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CALIFORNIA    -   JANUARY  1965 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


PRECIPITATION:  Mountain  stations  of  the  cen- 
tral and  northern  Sierras,  Cascades,  and  northern 
Coast  Range  received  considerably  more  precipi- 
tation than  normal  during  January,  but  most 
valley  stations  in  central  and  northern  California, 
and  all  of  the  southern  part  of  the  State,  were 
deficient  in  precipitation.  Negative  departures 
in  the  south  were  more  than  2  inches  at  a  number 
of  points,  and  some  stations  along  the  South 
Coast  received  only  20  percent  of  normal  for 
the  month. 

In  the  north  it  was  a  story  of  continued  surplus 
precipitation.  Mt.  Shasta  received  above  normal 
precipitation  for  the  third  consecutive  month, 
with  a  3-month  total  of  26.17  inches.  Seasonal 
precipitation  to  the  end  of  January  was  7.61 
inches  above  normal.  Snowfall  during  the  month 
was  the  greatest  in  January  since  1959.  At 
Red  Bluff  the  snowfall  was  the  greatest  for  any 
month  since  January  1950,  and  the  Sacramento 
River  reached  the  second  highest  stage  observed 
since  operation  of  Shasta  Dam  began.  The  24- 
hour  precipitation  at  Sacramento  on  the  5th 
set  a  new  record  for  that  date.  The  Blue  Canyon 
precipitation  total  for  the  months  of  November, 
December,  and  January  has  been  69.13  inches, 
40.44  inches  greater  than  normal. 

In  the  southern  part  of  the  State,  on  the  other 
hand,  it  was  a  story  of  continued  deficiency. 
Santa  Maria  and  Los  Angeles  both  experienced 
the  driest  January  since  1948.  Santa  Catalina 
and  San  Diego  have  received  only  40  and  46 
percent,  respectively,  of  the  normal  precipitation 
due  by  the  end  of  January. 


TEMPERATURE:  Over  most  of  the  State,  tem- 
peratures averaged  well  above  normal  during 
the  month,  with  positive  departures  ranging  from 
a  fraction  of  a  degree  to  more  than  4°.  Locally, 
there  were  subnormal  temperatures  in  the  San 
Joaquin  Valley  and  the  north  and  central  coasts. 
Bishop  had  only  6  days  during  the  entire  month 
with  subnormal  temperatures.  The  departure 
at  Santa  Catalina  from  the  16th  through  the 
18th  averaged +16°. 

PRESSURE  AND  WIND:  Bakersfield  experienced 
the  highest  pressure  of  record,  while  Long  Beach 
had  the  highest  pressure  since  February  1960, 
and  Red  Bluff  had  the  5th  highest  pressure  in 
a  record  that  goes  back  to  1877.  Wind  on  the 
5th  at  San  Francisco  set  a  new  record  for 
January  and  equalled  the  record  for  any  month. 

STORMS:  In  the  Sierras  the  first  week  of  the 
month  was  one  of  continual  difficulty  with  trans- 
portation. Snow,  cold,  wind,  and  low  visibility 
resulted  in  repeated  closing  of  primary  trans- 
continental highways,  sometimes  for  periods  of 
up  to  30  hours.  At  one  time,  it  was  estimated, 
2,000  cars  were  stranded  in  the  snow.  Lightning 
on  the  1st  at  Orinda  damaged  a  home,  but  no 
injuries  were  reported.  Local  high  water  was 
reported  early  in  the  month  at  a  number  of 
points,  but  flooding  was  nowhere  near  as  severe 
as  it  had  been  in  December.  Mudslides  were 
reported  on  some  slopes  as  a  result  of  the  long- 
continued  rains. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
Weather  Bureau  Office 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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24 

.0 
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12 
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39.2 
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31 
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1 
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7 

0 
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3.65 

4.0 

1 

2 
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34.3 
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5T.0 

37.7 

47.4 

.2 

71 

29 

28 

1 
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0 

0 

5 

0 
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2.13 

3.23 

5 

.0 

0 

10 

4 

4 

CCVELO 

50.7 

31.9 

41.3 

65 

31 

18 

1 
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0 

0 

15 

0 

10,66 

2.57 

3.0 

2 

3 
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7 

4 
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.0 
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0 
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0 
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0 
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40,5 

27.0 
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5 
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5 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
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32.  5M 

36. 8M 
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47 

24 

24 
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0 

0 

11,36 
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22 
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9 

8 

6 
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55.9 

39.5 
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527 
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5 
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1.98 

23 

14 

8 

6 

PETALUMA  F IRE   STA   *  2 

55.6 
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1 
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3 
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22.9 

21 

4. 

1  1 

4 

2 

TLLELAKE  //R 

37.5 

21.6 
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29 

0 
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30 

14 

1 
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1 
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0 

0 
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14,0 

4 

2 

13 

6 
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43,2 
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36.0 
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59 

30 

14 

1 
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0 

3 

23 

0 
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2 
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0 
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14.0 
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19.6 
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2.93 

1.33 

.89 

1 1 

20.0 

16 

4 

8 

2 

0 

AUBURN 
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55.6 

38.1 

46,9 

65 

13 

31 
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2,37 
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,0 

0 

6 

4 
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45.7 

31.8 
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1.7 

62 

17 

11 

I 
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0 

5 

15 

0 

13,32 

1.62 

2,58 

5 

52.8 

70 

5 

10 

7 
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44,3 

28,7 

36,5 

1.1 

60 

15 

8 

l 

879 

0 

6 

20 

0 

13,04 

.56 

3,01 

6 

54,0 

78 

7 

1  1 

7 

6 

BROCKS  FARNHAM  RANCH 

54,6 

36.4 

45,5 

,7 

65 

13 

24 

I 

596 

0 

0 

9 

0 

4,07 

.01 

1.50 

2.0 

2 

2 

7 

4 

1 

BURNEY 

45.0 

23.0 

34,0 

61 

31. 

5 

e 

952 

0 

2 

30 

0 

7,18 

1.80 

6 

15.5 

24 

3 

7 

5 

4 

CANYON  DAM 

37. 8M 

21. 3M 

29, 6M 

.8 

47 

30. 

4 

8. 

1089 

31 

0 

11.64 

4.56 

3.40 

5 

50.0 

55 

4 

1  1 

6 

5 

CENTERVILLE  ph 

55.2 

34,4 

44,8 

.  .9 

61 

12 

25 

8. 

618 

0 

0 

13 

0 

11.60 

3.27 

3.50 

5 

•  0 

0 

9 

7 

4 

CHESTER 

42.1M 

21.  1M 

31.  6M 

56 

31. 

-  1 

1026 

0 

4 

29 

2 

8.53 

2,86 

2.85 

5 

53.7 

36 

5 

1 1 

6 

3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

51.0 

38.7 

44.9 

,2 

62 

12 

26 

620 

0 

0 

4 

0 

5.41 

.38 

,0 

0 

CLARKSBURG 

51.1 

39.1 

45.1 

57 

25. 

28 

609 

0 

0 

2 

0 

2,99 

1.01 

6 

,0 

0 

6 

2 

1 

Tl  P  A  0 1  A  k"  C     utf.MI  A  Mfi  C 

54.8 

31.9 

43.4 

71 

31. 

19 

665 

0 

0 

18 

0 

6,77 

1.60 

3 

10 

5 

3 

CCLFAX 

55.  3M 

36.3M 

45.8M 

2.3 

70 

14 

19 

585 

0 

0 

0 

12.90 

3.68 

3.14 

5 

3 

2 

5 

CClLSA   1  SSw 

SI. 2 

38.3 

44,8 

.4 

62 

12 

25 

619 

0 

0 

5 

0 

4.25 

1.27 

1.23 

5 

T 

0 

5 

4 

2 

DAVIS  1  WSW 

51.2 

39.2 

45.2 

-      ,  1 

58 

13 

28 
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0 

0 

3 

0 

4,50 

1.21 

1.46 

6 

,0 

0 

7 

4 

2 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

39.5 

28.5 

34.0 

-  1,1 

44 

23 

10 

954 

0 

0 

27 

0 

17,09 

4,23 

4.00 

6 

16,0 

33 

3 

10 

7 

6 

DE  SABlA 

52.5M 

34.2M 

43. 4M 

2,8 

69 

14 

22 

665 

0 

1 

1 1 

0 

16.89 

5.35 

6.54 

5 

33.0 

22 

3 

10 

6 

5 

DOBBINS  COLGATE 

49.5m 

34, 5M 

42, OM 

61 

30 

22 

2* 

707 

0 

0 

0 

9,30 

1.31 

2.85 

4 

•  0 

0 

10 

6 

3 

DCwNIEVILLE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

10 

0 

0 

0 

17,69 

EAST   PARK  RESERVOIR 

55.5 

35.1 

45.3 

2.2 

70 

31. 

24 

603 

0 

0 

10 

0 

4.18 

.15 

1.30 

3 

1.0 

1 

3. 

7 

3 

2 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

53.6 

40.1 

46,9 

60 

30. 

27 

555 

0 

0 

2 

0 

4.34 

.86 

3 

.0 

0 

9 

4 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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58 
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| 
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n 

. 

.95 

** 

.0 

c 

7 

0 

GEORGETOWN  RANGER  5TA 

M 

M 

M 

69 

1 5 

16 

■ 

1C 

10.  99 

4.3 

10 

4 

GRASS  VALLEY 

* 

I" 

0 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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2 

0 

5,35 

1,08 

3 

.0 

10 

5 

1 

c  *  m    in  c  c 

p 

57.7 

40,7 

4  9*2 

,  o 

IB 

27 

462 

0 

0 

2 

0 

2.13 

.57 

•  53 

6 

.0 

0 

6 

1 

61.5 

5  3,1 

1  •  5 

75 

19* 

34 

2 

364 

0 

0 

0 

0 

*  •  1 0 

.31 

1  •  76 

5 

•  0 

0 

5 

2 

2 

SAN  MATEO 

56. 9M 

**.5m 

50. 7M 

*3 

14 

3* 

1* 

435 

o 

o 

0 

o 

3,23 

•  81 

3 

.0 

G 

LO 

2 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

59. 6M 

*0,*M 

50.  OM 

1.7 

29 

1 

458 

0 

0 

3 

o 

1.62 

• 

1.25 

,44 

5 

•  0 

0 

8 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

60.6 

39,4 

50,0 

1.0 

75 

17 

27 

. 

456 

0 

o 

6 

o 

3,78 

3,06 

1.15 

6 

.0 

0 

10 

2 

1 

UPR   5AN  LEANDRO  FILTER 

56.2 

*1.2 

48,7 

66 

19 

31 

499 

0 

0 

3 

0 

*,66 

1.18 

•  0 

0 

6 

5 

1 

WALNUT  CREEk  2  ESE 

5*.  1 

36.9 

45,5 

62 

24 

25 

1 

595 

0 

0 

10 

0 

4,63 

.  3* 

1.11 

•  0 

0 

7 

5 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

60.0 

*0.* 

50,2 

76 

19 

26 

1 

454 

o 

o 

z 

o 

1.87 

•  68 

3 

•  0 

0 

6 

1 

0 

D I V  I  5  ION 

49.3 

1.5 

3.37 

•  77 

«       •  • 

SAN  JOAQUIN 

drainage  05 

ANTIOCh  FiBrEBOArD  ML 

53.1 

39.6 

46.4 

,  7 

62 

24 

29 

570 

0 

0 

2 

0 

2,16 

,  54 

.75 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

52.5 

36.3 

44  ,  4 

6 1 

24* 

26 

634 

0 

0 

6 

0 

2,10 

a  62 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

a  sh  moun  Tain 

55,2 

3*  .  9 

45.1 

_  \%\ 

67 

3 1 

24 

612 

0 

0 

15 

0 

*  ,  80 

.25 

1.28 

7 

1,0 

1 

1 

7 

3 

3 

alberr y 

0 

0 

0 

1.30 

24 

4,5 

7 

5 

bakersfield  wb  airport 

R 

55.5 

38.9 

47.2 

-  .2 

71 

6 

29 

I 

546 

o 

o 

4 

o 

|7* 

!*3 

.32 

3 

•  0 

0 

3 

0 

0 

BAlCH  power  house 

52,5 

38  7 

45  6 

62 

19* 

26 

591 

0 

o 

s 

o 

5  68 

1  •  *  I 

5 

.0 

0 

7 

5 

2 

blackwElls  corner 

blttonw I LLOw 

55,4 

36,9 

46  .  2 

72 

2  8 

28 

575 

0 

0 

10 

0 

60 

•  1 8 

0 

* 

0 

0 

cai averas  big  trees 

4  7.9 

26.3 

37.1 

2 

3 1 

85  7 

0 

2 

2» 

0 

1 1  96 

1,70 

34O 

^* 

21.5 

48 

3 

8 

5 

CAMP  PARDEE 

51.7 

38.6 

45.2 

-     •  * 

61 

24 

29 

1 

606 

o 

o 

3 

o 

2)30 

1.59 

.5* 

24 

,  0 

0 

6 

2 

0 

catheys  vy  bull  run  rh 

52.6 

36.6 

44,6 

24 

2  * 

624 

o 

o 

7 

0 

2.97 

1  •  1 5 

7 

.0 

0 

6 

3 

1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

49,1 

27.* 

38.3 

65 

3 1 

Jt 

822 

0 

o 

2  3 

o 

8.38 

2.23 

7 

17.5 

38 

3 

7 

4 

CC AL I NGA 

57.1 

48  3 

2.5 

f 

514 

0 

0 

V 

0 

6 1 

7ft 

• 

0 

2 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

5  2.6 

38.3 

45.5 

23 

28 

597 

0 

0 

10 

0 

*3* 

5 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

53.6 

36.2 

45,9 

.6 

65 

23 

2* 

1 

583 

o 

o 

9 

o 

2)09 

.30 

U07 

6 

•  0 

0 

5 

1 

1 

DUDLEYS 

5  3.7 

29.2 

41,5 

2.7 

70 

30* 

13 

722 

0 

o 

2  1 

0 

7  23 

,06 

3.58 

6 

11.0 

1- 

1 

8 

* 

2 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

56,0 

37.1 

46,6 

,  7 

6* 

23 

27 

563 

o 

o 

6 

o 

*  .  08 

1.59 

1,20 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

FIv£  POINTS  5  SSw 

55,2 

39,4 

47,3 

70 

23 

2  8 

5*3 

0 

0 

10 

0 

.33 

•  15 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

5  3.3 

39.3 

46,3 

,2 

68 

23 

29 

572 

0 

0 

5 

0 

1.05 

.98 

,23 

6 

•  0 

0 

6 

0 

0 

FR  J  ANT   GOVERNMENT  CAMP 

52.* 

37,7 

45.1 

6* 

24 

25 

61* 

0 

o 

9 

o 

1.73 

.50 

7 

•  0 

0 

6 

1 

0 

GIANT  FOREST 

39.* 

2*. 5 

32.0 

.0 

S* 

31 

5 

1018 

0 

4 

25 

0 

9.19 

1.3* 

2,*5 

5 

35.0 

46 

7 

9 

5 

4 

GLENNV I LLE 

57.2 

29.1 

43.2 

72 

17 

15 

\ 

670 

0 

o 

2  1 

o 

3,63 

1.60 

2* 

3.5 

6 

2 

1 

GRANT  GROVE 

*2.3 

27.* 

34.9 

56 

31* 

7 

927 

0 

4 

21 

0 

10,16 

2.96 

5 

43,0 

48 

5 

9 

6 

4 

HANFORD 

5*. 8 

36.5 

45.7 

.5 

68 

23 

25 

592 

0 

0 

1  1 

0 

1.18 

.36 

.33 

4 

,  0 

0 

4 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

*6.3 

28.6 

37,5 

.2 

62 

3i 

10 

8*6 

0 

I 

2* 

0 

5.33 

.58 

1.72 

7 

15.0 

25 

1 

7 

4 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

*2.9 

21.* 

32,2 

2.0 

55 

17* 

1 

ion 

0 

7 

31 

0 

43.0 

62 

7 

IDRIA 

55.3 

37,8 

46,6 

7* 

31 

10 

29 

56* 

0 

0 

7 

0 

2.12 

.97 

.6* 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

KERN   RIVER   PH   NO  1 

56.3 

*1.6 

49,0 

-  .6 

76 

4 

3* 

*86 

0 

0 

0 

0 

1.38 

.6* 

,50 

2* 

.0 

0 

5 

1 

0 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

61.2 

35.5 

48.4 

7* 

17* 

2* 

507 

0 

0 

13 

0 

1,52 

.63 

2* 

T 

0 

4 

1 

0 

kettleman  city  i  ssw 

5*.0 

38.1 

46.1 

68 

24 

30 

30* 

580 

0 

0 

7 

0 

.87 

.53 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

KETTLEMAN  STATION 

55.6 

"1.0 

48.3 

71 

23 

29 

30 

510 

0 

0 

2 

0 

.45 

.16 

* 

.0 

0 

2 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

52.6 

38. 3M 

45. 5M 

62 

24 

26 

8 

599 

0 

0 

8 

0 

2.2* 

.77 

6 

•  0 

0 

5 

2 

0 

LE  GRAND 

53.2 

39.1 

46,2 

.8 

6S 

23 

25 

1 

579 

0 

0 

* 

0 

1.51 

1.02 

.62 

7 

.0 

c 

4 

1 

0 

LEMON  COVE 

55.2 

37.8 

46,5 

.  .1 

67 

23 

25 

1 

567 

0 

0 

9 

0 

2.3* 

.33 

.70 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

LINDSAY 

5*. 9 

38.* 

46.7 

,9 

68 

23 

28 

1 

561 

0 

0 

10 

0 

1.56 

.66 

•  ** 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

LCDI 

52.* 

38.1 

*5,3 

•  6 

59 

23 

25 

1 

601 

0 

0 

3 

0 

2.87 

.23 

.79 

6 

.0 

0 

8 

2 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  5  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JANUARY  1965 

Continued   _____  


Station 

Temperature 

Precipitation 

- 

5  '1 
is 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

H 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

|    on  Ground 

Date 

1    .10  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

s ; 
si 

35 

S  » 

0  k 

LCS  BANCS 

54.8 

39.0 

46.9 

1.3 

68 

23 

25 

1 

556 

0 

0 

b 

0 

-  .88 

.21 

20 

.0 

0 

2 

0 

0 

MADERA 

53.1 

38.5 

45.8 

,4 

65 

24 

27 

1 

585 

0 

0 

b 

0 

ill* 

-  .77 

.37 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

MANCEVILLE  ISLAND 

53.* 

39.6 

46.5 

66 

4 

30 

1 

565 

0 

0 

2 

Q 

4,00 

2.48 

4 

.0 

0 

5 

2 

1 

MARICOPA 

55,8 

38.3 

47.1 

-  ,6 

73 

6 

30 

31 

548 

0 

0 

6 

0 

,83 

-  .28 

.29 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5*. 3 

39,3 

46.8 

1,9 

64 

23* 

25 

560 

0 

0 

4 

0 

1.57 

.55 

7 

.0 

5 

0 

MCDFSTO 

53.1 

38.0 

45.6 

.6 

66 

6 

26 

1 

597 

0 

0 

3 

0 

-  1.43 

.29 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

52. 9M 

38.6 

45, 8M 

.  ,3 

63 

23 

28 

1 

573 

0 

0 

5 

0 

.88 

-  1,11 

.25 

19 

.0 

0 

3 

0 

0 

NCRTH  FORK   RANGER  STA 

54.3 

32. 6M 

43. 5M 

72 

31 

16 

1 

667 

0 

0 

I  3 

0 

7.75 

1.78 

2.04 

7 

7 

5 

4 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

51.5 

39.2 

45.4 

,7 

60 

24. 

27 

8. 

602 

0 

0 

3 

0 

1.20 

-  1.34 

.41 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

ORANGE  COVE 

53.5 

39,8 

46.7 

1,0 

67 

24 

2  7 

0 

0 

6 

0 

1.83 

.68 

.59 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

PANCCHE  CREEK 

38,3 

46. OM 

70 

24 

28 

10 

577 

0 

0 

6 

0 

2  3 

.10 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTERVILLE 

"1 1M 

39.1 

47.1 

,6 

68 

24 

29 

1 

548 

0 

0 

8 

0 

i!eo 

-  .35 

.44 

7 

.0 

0 

6 

0 

0 

PC  5E  Y  3  ^ 

51.2 

26,8 

39.0 

64 

18. 

5 

1 

796 

0 

0 

2  3 

0 

4,33 

2.02 

24 

10.0 

10 

1 

5 

3 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

53.2 

642 

0 

0 

9 

0 

7,92 

6 

SAN  LUIS  DAM 

5Z.6 

39^2 

45.9 

65 

24 

29 

1 

582 

0 

0 

2 

0 

1.29 

.32 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

SCNCRA  R5 

34,0 

43.9 

,0 

69 

31. 

19 

649 

0 

0 

12 

0 

4  2  3 

-  1.78 

1.25 

8 

3 

2 

SC  ENTRANCE  YOSEMITE 

4t!i 

27,1 

37.1 

64 

30 

6 

857 

0 

0 

2  7 

0 

11,47 

4.13 

6 

28.5 

37 

3 

7 

6 

4 

alULNlUn.    WD  A  H 

52.0 

39,3 

45.7 

1.0 

60 

23. 

27 

1 

591 

0 

0 

3 

0 

2.62 

.07 

.64 

5 

.0 

0 

6 

1 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

52.3 

38,3 

'7 

60 

24  ♦ 

2  6 

60 

0 

0 

4 

0 

2,42 

.37 

4 

6 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

M 

35, 7M 

M 

58 

27. 

26 

! 

0 

0 

9 

0 

2,13 

.76 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

TEHACHAPI 

53.8 

32.1 

43.0 

67 

29 

12 

1 

675 

0 

0 

17 

0 

,78 

.47 

24 

10.0 

3 

1 

3 

0 

0 

TEJCN  RANCHO 

52.2 

37,0 

44.6 

.  2.5 

67 

6 

30 

B. 

623 

0 

0 

7 

0 

1.74 

-  .38 

,68 

7 

T 

0 

4 

2 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

56.5 

39,0 

47.8 

2.2 

68 

24 

25 

1 

529 

0 

0 

5 

0 

3.68 

•  .20 

.97 

24 

.0 

0 

6 

4 

0 

TIGER  CREEK  PH 

52.6 

34,9 

43.8 

2.4 

67 

31. 

20 

\ 

651 

0 

0 

8 

0 

7,61 

-  1.04 

2,74 

6 

5,6 

1  0 

1 

8 

5 

2 

TRACY  CARBONA 

52.5 

38.0 

45,3 

61 

24 

28 

603 

0 

0 

5 

0 

1.28 

.46 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

52.8 

39.3 

46.1 

63 

23 

27 

1 

580 

0 

0 

2 

0 

1.90 

.57 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

nidi    T  A 

V  1  S«L  I  ^ 

52.5 

37.3 

44,9 

•  1.9 

65 

24 

28 

1 

616 

1.15 

-  .87 

,38 

7 

.0 

0 

0 

0 

WASCO 

54.5 

38.2 

46.4 

.8 

68 

24. 

29 

1 

570 

0 

0 

7 

0 

.58 

-  .63 

.19 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

YCSEM I TE  NATIONAL  PARK 

46.6 

28,2 

37.4 

1.1 

63 

30 

9 

1 

850 

0 

0 

26 

0 

5.84 

*  .51 

1.48 

6 

1.4 

1  9 

1 

7 

5 

4 

DIVISION 

44,4 

1.1 

3.09 

-  .52 

SOUTH  COAST 

CRA I NA6E  06 

ALPINE 

66.3 

41.6 

54,0 

83 

17 

28 

2 

342 

0 

0 

4 

0 

.28 

.0 

0 

2 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

61.5 

48,7 

55,1 

I.* 

75 

18 

42 

8. 

302 

0 

0 

0 

0 

|63 

-  1.79 

.34 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

BiOOCTT     I"!  A  M 
B  A  H  K  t  1  I  Uf*>*> 

65.1 

33.9 

49.5 

,9 

81 

31. 

24 

2 

475 

0 

0 

16 

0 

,65 

-  2.46 

.24 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

60.  7 

36.3 

48.5 

78 

19 

22 

8 

504 

0 

0 

8 

0 

1,03 

-  2.47 

.50 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

49.  1 

17.5 

33.3 

60 

18 

•  8 

2 

975 

0 

1 

31 

2 

1,38 

.75 

7 

5.0 

8. 

2 

2 

0 

BCNITA 

41.4 

55.5 

2.3 

88 

17 

31 

2 

291 

0 

0 

1 

0 

,41 

-  1.72 

.22 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLRBANK   WB  AIRPORT  R 

66.5 

42.4 

54,5 

.9 

82 

17 

33 

8 

326 

0 

0 

0 

0 

1.00 

•  2.14 

.61 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

CABRILLC   NAT  MONUMENT  R 

64.0 

49.4 

56.7 

81 

17 

41 

8. 

268 

0 

0 

Q 

0 

.33 

.15 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

63.8 

♦  1.1 

52,5 

78 

18 

28 

1 

383 

0 

0 

3 

0 

1.00 

.39 

24. 

.0 

0 

3 

0 

0 

CAMPO 

62.3 

35,5 

4  6,9 

75 

18 

22 

8 

489 

0 

0 

13 

0 

.80 

.23 

7 

.  0 

0 

* 

0 

CANCGA  PARK  PIERCE  COL 

39.4 

54.5 

84 

18 

28 

2 

318 

0 

0 

6 

0 

.27 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHULA  VISTA 

62.8m 

44.0M 

53. 4M 

1.3 

79 

15 

35 

10 

350 

0 

0 

0 

0 

-  1.52 

.18 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

r\  JDCMftmT    D/~tM/*iWA    C  rtl 
CL'«Wt"UrNi    ru~vlN**    t  U  L. 

66. 6M 

42. 3M 

54. 5M 

3.5 

81 

17 

26 

I 

309 

0 

0 

I 

Q 

.49 

-  3.24 

.45 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

CCRONA 

68.6 

<«1.5 

55.1 

3.4 

83 

17 

28 

4 

306 

0 

0 

7 

0 

.20 

-  2,22 

.20 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

CULVER  CITY 

70.2 

44.2 

57,2 

88 

17 

37 

3* 

246 

0 

0 

0 

0 

.55 

.28 

6 

.  0 

0 

2 

c 

0 

CLYAMA 

31.7 

45,0 

77 

31 

21 

28 

612 

0 

0 

17 

0 

.22 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLYAMACA 

52I5 

30.3 

41,4 

2.* 

66 

19 

17 

8 

726 

0 

0 

18 

0 

1.64 

-  4,48 

.56 

8 

.0 

0 

1 

0 

63.6 

38.9 

51.3 

81 

31 

30 

2. 

418 

0 

0 

Q 

.36 

-  2.26 

.18 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

68.2 

41.7 

55,0 

88 

18 

33 

3. 

314 

0 

0 

0 

0 

.90 

.32 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

EL  S I NORE 

68.4 

34.6 

51.5 

1.5 

84 

16 

25 

4. 

411 

0 

0 

13 

0 

.13 

•  1,71 

.13 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

ESCONDIDO 

39,4 

53.2 

2.2 

86 

17 

28 

2 

361 

0 

0 

7 

0 

-  2,43 

.34 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

FCNTANA  KAISER 

69^2 

45.7 

57.5 

84 

17 

30 

1 

257 

0 

0 

2 

0 

!*3 

.33 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

^  1  LLC  3r  lc    r  idU 

70.4 

37.5 

54.0 

88 

17 

27 

2 

336 

0 

0 

_  2 

0 

.44 

.20 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

henshaw  Dam 

60.0 

30.1 

45.1 

76 

31 

20 

8 

611 

0 

0 

20 

0 

.93 

.28 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

IDYLLWIlD  RANGER  Sta 

56,7 

27,5 

42.  1 

74 

29 

10 

1 

703 

0 

0 

24 

0 

1,49 

.61 

7 

2.1 

8 

1 

3 

2 

0 

JULIAN  WYNOLA 

5  7.1 

34.9 

46.0 

75 

18 

22 

8 

581 

0 

0 

9 

0 

.48 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

65. 4M 

40, 9M 

53. 2M 

-  ,4 

83 

14 

33 

4. 

363 

0 

0 

0 

0 

.58 

-  1.88 

.38 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

67, 9M 

44. 6M 

56.3M 

87 

17 

35 

2 

270 

.49 

.24 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

LCMPOC 

65.8 

42.7 

54.3 

81 

17 

30 

1 

328 

0 

0 

2 

0 

,69 

.18 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

LCNG  BEACH 

68.4 

48.4 

58,4 

3,6 

87 

17 

39 

2 

221 

0 

0 

0 

0 

.24 

-  2.39 

.24 

24 

.  0 

0 

1 

0 

0 

LCNG  BEACH  wB  AP 

42.9 

53.5 

,4 

81 

17 

32 

2 

352 

0 

0 

1 

0 

-  1.42 

.29 

.0 

0 

2 

0 

0 

LCS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

65^ 

46.1 

55,7 

1.3 

83 

17 

37 

2 

291 

0 

0 

0 

0 

!*3 

-  2.23 

.30 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

69.0 

*7,5 

58.3 

2.5 

85 

17 

37 

1 

224 

,84 

-  2.23 

.40 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

MILL  CREEK   NO  2 

63.5 

42,9 

53.2 

76 

30. 

28 

1 

362 

0 

0 

4 

0 

1,30 

-  2.27 

.64 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

43.1 

28.0 

35.6 

55 

18 

6 

1 

906 

0 

3 

23 

0 

.25 

.15 

7 

2.0 

2 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

37,6 

46.0 

65 

18 

19 

1 

5B1 

0 

1 

6 

0 

1  .43 

.80 

T 

0 

3 

1 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

62.6 

44.6 

53.6 

.  ,3 

76 

17 

36 

2 

346 

0 

0 

0 

0 

,68 

-  1.59 

.39 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

65.6m 

42. 6M 

54.1M 

80 

14 

33 

8 

330 

0 

0 

0 

0 

.57 

.33 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

OJAI 

68.4 

39,4 

53.9 

3.7 

82 

17 

29 

1 

338 

0 

0 

5 

0 

.79 

-  3.52 

.45 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

OXNARD 

66.2 

43,9 

55,1 

1.8 

83 

17 

32 

1 

305 

0 

0 

I 

0 

.75 

-  2,58 

.44 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALCMAR  MT  OBSERVATORY 

58.0M 

34. 9M 

46. 5M 

69 

18 

567 

0 

0 

0 

1  .06 

.59 

7 

T 

0 

2 

1 

0 

PASADENA 

69.8 

44.3 

57.1 

3.9 

84 

17 

33 

1 

248 

0 

0 

0 

0 

,86 

-  3.47 

.45 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

PERRIS 

66.6 

34.8 

50.7 

82 

30. 

24 

8 

433 

0 

0 

14 

0 

.12 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

RCMCNA 

68.8m 

39.  1M 

54. OM 

4,4 

84 

17 

29 

4. 

336 

0 

0 

8 

0 

.95 

-  2.72 

.50 

24 

.0 

0 

2 

1 

0 

RAMCNA  SPAULDING 

66.4 

39.1 

52.8 

83 

18 

27 

8. 

377 

0 

0 

7 

0 

.94 

.36 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

REDLAND5 

67.0 

41.0 

54.0 

3.5 

82 

18 

29 

8 

334 

0 

0 

* 

0 

.38 

-  1,94 

.29 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
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Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

ol 

\\ 

3,8 
o£ 

Greatest  Day 

9 

a 

Sno 

*r,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

]  0  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  S 
S< 

„ 

S  k 

a  £ 

RIVERSIDE  FIRE   STA  *  3 

66.2M 

39.6 

53. 9M 

2.6 

83 

18 

29 

4. 

339 

0 

0 

8 

0 

.48 

-  l.*9 

.35 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

68.3 

39.5 

53.9 

84 

19, 

30 

344 

0 

0 

4 

0 

.49 

.33 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

65.5 

43.8 

5*. 7 

80 

19 

29 

2 

320 

0 

0 

1 

0 

1.38 

-  3.83 

.78 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

68.6 

38.8 

53.7 

2.3 

83 

30* 

28 

8. 

343 

o 

o 

.69 

-  2.5* 

.41 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAND9ERC-  wB  //R 

48. 9 

36.0 

42.5 

2.6 

64 

30 

17 

1 

691 

0 

1 

10 

0 

.37 

-  2.18 

.26 

24 

3.0 

1 

25. 

1 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

65.8 

46.  1 

56.0 

1.0 

81 

17 

39 

10 

277 

0 

0 

0 

0 

.40 

-  1.61 

.18 

2* 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

69.0 

*7.1 

58.1 

4,8 

81 

30. 

35 

3 

237 

0 

0 

0 

0 

.65 

2.86 

.** 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

n.oM 

41.5 

56.3M 

84 

17 

31 

8 

257 

0 

0 

3 

0 

1.23 

.80  2* 

.0 

0 

2 

1 

0 

68.9 

33.8 

51.* 

2.2 

85 

29 

23 

8. 

413 

n 

Q 

1  6 

g 

.37 

-  1.78 

.21 

2* 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  ANA  fire  STATION 

70.* 

44.5 

57.5 

4.5 

88 

17 

34 

2 

243 

0 

0 

0 

0 

.69 

-  2.21 

**1 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

66.0 

44.3 

55.2 

2.6 

81 

17 

37 

9. 

299 

0 

0 

0 

0 

.76 

-  3,06 

.40 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

1 9 

0 

0 

0 

0 

.37 

b 

.  c 

G 

2 

0 

0 

SANTA  CATALINA  wBAP 

60.7 

49.8 

55.3 

1.7 

76 

18 

39 

1 

312 

0 

0 

0 

0 

.51 

-  2.15 

.2* 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 

63.6 

40.5 

52.1 

1.9 

78 

17 

27 

1 

394 

o 

o 

2 

o 

.74 

-  2.10 

.2* 

23 

.0 

0 

4 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

63,4 

48.5 

56.0 

78 

17 

42 

9. 

278 

0 

0 

0 

0 

.60 

,*5 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  PAULA 

69.9M 

42. OM 

56. OM 

83 

29* 

30 

1 

273 

0 

0 

4 

0 

.57 

.30 

2* 

.0 

0 

2 

0 

0 

SLNLAND 

4  3  0 

55  7 

I  7 

j 

0 

0 

2 

0 

.32 

2* 

1 

0 

TCRRANCE 

67.3 

45.  1M 

56.2M 

3.2 

84 

17 

35 

8. 

271 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  2.2* 

.23 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

TLSTIN   IRVINE  RANCH 

68.3 

40.2 

5*. 3 

1.7 

87 

17 

30 

2 

332 

0 

0 

5 

0 

.76 

.38 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

TWtTCHELL  DAM 

65. 6M 

42. 3M 

5*.0M 

79 

17 

30 

2 

336 

0 

0 

2 

0 

1.47 

,53 

2* 

.0 

0 

5 

1 

0 

UCLA 

68.3 

53.7 

61.0 

84 

17 

44 

1 

160 

0 

0 

0 

0 

.86 

.53 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

UPLAND  3  N 

6  5  6 

41  0 

5  3.3 

2  9 

1 

357 

0 

0 

6 

0 

.95 

2* 

2 

VAnDENBERG  afb  r 

59.2 

36.4 

47.8 

-  1.9 

73 

18 

24 

1 

527 

0 

0 

LI 

0 

2.26 

-  .09 

.75 

3 

.0 

0 

7 

1 

0 

VISTA  2  NNE 

66.6 

43. 3M 

55. OM 

85 

17 

31 

fa, 

320 

0 

0 

1 

0 

.57 

.29 

24 

.0 

0 

3 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

61.5 

31.1 

46.3 

2.1 

75 

18 

16 

8 

570 

0 

0 

17 

0 

.52 

-  2.12 

•  27 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

YCRBA  LINDA 

M 

43.  6M 

M 

86 

18 

33 

9. 

0 

0 

0 

0 

.58 

-  2.3* 

.41 

2* 

.0 

0 

2 

0 

0 

OIVISION 

52.5 

1.8 

.73 

-  2.52 

•       ft  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

62.8 

36.6 

49.  7 

75 

18 

26 

466 

0 

0 

7 

0 

.01 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

61.9 

33.6 

47.8 

77 

31 

20 

2* 

526 

0 

0 

1* 

0 

.34 

.29 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

62.2 

39.4 

50.8 

75 

18 

24 

8 

437 

0 

0 

7 

0 

.34 

.  3* 

24 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

56.* 

25.6 

41.0 

4.2 

72 

31 

8 

1 

732 

o 

o 

26 

o 

,48 

-  .51 

.22 

23 

.2 

T 

7 

2 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

*1  .OM 

M 

M 

49 

31. 

0 

2 

BLYTHE 

69.7 

39.1 

54.4 

1.8 

82 

31 

27 

9. 

320 

0 

0 

6 

0 

.17 

-  .31 

.06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

67.6 

42.4 

55.0 

82 

31 

32 

303 

0 

0 

2 

0 

.1* 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

BCRREGO  SPRINGS  3  NNE 

70. 6M 

38. 6M 

54. 6M 

84 

20 

27 

8 

321 

0 

0 

5 

0 

.02 

.02 

I 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRADLEY  2  5W 

70.0 

39.6 

54.8 

.9 

83 

18 

29 

10. 

310 

o 

o 

0 

.05 

-  ,28 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

63.2 

32.1 

47,7 

77 

31 

16 

8 

53* 

0 

0 

16 

0 

.07 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

61.2 

36.2 

48.7 

77 

31 

21 

2 

495 

0 

0 

10 

0 

.10 

,07 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

69.1 

42.2 

55.7 

3.7 

78 

16 

29 

282 

0 

0 

* 

0 

.09 

-  .12 

.09 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

50.1 

22.5 

36.3 

63 

31 

2 

1 

882 

0 

1 

31 

0 

.52 

.23 

20 

2 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

65.7 

45.9 

55.8 

79 

31. 

34 

10 

280 

o 

o 

Q 

T 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CFNTRO  2  SSW 

70.8 

39.4 

55,1 

1.5 

82 

18 

29 

9 

299 

0 

0 

6 

0 

T 

-  .39 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

FA IRMONT 

57.* 

37.3 

47,4 

3.9 

75 

23 

26 

8. 

540 

0 

0 

5 

0 

,33 

-  2.81 

.12 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

69.5 

44.7 

57,1 

82 

19 

34 

244 

0 

0 

0 

0 

.19 

.15 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAlwEE 

5*.0 

32.6 

43.3 

3.5 

66 

31 

21 

8. 

670 

0 

0 

13 

0 

.03 

-  ,96 

,03 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

hayfield  pumping  Plant 

67.* 

40.9 

54.2 

81 

20 

24 

9 

334 

o 

o 

7 

Q 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

70.9 

43.7 

57,3 

3.2 

82 

17 

33 

9 

238 

0 

0 

0 

0 

.0* 

-  .33 

,0* 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

71.1 

40.2 

55.7 

82 

30. 

30 

9. 

283 

0 

0 

* 

0 

,03 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

66 

18 

17 

1 

0 

0 

0 

,*0 

.3* 

25 

1 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

7  3.0M 

37.8 

55. 4M 

1.3 

89 

18 

26 

2 

292 

0 

0 

9 

0 

T 

-  .50 

T 

21. 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NYCKERN 

62.* 

32.5 

47.5 

73 

31 

19 

2 

535 

n 

Q 

.07 

.05 

3 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

66.3 

44.8 

55.6 

78 

31 

33 

9 

292 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

*8.3 

29.5 

38,9 

60 

30 

14 

2 

803 

0 

1 

23 

0 

2.61 

1.39 

7 

1.0 

2 

2 

2 

LANCASTER 

60.6 

29.4 

45.0 

75 

31 

19 

613 

0 

0 

20 

0 

.23 

.17 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

57.1 

37,4 

47.3 

70 

31 

21 

1 

541 

0 

0 

8 

0 

.07 

T 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

61.8 

31.7 

46.8 

75 

31 

18 

2 

555 

o 

Q 

o 

.10 

.06 

7 

.5 

0 

0 

0 

0 

MECCA   3  SE 

70.7 

38,7 

54.7 

87 

18 

29 

10. 

316 

0 

0 

* 

0 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

56.6 

41,  6M 

49. 1M 

68 

18. 

25 

8 

476 

0 

0 

5 

0 

.62 

.32 

20 

.5 

0 

3 

0 

0 

MCJAVE 

61. OM 

33, 6M 

47. 3M 

75 

31 

20 

540 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCJAVE  2  ESE 

62.* 

32.5 

47.5 

75 

31 

20 

8 

537 

0 

0 

16 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

32.3 

4  3.1 

68 

1  7 

1  4 

1 

673 

D 

.82 

.35 

7 

4.0 

3 

1 

3 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

65.5 

43,5 

54.5 

77 

31 

30 

9 

321 

0 

0 

1 

0 

.18 

.12 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

61.2 

34.0 

47,6 

3.  1 

79 

31 

21 

8 

533 

0 

0 

1* 

0 

.11 

-  1.62 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

60.1 

30.3 

45,2 

76 

31 

19 

604 

,05 

.05 

7 

T 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

72.9 

43.0 

58.0 

4.  1 

86 

29. 

28 

8 

236 

0 

0 

3 

0 

T 

-  1.26 

T 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

65.9 

45.2 

55.6 

77 

31 

36 

9 

284 

0 

0 

0 

0 

.32 

.2* 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAND5BURG 

57,5 

39.2 

48.4 

70 

31 

23 

8. 

509 

0 

0 

7 

0 

.07 

.07 

3 

,0 

0 

0 

0 

0 

SCUIRREL   INN  2 

47.* 

31,8 

39,6 

.8 

61 

18 

12 

1 

7B1 

0 

1 

13 

0 

2.36 

-  5.20 

1.26 

7 

•  5 

4 

5. 

2 

2 

2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

71.7 

39.9 

55.8 

87 

17 

28 

10. 

285 

0 

0 

6 

0 

T 

T 

21. 

.0 

0 

0 

0 

0 

_TR0NA 

61.2 

31.5 

46.4 

1.3 

74 

24. 

19 

2 

571 

0 

0 

16 

0 

T 

-  .76 

T 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

64.8 

37.4 

51.1 

80 

31 

22 

2 

424 

0 

0 

9 

0 

.01 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMC  RANGER  STA 

60. 5M 

27. 6M 

44,  1M 

72 

31 

11 

1 

624 

0 

0 

21 

0 

.12 

-  1.8* 

.07 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

VlCTORVILLE  PUMP  PLANT 

60.6 

31.0 

45.8 

77 

31 

17 

8 

587 

0 

0 

17 

0 

.05 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

30.0 

11.5 

20.8 

44 

31 

»  6 

1 

1368 

0 

22 

31 

3 

1,63 

.75 

24 

13.5 

13 

26. 

4 

1 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

23.8 

8.9 

16.4 

32 

31. 

-16 

1 

1505 

0 

31 

31 

1 

D 

2.2* 

0  .50 

1 

22.5 

30 

27. 

9 

1 

0 

DIVISION 

48.5 

2.9 

.32 

-  1,0* 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JANUARY  1965 


Day  of  Month 


10  I  11      12  1  13  14 


15 


16     17     18     19     20     21     22  |  23     24     25     26     27     28     29     30  31 


drainage  01 
aloerpoint 

ANGwtN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  L*KE  REOwOOD  CR 
BOONVILLE  MNTNC  STA 

BRAN$eO»B  2  NW 
BR  1 DGE V I LLE  4  NNW 
BURNT  RANCH  1  S 
CAL1STOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2ADER0 

CECILVILLE  SAWYER 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 
COPCO  NO  I  DAM 

C0VEL0 

CRESCENT  CITY  I  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMING5 
DOS  RIOS 

DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FERNDALE   8  SSW 
FERNDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  8RAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FQRT  OICK.   1  NNE 


12. OT 
10.44. 
8.23 


.57  1,55 
•  1 .68 
.12  1.36 


.37  1,42  2,40 
.33  1.87  3,65 
.35      ,84  1,34 


2.00  2.23  2.15 


■  60 


13. 99 
13.56 
9.54 
9.2* 


.23    1.57  .40    1.65  1.71  1.33 

•         •  •       4,10  1,26  1.25 

,42    1.74  .OH    1.17  1,74  1.04 

,77    1.15  1,30  3,35  .54  ,13 

,06     ,67  ,62  ,45  .03 


1.93  I. 


1.42   2.61  1.04 


.3' 


15.71  .15    1,72  2,70  .68  1.40  2,00  1,60 

11,15  .30  2.28  .33  3.23  2,18  .49 

3,33<  .01      .31  T  ,42  ,45  .11 

10,66  ,55  2*57  .77  1,27  l,60i  .62 

10, 9T  ,90     ,9T  .15  ,79  1,14  ,22 

15,02;  .04     ,41    U94  ,46  ,97  1,57  1,43 

15,06  .01    1,55    1,36  ,36  3,16  2,08  .29 


14,73     .03    1,13  1,93 


.86  .39  1,00 

.33  .95  3,01 

.08  1,31  ,31 

,80  .90  .52 


1.47  2.00  .38  2,00  1,86  .76 
.01      ,16  ,75 


,38  2.94 
1.85 
.11  1.68 


1.25  3.54 
,43  2.B4 
,03  2,13 


,10  1,70 

.01    1.80  .89 

.02      .69  2.60 

2.75  1.3* 


•32     ,02     .03  .34 


.04 
.04 


FORT  JONES  RANGER  STA 

48 

T 

.27 

.78 

.0? 

69 

51 

.03 

.19 

.06 

.  72 

.06 

.01 

.0 

.01 

.79 

.30 

.01 

.01 

T 

T 

T 

FORT  ROSS 

6 

05 

1.2S 

•  90 

.68 

1 

10 

51 

.15 

.02 

.23 

.03 

.01 

.13 

.03 

.02 

.68 

.16 

.12 

GARBERVILLE 

11 

38 

■  03 

,B7 

•  90 

.22 

1 

82 

2 

37 

.14 

•  05 

.61 

,06 

.72 

.01 

.18 

.14 

1.09 

.08 

.06 

GASOUET  RANGER  STATION 

18 

87 

T 

.88 

.03 

•  70 

71 

2 

.831 

.83 

.01 

1.25 

1.23 

,29 

.03 

.38 

.11 

.02 

.78 

2.67 

.28 

.26 

.17 

•  TO 

.76 

,03 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

2 

OT 

T 

T 

.76 

T 

10 

40 

•  30 

.05 

•  31 

T 

T 

.19 

GRATON  1  w 

9 

68 

.02 

1.30 

.10 

■  90 

2 

43 

76 

•  21 

T 

,29 

.10 

.0 

.06 

.46 

.28 

.18 

GREENVIEW 

D  3 

73 

0 

.70 

.10 

30 

40 

.53 

,  66 

.30 

.56 

GUERNEVILLE 

U 

CO 

.18 

•  31 

.37 

1 

89 

2 

85 

■  65 

.  32 

.12 

.09 

.  1  1 

1.84 

.07 

HARRY  CAMP  RANGER  STA 

u 

36 

.0* 

1.1T 

.071 

1 

32 

1 

56 

.30 

.11 

.09 

.63 

1.88 

.06 

.01 

.06 

.OT 

.06 

HAYFORK  RANGER  STATION 

7 

31 

• 

■  20 

1 

23 

1 

50 

■  78 

.40 

.17 

.01 

.  1 

.71 

1.20 

.10 

.10 

HEALDSBURG 

10 

46 

1.39 

•  19 

3 

36 

66 

.08 

T 

.01 

.  15 

.09 

T 

,60 

.  16 

.14 

HEALDSBURG  NO  2 

10 

33 

.14 

.2" 

2 

".3 

2 

09 

.47 

T 

.14 

.02 

.06 

•  07 

.0, 

.03 

1.61 

.11 

.01 

HILTS 

3 

96 

T 

• 

.39 

28 

30 

•  33 

,63 

.70 

T 

■0! 

T 

.08 

.  75 

T 

T 

.05 

.12 

.04 

HONEYDEW  2  wsw 

21 

00 

T 

2,28 

.33 

.32 

5 

23 

2 

08 

.02 

.26 

.20 

.06 

•  09 

.0 

.62 

4.15 

.13 

HOORA 

U 

63 

.1' 

.31 

,48 

1 

33 

1 

21 

.37 

T 

1.10 

,46 

,36 

.03 

.18 

.1 

.  14 

1.89 

.19 

.12 

T 

.16 

.02 

HOOPA  2  SE 

11 

73 

.03 

.23 

•" 

.97 

1 

32 

I 

29 

.33 

.93 

.37 

.39 

.02 

.22 

.11 

• 

2.4C 

•  IB 

.16 

T 

.19 

.05 

HOPLAND  LARGO  STATION 

8 

91 

.32 

.33 

2 

67 

1 

72 

.33 

•  08 

T 

,08 

.12 

T 

.09 

.61 

.10 

I0LEWILO  HWY  MNTNC  STA 

12 

91 

.00 

.Ou 

1 

75 

1 

25 

1.30 

1.70 

•  20 

.26 

.00 

1.43 

.90 

.08 

.08 

•  36 

KELLOGG 

1  ) 

37 

.12 

.79 

.6* 

3 

16 

2 

85 

.86 

•  01 

T 

T 

.30 

.01 

.09 

. 

1.82 

.70 

.02 

KENTFIELD 

9 

70 

.92  . 

.at 

73 

1 

70 

.01 

•  23 

.  1  1 

.10 

.07 

T 

1.7C 

.0* 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 

K0R8EL 

LAKE  RILLSeuRY  NO  2 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE  1  - 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  #2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOT  I A 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOM A 5 

SOMESBAR  1  W 

SONOMA 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  2/R 
UK  I  AH 

UK  I  AH  4  MSW 

UPPER  MATTOLE 

WEAVERV ILLE  RANGER  STA 

WEED  I  S 

WILLITS   I  NE 


10.53 
10.63 
12.72 


11.96 
4,46 
10,60 


11.35 

12.371 
11.82 


17.17 
9.63 

11.11 
8.93 
6.63 

9.51 
9,30 
7,58 
13,75 


1,07  1,26  1.50  3.31  ,99 
.11  2.11  1,61 
1,26  1,47     .78  3.32  2,06 


,07     ,88  1.09 


1.32  1,96 
,91  ,9b 
•69  1.66  ,85 


.39   1,13  1,63  1.10 


89  .32  2.21  1.31 
10  .02  .23  .19 
30  1.66     .38  1.16 


.47  1.08  .82 
•84  .42 
1.40  .60 


.33  .68  1.66 

.23  1,65  1.35 

.66  1,55  .62 

.20  1.50  ,99 

.63  2.87  1,34 


.09     .02     .09  .08 


.05     .29     .10  .11 


.02   1,16  2,39     .49  2.03  4.08  1,14 

i!6j  '! 


.83  1.26  2.24  ,94 
.08  1,11 


.01   1.08  1.61 


.96  1.11 
..IT  .32 
16  1,35  2.06  .31 


.15 


1,03  1.29 
1.63  ,08 
.04  1,70 


.02     ,33  9,79 

T       1.39  .31 

.16  2,46 

.09  1.93  .32 


,30     ,49  2.60     .69  4,62  2.26  1.20 


14.87 
5.93 
2.54 
9.2T 


14.93 
D  8. 4601,10 
5.22  T 
10.23 


.83   1.27  .92 

,67  2.17  2.33 

.14     ,39  ,89 

.03     .36  ,70 

.83  2.69  1.09 

.60  2,07  2.33 

.68  4,26  1.06 

.18   1.20     .03     .88  1.04 

.03     .65     .06   1.20  1.1Z 

.70  1.42     .23  2.46  1.40 


1.36 
.08 
.98 

1.37 
1.13 


2.33 

3.02 


ADIN  RANGER  STATION 

1.7J 

.02 

.07 

.20 

16 

40 

03 

■  01 

.08 

•  90 

ALTURAS  RANGER  STATION 

2,99 

T 

.31 

50 

22 

38 

.27 

.  1  8 

■  89 

AUBURN 

6,27 

•  39 

i 

2  3 

30 

1 

98 

.95 

.05 

.10 

BERRYESSA  LAKE 

6.00 

.02 

1.12 

37 

44 

2 

3T 

.61 

•  02 

BIG  BENO  RANGER  STA 

16,26] 

.02 

1.81 

3 

10 

1 

14 

2 

85  2 

16 

.12 

.16 

BLUE  CANYON  wS  AJRP0RT2/R 

13,32 

.78 

2.33 

1 

9H 

2 

38 

2 

26 

07 

.08 

.  19 

BOWMAN  DAM 

13,06 

.21 

1.85 

1 

73 

2 

13 

3 

Oil 

88 

.10 

.29 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

.08 

.  70 

16 

35 

1 

501 

31 

•  02 

•  03 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

ls!23 

1.37 

3 

09 

2 

98 

3 

20  1 

29  .10 

.42 

BUCKHORN 

11.84 

1.01 

1.31 

2 

09 

2 

2  1 

09 

10 

•  50 

.02 

•  90 

BUCKS  CREEK  PH 

17,9. 

.2< 

3.32 

2 

09 

64 

3 

52  1 

00 

•  06 

.31 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

14.  67 

.03 

.95 

3 

42 

3 

24 

2 

041  I 

84 

•  08 

.  35 

BURNEY 

T.l« 

.04 

1.27 

29 

1 

19 

1 

80 

22  .09 

T 

.04 

.37 

CAMPTONVILLE  RS 

12,18 

3 

47 

2 

30 

2 

33!  1 

.22 

CAN8Y   11  sw 

3.79] 

:. 

21 

45 

1 

31 

15  T 

T 

.15 

,08  2,58 
2,62  It  15 
.27  1,42 


02     .03  .05 


,04  2.65     .03  ,0* 


,02  1.75  ,86 
,01   1.00  1,49 


,21  .41 

.83  1.6T 
2.20 
.03  1.51 
•  1.84 
1.08 


■  lollowing  Station  IndM. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13  i  14 


15 


9 

20 

21 

22  j 

23 

24 

25  I 

26 

J 

•  19 

.28 

.  02 

.  10 

1.1! 

.03 

.  06 

•  01 

.0 

*  68 

T 

■  00 

•  0! 

.95 

.  5C 

•  03 

.19 

•  02 

.02 

1,11 

•  06 

in 

■  02 

. 

■  02 

.54 

T 

•  03 

.35 

T 

•  36 

.  13 

■  02 

T 

.54 

T 

•  15 

•  00 

.  Si 

•  10 

■  10 

.  0* 

•  05 

•  0  3 

•  06 

.0* 

,n 

1  "oi 

■  69 

.02 

UT2 

.  34 

•  21 

.26 

.06 

T 

.37 

.5E 

•  03 

.02 

.  09 

.01 

.  1  2 

■  47 

.8* 

,07 

•  02 

T 

.26 

•  10 

.8* 

r 

•  29 

.01 

.52 

T 

•  02 

.  5C 

T 

•  61 

•  09 

•  11 

.02 

.02 

■  22 

■  OS 

.65 

.4! 

•  04 

.29 

* 

3.4T 

.19 

.12 

T 

•  TO 

1,91 

T 

•  IT 

.12 

T 

.02 

.32 

,5C 

•  01 

.05 

.  3< 

■ 

•  10 

,  o< 

.  4C 

•** 

.02 

2  '  0' 

Of 

!o3 

.09 

.61 

.0* 

.04 

.36 

T 

•  02 

- 

T 

.36 

T 

T 

•  09 

.02 

.  Si 

.01 

.T6 

l.5t 

■  01 

.09 

.T6 

2.0C 

.09 

•  12 

•  0) 

.  0 

*  19 

.23 

.02 

» 

.8 

•  02 

.02 

.01 

«2T 

.  3* 

.32 

•  06 

1,01 

.04 

•  IT 

T 

•  06 

J.  04 

•  OT 

.09 

■  04 

.  0  3 

•  bi 

.  *  5 

id 

.02 

.  iC 

.OT 

lis 

T 

.04 

.01 

•  06 

.09 

1.3*1 

•  06 

.0* 

.  1  2 

•  22 

•  TC 

•  04 

.09 

1 2 

.9! 

.10 

06 

2*02 

u 

.04 

• 

• 

.04 
- 

.T4 
• 

l,Tl 

.03 

,06 
- 

07 

•oi 

.0? 

1.  2 

.09 

.01 

.  91 

T 

1,01 

04 

.OT 

1.21 

• 

* 

• 

1.65 

•  43 

* 

.40 

*  16 

•  12 

•  06 

1  o  64 

•  03 

•  10 

02 

.01 

.02 

T 

.62 

1.  TC 

T 

r 

.13 

•  01 

• 

2.4fc 

.06 

•  16 

.  1 1 

T 

2.25 

•  04 

.01 

01 

•  19 

T 

1  .08 

•  30 

.01 

.01 

1  .  T8 

•  OS 

.03 

r 

T 

T 

1.32 

.05 

.01 

T 

•  *6 

.02 

•  01 

1  .  9< 

•  03 

,04 

.02 

*04 

•  o 

01 

!06 

.04 

!s< 

01 

.03 

.52 

■  32 

•  20 

•  1 1 

.06 

■  01 

04 

|  *  y 

•  19 

1 1 

.11 

.55 

.01 

.06 

.03 

•  33 

1.04 

•  29 

.02 

T 

1.34 

.02 

oe 

.06 

1.12 

.28 

11 

•  06 

.36 

•  Tl 

•  26 

T 

•  06 

2.18 

03 

T 

.06 

•  38 

.02 

.  04 

.96 

46 

.02 

.25 

>* 

T 

.24 

T 

.40 

.50 

T 

•  02 

■  01 

•  *5 

1.80 

.12 

32 

.01 

.36 

•  02 

28 

•  *9 

•02 

.01 

.01 

.34 

2.T9 

•  *6 

•  02 

.02 

■  03 

1  .04 

.02 

19 

•  03 

.02 

1,44 

•  26 

.01 

I. TO 

.21 

1.96 

•  66 

C3 

•  26 

•  18 

2.  T6 

T 

•  1* 

.19 

.66 

1* 

•*3 

2  ) 

•  06 

1.90 

1  .4* 

,11 

.01 

T 

4.19 

•  02 

tl 

.26 

f 

.05 

.09 

2.4* 

,09 

.03 

i; 

.92 

1.04 

.10 

20 

• 

1.6b 

15 

.01 

•  TZ 

•  22 

.01 

10 

•  11 

.2T 

.50 

.39 

.03 

1.93 

•  19 

.02 

.28 

l.TB 

.02 

T 

02 

•  01 

.11 

.91 

.21 

T 

27     28     29     30  31 


can8y  ranger  station 
canyon  oam 
caribou  power  house 
centerville  ph 
challenge  ranger  sta 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARK5  VALLEY  MUDD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  5SW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  1  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEV ILLE  RANGER  STA 

OUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  OAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  01  ST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESV1LLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  /, 

MARYSVILLE 

MC  CLOUO 

MIDDLETOWN 

MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  HB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 
NIC0LAU5  2 
ONO 

ORLAND 
OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLAT INA 
PORTOLA 

0U1NCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

round  mountain  1  nne 
sacramento  wb  airport  r 
sacramento  wb  city  r 
shasta  oam 

shingle  springs 
shingletown  2  e 
sierra  city 

sierrav ille  ranger  sta 
soda  springs  1  e  119 

stirling  city  rs 
stonyford  cooley  ranch 
stonyford  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 

turntable  creek 
twin  lakes 

UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


11.6* 
10.75 
11.60 
16." 

8.531 
5 .  •>  1| 
6.39 
2,99 


4.25 
5.92 
4.01 
5.0 


0.15 
17.09 
16.89 

9.30 
17.69 

... 
9.14 

6.18! 
4.3* 

3,6Ti 

D  4,64 
3.89 


19,34 

9.62 
11.96 
10.82 
7.93 
5.97 

2.41 
12.23 
8.90 
4.97 


.20  2.50  1.10 
.24  1,93  1,16 
.56  2.63!  1,15 
1,74  3,60 

•  36  1.421 

•  1.95 
.31  .64 


3.40  1.78  .19 

3.86  1.12  ,32 

3.30  1.66  ,30 

3.39  3.13  1.76 


1.47 


2.85 
1.22 
1.18 
.20 
1.21 


.52 
.69 
1.01 
1.16. 


•  20  1.19  .64  1,60  1.43 

,07  4.00  .46  3.70  3.66 

•03  ,86  ,07  ,94  1.23 

.32  2.23  1.47  3,14  2,13 

,07  1,34  2,96  1.72  1,34 


,80 


.731  1.02 


2,66  2.73 
.73  2.44  1.74 
.32   1.65  2.83 


.04 


,40! 
4.00 
1,88 

.57 


.09 
.16 
.17 


2,86   3.77  2.00 


.28    1.99  1.61 


.06 

.07! 
.03! 


.01     .16   1.30     .03  1.10 

.47      .86      ,76      ,40  .56 


,20  1,70  ,17 
.40  .93 
,60  2,66 


,74  2,20!  1,91 
.89  ,48|  .27 
.33   1.71  1,32 


.35  2,5 

•    I  3.3 


.81  2.86  3.43  1.39 


8.03 
4.02 
7.04 


7.67| 
7,90 
12,66 
13,61 

15.56 
6.3* 
3.7^ 
6.19 
4.95 


11.09 
7,86 
8,04 


,73  1,76  ,33 
•67  2.66 

.26  .80  .20 
•63  1,16 


,24  1,39 
.65  .66 
,60  2.00 


.90 


.05 

,06, 


,50  2,75  ,80  5.03  4,95  1,29 

1.07  .23  1.71  ,07 

,86  2,85  1.00  2.14|  1.47 

.94  .07     .06     .20  ,20 

.20   1,39  ,30  2.21   l.*7  ,38 

,10  2,30  1.61    1.J5  ,23 

,62   1,24  1.22  2.37     ,69  ,16 

1,63   1.15  .43  4,31  1.86 

T       1,92  2,73  2,36  6,02|  1.15 


.39  3.17  2.1.  3.30  3.19 


.63  1,14  1.29  .86 

.71  1,46  1,10  ,16 

,27  2,22  1.61  ,27 

3.27  3,11  3,03  1.21 


.03 

,02  2,74 

,36;  1,21 


3.201     .08     .30  ,54! 


14.07 
7.42 

7,9a 

6.11 
5.64 

13.30 
4.0» 
6.40 
2.9U 
2.4«l 

4.63 
11.  OV 
3.01 
3.661 
9.56 

7.64 
6.78 

15.47 
6,00 

11,49 


.36  .73 
.06  .47 
.19  1,82 


.01     .01     T  .01 


.40  2,39  ,34  ,01 
3.56  1,95  3.01!  1,65 


.  72 


.6) 


.20 


•94    1,74  ,31 
91     .22  2.30  2.04 
18  2,64  3,22  ,38 
,74   1.32  ,06 
IT      .60     •  • 


1.00  1.72  1,23  3,83   1,51  ,20 

.57  1,19  ,19  2.31  1,72 

•  1,83  ,21   2.28  1,82 

1,36     .68     T  1.38     ,45  ,10 

.04      .52      ,16  1,42    1.44  ,91 

1.69  1.36  2.88  3,43>  1,27 

,99     ,20     .64  1,36  T 

1.91   1.02     .46  1,39  .60 

.31     .37     ,21  ,63  ,29 


2.32     .04  1,90  1,99! 

.37  1,56  ,19  1.94! 

1.64!     ,06  2,10  ,94 

.20  2,12  2,96  3,72 

,!3     ,49  ,30  1.89 


,05 

T 

,16| 


,04j 
.10 


•  40 
,08 

1.22 

•  76 
.09 

•  07 


•  17 

•  12 
.39 


.03  2,96!  1.53 


,24  3.20  6 


4.21  1.09 
.30  2.07  .05 

'6  2.7J! 


,89 


1.46  1.41  1,8b!  ,14 
,91  1,07  2.40  2,71 
,93  3.03   1.35  ,30 

2,72  2,33  ,521  .22 
,75     .77     ,70  .27 


,11 


.12  .'3  .11 
.71  2.60  1.72 
2.23  1 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7  |  8 

WHlSKEYTOrfN  RES 

9,61 

.69 

• 

.98 

2.65 

1.3< 

.09 

.11 

1.0s 

.13 

.53 

.71 

.10 

WILLOWS 

,03 

1.91 

.11 

.65 

.75 

.04 

WINTERS 

4,91 

,02 

I  ,  || 

WOODLAND   I  WNW 

J, of 

.  7S 

.42 

.18 

!95 

.01 

NORTHEAST  INTERIOR 

9 A  S I N  03 

BOCA 

-.81 

.23 

.26 

.12 

.94 

BOD  IE 

4.1! 

|4C 

T 

T 

.87 

•  94 

BRIDGEPORT 

1.41 

T 

.16 

.04 

.08 

.32 

,0T 

.  36 

.21 

.  04 

.  1  1 

•  23 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

8.1 

.61 

.92 

.  30 

2.14 

1.69 

DOYLE 

3.2< 

,06 

.01 

.02 

.60 

.93 

.09 

DOYLE  5  SSE 

4.2< 

.  1! 

.13 

.02 

1.23 

•  91 

ELLERY  LAKE 

'/ 

3.92 

.62 

.28 

.52 

.  54 

.84 

.12 

T 

.  3i 

•  11 

.06 

.32 

•  40  • 

FORT  B  J  DWELL 

*!>' 

•  10 

.6! 

•  30 

.42 

.38 

•  32 

GEM  LAKE 

4.91 

• 

LONG  VALLEY   IN5P  5TA 

2.72 

T 

•  08 

T 

.44 

.61 

•  14 

MEYERS  *  SW 

7,0* 

.6B 

.71 

•  03 

.53 

1.76 

1.21 

MEYERS   INSPECTION  STA 

6.91 

.80 

•  03 

.43 

1.64 

1.46 

MONO  LAKE 

1.31 

.27 

7 

T 

T 

•  46 

SAGEHEN  CREEK 

'.si 

.04 

1.16 

•  34 

.06 

1.7C 

.81 

SECRET  VALLEY 

.02 

.26 

.37 

.28 

.41 

SQUAW  VALLEY 

s!3! 

•  49 

.50 

1.10 

1.20 

STANDI SM  1  E 

2. Si 

•  33 

.  3  7 

.42 

,37 

SUSANVILLE  AIRPORT 

3.31 

.06 

.81 

■  71 

.44 

.38 

.16 

TAHOE  CITY 

7,74 

.23 

.97 

.50 

.33 

2.50 

1.25 

.03 

1.15 

•  23 

.3: 

.76 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

'■.!' 

T 

T 

,50 

•  43 

.28 

2.13 

2.16 

WENDEL  10  SE 

use 

.10 

.  10 

.24 

•  22 

wOODFORDS 

4.23 

.61 

.06 

.16 

1.05 

.57 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

ALAMO  1  N 

3.71 

.01 

T 

.93 

.79 

.14 

1.61 

•  96 

ARROYO  GRANDE 

2,36 

• 

" 

• 

•  59 

,60 

.  1 1 

.66 

BEN  LOMONO 

11.16 

,74 

1.36 

1.65 

.66 

2.70 

1>15 

BERKELEY 

.43 

1.22 

•  49 

.62 

.52 

•  02 

BIG  SUR  STATE  PARK 

3.36 

2.60 

•  12 

.02 

3.04 

1*06 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

8,53 

1.13 

1.01 

.10 

2.92 

1.23 

BRADLEY 

1.02 

'V 

.18 

.20 

.23 

BURLINGAME 

4.49 

.03 

.32 

1.10 

•  38 

.16 

.80 

.42 

.89 

•  73 

.27 

1.83 

.63 

CALAVERAS  RESERVOIR 

3.1! 

.  1  1 

■  40 

.55 

.93 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

3.11 

.02 

.16 

.02 

.61 

.88 

CARMEL  VALLEY 

2.16 

T 

.02 

.  io 

T 

.04 

.  16 

.66 

CHITTENDEN  PASS 

2.S! 

.43 

■  0« 

.89 

•!5 

CONCORD  3  E 

.31 

.51 

.  1  1 

,78 

•  37 

CROCKETT 

3.2* 

.  76 

1.22 

.27 

1.59 

•  63 

DAVENPORT 

3.51 

• 

1.33 

• 

.82 

•  69 

GERBER  RANCH 

3.37 

.07 

.18 

•  29 

.01 

.92 

.31 

GILROY 

3. S3 

.09 

1  .08 

.35 

G I LROY  i <i  ENE 

T 

1.0: 

1.22 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

»!«! 

1.80 

.21 

.93 

.33 

HERNANDEZ  2  NW 

1.33 

•  09 

.04 

•  00 

.18 

.64 

.3. 

HOLLISTER 

1.50 

.03 

.06 

.40 

.34 

KING  CITY 

1.60 

.56 

» 

.41 

.26 

•u 

LAFAYETTE  2  NNE 

1.18 

•  41 

.  lb 

1.89 

•  61 

LA  HONOA 

6.09 

.48 

,84 

.44 

.35 

.95 

■  61 

LIVERMORE  2  SSW 

2.11 

T 

.06 

.50 

.02 

.21 

■  26 

LOCKWOOD  2  N 

LOS  GAT05 

4,68 

.38 

.86 

.14 

.00 

.96 

.22 

1  n  c    C.t  tct    a.  c. 
L  -       U«  IW3    *  3W 

.37 

).  10 

1.21 

.15 

3.73 

.65 

MARTINEZ  3  SSE 

4.84 

.21 

.78 

.32 

.10 

.61 

■  23 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

4.01 

.01 

.58 

.40 

.  16 

1.20 

.33 

MONTEREY 

2.56 

.07 

.17 

.02 

.03 

.93 

.33 

MORGAN  MILL  2  E 

1.38 

.12 

.04 

1.62 

.31 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

.01 

.01 

.19 

.33 

■  12 

.34 

MORRO  BAY  3  n 

2.66 

.44 

.74 

.10 

.57 

.18 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

6,20 

.20 

.10 

.51 

.32 

.17 

.89 

.38 

MOUNT  HAMILTON 

2.7« 

•  16 

.49 

.09 

.19 

■ 

.32 

NACIMIENTO  DAM 

1.33 

.13 

.31 

.38 

.33 

.30 

• 

•  36 

.46 

.10 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

2!93 

,66 

.63 

•  29 

.39 

.51 

.03 

PAICINES  OHRwALL  RANCH 

2.31 

.13 

.19 

.21 

.35 

PALO  AlTO  CITY  HALL 

2.33 

.23 

.17 

.04 

.01 

.  35 

.24 

PALOMA 

■  02 

1.44 

.19 

.58 

.30 

P ARKF I ELD 

!:« 

.01 

.69 

.  72 

.11 

.42 

PASO  ROBLES 

2.50 

.22 

.76 

.27 

.69 

.38 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

2.13 

.32 

.70 

.24 

.66 

.17 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

1,86 

.15 

T 

.14 

.67 

.26  T 

PISMO  BEACH 

2,32 

.30 

.10 

.49 

.31 

.2' 

.30 

.17 

.81 

.32 

.48 

.61 

.12 

PORT  CHICAGO  NAVAL  0£P 

2,36 

.56 

.31 

.10 

.50 

.28 

PRIEST  VALLEY 

3.09 

.21 

•  26 

.32 

.68 

•  34 

REDMOOD  CITY 

3.88 

,20 

.60 

•  23 

.47 

.40 

•  47 

RICHMOND 

6.33 

T 

1.16 

1.08 

.14 

.80 

•  26  T 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

•  36 

1.12 

.99 

.  74 

2.00 

.62 

SALINAS  2  E 

ill* 

T 

.12 

T 

T 

.06 

•  37 

SALINAS  FAA  AP 

,85 

.01 

.09 

.02 

.28 

.10 

SALINAS  DAM 

3.36 

.02 

.33 

.23 

.14 

1.11 

SAN  ANTONIO  MISSION 

3.111 

1.00 

.16 

.66 

.62 

.13 

.03 

.08 

.04 

.24 

.09 

.30 

SAN  CLEMENTE  DAM 

2)92 

.09 

.37 

.31 

.70 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

6.69 

.63 

.6  7 

.80 

.  94 

..2 

.04 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

6.37 

■  •9 

.63 

•  36 

.89 

■  6* 

•  01 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

3.97 

.81 

.80 

•  62 

.  38 

,71 

.06 

SAN  GREGORIO  2  SE 

.63 

1  .08 

.36 

.72 

,89 

.13 

S»N  JOSE 

R 

2.13 

.04 

.32 

.09 

■  27 

,53 

.32 

SIN  LUIS  OBISPO  POLY 

6.10 

.41 

.  76 

.52 

1.23 

SAN  MATEO 

3.23 

.01 

.10 

.81 

.20 

.17 

.33 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1.62 

.12 

.13 

.07 

.44 

.31 

SANTA  CRUZ 

3,781 

.01 

.26 

.33 

.10 

1.1* 

.18 

SANTA  MARGARITA  2  S« 

3,69 

.09 

1  *  T* 

SANTA  MARGARITA  60057 

3.39 

.02 

.40 

.62 

1.35 

SEARSV1LLE  LAKE 

3.97 

•  03 

T 

.58 

.74 

.12 

1.00 

SOLEOAD 

1.02 

.08 

.16 

.03 

.02 

.16 

.16 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

1.2a 

.13 

.02 

.06 

•  44 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

4,86 

T 

.  72 

.76 

•  09 

1.18 

.73 

MALMAR  SCHOOL 

6,39 

.29 

.99 

•  77 

.94 

.03 

WALNUT  CREEK  2  lit 

4.63 

T 

.81 

.59 

.10 

1.11 

.77 

Day  of  Month 


13     14  15 


25  !  26  27 


.90 

1.09 
.20 
.13 

•  40 
.96 


.74  1,11 
.031 
•  2.10 


l.*0 
.10 
2.10 


.32     .Oil     .06  T 


.07     ,03  1.971 


.06     .01  1.05 


.06     ,06  .67 


.03  .01 
.02  .03 


.11 

.03 

.01 

.69 

.01 

.21 

.09 

.0. 

.12 

.37 

7 

.33 

.23 

::: 

2,00 

.90 

.19 

T 

.01 

.84 

.04 

.20 

.01 

.79 

.02 

.17 

.01 

.0- 

.07 

.18 

.22 

•  01 

.02 

.19 

.01 

.07 

.31 

.26 

7 

.64 

.01 

• 

.37 

.0 

.08 

.69 

.01 

•  43 

.01 

.03 

.08 

.75 

.13 

.16 

.09 

.10 

.06 

.11 

.01 

.24 

.01 

T 

.12 

.03 

.01 

.11 

.05 

.03 

.09 

.30 

.1* 

.96 

.08 

.22 

.01 

.07 

.01 

T 

: 

T 

,06 

.01 

.08 

.04 

T 

■  02 

.66 

.02 

.02 

.39 

.34 

.09 

7 

.22 

T 

.69 

.04 

.19 

T 

.42 

.09 

.02 

.30 

.02 

.0! 

.11 

.60 

.39 

.01 

T 

.09 

T 

.06 

T 

.70 

T 

.01 

.26 

.08 

1.06 

.10 

.01 

.90 

T 

.12 

.01 

T 

.12 

: 

7 

7 

.31 

.08 

.44 

.10 

.09 

.01 

.22 

.02 

.01 

.93 

.03 

.10 

.01 

.0! 

.02 

.69 

.04 

•  21 

T 

.11 

T 

,69 

.05 

.01 

•  12 

.04 

.29 

.01 

.01 

•  26 

•  11 

.1' 

.02 

.79 

.06 

7 

•  21 

7 

T 

•  08 

.06 

.16 

.03 

.38 

•  23 

.09 

.02 

.12 

.96 

.12 

.01 

.01 

.24 

.09 

.19 

.07 

.1* 

.16 

.29 

.01 

.07 

,0T 

.02 

T 

.40 

.21 

■  02 

.95 

.01 

.01 

.06 

.02 

.30 

7 

7 

.01 

.16 

.06 

.02 

.36 

.32 

.08 

T 

.92 

.29 

T 

.03 

.97 

.15 

.07 

.01 

T 

.31 

.04 

... 

Soas  islorenco  note,  following  Station 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


_ 

otation 

Total 

1  | 

1 

3 

 r=L 

5 

6 

7  | 

8 

9 

WALNUT  CREEK  *  E 

3.41 

•41 

.07 

.74 

'It 

b a T SO^V ILLE  WATERWORKS 

•  02 

.36 

A 

WRIGHTS 

11. 0! 

,46 

2.2.7 

1*07 

.76 

3.10 

.23 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  09 

a  NO  I  OLA 

»7S 

.12 

.  2  1 

.23 

ANTIOCH  FIBREBOARO  ML 

2.U 

.73 

.26 

.03 

Is; 

.13 

.01 

antioch  pumping  plant 

2.1C 

.62 

•  3' 

.09 

.20 

.13 

T 

ASH  MOUNTAIN 

4.8C 

•  36 

.65 

.05 

■  1  3 

1.28 

,06 

AUBERRy 

4,02 

•  10 

.50 

.50 

.  90 

1*10 

bakersfield  w8  airport  r 

.7* 

balch  power  house 

3.61 

.35 

.63 

1.41 

1.16 

:» 

blackwells  corner 

BUTTONWlLLOW 

,6C 

.18 

=  02 

.01 

CALAVERAS  BIG  TREES 

u.9e 

.03 

1  ■  2 

.86 

.38 

la*>< 

3*  10 

CAMP  PARDEE 

2.3C 

05 

01 

42 

catheys  vy  bull  run  RH 

2.91 

!zo 

.29 

.0. 

.07 

,5] 

1.15 

CHERRY  VALLEY  DAM 

8,38 

•  02 

T 

L1C 

.3* 

.39 

1.93 

2.23 

coalinga 

.61 

.06 

.07 

.  0  i 

COALINGA  \h  WNW 

2.32 

■  24 

.  24 

.  61 

.48 

CORCORAN    IRRIG  DJST 

.e<; 

T 

DELANO 

■  52 

.20 

.1. 

.05 

.22 

del  Puerto  road  camp 

1.9C 

•  11 

.5* 

.20 

DENAIR  3  NNE 

2. OS 

.02 

.16 

.05 

1.0  7 

23 

DUDLEYS 

7.21 

.16 

electra  power  house 

4.01 

38 

!°' 

I  20 

30 

.0 

Elliott 

2.7S 

,  35 

.01 

.69 

!*9 

exchequer  reservoir 

2.78 

.31 

.03 

.B6 

.94 

FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 

6.9C 

.6* 

,  1  0 

2.10 

1.40 

,03 

FIVE  POINTS  5  SSW 

.33 

.01 

•  06 

.03 

.15 

FRESNO  WB  AIRPORT  R 

1.09 

T 

FRI ANT  GOVERNMENT  CAMP 

1.73 

.09 

!o3 

•  11 

.22 

.21 

.50 

T 

GIANT  FOREST 

9,  IS 

.61 

.15 

1.03 

E.45 

.52 

2.39 

.03 

GLENNV ILLE 

3.63 

.02 

•  66 

■  °^ 

GRANT  GROVE 

10.14 

•  1 ' 

•  3* 

1.98 

L  1  3 

2,62 

GROVELAND  RANGER  STA 

1  K 

I  30 

2  00 

HANFORD 

Lie 

.02 

.09 

■  33 

.20 

.03 

.23 

hETCh  HETCHY 

5.33 

•  OT 

.53 

•  26 

,  39 

.81 

1,72 

HUNTERS  DAM 

7.93 

»*■ 

•  12 

.28 

2  .44 

T 

I  OR  I A 

2.12 

,  i  e 

•  13 

.  2  1 

.6*. 

.41 

I  ONE 

4.33 

johnsondale 

KERLINGER 

1.13 

• 

.21 

T 

.18 

•  14 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

2.9C 

•  03 

.66 

.  18 

,06 

•  59 

T 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

1.3" 

.  12 

.20 

•  24 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

1.52 

.  2*> 

.01 

,05 

•  17 

KETTLEMAN  CITY  1  5SW 

.87 

: . 

.53 

T 

.12 

KETTLEMAN  STAT  ION 

•  49 

.05 

■a 

.01 

.01 

.06 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

2.24 

.24 

.0* 

.02 

,77 

.26 

LEBEC 

1.42 

•  19 

•  15 

LE  GRAND 

1.51 

T 

09 

2i. 

62 

LEHMAN  RANCH 

5.62 

,5( 

i!°' 

.10 

1.06 

1.37 

.04 

LEMON  COVE 

2.34 

.10 

.30 

•  28 

.12 

.70 

LINDSAY 

L 5a 

■0! 

•  19 

.  1  B 

.  1( 

LODI 

2.87 

*  1 1 

.26 

.06 

,  79 

•  26 

.02 

LONE  TREE  CANYON 

.9! 

1  l 

LOS  BANOS 

.75 

.07 

.02 

.02 

,2C 

•  06 

LOS  BANOS  ARBURUA 

•  79 

.05 

T 

.09 

•ii 

MADERA 

1.14 

•  02 

.20 

•  01 

.07 

,05 

'11 

MANDEVILLE  ISLAND 

4.0G 

•  J0 

2 .48 

•  12 

,67 

.03 

MARICOPA 

.83 

0  1 

26 

MARIPOSA 

4.32 

.66 

•  04 

.35 

,99 

iaz 

MATHER 

5.81 

T 

.56 

.04 

.61 

.96 

1.93 

MEADOW  LAKE 

6,27 

:S 

.07 

.24 

1.6  1 

.91 

1.17 

MENDOTA  DAM 

.41 

•  03 

T 

T 

.16 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

1,57 

.28 

.  32 

.55 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

,76 

,20 

•  09 

MODESTO 

■  84 

.03 

.04 

T 

.10 

.29 

NEWMAN  2  NW 

,8a 

T 

.21 

T 

.22 

.07 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

7.79 

.79 

.25 

.51 

1.44 

2*04 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

1.20 

.01 

.03 

T 

.22 

.23 

ORANGE  COVE 

1.83 

T 

•  15 

•  59 

.09 

•  62 

PANOCHE 

.86 

,02 

T 

•  10 

.09 

PANOCHE  CREEK 

•  23 

■  01 

.01 

.01 

PATTIWAV 

1.44 

.23 

.26 

•  23 

.06 

PINE  FLAT  OAm 

3.83 

.46 

•  16 

.  u 

.52 

.69 

PORTERVILLE 

1.8G 

•  24 

•  12 

.  18 

.02 

•  66 

POSEY  3  E 

-.33 

.80 

.90 

RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7.92 

1  .06 

.25 

.60 

2,40 

1.35 

.04 

SAN  ANDREAS  2  S 

4,7* 

* 

* 

.60 

.05 

1  ,4  7 

1.67 

T 

SAN  emigdio  RANCH 

1.68 

• 

.26 

•  75 

,32 

SAN  LUIS  DAM 

1.2S 

.17 

.02 

T 

.31 

.16 

T 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SONORA  RS 

4.23 

•  11 

.27 

.11 

.12 

1.25 

1*16 

.02 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

11.47 

1.99 

.69 

.  99 

4.13 

1.63 

SPRINGVILLE  7  ENE 

4.84 

.27 

.46 

,47 

.  1  2 

1.33 

,02 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

5.99 

.03 

•  37 

.17 

.13 

1.61 

1.66 

STOCKTON  wBAP 

2.62 

.19 

•  *1 

.02 

.64 

.48 

.01 

T 

STOCKTON  FIRE  STATION 

2.42 

T 

.30 

.64 

T 

.50 

.16 

T 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

2.13 

.07 

.76 

.01 

.55 

.07 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

4.05 

.26 

•  3* 

.03 

. 

02 

TEHACHAP] 

•  71 

•  03 

.03 

•  16 

TE JON  RANCHO 

1.7* 

.25 

,68 

THREE  RVRS  ED  I  SON  PH  2 

3.68 

•  02 

.52 

.84 

•  19 

.93 

TIGER  CREEK  PH 

7,61 

.37 

.35 

,68 

2,71. 

.95 

.04 

TRACY  CARBONA 

1.28 

.04 

.21 

T 

.25 

.10 

TRACY  PUMPING  PLANT 

1.9C 

.10 

1*4 

.13 

T 

.19 

.09 

TULEFIELD 

■a; 

.09 

.21 

.26 

TURLOCK 

.20 

.03 

T 

.88 

.28 

VI SAL I A 

1.19 

WALLACE  1  SE 

4,59 

.35 

.22 

2)54 

Its 

WASCO 

.58 

.13 

,05 

.19 

WESTHAVEN 

•  6<i 

.15 

•  25 

.20 

WEST  POINT  3  SW 

6,44 

T 

•  65 

.43 

.70 

2,02 

.88 

.03 

WHITE  ROCK 

WOFFORO  HEIGHTS 

1.72 

.26 

.55 

.12 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

5.6* 

1.09 

.35 

.50 

1.6, 

1.03 

Day  of  Month 


10  11 


13  14 


15 


16      17      18      19      20      21      22      23      24      25      26      27      28      29      30  31 


.15   1.10  1.63 


.23 
.39 
.29 


.06 
.60 


.06 
.35 
.06 


.33     .02  T 


.01     .02  ,011 


•  3* 

03 

•  OT 

■ 

.30 

.15 

■  06 

•  01 

0  3 

•  7tj 

.01 

,39 

T 

,6. 

1,52 

.01 

20 

T 

T 

.37 

T 

1,791 

.16 

1.60 

•  67 

1.97 

•  10 

6 

1.30 

r 

.06! 

1.16! 

.06 

o. 

2.2»j 

T 

T 

•  3. 

.01 

.03 

. '0 

.02 

T 

.09 

.92 

.28 

.34 

H 

.01 

.01 

.01, 

.62 

T 

o^ 

.10 

.53 

.60 

T 

•  62 

7 

•  611 

.20 

i  i 

.21 

•  02 

■  01 
.01  .01 


•°1 

.02 

.96 

1.05 

1.30  .03 
.09  .03 

.29     T  ,02 


.33^ 
,26 

M 

.3* 
2.02 


.01     .06  1.97 


.76  T 

7         .02  7 


,»6     T  .02 


■tr 

.10  1.30  .01 


■01     ,01     .02  .03 


See  r.leience  note,  following  Station  Ind.x 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Station 

Total 

1   1  2  3 

4 

5 

1 

6 

7 

*     *  * 

50UYm  COAS' 

ACTON  ESCONOl  FC2M6E 

.26 

■  16 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  ->*6 

.41 

•  43 

.04 

.22 

AL  T ADEN  A 

!«1 

.92 

.!« 

.02 

ARROYO  SECC  85  FC  SOIC 

1.08 

•  63 

ASSOC  OIL  ANAmEIM  NO  I 

■91 

.'.5 

AvALON  PLEASURE  PIE" 

•  36 

-  '    '  •   CITY  PARK  FC    .  -  '■ 

•  36 

'                  -.  -r 

.79 

■  22 

BARRETT  DAM 

.65 

.04 

•  06 

BEAUMONT 

.67 

•  46 

BEL  AtR  FC  10 

!'» 

.45 

BIG  BEAR  CAKE 

1.19 

T  .03 

»T9 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

1.88 

.08 

.»T 

BIG                DAM  FC223BE 

1.24 

.70 

■  »3 

bonita'JU',!'*  ^*'<  F^**^e 

.41 

.16 

CANTON 

.11 

.18 

•  li 

.26 

eaEA  city 

.52 

.12 

BjOBANH  FO  FC22613 

.69 

.38 

BuRBANK  NB  AIRPORT  R 

•  OA 

.61 

CAflRILLC  NAT  MONUMENT  R 

.53 

.16 

1.00 

■  1 7  T 

T 

T 

.  C  5 

.39 

CAMPO 

.•0 

,04 

•  20 

.23 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

.33 

.06 

.18 

ch*la"wsta^^  " 

>*1 

.08 

•  02 

ClARE"1CNT  POMONA  COL 

•  69) 

•  04 

COLBtS  FC  33  0 

.73 

•  36 

CORONA 

.20 

C Ov I NA  TEMPLE  FC  193 

•  30 

CRYSTAL  LAKE  FC  2SJC 

1.24 

.76 

CuLVE"  CITY 

.  !  ' 

CUT AMA 

.49 

•  22 

•  09 

C JYAMACA 

1.(4 

.13 

.19 

DESCANSC  RANGER  STA 

,46 

"  *■*'»"  ~   FD  FClO'C 

.49 

•  16 

DRY  Canyon  RESERVOIR 

.36 

•  03 

El  CAPITai  daw 

.10 

.02 

.32 

Elizabeth  lake  fcubb 

.60 

.35 

ELS I NORE 

E  SCOND I  DC 

:ll 

.17 

FILLMORE    1  mNM 

.32 

FONTANA  s  n 

.00 

F ONT ANA  KAISER 

.63 

.30 

FULLERTON  HlLLCREST  RV 

.59 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

.93 

•  01 

•  i  ( 

.40 

GILLESPIE  FIElC 

.66 

T 

.18 

GlENDAlE  STAPEN  FC295G 

1.00 

.63 

GLENDORA   *ES*  FC  183 

.61 

HAINES  CYN  LO«ER  c ' ! 6 » 

1.0? 

•  80 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

1.12 

•  89 

mEMET 

.46 

hENSmAm  DAM 

.99 

•  12 

hcEGEES  FC  60  A 

1*36 

;-■„•"    RANGER  STA 

1.69 

.03 

.61 

JULIAN  nYNOLA 

1.11 

.10 

.66 

JjNCAL  OAM 

.ao 

•  04 

.36 

LA  CHESCENTA  FC  231 

i.ia 

.79 

LAGUNA  BEACm 

.20 

LAKESIDE   2  ENE 

.T0 

.69 

.02 

■  19 

LA  vERNt  hTS  FC  36C  8 

.«<• 

■  96 

LECMU2A  PT  STA  FC  3320 

•  S3 

.39 

•  03 

L"MP0C^ 

.69 

•  12 

.13 

.16 

.07 

LONG  BEACh 

.2k 

LONG  BEACh  ag  AP 

.5' 

.03 

•  29 

LOS  ALA-C5 

.72 

.14 

•  03 

.12 

.23 

•  09 

•  10 

LOS  ANGElES  CIVIC  CTR  R 

.14 

•  09 

.60 

los  prietqs  ranger  sta 

.34 

.06 

•  06 

LyTlE  CREEK  Ph 

2.31 

.01 

1.92 

LYTlE  CREEK  RANGER  STA 

1.36 

.94 

.66 

M  00  RPARK    \  SSE 

.59 

.17 

my  6AlOv  FC  83G 

1.4* 

MT  BALDY  NOTCH 

.23 

.19 

MOUNT  MlLSCS  FC    338  B  // 

1.43 

•  80 

s£»B^.BY  PARK  *  SM 

•  30 

NEmmAll   50lEDAD  FC  32C 

'.21 

.19 

NEWPORT  BEACm  mARBCR 

•  68 

NIPOMO  2  NW 

2.82 

.OT 

.60 

.90 

.70 

OCEANSIOE 

.5' 

.06 

.17 

. :  * 

.49 

wti 

.13 

OPIDS  CAmp  rc  5  "*  BE 

1.44 

OINARO 

.'3 

.03 

.26 

02ENA 

PACCIMA  QAM  FC  33  A  "  6 

.72 

.31 

•                     MT       '  '  |  -     -  "     -  ' 

1.06 

PAL05  vepoes  ES7  FC6JD 

.38 

.14 

PASADENA 

.86 

.43 

PEPPIS 

.12 

PICOPA  BLANCA  6R0  STA 

.31 

.0* 

.14 

PINE  CANYON  PS  FC)2 IE 

.48 

.23 

PJPU  2  ESE 

.92 

■  24 

PT  APC-vtLLC  Lt4«T  STA 

1.6' 

.04 

.33 

.32 

•  94 

.07 

POMONA 

.99 

.49 

P06AY  VALLEY 

.39 

.01 

T 

.13 

PAMONA  SPAULDINO 

•  94 

.12 

.23 

Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15      16     17     16     19     20     21     22     23     24  25 


27     28     29     30  31 


■  12 

•  48 

.04 

.29 

.19 

T 

.12 

.43 

■  IT 

.16 

.99 

.99 

.09  T 

.26 

.07  T 

.90 

.30 

.03 

.02 

I 

.29 

RANCH) TA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 
RIVERSIDE  EXP  ST* 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANIONIC  CYN  MOUTM 


.23 

.01 

.20 

■  3T 

.33 

.29 

.27 

•  33 

.10  .06 

•  21 

•  68 

.33 

.90 

.33 

.60 

.20 

.69 

.36 

.06 

.33 

.02 

.26 

•  30 

.06 

•  66 
■  26 

.19 

■  26 

T 

•  29 

.19 

T 

.30 

T 

.39 

•  26 

• 

•  36 

.06 

.31 

.62 

.69 

!)9 

.30 

.01 

i'S 

.31 

.62 

.39 

.29 
.39 
.33 
.29 


wing  Su&on  lain. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


SAN  BERNARDINO  CC  X0S» 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  «B  //R 
SAN  DIEGO  MB  -    ••    •  '  • 
SAN  0 1 WAS  F IRE  MB  FC93 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANTON  PH 
SAN  GABRIEL  ON  FC625BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEFT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  F I  RE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  '1 
SANTA  ANITA  FERN  FC632 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  «6AP 

SANTA  MARIA  hB  AIRPORT  R 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTIAGO  0AM 
SAUGUS  ---  PL  NO  1 
SMELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  hill  FC  »l« 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NM 

SPADRA  PAC  FC  336  C 

SUET  RANCH 

5UNLAN0 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL  3TA  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TMtTCHELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLET  CENTER  6  N 

VANDENBERG  AFB  R 

VAN  NUTS  FC  13B 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 

MALNUT  PTL  STA  FC102C 
MARNER  SPRINGS 
HHITTIER  FC  106  0 
TORBA  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLET 
BAKER  9  NNM 
BARSTOm 
BEAUMONT   1  £ 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  «3B 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2  //R 
BISHOP  "B  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLTTHE 

BLTTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAwLEV  2  Sm 
CASAZON 
CALEIICO  2  NE 
CANT  I L 

cotote  >ells 

daggett  faa  airport 
death  vallet 
deep  canton  laboratort 
deep  springs  college 
d'jnn  siding 

eagle  mountain 
el  centrc  2  ss« 
fairmont 
golo  rock  ranch 

HAIMEE 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERJA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INTOKERN 

I NVOKERN  ARM  I TAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  // 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAmNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLET   1  5SM 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
•OJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGC  VALLET 

MOUNTAIN  PASS  I 
NEEOLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMOALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS  TRAMMAT 
PARKER  RESERVOIR 


10  I  11  '  12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


1.29 
1.23 


2.21 
1.83 

•  76 

•  •1 


.01  .06 

T  ,07 
T  T 


.02 
.13 


.AT 

:5 


ill 


.23     .19  ,13 


.13     .63     .60  .10 


.10  .12 
•OT  ,13 


..8 

.32 


.22 
.21 
.36 

.5! 

.:> 

.33 
.93 


.23 

.20 


.07     .06  .06 

,03  .02 
.23 
.09  .01 


.06     .03  T 


.06     .26  .02 


RAN0S9URG 


T 

.02 
T 

T 


.01 

T  T 


.11  .01 
.03 


.1. 


no(M  following  Station  Indtia. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


SNOW  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  A | RPORT 

TRONA 

TwENTYNINE  PALMS 
VALTERMU  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 


1.  ASj 

2.  »1 
2.3* 


1  .6i  T 
0  2.2*0  .50 


Day  of  Month 


.16 

.100 


13     14  15 


25  I  26     27     28     29  30 


S««  MUrenr*  noM  following  Sialion  Indat 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•  • 

NORTH  COAST 

ORA I NAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

<>2 
28 

42 
36 

44 
34 

43 
35 

30 

40 

50 
42 

48 
34 

44 

30 

45 

33 

48 
42 

53 
47 

58 
40 

56 
36 

35 

58 
35 

61 
35 

60 
37 

35 
40 

65 
42 

54 
46 

55 
44 

52 
43 

55 
48 

55 
37 

47 
35 

30 
37 

54 

39 

58 
41 

62 
45 

65 
30 

67 
48 

33.3 
39.2 

AnGwIN  pac  UNION  COL 

MAX 
MIN 

38 
25 

38 

29 

41 
31 

44 

37 

45 
42 

49 
43 

45 

29 

43 

29 

43 

30 

51 
37 

SO 
38 

50 
41 

62 
47 

47 

64 
48 

62 
43 

60 
49 

63 
53 

64 
46 

51 
39 

49 

40 

48 
41 

48 
41 

50 
34 

45 

30 

41 
33 

52 
34 

58 
40 

58 
43 

65 
49 

66 
46 

31.5 
39.2 

big  bar  ranger  Station 

MAX 
MIN 

38 
24 

33 
27 

34 
28 

36 
32 

38 
33 

38 
34 

38 
30 

41 

29 

37 
30 

42 
34 

40 
35 

49 
36 

45 
34 

» 

45 

34 

46 

35 

47 
35 

48 
34 

51 
36 

45 
38 

49 

39 

49 
39 

48 

39 

49 

33 

45 
33 

45 

33 

50 
36 

56 
38 

60 
41 

62 
42 

64 
40 

45.5 
34.3 

CAllAhAN  ranger  sta 

MAX 
MIN 

32 
9 

35 
27 

36 
26 

37 
24 

43 
29 

48 
32 

37 
17 

30 
11 

38 
25 

38 
32 

45 
31 

39 

31 

37 
29 

11 

37 
24 

43 
23 

41 
26 

47 
28 

42 
31 

41 
31 

41 

29 

45 
29 

49 

35 

46 

30 

42 
28 

48 
28 

52 
30 

49 
29 

57 
33 

54 
32 

47 

31 

42.4 
27.3 

CEC1LVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

CLOvERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

46 
28 

44 

30 

♦7 
34 

48 
38 

57 
43 

57 
47 

53 
34 

54 
32 

54 
31 

55 
34 

54 
39 

59 
42 

67 
32 

60 
33 

68 
34 

60 
36 

59 
33 

59 
38 

67 
39 

52 
41 

62 
40 

55 
44 

37 
45 

54 

40 

50 
34 

37 
37 

60 
36 

66 
43 

71 
44 

63 
42 

53 
43 

37.0 
37,7 

COVFLO 

MAX 
MIN 

37 
18 

34 

21 

41 
31 

40 
31 

48 
33 

50 
40 

47 
29 

37 

24 

41 
27 

44 

36 

48 
41 

55 
37 

53 
28 

31 
28 

56 
30 

60 
29 

58 
30 

54 
34 

63 
35 

50 
33 

58 
34 

50 
39 

54 
41 

53 
33 

44 

30 

49 
28 

55 
33 

39 
32 

56 
35 

62 
36 

65 
34 

30.7 
31.9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

33 

45 

47 
37 

47 
39 

53 
44 

51 

40 

48 

32 

46 
33 

55 
41 

55 
51 

59 
44 

58 
39 

59 
39 

61 
37 

55 

37 

35 
37 

63 
39 

63 

44 

57 
46 

52 
4  3 

52 
46 

53 
45 

56 
50 

53 
37 

30 
42 

50 
42 

54 
48 

52 
49 

56 
50 

55 
48 

55 
44 

33.8 
41,9 

DUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

52 
29 

53 
38 

56 
46 

57 
49 

34 
49 

54 
33 

33 

56 

55 
42 

58 
39 

55 
36 

54 
37 

52 
39 

51 
40 

54 
42 

57 
46 

56 
46 

56 
44 

57 
36 

57 
34 

48 
36 

55 
38 

60 
38 

59 
38 

56 
40 

54 
40 

35.0 
39.5 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

37 
24 

42 
32 

42 
31 

37 
31 

37 
31 

43 

32 

40 
26 

35 
28 

40 
32 

41 
34 

41 
35 

39 
33 

37 
32 

36 
29 

42 

23 

42 
27 

40 
29 

45 
29 

43 
31 

43 
35 

44 

32 

46 
34 

S3 
36 

47 

32 

40 
33 

47 
32 

51 

39 

51 
42 

60 
45 

61 
44 

51 
39 

43.6 
32,6 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

46 
34 

50 
38 

45 
35 

52 
39 

53 
47 

49 
37 

46 
33 

48 
32 

56 
43 

57 
51 

56 
46 

52 
39 

53 
39 

49 
38 

47 
39 

51 
37 

58 
41 

62 
46 

52 
46 

51 
47 

53 
46 

37 
66 

59 
44 

49 

40 

32 
42 

53 
40 

56 
45 

55 
46 

58 
50 

52 
48 

52 
42 

32.6 
61,9 

FERNOALE  2  NK 

MAX 
MIN 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

39 
12 

33 
25 

37 
27 

34 

30 

38 
30 

40 
31 

39 
24 

43 
18 

39 
19 

39 
32 

44 
33 

48 

30 

45 
24 

45 
23 

47 

24 

48 
25 

50 
27 

45 

28 

50 
30 

47 
33 

55 
32 

44 

33 

50 
34 

49 

30 

40 
29 

45 
31 

46 
32 

49 
33 

50 
34 

36 
36 

50 
34 

64.6 
28,3 

FORT  BRAGG 

MAX 
MDJ 

47 
32 

46 
35 

52 
39 

50 
41 

55 
43 

56 
45 

52 
34 

50 
32 

54 
33 

52 
44 

58 

50 

38 
39 

57 
38 

49 

37 

63 
38 

49 
39 

61 
43 

61 
43 

64 
45 

55 
49 

53 
44 

55 
44 

56 
48 

57 
43 

50 
39 

30 
36 

57 
39 

54 
44 

57 
45 

54 
44 

60 
43 

34,6 
41,0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

31 

49 

51 
42 

56 
47 

54 

43 

52 
32 

33 
31 

51 
39 

59 
49 

59 
50 

56 

36 

48 

35 

59 
33 

61 
41 

61 
43 

55 
45 

53 

47 

55 
41 

55 
46 

S6 
49 

54 

40 

56 
38 

37 
34 

52 
41 

59 
46 

55 
48 

58 
41 

57 
39 

35.2 
41.0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

24 
-  2 

33 

20 

33 
23 

35 
22 

39 
30 

41 
32 

34 
18 

32 
6 

40 
25 

40 
30 

43 
32 

43 
32 

37 
31 

37 
27 

33 
24 

34 
23 

35 
24 

38 
29 

40 
28 

40 
32 

40 
31 

39 
32 

45 

33 

46 

30 

42 
28 

45 
29 

53 
31 

54 

30 

56 
36 

57 
35 

47 
36 

40.5 
27.0 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

47 
33 

52 
38 

52 
43 

32 
44 

34 
52 

54 
43 

S3 
35 

51 
36 

54 
40 

54 
44 

37 
49 

51 
43 

53 
48 

38 
41 

62 
41 

57 
46 

56 
44 

ft 
48 

52 
45 

58 
43 

54 
49 

55 
49 

55 
44 

54 
41 

55 
43 

57 
38 

58 
44 

59 
42 

59 
45 

54 
45 

54 
44 

34.8 
43.2 

GRATON  1  u 

MAX 
MIN 

45 
26 

50 
36 

52 
40 

61 
43 

55 
41 

53 
39 

51 
33 

50 
28 

53 
37 

»4 
37 

55 
46 

55 
39 

49 
37 

54 
36 

52 
36 

52 
39 

51 
37 

36 
40 

54 
40 

55 
42 

54 
42 

55 
47 

55 
43 

53 
39 

SI 
35 

58 
31 

60 
38 

62 

35 

62 
38 

35 
38 

53 
42 

34,0 
38.1 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

MAX 
MIN 

39 
30 

36 
30 

35 
34 

36 
34 

37 
32 

39 
33 

35 
31 

37 
24 

35 
25 

40 
33 

36 
33 

45 
33 

43 
31 

45 
32 

44 

30 

44 
31 

43 
32 

40 
34 

43 

34 

42 
33 

42 
35 

47 

33 

44 

33 

42 
34 

42 

35 

45 
36 

45 
36 

46 
36 

45 

33 

41.1 
32.5 

HEAlDSBuRG 

MAX 
MIN 

48 

29 

45 
38 

50 
".2 

30 
43 

55 
49 

54 

44 

55 
34 

53 
32 

56 
40 

SS 
41 

60 
47 

60 
37 

52 
39 

60 
36 

33 
38 

54 
39 

55 
40 

60 
42 

52 
42 

59 
38 

56 
45 

60 
39 

55 
45 

54 

31 

55 
36 

64 
34 

65 
40 

68 
36 

67 
40 

35 
43 

49 
44 

35.9 
39.5 

HILTS 

MAX 
MIN 

32 
1 1 

32 
18 

33 
22 

33 
23 

39 
24 

39 
33 

36 
21 

36 
8 

32 
12 

40 
28 

38 

33 

45 
28 

40 
20 

41 

20 

50 
21 

54 

24 

52 
27 

49 
27 

54 
29 

44 
33 

44 

29 

41 
29 

44 

33 

44 

32 

38 
29 

41 
31 

42 

3U 

51 
30 

46 

37 

34 

37 

48 
32 

42.3 
26.2 

hoopa 

MAX 
MIN 

43 
30 

39 
32 

40 
32 

38 
33 

44 
34 

45 
41 

44 
32 

45 
32 

41 
33 

48 

39 

44 
40 

53 

40 

30 
37 

50 
36 

51 
36 

55 
36 

53 
38 

48 
40 

54 
40 

47 
42 

50 
42 

51 
42 

53 
43 

56 
37 

46 
37 

46 
39 

48 
40 

54 
43 

55 
45 

60 
47 

58 
48 

48.7 
38.3 

KENTFtELO 

MAX 
MIN 

50 
28 

47 
29 

53 
45 

53 
47 

57 
46 

58 
51 

57 
36 

53 
31 

51 

32 

34 
35 

55 
39 

50 
38 

58 
37 

53 

37 

62 
38 

55 
39 

55 
41 

55 
42 

61 
40 

52 
40 

57 
44 

57 
47 

54 

4e 

56 
42 

54 

35 

33 
35 

57 
36 

60 
40 

61 
40 

63 
43 

60 

43 

35.5 
39.6 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

45 
23 

43 
34 

49 
41 

57 
41 

55 
49 

53 
44 

51 
30 

52 
25 

56 
36 

53 
35 

59 
45 

65 
34 

52 
34 

65 
32 

63 
34 

64 
34 

66 
38 

67 
42 

62 
42 

61 
41 

55 
45 

56 
45 

54 
46 

52 
36 

55 
39 

39 
29 

64 

36 

65 
35 

70 
35 

63 
41 

55 
39 

37.6 
37.5 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

38 

20 

34 
29 

38 
31 

38 
31 

50 
31 

47 
>6 

46 

32 

43 
24 

43 

33 

47 
35 

53 
38 

33 
30 

51 
26 

55 
26 

59 

28 

58 
30 

56 

30 

63 
32 

S2 
33 

55 
36 

49 
34 

52 
37 

52 
43 

49 
34 

47 
27 

58 
27 

62 

30 

62 
30 

66 

32 

70 
35 

67 
33 

32.1 
31,4 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

26 
7 

28 
12 

33 
24 

32 
23 

38 
27 

37 
31 

35 
17 

24 
9 

31 
15 

40 
27 

44 
31 

41 
19 

30 
14 

42 

20 

44 
28 

48 

25 

46 
26 

43 
28 

47 
31 

44 
35 

43 

26 

41 
26 

42 
31 

43 
19 

33 
21 

35 
26 

41 
31 

45 
36 

47 
36 

53 
36 

51 
33 

39.6 
26,6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

30 
-  6 

31 
15 

34 
23 

40 
29 

40 

32 

41 
14 

27 
-  4 

27 
5 

30 
14 

35 
22 

33 
11 

30 
10 

32 
9 

39 
9 

42 
13 

42 
17 

47 
19 

38 
28 

46 
32 

42 
25 

37 
24 

40 
26 

41 
30 

44 

24 

35 
26 

44 

28 

43 
34 

50 
32 

52 
34 

54 
33 

36,9 
20.3 

NAPA    STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

45 

32 

45 
37 

50 
43 

54 
44 

57 
50 

56 

49 

50 
33 

54 
29 

58 
38 

59 
36 

58 
45 

55 
36 

57 
35 

56 
32 

54 
36 

58 
38 

54 
37 

59 
43 

52 
40 

56 
68 

55 
45 

60 
48 

37 

45 

56 
41 

SO 
33 

59 
32 

62 
38 

57 
37 

62 
40 

39 
40 

54 
42 

35,4 
39,4 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

31 

42 

41 
32 

43 
33 

50 
39 

50 
32 

45 
32 

41 
31 

50 
37 

49 
45 

56 
42 

52 
36 

53 
37 

55 
35 

53 
36 

58 
37 

53 
40 

60 
40 

52 
46 

52 

41 

30 

43 

56 
46 

51 
38 

54 
38 

50 
38 

55 
43 

55 
47 

60 
49 

39 
48 

54 
45 

31,7 
39.2 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

34 
29 

36 
29 

37 
30 

38 
30 

38 
30 

41 

32 

43 
31 

39 
29 

41 
32 

45 
34 

52 
33 

53 
32 

54 
31 

52 
32 

51 
33 

50 
34 

45 
37 

44 
36 

50 
40 

49 
40 

49 
39 

53 
36 

50 
35 

50 
35 

52 
35 

51 
36 

53 
35 

55 
36 

58 

37 

59 
35 

56 
34 

47.7 
33.6 

PETALUMA  FIRE  STA  #2 

MAX 

Mm 

47 
26 

45 
37 

53 
43 

55 
42 

58 
50 

58 
45 

54 
35 

52 
29 

56 
37 

58 

35 

59 
46 

S7 
40 

35 
36 

55 
38 

53 
39 

54 
40 

50 
38 

35 
44 

55 
41 

58 
47 

56 

47 

56 
49 

58 
44 

51 

41 

51 
36 

59 
31 

63 
38 

64 
36 

62 
39 

34 

43 

62 
43 

33,6 
39,8 

POINT  APENA 

MAX 

Mm 

47 
42 

51 
39 

51 
42 

51 
42 

53 
50 

52 
45 

50 
35 

52 
31 

53 
41 

54 
49 

34 

49 

52 
48 

51 
41 

62 
38 

62 
40 

60 
44 

60 
45 

67 
48 

34 
44 

55 
46 

53 
44 

57 
48 

54 
50 

53 

40 

55 
40 

55 
37 

54 

44 

57 
47 

54 
48 

55 
46 

55 
45 

36,6 
63.5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

43 
23 

41 

31 

43 

30 

44 
35 

53 
39 

53 
40 

47 
30 

50 
24 

46 
38 

52 
38 

62 
29 

65 
29 

66 
30 

68 
31 

62 
35 

74 

37 

55 
39 

53 
40 

53 
43 

53 
35 

29 

64 

63 
33 

70 
35 

73 
36 

72 
35 

37,0 
33.8 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

38 
31 

42 
33 

45 
37 

43 
36 

51 
39 

51 
*2 

46 
34 

42 
32 

43 
33 

48 

43 

53 
45 

54 

42 

32 
39 

49 
38 

50 
38 

52 
38 

51 
38 

51 
40 

55 
42 

53 
45 

52 
45 

50 
45 

54 
46 

54 
37 

44 
36 

48 
36 

52 
39 

53 
42 

57 
44 

63 
47 

64 
48 

30,3 
39,7 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

48 
25 

43 
33 

52 
42 

31 
42 

56 
48 

55 
44 

53 
33 

52 
28 

58 
36 

55 
35 

57 
46 

60 
36 

59 
30 

62 
32 

53 
36 

62 
35 

57 
37 

61 
39 

50 
41 

55 
47 

54 
44 

58 
46 

57 
45 

55 
40 

48 

32 

62 
30 

63 
36 

65 
36 

60 
36 

38 
40 

50 
41 

35,8 
37.8 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

30 

38 

37 
32 

38 
32 

42 
37 

42 
33 

45 
31 

32 

48 

32 

40 

49 
36 

50 
35 

51 
35 

54 
36 

53 
37 

52 
35 

54 
38 

47 
40 

50 
42 

49 
41 

32 
42 

52 
38 

50 
34 

44 
38 

49 
39 

54 
43 

57 
44 

60 
47 

56 
47 

49,1 
37.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Cor.  linked 


Station 

Day  of  Month 

j  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

10 

12 

13 

14 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAEL 

MAX 

49 

48 

58 

54 

59 

58 

54 

54 

56 

58 

61 

59 

61 

58 

56 

54 

59 

58 

60 

58 

56 

58 

56 

52 

60 

62 

64 

63 

60 

59 

97, 

MIN 

30 

35 

45 

42 

51 

50 

37 

29 

38 

39 

36 

40 

40 

41 

41 

41 

44 

41 

44 

45 

43 

48 

44 

38 

37 

43 

41 

44 

43 

41 1 

0 

SANTA  OOSA 

MAX 

49 

50 

46 

52 

54 

56 

54 

54 

54 

37 

58 

59 

59 

55 

59 

56 

54 

55 

61 

52 

60 

57 

58 

55 

55 

50 

63 

65 

65 

66 

57 

96 

MIN 

zl 

17 

38 

43 

45 

49 

33 

28 

28 

38 

42 

40 

34 

38 

38 

39 

37 

39 

40 

43 

44 

44 

42 

38 

36 

32 

31 

36 

36 

40 

42 

37. 

6 

SCOTIA 

MAX 

46 

44 

48 

43 

55 

53 

50 

49 

46 

53 

56 

58 

58 

56 

63 

58 

60 

56 

67 

56 

56 

54 

59 

58 

48 

51 

53 

57 

60 

67 

58 

94 

MIN 

32 

39 

35 

36 

40 

43 

33 

34 

35 

44 

50 

43 

40 

39 

41 

40 

43 

43 

43 

46 

46 

44 

44 

39 

39 

39 

40 

43 

49 

50 

46 

41 

2 

SHELTER  cove 

MAX 

47 

50 

52 

52 

53 

55 

51 

4H 

50 

53 

53 

37 

52 

52 

55 

58 

58 

60 

53 

55 

55 

54 

54 

54 

55 

57 

62 

64 

58 

94 

MIN 

40 

47 

42 

44 

49 

45 

38 

4? 

44 

90 

50 

46 

45 

41 

45 

48 

45 

50 

49 

47 

48 

49 

92 

42 

46 

45 

48 

52 

48 

46 

2 

SONOMA 

MAX 

48 

48 

53 

52 

55 

57 

54 

51 

54 

57 

57 

57 

56 

54 

54 

54 

51 

56 

53 

55 

57 

58 

56 

56 

50 

56 

62 

61 

57 

57 

55 

94 

MIN 

25 

38 

42 

43 

50 

45 

34 

27 

37 

35 

45 

38 

32 

33 

36 

38 

37 

43 

38 

49 

44 

47 

43 

40 

32 

31 

37 

39 

39 

37 

43 

36 

9 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

34 

30 

33 

33 

36 

39 

39 

36 

35 

37 

38 

39 

36 

37 

39 

46 

44 

41 

46 

43 

43 

43 

45 

45 

41 

41 

44 

48 

46 

51 

49 

40 

MIN 

IS 

19 

27 

28 

29 

32 

24 

22 

22 

31 

33 

30 

26 

29 

30 

31 

31 

32 

34 

35 

35 

36 

35 

30 

28 

29 

30 

35 

36 

39 

38 

30 

2 

TULELAKE 

MAX 

28 

30 

32 

38 

37 

39 

30 

2? 

38 

39 

44 

36 

25 

30 

34 

35 

31 

38 

39 

44 

41 

37 

45 

40 

36 

37 

42 

45 

51 

46 

48 

37 

MIN 

1 

22 

20 

17 

31 

29 

15 

2 

20 

28 

32 

21 

16 

7 

10 

11 

13 

18 

17 

32 

27 

26 

31 

25 

16 

27 

26 

32 

33 

33 

29 

21 

6 

ukiah 

MAX 

44 

42 

47 

45 

56 

34 

49 

49 

47 

53 

58 

63 

61 

61 

63 

68 

64 

74 

65 

59 

54 

55 

55 

53 

50 

61 

65 

65 

72 

74 

68 

97 

MIN 

26 

34 

35 

39 

43 

41 

32 

27 

40 

44 

46 

34 

33 

33 

33 

35 

38 

45 

44 

42 

41 

42 

48 

39 

35 

32 

37 

37 

40 

42 

40 

38 

0 

wEAvERVILLE  ranger  sta 

MAX 

37 

32 

33 

39 

38 

40 

43 

44 

37 

42 

40 

44 

36 

38 

43 

49 

47 

47 

53 

44 

46 

45 

47 

49 

4! 

44 

52 

55 

57 

62 

57 

44 

MIN 

14 

21 

29 

29 

30 

32 

20 

20 

26 

32 

33 

31 

27 

2  / 

23 

27 

29 

30 

31 

33 

35 

32 

35 

32 

32 

28 

30 

30 

34 

37 

38 

3 

WEED  1  S 

MAX 

32 

29 

27 

36 

38 

41 

39 

34 

33 

39 

44 

39 

34 

38 

45 

50 

49 

46 

52 

47 

49 

42 

44 

43 

38 

41 

50 

53 

55 

60 

48 

42 

MIN 

7 

20 

21 

24 

34 

33 

15 

9 

13 

31 

31 

32 

28 

20 

20 

25 

26 

26 

28 

36 

31 

31 

33 

28 

25 

28 

29 

29 

32 

37 

32 

3 

WILLITS  1  NE 

MAX 

40 

39 

45 

44 

50 

49 

44 

47 

48 

53 

59 

60 

59 

59 

60 

63 

64 

71 

69 

56 

53 

52 

64 

53 

50 

57 

60 

62 

69 

71 

67 

99 

7 

MIN 

25 

33 

32 

34 

40 

43 

29 

26 

38 

44 

47 

39 

32 

32 

33 

34 

36 

39 

41 

38 

41 

42 

47 

35 

32 

31 

35 

39 

37 

41 

44 

36 

7 

YREkA 

MAX 

35 

31 

39 

32 

39 

42 

41 

39 

31 

41 

40 

44 

36 

40 

40 

42 

51 

45 

52 

46 

46 

43 

47 

47 

41 

42 

48 

55 

55 

59 

50 

43 

2 

*      .  • 

MIN 

14 

21 

27 

24 

28 

34 

25 

18 

19 

30 

30 

29 

27 

25 

25 

27 

28 

29 

30 

34 

33 

34 

34 

34 

26 

31 

30 

32 

32 

43 

41 

28 

6 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

27 

33 

44 

43 

40 

41 

34 

39 

39 

42 

41 

42 

44 

51 

50 

30 

47 

49 

45 

45 

40 

41 

45 

41 

45 

44 

48 

50 

58 

56 

51 

44 

MIN 

3 

3 

23 

21 

30 

26 

9 

2 

23 

29 

30 

15 

18 

22 

23 

25 

27 

33 

33 

33 

31 

37 

33 

26 

20 

25 

28 

28 

34 

33 

29 

i 

AlTuRAS  RANGER  STATION 

MAX 

36 

29 

34 

35 

43 

38 

39 

34 

37 

39 

42 

38 

35 

43 

47 

49 

48 

46 

56 

46 

42 

45 

43 

40 

34 

35 

39 

53 

47 

53 

60 

42 

MIN 

-10 

14 

19 

23 

26 

30 

7 

-  6 

0 

30 

29 

15 

10 

12 

14 

13 

19 

27 

24 

28 

26 

21 

25 

24 

17 

24 

25 

28 

29 

30 

34 

6 

AUBURN 

MAX 

43 

43 

46 

48 

53 

54 

51 

46 

47 

48 

53 

50 

55 

53 

57 

5* 

57 

56 

60 

49 

50 

53 

65 

56 

50 

45 

55 

67 

55 

56 

62 

92 

MIN 

26 

32 

32 

40 

45 

47 

32 

28 

29 

42 

37 

36 

35 

34 

34 

39 

43 

42 

40 

40 

42 

45 

43 

38 

34 

33 

35 

37 

39 

38 

39 

37 

3 

BERRVESSA  LAKE 

MAX 

48 

47 

50 

52 

54 

56 

55 

50 

51 

54 

53 

56 

65 

55 

60 

57 

60 

59 

61 

58 

55 

53 

35 

56 

54 

47 

63 

60 

60 

60 

61 

99 

MIN 

32 

35 

36 

43 

42 

4  2 

35 

31 

32 

33 

35 

38 

39 

38 

37 

37 

42 

39 

40 

44 

45 

37 

39 

42 

37 

35 

37 

36 

39 

42 

43 

38 

1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

26 

31 

32 

35 

37 

36 

27 

37 

45 

48 

43 

52 

58 

59 

61 

60 

62 

58 

49 

51 

41 

38 

40 

41 

30 

43 

50 

53 

59 

61 

54 

43 

MIN 

11 

19 

28 

29 

31 

23 

15 

16 

31 

36 

33 

35 

38 

45 

42 

39 

45 

44 

35 

32 

31 

33 

29 

22 

22 

24 

34 

37 

42 

43 

40 

31 

8 

BOWMAN  DAM 

MAX 

30 

31 

31 

32 

35 

34 

32 

37 

41 

48 

41 

52 

52 

58 

60 

56 

50 

58 

45 

50 

44 

39 

41 

39 

31 

41 

48 

48 

56 

59 

55 

44 

MIN 

8 

15 

26 

28 

32 

32 

16 

11 

25 

30 

33 

34 

37 

42 

40 

32 

36 

36 

33 

33 

32 

29 

32 

22 

16 

18 

28 

28 

35 

39 

31 

28 

7 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

48 

44 

51 

54 

54 

57 

54 

50 

51 

55 

55 

60 

65 

55 

62 

44 

59 

53 

58 

54 

55 

54 

55 

58 

53 

50 

59 

60 

61 

56 

50 

54 

MIN 

24 

32 

31 

43 

43 

44 

31 

25 

34 

36 

43 

40 

30 

31 

36 

39 

35 

41 

43 

35 

45 

42 

33 

39 

32 

31 

35 

34 

36 

41 

43 

36 

4 

BURNEY 

MAX 

32 

32 

39 

35 

43 

44 

42 

*1 

35 

39 

38 

43 

45 

46 

51 

53 

53 

46 

56 

39 

49 

46 

45 

48 

41 

38 

50 

52 

51 

61 

61 

45 

MIN 

7 

10 

22 

31 

32 

37 

16 

5 

8 

26 

31 

19 

15 

15 

16 

20 

21 

22 

27 

30 

32 

29 

29 

30 

26 

24 

24 

27 

27 

28 

28 

23 

,U 

CANYON  DAM 

MAX 

27 

28 

33 

35 

36 

35 

35 

34 

35 

39 

37 

40 

4C 

38 

41 

37 

41 

37 

38 

40 

42 

42 

34 

36 

39 

38 

47 

47 

45 

37 

MIN 

4 

11 

28 

30 

30 

14 

4 

18 

31 

31 

20 

17 

17 

21 

20 

20 

25 

25 

28 

28 

32 

24 

15 

17 

22 

21 

23 

22 

21 

21 

3 

CENTERVILLE  ph 

MAX 

45 

42 

46 

49 

53 

53 

52 

50 

52 

55 

60 

61 

57 

60 

55 

59 

58 

60 

58 

57 

57 

58 

37 

55 

52 

60 

60 

59 

58 

59 

55 

55 

MIN 

25 

29 

29 

39 

42 

47 

29 

25 

32 

36 

43 

30 

29 

30 

32 

31 

34 

41 

38 

35 

41 

41 

41 

36 

29 

29 

34 

34 

34 

34 

36 

34 

4 

CHESTER 

MAX 

26 

28 

32 

34 

40 

36 

31 

39 

39 

43 

45 

44 

51 

44 

43 

50 

47 

47 

44 

41 

41 

41 

39 

44 

48 

44 

55 

56 

56 

42 

MIN 

■  1 

12 

20 

29 

33 

32 

7 

0 

22 

32 

32 

is 

14 

14 

16 

19 

21 

24 

32 

30 

29 

33 

25 

14 

17 

19 

20 

22 

24 

23 

21 

1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

42 

41 

47 

50 

54 

56 

53 

48 

53 

50 

55 

62 

58 

52 

44 

46 

43 

47 

48 

49 

55 

57 

56 

54 

46 

56 

57 

54 

50 

49 

48 

91 

MIN 

26 

34 

41 

45 

4f 

49 

33 

27 

37 

39 

45 

32 

37 

35 

38 

38 

35 

41 

42 

42 

44 

45 

45 

40 

36 

30 

38 

36 

38 

41 

42 

3  8 

7 

CLARKSBURG 

MAX 

50 

48 

48 

50 

55 

57 

56 

49 

49 

51 

54 

53 

56 

52 

48 

42 

45 

46 

48 

48 

52 

53 

56 

51 

57 

48 

55 

55 

50 

55 

47 

51 

MIN 

28 

33 

39 

46 

48 

5  2 

35 

32 

33 

37 

40 

36 

35 

36 

37 

40 

39 

41 

43 

44 

45 

47 

42 

39 

34 

39 

37 

37 

38 

39 

42 

39 

I 

CI EARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

42 

42 

45 

47 

49 

52 

50 

46 

49 

48 

55 

55 

53 

62 

61 

66 

65 

59 

71 

52 

60 

53 

51 

53 

47 

48 

58 

61 

60 

65 

71 

94 

MIN 

19 

30 

31 

33 

41 

42 

30 

21 

25 

34 

41 

30 

26 

27 

31 

30 

31 

38 

35 

32 

33 

38 

44 

34 

34 

26 

26 

30 

31 

34 

31 

31 

9 

COLFAX 

MAX 

38 

40 

41 

46 

48 

46 

53 

54 

51 

64 

61 

70 

62 

65 

67 

66 

69 

51 

41 

41 

56 

56 

56 

62 

69 

66 

93 

MIN 

19 

26 

32 

38 

41 

40 

38 

38 

39 

35 

33 

35 

36 

38 

44 

50 

42 

39 

30 

29 

30 

31 

39 

35 

43 

45 

36 

3 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

47 

40 

50 

51 

53 

58 

50 

48 

51 

51 

55 

62 

51 

49 

44 

50 

47 

48 

47 

50 

5* 

5' 

55 

55 

49 

56 

56 

60 

49 

48 

47 

91 

MIN 

25 

32 

37 

44 

48 

46 

32 

28 

36 

39 

44 

39 

34 

37 

39 

39 

36 

45 

41 

34 

45 

42 

41 

39 

37 

32 

37 

35 

38 

42 

42 

38 

3 

DAVIS  1  WSW 

MAX 

48 

45 

45 

50 

53 

55 

56 

50 

48 

52 

52 

53 

58 

52 

48 

45 

49 

46 

48 

48 

50 

52 

57 

55 

3S 

47 

56 

57 

53 

55 

48 

51 

MIN 

28 

32 

41 

45 

50 

49 

34 

32 

37 

35 

44 

40 

33 

35 

40 

40 

38 

43 

43 

43 

42 

44 

43 

43 

33 

34 

35 

36 

37 

43 

43 

39 

2 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

34 

36 

34 

38 

41 

42 

38 

34 

38 

39 

39 

38 

39 

41 

41 

40 

41 

42 

37 

41 

42 

42 

44 

43 

35 

38 

40 

40 

42 

43 

43 

39 

MIN 

10 

18 

18 

32 

u 

36 

24 

16 

25 

30 

32 

29 

28 

30 

31 

30 

32 

34 

32 

31 

33 

32 

32 

30 

24 

25 

30 

30 

31 

32 

31 

28 

5 

OE  SABLA 

MAX 

34 

37 

40 

43 

44 

41 

38 

48 

47 

48 

62 

59 

69 

67 

63 

66 

66 

60 

56 

50 

46 

47 

47 

44 

51 

53 

56 

66 

65 

61 

32 

MIN 

27 

29 

32 

39 

38 

25 

22 

30 

36 

38 

31 

34 

36 

33 

35 

40 

46 

40 

34 

37 

35 

39 

32 

27 

29 

33 

34 

38 

40 

38 

34 

2 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

37 

37 

37 

47 

46 

41 

45 

30 

47 

60 

59 

59 

50 

50 

so 

48 

49 

45 

52 

53 

61 

60 

49 

MIN 

22 

22 

35 

37 

4? 

43 

32 

34 

34 

34 

32 

40 

42 

34 

40 

36 

39 

27 

27 

33 

36 

38 

34 

5 

OCWNIEVILLE  ranger  STA 

MAX 

38 

35 

44 

44 

34 

44 

42 

48 

44 

50 

50 

51 

42 

53 

49 

49 

39 

43 

49 

51 

10 

32 

34 

26 

14 

18 

30 

28 

28 

29 

29 

31 

34 

33 

34 

29 

26 

28 

30 

31 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

44 

41 

46 

49 

49 

55 

51 

47 

48 

50 

52 

54 

63 

59 

67 

66 

62 

64 

70 

48 

60 

52 

53 

56 

48 

49 

57 

58 

63 

69 

70 

39 

MIN 

24 

26 

32 

38 

38 

46 

29 

26 

30 

35 

39 

34 

32 

32 

34 

32 

37 

44 

40 

34 

38 

43 

43 

37 

34 

31 

33 

35 

36 

39 

38 

33 

1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

48 

43 

54 

52 

56 

57 

52 

52 

56 

55 

55 

57 

57 

51 

45 

47 

47 

48 

50 

58 

55 

58 

58 

57 

53 

59 

60 

58 

54 

60 

49 

93 

MIN 

27 

36 

42 

45 

48 

49 

36 

30 

39 

36 

44 

37 

37 

35 

40 

43 

40 

43 

42 

45 

46 

48 

45 

41 

38 

35 

38 

36 

40 

41 

42 

40 

1 

FOLSOM  DAM 

MAX 

48 

45 

48 

48 

55 

37 

55 

58 

48 

52 

54 

50 

58 

53 

52 

43 

45 

45 

48 

48 

50 

53 

57 

58 

54 

48 

55 

58 

53 

54 

55 

51, 

8 

MIN 

28 

29 

36 

44 

47 

49 

35 

30 

32 

38 

40 

42 

43 

33 

34 

37 

36 

37 

41 

42 

42 

46 

43 

42 

34 

33 

37 

38 

44 

41 

41 

38 

9 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

40 

44 

45 

44 

40 

54 

52 

62 

61 

69 

68 

68 

49 

48 

50 

51 

37 

54 

58 

60 

MIN 

16 

37 

39 

28 

22 

23 

38 

40 

40 

42 

42 

45 

36 

37 

37 

27 

29 

30 

38 

40 

Sco  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

37 

37 

38 

42 

45 

46 

45 

40 

43 

55 

55 

49 

62 

60 

72 

63 

66 

68 

71 

50 

53 

53 

51 

49 

41 

36 

54 

58 

59 

61 

69 

32 

16 

25 

31 

35 

40 

40 

29 

20 

22 

36 

38 

35 

36 

40 

39 

39 

41 

49 

44 

37 

35 

40 

39 

31 

26 

28 

27 

34 

39 

40 

41 

6 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

30 

41 

40 

42 

45 

47 

38 

39 

40 

41 

46 

46 

50 

53 

56 

54 

33 

37 

55 

50 

45 

49 

48 

42 

38 

51 

54 

56 

58 

63 

47 

14 

24 

30 

32 

35 

17 

13 

21 

29 

32 

22 

18 

18 

23 

22 

24 

28 

28 

35 

33 

30 

32 

31 

24 

27 

28 

27 

28 

29 

28 

1 

JESS  VALLEY 

MAX 

28 

32 

31 

35 

42 

37 

33 

34 

49 

40 

40 

42 

44 

47 

47 

53 

50 

55 

50 

41 

40 

40 

41 

34 

28 

37 

47 

40 

50 

57 

48 

41 

7 

MIN 

-  1 

20 

20 

25 

32 

29 

17 

0 

24 

29 

31 

16 

12 

17 

29 

22 

22 

30 

28 

33 

30 

26 

33 

22 

20 

23 

26 

27 

33 

32 

28 

23 

7 

LAKEPCRT 

MAX 

".1 

40 

45 

44 

53 

51 

45 

45 

46 

34 

54 

51 

58 

62 

65 

62 

36 

63 

60 

56 

53 

51 

53 

54 

30 

55 

62 

59 

64 

68 

66 

34 

MIN 

23 

32 

35 

37 

41 

40 

28 

25 

36 

38 

44 

34 

29 

30 

31 

32 

35 

40 

40 

35 

37 

41 

45 

35 

31 

28 

34 

32 

36 

37 

35 

7 

IAKESHORE 

MAX 

38 

33 

42 

42 

49 

50 

50 

50 

48 

45 

59 

61 

62 

68 

72 

66 

64 

70 

51 

65 

50 

55 

52 

52 

42 

S6 

57 

60 

69 

74 

64 

35 

4 

Mm 

25 

30 

30 

32 

34 

32 

23 

27 

34 

41 

39 

37 

41 

42 

43 

31 

42 

40 

39 

33 

31 

35 

45 

34 

27 

32 

34 

35 

37 

39 

36 

LAKE   SPAULD I NG 

MAX 

30 

30 

30 

34 

34 

32 

30 

34 

44 

46 

41 

49 

56 

56 

56 

57 

54 

39 

48 

50 

44 

40 

42 

40 

30 

43 

50 

52 

59 

60 

56 

44 

MIN 

2 

1  1 

24 

28 

30 

30 

18 

6 

20 

26 

31 

30 

36 

40 

44 

30 

30 

33 

30 

26 

30 

27 

28 

23 

14 

13 

24 

22 

22 

33 

27 

5 

lake  spaulOIng  Dam 

MAX 
MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

42 

44 

47 

51 

54 

54 

50 

49 

53 

S2 

52 

59 

53 

63 

54 

59 

64 

64 

54 

53 

56 

56 

58 

56 

54 

56 

57 

53 

56 

38 

58 

34 

32 

36 

36 

41 

49 

49 

36 

33 

39 

41 

45 

41 

38 

37 

37 

37 

42 

45 

42 

40 

46 

46 

44 

40 

40 

38 

39 

44 

40 

41 

40 

5 

MAN2AN I TA  LAKE 

MAX 

25 

28 

30 

29 

32 

34 

31 

25 

34 

40 

41 

36 

47 

52 

58 

56 

52 

52 

54 

36 

44 

37 

40 

40 

26 

30 

40 

44 

47 

54 

56 

40 

MIN 

-  4 

9 

17 

20 

26 

28 

1  1 

4 

10 

33 

31 

22 

23 

25 

29 

27 

30 

32 

30 

28 

22 

22 

27 

20 

13 

10 

20 

21 

30 

32 

27 

B 

MARY5VILLE 

MAX 

49 

47 

46 

50 

55 

S6 

57 

50 

51 

54 

54 

55 

60 

55 

46 

44 

48 

46 

48 

48 

50 

55 

37 

52 

56 

48 

56 

58 

53 

36 

50 

51 

9 

MIN 

28 

29 

37 

41 

45 

49 

33 

28 

29 

J7 

37 

18 

36 

35 

36 

37 

36 

37 

40 

42 

41 

43 

41 

42 

34 

34 

34 

35 

33 

42 

41 

2 

MC  CLCUD 

MAX 

35 

31 

31 

35 

38 

40 

40 

38 

37 

39 

38 

49 

50 

55 

63 

61 

59 

55 

63 

45 

54 

41 

44 

44 

38 

38 

48 

53 

51 

63 

63 

46 

MTN 

6 

16 

18 

21 

31 

33 

15 

10 

14 

29 

32 

21 

21 

25 

29 

28 

29 

31 

31 

26 

28 

29 

32 

31 

22 

30 

27 

26 

32 

32 

29 

,4 

MINERAL 

MAX 

26 

27 

29 

35 

36 

34 

30 

33 

38 

42 

42 

47 

50 

56 

51 

31 

50 

SO 

58 

40 

34 

36 

40 

40 

28 

35 

43 

46 

47 

56 

59 

41 

2 

10 

21 

26 

22 

15 

8 

U 

32 

32 

25 

25 

29 

30 

28 

28 

29 

32 

29 

27 

29 

28 

30 

24 

14 

20 

22 

24 

27 

30 

23 

8 

MONT ICELLO  DAM 

MAX 

48 

45 

49 

50 

55 

55 

54 

49 

49 

55 

54 

52 

67 

54 

58 

33 

56 

51 

63 

50 

55 

52 

55 

56 

52 

47 

57 

61 

61 

59 

56 

34 

\ 

29 

32 

34 

44 

47 

48 

33 

30 

31 

37 

41 

42 

39 

37 

37 

38 

40 

41 

41 

44 

44 

44 

43 

41 

35 

37 

38 

40 

40 

41 

42 

3  9 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

30 

30 

33 

36 

40 

39 

32 

37 

43 

43 

41 

36 

38 

44 

50 

58 

46 

55 

47 

55 

42 

45 

43 

38 

41 

51 

53 

57 

62 

57 

46 

44 

i 

9 

22 

24 

29 

34 

25 

16 

11 

26 

30 

32 

30 

26 

28 

30 

29 

32 

31 

34 

35 

32 

29 

36 

26 

24 

30 

2  r 

31 

39 

35 

34 

i  8 

3 

NEVADA  CITY 

MAX 

34 

33 

37 

40 

45 

46 

45 

37 

37 

48 

51 

50 

54 

52 

67 

57 

57 

61 

61 

47 

49 

49 

48 

50 

40 

39 

50 

52 

55 

59 

62 

48 

g 

14 

17 

26 

35 

39 

42 

29 

20 

21 

31 

33 

30 

29 

30 

30 

30 

31 

36 

36 

35 

35 

39 

37 

33 

27 

28 

29 

30 

32 

33 

32 

30 

6 

ORLANc 

MAX 

47 

42 

44 

50 

51 

53 

59 

50 

48 

52 

49 

58 

63 

46 

63 

45 

60 

55 

56 

46 

48 

52 

57 

54 

54 

46 

55 

56 

59 

48 

49 

32 

2 

MIN 

26 

30 

31 

40 

41 

47 

29 

29 

31 

38 

40 

44 

33 

32 

33 

37 

35 

39 

42 

37 

39 

40 

45 

38 

3  2 

31 

34 

36 

35 

38 

42 

36 

3 

OROVILLE 

MAX 

48 

45 

47 

50 

56 

55 

56 

50 

49 

53 

52 

61 

65 

53 

47 

43 

46 

47 

30 

47 

52 

55 

58 

58 

54 

50 

56 

57 

54 

53 

50 

32 

2 

28 

36 

40 

44 

49 

51 

34 

28 

41 

41 

46 

40 

37 

34 

39 

38 

37 

41 

42 

43 

44 

46 

44 

43 

36 

33 

39 

37 

40 

40 

42 

39 

8 

PARADISE 

MAX 

40 

38 

37 

43 

48 

48 

46 

45 

45 

51 

48 

54 

65 

55 

70 

67 

66 

65 

66 

SI 

55 

52 

53 

50 

48 

41 

55 

56 

59 

65 

65 

53 

2 

MIN 

27 

31 

31 

32 

42 

41 

27 

30 

32 

37 

38 

42 

40 

42 

42 

39 

48 

47 

43 

38 

38 

41 

42 

38 

33 

32 

34 

38 

41 

39 

42 

6 

PLACERVILLE 

MAX 

39 

41 

43 

45 

50 

51 

50 

41 

42 

50 

55 

50 

52 

54 

38 

57 

39 

61 

62 

49 

48 

51 

55 

53 

35 

44 

52 

53 

54 

55 

62 

31 

3 

17 

27 

33 

38 

42 

42 

29 

22 

23 

30 

35 

51 

28 

29 

32 

31 

35 

37 

38 

38 

38 

41 

36 

34 

26 

27 

28 

29 

31 

33 

33 

32 

0 

PLACERVILLE  ifg 

MAX 

30 

39 

42 

44 

46 

47 

47 

38 

43 

51 

57 

51 

60 

62 

62 

62 

64 

67 

66 

51 

46 

46 

49 

52 

43 

40 

50 

55 

57 

61 

65 

31 

30 

29 

35 

32 

39 

42 

29 

27 

33 

37 

41 

41 

37 

45 

45 

44 

50 

52 

49 

40 

40 

41 

41 

32 

30 

32 

35 

40 

42 

47 

44 

38 

7 

PLAT  I NA 

MAX 

40 

48 

47 

40 

45 

45 

40 

43 

44 

41 

53 

56 

59 

60 

62 

62 

60 

68 

56 

59 

36 

49 

47 

45 

45 

53 

58 

60 

63 

68 

58 

32 

b 

15 

24 

34 

27 

32 

32 

24 

20 

32 

34 

34 

30 

30 

30 

29 

31 

35 

35 

36 

36 

33 

33 

41 

32 

30 

28 

3  8 

41 

52 

45 

43 

32 

8 

PORTOLA 

MAX 

30 

36 

36 

35 

39 

38 

35 

24 

39 

40 

39 

36 

38 

35 

41 

40 

35 

37 

36 

40 

46 

42 

41 

40 

37 

39 

43 

41 

47 

48 

54 

39 

0 

-12 

-  3 

20 

30 

31 

32 

11 

-  8 

12 

30 

31 

26 

24 

23 

25 

22 

27 

27 

24 

32 

29 

25 

25 

26 

11 

16 

IT 

18 

20 

22 

21 

20 

5 

OUINCY  BANGER  STATION 

MAX 

43 

27 

37 

38 

42 

44 

42 

40 

40 

43 

48 

47 

47 

47 

46 

51 

48 

45 

53 

37 

48 

45 

49 

47 

40 

45 

49 

52 

48 

57 

55 

45 

2 

-  2 

5 

23 

32 

32 

36 

20 

7 

9 

33 

33 

25 

22 

20 

21 

21 

25 

29 

26 

28 

32 

31 

31 

32 

24 

25 

27 

27 

27 

27 

29 

24 

4 

red  Bluff  wB  airport 

MAX 

41 

40 

49 

45 

52 

56 

52 

47 

53 

48 

62 

66 

52 

72 

47 

66 

62 

64 

50 

49 

34 

57 

54 

S3 

46 

59 

57 

63 

53 

48 

50 

53 

tj 

29 

33 

38 

40 

42 

39 

31 

29 

40 

41 

44 

41 

36 

34 

39 

40 

38 

43 

43 

40 

45 

42 

48 

39 

36 

35 

38 

41 

40 

40 

43 

36 

9 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

40 

38 

46 

40 

54 

54 

51 

50 

55 

49 

63 

69 

71 

76 

69 

70 

67 

75 

66 

63 

55 

36 

56 

53 

48 

59 

59 

64 

62 

62 

58 

58 

0 

29 

32 

32 

36 

36 

45 

29 

31 

37 

42 

39 

44 

44 

34 

36 

39 

43 

40 

44 

38 

43 

42 

48 

42 

35 

37 

37 

41 

39 

39 

40 

38 

5 

ROCKLIN 

MAX 

49 

47 

48 

51 

55 

58 

58 

48 

49 

51 

55 

51 

58 

51 

48 

43 

44 

46 

49 

49 

50 

53 

56 

58 

54 

48 

54 

55 

55 

54 

50 

51 

6 

MIN 

23 

23 

32 

40 

44 

48 

32 

25 

25 

34 

38 

38 

37 

30 

30 

35 

35 

37 

38 

42 

42 

44 

39 

41 

32 

30 

30 

33 

35 

33 

33 

8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

44 

46 

49 

54 

56 

57 

49 

48 

52 

52 

51 

55 

51 

44 

43 

46 

47 

48 

48 

31 

54 

58 

57 

55 

49 

54 

55 

49 

55 

46 

47 

50 

7 

MIN 

29 

36 

45 

48 

52 

43 

36 

30 

40 

37 

41 

35 

34 

37 

40 

40 

40 

43 

43 

44 

46 

48 

43 

38 

35 

39 

39 

37 

39 

41 

43 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

47 

47 

50 

54 

57 

56 

50 

52 

52 

54 

52 

58 

54 

47 

45 

46 

46 

50 

48 

53 

54 

57 

57 

55 

49 

55 

57 

54 

56 

49 

48 

52 

0 

MIN 

32 

40 

46 

49 

53 

45 

40 

35 

42 

41 

46 

43 

38 

38 

41 

40 

41 

46 

45 

46 

49 

49 

46 

44 

39 

38 

42 

40 

42 

41 

44 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

44 

41 

38 

42 

47 

50 

49 

48 

46 

50 

45 

51 

60 

62 

67 

66 

62 

62 

65 

51 

63 

55 

53 

53 

50 

42 

52 

56 

56 

65 

62 

33 

4 

MIN 

32 

31 

31 

37 

36 

46 

33 

33 

36 

38 

42 

42 

47 

45 

50 

40 

40 

40 

41 

41 

42 

42 

42 

40 

34 

37 

37 

40 

45 

47 

40 

39 

6 

SIERRA  CITY 

MAX 

38 

35 

38 

39 

40 

38 

44 

52 

48 

43 

54 

55 

62 

60 

56 

56 

59 

44 

54 

46 

42 

45 

44 

36 

45 

33 

30 

63 

63 

60 

48 

6 

MIN 

8 

30 

31 

32 

34 

21 

1  1 

27 

30 

33 

33 

34 

37 

39 

31 

36 

35 

33 

33 

33 

29 

30 

28 

25 

23 

30 

30 

35 

31 

30 

29, 

7 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

33 

14 

35 

38 

40 

39 

40 

33 

28 

44 

43 

42 

45 

40 

39 

44 

32 

37 

45 

35 

41 

47 

44 

47 

33 

40 

49 

48 

42 

47 

55 

40 

0 

MIN 

-18 

-14 

.  2 

28 

32 

32 

9 

-12 

-  9 

20 

26 

25 

15 

14 

12 

15 

18 

19 

18 

21 

29 

26 

26 

2  6 

15 

19 

19 

17 

19 

21 

24 

13, 

6 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

18 

21 

26 

27 

29 

30 

32 

17 

28 

33 

35 

36 

35 

37 

46 

39 

42 

42 

45 

36 

38 

37 

33 

35 

20 

26 

33 

37 

40 

46 

48 

33, 

8 

MIN 

-  2 

0 

14 

17 

26 

27 

9 

4 

6 

23 

23 

24 

20 

23 

27 

24 

24 

29 

28 

30 

26 

26 

28 

19 

16 

10 

18 

20 

20 

30 

26 

19, 

■ 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

40 

37 

49 

48 

55 

57 

50 

47 

51 

51 

56 

65 

59 

69 

67 

63 

62 

67 

56 

60 

52 

55 

58 

59 

47 

55 

58 

60 

64 

66 

60 

36, 

2 

MTN 

25 

32 

31 

34 

35 

43 

29 

27 

37 

37 

43 

32 

33 

34 

33 

35 

39 

43 

41 

36 

43 

41 

47 

41 

36 

31 

37 

36 

39 

39 

41 

36 , 

3 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

35 

31 

33 

38 

40 

41 

37 

39 

40 

49 

49 

57 

60 

67 

62 

64 

60 

65 

53 

51 

47 

42 

44 

50 

34 

47 

54 

53 

63 

65 

60 

49, 

4 

MIN 

11 

19 

28 

31 

36 

36 

21 

16 

29 

29 

35 

29 

37 

35 

39 

32 

35 

36 

35 

30 

35 

32 

36 

28 

24 

22 

30 

29 

32 

39 

32 

30 , 

3 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

45 

47 

50 

50 

51 

48 

57 

60 

64 

71 

70 

70 

50 

61 

49 

54 

42 

57 

60 

59 

MIN 

30 

36 

41 

30 

31 

33 

41 

44 

48 

51 

36 

43 

42 

42 

40 

34 

38 

38 

41 

43 

TWIN  LAKES 

MAX 

24 

25 

25 

28 

29 

30 

27 

42 

45 

42 

38 

39 

46 

47 

48 

50 

53 

53 

48 

44 

43 

36 

35 

31 

26 

37 

44 

48 

50 

53 

50 

39. 

9 

MIN 

-12 

9 

14 

21 

23 

25 

8 

-  3 

21 

13 

27 

18 

26 

28 

25 

18 

25 

23 

29 

19 

20 

22 

27 

12 

-  4 

1 

10 

9 

25 

20 

17 

16, 

6 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

46 

52 

50 

47 

49 

58 

60 

61 

64 

67 

69 

66 

56 

53 

51 

53 

36 

62 

64 

71 

MIN 

25 

39 

40 

25 

26 

38 

31 

29 

30 

32 

34 

41 

35 

37 

40 

31 

29 

35 

32 

36 

VACAVILLE 

MAX 

47 

43 

53 

51 

55 

57 

51 

50 

55 

55 

55 

60 

53 

48 

4$ 

49 

47 

SO 

49 

38 

54 

57 

56 

57 

50 

60 

57 

54 

54 

52 

48 

32, 

6 

MIN 

26 

32 

42 

46 

49 

49 

35 

29 

37 

35 

43 

39 

34 

33 

39 

40 

36 

42 

42 

42 

44 

44 

44 

43 

36 

33 

38 

36 

39 

39 

42 

39, 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

41 

35 

41 

40 

47 

50 

45 

43 

50 

48 

51 

65 

66 

74 

71 

68 

68 

72 

70 

61 

61 

49 

30 

49 

46 

54 

58 

61 

67 

69 

68 

56, 

1 

MIN 

21 

27 

24 

36 

36 

41 

26 

24 

33 

40 

38 

36 

38 

41 

44 

38 

42 

44 

40 

30 

40 

39 

43 

32 

28 

31 

36 

36 

41 

45 

40 

35, 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

1  2 

1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19  1 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1  Ave 

Wt-ISKEVTOWN  PES 

MAX 
MIN 

27 

41 

43 

29 

46 
35 

48 
39 

49 
32 

46 
30 

47 
30 

48 

35 

44 

40 

59 

39 

61 
41 

67 
43 

75 
43 

75 
35 

65 
39 

63 
46 

71 
41 

50 
41 

56 

40 

50 
40 

33 

40 

51 
39 

48 

36 

45 
32 

54 
33 

55 
41 

62 

46 

65 
48 

66 
37 

55, 
37, 

3 
8 

WILLI*"1. 

MAX 
MIN 

SO 
29 

51 
31 

48 
33 

50 
37 

53 
47 

52 
48 

58 
32 

50 
30 

SO 
38 

51 
38 

52 

40 

56 

42 

62 
34 

53 
34 

53 
35 

53 

37 

50 
36 

51 
39 

53 
39 

50 
38 

52 

40 

53 
42 

55 
37 

51 
36 

57 
36 

50 
33 

56 
3» 

56 
37 

60 
38 

56 
40 

49 
39 

52, 
37, 

9 
2 

WILLOhS 

MAX 
MIN 

47 

26 

43 

30 

48 
32 

50 
42 

51 
42 

54 
48 

58 
31 

51 
28 

48 

32 

52 
39 

49 
42 

58 
43 

64 
34 

45 
34 

58 

34 

44 
39 

58 
37 

32 
38 

54 
42 

47 
37 

46 
39 

52 
43 

56 
45 

55 
41 

55 
34 

47 
32 

56 
34 

56 
36 

58 
38 

46 
40 

48 
42 

31 
3', 

8 

2 

^INTERS 

MAX 
MIN 

49 
26 

45 

30 

47 
35 

49 
43 

56 
46 

55 
49 

58 
34 

51 
29 

50 
34 

54 

35 

54 

42 

55 
37 

63 
33 

54 
34 

51 
34 

45 

40 

50 
38 

47 
40 

50 
39 

49 
42 

52 
45 

53 
44 

57 
45 

57 
43 

55 
38 

47 
34 

59 
35 

57 
38 

59 
36 

50 
40 

49 

40 

62, 
38, 

5 

0 

WOODLAND   1  WNH 
ft       ft  « 

MAX 
MIN 

47 
27 

46 
32 

46 
37 

50 

53 
47 

54 

50 

56 
35 

49 

30 

48 

36 

50 

35 

51 

42 

53 

44 

59 
32 

53 
33 

49 
37 

45 
40 

48 

39 

46 
41 

49 
43 

47 
43 

50 
44 

52 
45 

56 
42 

55 
43 

55 
35 

47 
35 

55 
36 

56 
36 

57 
38 

54 

40 

48 

43 

51, 
38, 

1 
8 

NORTHEAST    I NTER I  OR 

BOCA 

MAX 
MIN 

24 
-24 

22 
-20 

38 

35 
26 

39 
31 

40 
32 

40 
5 

22 
-25 

25 
-23 

41 
23 

44 

25 

41 
23 

41 
20 

39 
13 

35 
17 

38 
18 

37 
17 

37 
18 

40 

20 

47 
20 

44 

» 

43 
18 

43 

22 

47 
23 

29 
-  2 

34 

1 

46 
6 

44 
3 

40 
8 

49 
8 

45 
13 

38 
10 

4 

7 

900  IE 

MAX 
MIN 

20 
-27 

24 
-  5 

26 
16 

32 
18 

31 
15 

29 
16 

25 
3 

20 
-10 

38 
15 

41 
.  7 

47 
7 

32 
18 

37 
-  8 

43 

0 

41 
2 

46 
13 

39 
8 

44 
'3 

38 
8 

37 
13 

11 

« 
29 

43 

5 

32 
9 

23 
5 

27 
10 

40 
0 

37 
8 

46 
13 

45 

7 

44 
13 

35 

7 

4 
1 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

14 

■  29 

34 
-  5 

34 
26 

42 
24 

42 

23 

41 

30 

34 
5 

IS 
-27 

38 

7 

29 
5 

4  1 
5 

40 
24 

28 
-10 

31 
-  6 

34 

•  4 

41 

9 

37 
7 

41 
13 

" 

45 
29 

45 
S 

43 
15 

54 
7 

37 
22 

39 

-  4 

43 
5 

37 
7 

37 
3 

42 
11 

43 
10 

52 
9 

37 
7 

6 
3 

CEDARvILLE 

MAX 
MIN 

29 
2 

25 
9 

37 
22 

33 
24 

40 
27 

44 
34 

41 
20 

34 

8 

29 
12 

35 
25 

39 
32 

44 

19 

30 
2  I 

28 
20 

25 
18 

24 

18 

25 
19 

26 
22 

34 
17 

32 
22 

40 

28 

45 
30 

44 

35 

48 
26 

32 
25 

34 
26 

44 
29 

47 
36 

47 
38 

56 
34 

56 
39 

37 
23 

0 
8 

DCNNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

25 
-  6 

26 
-  4 

39 
9 

3 ! 
28 

36 
30 

36 
32 

35 
3 

23 
-12 

28 
-11 

40 
25 

42 

26 

39 
26 

39 
20 

37 
13 

39 
13 

40 
14 

39 
16 

40 
18 

49 

23 

36 
25 

40 
2  8 

43 
25 

40 
25 

42 
22 

27 
11 

33 
8 

39 
14 

45 
10 

43 
11 

49 
17 

51 

20 

37 
15 

8 
6 

OCYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

29 
-  6 

20 
0 

40 
8 

40 
33 

44 
35 

45 
34 

42 
15 

30 
3 

26 
4 

38 
21 

42 

30 

38 
31 

43 
29 

37 
26 

32 
26 

33 
27 

34 
28 

35 
28 

35 
29 

35 
29 

42 

30 

47 
30 

48 

32 

52 
30 

36 
24 

42 

23 

47 
27 

53 
28 

52 
30 

58 
30 

56 
32 

40 
24 

1 

Fleming  fish  ano  ga«f. 

MAX 
MIN 

19 

30 
4 

38 
29 

40 
29 

43 
34 

43 

33 

3B 

18 

29 

e 

37 

e 

33 
8 

38 
31 

36 
28 

35 

30 

34 
29 

33 
28 

33 

30 

34 

30 

34 
31 

34 
30 

40 
32 

46 
30 

44 
32 

54 
31 

43 
29 

41 
22 

45 

26 

50 
28 

43 
28 

51 
28 

58 

29 

58 

29 

39 
25 

8 
1 

FORT  BIDwELL 

MAX 
MIN 

23 
-  2 

36 
13 

35 
22 

36 
25 

39 
32 

40 
33 

35 
20 

35 
5 

35 
20 

37 
32 

44 
27 

36 
13 

28 
22 

27 
21 

30 
20 

28 
15 

26 
17 

40 
20 

33 
17 

41 

24 

43 

25 

45 
27 

42 
33 

39 
27 

33 
23 

42 
25 

45 
35 

45 
34 

50 
34 

57 
34 

51 
36 

37 
23 

,9 

5 

MEYERS  4  Sw 

MAX 
MIN 

25 
-!  1 

32 
2 

30 
23 

34 
26 

33 
28 

34 
30 

30 
6 

33 
-  5 

35 
16 

38 
11 

39 
22 

38 

20 

41 
12 

43 
16 

45 
18 

46 
1" 

43 
22 

46 

23 

36 
23 

42 
27 

45 

22 

43 
24 

34 
24 

34 
11 

32 
-  2 

40 
5 

43 
13 

46 
12 

49 
19 

50 
19 

53 
19 

39 
15 

,1 
,9 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

26 
1 

40 
11 

41 

25 

44 

30 

44 

26 

43 
29 

40 

8 

38 

4 

40 

14 

32 
16 

31 
21 

40 
24 

41 

15 

39 
15 

42 
18 

47 
23 

43 
23 

48 

26 

36 
23 

41 
30 

43 
23 

45 
26 

54 

21 

35 
22 

40 

9 

42 

20 

39 
20 

44 
19 

45 
25 

48 
25 

54 
26 

41 
19 

,5 
,9 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

22 
-13 

35 
-  6 

32 

20 

34 

35 

30 

39 
31 

35 
9 

22 
-10 

37 
0 

36 
28 

42 
32 

45 
27 

46 

25 

45 
12 

46 
12 

45 

10 

41 
12 

45 

20 

50 
23 

40 
27 

43 

26 

45 
28 

44 
32 

41 

20 

24 
14 

32 
5 

40 
11 

46 
11 

47 
18 

48 
15 

52 
21 

39 
16 

,8 

,3 

SUSANV1LLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

18 

-  6 

33 
-  2 

37 
24 

36 
32 

38 
32 

42 
34 

35 
13 

30 

0 

35 
21 

38 

30 

35 
31 

39 
28 

35 
29 

32 
29 

32 
28 

34 

30 

35 

30 

35 

30 

33 
28 

39 
31 

45 
33 

41 
31 

51 
31 

35 
29 

40 

28 

45 
26 

50 
26 

45 
26 

52 
27 

56 

30 

56 
30 

38 
25 

9 
5 

TAHnE  CITY 

MAX 
MIN 

29 
0 

28 
3 

32 
24 

32 
27 

35 
29 

35 
31 

34 
9 

21 
3 

32 
15 

43 

28 

39 
33 

40 
25 

40 

20 

42 
21 

47 
24 

45 

19 

43 

20 

42 
27 

44 
27 

37 
30 

39 
28 

39 
27 

40 

26 

43 

21 

25 

10 

30 
14 

37 
20 

39 
20 

39 
25 

42 

20 

37 
25 

37 

,1 

,0 

TERMO 

MAX 
MIN 

21 
-  6 

30 
15 

32 
22 

36 
27 

35 
32 

34 

29 

29 

20 
-14 

36 
14 

37 
26 

41 

2a 

31 
8 

28 
13 

27 
9 

30 
12 

29 
19 

29 
17 

40 

21 

34 
13 

39 
29 

38 

28 

40 
18 

47 

30 

36 
16 

32 
6 

36 
18 

42 
16 

38 

14 

42 
28 

33 

30 

46 

20 

35 
17 

,1 

,2 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

25 
-13 

29 
-  8 

25 

34 

23 

37 
29 

36 
31 

33 
9 

26 
-11 

31 
-  9 

40 
24 

39 
28 

42 
28 

38 
19 

35 
12 

37 
11 

39 
13 

37 
15 

36 
19 

47 
21 

34 

22 

40 

26 

45 
25 

44 

26 

45 
21 

23 
11 

34 
9 

40 
11 

39 

10 

39 
11 

36 
14 

,2 
,4 

WOODFOROS 
*       »  • 

MAX 
MIN 

19 
2 

42 
10 

37 
23 

42 
30 

42 
31 

43 

33 

37 
12 

32 
6 

51 
16 

53 

25 

52 
32 

42 

28 

38 
19 

33 
19 

33 
17 

32 
17 

33 
19 

45 
19 

38 
28 

42 
31 

48 
29 

43 
31 

52 
30 

40 
23 

39 

15 

41 
16 

50 
25 

51 
27 

56 

33 

58 

33 

61 

40 

42 
23 

,7 
,2 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

55 
33 

60 
36 

60 
40 

59 
-6 

59 
50 

59 
50 

68 

37 

63 

38 

67 
42 

73 
50 

67 
44 

72 
47 

76 
50 

B0 
30 

62 
53 

77 
52 

76 
55 

75 
53 

68 

50 

67 
51 

T2 
50 

70 
53 

63 
50 

63 
50 

62 
43 

63 
46 

68 

50 

72 
46 

75 
50 

75 
47 

73 
43 

67 
46 

,7 
,9 

BEN  LOMONO 

MAX 
MIN 

44 
27 

49 
35 

52 
39 

5S 
45 

56 
48 

57 
49 

55 
35 

48 
28 

51 
30 

56 
38 

55 
43 

56 
42 

57 
37 

37 
38 

39 

39 

62 
40 

65 
41 

67 
46 

65 
49 

59 
48 

58 
46 

57 
47 

56 
46 

55 
40 

53 

33 

54 
34 

56 
36 

57 
37 

61 
40 

63 
40 

64 
41 

36 

39 

,7 
9 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

47 
32 

47 
38 

50 
45 

5s 
48 

55 
52 

55 
45 

50 
38 

50 
35 

55 
40 

55 
40 

53 
46 

55 
40 

58 
43 

60 

41 

39 
40 

59 
42 

62 
44 

63 
48 

33 

45 

53 
49 

55 
46 

55 
49 

57 
49 

54 
43 

51 
39 

56 
39 

61 
44 

60 
43 

63 
44 

62 
45 

52 
41 

55 
43 

,5 

|0 

8URLINGAME 

MAX 
MIN 

46 
29 

46 
35 

53 

40 

58 
48 

60 
50 

58 
51 

54 
40 

50 
14 

53 
38 

53 
38 

S3 

45 

55 
37 

56 
38 

58 
36 

55 
37 

55 
37 

58 
42 

60 
37 

56 
43 

54 
48 

56 
46 

55 
49 

62 

46 

57 
45 

55 
38 

34 

38 

60 
40 

59 
40 

59 
42 

60 
41 

66 
44 

35 

41 

9 
,0 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

52 
25 

55 
32 

60 
46 

61 
41 

59 
45 

58 
51 

54 
35 

56 
28 

65 
32 

66 
39 

60 
35 

63 
39 

71 
36 

80 
40 

66 
39 

77 
45 

78 
48 

78 
33 

66 
48 

57 
48 

63 

40 

64 
46 

67 
39 

58 
41 

53 
32 

61 
34 

65 
37 

70 
36 

70 
39 

76 
45 

64 

39 

,3 
,9 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

55 
38 

51 
30 

52 
38 

54 
47 

57 
48 

59 
51 

58 
39 

53 
30 

50 
32 

53 
37 

54 

37 

55 

40 

58 
39 

52 
38 

45 
38 

47 
41 

48 
41 

47 
42 

48 
42 

51 
45 

55 
46 

56 
47 

56 
45 

59 
44 

54 
38 

49 
38 

57 
40 

58 
40 

55 
40 

54 

40 

51 
41 

53 
40 

3 

GILROY 

MAX 
MIN 

48 
25 

51 

28 

52 
27 

55 
26 

61 
42 

60 
46 

60 
37 

52 
29 

55 
32 

55 
34 

58 
33 

63 
32 

61 
33 

61 
31 

62 

30 

62 
29 

62 
42 

63 
44 

70 

43 

56 
42 

56 
42 

60 
45 

59 

44 

62 
42 

54 

33 

53 
33 

55 
36 

60 
35 

59 
36 

62 
37 

66 
36 

38 

35 

,3 
6 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 
MIN 

5* 

32 

55 
38 

57 
41 

56 
42 

57 
48 

58 
51 

57 
40 

57 
37 

54 
39 

57 
42 

58 
45 

55 
40 

61 
41 

58 
49 

64 
47 

65 
49 

63 
56 

64 
58 

67 
47 

54 
49 

53 
48 

57 
49 

57 
46 

57 
46 

52 
40 

52 
38 

59 
41 

62 
42 

63 
42 

65 
48 

66 
41 

38 
64 

,3 
3 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

52 
23 

53 
30 

55 
44 

60 
44 

62 
39 

67 
48 

54 

35 

55 
25 

60 
29 

60 
30 

62 
38 

60 
38 

65 

30 

71 
30 

68 

30 

67 
38 

65 
39 

70 
44 

69 
44 

55 
48 

61 
41 

58 
42 

64 
43 

57 
41 

53 
30 

54 
34 

54 
33 

59 
36 

70 
35 

65 
36 

67 
38 

61 
36 

0 
6 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

52 
25 

54 
35 

55 
43 

58 
47 

58 
49 

64 

33 

57 
37 

55 
28 

58 

32 

59 
32 

59 
35 

61 
42 

60 
53 

68 

30 

66 

38 

70 
41 

71 
42 

75 
47 

73 
47 

59 
50 

63 
44 

67 
44 

67 

46 

61 
44 

52 
30 

60 
32 

59 
33 

66 
31 

66 

35 

74 
37 

72 
35 

62 
38 

5 

6 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

46 
26 

45 
29 

53 
32 

52 
45 

59 
46 

60 
47 

58 
37 

50 
30 

52 
33 

51 

35 

57 
36 

49 
39 

58 
32 

51 
33 

59 
33 

57 
35 

50 
39 

56 
39 

62 
38 

53 
42 

52 
43 

57 
43 

56 
41 

64 
43 

51 
35 

50 
33 

56 
38 

60 
35 

58 
35 

60 
38 

62 
37 

55 

37 

0 
0 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

49 
27 

50 
36 

56 
44 

57 
46 

57 
52 

57 
50 

52 
37 

52 
31 

54 
31 

57 
35 

57 
45 

60 
36 

57 
33 

62 
33 

61 
35 

59 
40 

61 
42 

66 
46 

62 
44 

54 
49 

59 
52 

58 
41 

58 
41 

57 
43 

54 
35 

57 
39 

62 
38 

58 
37 

63 

39 

64 
39 

62 
39 

37 
39 

8 
8 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

49 
28 

44 
37 

57 
37 

53 
41 

57 
47 

65 
51 

58 
39 

50 
30 

51 
31 

42 

35 

53 
38 

54 
37 

59 
37 

53 
36 

46 
39 

56 
40 

30 
40 

47 

42 

48 
44 

50 
45 

57 
46 

57 
47 

66 
45 

60 
44 

53 
42 

SO 
38 

56 
38 

58 
39 

56 
40 

53 
39 

51 
41 

33 
39 

5 
8 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

51 

33 

51 
39 

59 
48 

60 
47 

61 
51 

57 
51 

52 

40 

48 

35 

56 
37 

57 
43 

57 
48 

58 
42 

62 
43 

67 
43 

62 
46 

73 
30 

73 
52 

73 
57 

60 
52 

53 
50 

59 
45 

55 
48 

63 
46 

56 
44 

53 

40 

35 
39 

60 
43 

60 
43 

70 
45 

72 
46 

59 
47 

39 

4-. 

7 
9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

age 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MORRO  8AV  F 1  BE  DEPT 

MAX 

48 

52 

55 

54 

55 

S9 

58 

54 

55 

58 

65 

57 

60 

69 

76 

64 

72 

75 

68 

58 

59 

63 

39 

59 

55 

55 

5' 

62 

66 

70 

64 

60 

,  7 

MIN 

32 

33 

41 

47 

51 

54 

61 

37 

40 

44 

42 

42 

45 

SO 

50 

51 

55 

57 

49 

45 

45 

50 

46 

49 

40 

40 

43 

47 

68 

65 

62 

65 

,2 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

40 

45 

42 

44 

47 

48 

48 

45 

51 

55 

58 

49 

57 

60 

61 

59 

64 

65 

71 

52 

46 

49 

32 

51 

45 

43 

55 

60 

36 

64 

69 

53 

,  3 

MIN 

28 

28 

34 

40 

42 

66 

31 

30 

33 

38 

44 

44 

40 

40 

49 

49 

31 

S3 

51 

43 

40 

41 

44 

35 

33 

36 

62 

42 

45 

48 

46 

.  8 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

35 

36 

38 

41 

43 

30 

39 

SO 

55 

46 

51 

60 

55 

61 

62 

64 

54 

SO 

44 

44 

40 

37 

45 

57 

57 

67 

62 

49 

•  0 

MIN 

17 

33 

34 

37 

24 

26 

35 

41 

39 

3' 

44 

46 

43 

S3 

52 

42 

35 

38 

60 

28 

23 

31 

38 

44 

S3 

51 

,  9 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

SO 

47 

54 

49 

55 

57 

56 

51 

53 

55 

59 

55 

57 

55 

67 

60 

68 

69 

73 

62 

60 

64 

66 

62 

55 

49 

55 

57 

63 

62 

72 

38 

■  6 

28 

30 

32 

41 

41 

50 

40 

29 

31 

35 

35 

38 

38 

33 

33 

39 

61 

44 

45 

44 

42 

43 

43 

41 

29 

34 

31 

31 

35 

36 

36 

37 

.0 

NEWARK 

MAX 

47 

53 

50 

53 

56 

56 

57 

51 

54 

35 

58 

56 

60 

56 

62 

56 

SS 

60 

63 

54 

54 

57 

96 

61 

57 

53 

56 

59 

54 

62 

63 

36 

,  I 

35 

36 

43 

35 

50 

52 

42 

35 

37 

43 

36 

41 

39 

37 

39 

41 

42 

41 

46 

49 

68 

48 

47 

47 

41 

39 

41 

43 

43 

64 

43 

* 

.0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

47 

48 

53 

55 

56 

56 

51 

50 

52 

53 

53 

S7 

57 

57 

54 

56 

57 

58 

52 

53 

55 

56 

S8 

5  3 

52 

54 

58 

53 

66 

38 

51 

94 

35 

39 

47 

49 

51 

47 

39 

37 

43 

40 

45 

41 

40 

43 

43 

44 

44 

47 

46 

50 

69 

51 

49 

46 

41 

39 

44 

44 

44 

46 

46 

.2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

47 

48 

51 

53 

57 

59 

59 

49 

49 

53 

54 

55 

65 

55 

62 

37 

S6 

60 

60 

53 

55 

57 

57 

60 

51 

53 

54 

59 

SS 

62 

60 

59 

•  6 

26 

33 

44 

45 

51 

54 

39 

31 

32 

35 

46 

39 

31 

36 

36 

37 

36 

39 

44 

-6 

42 

47 

46 

43 

35 

35 

38 

38 

39 

40 

41 

39 

,6 

PASO  BOBLES 

MAX 

48 

55 

51 

53 

56 

56 

55 

53 

56 

62 

60 

57 

58 

68 

65 

69 

71 

72 

70 

62 

62 

68 

63 

57 

52 

53 

59 

61 

63 

74 

75 

60 

.  8 

MIN 

24 

30 

4*. 

45 

49 

52 

38 

28 

31 

31 

33 

45 

32 

28 

35 

37 

37 

41 

44 

46 

44 

49 

44 

40 

30 

36 

32 

31 

32 

31 

32 

,2 

PASO  BOBLES  FAA  AP 

MAX 

46 

56 

49 

54 

58 

58 

36 

50 

53 

60 

se 

56 

54 

67 

62 

66 

68 

71 

61 

60 

61 

66 

66 

51 

52 

53 

68 

61 

61 

72 

73 

99 

,  3 

23 

30 

43 

45 

49 

50 

32 

28 

31 

31 

32 

38 

34 

29 

35 

38 

39 

41 

63 

47 

4  2 

48 

46 

33 

29 

33 

30 

32 

32 

31 

34 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

47 

51 

48 

54 

53 

57 

54 

54 

62 

62 

61 

62 

TO 

74 

67 

70 

72 

77 

63 

55 

65 

63 

64 

60 

46 

59 

61 

66 

70 

76 

76 

62 

,  0 

20 

2fl 

40 

43 

48 

50 

31 

24 

28 

32 

35 

33 

28 

30 

34 

39 

41 

45 

43 

45 

35 

45 

37 

40 

27 

32 

33 

36 

37 

36 

37 

,9 

PISMO  BEACH 

MAX 

51 

58 

57 

54 

58 

57 

54 

66 

62 

68 

69 

66 

69 

76 

64 

65 

79 

73 

68 

62 

65 

61 

36 

60 

52 

38 

63 

70 

67 

69 

57 

62 

,  7 

31 

37 

36 

35 

46 

53 

44 

38 

40 

42 

36 

37 

43 

43 

46 

44 

S5 

46 

48 

50 

47 

50 

46 

48 

48 

43 

42 

47 

48 

46 

44 

.0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

51 

54 

54 

54 

55 

59 

59 

57 

59 

62 

58 

60 

66 

74 

65 

72 

72 

66 

61 

58 

61 

60 

55 

55 

33 

61 

60 

62 

63 

63 

55 

60 

,  2 

29 

32 

42 

45 

47 

48 

37 

32 

42 

62 

46 

44 

42 

49 

50 

47 

32 

51 

47 

48 

44 

47 

44 

41 

31 

41 

43 

44 

42 

66 

49 

4 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

49 

46 

50 

52 

59 

58 

59 

51 

50 

32 

56 

52 

58 

32 

50 

68 

SO 

52 

52 

52 

68 

55 

57 

62 

53 

50 

58 

58 

57 

56 

50 

93 

>> 

MIN 

25 

26 

35 

37 

47 

51 

38 

29 

28 

33 

33 

33 

34 

33 

34 

39 

38 

40 

43 

43 

46 

42 

42 

43 

36 

41 

37 

36 

37 

39 

40 

1 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

41 

48 

40 

47 

49 

51 

48 

44 

49 

56 

61 

60 

66 

60 

61 

64 

66 

75 

60 

55 

56 

60 

60 

53 

66 

44 

52 

56 

57 

73 

70 

59 

a 

MIN 

19 

26 

35 

40 

45 

46 

31 

24 

27 

30 

29 

?9 

25 

26 

32 

S7 

37 

40 

40 

42 

45 

45 

39 

26 

23 

28 

29 

29 

33 

30 

31 

32 

9 

REDwOCO  CITY 

MAX 

50 

50 

55 

62 

59 

60 

33 

53 

56 

S9 

37 

63 

59 

64 

37 

60 

62 

64 

57 

55 

62 

57 

63 

57 

55 

58 

61 

59 

67 

63 

57 

38 

5 

MIN 

28 

33 

45 

48 

52 

52 

40 

32 

35 

36 

65 

39 

34 

3S 

37 

42 

42 

43 

43 

50 

42 

49 

44 

45 

36 

36 

39 

38 

40 

39 

41 

4U 

6 

RICHMOND 

MAX 

47 

51 

53 

53 

58 

58 

37 

50 

52 

54 

57 

53 

59 

55 

65 

53 

60 

61 

65 

65 

56 

56 

57 

59 

52 

55 

56 

60 

61 

62 

66 

97 

,1 

MIN 

32 

32 

44 

49 

50 

52 

39 

35 

35 

41 

45 

38 

38 

38 

41 

60 

63 

47 

62 

45 

68 

50 

49 

44 

39 

39 

41 

41 

44 

64 

41 

42 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

44 

45 

49 

52 

53 

53 

49 

50 

50 

55 

50 

55 

54 

55 

SI 

31 

52 

54 

33 

52 

52 

54 

36 

54 

48 

54 

57 

57 

36 

52 

52 

92 

I 

23 

28 

44 

46 

49 

48 

33 

25 

33 

31 

41 

30 

33 

31 

36 

37 

37 

37 

37 

48 

45 

39 

41 

41 

30 

32 

34 

33 

36 

60 

39 

7 

SALINAS  2  E 

MAX 

49 

56 

53 

58 

60 

64 

55 

55 

61 

58 

59 

63 

62 

70 

68 

73 

70 

77 

64 

57 

64 

63 

65 

61 

52 

59 

63 

66 

68 

76 

66 

62 

5 

27 

35 

43 

45 

49 

51 

35 

30 

32 

35 

40 

35 

37 

40 

40 

64 

47 

53 

48 

49 

42 

48 

46 

44 

31 

32 

36 

34 

36 

45 

40 

3 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

64 

53 

54 

57 

57 

59 

60 

60 

71 

63 

69 

70 

75 

58 

56 

62 

62 

66 

53 

50 

60 

62 

66 

64 

72 

65 

61 

8 

46 

34 

33 

34 

38 

43 

36 

39 

41 

40 

45 

68 

54 

49 

44 

44 

SO 

48 

36 

32 

33 

37 

35 

38 

43 

41 

8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

51 

51 

SO 

52 

55 

56 

54 

55 

57 

59 

60 

59 

62 

67 

62 

68 

71 

74 

72 

60 

62 

63 

65 

58 

51 

59 

62 

73 

67 

74 

72 

61 

3 

21 

30 

41 

45 

49 

51 

S3 

27 

30 

30 

31 

41 

33 

29 

35 

39 

41 

45 

47 

36 

36 

36 

37 

41 

26 

28 

29 

29 

31 

33 

34 

4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

45 

51 

53 

53 

58 

56 

S3 

53 

65 

64 

57 

54 

se 

64 

61 

38 

38 

62 

60 

55 

55 

55 

58 

55 

56 

52 

53 

55 

60 

60 

60 

96 

6 

41 

41 

40 

40 

50 

53 

SO 

40 

44 

46 

S3 

49 

42 

46 

46 

40 

45 

50 

48 

48 

46 

SO 

47 

45 

62 

49 

45 

9 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

45 

51 

5-. 

57 

58 

58 

30 

49 

S3 

52 

51 

58 

54 

60 

55 

SS 

57 

58 

53 

53 

54 

S3 

62 

32 

S3 

34 

60 

57 

60 

57 

49 

54 

6 

31 

36 

48 

48 

52 

45 

38 

36 

4  0 

39 

44 

41 

38 

38 

36 

43 

43 

45 

45 

46 

47 

48 

47 

42 

60 

40 

42 

62 

42 

42 

45 

3 

S  F  FEDEBAL  BUILDING 

MAX 

48 

51 

54 

57 

59 

57 

51 

54 

55 

57 

53 

60 

56 

62 

57 

36 

36 

57 

53 

57 

56 

56 

se 

54 

55 

56 

61 

59 

59 

57 

52 

55 

9 

MIN 

40 

44 

50 

50 

54 

47 

42 

42 

43 

47 

49 

45 

47 

46 

66 

44 

50 

49 

48 

49 

49 

51 

51 

47 

66 

43 

69 

46 

49 

47 

45 

9 

SAN  GBEGORIO  2  SE 

MAX 

52 

50 

53 

55 

57 

56 

51 

54 

63 

60 

54 

62 

63 

69 

68 

72 

69 

73 

56 

54 

59 

56 

58 

53 

51 

60 

69 

64 

67 

71 

57 

59 

9 

MIN 

31 

37 

48 

48 

52 

47 

36 

32 

35 

39 

45 

40 

36 

43 

42 

46 

50 

49 

66 

48 

46 

49 

42 

43 

35 

36 

39 

42 

39 

46 

3e 

42 

0 

SAN  JOSE 

MAX 

51 

50 

57 

62 

57 

57 

55 

52 

53 

56 

59 

59 

59 

60 

60 

38 

60 

64 

63 

SS 

56 

58 

61 

56 

52 

55 

58 

38 

61 

62 

62 

57 

7 

MIN 

27 

39 

44 

48 

50 

51 

37 

31 

34 

35 

45 

41 

34 

34 

36 

41 

62 

45 

45 

so 

42 

49 

46 

45 

35 

37 

38 

46 

39 

39 

40 

40 

7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

51 

53 

55 

52 

53 

57 

56 

52 

56 

S8 

66 

60 

61 

68 

71 

66 

73 

75 

75 

63 

60 

64 

63 

62 

55 

55 

68 

61 

66 

68 

'4 

61 

5 

34 

34 

16 

45 

48 

5  0 

40 

37 

38 

43 

42 

40 

50 

SO 

50 

30 

62 

53 

48 

49 

46 

49 

42 

42 

39 

40 

42 

47 

52 

45 

41 

6 

SAN  MATEO 

MAX 

49 

49 

55 

59 

61 

58 

54 

51 

55 

55 

54 

60 

57 

63 

58 

S9 

61 

60 

56 

54 

56 

55 

62 

58 

53 

56 

60 

60 

61 

56 

96, 

9 

34 

36 

67 

49 

52 

51 

43 

35 

40 

43 

47 

45 

40 

39 

39 

44 

SS 

45 

45 

51 

48 

53 

46 

45 

41 

39 

44 

66 

65 

47 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

54 

53 

55 

57 

62 

63 

37 

54 

55 

57 

59 

61 

60 

62 

60 

60 

62 

65 

68 

68 

60 

63 

62 

56 

56 

99, 

6 

29 

30 

45 

49 

46 

40 

38 

34 

35 

45 

37 

47 

41 

41 

44 

35 

37 

43 

65 

44 

43 

48 

47 

34 

32 

4 

SANTA  CRUZ 

MAX 

50 

52 

57 

56 

57 

56 

58 

55 

57 

69 

62 

59 

67 

70 

62 

72 

75 

74 

62 

60 

61 

58 

57 

55 

50 

49 

59 

61 

65 

71 

6' 

60, 

6 

27 

33 

44 

44 

50 

52 

35 

30 

32 

36 

42 

37 

32 

35 

38 

45 

45 

50 

48 

46 

42 

43 

42 

41 

32 

32 

37 

37 

34 

41 

40 

4 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

47 

50 

49 

50 

55 

55 

55 

50 

52 

53 

56 

53 

58 

58 

64 

60 

58 

61 

66 

53 

53 

55 

56 

58 

52 

52 

59 

63 

62 

63 

65 

96, 

2 

32 

31 

40 

47 

47 

69 

37 

34 

32 

42 

39 

39 

42 

40 

42 

39 

40 

47 

46 

47 

46 

45 

47 

45 

36 

39 

39 

43 

40 

44 

42 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

48 

47 

50 

51 

59 

57 

57 

50 

52 

33 

55 

51 

59 

58 

56 

51 

S4 

54 

51 

55 

61 

57 

56 

62 

53 

51 

57 

59 

60 

90 

54 

94, 

1 

25 

26 

35 

48 

49 

50 

35 

28 

28 

31 

32 

31 

32 

29 

34 

38 

39 

40 

41 

46 

44 

44 

43 

42 

32 

34 

41 

34 

36 

39 

40 

9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

51 

50 

50 

55 

59 

58 

54 

54 

SS 

59 

39 

61 

61 

61 

69 

62 

70 

68 

76 

57 

58 

60 

65 

65 

55 

51 

56 

62 

61 

69 

71 

60. 

0 

«       *  • 

28 

34 

35 

45 

45 

49 

36 

32 

35 

34 

42 

38 

35 

41 

38 

42 

48 

50 

48 

49 

44 

46 

46 

45 

33 

36 

36 

38 

42 

41 

41 

4 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FlBREBOARD  ml 

MAX 

48 

46 

48 

51 

57 

60 

61 

54 

52 

56 

38 

54 

58 

52 

46 

46 

47 

47 

50 

52 

57 

54 

58 

62 

54 

48 

56 

58 

52 

55 

48 

53. 

1 

29 

30 

37 

45 

46 

51 

40 

35 

38 

35 

36 

34 

33 

33 

36 

41 

39 

42 

44 

45 

46 

48 

46 

45 

43 

41 

36 

37 

37 

39 

41 

39  • 

6 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

48 

46 

48 

50 

55 

60 

60 

51 

49 

52 

55 

50 

59 

50 

46 

45 

47 

47 

49 

59 

6  I 

53 

57 

61 

53 

48 

56 

57 

54 

54 

47 

92, 

9 

MIN 

26 

28 

34 

40 

45 

so 

38 

30 

35 

33 

33 

36 

33 

31 

31 

38 

38 

36 

40 

43 

41 

45 

44 

34 

33 

32 

34 

33 

33 

36 

38 

36, 

i 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

38 

45 

50 

51 

51 

59 

57 

46 

51 

50 

55 

60 

56 

61 

63 

60 

60 

65 

65 

59 

50 

56 

60 

62 

49 

SO 

51 

53 

54 

96 

67 

99. 

i 

MIN 

24 

27 

32 

42 

43 

45 

31 

28 

29 

30 

31 

34 

31 

30 

35 

38 

35 

40 

42 

43 

43 

44 

41 

40 

29 

30 

30 

32 

31 

33 

40 

36, 

9 

AuBERRY 

MAX 
MIN 

BAKERSFIELD  wB  AIRPORT 

MAX 

47 

56 

60 

64 

67 

71 

56 

51 

49 

52 

36 

54 

39 

48 

49 

54 

47 

52 

56 

55 

59 

66 

67 

55 

33 

56 

53 

49 

46 

58 

56 

39, 

S 

MIN 

29 

33 

42 

46 

47 

51 

36 

34 

35 

34 

31 

34 

62 

34 

42 

41 

41 

43 

40 

48 

49 

45 

45 

37 

33 

38 

35 

30 

60 

39 

32  | 

38, 

9 

Se«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

37 

45 

47 

47 

50 

52 

55 

43 

45 

50 

52 

52 

55 

54 

57 

36 

59 

62 

62 

53 

53 

56 

60 

58 

46 

46 

51 

50 

53 

60 

60 

32, 

MIN 

26 

32 

40 

40 

43 

44 

35 

30 

33 

37 

37 

37 

34 

39 

41 

43 

44 

47 

47 

46 

44 

45 

41 

41 

32 

32 

35 

34 

36 

42 

43 

7 

BLACK.ELLS  corner 

MAX 

8UTT0NWILL0W 

MAX 

49 

49 

57 

60 

57 

64 

72 

53 

53 

52 

54 

55 

53 

60 

49 

49 

52 

50 

53 

55 

55 

59 

66 

68 

58 

55 

53 

52 

50 

50 

56 

35 

MIN 

29 

31 

13 

45 

45 

45 

41 

32 

32 

29 

30 

33 

38 

33 

41 

44 

43 

44 

39 

42 

49 

45 

41 

43 

29 

34 

30 

28 

29 

34 

34 

9 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

27 

33 

35 

36 

39 

40 

40 

33 

40 

50 

49 

52 

59 

61 

60 

57 

59 

54 

60 

60 

50 

46 

45 

46 

31 

36 

48 

52 

57 

63 

66 

47 

9 

MIN 

7 

9 

22 

32 

34 

35 

21 

13 

17 

29 

30 

29 

28 

29 

32 

30 

31 

34 

30 

30 

29 

32 

30 

26 

16 

21 

23 

26 

28 

32 

30 

3 

CAMP  PAoOEE 

MAX 

44 

48 

52 

51 

56 

57 

58 

48 

50 

53 

55 

49 

53 

53 

52 

42 

49 

47 

54 

49 

49 

50 

56 

61 

51 

49 

54 

55 

51 

54 

54 

31. 

MIN 

29 

31 

38 

43 

49 

49 

35 

32 

34 

39 

40 

44 

42 

36 

36 

36 

37 

39 

38 

41 

44 

44 

45 

40 

34 

34 

34 

37 

40 

39 

39 

6 

CAThEyS  vy  BULL  RUN  rh 

MAX 

43 

45 

S3 

50 

53 

55 

53 

45 

49 

51 

51 

54 

47 

57 

54 

56 

56 

55 

63 

54 

54 

54 

59 

64 

47 

50 

46 

51 

48 

53 

60 

32 

MIN 

24 

32 

40 

41 

47 

49 

34 

28 

31 

38 

36 

43 

35 

33 

33 

35 

39 

41 

40 

40 

40 

42 

37 

41 

27 

29 

31 

41 

39 

34 

34 

36 

6 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

33 

37 

40 

35 

38 

40 

40 

33 

41 

50 

51 

56 

58 

60 

63 

59 

57 

58 

58 

42 

51 

53 

48 

48 

40 

41 

52 

54 

60 

62 

65 

49 

MIN 

6 

10 

23 

30 

32 

34 

18 

1  2 

17 

30 

32 

33 

32 

31 

31 

32 

34 

37 

36 

30 

31 

33 

30 

27 

14 

1  t 

23 

31 

32 

35 

35 

» 

CCALINGA 

MAX 

47 

57 

56 

55 

60 

62 

64 

57 

56 

55 

59 

52 

57 

54 

49 

53 

58 

59 

53 

59 

61 

62 

71 

64 

56 

52 

52 

54 

57 

64 

55 

57 

MIN 

25 

32 

46 

45 

51 

54 

34 

29 

32 

31 

33 

46 

42 

41 

38 

41 

42 

43 

42 

47 

48 

49 

48 

45 

32 

31 

32 

34 

39 

32 

36 

4 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

49 

47 

55 

53 

55 

60 

64 

50 

52 

52 

50 

4  9 

50 

56 

45 

45 

48 

49 

52 

52 

54 

59 

69 

67 

53 

52 

48 

50 

50 

49 

46 

32 

MIN 

28 

32 

34 

<.  7 

48 

51 

39 

30 

32 

30 

31 

35 

43 

36 

40 

42 

44 

45 

44 

45 

43 

44 

40 

42 

29 

32 

29 

32 

39 

42 

40 

3 

DENA1R  3  NNE 

MAX 

46 

51 

54 

58 

62 

62 

34 

51 

53 

54 

55 

52 

53 

45 

45 

46 

48 

50 

51 

56 

57 

62 

65 

58 

51 

55 

56 

56 

57 

53 

47 

53 

MIN 

24 

35 

44 

48 

44 

52 

35 

27 

30 

30 

38 

44 

42 

32 

38 

38 

42 

43 

43 

45 

40 

46 

42 

45 

30 

36 

31 

30 

38 

32 

40 

2 

0UDLEY5 

MAX 

36 

40 

39 

43 

46 

48 

43 

42 

52 

56 

57 

58 

60 

66 

62 

64 

70 

67 

50 

46 

53 

54 

57 

49 

44 

47 

57 

58 

62 

70 

68 

53 

7 

13 

18 

33 

33 

35 

40 

23 

16 

25 

28 

31 

31 

26 

27 

29 

29 

35 

38 

35 

36 

38 

39 

30 

30 

20 

24 

27 

28 

29 

30 

30 

2 

ELECTBA  POWER  HOUSE 

MAX 

45 

52 

51 

53 

57 

54 

51 

48 

54 

55 

52 

54 

55 

60 

57 

58 

58 

62 

62 

52 

55 

62 

64 

58 

51 

57 

58 

56 

59 

63 

63 

36 

0 

27 

31 

38 

45 

46 

4  ) 

36 

29 

35 

35 

39 

36 

33 

32 

33 

33 

37 

41 

39 

45 

45 

44 

40 

41 

36 

30 

34 

32 

40 

39 

36 

1 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 

51 

59 

57 

58 

60 

64 

57 

50 

53 

46 

56 

53 

55 

49 

46 

51 

52 

54 

53 

55 

62 

66 

70 

60 

55 

52 

52 

56 

57 

53 

48 

55 

2 

MIN 

28 

30 

44 

46 

51 

54 

39 

30 

33 

31 

32 

44 

46 

33 

41 

41 

42 

44 

40 

47 

47 

47 

49 

53 

29 

37 

30 

32 

31 

31 

38 

4 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 

47 

56 

54 

56 

61 

60 

52 

51 

52 

51 

57 

51 

56 

44 

46 

51 

51 

59 

51 

53 

60 

64 

68 

53 

51 

46 

52 

49 

52 

49 

49 

33 

3 

MIN 

29 

33 

45 

47 

51 

51 

34 

31 

34 

32 

33 

47 

37 

33 

40 

43 

45 

45 

47 

48 

45 

43 

42 

38 

31 

33 

31 

40 

37 

35 

38 

3 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

49 

47 

54 

53 

55 

60 

59 

50 

52 

51 

52 

56 

51 

55 

44 

44 

50 

49 

55 

52 

53 

58 

61 

64 

51 

50 

49 

51 

50 

52 

47 

32 

MIN 

25 

29 

38 

45 

4H 

5  1 

36 

28 

28 

32 

34 

39 

44 

33 

32 

36 

40 

43 

45 

46 

43 

46 

43 

45 

29 

31 

32 

35 

42 

35 

35 

7 

GIANT  FOREST 

MAX 

23 

26 

34 

34 

34 

37 

36 

25 

36 

38 

39 

42 

42 

45 

49 

44 

45 

49 

47 

42 

36 

41 

42 

42 

27 

34 

38 

42 

48 

50 

54 

39 

MIN 

5 

6 

19 

28 

30 

31 

18 

11 

19 

23 

27 

26 

25 

26 

30 

31 

33 

34 

33 

31 

28 

28 

29 

25 

13 

14 

19 

25 

28 

31 

32 

5 

GLENNVILLE 

MAX 

40 

49 

49 

55 

55 

59 

52 

47 

50 

60 

60 

57 

63 

65 

63 

70 

72 

71 

61 

48 

50 

55 

63 

5  2 

41 

47 

56 

60 

65 

71 

66 

37 

2 

MIN 

16 

21 

30 

38 

38 

40 

28 

15 

23 

24 

27 

25 

24 

26 

30 

36 

36 

36 

34 

39 

38 

41 

29 

31 

21 

22 

22 

25 

26 

31 

30 

1 

GRANT  GROVE 

MAX 

22 

33 

33 

32 

33 

34 

36 

22 

41 

46 

47 

45 

50 

50 

55 

48 

51 

36 

53 

46 

36 

45 

43 

49 

25 

33 

43 

45 

49 

34 

56 

42 

3 

7 

10 

19 

28 

31 

32 

16 

11 

22 

28 

31 

28 

33 

34 

32 

35 

37 

40 

38 

32 

29 

31 

33 

24 

13 

14 

23 

30 

34 

37 

37 

4 

HANFORD 

MAX 

49 

55 

5- 

54 

60 

63 

60 

53 

53 

53 

55 

51 

57 

55 

46 

49 

49 

55 

51 

55 

61 

65 

68 

65 

54 

52 

51 

52 

53 

50 

50 

54 

25 

29 

42 

43 

44 

52 

37 

28 

31 

27 

29 

41 

44 

32 

37 

40 

40 

41 

38 

46 

40 

41 

38 

40 

27 

32 

27 

33 

40 

31 

35 

3 

HETCH  HETCHY 

MAX 

35 

32 

35 

36 

38 

44 

45 

35 

37 

43 

43 

46 

52 

52 

55 

50 

53 

57 

59 

48 

50 

49 

51 

51 

35 

40 

43 

50 

52 

58 

62 

46 

i 

10 

11 

24 

31 

32 

34 

23 

17 

18 

31 

31 

29 

31 

29 

31 

31 

31 

39 

37 

36 

35 

37 

31 

30 

20 

21 

27 

30 

32 

32 

37 

6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

32 

32 

30 

32 

32 

33 

32 

38 

42 

44 

41 

47 

45 

55 

55 

50 

55 

54 

48 

38 

43 

42 

48 

40 

32 

41 

43 

47 

53 

34 

52 

42 

9 

MIN 

1 

15 

20 

24 

28 

27 

12 

8 

21 

22 

25 

22 

22 

21 

28 

29 

31 

31 

32 

25 

24 

29 

26 

17 

5 

11 

21 

23 

22 

20 

22 

4 

IDRIA 

MAX 

40 

46 

43 

40 

50 

52 

49 

44 

54 

56 

54 

52 

64 

57 

64 

62 

64 

70 

61 

52 

55 

57 

62 

54 

47 

48 

52 

59 

57 

67 

74 

35 

3 

23 

29 

36 

3* 

45 

46 

31 

28 

31 

36 

35 

35 

36 

43 

48 

46 

47 

50 

47 

44 

38 

43 

42 

35 

31 

33 

36 

40 

10 

42 

50 

8 

KERN  RIvER  PH  NO  1 

MAX 

49 

62 

51 

76 

66 

74 

66 

48 

47 

51 

57 

52 

58 

52 

30 

56 

51 

54 

60 

52 

54 

61 

67 

58 

52 

53 

50 

50 

45 

59 

63 

56 

MIN 

34 

36 

46 

47 

53 

53 

40 

37 

37 

36 

41 

41 

39 

41 

41 

44 

43 

43 

43 

39 

47 

50 

50 

43 

45 

38 

37 

35 

38 

35 

39 

* 

6 

KERN  RIvER  PH  NO  3 

MAX 

47 

51 

42 

52 

58 

57 

55 

50 

55 

60 

62 

65 

70 

P4 

67 

73 

74 

68 

63 

58 

58 

66 

71 

62 

57 

56 

57 

64 

63 

70 

71 

6  1 

24 

30 

32 

33 

43 

43 

35 

29 

28 

28 

29 

30 

39 

42 

47 

49 

49 

45 

36 

38 

41 

39 

34 

38 

28 

29 

34 

29 

31 

32 

36 

5 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

52 

48 

54 

57 

55 

61 

63 

53 

51 

52 

55 

54 

52 

57 

47 

46 

50 

50 

51 

55 

55 

57 

65 

68 

57 

55 

48 

51 

53 

53 

50 

34 

o 

34 

30 

36 

40 

40 

45 

40 

33 

33 

34 

31 

32 

45 

40 

42 

42 

42 

43 

41 

42 

46 

47 

47 

46 

32 

33 

32 

34 

38 

30 

32 

1 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

47 

62 

58 

56 

62 

62 

60 

50 

53 

57 

57 

53 

57 

50 

46 

52 

54 

54 

54 

56 

58 

63 

71 

63 

56 

51 

52 

54 

54 

54 

48 

55 

6 

32 

34 

47 

47 

47 

55 

39 

34 

39 

37 

37 

46 

44 

40 

40 

40 

44 

44 

41 

40 

41 

48 

50 

46 

36 

40 

37 

38 

42 

29 

36 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

54 

53 

54 

56 

58 

57 

50 

52 

53 

53 

54 

52 

54 

44 

43 

45 

48 

51 

52 

54 

56 

60 

62 

53 

51 

54 

56 

52 

55 

49 

32 

6 

31 

34 

46 

47 

47 

54 

26 

27 

37 

38 

42 

43 

32 

33 

35 

39 

45 

44 

44 

42 

41 

39 

43 

31 

31 

32 

32 

42 

34 

39 

3 

LE  GRAND 

MAX 

45 

53 

53 

56 

59 

61 

55 

50 

51 

52 

55 

52 

54 

45 

45 

50 

50 

51 

32 

54 

56 

63 

65 

62 

52 

50 

53 

52 

55 

51 

47 

53 

2 

25 

34 

43 

47 

51 

52 

37 

28 

31 

40 

45 

35 

34 

34 

38 

39 

40 

42 

44 

46 

38 

46 

40 

44 

30 

34 

39 

39 

44 

33 

39 

1 

LEMON  COVE 

MAX 

48 

57 

57 

57 

65 

6  3 

60 

52 

51 

53 

57 

54 

58 

44 

51 

51 

57 

57 

54 

52 

60 

62 

67 

54 

50 

50 

50 

52 

50 

SB 

59 

35 

2 

25 

29 

45 

45 

47 

51 

37 

29 

31 

32 

33 

31 

37 

30 

35 

36 

40 

41 

45 

46 

46 

46 

42 

43 

29 

32 

33 

43 

40 

40 

33 

8 

L INDSAY 

MAX 

48 

54 

61 

56 

64 

64 

55 

51 

51 

53 

55 

56 

58 

48 

52 

47 

49 

53 

54 

52 

60 

63 

68 

59 

51 

51 

51 

53 

52 

58 

56 

54 

28 

30 

42 

46 

49 

4  9 

38 

30 

31 

29 

30 

3  4 

45 

32 

39 

42 

43 

43 

43 

47 

46 

44 

41 

43 

29 

31 

31 

38 

41 

38 

37 

38 

4 

LODI 

MAX 

47 

46 

50 

56 

^8 

58 

53 

52 

53 

54 

51 

58 

52 

49 

44 

45 

47 

49 

51 

55 

55 

58 

59 

55 

50 

35 

57 

52 

57 

51 

47 

52 

25 

33 

41 

*} 

45 

51 

34 

2- 

34 

34 

40 

37 

38 

30 

39 

39 

40 

42 

42 

44 

42 

46 

40 

41 

33 

38 

36 

35 

36 

34 

41 

1 

LCS  BANCS 

MAX 

49 

51 

55 

57 

61 

64 

54 

51 

55 

34 

56 

55 

52 

48 

47 

48 

31 

32 

51 

56 

61 

62 

68 

64 

50 

55 

55 

59 

57 

54 

48 

34 

25 

34 

43 

46 

47 

52 

36 

27 

31 

32 

36 

39 

40 

37 

40 

40 

43 

46 

47 

46 

41 

49 

45 

46 

31 

39 

33 

33 

35 

35 

39 

39 

0 

MAOf RA 

MAX 

47 

48 

55 

53 

54 

59 

60 

50 

52 

54 

54 

56 

50 

55 

45 

44 

51 

49 

55 

51 

53 

59 

63 

65 

53 

51 

47 

53 

50 

54 

57 

53 

27 

29 

37 

45 

49 

52 

38 

31 

32 

35 

34 

35 

45 

35 

39 

39 

42 

45 

44 

42 

41 

42 

43 

44 

32 

34 

32 

35 

43 

35 

39 

3 

MANOEVILLE  ISLAND 

MAX 

56 

56 

60 

66 

57 

57 

55 

49 

51 

55 

57 

56 

30 

47 

45 

45 

45 

49 

49 

55 

53 

57 

58 

57 

52 

55 

56 

52 

55 

53 

47 

33 

30 

37 

43 

40 

43 

50 

41 

35 

39 

34 

42 

40 

36 

31 

40 

40 

42 

44 

44 

45 

42 

47 

40 

43 

37 

39 

35 

35 

37 

36 

42 

6 

MARICOPA 

MAX 

47 

56 

58 

60 

65 

73 

61 

49 

49 

51 

56 

53 

56 

49 

SO 

55 

49 

54 

57 

55 

59 

64 

68 

64 

54 

53 

52 

51 

48 

57 

57 

33 

B 

31 

32 

42 

45 

44 

49 

35 

33 

33 

32 

34 

42 

38 

37 

41 

42 

40 

39 

39 

48 

47 

43 

46 

41 

33 

37 

39 

31 

33 

32 

30 

3 

MERCEC  FIRE  STATION  2 

MAX 

46 

55 

55 

55 

59 

60 

55 

51 

54 

57 

55 

53 

54 

50 

45 

50 

49 

S3 

51 

55 

57 

64 

64 

63 

52 

52 

54 

54 

55 

55 

50 

54 

MIN 

25 

34 

43 

45 

49 

51 

37 

28 

32 

37 

35 

44 

44 

35 

37 

39 

40 

43 

43 

45 

41 

46 

40 

45 

31 

36 

37 

38 

43 

35 

39 

39 

3 

MODESTO 

MAX 

48 

48 

54 

54 

60 

66 

55 

53 

53 

53 

54 

37 

54 

47 

43 

45 

47 

49 

50 

55 

57 

58 

62 

53 

48 

55 

57 

57 

58 

51 

46 

33. 

MIN 

26 

34 

43 

46 

48 

43 

35 

27 

33 

33 

40 

40 

37 

32 

37 

37 

39 

42 

42 

43 

44 

46 

42 

36 

33 

36 

35 

35 

39 

35 

39 

38, 

D 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

46 

47 

53 

55 

60 

57 

55 

48 

45 

46 

47 

53 

50 

54 

57 

60 

63 

60 

48 

54 

55 

55 

55 

53 

46 

32. 

9 

MIN 

28 

34 

43 

43 

47 

51 

36 

30 

32 

33 

38 

34 

35 

33 

40 

39 

41 

43 

44 

45 

44 

48 

45 

43 

32 

37 

35 

32 

35 

35 

41 

38, 

6 

NORTH   FORK    RANGER  STA 

MAX 

41 

41 

46 

41 

45 

48 

49 

42 

47 

50 

58 

58 

52 

66 

65 

63 

67 

70 

71 

55 

51 

54 

57 

60 

44 

47 

47 

55 

55 

67 

72 

54 

3 

MIN 

16 

25 

34 

33 

38 

43 

30 

23 

25 

30 

33 

29 

28 

33 

36 

39 

42 

42 

43 

37 

41 

36 

35 

24 

26 

28 

26 

30 

35 

38 

32, 

6 

See  Heloronco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

OAKDAlE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

".5 
27 

45 
31 

90 
38 

53 
45 

55 
48 

59 
51 

60 
35 

48 

27 

49 
34 

51 

37 

53 
41 

53 
43 

53 
44 

52 
33 

44 

38 

43 
38 

45 

40 

46 

42 

49 

42 

52 
43 

54 
44 

55 
45 

57 
42 

60 
43 

52 
36 

49 

36 

53 
38 

54 
40 

54 
43 

55 

35 

48 

36 

51.5 
39.2 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

49 
27 

47 

30 

52 
44 

57 
44 

60 
51 

62 
52 

62 
39 

50 
30 

51 
34 

51 
35 

52 
33 

56 

38 

55 
46 

59 
35 

44 

39 

46 

40 

47 
43 

48 
44 

54 
45 

52 
48 

53 
46 

60 
*7 

63 
43 

67 
45 

53 
30 

50 
31 

4b 

32 

51 
44 

52 
44 

51 
41 

55 
34 

63.5 
39.6 

PANOChE  creek 

MAX 
MIN 

48 
38 

45 
38 

53 
39 

55 
45 

57 
49 

60 
54 

63 
37 

50 
29 

49 
29 

53 
28 

52 
34 

57 
32 

57 
32 

50 
35 

47 
38 

47 
38 

49 
36 

53 

37 

56 
45 

52 
45 

54 
43 

58 
46 

59 
46 

70 
45 

33 

50 
38 

51 
38 

51 
31 

53 
36 

57 
34 

56 
35 

63.7 
38,3 

PORTERVtLLE 

MAX 
MIN 

47 
29 

48 
31 

57 
37 

63 
48 

57 
49 

67 
51 

66 
39 

51 
30 

53 
32 

52 
31 

55 
32 

57 
34 

55 
34 

55 
35 

47 

38 

53 
41 

48 

45 

49 
45 

54 
44 

55 

45 

54 

48 

58 

48 

65 
44 

68 
46 

52 
32 

52 
32 

55 
35 

52 
36 

55 
43 

52 
39 

57 
38 

55,1 
39,1 

POSEY  J  E 

MAX 
MIN 

37 
5 

44 
19 

38 
27 

45 
33 

47 

32 

44 

32 

41 

22 

47 
10 

53 
25 

55 
24 

56 
26 

59 
27 

57 
26 

62 
29 

56 
32 

60 
37 

64 
36 

64 

39 

56 

3  6 

40 

33 

45 
32 

48 

30 

56 

30 

47 

2  4 

35 
14 

42 
15 

50 
15 

55 
26 

61 
30 

63 
33 

59 
33 

51.2 
26.8 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

37 
17 

42 
25 

41 
31 

43 
33 

45 

35 

45 

36 

42 

26 

42 

20 

51 

30 

52 
35 

49 
36 

57 
37 

60 
45 

66 

38 

65 
66 

60 
37 

59 
47 

65 
49 

64 
42 

55 
36 

52 
37 

49 
38 

54 
36 

5* 
30 

37 
24 

51 
28 

57 
33 

56 
36 

65 
37 

67 
36 

67 
45 

63.2 
34,9 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

48 
29 

45 
33 

51 
35 

56 
43 

56 
43 

61 
52 

62 
37 

50 
32 

49 
33 

52 
35 

52 
37 

54 

37 

54 
38 

49 
42 

47 

41 

45 
40 

46 

41 

49 
42 

50 
45 

50 
45 

54 
43 

57 
45 

59 
46 

65 
46 

54 
36 

48 
35 

52 
36 

54 
36 

56 

37 

54 

35 

51 

36 

52.6 
39.2 

SONORA  RS 

MAX 

Mm 

39 
19 

42 

20 

48 

35 

47 
41 

50 
45 

53 
46 

51 
31 

41 
23 

47 

25 

53 
33 

53 
35 

58 

39 

47 
26 

56 

30 

63 
33 

64 

34 

61 
40 

62 
41 

69 
41 

50 

42 

53 

43 

55 
43 

58 
36 

61 

38 

44 
26 

48 
28 

55 
29 

56 
29 

54 

30 

59 
36 

69 
35 

63,8 
34,0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

Mm 

36 

6 

34 

20 

33 
26 

36 
32 

38 
32 

39 
32 

39 
16 

38 
13 

44 

27 

46 
28 

49 

30 

50 
27 

53 
27 

56 

30 

53 
31 

52 
31 

54 
34 

55 

36 

46 

34 

45 
31 

46 

30 

46 

33 

49 

30 

45 

27 

41 
15 

-7 

19 

49 

22 

55 
27 

60 
31 

64 

32 

63 
32 

47.1 
27.1 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

Mm 

46 
27 

49 
35 

52 
65 

55 
48 

59 
51 

60 
45 

50 
35 

49 
28 

52 
35 

53 
34 

51 
41 

55 
38 

53 
36 

45 
32 

44 

39 

45 
40 

46 
42 

50 

44 

51 
45 

55 
47 

55 

46 

58 
47 

60 
44 

55 
39 

48 
33 

55 
37 

56 
35 

53 
35 

56 
36 

49 
36 

46 
43 

52.0 
39.3 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

47 
26 

46 
27 

49 
38 

51 
45 

56 
50 

60 
52 

59 
37 

50 
29 

50 
35 

52 
34 

54 

36 

51 
38 

56 
38 

51 

32 

47 

35 

44 
38 

46 
42 

49 
43 

53 
43 

50 
43 

55 
44 

55 
46 

56 
43 

60 

40 

54 

33 

49 

39 

55 
37 

57 
35 

54 
36 

56 
35 

52 
38 

92.5 
38,3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 
MIN 

47 
26 

45 
31 

57 
47 

58 
50 

55 
34 

51 
29 

54 
32 

54 
30 

52 
39 

58 
38 

53 
32 

47 
28 

42 

54 
44 

55 
41 

56 
41 

57 
35 

58 
31 

56 
29 

57 
34 

54 
33 

47 

39 

35.7 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

36 
12 

3a 

25 

44 
27 

55 
31 

55 
38 

58 
34 

48 

27 

44 
14 

4  9 
25 

56 
29 

55 
30 

57 
26 

59 
39 

62 
38 

59 

42 

65 
46 

66 
46 

65 
42 

58 
40 

43 
37 

44 
37 

51 
38 

60 
31 

49 

29 

40 
21 

49 
24 

53 

32 

56 
26 

67 
30 

66 
35 

61 
43 

53.8 
32.1 

TE JON  RANCHO 

MAX 

Mm 

43 
32 

52 
30 

58 
41 

62 
40 

64 
49 

67 
46 

59 
31 

46 
30 

43 
32 

48 
32 

56 
35 

49 
39 

52 
35 

44 
35 

49 
36 

54 

39 

44 

36 

54 

37 

56 
42 

50 
42 

52 
45 

58 
42 

62 
44 

54 

35 

50 
36 

47 
34 

45 
35 

44 
33 

42 
32 

57 
36 

58 
37 

52.2 
37.0 

THREE  RvRS  EDISON  PH  2 

MAX 

Mm 

41 

25 

50 
29 

54 
42 

52 
44 

58 
47 

58 
48 

57 
37 

51 
37 

52 
32 

54 
38 

57 
33 

57 
35 

59 
39 

60 
33 

55 
38 

55 
39 

57 
44 

58 
42 

61 
42 

58 
49 

58 
47 

60 
50 

67 
46 

68 
45 

53 
30 

50 
35 

52 
32 

53 
40 

54 
36 

65 
35 

66 
37 

96.9 
39.0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

38 

20 

39 
28 

39 
34 

39 
35 

45 
36 

48 
40 

48 
32 

39 
26 

48 

32 

46 
34 

54 
38 

54 
33 

52 
31 

55 
33 

59 
36 

62 
37 

60 
40 

67 
42 

62 
42 

49 
38 

53 
40 

53 
41 

54 
36 

52 
34 

42 
30 

54 

32 

5  9 
34 

63 
34 

64 
36 

66 
39 

67 
39 

92,6 
34.9 

TRACY  CARBONA 

MAX 

Mm 

50 
28 

47 
33 

49 
38 

52 
40 

55 
40 

59 
51 

59 
40 

50 
32 

52 
33 

55 
36 

55 
42 

49 

40 

58 
32 

50 
32 

48 

32 

45 

38 

45 

40 

47 
45 

50 
40 

49 

42 

55 

42 

55 
43 

56 
43 

61 
38 

54 
37 

50 
38 

55 
33 

57 
34 

58 
36 

57 
39 

47 
42 

92.9 
38.0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

40 
27 

47 
31 

55 
43 

55 
44 

59 
46 

58 
48 

54 
36 

50 
33 

53 
3" 

55 
33 

50 
41 

5? 
38 

50 
34 

49 
33 

47 
40 

45 
40 

47 

39 

50 
43 

50 
44 

58 

45 

56 
46 

57 
47 

63 
43 

59 
44 

50 
39 

55 
37 

57 
34 

60 
35 

55 
37 

50 
36 

46 
44 

92,8 

VI  SAL  I A 

MAX 

Mm 

46 
26 

46 
32 

53 
35 

54 
33 

55 

47 

63 
50 

63 
39 

49 
30 

49 
34 

50 
30 

50 
32 

53 
34 

53 
40 

56 
32 

45 
33 

46 
38 

48 
42 

49 
43 

53 
42 

52 
44 

53 
46 

58 
45 

61 
42 

65 
41 

53 
30 

52 
32 

48 

33 

50 
33 

52 
42 

51 
38 

51 
36 

92,5 
37,3 

WASCO 

MAX 
MIN 

49 
29 

47 
32 

54 
35 

60 
46 

56 
46 

64 
46 

68 
41 

52 
34 

51 
34 

32 
30 

54 
31 

54 

35 

53 
36 

56 
36 

47 
39 

50 
63 

50 
43 

49 
45 

54 
39 

52 
42 

55 
48 

37 
45 

65 
43 

68 
46 

56 
32 

54 
39 

53 
32 

53 
30 

51 
35 

51 
36 

52 
37 

94,5 
38,2 

YOSEMITE  national  PARK 
•       •  • 

MAX 

Mm 

33 
9 

38 
23 

35 
31 

35 
30 

37 
32 

42 
33 

36 
23 

38 
15 

66 
28 

43 
30 

47 
29 

50 
27 

49 
29 

49 

27 

50 

28 

50 
28 

52 
32 

49 
33 

42 
32 

51 
33 

52 
31 

50 
34 

47 

30 

43 
29 

44 
19 

46 

24 

51 
27 

55 
29 

59 

29 

63 
32 

62 
38 

46.6 

26.2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

54 
33 

57 
28 

57 
33 

61 

33 

64 
41 

61 
48 

57 
41 

57 
29 

63 

35 

70 
37 

68 
42 

61 
32 

71 
42 

71 
48 

69 
49 

74 
47 

83 
58 

80 
54 

73 
50 

67 
48 

56 

47 

56 
44 

64 
41 

59 

47 

58 
32 

67 
34 

67 
40 

77 
41 

77 
44 

79 
47 

74 
46 

66,3 
41.6 

AvAlON  PLEASURE  PIES 

MAX 
MIN 

58 
42 

53 
42 

5S 
44 

54 
44 

57 
45 

59 
50 

59 
54 

56 
42 

57 
43 

57 
45 

63 
47 

58 
46 

56 
47 

61 

49 

71 
54 

70 
54 

70 
55 

75 
59 

70 
54 

70 
54 

60 
51 

58 
49 

58 
50 

58 
51 

58 
46 

57 
46 

62 
47 

66 
50 

72 
50 

66 

50 

63 

50 

61,5 
48,7 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

51 
33 

53 
24 

57 
25 

60 
28 

59 

31 

65 
36 

59 
39 

51 
27 

55 
28 

61 
27 

74 
29 

^0 

29 

65 
30 

68 
43 

75 
47 

68 

40 

75 
43 

81 
42 

81 
39 

74 
40 

54 
48 

56 
41 

60 

36 

65 
36 

54 
29 

60 
28 

64 

29 

68 

30 

75 
29 

78 
30 

81 
34 

65.1 
33.9 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

47 
25 

47 
27 

50 
29 

55 
33 

61 
35 

60 
40 

60 
23 

46 
22 

60 
28 

59 
36 

66 
39 

65 
35 

62 
39 

67 
42 

70 
39 

60 
46 

77 
50 

75 
49 

78 
45 

70 

44 

50 
42 

50 
38 

50 
37 

66 
38 

47 
24 

52 
25 

58 
35 

60 
37 

65 
40 

72 
42 

75 

40 

60.7 
36,3 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

32 
-  7 

43 
-  8 

45 
6 

51 
9 

45 
23 

46 
30 

38 
18 

46 
7 

54 
9 

54 
11 

53 
15 

44 
13 

46 

18 

50 
15 

46 

18 

54 
32 

57 
26 

60 
26 

52 
25 

47 
32 

48 
23 

49 
29 

55 

23 

50 

22 

44 
6 

43 

15 

48 
18 

50 
17 

56 
21 

59 
24 

58 

25 

49,1 
17.5 

BONITA 

MAX 

Mm 

59 
40 

62 
31 

62 
37 

62 
34 

65 
38 

65 
48 

57 
38 

62 
33 

65 
35 

74 
34 

65 
36 

65 
50 

73 
38 

80 
42 

69 
51 

84 
44 

88 
30 

83 
52 

73 
41 

65 

54 

64 
52 

64 
69 

66 
40 

63 
52 

63 
36 

69 
35 

72 
36 

78 

37 

84 
41 

80 
41 

78 
39 

69,6 
41  ,4 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 
34 

56 
35 

56 
36 

62 
36 

63 
41 

64 
44 

54 
44 

58 
33 

65 
35 

73 
38 

66 
40 

63 
43 

74 
46 

77 
42 

62 
45 

78 
48 

82 
51 

80 
54 

71 
47 

65 
46 

61 
48 

60 
43 

63 
43 

59 
47 

61 
42 

67 
41 

65 
41 

76 
40 

78 
44 

77 
43 

69 
44 

66,5 
42.4 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

62 
44 

57 
41 

58 

43 

56 
43 

58 
46 

60 
51 

55 
45 

57 
41 

57 
43 

61 

45 

60 
48 

61 
49 

64 
46 

74 
52 

62 

52 

76 
57 

81 
63 

78 
65 

70 
56 

69 
54 

69 
52 

62 
51 

60 
48 

57 
53 

60 
44 

59 
43 

65 

49 

68 

50 

75 
52 

68 

53 

66 
52 

64.0 
49,4 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

49 
28 

52 
34 

55 

44 

55 
49 

60 
50 

57 
49 

55 
43 

53 
29 

58 
32 

62 
34 

66 
38 

61 
40 

67 
43 

71 
39 

74 
45 

58 
45 

74 
46 

78 
51 

76 
42 

67 
48 

66 
43 

66 
43 

64 
45 

66 
46 

54 
39 

59 
34 

66 
38 

66 
33 

71 
35 

76 
46 

76 
43 

63,6 
41.1 

CAMPO 

MAX 

Mm 

46 
31 

52 
30 

60 
27 

61 
26 

65 
36 

55 
44 

50 
37 

50 
22 

57 
31 

65 
33 

70 
29 

60 
29 

63 
36 

66 
45 

64 
45 

69 
46 

72 
51 

75 
44 

72 
38 

57 
46 

56 
44 

60 
34 

71 
32 

52 
39 

59 
23 

57 
24 

59 
46 

68 
35 

72 
30 

74 
35 

73 
32 

62.3 
35.5 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

58 

32 

57 
28 

57 

30 

64 
32 

64 
37 

66 
40 

62 
45 

59 
32 

64 
29 

76 
39 

69 
35 

69 
40 

74 
50 

SO 
47 

74 
41 

76 
43 

83 
47 

84 

46 

78 
43 

71 
41 

65 

65 

62 
40 

68 
39 

62 
46 

65 
39 

67 
33 

68 
39 

77 
42 

82 
40 

60 
40 

74 
40 

69.6 
39.4 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

56 
42 

57 
36 

58 
41 

58 
39 

60 
40 

58 
43 

60 
45 

56 
38 

59 
38 

35 

65 

61 
43 

62 
40 

65 
44 

79 
53 

67 
51 

77 
53 

78 
51 

64 
55 

61 
53 

60 
52 

60 
45 

59 
40 

59 
39 

62 
41 

65 
41 

66 
46 

62.0 
44,0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

26 

57 

58 
36 

64 
34 

63 
41 

66 
44 

59 

43 

57 
39 

60 
34 

73 
40 

68 
44 

60 

40 

73 
44 

76 
43 

65 
45 

79 
50 

81 
51 

77 
53 

72 
50 

62 
48 

58 

48 

55 
45 

64 
42 

60 
42 

59 

33 

64 

35 

65 
40 

75 
41 

78 
45 

78 
47 

73 
46 

66,6 
42.3 

CORONA 

MAX 
KIN 

55 
32 

57 
31 

58 
31 

62 
28 

64 

37 

66 
41 

59 
46 

58 
32 

62 
41 

75 
47 

69 
36 

60 
34 

75 
48 

76 
55 

71 
46 

81 
48 

83 
61 

82 
50 

77 
44 

66 
47 

71 
46 

60 
45 

65 
43 

65 
48 

60 

31 

69 
31 

69 
44 

80 
38 

81 
46 

79 
40 

7  3 
40 

66,6 
41.5 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

59 
37 

63 
38 

63 
37 

64 
38 

67 
41 

64 
44 

61 
50 

63 
39 

67 
39 

77 
39 

71 
42 

64 
46 

77 
41 

63 
44 

79 
48 

84 

50 

88 
50 

78 
60 

73 
49 

66 
47 

65 

50 

60 
45 

64 
45 

64 

45 

66 
44 

69 
43 

69 
43 

79 
42 

62 
45 

77 
45 

69 
45 

70.2 
64.2 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

42 
23 

42 
23 

49 
28 

59 
31 

58 
41 

59 
42 

63 
35 

43 
27 

67 
26 

60     65  62 
26     29  36 
See  Belerence  N 

56      64  67 
27     28  40 

)tefl  Following  Stati 

54 
32 

n  Inde 

67 
36 

7* 

40 

71 
36 

66 
43 

50 
38 

55 
37 

64 
33 

67 

36  | 

47 
22 

53 
28 

45 

2  6 

57 
21 

56 
28 

68 

33 

77 
31 

98.3 
31.7 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  I  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  j 

23  ! 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

MAX 

39 

36 

40 

50 

54 

56 

33 

43 

44 

52 

57 

59 

49 

51 

56 

53 

56 

62 

66 

64 

44 

52 

53 

60 

42 

49 

46 

49 

59 

64 

65 

62! 

5 

24 

22 

21 

21 

30 

34 

33 

27 

25 

26 

36 

38 

37 

39 

44 

35 

39 

38 

28 

31 

27 

34 

22 

27 

33 

35 

31 

28 

31 

30 1 

3 

DRY   CANYON   RESERVE  I R 

MAX 

49 

48 

55 

53 

61 

62 

64 

48 

55 

57 

65 

67 

64 

68 

70 

64 

73 

75 

76 

75 

64 

63 

64 

65 

97 

63 

60 

61 

72 

74 

81 

63 

6 

30 

30 

32 

34 

36 

41 

43 

36 

36 

37 

34 

37 

31 

46 

50 

51 

43 

44 

38 

39 

38 

39 

34 

36 

46 

51 

42 

43 

41 

EL   C*P!TAN  0AM 

MAX 

59 

57 

61 

61 

61 

67 

64 

53 

60 

64 

73 

70 

65 

75 

77 

71 

78 

88 

83 

75 

59 

59 

61 

67 

98 

62 

70 

69 

81 

62 

83 

68 

2 

39 

33 

33 

35 

37 

46 

43 

37 

37 

42 

35 

35 

45 

46 

49 

54 

51 

50 

50 

47 

46 

43 

37 

38 

36 

42 

41 

45 

47 

41< 

7 

EL5INCRE 

MAX 

S3 

57 

60 

65 

67 

64 

56 

59 

65 

75 

71 

79 

75 

70 

65 

80 

82 

84 

75 

65 

60 

63 

68 

59 

60 

67 

65 

77 

78 

81 

76 

66 

4 

27 

25 

28 

25 

26 

34 

39 

26 

32 

31 

29 

37 

39 

40 

39 

39 

44 

40 

45 

45 

41 

41 

50 

27 

27 

33 

31 

33 

36 

36 

34 

6 

ESCCNOIOO 

MAX 

57 

58 

58 

59 

63 

65 

56 

57 

63 

70 

68 

63 

74 

77 

71 

80 

86 

eo 

74 

62 

60 

59 

64 

57 

59 

65 

68 

77 

78 

76 

73 

67 

0 

36 

2> 

33 

29 

35 

45 

39 

29 

32 

34 

45 

36 

41 

50 

43 

48 

47 

45 

52 

49 

47 

44 

51 

32 

32 

37 

35 

37 

39 

39 

39 

4 

FONT  AN A  KAISER 

MAX 

55 

58 

61 

65 

65 

67 

62 

59 

69 

72 

70 

70 

77 

76 

75 

63 

84 

81 

78 

69 

58 

59 

66 

61 

60 

69 

68 

77 

78 

80 

75 

69, 

2 

30 

32 

35 

35 

42 

45 

42 

50 

46 

36 

61 

63 

50 

58 

57 

56 

52 

51 

48 

49 

40 

35 

34 

37 

51 

47 

50 

55 

48 

45 

7 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

59 

63 

63 

59 

67 

65 

62 

60 

66 

74 

69 

66 

74 

79 

75 

83 

86 

82 

78 

64 

63 

64 

68 

61 

63 

69 

72 

82 

63 

82 

79 

70 

4 

35 

27 

32 

30 

34 

45 

38 

28 

28 

31 

45 

38 

37 

49 

39 

42 

44 

42 

52 

46 

49 

43 

50 

32 

31 

31 

31 

32 

36 

35 

3  7 

5 

ME N SHAW  OAM 

MAX 

47 

47 

51 

56 

57 

61 

59 

46 

51 

61 

66 

66 

59 

61 

66 

60 

68 

71 

73 

69 

30 

53 

53 

66 

48 

64 

59 

55 

70 

72 

76 

60 

0 

30 

28 

26 

24 

24 

30 

31 

27 

26 

26 

26 

38 

38 

39 

43 

37 

35 

35 

38 

38 

34 

34 

23 

24 

26 

28 

26 

28 

30 

30 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

MAX 

40 

42 

49 

53 

53 

52 

41 

48 

58 

63 

38 

62 

57 

62 

54 

69 

72 

68 

73 

50 

56 

58 

59 

48 

45 

55 

32 

63 

74 

67 

66 

56 

7 

10 

12 

18 

20 

25 

30 

26 

26 

21 

25 

39 

40 

31 

39 

42 

37 

34 

35 

28 

32 

28 

28 

18 

23 

26 

32 

28 

31 

32 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

40 

45 

55 

56 

60 

55 

42 

47 

54 

64 

60 

57 

56 

60 

59 

63 

66 

75 

68 

52 

49 

50 

63 

49 

51 

51 

51 

65 

71 

70 

67 

57 

1 

27 

32 

30 

29 

33 

35 

30 

22 

37 

30 

35 

36 

33 

34 

36 

36 

45 

51 

40 

42 

" 

35 

36 

23 

26 

39 

45 

37 

40 

35 

34 

9 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

57 

60 

59 

60 

61 

62 

60 

60 

59 

63 

63 

61 

58 

83 

69 

79 

80 

76 

72 

63 

61 

60 

59 

59 

62 

69 

72 

72 

72 

71 

65 

4 

33 

33 

34 

33 

40 

44 

49 

34 

35 

35 

37 

45 

39 

43 

50 

49 

53 

51 

44 

44 

43 

44 

46 

33 

36 

40 

38 

40 

43 

41 

40 

9 

LA  MESA 

MAX 

58 

61 

60 

60 

66 

65 

58 

60 

63 

67 

64 

73 

71 

82 

87 

82 

72 

62 

62 

62 

65 

56 

60 

66 

70 

79 

82 

79 

77 

67 

9 

MIN 

38 

35 

42 

37 

41 

50 

48 

36 

39 

39 

43 

47 

40 

4  1 

50 

50 

56 

50 

53 

50 

49 

44 

51 

38 

38 

43 

42 

46 

48 

48 

64 

6 

LOMPOC 

MAX 

53 

57 

56 

58 

59 

59 

58 

57 

62 

66 

60 

65 

72 

77 

69 

75 

81 

75 

70 

61 

64 

62 

68 

66 

60 

65 

68 

72 

77 

79 

69 

65 

8 

MIN 

30 

35 

48 

48 

50 

53 

46 

32 

35 

36 

44 

42 

42 

41 

49 

47 

50 

50 

41 

44 

42 

46 

48 

48 

37 

42 

38 

35 

38 

45 

41 

62 

7 

LONG  BEACH 

MAX 

59 

59 

62 

63 

64 

69 

63 

62 

67 

72 

60 

61 

76 

80 

64 

83 

87 

84 

66 

64 

61 

58 

63 

62 

59 

72 

72 

82 

81 

79 

65 

66 

4 

MIN 

40 

39 

42 

41 

46 

50 

49 

40 

4  3 

45 

46 

48 

45 

50 

54 

56 

58 

62 

52 

54 

53 

49 

46 

53 

42 

42 

47 

47 

52 

50 

59 

48 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

51 

55 

54 

58 

60 

62 

56 

55 

6! 

70 

59 

58 

72 

76 

60 

77 

61 

79 

65 

61 

59 

57 

60 

59 

56 

66 

67 

77 

77 

75 

63 

64 

1 

34 

32 

f7 

34 

43 

45 

42 

35 

38 

40 

44 

41 

42 

49 

45 

34 

54 

49 

52 

51 

45 

43 

50 

37 

39 

43 

42 

44 

44 

46 

42 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

55 

58 

58 

59 

61 

60 

57 

57 

61 

69 

64 

60 

74 

79 

65 

80 

83 

79 

69 

63 

60 

59 

59 

60 

60 

65 

66 

73 

76 

70 

62 

65 

i 

39 

37 

42 

40 

44 

45 

4  7 

40 

42 

43 

47 

43 

■•6 

92 

54 

98 

57 

52 

49 

50 

46 

46 

91 

42 

40 

45 

43 

48 

47 

51 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

57 

60 

61 

64 

6r 

66 

59 

62 

67 

76 

68 

65 

77 

81 

66 

61 

85 

81 

76 

65 

64 

61 

64 

63 

63 

68 

68 

78 

80 

77 

69 

69 

0 

37 

39 

41 

40 

46 

49 

47 

39 

4  1 

46 

47 

47 

45 

48 

50 

55 

59 

62 

53 

53 

63 

49 

48 

92 

41 

40 

46 

46 

53 

50 

49 

4  7 

5 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

46 

49 

55 

60 

60 

61 

61 

52 

58 

67 

67 

64 

65 

68 

68 

72 

76 

76 

75 

69 

54 

49 

66 

65 

51 

60 

62 

70 

71 

76 

75 

63 

5 

MIN 

28 

31 

35 

40 

42 

45 

40 

29 

36 

45 

48 

43 

43 

47 

48 

52 

55 

58 

52 

46 

40 

40 

41 

44 

30 

34 

41 

45 

49 

52 

51 

42 

9 

MT  BALOY  NOTCH 

MAX 

27 

32 

31 

36 

38 

37 

33 

44 

49 

47 

47 

40 

39 

43 

42 

46 

51 

55 

52 

43 

49 

91 

48 

45 

41 

35 

39 

45 

47 

52 

53 

43 

1 

MIN 

6 

18 

21 

24 

28 

26 

16 

1  6 

28 

31 

31 

27 

26 

31 

34 

34 

37 

36 

38 

29 

30 

31 

34 

23 

18 

24 

28 

29 

32 

40 

38 

28 

0 

MOUNT  WILSON  FC  33fl  B 

MAX 

30 

3a 

44 

50 

49 

49 

51 

50 

56 

59 

59 

35 

57 

61 

56 

60 

64 

65 

62 

56 

51 

93 

58 

95 

♦  5 

52 

52 

60 

61 

64 

62 

54 

3 

MIN 

19 

28 

35 

37 

36 

34 

21 

22 

41 

43 

44 

34 

38 

41 

43 

49 

49 

92 

42 

34 

39 

39 

41 

33 

24 

32 

39 

41 

45 

47 

48 

37 

b 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

56 

58 

57 

56 

59 

61 

60 

59 

58 

63 

60 

59 

56 

72 

65 

74 

76 

72 

65 

62 

60 

62 

39 

99 

58 

60 

64 

67 

68 

68 

65 

62 

6 

MIN 

39 

36 

40 

38 

43 

46 

48 

40 

37 

40 

43 

47 

44 

47 

50 

49 

50 

52 

49 

53 

50 

46 

45 

53 

38 

39 

44 

43 

44 

45 

46 

44 

6 

OCEANSIDE 

MAX 

58 

61 

60 

59 

59 

62 

57 

59 

63 

65 

62 

63 

56 

60 

76 

77 

79 

69 

69 

69 

69 

63 

61 

61 

61 

65 

69 

77 

72 

66 

65 

6 

MIN 

38 

36 

36 

35 

40 

46 

44 

3  } 

36 

35 

48 

39 

4  | 

92 

92 

51 

49 

48 

47 

46 

44 

41 

37 

37 

42 

43 

48 

47 

44 

42 

O.JAI 

MAX 

55 

59 

57 

63 

59 

66 

57 

60 

64 

75 

69 

70 

79 

79 

72 

80 

62 

76 

77 

70 

62 

65 

64 

59 

61 

66 

65 

79 

79 

77 

72 

68 

4 

MIN 

29 

31 

35 

43 

46 

47 

47 

30 

34 

37 

37 

40 

37 

44 

45 

48 

48 

45 

41 

39 

40 

42 

42 

32 

35 

37 

35 

39 

43 

41 

39 

OXNARC 

MAX 

57 

59 

57 

60 

65 

60 

62 

65 

70 

62 

60 

76 

78 

62 

80 

83 

72 

70 

70 

62 

62 

59 

61 

63 

65 

69 

73 

74 

72 

62 

66 

2 

MIN 

32 

36 

38 

42 

43 

44 

49 

35 

}  7 

44 

41 

41 

47 

52 

48 

54 

51 

56 

45 

4  4 

42 

42 

47 

50 

33 

38 

46 

46 

50 

44 

42 

4  3 

9 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

51 

56 

54 

52 

54 

50 

60 

61 

62 

61 

55 

57 

64 

69 

68 

66 

53 

51 

60 

93 

52 

58 

56 

63 

65 

58 

0 

MIN 

25 

32 

33 

38 

32 

20 

36 

41 

34 

33 

42 

44 

45 

47 

35 

33 

35 

37 

32 

23 

31 

32 

38 

40 

PASADENA 

MAX 

56 

58 

60 

66 

66 

69 

63 

62 

7  0 

77 

75 

65 

77 

80 

74 

62 

84 

61 

75 

67 

60 

39 

65 

62 

62 

68 

67 

79 

81 

80 

74 

59 

e 

MIN 

33 

35 

38 

37 

42 

46 

49 

36 

43 

43 

41 

44 

45 

48 

52 

33 

55 

91 

52 

52 

46 

44 

50 

38 

37 

43 

43 

46 

48 

47 

3 

PERRIS 

MAX 

53 

54 

58 

62 

63 

65 

60 

57 

62 

72 

67 

68 

71 

74 

63 

76 

62 

79 

76 

69 

57 

60 

65 

59 

56 

65 

64 

75 

76 

82 

76 

66 

6 

MIN 

28 

25 

28 

26 

28 

31 

33 

24 

2  8 

35 

32 

29 

35 

35 

40 

42 

40 

44 

41 

47 

49 

45 

40 

49 

20 

27 

29 

31 

33 

39 

38 

34 

8 

POMONA 

MAX 

57 

60 

63 

66 

66 

69 

60 

b  1 

6T 

77 

70 

64 

73 

eo 

69 

83 

64 

62 

74 

65 

61 

96 

62 

62 

63 

69 

67 

78 

81 

71 

68 

8 

MIN 

29 

29 

32 

29 

38 

41 

47 

3j 

1  ] 

34 

36 

43 

38 

38 

43 

46 

49 

48 

44 

48 

50 

49 

41 

50 

30 

31 

36 

35 

41 

40 

39 

I 

RAMONA  SRAULDING 

MAX 

52 

58 

61 

59 

65 

64 

52 

57 

66 

72 

70 

66 

70 

71 

70 

75 

78 

63 

75 

60 

55 

60 

67 

55 

58 

66 

63 

77 

78 

80 

75 

66 

4 

MIN 

35 

27 

30 

27 

33 

45 

35 

2  7 

43 

33 

32 

40 

45 

48 

39 

55 

50 

42 

45 

49 

45 

36 

45 

30 

28 

48 

33 

39 

38 

37 

I 

REDlANDS 

MAX 

53 

56 

58 

63 

64 

65 

54 

58 

64 

73 

69 

69 

74 

75 

65 

78 

61 

62 

74 

60 

57 

56 

66 

98 

58 

66 

65 

78 

79 

81 

76 

67 

0 

MIN 

31 

30 

35 

32 

39 

43 

47 

29 

38 

40 

37 

41 

39 

42 

47 

49 

51 

48 

51 

50 

46 

41 

90 

35 

35 

38 

40 

43 

44 

46 

4  1 

Q 

RIVERStDE  FIRE  STA  •  3 

MAX 

55 

58 

58 

63 

64 

66 

60 

58 

69 

66 

73 

74 

71 

79 

81 

83 

75 

68 

60 

65 

60 

58 

68 

66 

76 

60 

81 

75 

68 

2 

MIN 

30 

29 

32 

29 

36 

41 

45 

3  3 

3J 

32 

36 

38 

45 

40 

43 

47 

39 

49 

44 

69 

46 

45 

40 

50 

32 

32 

35 

36 

40 

40 

40 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

56 

56 

59 

60 

69 

65 

67 

56 

59 

67 

75 

70 

71 

75 

75 

64 

82 

84 

84 

76 

63 

60 

60 

66 

60 

60 

69 

69 

76 

82 

63 

66 

3 

MIN 

30 

31 

33 

30 

it 

40 

45 

34 

37 

38 

34 

36 

39 

42 

45 

53 

30 

47 

50 

47 

44 

40 

43 

33 

33 

35 

36 

46 

42 

43 

5 

SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

49 

53 

55 

61 

60 

63 

62 

53 

61 

69 

69 

66 

73 

75 

72 

75 

78 

79 

80 

69 

54 

91 

65 

63 

54 

63 

63 

71 

74 

76 

75 

65 

5 

MIN 

34 

29 

36 

38 

42 

45 

45 

34 

44 

47 

39 

49 

47 

47 

54 

59 

39 

52 

46 

42 

42 

40 

44 

33 

35 

44 

44 

53 

90 

48 

43 

SAN  BERNARDINO  CC  HOSP 

MAX 

54 

56 

59 

68 

65 

68 

60 

58 

64 

74 

70 

69 

73 

77 

64 

81 

•  3 

82 

76 

66 

58 

57 

68 

61 

58 

70 

67 

77 

81 

63 

77 

68 

6 

MIN 

31 

29 

32 

28 

37 

41 

45 

28 

34 

36 

35 

40 

35 

39 

46 

46 

48 

44 

52 

49 

45 

38 

49 

35 

33 

33 

37 

42 

42 

41 

SANDBEPG  wB 

MAX 

31 

33 

42 

48 

45 

*9 

39 

39 

40 

50 

56 

50 

51 

55 

52 

38 

99 

58 

57 

38 

31 

50 

38 

39 

37 

43 

47 

38 

59 

64 

61 

48 

9 

MIN 

17 

26 

29 

36 

36 

38 

22 

2 I 

30 

35 

43 

35 

35 

42 

44 

46 

49 

91 

37 

39 

32 

40 

39 

25 

24 

27 

36 

40 

45 

52 

48 

36 

g 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

59 

99 

56 

62 

64 

98 

59 

61 

67 

62 

62 

69 

76 

68 

77 

81 

78 

67 

63 

61 

63 

62 

60 

60 

66 

69 

73 

80 

73 

70 

65 

8 

MIN 

44 

40 

44 

40 

44 

*6 

44 

40 

40 

39 

43 

50 

45 

45 

52 

49 

33 

33 

51 

54 

92 

50 

46 

49 

44 

43 

43 

44 

45 

47 

47 

46 

1 

SAN  FERNANDO 

MAX 

54 

58 

57 

65 

65 

66 

62 

61 

64 

69 

69 

69 

75 

78 

71 

79 

79 

80 

76 

67 

64 

64 

68 

60 

63 

69 

69 

77 

81 

81 

76 

69 

0 

MIN 

36 

41 

35 

38 

38 

42 

44 

39 

40 

50 

48 

40 

58 

59 

45 

96 

64 

64 

53 

45 

45 

45 

42 

46 

40 

44 

51 

34 

58 

44 

54 

47, 

1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

68 

65 

62 

66 

67 

69 

65 

66 

78 

80 

7* 

82 

64 

82 

76 

66 

61 

59 

65 

65 

63 

69 

66 

80 

82 

63 

72 

71 

0 

MIN 

32 

32 

35 

34 

40 

43 

50 

31 

3* 

37 

39 

44 

40 

40 

65 

47 

53 

92 

48 

50 

91 

44 

42 

91 

34 

34 

38 

37 

41 

43 

44 

41, 

3 

SAN  JACI'TO 

MAX 

55 

56 

57 

66 

66 

67 

53 

57 

69 

76 

72 

71 

76 

77 

66 

81 

84 

83 

76 

37 

56 

58 

73 

98 

61 

71 

66 

79 

85 

63 

77 

66 

9 

MIN 

28 

23 

28 

25 

31 

36 

38 

23 

27 

28 

33 

30 

36 

31 

37 

40 

42 

43 

40 

50 

49 

38 

31 

47 

27 

27 

27 

28 

30 

38 

36 

33, 

b 

Sob  Reference.  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  oi  Month 

Average 

j 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

]  1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

60 

63 

61 

64 

66 

69 

62 

62 

67 

73 

69 

76 

73 

83 

74 

84 

88 

84 

74 

67 

63 

61 

65 

63 

63 

72 

69 

80 

78 

77 

73 

'0 

4 

MIN 

35 

34 

38 

37 

43 

46 

46 

36 

37 

39 

42 

43 

43 

51 

51 

58 

33 

54 

50 

54 

49 

46 

45 

52 

38 

39 

42 

43 

43 

45 

45 

** 

5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

55 

59 

56 

57 

58 

59 

60 

57 

61 

70 

68 

62 

73 

75 

73 

76 

81 

79 

77 

71 

66 

59 

60 

61 

59 

63 

69 

71 

74 

70 

66 

66 

O 

MIN 

37 

37 

43 

49 

51 

52 

50 

37 

37 

39 

41 

46 

43 

41 

41 

47 

49 

50 

47 

54 

47 

45 

44 

51 

40 

41 

42 

40 

42 

45 

43 

4* 

3 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

53 

57 

56 

58 

59 

60 

58 

56 

59 

66 

62 

60 

69 

70 

62 

72 

76 

71 

79 

68 

60 

61 

59 

60 

63 

62 

65 

68 

72 

69 

57 

63 

5 

MIN 

38 

38 

42 

51 

54 

53 

39 

34 

36 

37 

40 

44 

39 

37 

42 

46 

49 

48 

47 

48 

44 

45 

49 

47 

37 

36 

40 

37 

40 

42 

45 

4  2 

7 

SANTA  CATALINA  hBAP 

MAX 

46 

51 

52 

54 

57 

59 

52 

51 

56 

68 

62 

58 

68 

70 

62 

71 

75 

76 

69 

59 

50 

56 

55 

50 

54 

60 

62 

71 

72 

71 

66 

60 

7 

MIN 

39 

42 

43 

44 

47 

49 

42 

41 

44 

53 

48 

47 

56 

56 

52 

59 

65 

67 

50 

50 

46 

46 

47 

44 

43 

44 

52 

56 

63 

61 

47 

49 

8 

SANTA  MARIA  UB  AIRPORT 

MAX 

51 

57 

57 

58 

61 

60 

56 

57 

64 

67 

59 

69 

73 

75 

59 

72 

78 

73 

60 

60 

63 

62 

63 

55 

57 

61 

65 

71 

71 

72 

65 

63 

6 

MIN 

27 

33 

46 

49 

51 

53 

42 

31 

33 

36 

40 

38 

35 

36 

»5 

42 

47 

46 

43 

47 

39 

49 

45 

37 

34 

37 

34 

43 

37 

42 

39 

40 

5 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

55 

60 

56 

58 

55 

54 

58 

61 

59 

69 

68 

58 

63 

69 

68 

71 

78 

76 

68 

62 

61 

61 

59 

63 

63 

62 

60 

68 

70 

68 

63 

63 

4 

MIN 

42 

43 

42 

43 

43 

48 

52 

45 

42 

47 

45 

49 

46 

51 

54 

33 

58 

60 

33 

51 

52 

49 

48 

51 

48 

45 

45 

49 

50 

51 

50 

4  8 

SANTA  PAULA 

MAX 

58 

61 

62 

62 

65 

61 

63 

76 

67 

Tl 

76 

77 

74 

80 

83 

82 

78 

68 

63 

64 

62 

61 

62 

72 

81 

83 

75 

69 

,9 

MIN 

30 

31 

42 

41 

42 

41 

31 

38 

44 

39 

42 

55 

43 

47 

53 

38 

48 

44 

38 

41 

45 

42 

31 

38 

36 

49 

46 

42 

° 

SUNLANO 

MAX 

54 

57 

58 

63 

62 

64 

72 

»8 

67 

75 

69 

68 

75 

78 

62 

79 

83 

79 

75 

67 

62 

61 

65 

58 

63 

70 

67 

80 

78 

78 

73 

68 

4 

MIN 

28 

35 

34 

39 

37 

42 

41 

30 

34 

40 

47 

35 

58 

46 

46 

56 

63 

60 

50 

42 

42 

41 

40 

44 

33 

36 

40 

46 

51 

SO 

48 

43 

0 

TORRANCE 

MAX 

56 

58 

58 

60 

63 

62 

59 

58 

63 

71 

64 

62 

75 

79 

73 

81 

84 

81 

74 

65 

62 

60 

60 

58 

60 

68 

68 

SO 

78 

76 

70 

67 

,3 

MIN 

35 

35 

38 

46 

46 

50 

35 

45 

43 

42 

47 

45 

46 

48 

51 

54 

38 

49 

47 

48 

46 

44 

51 

41 

38 

44 

44 

48 

45 

45 

* 

' 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

58 

60 

60 

61 

64 

67 

62 

60 

61 

68 

69 

64 

72 

80 

67 

82 

87 

82 

74 

69 

62 

61 

65 

62 

61 

69 

69 

75 

77 

78 

71 

68 

,3 

MIN 

32 

30 

34 

32 

40 

42 

45 

31 

32 

34 

38 

42 

39 

45 

45 

46 

50 

51 

45 

52 

42 

41 

41 

52 

34 

34 

38 

37 

38 

42 

41 

40 

Tta I TChELL  DAM 

MAX 

51 

57 

55 

57 

60 

58 

56 

58 

63 

68 

67 

68 

73 

78 

78 

79 

75 

65 

65 

68 

64 

66 

65 

58 

59 

67 

72 

76 

74 

68 

65 

6 

MIN 

32 

30 

44 

46 

48 

52 

41 

39 

34 

44 

35 

45 

41 

38 

38 

47 

50 

45 

49 

43 

46 

47 

41 

40 

41 

41 

50 

45 

40 

38 

42 

UCLA 

MAX 

56 

58 

58 

64 

67 

64 

58 

58 

66 

74 

70 

64 

76 

80 

77 

80 

84 

82 

74 

64 

63 

60 

60 

61 

64 

67 

68 

74 

78 

77 

72 

68 

3 

MIN 

44 

46 

47 

48 

51 

53 

52 

*6 

50 

56 

34 

30 

52 

60 

36 

63 

68 

60 

32 

54 

39 

52 

52 

52 

30 

SO 

57 

59 

61 

58 

56 

UPLAND   3  N 

MAX 

51 

55 

60 

63 

62 

65 

56 

56 

60 

70 

67 

74 

69 

66 

61 

78 

80 

81 

72 

62 

56 

5* 

66 

60 

56 

65 

64 

76 

78 

78 

72 

65 

6 

MIN 

29 

32 

33 

33 

39 

42 

44 

32 

32 

38 

42 

46 

44 

45 

44 

47 

51 

52 

49 

47 

43 

42 

40 

47 

31 

32 

39 

40 

45 

44 

46 

4  1 

VANDENBERG  afb 

MAX 

46 

51 

49 

52 

54 

55 

50 

53 

56 

59 

58 

58 

60 

66 

61 

68 

71 

73 

60 

58 

61 

63 

60 

50 

30 

58 

60 

70 

63 

71 

71 

59 

2 

MIN 

24 

31 

42 

47 

50 

50 

32 

28 

32 

32 

34 

36 

36 

30 

36 

39 

40 

47 

46 

37 

38 

43 

39 

33 

28 

31 

32 

31 

33 

33 

35 

VISTA  2  NNE 

MAX 

56 

59 

58 

59 

63 

64 

59 

58 

64 

70 

65 

63 

67 

77 

69 

79 

85 

83 

74 

63 

61 

60 

62 

57 

38 

64 

68 

75 

78 

75 

72 

66 

6 

MIN 

38 

34 

36 

34 

39 

46 

40 

31 

35 

41 

41 

43 

40 

47 

50 

52 

56 

58 

49 

52 

47 

45 

43 

50 

33 

36 

42 

48 

47 

44 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

46 

48 

55 

51 

62 

57 

55 

50 

59 

67 

65 

60 

62 

66 

61 

69 

71 

75 

69 

60 

57 

58 

62 

60 

54 

60 

58 

71 

73 

74 

71 

61 

5 

MIN 

24 

21 

24 

24 

31 

38 

30 

16 

26 

28 

27 

27 

33 

36 

38 

37 

44 

41 

36 

43 

33 

33 

31 

41 

19 

22 

30 

33 

35 

32 

32 

YORBA  LINDA 

MAX 

57 

60 

61 

64 

66 

70 

59 

62 

69 

75 

69 

65 

77 

79 

69 

83 

85 

86 

80 

... 

MIN 

33 

34 

36 

34 

41 

44 

47 

33 

33 

41 

42 

4l 

43 

49 

47 

51 

62 

57 

49 

52 

4T 

51 

35 

35 

48 

43 

50 

43 

6 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

55 

50 

49 

54 

60 

63 

65 

58 

52 

55 

59 

60 

67 

67 

68 

61 

72 

75 

71 

71 

62 

67 

68 

69 

63 

56 

61 

62 

65 

69 

74 

62 

8 

MIN 

33 

26 

30 

28 

34 

45 

46 

36 

26 

28 

30 

33 

38 

34 

34 

43 

37 

44 

41 

47 

42 

43 

41 

45 

36 

34 

33 

32 

34 

38 

45 

36 

6 

8ARSTCW 

MAX 

48 

47 

50 

57 

63 

63 

48 

51 

54 

60 

61 

63 

64 

67 

63 

70 

73 

70 

70 

39 

61 

66 

70 

55 

59 

59 

60 

65 

69 

76 

77 

61 

9 

MIN 

25 

20 

25 

26 

35 

36 

41 

21 

21 

26 

28 

34 

30 

28 

34 

49 

40 

42 

41 

48 

37 

40 

37 

45 

29 

31 

29 

30 

33 

34 

46 

33 

" 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

47 

49 

55 

55 

61 

60 

60 

52 

53 

64 

67 

65 

64 

67 

64 

70 

73 

75 

73 

65 

53 

33 

68 

61 

54 

57 

56 

70 

72 

73 

71 

62 

2 

MIN 

30 

31 

31 

29 

35 

40 

38 

24 

37 

42 

34 

33 

51 

51 

40 

34 

56 

51 

43 

46 

46 

41 

35 

45 

26 

29 

43 

37 

40 

41 

41 

39 

BISHOP  KB  AIRPORT 

MAX 

38 

39 

37 

43 

51 

60 

49 

46 

55 

57 

38 

53 

59 

64 

63 

6* 

64 

68 

54 

59 

64 

61 

62 

45 

49 

55 

57 

62 

68 

71 

72 

56 

4 

MIN 

8 

12 

15 

14 

32 

37 

24 

15 

22 

22 

22 

28 

22 

25 

28 

31 

33 

35 

29 

33 

26 

30 

24 

30 

18 

32 

26 

25 

32 

33 

31 

1 

* 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

32 

26 

44 

42 

45 

33 

43 

40 

46 

43 

43 

46 

43 

35 

41 

39 

40 

39 

35 

47 

49 

49 

41 

O 

BLYTHE 

MAX 

59 

61 

62 

65 

63 

60 

64 

59 

60 

66 

68 

69 

74 

75 

70 

78 

80 

79 

78 

73 

71 

74 

75 

73 

65 

66 

64 

74 

77 

78 

82 

69 

7 

MIN 

31 

27 

34 

35 

43 

47 

50 

40 

27 

31 

31 

34 

41 

42 

38 

44 

51 

45 

40 

56 

42 

42 

40 

46 

42 

31 

33 

33 

36 

39 

40 

39 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

58 

58 

58 

62 

60 

54 

62 

57 

59 

63 

65 

68 

73 

74 

66 

77 

79 

77 

74 

68 

69 

72 

73 

72 

61 

65 

64 

74 

75 

76 

82 

67 

6 

MIN 

35 

32 

38 

39 

47 

49 

47 

38 

32 

35 

35 

37 

43 

46 

43 

48 

52 

51 

44 

32 

44 

46 

44 

52 

41 

35 

37 

39 

45 

45 

44 

42 

BCRREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

62 

59 

60 

62 

60 

67 

60 

61 

63 

72 

72 

73 

82 

82 

83 

84 

72 

74 

75 

76 

67 

64 

69 

67 

78 

80 

83 

70 

6 

MIN 

38 

29 

31 

33 

36 

41 

35 

27 

28 

32 

34 

50 

48 

50 

50 

48 

43 

44 

43 

44 

33 

34 

34 

36 

38 

40 

43 

38 

BRAWLEY  2  SH 

MAX 

58 

60 

62 

63 

63 

64 

55 

66 

62 

62 

71 

72 

69 

74 

78 

72 

79 

83 

80 

79 

71 

73 

73 

74 

72 

64 

68 

67 

76 

80 

80 

70 

0 

MIN 

36 

29 

38 

35 

42 

48 

44 

33 

30 

29 

33 

36 

31 

46 

48 

46 

50 

47 

44 

52 

44 

45 

42 

47 

35 

34 

33 

35 

37 

40 

40 

39 

CANT  I L 

MAX 

50 

51 

43 

55 

64 

66 

54 

53 

54 

62 

63 

65 

68 

70 

61 

74 

75 

72 

69 

61 

66 

70 

72 

56 

55 

60 

61 

68 

70 

74 

77 

63 

2 

MIN 

27 

23 

25 

27 

38 

42 

38 

16 

20 

20 

24 

30 

32 

24 

31 

50 

42 

42 

37 

50 

35 

36 

38 

36 

37 

32 

25 

23 

28 

34 

33 

32 

1 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

46 

47 

50 

59 

60 

60 

49 

51 

52 

60 

59 

61 

63 

65 

63 

70 

70 

71 

70 

56 

62 

66 

68 

59 

59 

58 

59 

65 

70 

72 

77 

61 

2 

MIN 

27 

21 

28 

26 

37 

40 

32 

25 

26 

31 

34 

32 

34 

30 

36 

46 

41 

46 

48 

44 

41 

43 

43 

41 

33 

35 

33 

36 

41 

45 

48 

36 

OEATH  VALLEY 

MAX 

61 

55 

56 

59 

65 

75 

74 

61 

61 

61 

66 

74 

75 

73 

72 

78 

77 

76 

75 

70 

72 

73 

72 

73 

65 

67 

66 

68 

70 

76 

77 

69 

1 

MIN 

40 

31 

29 

31 

35 

51 

49 

46 

35 

32 

33 

37 

52 

45 

45 

48 

49 

49 

43 

34 

47 

46 

44 

53 

44 

37 

37 

36 

41 

43 

45 

42 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

30 

34 

35 

40 

46 

47 

48 

39 

48 

30 

52 

49 

53 

55 

57 

57 

57 

58 

59 

49 

52 

31 

51 

53 

44 

47 

51 

55 

61 

62 

63 

5U 

1 

MIN 

2 

9 

18 

25 

24 

28 

25 

18 

19 

19 

19 

31 

29 

23 

19 

22 

26 

26 

26 

31 

28 

32 

25 

28 

15 

19 

22 

22 

21 

22 

23 

5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

53 

54 

56 

55 

59 

60 

57 

54 

56 

58 

70 

63 

67 

69 

73 

68 

75 

77 

79 

76 

64 

69 

73 

69 

68 

61 

63 

64 

73 

75 

79 

65 

7 

MIN 

42 

36 

39 

42 

46 

44 

48 

42 

35 

34 

40 

42 

43 

49 

50 

52 

54 

;4 

54 

53 

49 

49 

50 

50 

45 

44 

42 

42 

47 

52 

53 

EL  CENTRO  2  SSw 

MAX 

60 

62 

63 

65 

64 

59 

59 

62 

64 

72 

74 

69 

73 

76 

74 

77 

81 

82 

81 

72 

72 

74 

75 

69 

66 

70 

67 

75 

60 

81 

78 

70 

8 

MIN 

36 

31 

38 

34 

42 

48 

45 

31 

29 

32 

34 

33 

37 

42 

47 

46 

46 

48 

45 

56 

45 

45 

41 

38 

34 

31 

32 

35 

40 

41 

40 

39 

* 

FAIRMONT 

MAX 

42 

39 

44 

47 

55 

54 

54 

38 

54 

54 

60 

64 

58 

59 

62 

37 

64 

63 

65 

64 

61 

70 

75 

71 

52 

49 

52 

52 

62 

66 

71 

37 

4 

MIN 

26 

27 

29 

33 

34 

42 

35 

26 

33 

37 

39 

38 

38 

36 

37 

45 

43 

41 

51 

42 

38 

40 

39 

38 

32 

35 

36 

37 

38 

44 

46 

37, 

3 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

62 

60 

62 

65 

60 

61 

57 

57 

60 

66 

71 

67 

71 

73 

69 

76 

78 

76 

82 

72 

71 

73 

68 

65 

65 

74 

77 

81 

'8 

77 

80 

69 

s 

MIN 

36 

35 

34 

46 

47 

47 

35 

36 

34 

40 

44 

39 

46 

56 

54 

53 

59 

57 

52 

50 

48 

45 

42 

36 

39 

42 

48 

46 

49 

44 

47 

44 

7 

HAIwEE 

MAX 

43 

35 

40 

40 

55 

56 

60 

43 

45 

47 

31 

53 

55 

55 

61 

62 

58 

58 

64 

59 

59 

58 

59 

65 

47 

47 

57 

52 

60 

63 

66 

54 

0 

MIN 

21 

22 

24 

31 

33 

38 

40 

21 

23 

29 

29 

27 

37 

35 

39 

42 

40 

39 

36 

37 

36 

35 

34 

33 

25 

25 

31 

32 

38 

41 

37 

32 

6 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

56 

54 

56 

61 

63 

66 

58 

60 

58 

60 

71 

68 

68 

69 

73 

68 

75 

77 

79 

81 

65 

70 

73 

74 

66 

62 

62 

65 

73 

77 

80 

67 

4 

MIN 

35 

26 

32 

36 

39 

48 

41 

39 

24 

30 

31 

32 

47 

55 

33 

49 

52 

51 

43 

55 

42 

41 

42 

40 

42 

32 

41 

47 

43 

42 

40 

40 

9 

IMPERIAL 

MAX 

60 

63 

61 

64 

64 

59 

67 

62 

63 

71 

71 

69 

73 

77 

73 

78 

82 

SO 

80 

73 

73 

74 

73 

70 

66 

68 

68 

76 

79 

81 

79 

10 

9 

MIN 

40 

35 

41 

38 

46 

49 

47 

35 

33 

34 

38 

38 

41 

49 

52 

49 

33 

52 

49 

58 

47 

48 

45 

48 

38 

37 

39 

39 

44 

47 

45 

43, 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  oi  Month 

O 
til 

o'd'ion 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

64 

61 

64 

63 

55 

6- 

62 

63 

7i 

71 

71 

76 

76 

73 

78 

82 

80 

82 

73 

74 

75 

74 

71 

65 

66 

69 

79 

81 

62 

79 

'1. 

1 

KIN 

35 

30 

3T 

35 

43 

48 

40 

32 

30 

31 

33 

34 

J7 

44 

50 

46 

48 

49 

45 

51 

45 

45 

43 

48 

35 

33 

37 

37 

40 

44 

41 

40, 

2 

INDEPENDENCE 

MAX 

44 

50 

57 

60 

47 

55 

55 

54 

61 

65 

66 

65 

55 

60 

63 

62 

50 

57 

56 

64 

M1N 

IT 

30 

33 

34 

19 

19 

27 

33 

34 

36 

36 

36 

37 

32 

32 

23 

23 

28 

28 

36 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

65 

62 

63 

63 

67 

62 

60 

66 

69 

73 

74 

73 

79 

81 

70 

86 

89 

86 

82 

73 

75 

75 

76 

70 

67 

73 

67 

83 

79 

82 

73 

U 

M1N 

32 

26 

28 

33 

36 

38 

33 

28 

28 

27 

29 

31 

37 

49 

44 

51 

47 

46 

43 

50 

47 

45 

45 

46 

36 

33 

30 

33 

39 

42 

39 

37 

8 

INYOKERN 

MAX 

47 

48 

45 

55 

61 

60 

5  0 

54 

58 

59 

65 

65 

66 

67 

70 

70 

72 

68 

66 

65 

67 

72 

67 

54 

64 

57 

69 

68 

67 

73 

62 

4 

MIN 

24 

19 

26 

28 

37 

35 

39 

23 

23 

22 

27 

29 

43 

35 

39 

48 

46 

41 

37 

45 

34 

34 

35 

26 

24 

24 

26 

26 

32 

42 

38 

32. 

5 

IPON  MOUNTAIN 

MAX 

56 

54 

56 

57 

SP 

62 

58 

65 

57 

57 

65 

6' 

67 

69 

73 

69 

76 

76 

75 

76 

68 

69 

70 

74 

68 

61 

64 

63 

71 

75 

78 

66 

3 

MIN 

36 

34 

36 

40 

44 

45 

47 

42 

33 

34 

39 

40 

39 

54 

54 

55 

63 

61 

52 

51 

45 

46 

47 

47 

45 

39 

39 

43 

46 

46 

47 

44 

8 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

30 

36 

40 

46 

41 

45 

42 

37 

45 

46 

50 

50 

48 

51 

49 

55 

55 

57 

56 

55 

50 

50 

52 

52 

43 

43 

44 

52 

55 

60 

57 

46 

3 

MIN 

18 

14 

25 

28 

31 

35 

26 

22 

26 

27 

31 

28 

31 

31 

34 

32 

35 

35 

37 

37 

30 

30 

32 

30 

23 

23 

28 

29 

32 

35 

40 

29 

5 

LANCASTER 

MAX 

45 

45 

50 

5  } 

61 

61 

44 

50 

51 

59 

63 

62 

65 

67 

57 

70 

7  I 

66 

70 

60 

65 

65 

70 

51 

55 

56 

57 

67 

70 

73 

75 

60 

6 

MIN 

21 

19 

24 

25 

ii 

42 

27 

19 

21 

22 

24 

2  5 

27 

24 

34 

39 

35 

36 

36 

41 

33 

43 

33 

37 

30 

26 

25 

25 

26 

30 

30 

29 

* 

LLANO    SHAwNEE   HILL  RCH 

MAX 

41 

46 

55 

55 

60 

50 

46 

48 

55 

61 

54 

57 

60 

58 

64 

64 

63 

67 

53 

61 

61 

68 

60 

52 

52 

52 

63 

65 

69 

70 

57 

1 

KIN 

21 

23 

28 

33 

37 

41 

29 

25 

28 

34 

38 

35 

40 

45 

47 

47 

45 

48 

45 

43 

36 

45 

40 

33 

28 

31 

39 

36 

43 

47 

48 

37 

4 

LUCERNE  VALLEY  1  SS» 

MAX 

45 

49 

51 

58 

59 

57 

54 

53 

52 

60 

66 

59 

62 

65 

59 

69 

72 

72 

71 

65 

61 

64 

70 

63 

55 

59 

56 

68 

72 

74 

75 

61 

8 

MIN 

24 

18 

22 

23 

32 

36 

33 

20 

20 

24 

27 

28 

28 

28 

34 

46 

39 

40 

45 

46 

35 

45 

29 

40 

29 

29 

26 

28 

30 

36 

42 

31 

7 

MECCA  3  SE 

MAX 

62 

62 

64 

64 

62 

67 

58 

59 

62 

65 

69 

72 

72 

10 

82 

72 

81 

87 

80 

77 

74 

73 

73 

71 

71 

66 

74 

69 

74 

75 

75 

70 

7 

MIN 

36 

30 

33 

35 

36 

42 

36 

35 

29 

29 

31 

34 

35 

38 

46 

50 

49 

46 

45 

45 

46 

45 

44 

45 

42 

35 

34 

33 

34 

40 

41 

38 

7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

47 

44 

44 

52 

53 

50 

50 

45 

52 

59 

56 

57 

61 

67 

61 

66 

68 

68 

65 

58 

58 

56 

59 

48 

49 

47 

55 

63 

66 

66 

64 

56 

6 

MIN 

30 

30 

31 

35 

41 

4  1 

33 

25 

32 

37 

41 

40 

46 

46 

50 

52 

53 

52 

51 

42 

42 

45 

44 

40 

37 

45 

47 

46 

52 

41 

6 

MOJAVE 

MAX 

43 

46 

59 

60 

62 

53 

49 

52 

61 

61 

61 

63 

65 

63 

70 

71 

70 

68 

53 

63 

71 

60 

56 

56 

69 

71 

73 

75 

61 

0 

MIN 

20 

24 

26 

27 

44 

34 

20 

2  2 

24 

29 

31 

29 

30 

37 

49 

41 

43 

47 

37 

37 

40 

37 

36 

29 

28 

33 

37 

50 

33 

6 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

44 

46 

46 

58 

60 

62 

54 

50 

52 

61 

61 

69 

64 

66 

64 

71 

72 

72 

71 

61 

63 

64 

71 

62 

55 

57 

69 

69 

70 

74 

75 

62 

4 

KIN 

27 

22 

28 

25 

44 

44 

35 

20 

22 

24 

29 

29 

26 

26 

35 

44 

39 

37 

35 

29 

38 

41 

42 

36 

29 

28 

27 

26 

35 

36 

50 

32 

S 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

38 

38 

41 

55 

55 

55 

50 

43 

46 

52 

56 

51 

55 

52 

55 

60 

68 

65 

63 

57 

54 

56 

57 

50 

60 

45 

51 

60 

62 

61 

61 

53 

9 

MIN 

]  4 

21 

19 

27 

37 

43 

27 

19 

24 

24 

26 

33 

36 

3H 

39 

40 

43 

43 

41 

36 

37 

35 

35 

33 

31 

27 

29 

30 

33 

36 

45 

32 

3 

NEEDLES  FAA  A I RPCRT 

MAX 

56 

56 

54 

56 

61 

58 

62 

55 

57 

65 

63 

66 

68 

70 

68 

75 

75 

73 

72 

60 

69 

69 

71 

67 

62 

61 

63 

71 

74 

75 

77 

65 

5 

MIN 

35 

36 

39 

40 

44 

51 

44 

36 

30 

39 

38 

39 

50 

48 

51 

54 

57 

51 

48 

49 

43 

47 

43 

50 

40 

35 

37 

39 

42 

47 

46 

43 

S 

PALMDALE 

MAX 

43 

46 

48 

57 

60 

62 

55 

48 

50 

57 

62 

61 

64 

67 

61 

70 

69 

67 

72 

61 

65 

66 

69 

60 

59 

58 

55 

66 

69 

71 

79 

61 

2 

MIN 

23 

23 

27 

28 

36 

43 

35 

21 

25 

26 

30 

29 

33 

31 

39 

41 

39 

43 

43 

43 

34 

42 

43 

41 

29 

28 

29 

30 

34 

39 

47 

34 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

42 

44 

48 

56 

62 

63 

51 

48 

49 

57 

60 

61 

6  3 

66 

56 

68 

69 

66 

72 

60 

65 

65 

71 

52 

58 

56 

56 

65 

68 

71 

76 

60 

1 

MIN 

22 

21 

27 

27 

35 

40 

25 

19 

2  2 

23 

27 

26 

28 

26 

34 

37 

35 

37 

38 

35 

32 

39 

35 

37 

30 

24 

25 

26 

28 

34 

45 

30 

3 

PALM  SPRINGS 

MAX 

60 

61 

71 

62 

67 

62 

59 

63 

65 

70 

79 

71 

79 

81 

75 

82 

86 

82 

80 

77 

72 

74 

75 

71 

66 

72 

67 

84 

86 

82 

79 

72 

9 

MIN 

34 

32 

36 

34 

40 

44 

36 

28 

30 

33 

36 

36 

53 

51 

58 

56 

62 

52 

50 

56 

46 

45 

41 

48 

36 

38 

37 

41 

50 

46 

47 

43 

U 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

58 

59 

61 

57 

59 

64 

56 

63 

56 

57 

65 

62 

66 

69 

70 

69 

75 

75 

74 

75 

63 

69 

72 

72 

68 

62 

62 

63 

70 

75 

77 

65 

9 

MIN 

39 

37 

38 

4Z 

46 

48 

51 

38 

36 

38 

40 

42 

42 

49 

49 

51 

54 

54 

50 

52 

48 

49 

49 

49 

48 

39 

40 

43 

43 

47 

51 

45 

2 

RANDSBURG 

MAX 

39 

42 

44 

53 

55 

56 

49 

46 

49 

56 

57 

56 

59 

64 

63 

65 

66 

68 

65 

58 

60 

61 

65 

60 

52 

34 

53 

63 

65 

69 

70 

57 

5 

MIN 

23 

26 

30 

33 

39 

45 

34 

2  1 

11 

35 

37 

4  0 

46 

48 

47 

52 

51 

51 

48 

44 

39 

42 

41 

34 

27 

31 

36 

39 

42 

49 

49 

39 

2 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

27 

35 

40 

45 

41 

42 

38 

37 

49 

50 

51 

44 

47 

49 

53 

53 

57 

61 

56 

46 

49 

51 

48 

42 

42 

43 

45 

52 

55 

59 

58 

47 

4 

MIN 

12 

16 

28 

32 

34 

35 

22 

1  7 

3  1 

32 

34 

31 

33 

35 

34 

34 

35 

41 

40 

36 

33 

37 

37 

28 

21 

26 

32 

35 

37 

41 

46 

31 

8 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

62 

64 

64 

62 

67 

60 

61 

63 

6fl 

72 

71 

72 

78 

80 

71 

83 

8? 

83 

78 

73 

75 

74 

73 

70 

65 

72 

68 

76 

78 

79 

75 

71 

7 

MIN 

33 

29 

34 

33 

39 

39 

35 

31 

28 

28 

32 

32 

40 

45 

50 

52 

51 

44 

46 

58 

51 

47 

43 

50 

36 

34 

35 

36 

42 

45 

40 

39 

9 

TRONA 

MAX 

45 

49 

45 

47 

57 

65 

68 

56 

50 

51 

56 

59 

67 

68 

64 

66 

74 

71 

67 

67 

65 

66 

66 

74 

59 

56 

59 

57 

64 

67 

72 

61 

2 

MIN 

22 

19 

25 

25 

31 

41 

45 

21 

23 

24 

26 

27 

33 

29 

34 

36 

39 

41 

36 

44 

38 

37 

34 

44 

24 

25 

28 

27 

30 

35 

34 

31 

5 

TWENTvNINE  palms 

MAX 

50 

5:. 

52 

52 

59 

62 

60 

54 

55 

65 

65 

64 

66 

69 

65 

74 

76 

76 

75 

70 

67 

69 

70 

65 

59 

60 

60 

70 

73 

78 

80 

64 

8 

MIN 

30 

22 

Z  3 

29 

36 

43 

36 

33 

24 

28 

32 

32 

43 

35 

39 

49 

43 

44 

43 

50 

43 

43 

40 

51 

35 

36 

29 

37 

38 

44 

42 

37 

4 

valyermo  ranger  sta 

MAX 

47 

53 

56 

58 

60 

59 

46 

50 

55 

63 

62 

59 

61 

6  1 

65 

65 

66 

68 

65 

61 

62 

70 

69 

52 

55 

55 

65 

66 

70 

72 

60 

5 

MIN 

11 

31 

28 

30 

35 

26 

15 

15 

24 

21 

25 

24 

27 

35 

32 

34 

35 

34 

36 

25 

35 

20 

35 

19 

19 

28 

27 

30 

35 

37 

27, 

" 

victorville  pump  plant 

MAX 

51 

46 

47 

\\ 

60 

62 

61 

46 

52 

54 

61 

6? 

60 

62 

67 

53 

72 

74 

70 

71 

58 

61 

65 

72 

51 

56 

57 

56 

68 

72 

77 

60 

6 

MIN 

22 

19 

" 

25 

33 

39 

4  3 

17 

20 

23 

27 

29 

28 

26 

29 

38 

37 

39 

40 

47 

33 

37 

34 

43 

26 

27 

27 

26 

30 

36 

38 

31 

0 

white  mountain  l 

MAX 

31 

32 

24 

29 

28 

24 

24 

17 

22 

31 

32 

31 

29 

28 

34 

36 

38 

38 

36 

30 

26 

32 

31 

26 

19 

17 

28 

33 

35 

37 

44 

30 

0 

MIN 

-  6 

T 

1  3 

8 

10 

15 

-  5 

3 

13 

7 

12 

10 

11 

18 

22 

14 

22 

2  2 

16 

20 

8 

20 

19 

10 

12 

-  1 

7 

9 

12 

13 

14 

11, 

5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

5 

18 

'I 

16 

16 

18 

20 

24 

28 

28 

26 

26 

22 

26 

28 

30 

27 

32 

30 

25 

30 

24 

26 

26 

20 

16 

18 

26 

27 

32 

32 

23, 

8 

MIN 

-16 

5 

8 

5 

5 

8 

12 

16 

5 

12 

8 

4 

12 

14 

12 

14 

22 

18 

5 

8 

6 

14 

10 

5 

5 

5 

4 

10 

16 

18 

6, 

9 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE :    69"  ON  THE  18TH  AT   INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

LOWEST  TEMPERATURE i      -29'  ON  THE  1ST  AT  BRIDGEPORT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,    21.00   INCHES  AT  HONEYDEW  2  WSW 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    0.00   INCH  AT  8  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,    6.54   INCHES  ON  THE  5TH  AT  DE  SABLA 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,     132.5   INCHES  AT  TWIN  LAKES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     138  INCHES  ON  THE  7TH  AT  TWIN  LAKES 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  24  - 


EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

JANUARY  1965 


Day  Oi  Month 

-  j 

Station 

l°< 

I 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.  _ 

16 

17 
17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      •  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.00 

ft 

ft 

.03 

.04 

.06 

.06 

.04 

» 

ft 

.11 

.00 

.02 

.04 

•  06 

.07 

.05 

.00 

.05 

.00 

.05 

.00 

.15 

.01 

.03 

.03 

.04 

.04 

.05 

1.03 

WIND 

36 

» 

* 

263 

116 

171 

157 

30 

ft 

ft 

52 

38 

44 

110 

78 

« 

ft 

306 

75 

7 

47 

26 

70 

191 

55 

25 

24 

13 

19 

45 

91 

2139 

5  3 

53 

53 

55 

59 

55 

56 

- 

- 

56 

MIN 

36 

z 

36 

47 

49 

49 

36 

". 

34 

45 

40 

46 

38 

- 

- 

38 

43 

42 

47 

47 

46 

40 

38 

37 

38 

38 

42 

42 

41 

41,5 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

- 

- 

.02 

.10 

• 

.01 

.09 

ft 

.02 

.01 

.01 

.05 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.01 

« 

ft 

ft 

.07 

.07 

« 

.03 

.04 

.04 

.06 

.03 

- 

.928 

WIND 

22 

64 

38 

16 

67 

65 

23 

5 

3 

4 

23 

24 

11 

23 

3 

2 

2 

2 

2 

5 

5 

3 

44 

118 

7 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

623 

MAX 

43 

41 

48 

47 

52 

48 

51 

50 

53 

53 

57 

59 

57 

56 

53 

54 

56 

59 

56 

58 

52 

53 

54 

52 

50 

56 

59 

63 

65 

63 

61 

54,2 

MIN 

36 

30 

35 

43 

47 

48 

39 

39 

42 

41 

47 

40 

42 

40 

41 

41 

45 

49 

49 

48 

49 

49 

48 

40 

41 

30 

36 

36 

43 

49 

45 

42.2 

LAKE  PILLSBURY  NO 

2 

EVAP 

.01 

.01 

.00 

.00 

.01 

.02 

.02 

.00 

.00 

.02 

.02 

.01 

.01 

.02 

.03 

.02 

.02 

.00 

.02 

.03 

.03 

.07 

.02 

.05 

.03 

.02 

.03 

.03 

.06 

.07 

,70B 

10 

1 1 

1 

23 

41 

17 

12 

10 

1 1 

13 

1 9 

9 

e 

10 

12 

7 

5 

g 

460 

MAX 

42 

40 

38 

37 

40 

41 

43 

45 

45 

48 

52 

52 

50 

52 

52 

55 

53 

57 

57 

58 

56 

51 

51 

49 

49 

54 

58 

57 

60 

63 

61 

50,5 

MIN 

34 

34 

34 

36 

34 

39 

35 

35 

39 

40 

43 

40 

39 

38 

39 

39 

40 

41 

43 

43 

43 

42 

46 

37 

38 

38 

40 

40 

40 

45 

44 

39.3 

ft      #  ft 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

8ERRYESSA  lake 

EVAP 

•  02 

.02 

•  02 

.03 

,00 

•  09 

•  01 

•  07 

.05 

.06 

.02 

•  06 

•  12 

•  05 

.04 

.02 

.03 

•  02 

•  03 

•  03 

.03 

.04 

.07 

.  0  7 

.08 

04 

.05 

.03 

.02 

.02 

.04 

1,28 

WIND 

53 

67 

155 

53 

161 

191 

115 

62 

29 

33 

40 

84 

62 

46 

24 

35 

17 

19 

12 

12 

34 

24 

69 

113 

96 

58 

15 

26 

20 

29 

22 

1776 

MAX 

47 

46 

53 

51 

53 

53 

52 

51 

55 

53 

57 

59 

57 

57 

56 

58 

60 

63 

59 

60 

55 

56 

57 

56 

53 

64 

60 

60 

64 

62 

55.9 

MIN 

33 

35 

37 

45 

45 

48 

33 

36 

34 

37 

35 

44 

39 

39 

39 

40 

43 

44 

45 

43 

47 

47 

44 

44 

39 

39 

39 

38 

44 

44 

45 

40.8 

STA  (A 
<A) 

EVAP 

.03 

•  05 

•  03 

•  03 

* 

ft 

06 

.00 

03 

00 

03 

,21 

04 

•  02 

•  03 

.00 

•  02 

WIND 

ft 

• 

• 

342 

195 

199 

51 

26 

ft 

ft 

43 

11 

31 

16 

22 

47 

1 

13 

*21 

1 

• 

# 

228 

*10 

16 

9 

13 

ft 

12 

1307 

EVAP 

•  02 

.11 

■  00 

•  09 

15 

•  06 

•  06 

•  05 

•  05 

•  02 

•  0  3 

•  05 

•  04 

.02 

.01 

.01 

01 

•  01 

•  00 

01 

0 1 

04 

09 

•  08 

03 

•  07 

•  03 

03 

02 

•  0 1 

1,26 

WIND 

*50 

19 

313 

143 

213 

286 

186 

86 

46 

84 

61 

144 

45 

34 

56 

62 

51 

38 

32 

54 

47 

*45 

*58 

265 

93 

*92 

73 

21 

*31 

36 

36 

2800 

MAX 

51 

«V8 

42 

48 

51 

53 

56 

52 

51 

54 

52 

53 

59 

54 

51 

47 

50 

47 

51 

48 

52 

52 

58 

54 

57 

47 

57 

59 

55 

57 

51 

52.2 

MIN 

35 

37 

41 

42 

49 

48 

39 

36 

41 

39 

39 

41 

39 

40 

43 

42 

42 

42 

46 

45 

47 

47 

42 

39 

36 

36 

41 

42 

46 

41,9 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

ft 

.04 

.00 

.00 

.03 

.00 

.08 

ft 

.07 

.07 

.03 

.04 

.04 

.03 

.00 

.02 

.02 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.02 

.00 

.02 

.02 

.02 

.06 

.02 

.03 

.04 

.72 

WIND 

54 

29 

237 

160 

134 

229 

95 

51 

34 

28 

24 

21 

27 

15 

32 

24 

20 

20 

15 

16 

30 

14 

12 

157 

38 

49 

36 

30 

20 

22 

20 

1673 

i  arc  tunc r 

L  "Nt  5MUK C 

EVAP 

01 

04 

•  02 

•  00 

.00 

•  00 

09 

.07 

•  08 

.09 

.05 

.06 

08 

•  00 

04 

01 

02 

04 

•  00 

03 

•  03 

04 

1 .  1 8B 

WIND 

6 

_6 

I, 

84 

79 

6 

6 

7 

8 

11 

49 

33 

32 

32 

12 

22 

19 

3 

*20 

4 

6 

54 

46 

13 

7 

*15 

9 

*14 

IS 

*12 

666 

MONTTCELLO  DAM 

EVAP 

•  07 

•  03 

.00 

•  04 

•  10 

•  04 

•  04 

•  04 

•  06 

•  05 

.03 

.02 

.03 

.03 

,05 

.00 

.03 

02 

•  02 

.06 

•  08 

00 

04 

•  04 

04 

.05 

1  .2  IB 

WIND 

9 

26 

18 

MAX 

51 

51 

45 

50 

52 

53 

55 

52 

49 

56 

54 

56 

60 

55 

59 

56 

61 

54 

62 

53 

61 

53 

56 

55 

56 

46 

59 

61 

61 

64 

64 

55.5 

MIN 

33 

33 

36 

36 

45 

49 

33 

31 

33 

40 

41 

42 

40 

36 

38 

41 

43 

43 

44 

47 

47 

47 

47 

4  1 

38 

37 

40 

42 

45 

45 

*5 

40.6 

PLACERVILLE  IPG 

EVAP 

■ 

~ 

.05 

.08 

.06 

.07 

ft 

• 

.24 

.05 

.01 

.05 

.00 

ft 

* 

.25 

.04 

.07 

• 

.10 

194 

60 

156 

79 

16 

ft 

51 

71 

43 

22 

15 

* 

• 

12  3 

1 3 

125 

40 

37 

48 

4 1 

22 

1180 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.15 

.00 

•  00 

.00 

.08 

.05 

.06 

.02 

.01 

.10 

.18 

.09 

.19 

.10 

.13 

.04 

.10 

.01 

.05 

.01 

.04 

.17 

.03 

.05 

.05 

.03 

.07 

.06 

2.07B 

WIND 

57 

25 

43 

47 

137 

87 

67 

44 

73 

29 

106 

147 

89 

103 

43 

60 

•  7 

27 

30 

55 

31 

23 

115 

45 

51 

33 

38 

49 

42 

27 

1820 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

. 

.00 

.00 

.04 

ft 

* 

.13 

.09 

.19 

.15 

24 

.34 

.06 

.01 

.06 

.02 

_ 

. 

.01 

.05 

.04 

.04 

• 

.14 

_ 

WIND 

ft 

ft 

ft 

ft 

108 

.77 

53 

51 

ft 

ft 

90 

70 

127 

87 

106 

ft 

ft 

80 

123 

11 

5 

12 

ft 

• 

62 

25 

25 

14 

36 

• 

60 

1224 

WHISKEVTOWN  RES 

(A> 

EVAP 

„ 

. 

_ 

_ 

.07 

.03 

.02 

.00 

.00 

.03 

.07 

.11 

.08 

.04 

.05 

.04 

.04 

.02 

.05 

.03 

_ 

_ 

.08 

.02 

.01 

.09 

.03 

.03 

.09 

WIND 

ft 

71 

ft 

49 

38 

57 

71 

80 

34 

31 

12 

49 

44 

23 

22 

17 

17 

16 

9 

50 

42 

12 

25 

74 

24 

16 

46 

20 

33 

16 

1086 

#       #  # 

DRAINAGE 

04 

3URLINGAME 

EVAP 

.16 

- 

- 

.18 

.00 

.13 

.04 

.03 

.02 

.01 

ft 

.03 

.02 

.03 

. 

_ 

. 

. 

.01 

.09 

.01 

.06 

,  - 

.04 

ft 

.02 

.03 

ft 

» 

.07 

1.34B 

WIND 

0 

40 

20 

30 

90 

70 

51 

2 

11 

5 

4 

9 

6 

10 

0 

2 

5 

6 

0 

14 

4 

2 

57 

51 

19 

7 

3 

9 

11 

2 

9 

549 

MAX 

54 

55 

59 

62 

63 

65 

57 

49 

49 

51 

51 

50 

59 

56 

53 

43 

54 

53 

64 

60 

58 

38 

56 

56 

56 

53 

56 

56 

57 

65 

48 

55.7 

MIN 

36 

36 

41 

56 

48 

49 

40 

36 

37 

37 

45 

43 

38 

37 

37 

43 

37 

44 

47 

45 

49 

47 

42 

49 

36 

40 

42 

41 

*2 

46 

42.1 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.04 

.00 

.05 

" 

" 

- 

" 

.12 

• 

.10 

.01 

.04 

* 

• 

ft 

.02 

.18 

.02 

.05 

.04 

.04 

.08 

.07 

.09 

.08 

.01 

.05 

,06 

.03 

.08 

.04 

1.52B 

NEWARK 

(F) 

EVAP 

■  08 

ft 

« 

.03 

.08 

.02 

.03 

.06 

ft 

ft 

.13 

.03 

.05 

.04 

.05 

ft 

» 

.11 

.05 

.01 

.03 

.03 

ft 

• 

.26 

.02 

.04 

.05 

.02 

.08 

1.30 

WIND 

63 

451 

178 

183 

192 

66 

• 

ft 

160 

99 

54 

128 

88 

ft 

ft 

215 

45 

64 

71 

67 

489 

95 

5 1 

61 

45 

: 

146 

301 1 

ft       ft  ft 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.04 

.02 

.00 

.00 

.01 

.01 

.03 

.05 

.05 

.04 

.04 

.00 

.03 

.04 

.03 

•  02 

.  02 

.02 

.02 

.01 

.05 

.03 

.04 

.03 

.08  .03 

.04 

,03 

.02 

.02 

.03 

.88 

CAMP  PARDEE 

(C) 

E  AP 

02 

.03  .01 

03 

01 

.02 

03 

02 

0 1 

00 

02 

.03 

.01 

.00 

.01 

01 

00 

01 

01 

02 

00 

.03 

.02 

03 

02 

02 

,01 

.52 

WIND 

'ie 

16 

68 

56 

-52 

*78 

*51 

*17 

*13 

'l4 

*14 

*13 

16 

13 

1 8 

'll 

9 

*10 

*12 

7 

*12 

60 

17 

15 

'l4 

'll 

11 

°13 

17 

699 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

03 

•  02 

.08 

.02 

.01 

00 

02 

06 

03 

•  03 

03 

04 

04 

.00 

.00 

03 

01 

01 

.03 

05 

10 

.10 

.05 

02 

03 

03 

.01 

.996 

WIND 

*33 

34 

103 

86 

138 

152 

179 

*60 

*22 

16 

*13 

*40 

23 

*36 

2 1 

20 

1 9 

'ie 

*2l 

*43 

'10 

26 

*32 

106 

94 

19 

24 

"ll 

*22 

"l4 

9 

1444 

MAX 

42 

46 

48 

47 

50 

58 

55 

51 

50 

52 

50 

55 

50 

57 

44 

44 

49 

50 

54 

51 

52 

60 

63 

61 

53 

50 

49 

50 

51 

52 

46 

51.3 

MIN 

38 

33 

36 

44 

46 

52 

41 

35 

35 

37 

37 

37 

46 

40 

39 

40 

41 

45 

47 

36 

36 

3  7 

39 

40 

41.0 

KETTLEMAN  CITY  1 

SSw  (D) 

EVAP 

.00 

.00 

.00 

.22 

.01 

.15 

.02 

.06 

.10 

.00 

.15 

.02 

.01 

.00 

.01 

•  Ou 

.00 

.15 

.00 

.08 

.02 

.00 

.00 

.15 

.16 

.01 

.00 

.00 

.15 

.00 

.00 

1.49 

WIND 

95 

61 

97 

73 

65 

161 

175 

56 

91 

46 

47 

33 

21 

34 

37 

42 

33 

64 

22 

42 

22 

100 

155 

59 

29 

27 

37 

54 

23 

1858 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

"ft* 

•  02 

.04 

,01 

01 

00 

•  02 

03 

02 

.02 

03 

.01 

.06 

.00 

.00 

.01 

.02 

.04 

.05 

.02 

02 

n? 
*°f 

89B 

WIND 

24 

92 

60 

*51 

95 

ft 

ft 

88 

7 

15 

*13 

6 

3 

8 

2 

15 

6 

°14 

%5 

11 

12 

*16 

5 

'  2 

"°5 

625 

LODI 

EVAP 

.05 

.05 

.13 

.01 

.01 

.10 

.13 

.03 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

.01 

01 

01 

.00 

.03 

.01 

.04 

.00 

.04 

.11 

.07 

.03 

.04 

.03 

.02 

.02 

.00 

1.13 

WIND 

24 

82 

193 

104 

180 

154 

87 

21 

32 

28 

37 

14 

31 

9 

*38 

*28 

*14 

32 

18 

39 

12 

33 

74 

135 

46 

62 

27 

19 

11 

15 

20 

1619 

MAX 

45 

42 

47 

53 

53 

54 

46 

48 

52 

5 1 

50 

53 

50 

45 

44 

45 

46 

5 1 

46 

54 

55 

50 

47 

49.9 

MIN 

35 

35 

46 

47 

50 

52 

38 

36 

40 

38 

44 

48 

42 

39 

39 

41 

41 

45 

49 

47 

48 

47 

41 

38 

41 

39 

42 

40 

41 

45 

42.5 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

10 

•  10 

.05 

00 

•  02 

00 

•  08 

05 

•  00 

00 

05 

05 

00 

01 

.07 

.00 

05 

00 

05 

•  00 

•  82B 

WIND 

45 

50 

100 

50 

320 

160 

120 

60 

*50 

30 

60 

40 

30 

30 

60 

*30 

*40 

'40 

*20 

*40 

*30 

*20 

i  10 

120 

70 

70 

20 

"lO 

*10 

"lO 

10 

1855 

50 

59 

61 

71 

33 

54 

52 

5  3 

s  3 

50 

45 

46 

46 

55 

56 

55 

57 

ft7 

53,5 

MIN 

43 

40 

42 

31 

48 

52 

43 

30 

38 

35 

42 

40 

38 

33 

39 

40 

40 

42 

43 

44 

43 

45 

44 

41 

38 

39 

37 

39 

39 

39 

42 

40,3 

OAKDALE  WOODWARD 

DAM 

EVAP 

.06 

.04 

.03 

.11 

.03 

- 

.08 

.03 

.04 

.05 

.05 

.02 

.05 

.02 

•  00 

.00 

.01 

.00 

.01 

.01 

.03 

.00 

.09 

.07 

.04 

.05 

.04 

.02 

.06 

.00 

1.07B 

WIND 

28 

200 

477 

339 

330 

437 

125 

54 

43 

64 

113 

69 

105 

41 

no 

45 

52 

73 

42 

59 

22 

32 

65 

216 

51 

88 

88 

65 

57 

56 

31 

3577 

SALT  SPRINGS  PH 

(G) 

EVAP 

. 

. 

- 

. 

- 

. 

. 

. 

.01 

.10 

.15 

.09 

.17 

.08 

.11 

.09 

.05 

.02 

.03 

.02 

.02 

. 

. 

.07 

.04 

.11 

.08 

. 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.06 

.02 

.00 

.09 

.02 

.06 

.07 

.12 

.03 

.03 

.04 

.02 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.01 

.04 

.00 

.04 

.05 

.04 

.12 

.11 

.04 

.03 

.03 

.05 

.06 

.05 

1,35 

WIND 

82 

30 

83 

90 

75 

129 

152 

90 

55 

52 

36 

53 

49 

35 

31 

32 

29 

21 

25 

36 

54 

32 

35 

159 

160 

55 

36 

56 

44 

34 

33 

1885 

MAX 

50 

48 

46 

56 

55 

57 

57 

53 

51 

54 

52 

53 

56 

50 

50 

48 

48 

51 

54 

52 

58 

61 

62 

65 

56 

50 

55 

56 

59 

56 

53 

53.9 

MIN 

35 

35 

38 

44 

44 

53 

40 

36 

35 

37 

39 

40 

40 

44 

45 

43 

43 

44 

47 

48 

46 

46 

51 

45 

39 

39 

39 

37 

39 

41 

41 

41.7 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.05 

.12 

.01 

ft 

.03 

.05 

.03 

.02 

.05 

.07 

.02 

.05 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

.00 

.02 

.04 

.00 

.00 

.04 

.05 

.04 

.05 

.00 

.00 

.78 

WIND 

5 

15 

ft 

ft 

200 

65 

45 

5 

15 

0 

0 

10 

5 

0 

* 

ft 

ft 

* 

10 

5 

10 

5 

* 

• 

ft 

195 

0 

10 

0 

0 

0 

600 

MAX 

48 

44 

54 

54 

53 

52 

51 

51 

50 

55 

55 

46 

49 

52 

54 

56 

56 

56 

55 

56 

56 

48 

52.3 

MIN 

38 

39 

41 

51 

40 

39 

39 

39 

45 

42 

42 

39 

47 

47 

42 

49 

43 

42 

42 

44 

44 

45 

42.7 

Sep  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  25  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


JANUARY  1965 


Day  Oi  Month 

Station 

£  °i 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  "4 

TRACY  PULPING  PLANT 

EvAP 

•  05 

.08 

•  05 

.04 

.00 

.05 

•  09 

•  12 

•  15 

,00 

•  02 

.00 

.00 

•  15 

.00 

.00 

•  00 

.00 

•  05 

•  03 

.02 

.07 

•  15 

.05 

.03 

•  03 

.09 

•  03 

•  00 

1,31B 

WIND 

39 

63 

1*6 

53 

162 

1  36 

144 

49 

33 

24 

26 

58 

25 

25 

47 

30 

30 

32 

23 

72 

86 

21 

71 

258 

105 

61 

23 

21 

23 

21 

33 

1990 

•      •  « 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPINGPLANTtA 

)EVAP 

.03 

•  06 

» 

•  10 

.07 

.07 

.12 

•  02 

•  05 

.08 

•  10 

.06 

.09 

.11 

.14 

.09 

.08 

.10 

.13 

•  07 

.09 

.03 

.02 

•  03 

9 

•  08 

•  10 

.12 

•  11 

.  1 1 

2.39B 

WIND 

10 

10 

12 

10 

8 

10 

43 

17 

10 

28 

24 

14 

24 

30 

30 

10 

26 

17 

19 

18 

10 

10 

20 

10 

5* 

26 

20 

20 

20 

20 

24 

604 

MAX 

38 

45 

" 

* 

47 

38 

65 

40 

34 

43 

62 

62 

57 

59 

59 

50 

53 

65 

68 

62 

51 

50 

48 

54 

" 

51 

34 

57 

58 

66 

41 

52.8 

MIN 

34 

33 

33 

35 

31 

28 

30 

37 

36 

38 

39 

38 

39 

39 

46 

45 

43 

43 

43 

42 

38 

42 

33 

33 

37 

39 

37 

39 

37,6 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

•  02 

.04 

•  13 

.15 

•  15 

•  11 

.01 

•  11 

.07 

.05 

•  04 

.04 

•  07 

•  11 

.09 

.03 

.09 

.10 

.07 

•  09 

.10 

.07 

.07 

•  07 

.  1  3 

.06 

•  09 

■  08 

•  07 

•  10 

.  13 

2,56 

WIND 

43 

57 

127 

133 

121 

112 

62 

50 

38 

30 

22 

26 

42 

45 

45 

31 

37 

44 

23 

124 

61 

31 

58 

54 

118 

68 

31 

33 

30 

46 

37 

1779 

MAX 

47 

48 

91 

49 

55 

55 

55 

54 

52 

53 

54 

47 

62 

59 

60 

52 

63 

66 

65 

62 

62 

61 

60 

65 

54 

55 

59 

37 

62 

63 

62 

57.1 

MIN 

34 

34 

36 

41 

45 

45 

45 

37 

35 

37 

39 

42 

41 

38 

39 

43 

43 

48 

41 

42 

45 

45 

46 

47 

37 

36 

38 

I 

37 

42 

40 

44 

40,7 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.10 

.09 

.09 

.07 

.04 

.05 

.05 

.07 

.09 

* 

.13 

.08 

.08 

.08 

.16 

.0? 

• 

.27 

.13 

.10 

.09 

.07 

« 

.16 

.19 

.11 

.10 

.11 

.13 

ft 

.26 

2.97 

WIND 

99 

49 

55 

40 

23 

31 

33 

85 

32 

• 

54 

55 

37 

38 

39 

34 

• 

59 

26 

120 

60 

52 

139 

167 

79 

51 

42 

49 

92 

1660 

MAX 

56 

56 

56 

56 

52 

57 

58 

55 

57 

61 

61 

64 

64 

64 

61 

73 

71 

67 

65 

62 

65 

63 

60 

62 

62 

65 

61*3 

MIN 

40 

35 

36 

37 

37 

40 

47 

36 

36 

35 

38 

41 

42 

45 

47 

I 

47 

49 

49 

52 

30 

. 

45 

39 

38 

38 

39 

40 

41.5 

RIVERSIDE  ExP  STA  (B) 

EVAP 

•  04 

•  05 

.05 

.04 

•  06 

•  07 

.05 

.09 

,06 

.10 

.05 

.08 

.06 

.13 

.07 

.04 

.13 

.15 

.09 

.09 

.05 

.04 

•  04 

.08 

.10 

.08 

.  12 

.08 

.18 

.15 

,  13 

2,33 

WIND 

20 

18 

13 

11 

12 

8 

41 

58 

24 

29 

21 

14 

13 

21 

15 

11 

19 

as 

10 

16 

12 

14 

20 

3. 

46 

22 

29 

17 

40 

» 

18 

680 

TWITCHEU  DAM 

EVAP 

.05 

.07 

.14 

.06 

.04 

.02 

.08 

.10 

.10 

.15 

.10 

.12 

.12 

.10 

.05 

« 

.17 

.10 

.05 

.10 

.13 

.10 

.11 

.18 

.10 

.12 

.14 

.29 

.25 

.12 

.15 

3.41 

WINO 

50 

42 

98 

63 

78 

85 

89 

73 

48 

89 

38 

93 

63 

47 

48 

• 

99 

42 

48 

49 

80 

43 

51 

60 

86 

125 

97 

123 

82 

61 

60 

2100 

MAX 

53 

53 

32 

54 

59 

57 

56 

57 

57 

64 

64 

65 

65 

66 

65 

_ 

71 

70 

66 

66 

66 

70 

69 

70 

57 

60 

61 

67 

68 

68 

67 

62.8 

MIN 

37 

36 

43 

47 

49 

52 

47 

38 

38 

43 

40 

46 

41 

39 

46 

- 

45 

10 

48 

50 

46 

SO 

91 

48 

48 

42 

40 

43 

44 

43 

41 

44,4 

«      •  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.26 

.03 

.15 

.05 

.12 

.26 

.50 

.32 

.16 

.14 

.01 

•  14 

.28 

.22 

.11 

.10 

.11 

.14 

.11 

.10 

.13 

.10 

.18 

.41 

.25 

.24 

•  16 

.11 

.10 

•  19 

.11 

5.29 

WIND 

135 

9 

8 

8 

10 

100 

288 

155 

17 

5 

5 

30 

62 

18 

17 

6 

6 

4 

2 

14 

7 

21 

« 

134 

130 

25 

18 

7 

6 

a 

5 

1289 

54 

92 

57 

59 

68 

65 

58 

58 

58 

60 

63 

68 

67 

65 

70 

70 

69 

67 

70 

72 

72 

72 

68 

64 

63 

63 

65 

65 

72 

64.9 

MIN 

36 

36 

36 

38 

40 

51 

51 

39 

38 

37 

38 

40 

47 

46 

47 

49 

« 

31 

48 

55 

51 

51 

48 

55 

41 

39 

42 

39 

43 

46 

49 

44.5 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.10 

.12 

• 

.03 

.03 

.04 

.04 

.03 

.11 

.07 

.03 

.07 

.09 

.17 

.06 

.10 

.10 

.07 

.11 

.15 

.07 

.15 

.12 

.12 

.20 

.10 

.14 

.10 

.12 

.15 

.06 

2.85 

WIND 

20 

15 

9 

4 

2 

3 

20 

7 

10 

* 

5 

26 

7 

5 

3 

4 

5 

12 

43 

24 

22 

10 

83 

6 

4 

15 

9 

13 

7 

407 

MAX 

63 

61 

17 

54 

60 

59 

« 

62 

60 

62 

64 

65 

70 

69 

61 

66 

77 

74 

67 

72 

73 

86 

70 

66 

69 

70 

73 

73 

77 

67,6 

MIN 

41 

41 

29 

40 

43 

31 

28 

39 

41 

40 

41 

42 

46 

49 

51 

54 

34 

34 

33 

52 

32 

42 

42 

*J 

39 

45 

48 

51 

44.6 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G>  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PAC 
4  AM 

[FIC  ST 
10  AM 

\NDARD 
4  PM 

TIME 
10  PM 

Trace 

.01-09 

A 

66— OS 

661-001 

200 
and  over 

3 

0 
H 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

01 

1.0 

6.0 

32++ 

33 

24 

B6 

79 

65 

82 

5 

2 

3 

0 

0 

0 

10 

7.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

51 

32 

0 

5 

2 

0 

0 

0 

7 

5.4 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

6.7 

54 

19 

6 

65 

0 

3 

3 

2 

2 

3 

13 

7.6 

SURBANK  WB  AIRPORT 

30 

0.5 

5.7 

23++ 

35 

24  + 

67 

49 

38 

62 

2 

1 

1 

1 

0 

0 

5 

5.3 

EUREKA  WB  CITY 

42 

SW* 

23 

5 

6 

6 

2 

2 

0 

21 

35 

8.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

14 

1.2 

5.8 

30 

NW 

7 

93 

88 

74 

90 

12 

2 

6 

0 

0 

0 

20 

37 

8.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

30 

2.1 

5.3 

32++ 

32 

7 

75 

64 

48 

70 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

5.7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

32 

1.3 

7.4 

38S, 

N 

24 

71 

54 

60 

74 

2 

1 

2 

0 

0 

0 

5 

5.5 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

29 

NE 

24  + 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

4 

65 

4.0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

82 

5 

6 

3 

1 

2 

1 

16 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

21 

2.1 

8.0 

35++ 

17 

2 

83 

79 

75 

82 

3 

4 

5 

2 

0 

0 

14 

7.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

19 

1.8 

7.9 

43 

S 

5  + 

84 

80 

69 

82 

9 

5 

3 

2 

1 

0 

20 

45 

7.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

17 

2.0 

6.5 

34 

SE 

2 

91 

87 

78 

88 

3 

4 

6 

1 

0 

0 

14 

32 

8.0 

SAND8ERG  WB 

52++ 

35 

24 

3 

2 

1 

O 

0 

0 

6 

7.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

30 

1.6 

5.2 

24 

NW 

7 

75 

54 

53 

73 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

77 

5.2 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AIRPORT 

21 

1.7 

6.6 

51 

s 

5 

90 

86 

74 

86 

4 

4 

4 

4 

0 

0 

16 

7.3 

SAN  FRANCISCO  FEO  BLOG 

47 

SE* 

5 

0 

5 

3 

4 

0 

0 

12 

53 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

1 

3 

O 

0 

0 

5 

5.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

65 

61 

79 

5 

2 

4 

0 

0 

0 

11 

5.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

16 

3.0 

8.4 

37++ 

16 

5 

69 

87 

78 

88 

6 

4 

5 

1 

0 

0 

16 

B.6 

'  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY   

»  PEAK  GUST 

Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions  and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


JANUARY  1965 


Day  of  month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

*      *  ft 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

8IG  BAR  RANGER  STATION 

SNOWFALL 

Ul«  UINU 

24 

26 

2  j 

I ■ 

12 

( 

J 

C0VEL0 

SNOWFALL 

l.C 

2.C 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
cm   niu  r.mn 

14.0 

14.0 

2.C 

31 
3^ 

22 

1, 

18 

14 

14 

14 

1 2 

1C 

4.5 

T 

T 

T 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8.0 
17 

'i! 

1.0 

22 

20 

1.0 

21 

15 

14 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i 

1 

* 

* 

3 

2 

2 

2 

7 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

1 

T 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

7 

2.5 
6 

6.0 

10 

0.5 

9 

8 

0.5 

0.3 

4.5 

3 

1 

T 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

t 

5 

8.0 
12 

5.0 
It 

8 

3 

3.0 
5 

5 

3.0 

7 

5 

1.0 

5 

4 

» 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

ui  T  D    c  ni  I  t  U 
tt  1  K    CUU  I  V 

40 

5.5 
40 

17.9 
47 
4.9 

9.7 
66 
7.0 

70 
8.7 

7.5 

t; 

0.4 
6( 

6! 

0.3 
61 

6; 

61 

58  52 
10.410.2 

4f 

44 
9.6 

40 
9.6 

36 
9.4 

35 

32 

31 

3C 

30 

4.3 

3C 

6.3 

io'! 

0,9 
41 
10,3 

42 

4C 

io'' 

^  31 

3! 

34 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

3.C 

28.0 

12.0 
55 

50 

2.C 

l.C 

35 

34 

34 

34 

34 

4.0 
35 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 

cm    niM  nun 

6.0 
14 

18.012.012.1 
26     38  36 

1.0 

l.C 

0.1 

T 

22 

20 

2C 

20 

19 

19 

1  s 

IS 

1 8 

0.5 

IS 

1 " 

n 

3.8 

2C 

1 S 

IS 

11 

11 

11 

11 

COLFAX 

SNOWFALL 

UP*  oNl? 

2 

0.5 
I 

DE  SABLA 

SNOWFALL 

c  U   nN   i"  a.  i  ri 

24.0 
22 

12 

T 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

6 

13.0 
16 

1.0 
15 

12 

l.C 

3.0 
12 

12 

4.0 
14 

2.0 

11 

10 

10 

8 

8 

8 

8 

T 

l.C 

T 

0,! 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 

T 

T 

21 

9.0 
35 

7.615.0 

39  50 

6.C 

6.C 

2j« 

42 

3.! 

39 

39 

» 

31 

30 

1.3 

2S 

29 

1.5 

25 

T 

1.! 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

8 

3.0124.0 
10  30 

3.0 
24 

4.0 
14 

2.0 
8 

4 

J 

T 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
19 

2.5 
18 

20.0 
36 

7.0 
43 

1.5 

34 

4.3 

37 

36 

0.3 
36 

32 

30 

29 

27 

26 

» 

24 

24 

24 

24 

23 

0.5 

23 

22 

22 

1.8 

22 

0.3 

22 

T 

22 

20 

20 

20 

19 

19 

MOUNT  SHASTA  *S  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  fcQUJv 

7 
1 3 

15.9 
7 
.6 

5.6 
26 
2.5 

3.0 
21 
2.7 

1.3 
It 

l.y 

0.7 

1 

T 

4 

.  5 

T 

4 

0.1 

4 

.3 

2 
1 1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 
T 

OUINCY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 

t  aj    n  m    r.  m  n 

1  5 

14 

6.0 
20 

4.0 
It 

13 

1.0 
1 2 

5 

4, 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 

3N  UN  UNO 

13.0 
35 

8.0 
43 

5.0 
40 

35 

28 

5.0 

33 

0.6 

25 

25 

23 

23 

21 

19 

T.C 

2  1 

17 

17 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

17 

2.0 
11 

7.0 
17 

0.5 
12 

T 

9 

9.0 

17 

16 

15 

13 

1C 

10 

10 

10 

10 

■) 

9 

1.0 

1C 

9 

6.0 

1C 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

24.016,018.017,0 
110  113  128  137 

1.0 
129 

16.7 
118 

2.8 
118 

113 

112 

no 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

4.020.0 
29  42 

34 

24 

T 

19 

3.0 

21 

21 

1.0 

17 

17 

16 

16 

16 

16 

15 

14 

14 

13 

12 

12 

11 

10 

T 

2.5 

6 

0.5 
6 

6 

5 

* 

4 

2 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFAtL 
SN  ON  GND 

T 

109 

2.01S.0 
96  110 

8.014.024.029.0 
110  116  127  138 

131 

2.0 
123 

120 

0.5 
He 

O.S 
116 

113 

no 

108 

106 

103 

104 

2.0 
106 

3.0 

107 

T 
106 

0,5 
105 

1.0 
105 

27,0 
128 

0.3 

120 

0.3 
116 

114 

113 

112 

110 

109 

#      ft  • 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 

cm    nw  r.mn 
UN  liNU 

24 

4,0 

27 

6.0 

30 

2.0 

27 

1.0 

27 

11.0 
35 

3 1 

24 

24 

23 

23 

23 

2 1 

1.0 
2 1 

2C 

2C 

1 9 

?2C 

2 1 

2C 

19 

15 

11 

11 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12 

10 

0.5 
10 

1.0 

10 

1.0 

9 

0.5 
e 

5.0 

13 

12 

1 1 

1 1 

1C 

10 

9 

9 

8 

8 

1.0 
9 

1.3 

1.0 

5 

5 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1 1 

11 

0.6 

T 

2.9 
* 

T 

2 

T 

3.1 
3 

3 

T 

2 

1 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.4 

T 

T 

T 

0,6 
T 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
$N  ON  GnD 

9 

1.0 
9 

6.0 

12 

3.0 
11 

2.0 
9 

2.0 
9 

3.0 
10 

8 

5.0 
12 

T 

1 1 

T 

8 

8 

9 

8 

8 

8 

1.0 

3.C 

y 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
cia  cim  Akin 

1.0 
51 

6.0 
54 

1.0 
51 

6.0 

55 

8.0 

58 

26,0 

72 

T 

0.5 

T 

56 

56 

54 

54 

54 

2.0 

T^ 

T 

12.0 

T 

57 

55 

54 

53 

51 

51 

5 1 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

T 

8.0 

T 

2.0 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

98 

4.0 
102 

3.0 
105 

3.0 

103 

11.020.0 
11*  134 

• 

13.0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.6 
14 

8.5 

22 

2.5 
16 

6 

0.3 

6 

0.8 

6 

6 

6 

6 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

2 

2.2 

4 

0.5 
* 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

1 

2 

2 

2 

2 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
41 

38 

11.0 
♦0 

9.0 
42 

4,010.0 

43!  48 

18.0 
58 

52 

48 

44 

42 

40 

38 

37 

36 

36 

35 

34 

33 

T 

32 

32 

32 

31 

9.5 
40 

1.0 
-0 

T 

33 

36 

35 

34 

34 

33 

W00DF0RD5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

16 

5.0 
19 

1.0 
16 

2.0 
11 

2.0 
10 

9.0 

17 

15 

12 

10 

9 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

1.0 
8 

2.0 
10 

9 

8 

5.0 
12 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1965 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 


27 

28 

29 

30 

31 

#      •  « 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0* 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

10.0 
10 

T 

3 

1.0 
1 

1 

T 
t 

T 
T 

.        .  . 

SAN  .I0A0UIN 

DRAINAGE  05 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 

2.0 
44 

36 

28 

8.0 

32 

2  8 

24 

24 

23 

22 

22 

2  1 

20 

20 

2C 

19 

19 

1 9 

1 8 

2.0 

20 

3.0 

2 1 

T 

2 1 

2  0 

16 

j  7 

1  7 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

3.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

6.C 

3  5 

2.0 
37 

3.015.0 

40  4« 

3.0 
36 

8.0 

41 

40 

35 

35 

34 

34 

1  j 

32 

3  i 

3  J 

3C 

30 

29 

T 

29 

28 

2  7 

27 

4.0 

3 1 

2.0 

33 

33 

3  3 

29 

28 

26 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.C 

23 

4.0 

24 

20 

17 

1 1 

7.0 
1 1 

9 

8 

7 

6 

5 

i 

1 

T 

T 

T 

j 

1.0 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.C 

6.9 
51 

8.0 

57 

8.0 
58 

6.0 

58 

57 

56 

5*3 

53 

52 

5C 

T 

l.C 

T 

8.0 

KERN  RIVER  Ph  no  3 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

■ 

SONORA  RS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

29 

27 

15,0 
37 

1.0 
34 

27 

26 

10.0 
33 

25 

21 

20 

20 

20 

2o 

17 

17 

17 

16 

15 

14 

14 

13 

u 

» 

2.5 
8 

♦ 

6 

9 

3 

* 

T 

TEHACHAP I 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

2.0 
3 

2 

1.0 

2 

3.0 
2 

4.0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

19 

16 

0.4 
18 

T 

13 

13 

12 

0.8 
17 

15 

12 

10 

10 

B 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

6 

6 

3 

9 

* 

0.2 

T 

* 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

»        *  « 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

" 

■ 

3.0 

IC 

T 

4.0 

_ 

. 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l.C 

6 

6 

5 

0.6 

0.9 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SANDBERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

0.4 

T 

2.6 

1 

T 

»       i  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

T 
T 

T 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

y 

T 

T 

T 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

50UIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4 

4 

4 

4 

3 

0.5 
3 

2 

2 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

11 

10 

8 

8 

1.3 

10 

10 

0.5 

.0 

1.5 

12 

11 

11 

11 

11 

10 

8 

8 

7 

6 

6 

* 

4.0 
8 

8 

a 

T 

6.0 
13 

13 

13 

12 

12 

12 

11 

9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9.0 
21 

21 

T 

21 

20 

2.0 
22 

2.0 

4.0 
28 

2.0 
30 

30 

30 

29 

28 

28 

27 

26 

25 

24 

24 

23 

4.0 

27 

27 

1.0 

28 

0.3 
28 

1.0 

29 

1.0 

90 

30 

30 

29 

28 

27 

27 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


STATION  AND  DEPTH 

TIME 

Day  of  month 

rage 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

8  AM 

52 

49 

52 

51 

54 

57 

56 

51 

49 

47 

50 

51 

52 

55 

57 

58 

58 

59 

58 

62 

58 

57 

5  8 

60 

56 

53 

54 

53 

54 

56 

57 

54  .( 

MAX 
MIN 

51 

49 

49 

51 

51 

54 

56 

49 

48 

47 

47 

67 
50 

67 

51 

52 

55 

67 
56 

70 
57 

73 
58 

72 
58 

72 
58 

69 

57 

71 
57 

72 
57 

7 1 
58 

69 

55 

69 

52 

68 
51 

66 
52 

70 
52 

72 
54 

73 
56 

67.: 
53/ 

8  INCHES 

8  AM 

58 

57 

57 

57 

58 

58 

58 

56 

55 

56 

57 

58 

58 

59 

61 

61 

62 

62 

63 

62 

62 

62 

62 

61 

60 

59 

59 

60 

61 

61 

59  .: 

MAX 
MIN 

59 
57 

60 

59 

59 

59 
57 

60 

59 

59 

61 

59 

60 

61 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

62 
57 

63 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

62 
57 

61 
5  7 

62 
57 

62 

63 

61. 
58  . 

12  INCHES 

8  AM 

61  . 

20  INCHES 

8  AM 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

64 

64 

63  .' 

39  INCHES 

8  AM 

68 

68 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66. 

79  INCHES 

8  AM 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

12 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73. 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
36 

46 
40 

42 
42 

46 
42 

49 
46 

51 
48 

53 
41 

48 
37 

47 
42 

46 

41 

48 

45 

49 
42 

5 1 
41 

50 
43 

49 
45 

47 
44 

48 
44 

48 
46 

50 
46 

48 
46 

53 
47 

50 
47 

53 
46 

52 
45 

51 
4  2 

47 
41 

49 
42 

52 
43 

50 
46 

52 
48 

50 
48 

49  .; 
43." 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 

47 
45 

46 
44 

46 
43 

47 
44 

47 
45 

48 
46 

48 
46 

46 
44 

46 
43 

47 
44 

49 
46 

49 
47 

50 
47 

50 
48 

49 
48 

52 
48 

54 
51 

56 
53 

55 
53 

55 
54 

54 

53 

53 
52 

53 
51 

53 
51 

51 
49 

50 
48 

50 
48 

51 
48 

53 
49 

54 
51 

54 
52 

50. < 
48.1 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
51 

51 
50 

50 
49 

51 
50 

51 
50 

51 
50 

51 
51 

51 
50 

51 
50 

50 
49 

51 
50 

51 

51 

51 

50 

51 
50 

51 

51 

52 
51 

53 
51 

54 
53 

54 
54 

55 
54 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

5  2 
51 

53 
52 

53 
53 

54 
53 

52  .3 
51.5 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      NO   IRRIGATION  ON  18   INCH   IN  JANUARY.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  reference  notes  following  Station  Indei 
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STATION  INDEX 


ACTON  ESCONDI  FC261BE 
AOELANTO 

AD  IN  RANGER  STATION 
ALAMO  1  N 
ALOERPO INT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  CANCER  STATION 
AMBOY 

ANGIOMA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTlOCH  FI8REBOARD  ML 
ANT  I OC  H  PUMPING  PLANT 
AN!  A 

APACME  camp 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  MO  1 

ATLAS  ROAD 

ATWELL 

AUBFBRY 

AUBURN 

avalon  pleasure  pier 

avila  beach 

a2usa  city  park  fc  1*3 

BADGER 

BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

8AKERSF I  ELD  MB  AIRPORT 

8ALCH  POWER  HOUSE 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

8 Aft  NE  SON  PARK 

BARRETT  OAM 

BARSTOW 

BARTON  FLAT 


BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BENTON  INSPECTION  ST A 
BERKELEY 


BIG  BAR  RANGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  BEND  RANGER  ST A 

BIG  0 AL TON  DAM  FC223BE 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  8)B 


SUR  STATE  PARK 
TUJUNGA  DAM  FC*6D£ 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  5W 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKWELLS  CORNER 
BLUE  CANYON  W8  AIRPORT 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

8LUE  LAKE  REOWOOO  C« 

BLYTHE 

BLYThE    7  W 

BLYTHE  faa  AIRPORT 

BOCA 

BOO  IE 

BONI TA 

B00NV1LLE  MNTNC  STa 


80RREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  OAM 

BRADLEY 

BR AN  SCOMB   2  Nw 

BRawlEy  2  sw 
BRAY  10  wSw 

8REA  CITY 
BREA  DAM 
0 rent wood  6  sw 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIDGEVILLE  *  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK   RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BUY SON 
BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 
BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  WB 
BURL  I NGAME 
BURNEV 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWf LLOw 
CABAZON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  OAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEK1C0  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTR 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONV ILLE  RS 
CANBY    U  SW 
CANBY  RANGER  STATION 
CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CANT  II 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARHEL  VALLEY 


LOS  ANGELES 
SAN  BEROINO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MOOOC 

SAN  BERDINO 
TULARE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

S  LUIS  OBISPO 

LOS  ANGELES 

TULARE 


SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
FRESNO 

SNT A  BARBARA 

TULARE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

MONO 

ALAMEDA 


SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
PLACER 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


INYO 

SAN I A  CLARA 

LASSEN 

KERN 

PLACER 

DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
RIVERSIDE 


SAN  DIEGO 
MENDOCINO 
KERN 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEOO 
5ANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
MENDOCINO 
IMPERIAL 

s i ski you 

ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

YOLO 
BUTTE 
PLACER 


SHASTA 

PLUMAS 

PLUMAS 

SAN  BENITO 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 

TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 
KERN 

RIVERSIOE 
SAN  DIEGO 
SNT A  BARBARA 
SAN  BEROINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 

ALAMEOA 
IMPERIAL 
TULARE 
NAPA 

SAN  BERDINO 
5 *N  DIEGO 
CALAVERAS 


LOS  ANGELtS 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 

MONTEREY 


13|  3*  19 

32  50 

3*  U 

*1  29 

34  3* 


IB  14 
IB  Dl 

37  59 
33  33 
3*  52 


3*  11 
37  15 
37  22 
37  22 


*1  Ik 
40  55 
33  37 
33  37 
33  37 
39  23 
38  13 


11  ,'■ 

it  ia 


41  27 

3*  11 

33  18 

00  10 

33  55 

33  57 

*0  05 

16  29 


61*0 
4130 
1272 
6  7  u  S 

S739 
1  5  7  5 

L006I 
681,2 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


J  C  FASSOLD 
FRANK  E8ERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CuZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
NE  FIRE  OEPT 
O  CANON  L*W  A  SN 
FOREST  SERVICE 
E  DIV  OF  HWYS 

OLA  ELEV  *  WHSE 
FIC  UNION  COL 
FIBREBO  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAO  OEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 
HER SCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
R.  C.  IRVINE 
DAN  BARBER 
HARBOR  MASTER 

hrs  Marshall  c  Ellis 

AZUSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  £  WEDDLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  METHENY 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G  *  E  COMPANY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

SO  CALIF  WATER  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
S]  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  W8  OBSERVER 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
MIKE   MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 
BUR.OF  PLT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY  0  FRYER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
EARL  R.  ELZEA 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
MRS.  MARGIE 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
DEPT  WATER  RESOURCE 
U  S  FOREST  SERVICE 


STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

u  s  weather  bureau 

UNION  CARoliit  CO 


u  s  weather  bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  DIV  Qf  FSTRT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 

NORMAN   J.  ClEAvER 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

C AL  DIV  BEACH  *  PKS 
DI   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICt 
U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  , 
U  S  FOREST 
OEPT.  OF  w 


ERNEST  A  WEFERL I  NO 


MRS  l 


LEE  I 


E  COMPANY 
CHIEF   W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  8UREAU 
CITY  OF  BURL  iNGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  MAR  STIRTON 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  P 

8UEN A  VISTA  w  S  DIST 

JAMES  A  WAKELAND 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CAl  DIV  BEACH  +  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  HUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  OF  CALIFORNIA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 


STATION 

INDEX  NO. 

1 

1  COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

U 
S3 

o 

ELEVATION 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1568  C 

5  MARIPOSA 

27 

37  2* 

120  03 

1*25 

CAZADERO 

1602  C 

1  SONOMA 

21 

38  32 

10*0 

CEC1LVILLE  SAWYER 

123  03 

CEDARVI LLE 

161*  1 

3  MOOOC 

It 

41  32 

*67C 

CENTERVILLE  PH 

162*  C 

2  BUTTE 

23 

39  *T 

522 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1633  C 

8 

121  14 

2',  y, 

CHATSWORTh  FC  2*  D 

1680  C 

6  LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

118  36 

557" 

CHATSWORTh  reservoir 

its; 

6  LOS  ANGELES 

13 

3*  1* 

118  37 

912 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

3  TUOLUMNE 

37 

37  5B 

119  55 

*765 

CHESTER 

2  PLUMAS 

8 

*0  IB 

121  13 

*53C 

CHICO  EAPER1MENT  STA 

23 

39  *2 

121  47 

1727 

5  MAOER*. 

!  7 

37  30 

7290 

CHITTENDEN  PASS 

*  SAN  BEN  1  TO 

121  36 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

17*3 

*  SN  LUIS  OBPO 

I- 

35  *1 

120  12 

1975 

chuchupate  ranger  sta 

5  VENTURA 

3*  *8 

119  01 

5260 

CHULA  VISTA 

1758 

6  SAN  DIEGO 

33 

32  36 

CITRUS  HEIGHTS 

2  SACRAMENTO 

23 

38  *2 

121  18 

138 

CLAREMONT   POMONA  COL 

6  LOS  ANGELES 

26 

3*  06 

1201 

CLARKS8URG 

1  7  9* 

23 

38  25 

CLARK S  VALLEY  MUDD  RCH 

2  GLENN 

23 

122  2* 

*10 

CLEAR  CREEK 

1799  C 

1  SISKIYOU 

12 

*1  *3 

975 

ClEARLAKE  HIGHLANDS 

1806  ( 

2: 

38  58 

122  38 

CLOVERDALE   3  SSE 

1  SONOMA 

122  59 

l320 

CLOVERDALE  11  W 

18*0 

1  SONOMA 

2; 

38  *6 

123  13 

182C 

CLOVER  MEADOWS  GS 

18**  C 

5  MADERA 

37  32 

119  17 

">002 

COALINGA 

5  FRESNO 

120  21 

COALINGA    1  SE 

1867 

5  FRESNO 

36  08 

120  21 

663 

COALINGA    1*  WNW 

5  FRESNO 

120  34 

16*0 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

35 

*1  05 

122  42 

2500 

COHASSET  1  NNE 

1891 

2  BUTTE 

23 

121  43 

(18( 

COL8YS  FC  53  D 

1896  ( 

6  LOS  ANGELES 

13 

3675 

COLD  SPRINGS  CAMP 

19  05 

*  MONTEREY 

36  13 

121  *1 

3*20 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

2  SHASTA 

V 

122  08 

COLFAX 

1912 

2  PLACER 

39  06 

120  58 

241 B 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

39  20 

121  11 

585 

COLUSA  1  SSW 

19*8  ( 

2  COLUSA 

z: 

39  12 

122  01 

60 

CONCORD  3  E 

1962 

*  CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

COOL 

1985 

2  EL  DORADO 

121  01 

1525 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

1  SISKIYOU 

i; 

*1  59 

1  22  20 

2703 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

2012  C 

5  KINGS 

20Z7  { 

23 

39  5* 

487 

CORONA 

2011 

6  R 1  VERS  1 DE 

28 

117  3* 

CORRAL  1 TOS 

*  SANTA  CRUZ 

36  59 

121  *8 

264 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

l< 

36  29 

118  11 

10600 

COVELO 

2081 

1  MENDOCINO 

123  15 

1385 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

1  MENDOCINO 

39  50 

123  05 

151* 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

6   LOS  ANGELES 

2( 

3*  05 

575 

COYOTE  CANYON 

2103  C 

7  RIVERSIDE 

33  26 

116  30 

2275 

COYOTE  WELLS 

2111 

7  IMPERIAL 

32  ** 

115  58 

250 

CRA8TREE  MEADOW 

211* 

5  TULARE 

11 

118  21 

10700 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

7  SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

CRE  SCENT  CITY   1  N 

21*7 

1   DEL  NORTE 

1" 

-1  ut. 

40 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

1   DEL  NORTE 

12*  05 

CRESCENT  CITY  MNK  STA 

2150 

1   DEL  NORTE 

i: 

,1  *6 

124  12 

50 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

7  SAN  BERDINO 

15 

3*  1* 

117  16 

CROCKETT 

2177 

*  CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

2198 

6  LOS  ANGELES 

2< 

3*  19 

117  51 

5370 

ICULVER  CITY 

221* 

6  LOS  ANGELES 

33 

3*  01 

118  23 

75 

CUMMINGS 

2218 

I  MENDOCINO 

39  SO 

123  38 

2236 

6  SNT  A  BARBARA 

30 

3*  56 

119  37 

2255 

CUYAMACA 

25 

CUYAMA  RANCH 

22*8 

6  SN^LUI^OBPO 

3£ 

3*  59 

119  *0 

217C 

CUYAMA  RANGER  STATION 

6   SNT A  BARBARA 

119  29 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

7  SAN  BERDINO 

3*  52 

116  52 

1975- 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2257 

7    SAN  BEROINO 

3*  52 

116  *7 

DANA  2  SE 

2269 

2  SHASTA 

2] 

*1  06 

121  31 

3320 

DAVENPORT 

2290 

*    SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

:73 

DAVIS  1  WSW 

2  29* 

2  YOLO 

121  *5 

51 

DAVIS  CREEK 

2296 

2  MODOC 

21 

*1  ** 

120  22 

4750 

2306 

2  MODOC 

21 

*1  13 

121  23 

3650 

116  52 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

7  RIVERSIOE 

33  39 

1200 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

7  INYO 

117  59 

DEER  C«EEK  POWER  HOUSE 

233* 

2  NEVADA 

39  IB 

120  51 

3700 

DELANO 

35  47 

119  15 

>a 

DEL  MONTE 

2362 

*  MONTEREY 

121  52 

*fr 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

5  STANISLAUS 

DENAIR  3  NNE 

5  STANISLAUS 

.)  7  31, 

120  *7 

137 

DE  SABLA 

2*02 

2  but te 

23 

39  52 

121  37 

DESCANSO  RANGER  STA 

6  SAN  DIEGO 

ii 

3300 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2*32 

6  LOS  ANGELES 

It 

33  59 

117  50 

D0B8INS  COLGATE 

2<.sa 

e 

39  21 

1550 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

3  NEVADA 

120  1* 

DOS  RIOS 

2*90 

1  MENDOCINO 

39  *3 

123  21 

927 

DOUBLEBUNK  HEADOW 

2*92 

5  Tulare 

1C 

35  57 

118  36 

6200 

DOWNEY  FD  fC107C 

2*9* 

6  LOS  ANGELES 

33 

33  56 

118  08 

116 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

2500 

2  SIERRA 

1 

v-  )* 

120  50 

2895 

DOYLE 

250* 

3  LASSEN 

ia 

*0  02 

120  06 

4240 

DOYLE  5  SSE 

2506 

3  LASSEN 

3<<  ^7 

120  05 

4365 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

6  LOS  ANGELES 

3*  29 

tie  32 

1513 

DUDLEYS 

2539 

5  MARIPOSA 

i* 

37  45 

120  06 

3000 

DUNN  1 GAN 

2568 

2; 

38  53 

63 

DUNN  SIDING 

7  SAN  BERDINO 

116  26 

DUNSMUIR  HANGER  STA 

2572 

2  SISKIYOU 

2: 

*1  13 

122  16 

i  *  2  ( 

DUSY  BENCH 

2577  < 

5  FRENSO 

37  06 

116  35 

DUTTONS  LANDING 

2580 

1  NAPA 

38  12 

122  18 

20 

EAGLE  MOUNTAIN 

7  RIVERSIDE 

973 

EAST  PARK  RESERVOIR 

26*0 

2  COLUSA 

2: 

39  22 

122  31 

1205 

6  SAN  DIEGO 

600 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713  C 

7  IHPERIAL 

32  66 

30 

ELECTRA  POwER  MOUSE 

2728 

5  AMADOR 

38  20 

120  *0 

715 

ELIZABETH  LAKE  FC1288 

ELK  VALLEY 

27*9 

1   DEL  NORTE 

*2  00 

123  *3 

1711 

ELLERY  LAKE 

2756 

3  MONO 

31 

'7  56 

9(,*5 

ELLIOTT 

2760 

5   SAN  JOAQUIN 

38  1* 

121    1 1 

EL  ^ODENA 

2775 

6  ORANGE 

21 

33  *8 

117  *7 

ELS1NORE 

6  RIVERSIOE 

28 

33  *0 

117  20 

1265 

ELSINORE  -  SSE 

2812  C 

6  RIVERSIDE 

28 

33  37 

1305 

ESCONOIDO 

2362 

6  SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

ESCONOIDO  NO  2 

2863 

6  SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

2893  C 

6  SAN  3ERDIN0 

28 

3*  08 

1390 

ETNA4"0* 

2899  1 

i; 

*1  26 

122  54 

2912 

'EUREKA  WB  CITY 

1  HUMBOLDT 

12*  10 

EJtCHEQUER  RESERVOIR 

2920  C 

5  MARIPOSA 

37  35 

120  16 

46* 

EKETER  FAUVER  RANCH 

2922 

5  TULARE 

119  0* 

439 

FAIRFIELD 

2933  C 

2  SOLANO 

2: 

38  15 

122  03 

15 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293*  C 

2  SOLANO 

122  03 

19 

FAIRMONT 

29*1  C 

7  LOS  ANGELES 

( flLLBfOGI 

6  SAN  01  EGO 

33 

33  21 

117  15 

542 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

296*  C 

2  SHASTA 

121  28 

3340 

FEATHER  FALLS 

FERGUSON  RANCH 

30  2  0 

2  TEHAMA 

21 

*0  21 

122  27 

800 

FERNDALE  8  SSW 

30  2  5 

1  HUMBOLDT 

12*  20 

1*45 

FERNDALE  2  NW 

1  HUMBOLDT 

*0  36 

124  17 

10 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038  C 

5  AMADOR 

38  31 

120  42 

2100 

F  IGUEROA  MOUNTAIN 

30*8  C 

6    SNTA  BARBARA 

a 

120  00 

3150 

FILLMORE  1  WNW 

3050  C 

6  VENTURA 

118  56 

FIVE  POINTS  5  SSW 

vfi  t 

5  FRESNO 

n 

120  09 

285 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3  LASSEN 

ii 

*0  22 

120  19 

*000 

FLORENCE  LAKE 

3093  C 

5  FRESNO 

lie  56 

734* 

3113  C 

2  SACRAMENTO 

38  *2 

121  09 

350 

FONTANA  5  N 

3118  C 

6  SAN  BEROINO 

21 

117  27 

1972 

F ON TANA  KAISER 

U2C  ■ 

6  SAN  BERDINO 

28 

117  30 

1090 

FOREST  GLEN 

1  TRINITY 

*0  23 

123  20 

2  3*0 

FORESTH1LL  RANGER  STA 

2  PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3200 

FORKS  OF  SALMON 

3131  C 

1  SISKIYOU 

li 

*1  13 

123  19 

1270 

FORT  BIDWELL 

3157  C 

3  MODOC 

120  08 

FORT  BRAGG 

3161  C 

1  MENDOCINO 

39  2  7 

123  48 

eo 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316*  C 

1  MENDOCINO 

39  24 

123  49 

61 

FORT  DICK  1  NNE 

3173  C 

1  DEL  NORTE 

n 

41  52 

12*  09 

46 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


"I  ALISON 

S  HAZEL  L  BOROTRA 
MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
.  SOIL  CON  SERVICE 
i  *   E  COMPANY 
.  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCM  WTR  SUP 
MRS*   MARCELLA  MILL 

I  S  PLANT   INTRO  GRDN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 

I  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODR1DGE 
i  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL   SUG  CO 
DICK  MUDD 

JOHN  R  JARDINE 

C    I  VAN  GLENOlNNING 

Elmer  w  olson 

i.  ANITA  C.  JOHNSON 
i  FOREST  SERVICE 

coalinga  fire  dept 
union  oil  company 
mrs  Charles  howEll 
,  forest  service 
walter  roach 

elmerta  b.  bennett 
i  s  forest  service 

l  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CI 

♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
>  THRELKEL 
POWER  ♦  LIGHT  CO 
wHI TEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 

FOREST  SERVICE 
L  1  AM  8  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 


ROBERT  A  CRAwFORD 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
CAL  DIV  oEACH  .  PKS 
STATE  01V  Of  HWYS 
CLUB  SAN  HORITZ 
C+H  SUGAR  REFINING 
.  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS  NANCY   M  INGRAM 
N  S  ROWELL 


8  A,     e*  8A| 


CO 


helix  irrigation  dist 
corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
cool  water  ranch 
fed  aviation  agency 

HARLEY  NEuERBuRG 

:  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HERMAN  L  LORENZEN 

NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

■  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
KEN  C.  BRATTON 
G  ♦  E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

*  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
FRANK  L  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 
S  FOREST  SERVICE 
UN1US  M  DUON 
RANK   M  ROWLAND 


MC  LEAN 
.  NANCY  LYNN  GOODMAN 
EARL   K  WOBSER 
WALLACE   E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  S 
DAN  STEELE 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 

*  E  COMPANY 
E  E  STuDLE Y 

IF  DEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER    F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

N  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
ESCONOIDO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
I  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 

A NO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
,  WTR  ♦  PWR  DEPT 

SOIL  CON  SERVICE 
.   +   E  COMPANY 


LISA  FERGUSON 
H  S  HIERONYMUS 
ROLLIN  Z  BOYTON 
WENTWORTH  LYNCH 
t  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F I  RE  DEPT 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 

I  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
.  B  E  ESLICK 
,  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJOR1E  A  GEORGE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
i  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON 


-  30  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


INDEX  NO.  | 

DIVISION  | 

I 

PfillMTV  ' 
11  j 

1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

vDoLn  v  r.n 

TEMP. 

§ 

si 

SPEC  LAI 

FORT  JONES  6  ESE 

SISKIYOU 

CARL   C  CRAMER 

fort  jones  Ranger  sta 

SISKIYOU 

2  41  36 

122  51 

2720 

4F 

il  91 

01 

SON OH A 

7  38  31 

123  15 

6P 

6F 

C   A  CALL 

3232 

SANTA  CRUZ  t 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

02 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

3257 

FRESNO 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FR  1  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

St 

•> 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  ARROUES  RCM 

3279 

ORANGE 

it 

Ml SS  M  ARROUES 

3285 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  ftV 

3238 

ORANGE 

5F 

FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT 

GARBE«V1LLE  . 

3320 

HUM80LDT 

123  48 

340 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

EL  DORADO 

1    38  50 

120  51 

1940 

GASQUET   RANGER  STATION 

7  41  52 

123  ^8 

3  84 

8/ 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

MIL 

CALIf  ELEC  POWER  CO 

GEORGETOWN 

3381 

EL  DORADO 

2701 

8A 

c 

WILLI  Am  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

EL  DORADO 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

j  i  a ' 

SANTA  CLARA 

BA 

MRS   HILDA  ORAGKI 

GERLE  CREEK  CAMP 

EL  DORADO 

DEPT  WATER  RESOURCES 

GIANT  FOREST 

3397  05 

TULARE 

8* 

8A 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

SNTA  BARBARA 

6F 

SANTA  BARBARA  WTR  OEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

SHASTA  ; 

1435 

7* 

BYRON  F.  CLARKE 

GILLESPIE  FIELD 

3  32  49 

lie  58 

367 

5F 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

SANTA  CLARA  2 

0  37  00 

194 

9A 

GILROY  f 1  RE  DISTRICT 

gilroy  a  ne 

3419 

04 

SANTA  CLARA  2 

121  26 

WILLIAM  J  KICKMAM 

3422 

04 

SANTA  CLARA  t 

SETH  E  AUSER 

GLENDALE   STAPEN  FC29SG 

LOS  ANGELES     1  . 

RALPH  STAPENHORST 

GLENDQRA  WEST  FC  185 

LOS  ANGELES  t 

822 

5P 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVILLE 

KERN 

3140 

5P 

BA 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

glennv ille  fulton  rs 

V  S  FOREST  SERVICE 

GOlO  ROCK,  ranch 

IMPERIAL 

5F 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

PLACER 

8  39  10 

120  52 

3240 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

SAN  BENITO  1 

4  36  33 

121  18 

MRS   ALTA  M  BOOUE 

GRACE  MEADOW 

Tuolumne 

7  38  09 

119  36 

8900 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

GRANT  GROVE 

3551 

0  5 

6A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

3564 

01 

SISKIYOU 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

NEVADA 

121  04 

2640 

BA 

R A YMOND  SHINE 

GRATON  1  M 

SONOMA  i 

6F 

HOMER  L  PARNELL 

G"EEN V  I EW 

SISKIYOU 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

el  dorado  i 

MRS. LAURA  6.CEDERLOF 

GROVELAND  2 

TUOLUMNE 

7  37  50 

120  14 

c 

DUANE  J  COX 

GROVELAND  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

7  37  49 

120    0  6 

3145 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNE V 1 LLE 

SONOMA  4 

2   38  30 

123  00 

115 

8' 

JOSEPH  £  euTTNER 

HAINES  C'N  LOWER  FC 36 A 

3703 

06 

LOS  ANGELES 

SF 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

Ofc 

LOS  ANGELES 

JAMES  P  KINDRED 

H 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

SAN  MATEO 

SAN  MATEO  OEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

5F 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SISKIYOU 

2  41  48 

123  23 

1090 

3F 

3F 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRIS   GAGING  STATION 

SNTA  BARBARA 

3   34  46 

120  25 

320 

6P 

CLOSED  12/15/64 

HARRISON  GULCH  RS 

5HASTA  ! 

3  40  22 

122  58 

2710 

BA 

u  s  forest  service 

HARRY  ENGLEBR I GHT  DAM 

3BC0 

02 

NEVADA 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

SHA  STA  t 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHA  STA  t 

P  &   ♦   E  COMPANY 

hayfield  Pumping  plant 

RIVERSIDE 

90 

METRO  WATER  DISTRICT 

hayfork  ranger  station 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD  6  ESE 

ALAMEDA 

MRS  MARY    JO  ORENNAN 

HEAL0SBUR6 

SONOMA  t 

6F 

HEALDSBURG  FIRE  DtPT 

healdsbuRg  NO  2 

SONOMA 

8A 

WALDO  F  IvERSON 

HEMET 

RIVERSIDE  3 

3   33  45 

116  57 

1630 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

3  33  14 

2700 

8* 

8/ 

VISTA  1RR IG  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BENITO  2 

120  55 

4F 

MAX  D  LEY 

s^a 

04 

SAN  BENITO 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPER 1  A 

SAN  BEROINO 

5   34  25 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  hetchy 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

NEVADA 

BA 

CLARENCt  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SISKIYOU 

BA 

FRU 1  T  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

LAKE 

3   38  51 

122  43 

2960 

BA 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

TULARE 

9  36  22 

118  39 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOEGEES  FC  60  A 

LOS  ANGELES 

3   34  13 

118  02 

2650 

5F 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLI ster 

4022 

04 

SAN  BENITO  < 

5F 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO  t 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  10  ENE 

MRS  EDA  C  HUBBELL 

HONEYDEW  2  WSW 

HUMBOLDT 

SA 

MRS  ANNE   M  ADAMS 

HUMBOLDT 

BUR   1N01AN  AFFAIRS 

HOOPA  2  S£ 

a' 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

JOHANNA  J  COUCH 

HOPLAND  LARGO  STATION 

MENDOCINO  . 

2   39  01 

123  07 

550 

ti 

CLIFFORD  W  CRAwFORO 

HOSSACK 

7  36  11 

118  37 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN^LUlS  OBPO 

C  Of 

120  23 

715 

MRS  LURLINE  R  BROWN 

4148 

05 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 

4166 

02 

SP 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

CALAVERAS 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

FRESNO  . 

SO  CALIF   EOISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

!b 

RI VERSIOE 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

HYAMPOM 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEW1L0  HWY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 

SP 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

SAN  BENITO  i 

4P 

NEW  IDRIA  MINE  *  CHEM 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

3   33  45 

116  43 

5397 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

I MPER I AL 

I MPER 1 AL 

6  32  51 

115  34 

6F 

6P 

IMPERIAL   FAA  AP 

4224 

01 

I MPER 1 AL 

-  5( 

M10 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

01 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

1NDI0  U  S  DATE  GARDEN 

RIVERSIDE 

AGR  RtSEARCH  SERVICE 

5P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYOKERN  ARM [ T AGE 

U  S  N  0  T  S 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  H ILL 

PLACER 

CLAYTON  RUSH 

IRON  MOUNTAIN 

SAN  BERDINO 

6  34  08 

115  08 

92; 

T* 

7A 

c 

METRO  WATER  OIST 

JESS  VALLEY 

MODOC 

1  41  16 

120  IB 

5P 

5P 

WALTER  CANTRALL 

JOMNSONDALE 

o: 

W 

u  s  forest  service 

JOSHUA  TREE 

4405 

SAN  BERDINO 

ERNEST  h  VEITER 

ot 

c 

2ENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

SAN  01EG0 

CHARLES  V1L1NEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

FRESNO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

BA 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

448C 

SONOMA 

BA 

MRS  RUTH  F  RU81N0W 

KELSEYVI LLE 

LAKE 

3  38  59 

122  50 

1385 

CO  FARM   ♦  HOME  ADV 

KENTF 1  ELD 

MAR  IN 

7  37  57 

90 

9A 

HENRY  H  MULLER 

KERL INGER 

450E 

SAN  JOAQUIN 

121  26 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIvER   INTAKE  NO  3 

4518 

MRS  LILA  LOFBERG 

'KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

o1. 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

05 

SP 

KETTLEMAN  CITY  I  SSW 

4534 

05 

BA 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN   ST AT  I  ON 

4536 

05 

P  G  +  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

KING  CITY 

4555 

MONTEREY 

320 

5P 

51 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

01 

DEL  NORTE 

2  41  31 

5P 

c 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELANO  10  SSE 

4581 

HUMBOLDT 

?    (,0  38 

123  54 

2  356 

: 

MRS.  EORA  L.  MOORE 

KNJGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

4  37  48 

120  39 

8A 

•A 

RAYMOND  WILLMS 

KNIGHTS  VALLEY 

4593 

oi 

SONOMA 

2  38  37 

122  40 

48C 

6P 

6C 

MRS*  FRANCES  £*  SWANK 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

7  40  52 

123  57 

145 

61 

KYBURZ  STRAWBERRY 

EL  dorado 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENT A  FC  251 

4621 

3  34  14 

1565 

SP 

LAFAYETTE  2  NNE 

463! 

CONTRA  COSTA 

4  37  55 

122  06 

535 

•A 

ROSS  R  SANBORN 

' LAGUNA  BEACH 

3  33  33 

35 

♦P 

SEWAGE    DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

4650 

□  6 

ORANGE 

3  33  33 

21C 

c 

L  b  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

4  37  19 

122  16 

67C 

6P 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

4  38  29 

120  01 

OEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

46  7  1 

o: 

SAN  BERDINO 

5  34  15 

5205 

SP 

Sf 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

lake  Eleanor 

46  7 

05 

TUOLUMNE 

7  37  58 

4664 

HETCH  HETCHY  wTR  SuP 

LAKE  MOUNTAIN 

46  9< 

7  40  01 

c 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE  PILLS6URY  NO  2 

o: 

LAKE 

7  39  25 

122  59 

174C 

51 

5F 

PAUL  Ga  RE5SLER 

LAKEPORT 

470] 

LAKE 

3   39  02 

122  55 

1341 

5F 

GEORGE  R  TURNBULL 

LAKE  SABRINA 

4705 

0 

INYO 

9  37  13 

US  37 

906! 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LAKESHORE 

4709 

0  2 

SHASTA 

3  40  S3 

122  23 

1075 

OF 

BF 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULOING 

LAKE  SPAULOING  OAM 

LAKE  WOHLFORD 

LANCASTER 

LA  PAN2A  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LAYTONVI LLE 
LEBEC 

LECHUZ A  PT   STA  FC  3528 

LEE  SV I LLE    KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLO  CR 

LITTLE  VALLEY 

LlvERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE   HILL  RCH 

LOCKwOOD  2  N 

LOCK WOOD  MESA 

LODI 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

LONE  TREE  CANYON 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  W8  AP 

LONG  VALLEY    I NSP  STA 

LOOKOUT  3  WSW 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  BANOS 

LOS   BANOS  AR8URUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

LOWER  OT  A Y  RESERVOIR 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANDE V ILLE  ISLANO 

MANZ  AN  I T  A  LAKE 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARK  L£  E  V  I  L  L  E 

MARTINEZ  3  S 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ    FIRE  STATION 

MARYSVILLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD, 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STAT  ION  2 

MERCED  2 

MEftCEY  HOT  SPRINGS 

meyers  4  sw 

vers  inspection  sta 
chi can  bluff 
doletown 

lford  laufman  rs 
ll  creek  no  2 
ll  creek  intake 

LO  5  NE 
NERAL 

NEPAL  I 


SE 


PANDA   SPENGLER  RANCH 

TCHELL  CAVERNS 

TCHELL  MEAOOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 
MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 
MONT  I  CELLO  OAM 
MOORPARK    1  SSE 
MORAINE  CREEK 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  8AL0Y  FC  85G 
LOY  NOTCH 
OANAMER 
DIABLO  N  GATE 
GIVENS 

HAMILTON 
HEBRON  R S 
MADONNA 


MC.JN 


Shasta  SK|  bowl 

SHASTA  SLOPE 
SHASTA  WB  CITY 
TAMALPA I S  2  SW 
WILSON  FC  338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 

fNAPA    STATE  HOSPITAL 

NAVARRO   1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
I  NEVADA  CITY 

j  NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32C 
NEWHALL   RANGER   STA  C 
NEWMAN   2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

si 


SAN  OIEGO 

SOLANO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  OIEGO 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

BUTTE 

SISKIYOU 
LOS  ANGELES 
MC NC i  r  |  no 
KERN 

LOS  ANGELES 
COLUSA 

EL  DORADO 

TULARE 

TULARE 

PLUMAS 
LOS  ANGELES 
LASSEN 
ALAMEDA 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAQUIN 
SNTA  BARBARA 
INYO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 

MERCED 

SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 

SNTA  3 AR BAR A 

KERN 

TUOLUMNE 

SAN  OIEGO 

SIERRA 

SAN  BEROINO 

MONTEREY 

SAN  SEROINO 

SAN  BEROINO 

SAN  BEROINO 

LASSEN 

MADERA 

TRINITY 

LAKE 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISK I  YOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BEROINO 

SAN  BEROINO 

TULARE 

TULARE 
HUMBOLOT 


MONTEREY 

VENTURA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA   CL  Aft  A 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  0ORA0O 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 
SANTA  CLARA 


SANTA  CRUZ 


SISKIYOU 
SISKIYOU 

LOS  ANGELES 


MENDOC I  NO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
NEVADA 


VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STAN1 SLAUS 


35  37 
32  37 


22  26 

20  15 

21  01 


5156 
4960 
1500 


4770 
1235 
1640 
3585 
1  600 
1330 


5730 
2750 
4180 


20  56 
22  02 


17  29 
20  28 
20  04 


21  34 

22  16 
19  23 
19  58 


22  06 
22  08 
21  >>> 


27751 
2  3951 
9  500 
3390 


(.Of.  ■ 
2940 
-  >45 
3400 


121  54 
22  07 
18  53 


5F     5P  5FC 


2680 
7900 
6520 
2640 


4739 

4275 

7735 

3408 

2100 

9500 

4  206  I 

4250 

1800 


7500 
3544  * 
1475 
570'  4C 


CO 


PL. 


HELIX  IRRIG  OIST 
LAWERENCE  fafek 
+  E  COMPANY 

♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  wTft 

I  MESA  FIRE  DEPT 
)  CALIF  EDISON 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LlBBEY 

*  E  COMPANY 


NAT   PARK  SERVICE 
LOUIE   A.    A MASON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 
Ivan  R  lEhman 

KAWEAH  LEMON  CO 
NK  DE  CHAINE 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHERINE  E  H1N0S 

M  I  QUART ERMAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE   M  WEFERLlNG 
SAN   DIEGO  WATER  CO 
CITY  OF  L00I 

POC  WATER  TREAT 
WTR  t  PWR  OEPT 

EOWARO  C  GERLACH 
JOHN  W  TEED 
i  S  WEATHER.  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  W  POOLE 

LAUREN  PAYNE 
i  S  WEATHER  BUREAU 
A  CO  AIR  POL  CON  DIST 

ROGER  C  RICE 

ARBuRUA  RANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOft  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SU» 
SAN  DIEGO  WT«  OEPT 
ROLLO  LARSEN 

.  FRANCE  PR  |  TCHARO 
STATE  DIV  OF  HWYS 

AN  BERNARD  I  NO  FCD 

0  CALIF  EDISON  CO 

1  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  UIV  OF  FSTRY 

i  FOREST  SERVICE 
,  M  E  MAHNKE 
OEPT  WATER  RESOURCES 

CALIF.  EOISON  CO. 
ZUCKERMAN-MANDE v I LLE 

NAT  PARK  SERVICE 
NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  U  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 
ITY  SAN  FRANCISCO 

l  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  C  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 
B  W  ALEXANDER 

s  wEAThep  bureau 

RANK   F  MOITOZA 
IIY  OF  MERCED 
MERCEO   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
I  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 

t  POWELL 
STATE  Olv  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  ED  I  SON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
■  S  NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  B.  STEVENS 


PKS 


HAROLD  R  ChACE 

div  beach 
corps  of  engineers 
modesto  irrig  oist 

y  of  modesto 
kern  co  f ire  dept 
kdol  rau10  station 
corps  of  engineers 

MONO  INN 

BRuCt  A.  KUSENA 

ROBERT  J  RENARO 


SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  CO 

THELMA  F  DOWNER 
MANUEL   V  ROSE 

SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 


STANL-ARU  1 


■  OF  I 


CALIF 


JUDITH  M.  RAOY 

8AL0Y  SKI  LIFT  INC 
STATE  OIV  OF  FSTftY 

DIV  olACh  *  PARK 
SO. CALIF.   EOISON  CO. 
i  S  WB  OBSERVER 
S  FOREST  SERVICE 
JACK    1  SCHELL 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
DEPT  WATER  ALSOURCcS 

s  weather  bureau 

CALIF  OIV  6CACH  ♦  PKS 
i  S  WB  OBSERVER 
S  NAT  PARK  SERVICE 
OEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCwCD 
EARL  S  GIPSON 
N   F   ALL E MAN T 

MASON  I TE  CORPORATION 

Y  OF  NEEDLES 
FEO  AvlAT ION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
ICHO  SIERRA  VISTA 

CO  FIRE  DEPT 
,  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 
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STATION  INDEX 


INDEX  NO. 

omsioN 

TAIINTV 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn  V  E.Z1 

Sj 

PRECIP. 

E 

SPECIAL 

NICOLAUS  2 

SUTTER 

RECLAMATION  DIST  1001 

N  I  GMT 1  NGALE 

01 

33  35 

116  27 

*025 

5P 

MR  CHARLES   S  HALE 

61»1 

0" 

IMPERIAL 

33  17 

119  31 

bf 

IMPERIAL   IRRiG  01  ST 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

263( 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OAKOALE  WOODWARD  OAM 

21! 

S    SN  JOAQUIN    IR  DIST 

oak  knoll  ranger  sta 

S I SK 1  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

ALAMEDA 

mm 

U  S  WEATHER  6UBEAU 

MRS   LUANA  STRINGER 

OAK VI LLE  *   SW  •  2 

NAPA 

1685 

c 

KLAUS  HUCXFELDT 

OCCIDENTAL 

637C 

01 

SONOMA 

11 

38  25 

122  59 

1000 

ANDREW   J  BLANEY 

OCEANS  1 DE 

6371 

Ob 

j: 

33  12 

117  23 

*P 

OCEANSlDt  FIRE  DEPT 

SAN  DIEGO 

. 

OCEANS 1UE  WATER  DEPT 

SAN  DIEGO 

HALF   HILL  RANCH 

5P 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

MRS   BEATRICE  RYAN 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

LOS  ANGELES 

3*  15 

*290 

5P 

c 

LONG  BEACH  SCH  01  ST 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

at 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

ni- 

,3 

36  37 

*3| 

ORANGE  COVE  C1T  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

01 

HUM80LOT 

ill  01 

16] 

WP 

CAL  DIV  BEACH  +  PARKS 

ORLAND 

39  (.5 

122  12 

29* 

BA 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

HUMBOLDT 

5P 

51 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE 

i 

121  33 

171 

UA 

1 1  a 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

BUTTE 

165 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

MARIPOSA 

DWR   +  NATL    PARK  StKVICE 

OXNARO 

VENTURA 

33 

3*  12 

ss 

CITY  OF  OXNARO 

OZENA 

-  <■  > 

VENTURA 

it 

3*  *2 

117  19 

370" 

'.  1 

JEFF  duTLER 

PACHECO  PASS 

6583 

27 

37  0* 

U   S   BJR  RECLAHAT ION 

EL  OORADO 

120  10 

8A 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

E   K  BARR 

PAICINES  OhRwALL  RANCH 

SAN  BENITO 

950 

JOHN  P  OHRwALL 

LOS  ANGELES 

e 

PALMOALE    IRRIG  OIST 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

■'  1  [ 

FED  AVIATION  AGENCY 

PAL'-*  SPRINGS 

RIVERS  IDE 

411 

PALM  SPGS  f I  RE  OEPT 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

RIVERSIDE 

PALM   SPRINGS  TRAMWAY 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

37  27 

23 

8A 

8A 

c 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

96S0 

: 

MONTEREY 

2* 

36  21 

121  30 

1B35 

5P 

JAMES  A  BELL 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

:  >■ 

;-: 

33  21 

IP 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

LOS  ANGELES 

118  23 

SUPT.  OF  STREETS  a  PKS. 

SAN  BENITO 

MISS  LILY  BERG 

8* 

c 

employee  enterpriser 

PAflADl se 

PACIFIC  GAS+ELEC  CO 

TUOLUMNE 

s 

hEtch  hETChy  WTR  sup 

PARK E"  RESERVOIR 

SAN  BERDINO 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARKF  I  ELD 

MONTEREY 

Herbert  h  Durham 

PARKFIELD   7  NNW 

MONTEREY 

359( 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

.  i 

3*  09 

118  39 

*P 

PASAUENA   WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

02 

23 

39  53 

122  32 

755 

8' 

U  S  FOREST  SERVICE 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

SN  LUIS  OBPO 

c 

FRANC  I S   F  NELSON 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

MRS.   MARY   M.  WRIGHT 

PEAR  LAKE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA   FIRE    STA  *  2 

SONOMA 

SP 

PET ALUMA  FIRE  DEPT 

PIEORA  BLANCA  G»D  STA 

68*2 

06 

VENTURA 

29 

3*  3* 

119  10 

306! 

"II. 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE   CANYON  PS  FC321E 

6B91 

LOS  ANGELES 

29 

118  26 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

05 

TUOLUMNE 

38  15 

USFS.    DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  OAM 

FRESNO 

610 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

SAN  BENITO 

1307 

U    S   NAT   PARK  SERVICE 

PlflU  2  ESE 

vENTuRfl 

CAMULOS  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

35  oe 

120  38 

BO 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

SHASTA 

2] 

3P 

P  G  *  t  COMPANY 

PLACERVILLE 

EL   DOB ADO 

P  G   ♦   E  COMPANY 

PLACERVILLE   I FG 

blbl 

EL  DORADO 

1 

3C  ** 

2755 

BA 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

6964 

: ; 

EL  DORADO 

1 

3B  44 

120  51 

1546 
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17 

39  25 

123  21 

LOUIS  L  BERT A  1 N 

UPPER  TRES  PINOS 

02 

SAN  BENITO 

121  02 

2050 

c 

ELDON  FANCHER 

WILL1TS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOC 1  NO 

39  21 

123  19 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

VACAVlLLE 

9200 

SOLANO 

38  22 

122  00 

175 

6P 

E  H  UHL 

WILLOW  CREEK  RANCH 

9691 

MODOC 

12 

41  50 

120  45 

5200 

HAROLD  BR IGGS 

VALLE  TON 

MONTEREY 

24 

35  53 

120  42 

950 

c 

mrs  amy  Curtis 

WILLOWS 

9699 

02 

23 

39  32 

122  12 

1*0 

8A 

HOWARD  R   ALL ARD 

V ALLEY   CENTER   6  N 

9  1 1  i 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  IB 

1675 

JOHNSON  NURSERY 

WINCHESTER 

RIVERSIDE 

1475 

c 

JIM  M  BLACKMORE 

VALYERMO  RANGER  STA 

9231 

01 

LOS  ANGELES 

15 

3705 

3P 

31 

U  S  FOREST  SERVICE 

WINTERS 

YOLO 

2: 

38  32 

121  58 

135 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

VANDENBERG  AFB 

9235 

SNTA  BARBARA 

33 

34  40 

120  35 

367 

MIO 

c 

U  S  AIR  FORCE 

WOFFORD  HE IGHTS 

9754 

KERN 

35  43 

118  27 

2700 

ss 

JAMES  H  JORGENSEN 

VAN  NUrs  FC  15B 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  27 

695 

6A 

van  nuys  Publish  co 

WO00CHUCK  MEADOW 

05 

FRESNO 

37  02 

118  54 

9200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VENADO 

9273 

01  SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

c 

JOHN  6  HARPER 

WOOOFORDS 

977! 

03 

ALPINE 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

M 

MRS  WlLMA  C  BARR 

VENTURA 

06 

VENTURA 

*5 

" 

STAR  free  PRESS 

WOODLAND  1  WNW 

38  *1 

9A 

U  C  AGR  tXTEN  SERV 

VERMILION  VALLEY 

9301 

FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7520 

SO  CALIF  EDISON  CO 

WRIGHTS 

9814 

04 

SANTA  CLARA 

z; 

37  08 

121  57 

1600 

SP 

MARVIN  E  WARE 

victoRville  pump  plant 

9325 

SAN  BERDINO 

15 

34  32 

117  18 

2858 

BA 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

WRIGHTS  LAKE 

9»U 

02 

EL  DORADO 

I 

38  51 

120  14 

6800 

U  S  WEATHER  BUREAU 

V IDETTE  MEADOW 

FRESNO 

11 

36  45 

118  25 

9500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YORBA  LINDA 

ORANGE 

26 

415 

5P 

5P 

YORBA  LINDA  MATER  CO 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

93*5 

LOS  ANGELES 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

YORKV ILLE 

9851 

a  i 

MENDOC I  NO 

17 

38  55 

123  16 

1100 

c 

MRS  LOLA   A  HULBERT 

VINTON 

9351 

1 

PLUMAS 

( 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9655 

OS 

MARIPOSA 

14 

37  *5 

119  35 

3965 

5P 

C  H 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

VISAL  IA 

9367 

05 

TULARE 

119  18 

35* 

8A 

TULARE  CO  C  OF  C 

YREKA 

01 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

U  S  FOREST  SERVICE 

VISTA  2  NNE 

SAN  DIEGO 

33 

117  1* 

510 

5P 

SP 

VISTA  FIRE  DEPT 

closed  stations 

VOLCANOVILLE 

9382 

EL  DORADO 

120  47 

3036 

ERNEST  R  STEWARD 

02 

SHASTA 

2: 

40  57 

122  26 

c 

MRS    IRENE   M  VOLLME R S 

3761 

06 

3: 

120  25 

320 

6R 

VOLTA  POWER  HOUSE 

02 

SHASTA 

2200 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

POTTER   VALLEY    J  NNW 

01 

MENDOCINO 

39  22 

123  08 

1055 

: 

CLOSED  12/16/64 

WALLACE  1  SE 

9418 

OS 

CALAVERAS 

38  11 

120  56 

21* 

CLARION  £   VAN  SCHAICK 

WALMAR  SCHOOL 

9*20 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

51 

MILTON  H.  BR  I  NT  ON 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

9*23 

CONTRA  COSTA 

122  02 

8A 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9*2< 

CONTRA  COSTA 

122  01 

220 

: 

TOMAS   S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9*27 

CONTRA  COSTA 

121  59 

400 

9A 

MRS  BETTY  8.  FA  IRC LOUGH 

WALNUT  GROVE 

SACRAMENTO 

11 

23 

INACTIVE  4/20/61 

WALNUT   PTL    STA  FC102C 

9*31 

11 

LOS  ANGELES 

3*  00 

48B 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

SAN  01  EGO 

33 

116  38 

3160 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

9*52 

05 

KEftN 

10 

119  20 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9*58 

oe 

SNTA  BARBARA 

119  54 

2370 

c 

PHOENI*  RANCH 

W ATSONV ILLE  WATERWORKS 

9*73 

SANTA  CRUZ 

!< 

8A 

CITY  OF   WATSONV ILLE 

WAWONA   RANGER  STATION 

9*82 

MARIPOSA 

37  32 

3965 

c 

U   S  NAT   PARK  SERVICE 

WEAVERV ILLE  RANGER  STA 

TRINITY 

3! 

122  56 

2050 

■A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

12 

122  23 

3630 

8A 

8A 

CHESTER    1  HMREY 

WELDON  1  WSW 

L( 

35  *0 

118  18 

2680 

c 

VERNON   J  BLOUNT 

WENDEL  10  SE 

LASSEN 

*035 

3P 

ED  F1L1PELL1 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

3i 

6280 

U  S  WEATHER  BUREAU 

! 

I  DRAINAGE  CODE:  1  -AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  ^-CENTRAL  COAST  S-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11-KINCS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  U-MERCED  1S-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-PIT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA YNEZ 
33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS    3S-TRINITY     36-TRUCKEE    37-TUOLUMNE  38-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  leather  Bureau  State  Cliaatologist ,   557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,  Saa 
Francisco,  California  94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UMTS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  m  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  lens  of  degrees. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  tunes  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  ia  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a, m.  ,  P.S.T.,  and  Ml  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  m  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground*'  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  success;  . e  observations;    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow-  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NQR?.1ALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  m  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  "R\  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  ir.  Station  Index  means  variable. 

'      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  m  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  SI.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary". )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CALIFORNIA  -  FEBRUARY  1965 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE:  Temperatures  during  February 
averaged  above  normal  at  mountain  stations,  as 
well  as  throughout  most  of  the  Sacramento 
Valley  and  in  parts  of  the  Los  Angeles  Basin. 
Elsewhere,  they  averaged  near  or  a  little  below 
normal.  New  high  temperature  records  for  the 
date  were  set  on  the  19th  at  Mt.  Shasta  City 
and  at  San  Diego,  and  on  the  20th  at  Red  Bluff 
and  San  Francisco.  The  minimum  on  the  12th 
at  Long  Beach  was  the  lowest  for  that  date 
since  1948.  San  Diego  reports  the  total  sunshine 
for  the  month  well  in  excess  of  a  typical 
February. 

PRECIPITATION:  Subnormal  precipitation  was 
the  rule  in  all  parts  of  the  State,  with  deficiencies 
for  the  period  ranging  from  1  inch  to  more  than 
7  inches.  This  was  the  second  consecutive 
February  at  Mt.  Shasta  with  subnormal  precipi- 
tation, though  the  seasonal  accumulation  is  still 


above  normal.  Sacramento  reported  the  11th 
driest  February  in  87  years  of  record.  At 
Los  Angeles,  it  was  the  driest  February  since 
1947,  and  Santa  Catalina  has  received  only 
one-third  of  the  normal  precipitation  expected 
by  this  date.  At  Burbank,  the  seasonal  total 
so  far  is  the  second  lowest  of  record. 

STORMS:  Strong  winds  were  reported  on  several 
occasions  during  the  month.  Trees  were  downed 
and  buildings  damaged  on  the  5th  in  the  Pebble 
Beach  area.  The  San  Fernando  Valley  experienced 
breakage  of  windows,  and  highways  were  tempor- 
arily closed  in  the  Palm  Springs  area  on  the  9th. 
There  were  reports  of  power  outages  due  to  wind 
in  the  San  Bernardino  and  the  Fresno  and  Kings 
County  areas  on  the  16th  and  again  on  the  22d. 
Some  highways  were  closed  on  the  latter  date, 
and  Los  Angeles  reported  the  highest  gust  reading 
since  1955. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco,  Calif.  94102 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

m  S 
|| 

i  1 
<  s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

g 

0 
H 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

8  * 

S  I 

S  i 

1 

s  * 

5  o 

j,  3 

•       *  « 

NORTH  COAST 

ORAINAGE  01 

ALDERPOINT 

60.3 

35.7 

48.0 

69 

20. 

30 

11. 

469 

0 

0 

8 

0 

1.73 

1.13 

27 

.0 

0 

2 

1 

1 

ANGMN  PAC  UNION  CCL 

58.0 

3  9.4 

48.  7 

69 

20 

32 

22 

450 

0 

0 

1 

0 

.  79 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

BIG  BAH  RANGER  STATION 

61,  3 

31.1 

46.2 

70 

19 

24 

10 

520 

0 

0 

20 

0 

1.07 

.91 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

54.'. 

25.1 

39.8 

65 

21 

18 

10 

703 

5 

1.12 

1.07 

27 

.0 

0 

1 

1 

1 

CECILVILLE  SAWYER 

CLOVERDALE  3  SSE 

62.9 

38.3 

50.6 

.  1 

78 

20 

35 

26. 

397 

0 

0 

0 

0 

1.77 

-  5,50 

.97 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

COVELO 

50.6 

28,9 

44.3 

70 

20 

23 

10 

577 

0 

0 

23 

0 

1.13 

.91 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

54.8 

38.2 

46.5 

61 

21. 

30 

10 

511 

0 

0 

0 

2.31 

1.22 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

0LTT0N5  LANDING 

61.4 

38.7 

50,1 

71 

22 

34 

14. 

414 

0 

1.03 

.62 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

ELK  VALLEY 

54,4 

29.8 

42,1 

66 

18 

25 

10 

633 

0 

0 

24 

0 

2.89 

1.67 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

EUREKA  WB  CITY  R 

51.4 

40.0 

45,7 

-  2.5 

67 

26 

35 

23 

533 

0 

0 

0 

0 

1.36 

-  4.17 

.49 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

FERNDALE  2  NW 

M 

M 

68 

26 

37 

28. 

0 

0 

0 

0 

.52 

27 

.0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

54.9 

25.6 

40,3 

.8 

67 

25 

19 

10 

686 

0 

0 

28 

0 

1.80 

-  7,77 

.99 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

FORT  BRAGG 

54,9 

38.1 

46,5 

6B 

25 

32 

10 

511 

1.87 

-  4,24 

1.02 

27 

.0 

0 

1 

2 

1 

FORT  BRAGG  AVIATION 

55.3 

37.3 

46.3 

67 

24 

31 

18 

517 

0 

0 

1 

0 

1.65 

.57 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

56.0 

25.6 

40,8 

65 

21, 

18 

10 

673 

0 

0 

27 

0 

.82 

.81 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

FORT  ROSS 

56.5 

48.6 

63 

7 

36 

23. 

454 

0 

0 

0 

0 

-  4,85 

1.03 

27 

.0 

0 

3 

1 

) 

GRATON   1  W 

61.3 

35N 

48,4 

.7 

71 

20 

30 

24. 

461 

0 

8 

0 

1.88 

-  5.21 

.92 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

UADDV    /"AMD    OANf.f  D  tT* 

55.3 

31.6 

43.5 

-  .2 

64 

25, 

24 

11. 

597 

1,60 

-  6,64 

1,39 

27 

T 

0 

2 

1 

1 

HEALOSBURG 

64.  1 

39.0 

51.6 

1.2 

76 

19 

34 

24. 

369 

0 

0 

0 

0 

1,94 

-  5,40 

,98 

5 

.0 

0 

3 

2 

0 

HILTS 

51,9 

26.0 

39,0 

63 

19 

19 

10 

722 

0 

0 

28 

0 

1.08 

1.00 

27 

T 

0 

1 

1 

1 

HOOPA 

59,0 

36,  1 

47,6 

66 

21* 

29 

10 

484 

0 

0 

5 

0 

1,70 

1.27 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

KENTFIELD 

61. 3M 

39. 3M 

50. 3M 

.5 

73 

21 

33 

12 

410 

0 

0 

0 

0 

2.89 

-  5.73 

1.44 

27 

.0 

0 

2 

T 

2 

KLAMATH  R 

M 

M 

M 

o5 

25 

33 

23. 

0 

0 

0 

0 

1.37 

26 

.0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

62,8 

33.7 

48.3 

73 

20 

27 

24. 

460 

0 

0 

16 

0 

1.41 

.76 

5 

.0 

0 

2 

• 

0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

62.5 

27.0 

44.8 

74 

20 

21 

24. 

560 

0 

0 

27 

0 

1.54 

,90 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

45. 1M 

26  •  2M 

35. 7M 

59 

20 

17 

11 

814 

0 

1 

0 

•  10 

,05 

6 

.4 

2 

2. 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

46.8 

20.6 

33.7 

59 

19 

13 

23 

871 

0 

0 

26 

0 

,09 

,08 

27 

0 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

65.1 

38.7 

51,9 

1.3 

74 

25 

32 

12 

361 

0 

0 

1 

0 

.80 

-  3.47 

,41 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

55.2 

34.2 

44,7 

64 

25 

21 

12 

564 

0 

0 

9 

0 

3.33 

1.47 

27 

.0 

0 

5 

2 

2 

ORLEANS 

56.0 

35.2 

45,6 

64 

28* 

25 

9 

537 

0 

0 

7 

0 

1.79 

-  5,60 

1.21 

27 

.0 

0 

4 

1 

1 

PETALUMA  FIRE  STA  *  2 

62.7 

50,1 

-     ,  1 

72 

20* 

30 

12 

413 

0 

0 

5 

0 

.  66 

-  3,83 

.61 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

POINT  ARENA 

54.8 

40.6 

47,7 

62 

25. 

32 

16 

477 

0 

0 

1 

0 

1.83 

.80 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

PUTTt"    VALLEY  MM 

65. 6M 

SO.BM 

48, 2M 

74 

19 

25 

10 

463 

0 

0 

1.54 

-  5.79 

.91 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

57.4 

35.0 

46.2 

66 

20* 

3 1 

18. 

519 

0 

0 

9 

0 

2.12 

1,05 

5 

.0 

0 

2 

2 

1 

SAINT  HELENA 

63.8 

36.0 

49,9 

.9 

74 

18 

30 

24. 

416 

0 

0 

8 

0 

1.24 

-  5,09 

.62 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

60.8 

34.2 

47.5 

67 

26* 

28 

10 

482 

0 

0 

12 

0 

1.14 

.0 

0 

0 

5AN  RAFAEL 

65.0 

41.8 

53.4 

75 

19 

36 

12 

315 

2.05 

1.28 

5 

.0 

0 

2 

2 

1 

3MlV  T  B    KU  jA 

63.3 

35.2 

49.3 

.6 

74 

21 

31 

25. 

436 

0 

0 

4 

0 

1.24 

-  3,91 

,69 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

SCOTIA 

56.6 

40.1 

48.4 

-  1,0 

70 

26 

35 

12 

462 

0 

0 

0 

0 

1.78 

-  6,18 

•  62 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

SHELTER  COVE 

55.  OM 

49. 7M 

65 

7 

40 

18 

425 

0 

0 

0 

0 

1.72 

.85 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

SONOMA 

64.9 

36.4 

50,7 

72 

20* 

30 

12. 

394 

0 

0 

8 

0 

1,23 

.63 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

TO  r  II  1  TW     ft  A  U     |j  t  t  r  1  HT 

TnlNITY    DAM   VI3TA  PT 

51.3 

29.1 

40.2 

6l 

22 

23 

11* 

686 

0 

2  5 

1.10 

,86 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

TULELAKE  //R 

50. 4M 

2  2.SM 

36. 6M 

63 

19* 

15 

24. 

785 

0 

0 

28 

0 

.10 

-  ,94 

.04 

13. 

T 

T 

2. 

0 

0 

0 

UK  I  AH 

64.3 

34.8 

49.6 

•  5 

75 

19 

29 

10. 

427 

0 

0 

9 

0 

1.32 

-  5.10 

.77 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

59.9 

24,8 

42.4 

1.6 

72 

19 

19 

23. 

629 

0 

0 

28 

0 

1,63 

-  4.25 

.76 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

WEEO  1  S 

50.9 

23.4 

37.2 

67 

19 

16 

11. 

775 

0 

0 

28 

0 

1.10 

.70 

27 

T 

T 

6 

2 

1 

0 

WILLITS  1  NE 

62.5 

31.9 

47,2 

75 

20 

26 

10 

491 

0 

0 

1  6 

0 

1.92 

1.10 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

YREKA 

52.9 

26.0 

39.5 

1.3 

63 

22 

19 

10 

708 

0 

0 

27 

0 

.68 

-  1.61 

.0 

0 

0 

DIVISION 

45.7 

-  ,2 

1.48 

-  4,87 

ft       ft  ft 

OAtRAM t N  TU 

DRAINAGE  02 

AD  IN  RANGER  STATION 

50.3M 

22,  4M 

36. 4M 

6  1 

18 

14 

10 

793 

0 

0 

28 

0 

.47 

.18 

27 

.3 

0 

3 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

51.3 

20,4 

35.9 

3.7 

65 

20 

9 

10 

809 

0 

0 

27 

0 

.16 

-  1,29 

.09 

27 

.5 

1 

14 

0 

0 

0 

AUBURN 

61.0 

38.0 

49,5 

1.6 

74 

20 

32 

11 

429 

0 

0 

1 

0 

1.16 

-  5,09 

,66 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

62.0 

38.9 

50.5 

70 

24 

35 

12 

400 

0 

0 

0 

0 

.82 

,45 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

BLUE  CANYON  KB  A I RPORT//R 

48.6 

32.3 

40,5 

3.4 

67 

20 

21 

9 

680 

0 

0 

17 

0 

2.49 

-  7,70 

1.20 

27 

.6 

32 

1 

2 

2 

2 

BOWMAN  DAM 

50.  1 

27.6 

38.9 

3.0 

62 

20* 

20 

11* 

72* 

0 

0 

24 

0 

2.43 

•  9,02 

1.21 

27 

5.0 

43 

1 

3 

2 

1 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

62  .  7M 

32  ,  7M 

47.  7M 

.  8 

74 

21 

26 

24. 

478 

0 

0 

16 

0 

.  76 

•  3,34 

,54 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

BURNEY 

53.5 

21.5 

37.5 

67 

19 

14 

11. 

763 

0 

0 

28 

0 

.78 

.64 

27 

.0 

0 

1 

1 

0 

CANYON  DAM 

43.5 

19.8 

31.7 

-  .1 

55 

19 

11 

12 

928 

0 

1 

28 

0 

1.39 

-  5,47 

.88 

2T 

1.5 

32 

2. 

3 

1 

0 

CENTERVILLE  PH 

65.7 

32.5 

49,1 

.2 

77 

19 

25 

10 

438 

0 

0 

16 

0 

1.49 

-  6.34 

.98 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

CHESTER 

49.9 

18.4 

34.2 

59 

20 

10 

10 

859 

0 

0 

28 

0 

.98 

-  4.60 

.62 

27 

4.5 

16 

6. 

3 

1 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

61.3 

35,3 

48.3 

-  ,3 

72 

19 

27 

10 

463 

0 

0 

10 

0 

1.02 

-  3.41 

.67 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

CLARKSBURG 

59.2 

37.7 

48,5 

70 

20 

30 

12 

458 

0 

0 

2 

0 

.45 

.24 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

CLEARLAKE  highlands 

62.2 

27.7 

45,0 

72 

19 

22 

10 

555 

0 

0 

24 

0 

.73 

.70 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

COLFAX 

59.  2M 

36, 4M 

47,  8M 

2.2 

71 

18 

28 

12 

477 

0 

0 

6 

0 

1.90 

-  6.34 

.98 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

COLUSA  1  ssw 

61.3 

35.5 

48.4 

-  1,1 

73 

20 

26 

21 

457 

0 

0 

8 

0 

.52 

-  2,34 

.41 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

DAVIS  1  MSW 

59.6 

37.3 

48.5 

-  .8 

70 

21 

29 

12 

457 

0 

0 

3 

0 

.53 

-  2.72 

.44 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

49.0m 

28. 6M 

38.8m 

1.2 

67 

26. 

23 

10 

730 

0 

0 

26 

0 

2.58 

•  9.21 

1.20 

5 

.0 

13 

1 

3 

2 

2 

DE  SABLA 

58.7m 

31. 2M 

4  5,0m 

2.4 

70 

20 

24 

10 

554 

0 

0 

15 

0 

2.14 

-  9,17 

1.16 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

DOBBINS  COLGATE 

58. 4M 

34.  7M 

46. 6M 

72 

19 

27 

11 

507 

0 

0 

0 

1.07 

-  5,94 

.60 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

57. 5M 

27. 2M 

42. 4M 

69 

19 

24 

17 

0 

0 

0 

2.12 

.0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

60.3 

32.8 

46.6 

.3 

72 

21 

28 

24. 

510 

0 

0 

13 

0 

.72 

-  2.75 

.49 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

63.3 

39.3 

51.3 

73 

20 

31 

12 

376 

0 

0 

1 

0 

.95 

.65 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

Continued  FEBRUARY  1965 


Stall 

on 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

°J 

if 

>  3 
<  Z 

Average 

Departure 
From  Normal 

— 

£ 

a> 
& 

Lowest 

o 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

3 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

© 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

2 

s 

S 

1.00  or  More 

il 

-°l 

li 

■\ 

FOLSOM  0AM 

59,2 

39.6 

49,4 

71 

20 

32 

15 

431 

0 

0 

1 

0 

.82 

,39 

5 

•  0 

0 

2 

0 

o 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

M 

M 

M 

71 

19 

27 

11 

0 

0 

0 

2.30 

1  .04 

27 

.0 

0 

3 

3 

1 

GRASS  VALLEY 

61.5 

34.5 

48.0 

2.1 

75 

19 

28 

23* 

466 

0 

0 

12 

0 

1.79 

-  7.78 

.79 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

55.0 

22.4 

38.7 

,3 

67 

19 

16 

12* 

730 

0 

0 

28 

0 

.36 

-  2.48 

.11 

27. 

.0 

0 

3 

0 

0 

JESS  VALLEY 

46.2 

21.7 

34,0 

66 

18 

2 

1  1 

863 

0 

1 

26 

0 

.72 

-  1.23 

.23 

14. 

4.0 

8 

13 

3 

0 

0 

LAKEPORT 

61  .6 

31.0 

46.3 

72 

18 

27 

28* 

514 

0 

0 

2  1 

0 

1.37 

-  3.53 

.71 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

LAKE  SHORE 

62.4 

31,5 

47,0 

78 

20 

24 

10 

500 

0 

0 

18 

0 

1,55 

,86 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

LAKF  SPAULD1NG 

52.4 

26.1 

39.3 

3.9 

64 

20 

19 

28 

714 

0 

0 

26 

0 

2.55 

-  8.29 

1.22 

5 

3.0 

42 

1 

4 

2 

2 

lakf  spaulDing  dam 

LAS  PLUMAS 

61.9 

40.8 

51.4 

.3 

72 

20ft 

34 

11* 

376 

0 

0 

0 

0 

1.81 

-  7.55 

1.02 

5 

.0 

0 

3 

1 

1 

MANZANITA  lake  // 

44.  1 

20.9 

32.5 

56 

21ft 

12 

6 

903 

0 

2 

28 

0 

1.95 

,84 

27* 

16.0 

33 

6 

3 

2 

0 

MARYSVILLE 

61.5 

37,9 

49,7 

-  .4 

73 

20 

31 

12 

421 

0 

0 

2 

0 

•  7  7 

-  3,09 

.52 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

MC  CLOUO 

53.9 

24,7 

39,3 

2.8 

67 

21ft 

20 

28* 

714 

0 

0 

28 

0 

1.53 

-  6,78 

.86 

27 

.5 

0 

3 

2 

0 

MINERAL 

47,7 

24.2 

36,0 

3.6 

59 

19 

18 

12 

808 

0 

0 

2  6 

c 

2.16 

-  6.16 

.98 

27 

5.5 

20 

6 

4 

2 

0 

MONT ICELLO  DAM 

61  .  1 

37,7 

49.4 

70 

21ft 

33 

12 

430 

0 

0 

0 

0 

.64 

,42 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  SHASTA   .3  CITY  //» 

51.2 

27.8 

30.5 

2.5 

67 

18 

20 

11 

708 

0 

0 

25 

0 

1.45 

-  4.46 

.58 

26 

1.7 

T 

27. 

4 

1 

0 

NEVADA  CITY 

55.9 

28,4 

42.2 

.9 

66 

20 

23 

23* 

634 

0 

0 

26 

0 

1 .62 

-  8,01 

,76 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

ORLAND 

61.0 

36.9 

49,0 

.1 

72 

21* 

32 

24. 

443 

0 

0 

3 

0 

.69 

-  2.47 

.49 

5 

•  0 

0 

2 

0 

0 

OROV I LLE 

61.4 

38.9 

50.2 

74 

20 

30 

10 

410 

0 

0 

1 

0 

.90 

,64 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

PARADISE 

60.4 

38,1 

49,3 

72 

20 

31 

4 

435 

0 

0 

2 

0 

1.95 

1.15 

5 

.0 

0 

3 

2 

1 

PL ACERV I LLE 

57.3 

29.6 

43.5 

.  1 

68 

20 

22 

10 

597 

0 

0 

23 

0 

1.79 

-  5,20 

,66 

27 

.0 

0 

3 

3 

0 

PLACERVILLE  IFG 

57.7 

38,9 

48.3 

70 

20 

31 

12. 

460 

0 

0 

5 

0 

1.85 

,  74 

27 

.0 

0 

3 

3 

0 

PLAT  I NA 

59.0 

29.3 

44.2 

71 

20 

22 

11 

577 

0 

0 

21 

0 

1.10 

,68 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

PORTOLA 

49.0 

19.4 

34.2 

2.4 

61 

19 

7 

10 

857 

0 

0 

2  8 

0 

.52 

-  2.87 

.52 

27 

T 

10 

2« 

1 

1 

0 

QUINCY  RANGER  STATION 

57.4 

23.5 

40,5 

3.7 

68 

26* 

12 

12 

680 

0 

0 

27 

0 

1.27 

-  5,99 

.86 

27 

,0 

0 

3 

1 

0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

62.4 

39.4 

50,9 

1.2 

78 

20 

35 

24 

387 

0 

0 

0 

0 

1.14 

-  2,17 

.50 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

REODING  FIRE  STA  NO  2 

66,2 

39.4 

52,8 

3.4 

78 

20 

35 

16. 

338 

0 

0 

0 

0 

1.10 

-  5,09 

,60 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

ROCKLIN 

58.9 

34,3 

46,6 

-  1.0 

70 

22 

28 

15 

509 

0 

0 

11 

0 

.TO 

-  3,66 

.35 

27 

,0 

0 

3 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

59.7 

38.7 

49.2 

.0 

70 

19 

32 

12 

434 

0 

0 

1 

0 

.41 

-  2.58 

,24 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

61,4 

41,8 

51.6 

1.1 

71 

20ft 

36 

12. 

369 

0 

0 

0 

0 

.48 

-  2,99 

,27 

4 

,0 

0 

2 

0 

0 

SHASTA  DAM 

59.0 

40.0 

49,5 

72 

19 

35 

10. 

425 

0 

0 

0 

0 

1.29 

.69 

27 

.0 

0 

2 

2 

0 

SIERRA  CITY 

56.5m 

29,7m 

43,  1M 

69 

16 

25 

11. 

608 

0 

0 

22 

c 

2,50 

1.23 

27 

.0 

17 

1 

3 

2 

2 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

48.7 

21.1 

34.9 

3.1 

61 

26ft 

12 

10 

837 

0 

0 

28 

0 

.81 

-  3.42 

.79 

27 

.0 

6 

1 

1 

1 

0 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

40,9 

18.3 

29.6 

52 

19 

11 

2B. 

984 

0 

4 

28 

0 

2,50 

1.15 

27 

15.8 

106 

10. 

4 

2 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

61.3 

35.0 

48.2 

1.2 

74 

20 

30 

28. 

463 

0 

0 

7 

0 

.63 

-  2,77 

,44 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

56.3 

29.7 

43,0 

71 

20 

21 

15 

609 

0 

0 

23 

0 

2.31 

1.10 

5 

.0 

T 

3* 

3 

2 

2 

TURNTABLE  CREEK 

63,  7M 

38.  7M 

5  1  •  2M 

76 

19 

32 

10 

388 

0 

0 

1 

0 

1.36 

•  74 

27 

•  0 

0 

2 

2 

0 

TWIN  LAKES 

43.2 

14.5 

28.9 

3.7 

54 

20ft 

2 

28 

1005 

0 

4 

28 

0 

2.30 

-  5,60 

1.06 

27 

23.5 

112 

6 

4 

1 

1 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

64. 6M 

30.4M 

47.5M 

72 

20* 

26 

23 

0 

0 

2  1 

0 

1.42 

,81 

5 

•  0 

0 

2 

2 

0 

VACAVILLE 

63.1 

39.5 

51.3 

2.1 

73 

19 

30 

12 

375 

0 

0 

1 

0 

1.01 

-  4,06 

.74 

5 

,0 

0 

2 

1 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

61.3 

35.4 

48,4 

73 

20 

30 

9. 

464 

0 

0 

10 

0 

2.38 

-  2,27 

1  ,04 

5 

.0 

0 

3 

3 

1 

WHISKEYTOwN  RES 

60.6 

36.5 

75 

21 

30 

10 

45  3 

0 

0 

5 

0 

1.51 

,89 

27 

,0 

0 

2 

2 

0 

WILLIAMS 

62,0 

36.5 

49,3 

73 

20 

32 

15. 

430 

0 

0 

2 

0 

.71 

.50 

5 

,0 

0 

2 

1 

0 

WtLLOWS 

60.6 

36,0 

48.3 

-  .5 

73 

21 

31 

24. 

458 

0 

0 

4 

0 

•  65 

-  2,41 

.48 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

WINTERS 

60.9 

38.8 

49,9 

72 

21 

30 

12 

419 

0 

0 

1 

0 

,60 

.54 

5 

,0 

0 

1 

1 

0 

WOODLAND   1  WNW 

60.4 

37.5 

49,0 

-  1,3 

70 

21. 

28 

12 

441 

0 

0 

2 

0 

.53 

-  2,74 

,46 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

44,5 

1.7 

1.27 

-  4,94 

•       •  * 

UADfuClIT     1 M T C n 1 ^ n 
rVUWTHt*37  INItRIUH 

BASIN  03 

BCCA 

45.6 

9.6 

27.6 

58 

20 

0 

12. 

1041 

0 

2 

28 

3 

.54 

,47 

27 

1.0 

17 

2. 

1 

0 

0 

BOD  IE 

3  7  .  R 

6.6 

22.2 

50 

19 

-  8 

15. 

1191 

0 

9 

28 

7 

1.54 

,93 

27 

15.5 

20 

15ft 

5 

I 

0 

BRIDGEPORT 

42.6 

10.7 

26.7 

56 

21 

-  4 

12. 

1066 

0 

1 

28 

3 

.20 

.14 

27 

1.8 

5 

3. 

1 

0 

0 

ttl)*HV  I  L  L t 

47.5 

25.5 

36.5 

2.9 

63 

20 

14 

11 

789 

0 

0 

2  5 

0 

.23 

-  1,27 

,  1  1 

27 

.  8 

0 

2 

0 

0 

DCNNEft  MEMORIAL   ST  PK 

46.0 

13.6 

29.8 

57 

21* 

3 

12 

978 

0 

2 

28 

0 

1.19 

.76 

27 

3.6 

34 

2. 

3 

1 

0 

DOYLE  3  SSE 

40.8 

23.3 

36.6 

6? 

22 

1,3 

10 

790 

0 

0 

27 

0 

.51 

,44 

27 

T 

T 

6 

1 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  game 

50,0 

24,7 

37,4 

63 

21 

15 

10 

767 

0 

0 

24 

0 

.27 

,16 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BIDwELL 

49.  1 

24.8 

J7.0 

3.8 

62 

19 

IP 

11 

779 

0 

0 

26 

0 

.37 

-  1,60 

.19 

14 

1,0 

T 

14 

2 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

46.1 

14,3 

30,2 

56 

19 

0 

10 

970 

0 

0 

28 

\ 

1.56 

.61 

27 

7.5 

54 

6 

4 

2 

0 

MONO  LAKE 

47.5 

21.1 

34.3 

63 

20 

10 

10 

852 

0 

1 

28 

0 

,49 

,49 

27 

T 

0 

1 

0 

0 

SOUAw  VALLEY 

45.4 

15.5 

30.5 

56 

21 

4 

12 

960 

0 

1 

28 

0 

.90 

.80 

27 

4.0 

2 

1 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

49  .  9W 

24, OM 

37.0M 

2.7 

64 

1 9 

14 

10 

779 

0 

0 

25 

0 

.47 

-  2,04 

.  32 

2  7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TAHOE  CITY 

40.5 

21.3 

30.  9 

2.5 

52 

22 

u 

12. 

951 

0 

3 

28 

0 

.85 

-  4.47 

.62 

27 

3.5 

32 

1 

2 

1 

0 

TERMO 

42.4 

16.4 

2".4 

54 

21 

5 

15. 

990 

0 

1 

28 

0" 

.19 

.09 

13 

1.0 

7 

3. 

0 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

44.0M 

1  3  ,  7M 

28. 9M 

.9 

56 

20 

3 

12 

1013 

0 

2 

28 

0 

.88 

-  4.36 

.67 

27 

3.5 

29 

2* 

1 

1 

0 

WOODFORDS 

50,1 

24.7 

37,4 

65 

21 

1 1 

11. 

766 

0 

0 

22 

0 

.95 

,52 

27 

T 

4 

2* 

2 

1 

0 

DIVISION 

32.0 

1.4 

.70 

-  2,41 

ft       •  « 

ORA I NAGE  04 

Av I L A  BEACH 

67.6 

43.1 

55,4 

»4 

20 

36 

12. 

261 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

64.  i 

41,1 

52.7 

74 

20 

32 

12 

336 

0 

0 

1 

0 

2.34 

1.62 

5 

.0 

0 

2 

2 

1 

59.4 

43,9 

51.8 

-  .1 

69 

20ft 

39 

12 

361 

0 

0 

0 

0 

.88 

-  3,03 

,44 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLRL INGAuE 

62.6 

41.3 

52.0 

68 

20 

34 

12 

355 

0 

0 

0 

0 

1.01 

.65 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

CARMEL  VALLEY 

64.4 

37.1 

50.8 

78 

19 

29 

13. 

391 

0 

0 

5 

0 

.33 

.35 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

CROCKETT 

60.  4M 

39. 8m 

50,  1M 

69 

21ft 

33 

12 

411 

0 

0 

0 

0 

.45 

-  2.81 

,43 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILROY 

64.0 

36.4 

50,2 

75 

21 

28 

13 

409 

0 

0 

7 

0 

.76 

.53 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

Continued  FEBRUARY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 

£ 

s 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

, 

si 

S  i. 

0  a 

HALF  MOCN  BAY  2  NNW 

57.2 

41.5 

49.4 

64 

18 

37 

26. 

432 

0 

0 

0 

0 

l.ftO 

.66 

5 

•  0 

0 

4 

1 

0 

HCLLISTER 

66.2 

35.1 

50.7 

-  1.4 

80 

21 

27 

10 

394 

0 

0 

11 

0 

.49 

-    1  .99 

,28 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

KIN6  CITY 

67. a 

35.8 

51.8 

.9 

82 

19 

2ft 

12 

361 

0 

0 

1 1 

0 

.46 

-  1.84 

.21 

27. 

.0 

0 

2 

0 

0 

L  I VERMORE  2  SSW 

59.4 

35.9 

47.7 

-  1.3 

71 

27 

30 

24* 

481 

0 

7 

.59 

-  2.08 

.39 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

LCS  GATOS 

62.5 

39.2 

50.9 

.  9 

72 

20 

il 

12 

389 

0 

0 

1 

0 

.85 

-  4,73 

.48 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

61  ,8K 

38. en 

50. 3M 

7? 

20 

33 

12 

407 

0 

0 

0 

0 

,80 

.51 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

MONTEREY 

59.9 

43.6 

51.8 

73 

20 

39 

10 

365 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.53 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

MCRRO  BAY  FIRE  DEPT 

61.0 

40.5 

50.8 

75 

21* 

33 

24 

391 

0 

0 

0 

0 

,60 

.36 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

61.2 

41.7 

51.5 

73 

20 

36 

10* 

372 

.63 

.53 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

52. 2M 

38. 5M 

45, 4M 

4.9 

65 

20* 

29 

9 

545 

0 

0 

0 

1.24 

-  3.75 

.47 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

66.2 

34.5 

50,4 

30 

20 

24 

10 

404 

0 

0 

9 

0 

.62 

.32 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEWARK 

59.6 

43.1 

51.4 

73 

21 

37 

12 

378 

0 

0 

0 

0 

.50 

.29 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

0 

58.5 

44,5 

51.5 

.8 

65 

25 

38 

12 

371 

0 

0 

0 

0 

.82 

-  2.39 

.34 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

60.0 

39.2 

49.6 

70 

21 

30 

12 

423 

0 

.77 

.40 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

PA 50  R08LE5 

66.2 

32.4 

49.3 

79 

19 

23 

12. 

432 

0 

0 

16 

0 

.51 

.34 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

65.5 

32.4 

49,0 

78 

21* 

22 

10 

444 

0 

0 

17 

c 

.51 

.34 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

67.0 

33,3 

50.2 

82 

19 

24 

12 

411 

0 

0 

15 

0 

.50 

.28 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

PISMO  BEACH 

61.2 

41.6 

51.4 

72 

20 

34 

12* 

371 

0 

0 

0 

0 

.43 

.41 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

58.7 

42.5 

50.6 

66 

18 

35 

15 

398 

0 

n 

0 

Q 

1.28 

.70 

5 

.0 

0 

3 

1 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

60.2 

36.1 

48.2 

71 

21 

32 

16. 

ft6ft 

0 

0 

3 

0 

.47 

.29 

5 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

61.9 

28.7 

45.3 

73 

21 

19 

12 

5ft5 

0 

0 

24 

0 

.66 

-  3.53 

.58 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

REDWOOD  CITY 

63.0 

40.3 

51.7 

,7 

74 

20 

31 

12 

368 

0 

0 

1 

c 

1.08 

-  2.52 

.63 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

RICHMOND 

61.3 

43.3 

52.3 

72 

21 

37 

12 

350 

0 

0 

0 

0 

1.24 

.67 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

60.4 

33.5 

47,0 

70 

21 

26 

12 

500 

0 

0 

0 

1.08 

,56 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

SALINAS  2  E 

62.9 

38.2 

50,6 

-  1,1 

76 

20* 

29 

10 

397 

0 

0 

5 

0 

.39 

-  2,26 

.23 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

62.1 

37.7 

49,9 

74 

20* 

30 

10 

415 

0 

0 

4 

0 

.44 

.17 

27. 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

66.8 

31.2 

49.0 

78 

19 

24 

16* 

438 

0 

0 

19 

0 

.86 

.63 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

57.8 

44.3 

51,1 

68 

18 

37 

12 

364 

0 

,96 

.60 

ft 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

Q 

58.2 

42,5 

50.4 

-  .5 

68 

20* 

37 

12 

404 

0 

0 

0 

0 

.91 

-  2,57 

.51 

4 

.0 

0 

4 

1 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

59.9 

48,1 

54.0 

1.0 

73 

20 

42 

3 

302 

0 

0 

0 

0 

.94 

—  2,72 

.  ftft 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

59.5 

38.4 

49.0 

69 

19* 

31 

12 

444 

0 

0 

2 

0 

1.27 

.47 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

62.3 

40.1 

51.2 

-  .8 

72 

21 

32 

12 

379 

0 

0 

I 

0 

,48 

-  2.08 

.21 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

64.0 

40.4 

52.2 

-  .9 

81 

20 

34 

12* 

352 

.42 

-  3,99 

.26 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  MATEO 

61.1 

44,7 

52.9 

72 

20 

37 

12 

331 

0 

0 

0 

0 

.47 

.34 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

62.8 

41,1 

52,0 

.  8 

74 

20 

35 

12 

358 

0 

0 

0 

0 

.48 

-  2.20 

.17 

27 

.  0 

0 

3 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

63.8 

38.5 

51.2 

.4 

76 

19 

30 

13 

360 

0 

0 

2 

0 

1.71 

-  4,10 

,98 

5 

.0 

0 

2 

2 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

M 

40,7 

M 

73 

21 

36 

10 

0 

0 

0 

0 

.98 

.47 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

61.3 

34.1 

47.7 

72 

21 

28 

24. 

477 

1  4 

.66 

-  3.18 

.42 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

WAT50NVILLE  WATERWORKS 

62.2 

39.6 

50.9 

75 

21. 

31 

12 

368 

0 

0 

1 

0 

1.06 

.70 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

50.5 

.3 

.83 

-  2.92 

•       •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

61.0 

41.4 

51.2 

1.4 

71 

20 

33 

13 

378 

0 

0 

0 

0 

.44 

-  1,98 

,28 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

60.6 

38.0 

49,3 

72 

21 

30 

13. 

431 

0 

0 

4 

0 

.63 

.34 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

61.5 

36.9 

49,2 

-  .1 

72 

22. 

28 

10 

43* 

0 

0 

6 

0 

1.20 

-  3.65 

.72 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

AUBERRY  1  NNE 

61  ,8M 

34.2M 

4R.0M 

2.2 

72 

22 

27 

11. 

466 

1.47 

-  3,42 

1.10 

6 

.0 

0 

1 

1 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

62.0 

38.7 

50.4 

-  1.6 

76 

21 

28 

12 

*05 

0 

0 

2 

0 

.17 

-  ,97 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

50.7 

38.9 

49.3 

71 

19 

31 

10 

434 

0 

0 

1 

0 

1.38 

.85 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

BIACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

62.8 

36.4 

49.6 

76 

22 

27 

11 

428 

0 

0 

7 

0 

.21 

.19 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

53.3 

27.0 

40.2 

2.0 

67 

21 

20 

12. 

690 

0 

0 

2  8 

0 

2.71 

-  6,69 

1.21 

6 

.0 

3 

3 

1 

CAMP  PARDEE 

58.1 

38.6 

48.4 

.7 

70 

22 

33 

10 

459 

0 

0 

0 

0 

.80 

-  2,66 

.29 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  Rh 

59.2 

34,9 

47.1 

71 

27 

27 

10 

493 

0 

0 

8 

0 

.97 

.34 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

56.0m 

29.  1M 

42, 6M 

69 

21* 

20 

10 

612 

0 

0 

22 

0 

2.33 

•  92 

27 

1.0 

5 

1 

4 

2 

0 

COALINfiA 

63.3 

38,6 

51,0 

1.0 

77 

26 

28 

12 

386 

0 

0 

5 

0 

.23 

-  I.39 

.12 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

60.7 

36.0 

48,4 

73 

27 

26 

11. 

461 

0 

0 

8 

0 

.34 

.16 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

60.8 

34.4 

47,6 

-  1.8 

74 

26 

26 

11 

fteo 

0 

0 

13 

0 

.66 

-  1.43 

.35 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

DUDLEYS 

58.5 

26.6 

42,6 

1.6 

71 

19 

16 

9 

622 

0 

0 

25 

0 

1.71 

-  5,47 

.91 

5 

.0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

62.9 

35.3 

49.1 

-  .2 

74 

21 

28 

15. 

440 

0 

0 

8 

0 

1.39 

-  ft, 05 

.71 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

62.5 

37.  1M 

49,  8M 

76 

26* 

26 

12 

411 

0 

0 

7 

0 

.32 

.17 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

61.8 

37.3 

49,6 

-  .9 

75 

26 

29 

10 

423 

0 

0 

5 

0 

.43 

-  1,76 

.24 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

59.7 

37.3 

48,5 

71 

27. 

29 

10 

ft58 

0 

0 

5 

0 

.32 

.17 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

GIANT  FOREST 

45.3 

24.9 

35.1 

1.7 

55 

2T» 

11 

11. 

831 

0 

1 

26 

0 

D  1.64 

-  6,85 

.92 

6 

8.0 

42 

7 

5 

1 

0 

glennville 

59.5 

26,6 

43.1 

75 

21 

18 

12. 

605 

0 

0 

22 

0 

,70 

,28 

26 

•  0 

0 

3 

0 

0 

GRANT  GROVE 

45.6 

27.3 

36.5 

58 

22 

1ft 

10 

792 

0 

2 

21 

0 

1.40 

1.02 

6 

6.5 

29 

10. 

3 

1 

1 

HANFORD 

63.6 

35,5 

49.6 

•  .1 

76 

19 

25 

12. 

427 

0 

0 

8 

0 

.33 

-  1,26 

.11 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

59. 3M 

30. 4M 

44. 9M 

4.9 

78 

20 

23 

13. 

561 

0 

0 

18 

0 

2.17 

-  3,68 

.91 

7 

.0 

T 

7. 

3 

2 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

45.2 

22.3 

33.8 

3.8 

56 

21* 

12 

12 

869 

0 

1 

28 

0 

15.0 

55 

6 

IORIA 

60.9 

41.0 

51,0 

3.7 

73 

21 

32 

12 

383 

0 

0 

1 

0 

.ft9 

-  2.91 

.31 

5 

•  0 

0 

2 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

62.6 

45.4 

54,0 

,4 

75 

26* 

37 

10. 

301 

0 

0 

0 

0 

.35 

-  1,59 

.22 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

65.2 

34.6 

49,9 

77 

16 

2ft 

13. 

ftl3 

0 

0 

1 1 

0 

.29 

.25. 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

62.1 

38.9 

50,5 

75 

27* 

31 

12 

399 

0 

0 

4 

0 

.20 

.13 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

62.8 

*2.5 

52.7 

76 

26 

34 

10 

342 

0 

0 

0 

0 

.29 

.23 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

5». 5 

3».8M 

47. 2M 

71 

22 

2ft 

10 

495 

0 

0 

12 

0 

.98 

.46 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

LE  GRAND 

60.9 

35.8 

48.4 

-  l.l 

72 

26 

26 

10 

460 

0 

0 

10 

0 

.58 

-  1,8ft 

,30 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

LEMON  COVE 

60.9 

39.1 

50.0 

-  1.2 

7* 

21 

32 

10 

414 

0 

0 

1 

0 

.51 

-  2,14 

•  43 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

LINDSAY 

62.2 

36.0 

49.1 

-  ,9 

7ft 

26* 

28 

13 

440 

0 

0 

8 

0 

.27 

-  1,84 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOO  I 

60.9 

36.6 

48.8 

.0 

71 

21 

29 

12 

447 

0 

0 

2 

0 

.63 

-  2,25 

.38 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

<S 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

2 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

■2 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

.  £ 
8! 

*i 

°l 

n£ 

sj 

OM 

ICS  BANOS 

63.1 

37.8 

50.5 

,4 

75 

26 

29 

12 

4  00 

0 

0 

e 

0 

.37 

-  1,21 

.23 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

MADERA 

60. 3k 

37,3 

48.8M 

-  1.2 

73 

27 

28 

10 

448 

0 

0 

3 

0 

.52 

-  1,43 

.25 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

60.0 

38.2 

49,  1 

69 

25* 

29 

15 

440 

0 

0 

4 

0 

•  45 

.28 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARICOPA 

62.1 

40,0 

51.1 

-  1.3 

75 

21 

30 

10 

384 

0 

0 

2 

0 

•  84 

.05 

•  50 

27 

.0 

0 

2 

1 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

62.7 

36.0 

49,4 

.3 

73 

26 

28 

12 

430 

0 

0 

6 

0 

.53 

-  1,72 

.33 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

MODESTO 

61.2 

37.0 

49.1 

.2 

75 

26 

30 

12 

439 

0 

0 

2 

c 

.  58 

-  1,53 

•  35 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

61.6 

38.3 

50,0 

.8 

73 

26 

30 

12 

417 

0 

0 

4 

0 

.44 

-   1 ,44 

•  3  3 

5 

•  0 

0 

2 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

59. 6M 

33. OM 

46,  3M 

70 

27* 

23 

10 

519 

0 

0 

14 

0 

1  .73 

-  4,60 

1.17 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

57.8 

36,7 

47,3 

-  1,3 

68 

22 

30 

12. 

490 

0 

0 

4 

0 

.52 

-  1,80 

•  25 

27 

•  0 

0 

3 

0 

0 

ORANGE  COVE 

60,4 

37.8 

49.1 

.7 

73 

27. 

28 

10 

441 

0 

0 

4 

0 

.26 

-  2,25 

.12 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

panoche  creek 

61.0 

39.8 

50,4 

72 

22 

30 

11 

405 

0 

* 

0 

•  3  3 

.24 

6 

•  0 

0 

1 

c 

0 

PORTERV I LLE 

62.8 

38.4 

50,6 

-  ,1 

76 

2  7 

3 1 

13 

396 

0 

0 

3 

.19 

-  1,72 

.13 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PCSEY  3  E 

5  1  .6m 

26. 9M 

39,3m 

68 

2  1 

18 

10 

715 

0 

0 

23 

0 

.  94 

.  58 

6 

1.0 

1 

6 

2 

1 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

60,7 

36.9 

48,8 

70 

20. 

27 

10 

447 

0 

0 

9 

0 

2.37 

.83 

27 

•  0 

0 

4 

3 

0 

SAN  LUIS  DAM 

59,4 

39.4 

49,4 

73 

27 

33 

12* 

427 

0 

0 

0 

° 

.50 

.34 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

5CNCRA  RS 

60.4 

32.3 

46,4 

•  6 

72 

20 

24 

10 

513 

0 

0 

1  6 

0 

1.82 

-  4,15 

•  67 

27 

•  0 

0 

4 

2 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

54.7 

27.2 

41,0 

67 

1  9. 

17 

11. 

666 

0 

0 

25 

0 

2,46 

.94 

6 

2.5 

3 

6 

3 

3 

0 

STOCKTON  WBAP 

60,8 

3a,  l 

49,5 

,  5 

7  1 

26 

30 

12 

427 

0 

0 

1 

0 

.61 

-  1,85 

•  41 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

60,5 

37.5 

49,0 

.  1 

71 

27. 

30 

19 

440 

0 

0 

2 

0 

.49 

-  2.14 

.34 

5 

•  0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

61  ,3M 

35, 8M 

48,  6M 

72 

20* 

28 

16 

448 

0 

0 

8 

0 

.51 

.36 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEHACHAP I 

56.9 

30,0 

43,5 

78 

22 

18 

12 

593 

0 

0 

1  9 

0 

•  19 

•  12 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

TEJCN  RANCHO 

57.8 

39,0 

4  8,4 

-  2.5 

70 

26* 

30 

10 

460 

0 

0 

2 

0 

.89 

-  1.16 

.89 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

63,5 

36,6 

50,1 

.  7 

73 

27. 

26 

10 

411 

0 

0 

6 

0 

.82 

-  3.23 

•  61 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

TIGER  CREEK  PH 

61,4 

34,0 

47.7 

3.1 

7  2 

19 

26 

11 

478 

0 

0 

11 

0 

1.76 

-  6,39 

,7B 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

TRACY  CAPBONA 

61.1M 

39. 2M 

50.2M 

73 

27. 

32 

24. 

409 

0 

0 

2 

0 

.47 

.25 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

61.1 

39.4 

50.3 

71 

21 

30 

12 

405 

0 

0 

4 

0 

•  50 

•  33 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

VISALIA 

59.8 

38.4 

49.1 

-  2.4 

72 

27. 

31 

13 

437 

0 

0 

3 

0 

.21 

-  1,77 

.08 

6 

•  0 

0 

0 

c 

0 

WASCO 

62,2 

37,0 

49,6 

-  ,4 

74 

27. 

28 

10 

424 

c 

0 

5 

0 

.25 

.97 

•  24 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

YOSEMIyE  NATIONAL  PARK 

59,1 

30.3 

44,7 

4,7 

70 

26. 

20 

10 

559 

0 

0 

IB 

0 

1.86 

-  4,78 

1.14 

27 

.0 

T 

4. 

3 

1 

1 

DIVISION 

47,7 

•  9 

.82 

-  2.78 

tt       «  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

67.7 

40,0 

5  3,9 

80 

21 

27 

12 

305 

0 

0 

3 

0 

1 . 70 

1.15 

6 

T 

0 

2 

1 

1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

61  .2 

48.0 

54,6 

,0 

73 

20 

42 

12 

283 

0 

0 

0 

0 

•  26 

-  2.87 

•  26 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BARRETT  DAM 

67.1 

30.3 

48,7 

-  1,6 

82 

22 

21 

12 

451 

0 

0 

18 

0 

1  ,92 

-  1,68 

,89 

6 

.0 

0 

2 

2 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

63,9 

36.3 

50,1 

88 

2  1 

23 

10 

41 1 

0 

0 

8 

0 

1  •  04 

-  2,95 

,  64 

7 

•  0 

0 

2 

1 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

49,3 

20.5 

34,9 

61 

26. 

8 

12 

835 

0 

1 

28 

0 

.84 

.70 

6 

6.0 

4 

6 

2 

1 

0 

SON  I TA 

69.5 

40,0 

54,8 

•  5 

87 

19 

27 

12 

279 

0 

0 

3 

0 

.55 

-  1.71 

•  53 

6 

•  0 

0 

1 

1 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 

67.7 

4  1,7 

54.7 

,5 

85 

19 

32 

12 

282 

0 

0 

1 

0 

.29 

-  2,93 

•  17 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CABPILLO  NAT  MONUMENT  P 

61.5 

4  7,9 

54,7 

75 

19 

40 

10 

285 

0 

0 

0 

0 

.68 

,68 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

CACHUMA  DAM 

66,3 

39,1 

52,7 

82 

20 

30 

10 

336 

0 

0 

3 

0 

.  42 

•  24 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

71.4 

37,6 

54,5 

85 

20. 

25 

12 

289 

0 

0 

7 

0 

.39 

•  32 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CHULA  VISTA 

62. 5M 

42  ,  7M 

52  ,  6M 

,8 

75 

1 

33 

12 

341 

0 

0 

0 

0 

.50 

-  1  ,54 

•  38 

6 

.0 

0 

2 

c 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

68, 6M 

39  ,  8M 

54  ,  2M 

1,6 

02 

1  9 

32 

12. 

298 

0 

0 

3 

0 

.52 

-  3,12 

.48 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORONA 

70,3 

40,0 

55,2 

2.2 

M  5 

19 

29 

12 

274 

0 

0 

3 

0 

.37 

•  2,36 

.37 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CULVER  CITY 

6t  .2 

44,9 

56,6 

88 

19 

38 

12. 

233 

0 

0 

0 

0 

.59 

.48 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

CUYAMA 

63.2 

27,6 

44,4 

78 

22 

18 

13. 

542 

0 

0 

2  3 

0 

•  27 

.  1  3 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CUYAMACA 

54.2 

28,6 

4  1,4 

.  9 

69 

22 

1  5 

10 

657 

0 

1  9 

0 

3.97 

-  3,62 

2.15 

7 

4,0 

4 

7 

3 

2 

2 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

66,7 

39,1 

52,9 

82 

2  1 

3  1 

9. 

334 

0 

0 

2 

0 

•  20 

-  2,47 

.  16 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

70,4 

40,4 

55,4 

86 

20 

32 

12 

266 

0 

0 

1 

0 

1  .  74 

•  97 

7 

,0 

0 

2 

2 

0 

ELSINORE 

70,3 

33.3 

51.8 

-  .3 

8  8 

20 

19 

12 

365 

0 

0 

10 

0 

.00 

-  2,66 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

E5C0NDID0 

6  7.4 

38,3 

52,9 

.  2 

8  1 

19 

28 

12. 

336 

0 

0 

6 

0 

1.39 

-   1  ,84 

1.18 

6 

.0 

0 

2 

1 

1 

FONTANA  KAISER 

70.1 

43.  1 

56.6 

8'* 

19. 

30 

6 

242 

0 

0 

1 

0 

.29 

.28 

6 

.0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

71.2 

36,6 

5  3,9 

86 

1  9 

24 

12 

303 

0 

0 

7 

0 

1.10 

,68 

6 

•  0 

0 

1 

0 

HENSHAW  DAM 

62.8 

27,8 

45,3 

77 

22 

17 

12 

546 

0 

0 

24 

0 

1.86 

,87 

6 

.0 

0 

2 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

55.9 

24.4 

40.2 

69 

25. 

10 

10 

691 

0 

0 

27 

0 

1  .90 

1.77 

6 

2«5 

2 

7. 

1 

JULIAN  WYNOLA 

57.9 

34.  3 

46.1 

75 

21 

20 

10 

524 

0 

0 

1  1 

0 

2.41 

1.49 

6 

T 

0 

2 

1 

LAGUNA  BEACH 

64.9 

40.6M 

52.8m 

-  1.9 

78 

18 

30 

10 

340 

0 

0 

2 

0 

•  43 

-  2.21 

•  36 

6 

.0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

68.8 

43.5 

56.2 

85 

19 

34 

12. 

244 

0 

0 

0 

0 

1,05 

.70 

6 

.0 

0 

1 

0 

LOMPOC 

65.2 

40.  3 

52,8 

81 

19 

31 

10 

337 

0 

0 

1 

0 

.51 

•  40 

5 

.0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

67.8 

48.  3 

SB.  1 

2.0 

86 

18 

42 

13. 

198 

0 

0 

0 

0 

.58 

-  2,55 

.43 

5 

.  0 

0 

0 

0 

LONG  BFACH  wB  AP 

65.  1 

42.6 

53.8 

-  ,6 

84 

19 

33 

12 

305 

0 

0 

0 

0 

.42 

-  1,89 

.34 

5 

.0 

0 

0 

0 

LCS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

64,6 

45.9 

55.3 

.  1 

83 

19 

37 

12 

271 

0 

0 

0 

0 

.34 

-  2,54 

.20 

5 

,0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  p 

68,9 

»7.0 

58,0 

,  9 

H5 

19 

41 

13. 

196 

0 

0 

0 

0 

.  2  3 

_  3,10 

•  21 

5 

,0 

0 

o 

o 

MILL   CREEK  NO  2 

65,4 

42.2 

53.8 

77 

22. 

30 

12 

308 

0 

0 

3 

0 

.71 

-  3,26 

.70 

6 

.0 

0 

1 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

44,4 

26.2 

35.3 

58 

21 

10 

1 1 

824 

0 

2 

21 

0 

.90 

.90 

6 

5,0 

1 

0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

54.3 

36.5 

45,4 

67 

21 

22 

11. 

543 

0 

0 

11 

0 

1.41 

.78 

6 

1.8 

2 

6 

2 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

62.7 

44,9 

53.8 

-  1.2 

74 

23 

36 

12 

307 

0 

0 

0 

0 

.  1  7 

-  2.36 

.17 

6- 

.0 

0 

0 

0 

0CEAN5IDE 

65.1 

41  .  7 

53.4 

77 

19 

33 

12 

319 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.58 

6 

.  0 

0 

1 

0 

OJAI 

69.7 

3  '.4 

53.6 

1.5 

85 

20. 

29 

12 

314 

0 

0 

4 

0 

.33 

-  4,04 

.26 

6 

.0 

0 

0 

0 

OXNARD 

65,6 

4  I  .4 

53.5 

.4 

84 

19 

33 

12 

315 

0 

0 

0 

0 

.18 

-  2.81 

.15 

.0 

0 

0 

0 

PALCMAR  MT  OBSERVATORY 

58.4 

33.6 

46.1 

76 

27 

19 

11 

522 

0 

0 

14 

0 

1.69 

1.40 

6 

1.6 

I 

1 

PASADENA 

7n,o 

4  1.4 

56.7 

2.1 

85 

19 

35 

12. 

228 

0 

0 

0 

0 

.48 

-  3.98 

.48 

6 

.0 

0 

0 

0 

PERR I  S 

70.0 

3-. 2 

52.1 

85 

21 

23 

12 

354 

0 

0 

12 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

POMONA 

7  1  .  1  M 

3n .  3M 

54,7m 

2.8 

85 

19 

28 

12. 

283 

0 

0 

6 

0 

.30 

-  3,32 

.28 

6 

.0 

0 

0 

0 

RAMCNA  SPAULDING 

6H.5 

3^.2 

51.9 

83 

21 

25 

10 

362 

0 

0 

13 

0 

1.19 

.73 

6 

.0 

0 

1 

0 

REOl  ANDS 

69.9 

19,9 

5"-,9 

2.9 

85 

19 

28 

12 

278 

0 

0 

2 

0 

.36 

-  2.31 

.35 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

Continued  FEBRUARY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

t- 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

0 

s 

0 
"3 

1.00  or  More 

8S 

S  3 

8  ( 
"si 

8  > 

'si 

1,3 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

69.6 

38.4 

54,0 

.9 

R5 

19 

27 

12 

299 

0 

0 

6 

0 

,17 

-  2.12 

.12 

6 

.0 

0 

1 

C 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

70.  1 

38.5 

54.3 

85 

20 

28 

12 

292 

0 

0 

3 

0 

.  14 

.10 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  ANTON  1 0  CYN  MOUTH 

66.8 

42,9 

54.9 

78 

2U 

30 

11 

282 

0 

0 

2 

0 

1.01 

-  4.40 

.88 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

CAM    QPDMADnTMO    t*  H  WOCD 
3**r<    DC  K  n    K  W  1  'iw    v.  U  "Uj^ 

70.6 

38.0 

54.3 

1.0 

86 

20 

24 

12 

296 

0 

0 

6 

0 

.27 

-  3,45 

.25 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

SI  .3 

35.9 

43.6 

2.2 

69 

21 

22 

10 

594 

0 

0 

10 

0 

.02 

-  2.56 

.02 

27 

T 

0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

6S.3 

46.5 

55.9 

-  .3 

ao 

19 

38 

12. 

249 

0 

0 

0 

0 

.52 

-  1.63 

.31 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

70.5 

44.  1 

57.3 

3.1 

85 

20 

34 

12 

221 

0 

0 

0 

0 

.54 

-  3.15 

.46 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

70.4 

40.9 

55.7 

86 

19 

32 

12 

257 

0 

0 

1 

0 

.39 

.39 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAM      1  A  f  T  K\  T  n 

71.8 

32.3 

52.1 

1.0 

85 

21. 

20 

12 

357 

0 

0 

I  3 

0 

.51 

-  2.02 

.46 

6 

.0 

0 

I 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

69.6 

44.3 

57.0 

2,5 

87 

19 

34 

12 

221 

0 

0 

0 

0 

.23 

-  2.91 

,18 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

66.0 

43.5 

54.8 

.8 

81 

18 

36 

12. 

280 

0 

0 

0 

0 

.46 

-  3.28 

.26 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

52  5 

3  3 

10 

344 

0 

0 

0 

0 

.58 

,  44 

.0 

n 

0 

SANTA  CATALINA  wBAP 

60.0 

48.0 

54,0 

.0 

76 

19 

42 

4 

314 

0 

0 

0 

0 

.24 

-  2.92 

.16 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

C  tilt  A     |l«n|  t     i,i  □     1  1  DOHOT  D 

3A  N  T  A    riflK  I*    WD    M  1  KKUK  1  H 

63.3 

37.6 

50.5 

-  1.3 

78 

20. 

27 

10 

400 

0 

0 

5 

0 

.35 

-  2.15 

.19 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

60.2 

47.5 

53,9 

71 

19 

42 

13. 

306 

0 

0 

0 

0 

.90 

.55 

5 

.0 

0 

2 

1 

0 

SANTA  PAULA 

70. OM 

37.3m 

53. 7M 

88 

19 

30 

13. 

313 

0 

0 

s 

0 

.12 

.10 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SUNlAND 

55  1 

1 9 

29 

1 0 

2  8  2 

0 

0 

2 

0 

.28 

23 

.  0 

fj 

TORRANCE 

66.6 

43.5 

55)1 

.6 

34 

19 

35 

12 

273 

0 

0 

0 

0 

.37 

-  2.54 

.35 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

1  U3  1  ll\     1  K  V  1  lit  HiMlNvn 

6B.6 

40.0 

54,3 

.2 

85 

19 

28 

10 

293 

0 

0 

4 

0 

.21 

-  2.59 

.21 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWITCHELL  oam 

66. 2M 

38.  3M 

52. 3M 

83 

20 

25 

10 

354 

0 

0 

6 

0 

.74 

,62 

5 

.0 

0 

1 

1 

0 

UCLA 

66.4 

52.5 

59.5 

82 

19 

46 

12 

163 

0 

0 

0 

0 

,49 

.44 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPLAND  3  N 

69.3 

38. 

53.9 

21* 

0 

0 

3 

0 

56 

' 

,  0 

1 

0 

VANDENBERG  AFB  R 

VISTA  2  NNE 

66.8 

42.2 

54.5 

83 

19 

34 

12 

290 

0 

0 

0 

0 

.71 

.56 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

WARNER  SPRINGS 

63.9 

29.6 

46.8 

1.2 

77 

21 

16 

10 

506 

0 

0 

20 

0 

.88 

-  2.25 

.65 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

YORBA  LINDA 

M 

M 

M 

88 

19 

0 

0 

0 

0 

.45 

-  2.71 

.43 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

52.4 

,4 

.70 

-  2.85 

«      *  * 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

69.1 

40.6 

54,9 

80 

23. 

22 

12 

278 

0 

0 

3 

0 

.07 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

6S.6 

35.7 

50.7 

80 

21 

19 

12 

395 

0 

0 

9 

0 

.05 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

65.0 

3h.2 

50.6 

80 

21 

25 

10 

400 

0 

0 

9 

0 

.69 

.69 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

61.1 

26.5 

43.8 

2.6 

75 

20 

15 

24 

585 

0 

0 

?  i. 

0 

.02 

-  .96 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

43, 4M 

23. 5M 

33. 5M 

51 

3 

4 

10 

0 

28 

0 

BI.YTHE 

74,*. 

39.  1 

56,8 

-  .2 

86 

27 

24 

13. 

230 

0 

0 

4 

0 

.12 

-  .36 

.08 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

71.7 

43.6 

5  7.7 

87 

27 

29 

12 

204 

0 

0 

2 

0 

.09 

.09 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

7*. 7 

39.7 

57.2 

89 

21 

25 

12 

226 

0 

0 

5 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SM 

73.7 

41.0 

57.4 

-  .6 

88 

28. 

25 

12 

228 

0 

0 

3 

0 

.15 

-  .20 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANT  I L 

66.8 

33.4 

50.1 

80 

21 

15 

12 

409 

0 

0 

13 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

65.1 

3H.9 

52.0 

78 

21 

25 

12. 

357 

0 

0 

7 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

76.0 

40.3 

61.2 

3.0 

88 

26 

32 

12 

114 

0 

0 

1 

0" 

.00 

-  .24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

53.61' 

M 

M 

66 

27 

18 

24 

0 

0 

1 ' 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

69.8 

47,9 

58.9 

84 

28 

35 

12 

182 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

74.3 

39.6 

57,0 

.6 

8« 

20 

24 

12 

224 

0 

0 

3 

0 

.16 

-  .25 

.16 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

5  0.3 

37.2 

47.8 

2.1 

74 

27. 

27 

12 

475 

0 

0 

1  3 

0 

.12 

-  3.04 

.10 

6 

.0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

73.4 

45.5 

59,5 

86 

26. 

33 

10 

170 

0 

0 

0 

0 

.17 

.17 

6 

.0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

59.6 

32.2m 

45, 9M 

2.1 

70 

23. 

21 

12 

519 

0 

0 

0 

.00 

-  1,12 

,00 

.0 

0 

0 

0 

hayfield  pumping  plant 

70.7 

41.9 

56.3 

83 

28. 

26 

12 

241 

0 

0 

1 

0 

.04 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

73.9 

45.0 

59.5 

1.5 

88 

27 

31 

12 

168 

0 

0 

2 

0 

.22 

-  .21 

.22 

6 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

74.4 

40.  1 

57.3 

90 

22 

26 

12 

219 

1 

0 

4 

0 

.27 

.26 

6 

.0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

62.1M 

29.  1" 

45, 6M 

73 

22. 

23 

16. 

0 

0 

0 

.00 

-  .82 

.00 

.0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

76.5 

39.5 

58.0 

-  .1 

90 

21 

24 

12 

215 

1 

0 

5 

0 

.00 

-  .42 

.00 

.0 

0 

0 

0 

I NYOKERN 

66.5 

34.2 

50,4 

78 

21 

17 

12 

402 

0 

0 

I  2 

0 

.  1 1 

.11 

6 

.0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

71.3 

44,  7 

58. 0 

85 

21 

29 

12 

204 

0 

0 

3 

0 

.08 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

52.8 

30.4 

41.6 

66 

21 

21 

12. 

650 

0 

0 

18 

0 

1.32 

1.30 

6 

2.5 

2 

6 

1 

1 

LANCASTER 

63.6 

30.6 

4  '.1 

77 

21. 

14 

12 

495 

0 

0 

20 

0 

.02 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

59,4 

39.1 

49,3 

73 

21 

23 

10 

433 

0 

0 

4 

0 

.05 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

1  UfFOMF    WAI  1  FY  1 

63. R 

31.4 

47,6 

77 

21 

12 

12 

480 

0 

0 

0 

.02 

.02 

7 

T 

0 

0 

0 

0 

MECCA  3  SE 

73.9 

39,8 

56.9 

H5 

28 

24 

13 

228 

0 

0 

4 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAvERNS 

57.4 

42,  OH 

49.  7M 

70 

26. 

27 

12. 

404 

0 

0 

0 

.34 

.18 

6 

T 

0 

2 

0 

0 

MOJAVE 

64,0 

33,8 

48,9 

80 

21 

18 

12 

443 

0 

0 

9 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCJAVE  2  ESE 

64.7 

34.  J 

49.7 

79 

21 

16 

12 

422 

0 

0 

10 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

57,2 

31.6 

44.4 

69 

26 

19 

14 

571 

,70 

.38 

T 

0 

2 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

66.9 

45.1 

57.0 

83 

27 

30 

12 

224 

0 

0 

1 

0 

.42 

.33 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

65.2 

35.  1 

50.2 

2,6 

77 

26. 

20 

12 

409 

0 

0 

11 

0 

.00 

-  1.79 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

63.4 

30.2 

46,8 

77 

26. 

13 

12 

498 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

77.5 

43.3 

60,4 

3.1 

92 

20 

30 

12 

154 

2 

0 

1 

0 

.07 

-  1.11 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

70,6 

47.3 

59.0 

83 

27. 

32 

12 

183 

0 

0 

1 

0 

1,29 

1.20 

7 

0 

1 

1 

1 

randsburg 

61.0 

39.2 

50.1 

73 

21 

24 

12 

409 

0 

0 

6 

0 

.04 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

49.1 

33.7 

41,4 

1.5 

63 

21 

18 

10 

652 

0 

0 

11 

0 

1.24 

-  7.70 

1.09 

6 

4.0 

2 

7. 

2 

1 

1 

THPBM AI     F  A  A    AT DDODT 

75.7 

40,9 

58.3 

86 

26. 

26 

12 

194 

0 

0 

4 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

67,6 

34, 9M 

51.3M 

,7 

80 

23 

18 

12 

379 

0 

0 

9 

0 

T 

-  .87 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYN I NE  PALMS 

68.6 

38.3 

53.5 

82 

22 

24 

12 

317 

0 

0 

4 

0 

.03 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

62.3 

27.3 

44,8 

74 

21 

15 

10 

560 

0 

0 

22 

0 

.03 

-  2.17 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

64.8 

32.5 

48.7 

81 

22 

16 

12 

450 

0 

0 

12 

0 

.15 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

35.8 

11.6 

23,7 

46 

26 

-  5 

10 

1153 

0 

9 

28 

3 

T 

T 

27. 

2.0 

9 

1 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

25.4 

'.0 

16.2 

38 

18. 

-20 

11 

1363 

0 

19 

28 

7 

1.12 

.38 

7 

12.5 

32 

15. 

6 

0 

0 

DIVISION 

50,6 

1  .6 

.20 

-  1.29 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Day  of  Month 


10  j  11 


13     14  IS 


ORAINAGE  01 
ALDERPO INT 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 
810  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
B00NVILLE  MNTNC  5TA 

8RANSC0M8  2  NW 
BRIOGEvILLE  4  NNW 
BURNT  RANCH  1  S 
C ALI 5T0GA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2ADER0 

cecilville  sawyer 
Clear  creek 

ClOVERDALE   3  SSE 
COPCO  NO   1  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  T  ENE 
CUMMINGS 
DOS  RIOS 

DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FERNOALE  8  SSU 
FERNOALE  2  N» 

FOREST  GLEN 

FORKS  CF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  OICK   1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRATON  I  W 

GREENV I  EM 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 
HEALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 
IOLEwIlD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELD 


.8» 

2.94 

2. OS 
1.04 
1.29 
1.12 

5.13 


.T3 
1.21 


2.31 
!  .It 
2,26 


1.8T 
1.69 
•.,2". 

.82 
1.68 


.•7 

1.29 


1.42 
1.09 
3.49 


KORBEL 

1.6? 

.02  .40 

.08 

.18 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

1.54 

.03 

.06 

.51 

T 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

.10 

.02 

.03 

T 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

1.61 

.36 

MARE  ISLAND 

.51 

T 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

.64 

.17 

.12 

.01 

MOUNT  HEBRON  RS 

.01 

.01 

MUIR  WOODS 

2.0' 

1.01 

NAPA 

.97 

.41 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

.60 

.19 

T 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

1.02 

.06 

OAKVILLE   1  U 

1.26 

.68 

OCCIDENTAL 

2.80 

1.5} 

0R1CK  PRAIRIE  CREEK  PK 

3.33 

1.06 

.25 

.13  .08 

.06 

.05 

ORLEANS 

1.79 

.10 

.32 

.11 

PETALUMA  FIRE  STA  »  2 

.66 

.02 

.61 

.03 

POINT  ARENA 

1.83 

T 

,01 

.34 

.45 

.09 

.12 

POTTER  VALLEY  PH 

1.54 

.61 

I 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

2.12 

1.05 

.04 

.08 

SAINT  HELENA 

1.24 

.15 

.47 

S4LYER  RANGER  STATION 

1.14 

.99 

.08 

.03 

.0! 

SAN  RAFAEL 

2. OS 

1.28 

SANTA  ROSA 

1.2A 

.93 

T 

.02 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

.2T 

.16 

.04 

SCOT  I A 

1.7« 

.40 

.50 

.02 

T 

.18 

SHELTER  COVE 

1.72 

.IB 

.59 

.10 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

2.62 

1.44 

■  04 

SOMESBAR   1  W 

4.06 

2.75 

.05 

.04 

SONOMA 

1.23 

.60 

STANDISH.H1CKEY  ST  PK 

2.20 

.91 

.09 

T 

.05 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

1.10 

.23 

.01 

T 

TULELAKE  //R 

.10 

.04 

.04 

.02 

UK  I  AH 

1.32 

.09 

.46 

UK  I  AH  4  WSW 

1.71 

.43 

.03 

•  05 

UPPER  MATTOLe 

2.61 

.40 

.87 

.21 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

1.43 

.03 

.  3  1 

.30 

.32 

.01 

WEED  1  S 

1.10 

.30 

.02 

.Or, 

WILLI'S   1  NC 

1.92 

.10 

.96 

.0) 

•  OB 

WILLOW  CREEK  RANCH 

.60 

.1" 

YREKA 

.68 

•       •  I 

SACRAMENTO 

ORAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

.47 

T 

.08 

.10 

.11 

ALTURAS  RANGER  STATION 

.14 

.02 

.01 

.0- 

AUBURN 

1.16 

.05 

T 

8ERRYESSA  LAKE 

.82 

.02 

BIG  BEND  RANGER  STA 

2.35 

.4' 

•  13 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

2.49 

.04 

1.13 

.08 

BOWMAN  DAM 

2.43 

.0' 

.13 

•  07 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

.76 

T 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

2.90 

1.19 

.50 

.05 

8UCKMORN 

1.06 

•  90 

•  10 

BUCKS  CREEK  PH 

2.66 

.30 

•  oa 

BULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 

1.80 

.10 

•  02 

BURNEY 

.78 

.06 

.02 

C AMPTONV 1 LLE  RS 

1.46 

CANBY   11  SW 

.62 

T 

T 

.05 

■01     .01     .01  .03 


1.13 
.63 
.11 

1.00 


•  •3 
■  66 

l.OT 

1.92 

1.12 


1.22 
1.71 
1.20 


1.02 
.97  .99 

1.01 

T  .81 
.01  1.03 
.86 
1.67 


1.00 
1.30 
1.17 

1.14 

.66 
.01  1.60 


.62 
•  •9 


.09 
.10 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  oi  Month 


13     14     15      16  17 


25     26     27     28  i  29     30  31 


CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  0AM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARIS  VALLEY  MUDD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSw 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  1  wSw 

OAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
OE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWN1EV ILLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUNSNUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
P A IRf I  ELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEQR IGHT  CAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYV1LLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOY ALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MANZAN I TA  LAKE  // 
MARYSV ILLE 
MC  CLOUD 
MIDDLETOWN 

MINERAL 

MONTICELLO  0AM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //» 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 
OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERV ILLE  IFG 

PLAT INA 

PORTOLA 

QUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUNO  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

S1ERRAV ILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  I  E  //R 

STIRLING  CITY  RS 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  w 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 
VACAV ILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


.  «6 
2.19 
1.95 


1.3* 
2.  JO 
1.82 


.oJ 


1.0* 

.a: 

2.2* 


.15 
.OT 
.06  .02 


1.6* 
1.11 
l.SS 
2.95 


'  30 

•  27 

•  IT 

.13 

4^ 

III 

.98 

.32 

6* 

in 

,40 

•  OR 

.10 

.66 

.AO 

Uo 

.30 

.17 

.92 

•  16 

1.12 

■  *l 

•  TB 

1  00 

I,0« 

l.l' 

.79 

.66 

.11 

.1* 

•  j( 

.99 

T 

.19 

.** 

.T3 

T 

.71 

T 

•  M 

1.  07 

• 

•  »1 

.92 

•  * 

III 

.»» 

.10 

20 

1 76 

.SI 

.27 

•^^ 

!l9 

.15 

.2* 

*  67 

'.><• 

•  l» 

•  37 

66 

.7* 

.01 

.6' 

•  32 

.  6 

•  10 

T 

•  19 

■  5  J 

1  00 

.02 

.12 

.01 

•  1* 

•  69 

•  6T 

T 

1.2) 

.79 

1.11 

•  •7 

.66 

T 

1.06 

•  7» 

1.06 

.73 

T 

•  61 

•  26 

•  29 

.12 

l.DI 

.♦3 

s  lollowmg  Smtion  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


WH|5KEvT0«N  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND    I  WNW 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEOARVTLLE 

OONNER  MEMOR  t  A L  ST  PK 
OOVIE 

doyle  5  sse 

ellery  lake  / 
Fleming  fish  and  game 
fort  b  i  dwell 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
MEYERS  *  SW 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

5AGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAw  VALLEY 
STANDISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
WOODFORDS 


.9o! 
.20! 

•  at! 


.81 
•  •a 

,A1 


.82 

.OJ 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
8ERKELEY 

BIG  SUB  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  t  Sw 
BRADLEY 
BURL1NGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  8  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GEPBER  RANCH 
GILROY 

G I LROY  1A  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  5SW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  6AT05 
LOS  GATOS  »  Sw 
MART  INEZ  3  SJE 

MARTINEZ  FIRE  5TATI0N 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  R03LES 

PASO  ROBLES  PAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEORAJ  8LANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  wfl  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGOR 10  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEAR5VILLE  LAKE 
SOLEOAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 


... 

2.3« 
.8. 

l.78| 

Ltd 


.86 
1.08 
1.2A 
1.08 


.53 
•  A* 

.32 


.»• 

.1' 
,48 

.08 


>.  following  Station  Ind.i 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17     18  I  19     20     21     22     23     24  |  25     26  27 


WALNUT  CREEK  4  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


0RA1NAGE  05 
A^GIOLA 

ANTIOCH  f  I BREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AuBERRY  1  NNE 

8AKERSFIEL0  HB  AIRPORT 
8ALCH  POWER  HOUSE 
BLACKwELLS  CORNER 
BUTTONwlLLOW 
CALAVERAS  BIG  TREE5 

CAMP  PARDEE 

CATHEY5  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  0AM 
COAL INGA 
COALINGA    : -  WNW 

CORCORAN  IRRIG  01ST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 
KERL INGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

IE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEv ILLE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  Nw 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PATTI WAY 

PINE  FLAT  DAM 
PORTERV ILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EM  I  GO  10  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGvILLE  T  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  10WRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAP1 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARSONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELO 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   I  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  J  SH 

WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


1.47 
1.69 
1.44 


,.7d 


.331 

;  ■ 


•  SO     .02     .02  .01 


2.46 
1.14 
1.2Ti 


.27  .17 
.23  .30 


.10 
.11  .»2D 
.05 
■OR  1,02 


.47 
.A3 
.DA 


.16  .74 
.13  1.03 
.06 


.01     .01     .02  .01 


.11 

.05 

.16 

•  20 

.03 

.16 

• 

.25 

•  12 

.19 

•  19 

.66 

,08 

.21 

,06 

•  33 

,03 

.'2 

.3, 

.12 

.13 

.16 

,07 

.22 

•  13 

.72 

.71 

•  26 

.63 

1,00 

.13 

,06 

•  03 

.02 

.12 

.15 

,28 

.11 

■  03 

.68 

.07 

.•6 

.31 

.77 

,0> 

.33 

T 

.30 

.171 

.17 

•  22 

•  23 

.13 

,46 

.02 

,09 

.26 

.62 

,11 

•  06 

,08 

.23 

.13 

T 

,oe 

,05 

.03 

.11 

' 

.17 

,30 

,46 

.79 

.12 

.07 

.13 

.33 

.20 

.11 

.30 

.11 

.23 

.07 

.03 

.05 

.09 

.06 

T 

.06 

.36 

•  •3 

T 

.06 

.67 

.12 

,88 

•  01 

.10 

.93 

.12 

.12 

.10 

.60 

.06 

.07 

T 

.10 

.78 

.12 

.12 

.25 

7 

.06 

.13 

.24 

.83 

.63 

•  02 

.16 

1.16 

See  releience  notes  following  Slalion  Index. 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10      11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


30  31 


OHAINAGE  06 

ACTON  ESC0ND1  FC261BE 
AlISO  CN  OAT  MT  FC 
ALPINE 

altaoena 
anza 

arroyo  seco  rs  fc  508c 
assoc  oil  anaheim  no  1 
avalon  pleasure  pier 
a2usa  city  park  fc  us 
barneson  park 

barrett  0am 
beaumont 

beaumont  pumping  plant 
bel  air  fc  10 
big  bear  lake 

big  bear  lake  dam  // 
big  dalton  0am  fc223be 
big  tujunga  dam  fc6de 

BON ITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BuRBANK  FO  PC22613 
BURBAMK   MB  AIRPORT  R 
CABRILLO  MAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
ChATSwORTH  FC  2*  D 
ChUL A  V.STA 
CLAREM0NT  POMONA  COL 

COLByS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  199 
CRYSTAL  L*KE  FC  2«3C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 

cuyamaca 

descanso  ranger  sta 
downey  fd  fc10tc 
dry  canyon  reservoir 

el  cap  i  tan  oam 
Elizabeth  lake  fci286 
elsinore 
esconoido 
fillmore  1  wnw 

f  on  tana  5  n 
fontana  kaiser 
fullerton  arroues  rch 
fullerton  hjllcrest  rv 
gibraltar  oam  no  2 

gillespie  field 
glendale  stapen  fc2«5g 

GLENOORA  WEST  FC  us 
HAINES  CYN  LOWER  FC36* 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
I "  ■  L  l -  1 lD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  OAM 

LA  CRESCENTA  FC  231 

LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  «60  B 
Lf-CHUZA  PT  STA  FC  3S2B 
LOCKwOOD  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  MB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK    1  SSE 

MT  BALOY  FC  8SG 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC    J38  B  // 
NEWBURY  PARK  *  3H 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
OCEANS  IDE 
OJAI 
OLlNDA 

OPIOS  CAMP  PC  ST  BE 

OXNARD 
OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  3)  A-E 
PAlOmAR  mT  OBSERVATORY 
PAL05  VERDES  EST  FC*3D 

PASADENA 
PERRI  S 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POwAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH  I T A 

REDLANOS 

RIVERSIDE  F[RE  STA  f  3 
RIVERSIOE  EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 


.01 
•  02 


ioi«i  following  Simon  lodoi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  oi  Month 


13     14     15   ■  16     17      18  I  19     20     21  I  22     23  24 


SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTl  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
5AN  DIEGO  Wfl  AIRPORT 
SAN  0IM*5  FIRE  WD  FC95 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABS  I &L   CANYON  PM 
SAN  GABRIEL  DM  FC42SBE 
SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
5 ANT A  ANA  RIVER  PH  #  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAR 
SANTA  C A T AL I NA  WBAP 
SANTA  MARIA  NS  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTIAGO  OAM 
S4UGUS  PwR  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  MILL  FC  M» 

SOMIS  3  NE 

SOMJS  3  NW 

5RADRA  PAC  FC  396  C 

SUEY  RANCH 

SuNLAND 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL  STA  FC* 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TwlTCHELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLANO  3  N 

VALLEY  CENTER  6  N 

VANDENBERG  AFB 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VtNCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  PC   106  D 
YORBA  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNM 
BARSTOW 
BEAUMONT  I  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  636 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  / 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

8LYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAwLEY  2  SW 
CABA20N 
CALEXICO  2  NE 
CANT IL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

MM  WEE 

MAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HE5PERI A 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
I  NYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY    1  SSW 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAvE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMDAlE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PARKER  RESERVOIR 


RANOSBURG 


i .  i» 


,::s 


.02 

T 

.31  .21 


.is 
1.19 


See  releience  notes  following  Station  Index 
-  49  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


SNOw  CREEK  UPPER 
SOUTH  FOR*  CABIN 
SOUtRREL    INN  1 
SOU I  RRfcL    INN  2 
THERMAL   F A A  AIRPORT 

TRONA 

TwENTYNI N£  PALMS 
VALYERHO  RANGER  STA 
VlCTORvILLE  PUMP  plant 
WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  Z 


.0*     .10  ,3B 


Day  of  Month 


13 


14  lf. 


19     20  21 


25     26  I  27 


S*«  .  nolci  following  Station  Ind*i. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

o 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1C 

.7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

A  L  DERPO I  NT 

61 

63 

62 

52 

59 

55 

52 

60 

61 

53 

52 

57 

64 

65 

62 

63 

54 

60,1 

MIN 

40 

37 

40 

40 

45 

35 

30 

32 

34 

30 

10 

33 

19 

40 

32 

36 

37 

36 

37 

40 

38 

38 

32 

32 

11 

36 

40 

33 

15,7 

amautn  o flr  iiNtnhi  rni 

RPtVJWf  I  ri    K**V.    \jrtl\jr*  VUL 

MAX 

63 

58 

57 

54 

46 

49 

52 

60 

60 

47 

60 

55 

99 

5 1 

37 

38 

96 

6  1 

63 

69 

68 

64 

36 

60 

56 

65 

63 

52 

58,0 

MIN 

43 

39 

36 

37 

37 

33 

38 

46 

34 

37 

19 

40 

19 

18 

4  1 

38 

38 

44 

48 

48 

44 

32 

39 

39 

41 

41 

16 

37 

59,4 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

65 

57 

55 

64 

64 

57 

55 

61 

;  1 

55 

62 

62 

62 

59 

55 

39 

66 

67 

70 

69 

68 

68 

57 

64 

68 

3  8 

30 

61,1 

MIN 

38 

35 

33 

JT 

38 

30 

28 

11 

28 

24 

25 

28 

29 

31 

3 1 

32 

31 

32 

14 

33 

32 

29 

28 

28 

29 

35 

32 

31,1 

t**  L  L  »*  w»"       RnllilCn    3  1** 

43 

3| 

50 

52 

5  J 

45 

51 

58 

61 

35 

34.4 

MIN 

26 

24 

29 

36 

39 

31 

20 

24 

19 

18 

20 

22 

29 

25 

25 

23 

25 

26 

25 

21 

19 

22 

22 

29 

34 

22 

25,1 

fC/ii  i,  t  i  I  c  CAuvFB 
tt  C.  1  L  v  [  Ltt  3MWTLK 

MAX 

MIN 

n  pi,rorii  c    V  etc 

MAX 

56 

47 

48 

52 

36 

68 

64 

57 

61 

64 

70 

57 

62 

68 

66 

69 

74 

76 

60 

70 

60 

62.9 

MIN 

42 

41 

40 

41 

44 

43 

38 

17 

37 

35 

15 

36 

19 

18 

36 

37 

38 

38 

42 

39 

4] 

37 

35 

17 

35 

37 

36 

38,1 

COVEL 

MAX 

62 

60 

61 

63 

30 

45 

50 

55 

62 

5| 

5  7 

39 

62 

34 

52 

57 

64 

6  3 

68 

70 

56 

6  5 

58 

53 

59.6 

MIN 

30 

29 

30 

33 

34 

33 

34 

12 

28 

21 

24 

25 

28 

12 

2  6 

26 

29 

30 

29 

31 

14 

24 

25 

26 

26 

31 

26 

28,9 

^DFCTChlT    /*  t  T  V    1  N 
LKtitCI  1    i»  1  1  T    1  Pi 

MAX 

59 

98 

52 

56 

60 

32 

53 

53 

53 

92 

99 

59 

52 

49 

52 

55 

90 

46 

55 

61 

3 1 

60 

5  3 

51 

54,8 

MIN 

40 

37 

43 

42 

46 

33 

35 

18 

35 

30 

16 

32 

49 

13 

32 

33 

37 

19 

40 

40 

43 

41 

15 

37 

16 

43 

43 

40 

18,2 

49 

30 

49 

49 

52 

37 

59 

64 

60 

96 

64 

63 

64 

64 

65 

65 

61 

46 

68 

69 

70 

63 

67 

59 

61,4 

MIN 

43 

34 

42 

42 

44 

40 

45 

18 

38 

40 

40 

34 

40 

34 

35 

37 

36 

36 

39 

19 

38 

16 

19 

18 

37 

17 

40 

37 

18,7 

ELK  V**LLCT 

MAX 

49 

39 

64 

62 

3 1 

45 

i,  7 

33 

3 1 

52 

45 

46 

52 

61 

56 

57 

J5 

6  3 

62 

34 

54,4 

Mm 

32 

27 

31 

31 

39 

31 

28 

28 

29 

29 

27 

26 

14 

28 

30 

29 

SI 

29 

29 

14 

27 

27 

27 

11 

36 

32 

29,6 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

32 

90 

5 1 

65 

37 

48 

3  J 

30 

48 

46 

5  j 

3  | 

53 

48 

49 

49 

46 

46 

46 

50 

56 

50 

30 

51.4 

Mm 

41 

40 

43 

41 

41 

41 

36 

4] 

41 

37 

17 

19 

44 

42 

43 

42 

38 

39 

41 

40 

41 

15 

38 

36 

42 

40 

37 

40,0 

MAX 

3  3 

5  3 

50 

52 

52 

51 

50 

52 

50 

32 

3  1 

3  3 

56 

60 

58 

54 

Mm 

37 

40 

43 

40 

42 

42 

40 

41 

37 

37 

39 

40 

41 

37 

90 

30 

56 

50 

46 

93 

48 

SJ 

52 

50 

54 

55 

59 

J2 

60 

30 

54,9 

Mm 

26 

25 

28 

30 

32 

29 

22 

24 

25 

19 

21 

22 

26 

30 

2* 

25 

25 

27 

25 

27 

30 

22 

22 

22 

25 

31 

27 

25,6 

SCOT  ooif.r, 
r UK  1  DKHUU 

54 

50 

5? 

57 

32 

J7 

33 

52 

35 

38 

J} 

52 

55 

56 

9J 

?2 

5J 

55 

54,9 

Mm 

39 

40 

41 

40 

42 

42 

34 

15 

35 

12 

11 

35 

19 

42 

16 

19 

38 

39 

37 

42 

42 

99 

37 

39 

19 

43 

36 

16,1 

rUKI     C  W » "¥ 1  lUN 

50 

56 

37 

49 

58 

56 

33 

j7 

56 

33 

34 

57 

54 

36 

j4 

62 

9  1 

J7 

67 

39 

37 

55,9 

Mm 

33 

35 

43 

40 

47 

43 

33 

19 

43 

14 

11 

33 

42 

44 

9 

" 

34 

31 

33 

16 

43 

42 

94 

33 

34 

16 

40 

35 

17,1 

pf  OT      lr*NF«>    0AM*,F0     C  t  a 

47 

60 

55 

50 

64 

49 

52 

43 

53 

58 

41 

62 

63 

65 

62 

54 

96.0 

Mm 

2T 

25 

29 

30 

42 

31 

21 

25 

27 

18 

21 

23 

10 

27 

19 

24 

25 

24 

25 

25 

24 

27 

20 

21 

22 

26 

32 

27 

29,6 

PORT  ROSS 

32 

4? 

50 

53 

38 

36 

63 

57 

3  5 

56 

J7 

35 

53 

54. 

38 

59 

60 

3  7 

58 

58 

5  5 

62 

62 

3  5 

56 

36 

96.9 

Mm 

43 

40 

42 

48 

47 

40 

48 

40 

38 

14 

19 

38 

IB 

40 

40 

16 

42 

42 

40 

40 

43 

39 

16 

39 

41 

39 

41 

40 

*  .6 

QRATON   1  W 

50 

30 

57 

58 

65 

60 

62 

62 

64 

32 

64 

62 

61 

65 

67 

62 

67 

63 

60 

60 

65 

61,9 

Mm 

43 

41 

42 

44 

49 

37 

31 

14 

36 

10 

12 

11 

14 

14 

3  3 

33 

33 

33 

97 

36 

36 

31 

30 

32 

34 

43 

32 

35,4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

48 

50 

48 

49 

48 

30 

48 

54 

48 

50 

53 

55 

37 

5} 

50 

16 

60 

61 

63 

6  3 

60 

64 

3  6 

62 

64 

62 

6  3 

54 

55,3 

Mm 

33 

33 

34 

33 

38 

32 

23 

10 

28 

24 

24 

28 

29 

}7 

3  3 

3 1 

3  j 

30 

32 

33 

35 

19 

26 

2  8 

30 

33 

35 

37 

31,6 

HEAlDSBURG 

30 

48 

52 

59 

38 

73 

68 

60 

65 

67 

6  7 

37 

6} 

68 

66 

70 

7  3 

76 

72 

64 

7  3 

69 

63 

63 

66 

64,1 

Mm 

44 

41 

43 

43 

46 

40 

38 

15 

40 

16 

13 

34 

14 

42 

40 

39 

41 

40 

38 

17 

41 

34 

37 

37 

41 

41 

39,0 

HtLTS 

4? 

38 

19 

4? 

17 

SO 

96 

62 

63 

55 

56 

35 

51,9 

Mm 

26 

24 

25 

30 

32 

32 

23 

25 

26 

19 

20 

20 

24 

11 

26 

25 

26 

27 

27 

27 

31 

10 

20 

21 

24 

25 

31 

29 

26,0 

HOOPA 

39 

58 

3g 

55 

34 

53 

55 

37 

57 

32 

55 

38 

60 

63 

65 

65 

63 

56 

60 

63 

63 

65 

52 

59,0 

Mm 

40 

39 

40 

42 

42 

34 

31 

14 

33 

29 

10 

12 

11 

11 

33 

37 

3  6 

39 

39 

39 

41 

39 

34 

32 

33 

34 

39 

34 

36,1 

KENTF I  ELD 

30 

57 

46 

47 

34 

58 

68 

6  3 

57 

63 

63 

61 

55 

65 

64 

60 

65 

67 

7  J 

73 

64 

66 

62 

67 

67 

60 

61,1 

Mm 

44 

40 

42 

42 

49 

42 

17 

38 

18 

17 

33 

14 

19 

38 

40 

42 

42 

40 

42 

36 

38 

38 

39 

40 

99,9 

KLAMATH 

5 j 

52 

92 

92 

48 

39 

56 

62 

65 

38 

93 

Mm 

IT 

3  3 

37 

^7 

38 

40 

$9 

41 

40 

11 

37 

35 

39 

39 

99 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

93 

55 

50 

30 

35 

55 

69 

64 

3  g 

64 

62 

64 

56 

61 

64 

68 

70 

7 1 

72 

73 

69 

66 

6T 

6  6 

66 

62 

6  1 

63 

62,8 

Mm 

39 

40 

40 

42 

44 

14 

34 

12 

30 

27 

12 

29 

11 

42 

4  j 

so 

3^ 

32 

91 

34 

32 

12 

26 

27 

29 

31 

38 

29 

33,7 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

65 

65 

66 

57 

3 1 

53 

68 

60 

5  3 

99 

60 

64 

35 

3g 

61 

69 

67 

73 

74 

69 

39 

68 

64 

60 

5  6 

62 

62.5 

Mm 

31 

29 

29 

31 

42 

29 

26 

25 

25 

21 

21 

23 

26 

28 

23 

26 

29 

28 

26 

28 

2  8 

29 

21 

21 

24 

26 

30 

29 

2  7,0 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

42 

41 

SJ 

42 

48 

33 

42 

31 

39 

16 

48 

J7 

41 

45.1 

Mm 

23 

24 

31 

32 

24 

20 

29 

19 

21 

17 

25 

14 

29 

24 

23 

27 

30 

33 

31 

28 

16 

23 

28 

35 

30 

26 

26,2 

48 

18 

39 

43 

52 

4J 

5 1 

40 

46,8 

Mm 

18 

19 

24 

26 

33 

16 

13 

14 

21 

14 

16 

18 

14 

16 

1  3 

18 

22 

20 

22 

30 

36 

22 

11 

15 

17 

28 

25 

30 

20,6 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

60 

56 

39 

63 

7J 

60 

68 

66 

70 

7J 

7J 

65 

69 

65.1 

Mm 

42 

40 

41 

44 

44 

38 

42 

36 

38 

41 

40 

32 

16 

35 

46 

34 

3  5 

37 

39 

40 

39 

36 

40 

35 

36 

36 

45 

36 

38,7 

36 

32 

52 

32 

34 

51 

34 

37 

58 

50 

53 

96 

54 

52 

51 

60 

64 

34 

55,2 

Mm 

36 

33 

42 

36 

45 

33 

29 

36 

10 

27 

11 

21 

29 

36 

29 

54 

35 

17 

38 

37 

41 

28 

34 

31 

35 

42 

36 

34,  2 

ORLEANS 

50 

5 1 

99 

57 

60 

62 

62 

5  3 

58 

64 

36,0 

Mm 

43 

40 

42 

39 

33 

35 

38 

33 

25 

14 

29 

11 

32 

15 

35 

37 

36 

37 

17 

40 

40 

35 

28 

30 

32 

38 

34 

33 

35,2 

PETALUMA  EI  RE  STA  *  2 

59 

59 

70 

62 

64 

60 

64 

65 

62 

63 

67 

7J 

72 

64 

62 

70 

6  5 

68 

67 

5  9 

64 

62,7 

Mm 

44 

39 

42 

43 

45 

39 

32 

35 

39 

41 

12 

90 

36 

16 

42 

' 

' 

34 

16 

37 

38 

38 

18 

32 

34 

34 

43 

42 

37,3 

POINT  ARENA 

9  2 

56 

55 

98 

60 

j3 

36 

62 

62 

55 

54,8 

Mm 

40 

41 

43 

45 

46 

42 

41 

44 

42 

38 

17 

17 

44 

42 

38 

52 

'7 

36 

19 

39 

40 

49 

46 

39 

40 

42 

44 

40 

40  ,6 

POTTER  VALLEY  PH 

63 

66 

63 

68 

7} 

7j 

68 

70 

70 

60 

64 

65,6 

Mm 

30 

40 

40 

33 

27 

25 

27 

28 

30 

11 

28 

30 

10 

92 

11 

34 

27 

28 

91 

35 

27 

30,8 

R  T  ("MARTIN    ftDrtUP    *,T  Dk 

5J 

5  7 

j} 

51 

9T 

69 

62 

65 

J4 

6  3 

63 

65 

5  8 

53 

ST, 4 

Mm 

38 

39 

39 

40 

42 

S3 

32 

34 

37 

11 

11 

11 

34 

18 

32 

32 

38 

31 

12 

11 

38 

38 

14 

34 

32 

S3 

37 

34 

33.0 

SAINT  HELENA 

MAX 

37 

52 

35 

31 

55 

60 

70 

61 

56 

64 

64 

65 

54 

69 

67 

66 

70 

74 

72 

72 

67 

69 

67 

69 

71 

66 

61 

68 

63,8 

Mm 

42 

39 

39 

44 

45 

37 

16 

33 

36 

10 

11 

30 

32 

32 

48 

32 

94 

34 

19 

IT 

36 

99 

16 

30 

32 

99 

41 

34 

36,0 

SALVER  RANGER  STATION 

MAX 

60 

36 

55 

60 

*T 

99 

58 

37 

55 

55 

59 

61 

62 

54 

56 

60 

69 

65 

67 

66 

66 

66 

58 

63 

65 

67 

62 

63 

60,8 

Mm 

43 

33 

37 

38 

39 

33 

32 

30 

32 

28 

29 

30 

12 

33 

37 

11 

92 

33 

99 

19 

40 

97 

33 

31 

31 

32 

39 

35 

34,2 

See  Reference  Notes  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAEL 

MAX 

60 

59 

48 

55 

60 

60 

71 

67 

59 

67 

66 

65 

66 

69 

65 

64 

67 

69 

73 

74 

70 

66 

68 

67 

70 

69 

62 

67 

65 

0 

MIN 

49 

42 

41 

45 

45 

43 

40 

39 

41 

40 

40 

36 

40 

42 

42 

38 

40 

42 

44 

44 

43 

44 

44 

40 

40 

40 

45 

42 

41 

8 

SANTA  ROSA 

MAX 

90 

55 

48 

5 1 

53 

60 

59 

72 

66 

39 

66 

66 

66 

94 

65 

67 

64 

68 

72 

73 

74 

61 

65 

7, 

69 

70 

65 

63 

63 

3 

Mm 

42 

39 

40 

42 

49 

36 

33 

33 

33 

34 

33 

31 

31 

34 

33 

33 

33 

34 

S3 

37 

37 

35 

33 

31 

31 

33 

35 

33 

35 

2 

SCOTIA 

MAX 

35 

58 

6  1 

56 

63 

64 

48 

54 

50 

49 

30 

33 

58 

94 

90 

93 

66 

38 

56 

60 

60 

55 

50 

56 

60 

70 

67 

51 

56 

6 

MIN 

41 

40 

42 

45 

47 

40 

36 

36 

40 

38 

36 

35 

38 

42 

37 

39 

43 

43 

62 

62 

42 

43 

38 

16 

37 

42 

42 

36 

40 

1 

SHELTER  COVE 

MAX 

$4 

50 

49 

57 

56 

65 

60 

54 

35 

57 

30 

53 

97 

94 

54 

48 

51 

58 

32 

62 

60 

53 

35 

55 

0 

MIN 

4) 

43 

46 

45 

42 

47 

49 

44 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

44 

40 

43 

44 

44 

42 

45 

44 

43 

44 

3 

SONOMA 

MAX 

5  7 

55 

49 

54 

60 

60 

72 

66 

6  1 

66 

66 

67 

61 

66 

67 

64 

67 

70 

72 

72 

70 

65 

71 

68 

70 

69 

62 

69 

64 

9 

MIN 

44 

38 

43 

45 

45 

40 

35 

32 

40 

30 

34 

30 

32 

33 

46 

31 

33 

33 

34 

36 

36 

38 

38 

11 

31 

33 

45 

32 

36 

4 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

MAX 

46 

47 

47 

53 

50 

47 

44 

49 

52 

44 

32 

50 

52 

45 

46 

30 

54 

56 

59 

56 

59 

61 

51 

54 

56 

58 

49 

49 

51 

3 

MIN 

32 

31 

30 

34 

34 

29 

25 

25 

10 

23 

23 

27 

29 

32 

26 

27 

31 

31 

31 

33 

32 

29 

25 

27 

30 

30 

31 

27 

29 

1 

TULELAKE 

MAX 

4  5 

45 

56 

43 

49 

48 

39 

39 

42 

91 

30 

39 

45 

56 

59 

63 

63 

60 

60 

52 

46 

54 

58 

55 

48 

48 

50 

4 

MIN 

20 

20 

27 

27 

22 

23 

22 

20 

16 

20 

29 

28 

26 

21 

21 

25 

23 

22 

20 

30 

15 

15 

19 

26 

28 

29 

22 

8 

UK  I  AH 

MAX 

67 

62 

58 

52 

55 

55 

69 

64 

56 

61 

64 

69 

64 

56 

65 

68 

69 

72 

75 

73 

72 

60 

68 

68 

70 

65 

38 

64 

64 

3 

MIN 

33 

37 

39 

40 

46 

39 

29 

33 

37 

29 

30 

30 

33 

39 

31 

33 

35 

34 

36 

35 

34 

41 

30 

11 

32 

33 

41 

31 

34 

8 

wEAvERV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

60 

60 

56 

60 

58 

51 

50 

59 

54 

53 

60 

59 

63 

51 

55 

38 

66 

69 

72 

69 

71 

66 

36 

62 

65 

67 

57 

50 

39 

9 

MIN 

29 

29 

30 

30 

31 

27 

21 

25 

24 

19 

20 

21 

24 

28 

21 

23 

24 

24 

25 

26 

25 

27 

19 

" 

21 

25 

31 

22 

24 

8 

WEED  1  S 

MAX 

46 

49 

49 

58 

52 

44 

38 

49 

30 

38 

44 

48 

30 

40 

41 

48 

35 

39 

67 

62 

65 

98 

47 

57 

60 

52 

48 

50 

,9 

MIN 

21 

21 

23 

32 

32 

29 

20 

22 

22 

16 

16 

IT 

19 

JO 

25 

21 

24 

25 

29 

24 

25 

29 

18 

18 

22 

24 

28 

24 

2  3 

4 

WtLLITS  1  NE 

MAX 

64 

65 

64 

56 

31 

52 

66 

66 

56 

55 

59 

63 

60 

54 

61 

63 

67 

71 

72 

75 

69 

69 

67 

66 

63 

57 

57 

62 

,5 

MIN 

36 

35 

36 

36 

44 

35 

27 

27 

32 

26 

27 

28 

32 

31 

28 

32 

30 

33 

34 

34 

35 

33 

28 

10 

29 

31 

36 

28 

31 

9 

YREKA 

MAX 

S3 

49 

48 

48 

61 

61 

42 

50 

91 

41 

45 

50 

53 

48 

42 

43 

55 

61 

62 

62 

58 

63 

5  1 

54 

57 

61 

61 

49 

52 

9 

•      •  « 

MIN 

27 

25 

26 

32 

35 

30 

21 

23 

26 

19 

20 

21 

24 

30 

25 

26 

26 

27 

29 

28 

28 

30 

21 

23 

24 

26 

26 

29 

26 

0 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ABIN  RANGER  STATION 

MAX 

50 

54 

5  3 

55 

50 

40 

46 

30 

40 

39 

41 

50 

49 

38 

42 

35 

55 

61 

60 

59 

37 

49 

45 

55 

58 

54 

54 

50 

,3 

MIN 

23 

23 

27 

24 

24 

25 

15 

23 

19 

1* 

13 

18 

26 

18 

18 

21 

26 

28 

29 

28 

28 

26 

16 

21 

25 

26 

18 

22 

4 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

50 

31 

57 

58 

5  5 

SO 

47 

49 

48 

38 

42 

42 

47 

52 

44 

47 

56 

60 

61 

65 

30 

33 

46 

50 

60 

62 

53 

44 

51 

3 

MIN 

18 

18 

20 

25 

15 

30 

14 

16 

16 

9 

11 

16 

22 

30 

18 

16 

19 

20 

19 

28 

32 

30 

12 

1* 

15 

19 

29 

19 

20 

4 

AUBURN 

MAX 

98 

57 

50 

53 

49 

51 

55 

64 

37 

35 

60 

58 

58 

33 

60 

57 

63 

68 

71 

74 

72 

68 

69 

69 

66 

70 

66 

57 

61 

0 

MIN 

36 

35 

34 

35 

37 

39 

33 

37 

36 

33 

32 

31 

33 

39 

38 

39 

40 

41 

43 

46 

44 

42 

39 

38 

40 

43 

43 

38 

38 

,0 

BERRYES5A  LAKE 

MAX 

53 

60 

52 

50 

50 

56 

56 

65 

69 

53 

63 

59 

62 

58 

66 

64 

64 

65 

68 

67 

68 

69 

69 

70 

64 

67 

64 

66 

62 

0 

MIN 

43 

40 

40 

40 

42 

39 

44 

42 

40 

42 

37 

15 

37 

36 

38 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

40 

38 

36 

36 

38 

39 

37 

36 

9 

BLUE  CANYON  wB  AIRPORT 

MAX 

54 

53 

52 

48 

38 

39 

46 

50 

34 

40 

44 

48 

43 

41 

50 

48 

58 

59 

61 

67 

91 

43 

48 

30 

52 

30 

40 

30 

48 

6 

MIN 

38 

39 

42 

33 

10 

26 

23 

30 

21 

25 

23 

10 

11 

29 

27 

29 

42 

42 

42 

44 

39 

30 

29 

32 

34 

38 

27 

26 

32 

3 

BOWMAN  DAM 

MAX 

56 

58 

56 

52 

44 

37 

44 

31 

43 

17 

41 

45 

43 

36 

32 

53 

59 

62 

60 

62 

96 

47 

47 

55 

37 

53 

45 

48 

50 

.1 

MIN 

10 

29 

2  9 

31 

33 

26 

23 

30 

20 

26 

20 

27 

28 

26 

22 

24 

31 

34 

32 

33 

34 

27 

22 

25 

29 

29 

32 

21 

27 

6 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

61 

50 

52 

57 

58 

60 

65 

61 

58 

63 

59 

63 

61 

61 

63 

63 

70 

70 

72 

74 

61 

62 

65 

65 

68 

65 

63 

62 

7 

MIN 

39 

40 

42 

43 

31 

38 

33 

31 

30 

28 

26 

28 

30 

34 

29 

30 

30 

32 

31 

33 

33 

33 

26 

28 

31 

45 

29 

32 

7 

BURNEY 

MAX 

59 

54 

52 

55 

59 

49 

41 

51 

96 

40 

45 

46 

54 

38 

47 

51 

58 

63 

67 

65 

69 

62 

48 

52 

59 

62 

53 

68 

53 

5 

MIN 

23 

20 

22 

24 

31 

30 

22 

21 

24 

14 

14 

15 

19 

50 

22 

19 

20 

21 

22 

22 

21 

23 

24 

15 

17 

22 

26 

19 

2  1 

5 

CANYON  DAM 

MAX 

47 

41 

40 

51 

38 

38 

45 

46 

32 

17 

17 

38 

33 

40 

42 

46 

46 

52 

53 

48 

44 

44 

44 

43 

51 

48 

47 

45 

43 

5 

MIN 

21 

16 

18 

20 

12 

27 

21 

19 

20 

12 

16 

11 

18 

12 

21 

18 

20 

21 

21 

22 

20 

22 

22 

15 

17 

22 

32 

19 

19 

8 

CENTERVILLE  ph 

MAX 

96 

56 

54 

50 

56 

61 

69 

68 

62 

66 

63 

65 

65 

64 

67 

67 

70 

73 

77 

75 

74 

67 

70 

69 

72 

71 

64 

69 

65 

7 

MIN 

35 

39 

37 

36 

40 

34 

27 

31 

26 

25 

26 

30 

31 

31 

29 

31 

32 

33 

34 

15 

37 

32 

28 

32 

31 

34 

46 

3 1 

32 

5 

CHESTER 

MAX 

95 

50 

44 

53 

30 

44 

46 

50 

48 

48 

43 

47 

47 

44 

45 

50 

52 

55 

58 

59 

95 

93 

45 

50 

56 

54 

47 

68 

49 

9 

MIN 

19 

15 

18 

17 

22 

24 

15 

12 

12 

10 

15 

11 

20 

20 

19 

17 

20 

20 

20 

21 

21 

24 

22 

15 

18 

20 

32 

17 

18 

4 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

46 

46 

46 

46 

58 

38 

64 

58 

35 

64 

61 

62 

60 

62 

63 

64 

66 

71 

72 

71 

66 

63 

65 

66 

70 

68 

60 

64 

61 

3 

MIN 

42 

40 

40 

40 

42 

37 

29 

38 

33 

27 

29 

30 

36 

32 

30 

33 

34 

36 

36 

36 

42 

39 

32 

31 

32 

35 

48 

30 

35 

3 

CLARKSBURG 

MAX 

47 

47 

45 

45 

49 

58 

56 

62 

38 

54 

61 

58 

60 

53 

61 

37 

62 

64 

67 

70 

68 

68 

62 

64 

65 

68 

66 

62 

59 

,2 

MIN 

43 

41 

41 

43 

41 

39 

38 

35 

37 

38 

37 

30 

35 

40 

40 

34 

32 

34 

36 

37 

40 

36 

41 

34 

36 

36 

40 

39 

37 

7 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

66 

65 

64 

65 

58 

55 

52 

66 

61 

32 

60 

60 

63 

57 

38 

61 

61 

66 

72 

69 

70 

70 

58 

64 

62 

63 

66 

55 

62 

2 

MIN 

28 

25 

27 

31 

11 

34 

34 

28 

30 

22 

24 

23 

26 

27 

37 

25 

26 

25 

26 

27 

29 

38 

26 

24 

25 

26 

23 

27 

27 

7 

COLFAX 

MAX 

63 

64 

65 

99 

53 

52 

64 

54 

4  9 

37 

58 

55 

50 

58 

53 

58 

66 

71 

67 

61 

62 

66 

62 

53 

60 

59 

2 

MIN 

44 

37 

39 

39 

39 

34 

41 

36 

33 

29 

32 

28 

31 

32 

35 

35 

36 

40 

43 

35 

38 

40 

41 

40 

32 

36 

4 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

55 

46 

46 

47 

60 

96 

64 

58 

55 

64 

59 

64 

33 

62 

64 

6-* 

67 

69 

71 

73 

69 

63 

65 

66 

69 

62 

63 

65 

61 

3 

MIN 

42 

41 

41 

40 

42 

41 

19 

35 

36 

34 

31 

28 

35 

33 

39 

31 

31 

31 

34 

34 

26 

39 

40 

30 

30 

3! 

41 

36 

35 

5 

DAVIS  1  WSW 

MAX 

46 

52 

45 

45 

46 

98 

56 

62 

60 

54 

62 

58 

61 

54 

62 

59 

62 

65 

68 

69 

70 

66 

62 

64 

65 

69 

65 

61 

59 

6 

MIN 

42 

42 

41 

42 

44 

38 

40 

34 

35 

37 

S7 

29 

33 

17 

42 

32 

34 

11 

37 

36 

35 

38 

43 

31 

33 

34 

49 

37 

37 

3 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

42 

42 

44 

44 

44 

44 

52 

48 

40 

48 

46 

47 

44 

48 

47 

48 

49 

54 

53 

50 

57 

57 

34 

57 

57 

53 

53 

49 

0 

MIN 

30 

29 

30 

10 

35 

30 

28 

30 

27 

23 

24 

25 

28 

29 

25 

28 

28 

29 

10 

30 

31 

25 

26 

28 

29 

37 

27 

28 

6 

DE  SA6LA 

MAX 

59 

60 

60 

58 

46 

54 

58 

58 

49 

55 

51 

58 

57 

53 

57 

57 

62 

67 

67 

70 

67 

59 

59 

63 

60 

64 

58 

58 

7 

MIN 

39 

34 

35 

36 

35 

30 

28 

33 

26 

24 

25 

26 

29 

26 

25 

29 

29 

37 

38 

37 

37 

28 

32 

32 

34 

35 

28 

31 

2 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

54 

55 

50 

46 

92 

60 

57 

55 

56 

50 

56 

99 

60 

63 

66 

72 

66 

64 

58 

63 

61 

66 

60 

54 

58 

58 

4 

MIN 

34 

31 

31 

37 

37 

13 

37 

28 

27 

11 

31 

33 

33 

34 

36 

63 

41 

40 

33 

32 

34 

38 

37 

41 

31 

34 

7 

DOWN  I Ev I LLE  RANGER  STA 

MAX 

63 

55 

56 

63 

61 

49 

56 

43 

48 

69 

99 

31 

38 

64 

69 

67 

37 

61 

66 

57 

5 

MIN 

30 

28 

28 

29 

30 

28 

27 

25 

25 

25 

27 

25 

24 

27 

29 

29 

25 

27 

28 

27 

2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

58 

63 

56 

61 

49 

59 

52 

63 

63 

30 

59 

57 

63 

32 

98 

60 

60 

65 

70 

70 

72 

64 

58 

61 

63 

66 

59 

58 

60 

3 

MIN 

13 

30 

30 

32 

37 

35 

34 

34 

31 

29 

29 

28 

33 

30 

40 

30 

32 

13 

35 

33 

35 

36 

38 

28 

29 

34 

40 

29 

32 

8 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

59 

51 

46 

48 

59 

63 

70 

64 

60 

66 

63 

63 

62 

65 

63 

61 

69 

68 

71 

73 

69 

67 

66 

65 

69 

68 

62 

68 

63 

3 

MIN 

42 

41 

41 

41 

42 

*3 

37 

35 

44 

39 

19 

31 

33 

16 

49 

35 

35 

35 

37 

39 

40 

44 

45 

35 

15 

39 

48 

41 

39, 

3 

FOLSOM  DAM 

MAX 

47 

45 

45 

44 

51 

54 

36 

63 

38 

34 

60 

60 

39 

59 

60 

37 

63 

67 

68 

71 

70 

68 

62 

60 

63 

69 

66 

60 

59, 

2 

MIN 

40 

19 

40 

40 

41 

40 

16 

38 

37 

33 

35 

38 

38 

35 

32 

35 

42 

43 

44 

45 

46 

41 

39 

42 

42 

45 

46 

38 

39, 

6 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

67 

63 

63 

65 

99 

58 

33 

46 

55 

92 

36 

54 

39 

71 

70 

60 

59 

66 

MIN 

41 

40 

41 

42 

41 

30 

30 

28 

27 

30 

32 

36 

39 

42 

10 

35 

40 

42 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  |  29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

66 

63 

66 

68 

62 

48 

53 

63 

56 

49 

36 

54 

58 

31 

37 

36 

62 

67 

75 

72 

72 

67 

34 

65 

65 

69 

65 

64 

61 

5 

3T 

35 

37 

40 

40 

34 

35 

31 

29 

28 

29 

29 

31 

31 

31 

32 

33 

38 

42 

43 

41 

36 

28 

32 

38 

38 

40 

' 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

58 

55 

35 

54 

58 

53 

50 

53 

30 

44 

45 

47 

36 

44 

44 

32 

58 

to 

67 

66 

66 

64 

56 

55 

60 

63 

35 

51 

55 

.0 

32 

23 

23 

22 

24 

30 

20 

22 

22 

16 

16 

16 

23 

23 

23 

20 

22 

22 

23 

24 

23 

28 

23 

17 

19 

23 

30 

19 

JESS  VALLEY 

MAX 

45 

55 

55 

51 

49 

37 

41 

42 

35 

31 

39 

45 

41 

34 

42 

49 

53 

66 

38 

55 

52 

43 

42 

50 

55 

48 

41 

35 

46 

2 

MIN 

18 

22 

28 

34 

35 

24 

14 

20 

13 

8 

2 

16 

26 

22 

12 

16 

21 

31 

28 

25 

28 

23 

13 

18 

25 

28 

31 

25 

2  1 

7 

LAKEPORT 

MAX 

62 

60 

59 

59 

33 

55 

62 

62 

36 

62 

60 

62 

61 

58 

60 

61 

64 

72 

71 

67 

70 

60 

62 

62 

65 

63 

38 

60 

61 

.6 

32 

31 

32 

38 

42 

34 

28 

30 

29 

27 

28 

28 

31 

29 

29 

28 

32 

31 

32 

33 

33 

34 

28 

29 

29 

30 

35 

27 

lakeshore 

MAX 

68 

58 

64 

54 

53 

52 

65 

63 

56 

60 

61 

58 

48 

55 

65 

63 

73 

76 

74 

78 

63 

58 

64 

67 

67 

60 

58 

65 

62 

4 

40 

30 

32 

35 

39 

32 

27 

33 

34 

24 

26 

27 

33 

30 

32 

29 

29 

33 

32 

40 

33 

29 

32 

29 

28 

31 

34 

28 

3  i 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

59 

56 

36 

52 

47 

43 

46 

51 

46 

40 

62 

45 

42 

42 

32 

54 

39 

62 

62 

64 

60 

32 

61 

54 

37 

56 

35 

51 

52 

,4 

25 

25 

27 

27 

34 

28 

24 

26 

20 

23 

22 

22 

26 

24 

26 

24 

29 

32 

36 

27 

29 

29 

24 

27 

25 

25 

26 

2  6 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

LAS  PLUMAS 

MAX 

58 

52 

33 

47 

34 

39 

64 

58 

56 

60 

60 

59 

33 

63 

65 

64 

66 

69 

72 

72 

70 

66 

66 

65 

71 

62 

64 

66 

61 

,9 

40 

37 

40 

40 

44 

43 

35 

39 

33 

34 

34 

38 

36 

37 

33 

40 

42 

46 

48 

49 

48 

40 

38 

43 

44 

46 

50 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 

47 

52 

50 

50 

49 

34 

27 

44 

41 

28 

33 

36 

67 

38 

34 

44 

31 

56 

36 

33 

56 

50 

36 

43 

49 

49 

46 

36 

44 

,1 

22 

23 

25 

27 

29 

12 

It 

16 

15 

16 

21 

19 

21 

21 

23 

16 

19 

23 

22 

24 

24 

21 

20 

18 

22 

24 

30 

l* 

2  0 

MARY5VILLE 

MAX 

48 

47 

47 

46 

30 

62 

38 

64 

62 

57 

64 

61 

62 

35 

39 

66 

65 

67 

70 

73 

TO 

TO 

65 

t>^ 

68 

72 

67 

63 

61 

5 

41 

40 

40 

39 

40 

43 

38 

35 

37 

32 

3» 

31 

34 

37 

37 

33 

36 

36 

40 

36 

42 

38 

39 

37 

36 

il 

47 

3  7 

MC  CLOUD 

MAX 

56 

57 

38 

55 

54 

42 

42 

55 

S3 

43 

49 

51 

37 

38 

44 

33 

61 

64 

67 

67 

67 

37 

49 

54 

39 

60 

50 

47 

53 

.9 

24 

24 

25 

30 

32 

Jt 

20 

23 

27 

20 

21 

21 

24 

24 

24 

25 

28 

28 

23 

28 

25 

26 

22 

22 

21 

24 

28 

20 

7 

MINERAL 

MAX 

49 

52 

52 

54 

51 

39 

35 

47 

47 

38 

t5 

40 

51 

ST 

40 

45 

52 

53 

39 

57 

56 

53 

42 

44 

33 

55 

51 

38 

47 

7 

25 

24 

25 

28 

33 

19 

21 

24 

21 

21 

21 

18 

21 

22 

23 

23 

25 

28 

26 

26 

26 

26 

25 

22 

23 

26 

33 

20 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

55 

60 

30 

48 

49 

57 

56 

65 

63 

32 

64 

59 

63 

56 

60 

64 

61 

66 

67 

70 

70 

69 

61 

63 

63 

68 

69 

62 

61 

.1 

41 

38 

39 

40 

41 

39 

39 

40 

39 

38 

33 

33 

34 

37 

38 

33 

36 

37 

38 

39 

40 

40 

41 

34 

33 

36 

38 

36 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

48 

57 

60 

55 

43 

36 

50 

51 

36 

41 

46 

34 

41 

40 

48 

38 

61 

67 

66 

61 

56 

43 

49 

59 

60 

30 

46 

47 

51 

2 

26 

25 

30 

34 

33 

28 

24 

26 

26 

24 

20 

29 

30 

31 

27 

24 

28 

29 

30 

32 

28 

32 

25 

22 

23 

34 

30 

26 

8 

NEVADA  CITY 

MAX 

60 

57 

60 

61 

39 

47 

49 

57 

30 

44 

32 

48 

S3 

48 

52 

32 

35 

59 

65 

66 

64 

62 

S3 

58 

39 

62 

61 

31 

55 

9 

32 

30 

31 

30 

32 

3* 

29 

29 

28 

23 

2* 

24 

25 

28 

25 

28 

28 

29 

31 

30 

32 

30 

23 

25 

2  7 

29 

36 

26 

ORLAND 

MAX 

48 

59 

47 

46 

45 

39 

55 

65 

60 

35 

63 

60 

65 

55 

61 

63 

65 

68 

71 

72 

72 

65 

63 

65 

67 

71 

59 

63 

61 

0 

MIN 

40 

40 

40 

40 

41 

3* 

40 

36 

36 

35 

3T 

34 

32 

36 

40 

32 

34 

34 

37 

42 

40 

33 

40 

32 

34 

36 

41 

" 

OROVILLE 

MAX 

47 

47 

46 

46 

54 

38 

58 

64 

39 

56 

65 

60 

61 

55 

63 

63 

65 

67 

71 

74 

71 

69 

65 

66 

6T 

72 

65 

63 

61 

4 

41 

39 

41 

4  1 

42 

44 

37 

40 

37 

30 

33 

33 

38 

33 

36 

39 

36 

39 

39 

39 

47 

40 

34 

39 

38 

42 

50 

38 

PARADISE 

MAX 

63 

61 

58 

61 

47 

30 

55 

62 

35 

54 

60 

36 

39 

30 

38 

61 

61 

64 

69 

72 

70 

68 

63 

65 

64 

67 

62 

55 

60 

4 

40 

33 

32 

31 

34 

» 

33 

38 

33 

33 

3* 

37 

S3 

33 

37 

S3 

39 

43 

47 

50 

45 

44 

36 

40 

42 

43 

43 

38 

I 

PLACERVILLE 

MAX 

62 

37 

59 

58 

55 

48 

49 

61 

33 

SO 

33 

50 

54 

54 

35 

50 

58 

63 

62 

68 

67 

65 

33 

55 

60 

65 

66 

33 

57 

3 

MIN 

32 

31 

31 

28 

29 

30 

28 

28 

28 

22 

2» 

24 

27 

26 

26 

29 

30 

31 

37 

40 

36 

36 

28 

28 

29 

33 

31 

2  9 

6 

PLACERVILLE  ifg 

MAX 

64 

60 

62 

63 

60 

43 

47 

38 

33 

47 

32 

52 

32 

49 

55 

51 

37 

65 

69 

70 

69 

63 

33 

37 

63 

66 

59 

37 

57 

7 

Mm 

42 

44 

42 

43 

61 

'2 

33 

36 

32 

31 

31 

31 

35 

36 

37 

37 

45 

44 

49 

49 

46 

37 

33 

38 

40 

43 

38 

*' 

3  8 

9 

PLATINA 

MAX 

61 

60 

58 

57 

54 

50 

63 

37 

50 

39 

33 

62 

31 

35 

57 

60 

65 

68 

69 

71 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

31 

39 

39 

0 

32 

28 

30 

29 

32 

28 

33 

26 

27 

22 

25 

35 

28 

24 

27 

28 

29 

30 

37 

31 

36 

23 

28 

23 

29 

33 

33 

29 

3 

PORTOLA 

MAX 

52 

46 

46 

47 

34 

41 

41 

31 

46 

33 

33 

45 

44 

39 

44 

50 

54 

58 

61 

39 

58 

31 

44 

54 

39 

37 

53 

48 

49 

0 

20 

16 

21 

20 

23 

26 

14 

17 

21 

7 

14 

9 

18 

23 

18 

18 

19 

21 

21 

21 

23 

25 

22 

14 

19 

21 

32 

I  9 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

55 

56 

36 

59 

63 

48 

31 

56 

59 

46 

49 

51 

58 

43 

53 

58 

60 

66 

68 

65 

66 

65 

57 

56 

62 

66 

63 

49 

57 

4 

26 

23 

25 

24 

23 

34 

22 

22 

27 

16 

20 

12 

20 

32 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

25 

25 

25 

18 

21 

24 

27 

2  3 

5 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

59 

49 

48 

45 

50 

36 

67 

59 

56 

64 

63 

68 

50 

63 

66 

66 

Tl 

T2 

73 

78 

65 

65 

67 

67 

69 

37 

64 

67 

62 

4 

37 

40 

40 

42 

43 

39 

44 

40 

41 

37 

40 

36 

38 

38 

41 

36 

36 

37 

38 

44 

42 

41 

43 

35 

36 

39 

43 

37 

39 

<, 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

69 

62 

54 

55 

31 

1T 

67 

64 

60 

63 

62 

72 

70 

62 

66 

66 

74 

77 

76 

It 

75 

64 

69 

70 

T2 

63 

64 

67 

66 

2 

39 

36 

40 

42 

40 

3» 

60 

44 

37 

33 

38 

42 

42 

38 

38 

S3 

37 

37 

40 

50 

44 

42 

37 

36 

60 

37 

40 

39 

j. 

ROCKLIN 

MAX 

46 

44 

45 

45 

31 

56 

36 

63 

60 

S3 

33 

39 

60 

36 

60 

38 

62 

63 

66 

68 

69 

70 

60 

63 

63 

66 

67 

61 

58 

9 

35 

37 

37 

38 

40 

32 

36 

31 

30 

32 

31 

32 

33 

28 

32 

32 

32 

34 

34 

37 

36 

36 

35 

35 

37 

40 

'2 

34 

3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

48 

43 

45 

48 

58 

57 

64 

37 

55 

61 

38 

38 

53 

62 

37 

63 

64 

67 

70 

67 

68 

64 

63 

64 

6T 

64 

60 

64 

59 

7 

43 

41 

42 

43 

46 

39 

36 

36 

38 

35 

3' 

32 

33 

39 

41 

36 

37 

36 

40 

36 

43 

38 

42 

35 

36 

38 

45 

38 

7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

47 

46 

47 

49 

59 

36 

66 

61 

34 

63 

39 

61 

35 

61 

60 

64 

67 

70 

71 

71 

70 

63 

67 

67 

TO 

68 

63 

65 

61 

4 

44 

42 

42 

44 

49 

40 

39 

42 

41 

36 

39 

36 

42 

40 

42 

39 

41 

42 

42 

45 

46 

42 

43 

39 

39 

46 

47 

40 

4  1 

Q 

SHASTA  DAM 

MAX 

61 

62 

56 

60 

42 

48 

51 

60 

39 

31 

39 

56 

64 

48 

55 

60 

63 

69 

72 

68 

71 

63 

37 

61 

63 

66 

53 

51 

59 

0 

Mm 

42 

35 

36 

38 

38 

39 

40 

43 

39 

35 

36 

41 

43 

38 

39 

37 

40 

42 

45 

47 

44 

40 

41 

42 

40 

40 

42 

39 

SIERRA  CITY 

MAX 

60 

61 

62 

59 

45 

46 

48 

37 

46 

45 

46 

31 

54 

37 

39 

66 

69 

67 

68 

62 

32 

31 

62 

64 

39 

53 

36 

56 

5 

MIN 

33 

29 

30 

29 

36 

30 

28 

31 

25 

25 

23 

28 

28 

30 

28 

34 

35 

31 

35 

31 

28 

30 

27 

28 

28 

33 

26 

7 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 

MAX 

58 

50 

48 

50 

57 

47 

38 

42 

48 

34 

„ 

35 

43 

44 

40 

43 

49 

56 

37 

59 

59 

61 

44 

47 

31 

61 

59 

46 

48 

7 

MIN 

23 

16 

20 

24 

28 

26 

17 

18 

21 

12 

14 

13 

18 

24 

18 

20 

20 

22 

23 

23 

25 

32 

18 

17 

21 

26 

31 

22 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

45 

49 

47 

46 

44 

j, 

30 

34 

42 

28 

29 

29 

39 

38 

33 

40 

44 

46 

52 

31 

50 

48 

33 

37 

4T 

49 

44 

34 

40 

9 

MIN 

21 

21 

21 

23 

27 

U 

13 

14 

12 

12 

12 

12 

19 

19 

16 

16 

17 

23 

22 

22 

25 

2.3 

17 

15 

16 

20 

27 

1 1 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

63 

54 

55 

48 

84 

34 

64 

61 

36 

61 

38 

65 

3T 

60 

62 

62 

67 

71 

72 

74 

66 

60 

63 

64 

66 

61 

38 

61 

61. 

3 

Mm 

35 

34 

34 

39 

41 

35 

38 

35 

36 

31 

31 

31 

34 

31 

33 

31 

33 

35 

37 

39 

38 

35 

39 

30 

33 

36 

43 

30 

3  5 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

61 

60 

61 

55 

46 

48 

54 

53 

44 

48 

49 

59 

36 

55 

55 

56 

64 

67 

66 

71 

61 

52 

37 

58 

61 

35 

49 

36 

56. 

3 

31 

29 

32 

32 

38 

32 

30 

30 

28 

25 

23 

27 

27 

26 

21 

26 

29 

33 

33 

31 

34 

29 

32 

28 

28 

30 

37 

26 

2  9 

7 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

73 

63 

61 

63 

45 

61 

60 

50 

62 

58 

70 

60 

65 

74 

76 

73 

73 

60 

69 

69 

53 

63. 

T 

Mm 

40 

37 

38 

38 

39 

38 

40 

32 

34 

39 

36 

37 

39 

42 

43 

47 

36 

38 

39 

40 

41 

3  8 

7 

THIN  LAKES 

MAX 

31 

48 

49 

46 

39 

31 

31 

41 

34 

31 

30 

37 

40 

36 

46 

48 

32 

34 

52 

54 

50 

42 

41 

48 

48 

47 

40 

43 

43. 

2 

Mm 

18 

14 

15 

26 

26 

5 

11 

12 

8 

7 

9 

8 

7 

16 

11 

11 

13 

17 

18 

19 

20 

20 

13 

11 

13 

25 

26 

2 

14. 

5 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

71 

63 

64 

59 

32 

67 

37 

67 

60 

63 

64 

62 

66 

72 

72 

72 

63 

67 

65 

64, 

6 

Mm 

33 

31 

33 

37 

44 

28 

29 

27 

28 

28 

28 

29 

32 

30 

28 

26 

27 

26 

31 

30. 

4 

VACAVILLE 

MAX 

37 

47 

43 

45 

60 

60 

68 

62 

56 

67 

61 

64 

59 

66 

64 

64 

67 

70 

73 

71 

69 

67 

67 

66 

70 

70 

64 

68 

63. 

I 

Mm 

41 

41 

40 

40 

43 

38 

48 

36 

39 

40 

38 

30 

33 

36 

49 

33 

36 

37 

36 

40 

39 

44 

50 

35 

•T 

37 

48 

40 

39. 

5 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

63 

63 

62 

60 

47 

47 

63 

62 

36 

56 

58 

62 

61 

34 

61 

61 

65 

70 

72 

73 

70 

60 

63 

63 

65 

64 

54 

61 

61. 

3 

Mm 

37 

31 

36 

30 

35 

31 

38 

39 

30 

32 

36 

38 

38 

32 

32 

39 

33 

40 

40 

43 

38 

32 

33 

31 

34 

36 

39 

31 

35. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Day  oj  Month 

0 

Station 

g 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WHTSKEyTOwN  RES 

MAX 

6T 

67 

59 

58 

42 

49 

52 

65 

60 

51 

60 

SB 

66 

46 

56 

61 

63 

70 

73 

71 

73 

69 

59 

62 

63 

66 

55 

57 

60,6 

Mm 

37 

31 

32 

36 

37 

40 

33 

39 

36 

30 

31 

32 

38 

33 

37 

33 

3T 

38 

40 

47 

38 

40 

36 

34 

37 

39 

38 

37 

36.3 

WILLIAMS 

MAX 

5* 

49 

47 

49 

49 

55 

62 

67 

60 

60 

63 

64 

62 

63 

64 

62 

64 

67 

71 

73 

69 

70 

63 

63 

66 

70 

65 

63 

62.0 

MIN 

39 

40 

42 

40 

40 

36 

37 

36 

37 

33 

37 

»* 

33 

32 

32 

33 

34 

40 

39 

40 

36 

37 

36 

34 

34 

37 

37 

34 

36,5 

WILLOWS 

MAX 

47 

58 

46 

46 

46 

58 

36 

63 

60 

55 

64 

61 

66 

SO 

62 

62 

65 

71 

71 

72 

73 

62 

62 

66 

66 

70 

59 

61 

60,6 

MIN 

33 

42 

41 

41 

41 

36 

41 

35 

35 

34 

36 

31 

33 

35 

38 

31 

33 

33 

36 

39 

38 

33 

40 

31 

35 

42 

34 

36.0 

w I NTERS 

MAX 

47 

58 

46 

45 

50 

60 

58 

65 

61 

51 

65 

35 

63 

54 

63 

61 

63 

6T 

69 

70 

72 

69 

6S 

66 

63 

69 

64 

60,9 

MIN 

41 

42 

41 

41 

42 

40 

46 

35 

38 

38 

36 

30 

33 

39 

45 

43 

34 

3S 

38 

38 

39 

45 

48 

34 

34 

36 

40 

38,8 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

46 

53 

46 

45 

51 

59 

55 

62 

39 

33 

6* 

59 

62 

55 

62 

61 

63 

66 

70 

70 

70 

66 

63 

65 

69 

65 

64 

60,4 

•  • 

MIN 

42 

41 

42 

42 

42 

40 

40 

35 

38 

38 

37 

28 

33 

40 

41 

32 

34 

35 

39 

34 

35 

36 

63 

33 

36 

35 

62 

37,5 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

MAX 

35 

48 

46 

49 

54 

45 

34 

40 

46 

28 

32 

33 

43 

42 

40 

42 

48 

46 

33 

38 

55 

57 

40 

39 

90 

S6 

54 

43 

45,6 

Mm 

13 

5 

10 

9 

14 

IT 

U 

5 

0 

0 

0 

2 

15 

10 

8 

8 

11 

12 

14 

22 

14 

6 

6 

17 

17 

10 

9,6 

BOD  IE 

MAX 

45 

46 

45 

37 

36 

31 

23 

37 

30 

19 

27 

28 

31 

30 

35 

41 

45 

4S 

SO 

47 

47 

39 

40 

45 

49 

45 

38 

32 

37,8 

MIN 

15 

2 

3 

3 

25 

15 

6 

3 

2 

4 

•  1 

•  8 

18 

.  3 

0 

11 

11 

20 

19 

.  3 

6 

25 

13 

6.6 

BRIDGEPORT 

MAX 

47 

41 

41 

46 

47 

40 

34 

41 

41 

36 

30 

34 

37 

40 

3T 

39 

4} 

44 

46 

47 

56 

47 

38 

45 

49 

52 

49 

47 

42,6 

Mm 

12 

2 

4 

8 

32 

25 

13 

0 

15 

■  4 

4 

•  4 

1 

26 

4 

6 

10 

13 

31 

8 

7 

12 

15 

32 

13 

10,7 

CEDARVILLE 

MAX 

50 

42 

46 

52 

58 

50 

35 

44 

47 

33 

37 

35 

49 

37 

40 

43 

49 

54 

59 

63 

39 

57 

42 

42 

90 

60 

57 

41 

47,5 

Mm 

23 

24 

25 

33 

37 

27 

19 

24 

20 

17 

14 

16 

27 

28 

24 

24 

26 

28 

30 

30 

28 

30 

19 

22 

26 

32 

35 

27 

23.5 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

52 

47 

50 

32 

38 

35 

40 

48 

28 

32 

33 

43 

43 

38 

43 

48 

49 

35 

57 

57 

55 

40 

40 

94 

56 

54 

50 

46,0 

Mm 

17 

11 

14 

17 

22 

19 

10 

9 

12 

4 

6 

3 

5 

18 

10 

10 

12 

14 

16 

17 

19 

23 

19 

9 

19 

18 

25 

12 

13.6 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

57 

48 

49 

54 

59 

50 

39 

44 

30 

35 

37 

39 

47 

47 

40 

46 

46 

55 

59 

61 

38 

65 

42 

47 

51 

58 

60 

48 

49,8 

Mm 

29 

24 

25 

29 

34 

31 

20 

21 

22 

13 

14 

16 

17 

27 

19 

20 

22 

24 

26 

26 

27 

28 

20 

18 

20 

24 

32 

23 

23.3 

Fleming  fish  and  game 

MAX 

50 

47 

91 

61 

55 

45 

43 

48 

45 

38 

37 

47 

42 

41 

45 

4T 

54 

ST 

61 

59 

63 

55 

46 

48 

55 

60 

33 

49 

50,0 

Mm 

33 

24 

27 

26 

39 

33 

19 

21 

24 

15 

19 

16 

24 

29 

21 

22 

22 

25 

25 

26 

25 

32 

21 

18 

21 

25 

40 

20 

24,7 

FORT  BIDWELL 

MAX 

45 

47 

Sl 

57 

50 

41 

43 

45 

38 

40 

38 

51 

SO 

41 

44 

48 

52 

60 

62 

58 

58 

52 

43 

51 

98 

54 

48 

49 

49,1 

Mm 

21 

21 

29 

35 

37 

28 

18 

22 

22 

15 

12 

I* 

29 

29 

25 

26 

25 

23 

28 

30 

25 

30 

19 

19 

23 

29 

32 

28 

24,8 

MEYERS  4  SW 

MAX 

52 

53 

48 

49 

40 

36 

37 

49 

38 

36 

34 

42 

47 

40 

44 

49 

SI 

33 

56 

54 

S3 

44 

40 

51 

55 

52 

42 

45 

46,1 

Mm 

20 

13 

17 

21 

30 

11 

4 

10 

16 

0 

3 

4 

12 

16 

10 

13 

IS 

19 

13 

20 

24 

14 

11 

16 

20 

26 

10 

14,3 

MONO  LAKE 

MAX 

44 

46 

48 

50 

30 

45 

41 

63 

40 

33 

32 

43 

42 

41 

39 

46 

51 

52 

57 

63 

60 

33 

41 

50 

56 

61 

52 

50 

47,5 

Mm 

24 

20 

22 

24 

32 

28 

13 

15 

17 

10 

12 

15 

17 

24 

IS 

17 

19 

21 

28 

30 

29 

30 

14 

17 

20 

24 

32 

19 

21.1 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

52 

51 

,2 

51 

50 

40 

38 

40 

46 

27 

33 

33 

41 

42 

36 

46 

51 

31 

54 

54 

56 

52 

42 

39 

52 

52 

51 

40 

65,4 

Mm 

17 

14 

15 

19 

29 

23 

10 

8 

12 

5 

8 

4 

7 

24 

14 

11 

11 

16 

19 

22 

21 

20 

IT 

10 

17 

18 

32 

10 

15,5 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

48 

90 

,5 

60 

49 

38 

48 

52 

37 

38 

38 

54 

39 

40 

46 

SO 

54 

60 

64 

60 

63 

41 

47 

51 

61 

56 

48 

49,9 

Mm 

32 

23 

27 

27 

38 

32 

18 

20 

24 

14 

16 

15 

22 

26 

20 

19 

16 

2S 

25 

26 

26 

29 

20 

17 

21 

29 

40 

24,0 

TAHOE  CITY 

MAX 

45 

43 

40 

40 

50 

40 

33 

36 

42 

28 

32 

30 

40 

39 

36 

3  5 

43 

4T 

45 

45 

43 

52 

40 

35 

41 

44 

30 

39 

40,5 

Mm 

21 

21 

26 

26 

30 

20 

15 

18 

16 

14 

16 

14 

20 

24 

20 

19 

22 

23 

24 

25 

29 

25 

20 

16 

22 

26 

32 

17 

21,3 

TERMO 

MAX 

38 

43 

46 

49 

44 

33 

40 

42 

33 

33 

34 

44 

38 

32 

3T 

41 

*T 

51 

52 

50 

94 

36 

37 

47 

52 

48 

42 

41 

42,4 

Mm 

14 

9 

18 

32 

23 

13 

11 

15 

9 

5 

7 

ie 

17 

14 

26 

18 

It 

18 

26 

14 

18 

IT 

24 

31 

18 

16,4 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

53 

45 

47 

50 

61 

32 

39 

45 

29 

34 

33 

42 

39 

40 

44 

48 

S3 

56 

42 

40 

48 

55 

S3 

41 

44,0 

Mm 

18 

14 

20 

27 

19 

10 

10 

12 

4 

6 

3 

3 

U 

10 

13 

19 

16 

18 

14 

10 

13 

20 

28 

11 

13,7 

WOODFORDS 

MAX 

46 

58 

57 

30 

40 

40 

52 

45 

35 

35 

44 

47 

42 

44 

48 

31 

ST 

60 

61 

69 

32 

43 

90 

62 

62 

52 

49 

30.1 

•       •  • 

Mm 

27 

31 

31 

28 

33 

25 

15 

22 

19 

11 

11 

13 

22 

19 

18 

20 

25 

29 

34 

33 

39 

32 

18 

21 

30 

33 

34 

19 

24.7 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  Ok 

AVILA  BEACH 

MAX 

66 

58 

56 

60 

59 

60 

66 

66 

65 

65 

64 

67 

67 

67 

68 

68 

T4 

77 

79 

84 

78 

67 

68 

73 

71 

65 

62 

73 

67,6 

MIN 

48 

50 

50 

46 

50 

47 

45 

37 

42 

36 

36 

36 

42 

42 

42 

41 

39 

42 

43 

45 

43 

44 

4T 

37 

43 

41 

47 

46 

41.1 

BEN  LOMOND 

MAX 

60 

57 

58 

59 

58 

57 

59 

60 

56 

62 

64 

65 

66 

65 

66 

67 

6T 

70 

69 

74 

72 

69 

66 

67 

67 

65 

66 

67 

64,3 

Mm 

41 

40 

41 

SO 

51 

49 

50 

47 

40 

38 

34 

32 

33 

37 

40 

42 

41 

42 

40 

42 

41 

40 

39 

38 

35 

34 

31 

42 

41.1 

BERKELEY 

MAX 

60 

52 

51 

56 

55 

56 

64 

59 

54 

60 

60 

60 

30 

60 

59 

60 

64 

69 

69 

69 

9T 

60 

63 

62 

65 

58 

57 

60 

59,6 

Mm 

44 

41 

42 

46 

49 

43 

45 

42 

43 

49 

46 

39 

44 

43 

46 

41 

42 

44 

44 

47 

45 

43 

46 

41 

43 

43 

46 

43 

"3.9 

BURL  I NGAME 

MAX 

66 

66 

39 

58 

56 

58 

63 

62 

60 

58 

61 

63 

62 

62 

63 

63 

62 

63 

66 

68 

65 

63 

64 

63 

67 

66 

64 

63 

62,6 

Mm 

45 

41 

43 

45 

49 

45 

44 

38 

39 

45 

38 

34 

39 

43 

3T 

36 

39 

42 

41 

48 

40 

45 

40 

37 

39 

39 

48 

38 

61.3 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

60 

59 

57 

62 

59 

54 

65 

60 

57 

62 

63 

63 

58 

60 

65 

66 

T3 

76 

78 

77 

72 

61 

6T 

68 

70 

69 

58 

66 

64.4 

Mm 

35 

35 

39 

44 

49 

41 

33 

31 

39 

29 

32 

30 

29 

41 

34 

33 

36 

40 

44 

45 

40 

41 

34 

34 

37 

37 

45 

33 

37.1 

CROCKETT 

MAX 

48 

55 

45 

46 

52 

59 

59 

68 

60 

56 

63 

61 

60 

64 

66 

69 

69 

63 

62 

67 

64 

67 

66 

62 

60.4 

Mm 

42 

41 

41 

42 

43 

43 

36 

37 

38 

37 

36 

33 

37 

17 

40 

62 

42 

45 

39 

38 

39 

40 

48 

38 

39.8 

GI LROY 

MAX 

61 

54 

51 

54 

63 

60 

56 

65 

62 

56 

64 

60 

61 

59 

63 

64 

68 

71 

72 

74 

75 

70 

63 

66 

72 

73 

74 

60 

64,0 

Mm 

36 

43 

42 

42 

42 

43 

42 

35 

34 

30 

32 

29 

28 

38 

3T 

33 

32 

3T 

37 

36 

39 

41 

35 

32 

31 

35 

46 

35 

36,6 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

51 

58 

51 

51 

59 

59 

52 

59 

37 

55 

35 

58 

56 

50 

36 

60 

60 

64 

62 

60 

98 

60 

56 

63 

60 

99 

58 

34 

57,2 

Mm 

44 

45 

44 

45 

49 

46 

42 

41 

43 

39 

38 

37 

42 

40 

42 

39 

42 

42 

41 

41 

41 

39 

41 

38 

39 

37 

46 

38 

61.5 

HOLLISTER 

MAX 

67 

66 

58 

55 

58 

54 

64 

58 

38 

62 

64 

64 

ST 

64 

64 

68 

71 

75 

78 

77 

60 

75 

69 

68 

73 

73 

69 

64 

66,2 

Mm 

38 

37 

38 

38 

47 

39 

30 

31 

37 

27 

28 

28 

29 

43 

30 

29 

32 

35 

36 

40 

38 

40 

32 

31 

33 

34 

46 

34 

35,1 

KING  CITY 

MAX 

68 

61 

59 

63 

60 

57 

65 

64 

56 

63 

61 

63 

64 

T2 

63 

69 

73 

78 

82 

79 

78 

68 

66 

74 

77 

77 

69 

67 

67,8 

MIN 

40 

43 

41 

42 

50 

42 

32 

29 

41 

25 

38 

24 

28 

42 

30 

30 

30 

34 

35 

39 

37 

61 

33 

29 

32 

32 

44 

39 

35.8 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

52 

53 

45 

46 

54 

56 

55 

64 

62 

53 

64 

36 

61 

55 

62 

se 

58 

63 

65 

68 

69 

66 

61 

60 

60 

66 

71 

37 

39.4 

MIN 

38 

33 

38 

37 

40 

41 

35 

32 

35 

39 

3T 

30 

32 

38 

42 

32 

32 

36 

38 

38 

38 

42 

3T 

30 

32 

34 

37 

33 

15.9 

LOS  GATOS 

MAX 

55 

53 

50 

60 

60 

55 

64 

61 

55 

62 

59 

61 

59 

65 

61 

66 

66 

68 

70 

72 

71 

61 

62 

69 

70 

69 

64 

62 

62.5 

MIN 

42 

37 

42 

42 

49 

42 

37 

35 

41 

36 

39 

31 

34 

45 

39 

33 

37 

38 

39 

41 

39 

40 

41 

34 

37 

38 

49 

38 

39.2 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

47 

60 

46 

46 

51 

58 

59 

63 

56 

63 

63 

63 

64 

64 

63 

63 

62 

66 

69 

72 

71 

70 

61 

66 

66 

66 

68 

61,8 

MIN 

43 

42 

39 

41 

43 

46 

35 

37 

38 

33 

34 

33 

36 

35 

38 

33 

37 

3T 

38 

42 

40 

43 

45 

36 

38 

39 

42 

IB, 8 

MONTEREY 

MAX 

52 

51 

33 

56 

58 

55 

63 

55 

55 

58 

39 

60 

51 

57 

60 

61 

67 

68 

69 

73 

60 

57 

63 

67 

67 

66 

56 

59 

59.9 

Mm 

44 

44 

45 

47 

49 

46 

40 

43 

43 

39 

41 

41 

42 

46 

43 

41 

44 

44 

40 

49 

43 

44 

41 

43 

45 

64 

48 

41 

61,6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

o 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

5 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

Avei 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

56  55 

55 

54 

98 

58 

55 

61 

56 

60 

57 

99 

62 

60 

59 

64 

61 

62 

66 

75 

75 

63 

39 

66 

64 

63 

66 

60 

61 

MIN 

45  4 

42 

47 

50 

43 

39 

39 

38 

36 

36 

35 

37 

41 

39 

38 

38 

41 

44 

45 

43 

41 

40 

33 

41 

39 

43 

43 

40 

3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

69  62 

62 

60 

99 

53 

51 

98 

6  4 

48 

62 

59 

58 

56 

58 

36 

60 

66 

68 

73 

70 

71 

59 

59 

65 

67 

68 

56 

61 

MIN 

44  4 

6] 

36 

38 

36 

37 

43 

36 

36 

40 

38 

40 

38 

41 

40 

41 

47 

68 

34 

55 

38 

37 

40 

47 

32 

41 

40 

41 

7 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

61  61 

60 

32 

43 

35 

45 

32 

38 

48 

40 

48 

51 

45 

49 

51 

63 

65 

65 

64 

37 

49 

59 

59 

47 

49 

52 

Mm 

50  51 

43 

34 

31 

30 

38 

29 

32 

36 

34 

SI 

32 

38 

42 

53 

51 

52 

32 

31 

38 

46 

38 

32 

3  8 

'.■> 

NACIMIFNTO  DAM 

MAX 

T2  71 

64 

62 

60 

57 

54 

62 

63 

36 

63 

60 

61 

66 

61 

62 

67 

70 

75 

60 

79 

78 

68 

65 

70 

67 

74 

67 

66 

Mm 

30  40 

38 

39 

43 

39 

50 

29 

33 

24 

26 

27 

28 

34 

32 

33 

31 

36 

37 

40 

41 

39 

34 

31 

35 

33 

40 

34 

34 

*5 

NEWARK 

MAX 

50  55 

50 

30 

59 

58 

54 

63 

59 

56 

99 

61 

61 

53 

58 

61 

60 

63 

66 

67 

73 

57 

60 

65 

64 

66 

64 

57 

59 

Mm 

45  41 

42 

43 

46 

46 

44 

40 

40 

42 

43 

37 

41 

43 

47 

41 

44 

44 

44 

45 

45 

47 

44 

41 

43 

44 

46 

40 

43 

!  1 

OAKLAND  WB  AtRPORT 

MAX 

55  51 

50 

58 

57 

56 

59 

37 

57 

58 

62 

58 

51 

9T 

61 

58 

60 

62 

64 

64 

55 

60 

64 

62 

65 

60 

58 

60 

5e 

Mm 

45  44 

44 

48 

50 

47 

43 

41 

45 

42 

44 

38 

45 

46 

45 

40 

43 

43 

46 

47 

46 

43 

47 

42 

44 

44 

49 

44 

44 

,9 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

50  55 

49 

30 

60 

60 

57 

62 

60 

54 

99 

58 

59 

50 

60 

60 

60 

64 

67 

69 

70 

65 

68 

63 

63 

66 

63 

59 

60 

Mm 

43  37 

44 

44 

47 

45 

40 

39 

37 

40 

39 

30 

34 

45 

38 

35 

37 

37 

39 

42 

39 

40 

42 

33 

36 

38 

43 

39 

3  9 

,2 

PASO  ROBLES 

MAX 

72  68 

66 

58 

57 

55 

61 

64 

63 

60 

61 

61 

66 

61 

64 

67 

70 

76 

79 

78 

78 

65 

65 

70 

65 

70 

65 

67 

66 

31  36 

34 

38 

48 

39 

32 

27 

37 

23 

29 

23 

25 

42 

28 

29 

27 

29 

SO 

33 

33 

41 

31 

26 

29 

29 

46 

36 

32 

,4 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

72  69 

59 

62 

58 

55 

60 

64 

56 

60 

59 

61 

66 

60 

65 

71 

69 

73 

78 

74 

78 

64 

66 

72 

63 

73 

64 

65 

65 

32  33 

31 

38 

44 

39 

32 

27 

36 

22 

25 

23 

27 

41 

28 

29 

28 

31 

32 

37 

36 

42 

29 

27 

30 

29 

42 

34 

3  2 

,4 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

73  68 

63 

62 

57 

52 

63 

66 

57 

63 

98 

64 

64 

60 

63 

66 

72 

76 

82 

78 

78 

63 

64 

71 

73 

73 

69 

69 

67 

35  31 

32 

37 

47 

39 

31 

28 

40 

25 

36 

24 

28 

37 

SI 

29 

31 

32 

36 

38 

36 

33 

31 

28 

31 

S3 

41 

32 

33 

,3 

PISMO  BEACH 

MAX 

50  53 

52 

57 

57 

57 

61 

60 

59 

61 

60 

61 

60 

61 

62 

62 

61 

68 

70 

72 

61 

68 

65 

67 

61 

61 

60 

67 

61 

Mm 

45  4 

45 

46 

49 

46 

44 

36 

35 

36 

34 

34 

38 

42 

41 

43 

39 

61 

45 

43 

39 

40 

46 

40 

41 

40 

45 

46 

41 

6 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

53  55 

32 

55 

56 

55 

56 

39 

59 

61 

60 

61 

55 

60 

61 

60 

63 

66 

63 

56 

56 

56 

63 

65 

59 

59 

57 

59 

58 

43  44 

44 

46 

45 

43 

40 

37 

41 

39 

41 

37 

40 

62 

33 

41 

43 

45 

43 

45 

46 

45 

43 

44 

44 

42 

47 

44 

42 

,9 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

48  55 

44 

46 

50 

60 

56 

67 

63 

36 

62 

59 

62 

37 

63 

61 

60 

69 

66 

70 

71 

63 

61 

64 

63 

67 

65 

59 

60 

Mm 

41  42 

40 

41 

43 

42 

39 

34 

34 

34 

39 

32 

32 

34 

36 

32 

33 

33 

34 

36 

37 

39 

37 

33 

33 

37 

35 

34 

36 

1 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

68  69 

66 

60 

51 

48 

57 

99 

54 

56 

92 

57 

60 

56 

56 

61 

62 

70 

72 

72 

73 

63 

61 

65 

70 

71 

61 

61 

61 

28  8 

28 

28 

45 

45 

32 

24 

29 

29 

34 

19 

21 

30 

23 

23 

25 

27 

28 

32 

27 

27 

31 

21 

23 

26 

38 

30 

28 

7 

REDWOOD  CITY 

MAX 

61  54 

50 

61 

97 

58 

66 

63 

57 

69 

62 

62 

58 

64 

64 

62 

67 

69 

70 

74 

68 

64 

63 

66 

69 

65 

61 

63 

63 

0 

Mm 

46  9 

44 

44 

49 

44 

40 

36 

42 

39 

40 

31 

36 

45 

39 

36 

38 

38 

40 

42 

40 

42 

39 

35 

37 

39 

49 

40 

40 

3 

RICHMOND 

MAX 

54  56 

55 

51 

60 

58 

57 

67 

62 

35 

69 

61 

63 

S3 

62 

63 

60 

63 

67 

69 

72 

39 

59 

67 

64 

70 

61 

38 

61 

3 

Mm 

43  40 

42 

43 

49 

44 

44 

44 

45 

42 

43 

37 

43 

43 

47 

40 

42 

43 

43 

45 

44 

44 

44 

40 

42 

43 

48 

44 

43 

3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

55  5* 

53 

49 

54 

62 

62 

62 

55 

61 

97 

60 

56 

60 

62 

59 

63 

69 

67 

68 

70 

62 

60 

60 

65 

61 

62 

65 

60 

Mm 

41  37 

34 

42 

44 

32 

92 

31 

Jl 

28 

33 

26 

35 

33 

38 

29 

31 

31 

35 

35 

36 

33 

32 

29 

30 

32 

34 

3 1 

33 

5 

SALINAS  2  E 

MAX 

55  56 

56 

60 

99 

55 

64 

63 

56 

59 

62 

62 

55 

60 

63 

68 

74 

76 

71 

76 

66 

60 

67 

68 

70 

39 

59 

62 

62 

Mm 

43  4 

43 

43 

49 

44 

39 

31 

37 

29 

39 

50 

31 

44 

34 

SI 

34 

42 

36 

42 

39 

45 

36 

36 

36 

35 

48 

35 

38 

2 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

54  54 

55 

60 

98 

34 

63 

55 

56 

59 

59 

61 

57 

39 

63 

66 

70 

74 

74 

74 

65 

59 

64 

68 

70 

69 

58 

61 

62 

Mm 

43  44 

4? 

46 

45 

41 

36 

33 

35 

30 

99 

32 

32 

42 

33 

32 

36 

40 

37 

40 

38 

44 

34 

36 

37 

34 

41 

34 

37 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

70  65 

65 

65 

9T 

54 

6) 

68 

63 

65 

99 

65 

64 

62 

62 

65 

68 

73 

76 

77 

74 

75 

68 

68 

71 

74 

68 

65 

66 

Mm 

33  32 

32 

32 

33 

36 

50 

28 

26 

26 

36 

24 

26 

32 

29 

24 

29 

32 

33 

38 

36 

30 

S3 

28 

30 

31 

41 

' 

2 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59  51 

49 

61 

97 

53 

99 

56 

58 

39 

99 

57 

31 

55 

59 

67 

65 

68 

65 

62 

53 

58 

35 

63 

62 

34 

53 

57 

3  7 

8 

Mm 

45  4 

43 

47 

90 

46 

42 

44 

45 

43 

40 

37 

47 

41 

41 

54 

54 

49 

44 

42 

45 

48 

44 

40 

42 

41 

48 

39 

3 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

55  47 

48 

96 

99 

54 

61 

37 

56 

96 

99 

59 

91 

57 

60 

99 

62 

64 

68 

68 

54 

58 

62 

63 

65 

61 

57 

38 

58 

2 

43  41 

43 

46 

48 

44 

41 

39 

43 

44 

42 

37 

45 

44 

41 

39 

40 

41 

42 

44 

44 

46 

43 

40 

43 

41 

46 

4  1 

5 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

54  50 

30 

56 

97 

56 

66 

59 

57 

61 

62 

64 

92 

39 

60 

61 

64 

6T 

67 

73 

54 

59 

63 

64 

63 

59 

56 

60 

59 

9 

46  43 

42 

49 

90 

47 

91 

49 

47 

51 

91 

43 

49 

47 

49 

46 

48 

49 

53 

31 

45 

48 

51 

47 

51 

46 

50 

46 

48 

1 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

54  51 

57 

59 

98 

53 

62 

54 

54 

98 

62 

60 

50 

52 

60 

61 

66 

69 

69 

66 

62 

56 

64 

66 

65 

63 

56 

57 

59 

5 

Mm 

41  42 

45 

45 

48 

43 

36 

36 

41 

34 

35 

31 

38 

42 

36 

32 

38 

40 

37 

37 

36 

45 

34 

34 

35 

33 

47 

34 

38 

4 

SAN  JOSE 

MAX 

53  53 

51 

60 

98 

57 

63 

63 

57 

60 

99 

61 

60 

64 

62 

62 

66 

66 

68 

71 

72 

60 

63 

67 

69 

69 

65 

62 

62 

3 

MIN 

44 

43 

47 

90 

44 

43 

36 

41 

39 

38 

32 

33 

45 

41 

36 

37 

39 

40 

41 

40 

42 

41 

36 

37 

40 

40 

37 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

67  54 

59 

92 

57 

56 

96 

60 

59 

96 

99 

61 

63 

62 

60 

65 

68 

73 

78 

61 

79 

64 

62 

67 

71 

72 

69 

61 

64 

0 

Mm 

41  43 

45 

44 

48 

44 

41 

34 

34 

98 

40 

34 

58 

42 

42 

36 

38 

44 

46 

47 

40 

41 

33 

37 

37 

39 

39 

44 

40 

4 

SAN  MATEO 

MAX 

39  55 

49 

60 

97 

55 

49 

61 

55 

60 

61 

62 

56 

59 

61 

61 

65 

69 

70 

72 

61 

59 

64 

64 

67 

67 

58 

60 

61 

[ 

Mm 

46  46 

45 

49 

53 

48 

91 

41 

49 

42 

44 

37 

43 

44 

41 

40 

45 

45 

45 

48 

43 

49 

47 

39 

41 

42 

49 

40 

44 

7 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

64  51 

52 

61 

39 

57 

69 

62 

56 

62 

61 

63 

56 

61 

63 

66 

68 

70 

70 

74 

60 

63 

64 

68 

70 

69 

60 

65 

62 

8 

39  38 

44 

47 

31 

44 

43 

38 

41 

39 

40 

35 

ST 

44 

42 

38 

39 

40 

41 

43 

42 

41 

40 

37 

40 

41 

49 

39 

4 1 

1 

SANTA  CRUZ 

MAX 

33  48 

58 

60 

99 

56 

69 

62 

64 

66 

69 

59 

58 

65 

62 

65 

71 

74 

76 

74 

66 

67 

64 

68 

69 

67 

63 

64 

63 

8 

Mm 

44  41 

45 

48 

49 

46 

40 

33 

37 

JT 

40 

31 

SO 

44 

40 

S3 

34 

34 

38 

40 

38 

36 

37 

33 

34 

34 

42 

33 

3  8 

5 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

38  59 

50 

49 

97 

56 

65 

69 

70 

73 

39 

61 

63 

64 

68 

63 

37 

Mm 

41  40 

39 

39 

49 

43 

37 

41 

39 

36 

38 

38 

38 

43 

40 

39 

39 

41 

43 

46 

45 

41 

41 

41 

61 

43 

43 

40 

40, 

7 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

49  58 

46 

47 

93 

60 

98 

66 

65 

95 

64 

39 

64 

56 

63 

62 

60 

66 

67 

70 

72 

70 

63 

63 

63 

67 

70 

61 

61. 

3 

Mm 

42  37 

40 

41 

4S 

36 

36 

31 

31 

31 

31 

28 

31 

35 

32 

29 

31 

31 

34 

36 

38 

36 

31 

28 

30 

35 

40 

31 

S4i 

1 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

62  55 

51 

96 

98 

58 

97 

63 

54 

37 

63 

60 

61 

52 

64 

61 

66 

70 

72 

75 

75 

6  3 

62 

63 

67 

70 

66 

60 

62. 

2 

*       •  • 

Mm 

44  44 

44 

49 

48 

41 

40 

38 

40 

33 

39 

31 

35 

42 

40 

33 

37 

43 

38 

42 

39 

44 

41 

34 

35 

36 

43 

35 

39 , 

6 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FlBREBOARD  ML 

MAX 

46 

S3 

46 

49 

55 

60 

99 

66 

63 

57 

69 

62 

61 

55 

66 

64 

61 

65 

67 

71 

70 

64 

64 

67 

69 

68 

64 

60 

61. 

0 

Mm 

42 

41 

41 

41 

42 

44 

46 

37 

45 

45 

46 

35 

S3 

40 

47 

37 

36 

37 

41 

42 

40 

46 

47 

34 

40 

39 

50 

45 

41. 

4 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

MAX 

45 

52 

45 

44 

49 

60 

98 

69 

62 

55 

64 

39 

62 

56 

65 

60 

61 

66 

68 

70 

72 

69 

64 

64 

65 

70 

67 

61 

60. 

6 

Mm 

40 

39 

40 

40 

41 

43 

42 

34 

41 

43 

43 

30 

30 

35 

45 

34 

33 

34 

S6 

38 

37 

42 

42 

31 

34 

32 

46 

40 

38. 

0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

65 

64 

60 

67 

68 

60 

49 

54 

58 

43 

91 

54 

34 

63 

52 

59 

61 

66 

71 

72 

68 

72 

63 

60 

66 

68 

71 

61 

61. 

5 

Mm 

40 

33 

33 

36 

41 

40 

41 

32 

35 

28 

29 

32 

31 

35 

31 

S3 

38 

40 

42 

44 

43 

42 

33 

39 

39 

41 

42 

38 

36. 

9 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

63 

64 

69 

64 

54 

90 

51 

55 

48 

56 

58 

65 

64 

63 

65 

65 

67 

72 

69 

67 

68 

60 

61. 

8 

Mm 

33 

33 

39 

41 

42 

32 

32 

31 

27 

27 

29 

30 

31 

33 

33 

35 

36 

37 

36 

31 

38 

48 

33 

34. 

2 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

45 

47 

49 

93 

64 

55 

96 

63 

56 

54 

96 

59 

66 

52 

62 

68 

68 

73 

73 

71 

76 

64 

64 

72 

70 

75 

62 

60 

62. 

0 

Mm 

37 

40 

42 

43 

47 

41 

36 

35 

36 

31 

34 

28 

33 

37 

36 

36 

36 

40 

43 

44 

42 

40 

40 

33 

40 

41 

49 

44 

38. 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

38 

56 

62 

64 

60 

52 

49 

54 

54 

46 

51 

33 

37 

56 

35 

35 

61 

69 

71 

68 

69 

65 

38 

6* 

68 

70 

64 

38 

59 

7 

MIN 

to 

40 

41 

44 

46 

43 

35 

35 

36 

31 

33 

33 

34 

37 

33 

38 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

38 

39 

42 

43 

30 

41 

9 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTONWILLOW 

MAX 

S3 

44 

46 

69 

53 

63 

37 

59 

65 

58 

58 

39 

61 

69 

57 

64 

67 

66 

72 

75 

72 

76 

66 

66 

71 

71 

74 

66 

62 

e 

35 

40 

40 

38 

41 

45 

39 

28 

34 

32 

27 

29 

28 

34 

33 

31 

35 

36 

37 

41 

40 

40 

36 

30 

37 

38 

46 

46 

36 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

62 

60 

62 

60 

56 

40 

39 

53 

31 

40 

65 

42 

48 

48 

49 

48 

53 

61 

66 

65 

67 

62 

50 

52 

31 

60 

60 

43 

53 

3 

MIN 

26 

29 

30 

31 

32 

28 

27 

27 

26 

20 

23 

20 

23 

25 

25 

25 

27 

26 

30 

29 

31 

27 

24 

26 

27 

29 

32 

26 

2  7 

0 

CAMP  PARDEE 

MAX 

47 

46 

44 

44 

53 

54 

53 

60 

59 

53 

58 

34 

36 

57 

60 

57 

61 

65 

68 

69 

66 

70 

59 

60 

66 

66 

67 

56 

58 

1 

MIN 

36 

39 

38 

39 

40 

43 

33 

36 

36 

33 

34 

37 

36 

36 

35 

36 

39 

40 

61 

43 

48 

60 

35 

36 

40 

42 

46 

36 

6 

CATHEY5  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 

60 

56 

53 

54 

61 

55 

49 

55 

34 

32 

30 

34 

54 

58 

54 

35 

63 

63 

69 

70 

69 

69 

57 

39 

66 

67 

71 

61 

59 

2 

Mm 

33 

37 

35 

37 

40 

42 

32 

33 

32 

27 

28 

26 

30 

33 

33 

3* 

33 

36 

36 

38 

40 

40 

32 

32 

35 

37 

50 

33 

34 

9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

64 

62 

63 

62 

59 

42 

43 

48 

52 

36 

48 

46 

53 

52 

52 

35 

63 

69 

68 

69 

67 

56 

53 

66 

65 

43 

56 

0 

MIN 

34 

31 

3  2 

32 

34 

31 

28 

30 

27 

20 

22 

21 

26 

27 

27 

29 

35 

35 

34 

34 

24 

27 

30 

32 

31 

24 

2  9 

1 

COALINCA 

MAX 

47 

47 

53 

61 

59 

55 

61 

62 

61 

57 

30 

59 

63 

36 

63 

63 

67 

72 

75 

71 

76 

70 

63 

73 

72 

77 

69 

65 

63 

3 

MIN 

39 

40 

40 

40 

46 

44 

32 

33 

41 

43 

34 

26 

32 

32 

31 

35 

33 

36 

36 

43 

40 

44 

45 

42 

38 

38 

49 

40 

38 

CORCORAN   IRRIG  D1ST 

MAX 

47 

44 

45 

46 

52 

60 

36 

57 

61 

55 

56 

57 

60 

61 

57 

62 

68 

67 

70 

72 

72 

72 

65 

62 

71 

69 

73 

66 

60 

7 

MIN 

40 

40 

42 

42 

42 

45 

34 

3* 

39 

26 

26 

29 

32 

30 

32 

32 

34 

36 

40 

38 

36 

33 

31 

36 

36 

47 

39 

36 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

47 

45 

47 

48 

52 

36 

62 

61 

35 

57 

56 

60 

60 

63 

38 

64 

67 

69 

70 

70 

71 

62 

63 

66 

71 

74 

62 

63 

60 

8 

40 

40 

40 

40 

44 

40 

35 

30 

35 

26 

26 

28 

29 

40 

27 

28 

31 

30 

31 

34 

36 

41 

36 

30 

29 

31 

47 

34 

DUDLEYS 

MAX 

63 

67 

69 

63 

52 

45 

5* 

52 

48 

49 

48 

50 

55 

52 

58 

65 

69 

71 

68 

69 

38 

35 

61 

65 

67 

54 

53 

58 

5 

MIN 

28 

29 

29 

29 

41 

36 

27 

25 

16 

20 

17 

21 

22 

» 

22 

24 

24 

27 

30 

29 

31 

28 

21 

23 

24 

27 

41 

28 

26 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

59 

56 

54 

53 

53 

54 

63 

61 

59 

58 

57 

58 

60 

63 

60 

64 

69 

70 

73 

72 

74 

71 

60 

69 

70 

70 

67 

63 

62 

9 

MIN 

38 

36 

39 

39 

45 

41 

30 

33 

32 

26 

30 

31 

34 

« 

28 

32 

33 

33 

35 

36 

41 

36 

32 

37 

36 

37 

49 

33 

35 

3 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 

45 

46 

47 

37 

61 

56 

56 

63 

55 

57 

36 

60 

63 

61 

61 

66 

67 

72 

73 

72 

76 

65 

62 

72 

72 

76 

67 

63 

62 

5 

MIN 

40 

41 

40 

42 

47 

43 

31 

37 

29 

26 

26 

29 

33 

32 

33 

36 

38 

42 

44 

39 

35 

32 

37 

38 

31 

42 

,? 

1 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 

48 

47 

46 

55 

61 

54 

57 

61 

36 

54 

56 

60 

61 

,5 

61 

67 

67 

71 

T* 

71 

73 

64 

63 

71 

73 

73 

66 

60 

61 

8 

MIN 

41 

42 

41 

42 

48 

40 

35 

33 

36 

29 

31 

31 

32 

36 

33 

36 

34 

36 

38 

40 

42 

39 

33 

32 

34 

36 

47 

40 

3  7 

3 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

48 

47 

47 

48 

53 

61 

52 

57 

60 

55 

33 

56 

38 

39 

30 

60 

65 

65 

69 

71 

70 

70 

60 

61 

68 

70 

71 

67 

59 

,7 

MIN 

36 

39 

41 

42 

42 

45 

36 

36 

34 

29 

30 

31 

36 

37 

37 

40 

39 

33 

37 

44 

46 

38 

30 

32 

37 

36 

42 

36 

37 

GIANT  FOREST 

MAX 

50 

51 

51 

63 

49 

41 

34 

34 

40 

29 

34 

35 

39 

44 

39 

40 

47 

52 

55 

55 

52 

55 

44 

42 

50 

54 

55 

44 

45 

3 

Mm 

31 

31 

31 

31 

31 

27 

17 

17 

20 

11 

11 

15 

17 

21 

20 

21 

25 

29 

31 

32 

33 

28 

23 

23 

28 

32 

33 

27 

24 

GLENNVILLE 

MAX 

65 

69 

6? 

67 

56 

49 

44 

53 

48 

45 

49 

53 

58 

51 

53 

60 

65 

73 

69 

63 

75 

66 

55 

63 

67 

69 

60 

30 

59 

5 

Mm 

28 

28 

31 

33 

38 

34 

33 

22 

25 

18 

16 

18 

20 

23 

21 

23 

24 

26 

29 

29 

28 

29 

21 

22 

26 

27 

35 

GRANT  GROVE 

MAX 

53 

33 

54 

53 

49 

40 

31 

39 

41 

31 

34 

33 

39 

41 

35 

37 

46 

55 

35 

55 

56 

58 

44 

42 

51 

56 

55 

41 

45 

6 

MIN 

36 

35 

35 

35 

32 

27 

17 

19 

24 

14 

15 

17 

21 

24 

24 

23 

29 

25 

36 

37 

39 

32 

22 

24 

32 

31 

32 

2* 

HANFORD 

MAX 

45 

45 

47 

54 

61 

38 

38 

63 

59 

56 

60 

61 

63 

61 

63 

67 

70 

74 

76 

73 

75 

72 

64 

72 

73 

75 

70 

65 

63 

6 

Mm 

37 

38 

38 

37 

43 

43 

38 

31 

35 

25 

26 

25 

29 

39 

29 

30 

31 

34 

36 

40 

39 

39 

35 

33 

35 

38 

49 

4 1 

35 

5 

HETCH  HETCHY 

MAX 

63 

63 

62 

66 

62 

45 

45 

57 

54 

43 

52 

53 

54 

3* 

S3 

57 

65 

70 

78 

69 

70 

39 

62 

67 

68 

50 

59 

3 

35 

31 

34 

34 

36 

33 

31 

29 

30 

24 

23 

23 

26 

26 

26 

27 

30 

36 

37 

36 

30 

27 

29 

33 

36 

26 

30 

* 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

50 

52 

51 

47 

46 

34 

39 

40 

36 

34 

32 

38 

40 

37 

38 

43 

32 

53 

53 

56 

36 

49 

42 

48 

52 

36 

50 

44 

45 

2 

MIN 

27 

27 

27 

27 

29 

24 

15 

20 

15 

13 

14 

12 

13 

19 

18 

19 

25 

27 

27 

29 

30 

24 

22 

24 

25 

27 

30 

15 

IDRtA 

MAX 

64 

63 

66 

63 

56 

48 

54 

60 

54 

33 

49 

54 

56 

,7 

55 

59 

62 

68 

72 

69 

73 

62 

56 

65 

67 

71 

66 

59 

60 

,9 

Mm 

45 

42 

45 

46 

45 

36 

33 

40 

36 

34 

36 

32 

36 

38 

35 

38 

41 

42 

49 

30 

50 

43 

39 

38 

44 

48 

43 

37 

" 

■  0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

53 

47 

47 

54 

61 

59 

53 

61 

35 

32 

57 

60 

63 

39 

65 

69 

66 

72 

72 

70 

75 

68 

67 

72 

71 

75 

70 

60 

62 

6 

MIN 

37 

39 

40 

40 

30 

46 

42 

43 

41 

37 

41 

42 

46 

41 

42 

46 

46 

49 

55 

53 

55 

50 

42 

48 

52 

52 

49 

46 

45 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

69 

71 

70 

71 

65 

59 

34 

59 

54 

32 

53 

56 

63 

57 

60 

64 

71 

77 

74 

69 

76 

72 

64 

68 

72 

74 

66 

66 

65 

2 

MIN 

36 

35 

37 

46 

46 

42 

32 

27 

31 

25 

26 

24 

24 

29 

26 

35 

30 

45 

48 

36 

33 

37 

31 

38 

33 

33 

43 

41 

34 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw 

MAX 

45 

45 

46 

47 

60 

61 

58 

59 

62 

57 

56 

38 

62 

62 

62 

61 

68 

71 

73 

70 

70 

75 

66 

62 

72 

71 

75 

66 

62 

1 

Mm 

32 

40 

39 

42 

41 

46 

36 

34 

35 

33 

33 

31 

32 

>* 

32 

37 

40 

42 

45 

42 

44 

43 

42 

36 

39 

42 

47 

50 

38 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

46 

46 

50 

54 

60 

60 

57 

62 

56 

37 

63 

39 

64 

62 

60 

66 

67 

71 

73 

71 

75 

66 

62 

74 

72 

76 

66 

62 

62 

8 

MIN 

33 

40 

40 

42 

48 

46 

39 

38 

41 

34 

35 

36 

37 

♦2 

38 

43 

44 

45 

47 

52 

47 

43 

40 

44 

48 

46 

52 

46 

42 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

47 

50 

47 

47 

53 

54 

56 

61 

60 

34 

56 

36 

59 

60 

61 

38 

63 

66 

61 

69 

68 

71 

60 

60 

68 

69 

70 

61 

59 

5 

MIN 

40 

43 

42 

43 

43 

43 

34 

33 

34 

24 

26 

27 

'J 

30 

31 

33 

32 

32 

35 

38 

37 

29 

30 

32 

34 

49 

33 

34 

8 

LE  GRAND 

MAX 

52 

48 

46 

49 

58 

55 

57 

61 

57 

56 

57 

60 

59 

56 

36 

65 

67 

66 

70 

69 

70 

66 

61 

70 

70 

72 

66 

62 

60 

9 

Mm 

40 

40 

40 

40 

43 

43 

31 

35 

36 

26 

28 

29 

32 

*1 

36 

32 

31 

33 

36 

38 

40 

41 

29 

31 

32 

35 

45 

38 

3  5 

8 

LEMON  COVE 

MAX 

45 

46 

49 

36 

60 

56 

60 

61 

54 

56 

58 

56 

62 

49 

61 

66 

66 

71 

72 

69 

74 

63 

62 

68 

71 

72 

64 

59 

60 

9 

Mm 

39 

41 

41 

43 

43 

46 

36 

38 

35 

32 

36 

33 

35 

3* 

36 

38 

36 

37 

38 

43 

42 

41 

35 

38 

42 

40 

50 

64 

39 

1 

LINDSAY 

MAX 

46 

47 

47 

56 

63 

65 

36 

63 

52 

55 

60 

60 

62 

,2 

62 

67 

68 

71 

73 

71 

74 

63 

64 

69 

72 

74 

65 

63 

62 

2 

MIN 

40 

40 

41 

42 

42 

45 

35 

31 

32 

29 

30 

36 

28 

31 

33 

32 

32 

35 

35 

39 

39 

35 

33 

33 

34 

37 

48 

37 

36 

0 

LODI 

MAX 

47 

46 

48 

46 

59 

57 

64 

62 

34 

62 

39 

60 

57 

62 

59 

64 

66 

68 

70 

70 

71 

63 

64 

65 

69 

69 

61 

64 

60 

9 

Mm 

42 

40 

40 

40 

43 

40 

34 

35 

35 

34 

37 

29 

33 

36 

35 

33 

31 

36 

33 

35 

42 

40 

36 

35 

33 

36 

48 

35 

3  6 

6 

LOS  BANOS 

MAX 

45 

48 

47 

48 

61 

57 

64 

63 

60 

62 

61 

62 

63 

65 

61 

65 

68 

70 

71 

72 

74 

69 

65 

69 

70 

75 

67 

65 

63 

1 

Mm 

41 

41 

42 

42 

45 

41 

36 

31 

43 

30 

30 

29 

32 

44 

32 

32 

35 

36 

37 

41 

39 

42 

39 

32 

36 

38 

50 

39 

37 

8 

MADERA 

MAX 

47 

48 

47 

46 

52 

61 

61 

58 

61 

56 

56 

58 

61 

60 

60 

58 

67 

67 

68 

72 

71 

61 

60 

67 

67 

73 

65 

60 

3 

MIN 

39 

41 

42 

42 

41 

43 

33 

34 

37 

28 

30 

31 

36 

39 

55 

35 

35 

37 

60 

41 

42 

40 

34 

34 

37 

37 

44 

38 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

49 

48 

45 

47 

59 

55 

62 

61 

56 

61 

58 

38 

59 

60 

59 

61 

64 

66 

69 

67 

65 

61 

63 

66 

69 

67 

61 

62 

60 

0 

Mm 

42 

41 

41 

42 

44 

47 

34 

33 

36 

39 

42 

31 

33 

39 

29 

31 

36 

32 

41 

37 

37 

42 

46 

33 

34 

35 

49 

44 

36 

MARICOPA 

MAX 

45 

47 

48 

53 

62 

58 

55 

64 

37 

56 

59 

59 

63 

36 

62 

66 

66 

70 

74 

71 

75 

63 

65 

72 

71 

74 

64 

62 

62 

1 

31 

36 

38 

38 

64 

45 

38 

34 

40 

30 

35 

35 

37 

37 

35 

39 

40 

43 

45 

48 

47 

47 

36 

37 

41 

46 

50 

48 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

51 

46 

54 

47 

57 

54 

67 

61 

61 

57 

58 

60 

60 

63 

62 

66 

69 

70 

71 

71 

71 

70 

62 

70 

71 

73 

72 

61 

62 

7 

MIN 

35 

39 

40 

39 

43 

42 

33 

34 

36 

29 

29 

28 

33 

40 

33 

33 

32 

35 

36 

38 

38 

41 

32 

32 

34 

37 

48 

38 

36 

0 

MODESTO 

MAX 

46 

44 

44 

46 

56 

56 

63 

61 

34 

63 

59 

60 

63 

60 

64 

68 

70 

69 

70 

72 

63 

63 

67 

70 

75 

60 

64 

61, 

2 

MIN 

39 

39 

39 

39 

44 

40 

34 

35 

38 

33 

33 

30 

35 

33 

32 

34 

36 

37 

38 

43 

41 

38 

35 

35 

38 

43 

37 

37, 

0 

NEWMAN    2  NW 

MAX 

45 

45 

45 

47 

60 

57 

62 

61 

57 

63 

61 

60 

60 

60 

63 

66 

68 

69 

71 

70 

67 

63 

66 

70 

73 

68 

64 

61, 

6 

MIN 

41 

41 

41 

42 

44 

44 

41 

31 

35 

38 

41 

30 

31 

40 

33 

34 

34 

37 

39 

36 

36 

47 

31 

37 

38 

50 

40 

38, 

3 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

66 

65 

68 

70 

68 

49 

48 

55 

56 

52 

49 

50 

57 

52 

53 

61 

67 

70 

57 

64 

68 

70 

55 

59. 

6 

MIN 

35 

36 

« 

36 

40 

39 

33 

29 

30 

23 

24 

26 

29 

30 

31 

32 

35 

36 

32 

34 

36 

43 

32 

33, 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

46 

47 

47 

46 

32 

55 

55 

61 

56 

53 

52 

51 

59 

59 

61 

56 

61 

63 

65 

66 

67 

68 

60 

60 

66 

67 

60 

58 

57 

8 

41 

40 

41 

41 

41 

41 

31 

33 

36 

30 

30 

30 

35 

39 

33 

34 

14 

36 

16 

40 

42 

37 

35 

40 

35 

39 

44 

'* 

36 

ORANGE  COVE 

MAX 

48 

45 

46 

48 

54 

60 

53 

36 

M 

50 

34 

57 

60 

61 

33 

61 

67 

67 

72 

73 

70 

72 

62 

63 

68 

71 

73 

65 

60 

4 

40 

41 

41 

42 

43 

46 

40 

35 

35 

28 

30 

31 

32 

36 

36 

34 

35 

36 

38 

41 

41 

41 

34 

35 

35 

39 

31 

41 

8 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

ST 

44 

6] 

46 

49 

57 

so 

58 

62 

61 

52 

37 

39 

62 

63 

38 

64 

66 

69 

70 

71 

72 

70 

TO 

70 

69 

70 

70 

61 

0 

32 

38 

39 

41 

43 

48 

45 

31 

42 

31 

30 

33 

36 

36 

33 

36 

40 

41 

41 

46 

45 

39 

48 

44 

42 

44 

48 

PORTERVILLE 

MAX 

88 

46 

47 

49 

37 

63 

55 

38 

64 

55 

55 

60 

61 

65 

53 

63 

69 

69 

71 

75 

71 

75 

64 

65 

72 

74 

76 

65 

62 

8 

41 

42 

42 

43 

46 

36 

33 

36 

33 

32 

32 

31 

34 

37 

34 

35 

38 

40 

45 

44 

41 

19 

35 

38 

42 

49 

40 

38 

POSEY  J  E 

MAX 

61 

51 

39 

45 

36 

38 

39 

42 

49 

41 

31 

32 

61 

63 

62 

60 

68 

66 

48 

56 

61 

61 

49 

41 

51 

.6 

30 

28 

26 

24 

26 

18 

19 

21 

23 

23 

26 

27 

27 

28 

32 

32 

34 

29 

22 

26 

29 

32 

32 

" 

26 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

65 

65 

64 

63 

49 

33 

58 

55 

35 

31 

55 

54 

32 

58 

59 

65 

70 

70 

70 

69 

63 

57 

60 

65 

67 

62 

60 

60 

,7 

44 

37 

45 

41 

40 

32 

34 

38 

30 

27 

29 

28 

32 

31 

37 

31 

35 

47 

46 

45 

47 

35 

40 

34 

37 

41 

39 

31 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

46 

45 

45 

46 

49 

59 

55 

62 

60 

33 

61 

56 

58 

60 

63 

58 

60 

65 

65 

68 

69 

TO 

65 

61 

64 

67 

73 

61 

59 

4 

40 

40 

40 

41 

42 

44 

44 

34 

36 

33 

34 

33 

34 

37 

40 

35 

37 

40 

41 

43 

43 

45 

44 

36 

38 

42 

46 

41 

39 

50NORA  RS 

MAX 

66 

63 

61 

61 

60 

49 

48 

61 

55 

33 

35 

53 

36 

56 

60 

55 

61 

67 

70 

72 

69 

69 

60 

56 

66 

68 

68 

52 

60 

4 

34 

34 

32 

32 

34 

39 

33 

31 

32 

24 

28 

27 

29 

30 

31 

31 

31 

34 

33 

36 

36 

36 

28 

29 

32 

15 

39 

51 

" 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

MAX 

59 

62 

62 

50 

50 

44 

47 

68 

45 

47 

41 

46 

47 

49 

47 

53 

64 

67 

67 

66 

64 

38 

54 

59 

62 

61 

57 

54 

54 

7 

30 

30 

30 

35 

33 

30 

21 

23 

27 

17 

17 

19 

23 

27 

23 

25 

27 

31 

32 

31 

32 

29 

21 

26 

27 

10 

34 

25 

27 

STOCKTON  wBAP 

MAX 

47 

46 

46 

48 

58 

56 

63 

61 

54 

62 

57 

56 

58 

64 

59 

62 

66 

70 

70 

69 

70 

64 

61 

65 

69 

71 

61 

64 

60 

8 

43 

42 

41 

43 

48 

41 

34 

34 

41 

34 

36 

30 

33 

41 

36 

33 

34 

34 

36 

38 

42 

43 

19 

34 

36 

37 

46 

39 

36 

1 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

47 

48 

46 

47 

50 

60 

57 

64 

60 

38 

63 

58 

60 

58 

62 

59 

62 

66 

67 

70 

70 

71 

64 

62 

65 

69 

71 

61 

60 

5 

41 

40 

40 

40 

43 

44 

37 

34 

39 

40 

36 

34 

34 

31 

34 

38 

33 

33 

30 

40 

33 

43 

19 

33 

34 

18 

47 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

46 

45 

47 

47 

59 

57 

63 

63 

57 

64 

60 

61 

59 

62 

60 

63 

66 

69 

72 

72 

66 

66 

70 

71 

61 

66 

61 

3 

41 

38 

40 

44 

39 

33 

31 

39 

32 

36 

29 

31 

39 

36 

28 

32 

31 

35 

38 

41 

30 

33 

35 

49 

3  5 

TEHACHAPI 

MAX 

63 

66 

64 

66 

52 

45 

31 

45 

39 

38 

46 

51 

56 

41 

37 

35 

63 

67 

72 

64 

74 

78 

33 

58 

62 

67 

53 

46 

56 

9 

39 

32 

31 

38 

37 

33 

22 

26 

32 

23 

21 

18 

22 

28 

24 

28 

29 

36 

35 

28 

29 

39 

24 

32 

31 

28 

41 

TE JON  RANCHO 

MAX 

43 

44 

43 

31 

57 

53 

49 

58 

56 

49 

35 

55 

58 

48 

59 

62 

62 

68 

70 

67 

70 

59 

61 

68 

64 

70 

60 

38 

57 

8 

32 

33 

35 

34 

45 

42 

39 

37 

39 

30 

39 

33 

33 

38 

36 

37 

33 

42 

44 

45 

45 

45 

39 

36 

40 

42 

50 

44 

39 

THREE  RVRS  EOISON  PH  2 

MAX 

63 

53 

59 

64 

63 

60 

32 

60 

60 

52 

35 

56 

61 

62 

39 

64 

66 

70 

72 

73 

73 

73 

60 

66 

70 

72 

73 

67 

63 

5 

37 

38 

39 

40 

46 

45 

40 

32 

35 

26 

28 

29 

30 

33 

31 

34 

33 

34 

39 

39 

39 

38 

34 

36 

33 

37 

51 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

63 

66 

68 

63 

61 

49 

59 

35 

54 

34 

54 

54 

33 

58 

34 

60 

67 

70 

72 

70 

69 

68 

38 

63 

67 

66 

63 

61 

61 

4 

MIN 

37 

36 

38 

38 

44 

35 

30 

30 

30 

28 

26 

27 

29 

33 

30 

32 

34 

38 

39 

38 

19 

34 

28 

33 

36 

37 

44 

TRACY  CARBONA 

MAX 

46 

46 

44 

43 

38 

59 

33 

61 

S3 

63 

57 

60 

59 

63 

63 

67 

70 

70 

71 

73 

72 

64 

63 

65 

68 

73 

63 

61 

1 

43 

40 

41 

42 

43 

42 

36 

37 

38 

41 

33 

32 

33 

39 

38 

39 

41 

42 

43 

40 

45 

33 

32 

16 

41 

45 

39 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

49 

46 

45 

46 

60 

58 

63 

62 

55 

65 

60 

6! 

5T 

64 

61 

61 

63 

67 

68 

70 

71 

62 

64 

65 

67 

68 

62 

66 

61 

1 

42 

38 

40 

41 

44 

44 

40 

33 

44 

41 

43 

SO 

32 

-0 

38 

31 

34 

34 

38 

40 

17 

46 

47 

32 

33 

38 

49 

VI  SAL  I A 

MAX 

48 

45 

46 

46 

33 

60 

53 

35 

60 

51 

53 

57 

38 

60 

34 

60 

66 

66 

70 

72 

69 

71 

63 

62 

69 

70 

72 

64 

59 

8 

34 

40 

40 

41 

41 

46 

36 

36 

36 

32 

33 

32 

31 

38 

)6 

33 

35 

38 

60 

45 

41 

41 

36 

37 

40 

42 

51 

4j 

36 

WASCO 

MAX 

52 

45 

47 

49 

55 

63 

37 

39 

64 

56 

56 

59 

62 

60 

35 

62 

70 

68 

70 

74 

74 

74 

64 

65 

72 

72 

74 

64 

62 

2 

39 

40 

40 

41 

42 

46 

38 

34 

34 

28 

32 

29 

29 

36 

33 

32 

11 

35 

39 

42 

41 

41 

36 

33 

35 

19 

46 

44 

37 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

62 

62 

63 

63 

51 

44 

57 

55 

46 

51 

49 

51 

55 

53 

55 

59 

65 

70 

TO 

70 

69 

60 

60 

63 

68 

70 

50 

60 

59 

1 

•       •  • 

38 

31 

33 

31 

37 

33 

32 

29 

27 

20 

24 

23 

24 

30 

23 

26 

28 

37 

39 

39 

36 

29 

26 

2  6 

27 

14 

35 

30 

30 

3 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

69 

67 

76 

78 

66 

55 

36 

60 

58 

33 

58 

59 

67 

60 

63 

66 

72 

78 

79 

78 

80 

66 

68 

74 

77 

76 

67 

67 

67 

7 

44 

38 

1,3 

46 

41 

43 

40 

37 

41 

28 

32 

27 

36 

36 

37 

33 

37 

44 

67 

48 

48 

17 

39 

36 

45 

45 

45 

40 

o 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

56 

37 

57 

57 

36 

58 

59 

61 

56 

61 

60 

60 

60 

39 

58 

66 

60 

64 

72 

73 

56 

57 

59 

67 

65 

71 

61 

64 

61 

2 

30 

33 

50 

47 

49 

50 

45 

44 

45 

50 

43 

42 

43 

46 

47 

44 

46 

47 

54 

48 

51 

51 

32 

46 

50 

49 

49 

5 1 

48 

0 

BARRETT  DAM 

MAX 

75 

68 

69 

75 

75 

67 

52 

53 

60 

51 

33 

53 

60 

62 

57 

63 

65 

73 

77 

81 

79 

82 

63 

64 

72 

80 

77 

72 

67 

1 

32 

30 

51 

35 

33 

34 

40 

30 

30 

24 

26 

21 

22 

28 

29 

26 

26 

27 

34 

32 

11 

34 

36 

28 

29 

29 

33 

30 

3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

69 

65 

69 

71 

69 

56 

45 

31 

57 

50 

52 

32 

37 

57 

56 

60 

70 

72 

77 

76 

88 

78 

60 

65 

TO 

71 

63 

62 

63 

9 

39 

40 

43 

43 

36 

38 

34 

30 

33 

23 

26 

26 

29 

29 

30 

35 

40 

43 

41 

45 

42 

30 

33 

40 

42 

40 

43 

41 

36 

3 

8!G  BEAR  LAKE 

MAX 

55 

57 

55 

52 

48 

40 

32 

47 

40 

37 

34 

42 

64 

40 

35 

48 

51 

52 

60 

59 

61 

36 

48 

57 

61 

61 

57 

49 

49, 

3 

20 

22 

23 

25 

27 

26 

24 

18 

21 

11 

15 

8 

IS 

26 

22 

12 

17 

23 

17 

16 

21 

28 

23 

13 

22 

22 

26 

27 

20 , 

BONITA 

MAX 

68 

67 

72 

69 

68 

61 

64 

68 

39 

62 

64 

63 

72 

63 

71 

70 

71 

81 

87 

77 

70 

63 

72 

74 

77 

76 

67 

67 

69, 

5 

37 

44 

41 

42 

43 

52 

44 

37 

48 

30 

36 

27 

32 

33 

38 

33 

14 

40 

43 

40 

45 

49 

42 

37 

39 

37 

40 

53 

40  , 

0 

BUR8ANK   MB  AIRPORT 

MAX 

64 

63 

69 

67 

36 

57 

63 

66 

58 

61 

60 

61 

68 

62 

67 

68 

74 

81 

85 

80 

76 

39 

66 

74 

78 

73 

65 

71 

67, 

7 

MIN 

44 

42 

45 

42 

44 

46 

39 

36 

40 

42 

35 

32 

34 

38 

40 

37 

18 

44 

47 

45 

41 

50 

43 

39 

64 

41 

47 

41 

7 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

60 

56 

59 

57 

58 

58 

60 

60 

60 

60 

57 

37 

60 

62 

60 

64 

60 

67 

75 

70 

58 

61 

64 

66 

62 

64 

63 

64 

61. 

5 

48 

48 

49 

49 

47 

50 

49 

63 

30 

40 

43 

41 

43 

45 

45 

47 

46 

51 

58 

52 

47 

31 

48 

48 

32 

50 

49 

51 

47, 

9 

CACHUMA  DAM 

MAX 

71 

56 

65 

57 

63 

59 

35 

63 

64 

60 

60 

59 

62 

67 

61 

65 

67 

75 

81 

62 

so 

69 

63 

67 

72 

75 

73 

66 

66, 

3 

MIN 

40 

41 

40 

44 

45 

46 

33 

36 

41 

30 

31 

35 

31 

37 

33 

36 

38 

45 

49 

41 

36 

45 

42 

36 

42 

35 

43 

41 

39, 

I 

CAMPO 

MAX 

MIN 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

70 

68 

71 

72 

69 

58 

63 

67 

62 

63 

38 

67 

69 

67 

63 

72 

80 

81 

85 

85 

81 

75 

69 

75 

81 

77 

73 

75 

71. 

4 

MIN 

40 

41 

42 

36 

40 

46 

37 

31 

39 

37 

38 

25 

28 

31 

40 

32 

31 

37 

40 

39 

18 

43 

49 

32 

37 

16 

43 

45 

37 

6 

CHUi  A  VISTA 

MAX 

75 

39 

58 

61 

59 

64 

38 

61 

62 

58 

60 

60 

58 

64 

59 

61 

61 

63 

71 

74 

59 

64 

63 

66 

62. 

5 

MIN 

42 

48 

45 

46 

49 

30 

45 

42 

45 

36 

38 

33 

38 

41 

41 

19 

36 

43 

47 

45 

46 

42 

41 

44 

42  • 

7 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

68 

63 

73 

60 

64 

59 

39 

39 

62 

68 

64 

66 

68 

74 

80 

82 

79 

80 

63 

66 

70 

79 

75 

66 

67 

66. 

6 

Mm 

39 

39 

41 

40 

36 

43 

32 

32 

32 

35 

35 

38 

37 

39 

45 

45 

44 

41 

46 

19 

38 

42 

40 

44 

51 

39. 

8 

CORONA 

MAX 

68 

66 

71 

71 

62 

56 

61 

68 

62 

63 

57 

66 

71 

64 

64 

72 

78 

83 

85 

84 

80 

63 

69 

80 

82 

78 

69 

73 

70. 

3 

MIN 

42 

41 

43 

39 

44 

49 

40 

36 

37 

41 

36 

29 

31 

33 

35 

42 

12 

40 

52 

40 

38 

45 

41 

42 

39 

18 

42 

52 

40. 

0 

CULVER  CITY 

MAX 

63 

60 

66 

62 

58 

59 

67 

66 

64 

64 

61 

63 

72 

65 

68 

72 

71 

83 

88 

77 

66 

61 

68 

78 

77 

72 

66 

72 

68. 

2 

MIN 

48 

46 

46 

45 

45 

49 

43 

39 

45 

45 

38 

38 

40 

44 

41 

43 

42 

44 

51 

45 

47 

51 

50 

45 

45 

43 

49 

49 

44, 

9 

CUYAMA 

MAX 

74 

73 

73 

71 

69 

58 

47 

51 

60 

30 

51 

53 

55 

64 

45 

60 

62 

64 

74 

74 

73 

78 

56 

57 

69 

72 

76 

60 

63. 

2 

MIN 

30 

31 

30 

35 

40 

37 

22 

23 

25 

18 

21 

19 

18 

22 

20 

24 

24 

25 

28 

31 

32 

29 

26 

22 

30 

31 

39 

40 

27. 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8    |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

MAX 

63 

62 

59 

63 

64 

56 

39 

48 

49 

35 

40 

39 

46 

49 

49 

46 

30 

96 

58 

64 

66 

69 

61 

49 

52 

62 

67 

60 

54, 

2 

39 

26 

29 

31 

33 

33 

30 

20 

IS 

20 

21 

25 

24 

22 

26 

26 

33 

34 

26 

28 

36 

27 

29 

34 

30 

37 

33 

28, 

6 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

7* 

70 

71 

74 

70 

54 

53 

59 

67 

52 

60 

92 

61 

66 

63 

59 

63 

71 

75 

77 

82 

81 

66 

63 

68 

72 

78 

67 

66 

7 

35 

34 

37 

37 

38 

46 

34 

3  j 

3  j 

36 

37 

33 

36 

34 

36 

39 

47 

51 

55 

42 

42 

38 

40 

41 

42 

38 

40 

45 

39 

1 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

77 

68 

68 

78 

75 

67 

37 

58 

66 

98 

60 

62 

64 

70 

61 

69 

70 

76 

82 

86 

81 

80 

62 

73 

75 

80 

79 

69 

70 

4 

43 

37 

39 

42 

41 

41 

45 

40 

41 

35 

34 

32 

33 

37 

39 

36 

37 

39 

44 

48 

47 

46 

44 

39 

40 

42 

44 

45 

40 

4 

ELSINORE 

MAX 

72 

72 

71 

75 

74 

58 

58 

60 

59 

99 

96 

63 

65 

68 

64 

69 

76 

80 

83 

88 

84 

68 

67 

74 

81 

79 

72 

73 

70 

3 

32 

33 

38 

37 

35 

44 

38 

2  7 

37 

24 

19 

29 

29 

31 

26 

28 

39 

37 

39 

36 

36 

38 

30 

33 

36 

36 

45 

3  3 

3 

ESCONDIDO 

MAX 

68 

62 

74 

70 

65 

58 

61 

63 

60 

98 

60 

60 

64 

67 

67 

66 

71 

80 

81 

73 

75 

62 

70 

71 

74 

74 

67 

65 

67 

4 

MIN 

38 

42 

42 

42 

44 

48 

44 

46 

28 

32 

28 

29 

32 

34 

33 

31 

38 

41 

39 

37 

48 

40 

35 

37 

38 

39 

3  8 

3 

FONTANA  KAISER 

MAX 

69 

67 

72 

74 

67 

59 

62 

61 

60 

60 

98 

69 

70 

69 

69 

70 

76 

84 

84 

83 

83 

67 

70 

75 

82 

77 

70 

69 

70 

1 

MIN 

42 

40 

40 

45 

42 

30 

41 

41 

41 

38 

38 

39 

44 

39 

42 

46 

42 

91 

33 

39 

48 

47 

44 

41 

42 

49 

41 

43 

I 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

71 

67 

76 

73 

67 

61 

64 

68 

63 

62 

64 

63 

71 

69 

70 

69 

73 

64 

86 

80 

79 

67 

74 

76 

79 

79 

68 

70 

71 

2 

MIN 

3« 

41 

39 

40 

44 

49 

43 

28 

31 

24 

28 

33 

33 

27 

28 

33 

35 

36 

39 

48 

38 

31 

34 

36 

37 

50 

36 

HENSHAw  Dam 

MAX 

68 

66 

70 

70 

70 

61 

46 

52 

96 

46 

30 

99 

98 

37 

96 

95 

63 

71 

67 

76 

74 

77 

39 

60 

64 

73 

73 

65 

62 

8 

30 

28 

29 

32 

32 

32 

35 

2  5 

27 

19 

22 

17 

24 

27 

29 

22 

22 

23 

33 

27 

29 

27 

32 

33 

30 

29 

31 

33 

2  7 

g 

idyllwild  RANGER  sta 

MAX 

62 

64 

63 

61 

55 

48 

33 

48 

39 

42 

40 

48 

90 

46 

48 

54 

63 

64 

69 

67 

68 

61 

53 

61 

69 

67 

62 

57 

55 

9 

29 

28 

30 

31 

28 

29 

25 

1  8 

22 

10 

14 

12 

l« 

22 

23 

19 

29 

31 

29 

23 

29 

29 

21 

23 

25 

29 

33 

2« 

24 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

64 

64 

69 

67 

57 

43 

47 

53 

43 

46 

44 

92 

90 

93 

91 

33 

36 

63 

68 

72 

75 

38 

33 

57 

66 

72 

63 

60 

57 

9 

32 

15 

40 

39 

31 

34 

34 

26 

30 

20 

26 

28 

30 

27 

29 

36 

39 

43 

42 

36 

35 

33 

31 

42 

46 

37 

35 

45 

34 

3 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

60 

60 

62 

59 

58 

59 

60 

61 

60 

60 

63 

61 

63 

63 

70 

70 

68 

78 

77 

76 

58 

63 

70 

72 

70 

69 

62 

64 

64 

9 

MIN 

48 

66 

46 

42 

45 

50 

46 

39 

43 

30 

34 

31 

34 

38 

37 

37 

33 

40 

41 

44 

50 

40 

39 

33 

38 

44 

yi 

40 

6 

LA  MESA 

MAX 

65 

63 

73 

72 

66 

58 

62 

66 

62 

60 

63 

62 

69 

60 

75 

67 

73 

80 

85 

76 

74 

65 

73 

72 

73 

76 

67 

66 

68 

8 

42 

46 

45 

49 

46 

51 

46 

40 

48 

34 

39 

34 

38 

40 

40 

39 

39 

39 

49 

69 

43 

50 

45 

41 

45 

46 

44 

31 

43 

5 

LOMPOC 

MAX 

57 

61 

58 

62 

61 

59 

63 

62 

60 

60 

63 

60 

64 

62 

66 

67 

70 

80 

81 

73 

58 

61 

68 

71 

73 

71 

63 

69 

65 

2 

45 

47 

48 

43 

44 

47 

40 

35 

38 

31 

33 

34 

33 

41 

38 

37 

36 

40 

44 

36 

44 

49 

42 

38 

43 

33 

44 

44 

40 

3 

LONG  BEACH 

MAX 

60 

65 

63 

67 

56 

60 

62 

61 

64 

64 

63 

65 

70 

62 

72 

70 

74 

86 

85 

67 

66 

60 

75 

73 

80 

67 

66 

70 

67 

8 

50 

50 

51 

30 

49 

52 

47 

44 

46 

46 

42 

42 

42 

47 

46 

46 

49 

47 

56 

30 

50 

53 

47 

48 

32 

49 

68 

54 

48 

3 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

58 

61 

63 

63 

35 

56 

59 

60 

60 

98 

98 

60 

66 

39 

69 

63 

72 

82 

84 

70 

64 

58 

71 

74 

77 

67 

66 

68 

65 

1 

49 

46 

48 

48 

44 

45 

45 

37 

43 

36 

34 

33 

37 

40 

38 

38 

38 

39 

47 

44 

45 

48 

40 

42 

46 

44 

46 

50 

42 

,5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

59 

56 

62 

59 

55 

58 

62 

62 

62 

61 

99 

99 

67 

61 

66 

68 

67 

80 

83 

66 

60 

60 

69 

74 

72 

69 

63 

69 

64 

6 

51 

51 

48 

49 

47 

50 

45 

40 

46 

44 

40 

37 

39 

44 

44 

62 

43 

44 

51 

48 

49 

52 

47 

46 

43 

44 

90 

49 

45 

9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

66 

64 

69 

66 

60 

58 

65 

67 

64 

62 

62 

63 

70 

64 

68 

70 

74 

83 

85 

80 

71 

61 

69 

76 

78 

76 

66 

71 

68 

9 

49 

48 

47 

47 

49 

49 

44 

42 

47 

44 

41 

41 

61 

43 

44 

43 

44 

49 

56 

51 

46 

52 

48 

48 

51 

49 

91 

33 

47 

o 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

70 

69 

70 

71 

70 

56 

52 

57 

57 

51 

50 

36 

60 

60 

99 

61 

70 

71 

76 

76 

77 

77 

63 

66 

74 

73 

72 

66 

65 

4 

45 

47 

52 

50 

42 

39 

38 

35 

36 

31 

31 

30 

38 

36 

36 

36 

43 

48 

51 

52 

95 

41 

39 

41 

48 

32 

48 

42 

42 

2 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

50 

52 

-.9 

48 

46 

37 

25 

40 

38 

39 

33 

34 

40 

39 

30 

37 

43 

46 

32 

90 

98 

34 

46 

32 

93 

96 

92 

45 

44 

4 

37 

23 

27 

27 

30 

22 

17 

20 

14 

12 

10 

17 

23 

23 

16 

22 

29 

31 

37 

38 

37 

37 

18 

30 

32 

34 

38 

32 

26 

2 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

60 

58 

58 

57 

54 

42 

37 

48 

46 

42 

40 

47 

49 

45 

48 

30 

60 

63 

63 

66 

67 

61 

38 

96 

64 

63 

62 

55 

54 

3 

44 

44 

45 

44 

38 

30 

26 

30 

26 

22 

22 

26 

34 

32 

30 

34 

41 

44 

48 

47 

48 

35 

30 

38 

44 

47 

40 

32 

36 

5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

60 

58 

60 

57 

57 

38 

60 

60 

59 

60 

62 

60 

61 

60 

70 

69 

64 

69 

72 

67 

37 

61 

74 

66 

65 

64 

63 

62 

62 

7 

MIN 

51 

68 

68 

47 

47 

48 

47 

4  3 

46 

39 

38 

36 

40 

44 

41 

42 

38 

44 

47 

47 

46 

51 

45 

39 

44 

48 

49 

34 

44 

9 

OCEANSIOE 

MAX 

62 

59 

65 

58 

61 

60 

62 

64 

63 

60 

63 

60 

64 

64 

70 

70 

69 

68 

77 

71 

69 

63 

73 

71 

71 

68 

63 

64 

65 

I 

MIN 

42 

45 

46 

46 

48 

52 

47 

4  0 

50 

38 

37 

33 

36 

36 

34 

38 

37 

36 

46 

46 

43 

36 

43 

42 

43 

43 

43 

42 

4  1 

7 

OJAI 

MAX 

67 

64 

65 

66 

57 

59 

65 

69 

64 

61 

62 

69 

70 

67 

70 

71 

79 

89 

85 

89 

76 

65 

70 

75 

76 

77 

65 

72 

69 

7 

41 

39 

40 

40 

45 

48 

35 

3  3 

33 

31 

31 

29 

33 

33 

34 

32 

33 

39 

39 

42 

40 

42 

38 

33 

41 

38 

44 

4j 

37 

4 

OXNARD 

MAX 

62 

60 

58 

59 

55 

59 

65 

63 

60 

59 

62 

61 

65 

62 

69 

69 

68 

81 

84 

73 

63 

64 

72 

72 

71 

69 

64 

67 

65 

6 

MIN 

43 

43 

47 

43 

44 

49 

39 

39 

38 

34 

33 

33 

34 

37 

40 

40 

39 

60 

48 

41 

49 

49 

41 

39 

45 

40 

45 

49 

41 

4 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

63 

63 

63 

63 

63 

50 

42 

47 

46 

43 

44 

90 

51 

90 

48 

35 

64 

63 

68 

70 

69 

68 

39 

55 

65 

75 

76 

67 

58 

4 

MIN 

42 

38 

40 

39 

39 

31 

29 

27 

27 

21 

19 

20 

29 

30 

27 

27 

33 

41 

40 

44 

43 

45 

26 

30 

36 

43 

45 

32 

3  3 

8 

PASADENA 

MAX 

68 

66 

72 

69 

63 

55 

63 

67 

63 

63 

62 

63 

70 

63 

68 

70 

76 

83 

83 

81 

78 

69 

70 

76 

80 

77 

68 

71 

70 

0 

MIN 

45 

44 

44 

44 

44 

49 

41 

39 

43 

38 

39 

35 

37 

38 

41 

40 

41 

47 

49 

48 

45 

50 

45 

44 

46 

43 

48 

49 

43 

4 

PERRIS 

MAX 

71 

74 

76 

73 

67 

62 

38 

64 

60 

60 

99 

61 

66 

62 

63 

67 

74 

78 

82 

81 

85 

79 

67 

73 

80 

80 

71 

72 

70 

0 

MIN 

34 

33 

38 

39 

39 

37 

41 

29 

31 

29 

27 

23 

27 

30 

29 

29 

30 

36 

35 

37 

38 

35 

42 

32 

32 

39 

39 

48 

34 

2 

POMONA 

MAX 

69 

63 

75 

75 

62 

56 

64 

65 

63 

62 

62 

63 

69 

70 

72 

78 

84 

85 

84 

82 

66 

72 

76 

83 

79 

69 

71 

71 

1 

41 

40 

45 

42 

44 

46 

38 

32 

41 

28 

29 

28 

34 

34 

32 

32 

39 

40 

40 

39 

48 

37 

36 

39 

37 

42 

51 

3  8 

3 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

69 

70 

76 

75 

66 

56 

59 

63 

34 

97 

98 

61 

66 

59 

63 

67 

74 

73 

82 

80 

83 

66 

66 

74 

80 

79 

71 

69 

68 

5 

33 

29 

35 

40 

32 

45 

42 

3  1 

29 

28 

28 

27 

32 

30 

36 

29 

39 

52 

36 

35 

37 

34 

41 

40 

34 

33 

7 

REDLANDS 

MAX 

72 

70 

76 

74 

61 

51 

61 

65 

37 

99 

98 

65 

67 

63 

67 

70 

77 

82 

85 

83 

82 

61 

71 

75 

82 

78 

68 

76 

69 

9 

37 

40 

37 

45 

41 

48 

42 

34 

4| 

39 

32 

28 

34 

33 

36 

34 

37 

44 

45 

45 

44 

41 

43 

37 

42 

43 

44 

3  9 

RIVERSIOE  FIRE  STA  •  3 

MAX 

67 

66 

72 

74 

61 

58 

61 

65 

60 

60 

97 

64 

68 

63 

63 

70 

77 

82 

85 

81 

83 

65 

TO 

74 

83 

78 

67 

75 

69 

6 

40 

39 

38 

40 

45 

49 

41 

3  2 

39 

43 

31 

27 

29 

34 

38 

33 

32 

32 

40 

42 

40 

45 

44 

33 

38 

40 

43 

3  8 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

77 

69 

67 

75 

75 

62 

58 

62 

66 

55 

61 

38 

67 

68 

64 

65 

71 

77 

83 

8S 

83 

84 

39 

70 

76 

82 

78 

67 

70 

1 

MIN 

37 

39 

40 

41 

44 

45 

42 

34 

40 

33 

33 

28 

33 

33 

37 

32 

32 

40 

44 

40 

41 

43 

42 

34 

37 

40 

43 

49 

38 

5 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

68 

70 

72 

70 

65 

65 

62 

60 

55 

33 

53 

57 

63 

62 

62 

62 

70 

73 

78 

76 

78 

77 

61 

67 

76 

74 

74 

63 

66 

8 

MIN 

43 

45 

48 

49 

43 

39 

38 

40 

36 

32 

30 

36 

43 

33 

37 

42 

44 

48 

53 

56 

34 

40 

39 

45 

46 

48 

47 

42 

9 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

72 

71 

78 

77 

64 

58 

60 

66 

55 

59 

39 

69 

70 

64 

62 

70 

80 

84 

89 

86 

83 

65 

66 

76 

83 

SO 

68 

74 

70 

6 

MIN 

36 

37 

39 

42 

42 

46 

42 

32 

43 

39 

33 

24 

30 

32 

36 

30 

34 

41 

39 

60 

40 

41 

44 

32 

38 

39 

43 

47 

3  8 

0 

SANDBERG  WB 

MAX 

62 

61 

60 

59 

44 

38 

43 

52 

34 

38 

37 

45 

50 

37 

43 

48 

38 

60 

64 

67 

69 

49 

47 

92 

57 

68 

92 

42 

51 

3 

MIN 

43 

47 

45 

43 

38 

28 

27 

34 

23 

22 

23 

24 

33 

28 

29 

33 

40 

47 

48 

48 

47 

33 

28 

36 

42 

48 

38 

30 

35 

9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

60 

67 

64 

63 

60 

61 

66 

61 

61 

62 

61 

67 

60 

66 

66 

67 

74 

80 

70 

64 

63 

68 

70 

71 

69 

64 

64 

69, 

3 

MIN 

47 

50 

47 

48 

49 

52 

49 

44 

46 

38 

44 

38 

40 

44 

44 

44 

44 

46 

30 

49 

46 

51 

49 

46 

46 

48 

49 

53 

46, 

5 

SAN  FERNANDO 

MAX 

69 

68 

72 

71 

62 

58 

62 

67 

59 

63 

38 

65 

69 

67 

63 

70 

78 

82 

84 

85 

82 

73 

70 

73 

79 

78 

69 

75 

70, 

9 

MIN 

43 

40 

40 

39 

43 

47 

43 

45 

38 

36 

41 

34 

41 

35 

47 

46 

41 

50 

31 

60 

42 

46 

49 

45 

52 

45 

45 

49 

44, 

1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

68 

66 

72 

69 

63 

55 

64 

67 

64 

64 

62 

64 

70 

67 

69 

70 

76 

85 

86 

81 

76 

69 

71 

76 

81 

77 

70 

72 

70, 

4 

MIN 

45 

43 

47 

44 

43 

49 

40 

35 

41 

36 

34 

32 

34 

38 

38 

36 

36 

41 

41 

43 

42 

48 

41 

39 

42 

41 

44 

51 

40, 

9 

SAN  JACINTO 

MAX 

72 

79 

79 

77 

64 

57 

60 

56 

63 

59 

64 

68 

63 

66 

70 

80 

84 

85 

85 

85 

64 

74 

78 

83 

81 

72 

77 

'1, 

8 

MIN 

32 

31 

37 

33 

44 

44 

50 

35 

23 

24 

20 

24 

30 

28 

24 

26 

35 

33 

36 

36 

34 

35 

27 

33 

33 

36 

48 

32. 

3 

9  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

9 

t 

1 

2 

3 

4 

5 

! 6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

73 

64 

69 

65 

61 

60 

67 

66 

65 

63 

65 

65 

70 

67 

72 

70 

75 

63 

87 

78 

69 

62 

74 

75 

77 

72 

67 

69 

69 

50 

50 

48 

46 

47 

51 

40 

41 

45 

35 

39 

34 

36 

43 

41 

40 

39 

44 

47 

46 

47 

52 

45 

42 

43 

46 

47 

54 

44 

'.J 

SANTA  BARBARA 

MAX 

59 

57 

57 

60 

59 

61 

62 

61 

65 

62 

62 

61 

66 

66 

67 

68 

73 

81 

80 

78 

64 

61 

69 

71 

74 

69 

66 

70 

66 

o 

50 

49 

49 

45 

49 

49 

41 

39 

42 

36 

37 

36 

37 

42 

42 

40 

39 

42 

45 

46 

49 

49 

45 

40 

44 

43 

48 

46 

43 

Is 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

59 

56 

57 

58 

56 

67 

60 

61 

66 

63 

59 

60 

62 

67 

65 

66 

64 

75 

75 

69 

58 

68 

65 

68 

68 

63 

69 

66 

63 

52 

51 

46 

45 

50 

46 

39 

35 

38 

33 

35 

34 

34 

40 

40 

36 

39 

37 

44 

44 

46 

42 

38 

36 

42 

37 

45 

45 

4  1 

!o 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

51 

57 

58 

58 

54 

50 

54 

56 

53 

32 

51 

53 

60 

53 

58 

57 

67 

75 

76 

75 

73 

56 

61 

66 

69 

67 

57 

62 

60 

0 

Mm 

47 

45 

45 

42 

45 

44 

44 

46 

44 

43 

43 

43 

46 

45 

46 

48 

51 

60 

63 

62 

46 

45 

48 

51 

55 

32 

47 

47 

48 

.0 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

MAX 

52 

57 

53 

57 

60 

55 

61 

59 

59 

59 

61 

60 

61 

60 

63 

66 

70 

76 

78 

76 

59 

60 

66 

72 

72 

69 

63 

67 

63 

3 

45 

45 

45 

48 

47 

41 

38 

31 

36 

27 

29 

29 

30 

35 

36 

33 

33 

36 

36 

37 

35 

46 

37 

34 

38 

35 

47 

40 

37 

.6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

57 

57 

54 

58 

56 

57 

39 

59 

62 

59 

56 

56 

62 

61 

57 

60 

61 

65 

71 

68 

56 

57 

60 

63 

62 

64 

60 

68 

60 

51 

50 

49 

48 

48 

52 

47 

47 

42 

42 

44 

42 

42 

48 

45 

44 

43 

43 

56 

51 

43 

52 

32 

49 

50 

49 

49 

53 

.5 

SANTA  PAULA 

MAX 

70 

63 

63 

60 

61 

68 

66 

62 

66 

66 

65 

67 

74 

75 

84 

88 

81 

69 

71 

76 

70 

72 

70 

•  0 

4  1 

39 

43 

39 

35 

35 

38 

35 

30 

30 

32 

35 

34 

33 

37 

44 

46 

39 

38 

35 

38 

43 

3  7 

.3 

SUNLAND 

MAX 

64 

64 

72 

71 

55 

54 

60 

66 

58 

61 

61 

63 

66 

65 

68 

68 

77 

82 

84 

83 

79 

63 

66 

72 

79 

78 

68 

76 

68 

t  8 

MIN 

49 

40 

40 

41 

41 

44 

35 

36 

34 

29 

33 

31 

35 

38 

41 

35 

37 

54 

56 

51 

47 

42 

45 

43 

45 

49 

46 

43 

4  1 

.4 

TORRANCE 

MAX 

62 

59 

64 

60 

57 

56 

63 

62 

62 

62 

62 

61 

69 

66 

69 

69 

71 

82 

84 

76 

65 

60 

70 

76 

72 

71 

65 

70 

66 

6 

47 

47 

43 

47 

66 

45 

43 

39 

43 

43 

36 

35 

37 

41 

41 

40 

39 

44 

50 

46 

39 

49 

49 

43 

46 

44 

42 

'2 

4  3 

.5 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

65 

64 

68 

64 

62 

56 

66 

64 

64 

61 

63 

65 

70 

64 

70 

69 

75 

83 

85 

74 

70 

62 

73 

74 

77 

73 

68 

71 

68 

t, 

47 

47 

47 

42 

43 

52 

42 

36 

39 

28 

30 

29 

34 

38 

38 

33 

32 

39 

42 

41 

48 

47 

42 

36 

38 

39 

47 

43 

40 

'.0 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

60 

62 

55 

60 

60 

36 

60 

62 

58 

61 

61 

63 

60 

66 

68 

72 

80 

82 

83 

71 

67 

68 

73 

75 

73 

64 

67 

66 

4  2 

MO) 

40 

42 

40 

45 

48 

44 

38 

30 

43 

25 

29 

28 

37 

38 

32 

33 

40 

44 

44 

39 

38 

44 

33 

37 

33 

44 

45 

38 

,3 

UCLA 

MAX 

64 

62 

66 

62 

59 

57 

65 

65 

60 

60 

60 

59 

66 

66 

68 

68 

69 

78 

82 

76 

66 

61 

67 

73 

73 

71 

64 

69 

66 

,  4 

53 

50 

31 

50 

50 

52 

50 

52 

50 

49 

47 

46 

46 

49 

52 

52 

52 

56 

65 

60 

47 

54 

35 

55 

59 

57 

53 

56 

.5 

UPLAND  3  N 

MAX 

67 

71 

75 

74 

62 

57 

60 

65 

55 

59 

39 

63 

69 

62 

66 

68 

76 

82 

84 

83 

84 

65 

68 

72 

60 

77 

67 

70 

69 

,  3 

37 

39 

40 

43 

38 

47 

38 

33 

40 

29 

30 

30 

34 

33 

34 

35 

37 

44 

46 

43 

44 

38 

36 

36 

38 

42 

43 

.5 

VANDENBERG  AFB 

MAX 

VISTA  2  NNE 

MAX 

68 

59 

70 

67 

63 

57 

61 

64 

60 

58 

61 

59 

68 

61 

68 

68 

69 

79 

83 

76 

69 

60 

72 

73 

73 

73 

65 

65 

66 

.  8 

40 

41 

41 

43 

46 

49 

66 

38 

48 

40 

36 

34 

33 

39 

38 

39 

39 

45 

50 

47 

39 

48 

41 

44 

41 

42 

41 

,2 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

67 

70 

71 

70 

62 

65 

32 

56 

51 

49 

69 

57 

55 

56 

54 

39 

69 

69 

74 

73 

77 

69 

61 

69 

72 

74 

71 

65 

63 

,  9 

Mm 

35 

28 

32 

34 

31 

37 

35 

24 

28 

16 

22 

18 

27 

25 

24 

24 

31 

37 

36 

27 

29 

37 

28 

29 

32 

30 

32 

41 

,6 

YORBA  LINDA 

MAX 

85 

66 

80 

73 

63 

73 

78 

81 

77 

67 

72 

H       •  4 

Mm 

34 

47 

41 

49 

41 

43 

41 

43 

45 

" 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

75 

75 

76 

75 

76 

74 

66 

61 

64 

ST 

58 

52 

58 

62 

65 

60 

63 

70 

75 

78 

78 

80 

80 

65 

67 

71 

78 

77 

69 

I 

46 

44 

43 

44 

46 

46 

47 

37 

40 

39 

35 

22 

26 

36 

43 

32 

34 

38 

40 

42 

44 

49 

46 

36 

39 

40 

48 

'* 

6 

BARSTOW 

MAX 

72 

72 

71 

72 

68 

63 

56 

61 

52 

57 

51 

56 

62 

61 

56 

59 

69 

72 

76 

74 

80 

69 

60 

6« 

69 

77 

70 

69 

65 

6 

42 

38 

38 

43 

44 

44 

39 

29 

39 

25 

22 

19 

24 

39 

31 

26 

29 

35 

36 

38 

38 

40 

43 

29 

33 

39 

52 

7 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

68 

68 

69 

71 

70 

56 

53 

59 

56 

53 

51 

59 

57 

36 

36 

60 

69 

69 

TS 

79 

80 

76 

$9 

61 

69 

73 

71 

70 

65 

o 

40 

37 

37 

41 

36 

34 

40 

31 

40 

23 

29 

27 

28 

31 

29 

32 

33 

45 

42 

37 

40 

40 

32 

43 

43 

35 

41 

2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

66 

66 

62 

65 

52 

53 

63 

40 

48 

46 

56 

55 

S3 

53 

60 

66 

70 

73 

75 

72 

66 

56 

60 

65 

68 

68 

62 

61 

I 

MIN 

28 

27 

25 

29 

33 

29 

27 

29 

22 

19 

25 

22 

19 

32 

24 

18 

25 

29 

27 

30 

27 

35 

27 

15 

21 

22 

42 

" 

5 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

51 

45 

38 

32 

41 

43 

41 

39 

43 

44 

50 

48 

48 

42 

45 

46 

47 

41 

38 

43 

4 

MIN 

26 

27 

27 

26 

32 

4 

21 

20 

21 

20 

25 

25 

24 

29 

14 

24 

27 

31 

26 

2 1 

23 

5 

BLVTHE 

MAX 

82 

77 

80 

80 

81 

76 

64 

66 

66 

60 

60 

61 

64 

65 

65 

67 

75 

78 

81 

83 

84 

85 

82 

71 

79 

63 

86 

82 

74 

4 

MM 

41 

39 

41 

44 

47 

36 

48 

34 

37 

38 

33 

24 

24 

32 

41 

35 

31 

40 

39 

37 

42 

43 

50 

33 

34 

40 

41 

32 

39 

1 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

75 

75 

77 

78 

ao 

68 

58 

66 

64 

61 

55 

61 

61 

62 

63 

65 

73 

78 

81 

80 

81 

83 

67 

71 

77 

82 

87 

76 

71 

7 

Mm 

46 

44 

46 

49 

46 

51 

43 

38 

44 

41 

35 

29 

32 

34 

45 

39 

40 

46 

48 

43 

50 

48 

52 

41 

42 

48 

47 

S4 

*' 

6 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

83 

77 

78 

78 

80 

79 

61 

65 

71 

65 

67 

61 

64 

65 

68 

67 

69 

77 

79 

84 

89 

87 

84 

72 

73 

80 

86 

83 

74 

7 

Mm 

51 

40 

42 

42 

46 

51 

43 

38 

37 

30 

30 

25 

28 

35 

40 

30 

35 

37 

45 

43 

47 

53 

49 

37 

37 

39 

45 

36 

39 

7 

BRAULEY  2  SN 

MAX 

71 

70 

75 

76 

79 

78 

67 

65 

69 

67 

65 

39 

63 

64 

66 

67 

69 

77 

81 

83 

88 

64 

88 

69 

74 

78 

84 

88 

73 

7 

49 

39 

43 

46 

43 

56 

47 

34 

43 

40 

31 

25 

28 

34 

36 

37 

33 

39 

40 

42 

43 

45 

55 

33 

41 

40 

47 

59 

0 

CANTIL 

MAX 

76 

74 

72 

74 

66 

57 

61 

64 

53 

55 

55 

62 

62 

60 

60 

63 

71 

76 

76 

75 

80 

69 

62 

67 

72 

75 

70 

62 

66 

8 

MIN 

35 

32 

32 

38 

47 

48 

40 

21 

34 

24 

18 

IS 

20 

43 

32 

22 

23 

31 

33 

34 

33 

47 

37 

27 

30 

35 

55 

4 

OAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

71 

71 

69 

68 

55 

56 

62 

52 

57 

49 

61 

60 

62 

55 

39 

69 

71 

74 

76 

78 

71 

38 

64 

67 

76 

71 

70 

65 

I 

45 

41 

40 

43 

48 

46 

43 

34 

37 

28 

25 

25 

30 

38 

32 

26 

35 

37 

42 

47 

45 

SI 

40 

31 

35 

43 

54 

9 

DEATH  VALLEY 

MAX 

78 

79 

78 

80 

76 

76 

68 

72 

69 

65 

64 

65 

69 

73 

70 

73 

74 

83 

83 

83 

82 

85 

76 

74 

77 

86 

83 

84 

76 

0 

Mm 

45 

45 

46 

46 

50 

53 

52 

55 

42 

46 

46 

32 

36 

47 

50 

44 

39 

42 

47 

45 

48 

4T 

54 

43 

40 

47 

50 

56 

3 

DEEP  SPRtNGS  COLLEGE 

MAX 

64 

57 

57 

34 

30 

49 

30 

43 

41 

38 

49 

66 

46 

44 

51 

61 

60 

64 

65 

62 

61 

47 

51 

57 

60 

66 

55 

53, 

6 

MIN 

28 

27 

28 

29 

26 

22 

28 

26 

24 

24 

30 

35 

25 

18 

23 

23 

38 

26 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

75 

73 

74 

73 

74 

76 

65 

58 

65 

60 

60 

32 

39 

39 

63 

60 

64 

72 

75 

79 

81 

80 

82 

64 

68 

76 

80 

64 

69, 

8 

Mm 

52 

50 

50 

52 

5} 

52 

46 

44 

44 

43 

44 

35 

37 

43 

45 

44 

45 

50 

51 

53 

56 

57 

51 

45 

45 

47 

51 

9 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

76 

73 

77 

79 

80 

71 

63 

67 

66 

65 

60 

63 

65 

67 

65 

68 

77 

79 

83 

88 

85 

87 

73 

73 

78 

87 

85 

77 

'4, 

3 

Mm 

44 

39 

43 

47 

42 

51 

47 

34 

38 

35 

35 

24 

28 

34 

33 

30 

33 

39 

41 

42 

45 

47 

46 

33 

36 

43 

44 

53 

39. 

6 

FAIRMONT 

MAX 

69 

70 

66 

66 

63 

49 

44 

31 

39 

44 

48 

44 

SO 

38 

49 

50 

53 

62 

66 

68 

71 

74 

S3 

53 

37 

62 

74 

60 

58, 

3 

Mm 

49 

44 

44 

43 

44 

42 

30 

34 

35 

29 

28 

27 

29 

32 

31 

30 

32 

39 

44 

46 

47 

49 

32 

31 

32 

43 

45 

3 1 

37. 

2 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

76 

77 

78 

81 

78 

72 

58 

65 

60 

37 

61 

63 

65 

64 

66 

72 

77 

78 

81 

85 

94 

86 

71 

71 

79 

86 

85 

80 

73. 

4 

Mm 

52 

45 

46 

50 

52 

49 

45 

40 

36 

33 

3* 

35 

35 

41 

42 

43 

47 

46 

51 

47 

51 

54 

47 

49 

47 

53 

30 

51 

45. 

5 

HAIwEE 

MAX 

65 

67 

65 

65 

63 

64 

53 

51 

58 

41 

51 

44 

54 

S3 

54 

31 

56 

62 

66 

67 

66 

70 

70 

55 

38 

64 

67 

69 

'9. 

6 

Mm 

36 

35 

35 

35 

39 

39 

30 

21 

24 

30 

31 

27 

26 

34 

36 

37 

37 

37 

26 

28 

32 

32. 

2 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

78 

76 

75 

78 

79 

73 

63 

58 

66 

39 

61 

52 

62 

63 

64 

59 

64 

74 

73 

80 

82 

80 

81 

64 

68 

78 

83 

83 

70. 

7 

MIN 

40 

38 

39 

44 

43 

54 

46 

44 

35 

42 

39 

26 

36 

33 

42 

42 

45 

32 

49 

40 

51 

46 

43 

42 

42 

35 

40 

42 

41. 

9 

IMPERIAL 

MAX 

70 

74 

76 

81 

80 

71 

63 

70 

65 

66 

39 

63 

64 

66 

67 

69 

76 

79 

83 

85 

85 

87 

68 

72 

78 

85 

88 

76 

73. 

9 

Mm 

47 

44 

47 

50 

49 

56 

52 

39 

47 

40 

35 

31 

32 

37 

40 

37 

39 

42 

47 

48 

50 

51 

55 

41 

44 

49 

51 

59 

45. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

Tl 

76 

78 

81 

79 

67 

63 

68 

69 

64 

59 

63 

65 

67 

67 

69 

77 

80 

83 

86 

86 

90 

72 

73 

78 

65 

88 

76 

74 

4 

43 

41 

44 

48 

45 

51 

44 

33 

40 

36 

31 

26 

30 

35 

35 

31 

35 

41 

42 

44 

46 

47 

40 

35 

39 

44 

47 

1 

INDEPENDENCE 

MAX 

T3 

69 

67 

65 

fc5 

71 

59 

43 

52 

48 

38 

56 

58 

70 

71 

73 

58 

60 

64 

62 

1 

3* 

31 

31 

32 

37 

30 

26 

27 

29 

23 

27 

23 

29 

31 

33 

33 

24 

27 

30 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

78 

75 

80 

78 

80 

79 

68 

69 

75 

68 

66 

61 

68 

65 

69 

66 

74 

83 

84 

69 

90 

87 

84 

72 

75 

83 

89 

66 

76 

5 

36 

37 

41 

43 

46 

53 

47 

35 

39 

35 

29 

24 

27 

33 

35 

27 

33 

39 

41 

47 

46 

39 

94 

30 

37 

41 

53 

* 

INYOKERN 

MAX 

73 

73 

73 

67 

62 

62 

63 

60 

60 

39 

50 

57 

58 

60 

39 

62 

70 

73 

77 

76 

78 

75 

66 

64 

70 

75 

71 

70 

66 

5 

3* 

34 

34 

40 

45 

46 

31 

30 

31 

32 

20 

17 

23 

31 

39 

25 

27 

33 

38 

37 

36 

45 

41 

26 

30 

33 

56 

3* 

I  RON  MOUNTAIN 

MAX 

ei 

76 

76 

78 

79 

77 

69 

58 

67 

59 

59 

52 

60 

61 

61 

59 

65 

75 

77 

60 

85 

82 

83 

65 

69 

77 

83 

83 

71 

3 

49 

45 

44 

49 

49 

49 

46 

44 

42 

41 

39 

29 

31 

41 

41 

31 

45 

49 

31 

48 

49 

50 

49 

47 

41 

44 

49 

60 

44 

7 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

57 

58 

57 

55 

52 

42 

38 

46 

43 

43 

38 

43 

46 

46 

44 

48 

57 

61 

63 

64 

66 

60 

93 

58 

62 

65 

58 

52 

52 

8 

35 

33 

35 

39 

38 

30 

28 

28 

27 

21 

24 

21 

26 

27 

29 

27 

28 

35 

30 

31 

34 

35 

31 

25 

30 

34 

39 

3 1 

30 

* 

LANCASTER 

MAX 

75 

71 

69 

70 

57 

51 

57 

64 

53 

3$ 

50 

56 

58 

60 

56 

60 

69 

73 

75 

77 

77 

61 

59 

62 

66 

74 

63 

62 

63 

6 

43 

32 

32 

35 

48 

42 

29 

22 

31 

24 

20 

14 

18 

30 

23 

22 

23 

28 

29 

30 

31 

45 

29 

23 

36 

29 

50 

39 

30 

6 

LLANO  SHAwNEE  HILL  RCH 

MAX 

67 

66 

65 

67 

60 

49 

47 

38 

50 

31 

41 

31 

56 

54 

48 

53 

62 

66 

69 

71 

73 

64 

53 

59 

64 

71 

67 

62 

59 

4 

50 

43 

45 

42 

44 

36 

32 

34 

35 

23 

29 

27 

38 

35 

34 

36 

39 

48 

45 

46 

47 

43 

33 

38 

39 

44 

52 

39 

1 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

72 

70 

72 

74 

67 

58 

32 

59 

55 

3* 

45 

56 

39 

57 

32 

59 

67 

69 

74 

75 

77 

70 

56 

62 

72 

75 

63 

65 

63 

8 

43 

33 

34 

38 

40 

40 

38 

26 

?8 

22 

21 

12 

24 

32 

37 

22 

23 

30 

32 

34 

34 

40 

32 

25 

28 

30 

36 

* 

MECCA  3  SE 

MAX 

74 

71 

74 

75 

77 

It 

73 

69 

72 

66 

69 

62 

63 

64 

69 

69 

73 

76 

82 

83 

83 

84 

79 

71 

74 

80 

84 

85 

73 

9 

39 

42 

42 

44 

43 

45 

49 

37 

39 

42 

41 

27 

24 

32 

37 

35 

32 

34 

44 

41 

43 

42 

44 

36 

37 

42 

48 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

62 

63 

64 

64 

64 

57 

42 

52 

45 

40 

40 

48 

48 

50 

45 

52 

64 

65 

68 

70 

70 

62 

59 

38 

64 

70 

65 

56 

57 

4 

48 

46 

46 

48 

47 

39 

34 

36 

27 

27 

34 

31 

32 

32 

41 

♦9 

50 

52 

53 

93 

35 

43 

52 

54 

MOJAVE 

MAX 

71 

71 

71 

71 

63 

55 

56 

63 

53 

44 

44 

56 

61 

57 

91 

58 

67 

66 

75 

76 

80 

77 

69 

64 

68 

77 

67 

61 

64 

0 

46 

35 

36 

39 

46 

40 

38 

24 

34 

24 

20 

18 

24 

38 

27 

25 

28 

36 

35 

39 

37 

34 

35 

27 

33 

33 

47 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

71 

72 

69 

69 

68 

55 

57 

62 

52 

54 

49 

57 

60 

56 

55 

59 

68 

72 

75 

76 

79 

72 

59 

68 

69 

77 

68 

63 

64 

7 

42 

36 

35 

39 

38 

41 

41 

28 

61 

28 

19 

16 

22 

42 

26 

25 

27 

35 

38 

43 

36 

49 

31 

26 

34 

45 

49 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

61 

65 

64 

64 

60 

53 

42 

49 

53 

42 

49 

49 

48 

49 

49 

60 

60 

60 

62 

66 

65 

60 

60 

58 

64 

69 

65 

56 

57 

2 

39 

37 

37 

37 

50 

39 

30 

26 

31 

25 

22 

23 

20 

19 

24 

26 

33 

34 

36 

37 

46 

38 

32 

28 

27 

27 

30 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

74 

74 

74 

73 

78 

67 

57 

62 

55 

57 

50 

57 

61 

62 

58 

63 

73 

74 

77 

79 

82 

82 

63 

69 

74 

80 

83 

71 

68 

9 

49 

44 

45 

47 

51 

49 

44 

43 

42 

41 

36 

30 

36 

40 

46 

43 

44 

54 

50 

45 

50 

93 

49 

40 

41 

47 

52 

* 

1 

PALMDALE 

MAX 

72 

71 

69 

71 

65 

54 

55 

63 

59 

56 

49 

56 

60 

58 

56 

60 

68 

72 

73 

76 

77 

69 

65 

65 

68 

77 

68 

73 

65 

2 

45 

39 

37 

41 

47 

43 

31 

27 

42 

24 

22 

20 

25 

39 

27 

27 

29 

34 

34 

40 

37 

48 

31 

30 

34 

34 

54 

1 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

69 

68 

71 

59 

31 

55 

63 

50 

56 

48 

36 

60 

38 

99 

59 

68 

72 

71 

73 

77 

69 

39 

63 

67 

77 

69 

65 

63 

4 

42 

33 

35 

38 

48 

38 

28 

22 

25 

20 

20 

13 

19 

30 

24 

20 

22 

29 

30 

34 

34 

44 

32 

24 

28 

30 

50 

30 

PALM  SPRINGS 

MAX 

77 

80 

78 

76 

79 

72 

66 

75 

69 

64 

63 

70 

67 

69 

69 

74 

64 

85 

90 

92 

88 

84 

77 

84 

83 

69 

66 

83 

77 

5 

43 

43 

43 

47 

41 

56 

43 

37 

37 

34 

42 

30 

33 

34 

40 

30 

39 

48 

92 

47 

51 

90 

52 

37 

41 

46 

52 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

77 

78 

79 

78 

78 

77 

65 

58 

63 

55 

37 

56 

38 

62 

62 

60 

64 

73 

77 

79 

82 

83 

80 

65 

70 

76 

83 

80 

70 

6 

MIN 

52 

52 

53 

52 

56 

56 

46 

43 

43 

39 

40 

32 

35 

41 

42 

43 

43 

47 

90 

92 

55 

99 

52 

44 

45 

47 

52 

56 

4  7 

3 

RAND5BURG 

MAX 

69 

67 

68 

66 

60 

33 

SO 

57 

51 

51 

47 

53 

56 

56 

49 

96 

64 

68 

72 

72 

73 

66 

98 

61 

66 

71 

65 

64 

61 

0 

49 

45 

46 

47 

45 

41 

35 

34 

36 

28 

26 

2* 

34 

35 

31 

32 

37 

46 

46 

47 

46 

47 

27 

34 

40 

45 

93 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

56 

57 

38 

51 

47 

40 

33 

43 

38 

37 

33 

41 

45 

41 

38 

44 

51 

57 

59 

62 

63 

97 

46 

52 

60 

62 

55 

50 

49 

1 

40 

41 

43 

43 

37 

29 

25 

26 

27 

18 

20 

20 

29 

29 

25 

27 

33 

38 

38 

39 

42 

42 

35 

40 

37 

42 

36 

42 

7 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

73 

77 

77 

79 

78 

71 

68 

73 

66 

66 

61 

66 

66 

67 

69 

75 

82 

85 

86 

65 

86 

63 

72 

74 

61 

86 

84 

82 

75 

7 

39 

40 

43 

45 

45 

52 

46 

40 

38 

40 

31 

26 

28 

3$ 

39 

29 

36 

42 

44 

42 

47 

43 

49 

34 

39 

42 

52 

56 

40 

' 

TRONA 

MAX 

74 

73 

73 

75 

71 

67 

69 

65 

62 

53 

57 

50 

52 

61 

64 

60 

62 

69 

75 

75 

75 

78 

80 

62 

67 

72 

76 

77 

67 

6 

MIN 

38 

34 

36 

40 

45 

36 

41 

32 

29 

27 

18 

28 

35 

40 

25 

27 

34 

36 

36 

35 

43 

45 

26 

32 

37 

46 

39 

34 

9 

TWENTYN1NE  PALMS 

MAX 

74 

71 

72 

73 

73 

67 

61 

63 

61 

38 

55 

59 

39 

62 

57 

61 

70 

72 

77 

79 

78 

82 

74 

64 

71 

77 

80 

72 

68 

6 

MIN 

42 

58 

39 

42 

42 

40 

45 

37 

33 

40 

35 

24 

31 

33 

42 

29 

34 

42 

37 

43 

43 

46 

43 

29 

34 

39 

43 

VALYFRMO  RANGER  STA 

MAX 

70 

65 

65 

66 

67 

59 

48 

58 

57 

52 

52 

54 

56 

56 

52 

55 

64 

68 

69 

73 

74 

72 

63 

59 

65 

72 

71 

61 

62 

3 

MIN 

32 

31 

26 

34 

37 

35 

26 

22 

31 

15 

19 

16 

21 

26 

21 

23 

23 

30 

29 

31 

33 

33 

25 

20 

25 

29 

37 

32 

27, 

3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

75 

72 

73 

75 

69 

63 

52 

52 

62 

50 

55 

46 

56 

62 

58 

54 

59 

67 

72 

76 

75 

81 

65 

57 

65 

70 

80 

72 

64 

8 

MIN 

42 

35 

36 

40 

44 

*3 

36 

25 

34 

21 

23 

16 

23 

34 

28 

21 

29 

32 

32 

33 

35 

44 

35 

24 

30 

33 

45 

39 

32, 

9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

41 

40 

41 

40 

32 

31 

24 

26 

34 

29 

24 

24 

25 

40 

26 

36 

36 

44 

40 

39 

42 

36 

36 

40 

44 

46 

45 

38 

35 

8 

MIN 

26 

12 

17 

13 

18 

3 

2 

6 

8 

.  5 

8  •  3 

0 

16 

6 

10 

6 

18 

12 

11 

16 

12 

14 

14 

17 

20 

20 

30 

11 

6 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

28 

32 

34 

36 

22 

18 

12 

16 

18 

10 

6 

14 

20 

24 

22 

24 

38 

38 

35 

36 

36 

26 

20 

25 

34 

34 

28 

22 

25 

4 

Mm 

14 

10 

1  7 

16 

10 

4 

•  10 

0  -12 

•  8  .20  -  2 

2 

6 

14 

10 

16 

16 

16 

16 

17 

10 

■  5 

6 

17 

17 

12 

8 

7, 

0 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE,     92°  ON  THE  20TH  AT  PALM  SPRINGS 

LOWEST  TEMPERATURE,     -20°  ON  THE  11TH  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,     4.24   INCHES  AT  FORT  DICK  1  NNE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,     0.00   INCH  AT  16  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,     2.75   INCHES  ON  THE  5TH  AT  SOMESBAR  1  W 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL ,     23.5   INCHES  AT  TWIN  LAKES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,     112   INCHES  ON  THE  6TH  AT  TWIN  LAKES 


Seo  Reference  Notes  following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

FEBRUARY  1965 


Day  Ot  Month 

^  „  01 

Station 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

0UTT0NS  LANDING 

EVAP 

.01 

.09 

.09 

.05 

.06 

.09 

.12 

.07 

.08 

.13 

.08 

.11 

.09 

.08 

09 

OS 

.08 

.09 

.10 

.02 

.13 

.22 

.17 

.15 

.10 

.07 

.19 

2.67 

WIND 

*6 

57 

111 

77 

111 

75 

70 

27 

63 

81 

34 

54 

12 

89 

*92 

40 
65 

4J 

52 

59 

66 

114 

69 

65 

29 

123 

95 

1837 

MAX 

SC 

52 

5 1 

92 

61 

62 

62 

6  1 

6  $ 

6  1 

66 

66 

63 

4! 

6f 

7C 

64 

6*i 

62 

67 

62.3 

MIN 

44 

42 

42 

hi 

42 

42 

39 

40 

19 

37 

38 

38 

39 

41 

35 

40 

39 

40 

41 

31 

41 

34 

17 

39 

60 

40 

39.8 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 

• 

m 

m 

• 

■ 
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65 

65 

66 

68 

68 

68 

60.0 

MIN 

42 

66 

66 

44 

46 

46 

39 

49 

to 

39 

39 

39 

39 

43 

40 

40 

41 

43 

45 

49 

• 

40 

40 

42 

49 

33 

41 

42.7 

TRACY   PUMPING  PLANT 

EVAP 

.01 

.00 

.02 

.08 

.07 

.18 

.04 

,20 

.27 

.23 

.06 

.07 

.22 

.14 

.13 

,08 

.09 

• 

.22 

.15 

.19 

.33 

.12 

.10 

.06 

.12 

.33 

3.64B 

WIND 

23 

57 

30 

44 

89 

126 

140 

30 

150 

ue 

107 

35 

48 

146 

118 

26 

23 

22 

32 

32 

41 

247 

135 

33 

33 

27 

114 

80 

2119 

ft       ft  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING   PT  (A) 

EVAP 

.11 

.10 

.11 

.09 

.10 

.00 

.01 

.03 

.10 

• 

• 

• 

.35 

.10 

.05 

.15 

.16 

•  10 

.H 

.20 

.16 

.14 

.07 

.14 

.16 

.22 

.14 

.11 

3.13 

WIND 

16 

30 

30 

20 

20 

\l 

18 

2 

20 

15 

75 

27 

13 

36 

4 

30 

2C 

20 

31 

19 

24 

11 

25 

50 

20 

20 

43 

8 

459 

MAX 

TJ 

68 

67 

70 

70 

55 

40 

65 

60 

55 

61 

60 

63 

7] 

73 

71 

7! 

65 

68 

7C 

67 

67 

33 

64.9 

MIN 

39 

36 

38 

40 

38 

37 

39 

36 

35 

m 

34 

34 

34 

33 

3. 

34 

38 

37 

39 

37 

35 

32 

43 

42 

40 

47 

37,4 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

.08 

.0* 

.06 

.04 

.09 

.00 

.06 

.10 

.10 

.15 

.18 

.12 

.11 

.09 

.13 

.  1 0 

•  1 ! 

.19 

.11 

.24 

.11 

.08 

.19 

.15 

.16 

.20 

.11 

.09 

3.23 

WIND 

21 

23 

29 

22 

40 

31 

81 

42 

ri 

77 

66 

58 

52 

39 

50 

43 

46 

49 

3] 

91 

27 

11 

109 

38 

48 

46 

34 

69 

1360 

MAX 

66 

5  7 

61 

63 

53 

60 

60 

36 

58 

61 

60 

62 

63 

631 

MIN 

41 

45 

46 

45 

46 

48 

47 

38 

37 

32 

35 

36 

35 

37 

38 

39 

31 

40 

5C 

4! 

4! 

41 

41 

39 

41 

4C 

43 

44 

*U3 

CHULA  VISTA 

EVAP 

•  38 

.08 

.  10 

•  06 

.09 

.03 

.13 

.12 

•  1  1 

1  9 
.It 

.13 

.17 

5  1  5 

•  16 

.11 

.14 

.11 

.14 

tie 

.43 

.20 

•  13 

.13 

.28 

3.63 

WIND 

47 

45 

4< 

47 

66 

81 

165 

70 

79 

101 

76 

62 

71 

60 

64 

63 

53 

42 

4C 

• 

ft 

'75 

71 

47 

61 

ft 

172 

1904 

MAX 

69 

63 

6* 

63 

64 

62 

61 

64 

65 

61 

60 

62 

59 

65 

64 

66 

64 

65 

7C 

m 

62 

67 

61 

66 

a. 

64,3 

MIN 

62 

64 

65 

46 

48 

49 

64 

41 

41 

35 

36 

35 

35 

36 

39 

ST 

31 

38 

42 

49 

: 

m 

47 

40 

40 

41 

41.0 

RIVERSIOE  EXP  STA  (B) 

EVAP 

.08 

.07 

.09 

.09 

.04 

.04 

.17 

.11 

.10 

.14 

.17 

.14 

.16 

.13 

.23 

.1! 

.15 

.2C 

.19  .18 

.1, 

.12 

.23 

.16 

.19 

.14 

.12 

3.68B 

WIND 

19 

15 

ie 

l» 

19 

22 

30 

50 

32 

43 

32 

44 

36 

32 

37 

62 

21 

11 

21 

21 

20 

» 

17 

49 

13 

21 

17 

34 

794 

Tw I TCHELL  0AM 

EVAP 

.02 

.03 

.03 

.03 

.01 

.04 

.13 

.13 

.11 

.17 

.15 

• 

.22 

.15 

.12 

.1* 

.15 

.19 

.1! 

.11 

.19 

.19 

.19 

.18 

.15 

.14 

.06 

.13 

3.26 

W I ND 

IT 

2* 

23 

36 

41 

102 

90 

105 

71 

55 

54 

3 ! 

56 

46 

43 

51 

51 

34 

21 

95 

1334 

MAX 

63 

63 

60 

65 

64 

60 

62 

63 

63 

61 

60 

_ 

64 

63 

68 

65 

6< 

14 

7! 

76 

75 

46 

71 

69 

69 

67 

64 

70 

66.4 

MIN 

67 

47 

47 

48 

52 

SO 

41 

37 

43 

34 

36 

m 

37 

42 

42 

38 

31 

41 

43 

49 

49 

47 

43 

38 

40 

39 

47 

45 

42,8 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESEPT 

BASINS  OT 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.15 

.13 

.12 

.20 

.15 

•  38 

.48 

.32 

.45 

.42 

.62 

.14 

.16 

.24 

.34 

.38 

.14 

•  1* 

.28 

.17 

.27 

.22 

.79 

.28 

.22 

.22 

•  16 

.41 

7,76 

WIND 

7 

10 

6 

8 

21 

115 

247 

126 

155 

194 

212 

15 

15 

23 

103 

88 

11 

1C 

• 

• 

45 

274 

29 

14  109 

1663 

MAX 

73 

7* 

76 

73 

70 

67 

63 

71 

70 

t« 

61 

63 

68 

72 

68 

70 

71 

76 

79 

79 

77 

71 

I* 

73 

74 

7. 

78 

76 

71.9 

MIN 

30 

49 

49 

49 

50 

32 

44 

47 

45 

39 

40 

38 

39 

47 

40 

40 

43 

46 

5C 

50 

90 

90 

*' 

44 

44 

44 

50 

»» 

46.0 

INDIO  U  S  DATE  6ARDEN 

EVAP 

.05 

.11 

.12 

.11 

.09 

.15 

.12 

.13 

.14 

.20 

.15 

.18 

.15 

.13 

.11 

.22 

•:; 

.13 

•'! 

.22 

.16 

.19 

.30 

.21 

.15 

.19 

.24 

.29 

4,43 

WINO 

6 

15 

8 

6 

5 

18 

35 

19 

8 

41 

24 

26 

14 

13 

0 

31 

n 

16 

u 

3 

« 

3 

3 

3 

21  70 

496 

MAX 

79 

75 

78 

76 

T4 

73 

73 

69 

73 

67 

68 

66 

68 

71 

Ti 

a 

81 

84 

83 

61 

79 

76 

74 

78 

81 

82 

75.2 

MIN 

50 

50 

50 

91 

52 

52 

52 

44 

45 

41 

41 

40 

39 

41 

11 

sc 

94 

93 

4, 

45 

45 

47 

31 

96 

47.3 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C>  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

poaaible 

sunahine 

Average 
aky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

iastest  mile 

Date  ol 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD  TIME 
4  AM       10  AM     4  PM       10  PM 

Trace 

60-10 

O) 

•f 
1 

0 

66-09 

66  1—00  I 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSFI ELD  WB  AIRPORT 

05 

0.8 

6.6 

23++ 

34 

27+ 

71 

61 

42 

64 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

4.9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

31 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

3.5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

7.7 

37 

06 

7 

41 

0 

3 

0 

0 

2 

0 

5 

4.3 

BURBANK  WB  AIRPORT 

18 

0.1 

5.9 

26++ 

36 

9 

67 

46 

36 

61 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

4.2 

EUREKA  WB  CITY 

36 

Nf 

9 

2 

5 

3 

0 

0 

0 

10 

61 

6.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

04 

0.9 

5.6 

30 

NW 

22 

88 

73 

48 

81 

3 

3 

1 

0 

0 

0 

7 

73 

5.0 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

28 

1.6 

6.3 

2  3++ 

09 

15 

72 

56 

45 

68 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

4.4 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

27 

1.7 

7.9 

45S 

N 

22 

68 

50 

54 

71 

1 

0 

2 

0 

0 

0 

3 

4.5 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

25 

N 

23 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

77 

3.7 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

58 

1 

2 

3 

1 

0 

0 

7 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

34 

3.1 

7.9 

23++ 

16 

27+ 

73 

67 

62 

73 

0 

3 

3 

0 

0 

0 

6 

4.6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

35 

4.8 

8.3 

34 

N 

6 

71 

56 

40 

64 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

80 

4.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

34 

3.4 

7.7 

31 

NW 

9 

77 

69 

50 

70 

2 

3 

2 

0 

0 

0 

7 

81 

4.6 

SANDBERG  WB 

52++ 

34 

22 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

5.1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

30 

2.1 

6.  1 

18 

NW 

12+ 

72 

53 

56 

70 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

83 

4.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

30 

4.9 

8.2 

31 

N 

9+ 

78 

71 

58 

76 

2 

3 

3 

1 

0 

0 

9 

4.1 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

26 

swt 

21 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

5 

80 

SANTA  CATAL I NA  WB  AIRPORT 

1 

1 

1 

0 

0 

0 

3 

5.0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

59 

56 

79 

1 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

4.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

32 

3.0 

8.1 

35++ 

36 

9 

84 

76 

53 

77 

3 

2 

2 

0 

0 

0 

7 

5.5 

t  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
*    PEAK  GUST 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1965 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      «  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

0.3 

1 

T 
T 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

ujo  f  ni )  i  \f 
m  i  ~    c  w'j  i  <r 

32 
9  5 

30 
9,3 

29 
9  •  I 

21 
8.9 

27 

27 
9.  1 

26 
8. 8 

25 
8.6 

24 
9.0 

»" 

23 
7.6 

22 
7.4 

0.6 
22 
7.4 

23 
7.4 

22 
7.1 

22 
7.1 

21 
7.0 

20 

6.0 

19 
6.4 

19 

19 
6.1 

19 
6,1 

18 
5.9 

17 
5.5 

17 
5.6 

16 
5.9 

16 
3.1 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
an   un  onb1 

3] 

31 

1 

30 

°s! 

30 

3( 

3C 

3C 

3C 

3C 

T 

3C 

1.0 
31 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

27 

2  7 

27 

26 

26 

26 

26 

26 

CHESTER 

SNOWFALL 

an    un  'orsu 

1  A 
16 

16 

16 

if 

** 

T 
1 5 

».o 

16 

13 

ig 

J3 

1 3 

12 

0.3 
12 

T 
H 

10 

8j 

T 

1 

1.0 

4 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 

an   un  unu 

1 

J 

■ 

1 

j 

T 

2 

* 

2 

\ 

* 

2 

2 

1.0 
g 

2.0 

4 

2 

T 

j 

1.0 

T 

T 

T 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

24 

26 

21 

T 

24 

9.0 
33 

T 

» 

30 

29 

29 

28 

27 

3.0 
30 

29 

28 

26 

23 

23 

24 

24 

24 

25 

22 

21 

4.0 
24 

T 

22 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

18 

1. 

18 

18 

W 

4.5 

20 

19 

18 

ia 

16 

16 

16 

0.3 
16 

16 

14 

14 

14 

14 

13 

12 

11 

11 

10 

10 

0.5 
10 

T 

10 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

0., 

T 

0.2 

1.0 
T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
4N   DN  Cfjd 

IT 

16 

16 

1 2 

„ 

1  1 

j( 

9 

7 

■ 

4 

3 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

» 

9 

9 

4 

2 

2 

I 

1 

I 

1 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

105 

102 

102 

101 

2.4 

10* 

3.9 
104 

• 

106 

104 

104 

104 

105 

104 

1.0 

105 

105 

102 

102 

102 

101 

. 

w 

a 

91 

9i 

98 

95 

8.3 

102 

0.2 

102 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNQ 

108 

10a 

107 

107 

S.5 

no 

5.0 
112 

1.0 
111 

109 

0.5 
108 

108 

107 

107 

0.5 
107 

4.0 

110 

109 

109 

107 

107 

107 

106 

106 

105 

105 

104 

104 

103 

9.0 

110 

101 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 6 

1  6 

O.S 
16 

ig 

1  t 

1  J 
** 

1 3 

1 3 

O.S 

12 

12 

1 2 

j  I 

j  j 

10 

1 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
4N   ON  ftNft 

5 

j 

* 
• 

T 

1 

1.0 
4 

4 

4 

0.5 
* 

4 

3 

T 

3 

0.3 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 

an   wn  uni/ 

T 
T 

T 

FORT  BIDwELL 

SNOWFALL 

an   un  uniy 

T 

T 

1.0 
y 

T 

T 

MEYERS  -  SW 

SNOWFALL 
an  un  yni* 

1.0 

50 

4.0 
54  53 

T 

5C 

T 

1.0 

5C 

4  3 

42 

4  1 

41 

1.3 
42 

42 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

4.0 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

32 

31 

30 

30 

T 

30 

0.5 

31 

31 

31 

31 

31 

31 

30 

30 

T 

30 

30 

30 

30 

30 

30 

29 

29 

28 

27 

27 

26 

2» 

3.0 
27 

27 

WO00F0RDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

4 

a 

} 

T 

2 

T 

2 

1 

T 

T 

*      *  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
an  un  urtu 

14 

13 

7 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 

4.0 

21 

2.0 
29 

T 

21 

27 

24 

2< 

0.5 

2  2 

22 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 

3rl    Un  ONU 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

50 

49 

48 

48 

1.0 

9.0 
5! 

T 

53 

53 

T 

32 

52 

51 

51 

51 

51 

31 

50 

49 

49 

48 

47 

47 

46 

46 

45 

43 

44 

5.0 
46 

43 

SO  ENTRANCE  Y0SEM1TE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 
3 

1 

T 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

4      *  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  Of> 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.C 

3.0 

• 

- 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Station 

Day  of  month 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

ino»r ALL 
SN  ON  GNC 

♦  .0 
ft 

] 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2,0 
2 

0.9 
2 

MT  BALOY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

5.0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

i.e 

2 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

1.3 

T 

T 

SANOBERG  MB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ft        N  « 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

SOUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

1 

8 

e 

s 

■•: 

8 

a 

• 

7 

7 

T 

1.0 

s 

8 

8 

7 

7 

6 

5 

* 

ft 

3 

3 

2 

T 

T 
T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

27 

26 

26 

21 

O.S 

25 

L.e 

26 

5.0 
31 

30 

1.0 
31 

31 

31 

30 

30 

2.0 
32 

32 

31 

30 

29 

21 

2T 

27 

27 

27 

27 

26 

25 

2.0 
2T 

1.0 
28 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  ot  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY   2  SW 

4  INCHES 

8  AM 

57 

56 

58 

59 

59 

63 

58 

54 

57 

53 

51 

48 

49 

51 

53 

52 

52 

55 

57 

58 

59 

61 

63 

56 

68 

59 

61 

65 

56. 

MAX 
MIN 

7* 
57 

67 
55 

72 
56 

73 
58 

74 

58 

73 
59 

67 
57 

67 
52 

71 
54 

.64 
52 

68 
50 

64 
47 

65 
47 

66 
49 

67 
51 

66 
51 

69 
50 

71 

52 

74 

55 

76 
57 

78 
58 

78 
59 

76 
61 

73 
55 

73 
56 

74 
58 

77 

59 

78 
61 

71. 
54. 

8  INCHES 

8  AM 

61 

61 

62 

62 

63 

64 

62 

60 

61 

59 

59 

56 

56 

56 

58 

58 

58 

59 

61 

62 

63 

64 

64 

62 

62 

63 

64 

65 

60. 

MAX 
MIN 

64 
60 

62 
58 

64 
61 

65 
61 

66 
62 

67 
63 

66 
62 

64 
60 

64 
60 

63 
59 

63 
58 

61 
56 

60 
56 

60 
55 

61 
56 

61 

57 

62 
57 

62 
56 

64 

59 

66 
61 

67 
62 

67 
63 

67 
64 

67 
61 

66 
61 

66 
62 

67 
63 

67 
64 

64. 
60. 

12  INCHES 

8  AM 

64 

63 

64 

64 

65 

65 

64 

63 

63 

62 

62 

60 

60 

60 

61 

61 

61 

62 

63 

64 

64 

65 

66 

65 

64 

65 

66 

66 

63. 

20  INCHES 

8  AM 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

62 

62 

61 

62 

62 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

63. 

39  INCHES 

8  AM 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

65. 

79  INCHES 

8  AM 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71  . 

DAVIS    1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
47 

52 
47 

48 
46 

48 
46 

48 
46 

53 
45 

50 
41 

50 
42 

53 
42 

49 
40 

52 
41 

53 
40 

53 
42 

50 
43 

53 
44 

55 
43 

55 
43 

56 
44 

58 
46 

58 
46 

58 
47 

59 
49 

57 
46 

57 
44 

58 
45 

59 
46 

56 
51 

62 
47 

54. 
44. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
52 

54 
52 

54 
52 

54 
52 

53 
52 

52 
51 

52 
50 

51 
48 

51 
48 

50 
47 

49 
47 

49 
46 

50 
47 

51 
48 

51 

48 

51 
48 

52 
49 

55 
51 

56 
52 

57 
54 

57 
54 

56 
54 

54 
52 

55 
51 

56 
52 

57 
54 

56 
54 

58 
55 

53. 
50. 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
54 

61 
58 

61 
59 

59 
58 

58 
57 

57 
56 

56 
55 

55 
55 

56 
55 

56 
55 

55 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
53 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

54 
53 

55 
54 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

59 
55 

60 
59 

60 
58 

58 
57 

57 
57 

56. 
55. 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANOY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.     WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FEB.    1   FROM  BROKEN  LINE  AND  ON  FEB.   24  FROM   IRRIGATION  FROM  8  A.  M 

FOR  24  HOURS. 

MAX  AND  MIN  FOR   24   HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


f  EBRU  WY  1965 


STATION 


ACTON  ESCONDI  FC261 BE 
ADELANTO 

AOIN  RANGER  STATION 
ALAMO  1  N 
ALDERPO I  NT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  '•'.6 
ALPINE 


80NITA 

BOONvlLLE  MNTNC  ST  A 
flORON 

90RREG0  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS   3  NNE 

BOULDER  C  LOCATELL 1  ft 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 

BRAOLET 

BRANSCOMB  2  Nw 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 


BREA  CITY 
8REA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 
BRIDGEPORT  RANG 
SR  IDGE  V  I  LLE  4  Ni 
BROCKWAY  SUMMIT 
; BROOKS  FARNHAH  RANCH 


STA 


BRYSON 
BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PM 

BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 

BULLAftDS  BAR  PwR  MOUSE 
BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  WB  AIRPORT 
BURL1NGAME 
BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  ft ANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOw 
CABAZON 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  MOT  SPGS  RS 
CAL ISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 


CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SML 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONV ILLE  RS 

CANflY    11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  Cl 

CANT [L 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAi 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


ALTURAS  RANGER  STATION  0161 

AMBOY  01 76 

ANGIOLA  0204 

ANGWIN  PAC   UNION  COL  0212 

ANTIOCH  f I BREBOARD  ML  0227 

ANT  I OCH  PUMPING  PLANT  3  0232 

ANZA  0295 

APACHE  CAMP  0239 

APPLE  VALLEY  02**1 

ARROYO  GRANDE  0320 

ARROYO  SECO  0322 

ARROYO  SECO  RS  FC  S08C  0327 


ASM  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATwELL 

AUBEflfiY  1  NNE 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
AVILA  BEACH 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BADGER 

BADGER  PASS 

BAKER  9  NNW 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 
BARTON  FLAT 

BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT    1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BENTON  INSPECTION  STA 
BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 
BESWJCK  T  S 
SIEBEft 

BIG  BAR  RANGER    STAT  I  ON 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  OAM 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BIG  OAL TON  DAM  FC223BE 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  a3B 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*60E 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN   2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKWELLS  CORNER 
BLUE   CANYON   WB  AIRPORT 

BLUE  CREEK  MTN  LO 
PLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
8LYTME 
BLYTHE  ' 
BLYTHE  I 
BOCA 


SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BEROINO 
TULARE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
ft  I  VERS  IDE 
VENTURA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 


MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
KERN 
FRESNO 

ORANGE 


0355 
0372 
037* 
0379 
0383 
0395 
0403 
0*10 
0*22 

0*25 
043b 
0*37  I 
0**2  ( 

0*68 
Q  S  0  9 
0514 
0519 
053* 


0543  06  SNT  A  BARBARA 
0596  05  TULARE 

0606  06  Rl VERS  IDE 

0607  06  RIVERSIDE 
0609  07 
0617  05 
0619' 06   LOS  ANGELES 
0674  04  SANTA  CRUZ 
0684  07  MONO 

0693  04  ALAMEDA 


1 1  EGO 


OT05  02 

0715  01 

0731  02 

0738  01 

07*1  06 

07*2  06 

07*7  02 

0758  Ot 


NAPA 


LASSEN 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 


0790    0*  MONTEREY 
0798' 06  LOS  ANGELES 

0818  06: LOS  ANGELES 

0819  07  INYO 
0822  07  INYO 
0824  07  INYO 

0850  04    SANTA  CLARA 
0867  02  LASSEN 
0875  05  KERN 
0897  02  PLACER 


0  9  00 

0924 
0925 
0927 


01  DEL  NORTE 

01  HUMBOLDT 

07  RIVERSIDE 

07  RIVERSIDE 

07  RIVERSIDE 

0  3  NEVADA 

0  3  MONO 

06  SAN  DIEGO 

01  MENDOCINO 

07  KERN 


07  SAN  DIEGO 
07  SAN  DIEGO 
0*  SANTA  CRUZ 
07  SAN  DIEGO 
06  LOS  ANGELES 
02 ' NEVAOA 
0*1  MONTEREY 
0*6  01  MENDOCINO 
048  07  j  IMPERIAL 
SISKIYOU 


056 


237  02 


.  ORANGE 
. ' ORANGE 
CONTRA  COSTA 


HUMBOLDT 
PLACER 
YOLO 
BUTTE 
i PLACER 

J  MONTEREY 
SHASTA 
PLUMAS 
| PLUMAS 
■j  SAN  BEN  I  TO 

ij  LOS  ANGELES 
' LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 

TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 


RIVERSIDE 
2521 06|  SAN  DIEGO 
253  06    SNT  A  BARBARA 
BERDINO 
05  CALAVERAS 
05  CALAVERAS 

ALAMEDA 
288  07  IMPERIAL 

09  TULARE 
312| 01 1  NAPA 
316  01   SISKI YOU 
369  06  SAN  BERDINO 

*28  05  CAL  A VEft A  5 
*33  02  SIERRA 
444  04  SN  LUI S  OBPO  1 


*8*  06, LOS  ANGELES 

*9T  02:  PLUMAS 
518  06; ORANGE 


DRAINAGE  t 

3 

J 

3 

ELEVATION 

21 

3* 

lit 

IT 

2920 

35 

11 

2b 

-1 

12 

1  2C 

97 

*  1  9  3 

3"? 

122 

02 

410 

<.c 

11 

123 

36 

1  3 

1  9 

118  33 

2  36  7 

32 

50 

116  46 

1735 

i  j 

)<. 

11 

1127 

21 

*l 

29 

*365 

34 

635 

3S 

205 

^ 

34 

18 

01 

28 

21 

37 

39 

ii 

13 

33 

40 

3915 

3* 

52 

20 

1  1  7 

13 

35 

105 

2« 

3  b 

14 

BOC 

1  3 

122  3 

29 

118 

90 

26 

117 

93 

3*0 

18 

21 

37 

111 

29 

2010 

1 

1292 

33 

21 

111 

19 

3 

1 5 

1  2C 

26 

08 

610 

38 

3030 

37 

40 

7  300 

35 

23 

10*5 

10 

25 

11 

55 

114 

05 

1720 

.'3 

47 

26 

56 

li- 

575 

3  3  12 

1623 

54 

2142 

36 

34 

55 

'■lb' 

96 

261  i 

28 

59 

30*5 

33 

nt 

56 

2605 

3  7  38 

119 

6500 

OS 

*J 

540 

37 

05 

504 

37 

51 

5*61 

37 

3a 

a 

680 

12 

41 

122 

41 

07 

4130 

3-> 

40 

1272 

28 

15 

116 

55 

6  745 

26 

14 

116 

58 

6815 

39 

ia 

2  b 

34 

10 

19 

37 

06 

1O060 

34 

1  1  7 

61 

36 

1  5 

235 

1  3 

2  31  7 

1  3 

34 

11 

722 

19 

37 

IS 

815* 

22 

111 

22 

*108 

19 

37 

118 

43 

37 

122 

21 

40 

7200 

10 

8 

39 

5280 

12 

41 

*eoe 

1  7 

55 

975 

5 

37 

268 

i 

37 

114 

43 

390 

3b 

23 

06 

5532 

38 

1  3 

111 

01 

8370 

33 

12 

40 

105 

17 

39 

342 

35 

00 

2*55 

33 

16 

745 

33 

1  7 

625 

37 

09 

122 

12 

2175 

3350 

29 

1  1 1 

22 

a 

120 

5  3*7 

32 

ll 

39 

1  2  3 

1*80 

32 

11! 

i  i 

IOC 

n. 

S  7^9 

2  b 

33 

55 

117 

S* 

345 

26 

53 

275 

27 

37 

i  3 

325 

38 

IIS 

119 

1  7 

40 

3b 

39 

120 

38 

122 

09 

B 

39 

121 

2  0 

1 

39 

120 

35 

2* 

925 

2  1 

92 

3771 

39 

1760 

a 

39 

121 

36 

121 

11 

8 

121 

09 

1  800 

34 

13 

34 

72* 

37 

10 

40 

3127 

40 

40 

2150 

37 

;3 

40 

34 

6060 

10 

24 

268 

33 

55 

116 

1815 

33 

40 

117 

14 

*10 

32 

35 

119 

99 

701 

23 

117 

3U 

4700 

2 

38 

17 

i  20 

19 

4696 

3fc 

38 

12 

3343 

1  1 

37 

29 

121 

BOS 

32 

115 

28 

12 

33 

53 

110 

17 

35 

122 

36* 

12 

41 

122 

4B 

3136 

2B 

09 

59 

5770 

37 

28 

2630 

lb 

15 

120 

51 

a 

38 

120 

34 

5565 

120 

613 

121 

03 

277S 

41 

121 

21 

27 

52 

4312 

1  3 

11 

iia 

33 

18 

117 

50 

2010 

10 

05 

4555 

117 

47 

1623 

117 

4B 

1220 

05 

121 

2986 

36 

29 

121 

425 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


J  C  FASSOLD 
FRANK  EBEftT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  D1V  OF  HWYS 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
F1SREB0  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCMOS 
COUNTY   ROAD  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S   NAT   PARK  SERVICE 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

GLADYS  A  DUTRA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  C.  IRVINE 

DAN  BARBER 

HARBOR  MASTER 

MRS  MARSHALL  C  ELL  1 S 

AZUSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 

U    S   NAT   PARK  SERVICE 

L  E  METHENY 

L  A  wTR  ♦  PwR  DEPT 

u  s  weather  Bureau 

P  G  +  E  COMPANY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

SO  CALIF  WATER  CO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRI6  D1ST 
'  1 0  DIST 
i  WB  OBSERVER 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 

MIKE   MC  NALLY 
I  MRS   NELSON   T  SHAW 

:.OF  PLT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY   0  FRYER 
U   S   WEATHER  BUREAU 
EARL  R.  ELZEA 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
MRS.    MARGIE  A.  SIMPSON 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST 


STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  Of  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CO 


U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STATE  DIV  OF  FS  TRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
RONALD  KIRBY 
NORMAN  J.  CLEAVER 
R  M  ALLEN 
STATE  DIV  OF  Hwys 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
Dl   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 

AGR  research  service 
u  S  weather  Bureau 

BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fl  CAKEBREAO 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FAftNMAM 

u  s  forest  service 
dept .  of  water  resource 

ernest  a  weferling 
mrs  anna  m  davidson 
p  g  +  e  company 
elmer  l  crittenden 
mrs  ora  lee  martin 
p  g  +  e  company 
chief  w  j  taylor 
u  s  weather  bureau 
city  of  burl ingame" 
mrs  Ruth  c  estes 

paul  f  kaut 
mrs  mar  st  1 r  ton 
lassen  volcanic  natl  p 
buena  vista  w  s  dist 
james  a  wake land 
u  s  nat  park  service 
u  s  bur  reclamation 
san  berdino  co  fcd 
cal  div  beach  ♦  pks 
u  s  forest  service 

s  f  water  dept 
imperial  irrig  dist 
u  s  forest  service 
city  of  cal istoga 
u  s  forest  service 
state  oiv  of  hwys 
archie  c  leacm 
e  bay  mun  utl  dist 
u  s  forest  service 
state  of  california 

u  s  forest  service 
mbs  virginia  l  miller 
u  s  forest  service 
l  a  pierce  college 
postmaster 


CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 


iCATheys  vy  Bull  run  Rh 
i cazadero 

'CECILVlLLE  SAWYER 

| CEDARV1 LLE 

| CENTERVILLE  PH 

'CHALLENGE  RANGER  STA 

| CHATSWORTM  FC   24  0 
CHATSWORTM  RESERVOIR 
CHERRY   VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHIOAJlTO  CflEEK 

chittenden  pass 
cholame  hatch  ranch 
ckuckupaTe  Ranger  sta 
chula  vista 
citrus  heights 
claremont  pomona  col 
clarksburg 

CLAftKS  VALLEY  MUDD  RCH 

CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE  11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL  I NGA 
COAL | NGA  1  SE 

1*  WNW 


COL8YS  FC  53  0 
COLO  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 


COPCO  NO  . 


OAM 


CORNING  HOUGHTON  RANCH 

IcORRALITOS 

1  COTTONWOOD  CREEK 

| COVELO 

covelo  eel  river  rs 
covina  temple  fc  193 
coyote  canyon 
coyote  wells 
crabtree  meadow 

crawford  Ranch 
crescent  city  1  n 
crescent  city  t  ene 
crescent  city  mntc  sta 
crestline  lake  gregory 
crockett 

crystal  lake  fc  283c 
'Culver  city 
1 cummings 

j  CUYAMA 
I CUYAMACA 

, CUYAMA  RANGER  STATION 

OAGGETT  1  ENE 
I OAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  1  NSW 

DAVIS  CREEK 

DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  meadow 
DOWNEY  FD  FC10TC 
'dOwNIEVILLE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

OUDLEYS 
DUNN IGAN 
DUNN  SIDING 
OUNSMUIR  RANGER  STA 
'OUST  BENCH 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I T  AN  OAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC1206 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELSINORE 

ELSINORE  *  SSE 

ESCONDI0O 

ESCONDIDO  NO  2 

E  T I  WANDA 
ETNA 
+EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FALL   RIVER  MILL  INTAKE 

FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FERNDALE  2  N* 
F I DDLETOWN  LYNCH  RANCH 
F1GUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE  1  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 


FOLSOM  OAM 

FONT AN A   5  N 

FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FORESTHILL  RANGER  STA 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BIDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK  1  NNE 


588  05 

602  01 
6  06  ■:: 

MODOC 
BUTTE 
653   02  CUBA 
bBO   Ob  LOS 
682  06  LOS  ANGELES 
69T  05  TUOLUMNE 
700  02  PLUMAS 


BUTTE 
MAOERA 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 

GLENN 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

MADERA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 

TRINITY 

BUTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 

EL  DORADO 

SISK 1  YOU 

KINGS 

RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

TULARE 


DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
SNTa  BARBARA 


89  35 


06  SAN  0  I  EGO 

06  SN  LUIS  OBPO 
491 06  SNTA  BARBARA 
59  07  SAN  BEROINO 
57| 07  SAN  BERDINO 

02  SHASTA 

0*  SANTA  CRUZ 

02  YOLO 

02  MODOC 

02  MODOC 

19|0T  INYO 

27' 07  RIVERSIDE 

31  07  INYO 

3-  -;■  lev*:'* 

»fr    0?  (EBN 

62  04  MONTEREY 

"  STANISLAUS 
STANI SLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 
YUBA 
NEVADA 
MENOOC I NO 
TULARE 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
LAS5EN 
LASSEN 
LOS 


MARIPOSA 
YOLO 

SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
FRENSO 
NAPA 

RIVERSIDE 


SAN  BEROINO 


HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BEROINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 

PLACER 

SISKIYOU 

MODOC 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

DEL  NORTE 


H  2" 

39  06 

39  20 

39  12 


41  48 
34  14 

3a  02 

34  19 
34  01 

n 

3*  56 


36  36 

37  25 
37  3* 
39  52 

32  31 

33  39 
39  21 
39  19 


62  CO 
37  36 
30  14 


3*  08 
*1  26 

*o  *e 

37  35 
36  21 

38  15 
38  15 
3*  42 
33  21 


17  31 
22  54 
24  10 
20  16 
19  0* 
22  03 
2  2  0  3 

18  26 


21  < 

17  27  | 

17  30 

23  20 

20  50 

23  19 

20  08 

23  48 

23  49 

24  09 


i  0600 

1  38"- 
1  Si* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WM  H   A  L I  SON 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN   VIEW  RANCH 


U  S  FOREST  SERVICE 
L0NN1E  BATwAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  hETCh  wTR  sup 

MRS.   MARCELLA  HILL 

U  S  PLANT    INTRO  GRDN 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASK1N 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN   SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOODRIDGE 
F  P  BRACKETT  OBSY 
AHER  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUOO 

JOHN  ft  JARDINE 

C    I  VAN  GLEND INNING 

ELMER  W  OLSON 

MRS.  ANITA  C.  JOHNSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL  I NGA  FIRE  DEPT 

UNION  OIL  COMPANY 

MRS  CHARLES  HOWELL 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 

ELMERT A  B.  BENNETT 
U  S  FOREST  SERVICE 

SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  ft  R  C 
P  0  +  E  COMPANY 
I  VAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
w  B  THRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 

FRANKLIN   K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
OEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MOR1TZ 
C*H  SUGAR  REFINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS  NANCY  M  INGRAM 
JOHN  S  R DWELL 

HELIX    IRRIGATION  OIST 
CORPS  Of  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED   AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 

US   NAT    PARK  SERVICE 
PHILIP  BOY D  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
KEN  C.  BRATTON 
P  G  +   E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
P  6  ♦  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
FRANK  L  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  ROWLAND 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

w  0  MC  LEAN 

MRS.    NANCY  LYNN  GOODMAN 
EARL   K  WOBSER 
WALLACE   E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORL AND  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 

P  G  +   E  COMPANY 
E  E  STUDLEY 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER   F   WANN AM AKE ft 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EW1N0 
DARwI N  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 

u  s  weather  bureau 

MERCED  IRRIG  0  I  ST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  *  E  COMPANY 

A    S  MEND  I  CHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS   H   S  HIERONYMuS 
ROLLIN  Z  BOYTON 
WENTWORlH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  f I  RE  DEPT 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETChELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLlCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MAR JOR I E  A  GEORGE 
L  J  FEE 

CALIF    ♦   WESTERN  R  R 
U  S  W8  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON 


-  65  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 

INDEX  NO. 

i 

!  COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE  ! 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECD?. 

;  SPECIAL 

FORT   JONES  6  ESE 

3176 

1  SISKIYOU 

12 

41  35 

122  43 

3324 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGED  ST* 

1  SISKIYOU 

12 

41  36 

122  51 

272C 

4P 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  BOSS 

3191  i 

1  SONOMA 

11 

3B  31 

123  15 

6P 

»P 

FREEDOM  8  NNW 

3232  C 

4  SANTA  CRUZ 

37  03 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242  C 

2  SHASTA 

1100 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  MB  AIRPORT 

32)7  C 

2 ' 

119  43 

328 

u  s  weather  bureau 

FRJANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261  C 

5  FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

8A 

BA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

FULLERTON  ARROUES  RCM 

3279  C 

6  ORANGE 

It 

MISS  M  ARROUES 

FULLERTON  DAM 

320!  C 

6  ORANGE 

26 

corps  of  engineers 

FULLERTON  Ml LLCREST  Rv 

3288  C 

6  ORANGE 

33  53 

117  53 

330 

5P 

FULLERTON  MUN  UT1L  DEPT 

GAR3ERV ILLE 

3320  C 

1  HUMBOLDT 

7 

40  06 

123  46 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

2  EL  DORADO 

194C 

BA 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

3357 

1  DEL  NORTE 

11 

61  52 

123  56 

364 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369  C 

3  MONO 

119  06 

GEORGETOWN 

2  EL  DORADO 

1 

3B  54 

120  51 

2701 

8A 

WILLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

)  J  Bi. 

2  EL  DORADO 

1 

36  55 

120  46 

3001 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

3387  C 

4    SANTA  CLARA 

37  22 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388  C 

2  EL  DORADO 

1 

36  59 

DEPT  WATER  RESOURCES 

GIANT  FOREST 

3397  C 

5  TULARE 

36  34 

116  46 

6412 

U  S  NAT  PAR*.  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3402  C 

6    SNTA  BARBARA 

32 

36  31 

119  41 

1550 

6P 

SANTA   BARBARA   WIR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

1409 

2  SHASTA 

2  1 

61  01 

122  24 

1435 

7A 

Byron  Fa  Clarke 

GILLESPIE  FIELO 

6  SAN  DIEGO 

367 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROV 

i<.n  . 

4  SANTA  CLARA 

2C 

37  00 

121  34 

9A 

GILROT  FIRE  DISTRICT 

GJLROY  b  ne 

4    SANTA  CLARA 

I  : 

WILLIAM  J   K 1 CKHAM 

GILROY  1*  ENE 

3422  ■ 

6   SANTA  CLARA 

SETH  E  AUSER 

GLENOALE  STAPEN  FC295G 

34)0  C 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  16 

530 

9P 

RALPH  STAPENHORST 

GLENOORA  WEST  FC  IB) 

3*62 

6  L05  ANGELES 

26 

34  08 

117  32 

622 

SP 

GLENNVJLLE 

3163  C 

5  KERN 

10 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

GLENNV 1 LLE    FULTON  RS 

3465  C 

5  KERN 

35  44 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3499  l 

7  IMPERIAL 

32  53 

114  52 

5P 

SP 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  Run 

3491  1 

2  PLACER 

39  10 

120  52 

3240 

4P 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

4    SAN  BENITO 

2« 

121  18 

2350 

MRS   ALIA   M  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

3529  C 

5  TUOLUMNE 

31 

38  09 

6900 

HETCH  HETChY  WTR  sup 

GRANT  GROVE 

3551 

5  TULARE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

1  SISKIYOU 

12 

MRS  JUL  I EnnE  v  APPLE 

GRASS  VALLEY 

39  13 

RAYMOND  SHINE 

GRATON  1  W 

3578  C 

1  SONOMA 

22 

GREENVIEW 

3614  C 

1  SISKIYOU 

IJ 

41  33 

12* 

MR s  EMMA  R  PERE IRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

2  PLUMAS 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

5  EL  OORADO 

. 1 

MRS.  LAURA  B.CEDERLOF 

GROVELAND  2 

3669  C 

5  TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

OUANE  J  COX 

5  TUOLUMNE 

3145 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEV ILLE 

3683  C 

1  SONOMA 

li 

38  30 

123  00 

115 

B 

JOSEPH  E  8UTTNER 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

3703  C 

6  LOS  ANGELES 

9P 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704  C 

13 

34  16 

118  15 

SP 

JAMES  P  KJNOREO 

HA  I WEE 

3710  C 

19 

36  08 

3810 

7A 

7A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

HALF   MOON  BAY    2  NNW 

3714  C 

4    SAN  MATEO 

37  29 

122  27 

60 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PM 

3725  C 

2  PLUMAS 

40  16 

121  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

MANFORD 

3747  C 

36  20 

119  40 

242 

3P 

5P 

STATE   OIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

6  LOS  ANGELES 

1  3 

34  16 

1 100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

happy  Camp  ranger  sta 

3761  C 

1  SISKIYOU 

12 

123  23 

1090 

BA 

8A 

:  h 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

2  SHASTA 

40  22 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBR IGHT  OAM 

3800  C 

2  NEVADA 

e 

39  14 

121  16 

sac 

6A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MAT  CREEK  RS 

3621  C 

2  SHASTA 

21 

40  4  8 

121  30 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAT  CREEK  Pm  NO  1 

3824  C 

2  SHASTA 

21 

40  56 

121  33 

3015 

BA 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

MAYF1ELD  PJMPING  PLANT 

3855  C 

7  RIVERSIDE 

33  42 

115  36 

1370 

C 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3  8  59  C 

1  TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

haywaRO  6  ESE 

3663  C 

4  ALAMEDA 

37  39 

121  58 

9  33 

c 

HEALDSBURG 

3875  C 

1  SONOMA 

22 

36  37 

122  52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBuRG  F l RE  OEPT 

HEALDSBuRG  NO  2 

3678  C 

1  SONOMA 

22 

36  37 

122  52 

102 

6A 

WAlOO  F  IvERSON 

MEMET 

3896  C 

6  RIVERSIDE 

ii 

33  45 

1630 

8A 

LAKE    HEMET   MUN  WATER 

HENSHAW  DAM 

3«14  C 

6   SAN  DIEGO 

33  14 

210'- 

BA 

St 

c 

VISTA   1RR1G  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

21 

36  25 

120  55 

2160 

4P 

HERNANDEZ  7  SE 

4    SAN  BENITO 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERIA 

7    SAN  6ERDINO 

ROY  E  WALTERS 

METCh  HETCHV 

5,  TUOLUMNE 

B/ 

BA 

HETCH  HETCHY  wTR  SuP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

2'  NEVAOA 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

5  ALPINE 

OEPT  OF  wTR  RESOURCES 

HILTS 

1  SISKIYOU 

FRul T  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

2  LAKE 

GEORGE  G  H08ER6 

HOCKETT  MEADOWS 

5  TULARE 

corps  of  engineers 

hOEGEES  FC  60  A 

4017  | 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  13 

lie  02 

2  65  C 

9P 

LOUIS  LUE8KERT 

HOLLI STER 

'■■<.■ 

4  SAN  BENITO 

36  51 

265 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLL 1STER   10  ENE 

MRS  EOA  C  HuBBELL 

HONEYOEW  2  WSW 

1  HUMBOLDT 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

I  HUMBOLDT 

41  02 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLANO  S  NE 

JOHANNA  J  COUCH 

MOPLAND  LARGO  STATION 

1  MENDOCINO 

39  01 

CLIFFORD  w  CRAWFORD 

MOSSACK 

4  120 

5  TULARE 

37 

36  11 

116  37 

7100 

s 

corps  of  engineers 

HUASNA 

4144  C 

6  SN  LUIS  OBPO 

it 

120  23 

715 

c 

MRS  LURL1NE  R  BROWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

4148  C 

5  TUOLUMNE 

37 

36  06 

7800 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

4  1  Mi  : 

2  TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

770 

9P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  OAM 

5  CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3220 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176  C 

5  FRESNO 

27 

37  14 

7020 

)P 

C  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

huRkey  CREEk  Park 

-I  81 

t  RIVERSIDE 

: 

R  I  VERS I0E  CO  PK  DEPT 

MVA-1P0M 

-191  ■ 

1  TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEwlLD  MWY   MNTNC  STA 

1   DEL  NORTE 

STATE  OIV  OF  HWYS 

9    SAN  BENITO 

27 

120  40 

NEW    IDRIA    MINE    *  CHEM 

ioyllwild  ranger  sta 

4211  C 

6  RIVERSIDE 

33  45 

116  43 

3397 

)P 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

6223 

7  IMPERIAL 
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273  OS  MARIPOSA 
292  02  TLHAMA 

295  32  SHASTA 

296  02  SHASTA 

306  06  SAN  BE  Rb 1 NO 
339  3*  SAN  MATEO 

351 


01 

0*  CONTRA  COSTA 
02  SOLANO 
06  R1VERS10L 
06  RIVERSIDE 
05  PLACER 

INYO 
02  PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  t)ERO]NO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 


CONTRA  COS  T A 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNT A  BARBARA 

AMADOR 

TRIN] TY 

CALAVERAS 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINC 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


36  21 
33  2  1 
33  *8 


36  11 
!<  01 
39  56 


27  *025 


2  59  1000 


121  11 
20  30 
18  2* 


20  30 

L20  2* 

20  13 

!3  35 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


9A    6A  a\ 


750     SP  SP 


171   11A  11A 


2517'  MIDI  MID 


23     8A  8A 


55*5      IP  IP 


370  6A  8A 
178C  8A 


7iB      71  7A 


70u  ^ 


USBi 
1890i 
2755i  BA 


658& 

2260 
5165 


255      6P  6P 


80     5P  5P 


623     BA  8A 


MR   CHARLES   S  HALE 
IMPERIAL   IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MAP  I N  COUNTY  FIRE  DEPT 
S  SN  JOAQUIN  1R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS   LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 

ANDREW  J  BLANEY 
OCEANS  IDE  FIRE  OEPT 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 
HALF   MILL  RANCH 
PACIFIC  TEL»TEL  CO 
VENTURA  CO  FlRE  DEPT 
HERSCHEL   P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RyAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 

CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL   DIV   BEACH  ♦  PARKS 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
E   J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
DWR  +  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 

E    K  BARR 

JOHN   P  OHRWALL 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 


ENGINEERING  OEPT 

JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 

SUPT.  OF  STREETS  •  PKS. 
MISS  LILY  BERG 
EMPLOYEE  ENTERPRISER 
PACIFIC  GAS*ELEC  CO 
HETCH  HETChy  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  M  DURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  RObLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AviAl ION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSIRY 
PETALuMA  FIRE  OEPT 

ventura  county  fco 
l  a  co  fire  dept 
usfs.  district  ranger  , 
corps  of  engineers 
u  s  nat  park  service 
camulos  Ranch 
police  department 
p  g  +  e  company 
i  p  g  ♦  e  company 
inst  fst  genetics 


:it 


Sj  CORPS  O 
PANORAM 
RUSSELL 


CORPS  0 
NELSON 
Sj  CORPS  0 
U  S  FOR 

louis  e 


KERN  CO 
CORPS  0 
wlLLARD 


PLACERVILLE 

CAL  DEPT  WTR 
FREOR 1 CKSON 
UREKA  ST.  PK. 
V  OF  FORESTRY 

GUARD 

GUARD 


ENGINEERS 

MTS  LODGE 
E  NEAR 
COMPANY 
RE  DEPT 

ENGINEERS 
i  PALMER 

ENGINEERS 
ST  SERVICE 


SPAULD1NG 
IN  SON 
FIRE  DEPT 

ENGINEERS 
JOHNSON 

her  bureau 
city  of  redding 
re0d1ng  fire  chief 
reolands  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 


THOMAS  M  JAMESON 
FULSOM   STATE  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  P 
CITY  OF  RICHMOND 
U    S   ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  F IRE  OEPT 
CITRUS   t*P  STATION 
DEPT  OF  HATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 

SO  CALIF   EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L   SEP  T  AGN A 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETChy  wTR  SUP 

u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
university  of  calif 
edwin  l  paul  son 

edwin  h  learned 
mrs  clara  b  a8reu 
brother  u  benedict 
salinas  Rural  f  d 
fed  aviation  agency 
salinas  0am  operators 
joe  cabral  jr 


SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 

COUNTY  HOSPITAL 


CALIF  WTR 


TEL  ' 


IRE  OEPT 
U   S   WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  bureau 

SAN   DIMAS  FIRE  STA 


SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 
SAN  EM I GO  I  0  RANCH 
SAN  FELIPE   HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN   FERNANDO  PH  3 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANC  I  SCO  WB  AP 
^S  F  FEDERAL  BUILDING 


SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  GREGOR 1 0  2  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  EIP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  OAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 


1 SLANO 

[ SANTA  ANA  FIRE  STATION 
:  SANTA  ANA   RlvER    PH  3 

S  ANT  ft   ANA   RIVER    PH  M  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC»32 

SANTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

santa  Barbara  Tv  peak 


SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  OAl 

SANTA  I 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

(SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAH 
SAUGUS   PWR    PL   NO  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
fSCOTIA 

1 SEARSV1LLE  LAKE 
SEBASTOPOL  *  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPuL VEDA  DAH 

SHASTA  OAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
ShINGLEY OWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL    FC  *15 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISQUOC  SOUTH  FORK  CMP 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLACK  CANYON 

SLOJGHHOUSE  6  SE 

SNCJ  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEDAD 

SOMEsBAR  1  w 

SOMJS  3  NE 

SOMIS  3  NW 


sonora  rs 

souora  junction 

s  e  farallon 

so  entrance  y0sem1te 

south  fork  cabin 

south  lake 

spadra  pac  fc  j56  c 

SPRtCKELS  hwy  dRIDGE 
SPMNGVILLE  7  ENE 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRIN&VILLE  TULE  HOWS 
iQUAw  VALLEY 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL    INN  2 

AND1SH  1  E 

AND  I SH-HI CKE Y    ST  PK 

AN1SLAUS   POWER  HOUSE 

ATE  LAKES 

IRLING  CITY  RS 

OCK TON  DISPOSAL  PL 
OCKTON  WBAP 
OCKTON  FIRE  STATION 
OCKTON  MOWRY  BRIOGE 
ONYFORD  COOLEy  RANCH 
0NYF0R0  RANGER  STA 
0:<Y  GORGE  RESERVOIR 
OUT S  MEADOW 
RAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEAOOW 


SUNSET  3EACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 

susana  knolls 
susanville  airport 

usanville  1  wnw 

utter  hill  Ranger  sta 

ahoe  city 

AL30T  CAMP 
E HA CHAP! 

EHACHAPI  RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

HE  CEDARS 
he  GEYSERS 
HERMAL    FAA  AIRPORT 
HO JS AND  OAt-S 
HREE  RIVERS  6  SE 

HRE£  RVRS  EDISON  PH  2 

HREE  RvRS  EDISON  PH  1 

IGER  CREEK  PH 

OPANGA  PATROL  STA  FC6 

ORRANCE 

RABUCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

racy  carbona 

racy  pumping  plant 

rjnity  oam  vista  pt 


EE  RANGER  STATION 
IGA  MILL  CR  FC  *70 
ULEFIELO 
ULELAKE 

UNNEL  RANGER  STATION 
UULUMNE  MEADOWS 


I  OBSERVATION 
§         TIME  AND 
[3    I  TABLES 


LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANC  I  SCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
santa  Clara 
san  benito 

ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 

SAN  MATEO 
VENTURA 
MARIN 
ORANGE 
SAN  BERUINO 
SAN  6ER0INO 
LOS  ANGELES 
06l  SNT A  BARBARA 
.  SNTA  BARBARA 
SNT A  BARBARA  J 

LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 


33  36 
37  03 
35  IB 

37  3* 
33  1* 
37  58 
3  3  *5 


119  27 

122  32 

117  52 

117  06 


LOS 


1  ' 


OBPO 

SN  LUI S  08PO     2*1  35  ; 

SNTA  BARBARA     30  1*  < 

LOS  ANGELES     i  »»  3*  l 

LOS    ANGELES        3  3    3<-  ( 

VENTURA  29   3*  , 


965  01  SONOMA 

976  06   SNT  A  BARBARA 

967  06  ORANGE 

06  LOS  ANGELES 
Oli  SISKIYOU 
.       01  HUMBOLDT 
8068  0*1  SAN  MATEO 
80721  01  SONOMA 
60  7*'  03  LASSEN 
Bo*;  06  I 


3  S 


los  angeles 
humboldt 
el  oop»c  :■ 

SHASTA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTA  BARBARA 

SONOHA 

MONTEREY 

SACRAMENTO 

RIVERSIOE 

MAR  1 POSA 

NEVADA 

MONTEREY 


SAN  FRANC  I  SCO 
MARIPOSA 
SAN  6ERDIN0 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BEROINO 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  06PO 

FRESNO 
LOS  ANGELES 
SAN  I A  CRUZ 
SNTA  BARBARA 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 
KERN 


PLACER 
KERN 
KERN 
KERN 

PLACER 
SONOMA 
RIVERSIDE 
VENTURA 


Tulare 

AMADOR 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ORANGE 

SAN     J>.-4  J  ,  I  N 


36  0& 
36  12 
39  12 


18  08 

36  56 
39  S* 

37  5b 
37  5* 
37  58 
37  51 
39  15 
39  23 
39  35 

39  3* 


M 

*0  23 

*0  26 

38  23 
35  09 

39  10 

39  12 


)  1  38 
3*  11 
36  22 


SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 


TULARE 

TUOLUMNE 

SIANISLAU 

SHASTA 

ORANGE 


36  22 

37  53 
37  29 


i  01 

121  28 
llfl  17 

119  20 

120  51 

122  16 
117  *7 


1970 
2765 
2035 


120  36 

120  36 

120  27 

116  29 


22  38  27  122  *2 

32   3*  37  120  06 

28  33  *7  117 

29  3*  35  116 
12  *1  18  123  06 

71  *0  29  ,  12*  06 

*  37  2*  I  122  1* 


10     116  26 


-0    3o      121  M 


120  22 
lie  io 

117  39 


*1  123  08 

05  1  120  *0  , 

36  26  121  05  1 

33  52  I  116  *1  I 

50  119  10 


35351 
*170 
*975! 


19*0, 
8700 
6B85 


1050 
*0T0 
6235 
5239 
5660 
*030 
B50 
1130 
i  1300 
3518 


121 

121  23 

122  *0 

121  3  3 

122  32 
121  56 
121  06 
120  2  3 

119  13 


120  33 

120  *0 

120  *8 

119  26 


1586 

1025 
6228 

J975 
3975 
1*25 
5300 
5900 
1600 


1695 
5960 
*6*5 

*035 
6950 
8  60  ■ 


i  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
l  S  WEATHER  BUREAU 
i  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  UEPT 
ORB  1 N   R.  WAHINS 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY   J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
,  FOREST  SERVICE 
R.  LUNSFORD 
MRS  GATE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

i  BuR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

u  s  weather  bureau 

INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA  SWG.  TR, 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 

I  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  UN1V  OF  SANTA  CLARA 
1  ROBERT  £  BURTON 
I  CORPS  OF  ENGINfctRS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  P1LECK1 
I  u  S  WEATHER  BUREAU 
|  CITY  SANTA  MONICA 
|  S  m  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

|  CLARENCE  S  NEWBERRY 

SNTA   YNEZ   HIGH  SCHL 

WILLI  AM  0  SAPPINGTON 
,  L   A  WTR   *  PWR  DEPT 

U  S  FOREST  SERVICE 
■  PACIFIC  LUMBER  CO 
I  AUSTIN  CLAPP 

GEO  A  NAMMENS 
'  MRS  GEOR&L   W  RUMBO 


I     I  U  S   BUR  RECLAMATION 
i  SHELL  OIL  CO 
I  MRS  MARILYN  F  MACHJ 
THEODORE  6  HEUSNER 
MRS    JANICE  M  SUTTER 
I     '  LEE    Wl THYCOMBE 
i      U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    1  OS&ORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

I       JOHN  K  LEITHOLO 
■   STATE  OIV  OF  FSTRY 

MRS  MABEL  VAN  VLECk 
1  PALM  SPRINGS  WTR  CO 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANC10N1 
MRS  GEORGIA  ANN  LONG 
LAWTON  INVESTMENT  CO 
|  BERYLWOOD   INVEST  CO 

LAURENCE  w  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
l      U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S.  CALIF.  EDISON  CO. 
S  CALIF  ElEC  POWER  CO 
R  S  HUTCHISON 
MRS  BERTHA  MENNES 
ELMER  A  SUTTON 

U  5  FOREST  SERVICE 

P  G   +    E  COMPANY 
SOU1W  VALLEY    STATE  PK 

,  SQUIRREL   INN  MOLD  CO 

1  LEROY  KEMP 

|  RAY  C  FRALE Y 

I  CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

J  P  G  *  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

CITY  OF  STOCKTON 

JuS  weather  bureau 

STOCKTON  FIRE  DEPT 
MARTIN   P  MUHS 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
S)  OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  KAGRUDER 
SUEY  RANCH 

Si  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK    T  STEVENS 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  +  FD 
DARYL   K   OE  WALT 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
TE jon  ranch  company 
SULO  E  LAKSO 
S  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FATE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
P  G  ♦  E  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  HUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CARBONA    |R  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  01  ST 
S  U  S  WE AT  HER  BUREAU 
I  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL   A  PEARSON 

U  S  BUR  RECLAMATION 
THE   IRVINE  COMPANY 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  j 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

I      DIVISION  | 

COUNTY 

LATTrUDE 

U 

z 

0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

i 

PRKCiP 

g . 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

TwENTYNINE  palms 

„!-,<,.- 

7 

SAN  BEROINO 

34  08 

116  02 

5P 

5P 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

06 

SNTA  B ARSAP A 

30 

3«  59 

119  54 

2370 

C 

PHOENIX  RANCH 

HO! 

03 

j 

36  42 

120  03 

7829 

3P 

3? 

9472 

95 

8« 

" 

TWITCHELL  DAM 

SNTA  BARBARA 

SANTA  MAfilA  VLY  WCD 

WAWONA  RANGER  STATION 

MARIPOSA 

14 

119  40 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

run 1*M 

9121 

01 

MENOOCINO 

39  09 

123  12 

62: 

5P 

CITY  FIRE  OEPARTMENT 

WEAVERV 1 LLE  RANGER  STA 

M90 

01 

TRINITY 

40  44 

122  56 

2050 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

01 

MENDOCINO 

22 

39  08 

123  16 

1900 

MRS  MARJORIE  S  DORY 

WEED  1  S 

41  25 

122  23 

3630 

8A 

CHESTER  1  KIMREY 

UNION  Oil.   STEARNS  ABS 

ORANGE 

33  56 

710 

UNION  OIL  CO 

WELDON  1  wsw 

9512 

KERN 

10 

35  40 

lie  is 

2680 

c 

VERNON   J  8L0UNT 

V  C  L  A 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  04 

118  27 

430 

4f 

4P 

UCLA 

WENDEL   10  SE 

g  5  2 . 

0  3 

LASSEN 

120  04 

4035 

3P 

ED  F1L1PELLI 

UPLAND   J  * 

06 

SAN  BEROINO 

26 

34  08 

117  39 

1605 

*.r 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

95  31 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

.  6280 

s 

u  s  weather  Bureau 

UPPER  LAKE  7  W 

02 

LAKE 

39  11 

123  02 

1524 

EDGAR  J  SCHUETTE 

WESTHAVEN 

>56C 

05 

FRESNO 

11 

119  59 

285 

BOSTON  RANCH  CO 

UPPER  LAKE  RANGER  ST A 

02 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

1347 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEST  POINT    3  SW 

CALAVERAS 

16 

36  22 

120  33 

2400 

6P 

W  B  MANKER 

UPPER  MATTOLE 

01 

HUMBOLOT 

17 

*0  I  5 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

WESTVILLE 

02 

PLACER 

j 

39  11 

120  39 

5290 

DEPT  WATER  RESOURCES 

91 V 

;u 

37  46 

122  10 

7A 

z 

E   BAY  MUN  UTL  DIST 

91  02 

YUBARE 

36  2  2 

9200 

UPPER  TRES  PINOS 

SAN  BENITO 

2( 

2050 

z 

ELOON  FANCHER 

WHEAT  LAND  2  NE 

121  24 

E  CLEMENS  HORST  CO 

VACAvlLLE 

woo 

• 

2: 

38  22 

122  00 

175 

E  H  UHL 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

961! 

0< 

VENTURA 

V. 

34  29 

119  IB 

B75 

: 

VENTURA  CO  fC  DIST 

VALLETON 

MONT EPS Y 

24 

35  53 

120  42 

950 

c 

MRS  AMY  CURTIS 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

: 

ROSCOE  G  WILBER 

VALLEY  CENTER  6  N 

SAN  01  EGO 

33 

33  18 

1675 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

SHASTA 

23 

40  37 

122  32 

1310 

6A 

6A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

VALYERMO  PANGER  ST A 

07 

LOS  ANGELES 

1 5 

34  27 

3705 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

J7 

MONO 

37  30 

118  11 

10150 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

VANDEN9EPG  AFB 

Ot 

SNTA  BARBARA 

33 

120  35 

367 

MID 

Mil 

U  S  AIR  FORCE 

WHITE  MOUNTAIN  2 

07 

MONO 

37  35 

118  14 

12470 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

VAN  NUTS  FC  158 

it 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  11 

118  27 

695 

8A 

VAN  NUYS   PUBLISH  CO 

WHITE  ROCK 

fl  ?.  v 

SACRAMENTO 

121  05 

353 

7/ 

MRS.  80- JEAN  PARKER 

VENA DO 

01 

SONOMA 

38  37 

123  01 

1260 

: 

JOHN  a  HARPER 

WHITTIER  FC  106  0 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

33  58 

lie  o; 

320 

WHITTIER  WATER  DEPT 

VENTURA 

33 

34  17 

119  ie 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

0: 

COLUSA 

2: 

39  09 

122  09 

86 

8A 

8A 

: 

CITY  OF  WILLIAMS 

FRESNO* 

27 

37  22 

118  59 

7520 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

WILL1TSS1  NE 

9684 

01 

MENDOC 1  NO 

39  2  5 

1  348 

*P 

4P 

VlCTOAVILLE   PUMP  PLANT 

I  ■  ■  S 

D7 

S AN  BEROINO 

15 

117  18 

2858 

.A 

VICTOR  CO  WATER  DI5T 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

39  21 

123  19 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

VlDETTE  MEADOW 

:  ' 

FRESNO 

11 

36  45 

lie  25 

9  500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

willow  CREEK  ranch 

:,. 

31 

MODOC 

I! 

41  50 

120  45 

520C 

8/ 

HAROLD  8RIGGS 

VINCENT  FIRE   ST A  FC1 20 

t 

LOS  ANGELES 

29 

34  29 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WILLOWS 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

BA 

HOWARD  R  ALL ARC 

VINTON 

02 

8 

39  49 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

WINCHESTER 

9722 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  43 

117  05 

1475 

: 

JIM  M  BLACKMORE 

VISAL.1A 

05 

36  20 

119  18 

354 

TULARE  CO  C  OF  C 

WINTERS 

9742 

32 

YOLO 

3B  32 

121  56 

135 

BA 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

VISTA   2  NNE 

9376 

SAN  OIEGO 

33  14 

117  14 

510 

5f 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

WOFFORD  HEIGHTS 

05 

KERN 

10 

35  43 

ne  27 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

VOLCANOVILLE 

9362 

02 

el  dorado 

1 

38  59 

120  47 

3036 

ERNEST  P.  STEWARD 

WOODCMUCK  MEADOW 

: ' 

FRESNO 

11 

37  02 

tie  54 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VOLLMEPS 

SjBfi 

02 

SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

: 

MRS   IRENE  M  VOIL.4ERS 

WOOD F OK Pi 

)77« 

ALPINE 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

MRS   WILMA  C  BARR 

VOLTA    POWER  HOUSE 

02 

SHASTA 

23 

40  28 

2200 

4P 

: 

P  G  +  E  COMPANY 

WOODLAND   1  WNW 

976] 

02 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERv 

WALLACE    1  SE 

94  IB 

05 

CALAVERAS 

2 

38  11 

120  58 

214 

SA 

CLARION   E    VAN  SCHA1CK 

WRIGHTS 

04 

SANTA  CLARA 

37  OB 

121  57 

1600 

51 

MARVIN  E  WARE 

WAL-tAR  SCHOOL 

9*>2  3 

04 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

US 

5P 

MILTON  Ha  BRINTON 

WRIGHTS  LAKE 

OS 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

u  s  weather  Bureau 

WALNUT  CREEK  2  ESC 

9423 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

RAY    1    WMl TTEMORE 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

415 

5P 

5P 

YOR8A  LINDA  WATER  CO 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

9426 

06 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

TOM AS   S  VANASEK 

YORKVILLE 

989] 

17 

38  55 

123  16 

1100 

: 

MRS   LOLA  A  HULBERT 

WALNUT    CPEEK   A  E 

9427 

04 

ION  T  P  A  COIll* 

37  54 

121  59 

400 

MRS  BETTY  S.  FA I RCLOUGH 

YOSEM 1 T  E    NATIONAL  PARK 

9855 

as 

MAR [POSA 

1' 

37  45 

119  35 

3985 

SP 

5P 

C  H 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

WALNUT  GROVE 

9426 

D2 

SACRAMENTO 

23 

36  14 

121  31 

23 

INACTIVE  4/20/61 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

41  i.3 

122  38 

2625 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALNUT    PTL    ST A  FC102C 

LOS  ANGELES 

26 

3*.  00 

117  52 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

SAN  OIEGO 

33  17 

116  36 

3180 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

KERN 

10 

35  36 

333 

8A 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

I  DRAINAGE  CODE;  1-AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7- EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11-K1NGS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCE)D  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-P1T  22-RUSSIAN  2 3-SACRAMENTO 
24-SALINAS  2S-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  3I-SANTA  MARGARITA  32-SANTAVNEZ 
33-SOUTH  COAST   34-STAN1SLAUS     3S-TR1NITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE  38-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist ,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street  San 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65s  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowiall 
and  Snow  on  Ground1'  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m. ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation, 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  m  the  "C lim at o logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  m  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
+4     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  m 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25,  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year,     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


In  Cooperation  With 
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ASHEVILLE:  196S 


CALIFORNIA  -  MARCH  1965 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURES:  During  March,  temperatures 
averaged  above  normal  in  the  interior  valley  and 
along  the  south  coast,  but  were  below  normal 
elsewhere  in  the  State.  Departures  from  normal 
were  generally  small,  but  Mt.  Shasta  City  re- 
ported +2.1°,  and  Sandberg  showed  -3.1°.  At 
San  Francisco,  there  were  only  6  days  during 
the   month   with   above    normal  temperatures. 

PRECIPITATION:  Over  most  of  the  State  pre- 
cipitation for  March  was  below  normal,  with 
deficiencies  at  some  north  coast  and  northern 
mountain  stations  amounting  to  3  to  4  inches. 
Excesses  were  reported  locally  in  the  San  Joaquin 
Valley  and  along  the  south  coast.  At  Mt.  Shasta 
City,  the  February-March  precipitation  has  been 
only  20  percent  of  normal,  and  this  was  the  first 
March  since  1947  in  which  no  snow  was  reported. 
Eureka  experienced  the  driest  March  since  1923. 


Burbank' s  seasonal  precipitation  through  March 
has  been  the  lowest  of  record.  Though  March 
precipitation  at  San  Diego  was  greater  than 
normal,  the  seasonal  total  to  March  31  has  been 
only  52  percent  of  normal.  At  the  other  extreme 
were  Stockton,  where  a  new  24-hour  precipitation 
record  was  set  for  March,  and  Fresno,  where  new 
intensity  records  for  March  were  established  for 
the  5-,  10-,  15-,  and  30-minute  andl-,  2-,  and 
3-hour  periods. 

STORMS:  A  damaging  sandstorm  was  reported 
from  San  Bernardino  County  on  the  2d.  Pilots 
reported  a  funnel  cloud  aloft  near  Los  Alamitos 
on  the  7th,  and  waterspouts  in  the  vicinity  of 
Seal  Beach  on  the  10th  and  about  30  miles  west 
of  Oxnard  on  the  11th.  Lightning  started  a  fire 
at  Buckeye  that  burned  a  store,  with  a  loss  re- 
ported at  $5,000. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco,  Calif.  94102 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

& 

Snow.  Sleet 

No.  0!  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.SO  or  More 

0 

s 

0 

5 

S< 

S  tt 

si 

0  1 
•=! 

»    *  « 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

65.6 

40.2 

52,9 

79 

22 

31 

24 

368 

0 

0 

4 

0 

1.87 

.73 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

57.9 

39.6 

48.8 

72 

22 

31 

25 

494 

0 

0 

1 

0 

1.50 

.81 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

8IG  BAR  RANGER  STATION 

67.7 

34,7 

51.2 

80 

22 

29 

2 

419 

0 

0 

11 

0 

,96 

.44 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

60.7 

27.8 

44.3 

72 

2 1 

20 

j  7 

633 

0 

0 

24 

0 

,07 

.04 

12 

.0 

0 

° 

CEC1LVILLE  SAWYER 

CLOVERDALE  3  SSE 

66.4 

41.2 

53,8 

•  .3 

81 

21 

33 

17 

340 

0 

0 

0 

0 

1.95 

-  2,89 

.61 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

CCVE  LO 

66. MM 

31. 7M 

49.  3M 

79 

22 

27 

19 

479 

0 

0 

1  8 

0 

2.08 

.0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

57.9 

39.9 

48,9 

70 

2 

30 

18 

493 

0 

0 

2 

0 

1.11 

.78 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

OLTTONS  LANDING 

6  2.3 

52,1 

2  2 

37 

28* 

392 

0 

0 

0 

0 

1.36 

,45 

27 

0 

ELK  VALLEY 

61.5 

3o!5 

46.0 

74 

21 

21 

18 

583 

0 

0 

23 

0 

1.25 

.96 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

53.7 

43.3 

48.5 

•  .2 

62 

2. 

37 

28. 

505 

0 

0 

0 

0 

1.23 

-  4,02 

.53 

26 

.0 

0 

5 

1 

0 

FERNDALE   2  NW 

56.8 

41.8 

49.3 

66 

3 

34 

28 

481 

0 

0 

0 

0 

1.06 

.50 

26 

.0 

0 

3 

I 

0 

FCREST  GLEN 

62.6 

28.9 

45.8 

2.0 

76 

22 

23 

25 

590 

0 

0 

24 

0 

1.75 

-  5,97 

.70 

27 

T 

0 

4 

2 

0 

FORT  BRAGG 

58  .  8 

42.8 

50.8 

70 

5, 

36 

25* 

431 

0 

0 

0 

0 

2.06 

-  2,98 

1.21 

27 

0 

0 

3 

FCRT  BRAGG  AVIATION 

58.  OM 

40. 3M 

49. 2M 

69 

2 

32 

19 

483 

0 

0 

1 

0 

2.45 

.99 

26 

.0 

0 

4 

2 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

62.1 

27.4 

44,8 

71 

224 

20 

19. 

620 

0 

0 

2  7 

0 

.01 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

FCRT  ROSS 

58.* 

43.1 

50.8 

71 

1 

38 

17 

434 

0 

0 

0 

0 

2,71 

-  2,36 

.80 

31 

.0 

0 

6 

2 

0 

GRATON   1  W 

62.2 

39,6 

50.9 

-  1.3 

76 

21 

32 

25. 

428 

0 

0 

2 

0 

2.38 

-  2,71 

.82 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

67.8 

33,1 

50.5 

2.0 

80 

22 

26 

19 

444 

0 

0 

1' 

0 

,31 

•  6,14 

.23 

26 

•  0 

0 

0 

HEALDSBURG 

66.9 

42.3 

54.6 

.8 

82 

21 

35 

28 

313 

0 

0 

0 

0 

1.58 

-  3.31 

.50 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

HILTS 

57,5 

28.8 

43,2 

68 

22* 

22 

18 

670 

0 

0 

27 

0 

1.07 

1.00 

1 

.0 

0 

1 

1 

1 

HOOPA 

65.7 

38.3 

52.0 

78 

22 

31 

25 

395 

0 

0 

J 

0 

1.09 

,58 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

KEnTFIElD 

62.8M 

42, 5M 

52. 7M 

•  .2 

77 

22 

37 

19 

374 

0 

0 

0 

0 

4,00 

-  1.90 

1.84 

27 

,0 

0 

5 

2 

1 

KLAMATH  R 

57.2 

39,5 

48.4 

69 

20* 

3 1 

18* 

510 

0 

0 

2 

0 

1.92 

1,05 

26 

,  0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

63.7 

37.0 

50,4 

76 

20 

29 

19. 

447 

0 

0 

6 

0 

1.34 

,58 

27 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

63. A 

31.9 

47,7 

76 

21 

24 

25. 

533 

0 

0 

17 

0 

2.22 

.90 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

LAvA  BEDS  NAT  MONUMENT 

52. 3M 

28. 4M 

40, 4M 

64 

22 

17 

18 

755 

0 

0 

2* 

0 

,03 

.03 

26 

.5 

1 

26 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

53.1 

20.0 

36,6 

65 

22 

10 

18 

873 

0 

0 

31 

0 

,04 

.04 

26 

0 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

64.0 

40,7 

52,4 

*  ,9 

78 

2  !♦ 

34 

1 9 

384 

0 

0 

0 

0 

1.68 

_   i  £fr 

.79 

27 

0 

ORtCK  PRAIRIE  CREEK  pk 

58.8 

37.4 

48.1 

74 

20 

27 

19 

514 

0 

0 

7 

0 

1.11 

.72 

26 

!o 

0 

2 

I 

0 

ORLEANS 

66.5 

35,2 

50,9 

80 

21 

30 

24 

428 

0 

0 

5 

0 

1.32 

-  4,93 

.68 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

63.  1 

40,8 

52,0 

•  ,9 

77 

21 

3* 

25. 

396 

0 

0 

0 

0 

1.53 

.  1.79 

,66 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

PC1NT  ARENA 

57.4 

42,6 

50,0 

66 

2 

37 

28. 

439 

0 

0 

0 

0 

2.46 

,75 

27 

.  0 

0 

2 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

66. 9M 

35. 1M 

51, OM 

81 

21 

27 

18 

0 

0 

0 

1,76 

-  3.48 

.78 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

63.9 

39.1 

51.5 

80 

22 

32 

19 

410 

0 

0 

1 

0 

2.35 

,94 

27 

.0 

0 

4 

2 

0 

SAINT  HELENA 

65.2 

39.7 

52.5 

.1 

82 

21 

31 

25 

382 

0 

0 

3 

0 

1.33 

-  3.01 

.57 

27 

.0 

0 

6 

1 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

67.5 

38.0 

52.8 

77 

22 

31 

25. 

374 

0 

0 

3 

0 

1.20 

,74 

26 

.0 

0 

3 

1 

0 

SAN  RAFAEL 

64.7 

43.9 

54,3 

75 

20 

38 

29 

325 

0 

0 

0 

0 

2.62 

.97 

31 

0 

0 

SANTA  ROSA 

65.4 

39.0 

52.2 

-  .6 

78 

22 

34 

19 

389 

0 

0 

0 

0 

.97 

•  3,01 

.36 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

SCOT IA 

59.7 

42.0 

50.9 

.4 

76 

3 

35 

23 

430 

0 

0 

0 

0 

1.20 

-  5,12 

.51 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

SHELTER  COVE 

57. 7M 

46, OM 

51. 9M 

65 

17 

40 

16 

397 

0 

0 

0 

0 

2.96 

1.99 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

SONOMA 

65.4 

39.2 

52.3 

78 

22* 

31 

26. 

386 

0 

0 

4 

0 

2.08 

,58 

31 

.0 

0 

6 

2 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

58.0 

33.3 

45.7 

7j 

22 

28 

19* 

594 

0 

0 

15 

0 

1.11 
I  .  l  3 

,40 

26 

TLLELAKE  //r 

56.6 

22.2 

39.4 

65 

21 

13 

18 

786 

0 

0 

29 

0 

,07 

-  ,89 

.06 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

UK  I  AH 

66.0 

39.1 

52.6 

.2 

82 

21 

31 

18 

376 

0 

0 

1 

0 

1.67 

-  2,70 

,88 

2  7 

.0 

0 

4 

1 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

63.5 

29,2 

46,4 

1.4 

76 

22 

22 

18. 

574 

0 

0 

2  1 

0 

1.13 

-  3,06 

.36 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

WEEO  1  S 

56.8 

24,3 

40.6 

68 

22 

14 

18 

7»2 

0 

0 

28 

0 

.27 

.07 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

WlLLITS   1  NE 

61.3 

36,4 

4  8.9 

2  8 

25* 

492 

0 

0 

9 

0 

2  66 

1  .  Ufc 

26 

.  0 

YREKA 

59.9 

30.5 

45.2 

1.9 

70 

22 

21 

1 

60B 

0 

0 

21 

0 

|02 

-  1.59 

.01 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

49.1 

.0 

1.48 

•  3.41 

•       *  • 

SACRAMENTO 

Drainage  02 

ADTN  RANGER  station 

54. 9M 

24. 7M 

39. 8M 

65 

22. 

16 

18 

773 

0 

0 

28 

0 

.12 

,12 

26 

T 

0 

1 

0 

0 

ALTLRAS  RANGER  STATION 

57.2 

20.7 

39.0 

.6 

69 

22 

9 

19 

802 

0 

g 

3  0 

0 

.23 

-  1.14 

.15 

27 

1.0 

1 

27 

1 

0 

0 

ALBURN 

62.8 

41.6 

52.2 

.8 

75 

22 

37 

28 

389 

0 

0 

0 

0 

3.36 

-  2,02 

1.70 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

BERRYESSA  LAKE 

42.7 

75 

22 

38 

25. 

0 

0 

0 

0 

.86 

•  *7 

27 

.  0 

0 

2 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

47.0 

33.7 

40,4 

.9 

60 

21 

27 

28 

759 

0 

0 

12 

0 

4.75 

-  3,70 

1,50 

27 

24.8 

18 

28 

7 

3 

2 

BCWMAN  DAM 

50.0 

29.5 

39,8 

.6 

61 

21 

22 

28. 

776 

0 

0 

26 

0 

4.41 

-  5,72 

1.47 

27 

37.0 

45 

27 

7 

4 

1 

BROCKS  FARNHAM  RANCH 

65.2 

38.7 

52.0 

-  ,9 

76 

22 

30 

IB 

396 

0 

.94 

-  1.69 

.32 

7 

.0 

0 

4 

0 

0 

BLRNEY 

58.0 

24.9 

41.5 

71 

22 

16 

19. 

722 

0 

0 

28 

0 

U03 

.52 

27 

.5 

1 

27 

3 

1 

0 

CANYON  OAM 

49.  1M 

25. 6M 

37,4M 

,  1 

60 

22 

18 

3 

849 

0 

0 

30 

0 

2.67 

-  2.39 

1.15 

12 

18.0 

24 

4* 

4 

2 

1 

CENTERVILLE  PH 

68.3 

38.3 

53.3 

.3 

78 

21 

30 

18 

355 

0 

0 

2 

0 

2.54 

•  3,42 

1.03 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

CHESTER 

53.8 

25.8 

39.8 

67 

22 

18 

3 

773 

0 

0 

28 

0 

2,38 

-  1,64 

.83 

27 

10.0 

3 

24 

5 

2 

0 

chtco  experiment  sta 

66.5 

41.0 

53.8 

,8 

76 

21 

32 

18 

343 

0 

0 

1 

0 

2,36 

-  ,93 

1.00 

26 

.0 

0 

4 

1 

1 

CLARKSBURG 

63.  8 

41,0 

52.4 

76 

22 

34 

19 

382 

0 

0 

0 

0 

1.32 

.57 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

63. 6M 

33. 1M 

48. 4M 

78 

22 

25 

19 

508 

0 

0 

16 

0 

1.08 

.53 

6 

•  0 

0 

4 

1 

0 

CCLFAX 

59.  IM 

39.5M 

49.3M 

.1 

72 

21 

34 

26. 

479 

0 

0 

0 

0 

3,70 

-  3.43 

1.70 

27 

.0 

0 

5 

3 

1 

CCLUSA   1  SSW 

66.9 

40.1 

53,5 

-  .6 

79 

21 

32 

3 

346 

0 

0 

1 

0 

.71 

-  1.35 

.29 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

DAv IS  1  wSW 

64.6 

40.5 

52.6 

•  .8 

78 

22 

33 

20 

378 

0 

0 

0 

0 

,89 

-  1,25 

.43 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

54.9 

30.6 

42.8 

.7 

64 

21. 

27 

19. 

683 

0 

0 

24 

0 

4,67 

-  5.24 

2.02 

27 

3.2 

T 

28. 

6 

3 

1 

DE  SABLA 

58.5 

35.8 

47.2 

1.0 

67 

22. 

28 

18 

546 

0 

0 

2 

0 

4.19 

-  4,25 

2.26 

27 

•  0 

0 

6 

2 

1 

0C8BINS  COLGATE 

64.5m 

40. 9M 

52. 7M 

75 

21 

35 

3 

376 

0 

0 

0 

0 

2,85 

•  3.11 

1.22 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

DCWN I FV I LLE  RANGER  STA 

59. 9M 

30,  3M 

45. 1M 

70 

22 

26 

3 

0 

0 

2  1 

0 

2.97 

T 

T 

26. 

EAST  PARK  RESERVOIR 

62.2 

37,5 

49.9 

-  .5 

76 

22 

31 

25. 

463 

0 

0 

4 

0 

1.07 

-  1,18 

.41 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

65.1 

43,0 

54.1 

77 

21 

36 

19 

331 

0 

0 

0 

0 

1.35 

.60 

31 

,0 

0 

3 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


MARCH  1965 

Continued     


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 
,2 

Departure 
From  Nonnal 

Greatest  Day 

• 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

Q 

s 
2 

5 
° 

.50  or  More 

1.00  or  More 

0 

Si 

•„f 

si 

.*■! 

FCLSOM  DAM 

63.4 

43.8 

53.6 

T6 

22 

36 

1 

344 

0 

0 

0 

0 

2.39 

1.05 

27 

.0 

0 

5 

2 

1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

59. 3M 

36. OM 

47.2M 

68 

22 

30 

1 

544 

0 

0 

0 

3.79 

2.28 

27 

1.0 

1 

26 

5 

1 

1 

GRASS  VALLEY 

59.5 

36.3 

47,9 

•  1.5 

74 

22 

31 

28ft 

521 

0 

0 

4 

0 

3.24 

• 

5.14 

1.79 

27 

T 

0 

6 

1 

1 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

SR. 9 

26.3 

43.1 

•  .5 

71 

22 

18 

19. 

674 

0 

.72 

- 

1.30 

.43 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

JESS  VALLEY 

50.8 

24.7 

37.8 

60 

31. 

15 

18 

839 

0 

0 

29 

0 

.52 

- 

1.36 

.38 

27 

5.0 

T 

27 

I 

0 

0 

LAKEPORT 

64.4 

36.5 

50,5 

75 

22. 

29 

25 

444 

0 

0 

10 

0 

.49 

2.37 

.51 

27 

.0 

0 

3 

1 

0 

LAKE5HORE 

66.0 

37,4 

51.7 

80 

21 

30 

3 

406 

0 

0 

5 

0 

.19 

26 

.0 

0 

S 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

50.9 

27.5 

39,2 

.8 

61 

21 

22 

28 

793 

0 

0 

30 

0 

4.56 

4,88 

2,16 

27 

34.5 

29 

27 

S 

4 

1 

i        c    chain  Pi  i  m/".  CiAm 
i_  **  H  r    SPflULU.iNy  u 

LAS  PLUMAS 

64.7 

45.0 

54,9 

•  .3 

74 

22* 

38 

11 

308 

0 

0 

0 

0 

2.93 

- 

4.23 

1.02 

26 

.0 

0 

6 

2 

1 

MANZAN ! TA  LAKE  // 

46.0 

24,0 

35.0 

59 

22 

14 

28 

919 

0 

1 

31 

0 

2.46 

.84 

27 

31.0 

23 

13 

6 

1 

9 

MARY5V! LLE 

67.6 

42,4 

55,0 

.2 

80 

22 

37 

28 

300 

0 

0 

0 

0 

- 

2,04 

.21 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

MC  CLOUD 

58.3 

27.5 

42.9 

2.0 

71 

22 

19 

18 

679 

0 

0 

25 

0 

.38 

• 

5,65 

,14 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

49.5 

27.0 

38,3 

2.1 

62 

22 

21 

18 

821 

Q 

2  8 

0 

4.44 

- 

2.16 

1.18 

12 

24,6 

9 

12* 

6 

4 

2 

MCNTICELLO  DAM 

63.9 

41.5 

52.7 

77 

22 

36 

25. 

376 

0 

0 

0 

0 

1.91 

.40 

27 

,0 

0 

4 

0 

0 

mount  Shasta  wb  city  //r 

55.9 

30.6 

43.3 

2.1 

68 

21 

21 

2 

669 

0 

0 

19 

0 

,63 

3,83 

.25 

31 

,0 

0 

2 

0 

0 

NEVADA  CITY 

56.3 

32.4 

44.4 

.4 

69 

22 

26 

19 

635 

0 

0 

19 

0 

3,26 

- 

4.66 

1.61 

T 

0 

7 

2 

1 

OPLAND 

66.6 

41.2 

53.9 

.2 

78 

22 

33 

25. 

337 

0 

0 

0 

0 

.91 

- 

1,46 

.55 

27 

.0 

0 

3 

I 

0 

UHUv (LLC 

66.5 

44.4 

55,5 

77 

22 

37 

2 

291 

0 

0 

0 

0 

1.21 

.44 

27 

,0 

0 

4 

0 

0 

PARADISE 

60.5 

41.1 

50,8 

72 

22 

34 

28 

431 

0 

0 

0 

0 

3.41 

1.47 

27 

.0 

0 

7 

2 

1 

PLACERVILLE 

59.3 

34.5 

46.9 

-  .5 

71 

22 

27 

29. 

553 

0 

0 

10 

0 

2,39 

3,64 

1,38 

27 

.0 

0 

3 

1 

1 

PLACERV1LLE  IPG 

56. 4M 

39.  5M 

48. OM 

69 

22 

32 

26 

513 

0 

0 

1 

0 

2  41 

.0 

0 

PLATINA 

61.7 

34,5 

48.1 

73 

21 

25 

3 

515 

0 

0 

10 

0 

U35 

.36 

27 

,0 

0 

5 

0 

0 

53.0 

24.1 

38.6 

1.3 

65 

21 

13 

20 

811 

n 

0 

3  0 

0 

1.99 

■ 

.58 

.95 

12 

17,0 

10 

12 

4 

2 

0 

OUINCY  RANGER  STATION 

60.1 

28.1 

44.1 

1.9 

73 

22 

20 

3* 

641 

0 

0 

25 

0 

2.25 

* 

3.13 

.85 

12 

4.0 

3 

12 

4 

2 

0 

red  bluff  we  airport  r 

66.4 

43.1 

54.8 

,7 

80 

15 

35 

3 

311 

0 

0 

0 

0 

1.95 

.75 

1.14 

27 

.0 

0 

2 

2 

1 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

70.6 

44,5 

57.6 

3.6 

82 

2U 

38 

14 

223 

0 

0 

0 

0 

1  •  09 

- 

3,81 

.42 

.0 

0 

4 

0 

0 

RCCKLIN 

64.0 

38,6 

51.3 

•  ,4 

75 

22 

30 

2 

417 

0 

0 

3 

0 

1.87 

- 

1,66 

1.03 

27 

.0 

0 

3 

2 

1 

CflrDAMCMTfl    ujfi    ATODADT  D 
5*  L  K  AM  E  IS  1  U    WD    MIKrUKr  K 

63.3 

42.6 

53.0 

-  ,4 

76 

21 

33 

2 

363 

0 

0 

0 

0 

1.47 

- 

■  89 

.46 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

SACRAMFNTO  WB  CITY  r 

65.  8 

46.4 

56.1 

1.9 

80 

21 

40 

19. 

266 

0 

0 

0 

0 

1.61 

* 

.85 

.70 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

SHASTA  DAM 

64.0 

45,5 

54.8 

77 

22ft 

41 

23. 

311 

0 

0 

0 

0 

1.96 

.42 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

SIERRA  CITY 

28. 

652 

0 

0 

21 

0 

4  13 

1,51 

3 

27. 

5 

SIFRRAVILLE   RANGER  STA 

52!l 

26.1 

3r!i 

1.3 

65 

22 

18 

2 

797 

0 

0 

30 

0 

1.70 

- 

1.14 

■  S3 

27 

29,0 

6 

12 

4 

2 

0 

3LU"     3KK  1  l>iV)0     1     C  ft** 

40.8 

21.3 

31.1 

54 

22 

12 

28 

1045 

0 

3  1 

0 

4.39 

2.06 

27 

39.2 

117 

28 

a 

4 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

64.3 

39.0 

51.7 

,2 

75 

21ft 

32 

18 

405 

0 

0 

I 

0 

1.60 

* 

,67 

.78 

6 

■  0 

0 

4 

1 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

55.5 

31,7 

43.6 

68 

21 

26 

18 

654 

0 

0 

19 

0 

S.*9 

1.77 

27 

3.5 

3 

12 

7 

ft) 

3 

TURNTABLE  CREEK 

13* 

296 

0 

0 

0 

0 

1 2 

TWIN  LAKF.S 

40.8 

16.4 

29.6 

.3 

52 

21 

5 

28 

1121 

0 

4 

31 

0 

3I24 

3.84 

1.20 

27 

44,5 

113 

27 

6 

3 

1 

64.  4M 

35. 3M 

49, 9M 

77 

21 

28 

1 

0 

0 

0 

1 .  39 

,63 

.0 

0 

I 

1 

0 

vacaville 

66.1 

42.4 

54.3 

1.0 

80 

21 

3* 

25 

325 

0 

0 

0 

0 

.91 

- 

2.21 

.36 

27 

.0 

0 

3 

0 

0 

VCLTA  POWER  HOUSE 

63.7 

38.2 

51.0 

73 

22. 

34 

29. 

430 

0 

0 

0 

0 

3,47 

.70 

1.23 

27 

.0 

0 

4 

3 

1 

whiskEyt;wn  res 

80 

357 

0 

0 

0 

0 

.89 

27 

0 

WILLIAMS 

67.3 

4U5 

54.4 

78 

22ft 

36 

8. 

321 

0 

0 

0 

0 

.49 

.22 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

WILLOWS 

66.0 

40.5 

53.3 

-  ,3 

77 

22 

34 

3 

358 

0 

0 

0 

0 

• 

1.62 

.26 

.0 

0 

2 

0 

9 

WINTERS 

65.4 

43.0 

54.2 

78 

22 

38 

25. 

327 

0 

0 

0 

0 

.91 

.49 

13 

.0 

0 

2 

0 

0 

WOODLAND   1  WNM 

65.6 

41.1 

53.4 

-  1.7 

80 

22 

34 

25 

314 

0 

0 

0 

0 

.71 

- 

1.47 

.20 

27 

.0 

0 

4 

0 

0 

DIVISION 

47,9 

.9 

2.07 

2.78 

KinDTUCflCT  INTFoTOD 
NO"  FMtflS  I     1  IN  1  C  H  I  UK 

BASIN  03 

BOCA 

48.0 

18.8 

33.4 

61 

22 

6 

3 

9T3 

0 

0 

31 

0 

1.69 

.96 

27 

11.0 

10 

27 

3 

1 

0 

BOD  IE 

36.3 

11.1 

23,7 

47 

21 

•  6 

2 

1273 

0 

8 

31 

4 

.30 

2  7 

8.5 

1 6 

8 

4 

0 

0 

BRIDGEPORT 

50.4 

20.4 

39.4 

62 

21 

9 

2 

912 

0 

0 

30 

0 

.25 

.24 

27 

5.7 

0 

1 

0 

0 

U  t  L?  *  H  V  I  L  L  C 

52.5 

29.0 

40.8 

1.0 

65 

22 

18 

18 

744 

.16 

1.29 

.14 

27 

1.0 

T 

25 

1 

0 

0 

DCNNER  MEMORIAL  ST  PK 

47.2 

20.5 

33.9 

60 

22 

9 

2 

959 

0 

0 

31 

0 

1.44 

.75 

27 

21.5 

32 

27 

3 

1 

0 

0OYLE  3  SSE 

53.4 

27.8 

40,6 

65 

22 

19 

19. 

750 

0 

0 

26 

0 

1.97 

.61 

12 

5.6 

2 

24ft 

4 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GiME 

4  2  ,  OM 

66 

2 1 

1 9 

3 

70? 

0 

0 

25 

0 

,64 

12 

.  0 

3 

0 

FCRT  BID".'ELL 

55.4 

25il 

40.3 

.7 

67 

21 

12 

18 

758 

0 

0 

27 

0 

.24 

m 

1.40 

.13 

27 

T 

T 

12 

1 

9 

0 

™tTCH3    **     J  W 

46.2 

19.3 

32.8 

55 

21 

10 

2 

992 

0 

0 

31 

0 

1.94 

1.07 

26 

16.0 

45 

6 

4 

1 

1 

MONO  LAKE 

)0.0 

24.2 

37.1 

60 

29. 

16 

2 

859 

0 

0 

29 

0 

,90 

.43 

13 

11.5 

2 

13 

3 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

46.6 

21.0 

33.8 

61 

22 

9 

2 

9*9 

0 

1 

31 

0 

0  1.03 

,70 

27 

14 

27 

2 

1 

0 

SLSANVILLE  AIRPORT 

56.2 

27,6 

41,9 

1.3 

70 

2 1 

18 

2 

711 

0 

0 

24 

0 

.70 

,61 

,41 

12 

T 

0 

9 

0 

TAHOE  CITY 

43.5 

24,4 

34.0 

1.8 

54 

31 

16 

2 

935 

0 

0 

30 

0 

1.63 

2.32 

.77 

27 

18.3 

27 

8. 

3 

1 

0 

TERMO 

49.9 

22.8 

36.4 

62 

21 

13 

19» 

882 

0 

0 

31 

0 

•  6* 

.45 

1.1 

T 

12. 

2 

9 

0 

TRUCK  EE   RANGER  STATION 

46. 4M 

20.  3M 

33. 4M 

.7 

59 

22 

9 

2 

968 

0 

0 

31 

0 

2.37 

- 

1,65 

1.10 

27 

32.0 

14 

3. 

6 

2 

1 

WCODFORDS 

51  .  1M 

2  7.7M 

39, 4M 

62 

30* 

18 

2 

787 

0 

0 

26 

0 

.43 

.12 

27 

1.1 

0 

2 

9 

0 

DIVtSION 

36.2 

.1 

.98 

1,28 

•       •  • 

t.t;NTH1L  LUAat 

DRAINAGF  04 

AV I  LA  BEACH 

66.9 

46,4 

56.7 

78 

21 

40 

3 

251 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

62.0 

43.3 

52.7 

73 

21 

38 

17. 

376 

0 

0 

0 

0 

4.26 

1.38 

31 

•  0 

0 

8 

4 

1 

BERKELEY 

59.8 

45.7 

52.8 

-  1.2 

73 

21 

41 

25. 

372 

0 

0 

0 

0 

2.10 

1.09 

.99 

27 

.0 

0 

7 

1 

0 

BURL INGAME 

64.6 

43.9 

54.3 

77 

2« 

38 

1 

325 

0 

0 

0 

0 

1.92 

.95 

31 

,0 

0 

5 

1 

0 

CARMEL  VALLEY 

63.0 

40.3 

51.7 

78 

21 

33 

15 

405 

0 

0 

0 

0 

2.38 

,86 

31 

.0 

0 

7 

2 

0 

CROCKETT 

63.8 

44.1 

54.0 

77 

22 

39 

3. 

336 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.57 

.64 

27 

.0 

0 

4 

1 

0 

GILROY 

65.6 

40.4 

53.0 

81 

22 

31 

5 

364 

0 

0 

2 

0 

2.03 

1.16 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CAL  I  FORNI  A 
MARCH  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
M  mi  m  mil 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

o 

1.00  or  More 

.°  s 

5  t 

s» 

o  t 

n  £ 

- 't 

o  £ 

2 
2 

.50  or  M 

HALF  MOCN  BAY  2  NNW 

58.8 

44.3 

51.6 

68 

22* 

39 

19. 

408 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.0 

0 

0 

HCLLISTER 

67. OM 

41  ,9M 

54. 5M 

.6 

80 

22* 

33 

1 

320 

0 

o 

0 

0 

2.30 

.43 

.81 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

KING  CITY 

67.8 

39.9 

53.9 

.  1 

83 

21 

32 

25. 

336 

0 

0 

5 

0 

1.74 

.13 

,86 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

40.4 

51.0 

1  *  *• 

73 

22 

33 

20. 

424 

0 

0 

0 

0 

1.73 

•  .21 

.  89 

13 

0 

o 

rj 

ICS  GATCS 

63.2M 

42.  1M 

52. 7M 

.6 

37 

19. 

373 

0 

0 

0 

0 

1.82 

-  2.07 

1,09 

31 

.0 

0 

3 

1 

1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

63.9 

43.  1 

53,5 

76 

22 

38 

19 

351 

0 

0 

0 

6 

1.56 

,49 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

"CNTERFY 

59.* 

45.5 

52.5 

76 

21 

42 

22. 

381 

0 

0 

0 

0 

2.44 

1,00 

31 

.0 

0 

5 

1 

1 

MCRRO  BAY  FIRE  DEPT 

60.9 

44.4 

52.7 

72 

20 

37 

25 

377 

0 

0 

0 

0 

1.85 

.40 

30 

.0 

0 

5 

0 

0 

I'll  U"  1    U  IMDLU    11  <j**IC 

5  8  8 

4  9,9 

2  2 

32 

3 

462 

0 

0 

1 

0 

2,23 

,52 

13 

MCUNT  HAMILTON 

49. 2M 

36.  4M 

42, 8M 

.0 

63 

21 

31 

28 

683 

0 

0 

5 

0 

2.49 

-  1.44 

,89 

12 

T 

0 

6 

2 

0 

NAC I M I ENTO  DAM 

65.3 

39.9 

52.6 

80 

22 

29 

3 

378 

0 

0 

1 

0 

2.06 

.64 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

NEWARK 

61.7 

46.6 

54.2 

74 

22 

42 

14 

330 

o 

o 

o 

o 

1.35 

.57 

31. 

.0 

0 

3 

2 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

59.9 

48.3 

54.1 

.5 

72 

21 

43 

19. 

331 

0 

0 

0 

0 

1.93 

-  ,47 

.62 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

OAi  p    fit  TP    C  !  TV    uAI  1 

42.0 

51.8 

75 

22 

35 

17. 

403 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.72 

27 

PA  SO  ROBLES 

65.3 

39.6 

52.5 

80 

21 

27 

3 

382 

0 

0 

4 

0 

1.16 

.45 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

PASC  ROBLES  FAA  AP 

66.0 

38.5 

52,3 

80 

Zl« 

28 

3 

385 

0 

0 

4 

0 

1.93 

.81 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

65.5 

37,2 

51.4 

80 

21 

30 

3 

417 

0 

o 

5 

o 

2.65 

1.22 

31 

.0 

0 

5 

2 

1 

PISMO  BEACH 

61.6 

45.2 

53.4 

73 

1 

40 

29. 

331 

0 

0 

0 

0 

1.93 

,78 

31 

.0 

0 

5 

1 

0 

DP  TNT     D  1  F  V  Q  £x  ^    R  1  4Wf  fit 

52.8 

2  o 

3  8 

25 

372 

0 

0 

0 

0 

*►  ■  68 

1,46 

4 

PORT  CHICAGO  NAvAL  DEP 

63.2 

38.5 

50.9 

75 

22 

33 

20. 

431 

0 

0 

0 

0 

1.07 

.52 

13 

.0 

0 

2 

1 

0 

PRIEST  VALLEY 

60.2 

32.2 

46.2 

7* 

21 

22 

3 

575 

0 

0 

17 

0 

2.52 

-  .57 

1.10 

31 

.0 

0 

S 

2 

1 

REDWOOD  CITY 

64.9 

42.9 

53.9 

.0 

83 

21 

36 

19 

337 

0 

o 

0 

o 

1.96 

-  ,59 

,85 

31 

.0 

0 

3 

2 

0 

R I CHMONO 

62.7 

46.5 

54.6 

76 

22 

42 

19. 

314 

0 

0 

0 

0 

1.61 

.47 

27 

6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

62.7 

36.9 

49.8 

73 

21 

31 

19 

461 

0 

0 

5 

0 

2,56 

.83 

27 

.0 

0 

2 

0 

SAUNAS  2  E 

63.4 

42.5 

53.0 

.  b 

81 

21 

35 

19. 

365 

0 

0 

0 

0 

1.79 

-  ,28 

.51 

31 

.0 

0 

b 

1 

0 

SALINAS   FAA  AP 

62.0 

41.8 

51.9 

80 

21 

34 

1 

402 

0 

o 

0 

0 

l.TO 

.50 

31 

.0 

0 

6 

1 

0 

SAN  ANTCNIO  MISSION 

64.9 

36.3 

50,6 

75 

22 

28 

23 

439 

0 

0 

6 

0 

3,40 

l.*5 

31 

.0 

0 

4 

3 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

59.2 

45.9 

52,6 

2  \ 

40 

19. 

379 

0 

0 

0 

0 

2.71 

.65 

31 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

59.4 

45.2 

52.3 

1.0 

74 

21 

39 

19 

384 

0 

0 

0 

0 

1.76 

-  ,93 

,64 

31 

.0 

0 

b 

1 

0 

S  F  FEDERAL  BUILOING 

R 

59.5 

49,3 

54,4 

.  3 

75 

21 

46 

13 

319 

0 

0 

0 

0 

2. '2 

-  ,01 

.57 

1 3 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  6REG0RI0  2  SE 

59.4 

42.5 

51.0 

72 

20 

35 

19. 

429 

o 

o 

o 

0 

2.99 

.95 

27 

.0 

0 

7 

2 

0 

SAN  JOSE 

R 

65.2 

43.9 

54.6 

- 

.2 

77 

21 

36 

2 

315 

0 

0 

0 

0 

1.74 

-  .17 

•  93 

31 

•  0 

0 

3 

1 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

62.8 

44.1 

53.5 

1  •  5 

77 

22 

38 

3 

351 

0 

0 

0 

0 

2.29 

„         a  j 

.76 

31 

Q 

1 

SAN  MATEO 

61.6 

48. 5 

55,1 

77 

22. 

42 

19. 

298 

o 

0 

0 

0 

1.88 

.84 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

64.7 

44,9 

54.8 

.5 

79 

21 

39 

25. 

310 

0 

0 

0 

0 

1.63 

-  ,43 

.98 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

SANTA  CRUZ 

63.4 

41.5 

52.5 

* 

.4 

78 

21 

34 

1 

380 

0 

o 

o 

0 

2.98 

-  1.17 

1.32 

31 

.0 

0 

* 

1 

1 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

60.7 

*2.7 

51.7 

77 

22 

38 

1 

405 

0 

0 

0 

0 

2.04 

.75 

27 

.0 

0 

2 

0 

WALNUT  CREEK   2  E5E 

64,2 

3  9,4 

51,8 

77 

22 

32 

17. 

399 

0 

0 

2 

0 

1.34 

»  1,39 

,43 

31 

o 

Q 

o 

WAT50NV I LLE  WATERWORKS 

62.1 

41,9 

52.0 

80 

22 

35 

25 

395 

0 

0 

0 

0 

2.38 

1.18 

31 

.0 

0 

6 

1 

1 

DIVISION 

52.4 

- 

.4 

2. 16 

-  ,68 

*       #  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

64,8 

44,3 

54.6 

,  7 

76 

22 

39 

27. 

320 

0 

0 

0 

0 

1.03 

'  .92 

.27 

27 

.0 

0 

5 

0 

0 

ANTIOCH  BUMPING  PL  3 

65.7 

40.9 

53.3 

78 

22 

35 

3 

351 

o 

o 

o 

o 

1,04 

.38 

13 

.0 

0 

4 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

62.1 

41.3 

51.7 

- 

1  .  3 

74 

22. 

33 

13 

403 

0 

0 

0 

0 

1.96 

•  2.32 

.97 

13 

.0 

0 

5 

1 

0 

AL8ERRY   1  NNE 

59,  5m 

38  .  OM 

4  8  ,  8M 

(  7 

72 

23 

33 

25 

0 

0 

0 

0 

3,05 

•  .80 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

67,6 

46.5 

57.1 

.2 

84 

30 

40 

2 

241 

0 

0 

0 

0 

1.17 

.11 

.76 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

63.3 

43.4 

53.4 

75 

21 

34 

13 

355 

0 

0 

0 

0 

2.54 

.97 

12 

.0 

0 

3 

3 

0 

BLACKwELLS  CORNER 

RLTTONW I LLOw 

68.2 

43.6 

55.9 

82 

31* 

35 

1 

274 

0 

0 

0 

0 

.54 

.15 

31* 

.0 

0 

3 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

52.0 

28,7 

40.4 

1  •  0 

24* 

2  5 

30* 

756 

0 

1 

31 

0 

4.13 

1.53 

27 

1  6 

$ 

2 

CAMP  PARDEE 

62.5 

42.7 

52.6 

.4 

74 

23. 

37 

28 

377 

0 

0 

0 

0 

2.01 

-  U32 

.80 

27 

.0 

0 

5 

2 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

62.5 

38.2 

50.4 

73 

31. 

30 

25 

445 

0 

0 

1 

0 

1.72 

.93 

27 

.0 

0 

3 

2 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

55.0M 

29. 9M 

42. 5M 

65 

22 

24 

28 

687 

o 

o 

22 

o 

3.15 

1.54 

27 

18.1 

9 

27 

6 

2 

1 

CC1LINGA 

68.4 

42.6 

55.5 

1.2 

82 

22 

34 

2T 

286 

0 

0 

0 

0 

.94 

-  .15 

.64 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

68  3 

0 

0 

0 

0 

.19 

13. 

0 

DENAIR  3  NNE 

67.2 

38.9 

53.1 

.  7 

80 

22 

29 

1 

363 

0 

0 

3 

0 

1.77 

-  ,20 

,46 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

DLDLEYS 

56.7 

30.7 

43.7 

• 

.6 

69 

21 

25 

1 

652 

0 

0 

22 

0 

3.36 

-  2.52 

1.79 

27 

1.0 

1 

12 

b 

2 

1 

ELFCTRA  POWER  HOUSE 

65.3 

40.7 

53.0 

.1 

73 

22. 

32 

2 

364 

Q 

Q 

2.74 

-  1,94 

1.09 

27 

.0 

0 

6 

2 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

69.6 

40.5 

55.1 

81 

30 

33 

1 

302 

0 

0 

0 

0 

.59 

.46 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRESNO   W°  AIRPORT 

6  8.1 

0 

0 

0 

0 

12 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

65.5 

41.2 

53.4 

78 

23 

34 

25 

332 

0 

0 

0 

0 

1.63 

.92 

13 

.0 

0 

3 

1 

0 

GIANT  FOREST 

42.9 

25.7 

34.3 

3.0 

54 

31. 

19 

13 

944 

0 

1 

30 

0 

3.67 

-  3.21 

1.38 

13 

28.0 

49 

13 

6 

2 

2 

GLENNVTLLE 

58.1 

31.9 

45.0 

71 

30 

25 

3 

611 

Q 

o 

1  8 

Q 

2.30 

.75 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

GRANT  GROVE 

42.1 

27.7 

34.9 

54 

22 

21 

25 

923 

0 

1 

27 

0 

D  3.19 

1.01 

14 

19.0 

34 

15. 

7 

2 

1 

HANFOBD 

70.0 

42.1 

56.1 

1.4 

81 

22 

32 

1 

269 

0 

0 

1 

0 

•  33 

-  1,01 

.19 

31 

.0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

56. 6M 

31. 8M 

44.2M 

.1 

70 

22 

29 

14* 

638 

0 

0 

23 

0 

2.38 

-  2.44 

1.55 

27 

4.0 

4 

27 

5 

1 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

41.8 

21.6 

31.7 

.9 

53 

30 

13 

14 

1024 

0 

2 

31 

0 

IDRIA 

60.1 

40,3 

50,2 

.8 

71 

22. 

3* 

25 

433 

0 

0 

0 

0 

2.53 

-  ,07 

1.16 

31 

.0 

0 

6 

1 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

68. 3M 

49. 2M 

58, 8M 

.4 

83 

30 

44 

12. 

196 

0 

0 

0 

0 

1.83 

.00 

1.29 

11 

•  0 

0 

2 

1 

1 

KERN  RIVCR  PH  NO  3 

64.3 

37.5 

50.9 

76 

22 

31 

3 

428 

0 

0 

3 

0 

1.49 

,49 

13 

.0 

0 

5 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   I  SSW 

68.9 

45.0 

57,0 

82 

23 

38 

1 

241 

0 

0 

0 

0 

,88 

.36 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

68.9 

46.8 

57.9 

82 

22 

42 

25. 

222 

0 

0 

0 

0 

1.34 

.97 

31 

.0 

0 

3 

1 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

64.8M 

39. 2M 

52. OM 

76 

23 

33 

1 

393 

0 

0 

0 

0 

4,50 

3.48 

13 

.0 

0 

3 

2 

1 

LE  GRAND 

67.0 

40.4 

53.7 

.1 

80 

22 

34 

19. 

342 

0 

0 

0 

0 

1.84 

-  ,13 

.73 

12 

.0 

0 

S 

Z 

0 

LEMON  COVE 

65.9 

43,9 

54,9 

.9 

79 

20 

36 

25 

307 

0 

0 

0 

0 

.82 

-  1.24 

.37 

27 

.0 

0 

2 

0 

0 

LINDSAY 

67.9 

41,1 

54,5 

•  0 

79 

22 

35 

25. 

319 

0 

0 

0 

0 

,80 

-  1,06 

.32 

13 

•  0 

0 

4 

0 

0 

LCD  I 

65.7 

41.4 

53.6 

.8 

77 

22. 

34 

2. 

348 

0 

0 

0 

0 

1.31 

-  1,10 

.63 

12 

.0 

0 

2 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

2  I 
*  J 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Daya 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  o(  Days 

Max. 

Mis. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

o  J 

°l 

5  ► 

1  C H    Q AMP  t 

42.8 

«i 

at 

o 

- 

Q 

o 

• 

•** 

\* 

.  0 

0 

0 

0 

MADERA 

66*3 

43,0 

54*7 
• 

80 

Z  3 

1 6 

g 

,64 

•   1  .09 

.21 

13 

.  0 

0 

0 

0 

MAnDEVILLE  ISLAND 

MARICOPA 

68  8 

46 

57  7 

87 

30 

39 

1 

223 

0 

0 

0 

0 

81 

"      .  0  7 

.  0 

0 

0 

0 

I"CK^CU     r  |KL     3  1  «  1  |L/ri  C 

68.5 

• 

54*.7 

1.2 

79 

22 

35 

1 

316 

,67 

•  1.19 

.30 

27 

.0 

0 

0 

0 

MCDESTO 

41,0 

5  3.8 

m  i 

22 

341 

o 

o 

o 

g 

1,31 

*fli 

•  50 

1 

NEWMAN  2  NW 

67*7 

41.1 

1.4 

a? 

2  2 

35 

28* 

321 

o 

0 

g 

g 

,75 

*  . 

1  \ 

*0 
* 

0 

0 

NORTH   FORK   RANGER  STA 

58  2 

46  8 

7n 

22 

29 

25 

558 

0 

0 

9 

0 

*4S 

.  0 

J 

■ 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

40*8 

5  1  •  7 

6 

74 

0 

0 

2 

0 

1*55 

I  60 

92 

1 

0 

UKHrMyC  w'JVC 

67*. 1 

42  ,  1 

54.6 

,5 

79 

23* 

35 

25 

315 

0 

0 

,80 

-  1.28 

.34 

27 

!o 

0 

0 

0 

PANCCME  CREEK 

66*0 

43,5 

54.9 

79 

2  3 

39 

29* 

314 

Q 

o 

o 

g 

.19 

0 

J? 

PCRTfRv I ll  e 

68  ■  3 

44,5 

56,4 

1  •  2 

79 

3 1  ♦ 

38 

25* 

260 

o 

o 

o 

g 

1,08 

•  .83 

.55 

1  * 

*n 
•  0 

o 

I 

PC5EY  3  F 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

59.1 

Jo  ,  1 

47,6 

68 

21 

31 

1** 

532 

0 

0 

3 

0 

3.30 

1.41 

27 

16.0 

4 

12 

3 

1 

CAM    IIITC  HAM 

64.8 

44.0 

54.4 

76 

23 

38 

2* 

322 

® 

.79 

•  25 

31 

.0 

0 

0 

0 

SCNORA  RS 

60,9 

36,9 

48.9 

.  1,7 

73 

22 

31 

1 

492 

0 

o 

3 

0 

3,57 

•   1 .49 

1,78 

13 

,  0 

o 

2 

2 

5C  ENTRANCE  YOSEMITE 

51.1 

28.6 

39,9 

65 

21 

24 

25 

773 

0 

0 

28 

0 

3.04 

1.42 

27 

17,2 

8 

12 

2 

1 

STOCKTON  WSAP 

65.9 

54,5 

.8 

77 

22 

37 

1 

320 

0 

0 

0 

0 

2,17 

*  12 

1 ,42 

12 

•  0 

Q 

STOCKTON  FIRE  STATION 

65.7 

42.2 

54,0 

•  8 

78 

23 

36 

3 

335 

0 

0 

0 

0 

1.44 

-  ,71 

.71 

13 

•  0 

0 

i 

0 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

66.3 

42.0 

54,2 

76 

22 

35 

t 

331 

o 

o 

o 

o 

1.89 

1.19 

12 

•  0 

0 

i 

1 

TEHACHAPI 

34. 2M 

44.  1M 

69 

29 

24 

e 

641 

0 

o 

0 

1.28 

,78 

\  i 

j 

o 

g 

TE JON  RANCHO 

64,9 

44,7 

54.6 

*     •  8 

78 

30* 

40 

19* 

311 

0 

0 

0 

0 

.71 

"  1.31 

•  48 

1 1 

.  0 

Q 

o 

g 

THREE  RVRS  EDI  SON  PH  2 

67  .  OM 

4 1 .  8M 

54.  4M 

•  6 

77 

31 

34 

14 

322 

0 

0 

0 

0 

1.84 

„   1  ,4g 

,57 

27 

o 

g 

TIGER  CREEK  OH 

61.0 

36.8 

48,9 

•  6 

70 

22* 

31 

11 

492 

0 

o 

I 

g 

4,42 

-  2.53 

1.67 

27 

2.0 

0 

3 

2 

TRACY  CARBONA 

66.5 

42  .  9 

94.7 

81 

23 

38 

28* 

311 

o 

o 

o 

g 

1.36 

.61 

13 

•  0 

0 

1 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

65.2 

44,  1 

54,7 

77 

2 1 

36 

3 

315 

0 

o 

o 

0 

1.19 

,60 

12 

•  0 

o 

g 

VISALIA 

66  .  6 

44.  5 

55,6 

*  #8 

78 

23* 

39 

j 

2|5 

0 

0 

0 

0 

22 

•  1.36 

14 

13 

o 

g 

WASCO 

68.2 

45.3 

56,8 

1  •  6 

31 

36 

2# 

249 

0 

0 

0 

0 

95 

•  63 

*0 

Q 

| 

YC5EMITE  NATIONAL  PARK 

59.2 

31,8 

45.5 

.3 

72 

21 

26 

15. 

596 

Q 

0 

2  3 

g 

2,50 

-  2*»57 

1.58 

27 

5.0 

4 

27 

4 

2 

1 

DIVISION 

51.5 

5 

1 .  78 

»       #  # 

SOUTH  COAST 

ALP  I NE 

65.5 

42,3 

5  3,9 

82 

20 

35 

5 

336 

o 

o 

o 

o 

1,42 

.57 

3 1 

•  0 

o 

3 

| 

o 

avalon  pleasure  pier 

62,7 

51.9 

57,3 

1  •  4 

70 

4 

46 

231 

o 

o 

g 

g 

1  .94 

.05 

1.1* 

3 1 

.0 

o 

4 

1 

BARRETT  DAM 

64.4 

51.2 

m  2,5 

6 1 

22 

25 

420 

0 

0 

6 

0 

.66 

•  2.18 

•  1 8 

12 

.0 

o 

2 

o 

o 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

59.4 

36,8 

48.1 

76 

2 1 

3 1 

9 

516 

0 

0 

7 

0 

2,02 

-  1.26 

,57 

16 

.  0 

o 

7 

o 

qti*    or  Ad    i  AK  F 

47.7 

21  5 

34,6 

59 

21 

12 

10* 

935 

o 

o 

30 

g 

1.13 

.41 

15 

6*0 

6 

15 

3 

0 

0 

BON  I T A 

68,3 

45,0 

56,7 

,  5 

64 

20 

33 

5 

251 

0 

o 

0 

0 

1  ,49 

•  .27 

•  67 

31 

•  0 

o 

3 

o 

8LRBANK  wb  airport  r 

46.5 

56.3 

•  1.6 

8 1 

2 1 

40 

264 

o 

o 

Q 

o 

.  96 

_  1,20 

•  63 

31 

•  0 

3 

i 

q 

CABRTLLO  NAT  MONUMENT  R 

64.  3 

5  7,4 

j\ 

20 

46 

230 

0 

0 

0 

0 

1.29 

•  69 

1 1 

,0 

Q 

o 

CACHUMA  DAM 

65  4 

43.6 

54,5 

80 

22 

38 

30* 

318 

0 

0 

0 

0 

1 .  99 

1  •  30 

3  J 

•  0 

Q 

3 

l 

CAMPO 

61.0 

35,4 

48.2 

76 

21 

23 

3 

514 

o 

o 

1 1 

g 

1.20 

•  48 

31 

.0 

0 

4 

0 

0 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 

69,1 

41.5 

55.3 

65 

2  i 

31 

3 

294 

0 

o 

I 

g 

2,08 

I  ,45 

31 

.  0 

o 

3 

I 

1 

CHULA  VISTA 

62.5M 

48. 2M 

55  »4M 

,  2 

72 

21 

38 

3 

296 

o 

o 

o 

o 

1  .  04 

•  .4* 

,35 

16 

,0 

o 

3 

o 

o 

CLAREMONT  POMONA  COL 

66,2 

55.5 

2 

80 

40 

g 

2  89 

0 

0 

0 

0 

1.97 

„      ,  g  6 

.  86 

3 1 

•  0 

o 

Q 

CORONA 

69,1 

44  .  0 

56.6 

82 

2  1 

33 

3 

291 

0 

0 

0 

0 

2.16 

.27 

•  86 

31 

•  0 

o 

3 

2 

Q 

fill  UFD    c  t  ty 

67.0 

47,4 

57,2 

78 

21 

42 

2 

231 

Q 

g 

g 

2,17 

•  85 

13 

.0 

0 

4 

2 

0 

CL'YAMA 

61.9 

33,8 

47,9 

74 

3  j 

26 

528 

o 

o 

10 

o 

,63 

.29 

1 1 

,0 

Q 

2 

o 

CUYAMACA 

51.6 

29,2 

40,4 

•  3.9 

2  2 

1 7 

5  # 

757 

o 

o 

24 

g 

1,79 

"  4.53 

,43 

\2 

0 

o 

; 

o 

o 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

6  5  1 

53.2 

«n 

2  2 

34 

3 

358 

0 

0 

0 

0 

.63 

•*  1.40 

.2* 

7 

o 

3 

o 

o 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

45.3 

85 

3 

249 

0 

0 

0 

0 

.66 

16 

*0 

Q 

o 

EL  5  T  NOPE 

67*,2 

41,4 

54*,3 

-  1.1 

62 

21 

28 

3 

324 

Q 

g 

2.43 

•  60 

.79 

15 

.0 

0 

5 

2 

0 

E5COND  T DO 

65,4 

44,  1 

54.  8 

"  ,9 

79 

20 

32 

3 

309 

o 

o 

o 

1.94 

»  .62 

•  TO 

31 

,0 

o 

2 

o 

font ana  kaiser 

6  7  7 

44,3 

56.0 

2  ^ 

37 

279 

a 

g 

g 

1.55 

75 

3 1 

o 

3 

2 

q 

GILLESPIE  FIELD 

6  9,3 

56.1 

20 

? 

267 

0 

0 

2 

0 

.91 

3 1 

*o 

Q 

WENSHAW  dam 

34*4M 

7* 

22 

1 9 

555 

0 

0 

11 

0 

1 .  93 

•  8 1 

1 2 

0 

Q 

Q 

IDYLLwILD  ranger  sta 

53*0 

26  5 

39.8 

69 

30. 

20 

6 

775 

o 

0 

2  8 

g 

3.30 

1*00 

15 

8.8 

5 

15 

7 

2 

1 

JULIAN  WYN0LA 

35.7 

47  3 

Z? 

20 

2 

543 

o 

o 

3 

g 

1  .  74 

•  32 

J' 

T 

r 

Q 

laguna  b  a  c  h 

65  *0M 

45, 5M 

*  • 

In 

297 

Q 

Q 

g 

g 

• 

^: 

Q 

LA  "ESA 

66  3 

4  7  5 

247 

0 

0 

0 

0 

I  02 

62 

*n 

0 

* 

LCMPOC 

64.2 

45  5 

54*9 

72 

2 1 

to 

0 

0 

0 

0 

|r 

0 

LCNG  BEACH 

66.7 

51.4 

59,1 

1.0 

80 

21 

66 

3 

178 

0 

2.12 

•  30 

till 

31 

.0 

0 

9 

1 

1 

LCNG  REACH  wB  AP 

65.6 

48,9 

57.3 

•  6 

78 

21. 

62 

3 

231 

o 

g 

g 

g 

2.25 

•  88 

1.14 

31 

.0 

0 

9 

2 

1 

LCS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

64,8 

50.1 

57.5 

,5 

75 

21 

65 

11* 

226 

1.63 

-  .16 

1.03 

31 

•  0 

0 

1 

1  1 

LCS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

67.3 

50  .  7 

59,0 

-  *4 

80 

20 

66 

16. 

183 

0 

0 

0 

0 

2.69 

.23 

.94 

31 

.0 

0 

5 

2 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

62.2 

?i  i m 

51.7 

75 

22 

36 

15. 

404 

0 

0 

0 

0 

1.86 

-  1,49 

.45 

15 

•  0 

0 

6 

0 

0 

41.6M 

• 1 

33. 4M 

52 

29* 

17 

11 

975 

0 

3 

27 

0 

1,89 

.90 

31 

19.0 

5 

1 

0 

MCUNT   WILSON   FC    338   B  // 

48.9 

33.2 

41.1 

63 

21 

26 

11 

735 

0 

0 

1« 

0 

2.26 

.97 

31 

4.0 

2 

7 

9 

2 

0 

NEWPORT   ^EACH  HARBOR 

62.9 

50.2 

56,6 

•  0 

73 

2 

66 

3 

257 

0 

0 

0 

0 

1.61 

-  .10 

1.01 

31 

.0 

0 

4 

1 

1 

OCEANS  I DF 

66.6 

46,7 

56,7 

73 

2 

38 

8 

251 

0 

0 

0 

0 

1.51 

•  82 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

OJAI 

67.7 

40.9 

54,3 

-  .5 

82 

20 

35 

3 

322 

0 

0 

0 

0 

1.63 

-  1,56 

.88 

31 

.0 

0 

1 

0 

OXNARD 

65.4 

44.4 

54,9 

-     .  3 

77 

1 

39 

1 

305 

0 

0 

0 

0 

1.10 

•  1.17 

.37 

31 

.0 

0 

3 

0 

0 

PALOMAR  MJ  OBSERVATORY 

54. 9M 

32.2 

43, 6M 

69 

1 

26 

10 

657 

0 

0 

19 

0 

1.67 

,49 

15 

1.5 

0 

5 

0 

0 

RASADENA 

67.8 

46.7 

57.3 

•  1 

82 

21 

61 

3 

235 

0 

0 

0 

0 

1.67 

-  1.37 

.61 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

PERRIS 

66.5 

41.9 

54,2 

82 

21 

32 

5. 

326 

0 

0 

2 

0 

2.96 

1.07 

15 

.0 

0 

6 

2 

1 

POMONA 

68.4 

*3.5 

56.0 

•  8 

83 

21 

36 

3 

271 

0 

0 

0 

0 

1.90 

-  .93 

.69 

31 

.0 

0 

4 

1 

0 

RAMCNA  SOAULD1NG 

65.9 

40,2 

53.1 

82 

21 

23 

5 

366 

0 

0 

2 

0 

2.01 

.76 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

REDL ANDS 

66.9 

44,6 

55,8 

.3 

86 

21 

37 

3 

282 

0 

0 

0 

0 

1.82 

-  .33 

.55 

11 

.0 

0 

4 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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CALI FORNI  A 
MARCH  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

a 

•3 

si 

II 

Average 
Minimum 

o 

Dt 

2 
^> 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

10  <^r  Mor> 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  t 

■2 

•M  j 

s » 

•„  : 

.J 

RIVERSIDE   FIRE   STA  »  3 

67.  8 

44  ,  5 

56,2 

•  .1 

84 

21 

35 

3 

264 

0 

0 

0 

0 

1,84 

.09 

•  96 

15 

•  0 

o 

2 

o 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

67,8 

43.3 

55,6 

83 

22 

32 

3 

289 

0 

0 

1 

0 

1,23 

.90 

15 

,0 

o 

1 

0 

SAN  ANTCN  1 0  CYN  MOUTH 

62.3 

42.5 

52.4 

76 

21 

37 

1 1 

383 

0 

0 

0 

0 

1,97 

•  2,14 

•  89 

31 

•  0 

o 

\ 

o 

SAN  BERNARDINO  CO  MOSP 

68,1 

42.5 

55,3 

-  1.2 

84 

21 

32 

3 

292 

0 

0 

1 

0 

1.70 

-  ,99 

.66 

31 

•  0 

0 

1 

0 

SANDBERG  WB  //R 

49.7 

34.0 

41.9 

•  3.1 

64 

21 

28 

11 

707 

0 

0 

12 

0 

1.43 

-  .01 

.91 

31 

,7 

0 

1 

0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  0 

66, A 

50.8 

58.6 

.4 

80 

20 

44 

5 

195 

0 

0 

0 

0 

1.79 

.22 

.73 

11 

,0 

0 

2 

0 

SAN  FERNANDO 

68.3 

44,8 

56,6 

•  .5 

83 

21 

40 

29. 

255 

0 

0 

0 

0 

1.28 

-  1,36 

.72 

31 

.0 

0 

1 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

68.9 

46.0 

57.5 

82 

21 

38 

3 

227 

0 

0 

0 

0 

1.78 

.67 

13 

•  0 

0 

2 

o 

SAN  JACINTO 

67.3 

41.0 

54.2 

•  .4 

82 

21 

26 

5 

329 

0 

0 

5 

0 

2.11 

.18 

,85 

15 

.0 

0 

2 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

68  »6M 

49, 4M 

59.0M 

1.9 

82 

20 

44 

14 

182 

0 

0 

0 

0 

2.03 

-  .13 

1.02 

31 

.0 

0 

2 

1 

SANTA  BARBARA 

64.6 

47.1 

55,9 

•     .  1 

73 

21» 

41 

3 

276 

0 

0 

0 

0 

2.33 

-  ,41 

1.07 

31 

.0 

0 

1 

1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

64.2 

44,8 

54,5 

72 

2 

39 

3. 

318 

0 

0 

0 

0 

2,78 

1.48 

31 

.0 

0 

2 

1 

SANTA  CATALINA  WBAP 

56.4 

47,4 

51,9 

.  2,6 

71 

21. 

43 

u 

399 

0 

0 

0 

0 

2,17 

,22 

.82 

31 

.0 

0 

2 

0 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT  R 

63.0 

42.3 

52.7 

-  .6 

75 

21 

35 

28 

376 

0 

0 

0 

0 

1.69 

-  .37 

.57 

31 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

60.5 

50,5 

55.5 

66 

20 

47 

11. 

287 

0 

0 

0 

0 

2.37 

1.11 

31 

•  0 

0 

2 

1 

SANTA  PAULA 

M 

M 

M 

80 

20 

37 

26. 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.48 

31 

.0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

66.3 

43,7 

55.0 

80 

21» 

38 

25 

303 

0 

0 

0 

0 

1.30 

.78 

31 

•  0 

0 

1 

0 

TCRRANCE 

66.2 

46,8 

56.5 

,  3 

79 

21 

40 

14 

256 

0 

0 

0 

0 

1.73 

•  .08 

,87 

31 

•  0 

0 

1 

0 

TLSTIN   IRVINE  RANCH 

68.3 

44,5 

56.4 

•     .  1 

80 

20 

35 

3. 

260 

0 

0 

0 

0 

1.1* 

*  ,74 

,55 

15 

•  0 

0 

I 

0 

TtvITCHELL  DAM 

64.  7M 

41  ,6M 

53.  2M 

78 

21 

32 

3 

359 

0 

0 

1 

0 

1.53 

.52 

31 

•  0 

0 

1 

0 

UCLA 

64.9 

53.3 

59.1 

76 

21 

SO 

25. 

183 

0 

0 

0 

0 

1.73 

.92 

31 

•  0 

0 

1 

0 

UPLAND  3  N 

66.9 

43,0 

55.0 

81 

21 

36 

1 

304 

0 

0 

0 

0 

1  ,90 

•  89 

31 

•  0 

0 

1 

o 

VANDENBERG  AFB  r 

VISTA  2  NNE 

65.4 

45,5 

55,5 

78 

21* 

36 

3 

241 

0 

0 

0 

0 

1.38 

,63 

31 

•  0 

0 

I 

o 

WARNER  SPRINGS 

60.0 

33,6 

46,8 

•  1.8 

73 

21 

18 

5 

5S4 

0 

0 

10 

0 

2,25 

•  .15 

,46 

31 

•  0 

0 

o 

o 

YCR8A  LINDA 

69.5 

46.0 

57,8 

.6 

82 

21* 

40 

3 

220 

0 

0 

0 

0 

2,35 

-  .01 

•  84 

31 

.0 

0 

4 

2 

0 

DIVISION 

53.3 

•  1.2 

1,73 

•  .90 

*       «  • 

SOLTHEAST  desert 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

72.  1 

46.6 

59.4 

82 

31 

35 

c 

177 

0 

0 

0 

0 

.55 

,53 

11 

•  0 

0 

1 

1 

0 

8ARST0W 

67,3 

41,4 

54.4 

79 

30 

28 

j 

323 

0 

0 

1 

0 

,55 

,27 

11 

.0 

o 

3 

0 

o 

BEAUMONT  1  E 

62.0 

40.0 

51.0 

74 

21 

29 

427 

0 

0 

2 

0 

2,44 

1,09 

15 

,0 

0 

ft 

1 

1 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

63.3 

30.0 

46.7 

•  .9 

74 

22 

19 

3 

562 

0 

0 

2  1 

0 

,05 

-  .50 

.04 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

38.8M 

20, 3M 

29. 6M 

48 

22. 

11 

13. 

1090 

0 

4 

30 

0 

8LYTHE 

76,  I 

43,7 

59.9 

•  3,5 

86 

31* 

29 

54 

165 

0 

0 

4 

0 

.48 

•  08 

.22 

1 1 

•  0 

0 

2 

o 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

74,0 

46.9 

60.5 

85 

31 

33 

c 

147 

0 

0 

0 

0 

,23 

.19 

1 1 

.0 

o 

I 

o 

o 

BORREGO   SPRINGS   3  NNE 

75.  1 

46,  1 

60.6 

85 

23, 

32 

149 

0 

0 

1 

0 

.05 

.05 

1 1 

•  0 

o 

o 

o 

o 

BRAWLEY  2  SW 

75,7 

45.0 

60.4 

-  3.7 

84 

23. 

30 

3 

142 

0 

0 

1 

0 

.17 

.04 

.14 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANT  I L 

67,2 

41.2 

54,2 

79 

21 

26 

3 

331 

0 

0 

} 

0 

1.69 

1.30 

11 

.0 

0 

3 

1 

1 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

67.5 

44.7 

56,  1 

78 

30* 

27 

271 

0 

0 

2 

0 

•  80 

.29 

1  1 

•  0 

0 

4 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

79,9 

53.4 

66,7 

-  .6 

89 

30 

40 

4. 

45 

0 

0 

0 

0 

.05 

.  ,12 

,  04 

31 

,  o 

o 

o 

o 

o 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

55.8 

28,3 

42,  1 

68 

22 

16 

• 

704 

0 

0 

23 

0 

,35 

,27 

31 

T 

o 

J 

o 

o 

EAGLE  MOUNTAIN 

71,1 

48,9 

60,0 

80 

H* 

38 

3 

155 

0 

o 

0 

0 

,30 

.25 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

76,3 

43.7 

60,0 

■  3.6 

85 

31* 

31 

3 

152 

0 

0 

2 

0 

,20 

.00 

,08 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

57,9 

38.9 

48,4 

•  1.4 

70 

22 

33 

507 

0 

0 

0 

0 

,12 

m  2,20 

•  06 

16 

.0 

o 

o 

o 

o 

GOLD  ROCK  RANCH 

74,  1 

46.8 

60,5 

83 

31* 

36 

• 

152 

0 

0 

0 

0 

,06 

,04 

15 

,  o 

o 

Q 

o 

HA  I  WEE 

60.5 

36  .  7M 

48, 6M 

.  1,3 

71 

23 

28 

505 

0 

0 

0 

,21 

_  .44 

.17 

1 1 

,0 

o 

o 

o 

hayfielO  pumping  plant 

70.5 

42.2 

56,4 

80 

23 

26 

262 

0 

0 

2 

0 

.12 

.12 

,0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL 

75.8 

48.5 

62,2 

-  1,4 

84 

31* 

36 

3 

103 

0 

0 

0 

0 

.10 

-  .08 

,06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

76,6 

45.7 

61.2 

87 

21 

31 

127 

0 

0 

1 

0 

.19 

•  08 

15 

,0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

64.7M 

35. OM 

49. 9M 

74 

23 

25 

• 

0 

0 

0 

•  02 

■  .36 

•  02 

1 1 

.  0 

o 

o 

o 

o 

INDTO  U  S  DATE  GARDEN 

76.6 

47.  1 

61.9 

m  2.6 

85 

23* 

31 

119 

0 

0 

2 

0 

.44 

,J9 

•  19 

1 5 

,  o 

o 

3 

o 

o 

I NYCKERN 

68.0 

38.2 

53.1 

77 

23« 

28 

3 

359 

0 

0 

4 

0 

•  84 

.42 

11 

,0 

0 

3 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

72.8 

48.6 

60.7 

83 

31 

38 

5 

146 

0 

0 

0 

0 

.40 

.35 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

50,7 

31.0 

40.9 

64 

21 

26 

* 

741 

0 

0 

22 

0 

2.80 

,87 

13 

8,0 

3 

13 

2 

0 

LANCASTER 

64.5 

38.7 

51,6 

76 

2 1 

23 

a 

407 

0 

0 

6 

0 

.45 

,26 

3 1 

.  0 

o 

2 

o 

o 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

60.  OM 

38  •  IM 

49,  1M 

70 

30* 

32 

24 

487 

0 

0 

1 

0 

.37 

33 

3 1 

•  0 

o 

ft 

ft 

LLCERNE  VALLEY   1  SSW 

65.3 

37.4 

51,4 

75 

30. 

23 

414 

o 

o 

8 

0 

.36 

.15 

16 

,0 

0 

2 

0 

0 

MECCA   3  SE 

76,  3 

46.4 

61.4 

85 

23 

32 

3 

121 

o 

o 

1 

o 

.30 

.20 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

58.0 

4 1  .  1 M 

49. 6M 

67 

_ 

Z  1 

_ 

476 

0 

o 

0 

0 

1.11 

.87 

_ 

0 

2 

0 

MOJAVF 

64.0M 

37. 9M 

5 1  •  OM 

75 

21 

29 

3 

427 

0 

0 

2 

0 

1.31 

.94 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

MCJAVE  2  ESE 

64.  1 

40,6 

52.4 

78 

22 

27 

2* 

385 

0 

0 

4 

0 

1.10 

.91 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOUNTAIN  PASS 

57.3 

33.1 

45.2 

69 

30. 

24 

4* 

606 

ft 

o 

^  5 

o 

1.00 

.59 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

71.9 

47.9 

59,9 

85 

31 

33 

173 

Q 

o 

o 

o 

1.57 

1.15 

11 

.0 

0 

2 

1 

1 

PALMDALE 

64. 5M 

39. 2M 

51. 9M 

-  .6 

75 

30. 

27 

402 

0 

0 

4 

0 

.27 

-  1.13 

.19 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDAL E  FAA  AIRPORT 

6  5,0 

36.6 

50.8 

78 

30 

24 

431 

0 

0 

8 

0 

.40 

•  32 

31 

.0 

0 

I 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

76,6 

45.6 

61.1 

-  1.6 

84 

21. 

32 

132 

0 

0 

1 

0 

.63 

-  ,09 

•  32 

15 

.0 

0 

3 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

72.7 

50.7 

61.7 

85 

31 

40 

123 

0 

0 

0 

0 

.46 

.33 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

RANOSBURG 

61.6 

40.3 

51.0 

73 

21 

33 

11 

429 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.38 

10 

1.5 

0 

3 

0 

0 

SCUIRREL   INN  2 

46.4 

33,0 

39,7 

-  3.7 

60 

21 

26 

11 

774 

0 

0 

15 

0 

2.98 

-  3.56 

1.45 

13 

11.6 

5 

13 

4 

2 

1 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

76.4 

48.8 

62.6 

85 

21 

31 

102 

0 

0 

2 

0 

,69 

,36 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRONA 

70.0 

42.1 

56.1 

-  1.3 

79 

31. 

30 

270 

0 

0 

1 

0 

.85 

.35 

.70 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

69.8 

40.9 

55.4 

80 

26 

25 

293 

0 

0 

2 

0 

.29 

.15 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALYERMC  RANGER  STA 

61.9 

29.7 

45.8 

72 

21 

22 

10 

589 

0 

0 

22 

0 

.87 

-  .55 

,77 

31 

.0 

0 

1 

1 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

65.5 

38,7 

52.1 

78 

22 

30 

1 

390 

0 

0 

1 

0 

.30 

.30 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 

54.0 

-  ,6 

.66 

-  .37 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Day  of  Month 


oidtiun 

O 
H 

1   !   2   i  3 

4   |   5  | 

6 

7   |   8  | 

9 

10 

11  12 

13  ]  14  15 

16  |  17  |  18 

19  1  20  21 

 1 — I — 1  

22  1  23  1  24 

 1 — , — l  

25 

26 

 J- 

27 

28  i 

29 

30 

31 

•      •  • 

NOR  TH  COAST 

TRA INAGE  01 

ALDEMPOINT 

1,87 

.30 

.04 

.50 

.73 

.30 

T 

T  . 

anGwin  pac  union  col 

1.50 

,15 

•  08 

•  05 

.09 

•  09 

•  e  l 

•  04 

.08 

•  11  . 

BIG  BAH  RANGER  STATION 

,96 

T 

•  44 

■  24 

•  2  7 

.01  , 

BLUE  LAKE  REDwOOD  CR 

1  .64 

1  •  1  7 

•  4  7 

• 

BOONVlLLE  MNTNC   ST A 

2.48 

.73 

T 

■  08 

•  05 

.03 

.40 

•  85 

•  14 

.20  . 

BHANSCOMB  2  NW 

3.82 

•  06 

.09 

.07 

1.69 

1,34 

•45 

•  12  . 

BRIDGEVILLE  4  NNv. 

2.11 

1.18 

•  ,y 

•  05 

•  10 

Burnt  ranch  1  s 

1.20 

•  67 

.  2  5 

.  1  3 

•  15  , 

CftLlSTOGA 

1.04 

,09 

.  1  5 

CALLAHAN  RANGER   ST A 

•  07 

,01 

•  04 

•  02 

T 

T 

T 

CA2A0ER0 

5.0*. 

.52 

.38 

.60 

.10 

•  88 

1.39 

•  16 

1.01  , 

CECILVILLE  SAwyEP 

cleah  creek 

.51 

•  10 

ClOvERDAlE   3  SSE 

1.95 

.12 

.  2  I 

■  10 

T 

.11 

•  12 

■  61 

.08 

•  59  a 

COPCO  NO  1  DAM 

.05 

T 

•  05 

T 

T  * 

COVELO 

2.08 

.01 

.06 

.01 

.01 

• 

• 

1.98 

.01  • 

CRESCENT  CITY   1  N 

1*11 

.11 

•  78 

.  1  5 

•  07 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

1.19 

•  70 

,42 

.07 

CUMMINGS 

2.95 

■  07 

•  04 

.02 

1.20 

1  .06 

•  45 

•  1 1  . 

DOS  RIOS 

" 

•  05 

.61 

•  40 

T  ' 

DUTTONS  LANDING 

1.36 

.13 

.23 

.02 

.24 

.01 

.45 

•  01 

•  30  , 

ELK  VALLEY 

1.25 

T 

.05 

•  96 

•  14 

•  10 

T  • 

EUREKA  wB  CITY  R 

1.23 

T 

T 

T 

T 

.27 

.53 

•  20 

T 

•  12 

•  11  • 

FERNDALE  8  SSW 

1  .48 

•  03 

,88 

,47 

■  06 

.02 

.02 

T  • 

FERNDALE   2  NW 

I  .Ob 

T 

T 

02 

.50 

•  38 

■  10 

.06  . 

FOREST  GLEN 

1.T5 

.11 

.37 

•  70 

•  55 

•  02  , 

FORKS  OF  SALMON 

.74 

.56 

•  L  2 

.  06 

FORT  BRAGG 

2.06 

.01 

.08  .02 

•  01 

.01 

.01 

.42 

L*21 

'  2  3 

•  06  ■ 

FORT  BRAGG  AVIATION 

2.45 

T 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

.01 

T 

.01 

FORT  ROSS 

2.71 

.43 

•  34 

.12 

.02 

.32 

,60 

.08 

80 

GARBERVlLLE 

1.89 

,05 

■  60 

.  8  1 

.  3  3 

.  10  , 

G4SQUET  RANGER  STATION 

1.28 

,03 

,87 

.08 

•  05  , 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

.  1  7 

.08 

06 

.03 

GRA  TON    1  <i 

2.38 

.21 

.18 

.35 

T 

.21 

.51 

•  10 

.82  . 

GREENV I EW 

.00 

GuERNEv ILLE 

2.68 

•  1  *• 

,50 

•  19 

•  12 

1  . 0  I 

•  08 

•  64  , 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

.31 

•  23 

.  0  I 

•  07 

H4YFORK   RANGER  STATION 

1.40 

.43 

•  35 

.45 

•  17 

hEAlDSBURG 

1.58 

.12 

.25 

.09 

T 

•  07 

.41 

•  14 

.50  . 

HEAlOSBURG  NO  2 

1.56 

•  1 1 

■  iH 

•  02 

.14 

■  06 

■  4  7 

•  12 

,38  a 

HILTS 

1.07 

I 

,00 

•  02 

•  03 

•  02 

T 

HONEYDEW  2  WSW 

2*28 

*  1 1 

•  60 

■  61 

.68 

•  21  , 

HOOPA 

1  .09 

•  58 

•  30 

.01 

•  20 

HOOPA  I  SE 

.94 

.50 

•  37 

.03 

•  04 

HOPLAND  LARGO  STATION 

1.73 

•  08 

T 

T 

T 

.56 

,21 

.62 

■  16 

•  10  , 

IDLEwlLD  HWY  MNTNC  STA 

1.00 

•  58 

•  26 

,16  ■ 

KELLOGG 

2 ,02 

.08 

T 

T 

T 

•  15 

KENTF ield 

4.00 

.42 

.39 

,01 

•  05 

1  .  81* 

T 

•  06 

•  91  , 

KLAMATH  R 

1.92 

.75 

1,05 

.05 

•07 

KNIGHTS  VALLEY 

1  .  34 

•  08 

•  04 

T 

•  13 

.01 

•  15 

•  58 

*  15 

,20  , 

korbel 

1.47 

,05 

•  90 

LAKE  PILLSBUHY  NO  2 

2.22 

•  02 

•  20 

•  20 

•  01 

.71 

,90 

•  12 

•  06  • 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

.03 

T 

•  03 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

2.00 

• 

.28 

.76 

,47 

•  01 

•  38 

.10  . 

MARE  ISLAND 

1*85 

•  20 

*  50 

•  10 

•  53 

.04 

■  48  ■ 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

1.27 

.  1  L 

■  53 

.  4  3 

.  1  I 

■  06  ■ 

MOUNT  HEBRON  RS 

.04 

T 

•  04 

MuIR  WOODS 

3,70 

.43 

.40 

.07 

.32 

■  14 

1,19 

•  07 

1.08  ■ 

NAPA 

1.23 

.  15 

.21 

.04 

.03 

.02 

,51 

■03 

.24  . 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

1.68 

*  1  1 

•  21 

T 

.09 

•  03 

.  T9 

■  03 

•42  • 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

.17 

•  03 

.06 

.08 

OAKVILLE    L  W 

OCC  I  DENT AL 

3.23 

.23 

,33 

.02 

•  24 

i  ,  55 

•  1C 

■  56  , 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

1.11 

.72 

•  30 

•07 

.02  , 

ORLEANS 

1.32 

,66 

•  30 

,02 

•  2C 

•  12  • 

PETALUMfl   FIRE   STA  2 

1.53 

•  1  1 

•  08 

,02 

.  1  0 

•  10 

.  3^ 

•  07 

POINT  ARENA 

2.46 

T 

.01 

•  27 

•  26 

*3»  * 

POTTER  VALLEY  PH 

1  .76 

.09 

,05 

•  04 

•  51 

.78 

■  27 

!02  ! 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

2.35 

.25 

,69 

•  94 

.38 

.09  . 

SAINT  HELENA 

1*33 

.10 

•  10 

T 

•  13 

•  57 

.13 

,30  , 

5ALYER  RANGER  STATION 

1*20 

,02 

•  74 

• i2 

•  12 

T  . 

SAN  RAFAEL 

2.62 

•  52 

,21 

T 

•  07 

•  19 

•  07 

,57 

T 

•  02 

•  97  , 

SANTA  ROSA 

.97 

.07 

•  10 

T 

.11 

•  06 

.36 

.07 

,20  • 

SAwYERS  BAB  RANGER  STA 

1.49 

.90 

.47 

• 

•  12 

SCOT  I  A 

1*20 

,01 

T 

T 

•  48 

.  5  I 

•  15 

.05  , 

SHELTER  COVE 

2*96 

•  04 

•  28 

,41 

1 .  99 

•  24  • 

SKAGGS  spgs  las  lop  as 

3.81 

•  22 

•  65 

.08 

•  26 

.10 

.45 

1*2! 

.15     .65  . 

SO^ESBAR   I  W 

.93 

■  62 

•  17 

•  12 

•  02  • 

SONOMA 

2.C8 

.20 

,25 

.18 

.02 

.29 

•  50 

•  06 

.58  . 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 

2*46 

T 

T 

T 

.06 

1.03 

1.16 

.04 

•  17  . 

TRINITY  DAM  VJSTA  PT 

1.13 

.04 

.23 

T 

.05 

T 

.40 

.24 

T 

■  16 

•  01  , 

TULELAKE  //R 

.07 

•  06 

■  01 

UK  I  AH 

1.67 

.02 

,12 

.01 

.05 

.08 

.33 

.68 

•  10 

.08  ! 

UK  I  AH  k  wSk 

2.28 

.02 

.04 

.05 

.07 

.10 

.54 

1,25 

.13 

.08  , 

UPPER  MATTOLE 

2,19 

.12 

.65 

.59 

.50 

■  33  • 

WEAVERvlLLE   RANGER  STA 

1.13 

•01  .04 

•  06 

.01 

.01 

•  36 

•  29 

•  31 

•  04  , 

WEED  1  S 

.27 

T 

,03 

.07 

■  01 

,07 

.05 

•  04  , 

WILLITS    1  NE 

2*  66 

•  02 

,09 

.02 

•  04 

.02 

1.02 

I  .00 

•  32 

.13  . 

WILLOW  CREEK  RANCH 

.04 

,04 

YREKA 

.02 

.01 

■  01 

SACRAMENTO 

DHA I NAGE  02 

AOIN  MANGER  STATION 

.12 

T 

.12 

ALTURAS  RANGER  STATION 

•  23 

T 

T 

.08 

,15 

T 

AUBURN 

3.36 

T 

•  04 

.18  T 

■06  *23 

.75 

T 

,40 

1,70 

6ERRYESSA  LAKE 

.  86 

•  02 

•  09 

.  06 

.10 

•  03 

■  47 

•  02 

•  02 

.05  ! 

BIG  8EN0  RANGER  STA 

3.90 

•  25 

,28 

.46 

.24 

•  62 

2*01 

•  04 

BLUE  CANYON  wB  AIRPORT//R 

4.75 

•  I* 

,19 

.02 

.63 

.48 

.07 

1.44 

1.50 

.28  . 

BOWMAN  OAM 

4.41 

T 

.  1  H 

.  15 

.04 

.61 

•  91 

.03 

•  91 

1*47 

.11  . 

BROOK 5  FARNHAM  RANCH 

.94 

.01 

,13 

.32 

.09 

.06 

.18 

•01 

•  14  . 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

4,04 

,04 

.05 

•03  ,77 

.07 

.52 

.39 

2.02 

•  15 

B  iJCKHORN 

.36 

.01 

.05 

.10 

•  20 

BUCKS  CREEK  PH 

3.92 

•  10 

1.04 

.09 

.52 

T 

.62 

1.54 

•  01  . 

bull ards  -jar  pwr  house 

5.04 

,13 

.06 

.94 

.03 

.27 

•  01 

1.00 

2.50 

.10 

BURNEY 

1.03 

T 

.30 

.02 

,15 

.04 

•  52 

C AMPTONV I LLE  RS 

5,28 

.01 

.18 

.03  .49 

.22 

1.06 

•  07 

.90 

2.32 

CANBY    11  Sw 

.47 

.02 

.08 

.29 

•  08 

See  leleienco  noles  following  Sislion  Inde*. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


otauon 

0 
H 

1   |  2 

3 

4    '  5 

6 

7  | 

8  9 

10  1 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  18 

19     20  j  21 

22     23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CAN8V  RANGER  STATION 

.32 

.02 

.10 

.20 

CANYON  DA* 

2.67 

T 

•  03 

1.15 

.34 

.19 

.  96 

T 

CARieOU  POWER  MOUSE 

3.66 

.02 

•  09 

1.^4 

T 

.61 

■  44 

1.15 

,01 

CENTERVtLLE  PM 

2,5* 

.11 

.02 

.  St. 

.09 

.17 

•  39 

1.03 

,12 

CHALLENGE  RANGER  STA 

4.30 

•  21 

.03 

.01 

.6? 

.05 

.24 

•  23 

•  67 

2.17 

•  05 

CHESTER 

2.38 

T 

T 

.62 

.11 

.43 

T 

.37 

.63 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

2.38 

.02 

•  36 

.47 

.01 

1.00 

.42 

,08 

CITRUS  HEIGHTS 

2.01 

.01 

•  10 

.  *  1 

T 

.30 

.69 

•  »» 

CLARKSBURG 

1.32 

.01 

•  07 

T 

T 

•  03 

.54 

•  10 

•  57 

CL ARK S  VALLEY  MUOO  9CH 

.96 

.06 

•  19 

.  1  T 

•  05 

T 

.43 

.06 

T 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

l.OB 

•  53 

.11 

.34 

.10 

COHASSET   1  NNE 

3.11 

•  11 

T 

.03 

.  56 

■  16 

.40 

.11 

1*76 

T 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

2.46 

1.00 

.10 

.13 

.02 

1.18 

•  03 

T 

COLFAX 

3. TO 

.03 

•  16 

.03 

T 

.85 

.03 

•  06 

•  03 

.64 

1  .  70 

•  13 

COLGATE  POWER  HOUSE 

2.62 

•  28 

.01 

.01 

.  7  3 

.02 

•  13 

•  21 

1.15 

,07 

COLUSA   1  SSW 

.71 

.03 

•  12 

•  09 

.03 

.13 

,29 

COOL 

3.33 

•  06 

.22 

1.05 

•  01 

.43 

1.54 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

1.27 

■  02 

•  22 

•  21 

•  02 

T 

.  73 

•  03 

T 

DANA  2  SE 

1.25 

.05 

■  10 

.30 

.  73 

•  OS 

DAVIS  1  WSW 

•  69 

■  03 

•  11 

T 

•  43 

•  11 

.2  I 

T 

OAVIS  CREEK 

.60 

.10 

•  20 

.20 

,10 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

4.67 

•  37 

•  03 

T 

. T 1 

•  02 

•  48 

•  01 

.63 

2. ,02 

•  06 

•  16 

DE  SABLA 

4.19 

•  20 

•  02 

.68 

•  01 

•  3T 

.45 

2,26 

•  20 

DOBBINS  COLGATE 

2.85 

.29 

•  80 

•  12 

.30 

1.22 

■  12 

DOWN IEV I LLE  RANGER  STA 

2.97 

•  10 

.31 

T 

.59 

.23 

•  63 

•  03 

T 

* 

* 

1.07 

Dunn i gan 

.27 

.04 

.15 

,03 

•  05 

DUNSMU1R  RANGER  STA 

•  70 

•  08 

•  03 

T 

T 

T 

.16 

.06 

T 

.27 

.10 

T 

EAST  PARK  RESERVOIR 

1.07 

.07 

.*  1 

.12 

.01 

T 

T 

.  2  7 

.14 

•  03 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

1.35 

•  23 

•  08 

.03 

.40 

.01 

.60 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

.66 

•  02 

.05 

,04 

•  15 

.40 

FERGUSON  RANCH 

1.29 

•  05 

.01 

.40 

T 

.06 

.63 

.10 

T 

FOLSOM  DAM 

2.38 

T 

T 

•  12 

.22 

.80 

.19 

1.03 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3.66 

•  12 

•  10 

.02 

.01 

.30 

.24 

•  10 

.40 

2.37 

T 

FRENCH  GULCH 

1.33 

.09 

•  12 

.15 

.34 

.  3  I 

•  04 

.26 

•  02 

GARDEN  VALLEY  2  5 

3.26 

•  06 

•  21 

•  04 

.  1  1 

.53 

•  05 

.30 

1.76 

T 

GEORGETOWN 

3.92 

.02 

.19 

.11 

.-9 

.35 

•  06 

.32 

2.06 

■  08 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3.79 

.01 

•  01 

•  11 

•  OT 

.31 

.49 

T 

•  08 

■  43 

2.28 

T 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

GOLD  RUN 

4.28 

T 

.  1 ! 

•  02 

.06 

.  '4 

.04 

•  28 

•  03 

♦  97 

1,60 

•  17 

GRASS  VALLEY 

3.24 

T 

•  23 

■  09 

' 

.45 

.25 

•  02 

•  16 

.23 

1.79 

•  03 

GREENVILLE  RANGER  STA 

2.72 

T 

I 

1.32 

,30 

.13 

.77 

HARRISON  GULCH  RS 

1*15 

.18 

.  3  1 

T 

.12 

.04 

.05 

,  37 

•  02 

MARRY  ENGLE8R IGHT  DAM 

1,88 

•  07 

•  05 

T 

.-4 

.19 

,01 

T 

.  1  1 

l.OO 

.01 

T 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

.72 

.15 

•  10 

.04 

.43 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

2.47 

•  08 

•  15 

.25 

.36 

•  16 

1.42 

•  03 

HOBERGS 

2.51 

.24 

•  62 

T 

.32 

•  69 

.16 

.»• 

HUNTER  01  ST  GRAVES  RCH 

1.33 

.03 

•  38 

.1) 

.13 

.41 

.19 

.06 

IOWA  HILL 

4.17 

•  33 

T 

• 

.46 

.62 

•  64 

2.06 

•  26 

T 

JESS  VALLEY 

.52 

.02 

.02 

T 

T 

.09 

.36 

•  01 

KELSEYV1LLE 

•  69 

.01 

•  07 

.04 

•  11 

.39 

.06 

•  01 

KILARC  POWER  HOUSE 

2.20 

.01 

•  06 

.33 

.04 

.01 

.50 

1.14 

.11 

LAKEPORT 

.99 

.06 

•  06 

T 

.19 

.51 

.11 

•  04 

LAKE  SHORE 

•  77 

.04 

.15 

.19 

■  13 

•  10 

.01 

.10 

•  03 

LAKE  SPAULD ING 

4.56 

,07 

.25 

•  06 

.55 

.01 

.63 

•  03 

.73 

2.16 

•  02 

LAKE  SPAULD ING  DAM 

LAS  PLUMAS 

2.93 

.18 

■  04 

.05 

.93 

.14 

•  36 

1.02 

.21 

LEESV I LLE  KEEGAN  RANCH 

1.27 

.10 

.  39 

■  10 

.31 

.03 

•  14 

LITTLE  VALLEY 

.02 

T 

•  02 

LOOKOUT  3  WSW 

.55 

.  is 

.  37 

LOYALTON 

2.06 

1 .05 

.29 

.37 

.93 

MADELINE  MNTNC  STA 

.54 

.05 

•  02 

.43 

.02 

MANZANITA  LAKE  // 

2.46 

.01 

•  02 

•  01 

i4>< 

.22 

.32 

.48 

.64 

.12 

MARYSVILLE 

.64 

•  02 

.01 

.  19 

.13 

.02 

.21 

,08 

MC  CLOUD 

.38 

T 

.03 

.07 

T 

.09 

.02 

T 

.14 

.03 

T 

MIDDLETOWN 

1.47 

.05 

• 

.24 

.06 

.03 

.81 

.16 

•  10 

MINERAL 

4.44 

T 

•  04 

.13 

T 

1.18 

.37 

.66 

T 

.93 

1.07 

.04 

MONTICELLO  DAM 

1.01 

.05 

•  17 

.10 

T 

•  21 

.02 

.40 

T 

T 

•  08 

MOUNT  OANAHER 

3.23 

.01 

.14 

.06 

.04 

.  2  7 

.59 

T 

•  08 

.46 

1.40 

.16 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //ft 

.63 

.08 

T 

•  06 

T 

•  07 

.03 

.14 

,23 

NEVADA  CITY 

3.26 

■  12 

.05 

.01 

T 

.53 

.17 

.24 

•  09 

.34 

1.61 

.10 

N1C0LAUS  2 

.83 

T 

•  02 

.10 

T 

.01 

.20 

.23 

.02 

.23 

ONO 

1.10 

.15 

.07 

.09 

.22 

.34 

•  04 

.17 

,02 

ORLAND 

.91 

.01 

•  20 

•  13 

.01 

.53 

•  01 

I 

OROVILLE 

1.21 

T 

•  11 

.02 

T 

.  39 

.01 

.02 

.44 

•  20 

,02 

OROVILLE  BRIDGE 

1.06 

•  11 

.28 

.12 

T 

.02 

.42 

•  11 

PACIFIC  HOUSE 

3.90 

.06 

.21 

T 

.03 

.31 

.35  T 

T 

•  16 

.63 

I  .  79 

•  16 

PARADISE 

3.41 

.20 

.05 

.03 

.80 

.19 

.21 

T 

.16 

1.47 

•  30 

PASKENTA  RANGER  STA 

1.23 

.05 

.40 

.27 

.03 

.  38 

•  02 

.07 

•  01 

PAYNES  CREEK 

2.81 

.25 

1.27 

.09 

1.20 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

1.83 

.09 

■  26 

,66 

.60 

.04 

PLACERV ILLE 

2.59 

.13 

.03 

.01 

.04 

.16 

.40 

•  02 

•  42 

1 .  38 

PLACERV 1 LLE  1FG 

2.41 

" 

.23 

.08 

.26 

■  32 

T 

•  06 

• 

• 

• 

1,46 

T 

plat i na 

1.35 

.30 

.19 

.22 

■  18 

T 

.05 

.  36 

.03 

PORTOLA 

1.99 

T 

.95 

.18 

■  27 

T 

.39 

OUINCY  RANGER  STATION 

2.25 

•  04 

T 

.85 

.23 

.40 

,02 

.71 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

1.95 

.02 

.07 

.58 

T 

.05 

1.14 

T 

•  09 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

1.09 

.03 

.02 

.21 

.08 

T 

.16 

.42 

•  01 

.04 

•  10 

REPRESA 

2,33 

.02 

•  12 

T 

.91 

.42 

.66 

•  18 

RIO  VISTA 

.81 

T 

•  08 

T 

.06 

.06 

,45 

.13 

ROCKLIN 

1.87 

•  02 

T 

.70 

.12 

1.03 

ROUNO  MOUNTAIN   1  NnE 

2.06 

.21 

.13 

.65 

1.03 

SACRAMENTO  wb  AIRPORT  R 

1.47 

T 

.05 

T 

T 

.28 

.01 

•  27 

.40 

.46 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

1.61 

.03 

•  04 

•  70 

.27 

.40 

•  IT 

SHASTA  DAM 

1.06 

.04 

.08 

.01 

■  42 

.3' 

•  06 

.08 

SHINGLE  SPRINGS 

3.35 

.03 

.41 

.18 

•  94 

.45 

1.34 

SHINGLETOwN  2  E 

3.75 

.19 

.91 

.36 

.57 

1.41 

.11 

SIERRA  CITY 

4.13 

.02 

.21 

T 

T 

.81. 

.67 

.08 

•  76 

1.51 

T 

•  06 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 

1.70 

.02 

.25 

.34 

.30 

•  01 

.05 

.53 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

4.59 

.02 

T 

.11 

•  25 

.19 

.50 

•  60 

.72 

2.06 

.14 

STIRLING  CITY  RS 

3. 85 

.41 

.26 

.30 

.03 

.26 

2.59 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

2.81 

.19 

.41 

.14 

.08 

.02 

.34 

1.13 

.16 

•  2T 

.03 

STONYFOHD  RANGER  STA 

1.38 

.06 

•  43 

.15 

.05 

.01 

T 

.  36 

.06 

.16 

.07 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

1.60 

.05 

•  78 

.02 

.05 

.02 

T 

.33 

.16 

.17 

STRAWBERRY  VALLEY 

S.49 

.09 

•  14 

.10 

.01 

1.09 

.01 

.70 

.03 

1.37 

1.77 

.03 

.13 

TURNTABLE  CREEK 

2. 17 

T 

.  78 

.02 

•  54 

.53 

T 

.30 

T 

TWIN  LAKES 

3.24 

■  24 

.36 

T 

.03 

.62 

•  12 

.02 

.03 

.36 

1.20 

.04 

UPPER  LAKE  T  w 

1.95 

.08 

.21 

.01 

.04 

.41 

.93 

.21 

.06 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

1.39 

.07 

•  06 

T 

.33 

.63 

.21 

.07 

VACAVILLE 

.91 

.09 

.07 

.  1  7 

•  02 

.05 

.36 

T 

.13 

VINTON 

1.59 

7 

T 

T 

.80 

.15 

.20 

T 

.05 

.39 

VOLCANOVILLE 

3.04 

•  11 

•  12 

.03 

.05 

.32 

.42 

•  11 

.13 

1.73 

VOLLMERS 

.84 

•  11  T 

.35 

.03 

.11 

.02 

.11 

.09 

T 

VOLTA  POWER  HOUSE 

3.47 

.02 

.09 

.09 

•  97 

.09 

•  67 

T 

.25 

1.23 

.08 

See  reference  noles  following  Station  lndei 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


wHJSKF.YTO*N  RES 
WILLIAMS 
wlLLO-S 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


03 
BOCA 

eouiE 

BRIDGEPORT 
CEDARv ILLE 

DONNE"  MEMORIAL  ST  PK 
DOyLE 

doyle  5  sse 

ellery  lake  / 
fleming  f i sh  and  game 
fort  b  i  dwell 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    JNSP  STA 
MEYERS  *  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEhEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAw  VALLEY 
STAND  I  SH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCkEE  RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOODFOROS 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BRADLEY 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

C AMD  5AN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY   l*  ENE 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

HERNANDEZ  2  Nw 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SS* 
LOCKwOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ  EIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAC IHIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKFIELD 

paso  r08les 

paso  romles  faa  ap 
pinnacles  nat  monument 
pismo  beach 
point  piedras  blanc  as 
port  Chicago  naval  oep 

priest  valley 
redwood  city 
richmond 

saint  marys  college 
salinas  2  e 

salinas  faa  ap 

salinas  dam 

san  antonio  mission 

SAN  ARDO 

san  clemente  dam 

5  f  Richmond  sunset 
san  francisco  wb  ap 
s  f  federal  building 
san  greg0r10  2  sf 

SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  hwY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  F ilter 


.90 

1.89 
•  39 

1.03 
.701 
.70 

1**9 


1.56 

2.** 
1.78 
1.85 


1.9* 
1.S8 
2. "8 


1.98 
2.65 
1.95 


1,76 
2.92 
2.99 
1.7* 


2.13 
2.12 
2.0* 


.62  .73 
.22 
.68  1.02 


.*2 
.09 
.96 


.31  .33 

•29  ,06 

.08  1.20 
.02 


.23 
.16 
•  36 


13     14     15  |  16     17     18     19     20     21  I  22     23  24 


25     26  !  27     28  !  29  30 


•05     ,06  ,75 


Sm  leleifnco  nolo*  following  Station  lnd»i 
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DAILY  PRECIPITATION 


walnut  creek  *  e 
watsonville  waterworks 
wriGhts 


1.47 
2.3" 
3.41 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


■JBAJNAGE  05 
ANG I OLA 

ANTIOCH  F I BREBOAfiD  ML 
ANT10CH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 

KQ8ERRV  1  nnE 

bakersf I  eld  WB  airport 

BALCm  POwER  HOUSE 
SlaCkwELLS  corner 

BUTTONkILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  W  BULL   RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL  I NG A 
COAL  I NG A    14  WNW 

CORCORAN   IPRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVC I R 
FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSw 

FRESNO  wfi  AIRPORT 

friant  government  camp 
giant  forest 
glennville 
grant  grove 

grovelano  ranger  sta 

HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
IDRIA 

I  ONE 

J0HN50NDALE 
K£RL INGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  grand 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINOSAy 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEv I LLE  I5LAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOw  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEwMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 

panoche  creek 
pattiway 

pine  flat  dam 
porterville 

POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
5AN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGvlLLE   T  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  *BAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOwflV  8RI0GE 

SUTTER  H ILL  RANGFR  STA 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAR30NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISAL1A 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WE5T  POINT  3  Sw 

WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


4.13 

2.01 
U72 
3.15 
.94 
1.90 

.19 


1.35 
1.46 
3.17 


3,67 
2.30 
D  3.19 


1.55 
.80 
1*43 


3,04 
2,38 
3,46 
2.17 


1.36 
1.19 
■  73 
1,14 


,04 

•  20 


.15     .03  .03 


.02      ,17  ,03 


.08 
.53 

.07 


1.40 
.18 

.14 


.02     .07  .28 


.10  1.19 

.11  1.42 
•  11 
.37  1.20 


b  following  Station  Index. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DWA I NAGE  06 

ACTON  ESC0ND1  FC2618E 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  **6 

ALPINE 

ALTADENA 

AN2A 

arroyo  seco  rs  fc  508c 
assoc  oil  anaheim  no  i 
avalon  pleasure  pier 
azusa  city  park  fc  1*3 
barneson  park 

barrett  dam 
beaumont 

Beaumont  pumping  plant 
bel  air  fc  10 
big  bear  lake 

BIG  SEAR  LAKE  DAM  ft 
BIG  DAL  TON  DAM  FC2238E 
BIG  TUjUNGA  DAM  f-CbDE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BuRBANK  FD  FC22613 
BURBANK  w9  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
ChATS*ORTm  FC  2*  D 
C HULA  VISTA 
C LARE '40NT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUVAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC10*TC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FILLMORE    I  WNW 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KA[SER 
FULLERTON  AHROUES  RCH 
FULLERTON  H I LLCBEST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDAlE  STAPEN  FC295G 
GLfcNDORA   WEST  FC  185 
HAINES  CY'^J  LOWER  FC36* 
HAINES  CYM  UPPER  FC367 

HEMET 

HENShAw  dam 
HOEGEE S  FC  60  A 
IDYLL* I LD  RANGER  STA 
JUL  I AN  WYNOLA 

JUNCAL  DA* 

LA  CRESCENT A  FC  25J 

LACUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  6 
LECHUZA  PT   STA  FC  352B 
LOCKwOOD  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BE*Ch  wB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  H 
LOS  PRItTOS  HANGER  STA 

LYTLE  creek  ph 

LYTLE  CREEK   RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK   1  SSE 
MT  BALDY  FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT   *ILS0N  FC   338  B  // 
NEwBuRy  PARK  *  Sw 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  N* 
OCEANSIOE 
OJAI 
OLINDA 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

OXNARD 
OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
P ALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC*3D 

PASADENA 
PERRIS 

PJEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  AHGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMON A  SPAULOING 
RANCH  I T  A 

REDLANDS 

RIVERSIDE  F IRE   STA  •  3 
RIVERSIDE  EXP   5TA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 


2.2  8 
l.*2 
1.** 
l.*9 


1.52 
1.9* 
.95 


2.02 
1.95 
1. 13 


1.79 
1.69 
2.40 
•  63 

.66 
1.36 
2.*3 
1.9* 
1.23 

1.97 


1.59 
l.*2 
1.53 

1.70 
1.93 
1.87 


2.63 
l.*l 
1.61 


l.*7 
2.5* 
1.57 


•05  .15 
,10  .01 


.02 
.0* 
.05 


•  0* 
.21 
.11 


13  1  14     15      16     17  18 


•*oi 

•  201 


•  22 
.58 


.28 
.37 
.12 


,82 
.21 
.17 


.60 
.65 
.75 

.05! 


**0 
.07 
.05 


.32 
•  *9 
.17 


.  10 
.33 

.61 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


S««  r»l«ienc.  noiei  following  Slatjon  Indsi 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


oiauon 

E- 

1   |  2  I  3 

4  |  5  6 

7  | 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

 L 

15 

16     17  18 

19     20  21 

22  1  23  24 

25  !  26 

27 

■  

28  29 

30 

31 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

1.70 

T 

•  27 

.  1  6 

.29 

•  24 

.03 

,  6-b 

SANOBERG  °TL  FCI30B 

1.71 

.06 

.02 

•  OA 

.34 

.  10 

.08 

.02 

•  02 

•  06 

.04 

.93 

S&NOhErG^B  //R 

1,43 

•  0* 

.01 

.02 

.33 

.03 

.02 

T 

.07 

•  91 

SAN  DIEGO  1*9  AIRPORT  f) 

1.79 

.07 

.03 

.73 

.23 

.06 

.12 

T 

.05 

T 

T 

•  30 

SAN  OIMAS  F IRE  WD  FC95 

.71 

,07 

T 

•  03 

.AO 

•  01 

•  19 

.01 

T 

SAN  FERNANDO 

1.26 

03 

•  07 

.02 

.12 

•  32 

•  72 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

1  .  73 

,17 

•  57 

.06 

•  18 

•  73 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

2.33 

.  16 

.43 

.03 

•  76 

•  12 

T 

.83 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

1.76 

T 

.30 

,06 

.12 

T 

.67 

•  63 

SAN  JACINTO 

2.19 

.22 

•  02 

.  36 

,0A 

.16 

•  85 

.02 

•  32 

SANTA  ANA  F IRE  STATION 

2.03 

•  1  2 

■  0. 

•  24 

* " 

T 

1*02 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

2.22 

•  I  1 

.09 

•  *  1 

.  iO 

•  48 

•  18 

.35 

•  01 

•  29 

SANTA  ANITA  FERN  FC*32 

1 .99 

.  15 

.  14 

.45 

•  02 

•  84 

SANTA  BARBARA 

2.33 

.3* 

■  23 

T 

T 

.21 

T 

•  48 

T 

U07 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

2.78 

.22 

•  2* 

T 

.  10 

T 

•  61 

•  09 

•  OA 

T 

1*48 

SANTA  BARBARA    TV  PEAK 

.64 

08 

■  04 

•  3 1 

•  01 

•  20 

5ANT A  CATALINA  WBAP 

2.17 

.02 

■  54 

.24 

T 

.  LO 

.41 

•  01 

T  .03 

T 

.6? 

SANTA  MARIA   «B  AIRPORT  R 

1.69 

.40 

.16 

T 

■  OA 

.21 

•  04 

.24 

T 

T 

T 

•  01 

•  37 

SANTA  MONICA 

v\\ 

T 

.47 

.01 

T 

.75 

•  07 

1.28 

SANTA  MONICA  PIER 

2.37 

.45 

.03 

•0  1 

•  71 

•  06 

1*11 

SANTA  PAULA 

1  .  1A 

•  03 

•  26 

.  3<- 

*  £  1 

.  M 

SANTIAGO  DAM 

1.47 

.  1  9 

•  05 

•  35 

SAUGUS  P*R  PL  NO  1 

.54 

.12 

.06 

.12 

.06 

•  09 

•OS 

.01 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 

1.5B 

.07 

•  1* 

.02 

.Of 

.52 

.01 

.62 

•  12 

SIGNAL  HILL  FC  A15 

2*06 

T 

.  16 

.  04 

•  27 

.  4  3 

1*16 

SOMIS  3  NE 

S0MI5  3  NW 

1.45 

.26 

•  60 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

1.97 

'*Z2 

.11 

.02 

.09 

•  52 

.33 

.68 

SUFV  RANCH 

1.36 

.*3 

•  11 

.05 

.05 

.15 

.06 

•  02 

.49 

5UNLAND 

I  .30 

.01 

«  1  A 

.02 

* 

•  13 

.  2  2 

•  78 

SUSANA  KNOLLS 

1.36 

.05 

.0] 

.  A  1 

.04 

,35 

THOUSAND  OAK5 

2.11 

.04 

.12 

*  72 

.15 

•  0 

*0* 

.02 

.82 

TOPANGA  PATROL    ST  A  FC6 

2.77 

T 

T 

.35 

.29 

.10 

2.03 

TORRAp^CE 

1.73 

.02 

.07 

•  09 

•  44 

.24 

T 

T 

.87 

TU5TIN   IRVINE  RANCH 

1.  19 

.  30 

•  07 

♦  27 

•  55 

TWITCHELL  DAM 

1  53 

.36 

•  10 

05 

24 

05 

07 

•  02 

•  32 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

1.32 

•  03 

•  05 

•  5B 

.  12 

UCLA 

1 .73 

T 

T 

•  1  3 

,92 

UPLANO  3  N 

1.90 

.  12 

.12 

.37 

.05 

.89 

VALLEY  CENTER  6  N 

1.13 

•  19 

•  15 

.  1  •* 

•  18 

.05 

.29 

.07 

.06 

VANDENBERG  AF8  R 

VAN  NUVS  FC  158 

.77 

*  15 

•  20 

•  2  Z 

•  20 

VENTURA 

1,66 

.22 

.06 

•  24 

T 

•  1  8 

•  36 

•  60 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

•  36 

•  0  1 

•  01 

■  01 

•  04 

■  07 

•  20 

VISTA  2  NNE 

1.36 

.  17 

•  IB 

•  02 

•  12 

•  21 

.02 

.03 

•  63 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

2.15 

.21 

.05 

.04 

.53 

.53 

•  79 

WARNER  SPRINGS 

2.25 

•  28 

•  36 

•  3! 

'11 

•  37 

.05 

.07 

.06 

•  46 

WHITTIER  PC    106  D 

2.69 

•  59 

*  39 

•  02 

•  49 

.  35 

•  84 

YORBA  LlNOA 

2.35 

.09 

.06 

.  21 

•  33 

.  Ht1 

.01 

T 

•  84 

•       •  # 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  0? 

AOELANTO 

•  63 

•  01 

•  35 

•  06 

•  *t 

APPLE  VALLEY 

.46 

•  13 

T 

.03 

•  30 

BAKER  9  NNw 

.55 

•  53 

T 

.02 

BARSTOw 

.55 

.27 

.13 

•  13 

BEAUMONT   1  E 

2  ***** 

.21 

•  2** 

•  15 

La  09 

.07 

•  40 

BENTON   INSPECTION  STA 

•  16 

* 

•  01 

BIG  PINES  PARK  FC  S3B 

1.2* 

08 

* 

•  16 

.  l  4 

.73 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  / /R 

.24 

.06 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.06 

•  02 

BISHOP  wB  AIRPORT  R 

.05 

.04 

T 

•  01 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

- 

■ 

BLYTHE 

,48 

.21 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

.23 

.02 

•  19 

•  02 

BORREGO  DESERT  PARK 

•  01 

.01 

.01 

.01 

B0R9EG0  SPRINGS  3  NN£ 

.05 

.05 

T 

T 

T 

BOULEVARD 

.3* 

.02 

.01 

T 

.  1 1 

T 

.03 

.14 

T 

•  03 

T 

BRAwlEv  2  sw 

.17 

.01 

•  02 

.  14 

CABAZON 

1.91 

•  05 

.07 

•  OA 

•  22 

•  16 

•  22 

.SO 

•  33 

CALExICO  2  NE 

•  07 

•  01 

•  06 

T 

CANT  I L 

1.69 

T 

■  14 

T 

.30 

•  05 

T 

•  20 

COYOTE  WELLS 

T 

T 

T 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

.80 

.  12 

•  29 

T 

.18 

•21 

DEATH  VALLEY 

.05 

T 

.01 

•  04 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

.57 

.15 

.01 

•  13 

•  28 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

.35 

T 

T 

.06 

.27 

DUNN  SIDING 

.95 

.94 

T 

T 

T 

•  01 

EAGLE  MOUNTAIN 

.  30 

•  25 

.05 

EL  CENTRO  2  SSW 

.20 

.05 

•  07 

•  08 

FAIRMONT 

•  12 

T 

T 

T 

.01 

•  01 

•  06 

GOLD  POCK  RANCH 

.06 

.02 

.04 

HAIWEE 

.21 

.02 

.17 

.02 

T 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

.12 

•  12 

HESPER I A 

.89 

•  19 

•  70 

IMPERIAL 

.  1  0 

•  0* 

,  0  6 

IMPERIAL  FAA  AP 

.19 

,06 

.08 

•  03 

INDEPENDENCE 

.02 

T 

.02 

INOIO  u  S  DATE  GARDEN 

***** 

T 

.10 

•  19 

.15 

I NYOKERN 

.6* 

•  08 

•  42 

•  24 

•  10 

INYQkERN  ARMITAGE 

T 

•  22 

IRON  MOUNTAIN 

.40 

•  35 

•  02 

.03 

JOSHUA  TREE 

.67 

•  11 

.19 

•  37 

KEE  RANCH  // 

.65 

.30 

.55 

LAKE  ARROWHEAD 

2.80 

.  1  I 

•03 

.43 

.47 

.87 

.02 

.03 

.02 

T 

•  02 

•  78 

LANCASTER 

15 

•  26 

LLANO  5HAWNEE  HILL  RCH 

.03 

T 

.01 

•  33 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

.36 

T 

T 

.07 

.04 

.15 

•  10 

MECCA  3  SE 

■  30 

.10 

.20 

MITCHELL  CAVERNS 

1.11 

.01 

T 

.87 

.20 

• 

.03 

T 

.18 

T 

•  18 

MOJAVE  2  ESE 

W10 

.91 

T 

T 

T 

.19 

MOHONCjO  valley 

1.01 

T 

.07 

•  30 

T 

.64 

MOUNTAIN  PASS 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 

1.57 

T 

.38 

l  r  is 

•  04 

T 

NIGHTINGALE 

1.5* 

T 

.13 

•  01 

•  12 

1.28 

NILANO 

.06 

.06 

OCOTILLO  "ELLS 

.09 

T 

.06 

.03 

T 

PALMDALE 

.27 

.03 

•  05 

•  19 

PALMOAlE  FAA  AIRPORT 

•  AO 

T 

T 

.06 

T 

T 

T 

T 

T 

.02 

•  32 

PALM  SPRIJGS 

•  63 

.20 

.32 

.11 

PALM  SPRI  JGS  TRAKWAY 

C  1.06 

D  .200 

•  05D 

.03 

D  .55 

T 

T 

)  .23 

PAPicER  RESERVOIO 

•  *6 

.33 

.01 

.12 

RANDSBuRG 

1, 14 

T 

.06 

T 

.38 

.34 

•  36 

s  following  Station  lnd*x. 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16  |  17  18 


snow  creek  upper 
south  fork  c*bin 
squirrel  inn  1 
squirrel  inn  2 
thermal  f aa  airport 

TRONA 

TwENTYNlNE  PALMS 
VALYERmO  RANGER  STA 
VlCTORvILLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:     89°  ON  THE  30TH  AT  DEATH  VALLEY 
LOWEST  TEMPERATURE:      -6°  ON  THE  2D  AT  BOD  I E 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:     5.49   INCHES  AT  STRAWBERRY  VALLEY 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     0.00   INCH  AT  GREENVIEW 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     3.48   INCHES  ON  THE  13TH  AT  KNIGHTS  FERRY  2  SE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:     44.5    INCHES  AT  TWIN  LAKES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:     117   INCHES  ON  THE  28TH  AT 

S I ERRAV I LLE  RANGER  STATION 


S*e  iaf«tenca  now  following  Station  Indam. 
-  86  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

0 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

s 

> 

< 

•      •  « 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 
M1N 

60 
37 

73 
32 

72 
33 

73 
43 

73 
46 

62 
43 

62 
41 

64 
42 

65 
43 

58 
46 

55 
45 

67 
45 

63 
41 

68 
36 

70 
35 

70 
42 

68 
45 

58 
34 

61 
32 

70 
34 

78 
36 

79 
44 

65 
46 

63 
31 

60 
32 

63 
35 

53 
42 

62 
41 

65 
46 

67 
49 

66 
49 

65,6 
40.2 

ANGwIN  pac  UNION  COL 

MAX 
MIN 

59 
41 

61 
46 

61 
42 

63 
41 

60 
42 

52 
42 

53 
37 

60 
37 

59 
40 

48 
41 

47 
36 

60 
40 

49 
39 

55 
38 

63 
40 

64 
41 

52 
36 

58 
37 

60 
41 

68 
47 

70 
47 

72 
41 

67 
37 

61 
34 

56 
31 

58 
39 

47 
40 

53 
36 

56 
34 

51 
41 

53 
43 

57.9 
39,6 

BIG  BAP  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

60 
34 

69 
29 

72 
30 

68 
Jl 

67 
42 

65 

41 

63 
40 

70 
34 

75 
34 

75 
34 

72 
35 

72 
38 

70 
31 

69 
32 

73 

32 

75 
32 

69 
31 

55 
35 

65 
30 

72 
34 

79 
31 

80 
36 

69 
38 

66 
37 

61 
30 

59 
33 

59 
38 

60 
35 

65 
37 

64 
40 

60 
43 

67.7 
34,7 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

56 
25 

60 
24 

61 
24 

60 
33 

53 
35 

54 
29 

63 
28 

64 
26 

67 
27 

64 
27 

65 
26 

58 
33 

59 
25 

66 
25 

67 
24 

63 
22 

61 

20 

65 

22 

65 
24 

67 
22 

72 
28 

65 
29 

62 
26 

54 

25 

53 
23 

50 
37 

57 
36 

61 
25 

54 
35 

56 
44 

61 
32 

60,7 
27,8 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

66 
39 

75 
41 

73 
37 

68 
40 

66 
40 

69 
44 

62 
42 

64 
40 

62 

44 

57 
45 

54 
44 

69 
46 

58 
43 

64 
40 

71 
36 

68 
37 

67 
33 

66 
35 

69 
40 

78 

41 

81 
42 

80 
44 

74 
45 

68 
42 

66 
39 

64 
43 

58 
43 

60 
i'i 

62 
40 

57 
46 

61 
47 

66,4 
41,2 

COVELO 

MAX 

Mm 

60 
28 

71 
28 

69 
28 

69 
30 

66 
42 

57 
40 

58 
31 

70 
30 

70 
31 

68 
34 

60 
32 

68 
40 

61 
34 

65 
29 

71 
30 

74 

30 

70 
28 

60 
29 

65 
27 

75 
30 

75 
31 

79 
33 

70 
34 

66 
3* 

62 
28 

29 

63 

61 
35 

66.8 
31,7 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

Mm 

68 
40 

70 
45 

69 
39 

63 
42 

64 
42 

57 
45 

55 
41 

52 
42 

55 
45 

51 
46 

51 
42 

60 
45 

61 
39 

60 
37 

55 
35 

55 
37 

58 
36 

53 
30 

55 
31 

67 
34 

62 
46 

57 
41 

56 
34 

54 
36 

51 
33 

51 
44 

52 
42 

55 
37 

55 
38 

63 
46 

61 
47 

57.9 
39,9 

DUTToNS  LANDING 

MAX 

Mm 

65 
44 

70 
41 

70 
42 

67 
45 

68 
46 

61 
47 

60 
41 

60 
42 

59 
42 

53 
47 

56 
40 

60 
40 

55 
46 

61 
38 

66 
39 

62 
42 

56 
41 

61 
38 

63 
37 

70 
40 

73 
44 

75 
44 

63 
42 

63 
40 

63 
37 

61 
40 

54 
46 

58 
3? 

58 
42 

58 
42 

62 
48 

62,3 
41,9 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

58 
31 

65 
28 

65 
29 

56 
31 

60 
35 

63 
37 

66 
31 

67 
29 

66 
29 

68 
30 

69 
29 

62 
30 

64 

27 

67 
27 

68 
26 

64 

27 

57 
29 

58 
21 

64 
23 

69 
25 

74 

30 

63 
31 

61 
29 

57 
31 

49 
28 

45 
37 

51 
36 

55 
35 

55 
35 

59 
39 

62 
40 

61.5 
30,5 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

62 
38 

62 
42 

60 
39 

57 
46 

56 
45 

57 
46 

50 
45 

50 
44 

48 

45 

49 
46 

50 
43 

54 
46 

55 
42 

54 
40 

50 
45 

52 
44 

50 
46 

50 
38 

53 
37 

60 
40 

55 
43 

52 
46 

51 
46 

51 
45 

51 
42 

53 
46 

50 
42 

51 
37 

55 
41 

56 
47 

60 
49 

53,7 
43,3 

FERNDAlE  2  No 

MAX 

Mm 

63 
37 

65 
39 

66 
39 

61 
43 

60 
43 

57 
44 

54 
42 

55 
45 

50 
45 

51 
47 

50 
40 

57 
46 

59 
40 

57 
37 

54 
44 

55 
45 

53 
46 

53 
37 

57 
36 

62 
35 

59 
38 

55 
44 

5* 
46 

54 
46 

55 
41 

56 
44 

54 
42 

54 
34 

60 
38 

61 
47 

60 
46 

56,8 
41,8 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

56 

27 

63 
24 

65 
24 

64 
32 

63 
36 

56 
38 

56 
34 

62 
26 

65 
27 

69 
26 

68 
28 

67 
30 

58 
35 

63 
25 

67 
25 

70 
25 

68 
26 

55 
25 

62 
24 

70 
25 

74 
27 

76 
28 

67 
29 

64 
26 

58 
23 

56 
29 

53 
30 

56 
32 

58 
34 

59 
38 

52 
38 

62,6 
28,9 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

55 
37 

66 
42 

68 
42 

70 
46 

70 
49 

60 
49 

59 
44 

57 
45 

54 
44 

51 
45 

54 
41 

55 
44 

56 
41 

58 
39 

59 
40 

56 
42 

60 
38 

56 
41 

55 
36 

61 
42 

65 
42 

65 
40 

57 
47 

56 
45 

55 
36 

56 
45 

58 
44 

56 

39 

54 
42 

57 
48 

65 
51 

58.8 
42.8 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

65 
35 

69 
37 

64 
36 

67 
51 

58 
49 

60 
42 

56 
40 

54 
45 

51 

46 

52 
46 

52 
38 

57 
46 

59 
36 

57 
35 

56 
38 

58 
40 

57 
34 

56 
39 

57 
32 

62 
35 

62 
35 

59 
37 

57 
46 

56 
45 

55 
35 

57 
44 

57 
43 

54 
35 

60 
47 

57 
43 

58.0 
40,3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

56 

20 

58 
23 

63 
24 

64 
31 

59 
39 

55 
30 

58 
28 

65 
25 

67 
21 

67 
27 

66 
27 

66 
32 

59 
27 

65 
24 

67 
23 

68 
23 

63 
26 

56 
20 

63 

20 

69 
23 

71 
28 

71 
30 

65 
25 

60 
24 

55 
25 

53 
30 

57 
34 

58 
27 

61 
30 

59 
47 

61 
36 

62,1 
27,4 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

71 
42 

62 
43 

60 
43 

62 
51 

55 
48 

59 
48 

58 

42 

52 
46 

51 

46 

52 
47 

57 
44 

60 
46 

63 
43 

58 
42 

58 
39 

59 
41 

56 
38 

57 
39 

58 
39 

64 
42 

70 
41 

59 
42 

56 
40 

56 
39 

55 

40 

51 
41 

58 
45 

57 
39 

55 
41 

61 
48 

60 
50 

58,4 
43,1 

GRATON  1  W 

MAX 

Mm 

70 
39 

68 
36 

65 
34 

62 
40 

56 
46 

58 
43 

62 
36 

60 
42 

52 
41 

53 
47 

62 
38 

59 
46 

61 
43 

66 
35 

64 
39 

59 
40 

62 
39 

63 
34 

71 
35 

75 
36 

76 
37 

67 
37 

64 
37 

62 
32 

61 
32 

55 
45 

60 
44 

59 
34 

56 
47 

60 
46 

61 
49 

62,2 
39,6 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

59 
31 

65 
29 

70 
30 

69 
32 

65 
35 

66 
40 

67 
38 

73 
32 

75 
33 

72 
33 

73 
35 

74 

35 

66 

33 

70 
30 

74 
28 

75 
28 

71 

30 

57 
28 

66 
26 

72 
30 

78 
34 

80 
36 

70 
31 

69 
31 

60 
30 

53 
35 

55 
41 

60 
37 

64 
33 

68 

40 

67 
42 

67,8 
33.1 

HEALDSBURG 

MAX 

Mm 

76 
44 

73 
38 

71 
38 

68 
44 

61 
48 

63 
47 

66 
38 

61 
43 

55 
47 

55 
46 

67 
42 

61 
47 

66 
45 

72 
38 

67 
44 

63 
47 

70 
41 

69 
41 

78 
38 

80 
39 

82 
41 

73 
38 

69 
40 

68 
37 

67 
36 

58 
46 

65 
44 

65 
35 

61 
40 

63 
48 

62 
51 

66,9 
42,3 

HILTS 

MAX 

Mm 

49 
26 

54 
27 

59 
25 

60 
28 

53 
31 

53 
30 

59 
30 

62 
28 

66 

29 

61 

29 

62 
31 

67 
33 

53 
25 

58 
25 

62 
24 

68 

25 

59 
28 

48 

22 

54 
24 

59 
25 

64 
29 

68 
32 

56 
28 

57 
28 

51 
27 

47 

32 

48 
35 

51 
31 

56 
31 

56 
36 

60 
39 

57,5 
28.8 

moopa 

MAX 

Mm 

60 
38 

66 
35 

65 
36 

67 
37 

70 
37 

64 
40 

61 
40 

71 

40 

68 
39 

71 
41 

63 
45 

64 
39 

66 
35 

70 
34 

70 
33 

73 
37 

68 
37 

55 
32 

64 
32 

70 
34 

76 
37 

78 
39 

67 

44 

66 
44 

61 
31 

59 

41 

59 
41 

57 
39 

65 
40 

56 
44 

68 
46 

65.7 
38.3 

KENTFIELD 

MAX 

Mm 

66 
39 

70 
39 

67 
38 

65 
45 

64 
48 

59 
47 

58 
40 

63 
40 

62 
43 

53 
47 

55 
39 

64 
45 

57 
46 

58 
39 

67 
39 

65 
46 

55 
38 

62 
39 

65 
37 

70 
39 

72 
40 

77 

41 

69 
45 

63 
44 

62 
42 

62 
48 

54 
45 

61 
38 

59 
48 

60 
51 

62,8 
42,5 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

62 
36 

68 
38 

69 
31 

69 
36 

61 
38 

56 
40 

53 
36 

51 
42 

52 
45 

50 
46 

53 
45 

56 
44 

58 
37 

60 
36 

53 
40 

50 
43 

51 
38 

54 
31 

61 
i  I 

69 
37 

66 
40 

58 
46 

57 
41 

54 
39 

52 
34 

52 
43 

53 
41 

5  1 
37 

55 
39 

63 
43 

57 
48 

57.2 
39.5 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

69 
41 

71 
44 

67 
31 

57 
39 

67 
38 

65 
38 

64 
36 

64 
32 

55 
34 

51 
45 

63 
44 

58 
39 

60 
44 

68 
31 

66 
34 

59 
35 

62 
37 

75 
29 

75 
29 

76 
33 

75 
34 

70 
38 

65 
40 

64 
35 

57 
31 

53 
43 

59 
44 

58 
34 

59 
36 

61 
45 

61 
34 

63.7 
37.0 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

70 
27 

70 
24 

65 
24 

64 
36 

59 
39 

52 

40 

64 
34 

67 
31 

63 
33 

57 
37 

65 
36 

51 
40 

62 
34 

68 

27 

72 
28 

65 
23 

62 
26 

63 
26 

72 
28 

74 
27 

76 
28 

72 
28 

65 
29 

59 
26 

58 

24 

55 
38 

56 
37 

6  6 
32 

57 
36 

59 
43 

56 
42 

63.4 
31,9 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

43 
21 

46 

19 

51 
28 

54 
31 

53 
33 

51 
30 

51 
29 

55 
29 

57 
34 

58 
29 

55 
28 

55 
28 

55 
26 

51 
29 

57 
30 

58 

33 

54 
24 

45 
17 

50 
24 

56 
28 

59 
34 

64 
33 

54 

25 

43 
23 

45 

31 

45 
30 

47 

27 

51 
30 

51 
33 

55 
37 

52.3 
28,4 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

50 
12 

48 
1  1 

54 
15 

59 
22 

51 
31 

50 
22 

55 
21 

57 
19 

58 
20 

58 

21 

55 
18 

57 
31 

52 
21 

58 
16 

58 
15 

59 
16 

53 
15 

44 
10 

45 
12 

50 
16 

60 
18 

65 
20 

54 
17 

51 
18 

45 
19 

41 
32 

45 
30 

53 
26 

54 
25 

53 

23 

54 
29 

53.1 
20,0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

71 
41 

68 
44 

70 
38 

59 
43 

64 
39 

60 
46 

62 
38 

67 
39 

57 

46 

58 
48 

54 
38 

56 
46 

63 
46 

68 
36 

65 
36 

55 
47 

63 
38 

66 
35 

72 
34 

78 
37 

78 
41 

75 
42 

64 
41 

65 
40 

*3 
39 

54 
35 

62 
45 

60 
35 

61 
39 

66 

40 

61 
51 

64.0 
40.7 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

68 
31 

72 
40 

68 
37 

65 
38 

65 
36 

60 
41 

55 
38 

54 
41 

53 
42 

51 
39 

52 
37 

58 
44 

60 
33 

62 
32 

56 
34 

56 
39 

52 
42 

53 
28 

63 
27 

74 
32 

70 
37 

56 
41 

56 
45 

53 
41 

52 
30 

51 
42 

54 
41 

52 
31 

54 
34 

68 
40 

61 
46 

58.8 
37,4 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

57 
31 

59 
35 

60 
38 

65 
37 

64 
39 

71 
36 

71 
31 

72 
35 

72 
36 

69 
36 

69 
38 

70 
39 

72 
33 

71 
34 

69 
34 

65 
34 

64 
33 

64 
35 

70 
31 

77 
34 

80 
35 

69 
37 

63 
35 

59 
30 

65 
32 

58 
33 

60 
35 

63 

40 

64 
37 

65 
39 

65 
39 

66,5 
35.2 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

75 
35 

72 

34 

66 
39 

62 
42 

57 
47 

61 
47 

61 
38 

60 
44 

53 
47 

56 
47 

59 
36 

58 
48 

63 
46 

69 
36 

69 
36 

58 
47 

60 
43 

65 
37 

73 
34 

75 
35 

77 
36 

69 
42 

64 
38 

62 
34 

54 
34 

56 
46 

59 
46 

59 

36 

59 
36 

62 
48 

64 
51 

63,1 
40.8 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

63 
38 

66 
44 

61 
42 

62 
50 

54 
42 

60 
46 

57 
42 

52 
46 

51 
45 

51 
46 

51 
41 

57 
46 

61 
39 

60 
39 

55 
39 

57 
47 

55 
40 

54 
40 

61 
37 

65 
40 

65 
42 

62 
47 

55 
45 

55 
45 

55 
39 

52 
44 

56 
44 

55 
37 

55 
39 

58 
41 

58 
50 

57,4 
42.6 

POTTFR  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

75 

28 

65 
38 

62 
44 

55 
43 

66 
32 

68 
34 

66 
37 

62 
43 

65 
35 

73 
30 

76 

30 

65 
27 

74 
29 

76 
33 

81 
34 

76 

29 

61 
28 

60 
40 

58 
39 

63 
32 

63 
42 

61 
45 

66.9 
35.1 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

36 

35 

33 

33 

45 

45 

43 

64 
43 

66 
43 

50 
43 

51 
40 

66 
42 

64 
42 

66 
38 

72 
37 

72 
37 

68 
37 

36 

32 

35 

36 

36 

46 

42 

34 

35 

41 

37 

39 

42 

5  8 
48 

63.9 
39.1 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

70 
41 

72 
44 

70 
34 

66 
41 

59 
43 

59 
46 

66 
34 

62 
39 

55 
44 

53 
47 

65 
37 

57 
47 

63 
47 

72 
34 

70 
32 

60 
45 

62 
38 

68 
35 

76 
32 

80 
34 

82 
37 

72 
37 

68 
37 

65 
38 

65 
31 

56 
45 

61 
45 

61 

36 

60 
37 

62 
46 

63 
49 

65.2 
39,7 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

68 
32 

70 
33 

70 
34 

69 

40 

69 
43 

64 
43 

63 
42 

72 
35 

73 
37 

72      68  71 
38      40  45 
See  Reference  ^ 

66      70  71 
42      36  34 
otes  Following  Slat 

74  68 
36  35 
od  Index 

55 
34 

63 
31 

72 
33 

76 
37 

77 
33 

67 
40 

66 
42 

66 
31 

57 
33 

60 
44 

59 
43 

64 
42 

66 
44 

66 
46 

67,5 
38,0 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAEL 

MAX 

73 

73 

65 

60 

60 

63 

63 

62 

57 

62 

57 

61 

69 

67 

69 

63 

66 

71 

75 

74 

71 

64 

62 

61 

56 

60 

62 

62 

62 

63 

64 

7 

MIN 

43 

42 

41 

45 

53 

47 

43 

43 

45 

47 

40 

47 

46 

41 

41 

48 

40 

41 

39 

42 

45 

41 

46 

45 

39 

48 

45 

41 

36 

48 

51 

*3 

,9 

SANTA  ROSA 

MAX 

67 

75 

72 

71 

69 

60 

65 

64 

60 

53 

54 

63 

62 

65 

70 

64 

62 

65 

67 

74 

76 

78 

69 

67 

66 

65 

56 

63 

62 

59 

64 

65 

Mm 

35 

38 

36 

36 

44 

46 

37 

37 

45 

46 

39 

41 

46 

35 

36 

44 

39 

36 

34 

35 

37 

36 

39 

37 

35 

36 

43 

35 

35 

41 

48 

3  9 

0 

SCOT  T  A 

MAX 

55 

6fl 

76 

74 

71 

65 

60 

57 

54 

53 

52 

54 

60 

61 

64 

58 

57 

52 

51 

61 

71 

69 

54 

54 

53 

56 

59 

51 

54 

61 

67 

59 

MIN 

38 

38 

39 

42 

44 

45 

43 

45 

45 

46 

44 

46 

41 

38 

41 

44 

46 

40 

37 

38 

40 

47 

35 

46 

41 

44 

42 

37 

39 

43 

49 

42 

0 

SHELTER  COVE 

MAX 

64 

57 

61 

61 

56 

59 

55 

52 

49 

55 

58 

57 

55 

55 

58 

65 

56 

57 

62 

61 

58 

64 

53 

55 

53 

63 

57 

MIN 

51 

50 

46 

51 

51 

48 

45 

47 

46 

45 

47 

46 

46 

46 

40 

45 

44 

46 

47 

47 

41 

41 

44 

44 

43 

50 

46 

!o 

SONOMA 

MAX 

72 

71 

70 

70 

62 

62 

65 

63 

58 

58 

62 

61 

63 

70 

67 

60 

63 

66 

72 

75 

78 

78 

66 

65 

62 

57 

60 

62 

60 

64 

66 

65 

MIN 

41 

44 

34 

40 

45 

47 

36 

38 

46 

46 

35 

47 

46 

34 

33 

47 

38 

32 

32 

34 

36 

36 

36 

38 

31 

31 

46 

33 

34 

47 

50 

3  9 

2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

50 

5a 

60 

60 

57 

46 

54 

56 

62 

62 

62 

63) 

53 

56 

63 

66 

60 

53 

58 

62 

66 

71 

66 

63 

55 

53 

52 

52 

56 

51 

51 

58 

Mm 

28 

31 

32 

33 

36 

36 

34 

32 

13 

36 

30 

32 

35 

31 

31 

32 

32 

29 

28 

31 

35 

38 

35 

31 

29 

33 

34 

34 

39 

41 

39 

33 

3 

TULELAKE 

MAX 

51 

55 

59 

57 

54 

56 

60 

61 

62 

60 

60 

58 

55 

61 

63 

62 

52 

47 

54 

64 

65 

64 

54 

48 

45 

47 

49 

55 

54 

58 

64 

56 

Mm 

17 

14 

18 

23 

26 

19 

2! 

20 

22 

22 

19 

34 

26 

16 

16 

16 

25 

13 

14 

16 

19 

29 

21 

23 

22 

32 

29 

23 

26 

37 

27 

2  2 

',2 

UK  I  AH 

MAX 

76 

7* 

70 

65 

58 

57 

67 

68 

64 

57 

62 

61 

65 

72 

75 

67 

62 

64 

78 

80 

82 

75 

61 

62 

59 

61 

60 

63 

58 

62 

61 

66 

33 

33 

34 

43 

46 

44 

37 

41 

41 

45 

44 

44 

40 

35 

34 

42 

34 

31 

33 

37 

37 

38 

39 

37 

33 

42 

42 

36 

42 

46 

30 

39 

,1 

WEAVERVILLE  RANGER  ST  A 

MAX 

58 

64 

68 

64 

61 

51 

59 

65 

70 

70 

67 

68 

60 

63 

69 

72 

68 

54 

64 

69 

75 

76 

70 

64 

60 

56 

55 

55 

61 

55 

57 

63 

26 

24 

22 

28 

34 

35 

35 

27 

28 

31 

29 

33 

28 

24 

25 

26 

26 

22 

23 

24 

23 

33 

29 

26 

25 

36 

36 

31 

35 

43 

37 

,2 

WEED  1  5 

MAX 

49 

53 

57 

58 

55 

50 

56 

62 

63 

64 

62 

63 

47 

57 

62 

64 

63 

51 

52 

59 

65 

66 

60 

57 

51 

50 

49 

54 

55 

49 

55 

56 

21 

21 

19 

20 

36 

26 

21 

24 

25 

27 

24 

29 

23 

21 

21 

20 

22 

14 

17 

20 

24 

28 

22 

23 

21 

30 

31 

23 

25 

38 

34 

24 

,3 

WILLITS  1  NE 

MAX 

71 

70 

68 

62 

58 

54 

62 

63 

59 

53 

55 

57 

61 

66 

67 

63 

59 

58 

72 

71 

75 

70 

60 

55 

54 

55 

53 

58 

54 

58 

58 

61 

3 

Mm 

30 

29 

29 

42 

45 

44 

37 

38 

39 

44 

38 

42 

37 

34 

30 

38 

33 

28 

30 

32 

33 

33 

34 

30 

28 

40 

39 

37 

41 

45 

50 

36 

4 

YREKA 

MAX 

51 

55 

59 

61 

58 

55 

59 

65 

67 

68 

64 

66 

53 

60 

64 

66 

64 

52 

55 

60 

69 

70 

62 

60 

55 

50 

52 

56 

60 

59 

62 

59 

.        •  . 

MIN 

21 

27 

27 

27 

35 

32 

31 

30 

30 

34 

34 

35 

32 

27 

27 

2S 

30 

22 

23 

27 

31 

34 

30 

28 

29 

30 

36 

36 

34 

40 

40 

5 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

50 

51 

55 

53 

50 

52 

58 

60 

58 

57 

54 

53 

59 

61 

58 

51 

51 

54 

64 

65 

65 

55 

48 

44 

45 

48 

33 

57 

38 

60 

54 

Mm 

23 

19 

24 

25 

34 

19 

19 

19 

22 

24 

29 

17 

21 

23 

21 

24 

16 

18 

23 

27 

32 

22 

23 

30 

32 

28 

30 

27 

35 

34 

Z* 

7 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

48 

48 

57 

58 

56 

51 

56 

61 

65 

64 

61 

62 

50 

62 

64 

66 

59 

53 

53 

55 

56 

69 

61 

56 

51 

47 

48 

56 

56 

58 

62 

37 

Mm 

16 

12 

13 

15 

23 

24 

26 

1  5 

19 

19 

23 

30 

25 

12 

14 

14 

19 

10 

9 

12 

20 

27 

18 

24 

27 

30 

29 

29 

24 

34 

30 

20 

7 

AUBURN 

MAX 

63 

73 

66 

73 

70 

61 

57 

61 

64 

58 

58 

58 

46 

58 

64 

6  7 

59 

60 

63 

71 

73 

75 

72 

S9 

54 

59 

52 

57 

62 

62 

73 

62 

Mm 

40 

40 

40 

43 

46 

45 

40 

43 

41 

42 

42 

42 

40 

39 

4  0 

40 

44 

39 

38 

40 

44 

45 

43 

43 

42 

42 

40 

37 

40 

41 

48 

4  1 

6 

9ERRYESSA  LAKE 

MAX 

67 

64 

68 

63 

65 

57 

58 

65 

67 

55 

54 

65 

54 

61 

67 

70 

58 

60 

65 

72 

73 

75 

73 

65 

63 

63 

56 

60 

62 

58 

60 

63 

Mm 

39 

47 

36 

45 

46 

46 

40 

42 

44 

47 

43 

47 

46 

38 

40 

44 

44 

38 

36 

39 

40 

41 

44 

44 

38 

46 

45 

40 

40 

45 

49 

♦2 

1 

BLUE  CANYON  WB  A i RPOR T 

MAX 

46 

55 

50 

48 

41 

37 

48 

53 

48 

46 

51 

35 

44 

51 

56 

45 

46 

49 

54 

58 

60 

54 

47 

36 

36 

35 

33 

45 

48 

53 

49 

4  7 

MIN 

34 

33 

34 

36 

32 

32 

32 

39 

34 

37 

35 

29 

29 

35 

40 

33 

30 

31 

36 

36 

42 

41 

34 

29 

30 

28 

28 

27 

35 

39 

34 

7 

BOWMAN  DAM 

MAX 

43 

56 

54 

52 

45 

43 

46 

53 

52 

50 

55 

46 

43 

56 

57 

55 

58 

56 

52 

60 

61 

54 

48 

40 

40 

40 

35 

46 

50 

55 

48 

50 

o 

Mm 

26 

30 

26 

32 

30 

30 

26 

27 

28 

31 

35 

29 

22 

27 

33 

32 

28 

24 

32 

29 

35 

32 

32 

32 

29 

28 

29 

22 

30 

34 

36 

29 

5 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

65 

67 

66 

62 

68 

60 

60 

67 

69 

57 

57 

69 

55 

62 

69 

75 

56 

62 

68 

72 

74 

76 

72 

66 

62 

65 

65 

62 

65 

62 

61 

65 

2 

Mm 

46 

46 

31 

40 

46 

47 

34 

36 

36 

41 

34 

42 

45 

32 

32 

36 

37 

30 

31 

32 

33 

39 

40 

38 

32 

47 

47 

33 

42 

48 

48 

,7 

SURNEY 

MAX 

51 

53 

60 

61 

53 

52 

55 

61 

63 

63 

64 

63 

51 

57 

64 

66 

55 

53 

55 

60 

68 

71 

66 

62 

54 

46 

50 

50 

55 

56 

60 

56 

Mm 

23 

20 

16 

25 

29 

28 

21 

20 

22 

23 

21 

31 

24 

21 

21 

21 

26 

16 

16 

18 

23 

31 

25 

26 

35 

36 

31 

26 

26 

31 

35 

2* 

9 

CANYON  DAM 

MAX 

45 

46 

39 

42 

50 

51 

54 

5  1 

46 

54 

46 

47 

50 

57 

55 

49 

48 

51 

54 

55 

60 

54 

43 

39 

40 

42 

52 

56 

47 

49 

I 

Mm 

2* 

18 

22 

30 

28 

26 

23 

23 

23 

25 

31 

25 

22 

22 

23 

25 

22 

21 

22 

22 

29 

28 

28 

29 

30 

31 

26 

31 

34 

6 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

71 

71 

71 

70 

69 

62 

68 

69 

69 

59 

66 

65 

65 

72 

75 

75 

62 

69 

75 

76 

78 

77 

75 

67 

61 

59 

57 

65 

64 

68 

68 

68 

nun 

34 

35 

33 

45 

47 

43 

35 

35 

36 

43 

31 

40 

40 

34 

34 

35 

39 

30 

33 

35 

37 

42 

39 

45 

41 

43 

43 

33 

40 

42 

46 

3 

CHESTER 

MAX 

48 

50 

54 

53 

47 

48 

53 

58 

56 

55 

55 

56 

49 

55 

64 

59 

54 

SO 

53 

62 

64 

67 

59 

50 

44 

45 

42 

52 

53 

57 

56 

53 

29 

26 

16 

25 

33 

29 

22 

22 

22 

25 

25 

31 

25 

22 

21 

22 

27 

20 

20 

20 

25 

22 

25 

30 

33 

31 

32 

27 

26 

28 

35 

8 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

70 

70 

69 

68 

64 

61 

64 

68 

66 

57 

65 

62 

64 

70 

75 

72 

62 

68 

73 

75 

76 

74 

72 

62 

61 

59 

59 

64 

62 

64 

64 

66 

5 

34 

33 

33 

42 

46 

4  7 

38 

40 

39 

48 

36 

42 

44 

37 

36 

42 

43 

32 

33 

39 

39 

43 

43 

47 

43 

45 

45 

38 

45 

47 

49 

0 

CLARKSBURG 

MAX 

64 

70 

65 

70 

70 

62 

59 

65 

65 

53 

57 

64 

55 

62 

66 

67 

57 

61 

66 

69 

73 

76 

70 

63 

59 

62 

59 

60 

63 

59 

67 

63 

g 

MIN 

42 

36 

37 

40 

46 

4  P. 

39 

38 

40 

44 

38 

43 

44 

39 

36 

40 

36 

37 

34 

36 

40 

43 

46 

44 

40 

43 

47 

38 

40 

46 

49 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

62 

65 

67 

64 

65 

54 

51 

65 

67 

65 

60 

68 

51 

56 

74 

64 

61 

64 

71 

74 

76 

74 

67 

62 

62 

60 

58 

61 

37 

58 

63 

33 

35 

26 

35 

36 

42 

29 

30 

29 

38 

35 

42 

39 

26 

27 

32 

26 

25 

26 

28 

31 

33 

36 

32 

42 

40 

28 

30 

38 

44 

1 

COLFAX 

MAX 

68 

63 

64 

64 

57 

52 

56 

60 

58 

56 

58 

47 

55 

60 

67 

60 

60 

60 

66 

72 

68 

61 

50 

54 

44 

♦7 

59 

59 

67 

5B 

5  9 

Mm 

41 

37 

39 

45 

42 

40 

38 

37 

38 

37 

34 

36 

39 

35 

41 

34 

34 

36 

43 

45 

47 

39 

38 

39 

34 

39 

42 

44 

46 

43 

39 

5 

COLUSA   1  SSK 

MAX 

68 

71 

69 

68 

62 

59 

66 

70 

61 

56 

70 

59 

66 

72 

77 

64 

64 

68 

75 

75 

79 

76 

68 

62 

63 

67 

65 

66 

63 

64 

61 

66 

9 

Mm 

41 

37 

32 

41 

45 

46 

35 

36 

39 

45 

33 

42 

42 

34 

34 

45 

44 

36 

34 

34 

36 

40 

45 

45 

38 

46 

45 

35 

42 

48 

49 

1 

DAVIS  1  WSW 

MAX 

63 

67 

68 

69 

69 

61 

60 

67 

6H 

55 

56 

69 

51 

63 

68 

70 

57 

61 

66 

73 

75 

76 

75 

64 

60 

63 

60 

61 

64 

60 

63 

64 

6 

Mm 

48 

38 

34 

43 

45 

47 

38 

36 

39 

44 

38 

45 

45 

36 

36 

37 

37 

38 

35 

33 

37 

43 

42 

43 

34 

45 

46 

36 

42 

46 

48 

5 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

56 

56 

56 

55 

54 

46 

51 

55 

52 

52 

56 

57 

49 

57 

62 

58 

54 

56 

64 

64 

64 

62 

58 

50 

44 

44 

40 

52 

54 

60 

58 

54 

29 

27 

."4 

30 

33 

34 

31 

30 

29 

30 

28 

33 

32 

29 

28 

30 

30 

27 

27 

29 

30 

32 

32 

34 

32 

33 

33 

28 

32 

32 

38 

6 

OE  SABLA 

MAX 

60 

64 

MJ 

61 

58 

51 

58 

61 

60 

52 

58 

56 

54 

61 

65 

65 

57 

59 

66 

65 

67 

67 

63 

58 

49 

47 

45 

54 

54 

61 

58 

58 

5 

34 

37 

34 

39 

40 

38 

33 

33 

35 

34 

35 

35 

35 

33 

35 

35 

33 

28 

32 

33 

39 

40 

37 

39 

36 

36 

37 

34 

37 

41 

43 

33, 

8 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

62 

64 

67 

70 

66 

57 

64 

66 

64 

56 

63 

60 

67 

72 

68 

60 

63 

74 

75 

74 

70 

58 

60 

56 

52 

63 

63 

70 

64 

64, 

5 

41 

36 

1? 

46 

47 

4- 

38 

38 

40 

43 

36 

40 

36 

38 

40 

42 

36 

38 

44 

38 

42 

44 

44 

42 

44 

36 

40 

48 

50 

40, 

9 

DOWN  I EV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

61 

Vj 

65 

63 

60 

60 

65 

56 

57 

62 

64 

66 

56 

56 

63 

70 

67 

57 

47 

46 

54 

59 

64 

59, 

28 

28 

26 

28 

36 

29 

.'8 

29 

29 

31 

28 

29 

30 

27 

29 

27 

34 

34 

34 

32 

30 

32 

40 

30, 

3 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

60 

63 

66 

65 

62 

54 

51 

63 

69 

61 

57 

67 

50 

61 

67 

72 

57 

60 

65 

69 

73 

76 

70 

63 

58 

57 

62 

57 

60 

58 

56 

62. 

Mm 

43 

37 

n 

39 

42 

43 

36 

35 

35 

43 

34 

41 

42 

33 

34 

37 

37 

31 

31 

33 

35 

38 

38 

42 

31 

43 

42 

33 

35 

43 

46 

37, 

5 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

70 

69 

6  9 

68 

60 

59 

63 

62 

60 

60 

63 

58 

62 

68 

65 

62 

62 

67 

75 

74 

77 

76 

73 

63 

61 

60 

61 

63 

60 

62 

66 

65, 

I 

MIN 

44 

39 

37 

47 

41 

48 

41 

40 

46 

46 

39 

46 

46 

39 

39 

47 

37 

40 

36 

39 

42 

50 

44 

43 

40 

47 

48 

40 

43 

48 

50 

43. 

0 

FOLSOM  DAM 

MAX 

63 

70 

6  8 

70 

70 

62 

58 

64 

64 

53 

59 

59 

48 

62 

65 

69 

58 

59 

65 

69 

72 

76 

74 

60 

57 

61 

56 

59 

63 

63 

68 

63. 

4 

MIN 

36 

42 

43 

47 

47 

46 

41 

41 

41 

44 

41 

45 

43 

47 

43 

44 

44 

40 

42 

44 

61 

52 

43 

45 

42 

44 

40 

41 

43 

45 

51 

43. 

8 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

62 

61 

62 

62 

61 

56 

59 

55 

56 

56 

58 

66 

53 

56 

59 

68 

66 

54 

42 

50 

59 

57 

64 

58. 

3 

MIN 

30 

38 

39 

40 

36 

34 

37 

37 

33 

35 

32 

36 

33 

32 

36 

42 

38 

37 

35 

32 

31 

39 

46 

36. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Inde 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Station 

Day  ot  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

58 

66 

65 

66 

64 

60 

50 

59 

61 

59 

58 

61 

42 

57 

63 

69 

55 

56 

60 

68 

71 

74 

68 

59 

45 

53 

44 

47 

60 

59 

67 

59 

5 

32 

35 

37 

39 

38 

39 

34 

34 

36 

36 

31 

34 

34 

33 

35 

38 

34 

31 

36 

39 

42 

46 

36 

39 

36 

35 

37 

31 

34 

38 

46 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

51 

54 

60 

64 

55 

55 

60 

62 

67 

63 

63 

64 

55 

62 

65 

66 

59 

59 

55 

67 

67 

71 

66 

63 

53 

49 

54 

53 

50 

60 

61 

59 

8 

MIN 

24 

20 

18 

24 

35 

29 

24 

22 

23 

25 

24 

34 

22 

22 

22 

23 

27 

19 

18 

20 

26 

32 

26 

29 

36 

37 

33 

29 

25 

32 

36 

26 

JESS  VALLEY 

MAX 

45 

50 

64 

53 

44 

48 

53 

56 

54 

53 

52 

47 

50 

54 

56 

53 

50 

44 

51 

57 

60 

59 

49 

46 

40 

37 

40 

49 

53 

58 

60 

50 

8 

17 

18 

20 

27 

30 

24 

23 

24 

24 

24 

26 

29 

23 

22 

22 

22 

22 

15 

16 

22 

25 

30 

26 

22 

27 

31 

30 

23 

27 

39 

35 

2  4 

LAKEPORT 

MAX 

67 

67 

63 

64 

55 

54 

62 

67 

63 

60 

68 

60 

60 

68 

74 

70 

65 

65 

70 

71 

75 

75 

67 

63 

62 

59 

60 

63 

61 

59 

56 

64 

4 

MIN 

32 

30 

31 

41 

44 

44 

32 

35 

34 

43 

41 

42 

43 

32 

32 

35 

3  1 

30 

31 

34 

35 

36 

34 

33 

29 

42 

40 

33 

37 

44 

50 

36 

5 

LAKESHORE 

MAX 

66 

73 

68 

65 

60 

59 

71 

76 

66 

64 

72 

61 

70 

72 

77 

55 

58 

68 

72 

78 

80 

75 

69 

61 

57 

54 

60 

62 

54 

62 

60 

66 

0 

MIN 

35 

37 

30 

35 

38 

38 

32 

32 

37 

37 

32 

39 

31 

34 

33 

36 

40 

37 

35 

36 

38 

40 

41 

38 

40 

44 

41 

39 

45 

46 

42 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

48 

56 

64 

53 

50 

39 

49 

54 

52 

48 

54 

54 

49 

54 

56 

54 

46 

53 

56 

60 

61 

58 

54 

44 

36 

36 

36 

48 

53 

56 

54 

60 

9 

MDJ 

32 

30 

24 

28 

30 

32 

25 

24 

23 

26 

29 

29 

26 

24 

28 

24 

25 

24 

24 

26 

31 

29 

28 

31 

29 

28 

29 

22 

27 

31 

34 

LAKE   SPAULDING  DAM 

MAX 

MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

68 

70 

69 

69 

63 

60 

63 

64 

60 

59 

62 

60 

62 

67 

73 

64 

61 

65 

74 

72 

74 

74 

60 

56 

54 

54 

63 

64 

68 

64 

64 

7 

MIN 

40 

47 

44 

48 

49 

48 

43 

43 

44 

44 

38 

43 

4- 

43 

45 

42 

48 

40 

42 

46 

49 

52 

44 

46 

46 

44 

46 

41 

44 

46 

53 

0 

MANZAMTA  LAKE 

MAX 

41 

43 

52 

51 

44 

39 

39 

47 

51 

52 

50 

50 

36 

44 

52 

55 

46 

42 

40 

48 

57 

59 

53 

49 

31 

34 

38 

40 

43 

48 

51 

46 

0 

MIN 

23 

22 

19 

22 

30 

26 

24 

23 

25 

26 

29 

27 

17 

i: 

23 

19 

23 

19 

27 

25 

28 

29 

28 

24 

26 

29 

27 

14 

18 

28 

30 

MARYSV I LLE 

MAX 

66 

71 

71 

72 

73 

66 

62 

67 

70 

59 

57 

69 

52 

66 

71 

76 

61 

65 

70 

75 

75 

R0 

77 

67 

64 

66 

64 

64 

69 

65 

67 

67 

6 

MIN 

43 

38 

38 

44 

45 

47 

40 

39 

43 

44 

42 

43 

41 

38 

39 

"- 

44 

38 

39 

42 

42 

47 

44 

46 

40 

45 

44 

37 

43 

47 

48 

MC  CLCUD 

MAX 

51 

55 

60 

61 

58 

51 

56 

63 

66 

67 

65 

64 

50 

58 

65 

66 

56 

54 

57 

60 

68 

71 

63 

59 

53 

48 

-5 

54 

55 

50 

57 

58 

3 

MIN 

24 

24 

23 

28 

32 

28 

26 

27 

25 

27 

27 

33 

26 

22 

23 

23 

27 

19 

23 

25 

28 

31 

25 

23 

23 

34 

34 

32 

38 

37 

35 

MINERAL 

MAX 

48 

45 

49 

52 

49 

40 

43 

51 

55 

54 

52 

53 

42 

47 

55 

57 

49 

46 

52 

52 

61 

62 

57 

52 

44 

39 

39 

41 

46 

49 

53 

49 

5 

MIN 

25 

26 

23 

30 

33 

29 

25 

25 

24 

26 

28 

30 

25 

22 

24 

24 

27 

21 

25 

25 

27 

27 

27 

29 

31 

31 

32 

22 

26 

35 

33 

MONT ICELLO  DAM 

MAX 

66 

65 

66 

67 

67 

57 

56 

65 

66 

55 

54 

66 

54 

59 

68 

72 

57 

62 

67 

74 

74 

77 

73 

66 

64 

63 

55 

61 

62 

57 

62 

63 

8 

43 

40 

36 

38 

37 

46 

40 

41 

44 

47 

40 

43 

45 

38 

37 

42 

43 

38 

37 

38 

40 

48 

42 

45 

36 

40 

46 

40 

40 

46 

50 

i,  i 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY 

MAX 

51 

60 

60 

56 

46 

56 

60 

60 

63 

61 

60 

45 

55 

60 

61 

60 

50 

50 

58 

63 

68 

56 

56 

50 

51 

46 

53 

55 

46 

55 

59 

55 

9 

26 

21 

26 

35 

33 

30 

38 

33 

31 

28 

28 

33 

27 

28 

27 

30 

26 

24 

28 

24 

36 

38 

32 

31 

27 

33 

33 

28 

38 

39 

37 

30 

NEVADA  CITY 

MAX 

55 

59 

60 

61 

59 

55 

49 

57 

57 

55 

53 

57 

42 

53 

58 

63 

54 

56 

57 

65 

67 

69 

65 

58 

44 

50 

44 

45 

55 

58 

64 

56 

3 

27 

27 

29 

32 

38 

39 

31 

30 

31 

32 

29 

33 

33 

29 

29 

33 

32 

26 

26 

29 

31 

35 

33 

39 

36 

36 

37 

29 

32 

35 

43 

3  2 

ORLAND 

MAX 

64 

67 

70 

69 

68 

60 

59 

67 

70 

63 

55 

69 

56 

66 

72 

77 

62 

64 

66 

74 

76 

78 

76 

66 

66 

63 

65 

63 

65 

64 

63 

66 

6 

MIN 

42 

46 

35 

42 

46 

46 

38 

39 

38 

45 

38 

39 

43 

36 

39 

<.<. 

38 

39 

44 

36 

40 

41 

41 

47 

35 

41 

44 

39 

41 

46 

49 

OROVILLE 

MAX 

65 

72 

71 

71 

71 

64 

67 

66 

69 

59 

57 

65 

58 

65 

70 

74 

63 

63 

68 

74 

75 

77 

74 

62 

61 

64 

58 

60 

66 

64 

67 

66 

5 

MIN 

39 

37 

41 

47 

51 

49 

41 

44 

42 

50 

38 

45 

46 

41 

40 

43 

50 

38 

39 

46 

4  3 

49 

45 

48 

45 

46 

48 

39 

46 

49 

51 

PARAD I SE 

MAX 

62 

63 

66 

65 

65 

58 

54 

60 

64 

55 

52 

61 

54 

59 

65 

69 

58 

55 

64 

70 

70 

72 

70 

57 

53 

55 

47 

52 

59 

58 

64 

60 

5 

42 

47 

42 

45 

45 

42 

39 

40 

39 

40 

39 

36 

39 

38 

40 

37 

39 

36 

44 

43 

45 

46 

42 

42 

40 

40 

40 

34 

40 

42 

49 

PLACERVILLE 

MAX 

58 

66 

61 

64 

64 

58 

64 

56 

58 

65 

55 

54 

49 

55 

60 

63 

56 

55 

58 

65 

66 

71 

69 

56 

47 

55 

52 

51 

58 

59 

67 

69 

3 

32 

29 

32 

37 

38 

42 

33 

32 

33 

35 

34 

38 

37 

32 

30 

36 

34 

30 

29 

33 

3T 

40 

35 

39 

34 

36 

36 

27 

27 

36 

46 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

57 

65 

63 

63 

63 

55 

45 

56 

57 

57 

55 

53 

40 

53 

58 

63 

52 

52 

55 

60 

67 

69 

66 

54 

42 

51 

44 

53 

66 

56 

4 

40 

42 

41 

44 

40 

39 

37 

38 

39 

37 

38 

36 

37 

36 

39 

39 

36 

36 

38 

43 

46 

46 

41 

36 

36 

32 

38 

43 

48 

PLAT  I NA 

MAX 

62 

63 

62 

58 

57 

55 

64 

68 

66 

60 

63 

68 

59 

67 

71 

69 

53 

60 

65 

71 

73 

70 

64 

59 

54 

55 

54 

54 

53 

54 

58 

61 

7 

29 

26 

25 

33 

33 

40 

38 

33 

31 

33 

32 

32 

35 

34 

32 

33 

32 

35 

30 

31 

35 

44 

42 

36 

35 

38 

35 

33 

41 

42 

40 

PORTOLA 

MAX 

44 

51 

55 

54 

48 

49 

53 

56 

54 

56 

56 

55 

46 

54 

55 

55 

52 

50 

53 

62 

65 

63 

53 

49 

45 

44 

43 

50 

55 

61 

56 

53 

0 

24 

24 

23 

25 

32 

26 

28 

19 

19 

23 

20 

31 

28 

16 

18 

19 

22 

20 

19 

13 

22 

26 

26 

29 

31 

31 

26 

19 

27 

28 

34 

I 

OblNCY  RANGER  STATION 

MAX 

59 

58 

60 

63 

55 

58 

53 

63 

68 

62 

58 

65 

42 

55 

63 

68 

62 

56 

62 

67 

71 

73 

67 

60 

53 

49 

51 

52 

58 

62 

69 

60 

1 

25 

20 

20 

25 

30 

38 

32 

24 

23 

28 

23 

32 

33 

29 

25 

25 

28 

21 

22 

21 

25 

29 

31 

33 

35 

35 

32 

29 

30 

30 

38 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

72 

67 

66 

61 

63 

67 

70 

65 

57 

69 

59 

67 

75 

80 

62 

60 

69 

74 

76 

76 

75 

66 

65 

61 

60 

59 

64 

56 

65 

60 

66 

4 

51 

42 

35 

43 

47 

43 

40 

41 

43 

44 

42 

44 

43 

39 

42 

45 

41 

40 

44 

37 

44 

45 

43 

47 

40 

45 

45 

40 

44 

50 

46 

4  3 

1 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

69 

73 

74 

69 

64 

65 

73 

77 

74 

64 

76 

71 

69 

77 

80 

76 

61 

71 

73 

82 

82 

79 

72 

72 

63 

60 

64 

67 

60 

67 

64 

70 

6 

48 

46 

42 

44 

49 

44 

45 

43 

47 

45 

43 

42 

39 

38 

44 

42 

45 

42 

45 

50 

49 

49 

45 

40 

39 

44 

43 

46 

48 

51 

ROCKLIN 

MAX 

62 

68 

67 

70 

71 

62 

60 

62 

63 

58 

59 

61 

55 

60 

65 

70 

58 

61 

65 

72 

70 

75 

74 

63 

58 

62 

61 

61 

65 

67 

60 

6  4 

0 

MTU 

31 

30 

32 

36 

40 

45 

36 

36 

40 

42 

37 

40 

40 

39 

35 

40 

42 

34 

33 

35 

39 

45 

42 

44 

41 

42 

42 

33 

35 

44 

46 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

69 

66 

69 

69 

61 

59 

64 

64 

53 

56 

64 

51 

61 

64 

be 

57 

60 

66 

72 

73 

76 

7  1 

63 

57 

6  2 

57 

60 

62 

69 

66 

63 

63 

3 

MIN 

41 

35 

38 

46 

48 

47 

39 

41 

41 

48 

40 

46 

47 

39 

40 

44 

39 

37 

37 

40 

42 

46 

46 

44 

41 

46 

43 

39 

43 

48 

50 

42 

SACRAMENTO  MB  CITY 

MAX 

71 

70 

72 

71 

63 

61 

67 

68 

54 

58 

67 

52 

63 

69 

72 

58 

64 

67 

76 

76 

80 

74 

66 

58 

64 

58 

63 

65 

59 

70 

64 

65 

8 

MIN 

44 

41 

43 

52 

51 

50 

46 

45 

45 

50 

47 

47 

49 

46 

45 

47 

46 

40 

40 

43 

46 

52 

47 

47 

44 

47 

48 

42 

46 

50 

52 

46 

SHASTA  DAM 

MAX 

60 

62 

66 

66 

64 

54 

60 

70 

72 

65 

61 

70 

61 

65 

71 

75 

55 

57 

63 

67 

77 

77 

72 

66 

62 

56 

55 

57 

60 

55 

60 

64 

0 

MIN 

41 

47 

42 

42 

45 

43 

43 

50 

47 

44 

47 

43 

42 

43 

45 

46 

41 

44 

46 

49 

51 

49 

50 

48 

41 

43 

44 

46 

46 

49 

50 

45 

SIERRA  CITY 

MAX 

52 

64 

61 

57 

51 

47 

57 

61 

60 

59 

o3 

46 

50 

61 

63 

57 

56 

63 

60 

73 

70 

63 

56 

47 

42 

43 

44 

53 

58 

63 

56 

56 

6 

MIN 

33 

33 

29 

31 

33 

32 

29 

27 

28 

28 

33 

31 

29 

28 

33 

28 

28 

28 

33 

33 

37 

31 

33 

31 

32 

31 

32 

27 

29 

29 

37 

30 

5IERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

49 

48 

51 

54 

48 

46 

49 

52 

56 

55 

56 

57 

40 

43 

52 

55 

56 

53 

50 

54 

61 

65 

61 

55 

44 

43 

45 

45 

54 

57 

61 

52 

1 

MIN 

23 

18 

20 

26 

30 

29 

24 

25 

24 

28 

26 

31 

26 

22 

24 

25 

26 

22 

21 

21 

24 

32 

27 

29 

26 

31 

31 

23 

29 

29 

36 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

40 

34 

42 

47 

40 

31 

36 

41 

45 

45 

43 

45 

32 

36 

44 

45 

42 

40 

47 

43 

50 

54 

46 

41 

29 

30 

32 

32 

39 

45 

49 

40 

8 

MIN 

22 

15 

14 

16 

25 

24 

19 

24 

19 

20 

25 

24 

22 

17 

20 

15 

20 

16 

19 

21 

25 

27 

28 

28 

24 

24 

24 

12 

14 

24 

32 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

65 

68 

66 

64 

57 

56 

65 

69 

61 

56 

69 

61 

63 

70 

75 

66 

60 

65 

70 

74 

75 

72 

68 

64 

58 

64 

57 

61 

59 

58 

56 

64 

3 

MIN 

42 

34 

33 

41 

45 

45 

37 

37 

36 

44 

37 

42 

45 

35 

36 

38 

37 

32 

34 

35 

39 

39 

37 

39 

34 

43 

42 

36 

38 

46 

46 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

54 

63 

60 

57 

53 

45 

58 

62 

55 

56 

58 

52 

50 

59 

65 

59 

53 

57 

62 

66 

68 

61 

57 

45 

43 

42 

41 

51 

55 

59 

56 

55, 

5 

MIN 

37 

34 

29 

33 

36 

35 

30 

29 

28 

30 

30 

31 

30 

29 

28 

29 

29 

26 

32 

30 

36 

33 

36 

32 

34 

31 

34 

28 

30 

34 

39 

31. 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

60 

62 

70 

70 

66 

72 

74 

67 

66 

74 

58 

76 

80 

58 

60 

63 

62 

80 

78 

73 

64 

61 

61 

65 

52 

65 

66, 

8 

MIN 

38 

48 

40 

43 

45 

40 

43 

43 

42 

42 

38 

42 

45 

43 

42 

45 

49 

48 

49 

47 

41 

43 

42 

44 

46 

49 

43, 

TWIN  LAKES 

MAX 

39 

45 

43 

44 

38 

33 

32 

43 

42 

42 

43 

33 

32 

41 

45 

46 

40 

46 

42 

51 

52 

46 

44 

34 

33 

31 

32 

39 

41 

46 

46 

40, 

8 

MIN 

19 

20 

9 

12 

21 

22 

12 

12 

9 

12 

17 

21 

16 

10 

22 

8 

7 

8 

15 

12 

20 

16 

25 

23 

17 

21 

23 

5 

17 

28 

28 

16, 

4 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

71 

69 

65 

60 

56 

68 

64 

62 

65 

59 

74 

70 

63 

64 

71 

77 

65 

61 

58 

59 

6  2 

60 

58 

64, 

4 

MIN 

28 

30 

29 

42 

42 

32 

33 

45 

40 

43 

31 

33 

31 

29 

30 

33 

33 

31 

30 

40 

32 

45 

49 

35. 

3 

VACAVILLE 

MAX 

70 

69 

70 

71 

60 

57 

66 

67 

64 

56 

68 

55 

62 

70 

73 

73 

64 

68 

75 

75 

80 

73 

66 

62 

64 

57 

63 

65 

60 

62 

65 

66, 

1 

MIN 

51 

52 

40 

47 

43 

43 

40 

38 

40 

47 

38 

46 

45 

36 

36 

46 

37 

38 

35 

39 

43 

45 

43 

40 

34 

46 

47 

37 

46 

45 

52 

42. 

4 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

6* 

67 

67 

63 

62 

65 

62 

68 

67 

58 

67 

66 

60 

67 

71 

70 

57 

65 

68 

70 

73 

73 

67 

57 

56 

52 

52 

58 

58 

62 

62 

63. 

7 

MIN 

42 

34 

36 

40 

43 

40 

36 

35 

37 

38 

37 

38 

39 

36 

37 

36 

35 

34 

42 

36 

45 

41 

40 

39 

37 

40 

38 

34 

34 

40 

45 

38. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Day  of  Month 

O 

01 

Station 

0 

14 

15 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

2 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

WHISKEYTOWN  res 

MAX 

60 

65 

67 

66 

64 

ss 

60 

69 

72 

65 

62 

72 

61 

64 

72 

75 

58 

56 

65 

69 

76 

80 

73 

68 

62 

61 

35 

59 

62 

51 

59 

64,6 

MIH 

37 

41 

37 

40 

43 

40 

41 

41 

41 

41 

42 

41 

37 

37 

42 

39 

39 

41 

41 

44 

48 

45 

48 

44 

48 

41 

41 

42 

45 

45 

47 

*1.9 

WILLIAMS 

MAX 

62 

67 

69 

69 

68 

63 

60 

66 

70 

64 

58 

70 

72 

74 

67 

68 

74 

78 

78 

68 

65 

64 

65 

63 

60 

66 

63 

64 

67.3 

Mm 

36 

37 

44 

47 

39 

37 

36 

37 

40 

39 

42 

45 

40 

39 

43 

39 

39 

40 

41 

44 

40 

40 

46 

44 

46 

47 

44 

39 

42 

51 

41.5 

WILLOWS 

MAX 

6* 

67 

70 

68 

67 

62 

57 

66 

69 

60 

56 

68 

58 

65 

73 

75 

59 

66 

69 

73 

75 

77 

74 

66 

65 

61 

66 

61 

65 

62 

61 

66,0 

MIN 

43 

44 

34 

3 '3 

47 

46 

38 

38 

37 

41 

36 

39 

44 

35 

37 

43 

39 

37 

39 

39 

39 

40 

39 

47 

35 

44 

45 

37 

40 

46 

49 

40,5 

WINTERS 

MAX 

66 

69 

68 

69 

70 

60 

57 

67 

69 

55 

51 

59 

61 

62 

69 

72 

59 

64 

70 

75 

75 

78 

75 

66 

62 

66 

60 

62 

65 

61 

65 

65,4 

MIN 

S3 

44 

38 

46 

45 

48 

40 

41 

42 

48 

40 

45 

45 

38 

40 

40 

39 

39 

38 

40 

40 

42 

44 

42 

38 

46 

48 

39 

44 

49 

52 

43,0 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

65 

69 

69 

69 

70 

61 

59 

67 

69 

54 

58 

70 

50 

62 

63 

68 

75 

76 

80 

76 

66 

60 

65 

60 

64 

65 

60 

64 

65,6 

•       •  # 

MIN 

47 

41 

36 

45 

46 

48 

40 

37 

39 

46 

39 

44 

45 

36 

3e 

40 

36 

39 

36 

35 

39 

39 

41 

39 

34 

46 

47 

38 

42 

47 

50 

41,1 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

Boca 

MAX 

48 

39 

46 

48 

44 

43 

45 

46 

49 

52 

48 

50 

35 

40 

49 

50 

48 

49 

59 

61 

57 

52 

40 

41 

42 

40 

48 

55 

60 

48,0 

MIN 

15 

7 

6 

10 

22 

28 

23 

15 

14 

19 

18 

25 

22 

17 

13 

14 

18 

14 

13 

13 

12 

21 

21 

26 

24 

29 

28 

18 

22 

25 

32 

18,8 

BoDIE 

MAX 

30 

38 

39 

34 

32 

29 

31 

33 

38 

35 

34 

30 

26 

36 

38 

37 

36 

43 

47 

44 

40 

31 

36 

33 

32 

41 

42 

46 

40 

36,3 

MIN 

15 

-  6 

-  4 

1 

12 

6 

4 

5 

0 

2 

15 

18 

16 

.  2 

8 

12 

23 

11 

6 

6 

B 

21 

24 

18 

17 

19 

17 

6 

13 

28 

2» 

11,1 

BRIDGEPORT 

MAX 

45 

47 

50 

49 

47 

40 

40 

46 

53 

49 

51 

47 

38 

48 

48 

51 

55 

62 

59 

54 

49 

50 

47 

47 

36 

58 

60 

56 

50,4 

MIN 

17 

9 

11 

17 

23 

22 

22 

16 

16 

20 

21 

28 

24 

19 

18 

15 

21 

22 

15 

16 

15 

21 

32 

25 

20 

27 

28 

16 

19 

22 

34 

20,4 

CEDARVILLE 

MAX 

41 

42 

41 

54 

53 

51 

52 

56 

bl 

57 

54 

17 

43 

52 

bO 

43 

50 

60 

65 

59 

55 

43 

47 

46 

45 

57 

56 

63 

32,3 

MIN 

20 

20 

24 

25 

31 

27 

32 

29 

32 

29 

29 

31 

30 

26 

27 

36 

31 

18 

23 

23 

30 

39 

32 

27 

30 

32 

32 

28 

36 

31 

38 

29,0 

DONNEP  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

45 

40 

46 

51 

44 

42 

45 

45 

49 

51 

49 

52 

40 

41 

5 1 

46 

49 

49 

57 

60 

54 

48 

33 

39 

40 

44 

47 

52 

56 

*7,2 

MIN 

17 

9 

10 

17 

26 

28 

20 

18 

19 

20 

19 

24 

27 

17 

16 

12 

21 

16 

15 

16 

20 

25 

24 

27 

21 

28 

28 

14 

24 

25 

32 

20,  5 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

45 

45 

51 

56 

50 

49 

52 

54 

57 

57 

56 

bb 

42 

47 

55 

46 

52 

60 

65 

62 

59 

45 

48 

50 

47 

55 

60 

63 

53,4 

MIN 

25 

20 

19 

22 

28 

31 

27 

24 

25 

29 

25 

27 

31 

24 

25 

27 

30 

23 

19 

23 

28 

35 

35 

30 

31 

35 

32 

25 

31 

37 

40 

27, a 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

47 

50 

55 

52 

53 

57 

59 

58 

56 

58 

55 

50 

55 

55 

53 

62 

66 

63 

60 

55 

48 

53 

48 

56 

60 

63 

63 

56,2 

MIN 

28 

19 

18 

23 

31 

25 

26 

26 

28 

27 

32 

32 

25 

26 

29 

34 

26 

21 

21 

26 

25 

34 

35 

35 

36 

35 

26 

29 

29 

25 

27,7 

FORT  B I  DWELL 

MAX 

44 

52 

57 

54 

50 

55 

54 

60 

59 

55 

58 

'.8 

52 

62 

6  3 

46 

50 

59 

67 

61 

56 

53 

47 

50 

50 

55 

57 

64 

66 

55,4 

MIN 

22 

18 

20 

21 

20 

25 

23 

27 

28 

23 

24 

32 

28 

20 

21 

25 

28 

12 

19 

18 

24 

34 

23 

25 

28 

32 

35 

24 

26 

37 

37 

25,1 

MEYERS  4  SW 

MAX 

42 

46 

49 

47 

42 

-1 

39 

47 

50 

47 

48 

36 

38 

47 

4  9 

49 

47 

53 

55 

51 

48 

35 

41 

37 

46 

46 

51 

53 

32 

46,2 

MIN 

17 

10 

15 

13 

26 

22 

18 

15 

15 

19 

17 

27 

23 

15 

16 

17 

19 

17 

17 

16 

20 

23 

27 

28 

23 

19 

18 

21 

22 

20 

23 

19,3 

MONO  LAKE 

MAX 

44 

43 

50 

44 

45 

41 

42 

45 

50 

48 

49 

46 

41 

48 

5  2 

57 

53 

50 

56 

60 

59 

55 

45 

52 

46 

45 

53 

60 

59 

52 

30,0 

MIN 

2* 

16 

18 

22 

24 

25 

25 

22 

26 

24 

26 

23 

23 

26 

24 

22 

26 

22 

20 

23 

24 

27 

18 

29 

19 

28 

34 

21 

23 

29 

36 

24,2 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

44 

32 

48 

51 

45 

40 

42 

43 

46 

50 

47 

50 

37 

40 

49 

49 

46 

49 

47 

54 

61 

55 

50 

47 

41 

39 

40 

46 

50 

55 

46,6 

MIN 

15 

9 

11 

20 

25 

25 

21 

19 

18 

21 

20 

18 

25 

15 

17 

19 

22 

16 

16 

17 

21 

27 

27 

27 

26 

20 

27 

25 

23 

26 

32 

21,0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

48 

50 

55 

51 

49 

52 

54 

60 

58 

60 

60 

52 

52 

60 

6  1 

60 

48 

52 

65 

70 

68 

60 

55 

47 

47 

46 

56 

59 

63 

62 

56,2 

MIN 

26 

18 

19 

19 

27 

32 

25 

24 

25 

26 

23 

32 

26 

24 

23 

28 

33 

28 

19 

20 

27 

41 

32 

30 

35 

35 

33 

24 

24 

35 

40 

27,6 

TAHOE  CITY 

MAX 

42 

35 

40 

42 

47 

40 

40 

40 

45 

43 

43 

45 

35 

40 

45 

50 

46 

42 

45 

45 

51 

33 

50 

34 

39 

35 

38 

46 

53 

54 

43,5 

Mm 

25 

16 

I  7 

25 

29 

26 

25 

25 

22 

25 

24 

24 

26 

21 

23 

22 

24 

22 

22 

22 

25 

28 

27 

28 

22 

28 

28 

17 

24 

27 

36 

24,4 

TE5M0 

MAX 

39 

44 

47 

45 

43 

44 

50 

54 

54 

51 

52 

44 

49 

55 

57 

52 

49 

46 

47 

60 

62 

56 

52 

44 

44 

46 

40 

50 

55 

36 

59 

49,9 

Mm 

21 

22 

21 

24 

28 

27 

22 

21 

2  b 

23 

22 

29 

20 

19 

19 

15 

18 

18 

15 

17 

22 

28 

22 

22 

18 

28 

31 

21 

25 

32 

32 

22.1 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

44 

40 

43 

48 

44 

41 

43 

45 

48 

49 

47 

50 

39 

40 

47 

51 

50 

47 

47 

47 

57 

59 

55 

49 

33 

39 

39 

45 

SO 

56 

46.4 

Mm 

18 

9 

10 

16 

24 

18 

20 

19 

18 

22 

19 

25 

26 

15 

17 

17 

22 

16 

16 

17 

19 

28 

24 

25 

23 

27 

28 

10 

28 

32 

20.3 

WOODFORDS 

MAX 

42 

46 

51 

46 

49 

46 

45 

52 

54 

52 

53 

43 

40 

51 

b  3 

55 

47 

59 

62 

59 

56 

45 

50 

46 

45 

55 

59 

62 

53 

51,1 

•      *  * 

Mm 

22 

18 

22 

29 

29 

28 

27 

26 

28 

29 

28 

2  b 

19 

24 

27 

29 

33 

27 

19 

32 

37 

33 

28 

29 

30 

31 

20 

32 

36 

33 

27,7 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

77 

76 

67 

67 

65 

66 

67 

67 

62 

67 

60 

59 

64 

68 

64 

64 

72 

72 

77 

78 

67 

65 

62 

64 

70 

70 

68 

66 

63 

6» 

66,9 

MIN 

45 

45 

40 

46 

45 

48 

49 

47 

46 

52 

45 

48 

47 

46 

48 

46 

44 

45 

45 

47 

47 

46 

52 

50 

42 

46 

43 

42 

46 

46 

33 

46,4 

BEN  LOMOND 

MAX 

66 

66 

67 

64 

57 

66 

58 

59 

60 

60 

61 

59 

59 

60 

6  1 

60 

60 

62 

64 

65 

73 

72 

67 

65 

62 

60 

65 

62 

56 

60 

57 

62,0 

MIN 

44 

43 

45 

46 

48 

40 

40 

41 

40 

38 

39 

46 

45 

43 

40 

42 

38 

39 

40 

41 

42 

42 

45 

46 

46 

47 

48 

49 

45 

46 

48 

43,3 

BERKELEY 

MAX 

68 

65 

66 

65 

59 

59 

56 

56 

52 

55 

57 

57 

58 

64 

56 

54 

39 

60 

66 

71 

73 

61 

58 

59 

57 

54 

55 

55 

56 

61 

62 

39,1 

Mm 

42 

46 

45 

48 

48 

47 

44 

47 

42 

48 

42 

46 

46 

44 

48 

48 

45 

41 

43 

46 

48 

48 

48 

45 

41 

44 

48 

43 

47 

49 

49 

43,7 

BURL INGAME 

MAX 

77 

77 

70 

67 

60 

61 

63 

62 

59 

58 

60 

55 

58 

66 

66 

66 

66 

65 

69 

71 

74 

75 

60 

64 

62 

58 

62 

62 

63 

62 

66 

64,6 

MIN 

38 

40 

39 

46 

45 

41 

41 

45 

45 

48 

46 

48 

46 

40 

41 

49 

40 

41 

39 

41 

44 

42 

49 

42 

45 

49 

48 

41 

42 

48 

51 

43,9 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

72 

72 

73 

67 

63 

57 

61 

61 

58 

56 

58 

54 

59 

67 

58 

61 

62 

73 

73 

78 

66 

55 

56 

58 

62 

60 

60 

61 

68 

65 

63,0 

MIN 

35 

37 

37 

36 

41 

40 

39 

35 

39 

43 

35 

45 

41 

37 

33 

45 

37 

41 

36 

40 

44 

41 

42 

44 

40 

44 

47 

43 

45 

40 

48 

40,3 

CROCKETT 

MAX 

64 

71 

67 

67 

69 

63 

61 

64 

60 

53 

57 

62 

57 

60 

6  7 

59 

62 

65 

70 

73 

77 

68 

65 

65 

63 

57 

62 

62 

58 

64 

63, t 

MIN 

40 

39 

39 

44 

45 

47 

43 

47 

48 

48 

41 

47 

46 

42 

44 

48 

43 

40 

40 

41 

42 

44 

46 

45 

41 

47 

48 

46 

41 

46 

49 

44,1 

GILROY 

MAX 

63 

72 

72 

71 

70 

66 

61 

65 

67 

61 

61 

63 

53 

62 

71 

65 

58 

61 

68 

72 

77 

81 

74 

55 

62 

63 

60 

60 

65 

61 

71 

63,6 

MIN 

34 

34 

34 

32 

31 

43 

42 

41 

49 

40 

40 

40 

42 

41 

41 

41 

38 

35 

35 

36 

41 

48 

46 

35 

47 

49 

39 

39 

44 

50 

40,4 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

56 

66 

67 

68 

65 

57 

60 

57 

59 

60 

55 

54 

52 

59 

62 

54 

56 

56 

57 

62 

65 

68 

60 

52 

56 

57 

53 

38 

55 

57 

60 

58,8 

MIN 

40 

41 

42 

41 

46 

44 

42 

44 

43 

44 

40 

47 

44 

42 

46 

48 

47 

39 

39 

40 

4  2 

46 

49 

48 

46 

48 

48 

48 

40 

49 

51 

44,3 

HOLLISTER 

MAX 

70 

79 

78 

78 

69 

59 

64 

64 

61 

62 

63 

^4 

62 

69 

60 

51 

64 

76 

79 

77 

80 

80 

58 

59 

60 

70 

60 

65 

69 

71 

67.0 

MIN 

33 

38 

36 

42 

42 

48 

44 

42 

45 

46 

39 

47 

44 

38 

40 

47 

45 

40 

35 

38 

40 

39 

44 

45 

46 

38 

49 

40 

43 

45 

41,9 

KING  CITY 

MAX 

71 

75 

72 

69 

63 

6  2 

67 

67 

61 

60 

63 

58 

64 

68 

65 

62 

68 

79 

75 

81 

83 

81 

64 

60 

62 

65 

64 

69 

70 

68 

65 

67,8 

Mm 

32 

32 

32 

40 

40 

42 

40 

49 

41 

42 

43 

44 

40 

39 

48 

37 

42 

33 

32 

39 

40 

40 

45 

32 

44 

49 

33 

37 

41 

44 

39,9 

L I VERMORE  2  SSW 

MAX 

63 

65 

65 

72 

68 

60 

58 

61 

62 

53 

60 

59 

49 

57 

66 

6  1 

58 

60 

65 

62 

69 

73 

70 

51 

60 

58 

61 

60 

60 

60 

65 

61,6 

MIN 

33 

43 

36 

37 

42 

43 

37 

37 

43 

46 

35 

19 

43 

36 

39 

43 

45 

37 

33 

33 

40 

42 

44 

45 

43 

45 

46 

37 

39 

44 

46 

40,4 

LOS  GATOS 

MAX 

68 

69 

70 

67 

59 

58 

62 

62 

59 

58 

62 

55 

61 

66 

6  4 

6 1 

63 

66 

70 

74 

61 

59 

61 

63 

39 

66 

62 

63,2 

MIN 

39 

40 

38 

40 

45 

4  2 

40 

43 

48 

43 

40 

46 

45 

38 

40 

48 

38 

37 

37 

40 

40 

46 

48 

38 

43 

46 

50 

42.1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

63 

71 

69 

68 

68 

62 

59 

64 

62 

54 

60 

64 

57 

62 

67 

61 

56 

64 

66 

71 

73 

76 

69 

62 

65 

62 

56 

62 

63 

61 

6* 

63,9 

MIN 

40 

40 

39 

42 

44 

46 

41 

41 

4  7 

48 

39 

43 

47 

40 

39 

44 

40 

40 

38 

41 

43 

44 

48 

44 

43 

46 

48 

40 

46 

47 

49 

43,1 

MONTEREY 

MAX 

66 

67 

63 

67 

62 

58 

57 

58 

56 

55 

56 

51 

58 

63 

5  3 

55 

56 

58 

65 

71 

76 

60 

52 

53 

55 

57 

56 

56 

56 

65 

60 

59,4 

MIN 

42 

47 

44 

45 

47 

43 

44 

43 

7 

48 

43 

47 

46 

42 

47 

48 

44 

44 

42 

48 

51 

42 

47 

47 

45 

46 

48 

46 

45 

45 

47 

45,5 

See  Relerence  Noles  Following  Station  Index 

-    90  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  1  27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

66 

43 

70 
43 

67 
40 

65 
45 

68 
46 

60 
48 

57 
46 

52 
44 

59 
42 

57 
47 

59 
45 

57 
49 

55 
47 

59 
45 

62 
42 

57 
45 

55 
42 

59 
44 

62 
42 

72 
44 

66 
42 

70 
45 

57 
51 

58 
50 

58 
37 

58 

40 

59 

40 

60 
39 

59 
42 

65 
51 

61 
49 

60,9 
44,4 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

AO 
41 

59 
46 

67 

32 

68 
47 

64 
41 

56 
41 

54 
41 

60 
42 

64 
39 

53 
40 

53 
39 

60 
40 

43 
39 

53 
40 

64 
42 

65 
40 

48 
38 

62 
37 

64 
42 

65 
48 

71 
51 

74 
52 

68 
40 

46 
36 

58 
36 

56 
37 

48 
40 

52 
38 

55 
38 

53 
39 

61 
45 

56.8 
40,9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

51 
37 

55 
42 

55 

50 
34 

40 
34 

40 
32 

46 
34 

50 
38 

51 
39 

48 

48 
33 

36 
32 

42 
32 

51 
36 

53 
39 

48 
33 

51 

58 
35 

61 
46 

63 
49 

61 
49 

49 
33 

42 

44 
33 

42 
32 

42 
35 

47 
31 

48 
33 

54 
38 

49,2 
36,4 

NACIMIENTO  OAm 

MAX 
MIN 

66 
33 

70 
37 

70 
29 

68 
38 

67 
42 

60 
44 

57 
40 

63 
41 

65 
43 

65 
44 

60 
44 

59 
41 

54 

40 

59 
40 

61 
39 

67 
39 

60 
38 

65 
38 

65 
37 

72 
41 

77 
42 

80 
44 

78 
42 

63 
43 

64 
34 

65 
38 

69 
46 

61 
36 

67 
37 

64 
39 

62 
48 

65,3 
39,9 

NEWARK 

MAX 
MIN 

61 
44 

69 
46 

68 
44 

71 
48 

68 
49 

60 
48 

64 
46 

59 
47 

59 
48 

55 
48 

59 
43 

58 
48 

54 
47 

60 
42 

65 
45 

58 
46 

58 
46 

58 
46 

63 
43 

68 
46 

71 
49 

74 
49 

64 
50 

54 
50 

59 
46 

58 
44 

60 
44 

58 
44 

60 
47 

60 
50 

60 
51 

61.7 
46,6 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 

63 

62 
49 

65 
44 

67 
51 

60 
50 

62 
50 

57 
45 

57 
51 

53 
51 

56 
48 

56 
43 

53 
49 

62 
48 

61 
45 

57 
51 

55 
51 

57 
48 

60 
43 

64 
43 

68 
46 

72 
48 

61 
50 

55 
51 

58 
49 

56 
49 

57 
50 

57 
50 

56 
50 

58 
50 

62 
51 

63 
51 

59,9 
48,3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

Mm 

61 
37 

68 
38 

67 
36 

69 
44 

69 
46 

60 
46 

63 
40 

59 
42 

58 
44 

55 
49 

56 
35 

58 
44 

54 
43 

59 
37 

68 
38 

61 
47 

57 
35 

62 
37 

63 
36 

69 
39 

71 
43 

75 
43 

71 
47 

53 
50 

53 
37 

59 
40 

55 
44 

60 
37 

53 
43 

60 
50 

63 
52 

61,6 
42,0 

PASO  ROBLES 

MAX 

Mm 

69 
30 

70 
30 

69 
27 

68 
34 

62 
40 

59 
42 

64 
42 

66 
39 

65 
44 

63 
47 

59 
44 

55 
42 

60 
41 

60 
40 

62 
37 

58 
46 

65 
35 

68 
42 

72 
35 

77 
36 

80 
35 

75 
38 

59 
41 

62 
45 

64 
32 

68 
46 

65 
48 

69 
43 

67 
37 

63 
40 

61 
49 

65.3 
39,6 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
30 

72 
32 

71 
28 

70 
35 

63 
40 

58 
43 

61 
40 

63 
40 

66 
44 

59 
44 

59 
45 

52 
46 

61 
41 

60 
39 

64 
34 

60 
40 

68 
35 

72 
40 

70 
33 

80 
36 

80 
37 

73 
39 

62 
45 

66 
42 

65 
32 

70 
37 

65 
44 

71 
34 

66 
38 

66 
38 

65 
44 

66,0 
36,5 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

70 
31 

73 
31 

70 
30 

65 
42 

58 
40 

58 
42 

63 
38 

64 
36 

64 
38 

58 
37 

62 
35 

52 
42 

58 
38 

64 
32 

68 
33 

62 
42 

67 
39 

70 
36 

72 
32 

78 
34 

80 
38 

77 
36 

75 
35 

54 
42 

63 
35 

63 
40 

60 

45 

65 
36 

66 
35 

65 
42 

65 
42 

65,5 
37,2 

PISMO  BEACH 

MAX 

Mm 

73 
45 

67 
4  7 

66 
44 

68 
47 

60 
48 

60 
48 

60 
44 

63 
44 

60 
45 

60 
45 

57 
45 

53 
50 

60 
46 

63 
42 

64 
41 

55 
50 

62 
43 

65 
43 

62 
44 

65 
43 

66 
47 

65 
46 

57 
51 

58 
49 

53 
45 

60 
42 

59 
42 

60 
40 

60 
40 

60 
45 

64 
51 

61,6 
45,2 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

Mm 

63 
43 

63 
48 

60 
46 

60 
48 

59 
45 

56 
46 

64 
44 

63 
43 

61 
45 

64 
41 

60 
44 

53 
48 

59 
45 

61 
45 

60 
43 

60 
46 

63 
41 

61 
42 

61 

42 

68 
45 

67 
48 

57 
45 

61 
48 

57 
46 

60 
38 

63 
43 

60 
49 

62 
43 

60 
43 

56 
45 

61 
46 

60,8 
44,7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  UEP 

MAX 

Mm 

64 
34 

68 
42 

66 
33 

68 
35 

62 
40 

62 
40 

58 
37 

63 
36 

61 
43 

53 
48 

56 
35 

64 
35 

55 
43 

59 
36 

69 
36 

68 
36 

56 
36 

63 
36 

63 
33 

71 
33 

71 

37 

75 
37 

72 
42 

60 
40 

62 
38 

62 
39 

60 
47 

62 
37 

63 
37 

61 
45 

63 
46 

63,2 
38,5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

Mm 

63 
25 

65 
24 

63 

22 

62 
30 

55 
39 

51 
39 

56 
39 

60 
28 

61 
28 

54 
37 

53 
35 

50 
38 

53 
38 

59 
28 

61 

30 

56 
36 

61 
30 

62 
28 

65 
25 

70 
28 

74 
31 

71 
33 

65 
37 

56 
38 

60 
25 

60 
35 

56 
43 

63 
28 

63 
28 

62 
31 

56 
42 

60,2 
32.2 

REDWOOD  CITY 

MAX 

Mm 

70 
37 

69 
39 

69 
37 

69 
42 

60 
43 

63 
43 

64 
40 

62 
42 

59 
44 

58 
49 

62 
39 

55 
48 

63 
43 

68 
39 

65 
40 

58 
45 

61 
37 

66 
40 

71 
36 

75 
40 

83 
43 

76 
43 

61 
49 

63 
49 

61 
45 

61 
49 

62 
48 

64 
38 

64 
43 

63 
49 

67 
51 

64,9 
42.9 

RICHMOND 

MAX 

Mm 

65 
43 

70 
47 

67 
43 

69 
49 

68 
50 

61 
47 

59 
44 

60 
47 

60 
48 

55 
48 

59 
44 

62 
49 

57 
47 

59 
45 

66 
45 

62 
50 

55 
46 

62 
42 

65 
42 

72 
45 

72 
45 

76 
52 

62 
47 

62 
46 

62 
46 

61 
46 

58 
49 

59 
44 

57 
47 

59 
50 

62 
50 

62,7 
46,5 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

65 
32 

64 
32 

66 

32 

66 
37 

65 
40 

64 
40 

59 
34 

62 
42 

54 
43 

56 
36 

56 
34 

56 
38 

57 
42 

65 
33 

61 
38 

59 
45 

60 
41 

63 
32 

68 
31 

70 
33 

73 
36 

69 
38 

70 
35 

68 
35 

65 
34 

63 
34 

60 
33 

59 
33 

58 
37 

60 
43 

62 
49 

62,7 
36.9 

SALINAS  2  E 

MAX 

Mm 

70 
35 

75 
39 

68 
39 

70 
47 

64 
43 

63 
45 

60 
45 

60 
38 

56 
43 

58 
46 

59 
36 

57 
46 

59 
44 

67 
38 

58 
43 

56 

45 

59 
41 

61 
41 

71 
35 

75 
41 

81 
44 

68 
37 

59 
47 

57 
47 

59 
40 

60 
45 

61 
46 

63 
48 

60 
39 

67 
43 

64 
48 

63.4 
42,5 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

Mm 

70 
34 

71 
37 

67 
40 

70 
48 

63 
43 

60 
46 

60 
40 

59 
39 

55 
44 

56 
40 

58 
36 

53 
47 

59 
41 

66 
37 

57 
45 

54 
42 

58 
42 

61 
39 

70 
35 

75 
41 

80 
44 

61 
37 

55 
48 

56 
44 

58 
41 

60 
47 

60 
44 

60 
41 

60 
44 

66 
46 

63 
44 

62.0 
41.6 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

Mm 

68 
29 

69 
31 

65 
29 

63 

30 

62 
45 

59 
45 

71 
36 

68 
33 

66 
38 

65 
43 

58 
40 

58 
36 

57 
36 

62 
35 

64 
33 

64 
41 

65 
36 

67 
33 

70 
34 

74 
36 

74 
38 

75 
38 

69 
37 

59 
35 

63 
28 

65 
38 

63 
47 

65 
30 

64 
34 

60 
34 

60 
47 

64,9 
36,3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

Mm 

67 
42 

69 
41 

69 
44 

69 
47 

58 
46 

61 
45 

56 
43 

52 
48 

52 
50 

56 
49 

55 
42 

54 
49 

62 
46 

64 
43 

56 
48 

53 
50 

55 
47 

57 

40 

59 
40 

70 
43 

75 
48 

65 
49 

54 
49 

53 
47 

54 
47 

53 
49 

56 

48 

55 
41 

55 
42 

61 
49 

59 
50 

59.2 
45,9 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

Mm 

67 
40 

65 
44 

65 
41 

66 
49 

58 
46 

58 
43 

57 
42 

55 
48 

51 
48 

55 
46 

56 
42 

53 
48 

58 
47 

64 
42 

56 
47 

53 
49 

56 
44 

60 
42 

66 
39 

71 
42 

74 
45 

63 
47 

54 
49 

57 
47 

56 
46 

57 
48 

57 
46 

56 
43 

56 
43 

56 
49 

62 
48 

59.4 
45,2 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

Mm 

70 
49 

69 
52 

67 
51 

65 
52 

59 
50 

58 
51 

56 
50 

55 
50 

52 
49 

55 
48 

55 
47 

52 
48 

59 
46 

63 
50 

55 
50 

54 
50 

57 
48 

60 
47 

70 
48 

70 
51 

75 
54 

57 
49 

57 
48 

57 
48 

54 
47 

56 
49 

55 
49 

54 
48 

57 
47 

60 
51 

61 
51 

59,5 
49,3 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

Mm 

67 
36 

70 
38 

63 
36 

66 
44 

58 
46 

59 
44 

57 
38 

55 
42 

52 
47 

54 
46 

53 
35 

51 
46 

58 
44 

63 
40 

52 
40 

56 
47 

56 
46 

59 
38 

64 
35 

72 
38 

71 
41 

59 
39 

52 
47 

57 

47 

58 
45 

56 
47 

59 

47 

56 
46 

60 
37 

62 
46 

63 
48 

59.4 
42.5 

SAN  JOSE 

MAX 

Mm 

69 
38 

69 
36 

74 
39 

70 
45 

66 
49 

65 
46 

62 
41 

61 
49 

59 
49 

61 
49 

62 
40 

57 

48 

63 
46 

66 
38 

64 
42 

64 
49 

62 
39 

65 
39 

69 
38 

73 
37 

77 
44 

75 
46 

62 
47 

60 
48 

60 
38 

63 
48 

62 
49 

61 
39 

63 
47 

70 
50 

66 
49 

65.2 
43.9 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

Mm 

67 
44 

71 
45 

71 
38 

69 
39 

69 
44 

62 
48 

60 
47 

62 
45 

62 
42 

60 
43 

62 
47 

55 
47 

53 
45 

61 
45 

60 
42 

59 
43 

54 
42 

62 
45 

65 
44 

73 
46 

74 
47 

77 
46 

65 
47 

56 
47 

55 
40 

58 
41 

61 
44 

57 
41 

61 
43 

64 
44 

61 
45 

62.8 
44,1 

SAN  MATEO 

MAX 

Mm 

68 
45 

68 
45 

66 
42 

67 
56 

59 
55 

57 
56 

59 
43 

60 
51 

54 
49 

56 
51 

57 
44 

54 
50 

61 
47 

65 
43 

62 
45 

56 
52 

60 
46 

62 
44 

65 
42 

71 
47 

77 
52 

77 
46 

58 
51 

59 
50 

56 
50 

57 
49 

58 
49 

59 
46 

58 
52 

61 
SO 

64 
55 

61,6 
48.3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

Mm 

69 
40 

70 
42 

74 
42 

70 
46 

62 
49 

62 
47 

63 
42 

63 
49 

59 
49 

60 
50 

60 
42 

56 
48 

63 
47 

68 
40 

63 
43 

58 
48 

63 
39 

67 
40 

71 
40 

75 
43 

79 
46 

75 
48 

55 
46 

60 
45 

63 
39 

62 
48 

62 
48 

62 
40 

63 
47 

68 
49 

61 
51 

64,7 
44.9 

SANTA  CRUZ 

MAX 

68 
34 

70 
35 

62 
36 

68 
40 

64 
45 

61 
46 

63 
40 

62 
41 

58 
46 

59 
44 

63 
38 

58 
45 

61 
45 

68 
35 

65 
40 

57 
46 

62 
38 

67 
37 

68 
35 

75 
40 

78 
45 

64 
39 

55 
46 

61 
46 

64 
37 

58 
46 

63 
4  9 

62 
37 

53 
41 

64 
45 

63 
49 

63,4 
41,5 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

Mm 

65 
38 

69 
41 

67 
46 

71 
45 

69 
47 

59 
43 

60 
42 

58 
41 

59 
45 

54 
46 

56 
40 

56 
39 

50 
42 

60 
41 

65 
40 

59 
47 

54 
45 

58 
40 

61 
39 

70 
40 

74 
43 

77 
47 

61 
42 

54 
43 

60 
40 

50 
40 

55 
44 

57 
43 

56 
43 

57 
45 

62 
47 

60.7 
42,7 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

Mm 

64 
34 

67 
45 

68 
32 

70 
40 

71 
42 

62 
41 

55 
46 

65 
38 

67 
39 

53 
47 

59 
35 

63 
42 

53 
45 

61 
37 

69 
36 

66 
43 

55 
32 

65 
34 

68 
33 

71 
33 

72 
37 

77 
41 

71 
44 

60 
37 

65 
35 

60 
45 

66 
47 

61 
34 

61 
38 

61 
44 

65 
46 

64,2 
39.4 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 
•       *  « 

MAX 
MIN 

60 
38 

68 
38 

71 
37 

63 
39 

70 
44 

62 
44 

60 
42 

60 
40 

58 
45 

56 
47 

57 
38 

62 
44 

52 
46 

60 
39 

67 
43 

58 
43 

58 
39 

60 
38 

61 
37 

70 
41 

74 
43 

80 
41 

60 
46 

59 
46 

58 
35 

59 
46 

59 
49 

60 
41 

60 
43 

58 
44 

66 
43 

62.1 
41,9 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  fibreboard  ML 

MAX 

Mm 

63 

47 

71 
43 

69 
39 

70 
48 

72 
45 

63 
45 

61 
44 

63 
41 

62 
44 

56 
46 

57 
44 

65 
48 

55 
45 

61 
41 

67 
43 

66 
43 

56 
43 

63 
47 

65 
49 

74 
42 

73 
45 

76 
46 

75 
47 

64 
46 

63 
40 

63 
39 

65 
39 

62 
40 

65 
47 

58 
46 

6* 
52 

64,8 
44.3 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

Mm 

65 
44 

69 
39 

68 
35 

71 
40 

71 
42 

62 
45 

61 
40 

65 
36 

65 
37 

58 
41 

60 
38 

66 
45 

52 
45 

59 
38 

68 
37 

69 
42 

60 
38 

66 
38 

77 
38 

72 
37 

73 
39 

78 
40 

77 
47 

62 
39 

65 
39 

64 
47 

64 
48 

61 
36 

64 
43 

60 
45 

66 

51 

65.7 
40,9 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

38 

39 

43 

41 

39 

42 

39 

36 

62 
40 

65 
39 

52 
43 

45 
40 

44 
35 

57 
38 

63 
39 

61 
43 

63 
42 

58 
43 

58 
44 

66 
41 

74 
46 

74 
48 

73 
43 

64 
43 

48 
36 

60 
43 

64 
43 

58 
39 

62 
40 

69 
46 

72 
49 

62,1 
41,3 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

Mm 

55 
34 

60 
35 

63 
39 

66 
41 

67 
35 

60 
41 

57 
39 

60 
34 

60 
36 

62 
36 

57 
41 

51 
40 

47 
35 

60 
35 

52 
40 

58 
39 

63 
36 

70 
45 

72 
40 

59 
34 

48 

33 

59 
40 

60 
41 

55 
35 

60 
40 

65 
44 

59,5 
36.0 

BAKEPSF I  ELD  wB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

68 
42 

74 

40 

77 
42 

75 
48 

68 
51 

66 
49 

63 
47 

66 
44 

68 
46 

56      52  54 
47      47  46 
See  Reference  N 

64     61  65 
46      48  45 

otea  Following  Stali 

67  61 
47  46 
on  Index 

65 

4  r 

69 
43 

78 
49 

78 
49 

79 
53 

67 
49 

65 
51 

66 
44 

68 
43 

65 
48 

65 
43 

73 
44 

84 
47 

66 
52 

67,6 
46,5 

-  91  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

*age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BALCH  POWER  HCUSE 

MAX 
MIN 

(.2 
39 

66 
41 

67 
43 

70 
47 

64 
43 

57 
45 

57 
42 

60 
39 

63 
40 

6,: 
41 

54 
46 

49 
40 

52 
34 

61 
41 

64 
42 

64 
45 

58 
42 

59 

44 

65 
43 

71 
46 

75 
48 

74 
48 

70 
48 

59 
45 

60 
38 

62 
46 

62 
46 

61 

41 

69 
43 

74 
48 

72 
52 

63,3 
43.4 

BLACKwFLLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTONwILLOW 

MAX 
MIN 

64 
35 

67 
38 

74 
37 

76 
42 

75 
45 

70 
37 

66 
47 

65 
38 

65 
44 

69 
46 

59 
48 

5  1 

40 

56 
45 

54 
43 

64 
41 

68 
43 

70 
46 

63 
45 

66 
40 

70 
44 

77 

4  6 

78 
49 

82 
45 

69 
48 

68 
43 

67 
46 

71 
47 

68 
44 

67 
41 

74 
46 

82 
52 

68,2 
43.6 

CALAVERAS  BIG  trees 

MAX 
MIN 

58 
26 

57 
28 

59 
30 

58 
29 

56 
30 

49 
31 

40 
27 

41 
26 

52 
27 

43 
28 

52 
28 

50 
31 

32 
28 

45 
27 

50 
28 

51 
27 

54 
27 

52 
25 

53 
26 

58 
29 

62 
31 

64 
32 

61 

30 

64 
32 

61 
30 

50 
32 

40 
29 

48 
31 

45 
31 

43 
25 

54 

28 

52,0 
28,7 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

61 
31 

65 
39 

66 
43 

71 
41 

71 
47 

62 

44 

56 
41 

63 
40 

62 
41 

55 
42 

59 
46 

60 
44 

47 
42 

61 

42 

64 
41 

64 
42 

58 
45 

60 
40 

62 
39 

64 
42 

71 
49 

74 
52 

74 
43 

60 
42 

54 
41 

61 
42 

57 
44 

59 
37 

63 
41 

63 
42 

69 
49 

62.5 
42.7 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 
MIN 

59 

34 

61 
34 

66 
36 

69 
41 

68 
45 

63 

4  1 

58 
37 

62 

34 

61 
35 

62 
36 

57 
43 

58 

44 

49 
45 

61 
34 

62 
35 

62 
38 

61 
36 

56 
35 

60 
35 

65 
36 

72 
39 

73 
39 

73 
36 

60 

35 

58 

30 

59 
45 

66 
43 

58 
33 

61 
37 

66 
43 

73 

49 

62.5 
38,2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

57 
28 

59 
28 

59 
30 

58 
33 

56 
33 

53 
32 

39 
26 

52 
28 

58 
27 

55 
28 

55 
28 

54 
31 

35 

26 

47 

26 

54 
31 

59 
29 

58 
28 

58 
28 

58 
29 

61 
33 

63 

34 

65 
34 

64 
37 

55 
27 

53 
31 

45 
31 

45 
24 

55 
28 

58 
33 

62 
37 

55,0 
29,9 

COALlNGA 

MAX 
MIN 

66 
35 

70 
38 

73 
38 

74 
44 

66 
43 

60 

46 

61 
48 

67 
39 

70 
48 

63 
48 

6  0 
48 

60 
44 

63 
40 

67 
43 

69 
42 

78 
40 

65 
40 

65 
39 

71 
39 

76 
41 

80 
45 

82 
47 

75 
48 

64 
47 

70 
39 

68 
42 

64 
34 

66 
39 

74 
43 

72 
44 

61 
51 

68,4 
42.6 

CORCORAN   IRRIG  DI5T 

MAX 
MIN 

60 
34 

66 
35 

70 
36 

75 
41 

75 
42 

68 
46 

67 
42 

65 
37 

68 
42 

70 
43 

60 
47 

55 
45 

57 
48 

64 
40 

69 
40 

70 
39 

68 
40 

63 

4  1 

67 
38 

70 
43 

78 
43 

79 
47 

80 
43 

68 
43 

63 
39 

66 
46 

69 
50 

68 
39 

68 
40 

74 
44 

78 
53 

68.3 
42,2 

DENAIR   3  NNE 

MAX 
MTN 

65 
29 

68 
30 

72 
34 

73 
40 

67 
41 

62 
49 

67 
39 

69 
38 

65 
37 

64 
40 

63 
39 

57 
39 

63 
41 

67 
39 

68 
35 

63 
36 

64 
41 

66 
37 

69 
32 

74 
37 

78 
37 

80 
40 

65 
36 

62 
41 

67 
36 

67 
45 

64 
49 

66 
34 

68 
41 

74 
43 

66 
50 

67,2 
38,9 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

58 
25 

61 

28 

63 
26 

61 
31 

55 
35 

52 
34 

54 
27 

56 
26 

57 
28 

56 
28 

51 
15 

46 
32 

50 
31 

58 
28 

59 
28 

56 
34 

58 
29 

55 
30 

59 
29 

66 
30 

69 

33 

67 
30 

54 
34 

46 

31 

54 

27 

51 
38 

48 

39 

54 
27 

62 
30 

67 
31 

55 
39 

56,7 
30.7 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

65 
3* 

68 
32 

71 
40 

73 
44 

68 
43 

61 
44 

61 
37 

67 
37 

59 

17 

60 
44 

59 
46 

58 
42 

60 
40 

65 
36 

65 
37 

63 
42 

61 
40 

62 
48 

67 
35 

73 
38 

75 
40 

75 
43 

73 
41 

61 

45 

63 
42 

59 
44 

59 
47 

62 
35 

64 
39 

74 
42 

73 
48 

65,3 
40,7 

FIVE  POINTS  5  SSh 

MAX 
MIN 

65 
33 

72 
36 

77 
37 

77 
46 

70 
40 

65 
47 

67 
44 

68 
37 

70 
40 

65 
43 

64 
49 

62 
39 

66 
38 

6H 

35 

68 

40 

67 
39 

67 
37 

66 
37 

70 
37 

76 
36 

80 
42 

80 
46 

69 
38 

64 
40 

68 
37 

67 
44 

66 
42 

70 
37 

74 
42 

81 
45 

69 

62 

69.6 
40,5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

67 
35 

72 
36 

75 
39 

76 
45 

70 
42 

66 

4  8 

66 
44 

69 
38 

70 
39 

60 
41 

61 
48 

55 
43 

62 
45 

68 
39 

67 
43 

67 
46 

59 

40 

66 

43 

70 
38 

77 
44 

80 
45 

80 
47 

68 
45 

62 
41 

66 
40 

68 
48 

62 
48 

68 
39 

73 
43 

77 
47 

64 
50 

66,1 
42,9 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

55 
38 

64 
39 

69 
40 

72 
45 

72 
44 

66 
46 

62 
44 

64 
37 

65 
40 

67 
35 

60 
37 

61 
46 

52 
44 

62 
3  I 

65 
38 

65 
42 

65 
41 

58 

41 

64 
40 

69 
43 

75 
42 

77 
45 

78 
44 

64 

41 

S7 
34 

65 
38 

66 

47 

60 
36 

66 
40 

71 
44 

75 
49 

65.5 
41,2 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

39 
2* 

45 

26 

46 
26 

47 
27 

46 
26 

42 

25 

36 
23 

35 

22 

42 
23 

44 

23 

42 
24 

34 
28 

30 
19 

35 
20 

45 
21 

43 
26 

42 
25 

42 

25 

42 
26 

50 
28 

54 
30 

52 
30 

52 
30 

41 

29 

34 
23 

38 

25 

40 
28 

39 
26 

45 

26 

54 
28 

54 
34 

42,9 
25,7 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

59 
26 

63 
27 

65 
25 

60 
33 

58 
27 

57 
30 

50 
35 

55 
27 

68 

32 

55 
28 

45 
34 

42 

31 

53 
34 

57 
28 

54 
28 

56 
32 

53 
42 

52 
32 

62 
30 

69 
31 

70 

32 

65 
35 

62 
36 

50 
35 

53 
30 

55 
33 

53 

34 

56 
35 

66 
28 

71 
34 

68 
46 

58.1 
31.9 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

43 
26 

47 
28 

44 

28 

46 
31 

44 
27 

38 
28 

35 
24 

34 
24 

39 
26 

41 
26 

40 
27 

13 
28 

29 
22 

35 
22 

42 

25 

41 

26 

43 

27 

44 
29 

41 
29 

48 
32 

51 
34 

54 
33 

52 
32 

40 
27 

33 
21 

37 
27 

42 
30 

39 
26 

46 

27 

50 
34 

53 
34 

42,1 
27,7 

HANFORD 

MAX 
MIN 

67 
32 

71 
36 

75 
38 

77 
46 

71 
41 

65 
46 

69 
42 

69 
40 

71 

40 

69 
43 

58 

43 

57 
44 

65 
45 

69 
39 

6B 
4  1 

69 
40 

65 

41 

66 
43 

71 
38 

79 
41 

80 

44 

81 
45 

79 
43 

65 

41 

68 
38 

69 
47 

67 

50 

67 
40 

74 
41 

76 
44 

74 
52 

70,0 
42.1 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

56 
30 

64 
30 

62 
31 

62 
32 

59 
32 

41 
29 

51 
29 

55 
29 

57 
30 

56 
30 

52 
32 

38 

30 

48 

29 

5V 
30 

61 
30 

59 
32 

59 
32 

62 
33 

66 

35 

70 
36 

66 
38 

57 
35 

48 

30 

53 
32 

49 

32 

46 
30 

57 
31 

62 
34 

68 

40 

56,6 
31,8 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

47 
24 

44 

20 

44 
21 

44 

26 

42 
23 

33 
24 

35 
16 

40 
17 

40 
1  ^ 

43 
18 

37 
20 

29 
23 

31 
17 

37 
13 

35 
19 

42 
17 

42 
19 

43 
22 

47 
23 

49 
26 

52 
28 

49 
26 

46 
28 

39 

20 

38 
16 

37 

25 

37 
27 

42 
16 

48 

21 

53 
26 

50 
32 

41,8 
21.6 

IDPIA 

MAX 
MIN 

58 

37 

63 
36 

63 
43 

63 
46 

56 
40 

51 
3Q 

55 
41 

59 
39 

60 

4  1 

56 
37 

54 
40 

51 
39 

51 
35 

58 
38 

61 
43 

60 
38 

61 

37 

59 
18 

63 
39 

68 
45 

71 
49 

71 
51 

66 
41 

56 
36 

61 
34 

57 
40 

57 
45 

59 
36 

64 
38 

70 
45 

61 
43 

60,1 
40,3 

KERN   RIVER   PH   NO  1 

MAX 
MIN 

69 
45 

76 
51 

74 
57 

67 
52 

68 

50 

62 
49 

68 
45 

69 

46 

62 
44 

62 
44 

62 
44 

65 
48 

59 

49 

66 
47 

65 

48 

61 
49 

60 
49 

69 
50 

78 
53 

76 
57 

79 
55 

72 
51 

63 

48 

65 
46 

69 
45 

64 
50 

64 

48 

75 
48 

83 
53 

77 
S4 

68,3 
49,2 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

MAX 
MIN 

69 
33 

66 
40 

66 
31 

63 
43 

67 
42 

60 
33 

58 
36 

63 
35 

65 
42 

65 
32 

53 
37 

46 

40 

57 
36 

61 
38 

63 
34 

66 
35 

62 
35 

62 
36 

71 
35 

73 
45 

75 

47 

76 
43 

67 
40 

58 
34 

61 
32 

61 
40 

59 
38 

66 
35 

73 
33 

75 
38 

66 
46 

64,3 
37.3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 
MIN 

63 
38 

65 
41 

73 
40 

77 
47 

76 
44 

68 
48 

65 
44 

67 
42 

68 

44 

70 
47 

61 
49 

58 
44 

56 
47 

65 
44 

68 

43 

69 
43 

68 
47 

64 
45 

67 
43 

71 
44 

79 

49 

79 
50 

82 
43 

68 

44 

64 
41 

68 
48 

69 
50 

68 
44 

66 
42 

75 
48 

78 

32 

66,9 
45,0 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

66 
42 

72 
46 

76 
46 

76 
46 

68 
44 

62 
47 

66 
45 

68 
42 

69 

49 

64 
46 

59 
50 

6  0 
43 

66 
43 

67 
46 

67 
46 

68 
43 

64 
48 

65 
45 

70 
46 

76 
48 

80 
55 

82 
54 

73 
47 

65 
47 

67 
42 

67 
47 

66 
49 

66 
44 

76 
48 

79 
50 

65 
53 

66,9 
46,8 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

MAX 
MIN 

61 
33 

63 
34 

66 
35 

71 
37 

70 
43 

66 
43 

59 
34 

65 
36 

64 
39 

62 
40 

61 
39 

50 
43 

63 
42 

66 

39 

65 
39 

62 
39 

62 
35 

62 
34 

67 
38 

72 

42 

75 
42 

76 
39 

39 

61 
40 

63 
41 

61 
48 

63 
36 

63 
38 

66 
40 

73 
49 

64,8 
39,2 

LF  GRAND 

MAX 
MIN 

65 
34 

66 
35 

73 
37 

74 
45 

69 

44 

61 
46 

66 
40 

66 
35 

67 
38 

62 
38 

60 
43 

58 
47 

63 
43 

68 
36 

65 
39 

64 
39 

62 
39 

65 
35 

69 
34 

74 
39 

77 
41 

80 
45 

72 
43 

63 
38 

65 
35 

65 
45 

62 

48 

66 
36 

70 
40 

73 
45 

67 
51 

67,0 
40,4 

LFMON  COVE 

MAX 
MIN 

64 
37 

70 
41 

7* 
43 

72 
46 

67 
42 

64 
45 

63 
47 

63 
43 

68 
42 

58 
40 

50 
45 

50 
45 

61 
45 

66 
38 

65 
41 

64 
41 

60 
46 

64 
44 

69 
46 

79 
43 

78 

47 

78 
52 

65 
45 

58 
44 

65 
36 

65 
46 

63 

46 

65 
45 

73 
46 

77 
43 

62 
51 

65,8 
43,9 

L I NDSAY 

MAX 

Mm 

67 
35 

70 
36 

75 
38 

73 
42 

68 
39 

65 
43 

64 
44 

66 
37 

70 
38 

62 
37 

54 
46 

52 
42 

65 
44 

67 
37 

67 
40 

67 
40 

62 
41 

66 

44 

71 
44 

77 
40 

78 
42 

79 
45 

70 
45 

62 

40 

65 
35 

69 
43 

65 
45 

68 
40 

75 
43 

77 
41 

68 
49 

67,9 
41.1 

LODI 

MAX 

Mm 

70 

68 

72 

1  4 

72 
45 

64 

43 

66 

68 
39 

48 

60 

65 

52 

63 
45 

67 

69 

60 

65 

65 

69 

74 

77 

77 

63 

59 

68 

60 

61 

66 

62 

69 

66 
50 

65,7 
41,4 

LCS  BAN05 

MAX 
MIN 

68 
36 

69 
34 

75 

76 
46 

66 
41 

62 

47 

69 
45 

70 
40 

68 
44 

62 
44 

67 
41 

60 

44 

65 
45 

71 
39 

70 
4  2 

64 
44 

67 
43 

71 
42 

73 
37 

76 
39 

79 
43 

81 
45 

69 
46 

66 
43 

67 
40 

68 
45 

70 

51 

71 
41 

70 
43 

73 
45 

68 
53 

69,4 
42,8 

MADERA 

MAX 
MIN 

60 
38 

65 
38 

rt 

41 

72 
46 

73 
45 

67 
48 

62 
44 

65 
38 

66 

41 

66 
40 

60 
45 

62 
47 

52 
44 

61 
37 

67 
43 

66 
44 

65 
40 

57 
40 

63 
47 

69 
41 

76 
43 

78 
46 

80 
42 

64 
41 

62 
38 

66 
47 

66 
49 

66 
45 

66 
46 

70 
45 

74 
43 

66,3 
43,0 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

66 
39 

74 
43 

77 
44 

78 
48 

69 

50 

69 
44 

64 
48 

65 
41 

68 
45 

58 
47 

53 
45 

58 
47 

65 
42 

62 
48 

68 
48 

70 
42 

63 
48 

68 

46 

70 
44 

77 
49 

78 
49 

80 
54 

70 
48 

62 

49 

67 
45 

71 
42 

67 
49 

67 
50 

73 
43 

87 
46 

69 
50 

68.8 
46.6 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MIN 

65 
35 

69 
36 

74 
38 

73 
43 

69 
44 

65 

4  6 

67 
40 

67 
37 

66 
39 

65 
41 

63 

42 

60 
46 

64 
42 

68 
38 

68 
40 

66 
37 

64 
41 

66 

39 

70 
36 

75 
39 

78 
41 

79 
42 

74 
42 

63 
42 

66 
36 

66 
46 

62 
48 

73 
37 

69 
41 

74 
43 

7* 
50 

68  5 
40,9 

MODESTO 

MAX 

Mm 

67 
34 

68 
35 

74 
19 

74 
44 

66 
43 

62 

46 

66 
39 

67 
39 

60 
3  . 

64 
44 

64 

40 

41 
44 

63 
42 

67 
39 

67 
39 

62 
38 

64 
42 

66 
40 

70 
36 

75 
40 

78 
43 

81 
45 

65 
39 

61 

44 

65 
38 

65 
45 

65 
44 

67 
37 

66 
40 

71 
45 

6» 

48 

66,6 
41.0 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

66 
38 

67 
35 

7  1 
16 

73 
44 

65 
40 

61 

46 

67 
39 

66 
39 

64 

40 

61 
42 

62 
39 

60 

42 

63 
45 

68 
39 

69 
38 

67 
39 

66 
39 

69 
39 

70 
36 

74 
38 

77 

44 

82 
44 

74 
41 

62 
45 

66 
38 

67 
47 

64 
49 

67 
35 

68 
39 

71 
47 

66 
52 

67,7 
41.1 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

49 
32 

61 
31 

43 
I- 

65 
38 

65 
31 

si 
38 

54 
33 

55 
31 

58 
M 

61     56  47 
34      42  35 
See  Reference  N 

44      55  60 
32     30  35 

>tes  Following  Slati 

59 
37 

54 
34 

55 
S5 

55 
41 

64 
35 

69 
40 

70 
39 

69 
39 

58 
35 

45 
29 

58 
40 

56 
39 

48 

32 

59 
35 

64 

39 

6« 

39 

58.2 
33,3 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

Mm 

60 
32 

61 
32 

65 
40 

68 
43 

67 
48 

52 
46 

59 
37 

63 
38 

64 
36 

58 

42 

59 
38 

59 
44 

50 
46 

62 
39 

64 
37 

65 
40 

59 
42 

61 
38 

61 
38 

67 
43 

70 
44 

73 
47 

74 
40 

62 

40 

61 
39 

62 
39 

59 
47 

61 
37 

62 

40 

64 
44 

69 
50 

62,6 
40,8 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

58 
36 

66 
36 

70 
38 

74 
43 

74 
42 

67 
46 

65 
44 

66 
39 

68 
38 

70 
40 

57 

47 

53 
46 

56 
45 

62 
37 

66 
42 

67 
42 

68 
43 

60 
41 

67 
45 

70 
41 

78 
41 

79 
45 

79 
44 

66 
40 

60 
35 

66 
4e 

66 
46 

62 
41 

66 
42 

74 
42 

77 
53 

67,1 
42,1 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

70 
42 

64 
44 

66 
44 

74 
44 

72 
40 

64 
46 

61 
48 

62 
40 

64 
42 

64 
40 

62 
44 

62 
46 

58 
43 

62 
42 

66 
42 

66 
40 

62 
40 

63 
40 

66 
42 

69 
43 

73 

42 

67 
48 

79 
49 

64 

42 

64 
43 

66 
46 

65 
50 

64 

39 

67 
39 

69 
46 

70 
52 

66,0 
43,5 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

64 

38 

69 
39 

73 
40 

78 
47 

78 
45 

69 
47 

69 
47 

64 
42 

69 
43 

70 
43 

60 
47 

51 
47 

52 

45 

65 
40 

67 
42 

67 
45 

67 
46 

59 
43 

66 
46 

70 
44 

79 
45 

7  9 
50 

79 

47 

68 

45 

6  1 
38 

67 
45 

70 
46 

66 
44 

68 
46 

75 
44 

79 
53 

68,3 
44,5 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

59 
36 

63 
43 

63 
40 

62 
38 

60 
36 

48 
37 

57 
33 

60 
33 

61 
32 

57 
35 

61 
35 

53 
33 

46 
31 

57 
31 

64 

33 

63 
34 

53 
35 

61 
33 

64 

35 

67 
43 

68 
42 

6  6 
44 

64 
38 

55 
37 

52 
37 

48 

33 

45 
33 

56 
33 

63 
33 

66 
39 

64 
44 

59,1 
36,1 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

63 
38 

64 
38 

65 
39 

72 
43 

72 
41 

64 
44 

58 
44 

66 
41 

67 
43 

63 
44 

59 

41 

61 
48 

57 
44 

60 
41 

67 
4  ( 

65 
47 

59 
45 

65 
43 

66 
40 

69 
42 

72 
45 

75 
47 

76 
48 

57 
47 

62 
42 

62 
47 

62 
50 

63 
44 

66 
43 

65 
46 

66 
52 

64,8 
44,0 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

59 
31 

62 
32 

65 
33 

67 
39 

61 
42 

61 
42 

57 
33 

60 
33 

62 
35 

60 
34 

60 
40 

57 
42 

45 
38 

55 
33 

63 
34 

64 
38 

60 
37 

60 
33 

60 
34 

64 

37 

70 
40 

73 
39 

70 
42 

56 
39 

52 
33 

59 

41 

55 
41 

55 
32 

61 
38 

63 

37 

70 
42 

60,9 
36,9 

SO  ENTRANCE  YC5EM I TE 

MAX 
MIN 

56 
27 

55 
26 

56 
27 

53 
30 

48 
28 

41 

31 

44 
26 

45 

25 

48 

27 

52 
28 

47 
29 

38 
30 

40 
27 

51 
26 

52 
28 

56 
29 

54 
27 

50 
26 

60 
27 

63 
30 

65 
31 

62 
30 

55 
34 

45 
27 

45 
24 

46 

32 

43 
32 

48 
26 

56 
28 

56 

33 

53 
34 

51.1 
28,6 

STOCKTON  wBAP 

MAX 
MIN 

70 
37 

70 
38 

73 
39 

74 
45 

66 
45 

63 
49 

67 
38 

67 
40 

61 
41 

60 
46 

63 
39 

50 
47 

62 
46 

66 
42 

68 
42 

60 
44 

63 
42 

66 
42 

69 
39 

73 
41 

76 
44 

77 
44 

63 
47 

60 
44 

64 
41 

63 

46 

61 
46 

65 
39 

64 
42 

71 
46 

67 
51 

65,9 
43.1 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

64 
37 

69 
37 

68 
36 

72 
41 

72 
46 

65 
40 

62 
40 

66 
40 

66 
39 

59 
47 

62 
39 

65 
47 

51 
43 

62 
40 

67 
41 

69 
43 

60 
41 

63 
41 

66 
39 

69 
40 

73 
44 

77 
47 

78 
45 

62 
45 

61 
42 

65 
48 

62 
47 

62 
36 

66 
42 

65 
47 

70 
45 

65,7 
42.2 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

Mm 

70 
38 

68 
35 

73 
36 

74 
42 

67 
42 

64 
46 

68 
39 

69 
39 

60 
40 

62 
46 

64 
38 

53 
46 

62 
44 

68 
40 

69 
42 

60 
44 

66 
42 

68 

40 

70 
38 

74 

38 

74 
41 

76 
45 

62 
46 

62 

44 

63 
38 

64 
47 

61 
49 

65 
39 

63 
40 

69 
47 

66 
51 

66,3 
42,0 

TEHACHAP I 

MAX 

Mm 

59 
26 

55 
33 

55 
43 

50 
30 

47 
34 

60 
24 

56 
28 

58 
28 

40 
32 

39 
34 

53 
34 

50 
32 

50 
36 

53 
38 

47 
39 

48 
35 

60 
28 

66 

35 

68 
33 

61 
39 

55 
40 

45 
36 

49 
35 

52 
36 

47 
37 

52 
37 

69 
26 

65 
43 

57 
40 

54,0 
34.2 

TE JON  RANCHO 

MAX 
MIN 

66 

40 

70 
40 

69 
47 

67 
49 

64 
48 

62 
44 

55 
45 

65 
46 

65 
47 

57 
46 

55 
42 

52 
44 

63 
40 

55 
44 

63 
46 

65 
40 

58 
42 

61 
44 

68 
40 

75 
45 

74 
47 

78 
52 

70 
41 

60 
44 

64 
44 

68 
44 

62 
46 

61 
44 

74 
45 

78 
46 

66 
54 

64,8 
44,7 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

Mm 

67 
43 

67 
35 

71 

37 

74 
42 

73 

39 

69 
45 

65 
45 

60 
35 

66 
35 

66 
36 

55 
46 

50 
45 

56 
40 

67 
34 

64 
38 

65 
42 

65 
45 

62 
49 

70 
50 

75 
39 

76 
44 

74 
43 

76 
44 

63 
37 

64 
45 

67 
44 

62 
43 

71 
40 

73 
43 

77 

49 

67,0 
41.8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

67 
33 

66 
34 

65 
35 

64 
39 

62 
48 

54 
41 

53 
34 

60 
33 

58 
36 

58 
36 

55 
31 

55 
35 

54 
34 

60 
33 

64 
3* 

63 
36 

59 
35 

60 
33 

64 
33 

68 
37 

70 
47 

70 
41 

67 
40 

56 
39 

56 
40 

54 
34 

52 
38 

58 
33 

62 
38 

68 
38 

66 
44 

61.0 
36,8 

TRACY  CARBONA 

MAX 

Mm 

64 
45 

70 
41 

69 
40 

72 
45 

73 
41 

65 
45 

62 
44 

69 
41 

67 
38 

61 
42 

60 
39 

66 
45 

50 
42 

62 
42 

66 
41 

69 
42 

61 
39 

65 
41 

67 
39 

71 
42 

75 
47 

78 
49 

81 
46 

65 
42 

61 
45 

67 
47 

61 
44 

64 
38 

66 
44 

64 
45 

68 
50 

66,5 
42,9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

70 
41 

67 
40 

71 
36 

71 
43 

64 
38 

61 
43 

65 
44 

65 
41 

59 
47 

60 
43 

62 

42 

54 
47 

60 
44 

67 
40 

66 
46 

60 
48 

65 
45 

67 
45 

72 
40 

74 
36 

77 
41 

75 
52 

65 
47 

63 
46 

62 
45 

62 
47 

62 
48 

63 
45 

62 
46 

64 

47 

65 
51 

65.2 
44  ,  I 

VISALIA 

MAX 

Mm 

60 
39 

66 
41 

70 
44 

74 
43 

75 
45 

66 
47 

64 
46 

66 
42 

66 
43 

66 
43 

58 
45 

53 

44 

52 
45 

62 
40 

68 
43 

65 
45 

68 
43 

61 
43 

65 
42 

69 
45 

77 

46 

78 
50 

78 
46 

66 
4b 

59 
42 

65 
47 

69 
49 

63 
42 

66 
45 

72 
44 

76 
55 

66.6 
44,5 

WASCO 

MAX 

Mm 

63 
38 

67 
38 

74 
40 

76 
47 

75 
47 

70 
48 

67 
47 

67 
41 

64 
43 

69 
46 

59 
46 

51 
43 

55 
46 

65 
46 

65 
43 

67 
46 

68 
47 

61 
47 

66 
42 

69 
44 

77 
46 

78 
49 

80 
49 

69 
49 

66 
43 

66 
47 

70 
49 

67 
43 

68 
42 

74 
47 

81 
52 

68.2 
45,3 

YOSEM I TE  NATIONAL  PARK 
•       •  • 

MAX 

Mm 

64 
38 

62 
30 

63 
30 

60 
34 

52 
32 

45 
31 

56 
29 

60 
28 

59 
30 

60 
29 

56 
29 

44 

33 

53 
30 

69 
30 

64 
28 

63 
30 

63 
30 

62 
32 

64 

30 

70 
38 

72 

34 

69 
36 

61 
38 

56 
32 

61 
31 

46 

37 

45 
32 

57 
30 

66 
31 

69 

32 

51 

32 

59.2 
31,8 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

74 
42 

70 
38 

72 
39 

71 
42 

67 
36 

66 
37 

64 
44 

65 
41 

66 
43 

60 
39 

53 
42 

56 
38 

59 
40 

68 
38 

61 
42 

56 
45 

60 

45 

66 
43 

71 
43 

82 
45 

80 
50 

71 
51 

61 
48 

55 
43 

58 
43 

65 
40 

65 
41 

59 
47 

71 
39 

72 
43 

65 

44 

65.5 
42.3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

63 
46 

64 
48 

69 
48 

70 
49 

68 
51 

63 
50 

64 
52 

63 
51 

60 
49 

62 
46 

60 
52 

61 
50 

64 
52 

58 
51 

64 

50 

60 
54 

62 
53 

62 
51 

63 
55 

66 
53 

65 
52 

64 
57 

62 
59 

63 
S3 

59 
56 

60 
51 

60 
52 

59 
55 

60 
50 

62 
54 

63 
57 

62,7 
51,9 

BARRETT  DAM 

MAX 

Mm 

66 
33 

72 
34 

66 
26 

63 
28 

65 
25 

66 
26 

66 
31 

60 
40 

65 
40 

66 
38 

59 
40 

51 
36 

54 
38 

57 
32 

66 
34 

52 
42 

60 
47 

61 
46 

66 
45 

73 
44 

77 
40 

81 
43 

70 
48 

60 
46 

53 
44 

60 
39 

65 
40 

67 
4  2 

61 

33 

73 
37 

75 

40 

64,4 
38,0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

mo 

68 
36 

62 
3  7 

60 
32 

60 
32 

61 
32 

60 
32 

60 
37 

60 
32 

60 
31 

59 
34 

59 
34 

48 
38 

45 
37 

52 
32 

61 
33 

62 
33 

49 

40 

51 
41 

60 
37 

68 

44 

76 
44 

75 
43 

65 
42 

56 
39 

47 

37 

54 
39 

56 
40 

55 
42 

57 
35 

63 
40 

72 
37 

59,4 
36,8 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

48 
18 

45 
2  1 

47 
12 

48 
18 

48 

15 

43 
17 

39 
26 

46 
16 

41 
16 

48 
12 

37 
25 

33 
27 

40 
26 

44 
17 

43 
26 

47 
15 

55 

20 

54 

20 

52 
20 

57 
20 

59 
25 

54 
33 

46 
25 

36 
27 

47 
23 

52 
25 

47 
25 

52 
29 

57 
16 

57 
19 

52 
26 

47,7 
21,5 

BONITA 

MAX 

Mm 

78 
39 

74 
34 

76 
34 

76 
41 

70 
33 

70 
41 

67 
50 

67 
44 

66 
43 

65 
45 

62 
47 

66 
40 

66 
49 

62 
45 

61 
48 

65 
47 

64 
48 

68 
50 

69 
48 

84 
42 

75 
45 

67 
51 

63 
51 

67 
49 

67 
50 

67 
46 

66 

49 

67 
52 

70 
40 

66 

44 

61 
50 

68,3 
45,0 

BURBANK  KB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

76 
41 

74 
48 

69 

40 

69 
48 

66 
48 

64 
42 

62 
48 

66 
41 

65 
49 

63 
44 

57 
42 

60 
49 

60 
45 

67 
43 

56 
49 

61 

50 

64 
48 

68 
47 

72 
44 

79 
47 

81 
48 

68 
52 

64 
51 

60 
50 

64 
41 

67 
46 

61 
51 

66 
44 

69 
43 

72 
49 

56 
52 

66,0 
46,5 

CABRILLO  NAT  MONUMEMT 

MAX 

Mm 

64 
49 

65 
51 

69 
48 

69 
50 

65 
46 

63 
49 

64 
51 

63 
49 

62 
51 

63 
49 

61 
47 

63 
47 

65 
50 

63 
49 

62 
50 

63 
52 

63 
51 

65 
52 

63 
53 

71 

50 

69 

54 

68 
55 

65 
53 

66 

50 

66 
51 

64 
51 

58 
52 

63 
53 

64 
48 

65 
51 

59 
51 

64,3 
50,4 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

70 
38 

72 
43 

74 
41 

70 
54 

63 
43 

63 
43 

56 
41 

64 
41 

64 
42 

62 
48 

62 

40 

53 
40 

5B 
44 

57 
39 

62 
45 

65 
48 

58 
44 

65 
42 

72 
40 

72 
43 

76 
47 

80 
47 

70 
49 

62 
47 

59 
38 

65 

44 

65 

47 

63 
39 

69 
43 

68 
36 

65 
49 

65.4 
43,6 

CAMPO 

MAX 

Mm 

64 
29 

56 
39 

58 
23 

59 
27 

63 
26 

63 
24 

57 
33 

63 
37 

63 
36 

55 
33 

49 
36 

54 
32 

53 
39 

61 

27 

53 
38 

57 
42 

60 
43 

65 
41 

70 
39 

71 
43 

76 
37 

68 
42 

55 
46 

50 
41 

53 
40 

64 
36 

63 
31 

60 
44 

71 
27 

74 
32 

62 
31 

61.0 
35.4 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

75 
43 

72 
42 

70 
31 

70 
43 

67 
44 

66 
40 

65 
46 

68 
37 

67 
41 

65 
39 

60 
37 

62 
42 

61 
45 

68 
39 

65 
47 

64 
43 

68 
44 

73 
42 

75 
39 

82 
43 

65 
41 

75 
45 

71 
51 

65 
41 

65 
35 

67 
39 

67 
42 

68 
40 

75 
37 

75 
42 

67 
46 

69.1 
41,5 

CHULA  VI5TA 

MAX 

Mm 

64 
45 

67 
44 

64 
38 

70 
47 

71 
41 

63 
45 

62 
47 

61 
47 

61 
45 

60 
49 

60 
44 

61 
48 

62 
44 

59 
50 

60 
55 

60 
52 

63 
52 

72 

46 

63 
54 

62 
52 

59 
51 

60 
51 

60 
54 

60 
56 

61 
45 

62 
47 

61 
53 

62,5 
48,2 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

74 
42 

70 
42 

71 
41 

72 
41 

71 
43 

72 
42 

65 
45 

65 
40 

64 
44 

65 
41 

57 
42 

56 
45 

61 
43 

69 
41 

61 
44 

57 
49 

62 
48 

65 

47 

70 
45 

80 
49 

75 
47 

70 
50 

63 
50 

56 
48 

62 
46 

63 
44 

59 
47 

65 
49 

74 
42 

75 
44 

6* 
48 

66,2 
44,8 

CORONA 

MAX 

Mm 

75 
37 

72 
45 

74 

33 

74 
41 

71 
38 

68 
39 

67 
45 

70 
49 

69 
45 

67 
41 

62 
41 

60 
45 

61 
45 

71 
38 

56 
45 

65 
40 

65 
50 

70 
45 

76 
42 

81 
46 

82 
48 

74 
52 

66 
50 

64 
47 

65 
45 

66 
43 

65 
48 

69 
50 

75 
42 

77 
42 

64 

47 

69,1 
44,0 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

74 

45 

71 
42 

73 
43 

74 
49 

67 
48 

67 
45 

66 
49 

67 
47 

67 
48 

65 
46 

62 
43 

61 
49 

66 
47 

65 
47 

64 
47 

6* 
49 

66 
49 

68 
49 

69 
48 

77 
50 

76 
49 

67 
50 

63 
53 

63 
47 

64 
45 

66 
47 

63 
47 

65 
46 

65 
46 

68 
49 

63 
49 

67.0 
47,4 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

54 
26 

61 
27 

69 
26 

68 
40 

66 
32 

61 
35 

57 
39 

57 
27 

58 
31 

59 
33 

54 

37 

52 
34 

52 
34 

54 
36 

55 
37 

61 
35 

64 
38 

60 
35 

61 

29 

64 
34 

73 
35 

73 
37 

72 
37 

61 
37 

60 
31 

64 
30 

66 
34 

61 
35 

60 
30 

69 
33 

74 
41 

61,9 
33.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  93  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

j 

2 

3 

4 

5 

g 

Jg 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

29 

30 

CUYAMACA 

MAX 

SB 

55 

48 

49 

50 

54 

55 

54 

53 

55 

50 

39 

38 

44 

51 

39 

47 

51 

57 

58 

59 

64 

59 

43 

39 

45 

54 

57 

52 

60 

63 

51.6 

MIN 

26 

29 

17 

23 

17 

22 

33 

30 

32 

23 

31 

30 

31 

28 

31 

30 

33 

31 

30 

29 

31 

34 

33 

31 

30 

29 

34 

35 

27 

28 

36 

29,2 

ORV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

70 

68 

63 

69 

67 

63 

59 

65 

65 

65 

62 

52 

58 

59 

64 

56 

58 

68 

72 

73 

78 

80 

70 

61 

59 

63 

66 

55 

68 

70 

72 

65.1 

MIN 

41 

45 

34 

36 

40 

37 

42 

38 

39 

39 

38 

39 

44 

41 

44 

45 

45 

45 

36 

41 

43 

44 

47 

46 

38 

39 

42 

42 

38 

42 

47 

41.3 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

70 

79 

72 

74 

75 

70 

69 

66 

68 

69 

63 

56 

60 

62 

70 

60 

64 

64 

69 

74 

84 

85 

70 

63 

58 

62 

69 

68 

65 

75 

74 

68,6 

MIN 

44 

39 

38 

41 

39 

41 

44 

44 

48 

43 

47 

44 

45 

42 

45 

48 

48 

52 

45 

45 

51 

49 

51 

47 

47 

45 

48 

50 

43 

40 

50 

45,3 

ELSINOPE 

MAX 

74 

69 

72 

72 

72 

68 

60 

60 

60 

65 

58 

58 

57 

68 

62 

60 

65 

70 

75 

79 

82 

75 

63 

58 

63 

65 

63 

69 

76 

76 

68 

6T.2 

MIN 

35 

42 

28 

34 

33 

38 

43 

42 

41 

38 

48 

42 

41 

34 

42 

46 

45 

46 

42 

43 

46 

52 

47 

45 

42 

38 

45 

44 

37 

41 

44 

41,4 

E5CON0IDO 

MAX 

75 

70 

71 

72 

66 

65 

65 

65 

65 

62 

58 

58 

58 

66 

58 

61 

61 

66 

70 

79 

75 

68 

62 

57 

61 

66 

61 

62 

70 

72 

63 

65.4 

MIN 

39 

38 

32 

42 

33 

39 

47 

41 

43 

43 

44 

40 

47 

41 

47 

48 

50 

48 

44 

42 

40 

50 

52 

46 

48 

48 

50 

50 

40 

45 

50 

4  ,1 

FONTANA  KAISER 

MAX 

75 

72 

74 

73 

68 

65 

65 

67 

67 

66 

60 

57 

62 

67 

66 

54 

63 

67 

73 

80 

83 

76 

63 

57 

63 

64 

60 

66 

75 

78 

70 

67.7 

MIN 

42 

41 

41 

45 

42 

39 

37 

44 

41 

41 

44 

45 

39 

43 

42 

42 

48 

46 

47 

52 

56 

91 

41 

42 

46 

48 

46 

41 

41 

48 

49 

44.3 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

79 

74 

75 

74 

70 

69 

66 

67 

68 

67 

62 

61 

63 

70 

64 

65 

66 

70 

72 

83 

82 

74 

65 

63 

66 

66 

67 

66 

71 

71 

71 

69.3 

MIN 

37 

34 

29 

39 

30 

37 

37 

40 

43 

42 

46 

39 

44 

37 

47 

47 

49 

49 

45 

42 

43 

49 

51 

46 

47 

46 

50 

92 

38 

42 

51 

*9 

HENSHAw  DAM 

MAX 

63 

65 

60 

58 

60 

61 

60 

54 

55 

60 

55 

55 

49 

52 

60 

49 

53 

66 

61 

68 

70 

74 

65 

47 

48 

55 

60 

61 

66 

72 

59.4 

MIN 

29 

30 

19 

24 

19 

25 

21 

26 

35 

31 

36 

36 

38 

30 

32 

39 

43 

43 

39 

35 

38 

43 

45 

41 

40 

41 

43 

43 

33 

34 

34,4 

tDYLLWILO  RANGER  5T1 

MAX 

59 

54 

55 

53 

52 

51 

47 

50 

53 

52 

41 

36 

44 

56 

41 

46 

54 

57 

61 

63 

65 

60 

55 

49 

47 

56 

55 

49 

61 

65 

57 

33,0 

MIN 

25 

24 

24 

20 

21 

23 

29 

23 

22 

21 

27 

28 

28 

25 

28 

31 

24 

27 

29 

27 

33 

42 

21 

21 

26 

25 

31 

32 

25 

28 

33 

26,3 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

61 

52 

52 

55 

59 

58 

48 

58 

59 

52 

45 

42 

46 

55 

56 

62 

60 

66 

70 

71 

69 

68 

62 

48 

30 

65 

69 

68 

69 

70 

61 

38,6 

MIN 

38 

20 

31 

34 

26 

27 

38 

33 

31 

30 

32 

36 

37 

32 

39 

40 

37 

39 

40 

39 

43 

44 

39 

38 

38 

38 

37 

36 

39 

37 

39 

35,7 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

77 

70 

68 

66 

62 

63 

64 

65 

63 

60 

61 

62 

64 

64 

63 

64 

65 

65 

75 

76 

67 

65 

61 

63 

63 

61 

63 

64 

64 

62 

65.0 

MIN 

41 

41 

39 

41 

45 

43 

43 

41 

41 

45 

48 

40 

48 

52 

46 

46 

45 

43 

47 

51 

53 

51 

42 

42 

49 

92 

42 

47 

55 

43, 

LA  MESA 

MAX 

77 

73 

75 

72 

68 

67 

63 

65 

66 

62 

60 

60 

61 

67 

61 

60 

65 

67 

69 

82 

77 

65 

63 

59 

63 

63 

63 

64 

68 

67 

63 

66,3 

MIN 

45 

43 

42 

47 

40 

46 

51 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

44 

49 

48 

49 

50 

49 

47 

51 

53 

52 

49 

49 

46 

51 

92 

43 

47 

32 

47,9 

LOMPOC 

MAX 

70 

71 

68 

64 

66 

69 

67 

64 

64 

64 

56 

56 

62 

64 

60 

58 

61 

67 

66 

71 

72 

70 

60 

59 

61 

62 

63 

63 

65 

62 

62 

64,2 

MIN 

44 

42 

40 

54 

43 

43 

46 

47 

46 

49 

43 

49 

47 

43 

45 

50 

42 

44 

41 

44 

48 

43 

51 

49 

41 

43 

49 

41 

50 

42 

31 

45,9 

LONG  BEACH 

MAX 

71 

76 

69 

67 

67 

65 

65 

65 

65 

65 

61 

65 

61 

71 

65 

67 

63 

66 

66 

77 

80 

70 

66 

67 

64 

64 

61 

64 

70 

66 

58 

66,7 

MIN 

48 

53 

46 

52 

51 

48 

50 

49 

52 

51 

49 

51 

49 

47 

49 

54 

55 

51 

51 

53 

55 

57 

57 

53 

51 

49 

54 

33 

49 

53 

53 

31,4 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

69 

71 

67 

68 

66 

64 

63 

65 

65 

65 

60 

62 

63 

67 

60 

63 

62 

65 

67 

78 

78 

67 

65 

62 

65 

65 

61 

69 

69 

68 

59 

65,6 

MIN 

45 

47 

42 

49 

47 

45 

49 

46 

48 

48 

45 

50 

49 

44 

49 

53 

52 

49 

48 

49 

53 

54 

54 

51 

50 

47 

53 

90 

47 

51 

52 

48,9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

71 

68 

72 

64 

64 

63 

65 

64 

64 

59 

62 

63 

65 

60 

61 

62 

65 

66 

74 

75 

64 

64 

62 

64 

64 

60 

64 

65 

67 

37 

64,8 

MIN 

47 

4  r 

45 

52 

51 

47 

52 

47 

51 

47 

45 

51 

49 

47 

50 

52 

51 

52 

49 

52 

55 

55 

55 

52 

49 

48 

32 

49 

48 

52 

33 

0, 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTO 

MAX 

76 

73 

71 

72 

67 

66 

65 

66 

65 

65 

61 

62 

63 

68 

60 

64 

66 

70 

74 

80 

78 

68 

64 

61 

65 

66 

62 

67 

69 

73 

58 

67.3 

MIN 

47 

46 

48 

53 

51 

48 

52 

49 

53 

49 

47 

51 

48 

46 

49 

53 

51 

52 

49 

53 

57 

56 

55 

53 

48 

50 

92 

91 

49 

32 

33 

3  ,7 

mill  creek  no  2 

MAX 

69 

67 

65 

65 

64 

62 

58 

60 

61 

60 

54 

46 

53 

64 

64 

53 

53 

61 

69 

72 

74 

75 

65 

56 

52 

57 

58 

95 

70 

72 

73 

62.2 

MIN 

42 

40 

41 

43 

39 

40 

39 

38 

38 

36 

38 

40 

37 

39 

36 

40 

40 

43 

42 

49 

52 

50 

44 

41 

40 

37 

39 

43 

39 

47 

45 

*  * 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

46 

36 

35 

35 

32 

36 

38 

38 

34 

32 

34 

38 

31 

44 

50 

48 

45 

52 

52 

50 

42 

34 

42 

90 

45 

40 

52 

49 

45 

41,6 

MIN 

26 

22 

22 

24 

20 

21 

24 

20 

17 

18 

22 

18 

25 

24 

26 

31 

32 

31 

33 

34 

28 

22 

24 

26 

30 

23 

28 

32 

26 

23,1 

MOUNT  WILSON  FC  338  9 

MAX 

56 

54 

53 

51 

48 

47 

40 

45 

44 

43 

36 

34 

35 

45 

42 

44 

52 

55 

58 

60 

63 

59 

53 

36 

44 

55 

49 

30 

54 

96 

54 

48,9 

MIN 

40 

35 

36 

31 

32 

30 

30 

31 

31 

29 

26 

29 

28 

30 

30 

32 

33 

35 

39 

42 

45 

43 

31 

28 

29 

32 

36 

31 

35 

39 

32 

33, 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

64 

73 

65 

65 

62 

62 

63 

61 

61 

61 

60 

60 

62 

62 

60 

62 

61 

64 

63 

69 

67 

63 

62 

60 

63 

62 

61 

64 

62 

64 

61 

62,9 

MIN 

57 

62 

44 

48 

48 

49 

50 

47 

48 

47 

45 

49 

49 

45 

47 

54 

51 

53 

49 

50 

52 

55 

»4 

52 

47 

49 

53 

54 

46 

90 

53 

30,2 

OCEANSIDE 

MAX 

66 

73 

70 

70 

67 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

61 

66 

64 

63 

65 

65 

66 

68 

71 

72 

71 

66 

67 

67 

67 

64 

66 

66 

68 

64 

66.6 

MIN 

40 

42 

39 

46 

41 

39 

39 

38 

45 

45 

43 

45 

50 

45 

43 

52 

52 

50 

47 

45 

47 

52 

57 

51 

52 

50 

53 

92 

44 

92 

52 

*  * 

OJAI 

MAX 

76 

75 

72 

71 

66 

62 

65 

66 

65 

64 

59 

64 

61 

66 

63 

57 

69 

73 

72 

82 

80 

71 

64 

65 

67 

67 

61 

70 

71 

76 

99 

67.7 

MIN 

38 

38 

35 

40 

46 

40 

40 

38 

39 

42 

40 

39 

44 

41 

45 

49 

41 

40 

38 

41 

44 

42 

51 

44 

37 

38 

40 

36 

36 

41 

44 

* 

OXNAPD 

MAX 

77 

73 

67 

70 

66 

63 

63 

64 

64 

63 

63 

61 

62 

63 

63 

64 

64 

67 

66 

74 

76 

67 

63 

63 

62 

62 

62 

64 

64 

69 

62 

63,4 

MIN 

39 

44 

41 

<.<- 

48 

42 

45 

43 

44 

44 

42 

44 

46 

44 

47 

48 

44 

46 

42 

46 

49 

46 

52 

43 

40 

41 

45 

43 

43 

44 

48 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

69 

58 

51 

53 

56 

55 

51 

55 

52 

47 

42 

42 

52 

53 

45 

50 

58 

60 

62 

66 

65 

57 

43 

50 

54 

56 

56 

61 

64 

64 

MIN 

35 

33 

29 

29 

27 

29 

30 

29 

30 

26 

27 

28 

30 

30 

30 

31 

31 

32 

36 

37 

41 

45 

33 

29 

29 

31 

38 

33 

34 

37 

38 

• 

PASADENA 

MAX 

76 

74 

71 

72 

68 

66 

67 

68 

65 

65 

60 

58 

60 

68 

65 

60 

64 

68 

72 

79 

82 

75 

67 

58 

64 

67 

63 

66 

73 

74 

67 

67,8 

MIN 

44 

43 

41 

49 

45 

43 

49 

43 

49 

44 

43 

48 

45 

43 

47 

51 

50 

46 

45 

47 

53 

51 

30 

90 

44 

47 

30 

45 

46 

46 

91 

* 

PERRIS 

MAX 

74 

70 

69 

71 

68 

68 

60 

64 

64 

62 

58 

55 

56 

68 

62 

59 

62 

65 

74 

78 

82 

73 

66 

57 

62 

63 

61 

65 

75 

78 

71 

66.3 

MIN 

34 

46 

32 

37 

32 

34 

41 

41 

43 

41 

42 

44 

43 

41 

41 

40 

47 

45 

45 

41 

47 

53 

49 

43 

42 

40 

45 

46 

38 

41 

49 

4  .9 

POMONA 

MAX 

78 

75 

75 

75 

71 

70 

68 

68 

68 

68 

55 

60 

66 

67 

58 

59 

63 

68 

75 

82 

83 

69 

59 

59 

65 

66 

62 

69 

76 

78 

66 

68.4 

MIN 

37 

36 

34 

42 

38 

39 

48 

38 

45 

41 

39 

45 

39 

38 

45 

50 

50 

49 

45 

44 

46 

49 

49 

46 

46 

43 

48 

49 

42 

40 

48 

*  * 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

74 

69 

68 

70 

68 

69 

60 

65 

67 

61 

57 

55 

56 

69 

57 

59 

62 

65 

71 

79 

82 

69 

61 

55 

60 

66 

65 

63 

73 

79 

74 

63.9 

MIN 

33 

42 

37 

42 

25 

30 

45 

37 

41 

39 

39 

35 

40 

33 

45 

44 

48 

45 

41 

3a 

44 

47 

49 

45 

45 

42 

45 

37 

33 

33 

44 

• 

REDLANDS 

MAX 

77 

71 

73 

75 

70 

67 

66 

67 

67 

64 

55 

52 

60 

70 

54 

60 

60 

66 

77 

80 

84 

72 

65 

57 

63 

61 

61 

59 

76 

so 

66 

66.9 

MIN 

41 

39 

37 

44 

38 

40 

45 

43 

43 

45 

44 

46 

44 

38 

42 

46 

48 

46 

47 

45 

50 

52 

50 

47 

46 

47 

48 

48 

41 

43 

47 

• 

RIVERSIDE  FIRE  ST»  #  3 

MAX 

75 

68 

72 

72 

69 

66 

65 

67 

67 

65 

56 

56 

62 

71 

64 

61 

65 

68 

75 

81 

84 

71 

65 

63 

64 

65 

61 

67 

75 

78 

65 

67.8 

40 

43 

35 

37 

38 

39 

45 

41 

48 

42 

42 

45 

48 

38 

44 

48 

49 

48 

47 

44 

47 

52 

51 

48 

47 

44 

48 

50 

41 

43 

48 

• 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

74 

76 

70 

71 

71 

69 

68 

65 

67 

68 

65 

61 

56 

61 

71 

54 

61 

62 

67 

76 

81 

83 

71 

65 

61 

63 

65 

61 

67 

73 

78 

67,8 

MIN 

41 

42 

32 

40 

35 

37 

46 

42 

40 

40 

42 

44 

44 

37 

43 

45 

48 

46 

45 

42 

45 

50 

51 

47 

47 

45 

46 

49 

39 

42 

48 

* 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

70 

69 

66 

67 

66 

61 

57 

60 

60 

59 

57 

49 

52 

64 

62 

52 

57 

61 

66 

74 

76 

74 

63 

52 

52 

55 

57 

61 

70 

72 

70 

62,3 

MIN 

44 

40 

40 

45 

42 

39 

43 

39 

40 

40 

37 

42 

39 

39 

40 

40 

44 

41 

44 

51 

52 

49 

46 

43 

43 

43 

42 

44 

40 

49 

42 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

74 

69 

73 

74 

70 

66 

68 

70 

67 

68 

60 

53 

61 

74 

64 

59 

61 

66 

77 

80 

84 

77 

65 

56 

63 

62 

60 

68 

76 

80 

65 

68,1 

MIN 

40 

42 

32 

41 

35 

38 

45 

40 

40 

45 

43 

46 

45 

36 

36 

36 

49 

48 

45 

42 

46 

46 

46 

48 

46 

49 

46 

66 

36 

39 

47 

• 

SANOBERG  WB 

MAX 

53 

48 

53 

52 

46 

45 

45 

46 

49 

49 

35 

39 

45 

46 

48 

48 

49 

50 

59 

62 

64 

60 

44 

45 

52 

31 

40 

38 

60 

61 

39 

49.7 

MIN 

33 

33 

40 

33 

31 

32 

32 

32 

35 

31 

28 

31 

29 

33 

33 

32 

34 

35 

36 

45 

48 

37 

35 

32 

30 

31 

35 

33 

35 

38 

33 

34,0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

73 

72 

73 

73 

66 

65 

64 

65 

65 

64 

62 

64 

64 

64 

62 

63 

64 

67 

67 

80 

75 

67 

66 

62 

64 

65 

61 

64 

67 

66 

63 

MIN 

47 

46 

45 

49 

44 

49 

52 

49 

49 

50 

49 

48 

52 

48 

51 

52 

52 

54 

53 

49 

52 

57 

56 

52 

53 

55 

55 

52 

48 

51 

55 

SAN  FERNANDO 

MAX 

75 

72 

71 

70 

68 

65 

67 

68 

67 

64 

58 

62 

62 

69 

66 

62 

67 

71 

74 

81 

83 

76 

65 

62 

63 

67 

60 

67 

72 

75 

67 

MIN 

53 

50 

41 

44 

44 

40 

48 

43 

42 

44 

41 

45 

46 

42 

4T 

49 

44 

45 

42 

45 

51 

47 

46 

43 

40 

42 

49 

42 

40 

45 

48 

SAN  GABRIEL  FIRE  DERT 

MAX 

78 

74 

72 

73 

69 

67 

67 

70 

67 

66 

63 

62 

64 

70 

65 

61 

65 

TO 

74 

81 

82 

71 

66 

62 

67 

67 

61 

67 

73 

75 

68 

MIN 

40 

40 

38 

47 

43 

42 

50 

41 

48 

44 

42 

49 

46 

41 

46 

52 

51 

46 

45 

47 

49 

50 

50 

50 

45 

46 

51 

46 

45 

45 

51 

SAN  JACINTO 

MAX 

75 

73 

73 

72 

70 

69 

62 

66 

66 

67 

59 

54 

60 

70 

56 

59 

62 

66 

76 

80 

82 

73 

60 

59 

61 

66 

66 

66 

77 

78 

61 

MIN 

31 

29 

27 

39 

26 

33 

44 

43 

45 

39 

44 

43 

41 

32 

40 

46 

48 

48 

45 

39 

41 

51 

49 

47 

45 

47 

45 

47 

36 

36 

45 

41,0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  o(  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

B 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

73 
45 

77 
56 

71 
45 

72 
49 

67 
47 

66 
49 

67 
45 

67 
50 

65 
47 

64 
45 

64 

50 

64 
49 

70 
44 

65 
48 

63 
52 

65 
51 

69 
49 

71 

50 

82 
49 

80 
53 

71 
54 

67 
55 

64 
53 

68 
48 

67 
48 

64 
52 

68 
50 

70 
47 

71 
50 

66 

53 

68,6 
49,4 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

73 
46 

71 
44 

68 
41 

64 
48 

62 
50 

62 
48 

65 
45 

64 
47 

63 
48 

62 
49 

60 
46 

61 
49 

59 
47 

64 
45 

64 
51 

62 
48 

62 
43 

63 
48 

64 
47 

72 
48 

73 
48 

69 
53 

65 
54 

65 
45 

66 
42 

64 
44 

62 
48 

66 
43 

66 
47 

62 
46 

60 
51 

64,6 
47.1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

69 

44 

72 
39 

66 
39 

65 
44 

62 
46 

60 
46 

63 
43 

63 
45 

63 
45 

61 
45 

58 
45 

63 
46 

60 

4e 

64 
43 

67 
44 

63 
43 

65 
40 

65 
47 

65 
44 

71 
46 

68 
45 

63 
52 

64 
49 

6* 
44 

67 
43 

62 
40 

63 
46 

66 
42 

63 
46 

63 
45 

61 
5* 

64,2 
44,8 

SANTA  CATALINA  taBAP 

MAX 
MIN 

46 

50 

63 
54 

63 

52 

62 
48 

57 
47 

57 
46 

54 
47 

53 
47 

52 
47 

55 
45 

53 
43 

53 
45 

51 
46 

54 
47 

53 
44 

51 
46 

53 
46 

58 
47 

59 
47 

71 
51 

71 
57 

59 
50 

52 
47 

50 
46 

54 
46 

54 
45 

51 

46 

56 
46 

53 
46 

60 
46 

50 
48 

56,4 
47,4 

SANTA  MARIA  „e  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 
42 

71 
37 

70 
37 

68 
44 

61 
43 

60 
45 

62 
43 

61 
44 

61 
43 

63 
48 

54 
43 

55 
49 

60 
45 

61 
39 

59 
41 

55 
42 

59 
36 

66 
40 

67 
36 

72 
41 

75 
44 

65 
43 

59 
49 

59 
43 

59 
37 

61 
42 

62 
42 

63 
35 

65 
44 

65 
42 

63 
51 

63,0 
42,3 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

65 
49 

65 
50 

63 
47 

62 
48 

61 
52 

60 
50 

59 
52 

60 
50 

59 
50 

59 
49 

58 
47 

58 
51 

59 
50 

61 
49 

59 
49 

58 
49 

60 
52 

60 
53 

60 
51 

66 
52 

65 
54 

60 
53 

60 
54 

58 

50 

58 
49 

60 
50 

58 
52 

64 

50 

64 
48 

61 
53 

5T 
52 

60,5 
30,5 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

77 
37 

74 

44 

73 
40 

69 
39 

60 
40 

65 
42 

60 
41 

65 
41 

63 
45 

63 
48 

70 
40 

80 
45 

79 
48 

70 
42 

64 
44 

65 
37 

68 
39 

72 
40 

64 
44 

SUNLANO 

MAX 
MIN 

76 
41 

75 
47 

71 
44 

71 
42 

66 
41 

64 
44 

63 
46 

64 
44 

64 
44 

62 
41 

56 
40 

58 
41 

62 
42 

67 
42 

60 
41 

60 
42 

65 
41 

70 
41 

73 
41 

80 
44 

80 
54 

72 
50 

63 
48 

56 
45 

65 
38 

67 
45 

59 
48 

64 
40 

73 
41 

74 
51 

56 
47 

66,3 
43,7 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

74 
44 

74 
48 

71 
41 

70 
48 

67 
44 

67 
48 

64 
47 

64 
44 

63 
46 

64 
44 

62 
44 

60 
46 

61 
48 

65 
40 

61 
48 

64 
49 

64 
50 

67 
49 

69 
46 

76 
49 

79 

50 

68 
53 

62 
54 

60 
49 

64 
46 

65 
45 

62 
49 

66 
46 

65 
43 

69 
47 

64 
47 

66,2 
46,8 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

73 
45 

76 
35 

73 
35 

73 
41 

69 
38 

67 
41 

65 
47 

67 
47 

67 
46 

67 
40 

64 
40 

62 
45 

68 
40 

68 
41 

62 
40 

63 
47 

65 
47 

68 
45 

70 
45 

80 
46 

79 
50 

72 
50 

66 
52 

62 
51 

66 
43 

67 
41 

65 

50 

70 
52 

71 
44 

71 
44 

60 
52 

68,3 
44,5 

TUTCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

74 
42 

74 
41 

73 
32 

68 
36 

61 
46 

60 
44 

63 

40 

62 
37 

64 
48 

55 
42 

53 
47 

60 
44 

60 
38 

60 
39 

54 
48 

66 
34 

71 
43 

70 
36 

76 
49 

78 
44 

73 
40 

58 

4d 

58 
47 

60 
35 

64 
38 

60 
47 

66 
35 

66 
48 

70 
39 

64,7 
41,6 

UCLA 

MAX 
MIN 

74 
54 

73 
59 

70 
53 

70 
55 

66 
53 

63 
51 

64 
52 

65 
52 

64 
53 

61 
51 

60 
50 

59 
52 

61 

50 

64 
50 

60 
51 

62 
54 

61 
53 

66 
54 

68 
53 

75 
56 

76 
62 

63 
56 

62 
57 

60 
52 

62 
50 

63 
51 

61 
53 

64 
53 

64 
52 

66 
56 

62 
55 

64,8 
53.3 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

78 
36 

72 
39 

70 
37 

71 
42 

70 
39 

62 
38 

60 
43 

63 
38 

67 
39 

66 
41 

60 
38 

53 
44 

58 
50 

68 
37 

57 
42 

56 
48 

63 
47 

68 
46 

73 
44 

79 
43 

81 
49 

73 
48 

67 
48 

56 
46 

62 
45 

66 
43 

67 
44 

70 
45 

75 
49 

79 
41 

63 
43 

66,9 
43.0 

VANDENBERG  AFB 

MAX 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

75 
43 

73 
42 

70 
36 

71 
45 

66 
37 

65 
41 

63 
47 

64 
43 

65 
43 

62 
44 

60 
46 

57 
43 

62 
48 

66 
42 

61 
47 

61 
49 

63 
50 

65 
49 

67 
46 

78 
44 

78 
50 

66 
50 

63 
52 

58 
47 

64 
4B 

62 
49 

61 
49 

63 
50 

68 
42 

67 
46 

63 
43 

65.4 
45,5 

NARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

65 
26 

60 
35 

57 
21 

59 
30 

61 
18 

61 
23 

55 
38 

60 
30 

61 
35 

55 
29 

50 
33 

45 
34 

52 
35 

59 
27 

56 
35 

55 
39 

58 
39 

62 
37 

67 
34 

70 
39 

73 
38 

70 
43 

59 

42 

51 
37 

54 

37 

60 
38 

61 
36 

60 
41 

69 
29 

71 
31 

65 
33 

60,0 
33,6 

VORBA  LINDA 
.      .  . 

MAX 
MIN 

78 
41 

77 
54 

74 
40 

75 
45 

71 
42 

69 
43 

67 
46 

69 
42 

69 
47 

70 
44 

62 
41 

59 
47 

66 
46 

71 
41 

60 
46 

64 

50 

66 
51 

70 
48 

74 
45 

82 
47 

82 
50 

71 
50 

65 
51 

63 
46 

68 
43 

67 
45 

63 
49 

69 
50 

75 
42 

75 
44 

60 
50 

69.5 
46,0 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

72 
53 

67 
42 

64 
36 

66 
37 

67 
35 

68 
40 

70 
46 

70 
43 

73 
43 

73 
45 

72 
47 

58 
47 

63 
46 

65 
43 

68 
47 

69 
46 

76 
46 

75 
48 

74 
50 

73 
45 

77 
46 

80 
54 

81 
55 

76 

50 

71 
48 

71 
54 

80 
52 

78 
48 

75 
49 

80 
51 

82 
54 

72.1 
46,6 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

65 
36 

60 
35 

62 
28 

63 
39 

64 
38 

63 
36 

65 
41 

67 
37 

68 
44 

66 
39 

51 
40 

59 
44 

61 
39 

63 
38 

63 
42 

71 
47 

72 
45 

70 
47 

70 
39 

77 
37 

76 
42 

77 
42 

70 
49 

65 
45 

68 
42 

70 
48 

70 
46 

70 
45 

72 
39 

79 
44 

68 
49 

67.3 
41,4 

BEAUMONT  1  E 

MAX 
MIN 

65 
33 

65 
43 

58 
32 

59 
41 

64 
29 

63 
33 

59 
41 

61 
41 

61 
38 

61 
42 

56 

40 

47 
41 

54 
40 

62 
33 

60 
35 

55 
40 

55 
44 

62 
44 

68 
43 

70 
43 

74 
42 

73 
50 

63 
45 

58 
42 

56 
41 

60 
42 

57 
44 

59 
45 

70 
33 

72 
38 

72 
43 

62.0 
40.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 
36 

64 
28 

60 
19 

57 
22 

57 
24 

54 
28 

58 
26 

54 
24 

65 
24 

64 
28 

58 
36 

58 
34 

56 
23 

59 
24 

63 
26 

70 
27 

72 
29 

69 
35 

65 
38 

70 
24 

71 
28 

74 

30 

70 
42 

59 
39 

64 

26 

67 
36 

65 
31 

66 
32 

68 
31 

70 
39 

58 
40 

63,3 
30,0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

38 
17 

39 
20 

39 
21 

39 
20 

34 
17 

35 
17 

32 
13 

29 
1  1 

37 
IS 

35 
21 

36 

20 

35 
19 

29 
11 

30 
13 

45 
18 

43 
30 

43 

22 

44 
23 

46 
23 

46 
26 

48 
39 

47 
26 

36 
15 

36 
15 

34 
25 

39 
16 

39 
16 

41 
23 

44 

28 

43 

25 

38.6 
20.3 

BLVTHE 

MAX 
MIN 

75 
37 

67 
43 

66 
29 

67 
32 

73 
29 

76 
32 

76 
46 

76 
39 

78 
42 

71 
45 

68 
48 

70 
43 

72 
47 

74 

40 

72 
46 

75 
46 

76 
44 

78 
47 

77 
41 

80 
44 

83 
44 

85 
55 

83 
5B 

74 
49 

76 
44 

'8 
49 

81 
48 

79 
48 

82 
45 

66 
46 

86 
49 

76,1 
43,7 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

69 
49 

64 
45 

64 
34 

64 
36 

70 
33 

73 
37 

72 
47 

73 
46 

75 
47 

73 
48 

65 
50 

68 
44 

68 
47 

72 
45 

67 
50 

75 
49 

75 
47 

77 
49 

77 
50 

78 
47 

80 
50 

84 
59 

77 
50 

73 
47 

74 
45 

78 
49 

81 
52 

78 
52 

81 
49 

84 
49 

85 
53 

74,0 
46,9 

BCR9EG0  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

Mm 

84 
44 

74 
39 

69 
33 

68 
38 

69 
32 

73 
39 

79 
46 

71 
41 

75 
43 

75 
43 

71 
46 

65 
42 

66 
46 

71 
41 

74 
51 

66 

50 

75 
46 

78 
51 

79 
50 

60 
43 

81 
52 

85 
57 

85 
60 

73 
51 

70 
51 

72 
47 

80 
51 

76 
55 

76 
44 

80 
48 

83 
49 

75,1 
46,1 

BRAulEY  2  SW 

MAX 

Mm 

79 
40 

74 
43 

69 

30 

69 
40 

69 

33 

75 
39 

76 
49 

74 
46 

76 
48 

75 
46 

70 
46 

70 
41 

72 
44 

73 
44 

74 
55 

67 
46 

76 
43 

76 
46 

78 
46 

80 
41 

81 
46 

84 
50 

B4 
50 

78 
47 

73 
50 

75 
46 

78 
46 

80 
53 

80 
45 

60 
46 

82 
49 

75,7 
45.0 

CANTIL 

MAX 

Mm 

70 
36 

68 
31 

68 
26 

65 
36 

66 
41 

58 
34 

65 
39 

69 
31 

70 
39 

67 
36 

62 
37 

55 
36 

61 
36 

64 
42 

65 
45 

62 
50 

69 
45 

66 
46 

72 
40 

75 
43 

79 
42 

77 
58 

66 
54 

58 
44 

63 
40 

66 
39 

72 
55 

75 
36 

76 
44 

72 
48 

61 
48 

67.2 
41,2 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
40 

59 
31 

63 
27 

64 
35 

64 
34 

64 
40 

64 
45 

66 
42 

66 
45 

68 
44 

52 
43 

58 
47 

60 
41 

63 
42 

61 
46 

71 
52 

71 
51 

71 
50 

70 
44 

75 
40 

76 
46 

78 
56 

70 
51 

66 
50 

68 
47 

71 
52 

71 
51 

69 
49 

76 
46 

78 
48 

71 
51 

6T.5 
44,7 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

84 

60 

78 
49 

72 
40 

72 
40 

74 
41 

74 
43 

77 
51 

78 
48 

84 
50 

80 
50 

78 
53 

66 
53 

72 
51 

75 
50 

78 
53 

79 
51 

80 
56 

81 
63 

84 

62 

82 
49 

86 
49 

86 
54 

85 
61 

84 
59 

77 
60 

83 
58 

65 
63 

84 
58 

65 
61 

89 
60 

85 

60 

79.9 
53.4 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

50 
33 

53 
20 

50 
16 

48 
23 

51 
23 

49 

28 

52 
23 

48 

30 

54 
20 

54 
28 

49 
33 

44 
34 

47 
26 

51 
23 

53 
25 

62 

2a 

64 

32 

56 
34 

56 
27 

60 
26 

63 
22 

68 
33 

65 
41 

58 
36 

55 

22 

63 
36 

63 
31 

58 
31 

61 

32 

62 
31 

63 
31 

55.8 
28,3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

72 
56 

67 
47 

63 
38 

62 
39 

64 
40 

69 
41 

73 
45 

70 
48 

70 
49 

72 
49 

67 
49 

63 
44 

66 
46 

67 
46 

70 
49 

61 
46 

72 
49 

74 
54 

74 
52 

74 
49 

75 
50 

80 
56 

79 
56 

75 
52 

71 
52 

72 
51 

74 

50 

75 
54 

74 
53 

80 
53 

80 
5* 

71.1 
48,9 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

Mm 

74 
38 

6B 
37 

69 
31 

70 
38 

75 
32 

76 
40 

73 
53 

76 
43 

75 
48 

74 
47 

69 
46 

73 
41 

73 
45 

75 
41 

72 
53 

76 
49 

77 
43 

77 
45 

81 
44 

82 
39 

84 
49 

85 
50 

79 
46 

71 
35 

75 
44 

80 
45 

79 
46 

79 
51 

81 
45 

82 
46 

85 
46 

76,3 
43,7 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

57 
37 

59 
34 

54 
35 

58 
35 

58 
33 

56 
39 

53 
38 

54 
39 

58 
40 

60 
38 

55 
37 

43 
37 

50 
37 

53 
35 

56 
38 

55 
40 

54 
36 

60 
34 

66 
42 

64 
43 

68 
46 

70 
47 

63 
44 

53 
39 

53 
39 

57 
39 

58 
39 

51 
41 

66 
42 

65 
42 

67 
42 

57,9 
38,9 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

71 
49 

64 
45 

68 
36 

65 
38 

73 
41 

76 
40 

72 
41 

74 
47 

74 
49 

69 
48 

65 
46 

69 
45 

70 
44 

74 
45 

71 
47 

73 
44 

72 
44 

75 
46 

78 
49 

80 
57 

83 
55 

83 
56 

76 
42 

71 
48 

72 
45 

77 
46 

81 
52 

76 
51 

80 
49 

83 
50 

83 
56 

74,1 
46,6 

HAIMEE 

MAX 

Mm 

62 

58 
32 

59 
28 

56 
30 

54 
38 

56 

38 

49 

32 

56 
34 

55 
33 

61 
33 

59 
34 

46 
33 

56 
31 

52 
32 

55 
33 

57 
34 

65 
36 

66 
41 

63 
39 

64 
34 

65 
37 

70 
40 

71 
43 

70 
40 

63 
35 

59 
37 

68 
45 

63 
42 

66 
40 

64 
44 

66 
50 

60.5 
36,7 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

73 
53 

66 
46 

62 
26 

63 
35 

65 
29 

70 
36 

72 
41 

69 
46 

63 
35 

65 
42 

66 
35 

69 
49 

62 
45 

66 
35 

69 
49 

62 
45 

72 
40 

73 
45 

76 
43 

75 
39 

77 
45 

74 
42 

80 
47 

73 
46 

76 
44 

70 
42 

73 
43 

73 
48 

76 
44 

77 
44 

79 
46 

70,5 
42.2 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

72 
46 

67 
48 

68 
36 

69 
44 

73 
36 

75 
44 

75 
52 

74 

50 

75 
51 

72      70  73 
51      47  45 
See  Reference  N 

73     74  69 
45     45  48 
alee  Following  Slali 

77 
51 

76 
46 

78 
49 

80 
50 

82 
46 

84 

52 

84 

54 

76 
51 

72 
47 

75 
49 

79 
49 

62 

51 

79 
57 

80 
51 

83 
52 

84 
57 

75,8 
48,5 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Day  ol  Monlh 

0 

01 

Station 

<0 

1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

imperial  faa  ap 

70 

74 

7  7 

75 

70 

7  1 

73 

7  3 

74 

65 

77 

77 

79 

82 

8 1 

87 

85 

78 

73 

80 

8  3 

80 

8  2 

83 

85 

MIN 

42 

37 

31 

40 

34 

39 

51 

48 

48 

48 

47 

42 

46 

42 

50 

43 

46 

46 

41 

47 

53 

54 

53 

47 

45 

46 

54 

46 

48 

52 

45)7 

INDEPENDENCE 

60 

64 

58 

57 

6  0 

60 

6  1 

61 

59 

62 

63 

69 

7  1 

67 

7 1 

74 

70 

66 

6 1 

67 

68 

70 

64  7 

MIN 

35 

32 

25 

29 

30 

32 

30 

33 

39 

31 

27 

40 

38 

31 

44 

40 

31 

36 

37 

60 

52 

35.0 

TNDIC  u  s  date  garden 

MAX 

A  1 

7  7 

7  3 

69 

71 

75 

77 

76 

77 

76 

72 

69 

72 

74 

76 

60 

74 

7  7 

83 

63 

84 

65 

65 

78 

74 

75 

79 

8 1 

60 

80 

83 

76  6 

MIN 

43 

31 

32 

35 

33 

43 

47 

48 

47 

53 

42 

39 

43 

41 

57 

58 

42 

47 

55 

58 

54 

53 

54 

55 

56 

52 

50 

46 

47,1 

t  N YCK E  PN 

62 

62 

63 

65 

66 

56 

6  1 

62 

64 

72 

73 

70 

70 

77 

66 

62 

72 

72 

71 

7J 

68  0 

MIN 

42 

40 

28 

31 

35 

33 

33 

34 

37 

33 

37 

7  | 

35 

34 

42 

39 

42 

40 

46 

49 

45 

35 

29 

44 

46 

38 

42 

46 

3e',2 

IRON  MOUNTAIN 

65 

65 

70 

?2 

73 

74 

7 1 

61 

68 

71 

61 

76 

81 

82 

78 

80 

■  3 

72  8 

Mm 

53 

45 

42 

39 

38 

40 

44 

46 

45 

46 

4  7 

43 

46 

50 

53 

54 

50 

51 

56 

53 

49 

51 

50 

49 

57 

52 

56 

56 

48,6 

|_ A K E  ARROWHEAD 

52 

53 

52 

48 

45 

48 

48 

48 

40 

40 

39 

4  R 

45 

45 

57 

57 

59 

6  2 

64 

59 

4  9 

38 

45 

58 

5 1 

53 

56 

58 

55 

30  7 

Mm 

29 

34 

26 

30 

28 

31 

32 

28 

28 

28 

28 

31 

30 

27 

3 1 

33 

31 

29 

31 

35 

41 

35 

32 

30 

31 

33 

31 

33 

33 

33 

11*0 

58 

62 

67 

63 

60 

65 

64 

61 

49 

53 

59 

62 

63 

63 

66 

70 

71 

75 

76 

7  i 

6 1 

58 

64 

65 

68 

70 

72 

74 

58 

64  5 

Mm 

28 

25 

23 

33 

40 

32 

36 

32 

31 

36 

41 

43 

40 

36 

47 

36 

35 

40 

52 

46 

43 

42 

44 

46 

43 

35 

39 

40 

38,7 

LLAnll      5MNWIiCt  MILL 

5  2 

56 

6 1 

59 

55 

56 

55 

60 

4  9 

52 

52 

57 

56 

62 

65 

69 

70 

69 

64 

60 

60 

63 

63 

65 

70 

61 

60  0 

Mm 

38 

37 

35 

37 

35 

36 

34 

35 

37 

33 

34 

39 

34 

34 

40 

40 

40 

39 

47 

47 

44 

32 

37 

39 

41 

39 

38 

40 

41 

38*1 

MAX 

5  7 

5 1 

59 

62 

65 

60 

60 

64 

63 

6  8 

63 

67 

62 

58 

65 

68 

69 

68 

71 

75 

74 

68 

63 

63 

70 

69 

66 

75 

75 

66 

65,3 

Mm 

33 

28 

23 

29 

26 

32 

37 

31 

35 

32 

38 

43 

40 

32 

39 

41 

40 

44 

39 

34 

37 

51 

49 

44 

41 

45 

42 

40 

35 

38 

42 

37,4 

MECCA   3  5E 

MAX 

9  1 

78 

73 

68 

68 

79 

74 

75 

75 

75 

75 

77 

7  1 

73 

70 

74 

76 

76 

80 

8  1 

82 

82 

85 

79 

72 

70 

75 

77 

82 

80 

82 

76,3 

Mm 

48 

47 

32 

39 

14 

39 

44 

47 

46 

47 

48 

41 

43 

45 

45 

43 

44 

49 

46 

49 

55 

60 

53 

52 

50 

46 

48 

50 

50 

50 

66,4 

"I  TtntLL    V.  A  V  t  WIN  3 

52 

56 

6  5 

55 

5  g 

58 

57 

53 

48 

49 

54 

52 

59 

63 

62 

60 

63 

67 

65 

6  2 

59 

57 

62 

63 

61 

SB  0 

Mm 

43 

33 

35 

35 

36 

40 

41 

41 

43 

41 

35 

37 

35 

37 

37 

44 

44 

45 

47 

42 

45 

39 

41 

41 

47 

50 

53 

♦1.1 

MOJAVE 

6  3 

63 

6  0 

59 

63 

64 

55 

52 

59 

60 

62 

66 

65 

65 

68 

75 

72 

65 

60 

62 

71 

73 

6*  0 

MIN 

34 

30 

29 

38 

37 

35 

36 

33 

35 

34 

38 

40 

33 

37 

39 

37 

39 

56 

47 

41 

45 

34 

43 

37 

37,9 

MAX 

65 

62 

62 

64 

62 

59 

6  1 

65 

6  7 

64 

54 

52 

56 

57 

62 

66 

66 

65 

68 

72 

76 

78 

62 

56 

60 

62 

63 

70 

71 

73 

65 

64, 1 

Mm 

27 

2  7 

28 

39 

36 

3- 

40 

45 

34 

34 

38 

44 

34 

38 

4  1 

52 

50 

40 

36 

41 

52 

50 

48 

49 

44 

44 

44 

32 

43 

45 

40,6 

urii  't  if  ntCC 
I*  U  U  Pi  l  M  1  ' «    r«  33 

MAX 

4  7 

55 

59 

55 

56 

56 

59 

52 

43 

45 

52 

52 

57 

60 

58 

5  7 

68 

68 

63 

61 

57 

57 

60 

60 

66 

69 

65 

57  3 

Mm 

31 

25 

24 

24 

26 

29 

35 

30 

31 

31 

31 

35 

32 

30 

36 

34 

31 

30 

42 

39 

44 

33 

35 

36 

34 

33 

37 

39 

33*1 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

58 

62 

70 

72 

74 

77 

71 

54 

64 

68 

70 

64 

70 

74 

70 

70 

75 

80 

8 1 

78 

73 

yl 

76 

78 

76 

80 

84 

85 

71,9 

Mm 

50 

42 

33 

34 

35 

37 

50 

44 

44 

48 

47 

47 

48 

45 

50 

49 

43 

46 

59 

57 

52 

52 

56 

55 

55 

52 

54 

57 

47,9 

palmdale 

65 

62 

65 

62 

59 

62 

62 

6  1 

6  2 

56 

56 

6  3 

62 

60 

64 

72 

7  5 

73 

62 

58 

63 

60 

72 

75 

71 

64  5 

Mm 

30 

29 

27 

38 

40 

36 

32 

36 

35 

35 

40 

42 

34 

45 

39 

41 

5* 

46 

43 

40 

42 

46 

39 

40 

42 

42 

39*2 

palmdale  faa  airport 

64 

5  ? 

63 

67 

6  2 

6 1 

6  3 

6  3 

6  7 

63 

50 

60 

60 

62 

62 

65 

70 

69 

69 

72 

74 

72 

63 

6 1 

65 

67 

62 

72 

7 1 

78 

59 

65,0 

Mm 

29 

28 

24 

36 

4  0 

34 

34 

32 

33 

32 

36 

41 

37 

32 

43 

43 

41 

40 

30 

33 

38 

46 

45 

41 

40 

41 

45 

36 

36 

32 

37 

36,6 

PALM  SPRINGS 

7  3 

69 

71 

74 

76 

7  6 

79 

7  7 

73 

68 

66 

73 

75 

73 

75 

75 

82 

84 

82 

84 

83 

80 

74 

73 

76 

82 

80 

62 

82 

80 

76,6 

MIN 

47 

41 

32 

41 

35 

40 

40 

44 

44 

46 

45 

42 

44 

42 

43 

51 

50 

48 

52 

61 

51 

46 

46 

46 

49 

48 

42 

51 

32 

45,6 

63 

59 

65 

65 

68 

75 

75 

76 

75 

62 

67 

69 

72 

67 

70 

73 

74 

74 

77 

8 1 

8  1 

80 

74 

75 

79 

75 

82 

65 

72,7 

Mm 

50 

46 

40 

42 

42 

43 

49 

51 

52 

53 

50 

46 

47 

49 

5 1 

53 

52 

48 

52 

59 

59 

52 

51 

54 

54 

57 

52 

59 

59 

50,7 

pand^Burg 

59 

59 

60 

58 

62 

59 

55 

5  c, 

57 

65 

66 

65 

65 

73 

64 

56 

60 

64 

61 

70 

65 

61  6 

Mm 

38 

37 

37 

39 

39 

37 

36 

36 

38 

41 

33 

3  7 

34 

40 

43 

41 

44 

44 

53 

42 

40 

38 

41 

45 

43 

39 

40 

43 

40)3 

Cfil  itOBCl       T  MM  5 

40 

4  1 

45 

J7 

J3 

J5 

43 

42 

39 

50 

52 

53 

57 

60 

38 

J2 

54 

51 

46  * 

Mm 

33 

30 

36 

34 

40 

31 

30 

37 

38 

29 

26 

29 

28 

27 

29 

33 

34 

36 

41 

40 

33 

30 

33 

31 

34 

31 

36 

40 

30 

33,0 

THt.KP**«L     r  A  A    A  I  Krt,"  1 

70 

75 

75 

73 

66 

7  ^ 

72 

62 

75 

76 

82 

8  3 

83 

85 

83 

75 

77 

81 

82 

84 

82 

76  4 

Mm 

47 

39 

31 

37 

32 

44 

50 

50 

» 

52 

48 

41 

46 

*2 

50 

58 

56 

46 

50 

56 

58 

56 

55 

51 

56 

59 

54 

50 

50 

48,8 

TRONA 
* 

73 

64 

65 

65 

66 

63 

67 

69 

70 

5? 

60 

62 

65 

67 

73 

74 

72 

72 

75 

79 

79 

76 

72 

69 

79 

72 

74 

76 

79 

70,0 

Mm 

44 

41 

30 

34 

41 

36 

38 

36 

37 

40 

40 

39 

38 

36 

42 

43 

43 

39 

42 

50 

48 

45 

43 

46 

52 

*9 

»5 

47 

5* 

62.1 

TWENTYN1NE  PALMS 

65 

60 

60 

6 1 

65 

70 

67 

67 

66 

63 

63 

64 

65 

64 

74 

74 

72 

73 

74 

76 

77 

76 

71 

69 

80 

74 

73 

77 

76 

77 

69  ■  8 

Mm 

49 

34 

25 

33 

39 

31 

35 

41 

4  1 

38 

44 

35 

42 

37 

47 

39 

40 

48 

46 

38 

42 

52 

47 

40 

45 

44 

43 

44 

45 

42 

43 

<.0,9 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

60 

59 

56 

6  1 

61 

59 

56 

54 

57 

58 

57 

52 

55 

58 

56 

64 

66 

64 

65 

68 

72 

71 

66 

63 

61 

64 

64 

64 

68 

69 

68 

61,9 

Mm 

24 

29 

23 

29 

30 

26 

27 

24 

27 

22 

27 

36 

33 

23 

34 

2  8 

25 

33 

26 

30 

34 

40 

40 

25 

29 

27 

42 

31 

28 

32 

37 

29,7 

VTCTORVILLE  PUMP  PLANT 

60 

63 

57 

64 

64 

65 

6  1 

64 

67 

65 

5  4 

55 

58 

65 

62 

64 

70 

70 

77 

78 

73 

65 

59 

65 

70 

66 

70 

70 

74 

6  5,5 

Mm 

30 

34 

37 

38 

36 

34 

38 

33 

34 

34 

39 

42 

38 

33 

42 

42 

37 

42 

37 

35 

40 

50 

44 

41 

39 

40 

41 

40 

37 

43 

49 

38,7 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

Mm 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

Mm 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  96  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Day  of  month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ALTURAS   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

l.C 

1 

BLUE   CANYON    *B  AIRPORT 

SNOWFALL 

SN   ON   GND  1« 

WTR   EOUIVj  5.4 

15 
5.2 

15 
5.1 

l> 

0,8 
14 
4 1  5 

1.0 
1! 

16 

1! 

14 
4.3 

13 
4 1  ] 

12 
3.9 

3.3 

I! 

15 
4.0 

14 
3.7 

13 

1 

t 

< 

: 

; 

1 

2.7 
1 

0.4 

3 

a. 4 
4 

1 . 1 

B.2 

16 

18 

I: 
3.2 

10 
3 . 1 

e 

CANYON  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

24  24 

T 

11.  c 

16 

16 

1  4 

1: 

1 1 

12 

1 

2.0 

7 

7 

1.0 

6 

4.0 

9 

: 

2 

1 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

3.0 

1.5 

2.5 

3 

T 

3.0 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

5.0 
T 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

22 

22 

21 

2  ] 

0.5 

2  ] 

T 

2d 

T 

2C 

I  £ 

1 7 

5.0 

3.0 

2  -i 

I  7 

1  7 

16 

1  5 

1  5 

1  3 

1  c 

9 

1 

2.0 

9  8 

6.0 
14 

14.0 

22 

0.5 
18 

15 

12 

10 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

9 

8 

5 

■ 

T 

' 

0.; 

T 

j 

2 

2 

9.0 

1.5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

4.P 

; 

T 
T 

3.8 
*• 

5.0 
6 

2 

T 

T 

T 

OUINCY  RANGER  STATION 

SNOWFALL* 

SN  ON  GND 

3.0 

1.0 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

_ 

3 

SIERRAvILLE  RANGER  5TA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

1.0 

5 

u.o 

3.0 

8.0 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

102 

99 

98 

97 

0.3 
98 

T 

99 

0.9 

too 

98 

96 

95 

93 

2.9 

95 

1.3 

95 

94 

94 

94 

93 

93 

91 

91 

90 

5.4 

89     86  95 

3.5 

9* 

6.7 

99 

17.2 
116 

1,0 

117 

104 

102 

97 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

3 

T 

1.0 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

107 

106 

105 

104 

104 

3.0 

107 

4.0 

109 

106 

105 

T 
105 

0.5 
105 

9.0 
112 

2.0 
112 

110 

108 

106 

105 

104 

103 

102 

101 

101 

100 

T 

100 

1.5 

100 

8.0 
105 

16.0 
113 

109 

106 

10* 

0.5 
103 

northeast  interior 
Basin  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

9 

8 

8 

\ 

T 

l.C 

3 

2 

2 

2 

2 

1 

2.0 

2 

2 

2 

8.0 

10 

2 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

0.3 

0,4 

T 

5.0 

DOYLE  5  SSt 

SNOWFALL 
SN  ON  GNDj 

; 

T 

T 

2.5 

0.6 

2.5 

2 

T 
T 

T 

T 

FORT  B I  DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

MEYERS  -  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

41 

40 

40 

T 

5.0 

45 

I3 
4  3 

4  1 

*♦  1 

4  1 

T 

40 

2.0 

42 

T 

41 

4  1 

40 

39 

38 

38 

37 

36 

35 

34 

33 

T 

33 

T 

33 

6.0 

39 

3.0 

40 

39 

39 

38 

37 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.5 

5.0 

2.0 

SOUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

1 

4 

_ 

14 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

27 

27 

27 

27 

27 

0.3 

27 

T 

27 

27 

26 

24 

23 

0.5 

23 

T 

23 

22 

22 

20 

It) 

18 

17 

15 

13 

12 

9 

1.0 
8 

0.5 

8 

4.0 

12 

12.0 

22 

12 

11 

9 

8 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.1 

T 

T 

T 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
5N  ON  GNO 

T 

T 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGF  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

15.0 

T 

3.0 
3 

2.8 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

22 

22 

1.0 

2.0 

T 

T 

1.0 

2.0 

6.0 

1.0 
34 

34 

32 

31 

30 

2o 

2  8 

26 

25 

24 

T 

24 

T 

23 

T 

23 

3.0 

26 

3.0 

26 

24 

22 

20 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

1 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

43 

43 

43 

42 

T 

42 

4.0 

46 

2.0 
46 

T 

45 

T 

44 

1.0 

43 

T 

42 

8.0 

50 

5.0 

55 

T 

53 

50 

47 

46 

45 

45 

43 

42 

40 

39 

T 

30 

39 

T 

38 

3.0 
45 

T 

42 

40 

38 

T 
38 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

0.2 

T 

11.0 

8 

6 

T 

3 

T 

T 

5.0 

2 

tehachapi 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

Y0SE11TE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

5.0 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1965 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

air.  SEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

. 

T 

- 

3 

1 

- 

3 

- 

- 

IDVLLWILO  RAMGER  sta 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.3 

3.0 

1 

5.0 
5 

MT   BALDV  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

1.0 

4.0 

11.0 

MOUNT  WILSON  FC   338  8 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2,0 
2 

2.0 

T 

T 

PAlO'AR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.5 

T 

SAMD3ERG  WB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.* 

0.3 

T 

T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.1 

T 

1.0 

6.0 
5 

4 

T 

3 

T 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

3.5 
3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CAM  FORNIA 
MARCH  1965 


Day  Of  Month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      »  » 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

•  OS 

.22 

.19 

.12 

.08 

.09 

.12 

.08 

.09 

.06 

.04 

ft 

• 

.21 

.15 

.12 

.05 

.11 

.15 

.18 

.17 

.16 

.15 

.15 

.15 

.14 

.02 

.12 

.12 

.11 

.06 

3.52 

WIND 

74 

64 

7] 

93 

76 

4C 

75 

1 36 

66 

30 

16C 

59 

4  7 

54 

128 

35 

4f 

55 

47 

36 

4 1 

95 

95 

61 

145 

182 

86 

80 

54 

45 

2351 

MAX 

6E 

70 

6£ 

7] 

7C 

62 

67 

69 

64 

53 

59 

65 

58 

68 

73 

7  I 

5$ 

65 

7C 

74 

75 

79 

72 

72 

70 

70 

56 

64 

70 

68 

62 

67.2 

MIN 

45 

44 

4: 

43 

45 

47 

45 

46 

45 

47 

42 

43 

47 

43 

43 

44 

43 

41 

42 

43 

44 

4b 

46 

44 

41 

41 

48 

42 

45 

44 

48 

44.3 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

.07 

.11 

,09 

,10 

.08 

.02 

.06 

.04 

.04 

.01 

.04 

.04 

.08 

.09 

.09 

.10 

.08 

.09 

.12 

.09 

.11 

.10 

.09 

.11 

.08 

.09 

.08 

.07 

.10 

.06 

.03 

2.36 

WIND 

42 

46 

40 

32 

33 

29 

20 

35 

26 

7 

14 

18 

24 

43 

38 

23 

hi 

41 

31 

22 

29 

31 

47 

53 

20 

51 

30 

33 

43 

39 

13 

1001 

MAX 

65 

68 

6E 

67 

63 

61 

60 

61 

6C 

53 

57 

65 

69 

68 

67 

67 

63 

65 

66 

72 

71 

7C 

63 

66 

64 

63 

62 

61 

66 

63 

62 

64,5 

MIN 

40 

42 

42 

47 

46 

46 

48 

47 

47 

48 

45 

47 

44 

42 

44 

48 

47 

42 

40 

43 

45 

50 

't7 

46 

46 

46 

45 

40 

44 

50 

50 

45,3 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

'11 

,08 

.03 

.06 

.02 

,oc 

.05 

.05 

.05 

.08 

.03 

,09 

.13 

,11 

.09 

.08 

.15 

.15 

.15 

.15 

.15 

.14 

.14 

.12 

.00 

.03 

.11 

ft 

• 

.13 

2.58 

WIND 

96 

44 

101 

4 

14 

23 

13  26 

13 

5 

15 

47 

38 

20 

2  7 

15 

22 

21 

27 

17 

16 

20 

23 

24 

34 

26 

13 

34 

44 

28 

37 

887 

MAX 

68 

70 

69 

59 

62 

61 

65 

59 

58 

52  70 

60 

62 

72 

72 

68 

65 

75 

75 

76 

77 

74 

73 

72 

70 

65 

65 

68 

69 

61 

63 

66.9 

MJN 

45 

46 

36 

41 

47 

46 

55 

50 

49 

48 

45 

45 

47 

41 

47 

43 

46 

40 

40 

41 

46 

48 

44 

38 

40 

49 

48 

44 

46 

49 

49 

45,1 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

•  13 

.09 

.  10 

•  16 

.09 

•  07 

.05 

.10 

.11 

.09 

.13 

.08 

•  14 

.12 

,15 

.15 

.  1C 

.13 

.  14 

•  15 

•  15 

.14 

•  20 

,15 

•  12 

•  00 

.15 

.10 

.15 

•  04 

.04 

3.52 

WINO 

26 

14 

25 

43 

47 

10 

21 

26 

28 

36 

37 

40 

33 

25 

25 

29 

25 

33 

25 

22 

27 

28 

36 

41 

39 

29 

29 

28 

38 

27 

35 

929 

MAX 

65 

6! 

64 

6] 

60 

55 

65 

67 

67 

66 

69 

5 1 

68 

67 

71 

7C 

66 

6  t 

7i 

71 

7; 

72 

7  1 

65 

63 

58 

63 

71 

70 

60 

57 

65.6 

MIN 

AO 

40 

41 

40 

47 

42 

44 

45 

46 

45 

45 

43 

41 

43 

43 

41 

40 

42 

43 

44 

45 

45 

41 

41 

45 

45 

45 

49 

49 

48 

43.7 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

. 

" 

~ 

" 

- 

• 

" 

~ 

■ 

_ 

" 

" 

.04 

.09 

.08 

.09 

•  10 

•  12 

.  12 

•  12 

,13 

.  10 

,10 

•  06 

.06 

.10 

•  02 

•  07 

" 

WIND 

65 

62 

67 

50 

27 

29 

36 

40 

35 

44 

46 

40 

30 

29 

42 

30 

35 

36 

33 

33 

31 

35 

33 

38 

40 

32 

33 

42 

66 

1231 

TULELAKt 

EVAP 

- 

_ 

_ 

_ 

m 

m 

- 

- 

m 

_ 

, 

_ 

.16 

.12 

.11 

.15 

.14 

.22 

.15 

.17 

.14 

.07 

•  10 

.12 

.12 

.09 

.11 

•      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

•  IE 

,11 

•  I  c 

•  17 

,0c. 

.06 

.10 

•  11 

.08 

.06 

.15 

•  1  7 

•  08 

.09 

.21 

•  09 

.08 

.15 

.19 

.  1 1 

.16 

.10 

.15 

.15 

.21 

•  02 

.12 

•  17 

.11 

.05 

3.76 

WIND 

139 

46 

3C 

62 

*»8 

30 

35 

5C 

59 

32 

116 

48 

30 

42 

76 

32 

35 

43 

37 

17 

39 

49 

70 

50 

69 

81 

60 

59 

44 

27 

1593 

MAX 

70 

68 

71 

68 

69 

61 

68 

70 

72 

62 

58 

71 

58 

67 

75 

74 

63 

66 

74 

76 

78 

80 

78 

74 

73 

72 

57 

69 

71 

67 

63 

69.1 

MJN 

42 

45 

43 

44 

48 

U9 

45 

46 

49 

50 

47 

47 

47 

43 

44 

46 

48 

43 

45 

45 

47 

48 

51 

48 

44 

45 

48 

46 

46 

46 

51 

46.3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

EVAP 

,00 

.  14 

.13 

.10 

.11 

• 

ft 

•  23 

.08 

.05 

.06 

.12 

ft 

• 

•  31 

.11 

.07 

.12 

.16 

ft 

ft 

.48 

ft 

ft 

.44 

.20 

ft 

.12 

.17 

.08 

.03 

3.31 

WIND 

52 

45 

44 

29 

59 

• 

ft 

105 

40 

17 

35 

93 

* 

• 

86 

47 

22 

31 

38 

• 

« 

123 

ft 

ft 

191 

112 

ft 

ft 

200 

ft 

55 

1424 

DAVIS  1  WSw 

EVAP 

.31 

.34 

.13 

,12 

.16 

.07 

.08 

.12 

.11 

.03 

.05 

.12 

,01 

•  09 

.13 

.15 

.05 

•  07 

.20 

.23 

.16 

.16 

,21 

.14 

.11 

.17 

.08 

.11 

.13 

•  11 

.08 

4,05 

WIND 

246 

222 

49 

35 

78 

54 

66 

44 

55 

40 

30 

119 

49 

36 

36 

94 

35 

36 

65 

82 

34 

40 

90 

115 

75 

130 

149 

42 

61 

60 

85 

2372 

MAX 

63 

65 

7C 

71 

7C 

64 

64 

73 

73 

55 

58 

73 

51 

67 

74 

75 

59 

65 

6S 

7i 

77 

79 

79 

68 

64 

7C 

63 

68 

71 

65 

64 

67,7 

MIN 

42 

40 

44 

49 

48 

49 

44 

44 

46 

46 

44 

44 

47 

45 

44 

44 

43 

44 

42 

42 

48 

49 

47 

45 

41 

47 

48 

45 

45 

47 

51 

45,3 

FOLSOM  CAM 

EVAP 

.13 

,15 

.13 

.13 

.13 

.13 

.04 

.  10 

.08 

.04 

.04 

.06 

,00 

,10 

•  1 1 

.12 

.08 

.07 

.09 

,13 

.15 

.15 

.22 

.11 

.12 

.18 

.00 

.08 

•  13 

.13 

.10 

3.23 

WIND 

47 

45 

56 

42 

58 

47 

53 

21 

44 

33 

20 

106 

61 

54 

29 

61 

16 

23 

40 

48 

49 

31 

66 

79 

73 

110 

92 

41 

35 

38 

34 

1552 

LAKESHORE 

EVAP 

.13 

.15 

.10 

.02 

.08 

.05 

.09 

.13 

,12 

.12 

,16 

.10 

.11 

,12 

•  16 

.06 

.08 

.16 

.17 

.17 

.16 

.16 

.15 

.18 

.14 

,05 

.10 

•  13 

.05 

.05 

.03 

3.50 

WIND 

25 

25 

15 

12 

7 

6 

12 

12 

23 

18 

28 

23 

11 

15 

18 

21 

16 

25 

27 

22 

17 

17 

32 

29 

31 

56 

23 

19 

4 

12 

18 

621 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.17 

.18 

.12 

.10 

.12 

.02 

•  01 

.  10 

.10 

.05 

.02 

,13 

.02 

.07 

.11 

.14 

•  04 

.09 

.14 

.13 

.15 

.15 

.16 

,15 

.10 

.15 

.00 

.10 

.13 

.09 

.04 

3.08 

WIND 

38 

14 

18 

34 

22 

13 

11 

15 

17 

5 

22 

0 

13 

3 

3 

1 

22 

IB 

20 

19 

29 

53 

17 

41 

40 

19 

21 

18 

22 

6076 

MAX 

70 

70 

69 

70 

69 

60 

58 

72 

73 

60 

55 

7  1 

58 

63 

75 

76 

6( 

61 

7! 

71 

79 

80 

7! 

7C 

72 

61 

72 

72 

65 

63 

68.6 

MIN 

43 

42 

41 

43 

48 

49 

44 

44 

48 

50 

45 

45 

47 

44 

44 

48 

48 

44 

44 

44 

46 

46 

50 

49 

43 

43 

49 

47 

46 

47 

52 

46,0 

PLACERV I LLE  I FG 

EvAP 

.26 

•  1 0 

.09 

•  10 

•  10 

ft 

•  17 

•  04 

.08 

.08 

,07 

• 

•  16 

•  01 

.06 

11 

.  1  c 

.38 

,12 

,  OS 

■  04 

•  oc 

.07 

.10 

2.37 

WIND 

53 

50 

14 

13 

21 

ft 

ft 

96 

• 

14 

18 

38 

ft 

ft 

51 

20 

23 

ft 

ft 

74 

20 

21 

9 

29 

• 

ft 

81 

23 

19  723 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.12 

.24 

.14 

.16 

.07 

.04 

.07 

.15 

.14 

.12 

.10 

.13 

.13 

.14 

.06 

.22 

.06 

'11 

.20 

.20 

.32 

.07 

.21 

.16 

.19 

.01 

,14 

.07 

.12 

.04 

.10 

4,05 

WIND 

90 

109 

51 

57 

33 

35 

55 

45 

41 

53 

62 

72 

41 

40 

51 

39 

40 

" 

76 

81 

62 

62 

61 

67 

54 

73 

67 

44 

52 

31 

34 

1753 

TURNTABLE  CREEK 

EvAP 

.17 

.29 

.12 

.18 

.08 

ft 

ft 

.24 

.21 

.09 

.13 

.29 

.12 

ft 

,28 

.19 

.03 

.13 

.27 

.35 

* 

.32 

.26 

.18 

.18 

.06 

.06 

; 

.56 

.12 

4.91 

WIND 

68 

141 

44 

34 

23 

ft 

* 

71 

50 

3 

33 

38 

45 

ft 

50 

26 

1 

43 

106 

91 

* 

48 

36 

39 

30 

47 

33 

• 

66 

39 

1203 

WHISKEYTOwN  RES 

EVAP 

•  13 

,13 

.15 

,15 

•  02 

•  02 

.10 

.13 

,07 

,06 

,20 

•  13 

,09 

.13 

.15 

.12 

.07 

.12 

.15 

,17 

.20 

•  17 

,15 

.21 

•  10 

.01 

•  00 

•  15 

■  08 

.04 

.08 

3.48 

WIND 

47 

51 

22 

18 

17 

11 

22 

2 1 

14 

21 

30 

48 

30 

20 

20 

19 

26 

63 

42 

34 

27 

27 

63 

51 

52 

38 

46 

41 

32 

18 

13 

984 

ft      ft  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

9URLINGAME 

EVAP 

.10 

,15 

.14 

,15 

•  08 

•  04 

.07 

•  15 

.03 

.04 

.06 

•  02 

,01 

.07 

,15 

.15 

.12 

.12 

,15 

•  14 

.15 

,15 

•  15 

•  1 5 

.13 

•  02 

•  07 

•  10 

.15 

.04 

3.14 

WIND 

10 

10 

a 

31 

21 

29 

9 

21 

0 

9 

0 

9 

3 

11 

25 

3 

10 

18 

19 

14 

10 

19 

10 

40 

39 

21 

11 

10 

30 

30 

7 

487 

MAX 

76 

76 

71 

70 

60 

64 

70 

70 

69 

60 

60 

61 

73 

78 

79 

7( 

69 

71 

75 

75 

71 

78 

77 

73 

73 

71 

78 

78 

74 

69 

67 

71.6 

MIN 

43 

43 

45 

47 

45 

44 

45 

SO 

49 

47 

42 

47 

46 

46 

46 

51 

45 

44 

45 

47 

49 

50 

50 

57 

45 

52 

51 

48 

49 

49 

51 

47,4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.15 

.11 

.14 

,21 

.09 

.08 

•  09 

•  12 

.07 

.08 

.06 

ft 

ft 

.18 

,06 

.10 

.06 

.11 

.14 

.13 

.22 

.22 

.11 

.16 

.14 

.13 

•  21 

.17 

•  16 

•  15 

.07 

3.72 

NEWARK 

EVAP 

.  14 

.22 

•  1 9 

,21 

.22 

ft 

,35 

.13 

,08 

,09 

•  16 

ft 

•  26 

•  16 

.  1 1 

,4 
•  14 

•  1 7 

.59 

.23 

.12 

.16 

.21 

■  40 

.17 

.09 

4.62 

WIND 

118 

122 

79 

94 

175 

ft 

« 

280 

100 

92 

66 

168 

ft 

ft 

247 

135 

95 

130 

92 

• 

ft 

233 

188 

201 

158 

158 

ft 

ft 

377 

118 

114 

3540 

ft       ft  ft 

SAN  JOALUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.19 

.20 

.15 

.15 

.18 

.19 

.15 

.14 

.14 

ft 

.07 

.15 

.02 

.05 

.10 

.15 

.13 

.15 

.15 

.15 

.18 

.30 

.11 

.13 

.08 

.20 

.08 

.14 

.10 

.06 

.04 

4.03 

CAMP  PARDEE 

EVAP 

.07 

.06 

•  06 

.11 

.13 

•  07 

.00 

.04 

,06 

.03 

.06 

.04 

,01 

.06 

•  08 

.08 

.05 

•  06 

.08 

•  08 

.10 

.  1 1 

.  14 

•  07 

•  04 

•  09 

•  01 

•  07 

•  08 

,09 

.08 

2.11 

WIND 

22 

18 

17 

24 

28 

24 

13 

17 

17 

13 

18 

24 

23 

16 

14 

16 

15 

13 

17 

15 

13 

18 

22 

20 

17 

23 

15 

17 

16 

18 

17 

560 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.06 

.08 

til 

.17 

.21 

.18 

,10 

.17 

.  1 1 

.14 

.09 

•  08 

,  1 1 

•  20 

•  15 

.11 

.14 

•  05 

.13 

•  14 

.18 

.18 

.21 

.18 

.07 

.15 

.13 

.11 

.15 

,16 

•  16 

4.21 

WIND 

65 

45 

58 

ei 

60 

60 

33 

51 

31 

30 

29 

44 

111 

54 

48 

n 

40 

19 

24 

33 

25 

26 

23 

57 

33 

25 

35 

42 

31 

26 

26 

1282 

MAX 

57 

66 

70 

73 

69 

56 

64 

70 

70 

58 

56 

61 

56 

70 

58 

53 

74 

55 

56 

65 

7C 

79 

82 

73 

59 

59 

72 

62 

76 

79 

59 

65.5 

MIN 

42 

42 

44 

45 

46 

46 

48 

45 

45 

45 

46 

49 

43 

43 

44 

46 

48 

47 

46 

48 

50 

50 

50 

47 

42 

42 

50 

44 

44 

48 

50 

46,0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw 

EVAP 

.30 

.13 

•  16 

.27 

.43 

.25 

.15 

.23 

,15 

.15 

.08 

.07 

,  1 1 

•  00 

,30 

.31 

.30 

.15 

,15 

.22 

.00 

.45 

.39 

.30 

•  18 

•  26 

•  IS 

ft 

.32 

•  23 

.27 

6.46 

WIND 

113 

77 

55 

79 

201 

129 

61 

52 

64 

86 

54 

77 

107 

92 

78 

61 

82 

64 

58 

51 

60 

43 

84 

70 

44 

70 

68 

60 

49 

76 

103 

2366 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.09 

.07 

.08 

.12 

.06 

.15 

.04 

.08 

.09 

.08 

.09 

•  08 

.06 

,11 

.09 

.07 

.09 

,08 

.09 

•  10 

.11 

.13 

ft 

ft 

.24 

•  03 

.11 

.11 

•  09 

.12 

2.778 

WIND 

22 

9 

6 

11 

20 

20 

7 

14 

11 

16 

11 

* 

38 

3 

18 

10 

11 

11 

11 

6 

4 

6 

ft 

ft 

27 

24 

13 

13 

10 

13 

367 

LOO  I 

EVAP 

•  10 

.13 

,11 

.20 

,11 

•  08 

.09 

.10 

.09 

.08 

.09 

.08 

.06 

•  13 

.19 

•  05 

.04 

.22 

,13 

•  11 

•  17 

•  17 

.21 

•  03 

•  16 

•  07 

•  14 

.09 

*Ii 

.06 

3.56 

WIND 

32 

33 

30 

45 

50 

50 

41 

43 

38 

44 

47 

83 

51 

33 

40 

21 

51 

58 

36 

9 

20 

37 

63 

50 

75 

62 

81 

35 

43 

41 

75 

1417 

MAX 

69 

71 

68 

63 

64 

63 

61 

66 

58 

60 

62 

50 

65 

72 

70 

61 

65 

69 

73 

77 

79 

76 

66 

58 

65 

57 

66 

73 

65 

71 

64 

66.1 

MIN 

39 

41 

44 

47 

46 

48 

42 

45 

47 

46 

45 

48 

45 

47 

46 

46 

45 

44 

44 

46 

50 

49 

48 

46 

46 

49 

50 

43 

45 

42 

52 

45.9 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.02 

.09 

.09 

.18 

.19 

.13 

.08 

.11 

,09 

.08 

.10 

.08 

.10 

,11 

.10 

.07 

.11 

.09 

.12 

.21 

.03 

.28 

.05 

.13 

.00 

.05 

.11 

•li 

.11 

.09 

3.21B 

WIND 

78 

62 

54 

140 

164 

86 

59 

15 

27 

25 

14 

24 

139 

39 

2 

20 

15 

10 

12 

23 

17 

28 

35 

17 

6 

29 

110 

13 

4 

15 

22 

1306 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.19 

.25 

•  15 

.30 

.25 

.19 

.10 

.15 

.15 

.13 

.11 

.12 

.05 

.15 

•  15 

.15 

.15 

.15 

.29 

.24 

.23 

.22 

.29 

.30 

.30 

.15 

•  14 

.32 

.15 

.20 

•  24 

5.96 

WIND 

130 

103 

76 

110 

166 

99 

46 

91 

79 

67 

67 

59 

53 

86 

89 

71 

88 

66 

105 

77 

78 

76 

88 

153 

106 

54 

53 

93 

48 

46 

66 

2611 

MAX 

63 

66 

69 

69 

70 

67 

62 

71 

70 

71 

61 

69 

52 

67 

70 

72 

75 

70 

71 

73 

78 

78 

BO 

71 

70 

74 

69 

66 

76 

76 

75 

70.0 

MIN 

39 

40 

42 

44 

44 

45 

52 

43 

45 

45 

46 

49 

47 

43 

45 

46 

43 

45 

42 

44 

48 

49 

46 

43 

42 

49 

52 

43 

47 

51 

51 

45.5 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

EVAP 

.19 

.20 

•  13 

.10 

.12 

.01 

.05 

.05 

,10 

.10 

.09 

.03 

.06 

.06 

.11 

.12 

.09 

.11 

.16 

.20 

.15 

.15 

.15 

.10 

.05 

.00 

.00 

.11 

.11 

.15 

.08 

3.13 

See  reference  notes  follow.  ng  Station  Index. 

-  99  - 


EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

Continued  MARCH  1965 


Day 

Of  Month 

"  - 

Station 

5J  ^  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£  °< 

SAN  LUIS  0AM 

EVAP 

•  15 

•  1 5 

.  1  5 

■  1  7 

.16 

.19 

.16 

.15 

.15 

.15 

.15 

.  1  7 

.08 

.  10 

•  20 

.20 

.20 

I  f 

.19 

a 

.23 

.20 

.32 

5.  79 

*  I  NO 

T9 

69 

S( 

62 

1  23 

80 

86 

93 

89 

109 

57 

166 

84 

66 

110 

194 

172 

12f 

28' 

24  I 

181 

145 

90 

63 

80 

3564 

MAX 

67 

68 

70 

72 

71 

66 

60 

72 

73 

70 

61 

67 

58 

66 

72 

72 

7< 

7: 

71 

7< 

74 

63 

70 

6E 

68 

71 

78 

74 

71 

69.8 

MIN 

41 

41 

40 

43 

40 

46 

47 

45 

45 

45 

45 

45 

47 

44 

46 

46 

46 

45 

44 

45 

45 

50 

46 

45 

« 

44 

47 

43 

46 

47 

30 

44.9 

Stockton  yon.nr  bridge 

EVAP 

.18 

.13 

.07 

.15 

.15 

.04 

.08 

.07 

.15 

.06 

.09 

.04 

.01 

.09 

.15 

.15 

.05 

.12 

.15 

.12 

.1! 

.20 

.15 

.15 

.06 

.11 

.07 

.07 

.08 

.11 

3.33 

WIND 

3C 

20 

1  0 

25 

7  5 

10 

20 

10 

1  0 

1C 

30 

30 

C 

10 

20 

'» 

30 

1( 

3C 

700 

MAX 

70 

69 

71 

71 

66 

70 

70 

'2 

70 

68 

65 

62 

67 

75 

75 

7( 

61 

75 

7< 

I1, 

71 

It 

71 

6; 

61 

6! 

72 

61 

68 

71 

70 

70.3 

MIN 

UZ 

42 

45 

50 

49 

51 

46 

47 

47 

50 

45 

48 

46 

47 

48 

48 

47 

45 

48 

50 

5 

48 

52 

55 

47,6 

TRACY   PIMPING  PLANT 

EVAP 

.15 

.*< 

.13 

.26 

.10 

.12 

.11 

.15 

.13 

.14 

.23 

.04 

.04 

.09 

.27 

. 

26 

.13 

.2! 

.15 

.19 

•  30 

.34 

.18 

.26 

.07 

.16 

.20 

.09 

.15 

.14 

3.36 

WIND 

1  2  7 

8  ] 

42 

72 

74 

86 

81 

167 

56 

1  32 

1  54 

43 

49 

195 

22* 

31 

39 

117 

3  2] 

2 1 1 

261 

156 

143 

162 

117 

38 

110 

3731 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

9EAUM0NT   PUMPING  PLANT 

tVAK 

<.  1 

.0. 

•  01 

*  i 

.17 

.16 

•  06 

.  Oc 

• 

•  14 

,03 

.  0 

* 

•  05 

•  12 

.02 

.05 

16 

.06 

no 

• 

.08 

.  1 : 

.It 

WIND 

1  1 

20 

25 

30 

25 

10 

20 

1C 

15 

15 

10 

10 

10 

25 

0 

15 

*  jj 

\i 

*2< 

• 

1  C 

25 

1  2 

I E 

8 

1C 

487 

MAX 

6S 

67 

65 

62 

75 

67 

65 

56 

69 

69 

64 

53 

47 

59 

40 

hi 

it 

5f 

74 

74 

63 

50 

46 

54 

53 

*7 

65 

79 

39.7 

MIN 

39 

32 

37 

37 

38 

38 

40 

41 

41 

43 

45 

42 

41 

38 

38 

4: 

4  : 

36 

44 

46 

48 

48 

45 

45 

41 

44 

46 

47 

39 

39 

40 

41.4 

CACHUMA  DAM 

EVAP 

,24 

.13 

.21 

.30 

•  05 

•  12 

•  04 

.11 

•  1 2 

.10 

.12 

.03 

•  06 

•  07 

•  07 

.16 

.  1  1 

•  1 5 

•  1 1 

.  1 S 

.  14 

•  17 

■  23 

" 

4.61B 

59 

36 

28 

25 

30 

72 

37 

1 1  3 

4* 

4 

*  9< 

"  ai 

5! 

1 8< 

1860 

MAX 

67 

67 

70 

72 

65 

66 

57 

66 

65 

65 

62 

52 

55 

58 

60 

6' 

6C 

« 

7: 

75 

76 

7; 

68 

66 

67 

68 

65 

72 

73 

66 

66.3 

MJN 

39 

43 

41 

43 

45 

45 

43 

50 

44 

48 

44 

44 

45 

42 

43 

47 

47 

44 

46 

47 

48 

48 

49 

45 

45 

51 

48 

43 

47 

45 

66 

45.3 

CHULA  VISTA 

EVAP 

,14 

.17 

.22 

.20 

.24 

• 

.41 

.17 

.17 

.18 

.14 

.09 

.17 

« 

.31 

•  I  '■ 

.16 

.17 

ft 

ft 

•  48 

.17 

.26 

.17 

.18 

.20 

.17 

.21 

.19 

.18 

5,46 

WIND 

8  7 

72 

99 

62 

79 

• 

159 

86 

88 

97 

64 

74 

92 

« 

142 

84 

L  2  ( 

9C 

76 

ft 

• 

196 

103 

178 

14! 

90 

77 

145 

104 

103 

77 

2793 

MAX 

72 

tc 

70 

70 

70 

69 

64 

6  5 

68 

70 

I7 

J' 

4' 

7^ 

1  \ 

JJ 

MIN 

43 

»i 

38 

38 

38 

47 

46 

47 

48 

4  5 

45 

* 

45 

49 

46*7 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

- 

.2< 

.26 

.21 

.23 

.16 

.10 

.17 

.14 

.15 

.14 

.05 

.25 

.06 

- 

.04 

.01 

.07 

.14 

•  16 

.25 

.2! 

.20 

.17 

.12 

.13 

.12 

.19 

.05 

.19 

».  768 

WINC 

>*  9 

62 

48 

34 

39 

22 

26 

28 

36 

44 

31 

25 

41 

36 

11 

21 

48 

38 

3  1 

36 

34 

36 

64 

twitchell  Dam 

.23 

.12 

•  0  1 

.05 

•  12 

.04 

.K 

.10 

.15 

1  a 
.10 

.15 

.  1 1 

.17 

.3! 

4,20 

WINC 

107 

*61 

*57 

*8C 

"48 

*47 

• 

94 

44 

28 

*14 

18 

*21 

40 

71 

6  5 

*7! 

*4! 

*4f 

50 

'52 

*4< 

53 

73 

31 

23 

62 

37 

ft 

129 

1566 

MAX 

>5 

74 

71 

69 

65 

63 

- 

67 

68 

68 

65 

52 

66 

65 

68 

6; 

72 

7( 

76 

78 

78 

78 

73 

64 

71 

74 

71 

7* 

76 

- 

70 

70.1 

MIN 

<.6 

43 

37 

43 

49 

47 

44 

43 

5 1 

47 

49 

44 

44 

43 

46 

47 

41 

45 

'* 

49 

4C 

39 

52 

»• 

.... 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

_ 

•  \ 

•  26 

.32 

•  30 

.29 

.  39 

.34 

•  56 

.23 

.35 

.53 

.  3C 

.48 

.55 

.33 

* 

.43 

J 

* 

.6010,40 

WIND 

169 

108 

25 

"  19 

1 7 

27 

25 

3 1 

29 

*  84 

'  76 

43 

29 

52 

59 

8  1 

12C 

8  1 

1 1 

102 

6  i 

122 

1831 

»«> 

75 

73 

73 

73 

75 

75 

80 

SO 

79 

80 

80 

67 

78 

81 

78 

80 

81 

8t 

8C 

l\ 

ii 

83 

8< 

83 

80 

84 

82 

8! 

83 

83 

81 

79.4 

5  1 

5 1 

51 

5  5 

5  2 

50 

50 

5  1 

51 

54 

54 

58 

52 

5  f 

59 

51.6 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.23 

.25 

.21 

.16 

.21 

.21 

.20 

.19 

.19 

.22 

.16 

.13 

.20 

.16 

.21 

.07 

.23 

.23 

.23 

.25 

.22 

.18 

.25 

.30 

.31 

.15 

.26 

.20 

.30 

.29 

.15 

6.35 

WIND1 

8 

26 

10 

10 

9 

13 

20 

21 

34 

31 

4 

28 

4 

18 

23 

23 

45 

62 

33 

14 

3 

5 

53 

45 

89 

44 

34 

'7 

29 

11 

763 

MAX 

81 

80 

77 

75 

79 

82 

81 

82 

83 

83 

75 

76 

79 

83 

83 

64 

80 

82 

86 

88 

86 

85 

85 

83 

82 

84 

87 

84 

91 

91 

•  8 

62.1 

MIN 

5? 

46 

43 

44 

44 

45 

53 

53 

54 

43 

54 

50 

52 

53 

55 

50 

52 

55 

57 

55 

,6 

58 

57 

53 

52 

5* 

57 

56 

56 

51 

59 

32.3 

See  reference  notes  lollowi  ng  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  ol  month 

a 
o< 
a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

8  AM 

60 

60 

55 

52 

55 

57 

62 

61 

62 

63 

62 

60 

61 

61 

65 

60 

61 

63 

62 

61 

64 

66 

66 

... 
64 

64 

66 

65 

67 

66 

66 

67 

62.1 

MAX 
MIN 

68 
59 

73 
57 

72 
53 

73 
56 

72 
52 

74 
55 

75 
57 

75 
60 

76 
61 

78 
62 

73 
62 

72 
59 

74 

60 

78 
60 

79 
61 

69 
59 

78 

60 

76 
61 

77 
61 

79 
60 

79 
61 

80 
64 

81 
65 

77 
62 

74 
62 

79 
62 

81 
64 

79 
65 

82 
64 

82 
64 

82 
66 

76.4 
60 . 5 

8  INCHES 

8  AM 

64 

63 

62 

61 

61 

62 

64 

64 

65 

65 

65 

64 

64 

65 

66 

64 

65 

65 

66 

66 

67 

67 

66 

67 

66 

67 

6  6 

69 

69 

69 

69 

65.4 

MAX 
MIN 

69 
63 

67 

63 

66 
60 

65 
61 

65 

60 

65 
60 

66 
62 

67 
62 

68 
64 

69 
63 

67 
65 

67 
64 

67 
63 

66 
64 

69 
64 

67 
65 

68 
63 

66 
63 

68 
65 

69 
64 

69 
64 

70 
64 

70 
66 

72 
66 

70 
66 

71 
66 

71 
67 

71 
68 

72 
68 

73 
68 

74 
69 

68. 6 
64.2 

12  INCHES 

8  AM 

66 

66 

65 

64 

64 

64 

65 

66 

66 

67 

66 

66 

66 

67 

67 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

69 

70 

69 

68 

69 

69 

70 

70 

71 

71 

67.3 

20  INCHES 

8  AM 

66 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

66 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

66.  7 

39  INCHES 

8  AM 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

66  7 

79  INCHES 

8  AM 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70.4 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
49 

60 
48 

62 
46 

62 
52 

64 
53 

60 
53 

60 
50 

63 
50 

64 
52 

56 
52 

57 
49 

65 
52 

54 
51 

62 
48 

65 
50 

66 
51 

58 
50 

61 
48 

64 
48 

67 
49 

71 
52 

73 
54 

74 
57 

69 
55 

65 
51 

69 
54 

61 
53 

64 
52 

66 
51 

63 
54 

62 
53 

63.4 
51.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
55 

56 
54 

56 
53 

56 
54 

56 
54 

56 
53 

56 
54 

56 
54 

56 
54 

56 
55 

55 
54 

54 
51 

52 
51 

53 
50 

53 
51 

51 
50 

52 
50 

54 
51 

56 
52 

57 
54 

59 
55 

60 
58 

59 
58 

58 
57 

57 
56 

57 
55 

56 
55 

57 
55 

59 
55 

60 
56 

59 
55 

56.1 
53.8 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

56 
55 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
55 

55 
54 

54 
53 

54 

53 

54 
54 

55 
54 

55 
55 

56 
55 

57 
56 

57 
57 

57 
57 

57 
56 

57 
56 

57 
57 

57 
57 

57 
56 

57 
56 

57 
57 

55.7 
55.2 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND ,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- 1 N-GL ASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.   M , 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION   1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH .      NO  IRRIGATION   IN  MARCH. 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative    humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fasteBt  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD  TIME 
4  AM     10  AM       4  PM     10  PM 

Trace 

.01-.09 

10-49 

50-99 

66  I-OOT 

200 
and  over 

Total 

BAKERSFI ELD  WB  AIRPORT 

03 

1.9 

8.0 

2  6++ 

18 

30+ 

72 

56 

40 

62 

3 

4 

1 

1 

0 

0 

9 

5.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

27 

20 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

5.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

2  6++ 

04 

1 

57 

0 

2 

4 

2 

0 

9 

5.9 

BURB ANK  WB  AIRPORT 

17 

3.6 

6.9 

29++ 

12 

31 

77 

57 

50 

74 

6 

4 

2 

0 

0 

13 

5.3 

EUREKA  WB  CITY 

26 

NWf 

18 

5 

0 

4 

0 

0 

10 

60 

7.3 

FRESNO    WB  AIRPORT 

01 

1.3 

6.3 

24 

SW 

4 

84 

64 

45 

77 

2 

2 

1 

1 

0 

7 

80 

5.0 

LONG  BEACH  WB  AI RPORT 

23 

2.5 

6.9 

20++ 

12 

31 

73 

57 

51 

73 

4 

1 

3 

1 

0 

10 

5.5 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

26 

3.3 

7.6 

35% 

E 

31 

72 

55 

57 

73 

3 

4 

3 

0 

1 

0 

11 

5.1 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

21 

sw 

4 

1 

2 

3 

2 

0 

0 

8 

48 

5.6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

53 

3 

4 

2 

0 

0 

0 

9 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

28 

4.2 

9.2 

23++ 

30 

11 

77 

69 

63 

73 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

6.0 

RED  BLUFF  WB  AI RPORT 

23 

0.6 

7.5 

30 

s 

26 

75 

60 

44 

71 

2 

4 

0 

1 

1 

0 

8 

67 

5.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

3.0 

7.0 

29 

N 

1 

80 

69 

54 

75 

3 

2 

4 

0 

0 

0 

9 

60 

6.4 

SANDBERG  WB 

38++ 

17 

30+ 

59 

1 

6 

1 

1 

0 

0 

9 

6.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

26 

2.8 

7.0 

22 

S 

31 

78 

56 

60 

75 

3 

4 

2 

2 

0 

0 

11 

69 

5.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

26 

5.4 

9.3 

37 

ESE 

31 

81 

70 

62 

74 

4 

3 

5 

1 

0 

0 

13 

6.3 

SAN  FRANC  I  SCO  FED  BLDG 

28 

swf 

22 

0 

3 

5 

2 

0 

0 

10 

67 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

3 

3 

3 

2 

0 

0 

11 

6.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

62 

63 

82 

4 

3 

4 

1 

0 

0 

12 

5.5 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

27 

2.8 

7.8 

24++ 

15 

31 

86 

70 

52 

77 

0 

3 

3 

0 

1 

0 

7 

5.8 

)  10  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
!S     PEAK  GUST 


See  reference  notes  following;  Station  Index, 


STATION  INDEX 


AC 'ON  ESCONDI  FC2618E 
ADELANTO 

ad i n  ranger 


ALDERPOINT 
ALISO  CN  OA 
ALPINE 


ANSI OLA 

A NO* I N  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  F1BREBOAR0  ML 
ANTIOCM  PUMPING  PLANT 
ANZA 

APACHE  CAMP 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC   OIL   ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATwELL 

AUBERRY  1  NNE 

AVALON  PLEASURE  PIER 

AVILA  BEACH 

AZUSA  CITY  PARR  FC  1*3 

BADGER 

BADGER  PASS 
BAKER 

BAUER   9  NNW 

BAKERSFI ELD  WB  AIRPORT 
BALCh  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 
BARTON  FLAT 


0227 
02  i  2 
0235 

0  2  )1 

0320  0 

Q  ^  2  T 

03*3 
0355 
0372 
0374 
0  3  71 


0 

0425  05 
0*36  07 
0*37  0? 
0442  05 
0449  05 
0*68,  02 
0509  0  6 
051*  36 
0519  07 
0^34  05 


BATES  RIDGE  0543 

9EARTRAP  MEADOW  05961  ... 

BEAUMONT  0606  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT  0607 
BEAUMONT  1  E                      I  0609 

BEEHIVE  MEADOW  0617 

BEL  AIR  FC  10  0619 

BEN  LOMOND  06T*| 
BENTON  INSPECTION  STA 
BERKELEY 


0693  i 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BERDINO 

TULARE 
NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  08P0 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

TULARE 
ORANGE 
NAPA 
TULARE 

PLACER 

LOS  ANGELES 

S  LUIS  OBISPO 

LOS  ANGELES 

TULARE 

MARIPOSA 
SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 

FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BEROINO 
FRESNO 

SNT  A  BARBARA 
TULARE 
RIVERSIDE 
R I VERS  I0E 
RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 

ALAMEDA 


BERRYESS*  LAKE  0705  02 

BESWICK  7  S  0715  01 

8IEBER  0731  02 

BIG  BAR  RANGER  STATION  0738  01 

BIG  BEAR  LAKE  07*1  06< 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  0742 
BIG  BEND  RANGER  STA 
BIG  DAL TON  0AM  FC2238E 

BIG  PINE  CREEK  0767  07|  INYO 

BIG  PINES  PAPK  FC  839  0T79  07  LOS  ANGELES 


LASSEN 
TRINITY 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
07*7  02'  PLACER 

06,  LOS  ANGELES 


BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG   TUJUNGA   DAM  FC46DE 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARB10E 

black  mountain  2  sw 

BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKWELLS  CORNER 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT  j 08971 


07901  04  MONTEREY 
0798' 06  LOS  ANGELES 
0818  06  LOS  ANGELES 


082*  07  |NYO 
0850l  0*  SANTA  CI 
0867    02  LASSEN 
0875  05  KERN 


BLUE  CREEK  I 
BLUE  LAKE  I 
BLYTHE 
BLYTHE    7  w 
BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BOD  I  E 
BON | T A 

boonvillE  mntnc  >;ta 
BORON 

BORREGO  OESERI  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  C  LOCATELL I  R 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 

6RA0LEY 

BRANSCOMB   2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 

BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  Sw 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BR IOGEVILLE  4  NNW 
B  ROCK  WAT  SUMMIT 
BROOKS   FARNMAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BRYSON 
BUCKhORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 

BULLARDS  BAR  PwR  house 
BURBANK  FD  FC2261) 
BURBANK  WB  AIRPORT 
BURL  I NGAME 
BURNCY 

burnt  ranch  1  s 
Burton  ranch 
butte  lake 
buttonwillow 

C  ABA ION 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGEP  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEHCO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 
CALI STOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

camp  pardee 

camp  pioneer  ski  smltr 
camp  san  luis  obispo 

camptonville  rs 

CANBY  11  Sw 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOCA  PARK  PIERCE  COL 

CANT IL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 


0900  01  OEL  NORTE 
0903  01'  HUMBOLDT 
092*  07  R J  VERS  IDE 
0925  07  RIVERSIDE 


07 

03,  NEVADA 
1 ■  MONC 
06,  SAN  DIEGO 
01  MENDOCINO 
07  KERN 

07  SAN  DIEGO 
07  SAN  DIEGO 
0*j  SANTA  CRUl 
07i  SAN  DIEGO 
0*  LOS  ANGELES 
02|  NEVADA 
04  MONTEREY 
Oil  MENDOCINO 
07  IMPERIAL 
SISKIYOU 


ORANGF 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLOT 

PLACER 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

SHASTA 

PLUMAS 

SAN  BENITO 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 

TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNT  A  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 

ALAMEDA 
IMPERIAL 
TULARE 
NAPA 

SISKIYOU 
SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OB PC 

YUBA 
MODOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BEROINO 

PLUMAS 

MONTEREY 


3*  35 
41  12 
37  52 
40  11 


38  3* 
38  01 
37  59 


38  5* 
3  3  21 
19  10 
14  38 


•  7  V 

35  16 

35  23 

35  25 


34  23 

36  15 
34  IB 
34  11 

37  15 
37  22 
37  22 
37  18 


33  16 

33  17 

37  09 

32  40 


38  17 

*C    1 1 

V<  If, 


3*  12 
37  35 
40  53 


35  2* 
33  55 
32  40 


32  37 

38  15 

39  38 


33  57 
„,_.  jl 
36  29 


OBSEHVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  0*5 

495  MID 
1720 
6500 


*80 

61*0 
4130 
1272 
6745 
6815 
5739. 
1575 
10060 

J 

2317, 
722 
8154 

*108  MID 

9  390) 
2330! 
720C 


52B0 


M[0 


J  C  FASSOLO 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  GUZ2ILLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RU810  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  MWYS 

ANGIOLA  ELEV  •  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PROOUCTS  CORP 
U   S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  OEPT 
MRS  RITA   ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

GLADYS  A  OUTRA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  C.  IRVINE 

DAN  BARBER 

HARBOR  MASTER 

MRS   MARSHALL   C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  £  WEDDLE 


SERVICE 
L  *  KIR  t  PWR  DEPT 

u  s  weather  bureau 
p  g  ♦  e  company 
u  s  weather  bureau 
boy  scouts  of  america 
san  diego  water  dept 
so  calif  water  co 
corps  of  engineers 

u  s  weather  bureau 
,  corps  of  engineers 
beaumont  |rr1g  dist 
beaumont  irrig  dist 
i  observer 
&  hetch  hetchy  wtr  sup 
mike  mc  nally 
mrs  nelson  t  shaw 
bur. of  plt. quarantine 
|  university  of  calif 

harvey  0  fryer 
u  s  weather  bureau 
earl  r.  elzea 
u  s  forest  service 
big  bear  lk  fire  oist 
mrs.  margie  a.  simpson 
u  s  forest  service 
gerald  m  thrasher 
.  dept  water  resources 
u  s  forest  service 

state  park  service 
los  angeles  co  fcd 
corps  of  engineers 
calif  elec  power  co 
u  s  weather  bureau 
union  carbide  co 
mrs  mary  incerpi 
>  u  s  weather  bureau 
dean  sams 
u  s  weather  bureau 

u  s  weather  bureau 
w  frank  swope 
state  div  of  fstry 
state  div  of  fstry 
fed  aviation  agency 
ronald  k i r by 
norman  j.  cleaver 
eric  h.  loos 
state  div  of  hwys 
kern  co  fire  dept 


PKS 


the  big  jug 
l  a  wtr  +  pwr  oept 
nevada  irrig  dist 
state  oiv  of  fstry 
johnston 
research  service 
weather  Bureau 

brea  fire  oept 

engineers 

VERNON  fi  CAKEBREAO 
BRUCE  L  BOELK 
i  S  FOREST  SERVICE 

mrs  albert  r  hunt 
s  corps  of  engineers 
mrs  joyce  a  farnmam 
u  s  forest  service 
,  dept.  of  water  resource- 
ernest  a  weferling 
mrs  anna  m  davidson 
p  0  +  e  company 
elmer  l  crittenden 
mrs  or a  lee  martin 
p  g  +  e  company 
chief  w  j  taylor 
u  s  weather  bureau 
city  of  Burl ingahe 
mrs  Ruth  c  estes 

paul  f  kaut 
mrs  mar  stirton 
lassen  volcanic  natl  pk 
buena  vista  w  s  dist 
james  a  wakeland 
u  s  nat  park  service 
u  s  bur  reclamation 
san  berdino  co  fcd 
cal  div  beach  +  pks 
u  s  forest  service 

s  f  water  dept 
imperial  irrig  dist 
u  s  forest  service 
city  of  cal i stoga 
u  s  forest  service 
state  div  of  hwys 
archie  c  leach 
e  bay  mun  utl  oist 
u  s  forest  service 
state  of  california 

u  s  forest  service 
mrs  virginia  l  miller 
u  s  forest  service 
l  a  pierce  college 
postmaster 
p  g  ♦  £  company 
corps  of  engineers 
corps  of  engineers 


,  COLLINS  . 


CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CAZADERO 

CECILV1LLE  SAWYER 
CEDARVI LLE 
CENTERVILLE  PM 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWOftTH  FC  2*  0 
CHATSWORTM  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

chico  experiment  sta 
chiou1t0  creek 
chittenden  pass 
cholame  hatch  ranch 
chuchupate  ranger  sta 
chula  vista 
CITRUS  heights 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDO  RCH 

CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE  3  SSE 
CLOVERDALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL  I NGA 
COAL  I NGA  I  SE 

14  WNW 


COLBYS  FC  53  0 
COLO   SPRINGS  CAMP 
COLEMAN   FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  I  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTT0NWOO0  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 


i  RANCH 
I  CRESCENT  CITY  1  N 
■  CRESCENT  CITY  7  ENE 
, CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
1  CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
•CULVER  CITY 


CUYAMACA 

CUT  AHA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  CREEK 


DEATH  V ALL E  y 
DEEP  CANYON 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DE  SASLA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FD  FC107C 
DOWN | EV I LLE  RANGER  STA 


DUNSMUIR  RANGER  STA 
OUSY  BENCH 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  0AM 
EL  CENTRO  2  SSW 


ELIZABETH  LAKE  FC1288 

EL*  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELSINORE 

ELS  I NORE  4  SSE 

ESCONDIDO 

ESCONOIDO  NO  2 

I T  IWANDA 
ETNA 

'eureka  wb  city 
exchequer  reservoir 
exeter  fauver  ranch 
fairfield 

fairfield  police  sta 

fairmont 

fallbrook 

fall  river  mill  intake 

feather  falls 
ferguson  Ranch 
ferndale  8  ssw 
fernc.ale  2  nw 
fiddletown  lynch  ranch 
f1gueroa  mountain 
t  illmore  1  wnw 
five  points  5  ssw 
fleming  fish  and  game 
florence  lake 

folsom  dam 

FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK  I  NNE 


Q 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

U 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSEB 
TIME 
TAf 

TEMP 

6 

lsee 

05 

MARIPOSA 

21 

120  03 

1425 

9A 

9A 

1602 

01 

SONOMA 

38  32 

1040 

1606 

01 

SISKI YOU 

41  06 

123  03 

3000 

6P 

6P 

161* 

MODOC 

120  10 

8A 

6A 

162* 

02 

121  *0 

,111 

*P 

16<-3 

02 

121  1* 

2575 

BA 

1680  Ob 

LOS  ANGELES 

937 

1682 

1  697 

si 

TUOLUMNE 

4765 

BA 

1700 

1 

40  18 

121  13 

*530 

12 

23 

121  *7 

205 

*P 

125 

8A 

SN  LUIS  OBPO 

120  12 

197! 

0' 

VENTURA 

06 

SAN  DIEGO 

8A 

1 773  02 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

34  06 

1201 

6P 

6P 

Oi 

YOLO 

14 

8A 

BA 

02 

GLENN 

22 

39  33 

122  2* 

410 

7A 

01 

12 

123  27 

973 

9A 

02 

LAKE 

23 

1360 

BA 

1838  01 

SONOMA 

22 

122  59 

320 

BA 

8A 

1840   01  SONOMA 

22 

123  13 

1820 

18*4   0  5 

MADERA 

27 

7002 

0^ 

FRESNO 

27 

671 

6P 

6P 

1P6^ 

05 

27 

120  21 

663 

05 

FRESNO 

2', 

1640 

01 

TRINITY 

41  05 

2500 

02 

BUTTE 

23 

121  *3 

3180 

8A 

LOS  ANGELES 

13 

3*  18 

118  07 

3675 

MONTEREY 

121  41 

3280 

10  01 

■  2 

11 

40  24 

8A 

PLACER 

39  06 

120  58 

2418 

6P 

6^ 

YUBA 

121  11 

585 

21 

39  12 

60 

6P 

i 

CONTRA  COSTA 

37  58 

193 

8A 

o; 

EL  DORADO 

36  53 

1525 

BA 

i  99t 

SISKI YOU 

12    4  1  59 

2703 

0! 

KINGS 

36  06 

119  34 

200 

BA 

03 

TEHAMA 

23  39  54 

122  22 

21 

33  52 

TIC 

•■ 

2  0  <.  1 

SANTA  CRUZ 

121  48 

2069 

0" 

19  36  29 

zoai 

MENDOC 1  NO 

138* 

8A 

8A 

2084 

MENDOCINO 

39  50 

1514 

209( 

2( 

34  05 

575 

z  i  -  ■• 

01 

RIVERSIDE 

2275! 

IMPERIAL 

32  44 

250 

05 

. : 

118  21 

10700 

07 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

21*7 

01 

DEL  NORTE 

,5 

41  46 

*0 

2148 

DEL  NORT£ 

17;  41  48 

120 

21  S< 

01 

DEL  NORTE 

17 

50 

0" 

SAN  BERDINO 

15;  34  1* 

117  \\ 

CONTRA  COSTA 

•A 

8A 

21 

34  19 

5370 

LOS  ANGELES 

34  01 

73 

2211 

MENDOCINO 

39  50 

1265 

'.p 

2236 

SNT  A  BARBARA 

30 

119  37 

2255 

8A 

8  A 

223S 

06 

SAN  DIEGO 

32  59 

116  35 

4650 

BA 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

119  40 

2170 

SNTA  BARBARA 

34  51 

2749 

225! 

SAN  BERDINO 

116  52 

1975 

2257  07 

SAN  BERDINO 

34  52 

1915 

MID 

MIO 

2269  02 

SHASTA 

*1  06 

3320 

81 

22*0 

SANTA  CRUZ 

l\ 

23 

38  32 

51 

6A 

.■; 

02 

MODOC 

21 

4750 

02 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

2319 

07 

INYO 

116  52 

-  19* 

*P 

2327 

07 

RIVERSIDE 

33  39 

1200 

2  1 3 ; 

07 

37  22 

5225 

5P 

02 

NEVADA 

1 

39  18 

3700 

3P 

2346  05 

KERN 

35  47 

123 

Bfl 

2  362 

MONTEREY 

*6 

0! 

1125 

2389 

STANISLAUS 

37  3* 

137 

5P 

5P 

2*02 

: . 

BUTTE 

2: 

39  32 

2713 

4P 

2*06 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3300 

2*32 

LOS  ANGELES 

117  50 

2*58 

33 

39  21 

155C 

*P 

2*67 

NEVADA 

BA 

C  1 

MENDOCINO 

921 

BA 

2*92 

05 

TULARE 

11 

6200 

LOS  ANGELES 

116 

5P 

250C 

0. 

2895 

8A 

LASSEN 

11 

40  02 

4240 

LASSEN 

18 

"  V, 

*365 

T* 

1511 

06 

LOS  ANGELES 

us  32 

1315 

37  45 

120  06 

6P 

2566 

11 

YOLO 

2; 

38  53 

6! 

2570 

SAN  BEROINO 

15 

35  03 

1610 

2572 

11 

SISKI YOU 

41  13 

2*20 

0  5 

FRENSO 

11 

37  06 

9470 

2580 

17 

38  12 

20 

8A 

8A 

:  * 

33  48 

115  27 

7A 

02 

i: 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

2  7,i'. 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

BA 

S 

IMPERIAL 

6 

32  46 

115  3* 

30 

3P 

SP 

2728 

05 

AMADOR 

1  6 

38  20 

715 

5P 

5P 

I7J5 

06 

LOS  ANGELES 

\ll  11 

2075 

SP 

01 

DEL  NORTE 

42  00 

1711 

SP 

5P 

2756 

03 

31 

9645 

MIO 

2760 

0! 

SAN  JOAQUIN 

121  11 

90 

7A 

;7  7^ 

ORANGE 

11 

33  48 

*6* 

2805 

RIVERSIDE 

28 

1285 

5P 

SP 

0( 

21 

" 

1305 

1862 

33  07 

660 

6P 

2863 

SAN  DIEGO 

33  07 

117  05 

660 

SAN  BERDINO 

28 

3*  08 

117  31 

1390 

2891 

01 

SISKIYOU 

12 

41  28 

2912 

2910 

HUMBOLDT 

*0  48 

43 

MID 

0! 

MARIPOSA 

37  35 

484 

5P 

TULARE 

2933 

SOLANO 

13 

1 f  1 

SOLANO 

38  15 

19 

5P 

2941 

LOS  ANGELES 

1! 

34  42 

3060 

6A 

2^8 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

5*2 

0  2 

41  01 

3340 

BUTTE 

2965 

3  0  2  " 

2  2 

TEHAMA 

40  21 

122  27 

800 

30  2'' 

HUMBOLDT 

1443 

HUMBOLDT 

40  36 

124  17 

10 

SP 

IC 

AMADOR 

38  31 

120  42 

2100 

SA 

SNTA  BARBARA 

33 

120  00 

3150 

30  50 

VENTURA 

118  56 

433 

FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

285 

6P 

3087 

LASSEN 

40  22 

120  19 

4000 

5P 

3093 

FRESNO 

2" 

ue  58 

7344 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  09 

350 

•A 

8A 

SAN  BERDINO 

2( 

3*  11 

117  27 

1972 

SAN  BERDINO 

3*  05 

117  30 

1090 

1130 

TRINITY 

40  2  3 

123  20 

2340 

8* 

8A 

PLACER 

120  50 

SISKI YOU 

13 

123  19 

1270 

9A 

03 

MODOC 

1  (3 

*1  51 

120  08 

»498 

SP 

3161 

17 

123  48 

80 

WA 

01 

MENDOCINO 

11 

123  49 

61 

HP 

31  7) 

OEL  NORTE 

41  52 

124  09 

46 

8  A 

H  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
,  SOIL  CON  SERVICE 
|  P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONN1E  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS.    MARCELLA  HILL 

U  S  PLANT   INTRO  GRDN 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODR I DGE 
F  P  BRACKETT  OBSY 
I  AMER  CRYSTAL  SUG  CO 


JOHN  R  JARDINE 
C    IVAN  GLEND INNING 
ELMER  H  OLSON 
ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
COAL  I NGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 

ELMERTA  B.  BENNETT 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 
I       SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 
P  G  ♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
;  S  S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRE  DEPT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
l       GRANT  w  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
Si  HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S1  ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

I  CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  HOR1TI 

I  C+H  SUGAR  REFINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS   NANCY  M  INGRAM 
JOHN   S  ROWELL 

I    '  HELIX   IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL   WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
|  UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

l       DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
I  KEN  C.  BRATTON 

I       P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I  P  G  +  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  *  PK 
FRANK  L  WHITE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 


NIUS  I 


MRS.  NANCY  LYNN  GOODI 

EARL  K  WOBSER 

WALLACE    E.  MARSHALL 
>  STATE   OF   CALIF-SNOW  SY 
i  DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
|  ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
!  SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
■  EL  CENTRO  WATER  DEPT 

j  P  G  ♦  E  COMPANY 
E  E  STUDLEY 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
ESCONDIDO  F I  RE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
iRENCE  E  BUCHNER 
.  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 

ANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
A  WTR  *  PWR  DEPT 
S  SOIL  CON  SERVICE 
G  •  E  COMPANY 

S  MEND  I  CHI 
RS  LISA  FERGUSON 
IRS  H  S  HIERONYMUS 
ROLL  I N   Z  BOYTON 
WENTWORTM  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMOND    THOMAS  RANCH 
.  DEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 

I  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
IRS  6  E  ESL1CK 
I  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MAR JOR I E  A  GEORGE 
I  FEE 

CALIF  ♦  WESTERH  R  R 
i  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON 


-   102  - 


STATION  INDEX 


FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  ST* 

FORT  ROSS 

FREEDOM  e  MNW 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FR I ANT  GOVERNMENT  CAMP 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  DAM 

FULLERTON  MILLCREST  RV 

GARBERVILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GASQUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 

georgetown 

Georgetown  ranger  sta 
ger8er  ranch 
gerle  creek  camp 
giant  forest 
gibraltar  dam  no  2 

gibson  hwv  mntnce  sta 
gillespie  field 

GILROY 
GILROY  8  NE 
GILROV  1*  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
GLENNV1 LLE 

GLENNVI LLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEADOW 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGE"  STA 
GRIZZLY  FLATS 

GROVEL ANO  2 

GROVEL  AND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE 

ES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HAIWEE 

HALF  MOON  BAY  Z  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE8R I GHT  dam 

CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFJELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARD  6  ESE 
HEALDS8URG 
HEALDSBURG  NO  I 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERIA 
MCTCM  hetchy 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

LAND  LAKES 
HILTS 


32  79  . 


MOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLL I ST£R  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDEW  Z  WSW 
HOOPA 
MOOPA  Z  SE 
HOPLAND  8  NE 
HOPLAND  LARGO  STA 

HOSSACK 


176  01  SISKIYOU 
162  01  SISKIYOU 
SONOMA 
SANTA  CRUZ 
242|  0Z|  SHASTA 
FRESNO 
FRESNO 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 

320  01  HUMBOLDT 

338  02  EL  DORADO 

357  01  DEL  NORTE 

3      i  0  .<  MONO 

381  02  EL  DORADO 

384  02  EL  DORADO 

387  04  SANTA  CLARA 

388  02  EL  DORADO 
397  OSj  TULARE 

402  06  SNTA  BARBARA 

403  02  SHASTA 
410  06  SAN  DIEGO 
417  Oft  SANTA  CLARA 
419  04  SANTA  CLARA 
422  04  SANTA  CLARA 
450  06  LOS  ANGELES 
452  06  LOS  ANGELES 
ft63  05  KERN 

ft65>  05  KERN 
489: 07  IMPERIAL 

491  02  PLACER 


05  TULARE 

01  SISKIYOU 

02  NEVADA 
0 1  SONOMA 

01  SISK|»OU 

02  PLUMAS 

05  EL  DORADO 


05i  TUOLUMNE 
01  SONOMA 
06  LOS  ANGELES 
370ft! 06  LOS  ANGELES 
710  07  INYO 
714  04|  SAN  MATEO 
725  02  PLUMAS 
747  05  KINGS 
751'  06|  LOS  ANGELES 


761  01  : 
791,  02  SHASTA 
800  02  NEVADA 
821  02  SHASTA 
82ft  02  SHASTA 
855  07  RIVERS1DI 
859  01  TRINITY 
863  Oft1  ALAMEDA 
875  01  SONOMA 
87B  01  SONOMA 


41  35 
41  36 
38  31 

37  03 

40  42 
36  46 

36  59 
33  5ft 
33  5ft 
33  53 

ftO  06 

38  50 

41  52 

37  45 

36  54 

38  55 

37  22 

38  59 
36  34 


896 


RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
NEVADA 


TULARE 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  I 


BEN 


DAM 

HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

IDLEW1LD  MWY  MNTNC  STA 
10RIA 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
I NYOKERN 

ARM | TAGE 


4166  i 
4]  TC 


HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
LAKE 
I  MEN DOC  I NO 

TULARE 

SN  LUIS  06PO 

I  Tuolumne 

CALAVERAS 
,  FRESNO 


1 


IOWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

KELSEYVI LLE 
KENTFIELD 
KERL1NGER 
KERN  RIVER  INTAKE 
IKEBN  RIVER  PH  I 
KERN  RlvER  PH  l 
KETTLEMAN  CITY  I  S! 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 


KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KVBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
'LACUNA  BEACH 
IAGJNA   BEACH  2 

LA  HONDA 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBUflY  NO  2 


|  TRINITY 
|  DEL  NORTE 
4204i  05    SAN  BENITO 

4211   06  RIVERSIDE 
, 4223  07  IMPERIAL 
4224  07  IMPERIAL 
4232  07  INYO 
4235  07  INYO 
4259  07  RIVERSIDE 
427B  07  KERN 
4280  07  KERN 
4283  05  AMADOR 
4288  ozl  PLACER 

4297  07  SAN  BERDINO 
4374  02  MODOC 
4389  05  TULARE 
4405  0T|  SAN  BERDINO 
4412  Q6  SAN  DIEGO 
4418  06  SAN  DIEGO 


4422 
4442 
4467 


LAKE  SABRINA 
LAKE SHORE 
LAKESIDE  2  ENE 


06  SNTA  BARBARA 
05  FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 
MAR  IN 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

SONOMA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BEROINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  01  EGO 


37  14 
33  41 

40  37 

41  54 


33  45 
32  SI 
32  50 


35  39 
35  41 
•  e  2< 
39  06 


38  59 

37  57 

37  ftl 

35  57 

35  28 


40  38 

37  48 

38  37 
40  52 
38  48 
34  14 
37  55 
33  33 
33  33 

37  19 


3  10 

21  58 

22  52 


2  43 

8  39 

B  02 

21  24 

21  24 

1  14 

24  09 

3  ftO 
23  39 

3  00 

3  07 


20  05 
1  08 


20  09 
8  15 
2  06 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


8900 
6600 
50B5 
2640 


CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 

u  s  weather  Bureau 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MTJN  UTlL  OEP 

MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  pRAGHl 
OEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
WTR  OEP 


BYRON  F.  CLARKE 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROY   FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
MR6  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS   JULIENNE   V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEDERLOF 

DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNEH 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L   A  WTR   +   PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  D1V  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +   E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY   JO  DRENNAN 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 


MAX   D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  HOBERG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
|  LOUIS  LUEBKERT 

CITY  OF  HOLLISTER 
,  CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUB8ELL 

.   ANNE    M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 

.  DOROTHY  HC  COLLUM 
JOHANNA   J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦   E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS   FRANCES  V  MOSS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
NEW    I  OR  I A   MINE    ♦  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


METRO  WATER  OISI 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO   FARM   ♦   HOME    AD V 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOF8ERC 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
STANOARO  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G   ♦  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

HAROLO  DEL  PONTE 
MRS.   EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS   L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
Ross  R  Sanborn 
SEWAGE  OISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 

JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE   ARROWHEAD   F  D 
HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIG  DIST 


LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULOING 

LAKE  SPAULOING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

' LANCASTER 
' LA  PANZA  RANCH 
j  LA  PORTE 
| LAS  PLUMAS 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

LEESVl LLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRANO 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINOSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 


LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMORE  2  SSW 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

LOCKWOOD  Z  N 

LOC'-WOOD  MESA 

LODI 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 
LONE  TREE  CANYON 

'LONG  BEACH 
LONG  BEACH  wB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 
LOOKOUT  3  WSW 
LORAINE 

los  alamos 

los  angeles  wb  airport 
los  angeles  civic  ctr 
los  bangs 
los  banos  arburua 

los  gatos 

los  gatos  4  sw 

los  prietos  ranger  sta 

lost  hills 

lower  kibbey  ridge 

lower  otay  reservoir 


mount  shasta  slope 
mount  Shasta  wb  city 
mount  tamalpa1s  2  sw 
mount  wilson  fc  33b  b 
mu 1 r  woods 
mum bo  basin 
nac i  mi ento  dam 


ain  pass 

LDY  FC  85G 
LOY  NOTCH 

DANAHER 

DIABLO  N  GATE 
GIVENS 

HAM] LTON 

HEBRON  RS 

MADONNA 

SHASTA  SKI  BOWL 


NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK   4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  32 
NEWHALL  RANGER  STA  C 
NEWMAN   2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
N1COLAUS  2 


4  712  0  2 
4713  02 
471ft  02 
4726  06 


ft838'  01 

4840  06 
4851  01 
ft86  3  05 
4867 
-e.  b. 
4884: 
4866  05! 
4890  05 

7     "  2 


4986   C  6  '. 
4988  02  LASSEN 

49*7     ;fc  AL»Mf(.A 

5002  07  I 
5017  04  MONTEREY 
5023  06  SAN  DIEGO 
5032 i 05|  SAN  JOAQUIN 
06    SNTA  BARBARA 
067   0T  INYO 
074  05  : 


SOLANO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OflPO 
PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 

LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 
COLUSA 
MERCED 
EL  DORADO 
TULARE 
TULARE 
1  PLUMAS 


LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE   MNTNC  STA 

MAOEftA 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANOE V ILLE  ISLAND 
MANZAN I TA  LAKE 


MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVlLLE 
MARTINEZ  3  S 
MART  INEZ  3  SSE 
MARTINEZ  F I  RE 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC   CARTHY  POINT 


MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

mercey  hot  springs 

meyers  4  sw 

meyers  inspection  sta 

chigan  bluff 
ddl e town 

lford  laufman  rs 
ll  creek  no  2 
ll  creek  intake 

LO  5  NE 
NERAL 

NERAL  KING 
RANDA  4  SE 

RANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

TCHELL  MEADOW 
MOOESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 
MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE    3  NE 
MONTEREY 

MONT ICELLO  0AM 
MOORPARK  1  SSE 
MORAINE  CREEK 
MORE N A  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 


C5? 


LOS  ANGELES 
J  LOS  ANGELES 

SIERRA 

MODOC 

KERN 
i   SNTA  BARBARA 
i  LOS  ANGELES 
i  LOS  ANGELES 
1  MERCED 


147  06  St 
151  01  KERN 
160  OS  TUOLUMNE 
162  06  SAN  DIEGO 
171  021  SIERRA 
182  071  SAN  BERDINO 
184  04  MONTEREY 
212  06  SAN  BERDINO 

215  06  SAN  BERDINO 
218  06  SAN  8ERDINO 
LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LAKE 
MONO 
MAOERA 
SAN  JOAOUIN 

SAL ANO 
KERN 
MAR  I POSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 
TEHAMA 

SISKIYOU 
FRESNO 
RIVERSIDE 


FRESNO 
MERCED 
MERCED 
FRESNO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TULARE 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SAN  BEROINO 
FRESNO 
STANISLAUS 
ST  AN I SL AUS 
KERN 

TULARE 
MONO 

SISKIYOU 
MONTEREY 

VENTURA 
TULARE 
SAN  OIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 

SAN  BERDINO 


SON  T 

S1SK 
SAN1 
SISK 

SISK 

LOS  Al 
MAR  IN 
TRIP 

NAPA 

MENDOC 1NO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


20  10 

20  59 

21  29 
21  31 


ZZ  26 

20  15 

21  01 


18  12 

,'  :  r  i 
21  I  1 
18  26 
10  L7 
18  23 
if  14 


21  41 

i  2  3 1 
11  21 
16  02 
2]  37 
20  22 
20  29 
20  29 
20  52 
20  91 

zo  e  i 


18  10 

19  09 
22  28 
21  54 


21  39 

22  00 

21  43 

22  12 

22  14 
22  19 
22  36 
16  04 
22  34 
22  32 
20  53 
22  17 

22  16 

23  34 


21  91 
i  I  I  1 
16  56 


21  03 
17  53 
21  33 


2  775 
2395 
9500 
3390 

10  VARi  VARl  * 


5P     5P  SP 


I  9* 


SP  SP 
■Ml  Mil 

5P     5P  5Pfc 

SS  SS 

5P  SP 
6P  6P 


LAWERENCE  FAFEK 

♦  E  COMPANY 

♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

I  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  2 1 MMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEY 

♦  E  COMPANY 
NAT   PARK  SERVICE 

LOU  IE  A.  AMA SON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  F|R£  DEPT 

CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAINE 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  K  A  THE  R I NE  E  HINDS 

M    I  OUARTERMAN 
MRS   E    A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
CITY  OF  LODI 
LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

WTR  +  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 

JOHN  W  TEED 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  SHEPHERD 
CHARLES   W  POOLE 
LAUREN  PAYNE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 

CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
►  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
l  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MRS  FRANCE  PR  I TCHAR  D 
STATE  DIV  OF  HWYS 
I  BERNARD  I  NO  FCD 

SO  CALIF  EOISON  CO 
i  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HwYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 

IRS   M  E  MAHNKE 
,  DEPT  WATER  RESOURCES 
CALIF.  EDISON  CO. 
ZUCKERMAN-MANDEVILLE 
,  NAT  PARK  SERVICE 

.  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABR1ELLE  WILSON 
EL01SE  B  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
1  MARYSVILLE  FIRE  OEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
l  S  WEATHER  BUREAU 

ROYCE  C  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 
i  B  W  ALEXANDER 
i  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED   IRRIG  DIST 
HORACE  C  SwATZE L 
I  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 

I  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
l  S  FOREST  SERVICE 
-O  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
ETHEL  WALKER 
NAT    PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  B.  STEVENS 
HAROLD  R  CHACE 


PKS 


CAL  01V  BEACH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MOOESTO  IRRIG  OIST 
CITY  OF  MOOESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KOOL  RADIO  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 

CE  A.  KOSENA 
ROBERT  J  RENARD 

.  BUR  RECLAMATION 
■  SOIL  CON  SERVICE 
PS  OF  ENGINEERS 
I  DIEGO  WATER  CO 
MRS  ThELMA  F  DOWNER 
MANUEL   V  ROSE 

SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 

STATE  DIV  OF  HWYS 
JUDITH  M.  RADV 

'  8ALDY  SKI   LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
SO. CALIF.  ED  I  SON  CO. 
I  S  W8  OBSERVER 
i  S  FOREST  SERVICE 
IACK    I  SCHELL 
mount  Shasta  Ski  bowl 

■ept  water  resources 
i  s  weather  bureau 
calif  div  beach  ♦  pks 
wb  observer 
nat  park  service 
i  dept  water  resources 
monterey  co  fcwco 
earl  s  gipson 

a  st  mosp.f1re  dept 
ma  son i t  e  corporation 

city  of  needles 
fed  aviation  agency 
city  of  nevada  city 
leslie  salt  company 
rancho  sierra  vista 
.  co  fire  oept 
.  forest  service 
richard  a  smith 
new  pc  r  t  harbor  dept 
reclamation  oist  1001 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t  ' 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

|  TEMP. 

PRECIP. 

|  SPECIAL 

NIGHTINGALE 

6196 

0  7 

RIVERSIDE 

6 

33  35 

116  27 

4025 

5P 

MR   CHARLES   S  HALE 

NILANO 

6197 

07 

IMPERIAL 

33  17 

115  3) 

■  55 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

u  n 

SN   LUIS  06PO 

35  04 

120  30 

360 

BA 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NORTH  FORK  ranger  sta 

6292 

0  5 

MADERA 

37  14 

119  30 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO   >  WNW 

MAR  IN 

38  08 

37C 

MAR  I N  COUNTY  F I  RE  DEPT. 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

e  m  s 

)! 

STANISLAUS 

37  52 

120  52 

215 

8A 

BA 

S  SN  JOAQUIN  IR  DIST 

OAK   KNOLL   RANGE*  STA 

6  j  I 

01 

SISKIYOU 

13 

41  50 

122  51 

1963 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

6339 

ALAMEOA 

37  44 

122  12 

MIC 

HI) 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAK VI LLE    1  W 

6391 

J] 

NAPA 

38  27 

122  25 

170 

4P 

MRS  LUANA  STRINGER 

OAKVILLE  *  SW  •  2 

01 

NA  A 

17 

38  24 

122  28 

1685 

KLAUS  HU  KFELDT 

OCCIDENTAL 

6  1  1  5 

01 

38  25 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANS  JOE 

6377 

SAN  01  EGO 

33 

33  12 

84 

*P 

4P 

OCEANS  IDE  F I  RE  DEPT 

0CEANS1OC  PUMPING  PL 

6379 

SAN  DIEGO 

117  21 

30 

C 

OCEANS  IDE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

63S3 

0  1 

SAN  DIEGO 

33  07 

116  08 

140 

HALF   HILL  RANCH 

OIIFIELOS  JOAOUIN  RDG 

FRESNO 

120  24 

3620 

s 

PACIFIC   TEL*TEL  CO 

t.  w> 

VENTURA 

34  27 

750 

5P 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

6*32 

ORANGE 

2< 

490 

BA 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ONION  VALLEY 

6*32 

OS 

PLUMAS 

120  53 

6530 

s 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

OHO 

6*93 

SHASTA 

40  29 

122  37 

980 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIOS  CAMP  FC  97  BE 

6*6S 

t 

LOS  ANGELES 

26 

34  15 

lie  06 

4250 

5P 

c 

ORANGE  COUNTY  RESVfi 

6*73 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  53 

662 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6*76 

09 

FRESNO 

36  37 

10A 

10A 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6*96 

01 

HUMBOLDT 

41  22 

124  01 

161 

4P 

CAL  DIV  BEACH  *  PARKS 

ORL  AND 

6506 

02 

GLENN 

23 

39  *5 

122  12 

234 

8A 

ORL AND  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

6900 

HUMBOLDT 

41  18 

5P 

5P 

E  J  ANDERSON 

OROVJLLE 

6921 

01 

BUTTE 

39  30 

121  33 

171 

lit 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIOGE 

6929 

02 

SUITE 

39  31 

121  34 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

OROVILLE  RANGER  STA 

BUTTE 

6 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

69  92 

MARIPOSA 

37  38 

119  33 

DWR  +  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

6969 

" 

VENTURA 

33 

34  12 

49 

55 

BA 

CITY  OF  OXNARD 

OZENA 

6976 

06 

VENTURA 

K 

34  42 

119  19 

3705 

5P 

JEFF  BUTLER 

PACHECO  PASS 

rj; 

MERCED 

37  04 

121  11 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  MOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

38  45 

120  30 

3*40 

BA 

FLOYD  P  POOLE 

6602 

LOS  ANGELES 

150C 

5P 

:  E  K  BARR 

PAICINES  OMRWALL  RANCH 

6610 

SAN  BENITO 

121  22 

'  JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE 

66i  ■• 

)1 

LOS  ANGELES 

3*  33 

118  06 

C         !  PALMDALE    IRRIG  DIST 

PALMDALE  FA A  AIRPORT 

6627 

01 

LOS  ANGELES 

34  38 

118  05 

2517 

Mil 

Nil 

FED  AVIATION  AGENCY 

palm  springs 

" 

)7 

RIVERSIDE 

33  *9 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

01 

RIVERSIDE 

33  49 

8505 

7A 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

Palo  alto  city  hall 

SANTA  CLARA 

* 

37  27 

122  08 

23 

BA 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

f .  f,  1- 

0* 

MONTEREY 

2* 

36  21 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

P ALOMAR  Ml  OBSERVATORY 

6657 

SAN  0 1  EGO 

33  21 

116  52 

5545 

IP 

IP 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VEROES  EST  FC*30 

LOS  ANGELES 

lie  23 

216 

SUPT.  OF  STREETS  •  PKS. 

PANOCHE 

6673 

0^ 

SAN  BENITO 

36  36 

120  50 

1265 

s: 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  CREEK 

6677 

OS 

FRESNO 

120  35 

370 

8A 

U 

C           EMPLOYEE  ENTERPRISER 

PARADISE 

b& es 

BUTTE 

23 

39  46 

121  38 

1780 

8A 

BA 

PACIFIC  GAS*ELEC  CO 

PARADISE  MEADOW 

■  5 

TUOLUMNE 

38  03 

7700 

S  hETCh  HETCHY  wTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

17 

SAN  8ERDINO 

3*  17 

114  10 

736 

7A 

C           METRO  WATER  DISTRICT 

PARKFIELD 

6703 

MONTEREY 

35  53 

120  26 

PARKFIELD  7  NNW 

6706 

- 

MONTEREY 

2* 

36  00 

120  28 

3590' 

C           RAUL STON  P  MORRISON 

PASADENA 

6719 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

lie  09 

864 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

39  53 

122  32 

755 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

35  38 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

SN  LUIS  OBPO 

35  4] 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

67*2 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

120  38 

80  3 

■■■1 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATT IWAY 

KERN 

34  56 

119  23 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

TEHAMA 

23 

121  54 

1840 

7A 

MRS.    MARY  M.  WRIGHT 

PEAR  LAKE 

J' 

36  36 

118  40 

9700 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PERRIS 

6816 

RIVERSIDE 

33  47 

1470 

5P 

'  STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA  F[RE  STA  2 

6*2  ( 

01 

SONOMA 

122  38 

16 

SP 

3f 

C         j  PET ALUM A  FIRE  OEPT 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

6S62 

at 

34  34 

119  10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

6S91 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

3286 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEFT 

PINECREST  SUMMIT  R  S 

6B93 

0! 

TUOLUMNE 

38  15 

120  00 

5600 

C 

USFSt  DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  DAM 

6896 

:■' 

FRESNO 

36  49 

119  20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

SAN  BENITO 

36  29 

1307 

4P 

*P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIflU  2  ESE 

VENTURA 

34  24 

118  45 

730 

?A 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

02 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PLACER" 1LLE 

,. 

02 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  48 

1890 

8A 

B  i 

P  G  +  E  COMPANY 

PLACERVILLE   1 FG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  44 

2755 

SA 

8A 

SA 

INST  FST  GENETICS 

PLACERV1LLE   OISP  PLANT 

696* 

D2 

EL  DORADO 

1 

38  44 

120  51 

1546 

C 

CITY  OF  PLACERVILLE 

PLASKETT 

6*72 

01 

GLENN 

39  44 

122  51 

6580 

5 

U  S  F  S*  CAL  DEPT  WTR 

PL AT  I N A 

6979 

SHASTA 

23 

40  22 

122  53 

2260 

5P 

JOHN  A.   FfiEDR I CK  SON 

PLUMAS  EURE*A    STATE  PK 

6  9  98 

02 

PLUMAS 

39  45 

120  42 

5165 

C         plumas  Eureka  st.  pk. 

POINT  ARENA 

7009 

MENDOCINO 

1  7 

38  55 

123  42 

210 

5P 

5P 

C         ,  CALIF  OIV  OF  FORESTRY 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 

if 

SNTA  BARBARA 

33 

34  34 

76 

i  i  P 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

702* 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

121  17 

59 

Llf 

U  S  COAST  GUARD 

705  ■ 

LOS  ANGELES 

26 

34  04 

835 

5P 

5P 

j  E  AOAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  01 

50 

8A 

s; 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

* 

36  04 

119  01 

393 

8A 

JOHN   H  DAYBELL 

PORTOLA 

7  )8J 

02 

PLUMAS 

8 

39  48 

120  28 

4838 

F.  W*  COLE 

PORTUGUESE  MEAOOW 

1  d  g  j 

0' 

TULARE 

i  . 

39  46 

7000 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

TULARE 

35  48 

118  38 

4  960 

5S 

PANORAMA  HTS  LOOGE 

POTTE"  VALLEY   J  SE 

7108 

MENDOCINO 

22 

39  18 

RUSSELL  E  NEAR 

POTTER  VALLEY  Ph 

7109 

MENDOCINO 

39  22 

123  08 

1015 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

SAN  DIECO 

33 

32  57 

117  04 

900 

POWAY   FIRE  DEPT 

PRAOO  DAM 

7123 

Ot 

P1VERS1DE 

28 

33  53 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7130 

MONTEREY 

2* 

120  42 

2  300 

ss 

ss 

NELSON  H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

7179 

05 

Tulare 

10 

36  07 

118  32 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7195 

02 

39  56 

120  57 

3409 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

flAMONA  SPAULOING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  04 

116  51 

1480 

6P 

6P 

LOUIS  8  SPAULD I NG 

RANCHITA 

SAN  DIEGO 

13 

4110 

W  A  WILKINSON 

RANDSBURG 

7 

KERN 

15 

35  22 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  F|RE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

FRESNO 

11 

36  59 

9900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAYMOND  9  N 

'.'7  1 

09 

MAR IPOSA 

27 

37  21 

1210 

6f 

willard  Johnson 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

TEHAMA 

Z3 

40  09 

122  15 

342 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  1  SE 

7295 

0 1 

23 

122  23 

47C 

C 

CITY  OF  REDOING 

REDDING  FIRE    STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

40  35 

122  24 

5P 

SP 

REOOING  FIRE  OEPT 

REDLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

2B 

34  03 

117  11 

MID 

2P 

REOLANOS  DAILY  FACTS 

7339 

- 

SAN  MATEO 

4 

37  29 

122  14 

31 

5P 

SP 

CITY  FIRE  DEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7331 

01 

22 

39  16 

123  12 

718 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRESA 

7J70 

SACRAMENTO 

38  42 

121  10 

305 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7*0* 

HUMBOLDT 

7 

40  02 

123  47 

500 

CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 

'RICHMOND 

7*  lii 

CONTRA  COSTA 

37  56 

55 

CITY  OF  RICHMOND 

«IO  VISTA 

.'  <. ..  - 

SOLANO 

Zl 

38  09 

121  41 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 

7*70 

R 1  VERS  IDE 

33  57 

840 

5f 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  ExP  STA 

7*73 

01 

RIVERSIDE 

11 

33  58 

117  20 

1015 

8A 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

PLACER 

1 

39  10 

6250 

S 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

HOCK  CREEK 

7410 

INYO 

1  9 

37  27 

9670 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKL IN 

7516 

02 

PLACER 

38  48 

121  14 

239 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEAOOW 

7  5  60 

OS 

FRESNO 

27 

37  19 

118  52 

SO  CALIF  EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7*  7', 

J' 

33  98 

900C 

! 

CALIF   STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

7560 

SHASTA 

23 

2117 

8A 

MR S   MARIAN  L  BERTAGNA 

RUNNING  SPRINGS   1  E 

15 

34  12 

117  03 

5965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

37 

38  06 

7900 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

SACRAMENTO 

23 

121  30 

17 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  0UREAU 

'SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  30 

19 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

r  f  M  A  M  A 

23 

122  48 

3850 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

NEVADA 

39  26 

120  1* 

6337 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

76*3 

NAPA 

17 

38  30 

122  28 

255 

6P 

Edwin  l  Paulson 

SAINT   HELENA   A  WSW 

01 

NAPA 

17 

38  30 

122  32 

1780 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT   HELENA    T  HE 

23 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  A8REU 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

- 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

625 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  2  E 

MONTEREY 

80 

5P 

salinas  rural  f  d 

SALINAS  FAA  AP 

MONTERy 

121  36 

re  rl 

SN  LUIS  OBPO 

2' 

33  20 

120  30 

137! 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

1 1 1 1 

SNTA  BARBARA 

34  33 

120  24 

250 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7669 

AMADOR 

16 

38  30 

3700 

3P 

3P 

s 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SALVER  RANGER  STATION 

i>  ■-m 

TRINITY 

35 

40  93 

123  35 

623 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

CALAVERAS 

2 

36  10 

65* 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUlM 

7711 

LOS  ANGELE5 

28 

34  10 

117  *0 

2  394 

2P 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

P71A 

MONTEREY 

2* 

36  01 

121  19 

1060 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

7716 

MONTEREY 

2* 

36  01 

120  3* 

439 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

20 

36  31 

1355 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNAHOINO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

20 

34  08 

1125 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  CAM 

7731 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

600 

CALIF   WTR   ♦   TEL  CO 

SANDBERG  PTL  FCI JOB 

773* 

LOS  ANGELES 

ir 

3*  *3 

118  43 

4025 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

7735 

0( 

LOS  ANGELES 

29 

3*  *3 

118  4* 

Nil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

77*0 

SAN  DIEGO 

13 

32  44 

117  10 

19 

MID 

M10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  OIMAS   F|RE   WD  FC95 

l( 

LOS  ANGELES 

26 

34  06 

117  *a 

933 

SAN  01  MAS  FIRE  STA 

san  d i  mas  tanbark  flat 
san  em  i  go  10  ranch 
san  felipe  highway  sta 
san  fernando 
san  fernando  ph  3 
s  f  richmond  sunset 
san  franc  i  sco  wb  ap 
s  f  federal  building 
san  gabriel  canyon  ph 
san  gabriel  dm  fc425be 

san  gabriel  fire  dept 
san  gregorio  2  se 
san  jacinto 
san  jacinto  Ranger  sta 
san  joaouin  exp  range 

SAN  JOSE 

SAN    JUAN  BAUTISTA  3SSE 
SAN   JUAN  GUARO  STATION 
SAN  LUIS  0AM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

'SAN  MATEO 

NICOLAS  ISLAND 
'SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA   FIRE  STATION 
SANTA   ANA   R I VER   PH  3 
SANTA   ANA  RIVER   PH  1 
SANTA  ANITA   FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA   CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 
SANTA    FE  DAM 
SANTA  MARGARITA   2  SW 
SANTA   MARGARITA  BOOST 
SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
i.flNT  I  Ar,r  1-..-.M 

saugus  pwr  pl  no  1 
sawyers  bar  ranger  sta 

'SCOT  I A 

SEARSV 1LLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEP'JLVEDA  DAM 

SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHI NGLETOWN  2  E 
ERRA  CITY 

ERRAVILLE  RANGER  STA 
GNAL  HILL  FC  415 
LVERADO  RANGER  STA 
SQUOC  SOUTH  FORK  CMP 


LO:  AN  GE  i  F  S 
KERN 

los  angeles 
los  angeles 
san  francisco 
san  mateo 
san  franc  1  sco 
los  angeles 
lO1  angele; 


RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

'-■1    .  I.J  I  ':  OBPO 


04    SAN  MATEO 
06  VENTURA 

06  ORANGE 
06'  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 
06  LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 


976 

8014  06|  LOS  A* 
8029.  01  SISKIYOU 
8045  01  HUMBOLDT 
8068  04  SAN  MATEO 
8072  01  SONOMA 
8074  03  LASSEN 
8092  06  LOS  ANGELES 


02  SHASTA 

06|  LOS  ANGELES 

01  HUMBOLOT 


02  SIERRA 

06  LOS  ANGELES 

061  ORANGE 

06  SNTA  BARBARA 


SLACK  CANYON 

.OUGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEOAO 
SOME  SB AR  1  W 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONOPA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S    E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC  396  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPR I NGV I LLE  7  ENE 

SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPR INGVI LLE  TULE  HDWKS 
SQUAW  VALLEY 
SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 

ANDISH  1  E 

AND  I  SH-H I CK  E  Y   ST  PK 

AN1SLAUS   POWER  HOUSE 

ATE  LAKES 

IRLlNG  CITY  RS 

OCKTON  DISPOSAL  PL 
OCKTON  WBAP 
OCKTON  FIRE  STATION 
OCKTON  MOwRy  BRIDGE 
ONYFORD  COOLEY  RANCH 
ONYFORD  RANGER  STA 

GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEAOOW 
RawBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEAOOW 
SUNL AND 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 

susanville  airport 
susanville  1  wnw 
sutter  hill  ranger  sta 

ahoe  city 

albot  camp 
ehachapi 

Ehachapi  Ranger  sta 
ejon  rancho 

ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 
MfRMAL    FAA  AIRPORT 
HOUSAND  OAKS 
HREE  RIVERS  6  SE 

HfiEE  RvRS  EDISON  Ph  2 

HREE  RVRS  EDISON  Ph  1 

IGER  CREEK  PH 

OPANGA   PATROL   STA  FC6 

ORRANCE 

RABUCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

RACY  CARBONA 

RACY  PUMPING  PLANT 

R  INI T Y  DAM  VISTA  PT 


RUCKEE  RANGER  STATION 
UJUNGA  MILL  CR  FC  4  70 
ULEFIELO 
ULELAKE 

UNNEL  RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 
URLOCK 

UflNTABLE  CREEK 
USTIN    IRVINE  RANCH 


.  LOMAS       8272  01 


8353  05 

8355  03 
8376 

8380  iS 


SONOMA 

MONTEREY 

SACRAMENTO 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 

SISK lYOU 

VENTURA 

VENTURA 


TUOLUMNE 
MONO 

SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

Tulare 

PLACER 

SAN  0ERDINO 

SAN  BERDINO 

LASSEN 


TUOLUMNE 
FRESNO 
BUTTE 

83  94 
9556 
B560 

8562  06  SAN  JOAQUIN 

COLUSA 
8580  021  COLUSA 
6587  02  GLENN 
8591, 02  SHASTA 
8606   02    'UB A 

OBPO 


FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

PLACER 
KERN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TulaRE 

TULARE 

Tulare 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
ALAMEDA 
TR | N [ TY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 


TULARE 
TUOLUMNE 
STANI SLAUS 
SHASTA 
ORANGE 


3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

3*  12 

117  46 

2  720 

35  00 

119  11 

37  01 

121  20 

J65 

t«    i  7 

118  28 

977 

3*  19 

118  30 

1250 

122  30 

32 

37  37 

122  23 

8 

37  47 

3*  09 

117  54 

74* 

3*  12 

117  52 

1481 

3*  06 

118  06 

450 

37  IB 

122  22 

279 

33  47 

116  56 

1535 

33  47 

116  58 

1560 

1100 

37  21 

121  54 

67 

121  31 

62  0 

33  36 

117  31 

730 

37  03 

277 

33  16 

120  40 

319 

122  19 

30 

33  1* 

119  27 

565 

33  *5 

117  52 

115 

117  06 

1970 

3*  09 

2763 

2035 
* 

34  26 

119  50 

119  37 

4000 

33  24 

11B  25 

1568 

121  56 

88 

36  59 

122  01 

125 

34  07 

35  22 

120  38 

1200 

1100 

120  27 

236 

34  01 

118  29 

34  00 

118  30 

15 

34  2 

119  05 

263 

38  27 

122  42 

167 

34  37 

120  06 

600 

34  35 

118  27 

2105 

41  18 

123  08 

2169 

40  29 

124  06 

139 

37  24 

122  14 

350 

38  Zl 

122  49 

1*5 

120  16 

4*40 

34  10 

lie  2B 

7*0 

40  43 

122  25 

1076 

33  57 

117  54 

660 

40  02 

55 

(8  *o 
40  JO 

121  51 

3535 

120  36 

19  15 

120  22 

4975 

118  10 

100 

13  45 

117  39 

1095 

34  46 

119  46 

2500 

'8  "1 

123  OB 

1930 

36  05 

120  40 

173C 

36  26 

33  52 

116  41 

1940 

37  50 

119  30 

8700 

!■<  19 

120  22 

6865 

36  26 

121  20 

195 

123  29 

550 

34  17 

lie  5e 

485 

119  03 

510 

3B    l  I 

122  27 

20 

120  23 

.  7,  . 

38  21 

119  27 

6886 

123  00 

27 

'7  30 

119  36 

5120 

7120 

9580 

...    0  3 

680 

36  36 

121  41 

60 

36  10 

118  42 

2  47C 

36  0  8 

118  4B 

105C 

36  12 

118  39 

4070 

117  15 

5239 

117  14 

5660 

40   2  2 

120  24 

4030 

850 

18  0" 

120  22 

1130 

10300 

39  54 

121  32 

351B 

37  56 

121  20 

U 

121  15 

22 

>7  ^fl 

121  ie 

11 

37  91 

15 

39  15 

122  40 

3015 

39  23 

122  33 

1168 

39  35 

122  32 

BO 

121  56 

3300 

39  34 

121  06 

3B08 

3  00 

120  23 

390 

37  05 

119  13 

6241 

34  16 

lie  ie 

1460 

36  54 

121  50 

65 

120  34 

105 

34  16 

lie  40 

4  0    2  3 

120  33 

4148 

40  26 

4555 

3B  23 

1566 

J5    0  9 

1025 

39  10 

120  09 

622B 

39  12 

120  22 

6000 

35  08 

118  27 

3975 

35  08 

118  27 

3971, 

35  02 

lie  45 

40  52 

120  27 

5300 

120  21 

5  900 

J8  t.f 

122  49 

1600 

33  38 

116  10 

■  120 

3*  11 

lie  51 

lie  51 

2200 

US  63 

ue  52 

36  28 

120  27 

2355 

34  03 

118  36 

745 

UB  20 

970 

121  25 

105 

121  25 

140 

121  35 

61 

122  46 

2500 

39  *7 

117  23 

1695 

39  20 

120  11 

5960 

34  2  3 

116  05 

4643 

33  09 

*1  98 

121  28 

4035 

36  22 

6950 

37  53 

119  20 

B600 

120  51 

115 

40  46 

122  16 

1080 

33  ** 

116 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
Y  SAN  FRANC I  SCO 
WEATHER  BUREAU 
WEATHER  BUREAU 
.ADENA  WATER  OEPT 
ORB I N  R.  WATK1NS 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY   J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
!  FOREST  SERVICE 

MRS  GAYE   D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
S  BUR  RECLAMATION 
L  STATE  POLY  COL 

TY  FIRE  DEPARTMENT 
S  WEATHER  BUREAU 
■DEPENDENT  JOURNAL 
NTA  ANA  FIRE  OEPT 
i  CALIF  EDISON  CO 
l  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUE8KERT 
SANTA  BARBARA    SWG.  TR, 
FED  AVIATION  AGENCY 
V   STATION  K£YT 

S  WEATHER  BUREAU 
INIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD    S  PlLECKI 

.  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  F IR£  DEPT 

RENCE  S  NEWBERRY 
A  YNEZ  HIGH  SCHL 
'  WILLIAM  0  SAPPINGTON 
L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  ' 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAMMENS 
'  MRS  GEORGE  W  RUMl 
,  CORPS  OF  ENGINEEi 


■  U  S  BUR  RECLAMA 
SHELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  M 
:  THEODORE  B  HEUS 
|  MRS  JANICE  M  SU 

LEE  WITHYCOMBE 
1  U  S  FOREST  SERV: 
I  GEORGE   I  OSBORNE 
rnaoz  nf 


JOHN  K  LEITHOLD 
1  STATE  DIV  OF  FS 
j  MRS  MABEL  VAN 

PALM  SPRINGS  WTR 
Si  DEPT  WATER  RESOUl 
i  U  S  FOREST  SERV 

JOHN  N  FRANC  ION 
I  HRS  GEORGIA  ANN 

LAwTON  INVESTMENT 
'  BERylwOOD  INvES 


ION 


CE 


CO 


2P  2P 
4P  *P 


6P     6P  6P 


,  LAURENCE  W  I 
i    I  STATE  DIV. OF  FORESTRY 
1  STATE  DIV  OF  I 
U  S  COAST  GUARO 
<    i  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S.  CALIF.  E01SON  CO. 
S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
R  S  HUTCHISON 
WALTER  R.  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY    STATE  PK 
SQUIRREL   INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  OlV  BEACH  4  PKS 
P  G  +  E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

CITY  OF  STOCKTON 
JUS  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  DEPT 

FREO  M  COOLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  UN] T  WU  ASSN 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUOER 
SUEY  RANCH 

S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 
CAL  OIV  BEACH  *  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN   FIRE  STA 
i      DAVID  BARR 

STATE  OlV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  +  FD 
DARYL  K  DE  WALT 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
TE JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
S  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  DEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
|  P  G  *  E  COMPANY 
CO  FIRE  OEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
>E  R  TUGEL 
T A  CARBONA  IR  CO 
BUR  RECLAMATION 
BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  +  C  CORP 
.  FOREST  SERVICE 
ANGELES  CO  FCD 
!N  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
i  WEATHER  BUREAU 
■  DEPT  WATER  RESOURCES 
it  A  PEARSON 
bur  Reclamation 
irvine  company 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


TwENTYN INE  PALMS 
Twin  lakes 
twitchell  dam 

IUK  I  AM 

UK  I  AH  A  W5W 

)N  OIL  SIEARNS  A 
IU  c  l  a 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  T  W 
UPPER  LAKE  RANGE"  S 

UPPER  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

:r  TRES  P1NOS 
vacaville 
valleton 

valley  center  6  n 
valyeRmo  Ranger  sta 
vanoenberg  af8 

NUYS  FC  15B 
VENADO 

VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

VIDETTE  MEADOw 

VINCENT  FIRE  STA  FC120  | 

VI NTON 

VISALIA 

VISTA  2  NNE 

VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOL T A  POWER  HOUSE 
IALLACE    1  SE 
IALMAR  SCHOOL 
I ALNUT  CREEK  2  ESE 
IALNUT  CREEK  2  ENE 
IALNUT  CREEK  *  E 
[ALNUT  GROVE 
(ALNUT  PTL    STA  FC102C 
IARNER  SPRINGS 
IASCO 


I  8E*DIN0 

J  SNT A  8AP8AR A 
MENDOCINO 
MENDOCINO 

■  ORANGE 

i  LOS  ANGELES 

.  SAN  8ERDINO 
LAKE 


HUMBOLDT 
>  04  ALAMEDA 

•  SAN  BENITO 
l  02  SOLANO 
OA  MONTEREY 

06  SAN  DIEGO 

07  LOS  ANGELES 
06  SNT A  BARBARA 
06  LOS  ANGELES 
01.  SONOMA 


273 

I  VENTURA 
30ll  051  FRESNO 
12S  07  SAN  BERDl NO 
FRESNO 

ANGELES 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  01  EGO 
EL  DORA00 
SHASTA 


}90  a: 


CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA   COS T A 
CONTRA  COSTA 
0*1  CONTRA  COSTA 
02  SACRAMENTO 
0*1  LOS  ANGELES 
06,  SAN  DIEGO 
Oil  KERN 


120  03 

120  19 
123  12 
123 

117  S2 

ne  27 

117  39 

123  02 

122  55 

12*  11 

122  10 

121  02 

122  00 


120  35 

118  27 

123  01 

114  18 

118  59 

117  18 


1 1 7  1* 
120  *7 
122  26 


117  52 
116  38 
119  20 


1605 
152* 
13*7 


9500 
3135 
*9*5 





U  S  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
SANTA  MAP  I A  VLY  WCD 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOR IE  S  DORY 
UNION  OIL  CO 
UCLA 

LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUETTE 
U  S  FOREST  SERVICE 

WESLEY  C  "OSCOE 
E  BAY  MUN  UTL  01ST 
ELOON  FANCHER 
E  H  UHL 

MRS  AMY  CURTIS 

JOHNSON  NURSERY 

U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  AIR  FORCE 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

JOHN  B  HARPER 

STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EOISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  01ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  CO  F1R£  DEPT 
FRANK  DOT  T A 
TULARE  CO  C  OF  C 
VISTA  FIRE  DEPT 
ERNEST   R  STEWARD 
MRS    I  BENE   M  VOLLMERS 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CLARION   E    VAN  SCHAICK 

MILTON  H.    BR  1 NTON 

RAY    1    WHI TTEMORE 

TOM A  S   S  VANASEK 

MRS  BETTY  8.  FAIRCLOUOH 

INACTIVE  */20/61 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
RESORT  CO 
CO  FSTRY  ♦  F  0 


STA 


WASIOJA  PHOENIX  RANCH 
WAT  SONV ILLE  WATERWOP.K 
WAWONA  RANGER  STATION 
WE AVER V | LLE  K, 
WEED  1  S 

WELDON    1  WSW 
WENOEL   10  SE 
WEST  8IG  PINE 
WESTHAVEN 
WEST   POINT    3  SW 

WESTVI LLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WHEELER  SPRINGS  7  N 
WH I SKE Y TOWN  RES 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 
WHITTIER  FC  106  D 

LLIAMS 

LLITS  1  NE 

LLITS  HOWARD  FOR  «S 

LLOW  CREEK  RANCH 

LLOWS 

NCHESTER 

NTERS 
WOFFORO  HE IGHTS 
WOOOCHUCK  MEADOW 
WOODFORDS 


WOODLAND  1  WNW 
WR IGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YOR8A  LINDA 

YORKvlLLE 

YOSEMITE  national  PARK 
YffEKA 


9*58  06   SNTA  BARBARA 
9*73  0*  SANTA  CPuZ 
9*62  05  MARIPOSA 
TRINITY 
S I SK I  YOU 
KERN 
LASSEN 

SNT A  BARBARA 
95601  05  FRESNO 
9583  05  CALAVERAS 

9597  02  PLACER 
9602  05  TULARE 

9615|  06  VENTURA 
06  VENTURA 
"  SHASTA 


MONO 

SACRAMENTO 
LOS  ANGEL E  5 

COLUSA 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

MODOC 

GLENN 


YOLO 
KERN 
FRESNO 
ALPINE 

YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
MAR  I POS A 
SISKIYOU 


IS  1* 
21  05 

ie  02 


23  19 

20  *5 

22  12 

17  05 


21  *8 

21  57 
20  I* 


OBSERVATION 

TIME  AND 
TABLES 


phoenix  Ranch 

city  of  wa t sonv ille 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER   I  K1MREY 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  F  I  L I  PELL  I 
u  s  weather  Bureau 
BOSTON  RANCH  CO 
W  8  HANKER 

DEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  OIST 
ROSCOE  G  WIL8ER 
U  S  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS.  BO-JEAN  PARKER 
WHITTIER  WATER  DEPT 

CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 
STATE  Dlv  OF  FSTRY 
HAROLD  BRlGGS 
HOWARO  r  allard 

JIM  M  8LACKMORE 
J   NE W TON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  WILMA  C  BAflR 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 
MARvlN   E  WARE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINOA  WATER  CO 
MPS  LOLA  A  HtJLBERT 
U   S   NAT   PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 


DRAINAGE  CODE      1  -  AMERICAN     2-CALA  VERAS     3-CAHSON     4-CENTRAL  COAST     S-COLORADO    6-DESERT     7-EEL     8-FEATHER     9-KAWEAH     10-KERN  11-KINGS 

13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  16-MOK ELUMNE  17 -NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-FIT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  2S-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ 
33-SOUTH  COAST    34 -STANISLAUS     35-TRJN1TY      36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologlst ,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street  San 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

(JBSERV  ATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  tunes  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  taJte  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  In  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.S.T.,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  .  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  B:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table.  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

L V A PORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVIMONS.  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  Is  missing.    See  "Dally  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset, 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE:  Temperatures  averaged  well 
below  normal  over  most  of  the  State  during  April, 
with  some  departures  in  the  mountains  amounting 
to  3°  and  4°  or  more.  In  general,  the  first  half  of 
the  month  was  cold,  while  the  last  half  was  warm. 
Several  stations  reported  consistently  below  nor- 
mal daily  mean  temperature s from  the  1  st  through 
the  15th,  and  consistently  above  normal  values 
from  the  16th  through  the  end  of  the  month.  At 
Fresno,  the  maximums  on  the  8th,  9th,  10th,  and 
11th  were  the  lowest  ever  recorded  on  those 
dates,  while  maximums  on  the  27th,  28th,  and 
29th  were  the  highest  for  the  dates.  Also,  the 
minimum  at  Mt.  Shasta  on  the  28th  was  the 
warmest  of  record  for  the  date,  and  the  maximum 
at  Bakersfield  on  the  28th  was  the  highest  ever 
recorded  in  April. 

PRECIPITATION:  Precipitation  was  above  nor- 
mal in  nearly  all  parts  of  the  State,  with  soma 
departures  amounting  to  more  than  4  inches.  The 
persistent  rain  early  in  the  month  set  several 
new  records.  Eleven  consecutive  days  of  rain 
at  Bakersfield  is  the  longest  such  period  observed 
in  April,  while  10  consecutive  days  of  rain  in 
Burbank  was  the  longest  period  ever  recorded 


at  the  station.  At  Mt.  Shasta  it  was  the  third 
wettest  April  of  record.  Burbank  and  Long 
Beach  had  the  wettest  April  in  the  records, 
while  Los  Angeles  City  Office  and  San  Diego 
had  the  second  wettest.  San  Diego  also  reported 
the  wettest  month  of  any  name  since  March  1958. 
The  airport  at  Los  Angeles  experienced  the  wettest 
April  since  1926.  The  cloudiness  was  reflected 
at  Red  Bluff  by  the  third  lowest  percentage  of 
sunshine  ever  recorded  for  April. 

STORMS:  A  number  of  waterspouts  or  funnel 
clouds  were  reported  during  the  month  by  pilots 
and  aviation  weather  observers.  No  damage  was 
reported  except  for  minor  building  and  tree 
damage  at  Corralitos  on  the  1st  and  at  Costa 
Mesa  on  the  8th.  The  publication,  Storm  Data, 
provides  additional  details.  Local  flooding  oc- 
curred at  Delano  on  the  evening  of  the  1st 
following  heavy  showers,  and  mudslides  and  local 
flooding  occurred  in  the  Los  Angeles  basin 
around  the  8th.  The  extended  period  of  rain 
in  the  southern  part  of  the  State  resulted  in 
loss  of  wages  amounting  to  millions  of  dollars 
and  in  repair  costs  totalling  hundreds  of  thousands 
of  dollars. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

£ 
a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

SO  or  Mc  r.i 

1.00  or  More 

g  < 

}  X 

'A  Z 

0  * 

S  i 

S  0 

a  n 

.       »  # 

NORTH  COAST 

CRAINAGE  01 

ALOERPOINT 

M 

M 

85 

21 

32 

8 

0 

1.1 

1 

0 

5.36 

.0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

60.  3 

42.9 

51,6 

8.? 

27 

28 

7 

412 

0 

0 

i 

0 

5.50 

1.43 

16 

0 

8 

4 

2 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

6'..  2 

41.2 

52,7 

=vP 

28 

30 

373 

1 

0 

I 

0 

4.5  l 

1.10 

19 

.0 

0 

1  1 

3 

1 

CALLAHAN  RANGER  STA 

60.8 

35.  1 

48.3 

8  1 

27 

26 

7 

493 

0 

0 

1  j 

0 

3.42 

1.46 

15 

,5 

0 

6 

2 

1 

CECILVILLE  SAWYER 

CLOVERDALE   3  SSE 

65.9 

45.5 

55.7 

-  2.6 

92 

27 

33 

7 

294 

l 

i) 

0 

0 

7.91 

5.12 

1.82 

16 

.0 

0 

IP 

6 

3 

CCVELO 

63.7 

38.9 

51.3 

88 

27 

28 

7 

408 

0 

0 

** 

0 

3.43 

1.13 

18 

.0 

0 

R 

2 

1 

CRESCENT  CITY  1  N 

58.  2M 

44. 7M 

51, 5M 

69 

2b 

33 

6 

398 

0 

0 

0 

0 

9.5^ 

2.31 

15 

.0 

0 

9 

5 

3 

DUTTONS  LANDING 

64.6 

45  ,4 

55.0 

88 

27 

37 

11. 

301 

0 

0 

0 

0 

2.62 

.56 

18 

.0 

0 

7 

3 

0 

ELK  VALLEY 

61.7 

38,3 

50.0 

82 

26 

29 

7. 

442 

c 

c 

7 

0 

8.46 

2.39 

18 

2.0 

0 

12 

3 

3 

EUREKA  WB  CITY  R 

5-. 9 

45.2 

50,1 

-     .  3 

69 

19 

38 

3 

441 

0 

0 

0 

0 

5.60 

2.93 

1.56 

15 

.0 

0 

10 

5 

1 

FERNDALE   2  NW 

57.3 

45.0 

51,2 

70 

20 

36 

3 

409 

0 

0 

0 

0 

6.01 

2.59 

15 

.0 

0 

8 

4 

1 

FOREST  GLEN 

61. OM 

36.  1M 

48, 6M 

-  1.0 

85 

27 

25 

7 

486 

0 

'J 

10 

0 

7.55 

3.74 

2.17 

16 

.0 

0 

11 

4 

3 

FORT  BRAGG 

58.5 

45.2 

51.9 

69 

20 

38 

1  1  • 

386 

0 

0 

0 

0 

4.96 

2.19 

1.13 

15 

.0 

0 

10 

5 

1 

FCRT  BRAGG  AVIATION 

56. 7M 

44.  1M 

50. 4M 

66 

19 

34 

3 

428 

P 

0 

0 

0 

4.75 

1  .40 

15 

,0 

0 

9 

3 

1 

FORT   JONES  RANGER  STA 

62.5 

36.  7 

49,6 

79 

29. 

2* 

7 

455 

0 

0 

8 

0 

2.56 

.66 

1 

.0 

0 

9 

2 

0 

FCRT  ROSS 

58.4 

45.5 

52,0 

69 

26 

36 

1 1 

386 

0 

0 

0 

0 

6.38 

3.21 

1.37 

9 

.0 

0 

11 

7 

2 

GRATON   1  W 

65.6 

43.6 

54,6 

-  .7 

90 

26 

31 

1 1 

315 

1 

0 

1 

0 

5.13 

2.12 

.96 

8 

•  0 

0 

1  1 

5 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

66.7 

41.3 

54.0 

-  .6 

89 

28. 

32 

7 

331 

0 

0 

: 

0 

6.04 

3.32 

1  .44 

18 

.0 

0 

8 

3 

3 

HEALOSBURG 

68.7 

46,5 

57.6 

.2 

96 

26 

34 

7 

247 

z 

c 

0 

0 

5.75 

2,84 

1.52 

15 

.0 

0 

9 

3 

3 

HILTS 

58.0M 

37,  1M 

47. 6M 

77 

28 

27 

1 7 

511 

0 

0 

5 

0 

2.56 

.68 

1 

T 

T 

6 

7 

2 

0 

HCOPA 

66.4 

43.4 

54.9 

90 

27 

32 

6 

305 

1 

0 

1 

0 

6.19 

1.43 

16 

.0 

0 

9 

5 

3 

KENTF  IElD 

66.  3M 

45. 2M 

55.  3M 

.7 

88 

27 

36 

287 

0 

0 

0 

0 

6.55 

3.36 

1.83 

9 

.0 

0 

9 

4 

3 

KLAMATH  R 

58.1 

44.4 

51.3 

66 

26 

36 

7. 

405 

0 

0 

0 

0 

8.88 

2.77 

18 

,0 

0 

9 

6 

5 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

63.1 

37.1 

50.1 

88 

26 

28 

7 

432 

0 

0 

0 

5.63 

1.27 

18 

,0 

0 

11 

3 

3 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

53.6 

34.8 

44.2 

74 

28 

24 

7 

618 

0 

0 

1 1 

0 

2.54 

.80 

16 

6.6 

3 

1 1 

7 

1 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

55.0 

31.6 

43.3 

77 

28 

23 

4 

642 

0 

0 

19 

0 

2.69 

.62 

1 

8 

3 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

68.3 

46.  1 

57.2 

.7 

91 

26. 

33 

7 

251 

3 

0 

0 

0 

3.29 

1.56 

1.00 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

58. AM 

42. OM 

50. 4M 

74 

26 

32 

12 

431 

0 

0 

1 

0 

7.6a 

1.86 

15 

,0 

0 

9 

7 

3 

ORLEANS 

68,6 

41.9 

55,3 

90 

26 

30 

6 

291 

1 

0 

1 

0 

4.53 

1.45 

1.15 

17 

.0 

0 

9 

4 

2 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

65.8 

45.  1 

55,5 

-      .  1 

90 

26 

33 

7 

286 

1 

0 

0 

0 

3.5  ' 

1  .80 

1.05 

9 

.0 

0 

8 

3 

1 

POINT  ARENA 

57. OM 

45. 4M 

51.2M 

65 

26* 

37 

7 

408 

0 

0 

0 

0 

6.59 

1.76 

8 

.0 

0 

9 

6 

2 

POTTER  VALLEY  PH 

70. 9M 

40, 4M 

55.  7M 

90 

26 

29 

11 

287 

1 

0 

p 

4.  74 

1.87 

1.18 

15 

,0 

0 

IP 

3 

1 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

62,9 

43,6 

53.3 

88 

27 

34 

7 

356 

0 

0 

0 

0 

8.01 

1.66 

19 

.0 

0 

1  1 

6 

4 

SAINT  HELENA 

67.5 

44,6 

56.  1 

-  .6 

91 

26 

30 

7 

277 

1 

0 

I 

0 

4.59 

2.17 

1.42 

9 

.0 

0 

6 

4 

2 

SALYER  RANGER  STATION 

65.* 

44.  1 

54,8 

89 

27 

32 

7 

310 

0 

0 

3 

0 

4,86 

•  0 

c 

SAN  RAFAEL 

68,0 

M 

M 

91 

26 

39 

3 

2 

0 

0 

0 

4.64 

1.22 

8 

.0 

0 

•) 

4 

2 

SANTA  ROSA 

66.8 

43.6 

55.2 

-  ,8 

93 

27 

32 

11 

305 

2 

0 

1 

0 

5,04 

2.71 

1.31 

9 

.  0 

c 

10 

5 

1 

SCOTIA 

58.7 

45.6 

52.2 

.7 

73 

27 

37 

7 

378 

0 

0 

0 

0 

8.7  ' 

5.69 

2.76 

15 

.0 

0 

11 

5 

3 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

68.6 

43.9 

56.3 

93 

26 

30 

7 

273 

0 

3.44 

1,13 

9 

,0 

0 

5 

3 

1 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

57.4 

38.0 

47.7 

79 

29. 

27 

11 

513 

0 

0 

8 

0 

5.46 

1  .  34 

19 

1  ,  3 

1 

8 

I  P 

5 

1 

TULELAKE  //R 

58.2 

34.0 

46.  1 

75 

28* 

23 

3 

562 

0 

0 

13 

0 

1,50 

.  72 

,44 

16 

T 

T 

10 

5 

0 

0 

UK  I  AH 

6  7.7 

43.5 

55,6 

_    i  9i 

92 

26 

32 

11. 

295 

2 

0 

2 

0 

4.9P 

2.53 

1  .54 

15 

•  0 

0 

8 

4 

1 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

60.7 

37.7 

49.2 

-  2.0 

85 

28. 

25 

11 

468 

0 

0 

4.39 

1  ,99 

1.19 

19 

T 

0 

10 

3 

1 

WEED  1  S 

55.2 

34.4 

44.8 

78 

28 

27 

598 

0 

0 

14 

0 

7.40 

2.00 

16 

13.0 

3 

11. 

13 

5 

2 

WILLITS  1  NE 

62.7 

41.3 

52.0 

84 

26 

30 

11. 

385 

0 

0 

2 

0 

5.1  1 

1.20 

15 

.0 

0 

9 

4 

1 

YREKA 

60.7 

38.  1 

49.4 

.4 

80 

29. 

29 

11 

457 

0 

0 

5 

0 

1  .96 

1,04 

•  77 

7 

,0 

0 

5 

1 

0 

DIVISION 

51  .8 

-  1.4 

5.24 

2.64 

#      «  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

57.3 

32. 7M 

4  5.0M 

76 

27 

22 

1 1 

594 

0 

0 

1  5 

0 

1.91 

.59 

1 

3.0 

T 

10 

8 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

58.9 

32.6 

45.8 

.4 

77 

29 

22 

17 

570 

0 

0 

lb 

0 

1.76 

.73 

.68 

1  1 

9.5 

7 

1  1 

5 

1 

0 

AUBURN 

65.1 

46.0 

55.6 

-  1.5 

86 

27 

35 

11. 

310 

0 

0 

0 

0 

6.03 

3.00 

1.95 

10 

.0 

0 

9 

3 

2 

BERRYESSA  LAKE 

66,  1 

46.9 

56,5 

86 

2a 

37 

11. 

271 

0 

0 

0 

0 

3.  36 

1.19 

9 

.0 

0 

1  1 

8 

2 

1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPCRT//R 

48.8 

36.0 

42.4 

-  3.2 

72 

26 

24 

11 

669 

0 

<. 

12 

c 

8.91 

4.09 

1.78 

16 

40.8 

35 

1  1 

7 

3 

BOWMAN  DAM 

49.5 

33.  n 

4  1,6 

-  3,6 

70 

27 

22 

1 1 

698 

0 

0 

16 

0 

9.36 

4.21 

3.32 

16 

45.0 

59 

10 

15 

6 

2 

BROCKS  FARNHAM  RANCH 

69.5 

44.6 

57.1 

-  1.1 

87 

29. 

33 

7 

247 

0 

0 

0 

p 

1.9' 

,66 

.90 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

BURNEY 

58.3 

35.2 

46.8 

78 

28 

26 

4 

542 

p 

0 

1 2 

0 

3.5  1 

.  79 

16 

6.0 

3 

9. 

1  P 

1 

0 

CANYON  DAM 

54. 7M 

32.  7M 

43  •  7M 

-  1.1 

72 

29. 

22 

2 

631 

r 

0 

1  5 

0 

4.8' 

1.97 

1.96 

16 

18.0 

9 

2 

1 

CENTERVILLE  PH 

70.6 

44,3 

57,5 

-  1.2 

90 

27. 

34 

7 

242 

2 

a 

P 

p 

7.1  t 

3.41 

2.50 

9 

,0 

0 

11 

4 

2 

CHESTER 

55. 3M 

31.9M 

43. 6M 

73 

27 

23 

7 

637 

c 

11 

1  b 

c 

3.74 

1,47 

1.27 

16 

16.0 

6 

9 

2 

1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

68,8 

48.4 

58,6 

-  .3 

87 

27. 

3B 

7. 

216 

0 

0 

0 

p 

3.43 

1.12 

1.03 

9 

.0 

0 

g 

3 

1 

CLARKSBURG 

67. 8M 

47. 6M 

57, 7M 

89 

27 

37 

1  1 

243 

c 

0 

f 

0 

2.8^ 

.58 

9 

.0 

0 

8 

2 

0 

CLEARLAKE  highlands 

64.9 

40.2 

52.6 

87 

28. 

25 

7 

371 

0 

0 

<* 

0 

4.  34 

1.12 

9 

.0 

0 

10 

7 

3 

2 

COLFAX 

60,  4M 

42.  1M 

51, 3M 

-  3.7 

83 

27. 

30 

11. 

414 

c 

0 

i 

0 

7. 80 

3.88 

1  .86 

16 

5.0 

5 

12 

4 

3 

CCLUSA   1  SSW 

69.3 

46.5 

57,9 

-  2.1 

89 

26 

35 

7 

237 

c 

0 

r 

p 

1  .84 

.60 

.60 

8 

.0 

0 

6 

1 

0 

DAVIS   1  WSW 

67,6 

47.  1 

57.4 

-  1.5 

89 

27 

33 

7 

253 

c 

0 

0 

0 

2.84 

1.48 

1.11 

9 

.0 

0 

10 

7 

2 

1 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

55.3 

35.7 

45.5 

-  2.0 

76 

26 

28 

11 

579 

c 

0 

H 

0 

10.46 

5.16 

3.09 

16 

24,0 

19 

13 

6 

4 

DE  SABlA 

59. a 

41.7 

5  0,8 

-  1.2 

79 

26 

31 

10 

424 

0 

0 

3 

0 

10.52 

5.34 

2.74 

9 

.0 

0 

12 

6 

4 

DOBBINS  COLGATE 

66.6M 

47.  iM 

56, 9M 

87 

27 

37 

11. 

278 

0 

0 

0 

0 

6.4b 

3.1  1 

1.51 

16 

.0 

0 

1  1 

5 

2 

DCwNIEVILLE  RANGER  STA 

59, 7M 

38.  2M 

49. OM 

80 

28. 

31 

3 

0 

0 

0 

D  7.34 

2.80 

16 

2.0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

64.0 

43.4 

53.  1 

-  2.4 

84 

29. 

33 

11. 

337 

0 

0 

P 

0 

3.56 

2.23 

.86 

7 

.0 

0 

9 

3 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

68.6 

47.1 

57.9 

89 

27. 

36 

7 

232 

0 

0 

c 

0 

2.94 

1.14 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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APRIL  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

ft  i 
Q  C 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 
Q 

J 
0 
° 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  < 

ii 

•~  J 

F0L50M  DAM 

66.4 

47.9 

57.2 

88 

27 

39 

11 

256 

C 

0 

p 

c 

3.92 

1.13 

10 

.0 

0 

B 

3 

1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

59. OM 

41. 2M 

50. 1M 

79 

28. 

29 

12 

450 

0 

0 

4 

0 

8.  71 

2.26 

16 

18.0 

16 

10 

14 

4 

3 

GRASS  VALLEY 

60.9 

40,8 

50.9 

-  4.4 

87 

26 

30 

U. 

431 

0 

0 

6 

0 

8.56 

3.86 

2.45 

16 

3.0 

3 

10 

11 

4 

3 

HPT    tRttr*    "M    nJU  1 

61.3 

36.7 

49.0 

-  1.4 

80 

29. 

27 

4 

473 

2.00 

.65 

.33 

9 

T 

T 

9 

7 

0 

0 

JESS  VALLEY 

53.8 

32.9 

43.4 

70 

28. 

24 

7 

644 

0 

c 

1 ' 

0 

2.79 

1.15 

.89 

10 

17.5 

9 

10 

7 

1 

0 

LAKEPORT 

66.8 

41.5 

54.2 

89 

27 

29 

7 

326 

c 

0 

z 

c 

4.01 

1.98 

1.16 

9 

.0 

0 

10 

3 

1 

LAKESHORE 

63.2 

42.3 

53.0 

85 

26 

32 

9 

360 

c 

0 

1 

0 

15.51 

4.75 

15 

2.0 

1 

9 

14 

10 

4 

LAKE  SPAULOING 

51  .4 

32.4 

41.9 

-  1.8 

75 

27 

20 

1  1 

6B7 

c 

0 

i'l 

0 

9.15 

3.62 

3.27 

16 

47.5 

42 

10 

13 

6 

2 

LAKE   SPAULOING  DAM 

LAS  PLUMAS 

68.1 

49.9 

59.0 

-  2.1 

90 

26 

38 

7 

220 

1 

0 

0 

0 

9.39 

5.37 

2.78 

9 

.0 

0 

13 

5 

3 

MANZAN I TA  LAKE  // 

47.5 

31.7 

39.6 

69 

28 

15 

7 

754 

0 

1 

18 

0 

5.32 

1.52 

16 

28.5 

25 

11 

14 

3 

1 

MARYSVILLE 

70.4 

49.0 

59.7 

-  .9 

92 

28 

38 

7 

203 

2 

0 

c 

0 

3.18 

.91 

9 

.0 

0 

9 

2 

0 

MC  CLOUD 

55.7 

35.5 

45.6 

-  1.7 

78 

28. 

27 

3 

573 

0 

0 

10 

0 

11.12 

7!31 

2.77 

16 

8.0 

4 

9 

15 

8 

2 

M T  uCOil 
~  1  riC  H  **  U 

50.4 

32.3 

41.4 

-  .7 

28 

22 

11 

700 

0 

c 

I  j 

n 

6.73 

2.74 

2.75 

16 

21.5 

13 

11. 

13 

3 

1 

MONT ICELLO  DAM 

66.2 

46.3 

56.3 

86 

27 

34 

7 

273 

c 

0 

r 

0 

4.4  J 

1.22 

9 

.0 

0 

7 

4 

1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

54,2 

36.5 

45.4 

-  2.1 

78 

27 

28 

10. 

581 

0 

0 

1 1 

0 

8.08 

5.31 

2.80 

15 

14.4 

3 

8 

16 

4 

2 

NEVADA  CITY 

58.7 

39.5 

49.  1 

-1.1 

80 

28. 

31 

3 

469 

0 

0 

5 

c 

8.75 

4.26 

2.54 

15 

3.0 

3 

10 

12 

5 

3 

ORLAND 

68.4 

47.0 

57.7 

-  2.3 

89 

28 

35 

11 

246 

0 

0 

0 

0 

3.16 

1.52 

.84 

9 

.0 

0 

9 

2 

0 

UKUV1LLC 

69.0 

50.2 

59.6 

89 

28 

38 

7 

193 

0 

0 

0 

0 

3.82 

.99 

9 

.0 

0 

11 

2 

0 

PARADISE 

62.8 

45.6 

54.2 

83 

29. 

34 

10 

347 

0 

0 

0 

0 

8.27 

1.88 

9 

.0 

0 

12 

6 

3 

PLACERVILLE 

61.7 

40.2 

51.0 

-  2.1 

81 

29* 

29 

12 

417 

0 

0 

3 

0 

6.76 

3.27 

1.45 

11 

6.0 

0 

12 

4 

3 

PLACERV I LLE  IFG 

56.7 

43.0 

49.9 

79 

29* 

29 

11. 

465 

0 

0 

4 

0 

7,27 

18.0 

PLAT INA 

60.8 

38.9 

49.9 

81 

26 

31 

12. 

450 

0 

0 

7 

0 

7,  70 

1.91 

8 

10.0 

8 

8 

15 

4 

2 

PORTOLA 

55,7 

32.1 

43.9 

-     .  1 

75 

27 

24 

4 

626 

0 

1 8 

1.79 

.32 

.75 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

OUINCY  RANGER  STATION 

6  1.8 

36.7 

".9,3 

1.1 

83 

28* 

28 

4 

465 

0 

0 

8 

0 

5.37 

2.16 

2.68 

16 

8.0 

4 

9 

8 

3 

2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

6B.5 

49.6 

59.  1 

-  1.3 

90 

26 

38 

11. 

219 

1 

0 

0 

0 

3.94 

2.11 

1.39 

8 

.0 

0 

6 

3 

1 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

70.3 

47.5 

58.9 

-  1.5 

95 

26 

36 

8 

233 

3 

0 

0 

0 

9.80 

1.62 

9 

T 

0 

13 

7 

4 

ROCKLIN 

67,3 

45,* 

56,4 

-  1.0 

87 

28 

36 

3 

268 

0 

0 

0 

0 

4.43 

2.45 

1.10 

16 

.0 

0 

8 

4 

2 

Cflfo AMP h T n    ufl    ATRPnRT  R 

67.2 

47.4 

57.3 

-  1.1 

88 

26 

37 

11 

246 

c 

0 

c 

2.7t 

1.30 

.76 

9 

.0 

0 

8 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

69.4 

50.6 

60,0 

.  7 

90 

26 

42 

11* 

191 

1 

0 

0 

0 

2.9  ( 

1.35 

.83 

9 

.0 

0 

9 

1 

0 

SHASTA  DAM 

62.6 

48.0 

55.3 

85 

27 

34 

9 

315 

0 

0 

0 

0 

13.  2u 

1.91 

9 

.0 

0 

14 

12 

6 

SIERRA  CITY 

56.9 

36.2 

2  8 

545 

0 

0 

9 

0 

9 

13 

1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

55.5 

33!9 

44,  7 

-      .  1 

74 

28. 

24 

10 

601 

0 

0 

15 

0 

2.00 

.37 

.58 

16 

11. c 

4 

9 

6 

1 

0 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

41.8 

27.8 

34.8 

60 

28 

16 

11 

897 

0 

4 

2*, 

0 

7.70 

1.43 

16 

67.2 

122 

10 

17 

6 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

66.9 

44,9 

55.9 

-  1.2 

85 

27 

34 

11 

279 

0 

0 

0 

0 

4.22 

2.72 

1.28 

8 

.0 

0 

8 

3 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

55.3 

37.3 

46.3 

77 

27. 

28 

11* 

553 

0 

0 

9 

0 

9.5" 

2.54 

16 

23.5 

21 

10 

13 

6 

2 

TURNTABLE  CREEK 

6  ?  •  OM 

45  ,  7M 

5  3  •  9M 

2  8* 

34 

366 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

41.7 

24.8 

33.3 

-  1.3 

60 

27 

6 

11 

945 

0 

5 

24 

0 

6.  98 

3.15 

.  79 

12 

82.5 

129 

13. 

W 

7 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

65. 9M 

40.  8M 

53. 4M 

87 

27. 

30 

11 

0 

0 

2 

0 

4.42 

1.24 

9 

T 

0 

1 

VACAVILLE 

70.2 

47.6 

58.9 

.6 

92 

26 

36 

7 

221 

2 

0 

0 

0 

2.8  r 

1.08 

1.24 

9 

.0 

0 

5 

3 

1 

VOLTA  POWER  HOUSE 

62.6 

43.2 

52.9 

82 

27. 

32 

11. 

370 

0 

0 

2 

0 

5.10 

1.95 

.78 

18 

T 

0 

12 

5 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

53  8 

32 

3  56 

0 

0 

2 

0 

1  1 

6 

WILLIAMS 

69.0 

45.8 

57.4 

91 

29. 

35 

7 

257 

2 

0 

0 

0 

1.37 

.57 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

WILLOWS 

68.  1 

47.  1 

57.6 

-  2.0 

89 

28 

35 

7 

246 

0 

0 

0 

0 

3.41 

2.02 

.62 

9 

.0 

0 

10 

2 

0 

WINTERS 

68.9 

48.6 

58.8 

91 

27 

37 

1  1 

239 

1 

0 

0 

0 

3.7  i 

1.90 

9 

.0 

0 

6 

2 

1 

WOODLAND  1  WNW 

68.6 

47.8 

58.2 

-  2,5 

90 

27 

35 

7 

239 

1 

0 

0 

0 

2.51 

1.14 

.93 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

OIVISION 

51.6 

-  1.4 

5.82 

2.94 

*       *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BCCA 

53.5 

28.8 

41.2 

72 

28 

18 

7 

710 

0 

0 

23 

0 

1.35 

.39 

1 

5.5 

2 

9 

5 

0 

0 

BODIE 

43.3 

0 

6 

30 

0 

.92 

1  1 

20.0 

1  9 

11 

4 

1 

0 

BRIDGEPORT 

54.6 

25.4 

40.0 

70 

27. 

14 

11 

743 

0 

0 

26 

0 

,  3  ' 

.16 

12 

6.0 

T 

9. 

2 

0 

0 

CEOARVILLE 

59.1 

36.0 

47.6 

-  .3 

77 

29 

27 

10 

517 

0 

0 

8 

0 

.9" 

.00 

.48 

10 

5.0 

4 

10 

2 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

50.5 

29.  1 

39.8 

69 

28 

22 

11. 

749 

0 

0 

25 

0 

23 

9 

DOYLE  5  SSE 

58.2 

34.7 

46.5 

76 

28 

24 

7 

551 

0 

0 

15 

0 

1 .00 

.33 

1  1 

6.6 

4 

11 

4 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

28. 

14 

509 

0 

0 

12 

0 

.73 

•  34 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

60.1 

34.9 

47.5 

.3 

76 

30. 

24 

8 

518 

0 

0 

12 

0 

1.55 

.54 

.32 

18 

2.0 

T 

9* 

9 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

50. 8M 

27. 1H 

39. OM 

64 

27 

14 

11 

0 

1 

25 

0 

3.77 

.92 

20 

17.0 

51 

12 

0 

MONO  LAKE 

55.4 

29.5 

42.5 

70 

29. 

17 

11 

671 

0 

0 

19 

0 

.3  ' 

.19 

12 

2 

0 

0 

SCUAW  VALLEY 

49,  1 

29.5 

39,3 

69 

28 

19 

11* 

761 

0 

1 

2^ 

0 

0  3.3« 

.98 

21 

16 

9 

7 

2 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

17* 

0 

0 

9 

0 

.07 

.24 

1 

1  .0 

1 

1 1 

5 

0 

0 

TAHOE  CITY 

48,4 

30.8 

39.6 

.8 

65 

30 

20 

11 

754 

0 

0 

20 

0 

2.22 

.12 

.51 

9 

20.0 

11 

10. 

6 

1 

0 

TERMO 

55. 9M 

29. 4M 

42, 7M 

72 

27 

16 

7 

663 

0 

0 

2:' 

0 

1  .66 

.69 

1 

S 

10 

3 

1 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

49.7 

29.6 

39.7 

.0 

68 

28 

21 

10 

756 

0 

0 

24 

0 

2.16 

-     .  1  1 

.33 

16. 

22.7 

6 

9 

8 

0 

0 

W0ODFORD5 

55.5 

34.6 

4  5  1 

0 

0 

13 

0 

1 2 

14.0 

12 

6 

2 

0 

DIVISION 

42.4 

-  1.2 

1.65 

.34 

•      ft  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0<> 

AVILA  BEACH 

70.2 

49.  7 

60.0 

90 

25. 

41 

11* 

180 

2 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

65.1 

48.1 

56.6 

84 

26 

35 

11 

254 

r 

0 

0 

0 

7.  1  1 

2.12 

9 

.0 

0 

10 

•> 

3 

BERKELEY 

61.8 

48.6 

55.2 

-  .7 

83 

26 

39 

1  1 

292 

0 

0 

0 

0 

3.79 

2.11 

.93 

9 

,0 

0 

7 

2 

0 

BURL INGAME 

67,4 

46.4 

56.9 

88 

27 

3a 

11* 

243 

0 

0 

0 

0 

4.0" 

1.30 

9 

.0 

0 

10 

3 

1 

CARMEL  VALLEY 

66,8 

42.6 

54.7 

88 

26 

3  ! 

3 

306 

0 

'1 

0 

0 

2.6" 

.60 

9 

.0 

0 

5 

2 

0 

CROCKETT 

65. 5M 

47. 4M 

56. 5M 

91 

27 

38 

1  1 

258 

1 

0 

0 

3.  IK 

1.88 

.77 

16 

.0 

0 

8 

3 

0 

GILROY 

68.8 

44. 0 

56.7 

90 

2  8. 

35 

1  1 

26m 

2 

0 

0 

0 

2.63 

.95 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

a 

s  "1 
<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

0  ! 

-  s 

I'  I 

5  k 

S  £ 

s  E 

HALF  MOCN  BAY  2  NNW 

60.* 

46. S 

53.5 

72 

26 

37 

11 

339 

0 

0 

0 

5.22 

1.20 

10 

.0 

0 

1 

HCLLISTER 

6').  7 

45.2 

57.5 

.9 

90 

26 

34 

1  1 

229 

l 

rj 

0 

□ 

1.25 

.12 

.45 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

KING  C I  TV 

72. 1 

43.8 

68.0 

.  1 

93 

27 

33 

11 

229 

4 

0 

& 

0 

1.5* 

.66 

.49 

8 

.0 

0 

5 

0 

0 

LIVERMORF  2  5SW 

43.8 

295 

0 

0 

1 

0 

ICS  6ATC5 

66.9 

45,3 

56.  1 

-  1.1 

88 

27 

35 

7 

270 

0 

0 

0 

0 

l'.lt, 

1.28 

1.18 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

67,0 

46.9 

57.0 

92 

27 

37 

7 

256 

1 

c 

u 

0 

3.27 

.  76 

10 

.0 

0 

a 

3 

0 

MONTEREY 

62.1 

47.  1 

54,6 

hi 

26 

39 

u* 

307 

o 

o 

o 

n 

2.2n 

.  73 

8 

.0 

0 

6 

2 

0 

MCRRO  BAY  FIRE  dept 

62.8 

46,6 

54.7 

76 

24. 

35 

1 1 

304 

c 

0 

0 

0 

3.41 

.96 

8 

.0 

0 

6 

3 

0 

MCUNT  DIABLO  N  GATE 

44.5 

0 

0 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

51. "JM 

38  ,9M 

45. 4M 

-  2.6 

74 

27 

24 

1 1 

594 

0 

2 

H 

0 

4.B2 

2.57 

1.87 

9 

23.0 

23 

10 

8 

2 

2 

NACIMIENTO  0AM 

6R.9 

42,4 

55.7 

89 

30* 

32 

11 

285 

0 

0 

1 

0 

2.34 

.73 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

NEWARK 

64,0 

49,'. 

56.7 

86 

27 

38 

11 

255 

o 

o 

1.77 

.72 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

61.5 

50.8 

56.2 

.4 

79 

26 

39 

11 

263 

0 

0 

0 

0 

2.54 

1.16 

.73 

9 

.0 

0 

6 

1 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

47,  6M 

34 

7 

258 

0 

0 

0 

0 

2    4  ' 

.63 

1 0 

o 

PASC  R08LES 

70.6 

42.6 

56.6 

90 

26 

30 

11 

257 

1 

0 

1 

0 

2.-.H 

.87 

8 

.0 

0 

5 

2 

0 

PASO  ROBLES  faa  ap 

72.1 

42.3 

57.2 

91 

29* 

29 

11 

246 

i 

0 

1 

0 

2.60 

.93 

9 

.0 

0 

4 

2 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

67.8 

39.3 

53.6 

69 

26 

27 

11 

339 

o 

p 

3.06 

1.02 

10 

.0 

0 

6 

3 

1 

PISMO  BEACH 

65.0 

48.  1 

56,6 

85 

24 

34 

1  1 

259 

0 

0 

0 

c 

2.70 

1.00 

8 

.0 

0 

6 

2 

1 

PUINT    PltUNnb  OL"NL»*5 

45.  7 

36 

1  1 

332 

0 

0 

c 

0 

3,06 

1.23 

g 

.  0 

o 

5 

3 

1 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

66.(1 

44,4 

55.6 

88 

27 

35 

11* 

284 

0 

0 

0 

0 

3.  10 

.  70 

9 

.0 

0 

8 

3 

0 

PRIEST  VALLEY 

64.0 

36.4 

60.2 

84 

29 

26 

11 

440 

0 

0 

8 

0 

3.29 

1.54 

.85 

8 

1.0 

0 

9 

2 

0 

REDWOOD  CITY 

69,3 

46.  7 

58.0 

.8 

90 

27. 

36 

11 

227 

2 

0 

0 

n 

3.25 

1.92 

1.01 

9 

.0 

0 

6 

3 

1 

□  I  f*   m  r  w  r 

64.3 

49.6 

57,0 

88 

27 

39 

1  1 

248 

0 

0 

0 

0 

3.4  7 

.78 

16* 

•  0 

0 

7 

2 

o 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

64.7 

43.8 

54,3 

86 

26 

30 

11 

321 

0 

0 

3 

0 

4.0  ' 

1.82 

9 

.0 

0 

7 

3 

1 

SALINAS  2  E 

66,6 

45.9 

56.3 

.6 

87 

26 

32 

7 

261 

0 

0 

1 

0 

1.31 

.09 

.43 

9 

.0 

0 

4 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

66.0 

44  ,  7 

56.4 

88 

26 

33 

7 

285 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.72 

9 

.0 

0 

5 

1 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

68,8 

39.8 

54.3 

87 

29. 

28 

11 

320 

0 

0 

2 

0 

3.27 

1.19 

8 

.0 

0 

5 

3 

1 

p 

50.1 

47.6 

5  3.4 

66 

26 

38 

1  I 

343 

0 

0 

0 

0 

3.5' 

1,09 

9 

.0 

0 

8 

2 

1 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

R 

61.4 

47.6 

54.5 

-  1.2 

83 

26 

39 

u* 

311 

0 

0 

0 

0 

3.4  r 

2.17 

.96 

9 

.0 

0 

7 

3 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

0 

61  .0 

50,3 

55.7 

.0 

85 

26 

43 

9 

280 

0 

0 

0 

0 

3.21 

1.77 

.94 

9 

.0 

0 

6 

2 

0 

SAN  GREGOR 10  2  SE 

6!  .0 

44.  5 

52.8 

78 

26 

35 

ll« 

360 

0 

0 

0 

0 

4,48 

.93 

8 

.0 

0 

10 

3 

0 

SAN  JOSE 

R 

68.5 

47.0 

57.8 

-  .2 

88 

27. 

35 

1  1 

223 

0 

0 

0 

0 

1.93 

.87 

1.00 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

46.6 

.8 

34 

265 

0 

0 

0 

0 

3.91 

2.00 

1.15 

a 

.  0 

o 

q 

3 

1 

SAN  MATEO 

65.0 

50.8 

57.  9 

87 

26 

40 

11 

220 

0 

0 

0 

0 

3.24 

1.32 

9 

.0 

0 

7 

2 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

67.9 

57.8 

.2 

88 

26 

36 

11 

225 

0 

0 

0 

0 

2.15 

1.04 

1.03 

9 

.0 

0 

3 

2 

1 

SANTA  CRUZ 

66.2 

44.8 

55.5 

.2 

82 

26 

33 

7 

276 

o 

o 

o 

0 

3.43 

1.32 

1 .40 

9 

.0 

0 

6 

2 

2 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

63.5 

45,4 

54.5 

87 

27 

36 

11 

319 

0 

0 

0 

0 

3.99 

.97 

9 

.0 

0 

9 

3 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

44,6 

261 

0 

0 

1 

0 

3.19 

1  •  7  5 

•  88 

9 

.  0 

7 

3 

o 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

6S.2 

46,  1 

55,7 

85 

27 

35 

11 

277 

0 

0 

0 

0 

2.63 

.81 

10 

.0 

0 

6 

2 

0 

DIVISION 

55,5 

-  .3 

3.12 

1.61 

ft       #  # 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANT IOCH  FIBREBOARD  ML 

67,7m 

49.7M 

58,7m 

-  .5 

91 

28 

39 

7 

227 

1 

0 

0 

0 

2.16 

1.11 

.76 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

68,6 

47.5 

58,1 

90 

28 

35 

7 

233 

o 

1.83 

.56 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

ASH  MOUNTAIN 

64,8 

44,7 

54.8 

-  4.2 

88 

30 

30 

u« 

338 

0 

0 

2 

0 

4.61 

1.61 

1.05 

10 

.5 

1 

10 

9 

4 

1 

AUBERRY   1  NNE 

63.2 

43.3 

53.3 

-  2,6 

84 

30 

3 1 

1  1 

0 

0 

3 

0 

4  71 

2.35 

•  82 

1 

3,0 

2 

10 

rj 

A 

o 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

72.6 

51.1 

61.9 

-  1.1 

98 

29 

40 

12* 

186 

u 

0 

0 

0 

1.65 

.84 

.52 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

64.9 

46.4 

56.7 

88 

29 

32 

10 

310 

0 

0 

1 

0 

6.  38 

1.34 

10 

1.0 

0 

11 

6 

2 

BLACKWELLS  CORNER 

1  .00 

1 

BLTTONWILLOW 

71.8 

50.0 

60.9 

97 

29 

38 

1 1 

199 

4 

0 

0 

0 

1.76 

4 

.0 

0 

5 

1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

50.8 

33,3 

42.1 

74 

29* 

1 9 

1  1 

0 

1 

18 

0 

2.17 

10 

51.0 

44 

1 1 

1 1, 

7 

2 

CAMP  PARDEE 

66.3 

47.2 

56.8 

-  1,7 

88 

28 

38 

11 

267 

0 

0 

0 

0 

3.25 

1.35 

.61 

10 

.0 

0 

11 

1 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  rh 

64,8 

45.7 

55.3 

87 

28 

34 

11 

304 

c 

0 

0 

0 

3.91 

.98 

10 

.0 

0 

9 

2 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

55,3 

34.9 

45.1 

77 

26 

19 

11 

589 

o 

6.80 

1.81 

10 

43.8 

25 

11. 

10 

2 

1 

CCALINGA 

72.9 

48.9 

60,9 

.0 

9* 

27 

36 

187 

5 

0 

1' 

0 

1.9f 

1.37 

.46 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

72,2 

48.9 

60,6 

96 

29 

37 

1 1 

4 

0 

0 

0 

•  4  5 

1 0 

.  c 

o 

OENAIR  3  NNE 

71  .5 

46.5 

59.0 

-  .8 

93 

28. 

33 

1 1 

205 

3 

0 

n 

0 

2.12 

.85 

.52 

9 

.0 

0 

9 

1 

0 

DUDLEYS 

58,8 

36.3 

47.8 

-  1.6 

79 

29. 

24 

1 1 

508 

0 

0 

c 

8 ,  m 

5.34 

4.52 

10 

23.0 

13 

10 

9 

5 

2 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

68.0 

45.5 

56.8 

-  1.5 

87 

28 

36 

1 1 

260 

Q 

5.65 

3.01 

1.53 

10 

.0 

0 

9 

4 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

72.4 

47.0 

59.7 

97 

28 

34 

1 1 

204 

3 

0 

r 

0 

1.29 

.51 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

72.0 

49  .  5 

60.8 

,5 

95 

28 

42 

1 2 

191 

5 

0 

0 

0 

r 

5 

o 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

68.8 

46.1 

57.8 

93 

30 

38 

12 

253 

4 

0 

1 

0 

3.36 

.63 

10 

.0 

0 

9 

3 

0 

GIANT  FOREST 

48.8 

27.6 

38.2 

-  3.9 

69 

30 

10 

12. 

798 

0 

3 

1  ,J 

0 

5 

2 

GLENNVILLE 

62.0 

36.5 

49.3 

84 

29 

26 

12 

464 

5.15 

.91 

4 

89.0 

5 

11 

10 

5 

0 

GRANT  GROVE 

46.2 

30.2 

38.2 

65 

30. 

12 

1 1 

796 

o 

7 

18 

0 

7.66 

1.88 

10 

84 

13 

11 

5 

3 

HANFORD 

73.1 

47.  1 

60.  1 

-  1.3 

95 

29. 

36 

1  1 

201 

5 

0 

0 

0 

1.61 

.83 

.  34 

10 

.0 

0 

7 

0 

0 

HETCH  hetchy 

58. OM 

37. 9M 

4R.0M 

-  2.7 

79 

27. 

24 

12 

503 

n 

0 

1 ( 

4.2  t 

1.18 

HUNTINGTON  LAKE 

45.2 

24.8 

35.0 

-  3.1 

62 

28. 

3 

11 

894 

0 

6 

24 

0 

75.0 

80 

10 

IDRIA 

62.9 

45.1 

54.0 

-  2.7 

84 

28. 

33 

1W 

358 

c 

0 

0 

0 

2.52 

1.05 

.51 

9 

1.5 

2 

10 

7 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

71.9 

52.3 

62.  1 

-  2.7 

97 

29. 

40 

12* 

195 

5 

0 

r 

o 

2.86 

1  .44 

.73 

2 

.0 

0 

8 

2 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

67.9 

43.4 

56.7 

88 

29 

30 

1  1 

317 

c 

0 

1 

0 

3.2* 

.77 

10 

3.0 

T 

9 

9 

4 

0 

KETTLEMAM  CITY   1  SSW 

71.8 

49.9 

60.9 

95 

29 

38 

1  1 

193 

3 

0 

0 

0 

1.81 

.47 

10 

.0 

0 

6 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

72.4 

51.2 

61.8 

95 

28 

38 

11 

lei 

4 

0 

1 

c 

1.31 

.39 

8 
10 

.0 

0 

5 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

67.1 

46.7 

56.9 

88 

28 

35 

1  1 

262 

0 

0 

0 

c 

4.02 

.71 

.  73 

.0 

0 

12 

3 

0 

LE  GRAND 

70,4 

47.  7 

69.  1 

-  .9 

92 

27 

36 

11 

216 

2 

0 

t 

0 

1  .  90 

.37 

8 

.0 

0 

7 

0 

0 

LEMON  COVE 

70.9 

49.  3 

60.  1 

-  2.3 

93 

30* 

38 

10 

211 

5 

'1 

0 

0 

2.9' 

1.46 

.57 

1 

.0 

0 

9 

2 

0 

LINDSAY 

72.5 

46.  t 

59,6 

-  1.6 

96 

28 

38 

219 

5 

0 

r 

0 

2.9  1 

1.69 

.50 

8 

.0 

0 

9 

1 

0 

LCOI 

69.5 

47.3 

58.4 

,  3 

27 

35 

1 1 

219 

n 

0 

0 

0 

2.2V 

.82 

.64 

9 

.0 

0 

B 

1 

0 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

3 

■ 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

■s 

0. 

•0 
c 

3 

d 

s 

Date 

|    .10  or  More 

1    .50  or  More 

1.00  or  More 

°.  -- 

;,  1 

!'  1 

Total 

a 

s 

LCS  BANOS 

73,7 

47.3 

60.5 

.4 

95 

27 

33 

1  1 

181 

0 

0 

0 

2.08 

1.21 

.46 

9 

•  0 

0 

7 

c 

o 

MADERA 

69.4 

48,8 

59.1 

-  l.Q 

94 

30* 

40 

11 

227 

4 

0 

0 

0 

1.59 

,42 

.40 

10 

•  0 

0 

7 

c 

o 

mandeville  island 

MANTECA 

69.4 

49,3 

59,4 

92 

28 

38 

1  1 

205 

1 

0 

1 

0 

1.5B 

.63 

10 

•  0 

0 

3 

1 

o 

MARICOPA 

69. 9M 

49,2 

59. 6M 

-  4,9 

37 

1  1 

224 

5 

0 

( 

0 

1.91 

1.27 

.77 

4 

•  0 

0 

5 

2 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

71,6 

46.8 

59,2 

-  ,8 

92 

29* 

35 

1  1 

215 

5 

0 

n 

0 

2.0W 

.85 

.42 

13 

•  0 

0 

R 

0 

0 

MODESTO 

70.0 

46.6 

58.  3 

-  1.3 

92 

27 

34 

11 

231 

2 

0 

0 

0 

1.53 

.27 

.28 

8 

.0 

0 

7 

c 

o 

NEWMAN  2  NW 

71,8 

47.  1 

59,5 

-  2.2 

93 

28 

33 

1  1 

205 

4 

0 

( 

0 

2.1° 

1.16 

.63 

1  3 

.0 

0 

6 

1 

o 

NORTH  FORK  RAN6ER  STA 

59.9 

39.9 

49,9 

84 

30 

30 

12* 

449 

0 

0 

5 

0 

6.44 

3.39 

1.80 

10 

•  0 

0 

9 

6 

x 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

66,0 

47.1 

56.6 

-  1.1 

88 

28 

36 

U 

262 

0 

0 

c 

0 

2.21 

.66 

.53 

11 

.0 

0 

9 

1 

0 

ORANGE  COVE 

70.6 

48,  1 

59.4 

-  1.0 

95 

29 

39 

12 

227 

4 

0 

0 

0 

3.31 

2.00 

.80 

1 1 

.0 

0 

a 

3 

0 

PANOCHE  CREEK 

PORTERVILLE 

72.7 

49.  1 

60.9 

.7 

97 

30 

40 

11* 

197 

4 

0 

0 

0 

3.7' 

2.58 

.  78 

4 

.0 

0 

9 

2 

0 

POSEY  3  E 

54.0 

32.3 

43.2 

75 

29* 

16 

12 

648 

0 

0 

17 

0 

5.16 

2.00 

9 

39.0 

22 

1  1 

6 

6 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

58,3 

40,5 

49.4 

78 

27* 

29 

11* 

464 

0 

0 

4 

0 

6.2* 

1.11 

10 

21.5 

10 

10 

16 

4 

1 

SAN  LUIS  DAM 

68.5 

48.9 

58.7 

90 

28 

36 

11 

231 

1 

0 

0 

0 

2.  If 

.40 

13 

.0 

0 

9 

0 

0 

SONORA  RS 

61,0 

42.8 

51.9 

-  4,7 

85 

29 

32 

1 1 

391 

0 

0 

1 

0 

5.6<- 

2.79 

1.75 

10 

1.0 

0 

n 

3 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

52.9 

32.4 

42.7 

73 

28 

18 

11 

661 

0 

1 

17 

0 

7.0if 

2.15 

10 

53.5 

4b 

10 

8 

6 

1 

STOCKTON  WSAP 

70.9 

48.5 

59.7 

.0 

93 

27 

36 

11 

201 

2 

0 

c 

0 

2. Of 

.94 

.61 

9 

.0 

0 

7 

1 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

68.8M 

48. 4M 

58. 6M 

.0 

90 

28 

37 

11* 

216 

1 

0 

0 

0 

1.64 

.38 

.40 

10 

.0 

0 

5 

0 

0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.0 

0 

TEHACHAPI 

58.  3M 

34.5M 

46, 4M 

84 

29 

17 

12 

552 

0 

0 

14 

0 

D  2.68 

.73 

3 

20.0 

12 

10 

6 

3 

0 

TE JON  RANCHO 

69,7 

48.0 

58," 

-  3,0 

94 

28 

36 

11 

252 

4 

0 

0 

0 

3.06 

1.45 

1.15 

3 

.0 

0 

a 

1 

1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

68,9 

45.8 

57,4 

-  2.3 

93 

30 

35 

10 

262 

3 

0 

0 

0 

4,8m 

2.54 

1  .05 

10 

.  0 

0 

10 

4 

1 

TIGER  CREEK  PH 

61.7 

41.8 

51,8 

-  1,8 

81 

28 

33 

12* 

393 

0 

0 

0 

0 

8.53 

4,68 

1  .99 

10 

9.0 

3 

10 

13 

7 

3 

TRACY  CARBONA 

70.  1 

47.2 

58,  1 

92 

28 

34 

8 

237 

1 

0 

0 

0 

2.0b 

.55 

14 

.0 

0 

6 

] 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

69.  4M 

48.2 

58,  HM 

91 

27 

35 

11 

224 

2 

0 

0 

0 

1.16 

.39 

9 

.  0 

0 

3 

c 

0 

VISALIA 

70,6 

49.3 

60,0 

-  2.9 

94 

30* 

40 

12* 

213 

3 

0 

0 

0 

1.96 

.93 

.49 

9 

.0 

0 

4 

c 

0 

WASCO 

72,8 

49.4 

61,1 

-  .9 

97 

29 

40 

1 1 

188 

3 

0 

0 

0 

2.2  ' 

1  .44 

.85 

4 

•  0 

0 

6 

] 

0 

YOSEM I TE  NATIONAL  PARK 

60.  1 

37.2 

48.7 

-  3.1 

80 

27 

22 

11 

483 

0 

0 

11 

0 

4,3^ 

1.03 

1.76 

10 

18 

10 

8 

2 

1 

DIVISION 

55.4 

-  1.6 

3.49 

1.61 

«       ft  # 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

71.6 

46.7 

59.2 

96 

28 

33 

12 

244 

3 

0 

0 

0 

6.7  1 

1.27 

2 

.0 

0 

10 

5 

2 

AVAlON  PLEASURE  PIER 

63.1 

53.3 

58.2 

.  3 

73 

26 

45 

12 

198 

0 

0 

0 

0 

4.5  1 

3,49 

2.12 

3 

•  0 

0 

7 

2 

1 

BARRETT  DAM 

70.5 

42.2 

56.4 

-  2.0 

92 

30 

32 

13 

276 

3 

0 

1 

0 

6.59 

4.92 

1.38 

1 

.0 

0 

10 

5 

3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

65.5 

40.4 

53.0 

89 

30 

30 

12 

379 

0 

0 

7 

0 

7.94 

5.95 

1.40 

10 

•  0 

0 

1  3 

6 

4 

BIG  BEAR  LAKE 

51.9 

24.7 

38.3 

69 

29* 

5 

14 

794 

0 

2 

25 

0 

7.9U 

1.91 

10 

17 

10 

9 

7 

3 

BONITA 

71  .  4 

48.9 

60.2 

.5 

90 

28 

39 

12 

158 

1 

0 

0 

0 

4,1  1 

3.28 

.77 

8 

•  0 

0 

10 

3 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 

70.5 

48.8 

59.7 

-  1.5 

94 

28 

36 

11* 

225 

3 

0 

0 

0 

5.66 

4,45 

1  •  76 

8 

•  0 

0 

£ 

5 

3 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

64.1 

51.9 

58.0 

73 

20 

44 

12 

203 

0 

0 

0 

0 

3.0  7 

.  92 

8 

•  0 

0 

7 

1 

0 

CACHUMA  DAM 

67,8 

44.4 

56.1 

91 

30 

33 

1 1 

289 

1 

0 

0 

0 

5.02 

1.46 

8 

•  0 

0 

q 

x 

CAMPO 

69.3 

37.3 

53.3 

88 

29* 

28 

13 

344 

0 

0 

5 

0 

6.03 

1.33 

1 

.0 

0 

11 

5 

2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

73.7 

45.  1 

59.4 

95 

29* 

33 

12. 

230 

8 

0 

0 

0 

6.76 

1.80 

1 

•  0 

0 

s 

6 

3 

CHULA  VISTA 

64, 3M 

51.  2M 

57,  8M 

.3 

77 

20 

42 

12 

211 

0 

0 

0 

0 

3.84 

2  ,99 

1.02 

9 

•  0 

0 

10 

I 

X 

CLAREMONT  POMONA  COL 

73. 7M 

48. 2M 

61.0M 

1.9 

93 

28 

34 

12 

200 

3 

0 

0 

0 

6.47 

4.91 

•  0 

0 

CORONA 

73.3 

46.  3 

59,8 

•  4 

94 

28 

36 

12 

208 

5 

0 

0 

0 

3.75 

2.74 

1.13 

1 

•  0 

0 

g 

2 

1 

CULVER  CITY 

68.8 

49.3 

59.1 

64 

29 

39 

11* 

194 

0 

0 

0 

0 

6.  19 

1.31 

9 

.0 

0 

8 

5 

4 

CUYAMA 

CLYAMACA 

58.  4 

34.0 

46.2 

-  3.5 

79 

30* 

23 

13 

560 

0 

0 

16 

0 

8.31 

4,51 

1.69 

1  0 

12 

1 2 

1 1 

4 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

68.4 

44.4 

56.4 

91 

30 

33 

1 1* 

294 

2 

0 

0 

0 

6.1b 

5.11 

1.18 

9 

•  0 

0 

7 

6 

3 

EL  CAPITAN  DAM 

73.4 

48.  1 

60.8 

98 

29 

38 

12 

190 

5 

0 

0 

0 

6.25 

1.45 

1 

.0 

0 

10 

5 

2 

EL  S I NORE 

73.7 

43.9 

58.8 

-  1.6 

96 

29 

32 

12 

237 

9 

0 

1 

0 

2.42 

1.58 

.69 

8. 

.0 

0 

6 

2 

0 

ESCONDlDO 

72.4 

46.8 

59.6 

.0 

97 

28 

38 

12 

199 

1 

0 

0 

0 

4.6* 

3.32 

1.06 

8 

.  0 

0 

IX 

3 

x 

FONTANA  KAISER 

72. 8M 

51.9M 

6  2.4M 

96 

29 

39 

9 

131 

7 

0 

0 

0 

5.95 

1.29 

10 

•  0 

0 

g 

6 

2 

GILLESPIE  FIELD 

73.6 

46.7 

60.2 
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PASADENA 

71.9 

48.9 

60.4 

.0 

94 

28 

36 

1  1 

208 

4 

0 

0 

0 

6.83 

5.10 

1.58 

8 

•  0 

0 

R 

6 

3 
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13 

186 

B 

0 

0 

0 

.80 

2.33 

.48 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

65.3 

34.  1 

49.7 

85 

20 

23 

11 

452 

0 

0 

15 

0 

2.94 

.73 

3 

0 

7 

3 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

69.2 

42.8 

56,0 

90 

30 

32 

11 

295 

1 

tj 

1 

0 

2.14 

.  76 

10 

.0 

0 

14. 

6 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

37,6 

18.7 

28.2 

56 

27 

3 

9 

uoo 

0 

1  <. 

2  9 

0 

D  4,46 

0  1.36 

9 

43.0 

38 

7 

3 

3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

24.7 

11.5 

18.1 

38 

27 

-  5 

11. 

1400 

0 

21 

T>< 

3 

3.94 

1.20 

4 

41.0 

73 

14 

14 

1 

1 

DIVISION 

58.6 

-  3.6 

2.53 

1.96 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Stalion 

Tola] 

Day  of  Month 

1  | 

2  | 

3 

4   |   5  | 

6 

7  | 

8 

9 

10  1 

11  | 

12 

13  j 

14 

15 

16  | 

17 

18 

19  | 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  2 

8  27 

28  [  29  J 

30 

31 

•     •  • 

NORTH  COAST 

DR A [ NAGE                        0 1 

ALOERPO INT 

5.  It 

T 

.59 

.77 

T 

» 

• 

4.00 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

5.50 

.18 

T 

.84 

1  .36 

,65 

•  04 

.02 

•  02 

.08 

1.43 

,07 

.29 

.27 

.25 

6IG  BAR  RANGER  STATION 

». 51 

.07 

.10 

.11 

T 

.15 

.09 

.27 

T 

.18 

.29 

.89 

,17 

.91 

1.10 

.15 

,06 

•  01 

• 

Blue  lake  redwood  cp 

BOONVlLLE  MNTNC  5TA 

6.90 

.12 

•  02 

.60 

1.27 

* 

1.2T 

.12 

1.16 

1.29 

• 

•  49 

•  09 

.11 

BRANSCOMB  2  Nw 

8, AT 

.15 

•  04 

.01 

.14 

.17 

1.13 

3.32 

1.48 

•  61 

.60 

.82 

BRIOGEVILLE  *  NNW 

8.25 

.74 

.07 

.0' 

.63 

1,06 

•  25 

1.29 

•  9T 

.84 

1*63 

•  BT 

.3^ 

BURNT  RANCH   1  S 

5.84 

.05 

.05 

.10 

•  10 

•  OT 

.36 

.10 

.60 

1.49 

.19 

1.07 

1.28 

.06 

.17 

.19 

• 

C  At  I STOGA 

T 

.0) 

.02 

.09 

1.25 

1.34 

.06 

.13 

.61 

.91 

,03 

.47 

.08 

.04 

.18 

CALLAHAN  RANGER  STA 

.82 

.26 

.12 

■  04 

.01 

.06 

T 

.15 

.07 

.06 

1.46 

.05 

T 

,43 

.09 

.03 

.01 

.06 

C AZ ADERO 

9.6A 

.05 

•  96 

1.72 

1.63 

.30 

.31 

1.90 

.88 

1.20 

.01 

.61 

CECILVILLE  SAWYER 

1.79 

CLEAR  CREEK 

6.34 

.13 

.10 

.27 

.10 

.33 

T 

T 

.38 

1.10 

,05 

1.9T 

.54 

.10 

•  09 

• 

CLOvERDAlE  s  sse 

.47 

T 

T 

.33 

1.67 

.73 

.  11 

.78 

1.82 

.05 

.23 

COPCO  NO  I  DAM 

2!t; 

.84 

T 

.11 

.36 

T 

.19 

T 

.01 

.07 

.30 

T 

Is* 

.IS 

•  01 

.04 

•  06 

T 

3.43 

.01 

.08 

.03 

.01 

.02 

.19 

.27 

.01 

.02 

.21 

.11 

.10 

1.13 

.20 

•  OT 

.37 

CRESCENT  CITY  I  N 

9.59 

.12 

,06 

.99 

2.31 

•  32 

•  02 

2.20 

1.86 

•  8T 

,38 

.02 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

10.00 

.07 

•  22 

•  16 

.54 

.92 

■  16 

1.12 

1*49 

.14 

1.43  2,21 

1.14 

,31 

•  09 

T 

■ 

CUMM  I NGS 

.04 

•  03 

•  33 

.1  1 

.98 

.29 

.03 

.06 

2.80 

.26 

• 

1.32 

.36 

.88 

,03 

• 

DOS  RIOS 

4.98 

•  03 

•  07 

.05 

.10 

,07 

.30 

•  22 

•  05 

.08 

•  45 

1.30 

.  1  0 

.21 

•  10 

,34 

DUTTONS  LANDING 

2.82 

•  3* 

.31 

.45 

.01 

.01 

T 

.30 

.36 

'::: 

.10 

a 

ELK  VALLEY 

8.  46 

.34 

•  03 

.09 

.18 

T 

.20 

•  47 

•  10 

.03 

1.43 

.31 

2.35 

1.46 

.48 

.47 

.44 

T 

T 

EUREKA  MB  CITY  R 

5.60 

■  IT 

T 

T 

T 

.24 

.83 

.89 

.01 

.23 

1.56 

•  03 

•  21 

.61 

.64 

•  11 

,06 

.01 

• 

FERNDALE  8  5SW 

,39 

•  19 

.26 

.27 

.30 

.23 

.37 

•  53 

.43 

.06 

.10 

3.13 

•  53 

l.OC 

1.19 

•  T9 

,03 

•  09 

.02  T 

* 

FERNDAlE   2  NW 

6.01 

.21 

.06 

•  05 

.44 

.79 

■  04 

.03 

.04 

2.59 

.  10 

,08 

.64 

.92 

•  57 

,01 

•  02 

T.55 

.16 

.07 

,36 

.17 

.33 

.20 

.62 

2.  IT 

1.12 

1.89 

.33 

.11 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

4.96 

.28 

.02 

.01  .01 

.02 

.29 

.'8 

.52 

.01 

.04 

1.13 

•  93 

,02 

.70  .20 

•  22 

,15 

■  02 

•  01 

■ 

fort  Bragg  aviation 

.04 

.31 

.39 

,85 

.26 

.03 

.15 

1.40 

.  39 

.37 

•  OT 

.29 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  5TA 

2.56 

.66 

.04 

.03 

.19 

T 

•  14 

T 

.10 

.13 

.04 

.56 

.62 

.11 

,12 

T 

FORT  ROSS 

6.38 

•  02 

•  7* 

1.10 

1.37 

•  60 

.01 

■  16 

.62 

•  06 

.24 

.32 

.11 

.Tl 

,12 

GARBERVILLE 

T.64 

.05 

•  11 

.96 

.58 

■  05 

.02 

1.09 

1.79 

•  06 

1.38 

1.29 

.04 

• 

roi?^|Ti?FNMMtiiir  ^tll^ 

.04 

•  35 

.03 

.01 

•  25 

.61 

.28 

T 

.84 

1  .  70 

.  1  8 

1.73 

2,01 

.67 

,50 

•  02 

L 

2)7! 

.95 

•  06 

.03 

.13 

.  33 

•  07 

.06 

.05 

.14 

•  IS 

T 

T 

•  02 

.23 

•  43 

.02 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GRATON   1  * 

5.13 

.06 

.50 

.96 

•  83 

.04 

•  22 

.83 

.23 

.11 

.78 

.It 

.24 

.12 

T 

4) 

GREENVIEW 

1.39 

.03 

.01 

.05 

• 

•  60 

• 

.60 

• 

« 10 

4) 

GUERNEvILLE 

8.02 

.41 

.20 

1.71 

•  59 

.02 

.22 

.67 

1.36 

.83  ,41 

.10 

.3C 

• 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

.27 

■  23 

.43 

•  02 

•  06 

.31 

.09 

.08 

1  .29 

.04 

1.44  1.28 

•  61 

.09 

•  06 

HAYFORK  RANGER  STATION 

»!3! 

.06 

•  20 

•  15 

.12 

.08 

•  25 

,24 

■  47 

•  T9 

* 

• 

1.90 

•  02 

.13 

HE AlDSBURG 

9.79 

T 

T 

T 

T 

.49 

.22 

1.28 

.04 

T 

.15 

1.32 

.28 

.13 

.44  ,10 

.08 

.06 

HEALDSBURG  NO  2 

6.22 

.26 

•  06 

•  04 

,94 

1.30 

.64 

•  04 

,08 

.31 

1.39 

.02 

.49  „2| 

.04 

.16 

HILTS 

2.56 

.68 

■  03 

■  33 

T 

.06 

•  19 

.12 

•  12 

.40  .36 

.06 

7 

,03 

• 

.32 

■  01 

.20 

,95 

.60 

•  84 

.18 

.14 

4.43 

1.98 

.04 

2.20  4.03 

1.64 

.20 

6!l9 

T 

•  05 

.08 

.08 

.50 

.13 

.78 

I. A3 

.17 

1.02 

1.33 

.21 

.30 

•  09 

8.70 

T 

.26 

T 

.09 

.11 

.96 

.06 

.82 

1.26 

.06 

1,21 

1.36 

.27 

1.38 

.27 

.39 

.11 

HOPLAND  LARGO  STATION 

5.59 

T 

T 

,96 

1.4* 

•  4T 

.26 

.56 

1.1* 

.30 

.06 

.04 

.16 

a 

IDLEwIlD  HWY  MNTNC  STA 

9.45 

.90 

.70 

T 

.90 

1.00 

.03 

T 

1.63 

2.00  1,60 

.80 

,64 

t 

KELLOGG 

.22 

•  06 

.02 

.05 

T 

.76 

1.23 

,65 

.05 

T 

.16 

.24 

2.04 

T 

.6C 

.40 

.04 

,93 

•  01 

kEnTF I  ELD 

6.55 

.26 

.09 

•  69 

1.83 

I. IT 

.15 

.03 

1.13 

T 

,48  ,44 

,  30 

KLAMATH  R 

8,88 

.11 

T 

.07 

1.00 

.61 

.23 

1.62 

.03 

.23 

2.77 

1.19 

.09 

1.01 

T 

V 

KNIGHTS  VALLEY 

KORBEL 

•  04 

.06 

.03 

.16 

.34 

1 .09 

.12 

.18 

1.22 

•  29 

.20 

1.27 

.29 

.43 

T 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

2.5« 

•  28 

•  40 

.18 

.  1 1 

•  04 

•  01 

.08 

.01 

.38 

T 

•  80 

•  01 

.01 

.01 

.22 

T 

\ 

MAD  RlvER  RANGER  STA 

7.42 

.10 

.03 

•  05 

.18 

.32 

.47 

T 

•  02 

.85 

1.43 

1,88 

•  84 

.98 

.27 

a 

MARE  ISLAND 

2.81 

.28 

.41 

.85 

.69 

■  05 

.0* 

.33 

.20 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5.34 

.02 

•  01 

.36 

•  23 

1.48 

.20 

2.1,0 

.90 

.91 

.13 

• 

MOUNT  HEBRON  RS 

■  62 

.  10 

.06 

,36 

.03 

.03 

.16 

.02 

•  34 

•  22 

•  11 

.04 

•  20 

MUIR  WOODS 

6.88 

■  26 

.62 

.92 

1>31 

•  06 

.21 

.03 

•  46 

T 

.73 

1.37 

T 

.91 

B 

3.08 

.04 

.44 

.90 

.93 

.09 

.42 

.16 

a 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

3.29 

T 

T 

.79 

1,00 

.02 

.07 

T 

.25 

.41 

.01 

.50 

::: 

•  01 

.13 

T 

t 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

3.53 

.62 

•  12 

.48 

.05 

•  36 

.12 

•  3* 

■  11 

.12 

■  04 

• 

OAKVlLLE  1  W 

::: 

OCC I OEN  T al 

7.49 

.36 

.87 

1.30 

.73 

.03 

.27 

.16 

1.45 

•  10 

.73 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

7.58 

.34 

,04 

T 

.72 

.99 

T 

1.86 

.11 

.06 

t.l! 

.16 

.33 

t 

ORLEANS 

4.53 

.05 

.66 

.12 

1.02 

.12 

1.13 

.61 

.21 

.17 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

3.57 

.09 

.06 

.90 

1.03 

.01 

.10 

.18 

.22 

.02 

.66 

.u 

.09 

.12 

• 

.01 

.82 

.76 

.53 

.55 

.01 

T 

.05 

1.25 

•  06 

.23 

.60 

.19 

.46 

,07 

LLC 

4.74 

.02 

.04 

.16 

.89 

.24 

.02 

•  20 

1.18 

.30 

.99 

•  21 

•  31 

.16 

# 

R I CH ARQSON  GROVE   ST  PK 

8.01 

.16 

•01 

.02 

.09 

T 

,10 

.79 

.44 

.26 

1.20 

1.41 

.01 

1.14 

1.64 

•  9T 

.19 

a 

SAINT  HELENA 

4.59 

.01 

T 

.08 

.14 

1.42 

.02 

T 

•  03 

.65 

•  9T 

.08 

.40 

.09 

.04 

.10 

• 

SALYER  RANGER  STATION 

4.86 

.01 

•  03 

.13 

.04 

.13 

.30 

.23 

.81 

1.01 

• 

• 

1.90 

■  03 

.09 

•  09 

• 

SAN  RAFAEL 

.23 

.09 

.22 

1.19 

.26 

.13 

.27 

•  69 

.01 

.33 

.10 

SANTA  ROSA 

5.04 

.26 

T 

T 

.31 

1.31 

.33 

•  13 

T 

■  OT 

.10 

•  84 

.03 

.44 

.91 

•  29 

| 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

4.56 

•  49 

.12 

.13 

.20 

.12 

.79 

.13 

.73 

1.22 

.22 

.24 

.09 

6) 

SCOT  I A 

8.77 

.20 

.14 

.01 

.03 

.12 

.44 

1.61 

.37 

.02 

2.76 

1.29 

.84 

.Tl 

.39 

.09 

T 

t 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

.45 

.12 

.20 

2,00 

.72 

.06 

.27 

2.00 

1.60 

.73 

.29 

.62 

* 

S0MES8AR  1  H 

SONOMA 

3.44 

.01 

.80 

1.13 

.06 

.02 

.03 

.42 

.13 

.02 

,63 

.09 

.09 

STANDI SH-H I CKEY  ST  PK 

7.01 

.01 

T 

.03 

.14 

.78 

.29 

.20 

T 

.80 

1.42 

1.21 

1.19 

.11 

.27 

T 

• 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

3.46 

.08 

.26 

.01 

T 

.14 

.01 

.86 

.28 

•  IT 

T 

.04 

•  64 

.99 

.02 

.70 

1.3A 

.09 

.32 

T 

TULEL^KE  //R 

1.50 

.12 

.04 

.20 

.34 

T 

.01 

.09 

.08 

T 

.01 

.44 

.09 

.10 

T 

T 

.04 

UK  I  AH 

4.90 

T 

.01 

•  If 

.70 

.93 

.23 

.14 

1.54 

.07 

.09 

.74 

.09 

.26 

.01 

UK  I  AH  t,  WSW 

7.12 

.02 

»» 

92 

07 

66 

I  SO 

.98 

■  19 

,2 

.41 

UPPER  MATTOLE 

13.99 

.00 

.05 

.48 

.34 

.60 

.65 

.41 

4.75 

.14 

.21 

3.32 

1.51 

1.38 

HEAVERVILLE  RANGER  STA 

4.39 

.03 

.16 

.12 

.41 

.13 

.19 

.01 

.03 

.28 

.64 

.07 

.TS 

1.19 

.03 

.39 

.01 

HEED  1  S 

7.40 

1.10 

.82 

.02 

.05 

.30 

.08 

.19 

.05 

.19 

.40 

.02 

.21 

.76 

2.00 

.02 

.32 

.20 

.26 

.17 

.01 

T 

• 

4 1 L  L 1 7  S  1  NE 

5.17 

.03 

.02 

.18 

.90 

.82 

.12 

.08 

1.20 

.44 

.09 

.86 

.10 

.30 

.03 

W1LLOH  CREEK  RANCH 

1.59 

■  18 

16 

20 

.12 

10 

.30 

,21 

1.96 

.08 

!os 

.7? 

.01 

■  04 

.07 

.09 

T 

.12 

.IT 

.21 

.02 

.09 

.06 

.14 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

A01N  RANGER  STATION 

1.93 

.59 

.11 

.06 

.11 

.06 

.10 

.33 

.19 

.01 

.01 

.02 

T 

.11 

T 

.09 

.03 

.13 

a 

ALTURAS  RANGER  STATION 

1.76 

.19 

•  13 

.33 

.21 

T 

.03 

.06 

.68 

T 

T 

.02 

.04 

T 

.07 

T 

T 

# 

AUBURN 

6.03 

.26 

•  03 

.03 

.06 

.42 

.68 

1.95 

.39 

.21 

.07 

1.98 

.01 

.20 

.01 

.19 

8ERRYES5A  LAKE 

3,36 

.12 

.01 

.36 

1.19 

.33 

.10 

.01 

.06 

.67 

.21 

.19 

.02 

.08 

.09 

( 

BIG  8EnO  RANGER  STA 

7.33 

.31 

•  10 

.73 

.16 

.32 

1.34 

.Tl 

.06 

•  18 

2.37 

.23 

.31 

.43 

.06 

BLUE  CANYON  HQ  AIRPORT//R 

8.91 

.62 

.02 

BOWMAN  0AM 

9.36 

!27 

\ll 

.06 

111 

.''2 

111 

^67 

1.1 9 

.49 

!l4 

■  03 

.24 

9.32 

.31 

.41 

.24 

'.'t 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1.97 

.02 

T 

.33 

.90 

.16 

.06 

T 

.34 

.11 

.03 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

9.34 

.31 

.16 

.11 

T 

.07 

.10 

.21 

1.97 

.50 

.32 

.31 

.34 

.07 

2.73 

.31 

l.OA 

.74 

BUCKHORN 

13.55 

•  49 

•  50 

.00 

.50 

.25 

• 

9.63 

1.00 

BUCKS  CREEK  PH 

8,79 

.27 

.10 

.01 

.02 

.07 

.01 

.69 

1.80 

.22 

.03 

.26 

.23 

.60 

1.41 

.76 

.49 

.11 

.61 

.03 

.01 

BULLARDS  BAR  PuR  HOUSE 

9.82 

.40 

.02 

.01 

.17 

.53 

2.19 

1.21 

.41 

.25 

.13 

T 

2.93 

.01 

.13 

.61 

.80 

BURNEY 

3.37 

.32 

•  02 

.26 

T  T 

.48 

.03 

.02 

.47 

.11 

.02 

T 

T 

.79 

.08 

.19 

.49 

.14 

.11 

.09 

CAMPTONVILLE  RS 

9.63 

.52 

.06 

.20 

.10 

.34 

2.19 

1.42 

.47 

.10 

2.46 

.14 

ft 

1.21 

CANBY  11  SN 

2.95 

T 

.14 

.07 

.35 

.26 

.27 

T 

.41 

•  OT 

.10 

.16 

T 

.32 

• 

.10 

'■>e  releienc. 

no's,  following  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 


O 

2 

3 

4  | 

5  | 

6 

7  | 

8 

9 

10  | 

11  | 

12 

13 

14  | 

15 

16  | 

17 

18 

19 

20 

21 

22  |  23  24 

25     26  27 

28     29  30 

CANBY  ranger  STATION 

1.1! 

.08 

.12 

.01 

.11 

.04 

.06 

.05 

.07 

.09 

.15 

.06 

.02 

.01 

.19 

.07 

T 

CANYON  0AM 

'..or 

.28 

T 

.03 

.16 

•  42 

.95 

•  12 

.  33 

.01 

.01 

1.96 

.06 

.11 

.03 

.24 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

5,44 

.19 

.01 

T 

.13 

.01 

.45 

2.01 

.06 

.06 

.02 

.16 

.04 

.45 

1.13 

.04 

.16 

.13 

.03 

.30 

.01 

CENTERVILLE  PH 

T.n 

.09 

.03 

.02 

1,28 

2.50 

,36 

.12 

.13 

.21 

.78 

.86 

.45 

.16 

.20 

CHALLENGE  RANGER  5TA 

10,09 

40 

.03 

.0* 

.76 

2.55 

1.02 

.31 

.17 

.2* 

T 

2.98 

.02 

.02 

.51 

.04 

CHESTER 

3,71 

•  20 

.04 

T 

.20 

•  49 

.59 

.04 

.04 

.09 

.38 

1.27 

• 

.35 

.03 

T 

.02 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

3.43 

T 

T 

.73 

1.03 

,37 

T 

.11 

•  04 

.14 

.26 

.58 

.17 

CITRUS  HEIGHTS 

3.9A 

.09 

.03 

,04 

.01 

.65 

1.08 

.61 

.01 

.16 

.19 

.01 

.31 

.66 

•  04 

.07 

.01 

.12 

.0! 

CLARKSBURG 

*••! 

.04 

.06 

.19 

.58 

,90 

.43 

.23 

.07 

•  69 

.19 

.17 

CLARKS  valley  muod  RCH 

4.91 

.06 

.0 

.19 

1.80 

.05 

.20 

.15 

.19 

.03 

.19 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

4.94 

.16 

.92 

1.12 

.46 

.34 

1.08 

.22 

.05 

COHASSET   1  NNE 

9,» 

.26 

•  07 

.12 

.07 

.02 

.56 

2.55 

.67 

.50 

.08 

.39 

.13 

2.40 

.31 

.39 

.66: 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

'.)• 

.09 

.96 

.51 

.32 

1.03 

1.11 

.11 

.02 

.05 

.30 

.86 

.27 

.23 

.09 

.02 

COLFAX 

T.tl 

.08 

.03 

.02 

.28 

.10 

1.16 

1.T2 

.93 

.07 

.03 

.13 

.06 

.29 

1.86 

.03 

.20 

.32 

.13 

COLGATE  POWER  HOUSE 

M 

.02 

.01 

.04 

.37 

1  .48 

.92 

.46 

.25 

.06 

.01 

1.56 

.22 

.01 

.A7 

COLUSA  1  SSW 

1.64 

.19 

.60 

.23 

.27 

.  14 

.03 

.06 

.02 

.19 

.02 

.01 

.06 

COOL 

5.32 

.26 

.01 

.14 

,46 

.80 

1.91 

.17 

.06 

.10 

1.34 

,18 

.01 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

*.31 

.21 

.44 

T 

.11 

.04 

•  91 

1.47 

.42 

.02 

T 

.22 

.23 

.15 

.06 

T 

.09 

DANA  2  SE 

DAVIS  1  wSw 

' 

.21 

1.11 

* 

.21 

.12 

.06 

.01 

.29 

.06 

T 

.04 

DAVIS  CREEK 

2.30 

.13 

.20 

.'0 

.10 

T 

.39 

.15 

.20 

.19 

.05 

.19 

.05 

.05 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

10. «a 

.36 

.23 

.04 

.02 

1.06 

.06 

,69 

2.0t 

1.04 

.15 

.24 

.  1  3 

7 

3.09 

.02 

.19 

.66 

.03 

.51 

OE  SABLA 

10.32 

.03 

.24 

.01 

.03 

.1) 

.01 

I. IT 

2.'4 

.68 

.08 

.34 

.  4  A 

1.22 

1 .78 

.72 

.31 

.01 

.12 

DOBBINS  COLGATE 

6.46 

.26 

.03 

.02 

.06 

,63 

1.47 

.60 

.21 

.22 

.08 

.12 

1.31 

.55 

.22 

.46 

DOwN I E v I L L E    RANGER  STA 

T.34 

.03 

•  06 

.40 

26 

,38D  .20 

•  79 

.05 

.02 

T 

2.80 

.6 

1.22 

.02 

DUNN IGAN 

3. 00 

.16 

.36 

.86 

.65 

.21 

T 

.08 

7 

.10 

.  30 

.20 

OUNSMUIR  RANGER  STA 

11.32 

.69 

.32 

.10 

.34 

.26 

.19 

.  39 

.11 

.65 

.16 

.01 

.5! 

.63 

2.52 

.04 

.57 

1.96 

.81 

.66 

T 

EAST  PARK  RESERVOIR 

3.S« 

.13 

.11 

.09 

.86 

.33 

.58 

.49 

.12 

.07 

.26 

.31 

.01 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2. '» 

.06 

.41 

1.14 

.01 

.04 

T 

.10 

.60 

.48 

.02 

.02 

.16 

FALL  RIVE"  MILL  INTAKE 

2. S3 

•  63 

.19 

.10 

■  1  5 

.27 

.07 

.45 

.1 

.12 

.10 

.09 

.14 

.10 

FERGUSON  RANCH 

T.30 

.83 

.03 

.  36 

.12 

1 .20 

2.10 

.26 

.03 

.04 

.15 

.80 

.02 

.  38 

.67 

.02 

.42 

.05 

FOLSOM  DAM 

3.92 

.16 

.03 

.01 

T 

.03 

•  34 

.53 

1.13 

.13 

.31 

.05 

•  94 

.02 

.04 

.18 

FORESTHILL  RANGER  STA 

e.oT 

.32 

•  27 

.12 

.47 

.16 

.43 

1.21 

1.18 

.16 

.05 

.07 

2.02 

.23 

T 

.31 

.19 

.03 

FRENCH  GULCH 

9.31 

.14 

•  47 

.09 

.14 

.28 

1.93 

1.18 

.46 

.02 

.22 

1.11 

1.91 

T 

.38 

.61 

.22 

.33 

GARDEN  VALLEY  2  S 

7.03 

.26 

.13 

.02 

.39 

.10 

.21 

.73 

' 

.39 

'  3 

.03 

1  .49 

•  21 

.OA 

.33 

.23 

T 

GEORGETOWN 

8.26 

.49 

.23 

.16 

.02 

.57 

.16 

•42 

1.02 

1.72 

.27 

T 

.03 

.07 

2.10 

.19 

.07 

.97 

.21 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

8.71 

.49 

.28 

.It 

.01 

.55 

.13 

1.12 

1.94 

.30 

.06 

•  11 

7 

2.26 

.25 

.05 

.36 

T 

.25 

.05 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

16.49 

.21 

.70 

.20 

.41 

.28 

!t3 

1.44 

.99 

.07 

.03 

1.20 

1.38 

3.26 

.02 

.90 

2,02 

.21 

.74 

.02 

GOLD  RUN 

i,3; 

.60 

.16 

.0! 

.06 

.61 

.03 

.60 

1.94 

.96 

.05 

.02 

.22 

.01 

.33 

1.89 

.16 

•2T 

.0* 

.34 

GRASS  VALLEY 

•  »2 

,09 

.  03 

' 

.03 

•66 

1.68 

1.23 

.45 

.15 

04 

.41 

GREENVILLE  RANGER  STA 

6,76 

.34 

.01 

.03 

.06 

•  16 

1.05 

• 

• 

."2 

•  06 

2.09 

• 

• 

•  IT 

.10 

.21 

.02 

HARRISON  GULCH  RS 

6.19 

.09 

.29 

.09 

.03 

.11 

1.75 

.40 

.26 

T 

.05 

.22 

.59 

•  44 

• 

1.99 

.01 

.33| 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3.64 

.26 

.02 

.01 

•  46 

1.13 

.97 

.  36 

.01 

•  24 

.09 

.02 

1.38 

.01 

■  14 

.36 

.01 

.19  .03 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

2,00 

.30 

.09 

.04 

.22 

.01 

.33 

.10 

.03 

.24 

.08 

.32 

.06 

.02 

.02 

.12 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

* 

.43 

.03 

.  0  3 

,60 

.  96 

I  ,40 

.25 

.03 

.11 

.21 

HOBERGS 

9.60 

.06 

T 

.03 

1,32 

2.21 

.71 

.05 

.33 

1.10 

3.19 

T 

.28 

.16 

•  09 

.21 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

6.90 

.19 

.63 

.03 

.48 

.01 

2,27 

1  .  30 

.10 

.24 

.93 

•  33 

.05 

.211  .12 

IOWA  HILL 

8,03 

.60 

.13 

.12 

.48 

T 

,61 

1.78 

,87 

.21 

2.20 

.27 

.29 

.30  .01 

JESS  VALLEY 

2.79 

.42 

.19 

T 

,08 

.04 

.02 

.11 

.02 

,69 

.40 

.03 

.02 

.03 

.12 

.02 

.07 

.03 

.05 

.09 

... 

.01 

k  El se yv i llE 

4.3! 

1  .00 

1.10 

.46 

.03 

.02 

.27 

.24 

.20 

.20 

K1LARC  POWER  HOUSE 

9,11 

.67 

1.07 

.03 

1.63 

.30 

.97 

.36 

•  66 

.24 

.07 

.12 

•  66 

■  11 

1  .06 

.32 

.09 

.50 

.26 

LAKCPORT 

4.01 

.20 

*38 

1.16 

.09 

.  1  1 

.62 

.19 

.13 

.TA 

.06 

.11 

.10 

LAKE  SHORE 

IS. 31 

.29 

.61 

.60 

.01 

.39 

1.29 

1.86 

.01 

.55 

.88 

4,75 

.24 

.19 

2.02 

.61 

.99 

LAKE  SPAULDING 

9.19 

.40 

.12 

.02 

T 

.12 

.27 

.99 

1.30 

.69 

.11 

.09 

.01 

.02 

3.27 

1 

.26 

.90 

.14 

.59 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

9.39 

.06 

.13 

.04 

.03 

.01 

T 

1*26 

2.78 

.46 

.12 

.33 

.  3A 

.59 

1.63 

.13 

.1) 

.12 

.33 

.06 

LCESVtLLE  keegan  ranch 

2.01 

.39 

.81 

.12 

.31 

.18 

LITTLE  VALLEY 

2.42 

.73 

.11 

T 

T 

.03 

.22 

.35 

.19 

T 

T 

1 

T 

T 

.T9 

LOOKOUT  3  WSN 

2.92 

.13 

.06 

.07 

.08 

.18 

.26 

.15 

.11 

T 

T 

T 

.61 

.11 

.11 

.08 

.20  .31 

LOYALTON 

1.79 

.36 

.34 

.26 

.36 

.07 

MADELINE  MNTNC  STA 

1,40 

.02 

.44 

.40 

.23 

.05 

.01 

.01 

.06 

.12 

MANZANI TA  LAKE  // 

S.32 

.93 

.93 

.24 

.14 

.21 

.  1  7 

.61 

.36 

.  32 

.09 

.OA 

T 

1.32 

.12 

.25 

.20 

.22 

.16  .09 

MARYSV1LLC 

3.18 

.10 

T 

T 

.47 

.91 

.93 

.0* 

.34 

•  06 

T 

.32 

.13 

.15 

.15 

MC  CLOUD 

11. 1! 

.94 

.60 

T 

1.27 

.34 

.21 

.17 

.88 

.33 

T 

T 

.70 

.40 

2.T7 

T 

.35 

•  91 

.70 

.46  1 

M I ODLETOWN 

6.2 

.77 

1.62 

.51 

.32 

MINERAL 

6,73 

.13 

.16 

.13 

T 

.18 

.06 

.26 

.98 

.16 

.12 

.08 

.06 

.09 

2.75 

.04 

.21 

.61 

.06 

.33 

.12 

MONTICELLO  dam 

4.43 

.40 

.10 

•  83 

1.22 

.96 

.05 

T 

.06 

.04 

•  16 

.05 

.21 

.06 

T 

.01 

MOUNT  DANAHER 

8,79 

.31 

.32 

.11 

.03 

.50 

.11 

•  09 

.91 

1.69 

1.35 

.39 

T 

1.46 

.43 

.19 

.46 

T 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  we  CITY  //R 

8.08 

1.03 

.28 

.13 

.16 

.11 

.19 

•  43 

.19 

.04 

.33 

.67 

2,60 

.06 

' 

.01 

NEVADA  CITY 

8.7! 

.37 

.03 

.05 

.02 

.12 

.16 

•  03 

1.95 

1.32 

.12 

.01 

•  14 

.11 

2.54 

■  09 

.08 

.27 

.96 

NICOLAUS  2 

3.23 

.22 

T 

T 

•  40 

•  67 

.73 

.04 

•  29 

.12 

.01 

.33 

.01 

.15 

.16 

.01 

.09 

ONO 

9.69 

.12 

1.13 

T 

.12 

.48 

.06 

1*29 

1.05 

.53 

•  07 

■  46 

.47 

.42 

T 

1.03 

.91 

.01 

1.49 

.10 

ORLAND 

3.11 

.33 

■  13 

•  ID 

.76 

.84 

.29 

.OA 

T 

.03 

.20 

.14 

T 

.21 

.06 

.0! 

OROV I LLE 

.1. 

.02 

.02 

.99 

.99 

.32 

.18 

.19 

.20 

.01 

.26 

.19 

.01 

OROVILLE  BRIDGE 

3,64 

.13 

.03 

.49 

.87 

.91 

.16 

.18 

.33 

.11 

.61 

.20 

PACIFIC  HOUSE 

7,93 

•  »l 

•  23 

.12 

.43 

.21 

.16 

.9*. 

1.76 

.27 

T 

.53 

1.19 

.66 

.OA 

.33 

.03 

.42 

.22 

PARADISE 

8,21 

.19 

.04 

.02 

.02 

.16 

.01 

.89 

i.ee 

1.07 

.20 

•  16 

.52 

T 

1.84 

.04 

.30 

.39 

•  02 

.31 

.02 

PASKENTA  RANGER  STA 

7.0; 

•If 

.38 

.03 

.03 

.07 

2.28 

.39 

.24 

.02 

.08 

.30 

.43 

.25 

.16 

.28 

PAYNES  CREEK 

.42 

.62 

.26 

•  69 

!91 

1.56 

•  20 

•  12 

.19 

,06 

.12 

•  2T 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

12.91 

.64 

•  66 

.34 

.  '9 

.17 

.62 

1.74 

.19 

T 

.13 

.41 

1.5T 

1.20 

1.69 

1,36 

.11 

.84 

.09 

PLACERVILLE 

6.76 

.36 

.13 

.17 

.01 

.28 

.06 

.20 

.52 

1.09 

1.45 

.05 

.06 

1.42 

.31 

.01 

.29 

.33 

.02 

PLACERV1LLE  IPG 

7.21 

.27 

.41 

T 

.18 

.45 

.12 

.16 

.57 

• 

2.23 

.18 

.03 

1.55 

• 

• 

.62 

.43 

.05 

PLATINA 

T.7( 

.22 

.66 

.26 

.10 

•  09 

1.91 

.59 

.20 

.37 

.37 

.66 

.15 

T 

1.55 

.22 

.16 

.21 

PORTOLA 

.27 

T 

T 

.13 

.21 

.03 

.08 

T 

' 

.24 

T 

OUINCY  RANGER  STATION 

3.31 

.18 

T 

.12 

.01 

.30 

1.04 

.13 

.10 

.01 

2.68 

.01 

.06 

.02 

.01 

.60 

.01 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

3.94 

.70 

.06 

.01 

.08 

.27 

1.39 

.34 

,06 

T 

•  03 

.06 

.50 

T 

.01 

.33 

.02 

T 

.02 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

9.80 

.27 

.79 

.21 

.72 

1.54 

1.62 

.32 

.01 

T 

.  A  A 

.50 

.03 

1.85 

.32 

.20 

1.21 

.01 

REPRESA 

3.4! 

.03 

.02 

.19 

.46 

.91 

.61 

.26 

.01 

.02 

.02 

•  47 

.66 

.10 

.18 

.01 

RIO  VISTA 

2.4! 

.06 

.09 

.73 

.4* 

.15 

.26 

T 

.15 

.12 

ROCKLIN 

4,63 

.30 

T 

.60 

.73 

1.05 

.03 

.30 

.OA 

1.10 

.10 

.06 

.12 

.22 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

12.62 

.64 

1.10 

.09 

1.32 

.10 

.51 

2.01 

.20 

.16 

.23 

.36 

2.13 

.27 

.80 

1.63 

•  OT 

.82 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

2.10 

.07 

.26 

.36 

.  76 

.07 

.2! 

.18 

T 

.31 

.24 

.06 

.06 

T 

.10 

I 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

2.91 

.07 

.30 

.43 

.83 

.15 

.21 

.27 

T 

.30 

.19 

•  06 

.10 

.06 

.02 

SHASTA  DAM 

13.20 

.12 

.65 

.05 

.11 

.62 

.02 

.80 

1.9, 

1.07 

.04 

.02 

.52 

.63 

1.78 

1 .03 

1.32 

SHINGLE  SPRINGS 

3.61 

.34 

.04 

T 

.18 

.23 

.61 

2.03 

.30 

.07 

1.39 

.16 

.02 

■  IT 

.21 

.38 

SHINGLETOWN  2  E 

7.24 

.37 

.65 

.93 

.62 

.42 

l.OA 

.30 

.23 

.06 

.69 

.01 

.5A 

.69 

.23 

.72 

SIERRA  CITY 

7.38 

.13 

.14 

.03 

.02 

.08 

.»8 

.12 

.47 

.83 

.13 

.05 

.03 

.06 

T 

.17 

3.19 

.23 

•  16 

S IERRAvILLE  RANGER  STA 

2.00 

.36 

,3i 

.01 

.16 

.25 

.01 

.OT 

.15 

.98 

.03 

.  1  6 

.01 

•  10 

.05 

.01 

SODA  SPRINGS   1  E  //R 

7.70 

.22 

.  32 

.09 

.53 

.17 

•  60 

1.28 

.70 

.  14 

.11 

.23 

.OA 

.66 

STIRLING  CITY  RS 

10.29 

.34 

•  09 

.20 

.10 

•  69 

2.50 

.11 

.54 

• 

3.68 

* 

1.22 

A 

.86 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

7.72 

.42 

•  03 

.10 

.39 

•  21 

1.65 

1,11 

T 

.06 

•  66 

1.47 

.01 

.87 

■  14 

.01 

.54 

STONVFORD  RANGER  STA 

3.61 

.16 

.08 

.08 

Si 

•  61 

.64 

•  65 

,05 

.33 

.41 

.11 

.09 

.04 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

4.22 

•  01 

.16 

.10 

.41 

.36 

1.28 

.77 

■  21 

.07 

.06 

■  64 

.28 

.53 

.01 

STRAWBERRY  VALLEY 

9.98 

■  26 

.12 

.01 

.02 

.31 

.07 

.90 

1.68 

.16 

.05 

.31 

.06 

.49 

2.94 

.49 

■  6T 

.20 

TURNTABLE  CREEK 

11.  00 

.17 

.76 

.02 

.01 

.85 

.06 

•  99 

1.66 

.77 

.05 

.05 

.47 

.46 

1.21 

.01 

• 

2.63 

.31 

,88 

T 

.09 

TWIN  LAKES 

6.98 

.34 

.24 

.43 

.02 

.08 

.25 

.18 

.59 

.64 

.55 

.29 

.79 

.56 

.03 

.64 

.01 

.12 

.10 

.31 

.76 

.16 

UPPER  LAKE  T  w 

7.66 

.01 

.70 

1.89 

1.51 

.36 

1.67 

.29 

.19 

.65 

.07 

.19 

.05 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

4.42 

.04 

.07 

.12 

.38 

1.24 

.25 

.20 

.90 

.10 

A 

.86 

.13 

.04 

VACAVlLLE 

2.81 

.55 

1.24 

.01 

T 

.01 

.15 

.56 

.01 

.2' 

T 

.06 

.01 

VINTON 

i.oe 

.27 

T 

.02 

T 

.05 

T 

,05 

.10 

.09 

.11 

.27 

T 

.0" 

.08 

VOLCANOVILLE 

6.49 

.30 

.22 

.12 

.  38 

.30 

•  39 

.93 

,60 

.27 

.18 

.  1  1 

2.15 

.21 

.09 

•  2T 

.36 

.27 

VOLLMERS 

14.24 

.18 

.69 

.04 

.11 

.25 

.20 

.95 

1.38 

.40 

.05 

.04 

1.17 

1.59 

3.41 

.88 

1.87 

.67 

.21 

VOL T A  POWER  HOUSE 

3.1C 

... 

•  56 

.59 

.10 

.36 

.52 

.34 

.12 

T 

.03 

.28 

.26 

T 

.78 

.07 

.08 

.05 
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Day  of  Month 


elation 

T  ' 

1  | 

2  1 

3 

4  | 

5  1 

6 

7  1 

R 

9 

10  | 

11  ] 

12 

13  j 

14  | 

15 

16 

17 

— ■ — L 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  I  24 

 1  1  1 

25     26  I  27 
 1 — - — 1  

28  1  29  1  30 

 1 — ■ — 1  

WHISKEYTOWN  res 

13.41 

.13 

.99 

.  0 1 

,  09 

1  .  38 

1  .  69 

•  1  2 

•  06 

.  5  5 

.  7  2 

1  10 

!u 

— 02 

I  56 

WILLIAMS 

•  01 

,03 

.  5  7 

•  39 

•  02 

T 

20 

06 

!04 

WILL0W5 

3!*l 

.93 

•  23 

.02 

■  10 

*46 

•  10 

WINTERS 

3,7; 

.24 

.05 

■21 

1  .90 

154 

|06 

.01 

.22 

.42 

.10 

•  04 

WOODLAND    1  WNW 

2,51 

.06 

•  22 

.93 

.43 

•  24 

.09 

.05 

T 

.27 

.07 

.03 

•       *  # 

NORTHEAST  INTERIOR 

8ASIN  03 

BOCA 

1.35 

.39 

.05 

.18 

.21 

.02 

.08 

.19 

.04 

.19 

T 

T 

BODIE 

1.71 

T 

•  03 

.  12 

T 

T 

T 

•  4  7 

.  1  2 

T 

•  92 

T 

T 

•  05 

BRIDGEPORT 

.37 

•  01 

T 

.  0  1 

.02 

T 

•  02 

•  19 

.  16 

•  09 

.05 

.02 

cedarville 

.99 

.02 

T 

.08 

.  04 

T 

T 

.03 

.46 

•  12 

.05 

■ 

.03 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

" 

" 

° 

DOYLE 

.62 

.12 

T 

,09 

.09 

.03 

•  28 

.04 

.0. 

.07 

7 

.05 

DOYLE  3  SSE 

1.00 

■  16 

T 

*  05 

,10 

•  33 

.07 

.03 

T 

•  05 

■?! 

ELLERY  LAKE  // 

1.96 

.06 

.04 

,06 

■  OB 

.  12 

.  38 

•  24 

.24 

.  l  e 

■  06 

•  10 

n* 
■?? 

•  D 

.12 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

.13 

.04 

•  34 

,08 

,0* 

.0. 

1" 

•  01 

.02 

01 

ai 

fort  Bi Dwell 

U9! 

.  10 

.19 

.06 

,  1  0 

.22 

.19 

.09 

T 

.  10 

'  1 1 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  5TA 

.3* 

•  20 

•  04 

.02 

T 

.  0  I 

.02 

T 

.09 

MEYERS  4  SW 

3.77 

• 

■  71 

T 

,09 

* 

»47 

■  30 

,49 

■  40 

.17 

.26 

MEYERS  INSPECTION  STA 

4.0Z 

.23 

.31 

•  JO 

T 

.37 

MONO  LAKE 

.37 

.05 

.13 

T 

,19 

SAGEhEn  CREEK 

2. 77 

.08 

.0* 

.07 

.22 

.67 

!o! 

SECRET  VALLEY 

lis 

T 

.07 

T 

.47 

T 

T 

T 

T 

!oi 

T 

SQUAW  VALLEY 

0  3)39 

.02 

.0=3 

.03 

•  02 

.42 

.09 

.02  .05 

.  0 

.23 

.98 

STANOISH   I  E 

1.07 

.32 

■  01 

I  05 

!27 

.04 

.04 

.04 

.01 

SUSANVILLE  airport 

.89 

.24 

T 

•  12 

.10 

•  09 

•  10 

.03 

.18 

T 

.09 

.04 

TAMOE  CITY 

.06  .0? 

TERMO 

1*66 

.69 

T 

•  01 

.24 

< 

,  C9 

.46 

•  07 

.02 

.02 

T 

7 

'.01 

■ 

.03 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

2.16 

■  29 

.0' 

,  0*> 

.06 

.29 

•  08 

•  15 

.10  .18 

33 

.04 

T 

rtfNOEL  10  SE 

WOODFOROS 

2.49 

.27 

.12 

.,09 

.07 

.32 

■  '4 

.08 

.61 

.16 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

ALAMO   1  N 

3.23 

.27 

T 

T 

.13 

1.21 

.26 

7 

T 

.93 

.19 

.09 

7 

.23 

ARROYO  GRANDE 

2.93 

■  23 

* 

* 

* 

•  34 

e  1 

,  ee 

.46 

* 

* 

.83 

BEN  LOMOND 

7.11 

■  1  1 

.40 

,90 

2.12 

1  .40 

•  23 

.08 

■  5  1 

- 

.191 

BERKELEY 

•  02 

.  36 

■  9  3 

.02 

.01 

•  04 

.  59 

44 

.48  ,01 

" 

* 

BIG  SUR   STATE  PARK 

4,76 

.  4 

.01 

,  4 

,9 

1  ° 

'  * 

.07 

.03 

•  12 

2* 

*02 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

4.62 

.09 

,1* 

.12 

,02 

1.36 

1.36 

■  I* 

.07 

.07 

.12  .06 

.29 

BRADLEY 

2.7* 

.32 

0  22 

(06 

•  03 

1  w 

.09 

.6  3 

.21 

■  93 

BURL  I NGAME 

4,00 

*20 

1,30 

.58 

■  1 2 

.1'  .12 

.18 

BURTON  RANCH 

■  1  6 

*  5 
*2* 

1  ,45 

■  01 

.02 

n* 

.18 

.06 

CALAVERAS  RESERVOIR 

3!flO 

07 

• 

* 

'  7 

.02 

10 

.03 

.01 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

4.17 

.01 

•  94 

.11 

•  OS 

.10 

.16 

.19 

1.35 

.75 

.73 

.03 

.13 

.03 

7 

T 

.01     T  T 

CARMEL  VALLEY 

2.69 

•** 

•  OS 

.01 

,  0  1 

• 

i*9 

,  6C 

,44 

■  36 

T 

T 

" 

"?• 

Chittenden  pass 

2.66 

CONCORO  3  E 

■  16 

.05 

.  1  1 

l.U 

.49 

7 

T 

.21 

.11 

■  ?; 

CROCKETT 

3,11 

.  1 1 

.  2  1 

.68 

•  76 

7 

T 

77 

.18  .29 

DAVENPORT 

3.31 

.07 

,02 

.97 

1,01 

•  67 

.0* 

.05 

.13 

.02 

.17 

.oJ 

.12 

GERBER  RANCH 

4,20 

.21 

■  lfc 

1  •  79 

T 

.58 

.01 

7 

G I LROY 

2.63 

.09 

•  27 

T 

T 

.0  3 

.25 

.95 

•  63 

•  IT 

.04 

.09 

T 

"no 

7, 

7 

GILROY  14  ENE 

7, 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

9.22 

•  16 

T 

T 

•  15 

.70 

.70 

1.20 

•  32 

•  26 

T 

93 

* 

. 

.90 

70 

HERNANDEZ  2  NM 

2.75 

.26 

.09 

,26 

■  l« 

,61 

,3B 

.71 

.18 

•  20 

7 

HOLLI ITER 

1.29 

.24 

.06 

.45 

•  30 

•  07 

.10 

•  09 

T 

king  City 

1.S8 

•  01 

•  12 

LAFAYETTE  2  NNE 

.13 

,05 

•  1  3 

1.13 

"I* 

.04 

T 

.02 

.22 

.09 

LA  HONDA 

5.43 

.26 

.03 

1.02 

1.30 

.42 

.12 

.10 

.55 

1  fta 
1.09 

.2! 

'  21 

LtVERMORC  2  SSW 

1.93 

.19 

T 

T 

T 

T 

.42 

•  40 

.01 

T 

7 

T 

.20 

7 

.04  7 

■  21 

LOCKWOOD  2  N 

2.11 

.09 

*«8 

,07 

.08 

.90 

.20 

•  39 

LOS  GATOS 

3.36 

.03 

s  09 

,96 

1.18 

.26 

•  0* 

.  1 0 

,7 

LOS  GATOS  *  SW 

20 

■  1 3 

.18 

.05  .03 

It5 

MARTINEZ   3  SSE 

3.51 

•  12 

T 

.66 

1  .  lfr 

•  01 

.09 

7 

.  5  1 

" 

.03 

"21  T 

" 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

3.27 

.21 

.05 

.21 

.63 

.76 

.07 

.71 

.03 

.21  .18 

7 

.19 

MONTEREY 

2.26 

.29 

.02 

T 

1  1  6 

•  01 

.73 

.33 

.06 

•  30 

.01 

7 

T 

"i? 

T 

T 

T 

MORGAN  HILL  2  E 

3.91 

•  '2 

n! 

.24 

.79 

1.16 

.22 

•  03 

.32 

•  19 

morro  bay  fire  oept 

.06 

.03 

MORRO  BAY  3  N 

.97 

.02 

.01 

,  08 

•  1* 

1,10 

„  84 

.08 

T 

.05 

.03 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

4.45 

.01 

.42 

.03 

.13 

1.20 

•  89 

.02 

1.09 

.30 

.04 

.40 

MOUNT  HAMILTON 

4.82 

.29 

.  1  3 

.  33 

.10 

1.87 

1*51 

T 

•  31 

.02 

* 

.24 

NACIMIENTO  DAM 

2.34 

■  01 

.19 

.03 

.04 

T 

.01 

.37 

•  T  3 

.33 

•  93 

•  01 

.01 

28 

NEWARK 

■  1 3 

•  09 

•  39 

•  72 

03 

.32 

.06 

OAKLAND  W9  AIRPORT  R 

2!94 

T 

T 

T 

T 

.24 

.49 

.73 

•  01 

T 

7 

.26 

0* 

40 

!o2 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

2.10 

.17 

.14 

.22 

.04 

.06 

•  20 

.08 

.99 

.07 

.05 

.12 

.04 

.40 

palo  alto  city  hall 

2.47 

•  08 

.02 

.20 

.47 

.63 

•  28 

• 

paloma 

2.96 

.49 

,  03 

,03 

,63 

.74 

•  31 

.39 

.03 

.02 

.01 

T 

parkf ielO 

•  10 

.89 

.  2  6 

.07 

.02 

•  IT 

.48 

.30 

.66 

•  07 

.01 

.07 

PASO  ROBlES 

2.4( 

.42 

■  01 

T 

„  Ofl 

.19 

.87 

.85 

.19 

PASO  robles  faa  ap 

2,60 

.01 

.43 

T 

.33 

.77 

.93 

.07 

.06 

PINNAClES  NAT  MONUMENT 

3.06 

T 

.  2  2 

.  1  8 

•  2  3 

T 

•  9  1 

.31 

1.02 

•  02 

T 

.06 

.01 

T 

P  I  SMO  BEACH 

2.70 

■  03 

0  03 

.  t  9 

*  02 

L  .  00 

.67 

.18 

•  02 

.19 

POINT  PIEDRAS  BLANC AS 

*  * 

.71 

.09 

1  1  4 

•  03 

1,2  3 

.33 

.22 

•  0* 

T 

.03 

•  06 

.16 

28 

port  Chicago  naval  dep 

s!lO 

.36 

T 

.  1  3 

.  70 

•  95 

.03 

T 

T 

67 

T 

.20 

priest  valley 

3.29 

.10 

•  39 

.10 

.03 

.21 

.83 

.77 

.14 

T 

T 

.37 

T 

T 

REDWOOD  CITY 

3.29 

.01 

T 

T 

.46 

1.01 

.99 

•  03 

.07 

•  70 

.01 

.03 

•  20 

R  ICHMOND 

3.47 

.09 

.45 

.49 

.78 

T 

.01 

.02 

*  IS 

.22 

.20 

41 

SAINT   MARYS.  COLLEGE 

•  08 

.  74 

1.62 

.11 

7 

.37 

•  88 

" 

.34 

' 

.55 

SALINAS  2  E 

1.31 

*  11 

•  04 

.26 

.43 

■  41 

.01 

7 

'  * 

SALINAS  FAA  AP 

1.31 

T 

.10 

T 

.02 

.19 

.18 

.72 

.13 

T 

7 

T 

.04 

T 

SALINAS  OAM 

3.94 

•  09 

•  46 

.  18 

.13 

.09 

,  08 

.20 

1  .00 

.37 

•  87 

.06 

•  07 

T 

SAN  ANTONIO  MISSION 

3.27 

.03 

•  49 

.02 

.50 

•?i 

1.19 

.67 

•  12 

•  06 

SAN  ARDO 

.28 

.02 

.01 

•  12 

.52 

.07 

•  93 

•  03 

.0 

SAN  CLEMENTE  DAM 

Z.94 

.07 

•  29 

.  12 

.03 

•  02 

.42 

.33 

•  79 

•  63 

.03 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

3.97 

T 

.31 

.36 

1.09 

.11 

.15 

.  56 

.04 

.66 

.49 

T 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP  fl 

3.47 

T 

•  02 

T 

.05 

T 

.39 

,58 

.96 

•  29 

7 

.03 

,90 

"ft' 

.02 

.22 

T 

S  F  FEDERAL  BUILDING  fl 

3.21 

•  01 

•  39 

.  34 

.  94 

•  09 

.06 

.45 

.09 

•  09 

.32 

"•ft 
*«? 

*  1  \ 

SAN  GREGORIO  2  SE 

T 

•  09 

T 

T 

T 

.03 

.39 

.93 

.72 

•  33 

•  01 

•  22 

.  35 

.29 

SAN  JOSE  R 

1.93 

•  03 

.02 

.22 

1  .00 

.94 

.01 

7 

7 

T 

.04 

.02 

T 

' 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

3.91 

.13 

.11 

.39 

.09 

.13 

.08 

.22 

1.13 

.32 

.99 

.09 

.19 

SAN  MATEO 

•  03 

.02 

T 

.39 

1.32 

•  47 

T 

•  02 

.  1  1 

■  29 

■  02 

.11 

■  29 

.07 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

2!l» 

.02 

.03 

.30 

1.03 

.60 

.01 

.04 

.05 

.02 

.03 

SANTA  CRUZ 

3.43 

.03 

.01 

.02 

.04 

1.15 

1.40 

•  23 

.11 

.05 

.10 

.09 

.13 

.01 

.06 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

9.33 

.01 

•  63 

.03 

.20 

.07 

.27 

.02 

1,90 

1.72 

•  30 

T 

.15 

.03 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

3.90 

.09 

•4ft 

.28 

.10 

.07 

.12 

.15 

1.79 

1.14 

1.13 

.08 

.08 

.05 

searsvillE  lake 

9.97 

T 

.01 

.59 

1.44 

2.03 

.11 

.04 

1.28 

.02 

.07 

.03 

T 

.35 

SOLEDAD 

1.93 

•  02 

.20 

.0! 

T 

T 

.33 

.08 

.62 

.13 

.08 

T 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

2.00 

•  28 

.09 

.02 

.04 

.30 

.14 

.74 

.17 

.04 

.05 

.05 

.10 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

3.99 

.27 

•  03 

.10 

.34 

•  9T 

.72 

T 

.01 

.68 

.16 

.23 

.46 

T 

WALMAR  SCHOOL 

3.96 

T 

.16 

T 

.74 

1.40 

T 

.06 

.02 

.23 

.60 

.04 

.20 

.01 

.21 

.09 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

3.19 

•  22 

.05 

•  19 

.68 

.61 

•  92 

.16 

•  04 

.26 

S«o  lei'oronco  nolon  following  Station  Ind«x. 
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Day  of  Month 


Station 

Tot, 

 j- 

1 

 r 

2 

3 

1  ■- 

4 

 r 

5 

6 

 p 

7 

 P 

8 

9 

 r 

10 

 j- 

1  1 

12 

1  p 

13 

 P 

14 

15 

. 

16 

17 

IS 

19 

20  ^ 

21 

22  |  23  |  24 

25  j  26  |  27 

OR     ?Q  in 

i*a        63  JU 

31 

WALNUT    CREEK    4  E 

2*6! 

.20 

.02 

.12 

.77 

•  37 

T 

.63 

.15 

■  06 

.33 

• 

WATSON VlLLE  WATERWORKS 

2*6! 

.09 

T 

,06 

i24 

.  75 

•  61 

.17 

.06 

WRIGHTS 

6*  59 

.08 

.09 

.56 

1.96 

•  46 

.26 

.17 

.56 

i'.u 

.05 

.16 

•       *  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANGIOLA 

.40 

.04 

.38 

.01 

.16 

,02 

.48 

.** 

.38 

ANTIOCH  F IBREBOARD  ml 

.0* 

.01 

.  1 1 

.T6 

•  44 

7 

.03 

.26 

T 

.  10 

7 

.16 

.01 

T 

.26 

ANT10CH  PUMPING  PL  i 

i!a! 

.0* 

T 

.01 

.  1  3 

.  56 

•  39 

.10 

.07 

.10 

.18 

7 

.23 

ASH  MOUNTAIN 

*,61 

•  *>7 

■  2T 

.18 

.70 

•  06 

•  01 

.63 

,07 

.65 

1.03 

•  11 

.03 

.29 

T 

AUBERRV   1  NNE 

4.71 

■  82 

,09 

.10 

•  01 

.  4( 

•  63 

.31 

.  59 

.78 

•  60 

.06 

•  63 

.03 

BAKERSF IELD  WB  AIRPORT  R 

1,6. 

,*0 

.04 

.92 

7 

T 

,0* 

.12 

.40 

.04 

.06 

.03 

BAlCH  POWER  HOUSE 

6,38 

1.17 

.71 

•  10 

.25 

•  20 

l*i 

•  31 

.63 

.60 

1.34 

•  33 

.09 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

1.76 

•  2T 

■  01 

.06 

1.00 

.16 

.02 

.14 

•  10 

CALAVERAS  BIG  TREES 

9.29 

.43 

.98 

■  22 

•  03 

•  53 

.34 

.59 

1  .  38 

2«17 

•  83 

.01 

•  27 

•  03 

.22 

.62 

.02 

.03 

.03 

.26 

.30 

CAMP  PARDEE 

.17 

.06 

.22 

.01 

.22 

•  01 

•  14 

.32 

.61 

.35 

.21 

7 

.60 

.26 

.01 

7 

.11 

7 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  flH 

3,91 

,46 

•  23 

.09 

.31 

•  47 

.52 

•  26 

.98 

,38 

.21 

CHERRY  VALLEY  DAM 

s.eo 

.38 

•  31 

.02 

■2i 

.47 

.3? 

1  85 

1.81 

.*3 

■  39 

T 

.09 

.0* 

.25 

.07 

.08 

COAL INGA 

1.96 

•  32 

•  17 

.**3 

.09 

.31 

,*6 

.05 

.  1 1 

.02 

COAL INGA  I*  WNW 

2  ,66 

•  16 

•  22 

.01 

.6  3 

•  07 

,*3 

.64 

.05 

.6! 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

.29 

.02 

T 

.07 

7 

.33 

.45 

.25 

DELANO 

3*0 

.06 

.90 

.09 

•  73 

.03 

•  10 

.30 

.41 

.37 

T 

.03 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

".88 

'\l 

.32 

.  05 

,  0»> 

•  01 

•  33 

.  1  7 

1*26 

1.90 

.20 

.02 

DENAfR  3  NNE 

2.12 

'I, 

•  16 

T 

T 

.  10 

•  H 

.  30 

.52 

•  10 

•  10 

.06 

■  30 

•  06 

7 

7 

T 

7 

.01 

7 

DUDLEYS 

8  .  7< 

,23 

.86 

.11 

.66 

.11 

,09 

.  7  1 

4,32 

•  06 

T 

•  27 

.03 

.06 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

•;i 

.70 

.0* 

.04 

.35 

.02 

•  43 

.79 

1.53 

.07 

■  28 

.01 

.79 

.01 

.06 

.19 

.08 

ELLIOTT 

1*1 

.u 

.08 

.0* 

T 

,  1  9 

.29 

•  79 

•  58 

•  63 

.13 

.33 

.06 

.03 

.02 

.20 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

.15 

•  60 

.02 

.  39 

•  10 

.71 

."•0 

,89 

.07 

•  66 

.01 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

I'M 

•  25 

*  1  7 

T 

•  38 

.  1' 

,  32 

.  8  3 

2,09 

•  32 

1*0 

■  05 

.90 

.33 

■  26 

.23 

FIVE  POINTS  5  SSW 

66 

■  05 

•  U 

•  11 

.33 

.  5  1 

T 

T 

•  02 

FRESNO  W8  AIRPORT  R 

1.7* 

.25 

T 

.01 

T 

.31 

•  03 

.28 

.35 

.50 

7 

T 

.01 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

•  *' 

•  3* 

•  0( 

.  15 

•  27 

.  1  2 

.  33 

•  63 

•  30 

.30 

.01 

GIANT  FOREST 

7*0( 

•11 

.54 

*  3  1 

•  49 

•  05 

.  16 

•  93 

.  18 

1  ,02 

2.33 

.21 

.08 

.11 

.08 

GLENNVILLE 

5.15 

.08 

.59 

.25 

•  91 

.01 

,07 

•  33 

.07 

.56 

•  78 

.87 

.  36 

.11 

•  18 

GRANT  GROVE 

T  ,66 

,6* 

.66 

.  1  7 

•  11 

T 

■  1* 

1(50 

.*  3 

1  .20 

1,88 

.69 

.06 

•  32 

•  03 

.03 

GROVELAND  RANGER  STA 

.32 

.36 

• 

.*2 

,5a 

.35 

.65 

.98 

,90 

.88 

.31 

.02 

.02 

.12 

.03 

HANPORD 

1  6( 

,12 

.19 

•  19 

.31 

.32 

,3* 

•  11 

■  03 

HETCH  HETCHV 

**27 

.36 

•  34 

T 

•  3*. 

•  54 

.22 

.53 

• 

• 

1  .  33 

.31 

■  01 

T 

7 

.01 

.06 

.18 

.06 

HUNTERS  DAM 

7.19 

•  53 

.83 

.03 

•  06 

,62 

•  17 

,78 

.83 

2,18 

.17 

T 

.16 

T 

.30 

.09 

.66 

IDRIA 

2.52 

.36 

.14 

.03 

.43 

•  11 

•46 

.51 

•  34 

.05 

.03 

7 

I  ONE 

,*6 

.03 

•  10 

T 

.11 

.14 

.23 

,72 

•  26 

.07 

.06 

.78 

■  01 

.26 

JOHNSONDALE 

*  3 

.40 

•  62 

.  10 

•  26 

T 

•  21 

T 

.55 

1  ,60 

T 

.2=) 

7 

•  05 

kERL INGEP 

1.8* 

•  16 

•  26 

•  06 

,05 

,27 

•  26 

.80 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

3.6( 

•?i 

.39 

.0? 

•  49 

•?! 

.01 

.60 

1.01 

•  15 

.27 

•  03 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

.18 

,13 

.28 

•  49 

•1* 

.56 

.24 

,1* 

•  09 

T 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

-11 

.54 

.11 

.50 

.28 

.51 

,77 

.16 

,19 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

181 

•  42 

T 

.05 

•  01 

•  18 

.  1  1 

.34 

,*7 

•  23 

kettlEman  station 

1.31 

.01 

.03 

.22 

•  10 

.39 

.36 

,20 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

*,02 

•  58 

•  33 

.23 

T 

.  la 

•  10 

.30 

.23 

,  73 

.68 

.20 

•  23 

.06 

.01 

.1. 

LEBEC 

4.6! 

1*10 

•  48 

.2  1 

1.53 

.10 

.71 

,23 

•  11 

.05 

•  11 

l£  grand 

.0. 

•  22 

.0-5 

•  11 

.37 

.32 

.10 

.31 

•  36 

LEHMAN  RANCH 

4*5* 

•  34 

•  38 

.03 

.U 

T 

.22 

.56 

1.** 

.08 

.03 

.03 

.93 

.06 

.10 

.21 

t 

LEMON  cove 

2!97 

.37 

•  20 

.07 

•  22 

T 

.13 

•  51 

.46 

.  35 

•  31 

.15 

LINDSAY 

2.91 

,*8 

•  16 

.  1* 

•  49 

.  ic 

•  23 

,50 

.27 

•  08 

•  02 

LODI 

2  .29 

,03 

•  13 

•  01 

.02 

.  2  1 

.64 

.19 

•  09 

•  28 

•  02 

.28 

.  1 1 

.06 

.20 

LONE  TREE  CANYON 

.01 

.06 

.10 

LOS  BANOS 

2*ol 

.21 

•  ot 

,19 

.02 

•  11 

.25 

.46 

.29 

7 

•  66 

.06 

LOS  BANOS  ARBURUA 

2*37 

•  SO 

,18 

T 

.04 

.33 

,04 

•  06 

1,  26 

MADERA 

1.59 

■  22 

•  12 

.08 

.02 

■  23 

•  16 

.10 

•  40 

.09 

.IT 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 

1  *  5( 

.09 

.18 

.01 

•  01 

•  01 

.07 

.05 

.63 

T 

.37 

7 

.03 

.01 

T 

T 

.02 

.06 

MARICOPA 

1*91 

•  W 

•  01 

.53 

•  77 

.15 

.22 

.04 

.02 

MARIPOSA 

5,72 

•  52 

•  11 

.51 

•  41 

.45 

.43 

1*60 

1.36 

•  20 

MATHER 

3,71 

•  31 

•  37 

.12 

•11 

.35 

.47 

•  96 

.37 

•  08 

7 

.06 

.0" 

■  02 

MEADOW  LAKE 

6,71 

.78 

•  62 

.13 

T 

.68 

•  5T 

.2  ) 

.89 

1*80 

•  76 

.03 

•  22 

7 

MENDOTA  DAM 

.10 

•  16 

.19 

T 

T 

.03 

•  34 

•  10 

.09 

.25 

.03 

•  05 

MERCED  F I  RE  STATION  2 

2o! 

•  26 

•  18 

.06 

■  13 

.39 

.32 

•  10 

•  23 

.62 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

1.8* 

•  93 

•  18 

■  39 

.  1* 

,08 

•  30 

MODESTO 

1.53 

•  05 

•  06 

.11 

•  28 

.21 

.01 

.16 

•  26 

•  01 

T 

.05 

.  11 

NEwMAN  2  NW 

2.19 

,42 

•  17 

.02 

.  1  3 

.04 

■42 

.26 

•  05 

•  63 

•  02 

.01 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

.66 

.60 

,04 

■  02 

.02 

.51 

.78 

.28 

.88 

1.80 

.28 

■  03 

.30 

•  06 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

2*21 

•  22 

•  10 

.10 

.16 

.03 

.15 

.  1  I 

•  32 

.33 

.26 

.06 

.03 

•  06 

7 

.08 

.06 

ORANGE  COVE 

3.3] 

.01 

.17 

•  01 

,05 

.46 

.15 

.  5* 

,36 

•  80 

.13 

PANOCHE 

1.49 

.0* 

•  43 

.02 

T 

■21 

.10 

.  1  1 

.28 

.20 

.02 

PANOCHE  CREEK 

PATTIWAY 

3,1! 

.20 

•  26 

.14 

1.83 

.01 

.42 

.21 

7 

.08 

pine  Flat  dam 

.67 

.06 

.15 

.12 

•IS 

.14 

.77 

.73 

.66 

.01 

.92 

PORTERVlLLE 

3.71 

.55 

•  69 

.20 

.78 

T 

.33 

.02 

.48 

,44 

.36 

.01 

.13 

POSEY  3  E 

5,16 

.8* 

T 

.65 

2.00 

,32 

.51 

T 

RAYMOND  9  N 

*.35 

.62 

•  12 

•  06 

.60 

.  36 

.  39 

.56 

1.60 

.06 

.62 

SALT  SPRINGS  PWft  HOUSE 

6.2* 

.68 

•  33 

.10 

.51 

•  11 

.55 

.47 

1. 11 

.06 

.09 

.23 

.62 

.16 

.20 

.95 

.51 

.30 

.18 

SAN  ANOREAS  2  S 

*»95 

•  60 

.13 

• 

•  39 

.  32 

•  13 

.36 

.65 

1.67 

• 

.  3T 

■  27 

.01 

.17 

• 

• 

.20 

7 

.10 

.02 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

2.66 

.17 

.15 

• 

1.72 

.22 

.25 

.02 

■  13 

SAN  LUIS  DAM 

2,18 

.27 

•  24 

.2* 

T 

.01 

.1* 

.10 

.12 

.29 

.03 

•  60 

.32 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

SONORA  RS 

5,62 

.52 

•  44 

.38 

,3") 

.23 

.35 

.51 

1.75 

.66 

.22 

.06 

.05 

.02 

.09 

.19 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

7,02 

.66 

.8* 

.06 

.6*. 

.45 

.95 

.86 

2.15 

T 

•  61 

7 

SPRINGvlLLE  t  ene 

5.15 

.28 

*46 

.14 

•  51 

•  24 

.02 

•  91 

.07 

.  72 

1.68 

.66 

.06 

.07 

.03  .01 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

5.91 

'J? 

•  82 

.0* 

.51 

•  19 

.60 

.  36 

1.95 

.36 

.16 

•  06 

.13 

.08 

.35 

.01 

: 

STOCKTON  WBAP 

2  ,0( 

.01 

,26 

T 

•  10 

•  06 

.19 

.61 

T 

.  36 

.23 

.01 

.02 

.07 

7 

.01 

•  15 

7 

• 

STOCKTON  FIRE  STATION 

1*6* 

.06 

•  22 

.0? 

.05 

.09 

.»0 

T 

.01 

.33 

.05 

.11 

.02 

.01 

.2tl 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

•  30 

.03 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

4,75 

.15 

.16 

.15 

,03 

.30 

•  02 

.20 

."3 

1,25 

.27 

.27 

.16 

.63 

.32 

.02 

.08 

.2' 

.01 

• 

TEHACHAP I 

D  2.68 

.09 

.73 

.19 

•  02 

.53 

.520 

.60 

.20 

TEJON  RANCHO 

3,06 

•  61 

•  15 

1.15 

.23 

.40 

.28 

.12 

.27 

.05 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

*,88 

.77 

■  22 

.13 

.67 

.06 

.16 

•  73 

.37 

.37 

1.05 

.08 

.27 

T 

TIGER  CREEK  PH 

6,53 

.25 

.81 

.02 

.02 

.75 

•  12 

.70 

1.28 

1.99 

.11 

.05 

.51 

1.06 

.20 

.26 

.  39 

TRACY  CARBONA 

2,06 

.25 

.26 

.06 

.04 

.02 

.02 

.06 

.31 

.25 

.55 

.11 

.02 

.01 

.01 

TRACY  PUMPING  PLANT 

1.16 

.01 

.12 

.02 

T 

.06 

.39 

.32 

.07 

.06 

.09 

T 

TULEF ield 

1.69 

06 

05 

TURLOCK 

1.98 

.36 

■  02 

.09 

.04 

•  04 

•  23 

•  26 

.62 

.05 

•  60 

.03 

7 

7 

T 

.03 

.01 

VISALIA 

1,96 

T 

.06 

.07 

•  03 

.29 

■04 

."9 

.65 

.09 

WALLACE   1  SE 

2,70 

::: 

,03 

.12 

•  21 

.26 

.61 

.17 

.10 

.38 

T 

.36 

WASCO 

2,27 

.09 

.40 

.06 

•  •5 

.12 

.33 

.27 

.13 

WESTHAVEN 

2.11 

.70 

•01 

•  05 

•  50 

•  21 

.23 

.37 

.06 

WEST  POINT  3  SW 

7.21 

.24 

■  58 

,05 

.62 

.08 

.83 

1  .  36 

1.60 

.02 

,16 

.26 

7 

.90 

.06 

.03 

.26 

.16 

WHITE  ROCK 

3.73 

.16 

.03 

.01 

T 

T 

.0' 

.01 

.22 

.70 

1.09 

.03 

7 

.20 

.03 

.01 

.86 

.03 

T 

.03 

.2) 

WOFFORD  HEIGHTS 

2.62 

.38 

.23 

.15 

•  39 

T 

.25 

.60 

.60 

.08 

.12 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

*.32 

.48 

■  16 

T 

T 

.31 

•  24 

.-9 

.53 

1.76 

.01 

.18 

7 

7 

.02 

T 

.01 

.02 

7 

.03 

Se«  i«teienc«  note,  following  Station  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


btation 

Total 

Day  of  Month 

1  | 

2 

3 

4  | 

5 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  1 

11  | 

12 

13  | 

14  |  15 

16 

17  18 

19 

20 

 L 

21 

22 



23 

 L 

24 

25 

 L 

26 

 L 

27 

28 

 L 

29  30 

 1  

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

3.18 

•  30 

■  28 

•  30 

.30 

T 

.10 

.82 

•  38 

.42 

,04 

.04 

ALI50  CN  OAT  MT  FC  446 

8.33 

1.77 

1.07 

,5f 

.84 

•  32 

1.80 

1.17 

•  59 

•  20 

ALPINE 

6.77 

.93 

1.27 

.  96 

.42 

.40 

.20 

•  55 

1.18 

.48 

.30 

.06 

AL  T ADENA 

1,2* 

.80 

.  8  9 

■  32 

.05 

.11 

1.58 

1.11 

■  92 

•  08 

.04 

.05 

AN  A 

3.81 

1.12 

.  54 

.  1  5 

■  25 

,09 

.05 

.32 

.67 

•  33 

.25 

,  02 

ARROYO  SECO  RS  FC  908C 

8,15 

1.32 

l.*7 

.76 

.50 

.06 

.18 

1.69 

I  ,00 

.73 

.29 

.06 

.07 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

5.40 

1.63 

.46 

.'6 

•  *3 

.04 

,04 

*«? 

1  ,08 

,76 

.03 

AVALON  PLEASURE  PIER 

*.5T 

.7* 

.01 

2*1* 

•  31 

AZU5A  CITY  PARK  FC  1*3 

1.76 

1.22 

.95 

.48 

•  03 

.10 

.32 

1.12 

1  .49 

,05 

•  0  7 

•  01 

BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 

6,59 

ull 

.13 

1.06 

.17 

.34 

,02 

.04 

.19 

.88 

1.27 

.28 

.21 

BEAUMONT 

6,50 

.99 

1*11 

.9! 

.46 

.62 

,02 

.06 

•  19 

.90 

.89 

.17 

•  15 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

7,9* 

1.04 

1.25 

,  fc2 

.8* 

•  41 

,  1  6 

•  17 

.  36 

1.21 

1 .40 

•  1  7 

.  1  3 

•  12 

BEL  AIR  FC  10 

1.05 

.19 

■  9  1 

*  2 1 

BIG  BEAR  LAKE 

7,90 

1.73 

1.12 

.  9  2 

.03 

.  04 

a  15 

.59 

«72 

1.91 

.99 

.  1  0 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

15,73 

2.56 

2.97 

1.1* 

.86 

•  24 

,97 

1  .9>. 

2.98 

1.50 

.40 

.07 

.10 

BIG  DAlTON  0AM  FC223BE 

9.30 

2.77 

.76 

La  13 

.35 

.01 

•  13 

1,57 

1,33 

1.  16 

.03 

BIG  TUJUNGA  0AM  FC46DE 

9,81 

2.32 

1  .TO 

,28 

•  10 

a*l 

.02 

•  03 

.28 

.20 

,68 

•  37 

.  1  4 

T 

.56 

•  77 

.43 

.33 

,03 

•  3fc 

.01 

■  01 

BOUQUET  CANYON 

6.08 

1.42 

,  45 

*T3 

.33 

•  04 

•09 

.29 

.92 

t  .  70 

.03 

.04 

.02 

•  02 

BREA  CITY 

5.76 

1.70 

.66 

.65 

.42 

,04 

.01 

.46 

1.01 

•  82 

.07 

BURBANK  FD  FC22613 

6,46 

1.37 

.60 

.80 

*  34 

T 

,0* 

1  ,70 

.  8  1 

■  50 

,01 

.03 

BURBANK  MB  AIRPORT  R 

5,66 

1.22 

.60 

.52 

.22 

.  0  1 

.02 

.13 

1 .  76 

I  .00 

T 

.06 

•  10 

•  01 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

3,07 

•  37 

•  17 

.4  7 

.31 

* 

• 3  5 

.09 

,04 

.  0 1 

cachuma  dam 

5,02 

.90 

.  35 

,97 

.47 

.  0  3 

,46 

.55 

,81 

.12 

.36 

.07 

CAMPO 

6,03 

1.33 

.69 

1,22 

.18 

•  21 

.11 

.32 

.68 

.80 

.23 

.19 

canoga  park  pierce  col 

6,76 

1.80 

CHATSWOOTH  FC   2*  D 

6,77 

1.60 

1  »*2 

* 

,09 

* 

* 

•** 

1.21 

•  77 

.  20 

CHULA  VISTA 

.27 

•  16 

• "  7 

a  16 

•  36 

,49 

1.02 

•*o 

.  2  1 

•  03 

CLAREMONT  POMONA  COL 

6,47 

1,63 

.97 

.16 

.0 

I 

C0L8YS  FC  53  D 

8.63 

2.13 

1.13 

.91 

.16 

.16 

1,97 

1*00 

1.03 

•  05 

.01 

.02 

CORONA 

3.75 

1.13 

.20 

.  2i 

•  08 

•  03 

*  18 

•  69 

.43 

.  38 

•  05 

.  2  2 

.08 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

7.35 

2.08 

.20 

1.02 

•  16 

,Q4 

•  12 

1  •  1 3 

1 1  2  9 

1.29 

.  0 1 

.01 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

11,57 

2.06 

.25 

CULVER  CITY 

6.19 

1.28 

.29 

1.08 

■  33 

T 

,  02 

la  19 

.52 

1  a31 

.01 

*  12 

CUYAMACA 

8.31 

.83 

1.64 

i4S 

.25 

,15 

■  o? 

•  19 

.31 

1 .  05 

1.69 

1.01 

,66 

•  09 

DESCANSO  RANGER  5TA 

11.16 

3.24 

1  ,06 

1  .  I  2 

•  46 

,  46 

1 ,  94 

'  *42 

.86 

,07 

•  01 

DOWNEY  FD  FC107C 

5,96 

1.22 

1*23 

»2J 

•  24 

■01 

1.41 

1.03 

»  06 

•  05 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

6.18 

1.1* 

1,03 

*7 

•  80 

.0 

*  2 

' 

*  * 

1.18 

.78 

,08 

.04 

* 

EL  CAPITAN  DAM 

6.23 

l.*3 

,73 

.92 

.13 

.41 

T 

.12 

•  20 

1,10 

,60 

,48 

.09 

ELIZABETH  LAKE  FC126B 

8,44 

1  .38 

1,1* 

. 7  1 

•  76 

0 1  e 

T 

1.93 

1,51 

.26 

•  30 

T 

•  05 

ELSINORE 

2.42 

,69 

.  12 

.06 

.03 

.05 

■  11 

.69 

,37 

•  04 

•  20 

.05 

ESCONDIDO 

•  *5 

.20 

.  7* 

.21 

•  13 

•  *>6 

1.08 

.27 

,86 

•  12 

■  1  4 

FILLMORE    1  WNW 

5.32 

.82 

.64 

.27 

.70 

.10 

,0  3 

.*8 

•  90 

1,1* 

T 

*  09 

•  15 

FONTANA  5  N 

9.1* 

2.01 

1.05 

.91 

.40 

.  1 1 

•  11 

1.23 

1.13 

1.75 

•  20 

.05 

.04 

FONTANA  KAISER 

5.93 

1.25 

■  *6 

,7C 

.62 

.01 

•  1* 

»66 

*  7  1 

1.29 

.03 

,  04 

.01 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

5,24 

1.79 

*  36 

•  ^  7 

.50 

,40 

1.03 

,69 

fullerton  hillcrest  RV 

4,43 

1,20 

.10 

.70 

.32 

a  02 

,03 

1,17 

,W 

•  *3 

.01 

•  05 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

7.9* 

1.35 

.78 

.25 

.72 

•  04 

a  02 

.04 

2*83 

1,73 

,07 

.01 

.  09 

•  01 

GILLESPIE  FIELD 

4.29 

.43 

.26 

,84 

.19 

,08 

.35 

■  54 

.77 

.43 

.35 

.03 

GLENDALE  STAPEN  FC295G 

6,86 

.98 

1*31 

,6( 

.23 

•  01 

.09 

1,73 

1,31 

,20 

.01 

.07 

•  06 

GLENDORA  WEST  FC  IBS 

8.02 

2.24 

.69 

.98 

*  18 

.02 

.15 

1.39 

1,14 

1*17 

•03 

.02 

•  01 

HAINES  CYN  LOMER  FC364 

11.14 

1 .92 

2.55 

.51 

,09 

•  01 

1*65 

1  ,9ft 

1.09 

.  1  9 

•  33 

.05 

HAINES  CYN  UPPER  Fc3ftT 

11.51 

1.97 

2.62 

■  %  1 

.53 

„  05 

•  09 

1  »70 

2,02 

1.13 

.21 

•  36 

•  06 

HEMET 

4,14 

1.10 

.64 

.76 

•  06 

•  13 

.70 

.76 

.17 

hEnsham  DAM 

9,01 

1  .44 

1*64 

.69 

•  30 

.40 

,06 

•  13 

•  36 

1  .42 

1.84 

.33 

.33 

•  08 

HOEGEES  FC  60  A 

13.36 

3.09 

2*42 

.8  1 

•  50 

e4fe 

.04 

•  05 

2*22 

1  .44 

1.56 

.90 

*  13 

•  07 

■  05 

IOYLLWILD  RANGER  STA 

1  .06 

1*32 

■6< 

•  30 

.50 

T 

•  25 

•  *6 

1  .  16 

1.02 

•  25 

.28 

•  30 

JULIAN  WYNOLA 

9.28 

1,53 

I  »03 

.93 

•  56 

•  60 

.03 

•  21 

•  20 

1.37 

1*53 

.50 

.30 

JUNCAL  DAM 

8,45 

1.10 

.73 

.32 

.98 

.06 

.02 

2.41 

2.31 

•  03 

.08 

.12 

■  05 

LA  CRESCENTA  FC  251 

9.25 

1.95 

1.46 

.  86 

•  61 

.0? 

•  09 

1.93 

1  .04 

.99 

,04 

,07 

■  12 

LAGUNA  BEACH 

4,10 

.46 

•  02 

.26 

.30 

.  1  0 

•  62 

■  98 

.  70 

.  3* 

T 

.20 

.12 

LAKESIDE  2  ENE 

3,57 

1*29 

*  1  * 

.  b  i 

•  33 

*  2  1 

,29 

,29 

•  1 1 

1.15 

,69 

,33 

.Oft 

LA  MESA 

4.21 

•  24 

.  6 

,82 

.26 

.20 

*  * 

.89 

•  75 

1  7 

,24 

.02 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

7,96 

1,15 

.95 

.28 

T 

T 

.21 

•  16 

1.50 

1.07 

.07 

.03 

T 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

7,00 

1.5* 

*  V 

1.42 

.54 

,08 

1*23 

,90 

,66 

,08 

*  1  4 

.04 

LOCKWOOD  MESA 

3,71 

•  ■  ' 

.  32 

•  35 

.16 

•  *4 

•  35 

.67 

.31 

.01 

.07 

.02 

LOMPOC 

3.84 

.18 

• 1 : 

.23 

.  10 

*  '* 

•  03 

1*62 

.56 

•  16 

•  15 

•  1  2 

LONG  BEACH 

4.24 

.56 

.83 

.23 

.03 

•  It 

1.17 

.51 

,02 

.03 

.23 

LONG  BEACH  MB  AP 

4.42 

i*a 

■  53 

.83 

.22 

T 

T 

•  10 

1.03 

.51 

.03 

.02 

LOS  ALAMOS 

4,20 

.01 

•  19 

,4f 

•  33 

•  07 

t09 

•  26 

1*43 

*  14 

1.03 

■  12 

.01 

.03 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

4.9S 

•  54 

.62 

•  1 1 

T 

.12 

,99 

*  1  2 

T 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

.66 

•  69 

.  79 

•  37 

,03 

.21 

1.88 

1.43 

,  16 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

7)43 

1.10 

.77 

.  04 

1  . 00 

.08 

,08 

2.46 

1.54 

•  05 

•  15 

.  10 

•  06 

lytlE  CREEK  ph 

11,50 

2.25 

1.26 

1.86 

•  37 

.31 

.20 

1.42 

3,03 

.05 

.42 

,20 

.07 

.02 

LYTlE  CREEK  RANGER  STA 

12.26 

2.40 

2.85 

»  88 

.  54 

,  16 

•  16 

,88 

2.01 

2.  10 

•  13 

•  1* 

.03 

MILL  CflCEK  NO  2 

7.36 

1  .60 

1.00 

.81 

•  3* 

,23 

•  19 

.62 

t  .21 

1.01 

,21 

.09 

•  03 

MOORP ARK    1  SSE 

5.53 

•  70 

,68 

.ai 

•  65 

,02 

T 

.43 

1  .  10 

,98 

,17 

T 

MT  BALOY  FC  85G 

12.37 

2.25 

2,73 

.57 

•  11 

•  12 

1.03 

1  .62 

2.30 

•  40 

,29 

.02 

.13 

MT  BALDY  NOTCH 

10.13 

1.60 

2.10 

C8C 

•20 

1,60 

2.85 

.60 

•  *0 

MOUNT  WILSON  PC   338  B  // 

16.55 

2.63 

2  .  79 

1  .69 

1 .20 

•  16 

.23 

3, 24 

1  .56 

1,37 

.47 

,58 

,43 

NEWBURY  PARK  4  5W 

4.47 

1.30 

,43 

1,10 

1.62 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32C 

7.79 

1.80 

1,83 

.66 

.55 

,02 

•  Ot 

1  ,7B 

.96 

,26 

•  02 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

5.05 

1.8  7 

.06 

,3 

.38 

.04 

T 

1*17 

,69 

•  1  7 

.04 

.09 

NIPOMO  2  NW 

3.99 

•  33 

.33 

.29 

.05 

.30 

.12 

.90 

,44 

.96 

.09 

.04 

•  12 

OCEANS  IDE 

3,77 

•  51 

•06 

,4j 

•  2* 

*  15 

.30 

1.05 

,63 

•  20 

T 

.01 

,18 

OJAI 

6,32 

•  83 

.53 

•  *>( 

,59 

•  01 

.  03 

1.73 

1.83 

.1* 

•  13 

.05 

.05 

CL  INOA 

5,90 

•  07 

•  06 

1.08 

,87 

'?? 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

13.60 

2  .96 

2,77 

.  8  7 

,25 

.  08 

•  21 

2,61 

2,12 

.81 

■  *2 

.  19 

•  11 

OXNARD 

5.31 

1.46 

,*1 

.98 

,04 

.01 

T 

•  80 

.84 

.89 

,01 

OZENA 

• 

" 

■ 

" 

" 

* 

" 

■ 

• 

• 

* 

■ 

> 

*  ■ 

• 

* 

• 

■ 

■  * 

PACOIMA  OAM  FC   33  A-E 

6.66 

1  .  I  1 

,36 

•S3 

.79 

•  13 

7 

•  19 

1.67 

1  .  37 

.34 

.09 

T 

.18 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

2.37 

2.  16 

1,3* 

.15 

.36 

•  21 

•  95 

.81 

2.77 

.70 

.19 

.04 

PALOS  VERDES  EST  FC*3D 

4.62 

.29 

.52 

1*65 

.  12 

.01 

1,36 

,76 

,06 

•  04 

PASADENA 

6,83 

1.13 

.55 

,83 

.37 

.01 

.15 

1.56 

.83 

1.26 

T 

.07 

.03 

PERRIS 

3.06 

1  .07 

.  1 J 

.  t  i 

■  14 

.02 

.06 

•  16 

.  71 

1.00 

.02 

.28 

.11 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

5*13 

.68 

.73 

■  92 

.44 

.04 

1*36 

1.23 

,08 

•  02 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

7,70 

.96 

2.01 

1.20 

•  46 

.03 

.06 

1*32 

,96 

•  92 

■  01 

.13 

T 

PIRU  2  ESE 

7.21 

1.25 

1 .38 

.13 

•  91 

.  Oft 

.02 

.  34 

1.10 

1.3* 

.14 

•  14 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

.07 

.32 

.16 

■  04 

T 

.29 

7 

1.47 

,61 

.10 

.07 

.11 

T 

POMONA 

6.91 

1.88 

.31 

1.22 

•  22 

.05 

.Oh 

1.14 

,72 

1.38 

7 

POWAY  VALLEY 

3,80 

,63 

.16 

.39 

x 

T 

T 

RAMONA  SPAULDI NG 

3,63 

.77 

.65 

,g. 

•  21 

.28 

.19 

.81 

!io 

.63 

.34 

!  37 

RANCHI T A 

4,18 

• 

I. 77 

■ 

2.41 

REOLANOS 

*.74 

.73 

.*2 

1.00 

.3* 

•  04 

•  07 

.14 

.69 

.56 

.07 

.01 

.03 

RIVERSIDE  FIRE   STA  *  3 

3,64 

1.13 

•  1* 

.43 

•  11 

•  02 

.08 

.31 

.44 

.30 

,06 

.18 

.04 

RIVERSIDE  ExP  STA  R 

4,66 

.97 

.1* 

.76 

•  30 

•  04 

•  Oft 

•  07 

.90 

,60 

.06 

,18 

.01 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

*.T2 

.06 

.02 

.10 

•  23 

.08 

.11 

.29 

1.59 

•  43 

1.06 

.19 

.01 

.08 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

9,42 

1.66 

1.10 

1,33 

.3* 

.06 

•  21 

1.53 

. 77 

1.93 

.32 

.01 

.03 

.07 

Lo.lDf   II  n  lDd«l. 
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Station 

Total 

Day  of  Month 

1  | 

2  | 

3 

4  1 

5 

6 

7  | 

8 

9 

10  1 

11 

12 

13  |  14  |  15 

16  |  17  |  18 

19  1  20  1  21 

22  I  23  1  24 

25  2 

 1 — 

6  1  27 

28  1  29  1  30 

31 

 «e   

SAN  BERNARDINO  CO  M05P 

5.40 

1.69 

.57 

.91 

•  09 

.07 

.13 

.33 

.48 

1.03 

.05 

.0! 

.02 

SAND8ERG  PTL  FC130B 

3.68 

1.30 

.12 

1.14 

.97 

T 

• 

• 

1.19 

.2. 

•  OT 

.03 

.02 

SANOBEflG  WB  //H 

>.*! 

.99 

.33 

1.05 

.11 

.02 

•  T3 

.17 

.03 

7 

T 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

.23 

.01 

.55 

•  23 

.07 

•  9T 

1.21 

.49 

.03 

.18 

.01 

SAN  DIMAS  f I  RE  WD  FC95 

b!it 

1.99 

1.00 

.  75 

.73 

.08 

T 

•  11 

•  40 

1.25 

1.86 

.01 

■  03 

.02 

6.  8* 

1.96 

.61 

.92 

.34 

.08 

.01 

.04 

1.72 

1.32 

.24 

.03 

•13  .04 

SAN  GABRIEL  CANYON  Ph 

6,08 

2.41 

.47 

.  94 

.21 

.01 

•  19 

1.62 

.95 

1,06 

.17 

.06 

.01 

SAN  GABRIEL  OH  FC425BE 

9,70 

3.09 

.92 

■  »9 

•  42 

.03 

.29 

1.90 

1.20 

1,06 

.11 

T 

1.55 

■  33 

.71 

•  32 

,02 

.06 

1.33 

.84 

1.51 

■  06 

!o2 

SAN  JACINTO 

>•■< 

.73 

•  27 

.52 

.19 

•  03 

.12 

•  TT 

.45 

•  45 

.13 

.08 

•  09 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

3.0T 

1.89 

T 

.48 

•  49 

.02 

.09 

1.03 

.58 

.42 

.06 

.09 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

7.97 

1.69 

1.13 

.58 

•  60 

.16 

.12 

,T8 

1.19 

1.20 

.33 

.09 

SANTA  ANITA  FERN  FC*32 

IS. 12 

3.12 

2.44 

,82 

■  91 

.47 

,04 

•  06 

2.21 

2.55 

2.09 

.11 

.67 

.88 

•  62 

.*< 

■  61 

T 

T 

.01 

1,60 

2.12 

,10 

.06 

.09 

T 

B  B 

si?! 

.94 

,60 

.34 

•  34 

T 

.02 

•  OS 

1,49 

1.65 

T 

T 

.  14 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CAT At  I NA  WBAP 

4,55 

•  98 

.96 

1  .06 

•  69 

•  01 

T 

•  03 

.67 

.45 

T 

.35 

.24 

SANTA  MAR  I A  MB  AIRPORT  R 

3.42 

.22 

,66 

.  1  7 

•  04 

.06 

.26 

•  02 

1*33 

.69 

.13 

.01 

.05 

T 

SANTA  MONICA 

1.19 

.21 

1.3  1 

.02 

1*06 

•  52 

1*21 

.  1  1 

.04 

SANTA  MONICA  PIER 

s!»2 

1.29 

.29 

,91 

.19 

1.02 

.  55 

1.32 

.09 

•  09 

5.22 

.57 

.68 

.32 

•*; 

.10 

T 

•  69 

.83 

1,00 

T 

T 

.18 

SANTIAGO  DAM 

6.46 

2.22 

.68 

.16 

.13 

•  09 

.48 

1.23 

•  T2 

.08 

SAU6US  PWR  PL  NO  1 

7.44 

1.06 

1.22 

•  99 

•  90 

.2T 

.02 

.09 

.49 

1.12 

1,20 

.  1  5 

.03 

shell  absorption  plant 

1.96 

.54 

.80 

•!! 

.09 

•  11 

•  93 

1.15 

1.17 

.0  ! 

SIGNAL  ^ I L L  FC  415 

4)47 

•  92 

•  33 

.98 

.03 

1*21 

.65 

.13 

.05 

.13 

S0M IS  3  NE 

SOMIS  3  n i" 

3.83 

•  69 

.93 

.20 

• 

1.22 

.02 

6 

1.01 

.42 

1.33 

.11 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

6.00 

1.48 

•  22 

.80 

•  IT 

.04 

•  09 

1.20 

.38 

1.40 

.05 

SUEy  ranch 

.07 

.42 

.16 

•  13 

.23 

.29 

1.19 

.  '6 

•!! 

•  IT 

.08 

SUNL AND 

I'.t! 

1.99 

.85 

.56 

•  50 

•  02 

•  IT 

2.24 

1.18 

.19 

.18 

.05 

.32 

SUSANA  KNOLLS 

T.32 

.96 

1.21 

uii 

•  04 

.31 

1.29 

,65 

T 

.28 

•  12 

THOUSAND  OAKS 

7.42 

1.10 

1.01 

1.9! 

•  36 

.09 

1.39 

.81 

.21 

.25 

.08 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

8.13 

2.03 

.64 

1.12 

•  39 

•  03 

1.42 

1.45 

,9T 

.  10 

.10 

TORRANC  E 

.50 

1.50 

•  13 

T 

T 

T 

•  79 

.90 

.94 

.05 

.17 

TIJSTIN   IRVINE  RANCH 

ill! 

1.87 

•  17 

•  35 

•  33 

•  10 

•  09 

•  44 

1  .09 

•  69 

.18 

TWITCHELL  0AM 

4.14 

.28 

.48 

.12 

.23 

.12 

.30 

.19 

1.40 

.78 

.21 

.08 

.04 

T 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

5,88 

1.14 

1.42 

.40 

•  60 

.09 

•  09 

•  23 

1.25 

.97 

.05 

U  C  L  A 

4.86 

.41 

.12 

.89 

•  30 

•  02 

•  01 

1.27 

.49 

1.10 

.09 

.16 

UPLAND  3  N 

6.75 

1.16 

.70 

.93 

•  IT 

.09 

1.28 

.96 

1.46 

VALLEY  CENTER  6  N 

7.02 

1.03 

1.06 

.»« 

.94 

.39 

.09 

.31 

•  16 

1.19 

.72 

.34 

.10 

.03 

VANDENBERG  AFB  r 

VAN  NUYS  FC  15B 

7.22 

1.95 

•  TO 

.58 

.72 

•  04 

.02 

•  40 

1  .90 

1.00 

.31 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

2.57 

.61 

.26 

.29 

.07 

•  02 

.77 

.26 

.61 

.06 

T 

VISTA  2  NNE 

5.01 

1.19 

•  68 

.43 

.20 

•  25 

T 

•  33 

•  83 

.55 

■  96 

.06 

■n 

T 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

6  56 

1.97 

•  22 

.83 

•  IT 

•  06 

1.40 

.90 

.95 

.03 

.03 

mARNER  spri ngs 

i'.ov 

•  81 

.56 

.82 

•  13 

•  15 

.16 

.30 

.  7  7 

.76 

.20 

.  37 

.06 

WHITTIER  FC   10ft  D 

5.71 

1.29 

.38 

.  74 

•  28 

1.19 

.90 

.83 

.08 

.06 

YORBA  LINOA 

4.76 

1.19 

.22 

.62 

•  26 

.01 

.06 

1.01 

.90 

■  34 

.01 

.14 

SOUTHEAST  DESERT 

BA  SINS                            0  T 

AOELANTO 

1.39 

.20 

.03 

.43 

.13 

■  3T 

.21 

APPLE  VALLEY 

1.99 

■  49 

•  04 

.43 

•  02 

•  25 

.04 

.69 

.01 

.08 

BAKER  9  NNta 

1.99 

■  32 

.11 

.03 

•  39 

•  09 

T 

.14 

•  39 

.  52 

.20 

BAR  STOW 

.15 

.42 

•  09 

•  03 

•  19 

.21 

BEAUMONT    1  E 

6!5? 

1.09 

•  70 

.84 

•  54 

•  99 

•  14 

•  62 

.72 

1»0T 

•  10 

.06 

.14 

bcnton  inspection  sta 

.65 

.19 

T 

.06 

T 

T 

.07 

T 

•  02 

.08 

T 

.17 

.06 

T 

T 

BIG  PINES  PARK  FC  63B 

9.22 

1.33 

1,59 

1.22 

1.22 

•  09 

1.40 

.44 

1.66 

•  10 

.12 

.05 

BISHOP  CREEK    INTAKE   2  //R 

1.30 

.08 

.62 

.10 

•  04 

.04 

•  02 

•  02 

.16 

•  02 

•  18 

■  02 

BISHOP  MB  AIRPORT  R 

.36 

.05 

T 

.05 

.02 

.01 

T 

T 

6  I  SHOP  UNION  CARBIDE 

blythe 

1.91 

.10 

■  02 

.14 

1.32 

.13 

blythe  faa  airport 

3.00 

■  16 

2.67 

•  OT 

7 

.07 

B0RREG0  DESERT  PARK 

.98 

.30 

.05 

.46 

•  03 

.08 

.03 

.03 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

.10 

.02 

.47 

•  09 

T 

T 

T 

.10 

T 

BOULEVARD 

»Is< 

1.19 

■  72 

.37 

•  11 

•  02 

•  03 

•  11 

.48 

.95 

•  34 

.06 

BRAMLEY  2  SW 

.73 

.11 

.54 

•  07 

.05 

CABAZON 

CALEXICO  2  NE 

.39 

.09 

T 

.26 

•  06 

.14 

■  19 

.96 

•  09 

T 

•  13 

.05 

T 

.  16 

COYOTE  HELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

1.83 

T 

■  96 

.51 

.03 

•  26 

.27 

.03 

.65 

DEATH  VALLEY 

1.27 

.09 

.14 

•  46 

T 

•  2T 

.24 

T 

.11 

T 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

.56 

.07 

•  02 

.33 

T 

.02 

.12 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

.24 

■  10 

.16 

.02 

T 

T 

.09 

•  22 

.25 

.OT 

.08 

.04 

DUNN  SIDING 

2.20 

.29 

T 

.27 

.06 

T 

T 

•  29 

.01 

.49 

T 

.90 

T 

E AGLE  MOUNT A I N 

.88 

.02 

.02 

.33 

.47 

•  02 

T 

.02 

EL  CENTRO  2  SSW 

.61 

T 

.60 

.01 

T 

T 

FAIRMONT 

6,61 

.92 

1.33 

.81 

1.11 

.09 

.06 

■  96 

.70 

1.09 

.02 

.08 

GOLD  ROCK  RANCH 

1.12 

.63 

.47 

.01 

.01 

HA  I  We 

2.85 

.42 

.20 

.14 

.83 

.09 

.06 

T 

.34 

.16 

.54 

.03 

T 

HAYF  tELD  PUMPING  PLANT 

.83 

T 

T 

.43 

.30 

.08 

.02 

T 

T 

HESPERIA 

3.44 

.96 

.68 

.14 

.10 

.45 

1.04 

■  OT 

IMPERIAL 

.08 

T 

.58 

.02 

.04 

imperial  Faa  ap 

•J| 

T 

.06 

.31 

T 

■  04 

T 

T 

I NDEPENOENCE 

l!l< 

.99 

•  01 

•  44 

•  01 

.01 

T 

T 

.14 

T 

indio  u  s  date  garden 

.89 

.34 

.04 

.33 

.08 

T 

T 

.10 

T 

inyokern 

1.81 

.10 

.22 

.05 

1.11 

■  IT 

.09 

■  OT 

inyokern  armitage 

1.27 

T 

T 

.58 

.72 

■  IT 

T 

IRON  MOUNTAIN 

.23 

.04 

.55 

.93 

T 

T 

.04 

.07 

JOSHUA  TREE 

.9< 

.07 

•  04 

.54 

•  21 

.31 

.02 

KEE  ranch                     / / 

2.72 

.44 

.74 

•  90 

.60 

.04 

LAKE  ARROWHEAD 

14.98 

3.73 

1.34 

1.70 

.27 

.03 

.90 

2.66 

1.55 

2,04 

.93 

.12 

T  .11 

LANCASTER 

1.93 

.29 

.12 

.61 

.12 

.04 

.27 

.  1  5 

.26 

.04 

.01 

.95 

.17 

.56 

•  02 

.51 

.22 

.30 

.01 

.37 

.02 

■•i 

.22 

.02 

.16 

.01 

T 

■  12 

,26 

T 

.02 

MECCA  3  SE 

.30 

.17 

.26 

■  02 

.02 

,03 

MITCHELL  CAVERNS 

2.94 

.11 

T 

1  .40 

.06 

.10 

.04 

T 

.48 

.30 

T 

.35 

.08 

MOJAVE 

2.08 

.27 

.31 

1.13 

•  27 

.02 

.08 

MOJAVE  2  ESE 

1.86 

.20 

T 

1.20 

.10 

.20 

T 

.11 

.05 

MORONGO  valley 

2.49 

.46 

■  19 

.38 

.3T 

•  94 

•  12 

.04 

.01 

MOUNTAIN  PASS 

2.81 

.25 

T 

.94 

.28 

•  IT 

.06 

.32 

.44 

T 

.73 

T 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

2.81 

.35 

.07 

1.65 

•  29 

•  27 

T 

.13 

T 

.09 

NIGHTINGALE 

2.21 

.32 

.64 

.02 

.02 

.41 

.18 

.92 

.10 

N I  LAND 

1.48 

.19 

1.19 

.10 

OCOTILLO  WELLS 

.34 

.15 

.55 

■  03 

T 

.03 

T 

PALMDALE 

1.92 

.12 

.391 

.02 

.22 

.05 

.39 

.01 

PALMOAlE  FAA  AIRPORT 

1.47 

a 

.09 

.  59 

T 

T 

T 

•  26 

.55 

.02 

T 

.02 

PALM  SPRINGS 

1.04 

.19 

.11 

•  36 

.01 

.02 

.33 

T 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

D  5.0301.050 

.60C 

.85 

D 

.03 

D  ,46C 

•93D1.05 

D  .10 

T 

PARKER  RESERVOIR 

1.79 

.23 

.08 

.0' 

.92 

T 

.14 

T 

.29 

T 

RANDSBURG 

2.73 

... 

■  31 

.48 

■  91 

.01 

.02 

•  31 

.30 

T 

.0) 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


8  9 

10  | 

.0?  1 

,47 

.12 

• 

1 

,95 

1.T6D 

.!>  1 

.  74 

2.50 

T 

,03 

T 

T 

.11 

T 

.09 

.55 

.  1* 

.40 

T 

.16 

,76 

T  Dl 

.16 

0  .16D 

13     14  15 


19  I  20  I  21     22  I  23     24     25     26  27 


SNOM  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CAB  IN 
SQUIRREL  INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 

TRONA 

THENTYNINE  PALMS 
VALTERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
■H1TE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 


2.1* 

0 


.56     .24  T 


.05  T 
.»0  1.20 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:    104°  ON  THE  30+  AT  6  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE:    -5°  ON  THE  11+  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    18.72   INCHES  AT  SQUIRREL   INN  2 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .15   INCH  AT  LONE  TREE  CANYON 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      4.75   iNCHES  ON  THE  15TH  AT  LAKESHORE  AND 

UPPER  MATTOLE 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:      108.0   INCHES  AT  MT  BALDY  NOTCH 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:    12g  INCHES  ON  THE  13+  AT  TWIN  LAKES 
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DAILY  TEMPERATURES  California 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1  |  2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

l  U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

» 
> 
< 

II      ft  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALOERPOINT 

MAX 
MIN 

60 

ta 

60 
45 

49 

35 

60 
40 

70 
43 

57 
44 

32 
37 

60 
32 

34 

39 

38 

37 

53 
37 

63 
42 

70 
48 

76 
40 

80 
47 

85 
51 

83 
34 

72 
51 

67 
48 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

55 
38 

57 
35 

50 
38 

63 
46 

65 
39 

49 
36 

33 

28 

46 
36 

43 

36 

41 
33 

48 

33 

38 

41 

62 
43 

49 
43 

50 
42 

50 
43 

55 
38 

56 

42 

56 
47 

66 
48 

63 
46 

66 
38 

66 
44 

72 
52 

78 
38 

81 
64 

82 
6  1 

81 
49 

75 
47 

74 
41 

60.3 
42,9 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

39 

64 

49 
35 

55 

33 

67 
35 

73 
38 

48 
35 

36 

30 

46 
35 

30 
38 

30 
36 

37 

35 

65 

35 

73 

40 

39 
45 

55 

44 

50 
40 

58 
39 

60 
45 

52 
49 

70 
50 

69 
47 

63 
46 

65 
47 

72 
41 

80 
44 

84 

44 

89 

50 

90 
30 

64 
48 

78 

39 

64,2 
41.2 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

51 

34 

49 
32 

63 
29 

67 
29 

38 
33 

42 

33 

39 
26 

48 

32 

50 
31 

43 

32 

57 

32 

64 
31 

60 
35 

50 
42 

46 

39 

53 
33 

38 

27 

36 
»1 

10 

47 

66 
42 

59 
35 

67 
41 

69 
34 

72 
40 

77 
33 

78 
39 

81 
42 

80 
43 

78 

40 

73 
36 

60.6 
35.7 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

60 
41 

63 
38 

60 

40 

70 
66 

73 
47 

58 

40 

60 
33 

48 

37 

30 
43 

49 

39 

53 
34 

69 
63 

72 
48 

55 
47 

56 

47 

97 
44 

54 
42 

60 
45 

59 

50 

70 
54 

63 

30 

70 
43 

68 
46 

79 
51 

82 
53 

88 

54 

92 
58 

86 

30 

76 
49 

77 
48 

65,9 
45,5 

COVELO 

MAX 
MIN 

58 
5' 

35 
38 

55 

31 

70 
33 

69 
41 

32 
37 

36 
28 

48 

36 

46 
35 

49 

33 

48 

29 

64 

31 

72 

33 

57 
43 

54 
45 

35 
41 

60 
33 

35 

41 

60 
4T 

70 
50 

64 
44 

64 
42 

66 
38 

73 
3' 

78 

41 

83 

44 

66 
48 

83 

47 

80 
45 

78 
38 

63.7 
18.9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

54 
".5 

36 
37 

38 

36 

33 
33 

53 
42 

60 
43 

55 
40 

59 
41 

60 
46 

37 
44 

53 
46 

54 

42 

37 
39 

56 

50 

60 
52 

59 
52 

57 
50 

38 
44 

60 
45 

62 

49 

62 
49 

69 
49 

66 

52 

61 
31 

59 
46 

36 
40 

58.2 
44,7 

DUTToNS  LANDING 

MAX 
MIN 

63 

40 

61 
37 

57 
39 

65 

41 

62 
49 

59 
43 

57 
37 

35 
39 

33 
44 

50 
37 

35 
37 

60 
42 

66 
46 

57 
49 

60 
49 

61 
52 

63 
52 

61 
49 

62 
55 

70 
54 

66 

52 

70 
45 

66 

44 

72 
44 

60 
42 

87 
42 

88 
55 

76 
32 

67 
49 

70 
46 

66.6 
45,4 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

59 

41 

5* 
34 

66 
29 

66 
30 

38 
36 

49 
33 

31 
29 

58 
35 

52 
36 

43 
33 

37 

36 

68 

31 

61 
32 

61 
41 

53 

41 

49 
35 

61 
30 

58 
46 

68 
54 

63 
30 

57 
46 

60 
41 

64 
39 

72 
48 

79 

40 

82 
42 

81 
44 

74 
43 

67 
42 

61 
32 

41.7 
18.1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

50 
43 

50 
39 

53 
38 

50 
66 

30 
44 

50 
41 

34 
42 

36 
43 

51 
41 

46 
40 

52 
40 

33 
40 

55 
44 

63 
46 

55 
46 

54 
44 

IT 
40 

63 
56 

69 
55 

66 
50 

54 
48 

54 
48 

55 
44 

58 
46 

33 
30 

60 

so 

56 
52 

33 
30 

52 
48 

55 
42 

54.9 
45,2 

FERNDALE  2  N« 

MAX 

Mm 

53 
45 

54 
39 

55 
36 

53 
45 

31 
43 

32 
39 

32 
38 

55 
38 

31 
40 

48 

40 

51 

42 

56 
46 

57 

45 

6} 

50 

56 
46 

56 
44 

61 
40 

63 
J3 

69 

57 

70 
49 

61 
48 

58 
47 

58 
46 

63 

44 

37 
50 

63 
48 

60 
52 

35 
51 

53 
49 

58 
39 

57,1 
43,0 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

55 
40 

48 

32 

46 

29 

64 

32 

69 

32 

53 

33 

50 
23 

42 

30 

47 

30 

46 

31 

42 

30 

56 

30 

65 

33 

58 
38 

56 

40 

99 
34 

35 
38 

59 
43 

64 
43 

64 

40 

59 

38 

65 
40 

71 
39 

76 
42 

79 
40 

83 
44 

84 

46 

60 
40 

73 
33 

61,0 
16,1 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

59 

40 

31 
38 

58 
38 

58 

43 

37 
44 

55 
43 

34 
38 

52 
42 

39 
43 

91 
42 

5! 

38 

61 
45 

58 
48 

33 
47 

61 

50 

97 
46 

It 

43 

61 
48 

62 
34 

69 
55 

45 

51 

61 
48 

56 
42 

59 
42 

62 
46 

61 
48 

66 
51 

57 
50 

63 
46 

60 
45 

58,5 
49,2 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

49 

3d 

33 
36 

55 

34 

56 

44 

54 
43 

55 
42 

30 
36 

57 
44 

48 
41 

93 
43 

39 

36 

3( 

31 

51 

46 

60 
49 

57 

49 

38 

41 

59 

46 

66 
55 

61 
53 

37 
31 

37 
43 

39 

39 

62 
39 

62 
46 

60 
43 

55 
48 

59 
48 

55 
48 

59 
41 

96,7 
44.1 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

59 
38 

51 
35 

61 
27 

66 

30 

65 
42 

46 

34 

48 

24 

52 
39 

33 
35 

31 
32 

56 
28 

66 
26 

66 

30 

54 
45 

54 

40 

32 
33 

60 
28 

39 
43 

66 
48 

66 
44 

65 
40 

64 

41 

68 
35 

70 
40 

73 
37 

73 
42 

79 
44 

79 
47 

79 
42 

71 
14 

62,5 
16.7 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

58 
42 

56 
40 

60 
42 

37 
44 

38 

42 

53 

39 

46 

39 

35 
42 

50 
42 

51 
41 

60 
34 

98 

43 

55 

49 

56 
46 

55 
32 

40 

30 

55 
42 

37 
49 

65 
55 

58 

55 

60 
49 

59 

42 

62 

44 

66 

30 

67 
47 

69 

30 

63 
48 

37 
31 

60 
46 

60 
41 

56,4 
45,5 

GRATON  1  u 

MAX 

Mm 

62 
38 

56 
39 

66 
34 

66 

JT 

36 
45 

57 
37 

30 
33 

53 
40 

51 
42 

56 
39 

64 

31 

67 
40 

57 
47 

57 
47 

56 
48 

61 
48 

58 

39 

60 
47 

69 
56 

65 
53 

71 
51 

70 
42 

77 
41 

1* 
45 

88 

47 

90 
52 

85 

50 

68 

30 

71 
48 

75 
41 

65,6 
63,6 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

63 
47 

50 
37 

60 
37 

72 
36 

75 
40 

58 
38 

36 
32 

52 
33 

62 
40 

52 
38 

47 
37 

62 
39 

72 
34 

65 
43 

65 
45 

56 
38 

17 

37 

66 
41 

62 
50 

73 
30 

71 
48 

63 
48 

70 
43 

70 
49 

78 
43 

85 
46 

89 
48 

89 
48 

84 
41 

76 
33 

66,7 
41.3 

HEAlDSBuRG 

MAX 

Mm 

66 
42 

63 

40 

70 
38 

71 
39 

60 
48 

62 
38 

31 
34 

34 
44 

49 

42 

36 
37 

70 
39 

72 
49 

60 
48 

58 

49 

56 

49 

67 
48 

61 
40 

60 
48 

72 
56 

65 
55 

75 
54 

74 
47 

79 
44 

88 

50 

93 
60 

96 
60 

85 
54 

75 
52 

75 
SO 

77 
46 

68.7 
46.5 

MILTS 

MAX 

Mm 

64 

33 

43 
35 

61 

30 

61 
39 

41 

32 

43 
29 

43 
33 

50 
34 

45 
33 

41 
S3 

90 
34 

62 
30 

56 
41 

33 

40 

92 
42 

27 

56 

52 
43 

67 
43 

64 
41 

56 
43 

37 

35 

66 
42 

67 
38 

72 
38 

76 
44 

77 
47 

75 
42 

71 
38 

58.0 
37,1 

MOOPA 

MAX 
MIN 

62 
48 

51 
37 

62 
37 

72 
38 

67 
42 

55 
37 

39 
37 

37 

32 

64 

39 

31 
39 

49 

38 

72 
36 

75 

40 

63 
42 

63 
42 

93 
42 

67 
42 

60 
47 

60 
33 

74 
53 

74 
52 

64 
47 

63 
49 

70 
45 

79 
49 

S3 
49 

90 
53 

65 
49 

77 
49 

70 
39 

66,4 
43,4 

KENTFIELD 

MAX 

Mm 

62 

40 

64 

42 

60 
38 

67 
41 

61 
42 

39 

36 

66 
42 

31 
40 

49 
39 

37 
37 

63 

41 

67 
47 

63 
49 

60 
47 

»7 
48 

66 
42 

62 
48 

62 
48 

72 
55 

59 
31 

73 
47 

6T 
44 

76 
48 

82 
49 

87 
55 

88 

52 

82 
52 

68 
47 

72 
45 

66,3 
65.2 

KLAMATM 

MAX 

Mm 

52 

46 

56 

36 

63 

37 

55 

41 

33 
44 

53 

36 

36 
36 

59 
41 

34 
41 

4* 

37 

60 
37 

64 
38 

53 
45 

64 
43 

54 

47 

99 
44 

39 
39 

59 

51 

64 
56 

65 

53 

60 
50 

63 

32 

62 
45 

62 
45 

38 

31 

66 

49 

61 
51 

56 

50 

54 
49 

56 
41 

56.1 
44,4 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

56 
34 

57 
36 

61 

30 

71 

30 

34 
41 

34 

37 

44 
28 

47 
36 

45 
31 

»T 
33 

62 
29 

68 

31 

58 
33 

36 

33 

53 
42 

98 
40 

35 
31 

55 
45 

69 

SO 

61 
49 

66 
41 

65 
34 

71 
35 

81 

37 

81 
18 

88 
4} 

85 

63 

80 
49 

79 
44 

72 
35 

63.1 
37,1 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

60 
35 

40 
28 

49 
29 

38 
32 

60 
35 

45 

28 

38 
24 

38 

26 

40 
28 

42 

27 

It 

27 

47 
33 

55 
34 

50 
35 

47 
33 

46 

32 

45 
28 

50 
36 

S4 
42 

59 
40 

31 
38 

57 
37 

55 
33 

65 
41 

64 
18 

67 
41 

69 
43 

74 
33 

71 
48 

69 
40 

33.6 
34,8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

59 

31 

39 
29 

47 

26 

58 

23 

39 
34 

38 

27 

43 
26 

39 
29 

46 

29 

41 

29 

36 

27 

50 
31 

57 
31 

50 
32 

52 

36 

44 

31 

54 

37 

56 

28 

66 

32 

64 
39 

60 
36 

56 
38 

55 

27 

63 

28 

62 
36 

68 

36 

70 
35 

77 
40 

74 
15 

66 

31 

55,0 
31,6 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

65 
40 

60 
39 

68 
18 

65 

39 

39 
48 

60 
43 

37 

33 

34 
45 

34 
44 

36 

40 

64 

37 

68 

41 

65 
49 

59 
49 

62 
53 

66 

31 

64 

40 

61 
49 

74 
57 

69 
54 

75 
33 

69 
43 

77 
42 

12 
48 

91 
34 

91 
57 

90 
54 

75 
52 

74 
48 

73 
44 

68,3 
46,1 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

55 

44 

61 
33 

56 

34 

52 
42 

52 
36 

55 
33 

60 
38 

54 

40 

47 
38 

59 
33 

64 
32 

54 
44 

66 
41 

59 
45 

55 
40 

59 
37 

59 
50 

66 
49 

66 
52 

37 
50 

55 
45 

60 
43 

66 
44 

61 
48 

74 
45 

66 
49 

56 
51 

55 
47 

37 
33 

58,8 
62.0 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

6T 

40 

68 
45 

70 
45 

75 
48 

68 

46 

53 

30 

60 
33 

65 
36 

55 

39 

58 

37 

65 
35 

75 
39 

70 
45 

65 
44 

55 
42 

53 
40 

65 
41 

68 

40 

69 
41 

42 

70 
45 

65 
45 

68 

47 

77 
45 

86 

45 

90 
46 

84 

50 

79 
49 

72 
17 

70 
37 

66.6 
41,9 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

60 
42 

64 
41 

62 
35 

64 
38 

39 
48 

37 

42 

94 

33 

54 
44 

53 
40 

36 

42 

62 
37 

67 
39 

65 

49 

59 
49 

58 
5! 

64 

SO 

61 
40 

62 
49 

71 
56 

69 

54 

70 
53 

67 
42 

73 
42 

79 
48 

84 
48 

90 
51 

5!  4 

50 

69 
49 

71 
49 

67 
42 

65,8 
45.1 

POINT  ARENA 

MAX 

MDI 

56 
40 

53 
40 

36 

38 

32 
42 

54 

42 

54 
37 

53 
41 

51 
44 

53 
40 

58 

38 

38 
46 

34 
48 

56 
48 

54 

50 

58 
49 

55 
40 

59 
47 

65 
55 

57 
53 

39 
49 

58 
47 

38 

43 

AO 
47 

62 
48 

65 

50 

58 

50 

57 
49 

60 
41 

39 
46 

57,0 
45.4 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

60 
35 

59 

35 

71 
35 

71 
35 

69 

30 

98 
39 

50 
35 

39 
34 

65 

29 

73 
38 

60 
45 

61 

42 

60 
37 

70 
52 

72 

51 

67 
47 

67 
41 

78 

19 

83 
40 

14 

42 

90 
47 

88 
48 

89 
48 

87 
47 

82 

40 

70,9 
40.4 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

57 
43 

48 
36 

59 

37 

70 
40 

37 
43 

54 

38 

37 
34 

90 
36 

57 
39 

50 
39 

54 
40 

62 
36 

71 
43 

52 
47 

58 
46 

94 

41 

58 

40 

58 
43 

58 
53 

65 
34 

66 
30 

67 
43 

63 
49 

70 
45 

77 
47 

79 
48 

88 

49 

85 
52 

74 
SO 

68 
44 

62.9 
43.6 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

65 
40 

57 

40 

71 
36 

69 
38 

38 

48 

59 

40 

53 

30 

49 

43 

»9 

40 

54 

40 

66 
33 

66 

40 

62 
45 

58 
48 

57 
50 

63 
47 

60 
38 

60 
48 

73 
37 

68 

51 

72 
31 

72 
44 

79 
43 

e* 

47 

69 
49 

91 
54 

85 
51 

76 
53 

80 
50 

79 
43 

67,3 
64.6 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

59 

48 

51 

39 

62 

36 

76 
40 

72 
46 

55 

38 

56 
32 

50 
38 

39 
40 

90 
42 

31 

40 

67 

37 

74 

40 

67 
44 

60 
46 

32 
42 

36 
44 

65 
♦8 

36 

52 

67 

52 

73 
30 

62 
46 

62 
48 

72 
47 

79 

50 

64 

45 

89 

52 

84 

32 

79 
49 

72 
40 

63,4 
44.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

31 

Ave: 

MAX 
MIN 

64 
42 

59 
42 

66 
31 

66 
44 

66 
52 

58 
42 

55 
48 

53 
42 

53 
45 

55 
40 

63 
47 

68 

69 

61 

39 

67 

65 

62 

72 

76 

72 

67 

71 

83 

90 

91 

89 

85 

71 

71 

68,0 

MIN 

64 
41 

66 
40 

60 
lb 

69 
37 

59 
41 

63 
38 

61 
33 

53 
37 

54 
43 

51 

38 

56 

32 

65 

35 

70 
45 

58 
48 

59 
49 

56 
48 

65 
98 

62 
42 

61 
51 

72 
54 

70 
53 

74 
41 

71 
42 

73 
47 

84 

49 

90 
53 

93 
52 

81 
51 

70 
49 

72 
45 

66,8 
43.6 

MAX 
MIN 

MAX 

61 
45 

48 
59 

54 

39 

60 
47 

50 
44 

53 
39 

93 
37 

92 

40 

58 
41 

32 
38 

49 
39 

57 
43 

98 
46 

56 
47 

62 
48 

57 
44 

59 
42 

60 
53 

64 

57 

70 
55 

70 
50 

61 
47 

57 
47 

60 
44 

66 
53 

67 
52 

73 
51 

62 
51 

55 
48 

37 
43 

38,7 
45,6 

MIN 

MAX 
MIN 

65 
57 

61 
4  0 

69 

34 

69 
36 

61 

48 

60 

40 

55 
30 

54 
45 

52 
60 

57 
39 

66 
34 

69 
39 

64 
46 

58 
48 

58 
51 

65 
50 

64 
38 

60 
48 

76 
56 

70 
53 

73 
32 

69 
*5 

76 
40 

64 
44 

90 
46 

93 
52 

69 
48 

77 
52 

79 
45 

72 
40 

68.6 
43.9 

MAX 
MIN 

52 
39 

47 
31 

45 
33 

61 
34 

68 
37 

43 

32 

47 
3  2 

39 
31 

40 

32 

42 
31 

47 

27 

55 
31 

62 
41 

45 
40 

45 
39 

47 
35 

57 
33 

55 
36 

49 
40 

63 
45 

60 
42 

59 
40 

64 
40 

69 
41 

73 
42 

77 
47 

79 
49 

79 
49 

79 
47 

73 
45 

57,4 
38,0 

MAX 
MIN 

56 
36 

51 
31 

61 

23 

62 

26 

59 
37 

44 

30 

43 
29 

47 
27 

45 

29 

44 
27 

52 

28 

60 
36 

58 
28 

51 
96 

32 
30 

49 

33 

53 
26 

94 
38 

63 
45 

60 
43 

60 
40 

58 
40 

65 
26 

66 
41 

70 
34 

72 
41 

75 
36 

75 
49 

74 
39 

67 
37 

58,2 
34,0 

MAX 
MIN 

60 
38 

60 
37 

70 
36 

69 

40 

61 
43 

58 
41 

52 
32 

39 

40 

48 
40 

53 
39 

68 
32 

75 
39 

68 
46 

53 
46 

55 
47 

63 
45 

61 
39 

61 
45 

71 
55 

68 
33 

68 
50 

66 
45 

77 
41 

81 
43 

87 
47 

92 
50 

90 
32 

84 
51 

83 
49 

70 
43 

67,7 
43,3 

MAX 
MIN 

53 

4  3 
12 

51 

29 

67 
28 

70 
41 

44 
35 

52 
32 

42 

34 

46 
35 

45 
33 

47 

25 

62 
28 

68 
97 

49 
44 

50 
43 

49 

37 

34 
10 

57 
41 

53 
49 

64 
48 

65 
43 

61 
49 

69 
37 

71 

36 

78 
38 

tl 

42 

85 
44 

85 
45 

83 
44 

77 
42 

60,7 
37,7 

MAX 
MIN 

60 
33 

44 

32 

46 

28 

60 
27 

65 
32 

45 

10 

41 
30 

36 
31 

42 
32 

41 
31 

41 

29 

53 
32 

61 
34 

47 
98 

42 
37 

44 
34 

49 
37 

54 
34 

54 
41 

59 
45 

56 
?T 

59 
41 

59 
90 

66 
32 

68 

32 

73 
37 

75 
38 

78 
43 

71 
41 

68 

33 

55,2 
34,4 

MAX 
MIN 

58 
18 

54 
34 

65 
37 

65 
36 

58 
42 

52 
38 

48 
30 

48 

98 

46 
37 

45 
36 

62 
30 

68 

66 
40 

51 
45 

54 

45 

57 

42 

56 
39 

37 
»6 

68 
51 

66 
52 

63 
47 

62 
40 

69 
42 

73 
40 

79 
42 

84 
47 

83 
48 

80 
50 

74 
46 

68 
46 

62.7 
41,3 

MAX 
MIN 

62 
38 

45 
36 

51 
30 

64 
13 

66 
41 

42 
33 

45 
30 

48 
34 

35 
36 

49 
34 

45 

29 

56 
33 

65 
34 

5B 
49 

50 
49 

48 
34 

55 
30 

61 
31 

62 
46 

70 
43 

70 
41 

61 
42 

63 
99 

68 
45 

71 
40 

75 
45 

80 
45 

79 
50 

80 
46 

78 
39 

60,7 
38,1 

MAX 
MIN 

47 
32 

48 

30 

59 
29 

61 
23 

60 

46 
28 

43 
24 

48 

25 

50 
27 

39 
26 

49 

22 

57 
34 

59 
36 

52 
92 

57 
98 

49 
91 

51 
28 

47 
36 

62 
42 

60 
36 

58 
41 

56 
36 

65 
31 

60 
33 

70 
93 

73 
33 

76 
39 

74 
46 

72 
40 

70 
37 

37,3 
32.7 

MAX 
MIN 

65 
31 

45 
31 

45 

23 

60 
28 

63 
34 

44 

31 

46 
25 

47 
27 

52 
30 

41 
28 

43 

30 

50 
34 

56 
32 

53 
2  5 

54 

29 

60 
35 

53 
22 

56 
38 

98 
69 

65 
44 

68 
42 

65 
37 

62 
27 

71 
32 

69 
31 

72 
34 

75 
32 

76 
44 

77 
42 

74 
38 

58,9 
32,6 

MAX 
MIN 

57 
42 

61 
41 

51 

40 

67 
41 

63 
41 

54 

42 

55 
39 

36 
38 

50 
38 

45 
35 

47 
35 

60 
40 

98 
42 

32 
45 

61 
45 

69 
49 

62 
43 

63 
44 

64 
49 

75 
54 

73 
52 

70 
47 

70 
47 

75 
51 

80 
56 

85 
59 

86 

58 

85 
59 

94 
57 

32 
54 

65,1 
46,0 

MAX 
MIN 

62 
44 

64 
43 

J4 

40 

69 
43 

71 
47 

55 

44 

56 

37 

5  3 
43 

50 
43 

49 

39 

56 
37 

69 
45 

67 
49 

55 
47 

96 
49 

57 
90 

62 
41 

61 
47 

60 
59 

79 
53 

68 
50 

72 
45 

71 
46 

78 
50 

85 
54 

83 
37 

85 
54 

86 
55 

81 

52 

80 
50 

66,1 
46,9 

MAX 
MIN 

39 
30 

34 
2  8 

52 

3  0 

51 
37 

39 
31 

33 
26 

31 
26 

32 
27 

32 
25 

31 

25 

43 
24 

46 

31 

97 
31 

41 

33 

44 

93 

98 

39 

44 

33 

46 
36 

58 
42 

59 
40 

52 
37 

51 
35 

62 
40 

68 
47 

67 
49 

72 
53 

70 
53 

69 
52 

66 
51 

63 
43 

48.6 
36,0 

MAX 
MIN 

48 

30 

41 
29 

47 

26 

56 
36 

46 

32 

35 
29 

33 
26 

33 
27 

33 
25 

33 
23 

42 

22 

45 
35 

38 

90 

44 
31 

47 
32 

38 
32 

45 
27 

45 

32 

56 
38 

33 
42 

52 
39 

53 
33 

69 
35 

67 
38 

65 
49 

65 
43 

70 
45 

67 
42 

65 
40 

58 
40 

49.5 
33,6 

MAX 
MIN 

63 
42 

65 
43 

65 
35 

70 
40 

73 
46 

64 
44 

60 
33 

60 
43 

52 
42 

57 
41 

60 
34 

67 
44 

69 
48 

57 
47 

57 
44 

61 

47 

62 
99 

66 

50 

73 
54 

73 
53 

75 
47 

72 
41 

73 
40 

80 
44 

81 
49 

84 
49 

87 
47 

86 
55 

87 
50 

85 
48 

69,5 
44,6 

MAX 
MIN 

59 
38 

48 
36 

49 

32 

62 
26 

66 
38 

48 
31 

45 
28 

44 
32 

45 
31 

45 

31 

44 

32 

54 
31 

60 
40 

49 
38 

51 
37 

91 
97 

51 
28 

34 
34 

54 
49 

66 
40 

63 
45 

60 
41 

62 
30 

71 
33 

72 
32 

74 
35 

76 
36 

78 
46 

76 
34 

72 
41 

56.3 
35.2 

MAX 
MIN 

45 

32 

54 

22 

55 

27 

60 
29 

52 

37 

38 
24 

41 

30 

35 
29 

38 

27 

47 

28 

46 
31 

90 
33 

42 
34 

47 
36 

45 
92 

46 

28 

52 
28 

64 
43 

56 
39 

57 
39 

58 

37 

65 
31 

69 
35 

70 
35 

70 
96 

72 
36 

72 
40 

72 
95 

68 

36 

54,7 
32.7 

MAX 
MIN 

64 
44 

63 

4! 

73 
36 

73 
39 

67 
38 

59 

42 

57 
34 

57 

40 

50 
38 

51 
36 

70 
40 

69 
98 

67 
45 

62 
46 

58 
47 

65 
49 

65 
40 

61 
47 

77 
54 

76 
51 

72 
51 

71 
47 

80 
41 

86 
44 

87 
46 

90 
48 

90 
49 

89 
55 

86 

50 

82 
48 

70,6 
44,3 

MAX 
MIN 

47 
33 

44 
32 

26 

61 

58 
38 

42 

30 

40 
23 

39 
29 

39 
29 

40 
26 

48 
26 

54 
31 

51 
35 

42 
30 

43 
35 

47 
94 

25 

63 

61 
40 

59 
38 

60 
36 

66 
29 

69 
32 

70 
94 

70 
34 

73 
34 

70 
39 

69 
32 

68 
30 

55,3 
31,9 

MAX 
MIN 

63 
49 

61 
45 

7  2 
38 

67 
40 

55 
49 

58 
45 

57 
38 

54 
43 

52 
44 

52 
40 

69 

41 

69 
44 

65 
47 

60 
50 

60 
52 

66 
52 

62 
45 

61 
55 

76 
60 

75 
56 

72 
54 

72 
50 

79 
44 

63 
48 

85 
48 

87 
53 

87 
55 

84 
59 

81 
54 

79 
55 

68,8 
48,4 

MAX 
MIN 

64 
46 

64 
45 

55 
43 

70 
43 

68 
48 

67 

4? 

60 

39 

58 
44 

54 
45 

51 
40 

51 
37 

57 
41 

62 
44 

55 
49 

63 
51 

65 
59 

67 
43 

74 
54 

67 
55 

72 
47 

70 
45 

79 
49 

83 
54 

85 
59 

89 
55 

85 
54 

82 
52 

62 
52 

67,8 
47,6 

MAX 
MIN 

58 

36 

60 
33 

54 
30 

68 
33 

76 
40 

6  4 
39 

57 
25 

46 

32 

46 
36 

45 
37 

56 
31 

62 
38 

68 
43 

52 
63 

54 
43 

54 
42 

60 
45 

60 
45 

58 
31 

70 
48 

62 
40 

67 
43 

67 
36 

75 
49 

81 
41 

85 
46 

87 
45 

87 
46 

85 
45 

62 
46 

64,9 
40,2 

MAX 
MIN 

56 

37 

47 
35 

67 
35 

59 
44 

52 
39 

47 
36 

46 
33 

47 
33 

42 
31 

39 
30 

5J 

30 

54 

36 

49 

39 

54 

41 

58 
45 

52 
44 

57 
94 

58 
45 

71 
50 

66 
49 

67 
48 

63 
44 

74 
43 

72 
47 

83 

50 

83 
54 

81 
57 

79 
55 

75 
53 

60,4 
42.1 

MAX 
MIN 

65 
45 

58 
42 

73 
39 

69 
46 

60 
45 

60 
41 

57 
35 

34 

43 

*9 

44 

52 
39 

65 
38 

68 
41 

58 
47 

60 
48 

62 
40 

69 
49 

64 
42 

64 
50 

77 
96 

69 
54 

73 
52 

73 
44 

81 
46 

85 
51 

86 
51 

89 
51 

88 
54 

85 
57 

82 
52 

85 
32 

69,3 
46,5 

MAX 
MIN 

64 
48 

67 
42 

57 
39 

69 
41 

69 
47 

59 
43 

60 
33 

57 
45 

53 

44 

50 
40 

53 
38 

61 
37 

63 
49 

54 
47 

60 
48 

61 
52 

66 
41 

64 
50 

64 
55 

75 
54 

67 

53 

73 
46 

71 
45 

80 

52 

83 
56 

84 
60 

69 
54 

88 
55 

85 
50 

82 
49 

67,6 
47,1 

MAX 
MIN 

48 
34 

48 
34 

56 
31 

58 
31 

54 
36 

4  0 
33 

39 
32 

39 
33 

36 
12 

36 
30 

46 

28 

52 
30 

45 
34 

46 
33 

42 
96 

47 
36 

50 
31 

52 
37 

64 
40 

62 
42 

56 
44 

58 
36 

68 
34 

73 
38 

74 
98 

76 
40 

74 
41 

74 
44 

72 
43 

72 
42 

55,3 
35,7 

MAX 
MIN 

50 
40 

49 
35 

6  5 
3  5 

64 
41 

57 
17 

45 
36 

52 
37 

46 
33 

40 

32 

38 
31 

58 
32 

62 
39 

59 
39 

50 
40 

47 
42 

54 
42 

31 
37 

51 
41 

67 
50 

67 
47 

60 
46 

60 
43 

69 
40 

76 
46 

78 
47 

79 
34 

78 
53 

76 
56 

75 
52 

71 
49 

59,8 
41.7 

MAX 
MIN 

62 
44 

60 
42 

7  2 
39 

66 
44 

58 
42 

52 

44 

54 
39 

49 

40 

47 
37 

97 

61 

58 
46 

57 
47 

58 
48 

59 

50 

62 
43 

75 
54 

69 
52 

69 
49 

75 
45 

79 
52 

86 
56 

86 
58 

87 

60 

80 
54 

84 
56 

66,6 
47.1 

MAX 
Mill 

56 
38 

55 
37 

31 

66 

47 
35 

44 
33 

44 

32 

44 

32 

32 

55 

58 
38 

45 

37 

52 
38 

52 
41 

36 

56 

66 
47 

65 
46 

60 
41 

62 
35 

39 

75 

80 
42 

80 
45 

77 
43 

72 
42 

59,7 
38,2 

MAX 
MIN 

55 
39 

61 
41 

50 

17 

66 
36 

67 
45 

63 

40 

52 
33 

47 
40 

46 
37 

47 
36 

59 
33 

61 
44 

68 

46 

55 
46 

55 
46 

57 
46 

62 
40 

62 
47 

65 
51 

73 
53 

66 
65 

66 
42 

67 
40 

76 
66 

80 
47 

81 
50 

82 
50 

84 
51 

84 
49 

79 
47 

64,0 
43,4 

MAX 
MIN 

63 
40 

60 
44 

69 

39 

67 
46 

63 
49 

60 
46 

59 
36 

55 
45 

61 
38 

58 
41 

64 

38 

65 
38 

64 

49 

61 

47 

62 
49 

65 
51 

65 
44 

62 
49 

73 
54 

72 

55 

73 
53 

68 
46 

76 
46 

82 
52 

88 

53 

89 
58 

69 
55 

82 
53 

78 
51 

76 
49 

68,6 
47, 1 

MAX 
MIN 

59 
44 

63 
43 

54 

68 
45 

63 
46 

66 
45 

56 
40 

56 
42 

53 
43 

48 

40 

62 
39 

59 
4, 

60 
45 

57 
47 

63 
49 

66 
52 

64 
42 

69 
50 

67 
53 

76 
54 

69 
5T 

72 
49 

70 
45 

77 
52 

80 
52 

84 
54 

68 
62 

84 
55 

83 
54 

82 
52 

66,4 
47,9 

MAX 
MIN 

51 
35 

51 
34 

60 
34 

40 
32 

42 

32 

42 
33 

42 
32 

51 

35 

47 
36 

51 
41 

57 
42 

60 
38 

69 
49 

63 
47 

62 
41 

61 
41 

74 

47 

79 
54 

79 
55 

79 
56 

77 
53 

75 
51 

59,0 
41,2 

Station 


SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 
SCOTIA 

SMELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

TULELAKE 

UK  I  AH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WILLITS  1  NE 
YREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


AD  I N  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRvESSA  LAKE 
BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BURNEY 

CANYON  DAM 

CENTERV I LLE  PH 

CHESTER 

chico  experiment  sta 
clarksburg 
CLEARLAKE  highlands 
COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
DAVIS  1  WSW 

0EER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
0OWNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOLSOM  DAM 

GEORGETOWN  RANGER  STA 


j  Notes  Following  Sla 
-  124  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Station 

Day  of  Month 

a 

C 
n 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

1 0 

11 

1  ' 

12 

13 

14 

j  ^ 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

52 

58 

46 

49 

46 

38 

43 

53 

60 

47 

53 

57 

92 

59 

36 

76 

69 

65 

64 

72 

76 

67 

8  3 

84 

8  1 

78 

60 

.  9 

36 

30 

32 

35 

35 

34 

' 

3 1 

32 

31 

30 

34 

39 

39 

42 

44 

37 

44 

47 

49 

48 

38 

41 

46 

52 

55 

54 

34 

92 

49 

40 

.9 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

60 

53 

54 

65 

67 

5  3 

51 

46 

47 

48 

53 

60 

60 

30 

32 

32 

96 

36 

64 

69 

67 

63 

60 

70 

73 

75 

7  9 

80 

8  0 

77 

61 

,  3 

39 

34 

32 

27 

43 

33 

2  9 

32 

32 

32 

33 

35 

42 

38 

37 

36 

29 

41 

46 

41 

47 

63 

31 

36 

36 

40 

38 

39 

36 

41 

36 

,7 

JESS  VALLEY 

MAX 

50 

48 

55 

55 

46 

39 

44 

47 

39 

44 

46 

45 

52 

55 

48 

46 

5  0 

61 

60 

59 

56 

62 

6  1 

65 

6  7 

70 

70 

67 

64 

33 

.8 

MIN 

32 

29 

27 

26 

35 

30 

24 

25 

29 

25 

28 

34 

28 

29 

31 

32 

28 

36 

44 

42 

39 

34 

30 

40 

32 

33 

40 

44 

43 

35 

32 

.  9 

LAKEPORT 

MAX 

60 

54 

69 

?J 

69 

60 

55 

48 

4  5 

32 

65 

68 

67 

53 

54 

63 

61 

58 

71 

66 

69 

69 

76 

81 

63 

84 

89 

83 

81 

77 

66 

1  8 

35 

36 

35 

36 

42 

39 

2  9 

39 

39 

36 

30 

41 

40 

45 

46 

44 

37 

47 

53 

52 

42 

39 

36 

4  6 

42 

41 

,5 

LAKE5HORE 

MAX 

50 

53 

72 

74 

54 

52 

46 

48 

38 

30 

64 

71 

52 

30 

53 

38 

61 

52 

64 

63 

65 

71 

76 

80 

84 

65 

8  4 

80 

7  2 

75 

63 

.2 

MIN 

45 

40 

13 

37 

33 

35 

33 

42 

45 

45 

45 

46 

36 

34 

10 

50 

49 

46 

42 

45 

45 

51 

52 

55 

50 

46 

42 

,  8 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

42 

38 

30 

3  5 

33 

35 

34 

44 

32 

49 

44 

48 

41 

46 

47 

to 

36 

50 

52 

64 

63 

66 

69 

75 

69 

69 

68 

51 

,  4 

MIN 

30 

29 

26 

32 

33 

29 

25 

28 

26 

23 

20 

32 

30 

31 

32 

3  2 

31 

28 

36 

43 

40 

32 

32 

34 

35 

39 

44 

40 

39 

38 

32 

,4 

LAKE  SPAULOING  DAM 

MAX 
MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

64 

60 

70 

62 

5  7 

37 

34 

49 

66 

66 

62 

60 

57 

63 

63 

39 

76 

72 

72 

69 

76 

8  3 

66 

90 

66 

85 

83 

78 

66 

•  1 

Mm 

49 

45 

44 

46 

66 

46 

3  8 

44 

41 

40 

42 

44 

48 

68 

50 

32 

47 

50 

34 

36 

52 

32 

58 

55 

52 

60 

58 

62 

59 

36 

49 

,9 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

4  1 

37 

36 

47 

c,  3 

4  5 

36 

36 

38 

38 

32 

39 

49 

39 

39 

37 

38 

43 

42 

55 

54 

49 

48 

60 

61 

64 

66 

69 

68 

67 

47 

,  3 

MIN 

31 

27 

21 

31 

33 

26 

lS 

22 

24 

23 

24 

25 

32 

31 

34 

29 

19 

32 

40 

38 

37 

32 

29 

34 

41 

45 

41 

44 

45 

39 

31 

,7 

MARVSVILLE 

MAX 

61 

67 

60 

70 

5  7 

63 

61 

5  5 

50 

58 

70 

69 

55 

65 

66 

69 

65 

69 

80 

70 

75 

73 

82 

84 

86 

90 

92 

87 

87 

70 

MIN 

46 

43 

43 

45 

48 

45 

38 

45 

40 

42 

42 

48 

47 

51 

32 

46 

49 

34 

56 

55 

46 

50 

55 

58 

53 

58 

59 

34 

93 

49 

!o 

mc  Cloud 

MAX 

59 

52 

47 

62 

66 

4  1 

43 

37 

4  2 

40 

42 

56 

63 

41 

43 

44 

48 

51 

52 

55 

54 

36 

61 

70 

70 

76 

78 

78 

74 

69 

35 

MIN 

34 

32 

27 

29 

36 

33 

3  2 

32 

31 

30 

28 

33 

36 

37 

37 

33 

31 

37 

42 

44 

38 

39 

30 

35 

34 

42 

39 

50 

41 

42 

35 

\i 

MINERAL 

MAX 

47 

39 

40 

52 

57 

it  2 

37 

37 

38 

33 

35 

45 

52 

36 

39 

40 

43 

44 

49 

57 

37 

34 

94 

65 

70 

70 

70 

73 

71 

67 

30 

MIN 

33 

31 

25 

28 

36 

30 

24 

29 

28 

25 

22 

30 

33 

33 

33 

33 

26 

34 

41 

40 

40 

33 

29 

31 

33 

39 

36 

39 

34 

38 

32 

[3 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

63 

62 

5  5 

57 

54 

48 

96 

63 

66 

35 

38 

56 

63 

62 

60 

73 

67 

72 

71 

78 

85 

85 

86 

83 

80 

81 

66 

,  2 

Mm 

42 

42 

39 

44 

47 

45 

'* 

42 

43 

37 

34 

45 

47 

46 

48 

49 

40 

48 

93 

53 

52 

43 

46 

31 

54 

55 

53 

54 

30 

48 

46 

,3 

MOUNT  SHASTA  »B  CITY 

MAX 

44 

48 

59 

6  3 

43 

4  1 

33 

42 

3  8 

39 

90 

60 

42 

42 

43 

47 

52 

49 

36 

56 

98 

38 

66 

63 

70 

72 

78 

74 

69 

68 

54 

MIN 

32 

31 

28 

37 

34 

30 

30 

30 

30 

28 

30 

35 

36 

36 

33 

33 

29 

40 

44 

43 

37 

41 

32 

46 

45 

47 

42 

51 

45 

37 

36 

,9) 

NEVAOA  CITY 

MAX 

52 

54 

46 

63 

59 

44 

43 

46 

44 

38 

40 

54 

37 

46 

52 

36 

50 

37 

60 

71 

63 

61 

62 

70 

75 

80 

80 

80 

79 

76 

58 

MIN 

36 

37 

31 

32 

39 

37 

5* 

33 

33 

32 

32 

32 

40 

38 

44 

45 

34 

43 

49 

49 

49 

40 

35 

41 

41 

42 

44 

48 

46 

45 

39 

9 

ORLAND 

MAX 

56 

63 

39 

74 

70 

60 

55 

37 

52 

30 

97 

66 

74 

37 

60 

62 

68 

62 

61 

77 

69 

73 

74 

79 

83 

95 

87 

89 

9T 

83 

68 

MIN 

45 

43 

41 

49 

46 

41 

39 

4  1 

43 

39 

39 

42 

47 

48 

48 

48 

41 

4B 

90 

59 

92 

49 

42 

51 

35 

62 

55 

58 

49 

30 

47 

,0 

OROVILLE 

MAX 

61 

65 

61 

5  5 

59 

58 

54 

48 

62 

69 

66 

57 

62 

62 

63 

65 

73 

77 

71 

72 

73 

80 

83 

95 

86 

89 

86 

64 

69 

MIN 

49 

46 

48 

44 

49 

48 

38 

45 

43 

41 

49 

44 

48 

50 

52 

53 

49 

51 

96 

58 

56 

51 

50 

52 

53 

98 

57 

59 

55 

96 

50 

2 

PARADISE 

MAX 

58 

60 

5  J 

49 

54 

54 

41 

45 

63 

63 

48 

54 

92 

60 

60 

62 

72 

68 

65 

66 

73 

79 

80 

83 

83 

83 

78 

62 

MIN 

43 

40 

3e 

47 

40 

40 

36 

38 

38 

34 

36 

39 

41 

42 

45 

46 

44 

44 

47 

90 

48 

48 

44 

30 

60 

59 

56 

61 

58 

54 

45 

6 

PLACERVILLE 

MAX 

55 

56 

56 

64 

62 

47 

48 

49 

43 

44 

49 

52 

54 

59 

64 

96 

62 

64 

73 

68 

64 

64 

71 

78 

80 

79 

61 

81 

79 

61 

MIN 

36 

37 

36 

35 

41 

37 

34 

33 

36 

so 

31 

29 

40 

40 

47 

46 

37 

36 

33 

90 

48 

42 

36 

44 

46 

91 

47 

50 

49 

47 

40 

2 

PlACERVILLE  IFG 

MAX 

53 

52 

43 

41 

43 

42 

37 

37 

61 

46 

48 

53 

99 

49 

34 

57 

70 

64 

58 

63 

68 

73 

79 

79 

79 

79 

78 

56 

37 

35 

36 

41 

38 

34 

32 

34 

31 

29 

29 

34 

3T 

40 

43 

43 

40 

44 

49 

49 

49 

45 

43 

32 

58 

96 

60 

56 

3T 

56 

43 

0 

PLAT  I NA 

MAX 

52 

52 

67 

43 

40 

46 

60 

65 

69 

48 

50 

94 

36 

54 

51 

62 

60 

65 

73 

76 

79 

91 

80 

79 

75 

70 

60 

MIN 

38 

33 

35 

32 

40 

35 

3 1 

3 1 

32 

32 

34 

31 

42 

40 

41 

37 

32 

42 

38 

46 

39 

42 

42 

40 

42 

49 

47 

90 

47 

46 

38 

9 

PORTOLA 

MAX 

47 

45 

54 

60 

43 

43 

43 

40 

47 

49 

46 

55 

34 

46 

47 

35 

65 

61 

58 

56 

68 

68 

69 

72 

75 

71 

70 

69 

55 

7 

MIN 

32 

29 

32 

24 

34 

31 

23 

30 

28 

26 

27 

31 

29 

28 

29 

32 

26 

36 

44 

47 

42 

33 

26 

33 

31 

33 

34 

33 

41 

36 

3  2 

1 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

56 

34 

57 

65 

3  0 

48 

46 

41 

90 

31 

60 

49 

53 

39 

57 

60 

60 

71 

67 

69 

66 

74 

78 

80 

83 

63 

78 

75 

61 

MIN 

37 

35 

32 

28 

43 

35 

3  I 

32 

32 

31 

92 

38 

36 

39 

40 

40 

12 

40 

47 

45 

42 

40 

35 

34 

34 

33 

37 

42 

38 

37 

36 

1 

RED  BLUFF  w6  AIRPORT 

MAX 

58 

57 

75 

56 

56 

53 

54 

69 

76 

55 

62 

60 

66 

64 

61 

76 

68 

71 

74 

80 

83 

87 

90 

85 

84 

80 

SO 

68 

5 

MIN 

48 

45 

41 

47 

47 

42 

38 

41 

43 

42 

98 

32 

50 

50 

50 

67 

43 

31 

59 

93 

94 

51 

30 

54 

56 

63 

56 

64 

59 

96 

49 

6 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

56 

56 

'8 

54 

30 

56 

70 

76 

73 

60 

57 

68 

67 

62 

70 

68 

69 

76 

80 

89 

92 

99 

9  1 

85 

95 

82 

'0 

3 

MIN 

48 

42 

42 

51 

45 

41 

39 

36 

38 

38 

37 

47 

46 

65 

45 

46 

44 

48 

47 

94 

49 

49 

46 

55 

54 

62 

59 

61 

94 

98 

*7 

5 

ROCKL IN 

MAX 

61 

64 

57 

57 

38 

49 

56 

61 

64 

59 

64 

68 

65 

64 

68 

76 

70 

72 

71 

75 

79 

31 

85 

87 

84 

83 

67 

3 

MIN 

42 

42 

36 

39 

42 

44 

40 

42 

42 

40 

37 

40 

45 

47 

49 

91 

40 

44 

49 

91 

53 

47 

40 

44 

48 

50 

55 

36 

54 

92 

45 

4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

55 

69 

39 

57 

54 

52 

60 

62 

95 

63 

65 

63 

64 

66 

73 

67 

72 

70 

77 

82 

65 

86 

64 

SO 

90 

76 

67 

2 

MIN 

45 

45 

*1 

43 

49 

40 

39 

45 

42 

40 

37 

42 

49 

49 

31 

44 

43 

50 

34 

54 

33 

47 

46 

49 

54 

58 

57 

54 

52 

50 

47, 

4 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

66 

56 

72 

68 

59 

60 

57 

54 

32 

34 

69 

64 

59 

64 

65 

66 

66 

68 

77 

69 

74 

73 

80 

86 

97 

90 

88 

83 

84 

90 

69 

4 

MIN 

48 

46 

44 

48 

51 

45 

43 

47 

42 

44 

41 

46 

50 

52 

54 

51 

47 

53 

59 

58 

58 

51 

52 

37 

57 

60 

62 

56 

50 

45 

30 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

60 

5  i 

51 

7  1 

7  1 

50 

49 

4  3 

41 

49 

6) 

72 

49 

53 

96 

62 

62 

57 

64 

61 

65 

7  1 

77 

60 

82 

85 

94 

90 

74 

62 

r, 

MIN 

47 

42 

41 

48 

44 

39 

38 

35 

34 

39 

38 

46 

45 

45 

46 

47 

49 

48 

52 

55 

93 

52 

30 

55 

57 

62 

62 

60 

57 

57 

48' 

0 

SIERRA  CITY 

MAX 

48 

44 

56 

65 

3  9 

37 

40 

39 

40 

90 

54 

43 

5  1 

53 

52 

91 

33 

66 

60 

57 

60 

72 

76 

74 

76 

78 

76 

73 

71 

56. 

9 

MIN 

35 

32 

32 

34 

36 

32 

30 

31 

30 

28 

29 

36 

34 

33 

31 

33 

36 

36 

62 

46 

42 

37 

37 

40 

42 

45 

46 

41 

40 

39 

36 , 

2 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

34 

46 

47 

59 

5  0 

46 

41 

42 

4  3 

41 

45 

46 

49 

33 

$2 

48 

5  1 

59 

66 

60 

60 

59 

68 

70 

71 

74 

74 

69 

69 

5 

MIN 

30 

32 

32 

29 

33 

31 

27 

29 

28 

24 

26 

30 

30 

30 

40 

37 

28 

35 

40 

49 

41 

33 

31 

36 

36 

36 

35 

42 

46 

42 

33, 

9 

SODA  SPRINGS  I  E 

MAX 

39 

33 

34 

40 

45 

36 

33 

26 

30 

29 

2| 

37 

38 

35 

39 

42 

33 

35 

42 

52 

45 

43 

46 

34 

57 

53 

57 

60 

37 

55 

41  , 

6 

MIN 

24 

24 

26 

27 

29 

24 

20 

24 

20 

18 

16 

26 

23 

28 

27 

30 

28 

29 

31 

37 

34 

31 

26 

29 

30 

34 

33 

30 

37 

38 

2'. 

8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

60 

56 

69 

70 

64 

3  3 

49 

46 

48 

5  l 

64 

70 

68 

37 

59 

65 

62 

39 

75 

7  1 

68 

70 

75 

82 

63 

96 

85 

84 

81 

78 

66, 

9 

MIN 

40 

42 

38 

40 

45 

37 

38 

36 

38 

38 

34 

47 

47 

47 

47 

49 

40 

49 

53 

52 

48 

45 

43 

48 

47 

50 

52 

93 

31 

30 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

48 

45 

59 

60 

51 

39 

40 

37 

35 

39 

5} 

55 

46 

45 

43 

46 

52 

49 

64 

60 

57 

57 

67 

73 

76 

77 

77 

73 

70 

67 

55. 

3 

MIN 

36 

32 

30 

34 

34 

32 

30 

31 

30 

28 

28 

33 

35 

35 

36 

99 

31 

38 

48 

45 

45 

39 

36 

39 

45 

49 

48 

47 

45 

42 

3 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

58 

50 

60 

48 

48 

50 

46 

44 

62 

70 

48 

54 

53 

59 

61 

63 

60 

65 

72 

80 

93 

84 

84 

55 

73 

62. 

0 

MIN 

47 

41 

42 

44 

40 

39 

35 

34 

36 

38 

45 

45 

46 

44 

41 

66 

49 

46 

51 

49 

53 

38 

61 

56 

45, 

7 

TWIN  LAKES 

MAX 

34 

34 

34 

45 

38 

3  1 

27 

26 

2  5 

26 

34 

34 

36 

37 

39 

36 

41 

50 

52 

48 

41 

42 

55 

57 

54 

36 

60 

94 

93 

49 

41. 

7 

MIN 

22 

18 

22 

28 

16 

22 

13 

22 

16 

13 

6 

23 

16 

17 

25 

27 

22 

29 

39 

34 

28 

28 

25 

26 

32 

39 

33 

31 

42 

39 

24. 

8 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

39 

55 

7  1 

56 

52 

50 

46 

70 

66 

51 

54 

60 

69 

66 

67 

67 

74 

87 

67 

84 

90 

78 

65, 

9 

MIN 

36 

37 

34 

40 

31 

40 

33 

30 

40 

45 

43 

43 

37 

98 

42 

40 

38 

43 

48 

49 

49 

39 

40, 

9 

VACAVILLE 

MAX 

65 

62 

73 

69 

62 

62 

58 

53 

51 

38 

66 

66 

62 

51 

61 

67 

66 

63 

72 

70 

75 

75 

90 

86 

91 

92 

89 

87 

87 

80 

'0. 

2 

MIN 

42 

45 

»0 

43 

48 

44 

36 

45 

37 

42 

36 

43 

49 

47 

47 

90 

49 

50 

54 

57 

51 

46 

45 

51 

58 

65 

57 

55 

92 

49 

47. 

6 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

47 

46 

68 

67 

64 

46 

48 

48 

43 

44 

61 

66 

64 

53 

50 

96 

57 

54 

70 

70 

64 

64 

72 

77 

81 

82 

82 

79 

79 

75 

62. 

6 

MIN 

42 

39 

33 

46 

44 

35 

32 

34 

36 

33 

92 

41 

43 

61 

43 

44 

36 

44 

49 

92 

48 

42 

41 

47 

52 

59 

57 

94 

47 

49 

43. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-   125  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

Q 

O! 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

WH t SkE vTOwN  RES 

39 

5  1 

53 

33 

60 

75 

75 

M1N 

44 

38 

38 

46 

42 

38 

32 

32 

35 

37 

36 

45 

44 

44 

40 

47 

50 

47 

50 

48 

51 

53 

98 

60 

58 

54 

45^0 

WILL ! AmS 

65 

6  2 

5J 

52 

5  6 

55 

60 

60 

65 

99 

60 

78 

69 

75 

80 

83 

88 

86 

MIN 

50 

46 

39 

41 

40 

39 

39 

39 

41 

40 

39 

42 

48 

42 

44 

47 

30 

50 

48 

47 

50 

51 

92 

99 

57 

53 

45^8 

W  t  LLOWS 

59 

70 

58 

94 

49 

55 

67 

72 

6  3 

39 

61 

66 

63 

65 

76 

72 

72 

79 

8  9 

87 

85 

83 

68  1 

MIN 

45 

44 

59 

49 

47 

45 

35 

39 

44 

39 

34 

45 

48 

48 

90 

49 

51 

55 

54 

45 

45 

49 

53 

99 

94 

58 

30 

47)1 

WINTERS 

36 

61 

66 

6 1 

66 

MIN 

47 

41 

40 

44 

44 

45 

38 

*S 

43 

39 

3T 

39 

48 

48 

90 

48 

43 

90 

53 

56 

54 

50 

46 

53 

64 

69 

60 

55 

51 

39 

48,6 

WOODLAND   1  WNW 

58 

53 

30 

93 

58 

60 

61 

65 

63 

76 

73 

7 1 

60 

6  7 

86 

•       »  • 

MIN 

49 

43 

42 

45 

47 

43 

33 

43 

42 

40 

40 

38 

49 

48 

*7 

* 

*2 

49 

94 

55 

53 

46 

45 

53 

59 

62 

96 

56 

51 

30 

47^8 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

Boca 

5  1 

50 

6  9 

4 1 

j7 

42 

54 

34 

44 

59 

66 

6  8 

68 

70 

69 

MIN 

29 

28 

30 

22 

26 

27 

18 

26 

26 

19 

24 

26 

26 

23 

1 9 

24 

92 

41 

43 

42 

32 

26 

30 

26 

27 

26 

35 

37 

3* 

2e]e 

BODIE 

35 

29 

42 

41 

46 

39 

57 

MIN 

23 

14 

20 

24 

19 

17 

13 

18 

15 

10 

t 

15 

4 

16 

29 

2  7 

19 

25 

26 

29 

31 

26 

22 

26 

30 

26 

21 

27 

27 

3 1 

Zl'.l 

9  R I DGE PORT 

d,  3 

5". 

5  2 

4  5 

44 

4  2 

40 

37 

36 

4  1 

46 

53 

57 

35 

59 

39 

70 

63 

61 

56 

66 

68 

67 

70 

67 

65 

54  6 

MIN 

24 

23 

27 

24 

2C 

23 

22 

2e 

23 

17 

14 

24 

18 

20 

2' 

28 

1 8 

27 

31 

41 

37 

31 

18 

26 

25 

22 

25 

28 

34 

39 

25)4 

CEDAR V  I L  LE 

65 

50 

30 

45 

50 

j2 

35 

61 

48 

60 

60 

63 

71 

MIN 

57 

35 

33 

33 

37 

34 

28 

28 

31 

27 

29 

34 

32 

30 

35 

37 

38 

33 

40 

33 

35 

45 

39 

42 

42 

50 

48 

36^0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PtC 

38 

3  6 

42 

45 

49 

49 

41 

4J 

J2 

65 

50  5 

MIN 

27 

28 

29 

22 

29 

29 

22 

27 

25 

22 

22 

27 

25 

27 

12 

27 

32 

38 

43 

37 

24 

26 

30 

28 

28 

29 

32 

37 

*' 

29*1 

DOYLE  5  5SE 

6  1 

5  1 

97 

59 

48 

j? 

62 

6  8 

74 

MIN 

31 

32 

32 

29 

36 

34 

24 

29 

31 

27 

29 

33 

29 

30 

37 

28 

35 

43 

49 

46 

32 

31 

40 

37 

35 

38 

41 

47 

48 

34)7 

Fleming  fish  and  game 

62 

57 

41 

50 

30 

39 

63 

53 

54 

59 

70 

65 

73 

75 

73 

60  3 

MIN 

24 

32 

32 

34 

24 

26 

14 

32 

33 

29 

32 

37 

30 

31 

36 

40 

34 

48 

47 

47 

39 

35 

41 

40 

44 

40 

50 

45 

37 

35,4 

FORT  B I  DWELL 

65 

62 

30 

50 

j4 

62 

92 

59 

56 

49 

63 

68 

76 

60  1 

MIN 

33 

32 

36 

28 

36 

32 

29 

24 

30 

26 

21 

3* 

28 

26 

36 

30 

40 

40 

47 

45 

44 

33 

30 

35 

38 

37 

36 

45 

47 

40 

34^9 

MEYERS  4  sw 

36 

36 

30 

36 

50 

30 

63 

60 

59 

MIN 

22 

23 

27 

19 

19 

14 

26 

26 

30 

33 

35 

33 

32 

24 

29 

27 

28 

31 

29 

33 

35 

27!l 

mono  lake 

52 

49 

36 

3  7 

40 

96 

55 

63 

62 

70 

70 

68 

MIN 

24 

25 

27 

31 

20 

25 

29 

25 

24 

26 

IT 

23 

26 

23 

25 

30 

34 

41 

44 

34 

26 

34 

38 

33 

34 

37 

40 

40 

29^5 

•  Al  IALi       :f\    1  CV 

3I<U»*  VALLCT 

43 

40 

43 

45 

3  7 

3  5 

36 

32 

3  6 

39 

45 

48 

47 

45 

46 

90 

61 

52 

65 

63 

65 

61 

63 

49  1 

MIN 

27 

28 

30 

22 

19 

28 

25 

26 

24 

21 

19 

27 

23 

24 

32 

30 

33 

40 

62 

36 

33 

25 

30 

28 

28 

30 

34 

41 

48 

29^5 

•  ilCAkiWfl  1  C  AtoorcT 

3U5flNviL.Lt    *IRrUR 1 

59 

63 

42 

38 

50 

j2 

61 

50 

»7 

60 

72 

72 

7J 

73 

59  4 

MIN 

35 

35 

28 

34 

38 

32 

35 

3C 

31 

31 

30 

40 

29 

34 

40 

28 

37 

92 

50 

47 

41 

32 

46 

37 

38 

40 

51 

44 

39 

37.4 

TAHOE  CITY 

j5 

36 

51 

48 

43 

52 

65 

MIN 

31 

29 

30 

27 

29 

28 

22 

2e 

23 

21 

20 

28 

24 

26 

35 

40 

46 

37 

35 

29 

35 

32 

33 

32 

36 

39 

38 

30*8 

56 

47 

52 

61 

65 

6 8 

69 

68 

MIN 

32 

27 

23 

22 

28 

29 

16 

21 

23 

25 

32 

27 

27 

26 

29 

22 

33 

42 

38 

34 

29 

25 

35 

29 

30 

30 

40 

42 

35 

29^4 

TRUCK  EE  RANGER   STAT  ION 

42 

*2 

52 

40 

3  S 

40 

48 

30 

39 

50 

61 

53 

52 

64 

66 

67 

6  8 

61 

61 

MIN 

27 

!  a 

29 

25 

31 

23 

22 

27 

24 

21 

22 

26 

24 

27 

26 

32 

28 

32 

38 

43 

38 

32 

26 

so 

28 

28 

29 

34 

40 

42 

29^6 

WOODFORD  S 

55 

50 

56 

62 

60 

56 

68 

66 

68 

72 

67 

MIN 

30 

29 

31 

29 

33 

29 

27 

29 

23 

25 

31 

30 

25 

33 

37 

,? 

30 

34 

41 

42 

44 

37 

33 

41 

39 

39 

40 

46 

47 

45 

34^6 

(.CNTKSL  LU**3T 

DRAINAGE  04 

A  1 J  f  |    A  DClfu 

58 

60 

60 

60 

62 

63 

68 

75 

13 

83 

90 

90 

66 

MIN 

51 

46 

46 

53 

50 

90 

45 

41 

43 

43 

41 

48 

52 

47 

*7 

49 

48 

59 

50 

53 

56 

31 

57 

57 

54 

53 

54 

50 

50 

49)7 

DCnl  Lu"UniU 

65 

65 

62 

j3 

55 

58 

59 

60 

75 

76 

65  1 

MIN 

46 

49 

49 

48 

49 

48 

46 

45 

43 

40 

35 

40 

48 

49 

40 

48 

47 

50 

50 

92 

51 

32 

54 

55 

56 

52 

50 

50 

49 

48,1 

Ot  HKt  L  t  T 

56 

49 

60 

62 

62 

7  8 

6  1 

68 

MIN 

49 

45 

42 

48 

49 

46 

42 

49 

42 

41 

39 

41 

30 

49 

52 

5 

45 

32 

55 

55 

54 

48 

48 

50 

52 

57 

34 

92 

51 

50 

48.*6 

DUHL  I  NQj Ant 

95 

6 1 

6  I 

68 

65 

66 

66 

65 

70 

7 1 

69 

8  2 

68 

69 

70 

MIN 

41 

43 

42 

43 

48 

49 

38 

44 

43 

42 

38 

42 

49 

49 

50 

52 

42 

91 

53 

55 

53 

44 

46 

43 

47 

52 

51 

50 

48 

48 

46^4 

CARMEL  VALLEY 

5  8 

94 

62 

59 

69 

68 

•  4 

69 

60 

8  3 

79 

7 1 

67 

MIN 

40 

43 

33 

42 

43 

42 

35 

39 

40 

39 

34 

34 

46 

40 

45 

49 

39 

46 

49 

45 

50 

40 

39 

44 

46 

50 

51 

50 

46 

41 

42^6 

t WOtK t T  T 

5  8 

97 

5  8 

63 

67 

59 

63 

47 

65 

6 1 

72 

68 

72 

9 1 

8  2 

75 

MIN 

43 

46 

40 

46 

49 

47 

40 

45 

44 

40 

38 

43 

51 

49 

" 

53 

45 

48 

54 

55 

53 

49 

49 

91 

32 

49 

49 

aiLBOY 

62 

58 

59 

62 

68 

69 

82 

90 

84 

MIN 

44 

43 

40 

42 

42 

42 

37 

42 

43 

39 

35 

41 

41 

41 

* 

*l 

41 

32 

52 

32 

45 

42 

46 

46 

46 

94 

52 

52 

49 

44^6 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

60 

59 

^4 

99 

12 

60 

54 

61 

61 

61 

60 

6  6 

69 

66 

MIN 

41 

43 

40 

90 

48 

45 

40 

44 

44 

39 

3' 

43 

91 

49 

53 

40 

51 

52 

54 

34 

50 

48 

46 

47 

66 

46 

47 

46 

47 

46^3 

HOLL I S  TE  R 

MAX 

62 

55 

67 

62 

6S 

7  o 

67 

54 

54 

70 

68 

77 

8  2 

8  5 

75 

MIN 

50 

47 

39 

43 

44 

40 

38 

42 

41 

37 

34 

42 

48 

45 

48 

49 

*l 

47 

30 

49 

47 

44 

40 

45 

47 

49 

53 

5  2 

45 

50 

45^2 

K I NG  CITY 

MAX 

60 

6  7 

65 

60 

62 

67 

56 

56 

60 

69 

63 

69 

70 

69 

90 

81 

MIN 

41 

41 

35 

49 

48 

42 

40 

40 

41 

37 

33 

41 

49 

43 

42 

42 

30 

47 

90 

47 

39 

43 

40 

46 

50 

53 

49 

45 

43.8 

L  I VERMORE   2  SSW 

MAX 

6  1 

53 

65 

62 

60 

56 

53 

58 

67 

65 

78 

66  5 

MIN 

38 

42 

37 

41 

47 

44 

36 

)a 

42 

40 

32 

39 

48 

43 

47 

52 

37 

44 

32 

51 

93 

47 

39 

42 

45 

48 

51 

51 

47 

46 

43^8 

MAX 

50 

60 

59 

62 

65 

63 

09 

69 

7 1 

69 

02 

84 

8  7 

88 

78 

73 

MIN 

42 

42 

39 

39 

47 

44 

35 

40 

41 

39 

31 

37 

39 

47 

49 

52 

39 

52 

51 

54 

95 

44 

41 

47 

49 

53 

53 

33 

52 

46 

45^3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

66 

65 

54 

61 

67 

59 

60 

58 

36 

49 

49 

64 

66 

58 

6, 

65 

65 

63 

64 

73 

65 

72 

69 

76 

83 

88 

92 

84 

73 

76 

67,0 

MIN 

43 

45 

39 

39 

49 

47 

37 

46 

43 

40 

39 

42 

45 

46 

51 

53 

44 

45 

54 

56 

94 

48 

46 

50 

50 

55 

54 

53 

47 

47 

46,9 

MONTEREY 

MAX 

58 

52 

60 

51 

56 

56 

55 

56 

92 

55 

56 

58 

58 

62 

69 

63 

62 

69 

73 

67 

68 

59 

66 

71 

70 

81 

72 

64 

64 

60 

62,1 

MIN 

45 

44 

40 

49 

46 

46 

39 

41 

42 

43 

39 

46 

49 

46 

31 

53 

44 

31 

54 

31 

95 

49 

45 

48 

48 

90 

51 

51 

50 

48 

47,1 

See  Refoionce  Nolea  Following  SUIion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Station 

Day  of  Month 

0 

u 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

30 

31 

Avei 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

60 

61 

59 

62 

54 

57 

55 

56 

55 

55 

60 

65 

68 

61 

62 

71 

76 

65 

66 

62 

76 

75 

69 

7! 

62 

59 

63 

62 

~ 

MIN 

48 

46 

43 

30 

48 

47 

43     42  43 

42 

33 

43 

48 

45 

45 

45 

46 

46 

45 

49 

51 

51 

47 

50 

50 

51 

50 

52 

49 

45 

46 

6 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

59 

39 

49 

61 

57 

,j 

40 

48 

55 

51 

50 

50 

54 

62 

62 

60 

71 

64 

66 

64 

76 

75 

79 

60 

81 

72 

76 

61 

0 

MIN 

41 

37 

38 

42 

40 

37 

34     38  35 

32 

33 

15 

44 

42 

42 

43 

41 

47 

51 

49 

48 

41 

42 

51 

56 

60 

65 

60 

58 

53 

44 

5 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

45 

36 

48 

51 

39 

37 

'T     26  28 

32 

31 

44 

18 

52 

53 

64 

59 

65 

51 

64 

68 

68 

72 

74 

70 

68 

65 

31 

9 

MIN 

J5 

28 

32 

33 

30 

31 

27 

24 

1! 

15 

11 

41 

49 

44 

57 

41 

48 

55 

57 

60 

57 

47 

9 

NACIMIENTO  OAM 

MAX 

61 

65 

54 

65 

60 

56 

51 

55 

56 

58 

SO 

56 

65 

7! 

70 

80 

83 

78 

79 

71 

60 

66 

84 

89 

88 

87 

89 

68 

MIN 

42 

40 

37 

44 

45 

45 

36 

32 

39 

44 

39 

38 

4? 

4! 

42 

51 

46 

48 

44 

40 

44 

41 

48 

49 

49 

45 

44 

*Z 

4 

NEWARK 

MAX 

64 

60 

55 

61 

58 

59 

49 

52 

58 

66 

59 

!9 

63 

64 

62 

69 

72 

64 

69 

62 

70 

77 

60 

86 

79 

66 

69 

64 

o 

MIN 

46 

48 

43 

46 

51 

49 

64 

38 

43 

49 

52 

52 

54 

44 

50 

57 

56 

56 

50 

47 

41 

5! 

58 

58 

55 

54 

50 

49 

4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

55 

62 

56 

56 

56 

31 

37 

62 

58 

59 

60 

61 

61 

64 

66 

hi 

65 

61 

6* 

72 

74 

79 

70 

61 

61 

64 

61 

5 

MIN 

46 

46 

46 

51 

51 

49 

46 

39 

46 

53 

53 

54 

31 

46 

53 

57 

58 

55 

52 

52 

34 

54 

58 

56 

54 

51 

53 

' 

8 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

67 

62 

52 

63 

62 

57 

66 

59 

60 

62 

64 

62 

69 

70 

63 

69 

67 

69 

76 

81 

85 

77 

65 

66 

65 

1 

MIN 

42 

45 

41 

42 

43 

46 

44 

32 

50 

52 

54 

19 

52 

32 

56 

56 

45 

48 

47 

48 

51 

52 

55 

30 

46 

6 

PASO  ROBLES 

MAX 

65 

38 

65 

62 

36 

56 

35 

57 

38 

58 

60 

61 

68 

71 

71 

80 

80 

80 

80 

78 

79 

87 

89 

90 

87 

85 

68 

85 

70 

,6 

MIN 

43 

41 

37 

47 

47 

44 

35 

30 

41 

47 

37 

35 

40 

43 

40 

32 

45 

48 

46 

-3 

46 

47 

46 

46 

44 

42 

47 

"2 

6 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

64 

59 

65 

61 

61 

,T 

59 

57 

57 

56 

61 

64 

71 

75 

J5 

83 

17 

78 

63 

74 

82 

66 

88 

91 

91 

87 

91 

66 

72 

,  1 

MIN 

43 

40 

39 

46 

46 

44 

38     39  36 

34 

29 

42 

40 

19 

36 

42 

44 

41 

50 

46 

49 

47 

40 

41 

46 

47 

48 

47 

44 

44 

42 

,3 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

64 

59 

64 

61 

54 

,j 

34     52  52 

48 

56 

67 

57 

53 

61 

69 

69 

73 

82 

77 

72 

68 

77 

83 

65 

69 

86 

86 

82 

78 

67 

.  8 

MIN 

33 

35 

32 

38 

41 

37 

31     35  37 

34 

27 

11 

44 

38 

39 

44 

16 

40 

46 

44 

47 

41 

16 

43 

44 

46 

47 

45 

44 

43 

39 

3 

PISMO  BEACH 

MAX 

63 

62 

60 

55 

58 

54 

58     56  57 

55 

38 

51 

60 

60 

45 

67 

46 

7' 

78 

75 

75 

70 

80 

65 

84 

70 

67 

60 

62 

60 

65 

,0 

49 

47 

45 

50 

49 

47 

43     40  40 

40 

34 

45 

49 

46 

45 

45 

47 

46 

56 

60 

52 

52 

52 

53 

52 

53 

55 

50 

51 

48 

1 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

MAX 

63 

56 

65 

56 

57 

60 

36     58  56 

37 

59 

54 

59 

58 

63 

67 

6} 

70 

65 

65 

6' 

60 

64 

66 

66 

70 

60 

63 

61 

61 

61 

6 

MIN 

49 

43 

42 

49 

46 

45 

40     39  44 

41 

36 

44 

46 

46 

47 

50 

44 

47 

46 

49 

52 

49 

44 

48 

48 

46 

49 

49 

45 

48 

45 

7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

67 

63 

55 

66 

64 

61 

60     57  35 

50 

36 

61 

66 

36 

60 

67 

67 

64 

65 

71 

67 

72 

68 

75 

80 

86 

88 

86 

7! 

76 

46 

8 

MIN 

3S 

40 

35 

38 

42 

46 

35     47  43 

41 

)5 

19 

42 

41 

43 

50 

41 

4» 

50 

56 

35 

50 

41 

48 

47 

48 

51 

51 

4T 

46 

44 

4 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

59 

48 

59 

37 

30 

„ 

49     43  45 

49 

50 

57 

54 

52 

59 

66 

64 

73 

79 

71 

70 

66 

74 

79 

60 

83 

81 

81 

84 

78 

64 

0 

31 

33 

29 

40 

39 

39 

33     31  36 

31 

26 

17 

40 

32 

32 

14 

40 

>5 

42 

42 

42 

40 

10 

39 

40 

40 

41 

41 

18 

38 

36 

4 

REDWOOD  CITY 

MAX 

66 

58 

67 

63 

63 

63 

37     56  33 

56 

61 

70 

66 

61 

62 

70 

61 

72 

78 

70 

74 

69 

78 

83 

86 

90 

90 

85 

74 

72 

69 

1 

41 

43 

39 

40 

65 

46 

37     44  44 

42 

36 

19 

69 

49 

32 

53 

40 

54 

55 

55 

56 

47 

42 

47 

49 

51 

51 

56 

91 

45 

46 

7 

RICHMOND 

MAX 

65 

61 

39 

61 

61 

56 

38     57  56 

31 

55 

60 

67 

58 

61 

62 

45 

63 

62 

70 

65 

70 

70 

71 

78 

78 

68 

72 

64 

65 

64 

3 

43 

43 

42 

49 

30 

47 

42     47  46 

41 

39 

47 

33 

52 

31 

35 

45 

53 

56 

58 

54 

44 

50 

49 

55 

39 

55 

51 

52 

62 

6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

59 

51 

63 

60 

36 

„ 

53     31  47 

52 

37 

63 

60 

39 

59 

61 

60 

63 

71 

65 

69 

72 

77 

78 

84 

86 

85 

77 

75 

70 

64 

7 

35 

42 

32 

33 

47 

43 

31     43  40 

40 

30 

16 

48 

48 

47 

51 

15 

50 

51 

5} 

34 

48 

49 

42 

40 

46 

49 

50 

50 

48 

43 

8 

SALINAS  2  E 

MAX 

61 

59 

66 

58 

56 

58 

61     36  33 

56 

37 

61 

60 

61 

70 

67 

66 

75 

61 

70 

74 

67 

70 

78 

81 

87 

79 

70 

72 

65 

66 

,6 

40 

44 

33 

68 

45 

45 

32     38  41 

39 

36 

41 

50 

46 

47 

52 

42 

49 

54 

50 

37 

51 

46 

47 

47 

48 

50 

54 

51 

51 

45 

9 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

61 

53 

64 

33 

55 

60 

61     56  53 

35 

•  7 

62 

61 

61 

70 

66 

66 

73 

80 

69 

73 

65 

71 

78 

61 

88 

79 

70 

72 

65 

66 

0 

42 

41 

35 

48 

46 

62 

33     41  42 

39 

37 

44 

46 

45 

45 

47 

40 

47 

50 

49 

52 

48 

45 

45 

44 

46 

49 

52 

51 

49 

44 

7 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

62 

59 

65 

64 

58 

54 

55 

57 

58 

38 

56 

64 

66 

70 

75 

80 

77 

78 

72 

78 

62 

85 

67 

86 

85 

87 

86 

66 

8 

40 

36 

33 

42 

44 

45 

"     »  " 

31 

28 

18 

45 

14 

37 

38 

19 

43 

46 

44 

39 

19 

34 

42 

44 

47 

48 

46 

42 

44 

39 

8 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

57 

55 

39 

55 

34 

J7 

5) 

33 

60 

57 

61 

60 

60 

57 

60 

45 

62 

59 

59 

61 

65 

65 

66 

59 

65 

60 

59 

59 

1 

51 

47 

42 

47 

45 

47 

41     44  " 

43 

36 

41 

51 

50 

34 

51 

41 

50 

51 

54 

32 

49 

46 

48 

48 

50 

49 

52 

50 

46 

4  7 

6 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

57 

53 

61 

56 

56 

„ 

35     33  31 

53 

57 

66 

58 

60 

43 

62 

51 

65 

61 

65 

66 

60 

64 

72 

74 

61 

67 

64 

61 

62 

61 

4 

43 

43 

44 

49 

48 

46 

42 

39 

42 

50 

49 

32 

49 

41 

52 

51 

56 

52 

50 

46 

48 

50 

53 

51 

51 

50 

49 

47 

6 

S  f  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

58 

56 

59 

36 

55 

,3 

51 

38 

64 

58 

60 

39 

61 

61 

62 

68 

61 

66 

60 

66 

74 

76 

63 

65 

58 

56 

61 

61 

0 

48 

48 

48 

50 

49 

47 

45 

45 

49 

51 

50 

53 

31 

50 

52 

57 

57 

53 

50 

51 

54 

55 

56 

52 

51 

50 

90 

50 

3 

SAN  GRCGORIO  2  SE 

MAX 

59 

52 

60 

52 

58 

,7 

55 

36 

61 

59 

59 

60 

63 

63 

65 

72 

64 

45 

59 

61 

68 

71 

78 

66 

60 

40 

62 

61 

0 

MIN 

38 

40 

36 

49 

46 

43 

41 

33 

18 

46 

45 

53 

49 

16 

50 

50 

51 

50 

49 

48 

43 

63 

45 

46 

50 

49 

48 

44 

9 

SAN  JOSE 

MAX 

62 

64 

64 

65 

62 

56 

54 

63 

66 

67 

60 

69 

67 

•  5 

73 

75 

70 

71 

70 

74 

80 

88 

86 

88 

78 

74 

72 

68 

5 

MIN 

43 

45 

38 

43 

49 

46 

40 

35 

42 

51 

49 

50 

31 

40 

54 

54 

55 

56 

46 

42 

47 

49 

32 

51 

55 

51 

49 

47 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

61 

62 

58 

60 

53 

56 

52 

54 

58 

56 

62 

60 

67 

68 

65 

71 

80 

70 

75 

69 

78 

62 

80 

85 

74 

74 

80 

65 

8 

MIN 

50 

44 

42 

48 

48 

46 

39 

34 

16 

45 

41 

42 

45 

49 

46 

56 

51 

51 

55 

90 

53 

51 

55 

50 

50 

47 

47 

46 

6 

SAN  MATEO 

MAX 

61 

55 

62 

57 

57 

58 

53 

59 

67 

47 

61 

61 

61 

61 

68 

72 

66 

69 

61 

71 

77 

82 

87 

84 

70 

66 

65 

65 

0 

44 

46 

46 

50 

49 

50 

44 

40 

46 

55 

51 

59 

51 

48 

34 

56 

58 

54 

54 

51 

51 

52 

56 

51 

51 

56 

56 

50 

8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

63 

57 

65 

66 

62 

57 

53 

39 

70 

65 

60 

68 

48 

•  1 

72 

75 

66 

73 

65 

76 

81 

86 

89 

85 

75 

7S 

7! 

67 

4 

63 

45 

40 

44 

49 

46 

40 

36 

42 

52 

49 

50 

31 

42 

54 

55 

55 

56 

46 

44 

48 

50 

53 

56 

55 

51 

49 

47, 

6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

65 

58 

69 

61 

58 

62 

51 

60 

62 

61 

58 

61 

70 

67 

65 

76 

67 

72 

70 

72 

78 

7* 

82 

75 

71 

74 

74 

66 

2 

43 

43 

38 

42 

46 

43 

37 

17 

40 

48 

49 

46 

»4 

40 

30 

31 

51 

50 

44 

40 

45 

45 

48 

49 

51 

51 

45 

44, 

8 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

MAX 

63 

39 

53 

66 

55 

56 

47 

53 

57 

65 

57 

58 

61 

64 

63 

64 

72 

64 

69 

63 

70 

78 

83 

87 

SO 

68 

68 

63, 

5 

42 

41 

41 

44 

47 

44 

41 

16 

37 

41 

49 

48 

52 

41 

»2 

46 

5] 

53 

48 

46 

48 

46 

51 

54 

50 

50 

48 

45, 

4 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

66 

65 

57 

68 

66 

60 

48 

36 

60 

67 

57 

60 

66 

67 

67 

68 

78 

68 

74 

70 

79 

81 

97 

88 

89 

82 

so 

66, 

5 

MIN 

36 

42 

34 

42 

48 

43 

42 

12 

37 

44 

45 

44 

52 

18 

49 

53 

52 

55 

51 

62 

46 

46 

48 

50 

52 

46 

46 

44, 

6 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

63 

62 

37 

64 

58 

58 

51 

SI 

56 

60 

39 

57 

65 

63 

63 

78 

76 

71 

71 

63 

70 

71 

79 

65 

75 

69 

71 

65. 

2 

*      *  * 

MIN 

44 

46 

38 

43 

48 

46 

39 

15 

42 

50 

47 

41 

51 

41 

51 

52 

62 

56 

46 

41 

47 

47 

49 

50 

51 

52 

48 

46, 

1 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANT  I OCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

65 

63 

36 

70 

63 

61 

37 

51 

58 

61 

65 

61 

62 

66 

66 

61 

67 

72 

68 

72 

68 

77 

81 

66 

59 

91 

88 

76 

67, 

7 

MIN 

45 

44 

42 

45 

47 

48 

39 

44 

42 

41 

41 

49 

45 

48 

54 

41 

51 

57 

»7 

37 

12 

55 

58 

62 

63 

31 

56 

49, 

7 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

63 

64 

57 

70 

62 

62 

55 

52 

58 

60 

65 

57 

61 

67 

67 

66 

69 

74 

69 

71 

70 

78 

81 

87 

89 

90 

82 

81 

68  , 

6 

MIN 

43 

44 

39 

45 

48 

43 

35 

44 

41 

17 

38 

46 

44 

47 

51 

40 

»1 

31 

55 

55 

49 

49 

56 

61 

62 

54 

52 

47 

46 

47. 

5 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

60 

56 

56 

55 

54 

53 

68 

45 

47 

46 

31 

57 

39 

64 

66 

68 

63 

71 

77 

79 

74 

69 

71 

76 

76 

61 

86 

86 

88 

64. 

8 

MIN 

42 

39 

36 

41 

44 

40 

38 

36 

30 

10 

34 

38 

16 

18 

42 

45 

44 

49 

50 

55 

51 

41 

48 

52 

57 

59 

62 

39 

60 

44. 

7 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

70 

68 

34 

59 

35 

4T 

43 

45 

45 

44 

44 

30 

54 

61 

65 

68 

65 

70 

75 

73 

69 

68 

70 

74 

60 

80 

81 

62 

84 

63, 

2 

MIN 

39 

42 

37 

42 

44 

42 

39 

38 

32 

11 

32 

40 

15 

15 

41 

41 

44 

47 

51 

48 

54 

40 

48 

49 

47 

54 

58 

52 

52 

43, 

3 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

61 

S3 

61 

62 

60 

61 

58 

37 

56 

51 

64 

67 

71 

71 

74 

72 

78 

81 

82 

76 

76 

77 

83 

16 

92 

96 

96 

96 

89 

72. 

6 

MIN 

49 

42 

*1 

42 

47 

49 

47 

44 

40 

41 

41 

40 

50 

47 

46 

49 

52 

50 

55 

56 

58 

58 

50 

55 

61 

65 

67 

66 

63 

59 

31. 

1 

See  Reference  Notes  following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

59 
42 

52 
41 

58 
40 

55 
45 

55 

46 

49 
44 

49 
41 

48 
39 

47 
39 

42 
32 

48 
33 

32 
35 

55 
41 

62 
40 

65 

41 

67 
44 

65 

46 

70 
48 

77 
51 

76 
54 

72 
54 

71 
57 

70 
47 

75 
31 

79 
54 

83 
56 

66 
55 

85 
60 

88 
59 

86 
36 

64,9 
46,4 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTONWILLOW 

MAX 
MIN 

b- 
49 

60 
40 

60 
41 

56 
43 

60 
46 

59 
49 

37 
4! 

61 
47 

55 

41 

36 
41 

» 

56 
43 

64 
49 

66 
46 

71 
43 

11 

77 
31 

72 
49 

76 

55 

63 

60 

82 
58 

80 
37 

77 
30 

79 
33 

65 
55 

88 
59 

93 
60 

95 
60 

97 
59 

95 

62 

71,8 
50,0 

CALAvERAS  BIO  TREES 

MAX 
MIN 

42 
J2 

39 
3  2 

37 
28 

50 
30 

48 
34 

39 

32 

37 

29 

35 

30 

35 
28 

34 

25 

36 
26 

40 
31 

62 

30 

47 
32 

33 

68 

31 

32 
34 

55 
35 

66 
39 

54 
37 

30 
31 

36 
30 

64 
32 

69 
42 

71 
44 

73 
41 

74 
44 

74 
44 

73 
41 

50,8 
33,3 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

62 
<.3 

63 
42 

37 

42 

64 
45 

66 
44 

34 
43 

34 
40 

56 

42 

52 
43 

48 

40 

» 

36 
40 

38 
45 

58 
47 

63 
49 

" 

62 
44 

66 
33 

73 
33 

76 
54 

68 

33 

68 
46 

69 
44 

75 
50 

80 
51 

84 
55 

85 
57 

88 
58 

86 
53 

84 

52 

66,3 
47,2 

CATHEYS  VY  BULL  RUN 

Oh 

MAX 
MIN 

59 
39 

61 
44 

53 
42 

59 
45 

62 
45 

58 
44 

53 

40 

52 
42 

47 
42 

47 

37 

3*t 

48 
36 

35 
45 

60 
44 

62 
49 

68 

66 
41 

68 
46 

72 
47 

76 
55 

74 
33 

71 
51 

64 
39 

70 
47 

75 

50 

78 
51 

83 
54 

87 
53 

86 
55 

86 
52 

64,8 
45.7 

Cherry  valley  dam 

MAX 
MIN 

48 
31 

49 
31 

42 
29 

34 

33 

54 

36 

48 
31 

37 

29 

37 
30 

37 
76 

38 
25 

l\ 

45 
28 

49 
30 

44 

29 

52 
31 

35 

47 

33 

36 
36 

59 
38 

71 
4* 

62 
42 

57 
43 

60 
32 

69 
39 

73 
43 

77 
47 

76 
44 

76 
43 

75 
64 

75 
43 

55,3 
34,9 

COAL  I NGA 

MAX 
MIN 

(.1 
44 

59 
45 

65 
40 

69 
51 

68 
52 

62 
43 

60 
40 

56 
43 

54 
36 

60 

40 

I* 

59 
42 

66 
44 

69 
47 

72 
44 

55 

70 
49 

80 
50 

63 
65 

80 
59 

77 
54 

76 
55 

79 
44 

80 
50 

88 
58 

90 
59 

94 
58 

93 
61 

93 
37 

90 
55 

72.9 
48,9 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

64 

40 

64 
43 

58 

42 

65 
47 

65 
51 

63 
50 

38 
47 

61 
45 

59 
43 

53 
40 

37 

56 
41 

62 
48 

66 
45 

70 
44 

47 

76 
46 

70 
46 

78 
56 

64 
36 

80 
54 

80 
56 

77 
44 

79 
50 

85 
55 

87 
55 

90 
57 

95 
62 

96 
58 

94 
54 

72,2 
48.9 

OENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

64 

42 

64 

43 

66 

42 

67 
45 

61 
49 

56 
45 

58 
42 

58 
42 

55 
42 

57 

40 

w 

60 
44 

66 

47 

69 
46 

75 
31 

li 

66 
41 

76 
47 

83 

51 

76 
69 

73 
57 

73 

52 

78 
45 

82 

30 

84 

52 

90 
47 

93 
50 

93 
55 

89 
50 

83 
50 

71,5 
46,5 

DUDLFYS 

MAX 
MIN 

53 
35 

43 
35 

5  7 
32 

52 
38 

48 
39 

42 
33 

42 
34 

41 

32 

38 
32 

39 
31 

u 

46 

30 

50 
33 

56 

39 

61 
30 

\\ 

61 
32 

67 
42 

73 
38 

66 
48 

66 
48 

62 
43 

67 
32 

72 
38 

79 
38 

75 
40 

78 
44 

79 
43 

79 
43 

74 
42 

58,8 
36,8 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

62 
44 

60 
43 

65 
39 

65 
42 

64 

40 

54 
43 

55 
41 

55 
43 

32 
40 

43 
38 

36 

36 

41 

59 
45 

64 
44 

73 
47 

51 

66 
42 

72 
31 

77 
46 

76 
35 

69 
32 

69 
47 

75 
41 

79 
47 

82 
48 

84 
49 

86 
52 

87 
53 

85 
53 

64 

50 

68,0 
45,5 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

65 
42 

59 
43 

64 
49 

67 
45 

61 
41 

55 
47 

58 
44 

34 
44 

55 
41 

37 
39 

62 
37 

69 
46 

70 

46 

73 
46 

11 

70 
46 

79 
45 

63 
55 

79 
54 

77 
52 

75 
50 

78 
44 

83 
48 

84 
48 

89 
50 

95 
54 

97 
56 

94 
36 

86 
54 

72,4 
47,0 

PRESnO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

62 
46 

60 
48 

66 
44 

65 
48 

53 
50 

55 
48 

58 
45 

51 
47 

52 

44 

55 
43 

It 

39 
42 

64 

47 

70 
44 

73 
46 

51 

71 
47 

79 
47 

85 
51 

80 
57 

79 
34 

76 
53 

80 
45 

85 

51 

86 

55 

91 
57 

94 
57 

95 
61 

94 
58 

90 
35 

72,0 
49,5 

PR  I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

61 
44 

63 
45 

57 
41 

bi 
40 

63 
47 

52 
47 

54 

43 

57 
44 

49 
44 

31 
39 

w 

30 
38 

39 
43 

64 

44 

67 

48 

31 

71 
43 

69 
47 

75 
49 

63 
54 

79 
33 

74 
51 

72 
41 

77 
47 

82 
51 

84 
53 

90 
56 

92 
58 

92 
53 

93 
51 

68,8 
46,8 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

42 

28 

37 

24 

35 

21 

43 
23 

37 

29 

36 
28 

S! 

26 

34 
25 

35 

25 

32 
19 

10 

32 

10 

36 
20 

37 
21 

48 
24 

27 

53 
28 

49 
10 

55 
33 

65 
34 

67 
33 

61 
34 

58 
28 

58 
S3 

61 
33 

64 
35 

66 
36 

66 
36 

68 
37 

69 
37 

68,8 
27,6 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

50 
34 

53 
34 

52 
31 

46 
35 

46 
39 

49 
39 

50 
34 

47 
33 

46 

30 

42 

30 

30 

30 
26 

53 
36 

39 

29 

62 
29 

n 

75 
36 

67 
39 

77 
40 

76 
42 

68 
43 

63 
30 

68 
33 

72 
37 

75 

41 

79 
42 

82 
44 

83 
44 

84 

40 

80 
42 

62,0 
36,5 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

40 
28 

34 
24 

33 
22 

40 

21 

38 

28 

J5 

27 

32 
25 

31 
24 

30 
21 

26 

19 

28 
20 

32 

22 

33 
22 

43 
28 

» 

50 
30 

52 
31 

55 
37 

65 
39 

61 
38 

58 
36 

58 
35 

57 
37 

60 
37 

58 
39 

62 
41 

64 
42 

63 
42 

65 
43 

46,2 
30,2 

HANFORD 

MAX 
MIN 

65 
46 

62 

42 

66 

41 

64 
46 

61 
46 

57 
46 

57 
45 

55 
46 

32 
41 

56 
38 

61 
40 

67 
46 

71 
43 

73 
43 

11 

71 
44 

79 
46 

85 
52 

83 
53 

81 
50 

77 
54 

79 
43 

84 
43 

87 
52 

90 
55 

94 
57 

95 
57 

95 
56 

93 
54 

73,1 
47,1 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

51 

35 

48 
33 

45 

32 

57 
35 

53 
39 

50 
34 

39 
32 

40 
32 

36 
31 

43 
24 

43 

32 

44 

31 

36 
31 

55 
33 

59 
39 

65 
42 

75 
48 

67 
46 

62 
47 

62 
35 

70 
40 

74 
47 

79 
49 

79 
46 

77 
44 

76 
44 

58,0 
37,9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

37 
25 

35 

21 

38 

20 

39 
21 

36 
23 

31 
23 

30 
23 

29 
21 

28 
18 

25 
13 

29 

3 

33 

15 

33 
17 

41 
17 

46 
17 

» 

48 
23 

49 
28 

♦  2 

31 

60 
33 

54 
32 

48 
32 

54 

25 

38 
25 

58 
31 

59 
33 

60 
36 

62 
37 

61 
35 

60 
35 

45,2 
24,8 

I  DP  I A 

MAX 
MIN 

54 
36 

50 
37 

56 
38 

60 
62 

57 

40 

47 
39 

47 
33 

46 
36 

44 
36 

42 
33 

69 

33 

52 
40 

53 
41 

54 
40 

59 
43 

48 

63 

42 

71 
47 

75 
50 

72 
52 

68 
30 

67 
46 

71 
44 

76 
53 

76 
36 

81 
57 

86 
59 

84 
61 

83 
59 

82 
57 

62,9 
45,1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

54 
40 

60 
47 

50 
42 

60 
43 

61 
50 

61 
49 

60 
46 

57 

43 

37 
62 

53 
41 

41 

40 

62 
40 

71 
49 

71 
49 

72 
50 

51 

69 
35 

79 
37 

84 

59 

81 
55 

78 
61 

76 
59 

77 
52 

81 

57 

86 
61 

91 
65 

97 
66 

97 
70 

97 
66 

93 
65 

71.9 
52,3 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

55 
42 

55 
38 

57 
37 

56 
35 

59 
35 

60 
35 

34 

37 

53 
39 

44 

33 

49 

S3 

44 

30 

54 
35 

39 
36 

66 
35 

71 
45 

11 

73 
44 

74 
44 

84 
44 

86 
48 

78 
58 

70 
46 

76 
42 

79 
42 

81 
50 

84 
56 

85 
57 

87 

60 

88 

60 

85 

60 

67.9 
43,4 

KETTLEMAN  CITY  1  SS> 

MAX 
MIN 

66 
48 

63 
47 

56 
44 

64 
46 

66 

47 

61 
49 

55 

45 

59 
42 

55 
42 

34 
43 

59 
SI 

56 
39 

66 
46 

65 
46 

69 
46 

It 

77 
51 

71 
50 

85 
51 

83 
57 

79 
35 

79 
54 

76 
48 

79 
55 

84 
61 

87 
59 

90 
61 

94 
63 

95 
62 

89 
54 

71.6 
49,9 

KFTTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

62 
48 

62 
45 

64 
44 

65 
47 

60 
50 

58 
48 

57 
45 

54 
43 

37 
44 

38 

42 

33 

38 

64 
44 

66 
48 

69 
45 

72 
47 

47 

70 
52 

79 
50 

84 

58 

80 
57 

78 
54 

75 
52 

79 
46 

83 

38 

84 

60 

90 
65 

94 
66 

95 
67 

93 
62 

86 
62 

72,4 
51,2 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

64 
43 

63 

44 

53 
42 

65 
46 

66 
46 

56 
46 

53 
63 

53 
47 

53 
45 

49 

40 

48 

35 

56 
43 

60 
44 

62 
47 

67 
47 

34 

67 
41 

65 
49 

74 
50 

79 
58 

71 
35 

68 
46 

66 
40 

74 
45 

78 
44 

81 
46 

85 
56 

88 
55 

87 
56 

85 
48 

67.1 
46,  7 

LF  GRAND 

MAX 
MIN 

66 
46 

58 
45 

65 
43 

67 
47 

63 
49 

56 
46 

56 
42 

55 
45 

32 
44 

36 
40 

35 
36 

58 
39 

62 
43 

67 
44 

72 
43 

H 

70 
44 

78 
46 

82 
50 

78 
37 

73 
35 

71 
49 

75 
42 

61 
48 

83 
52 

87 
53 

92 
57 

91 
57 

89 
56 

84 
55 

70,4 
67,7 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

63 
45 

59 

4  2 

61 
43 

61 
46 

54 

51 

54 
47 

58 
45 

49 
47 

34 
42 

54 
38 

35 
40 

61 
40 

65 
47 

68 
43 

71 
43 

ll 

65 
46 

77 
34 

82 
34 

79 
35 

79 
53 

76 
56 

77 
52 

63 
54 

65 
55 

92 
59 

93 
64 

93 
57 

93 
36 

93 
55 

70,9 
49,3 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

65 

43 

60 
40 

60 
38 

62 
44 

58 
48 

56 
47 

61 
45 

57 

44 

54 

41 

54 
39 

54 
39 

64 

40 

65 
66 

70 
39 

72 
40 

44 

70 
65 

77 
45 

84 
50 

83 
33 

79 
32 

78 
52 

78 
44 

84 

50 

88 
55 

91 
54 

95 
56 

96 

60 

95 
53 

90 
54 

72.5 
46,7 

LOD1 

MAX 
MIN 

66 
43 

55 

4  3 

70 
39 

67 
45 

60 
48 

58 
46 

60 
37 

55 
45 

32 
44 

36 
42 

60 

S3 

62 
44 

59 
47 

66 
47 

69 
50 

52 

65 

42 

72 
50 

77 
52 

68 
36 

73 
35 

73 
48 

79 
45 

83 
51 

86 
52 

87 
54 

89 
55 

85 
53 

85 
32 

78 
48 

69.5 
67,3 

LOS  BANOS 

MAX 
MIN 

67 
45 

63 
43 

71 
*2 

69 
45 

62 
49 

38 
47 

60 
38 

59 

45 

55 
42 

57 
41 

60 
33 

65 
65 

63 
48 

69 
47 

73 
47 

IS 

71 
44 

79 
48 

86 
53 

62 
34 

76 
54 

76 
47 

83 
44 

86 
48 

89 
51 

92 
51 

95 
55 

92 
58 

91 
32 

89 
51 

73,7 
47,3 

MADERA 

MAX 
MIN 

65 
45 

65 
47 

54 

42 

65 
48 

64 
50 

55 

47 

54 
43 

56 
44 

50 
43 

51 
42 

56 
40 

55 
41 

58 
46 

60 
45 

66 
43 

70 
52 

72 
45 

70 
46 

77 
52 

83 

56 

76 
54 

75 
32 

75 
45 

74 
51 

80 
54 

63 
58 

90 
60 

94 
60 

94 
57 

94 
55 

69.4 
48,8 

MANDFV  I LLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

MANTFCA 

MAX 
MIN 

66 
46 

68 
45 

54 
43 

68 
48 

67 
50 

60 
47 

36 
42 

59 
46 

38 

4ft 

51 
44 

38 
38 

58 
44 

54 
48 

63 
30 

66 
51 

70 
55 

66 
44 

68 
52 

76 
34 

83 
57 

65 
96 

74 
49 

70 
45 

78 
49 

84 
56 

87 
57 

89 
57 

92 
36 

87 
32 

86 
51 

69,6 
49,3 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

60 
47 

6  1 
44 

53 
39 

63 
39 

59 

48 

38 
46 

64 
44 

57 
42 

63 
40 

61 
42 

\* 

66 
42 

67 
42 

73 
44 

72 
44 

77 
47 

73 
52 

76 
50 

83 
56 

83 
58 

78 
56 

75 
59 

77 
48 

84 
56 

87 
60 

92 
59 

64 

38 

59 

53 

69,9 
49,2 

MERCED  FIRE  STATION 

2 

MAX 
MIN 

65 
45 

57 
44 

66 
43 

67 
45 

64 
47 

59 
45 

37 
41 

55 
44 

52 
42 

58 

40 

63 
42 

64 
45 

66 
44 

72 
45 

72 
51 

70 
42 

75 
46 

83 
50 

84 

36 

72 
53 

72 
48 

77 
42 

83 

51 

83 
53 

90 
46 

92 
55 

92 
58 

92 
54 

91 
53 

71,6 
66,8 

MODESTO 

MAX 
MIN 

63 
44 

55 
42 

66 
40 

66 
44 

64 
47 

55 
43 

58 

39 

58 
44 

51 
42 

51 
40 

61 
43 

63 
45 

67 
46 

71 
49 

68 
48 

66 
42 

75 
50 

81 
51 

70 
53 

73 
53 

71 
46 

79 
44 

83 
49 

86 
54 

89 
53 

92 
55 

90 
55 

89 
50 

82 
52 

70,0 
46,6 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

63 
45 

63 
44 

67 
44 

68 
45 

65 
49 

60 
46 

37 

40 

57 
45 

53 
43 

38 

40 

62 
42 

64 
4B 

68 
47 

70 
45 

68 
33 

68 
43 

77 
31 

62 
52 

80 
55 

72 
55 

71 
43 

80 
42 

63 
46 

87 
50 

90 
53 

92 
50 

93 
58 

90 
53 

89 
52 

71,8 
47.1 

See  Reforence  Notes  Following  Slalion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Day  oi  Month 

age 

Station 

2 

1  ^ 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

Aver 

north  fork  ranger  sta 

MAX 

52 

53 

53 

57 

JO 

47 

43 

49 

41 

43 

40 

39 

45 

50 

59 

63 

99 

65 

69 

75 

8  3 

84 

59,9 

MIN 

36 

38 

33 

41 

44 

31 

36 

36 

34 

32 

30 

30 

36 

33 

32 

40 

42 

44 

49 

41 

51 

39 

42 

43 

44 

49 

51 

49 

49 

39,9 

oakdalf  WOODWARD  dam 

MAX 

62 

63 

53 

65 

62 

6  7 

35 

55 

5  3 

50 

54 

93 

52 

39 

64 

68 

69 

63 

70 

74 

78 

6  1 

9  3 

88 

84 

83 

66,0 

MIN 

44 

44 

40 

45 

46 

45 

42 

46 

46 

41 

96 

36 

47 

49 

9  I 

33 

42 

48 

52 

55 

54 

45 

44 

48 

49 

50 

58 

54 

52 

48 

47,  1 

ORANGE  COVE 

MAX 

62 

65 

63 

64 

6  1 

53 

53 

57 

49 

30 

53 

95 

62 

64 

69 

72 

76 

7Q 

77 

92 

95 

94 

70,6 

MIN 

46 

46 

40 

46 

51 

47 

4) 

47 

41 

40 

40 

39 

48 

42 

42 

48 

50 

55 

55 

54 

44 

49 

54 

56 

'.8 

60 

56 

54 

48,1 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

MIN 

PORTERV I  LLE 

MAX 

64 

66 

63 

60 

61 

59 

57 

62 

56 

55 

96 

54 

6  4 

67 

70 

72 

76 

74 

86 

8  4 

8  5 

81 

79 

97 

72,7 

MIN 

46 

62 

40 

43 

50 

49 

46 

47 

»3 

41 

40 

42 

48 

42 

4  3 

4  7 

47 

53 

55 

5  5 

55 

47 

53 

38 

56 

60 

62 

56 

56 

49,  1 

POSEY  3  E 

MAX 

42 

45 

41 

41 

42 

37 

41 

4  1 

39 

34 

33 

44 

44 

52 

56 

57 

53 

9  (j 

TO 

I  o 

59 

6  1 

71 

54,0 

MIN 

31 

28 

28 

29 

29 

31 

29 

29 

24 

24 

24 

16 

29 

25 

29 

39 

29 

34 

35 

36 

36 

34 

32 

35 

40 

40 

43 

44 

43 

43 

32,3 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

47 

4 3 

57 

60 

50 

42 

40 

42 

42 

37 

44 

52 

47 

56 

60 

97 

37 

58 

12 

66 

56 

60 

72 

7  5 

78 

75 

38.3 

MIN 

37 

34 

34 

35 

38 

3} 

93 

99 

32 

29 

29 

32 

34 

99 

35 

4  I 

36 

42 

47 

49 

46 

44 

38 

48 

55 

52 

58 

53 

50 

32 

40,5 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

63 

61 

53 

66 

62 

59 

36 

98 

56 

92 

99 

55 

60 

60 

65 

70 

66 

6  7 

75 

62 

72 

72 

7  I 

79 

86 

97 

87 

68,5 

MIN 

44 

43 

45 

44 

47 

47 

40 

49 

44 

41 

9* 

42 

45 

45 

4  7 

52 

46 

30 

98 

54 

56 

51 

48 

51 

58 

36 

60 

99 

54 

98 

68,9 

SONORA  RS 

MAX 

57 

54 

46 

62 

38 

46 

47 

46 

43 

44 

40 

47 

48 

5  3 

59 

63 

60 

65 

70 

7  9 

69 

60 

66 

7  1 

70 

81 

61,0 

MIN 

40 

41 

36 

43 

45 

39 

36 

38 

40 

33 

32 

36 

40 

36 

40 

48 

40 

47 

46 

52 

52 

44 

39 

45 

45 

46 

51 

91 

52 

49 

42,8 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

40 

34 

47 

45 

47 

38 

34 

33 

3  3 

32 

35 

35 

45 

49 

49 

39 

61 

59 

69 

66 

6  1 

56 

65 

70 

68 

70 

TJ 

72 

52.9 

MIN 

30 

31 

27 

31 

37 

31 

31 

30 

26 

24 

18 

24 

30 

26 

30 

3  i 

30 

33 

35 

36 

35 

4C 

30 

35 

35 

39 

39 

42 

41 

42 

32,4 

STOCKTON  wBAP 

MAX 

67 

54 

67 

69 

61 

55 

58 

58 

5  2 

60 

60 

63 

63 

67 

72 

70 

67 

75 

80 

67 

74 

7j 

8  1 

S  5 

88 

90 

93 

99 

83 

70,9 

MIN 

45 

46 

41 

46 

31 

45 

39 

46 

45 

42 

96 

43 

49 

49 

5  0 

31 

54 

57 

54 

49 

47 

49 

55 

55 

57 

97 

54 

92 

46,5 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

66 

67 

57 

65 

68 

60 

38 

56 

9  9 

35 

59 

59 

62 

59 

65 

70 

70 

66 

73 

79 

68 

72 

70 

78 

87 

68.6 

MIN 

45 

44 

46 

45 

49 

49 

37 

43 

45 

42 

37 

43 

47 

48 

92 

4  3 

33 

56 

96 

56 

45 

44 

53 

54 

56 

57 

94 

50 

48,4 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

MAX 

65 

56 

66 

66 

61 

58 

MIN 

41 

44 

40 

44 

49 

46 

TEHACHAP I 

MAX 

46 

40 

4  1 

49 

4  8 

49 

48 

49 

44 

38 

49 

52 

58 

59 

98 

99 

62 

76 

63 

59 

56 

60 

68 

74 

72 

76 

80 

84 

75 

56,3 

MIN 

30 

32 

32 

37 

34 

30 

90 

29 

19 

21 

17 

33 

26 

32 

26 

3  1 

33 

40 

38 

37 

46 

42 

39 

42 

40 

42 

49 

46 

47 

34,5 

TEJON  RANCHO 

MAX 

58 

66 

48 

36 

60 

56 

59 

12 

57 

50 

90 

62 

60 

66 

66 

72 

99 

76 

82 

6  1 

80 

7  1 

75 

60 

85 

91 

93 

94 

93 

89 

69,7 

MIN 

45 

39 

40 

40 

44 

42 

43 

40 

37 

37 

3» 

37 

45 

49 

43 

46 

51 

53 

55 

55 

54 

56 

44 

54 

98 

58 

63 

64 

62 

55 

46.0 

THREE  RVR5  EDtSON  PH  2 

MAX 

64 

60 

56 

39 

39 

6  1 

54 

55 

9C 

49 

52 

93 

60 

66 

67 

71 

71 

65 

80 

62 

78 

77 

77 

79 

62 

66 

89 

91 

92 

93 

66,9 

MIN 

45 

4? 

38 

47 

49 

45 

47 

42 

40 

35 

36 

43 

43 

37 

36 

42 

44 

45 

50 

49 

52 

58 

43 

48 

51 

54 

34 

55 

52 

51 

45.8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

32 

4  7 

64 

64 

56 

44 

46 

46 

44 

40 

46 

4  7 

90 

57 

64 

62 

61 

64 

74 

70 

62 

64 

71 

76 

78 

80 

60 

9  1 

9  0 

90 

61.7 

MIN 

40 

38 

35 

36 

41 

3) 

36 

37 

34 

33 

39 

33 

97 

»7 

42 

46 

40 

47 

46 

39 

50 

49 

40 

46 

45 

45 

50 

52 

52 

50 

41,9 

TRACV  CARBONA 

MAX 

64 

62 

57 

66 

71 

62 

55 

39 

39 

59 

58 

60 

69 

38 

64 

70 

66 

67 

74 

8  1 

65 

74 

60 

6  1 

64 

89 

89 

92 

68 

99 

70,1 

MIN 

43 

42 

38 

47 

31 

43 

41 

34 

42 

37 

36 

41 

41 

45 

45 

31 

42 

43 

49 

99 

54 

90 

46 

57 

60 

66 

58 

55 

50 

92 

47  ,  2 

TRACV  PUMP  I NG  PLANT 

MAX 

6 1 

9  7 

66 

66 

60 

60 

94 

32 

90 

59 

65 

57 

66 

67 

65 

67 

73 

76 

72 

74 

66 

79 

64 

89 

90 

9  1 

8  6 

94 

72 

69,4 

MIN 

41 

45 

40 

43 

43 

46 

39 

41 

42 

49 

39 

37 

48 

44 

46 

32 

59 

96 

55 

90 

49 

56 

61 

66 

55 

55 

52 

92 

V  I  SAL  I A 

MAX 

62 

6  3 

60 

63 

62 

58 

55 

60 

52 

5) 

54 

59 

61 

66 

69 

72 

75 

69 

77 

63 

79 

78 

76 

78 

82 

86 

69 

94 

94 

94 

70,6 

MIN 

46 

44 

43 

45 

46 

48 

44 

46 

43 

40 

40 

40 

49 

44 

4  5 

45 

47 

48 

93 

37 

55 

99 

49 

54 

56 

59 

61 

62 

57 

60 

49,3 

WA  SCO 

MAX 

66 

66 

62 

60 

63 

62 

99 

63 

9  7 

37 

60 

97 

66 

62 

73 

73 

76 

7  1 

79 

62 

g4 

61 

78 

78 

64 

88 

99 

95 

97 

99 

72.9 

MIN 

48 

42 

42 

44 

48 

49 

49 

46 

41 

41 

49 

41 

50 

45 

44 

44 

50 

48 

92 

5( 

57 

99 

49 

52 

91 

58 

60 

60 

58 

60 

49.4 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

54 

4  7 

59 

55 

49 

39 

42 

60 

4; 

36 

4f 

46 

44 

57 

64 

61 

61 

68 

77 

69 

73 

67 

72 

77 

76 

76 

80 

79 

72 

77 

60,1 

•  • 

MIN 

35 

32 

32 

35 

39 

34 

92 

32 

30 

29 

22 

29 

92 

30 

30 

38 

33 

40 

42 

45 

47 

44 

39 

44 

44 

65 

48 

49 

46 

44 

37,2 

SOUTH  COA5T 

DRAINAGE  06 

P  NE 

59 

60 

50 

9  3 

71 

73 

79 

6  0 

88 

90 

85 

80 

61 

1  7 

67 

64 

99 

96 

92 

92 

71.6 

MIN 

45 

46 

44 

39 

45 

39 

42 

42 

39 

36 

40 

33 

95 

37 

43 

47 

45 

59 

54 

54 

48 

56 

56 

96 

57 

57 

60 

60 

99 

46,7 

62 

62 

56 

59 

6  3 

60 

60 

56 

58 

59 

54 

57 

6  2 

60 

39 

72 

63 

64 

70 

66 

69 

69 

69 

72 

73 

65 

64 

69 

60 

63.1 

MIN 

52 

54 

50 

49 

52 

50 

92 

52 

47 

47 

51 

45 

50 

50 

49 

" 

54 

60 

56 

54 

97 

55 

56 

98 

57 

59 

59 

58 

98 

9  .9 

Oaodctt  DAM 

55 

57 

56 

36 

60 

36 

32 

53 

9  3 

52 

33 

65 

T* 

76 

79 

82 

87 

90 

87 

62 

62 

68 

67 

96 

99 

9C 

92 

70,5 

MIN 

45 

47 

45 

41 

45 

38 

41 

41 

41 

40 

41 

34 

92 

36 

39 

39 

39 

44 

45 

43 

42 

41 

46 

45 

48 

46 

47 

49 

46 

42,2 

APAllMPMT    DllMDtNf.    Dl  AWT 

47 

50 

54 

43 

50 

43 

44 

45 

45 

57 

64 

69 

70 

73 

80 

9  3 

64 

93 

76 

8  1 

84 

85 

84 

95 

86 

89 

65,5 

MIN 

39 

38 

39 

34 

35 

31 

37 

39 

32 

32 

31 

30 

32 

32 

36 

*l 

37 

49 

46 

47 

49 

38 

50 

50 

50 

51 

51 

56 

91 

40,4 

a i c   dead    i  arc 

36 

18 

37 

J7 

39 

4  3 

39 

35 

30 

34 

37 

4  I 

46 

57 

59 

39 

6  1 

66 

68 

69 

69 

67 

64 

63 

69 

65 

68 

69 

68 

91.9 

MIN 

28 

27 

21 

16 

26 

19 

26 

24 

21 

19 

19 

13 

19 

5 

j  2 

j  7 

28 

29 

29 

30 

30 

34 

29 

29 

90 

33 

31 

99 

35 

33 

24,7 

BONITA 

65 

6  5 

62 

63 

65 

65 

60 

62 

62 

61 

6  1 

67 

66 

73 

76 

74 

76 

65 

66 

79 

74 

76 

76 

?5 

72 

86 

90 

79 

73 

71,4 

MIN 

50 

52 

50 

46 

51 

43 

48 

49 

46 

46 

46 

99 

41 

42 

43 

45 

43 

55 

49 

50 

50 

31 

97 

55 

52 

54 

50 

49 

54 

39 

49,9 

RliDRANV    yQ    A  t  DDflD  T 

55 

9  6 

54 

60 

5  8 

60 

50 

30 

37 

57 

3 1 

63 

64 

72 

75 

75 

76 

87 

87 

82 

76 

78 

93 

69 

89 

67 

94 

92 

79 

70,9 

MIN 

49 

46 

46 

46 

48 

44 

46 

44 

44 

36 

96 

42 

46 

41 

43 

50 

48 

54 

54 

55 

53 

52 

55 

58 

57 

57 

55 

59 

57 

9.9 

(■ABntI   j    r      h.  fl  T      Milt  1    k't>  ' 

63 

58 

59 

5  9 

6  1 

64 

65 

63 

64 

66 

65 

72 

73 

67 

67 

69 

67 

68 

66 

68 

67 

66 

67 

64.1 

MIN 

50 

51 

50 

48 

51 

48 

49 

46 

48 

49 

46 

44 

47 

48 

51 

55 

97 

37 

56 

53 

95 

55 

55 

56 

55 

56 

56 

57 

51.9 

f  JI^UI  IMA     f*i  A  M 
tfltHU"A  UAn 

56 

9J 

30 

J4 

53 

6 1 

62 

70 

73 

69 

90 

64 

76 

76 

72 

61 

89 

66 

9  9 

88 

89 

91 

67,9 

MIN 

45 

40 

44 

43 

45 

46 

42 

38 

38 

39 

93 

39 

43 

41 

39 

48 

43 

49 

48 

49 

49 

44 

4' 

50 

52 

53 

45 

50 

48 

44,4 

CAMPO 

54 

50 

60 

65 

73 

76 

77 

78 

88 

86 

66 

79 

82 

95 

85 

83 

87 

85 

88 

87 

69,9 

MIN 

42 

43 

39 

37 

43 

34 

40 

36 

36 

36 

36 

32 

28 

32 

32 

33 

42 

36 

37 

34 

34 

39 

40 

40 

42 

43 

43 

43 

37  j 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

54 

59 

60 

63 

98 

32 

64 

66 

75 

79 

77 

83 

91 

89 

67 

91 

85 

95 

94 

91 

90 

99 

95 

90 

75,7 

MIN 

46 

44 

41 

43 

47 

42 

43 

43 

40 

36 

93 

33 

46 

96 

36 

45 

48 

49 

49 

49 

45 

51 

90 

53 

51 

90 

50 

56 

49,1 

TUMI    K      .  j  T  C  T  A 

60 

60 

61 

98 

56 

58 

69 

62 

64 

67 

77 

74 

67 

65 

69 

71 

67 

67 

73 

66 

64,3 

MIN 

51 

53 

51 

48 

50 

45 

31 

51 

48 

51 

51 

42 

44 

46 

46 

30 

55 

54 

54 

96 

54 

56 

56 

53 

57 

59 

91,2 

- 

claremont  Pomona  col 

5  9 

50 

64 

70 

73 

75 

76 

78 

67 

66 

83 

76 

79 

69 

89 

87 

85 

99 

91 

92 

73,7 

MIN 

43 

45 

44 

43 

47 

41 

39 

34 

41 

40 

39 

44 

49 

46 

54 

55 

55 

51 

48 

53 

55 

55 

60 

96 

59 

61 

68,2 

CORONA 

MAX 

58 

60 

56 

54 

64 

62 

63 

63 

53 

60 

61 

52 

66 

66 

74 

76 

79 

79 

99 

99 

66 

79 

90 

91 

91 

92 

67 

94 

93 

85 

79,3 

MIN 

46 

48 

46 

42 

49 

42 

45 

45 

43 

41 

43 

36 

44 

37 

40 

40 

46 

46 

49 

90 

48 

46 

49 

51 

54 

55 

50 

50 

54 

55 

46,3 

CULVER  CITY 

MAX 

60 

60 

56 

58 

63 

63 

62 

61 

60 

59 

99 

56 

66 

69 

68 

70 

74 

'2 

92 

90 

77 

72 

72 

82 

80 

76 

72 

79 

84 

70 

69.9 

MIN 

47 

49 

46 

45 

49 

47 

49 

45 

43 

39 

39 

43 

47 

44 

45 

46 

91 

49 

54 

94 

53 

95 

92 

52 

57 

57 

58 

59 

54 

56 

49.3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   129  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMA 

MAX 

CUYAMACA 

MAX 

to 

42 

45 

42 

39 

43 

51  40 

40 

39 

36 

39 

35 

50 

35 

62 

66 

66 

70 

76 

79 

79 

70 

73 

74 

75 

74 

76 

77 

79 

3*. 

4 

32 

32 

31 

29 

32 

27 

31  30 

26 

29 

27 

29 

23 

24 

27 

32 

36 

36 

38 

36 

40 

44 

38 

37 

44 

42 

40 

42 

43 

34 

o 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

55 

55 

50 

49 

48 

54 

56  55 

49 

47 

53 

54 

48 

62 

64 

71 

77 

75 

84 

86  65 

84 

80 

61 

89 

87 

88 

86 

90 

91 

68, 

4 

44 

44 

40 

39 

42 

42 

43  45 

36 

33 

33 

35 

38 

38 

39 

41 

45 

48 

49 

49  51 

52 

48 

51 

56 

51 

51 

50 

32 

48 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

68 

62 

63 

59 

34 

63 

63  61 

36 

39 

36 

36 

57 

67 

69 

74 

76 

60 

82 

90  92 

85 

92 

63 

88 

68 

65 

90 

98 

92 

73 

4 

49 

50 

47 

44 

48 

43 

42 

41 

43 

98 

41 

44 

44 

44 

48 

46 

54 

56  56 

51 

48 

34 

56 

50 

51 

56 

52 

54 

48 

I 

ELS1NCRE 

MAX 

■58 

57 

37 

36 

63 

<>1 

60  57 

54 

56 

57 

92 

60 

67 

75 

78 

61 

82 

90 

91  89 

82 

85 

91 

41 

90 

91 

95 

9t 

90 

73 

7 

44 

46 

44 

40 

45 

39 

44  41 

38 

38 

36 

32 

39 

35 

39 

40 

49 

46 

46 

47  46 

45 

51 

48 

48 

50 

46 

49 

53 

52 

4  3 

ESCONDIDO 

MAX 

63 

60 

60 

52 

62 

61 

63  36 

39 

59 

39 

97 

65 

68 

71 

73 

79 

80 

67 

67  63 

79 

81 

65 

87 

84 

86 

97 

86 

78 

72 

4 

69 

48 

46 

42 

49 

39 

41 

43 

42 

38 

42 

40 

41 

43 

44 

53 

46 

50  50 

45 

53 

32 

50 

51 

50 

50 

53 

PONTANA  KAISER 

MAX 

57 

57 

55 

54 

60 

39 

58  55 

52 

55 

57 

50 

64 

66 

74 

76 

76 

69 

69  67 

81 

83 

93 

93 

94 

90 

95 

9t 

92 

72 

6 

47 

48 

49 

40 

39 

44 

43 

44 

92 

56 

55 

55  56 

53 

52 

64 

60 

59 

54 

57 

37 

5  I 

8ILLESPIE  FIELD 

MAX 

63 

62 

62 

57 

65 

63 

64  58 

61 

60 

60 

59 

67 

70 

71 

76 

80 

81 

89 

91  65 

79 

82 

87 

85 

78 

86 

97 

86 

80 

73 

t 

49 

49 

48 

44 

49 

39 

43 

43 

43 

37 

39 

40 

41 

49 

43 

49 

47 

49  46 

47 

53 

30 

50 

52 

49 

50 

33 

58 

46 

HENSHAW  DAM 

MAX 

63 

49 

55 

30 

46 

52 

57  52 

46 

47 

43 

47 

46 

59 

62 

69 

72 

74 

76 

63  84 

82 

76 

78 

84 

84 

62 

86 

85 

87 

65 

9 

40 

40 

38 

3* 

40 

33 

3  5  40 

92 

35 

94 

30 

32 

34 

34 

36 

36 

36 

40 

42  40 

36 

39 

42 

42 

40 

41 

43 

44 

43 

3  7 

g 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

MAX 

42 

40 

38 

36 

44 

*7 

43  38 

35 

33 

>• 

43 

47 

51 

60 

65 

66 

68 

74 

72  77 

70 

72 

73 

74 

74 

73 

78 

79 

72 

57 

5 

30 

29 

29 

26 

29 

30 

26  21 

25 

22 

22 

16 

18 

16 

22 

25 

26 

29 

31 

33  33 

32 

29 

33 

36 

39 

38 

39 

42 

40 

2  8 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

50 

45 

48 

45 

46 

55 

30  52 

45 

49 

41 

46 

79 

62  79 

73 

78 

80 

79 

78 

80 

81 

84 

79 

63 

5 

41 

39 

37 

37 

36 

34 

38  37 

33 

32 

92 

34 

29 

43  44 

39 

34 

3t 

42 

45 

47 

47 

49 

47 

38 

9 

LACUNA  BEACH 

MAX 

62 

62 

61 

60 

63 

62 

62  60 

60 

60 

39 

57 

63 

63 

67 

69 

69 

75 

75 

79 

73 

70 

74 

76 

68 

69 

75 

76 

t9 

66 

9 

49 

51 

49 

46 

51 

41 

49  47 

43 

49 

49 

40 

45 

41 

44 

43 

49 

50 

50 

51 

46 

34 

49 

52 

35 

55 

55 

55 

56 

46 

9 

LA  MESA 

MAX 

61 

61 

59 

57 

65 

60 

61  58 

39 

99 

57 

59 

65 

67 

69 

79 

76 

79 

86 

68 

60 

76 

78 

81 

79 

74 

85 

92 

82 

75 

70 

9 

49 

50 

49 

46 

50 

44 

48 

46 

44 

40 

44 

44 

46 

46 

47 

92 

94 

56  54 

30 

55 

56 

55 

56 

55 

55 

57 

59 

50 

2 

LOMPOC 

MAX 

63 

57 

57 

5* 

58 

58 

58  55 

34 

57 

36 

55 

63 

64 

69 

70 

69 

79 

78 

74  70 

70 

75 

63 

74 

82 

79 

70 

72 

68 

66 

2 

50 

44 

45 

90 

69 

48 

46  44 

42 

43 

35 

49 

4? 

42 

43 

49 

43 

44 

51 

47  51 

52 

41 

51 

45 

47 

50 

52 

46 

51 

46 

2 

LONG  BEACH 

MAX 

60 

60 

58 

55 

67 

63 

63  56 

61 

62 

60 

55 

64 

66 

75 

75 

71 

75 

82 

87  80 

73 

78 

91 

74 

72 

83 

91 

79 

73 

70 

4 

49 

52 

48 

47 

53 

46 

52  46 

45 

50 

47 

45 

49 

47 

49 

90 

94 

92 

58 

56  56 

56 

56 

57 

59 

99 

60 

60 

59 

59 

52 

e 

LONG  BEACH  MB  AP 

MAX 

61 

61 

60 

57 

64 

62 

62  55 

38 

59 

58 

55 

63 

64 

70 

73 

70 

74 

82 

81  76 

71 

75 

at 

79 

76 

78 

86 

76 

73 

66 

,9 

50 

50 

48 

47 

5! 

47 

46 

4T 

.4 

44 

50 

45 

49 

48 

93 

32 

55 

53  32 

54 

33 

53 

54 

99 

59 

57 

57 

55 

5  1 

o 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

59 

57 

55 

61 

60 

61  54 

60 

59 

57 

53 

62 

63 

65 

67 

70 

68 

76 

76  73 

68 

70 

7t 

79 

73 

69 

74 

69 

67 

65 

4 

50 

49 

49 

48 

51 

50 

49  46 

44 

47 

43 

44 

50 

46 

49 

48 

93 

52 

56 

56  54 

55 

34 

37 

58 

99 

59 

57 

59 

58 

5  1 

7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

59 

60 

59 

55 

63 

62 

63  53 

98 

60 

60 

56 

65 

67 

72 

74 

75 

75 

86 

64  61 

75 

77 

67 

87 

98 

81 

92 

87 

75 

71 

2 

49 

50 

49 

47 

52 

46 

49  44 

45 

43 

41 

49 

45 

46 

49 

90 

34 

53 

36 

60  59 

55 

96 

59 

61 

60 

61 

59 

to 

38 

52 

2 
* 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

49 

51 

46 

46 

45 

55 

52  48 

43 

45 

4* 

49 

55 

61 

69 

7  1 

74 

73 

91 

63  84 

60 

79 

67 

86 

87 

85 

88 

88 

90 

66 

5 

40 

38 

40 

37 

42 

36 

40  36 

33 

33 

33 

32 

35 

37 

45 

48 

50 

46 

56 

59  59 

53 

45 

50 

57 

57 

61 

62 

66 

56 

46 

2 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

32 

28 

30 

32 

32 

30 

23  27 

24 

28 

27 

28 

32 

38 

46 

54 

48 

37 

58 

55  54 

50 

52 

38 

58 

56 

56 

60 

to 

62 

43 

2 

22 

23 

22 

15 

24 

16 

20  20 

19 

10 

19 

6 

16 

16 

26 

32 

46 

34 

36 

42  64 

42 

35 

44 

42 

44 

43 

40 

38 

40 

29 

1 

MOUNT  WILSON  FC  336  B 

MAX 

38 

34 

33 

15 

34 

37 

33  31 

31 

32 

32 

31 

36 

43 

51 

60 

60 

66 

66 

66  67 

60 

66 

70 

70 

69 

70 

73 

75 

71 

51 

5 

29 

28 

29 

27 

31 

26 

27  26 

26 

19 

19 

21 

29 

28 

37 

40 

43 

46 

31 

32  51 

49 

45 

52 

52 

51 

33 

55 

55 

3  8 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

62 

62 

62 

59 

62 

61 

62  60 

60 

38 

97 

57 

62 

64 

64 

66 

64 

68 

73 

70  70 

66 

67 

72 

69 

67 

67 

74 

70 

67 

64 

7 

46 

52 

50 

47 

52 

47 

45 

50 

49 

43 

47 

46 

49 

46 

55 

92 

54 

54  55 

54 

54 

53 

56 

54 

57 

58 

57 

5  1 

OCEANS  I DE 

MAX 

64 

63 

63 

61 

64 

63 

64  62 

62 

61 

61 

61 

64 

63 

67 

69 

66 

69 

73 

76  70 

68 

66 

74 

72 

71 

7J 

72 

68 

66 

8 

47 

52 

50 

46 

44 

43 

45 

48 

48 

40 

48 

44 

45 

47 

45 

44 

43 

54  52 

53 

56 

33 

53 

56 

57 

59 

3 

OJAI 

MAX 

56 

59 

52 

52 

56 

58 

62  54 

49 

60 

60 

52 

61 

66 

75 

79 

76 

82 

89 

67  65 

81 

86 

94 

94 

90 

86 

93 

93 

83 

72 

5 

45 

39 

43 

42 

42 

45 

41  47 

38 

33 

32 

36 

45 

37 

36 

40 

44 

46 

49 

52  51 

51 

45 

50 

55 

51 

51 

47 

52 

44 

7 

OxNAPO 

MAX 

61 

60 

36 

55 

62 

56 

61  57 

97 

38 

60 

63 

63 

65 

66 

70 

68 

72 

79 

73  72 

71 

71 

83 

87 

82 

70 

71 

70 

67 

66 

9 

48 

41 

45 

44 

49 

46 

62  45 

41 

41 

33 

38 

46 

42 

43 

45 

47 

48 

30 

33  31 

50 

48 

52 

54 

54 

55 

54 

50 

4  7 

o 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

41 

40 

40 

37 

45 

48 

46  41 

36 

40 

40 

51 

52 

62 

65 

65 

66 

77 

75  77 

75 

75 

75 

75 

75 

78 

78 

58 

,4 

MIN 

31 

31 

30 

27 

31 

27 

28  30 

27 

25 

22 

28 

26 

33 

40 

43 

42 

48 

50  53 

49 

49 

52 

52 

30 

53 

54 

38 

2 

PASADENA 

MAX 

55 

57 

33 

53 

61 

60 

61  58 

90 

3T 

97 

31 

65 

67 

75 

76 

76 

76 

88 

87  64 

79 

81 

90 

90 

89 

67 

94 

93 

86 

71 

9 

MIN 

46 

48 

46 

44 

49 

43 

49  45 

42 

38 

36 

41 

46 

42 

44 

46 

51 

49 

55 

55  56 

52 

30 

55 

57 

57 

55 

57 

39 

58 

48 

9 

PERRIS 

MAX 

55 

55 

57 

35 

59 

60 

60  56 

93 

55 

93 

31 

59 

66 

72 

75 

78 

79 

86 

67  65 

80 

83 

90 

90 

89 

91 

93 

95 

88 

71 

8 

MIN 

42 

45 

45 

39 

47 

40 

45  45 

39 

39 

39 

34 

40 

37 

39 

41 

45 

42 

49 

50  49 

47 

45 

50 

49 

50 

51 

50 

54 

46 

44 

5 

POMONA 

MAX 

55 

58 

56 

49 

61 

62 

62  55 

52 

98 

59 

53 

67 

70 

74 

78 

60 

ai 

91 

69  87 

81 

83 

94 

93 

69 

66 

94 

9t 

63 

73 

3 

44 

48 

48 

47 

48 

43 

45      4  3 

41 

36 

34 

37 

42 

37 

39 

46 

53 

45 

49 

49  48 

47 

48 

50 

50 

51 

51 

51 

53 

57 

46 

o 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

56 

56 

56 

50 

61 

39 

39  55 

54 

36 

39 

51 

64 

66 

72 

74 

78 

79 

87 

88  84 

79 

81 

88 

ee 

67 

89 

92 

94 

63 

71 

,4 

I' 

46 

44 

34 

47 

36 

39 

40 

40 

34 

35 

35 

35 

37 

40 

38 

45 

45  44 

39 

39 

45 

45 

46 

46 

46 

49 

4  1 

REDLANDS 

MAX 

55 

55 

51 

51 

62 

60 

59  54 

54 

91 

32 

36 

63 

66 

74 

77 

80 

80 

89 

90  85 

81 

84 

93 

92 

92 

92 

95 

96 

66 

72 

t 

46 

46 

46 

42 

46 

39 

39 

40 

41 

35 

42 

39 

41 

43 

46 

47 

52 

53  33 

30 

49 

54 

56 

57 

55 

5* 

59 

3 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

MAX 

56 

59 

54 

52 

64 

to 

60  55 

54 

58 

54 

53 

64 

67 

74 

76 

79 

79 

89 

88  85 

79 

81 

94 

93 

91 

69 

95 

95 

89 

72 

9 

MIN 

47 

47 

46 

42 

46 

41 

41 

36 

42 

36 

42 

39 

40 

41 

47 

46 

51 

51  51 

49 

48 

51 

52 

54 

52 

53 

55 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

58 

55 

59 

56 

52 

62 

61  61 

55 

54 

57 

56 

54 

64 

67 

75 

77 

80 

81 

90  69 

88 

80 

82 

93 

92 

92 

91 

97 

96 

72 

3 

MIN 

47 

46 

45 

43 

45 

41 

42  46 

40 

36 

41 

35 

41 

36 

40 

40 

46 

45 

50 

51  50 

50 

47 

53 

34 

53 

53 

51 

55 

54 

45 

9 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

55 

51 

47 

48 

53 

34 

52  51 

43 

47 

44 

44 

59 

62 

68 

70 

72 

75 

83 

83  80 

78 

77 

85 

85 

84 

64 

67 

89 

89 

66 

t 

MIN 

38 

42 

40 

38 

43 

39 

41  38 

36 

32 

32 

32 

38 

39 

44 

42 

46 

46 

59 

55  56 

51 

47 

62 

57 

58 

58 

58 

64 

54 

46 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

55 

58 

51 

54 

64 

61 

61  59 

54 

55 

96 

50 

67 

69 

77 

79 

80 

81 

90 

90  69 

82 

87 

92 

90 

91 

92 

9t 

96 

68 

73 

9 

MIN 

46 

47 

46 

43 

44 

38 

45  40 

40 

41 

39 

35 

56 

37 

40 

42 

47 

45 

48 

51  51 

48 

47 

51 

55 

55 

53 

52 

50 

54 

45 

5 

SANDBERG  WB 

MAX 

35 

36 

32 

34 

38 

36 

42  33 

32 

34 

33 

33 

47 

49 

58 

56 

61 

61 

74 

72  71 

55 

68 

65 

72 

74 

74 

7t 

77 

73 

53 

4 

MIN 

29 

29 

29 

27 

30 

30 

31  28 

26 

25 

24 

26 

30 

31 

36 

39 

36 

41 

50 

50  47 

40 

39 

48 

49 

52 

57 

57 

57 

51 

38 

3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

63 

63 

60 

64 

63 

63  62 

63 

61 

60 

61 

65 

67 

68 

71 

71 

74 

81 

61  73 

70 

70 

78 

69 

70 

74 

80 

72 

71 

68 

4 

MIN 

52 

53 

50 

49 

53 

49 

51  48 

48 

50 

49 

44 

-8 

49 

49 

51 

55 

37 

58 

56  56 

55 

57 

57 

58 

60 

57 

55 

58 

60 

52 

9 

SAN  FERNANDO 

MAX 

58 

55 

54 

31 

60 

59 

59  *4 

51 

96 

51 

51 

64 

63 

76 

80 

76 

81 

90 

69  67 

80 

64 

94 

94 

91 

90 

93 

96 

67 

72, 

8 

MIN 

44 

47 

44 

43 

47 

43 

42  42 

40 

34 

35 

39 

45 

38 

43 

44 

54 

47 

56 

54  54 

58 

53 

64 

66 

55 

53 

52 

54 

57 

48 

3 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

56 

59 

56 

54 

63 

61 

63  59 

63 

60 

61 

53 

67 

69 

75 

77 

76 

79 

90 

88  85 

76 

81 

92 

91 

91 

69 

95 

95 

81 

73 

t 

MIN 

46 

47 

46 

45 

30 

42 

46  44 

43 

38 

36 

41 

45 

40 

42 

44 

49 

47 

51 

53  33 

50 

50 

51 

54 

54 

59 

53 

55 

36 

47 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Station 

Day  of  Month 

a 

D 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

U 

I  ^ 

13 

l  ^ 

5 

16 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

J  30 

31 

SAN  JACINTO 

MAX 

56 

58 

57 

50 

60 

60 

39 

55 

54 

36 

52 

50 

65 

68 

75 

78 

81 

S3 

91 

90 

9  1 

84 

67 

9  2 

92 

92 

94 

96 

98 

94 

73 

,  9 

MIN 

46 

47 

46 

42 

47 

35 

46 

39 

40 

37 

40 

14 

39 

35 

16 

38 

43 

40 

46 

48 

47 

40 

43 

48 

46 

49 

48 

38 

33 

50 

43 

,5 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

MAX 

64 

65 

62 

61 

65 

62 

63 

61 

59 

61 

61 

59 

66 

68 

73 

75 

73 

76 

85 

84 

82 

75 

77 

83 

64 

79 

7  9 

90 

89 

78 

72 

•  0 

MIN 

47 

52 

50 

47 

52 

48 

50 

48 

45 

42 

45 

43 

48 

45 

47 

47 

53 

54 

51 

55 

54 

52 

55 

55 

58 

59 

59 

59 

57 

59 

51 

.2 

SANTA  BARBARA 

MAX 

60 

57 

56 

55 

60 

57 

60 

58 

52 

59 

61 

54 

60 

63 

67 

71 

71 

n 

81 

80 

69 

72 

80 

83 

90 

89 

70 

8 1 

SO 

66 

67 

.  8 

MIN 

49 

43 

48 

46 

50 

50 

45 

45 

43 

43 

41 

43 

43 

44 

43 

47 

49 

55 

52 

54 

54 

56 

54 

55 

62 

58 

56 

56 

54 

54 

49 

.  7 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

61 

55 

57 

54 

61 

59 

60 

56 

54 

61 

59 

53 

6  1 

63 

65 

77 

7  1 

71 

76 

78 

73 

8 1 

76 

8  5 

84 

7  5 

64 

67 

64 

63 

66 

,  1 

MIN 

47 

42 

51 

49 

51 

48 

44 

46 

45 

42 

41 

44 

4T 

43 

44 

48 

49 

48 

53 

54 

54 

56 

54 

51 

62 

57 

54 

54 

52 

54 

49 

.5 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

51 

50 

52 

48 

52 

51 

54 

46 

5  X 

49 

48 

49 

55 

59 

60 

66 

68 

71 

82 

78 

77 

71 

76 

64 

65 

84 

80 

89 

89 

68 

44 

.  8 

MIN 

45 

45 

43 

44 

46 

45 

46 

42 

44 

43 

41 

41 

45 

45 

49 

51 

52 

54 

67 

62 

61 

59 

96 

64 

67 

60 

64 

71 

55 

5! 

32 

,0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

59 

58 

53 

56 

S3 

58 

57 

53 

36 

57 

54 

61 

65 

68 

68 

64 

73 

78 

70 

70 

66 

80 

82 

76 

8  3 

72 

70 

74 

70 

65 

MIN 

47 

43 

43 

50 

48 

48 

45 

41 

43 

40 

33 

45 

43 

41 

40 

44 

43 

43 

48 

48 

50 

46 

43 

50 

47 

48 

47 

49 

47 

47 

45 

!o 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

58 

57 

56 

55 

59 

59 

58 

56 

55 

56 

51 

57 

39 

60 

60 

64 

68 

66 

69 

66 

68 

61 

64 

68 

68 

67 

65 

67 

66 

63 

61 

MIN 

50 

50 

50 

48 

48 

50 

49 

47 

47 

40 

45 

45 

44 

44 

48 

50 

54 

50 

30 

50 

57 

57 

55 

56 

60 

59 

59 

55 

60 

36 

51 

!i 

SANTA  PAULA 

MAX 

56 

57 

54 

54 

60 

61 

55 

59 

59 

64 

66 

69 

84 

80 

79 

79 

9  1 

94 

90 

85 

86 

65 

78 

71 

MIN 

46 

42 

44 

42 

48 

39 

45 

34 

33 

45 

40 

39 

41 

52 

46 

44 

47 

54 

49 

53 

48 

48 

54 

45 

!i 

SL.NL  AND 

MAX 

54 

56 

49 

48 

57 

58 

57 

52 

46 

51 

50 

49 

61 

67 

70 

77 

75 

82 

86 

85 

84 

78 

82 

90 

92 

88 

87 

92 

93 

84 

70 

MIN 

43 

44 

41 

40 

46 

40 

42 

37 

41 

32 

33 

36 

15 

37 

47 

47 

45 

45 

36 

58 

55 

56 

48 

60 

56 

57 

59 

64 

63 

52 

47 

[z 

TORRANCE 

MAX 

59 

59 

58 

58 

62 

61 

62 

60 

6  0 

38 

58 

56 

64 

67 

66 

73 

71 

74 

81 

79 

77 

71 

74 

84 

87 

84 

75 

80 

8  1 

71 

69 

MIN 

49 

51 

48 

48 

54 

66 

49 

48 

44 

50 

46 

41 

48 

44 

47 

46 

52 

59 

55 

31 

33 

54 

50 

54 

57 

58 

59 

54 

55 

57 

51 

',0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

62 

62 

61 

59 

63 

61 

63 

61 

5  6 

59 

60 

58 

65 

67 

70 

75 

72 

76 

85 

83 

82 

73 

78 

84 

85 

83 

80 

92 

84 

78 

71 

MIN 

39 

50 

50 

49 

52 

42 

48 

48 

44 

42 

46 

42 

47 

40 

43 

42 

50 

52 

52 

49 

49 

48 

52 

50 

53 

56 

55 

55 

52 

57 

48 

Is 

TtalTCHELL  DAM 

MAX 

63 

59 

59 

53 

54 

53 

57 

55 

50 

54 

57 

55 

61 

65 

67 

70 

66 

82 

61 

77 

75 

77 

81 

68 

87 

83 

77 

79 

75 

67 

MIN 

46 

40 

39 

47 

46 

46 

43 

37 

42 

38 

52 

39 

45 

38 

15 

42 

42 

45 

51 

49 

46 

50 

48 

54 

55 

48 

46 

48 

46 

44 

'2 

U  C  L  A 

MAX 

56 

60 

58 

56 

61 

61 

60 

39 

57 

37 

57 

56 

62 

64 

67 

74 

73 

'0 

82 

80 

79 

74 

71 

82 

81 

80 

74 

85 

83 

68 

68 

MIN 

51 

52 

50 

50 

54 

52 

51 

49 

47 

48 

45 

48 

51 

51 

53 

52 

58 

56 

62 

64 

61 

58 

56 

62 

63 

60 

60 

57 

62 

60 

54 

's 

UPLAND   3  N 

MAX 

53 

57 

53 

51 

62 

59 

57 

51 

49 

36 

51 

50 

65 

68 

75 

77 

80 

82 

90 

91 

87 

82 

84 

93 

92 

93 

92 

96 

97 

89 

72 

7 

MIN 

44 

44 

43 

42 

46 

37 

43 

40 

38 

34 

12 

32 

19 

36 

38 

40 

47 

42 

49 

52 

52 

46 

47 

52 

54 

55 

56 

58 

62 

58 

45 

3 

VANDENBERG  AFB 

MAX 

MIN 

VISTA   2  NNE 

MAX 

60 

60 

60 

58 

61 

61 

61 

60 

58 

37 

57 

57 

63 

64 

68 

70 

71 

75 

81 

82 

75 

72 

72 

80 

79 

77 

78 

8T 

80 

70 

68 

5 

MIN 

4a 

42 

48 

42 

43 

42 

47 

46 

44 

45 

43 

37 

45 

41 

42 

43 

47 

45 

51 

51 

51 

47 

93 

52 

52 

5! 

49 

46 

54 

58 

4  7 

0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

50 

52 

50 

42 

53 

38 

51 

50 

45 

46 

43 

44 

58 

61 

71 

73 

75 

77 

83 

85 

82 

77 

91 

ei 

82 

82 

84 

84 

87 

95 

66 

3 

MIN 

44 

39 

36 

34 

40 

29 

36 

35 

31 

38 

11 

28 

29 

29 

26 

31 

34 

11 

17 

19 

16 

35 

33 

39 

41 

43 

40 

42 

43 

41 

35 

7 

YORBA  LINDA 

MAX 

60 

63 

60 

56 

65 

63 

65 

57 

38 

62 

60 

58 

68 

70 

76 

78 

77 

79 

69 

88 

84 

77 

83 

90 

91 

87 

84 

96 

92 

91 

73 

9 

• 

MIN 

47 

49 

48 

45 

49 

43 

47 

46 

43 

36 

42 

39 

45 

60 

43 

43 

47 

47 

53 

51 

50 

48 

51 

52 

52 

55 

54 

53 

51 

98 

47 

6 

c,ni  i  Tut  A  e,  T  fiF^FPT 

BAStNS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

82 

63 

66 

55 

53 

64 

62 

47 

66 

60 

59 

59 

53 

65 

72 

78 

83 

87 

86 

92 

96 

90 

90 

87 

92 

90 

90 

92 

95 

97 

76 

4 

MIN 

53 

48 

46 

44 

47 

46 

49 

48 

42 

42 

40 

40 

38 

45 

48 

32 

58 

59 

58 

66 

62 

66 

57 

60 

68 

65 

64 

65 

67 

67 

53 

7 

BARSTOW 

MAX 

59 

59 

54 

57 

64 

58 

58 

60 

36 

58 

59 

56 

62 

68 

75 

78 

81 

82 

88 

91 

87 

90 

84 

87 

8T 

85 

89 

92 

94 

72 

7 

MIN 

44 

43 

43 

38 

42 

40 

42 

43 

37 

35 

19 

36 

16 

40 

40 

47 

51 

52 

52 

59 

57 

55 

49 

52 

55 

14 

59 

56 

59 

99 

47 

1 

BEAUMONT   I  E 

MAX 

49 

53 

52 

52 

57 

57 

54 

53 

46 

50 

46 

46 

59 

62 

71 

73 

75 

76 

95 

86 

86 

79 

83 

88 

87 

87 

ee 

86 

92 

87 

66 

8 

MIN 

41 

41 

43 

38 

43 

33 

41 

34 

33 

35 

16 

34 

16 

33 

15 

36 

45 

44 

46 

44 

45 

41 

44 

49 

49 

49 

50 

49 

54 

49 

4  1 

8 

StSHOP  MB  AIRPORT 

MAX 

53 

54 

50 

64 

54 

30 

57 

30 

5  I 

52 

56 

30 

57 

61 

69 

76 

76 

80 

81 

87 

87 

T7 

79 

64 

79 

81 

81 

84 

83 

84 

68 

3 

MIN 

33 

36 

35 

37 

32 

38 

32 

33 

23 

25 

♦  4 

30 

12 

21 

43 

33 

93 

43 

61 

40 

48 

41 

43 

43 

48 

45 

47 

47 

45 

45 

37 

6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

31 

27 

27 

38 

35 

3 1 

29 

29 

2  5 

19 

27 

14 

35 

40 

19 

46 

49 

56 

51 

50 

50 

55 

55 

58 

55 

59 

55 

53 

41 

I 

MIN 

18 

17 

19 

22 

20 

20 

I? 

18 

12 

9 

6 

25 

2T 

23 

21 

18 

95 

17 

12 

11 

25 

31 

12 

14 

37 

17 

41 

24 

7 

a  ythE 

MAX 

85 

72 

69 

70 

7J 

T2 

7j 

7  0 

69 

66 

66 

72 

78 

83 

88 

92 

92 

9f 

99 

04 

100 

98 

94 

91 

92 

94 

97 

100 

102 

94 

2 

MIN 

54 

50 

51 

46 

45 

45 

34 

48 

51 

49 

44 

42 

41 

62 

46 

43 

50 

32 

52 

55 

54 

59 

58 

56 

55 

55 

55 

60 

57 

59 

5  1 

0 

Al  VTuF    r  A A  AfDDflDT 

76 

73 

60 

74 

73 

70 

69 

68 

66 

67 

71 

77 

S3 

89 

91 

93 

96 

99 

L0! 

101 

95 

96 

95 

94 

95 

99 

101 

103 

61 

8 

MIN 

57 

54 

50 

48 

48 

30 

36 

3] 

55 

52 

49 

48 

46 

50 

55 

55 

61 

61 

62 

66 

66 

TO 

69 

69 

71 

71 

63 

70 

67 

69 

58 

6 

79 

68 

67 

63 

72 

72 

6  5 

64 

61 

62 

66 

73 

77 

84 

91 

91 

97 

02 

98 

96 

93 

96 

96 

94 

95 

96 

100 

61, 

0 

MIN 

51 

49 

50 

45 

50 

44 

50 

53 

46 

48 

47 

45 

40 

42 

46 

48 

56 

56 

64 

59 

62 

94 

57 

63 

60 

62 

61 

59 

62 

52 , 

7 

BdAui  C¥    ?  %]* 
BRWWLtT    C  31W 

85 

74 

72 

74 

67 

70 

68 

65 

65 

68 

74 

77 

86 

91 

94 

91 

96  100 

102  100 

95 

9T 

98 

95 

96 

99 

101 

81. 

5 

MIN 

53 

53 

52 

46 

46 

46 

52 

31 

49 

47 

43 

42 

40 

46 

49 

51 

52 

53 

54 

61 

56 

64 

97 

58 

61 

57 

56 

57 

58 

66 

'2. 

6 

CANT ! L 

62 

60 

50 

59 

54 

52 

38 

60 

62 

67 

76 

74 

78 

82 

89 

95 

88 

95 

99 

86 

89 

86 

89 

90 

91 

93 

73, 

3 

MIN 

47 

39 

38 

37 

42 

41 

40 

45 

12 

40 

38 

37 

17 

37 

45 

42 

54 

59 

52 

59 

58 

54 

59 

55 

61 

55 

56 

56 

58 

36 

«7. 

6 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

58 

60 

49 

56 

62 

58 

62 

61 

39 

54 

51 

56 

60 

61 

75 

78 

89 

81 

87 

96 

90 

81 

82 

87 

87 

84 

88 

91 

92 

93 

'It 

0 

MIN 

48 

45 

45 

41 

45 

45 

45 

44 

17 

40 

40 

19 

19 

43 

45 

50 

55 

55 

57 

62 

61 

60 

51 

56 

59 

58 

58 

59 

65 

64 

»0, 

4 

73 

73 

71 

61 

70 

74 

69 

67 

70 

69 

66 

72 

78 

85 

87 

88 

92 

97 

99  103 

101 

99 

98 

95 

96 

97 

100  104 

104 

84. 

1 

MIN 

54 

57 

50 

49 

54 

53 

57 

53 

47 

44 

49 

43 

51 

32 

31 

64 

65 

62 

64 

77 

69 

77 

69 

72 

77 

70 

76 

72 

75 

76 

61, 

1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

50 

42 

44 

43 

46 

46 

51 

59 

67 

65 

69 

75 

74 

79 

72 

72 

73 

72 

71 

71 

77 

77 

79 

60, 

5 

MIN 

13 

32 

32 

38 

35 

33 

31 

33 

29 

22 

22 

22 

10 

29 

29 

34 

34 

15 

34 

43 

45 

37 

97 

41 

42 

41 

46 

45 

45 

45 

35. 

1 

EAGLE  MOUNTAIN 

79 

69 

67 

62 

63 

60 

63 

68 

72 

79 

85 

90 

88 

92 

95 

98 

95 

89 

92 

92 

90 

99 

92 

95 

'8. 

5 

MIN 

55 

55 

50 

45 

45 

47 

54 

54 

50 

48 

45 

46 

49 

53 

53 

54 

99 

64 

67 

68 

70 

71 

65 

66 

74 

71 

67 

64 

69 

70 

5  8, 

3 

76 

72 

66 

67 

63 

67 

74 

78 

84 

89 

9] 

91 

97  101 

98 

99 

91 

96 

99 

94 

97 

100  101 

101 

84, 

3 

MIN 

53 

50 

51 

44 

46 

45 

32 

46 

51 

47 

44 

46 

40 

43 

44 

48 

52 

51 

54 

58 

57 

61 

55 

54 

62 

58 

58 

97 

61 

62 

51. 

7 

FA  I RMONT 

50 

48 

42 

42 

43 

40 

43 

46 

43 

55 

39 

66 

61 

69 

74 

90 

78 

77 

61 

74 

80 

82 

81 

81 

81 

11 

61  . 

2 

MIN 

38 

34 

34 

33 

33 

37 

37 

38 

12 

32 

31 

32 

33 

38 

40 

41 

40 

49 

50 

54 

54 

90 

40 

43 

50 

55 

56 

59 

59 

61 

42, 

9 

GOLD  ROCK  RANCH 

76 

71 

67 

7J 

68 

66 

63 

66 

71 

76 

83 

91 

92 

96 

92   100  103 

97 

91 

97 

95 

92 

96 

96  101 

102 

83. 

1 

MIN 

52 

52 

50 

44 

47 

48 

30 

50 

50 

48 

M 

45 

43 

48 

52 

35 

62 

60 

56 

64 

61 

72 

63 

72 

66 

66 

65 

70 

69 

68 

56. 

5 

HA I WEE 

MAX 

55 

50 

50 

46 

46 

52 

48 

54 

41 

45 

46 

44 

51 

31 

58 

65 

74 

74 

74 

78 

84 

85 

76 

74 

(2 

69 

79 

79 

90 

83 

63. 

6 

MIN 

39 

36 

36 

32 

32 

37 

37 

38 

12 

31 

11 

32 

32 

37 

41 

46 

4} 

46 

49 

52 

56 

52 

50 

51 

58 

58 

53 

59 

59 

38 

43. 

6 

MAYFIELO  pumping  plant 

MAX 

78 

67 

66 

59 

59 

67 

68 

67 

63 

60 

60 

59 

62 

69 

73 

80 

87 

90 

•0 

94 

98 

97 

98 

90 

92 

90 

90 

92 

93 

97 

'8. 

5 

MIN 

51 

45 

46 

45 

41 

44 

31 

50 

45 

4) 

42 

41 

39 

43 

45 

47 

5] 

55 

56 

59 

55 

61 

60 

68 

67 

6! 

57 

98 

59 

61 

51. 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  131  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  ot  Month 

0 

0> 

fl 

Station 

-i  

o 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

IMPERIAL 

MAX 

76 

70 

66 

68 

75 

72 

7  2 

69 

66 

69 

73 

76 

82 

88 

93 

95 

99 

99 

99 

96 

95 

92 

95 

97 

100 

101 

6  3  , 

6 

MIN 

55 

56 

52 

48 

52 

49 

57 

5  0 

32 

46 

47 

49 

44 

50 

51 

" 

57 

57 

62 

67 

61 

65 

63 

62 

66 

62 

60 

66 

64 

71 

56. 

5 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

76 

7  1 

66 

67 

70 

66 

70 

65 

91 

95 

L01 

LOO 

LOO 

98 

96 

98 

99 

102 

104 

8  5 

0 

MIN 

53 

54 

52 

»7 

49 

46 

54 

49 

51 

47 

66 

47 

61 

47 

45 

50 

55 

54 

58 

63 

56 

66 

61 

56 

65 

61 

61 

60 

61 

67 

54 

1 

INDEPENDENCE 

MAX 

6  I 

5  1 

48 

60 

68 

8 1 

82 

80 

6  3 

85 

5 

MIN 

15 

35 

34 

37 

31 

39 

29 

31 

32 

33 

39 

60 

50 

31 

47 

45 

'6 

50 

50 

51 

50 

60 1 

7 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

74 

70 

67 

79 

86 

93 

103 

101 

MIN 

53 

46 

49 

40 

42 

46 

55 

52 

39 

65 

65 

43 

41 

48 

46 

'7 

63 

60 

60 

66 

68 

66 

64 

62 

67 

61 

55 

59 

66 

7  1 

54 

4 

INYOKERN 

MAX 

60 

57 

56 

55 

62 

39 

5  2 

50 

3 1 

72 

78 

78 

8 1 

67 

89 

90 

87 

67 

8  7 

8  8 

90 

90 

7  2 

0 

MIN 

44 

39 

39 

33 

37 

41 

42 

41 

34 

34 

30 

31 

37 

37 

39 

*3 

45 

69 

50 

59 

36 

51 

53 

50 

60 

60 

53 

56 

56 

57 

45 

1 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

84 

70 

6  B 

6  7 

63 

6  9 

70 

72 

62 

60 

75 

81 

85 

90 

95 

96 

98 

91 

92 

92 

90 

92 

95 

97 

80 

2 

MIN 

54 

51 

50 

47 

46 

51 

53 

52 

50 

51 

46 

48 

46 

51 

' 

53 

60 

67 

63 

66 

66 

70 

66 

66 

72 

68 

63 

66 

66 

67 

57, 

7 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

39 

3  6 

36 

i  e 

61 

32 

56 

39 

61 

69 

69 

70 

72 

73 

72 

72 

5  3 

3 

MIN 

31 

12 

32 

29 

13 

30 

30 

28 

28 

25 

25 

23 

27 

27 

30 

53 

38 

32 

37 

37 

46 

37 

32 

37 

36 

62 

62 

43 

46 

65 

33 

8 

LANCASTER 

MAX 

55 

53 

4  5 

52 

32 

71 

72 

76 

79 

66 

86 

7 1 

8 1 

65 

85 

8  5 

87 

89 

90 

86 

6  6 

MIN 

l>3 

19 

IB 

19 

41 

61 

40 

ie 

37 

3* 

35 

36 

37 

35 

37 

39 

50 

30 

46 

52 

S3 

51 

45 

48 

36 

50 

55 

52 

53 

52 

44 

0 

LLANO   SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 

46 

50 

49 

68 

71 

75 

60 

60 

78 

79 

80 

84 

83 

MIN 

35 

14 

34 

22 

35 

34 

35 

13 

31 

28 

29 

31 

33 

34 

38 

43 

65 

50 

52 

32 

63 

45 

49 

S3 

65 

58 

56 

57 

58 

41 

5 

LUCERNE  VALLEY   1  S5w 

sJ 

73 

76 

82 

90 

7  1 

MIN 

62 

40 

39 

32 

37 

35 

42 

3S 

36 

32 

34 

33 

30 

33 

43 

48 

47 

48 

53 

53 

50 

47 

52 

56 

52 

52 

52 

54 

56 

43 

4 

MECCA   3  SE 

70 

70 

70 

66 

80 

87 

90 

93 

93 

97 

101 

100 

100 

00 

100 

104 

MIN 

55 

49 

M 

44 

43 

45 

50 

46 

42 

49 

50 

44 

42 

47 

52 

57 

59 

58 

60 

65 

61 

62 

60 

55 

59 

l60 

64 

53 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

42 

41 

65 

70 

72 

76 

76 

8  3 

84 

MIN 

42 

36 

35 

33 

36 

60 

39 

38 

31 

29 

31 

29 

33 

41 

4  5 

5  0 

49 

55 

59 

62 

60 

58 

59 

56 

55 

60 

65 

63 

46 

3 

MO JA VE 

63 

71 

67 

73 

81 

62 

87 

MIN 

40 

36 

34 

36 

42 

38 

39 

19 

33 

33 

33 

34 

38 

35 

52 

69 

58 

60 

53 

47 

50 

58 

51 

57 

55 

59 

60 

45 

0 

MOJAvE  2  ESE 

5 1 

54 

71 

69 

76 

82 

87 

87 

MIN 

44 

42 

35 

36 

41 

44 

43 

18 

J7 

36 

33 

35 

37 

34 

36 

52 

53 

48 

61 

60 

59 

47 

SO 

53 

69 

56 

55 

57 

57 

45 

9 

mounta in  pass 

43 

66 

72 

76 

76 

80 

79 

62 

86 

84 

MIN 

36 

37 

33 

32 

34 

36 

34 

14 

30 

28 

35 

29 

24 

28 

36 

38 

40 

44 

45 

62 

66 

43 

45 

66 

66 

SO 

50 

56 

54 

56 

39 

4 

NEEDlE  5  FAA  AIRPORT 

65 

7 1 

71 

80 

67 

90 

98 

9  7 

95 

90 

87 

90 

92 

97 

100 

MIN 

54 

51 

47 

46 

47 

48 

53 

4  9 

47 

49 

47 

44 

62 

45 

49 

" 

56 

64 

61 

62 

63 

67 

64 

65 

69 

67 

63 

60 

63 

66 

55 

4 

PALMDALE 

69 

5 1 

5 1 

71 

75 

75 

84 

86 

78 

6* 

86 

88 

89 

86 

88 

0 

MIN 

43 

39 

16 

38 

44 

*1 

40 

37 

38 

27 

22 

36 

37 

36 

37 

39 

»6 

69 

50 

49 

47 

45 

52 

51 

56 

56 

56 

56 

57 

43 

6 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

72 

74 

80 

86 

85 

86 

92 

69 

MIN 

39 

16 

18 

36 

42 

35 

14 

34 

36 

33 

30 

33 

31 

35 

36 

38 

43 

44 

45 

49 

49 

43 

39 

64 

69 

67 

53 

54 

51 

56 

41 

1 

PALM  SPR I NGS 

61 

7J 

84 

89 

95 

99 

104 

MIN 

50 

47 

50 

44 

44 

43 

32 

51 

45 

46 

61 

41 

43 

40 

57 

59 

64 

1Bt,o 

61 

60 

59 

66 

66 

63 

61 

67 

63 

53 

3 

PARKER  RESERVOIR 

63 

62 

75 

82 

88 

9 1 

98 

MIN 

54 

54 

52 

45 

47 

53 

57 

54 

31 

32 

41 

44 

45 

5  0 

53 

57 

60 

63 

64 

69 

72 

69 

66 

67 

69 

66 

66 

70 

72 

72 

56 

4 

RANDS8URG 

5 1 

4  9 

54 

69 

72 

74 

86 

7  1 

62 

91 

87 

86 

2 

MIN 

40 

37 

33 

32 

39 

37 

38 

19 

34 

31 

31 

13 

34 

36 

42 

48 

49 

30 

50 

55 

59 

52 

49 

62 

SI 

56 

58 

59 

59 

61 

44 

9 

SQUIRREL    INN  2 

38 

35 

1  b 

3  2 

34 

31 

50 

54 

52 

53 

59 

62 

65 

63 

68 

65 

66 

64 

66 

66 

69 

67 

5  0 

0 

MIN 

30 

29 

28 

26 

30 

28 

28 

26 

24 

26 

24 

23 

20 

34 

28 

'3 

40 

37 

43 

44 

48 

47 

35 

40 

62 

43 

47 

49 

SO 

32 

35 

2 

Thermal  f  a  a  airport 

96 

89 

93 

98 

99 

99 

99 

99 

103 

104 

MIN 

55 

51 

32 

48 

47 

50 

54 

50 

♦  5 

49 

49 

44 

44 

51 

*T 

6  0 

62 

39 

61 

60 

60 

72 

65 

64 

69 

67 

58 

61 

62 

73 

5b 

3 

TRONA 

6  2 

70 

77 

85 

93 

92 

85 

89 

88 

92 

95 

MIN 

42 

44 

44 

38 

41 

42 

45 

46 

36 

36 

25 

39 

40 

43 

44 

51 

52 

32 

35 

59 

60 

58 

51 

56 

57 

60 

59 

63 

60 

60 

48 

5 

TwfNTYMNt  PALWS 

MAX 

6  I 

5  fl 

5  fi 

66 

66 

6  3 

62 

58 

59 

6  3 

77 

83 

67 

9  3 

95 

93 

92 

69 

66 

88 

90 

92 

95 

97 

MIN 

49 

42 

44 

49 

19 

39 

47 

46 

39 

38 

31 

37 

35 

38 

42 

47 

** 

50 

3* 

58 

66 

59 

57 

58 

62 

57 

55 

57 

36 

62 

48 

5 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

4  H 

4  fl 

5  0 

<*8 

48 

46 

52 

58 

66 

70 

77 

80 

85 

82 

82 

66 

78 

78 

82 

84 

84 

8  3 

MIN 

32 

31 

30 

28 

32 

30 

32 

34 

28 

28 

23 

28 

27 

25 

35 

38 

40 

42 

36 

34 

36 

60 

42 

44 

45 

46 

64 

36 

1 

victorville  Pump  plant 

5  1 

5 1 

7  5 

81 

82 

85 

90 

MIN 

41 

39 

61 

36 

42 

4  0 

40 

42 

36 

34 

32 

34 

34 

35 

38 

39 

44 

46 

66 

69 

51 

47 

45 

65 

51 

49 

52 

52 

53 

52 

42 

8 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

36 

32 

32 

28 

27 

31 

29 

2  6 

20 

21 

23 

24 

29 

30 

32 

33 

34 

35 

36 

52 

52 

53 

44 

52 

5* 

52 

56 

53 

50 

49 

37 

6 

MIN 

24 

14 

6 

13 

16 

18 

16 

14 

3 

6 

8 

8 

12 

16 

20 

21 

20 

19 

20 

23 

36 

26 

20 

30 

26 

26 

30 

25 

23 

22 

18, 

7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

24 

24 

20 

24 

2? 

18 

16 

16 

14 

10 

10 

12 

10 

13 

20 

22 

24 

27 

30 

35 

33 

36 

32 

34 

36 

36 

38 

33 

34 

32 

24 

7 

MIN 

14 

12 

10 

6 

8 

a 

3 

5 

-  3 

.  5 

.  5 

•  3 

•  1 

3 

11 

13 

17 

17 

23 

21 

18 

20 

18 

20 

18 

20 

16 

16 

19 

24 

11 

5 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Day  of  month 


9      10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25    26     27     28     29    30  31 


NORTH  COAST 
DRAINAGE 


SACRAMENTO 
DRA I NAGE 


02 


ALTURA 5  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  wB  AIRPORT 

CANYON  0AM 

CHESTER 

COLFAX 

JESS  VALLEY 

MANZANITA  LAKE 

MC  CLOUD 

MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

PLACERVILLE 

OUINCY  RANGER  STATION 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

N        ft  ft 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  SSE 
FORT  BIDWELL 
MEYERS  *  SW 
MONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
W0ODF0RD5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ASH  MOUNTAIN 
CALAVERAS  BIG  TREES 
GLENNV I LLE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  1.0 

SN  ON  GNDj  T 

SNOWFALL  l.« 
SN  ON  GND  T 
WTR  EOUIV  2.5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 

SN  ON  GND1 

SNOWFALL 

SN  ON  GND1 

SNOWFALL  2.0 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  2.5 
SN  ON  GND  15 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND  T 

SNOWFALL  O.i 
SN  ON  GND  T 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  l.« 
SN  ON  GND  98 

SNOWFALL 

SN  ON  GNDl 

SNOWFALL  4.01 
SN  ON  GND  105 


SNOWFALL  1.0 
SN  ON  GND  1 


SNOWFALL  I  0.5 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND  37 


1.6 


A. 6  1.1 


1.9    1.5  1.6 


8.514.5 

9  22 
1.7  3.1 


4.011.0  1.0  2.0 


4.012.0 
2 


2.0  2.0  3.0 
10     12     14  15 


1.0  1.0 
1  1 


3 

1 

5.0 
5 

1 

10.0 
9 

4.0 

5 

4.0 

24 

4.0 

29 

1.0 

2 

I  T  I 
15  15 


1.0  2.4 

98  99 


0.5  4.311.0 

11 

1.2  4.6  1.6 
1  3 


3.1  0.6 

2  2 


3.0  5,5 
106  101 


1.0 
37     38  38 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.5 


12.0  4.0  2,0 
12      7  1 


1.0 
1 


6.0  1.0  4.016.811.4  1.8  1.2 

96  101     98  102  119  1221  120:  119  112 

4.514.0  5.0 

4     18     21     16  12 

1.0  3.0  2.510.012.5  8.5  4,012.5  7.0 
104  106  108   115  121   124  123  129  129 


1.0 
1 


38  - 


4.0 


0.2 

T 


t  :  i.o 

T 


•  6.0 
41 


T  1.0|  0.5 
T        1  1 


0.8  4.6 

T 


2  4 
T 


2.0  6.0  2.0  T 

43     49      51  46 


7.016.0 
23 


9.017.0 
19 


14.2 

120 


101 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Station 


Day  of  month 


GRANT  GROVE 
HETCM  HETCHY 
HUNTINGTON  LAKE 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 
TEHACHAP I 

YOSEMI TE  NATIONAL  PARK 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  SEAR  LAKE  DAM 
CUYAMACA 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  338  B 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
SAND9ERG  wB 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


07 


BISHOP  WB  AIRPORT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
HAIWEE 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
MITCHELL  CAVERNS 
SOUIRREL   INN  2 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


.0  '•.016.020 

-6     SO1    til  78 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


12.0 
»8 


SNOWFALL 
SN  ON  GND! 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL     1.0  1.0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


6.0 

50 


'.015.0 

53  65. 


8.017.0 
68  60 


5.0  1.012.0  5.023,0 
5       6     18     231  46 


7.0  5.0 
6  12 


5.5 
3*  26 


SNOWFALL 
SN  ON  GNDj     1*  15 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  12.020.0 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


-  17.0 
6  18 


12  20 
"e  _7 


II  T  1 
12     111  9 


T  6     12  15 

2.024.0136.0  6.0 


17  2*1  22  - 
2.0 


SNOWFALL  2.0  3.0 
SN  ON  GND  - 


Ul  IT  15  14  14  27  30i  37 
5.91  1  =  5     T  i  0.3  2.0  6.0!  5.0 


43  43 
T  0.2 


SNOWFALL  '.4  3.3110.5  l.l 
SN  ON  GND      1       1       1  t 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


0.5 
T 


SNOWFALL  15.0  1.7  8.3 
SN  ON  GND     16!    16  24 


5.1  1.5  0.3 
3 


T  0.3 
24  22 


SNOWFALL  110.0  1.0  3.0  1,0  0.5 

SN  ON  GNDl     lOl     11     12     13  13 

SNOWFALL     5.0  2.0  4.012.0  2.0 

SN  ON  GND'    38     40     *4j    5a|  58 


1.3 


0.912.0  6.5  5.5 
20     35     44  49 


0.512,0  2.0 
12     12     12     24  26 


2.0  1.0  3.0  1.0 
58     60     61     64  65 


3.0 
3 


9.5  2.5 

55,  56 


1.0  8.0!  3.0  1.0 
27     351    38  38 


1.0!  2.0  3.01  2.0 
661    68'    71  73 


T 

» 

48 


Sc©  Roierence  Notes  Following  Suiion  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  ► 

H  < 

»      #  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

DUTT0N5  LANDING 

EVAP 

* 

.01 

.13 

.16 

.18 

.14 

.15 

.08 

."6 

.04 

.12 

.11 

.15 

.09 

.10 

•  1 1 

.04 

.oc 

.13 

.05 

.19 

.18 

.18 

.23 

.20 

.28 

.23 

.12 

.17 

3.68 

MIND 

55 

141 

40 

85 

ft 

258 

102 

130 

16  I 

147 

121 

43 

49 

55 

121 

13" 

73 

17 

21 

45 

55 

100 

55 

44 

22 

29 

26 

57 

45 

48 

2284 

MAX 

53 

73 

62 

72 

64 

59 

3« 

7! 

64 

62 

78 

11 

81 

8  1 

85 

88 

91 

95 

88 

75 

78 

71.9 

M  I N 

46 

45 

44 

46 

41 

44 

39 

40 

44 

40 

39 

43 

46 

49 

48 

48 

46 

50 

55 

56 

90 

49 

50 

51 

52 

59 

96 

91 

50 

48.0 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

.03 

.06 

.11 

.08 

.03 

.11 

.11 

.09 

.07 

.03 

.10 

.12 

.08 

.13 

.06 

.  1  ! 

.  1  C 

.03 

.14 

.13 

.OS 

.11 

.12 

.11 

.10 

.10 

•  10 

.06 

.06 

.09 

2.66 

WIND 

41 

27 

28 

40 

34 

27 

109 

50 

51 

57 

67 

42 

26 

94 

84 

61 

36 

97 

77 

54 

5! 

32 

23 

26 

23 

25 

17 

27 

35 

26 

1370 

MAX 

60 

65 

68 

7  5 

55 

70 

67 

65 

61 

53 

70 

70 

7C 

67 

62 

IS 

61 

65 

75 

75 
55 

74 

75 

74 

77 

71 

80 

60 

63 

62 

71 

MIN 

48 

43 

41 

4  9 

45 

43 

42 

42 

45 

42 

43 

49 

50 

-8 

46 

52 

51 

54 

50 

53 

50 

55 

53 

58 

54 

90 

45 

48.4 

LAKE  PILLSPURY  NO 

2 

EVAP 

.02 

.06 

.15 

•  I  4 

■  14 

.08 

.04 

•  03 

.DC 

•  04 

•  13 

•  15 

.05 

.01 

.01 

.0! 

.02 

•  00 

.01 

•  06 

.08 

.  17 

•  20 

•  19 

.23 

.26 

•  25 

.29 

.24,  .25 

3.39 

WIND 

26 

28 

26 

34 

49 

31 

22 

22 

12 

15 

25 

29 

13 

14 

38 

43 

1C 

5 

ie 

14 

23 

39 

32 

28 

26 

29 

26 

27 

32  38 

774 

MAX 

59 

59!  70 

75 

64  62 

58 

51 

51 

56 

70 

76 

73 

70 

53 

7C 

61 

57 

7t 

70 

7C 

77 

81 

84 

86 

88 

86 

87 

85 

81 

70.4 

MIN 

44 

43 

42 

45 

50  45 

40 

41 

40 

40 

40 

43 

45 

46 

45 

41 

45 

50 

54 

57 

53 

47 

51 

51 

54 

56 

58 

58 

57 

52 

47.9 

TRINITY   DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.01 

.03 

.01 

.10 

.15 

.01 

.03 

.01 

.01 

'tl 

.07 

.12 

.15 

.01 

•  01 

.01 

.06 

.05 

.01 

.06 

.04 

.11 

I! 

.15 

'11 

.23 

.18 

.22 

.23 

2.66 

WIND 

18 

31 

34 

40 

3  7     2  5 

26 

45 

33 

29 

32 

51 

72 

47 

73 

4C 

3? 

53 

2 1 

36 

22 

37 

38 

30 

43 

29 

40 

41 

1139 

TULELAKE 

EVAP 

.02 

.04 

.13 

.18 

.16 

.03 

.10 

.07 

,08 

.05 

.10 

.20 

.23 

•  1* 

.12 

.11 

.11 

.08 

.1! 

.19 

.23 

.17 

.20 

.23 

.23 

.29 

.26 

.28 

.30 

.30 

4.76 

•      *  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

9ERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.05 

.23 

.11 

.20 

.19 

•  2  C 

•  02 

.15 

.14 

.22 

•  08 

.06 

.03 

.01 

.09 

■  0  3 

•  1 1 

.  1  3 

.21 

.20 

•  15 

.  37 

.  30 

.11 

.23 

.30 

4.48 

WIND 

59 

90 

37 

'» 

90 

75 

58 

135 

L1C 

103 

61 

80 

62 

59 

no 

IOC 

4C 

12 

ie 

35 

31 

30 

24 

19 

21 

40 

30 

12 

38 

34 

1634 

MAX 

67 

75 

64 

75 

78 

60 

65 

52 

50 

54 

67 

71 

81 

56 

56 

51 

7; 

66 

62 

81 

71 

84 

66 

"8 

93 

92 

96 

92 

90  90 

73.1 

MIN 

49 

47 

45 

46 

50 

46 

42 

44 

44 

41 

42 

45 

51 

49 

50 

90 

49 

5* 

58 

56 

92 

54 

56 

60 

60 

61 

63 

61 

57 

51.0 

CHICO  EXPERIMENT  ST A ( A ) 

EVAP 

.09 

.14 

* 

.37 

.11 

•  12 

.11 

_ 

.19 

.10 

•  04 

.02!  .14 

ft 

.  2  2 

•  <> 
.19 

.03 

I, 

ft 

.68 

.21 

•  29 

.27 

.29 

4  .  48B 

WIND 

47 

102 

ft 

ft 

173 

99 

77 

87 

158 

I 

ft 

96 

75 

52 

76 

114 

ft 

17 1 

76 

23 

# 

ft 

no 

25 

65 

64 

66 

1626 

DAVIS  1  WSW 

EVAP 

.  10 

.19 

.13 

.21 

.26 

•  14 

.19 

•  14 

.OS 

•  08 

•  05 

•  11 

•  14 

•  05 

.09 

.02 

.  IS 

.04 

.  0  3 

•  17 

.06 

•  21 

•  22 

.24 

•  39 

•  53 

•  40 

•  27 

.29 

.31 

5.34 

WINO 

86 

121 

67 

84 

158 

128 

88 

200 

208 

126 

62 

50 

112 

53 

96 

135 

35 

6C 

77 

71 

61 

49 

48 

124 

186 

99 

7* 

98 

92 

2908 

MAX 

66 

73 

63 

74 

76 

60 

67 

61 

53 

52 

52 

69 

75 

54 

62 

5S 

75 

67 

66 

!? 

70 

84 

81 

85 

84 

63 

66 

90 

66 

83 

71.2 

MIN 

51 

44 

45 

47 

47 

45 

39 

44 

45 

41 

42 

46 

50 

50 

49 

91 

49 

50 

^  ( 

56 

5] 

5 1 

5  8 

51 

51 

60 

51 

93 

93 

50.2 

FCLSOM  DAM 

EVAP 

.05 

.14 

.05 

.15 

•  15 

•  06 

.11 

.14 

.00 

.00 

,00 

.09 

.10 

.07 

l» 

.oc 

.08 

.06 

.06 

.19 

.06 

.14 

•  15 

.22 

.24 

.30 

.30 

•  27 

•  27 

.26 

3.85 

WIND 

38 

76 

49 

38 

103 

91 

96 

151 

219 

123 

35 

30 

78 

44 

*90 

113 

34 

33 

29 

39 

31 

32 

33 

38 

45 

69 

55 

40 

56 

*1 

1949 

LAKESHORE 

EVAP 

.01 

,03 

.13 

.14 

•  09 

.03 

.03 

.10 

.18 

•  00 

. 

- 

.12 

.08 

.  1 2 

•  17 

•  1 7 

.24 

•  24 

„ 

.19 

•  22 

.17 

.30 

. 

WIND 

21 

8 

22 

43 

34 

18 

24 

4 

2 

14 

31 

41 

28 

24 

53 

H 

24 

3 

» 

33 

21 

19 

17 

34 

25 

'ii 

14 

19 

19 

39 

669 

MONT ICELLO  DAM 

EVAP 

.01 

•  IS 

.02 

.11 

.23 

.10 

.13 

•  11 

.02 

.00 

•  10 

•  13 

.  17 

.05 

.05 

.01 

.10 

.04 

.  C  2 

•  15 

.07 

•  19 

18 
•  1 8 

.17 

•  23 

,0 

.26 

•  16 

.23 

.24 

3.79 

WIND 

25 

41 

11 

15 

5  J 

35 

29 

59 

49 

52 

26 

38 

33 

16 

41 

4! 

10 

14 

25 

17 

24 

18 

17 

17 

•n 

20 

13 

17 

21 

826 

MAX 

6j 

7  \ 

62 

76 

80 

62 

69 

56 

53 

55 

67 

68 

79 

56 

60 

63 

75 

66 

63 

83 

72 

86 

84 

89 

93 

93 

91 

90 

90 

88 

73.6 

MIN 

49 

46 

44 

47 

48 

46 

41 

42 

43 

40 

42 

46 

5  1 

49 

49 

50 

44 

5C 

55 

57 

57 

5] 

52 

54 

5] 

56 

5t 

6C 

58 

55 

49.6 

PLACERVILLE   I FG 

EVAP 

.06 

.07 

ft 

ft 

.  17 

.01 

.00 

.03 

.01 

- 

- 

- 

- 

.03 

.09 

.20 

• 

ft 

•  10 

.12 

.08 

.06 

.17 

ft 

ft 

.70 

.18 

.23 

.15 

ft 

2. 868 

WIND 

14 

12 

ft 

ft 

68 

14 

26 

31 

78 

ft 

» 

45 

10 

27 

34 

49 

* 

71 

24 

23 

33 

3 1 

* 

* 

110 

21 

24 

15 

30 

794 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.00 

.00 

.01 

.22 

.17 

.00 

.02 

.02 

.02 

.00 

.03 

.17 

.07 

.09 

.06 

• 

.15 

.09 

.00 

.05 

.11 

.21 

.22 

.28 

.25 

.30 

.20 

.30 

.20 

3.4TB 

WIND 

40 

59 

51 

74 

80 

43 

35 

52 

51 

34 

41 

68 

60 

59 

36 

71 

55 

42 

26 

52 

37 

35 

63 

59 

72 

67 

64 

46 

46 

35 

1553 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

,00 

•  01 

.  05 

ft 

.44 

.03 

.02 

.03 

.00 

.00 

.21 

.18 

.00 

.00 

.02 

•  Of 

- 

.02 

.01 

.10 

.18 

.21 

ft 

.54 

.26 

ft 

.40 

.13 

3.15B 

WIND 

» 

( 

20 

ft 

87 

19 

18 

IS 

32 

« 

122 

47 

e 

4 

36 

9 

ft 

6 

4 

5 

7 

21 

58 

• 

75 

60 

ft 

36 

1* 

774 

NHISKEYTOwN  RES 

(A) 

EVAP 

.01 

.02 

,06 

.19 

•  08 

•  01 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.20 

.12 

.03 

.00 

.00 

.15 

.00 

.00 

.06 

.08 

.10 

.15 

.30 

.24 

.23 

.27 

.19 

.29 

.26 

3,07 

WIND 

17 

22 

15 

45 

2 1 

23 

24 

16 

17 

43 

65 

51 

ft 

67 

44 

25 

" 

12 

13 

25 

52 

28 

62 

38 

26 

22 

14 

30 

30 

923 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN 

0} 

Fleming  fish  and  game 

EVAP 

.16 

•  13 

.14 

.13 

•  15 

•  13 

.12 

.07 

.11 

.00 

.00 

.11 

.06 

.14 

.23 

.22 

.10 

.10 

.14 

.28 

.18 

.24 

.15 

.27 

.29 

.30 

.20 

.21 

.26 

.36 

4,94 

WIND 

83 

56 

69 

47 

75 

66 

68 

47 

98 

29 

81 

88 

33 

57 

88 

ft 

ft 

135 

185 

93 

59 

56 

37 

54 

54 

49 

27 

31 

70 

ai 

1916 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURLINGAME 

EVAP 

.15 

.04 

.15 

.08 

.10 

.06 

ft 

» 

ft 

• 

.15 

.15 

.15 

.05 

.12 

.05 

.15 

.01 

.12 

.05 

.09 

.12 

.30 

.15 

.18 

.26 

.18 

.30 

.20 

.15 

3.51 

WIND 

2; 

10 

12 

16 

^| 

39 

28 

75 

70 

21 

11 

25 

20 

91 

30 

11 

e 

9 

22 

20 

10 

12 

30 

22 

0 

26 

37 

32 

17 

759 

MAX 

74 

74 

74 

72 

li 

f 

73 

78 

75 

70 

76 

84 

84 

71 

65 

76 

78 

80 

77 

77 

82 

82 

84 

90 

92 

93 

95 

88 

80 

79 

76.9 

MIN 

48 

50 

56 

50 

5C 

5 1 

46 

44 

46 

43 

43 

49 

51 

51 

51 

55 

50 

55 

58 

59 

57 

53 

61 

51 

56 

60 

60 

59 

57 

93 

52.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.16 

.11 

.00 

.20 

.09 

.09 

.01 

- 

- 

' 

.14 

.15 

.11 

.11 

.07 

.20 

.16 

.15 

.18 

.19 

.22 

.24 

.20 

.23 

.28 

.30 

.25 

.34 

.30 

.26 

5.27B 

'JEwARK 

(F) 

EVAP 

•  12 

.21 

« 

ft 

.47 

.17 

.20 

.  19 

.11 

ft 

ft 

.28 

.20 

.1* 

.20 

.08 

• 

ft 

.40 

.18 

.02 

.21 

.24 

« 

» 

.83 

.34 

.38 

.21 

.23 

5.41 

WIND 

99 

164 

ft 

ft 

359 

143 

166 

246 

218 

ft 

ft 

551 

99 

124 

203 

164 

ft 

2  21 

92 

145 

315 

89 

116 

96 

113 

3976 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.08 

.11 

.09 

.  19 

.14 

.15 

.13 

.06 

.01 

.09 

.16 

•  18 

.04 

.17 

.15 

.01 

22 

.03 

.10 

.15 

.02 

.29 

.20 

.30 

.29 

.36 

.30 

.32 

.24 

.28 

4.86 

CAMP  PARDEE 

(C) 

EVAP 

.05 

.02 

.03 

.07 

.12 

.03 

.05 

.11 

.04 

.01 

.04 

.07 

.06 

.07 

.11 

.15 

.08 

.10 

•  14 

.19 

.20 

3.00 

WIND 

22 

21 

10 

24 

32 

12 

16 

55 

54 

56 

18 

18 

25 

22 

31 

36 

1  1 

14 

'  14 

16 

*24 

"l2 

*13 

*13 

'l8 

*20 

'l4 

*12 

8 

11 

692 

KRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.22 

.05 

.15 

.18 

.03 

.01 

•  12 

.05 

.08 

.07 

.06 

.  13 

.11 

.23 

.22 

•» 

*  1*1 

•  2  1 

•  22 

.  1  7 

•  1 6 

3! 

.26 

.32 

.30 

5.22 

WIND 

65 

65 

52 

100 

66 

30 

15 

70 

130 

105 

54 

25 

84 

51 

57 

61 

31 

27 

17 

26 

40 

71 

*25 

27 

*26 

*2l 

*31 

24 

23 

1463 

MAX 

61 

68 

61 

67 

70 

52 

58 

59 

49 

50 

51 

53 

62 

68 

76 

60 

72 

75 

83 

90 

85 

79 

78 

85 

89 

90 

93 

94 

91 

94 

72.8 

MIN 

46 

46 

47 

46 

48 

48 

47 

46 

43 

41 

42 

42 

42 

45 

46 

48 

52 

52 

57 

58 

58 

57 

63 

63 

61 

50.7 

Kf.TTLEMAN  CITY   1  SSW(D) 

EVAP 

.11 

.15 

.12 

•  16 

» 

.30 

•  01 

,26 

.  05 

ft 

.30 

•  15 

.23 

•  18 

.31 

.26 

.35 

ft 

• 

.76 

.31 

.26 

.42 

.26 

.39 

.35 

.39 

.69 

.94 

.51 

7.82 

WIND 

56 

94 

112 

124 

112 

65 

38 

150 

99 

1 29 

82 

60 

136 

75 

117 

75 

106 

75 

60 

67 

104 

119 

107 

66 

101 

107 

85 

89 

89 

189 

2688 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.06 

ft 

.13 

.13 

.12 

.06 

.03 

.09 

.05 

.27 

.06 

.14 

.19 

.06 

•  11 

.09 

•  17 

.06 

.  04 

*18 

.14 

.21 

.17 

.18 

.21 

.20 

3.718 

WIN 

2 1 

10 

10 

26 

30 

12 

13 

54 

57 

11 

75 

1  9 

24 

13 

29 

26 

9 

10 

3 

7 

11 

7 

12 

11 

5 

3 

4 

6 

5 

526 

LODI 

EVAP 

.16 

.09 

.13 

.19 

.10 

.09 

•  1 6 

.14 

•  13 

•  06 

,08 

•  1 7 

.  08 

•  1 1 

.18 

.10 

•  20 

.  1  3 

.09 

.06 

.23 

.26 

.27 

.23 

.31 

.28 

.29 

.26 

.32 

.35 

5.29 

WIND 

1  6 

9C 

47 

100 

60 

55 

71 

164 

150 

106 

89 

63 

81 

62 

94 

36 

38 

44 

24 

52 

56 

93 

50 

66 

72 

55 

27 

36 

37 

76 

2012 

MAX 

70 

61 

73 

71 

57 

60 

67 

52 

51 

58 

67 

67 

56 

63 

64 

77 

66 

7  1 

fi  4 

66 

79 

79 

89 

82 

77 

71.0 

MIN 

49 

40 

40 

45 

49 

48 

*  1 

45 

44 

41 

40 

46 

49 

50 

51 

56 

55 

53 

59 

58 

57 

52 

51 

54 

55 

56 

64 

60 

58 

55 

90.7 

MANTECA 

EVAP 

.10 

.13 

.07 

.09 

.07 

.14 

.15 

.15 

.14 

.09 

.20 

.03 

.18 

.25 

.27 

.30 

.37 

.27 

.30 

.29 

.30 

WIND 

90 

137 

94 

34 

54 

37 

64 

66 

49 

43 

24 

50 

49 

70 

'0 

65 

70 

83 

41 

39 

48 

54 

MAX 

64 

51 

62 

67 

65 

67 

70 

71 

67 

7  5 

84 

65 

75 

78 

79 

84 

85 

88 

92 

86 

87 

73.9 

MIN 

45 

42 

ti 

44 

47 

50 

51 

52 

48 

49 

54 

5  8 

56 

51 

50 

55 

55 

57 

57 

61 

58 

53 

91.6 

OAKDALF   WOODWARD   DAM  (8) 

EVAP 

.11 

.01 

.17 

.13 

.06 

.05 

.10 

.05 

.01 

.06 

.09 

.13 

.10 

.17 

.21 

.13 

.13 

.21 

.09 

.05 

.08 

.31 

.20 

.15 

.26 

.18 

.24 

.23 

.25 

4.10B 

WIND 

126 

14 

6 

119 

87 

55 

24 

334 

380 

158 

91 

110 

1  76 

123 

1*9 

139 

19 

39 

20 

32 

46 

37 

56 

58 

7* 

70 

15 

18 

27 

17 

2639 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Day  Oi  Month 


aiauon 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

SALT  SPGS  POWER  HOUSE (C 

1EVAP 

04 

08 

07 

02 

00 

00 

.01 

00 

00 

* 

03 

00 

04 

14 

* 

•  04 

.  0  3 

09 

•  05 

•  03 

.17 

.20 

27 
.Z7 

34 

2? 

20 

18 

2 

5AN  LUIS  13AM 

EVAP 

•  1* 

.12 

.00 

.19 

.25 

.19 

.24 

.13 

.12 

.08 

.10 

.08 

.17 

.05 

.20 

.15 

.1; 

.15 

.15 

.26 

.19 

.21 

.30 

.30 

.33 

.48 

.36 

.46 

.36 

.45 

6.36 

WIND 

135 

124 

1 1 1 

■2 

62 

106 

MAX 

69 

66 

58 

78 

71 

62 

62 

62 

60 

56 

59 

61 

64 

63 

67 

69 

70 

73 

78 

87 

75 

78 

77 

83 

83 

84 

89 

93 

87 

89 

72.4 

MIN 

50 

46 

4  T 

4  8 

46 

47 

43 

45 

45 

46 

50 

5C 

5; 

56 

56 

42 

51 

49 

5] 

57 

57 

58 

58 

53 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

EVAP 

1  ; 

•  07 

•  09 

•  07 

WIND 

20 

25 

15 

*3; 

45 

35 

MAX 

74 

67 

77 

75 

70 

63 

- 

MIN 

s^ 

46 

45 

4£ 

50 

49 

TRACY   PUMPING   PLANT  (A) 

EVAP 

•  1 2 

•  03 

.12 

•  34 

08 

.  3C 

09 

.05 

•  18 

,05 

•  11 

•  13 

20 

2C 

02 

29 

42 

44 

42 

.41 

46 

a  5  8 

6.72 

WIND 

84 

87 

89 

212 

243 

118 

156 

113 

131 

247 

63 

98 

60 

79 

112 

*90 

4( 

*42 

*8< 

68 

197 

147 

124 

1 1-4 

'ae 

*59 

140 

156 

264 

3686 

... 

SUUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT   PUMPING  PT  (A) 

EVAP 

.00 

.07 

.05 

- 

- 

- 

.07 

.11 

.20 

- 

" 

. 

.12 

.16 

.24 

.15 

.20 

.25 

.20 

.30 

•  2C 

.22 

.30 

.18 

.4C 

.30 

.30 

.30 

.60 

6.13B 

WIND 

ft 

J* 

10 

30 

30 

1  C 

1C 

1( 

: 
■ 

41 

46 

47 

■ 

" 

- 

5^ 

8t 

of 

of 

OA 

«*; 

90 

71.5 

MIN 

44 

4^ 

* 

3, 

r 

44 

38 

38 

38 

39 

40 

43 

41 

4J 

45 

4* 

46 

46 

46 

46 

49 

49 

49 
* 

53 

43.5 

CACHUMA   DAM  (B! 

EVAP 

.16 

.02 

.06 

.04 

.00 

.09 

.02 

.41 

.03 

.04 

.04 

.12 

.03 

.13 

.15 

.18 

.22 

.18 

.23 

.23 

.15 

.23 

.22 

.22 

.28 

.27 

.27 

.27 

.28 

.28 

4.85 

WIND 

59 

60 

6  1 

j( 

59 

39 

77 

42 

43 

MAX 

65 

55 

52 

53 

52 

60 

53 

66 

47 

48 

52 

61 

46 

65 

70 

75 

77 

75 

80 

84 

81 

82 

77 

82 

84 

85 

88 

85 

86 

87 

69.2 

MIN 

45 

42 

43 

44 

44 

47 

44 

40 

39 

40 

43 

42 

42 

42 

43 

45 

5C 

47 

52 

54 

54 

55 

50 

50 

53 

55 

57 

5* 

53 

56 

47,5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

20 

.11 

1  4 

07 

* 

24 

1  8 

0 

.22 

_ 

.65 

.24 

.26 

.19 

•  19 

m 

•  4C 

. 

.22 

•  1 9 

a  20 

.  - 

WIND 

121 

10 

*69 

*  89 

112 

257 

■  ^£ 

90 

*  84 

86 

312 

91 

l77 

92 

117 

*81 

3238 

MAX 

6C 

74 

67 

6e 

59 

7C 

« 

73 

62 

67 

266 

67 

64 

73 

74 

74 

[ 

- 

78 

b; 

82 

78 

- 

l82 

81 

80 

80 

81 

77 

72.4 

MIN 

44 

46 

5  j 

54 

57 

RIVERSIDE  EXP  STA  (B) 

EVAP 

•  08 

.14 

.16 

•  2C 

'11 

.39 

.46 

WIND 

57 

60 

35 

33 

14 

31 

*23 

*68 

83 

49 

°58 

38 

*3l 

23 

23 

*2I 

47 

30 

2< 

*26 

*2l 

*38 

*5! 

66 

50 

*44 

*42 

43 

1210 

TwITCHELL  DAM 

EVAP 

.11 

.05 

* 

.02 

•  01 

* 

* 

.22 

.  07 

•  09 

•  07 

.07 

.12 

.20 

•  20 

.  1  5 

•  20 

•  25 

.  2C 

.  33 

* 

•  75 

.34 

.  30 

•  25 

.25 

•  25 

5.21B 

WIND 

14 

18 

MAX 

7C 

63 

53 

6 1 

65 

65 

66 

76 

7B 

MIN 

48 

46 

45 

49 

49 

49 

48 

43 

45 

43 

39 

45 

47 

43 

41 

47 

5C 

4! 

56 

54 

52 

56 

52 

56 

58 

53 

55 

53 

54 

49.1 

... 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.19 

.43 

.14 

* 

* 

.46 

.30 

.54 

.32 

.27 

.34 

.19 

.22 

.27 

.43 

.39 

.30 

.44 

.43 

.47 

.54 

.83 

.67 

.55 

.75 

.82 

.57 

.61 

.67 

•  73 

12.87 

WIND 

69 

185 

35 

^  7? 

114 

58 

43 

2  j 

24 

2] 

43C 

756 

122 

114 

68 

o£ 

MAX 

70 

73 

7 1 

72 

7? 

70 

70 

In 

A  3 

R4 

8! 

88 

93 

93 

oi 

101 

103 

95 

9 1 

95 

MIN 

53 

53 

52 

54 

53 

44 

47 

59 

5q 

5< 

6C 

6. 

66 

5q 

62 

64 

64 

67 

67 

579 

INDIO  ij  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.17 

.14 

.14 

.11 

.10 

.19 

.13 

.20 

.13 

.25 

.24 

.13 

.20 

.23 

.27 

.21 

.57 

.40 

.30 

.35 

.38 

.34 

.41 

.39 

.45 

.39 

.39 

.33 

.35 

.4^ 

8.18 

WIND 

37 

5 

28 

10 

1 

21 

18 

39 

20 

41 

35 

20 

13 

22 

34 

24 

32 

40 

17 

10 

« 

41 

58 

19 

20 

21 

16 

1* 

16 

22 

694 

MAX 

36 

74 

78 

70 

78 

36 

75 

80 

74 

81 

79 

73 

82 

88 

90 

93 

96 

96 

98 

100 

103 

99 

97 

98 

100 

100 

100 

99 

99 

101 

89.1 

MIN 

57 

55 

57 

51 

53 

54 

56 

56 

49 

51 

51 

48 

51 

54 

57 

60 

63 

62 

65 

67 

65 

64 

62 

67 

65 

65 

66 

66 

66 

65 

58.9 

.MOJAVE 

EVAP 

.35 

.39 

.38 

.47 

.50 

WIND 

82 

68 

112 

87 

131 

94 

101 

91 

91 

218 

149 

91 

68 

44 

41 

185 

179 

* 

308 

49 

108 

246 

J67 

236 

280 

172 

140 

68 

118 

168 

3992 

MAX 

89 

87 

87 

84 

MIN 

56 

56 

55 

55 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


S««  reference  notes  following  Station  Indei. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 


CALIFORNIA 
APRIL  1965 


Station 

Time 

Day  oi  month 

age 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BRAWLEY   2  SW 

4  INCHES 

8  AM 

68 

67 

65 

61 

61 

65 

65 

64 

63 

63 

61 

61 

61 

65 

66 

68 

70 

71 

72 

75 

75 

77 

76 

75 

77 

76 

76 

78 

78 

80 

69.: 

MAX 
MIN 

84 
67 

78 
66 

77 
64 

72 
58 

71 
57 

76 
59 

77 
63 

76 
62 

76 
61 

74 

60 

73 
58 

71 

59 

75 
5  6 

80 
63 

82 
63 

84 
65 

88 
68 

89 
68 

90 
70 

90 
71 

93 
71 

92 
75 

94 
74 

92 
73 

92 
75 

93 
74 

94 
74 

94 
75 

95 
75 

96 
77 

83.' 

8  INCHES 

8  AM 

70 

69 

68 

66 

65 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

6  5 

67 

68 

69 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

81 

71  . £ 

MAX 
MIN 

74 

69 

72 
69 

72 
67 

69 
65 

69 
65 

68 
64 

68 
64 

70 
66 

72 
67 

73 
68 

75 

69 

76 
71 

77 
72 

79 
74 

80 
75 

81 

76 

62 
77 

82 
76 

81 
77 

82 
77 

83 
78 

83 
78 

84 
79 

85 
60 

61  .  t 
57.' 

12  INCHES 

8  AM 

71 

70 

70 

68 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

68 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

77 

77 

78 

78 

76 

79 

79 

79 

80 

81 

72.! 

20  INCHES 

8  AM 

70 

70 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

68 

68 

69 

70 

71 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

77 

77 

71. C 

39  INCHES 

8  AM 

68 

68 

68 

69 

68 

69 

68 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

73 

69.: 

79  INCHES 

8  AM 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71.: 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

62 
54 

69 
52 

64 
51 

71 
64 

73 
56 

64 
53 

69 
51 

63 
51 

54 
48 

51 
46 

51 

46 

61 
48 

66 
54 

54 
52 

57 
53 

56 
53 

66 
52 

63 
55 

63 
58 

71 

59 

67 
59 

76 
57 

77 
58 

81 
63 

82 
65 

83 
67 

66 
66 

88 
69 

87 

66 

86 
66 

68.' 
56.1 

-  HOLTVILLE  S1LTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  8:00  A.   M.      READINGS  AT  8:00  A.   M .   ARE   FROM  MERCURY-IN-GLASS  THERMOMETERS . 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.   M . 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relat 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM      10  AM       4  PM 

riME 

10  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

100-199 

200 
and  over 

Total 

BAKERSF  IELD  WB  AIRPORT 

36 

1.7 

8.0 

23++ 

27 

9+ 

71 

52 

43 

61 

2 

5 

3 

1 

0 

0 

11 

6.0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

33 

26 

3 

4 

1 

0 

0 

0 

8 

6.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

32++ 

18 

16 

71 

1 

4 

6 

4 

3 

0 

18 

7.6 

BURBANK  WB  AIRPORT 

16 

3.4 

7.4 

22++ 

13 

8+ 

83 

55 

52 

72 

1 

3 

3 

2 

3 

0 

12 

5.8 

EUREKA  WB  CITY 

35 

NWt 

11 

3 

4 

5 

4 

1 

0 

17 

41 

8.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

05 

0.5 

8.2 

26 

NW 

20 

85 

59 

48 

73 

4 

3 

4 

1 

0 

0 

12 

73 

7.0 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

23 

2.2 

8.0 

2  9++ 

26 

10 

82 

63 

57 

75 

2 

2 

2 

3 

2 

0 

11 

5.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

3.3 

9.3 

39SS 

S 

1 

83 

66 

66 

78 

2 

1 

3 

4 

1 

0 

11 

6.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

31 

W 

10 

0 

1 

4 

2 

2 

0 

9 

52 

5.1 

MOUNT   SHASTA   WB  CITY 

74 

0 

3 

12 

2 

1 

1 

19 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

25 

5.3 

10.2 

32++ 

29 

9 

79 

74 

68 

76 

6 

4 

5 

1 

0 

0 

16 

7.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

3.8 

10.6 

42 

S 

15 

77 

64 

53 

72 

3 

9 

3 

2 

1 

0 

16 

52 

7.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

19 

4.1 

8.3 

27 

SE 

8 

87 

69 

57 

82 

3 

4 

7 

1 

0 

0 

15 

67 

7.4 

SANDBERG  WB 

59 

2 

2 

3 

2 

1 

0 

10 

6.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

26 

2.3 

8.0 

33 

S 

8 

87 

62 

65 

80 

0 

4 

4 

2 

1 

0 

11 

66 

5.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

27 

6.4 

11.4 

37 

w 

9 

86 

74 

69 

80 

5 

5 

4 

3 

0 

0 

17 

7.1 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

38 

w* 

9 

1 

6 

4 

2 

0 

0 

13 

54 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

2 

2 

4 

3 

1 

0 

12 

5.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

68 

66 

1 

5 

5 

1 

1 

0 

13 

6.4 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

26 

2.4 

8.8 

28++ 

15 

8 

86 

66 

53 

77 

4 

6 

6 

1 

0 

0 

17 

7.5 

See  reference  notes  following  Station  Index 


STATION  INDEX 


ACTON  EsCONDI  FC2616E 
AOELANTO 

A01N  BANGER  STAIION 
ALAMO   1  N 
ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 
AH  BOY 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  FIBREflOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL   AN AHE I M  NO  1 

ATLAS  RO»D 

AT WELL 

AuBERRy  1  NNE 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A v I L A  BEACH 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
BADGER 

BADGER  PASS 
BAKER 

Baker  9  nnw 

bakersf i  eld  wb  airport 
balch  power  house 
ball  mountain  lookout 
8apnes0n  park 
barrett  dam 

BAR STOW 

barton  flat 

bates  r10ge 
bear1rap  meadow 
beaumont 

beaumont  pumping  plant 
beaumont  1  e 

BEEHIvE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BENTON  INSPECTION  ST  A 


BERflYESSA  LAKE 
BESWICK   7  S 
81EBER 

big  bar  sanger  staiion 

big  bear  lake 

big  bear  lake  dam 

big  bend  ranger  st a 

big  dalton  dam  fc223be 

big  pine  creek 

big  pines  park  fc  8  38 

big  sur  state  park 
big  tjjunga  dam  fc46de 
birmingham  gen  hosp 
bishop  creek  intake  2 
bishop  wb  airport 
bishop  union  carbide 
black  mountain  2  sw 
blacks  mountain 
blackwells  corner 
blue  canyon  mb  airport 

Blue  CREEk  mtn  lo 
blue  lake  redwood  cr 

BLYTHE 

6LYTHE    7  W 

BLYlHE  F A A  AIRPORT 

BOCA 

BODIE 

80NITA 

MNTNC  STA 


BORREGO  DESERT  PARK 

aORREGO  SPRINGS  3  NNE 

BOULDER  C  LOCATELL I  R 

BOULEVARD 

BOUOUET  CANYON 

BOWMAN  OAM 

BRAOLEY 

BRANSCOMB  2  Nw 

0RAWLEY  2  SW 

BRAY  10  WSW 

BREA  CITY 
BREA  OAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIOGEPORT 

BRiOGEPORT  Ranger  st* 
BP 1DGE V ILLE  4  NNW 
BROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BR Y SON 
BUCHHORN 
BUCKS   CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 

BULLARDS  BAR  Pwfi  HOUSE 
3UR6ANK  FD  FC22613 
BURBANK  W8  AIRPORT 
BURL INGAME 
BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BuTTONWJLLOW 
ABA20N 

ABRILLO  NAT  MONUMENT 
ACHUMA  DAM 

AJOn  WEST  summi t 
AL AVER AS  BIG  TREES 
ALAVERAS  RANGER  STA 

ALAVERAS  RESERVOIR 
ALEXICO  2  NE 
ALIFOftNIA  HOT  SPGS  RS 
ALISTOGA 

ALLAHAN  RANGER  STA 
AMP  ANGELUS 


AMRlONvl llE  »S 
ANBY  11  SW 

anby  ranger  station 
a nog a  park  pierce  col 

ANT1L 

anyon  dam 

arson  canyon  oilman 
arbon  canyon  workman 
ari60u  power  house 

AftMEL  VALLEY 


LOS  ANGELES 
SAN  BERD1N0 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LO!    UNGELt  S 
SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BEROINO 
TULARE 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 
VENTURA 
SAN  BEROINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 
S  LUIS  OBISPO 
LOS  ANGELES 
TULARE 

MAR IPOSA 
SAN  BEROINO 
SAN  6ERDIN0 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
FRESNO 


snt a  barbara 
tulare 

Rl  VERS  IDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
<j  TUOLUMNE 
i  LOS  ANGELES 
,  SANTA  CRUZ 
0684  07  MONO 
0693  04  ALAMEDA 


0619 
0022 

850 
0667 

0675| 
0897j  02 

0900  01 
0903  01 

0924  07 

0925  07 
0927  07 
0931 
0443 

:  -.6  8 
0973 
0979 


NAPA 


LASSEN 
TRINITY 
SAN  BEROINO 
SAN  BERD I  NO 
PLACER 
LOS  ANGELES 
INYO 
LOS 


MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 
INYO 


LASSEN 

KERN 

PLACER 

OEL  NORTE 

HUMBOLDT 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

NEVADA 

MONO 

SAN  DIEGO 
MENDOCINO 
KERN 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
MENDOCINO 
IMPERIAL 
SI SKI  YOU 

ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

HUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 
SHASTA 
PLUMAS 
PLUMAS 


LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 

TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERD I  NO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 

ALAMEDA 
IMPERIAL 
TULARE 

SISKIYOU 
SAN  BEROINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 

YUBA 
MODOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BEROINO 

PLUMAS 

MONTEREY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


299     BP"  MID 


Mi... 
41  J'. 

1272 

t.  1  <.  -■       •■  C 


21  09 
8  18 
B  2! 
2  21 


5739 
1575 
10060 
6B62 


410B  MID  MID 
9390 
2330 


5  SB 

5 


390  MID 
55321 
8370i  5P 


J  C  FASSOLD 
FRANK  E8ERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CuZZlLLO 
MRS  CORA  C  OLSEN 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L»W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U   S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAO  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAO  DEPT 
MRS   RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

GLADYS  A  DUTRA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  C.  IRVINE 

DAN  BARBER 

HARBOR  MASTER 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
L  E  METMENY 

U   S  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
SO  CALIF   WATER  CO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

u  s  weather  Bureau 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IHRIG  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  wB  OBSERVER 
sl  HETCH  METCHY  wtr  sup 
hue  mc  nally 
MRS  NELSON  T  SHAw 
bur. of  plt. quarantine 
university  of  calif 

harvey  0  fryer 
u  s  weather  bureau 
earl  r.  elzea 
u  s  forest  service 
31g  bear  lk  fire  dist 
mrs.  margie  a.  simpson 
u  s  forest  service 
geralo  m  thrasher 
oept  water  resources 
u  s  forest  service 

state  park  service 
los  angeles  co  fcd 
corps  of  engineers 
calif  elec  power  co 
u  s  weather  bureau 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  1NCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU 


BUREAU 

w  frank  swope 
state  oiv  of  fstry 
state  oiv  of  fstry 
fed  avi  at  i on  agency 
ronald  k1rby 
norman  j.  Cleaver 
eric  m.  loos 
state  oiv  of  hwys 
kern  co  fire  dept 

CAl  DIV  BEACH  t  PKS 
DI   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  ♦  PwP  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U   S   WEATHER  BUREAU 

BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAO 
BRUCE  L  60ELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

ERNEST  A  WEFEPL 1  NO 
CHARLES  A.  GOLLEY 
P  G  +  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  ORA  LEE  MARTIN 
P  G   ♦  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURL INGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  MAR  STIRTON 

CANIC   NATL  I 
A  W  S  DIST 
.  WAKELAND 

SERVICE 
ECLAMAT ION 
10  CO  FCD 
ACH  ♦  PKS 


DEPT 

RR  I  G  0  I  ST 

SERVICE 
LISTOGA 

SERVICE 
OF  HWYS 
EACH 

WTL  DIST 
SERVICE 
ALIFORNIA 

SERVICE 


IMPERI A 

U  S  FOR 
CITY  OF 
U  S  FORES 
STATE  0 
ARCHIE 
E  BAY  H1 
U  S  FOR 
STATE  0 

U  S  FORI 
MRS   VIRGINIA   L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  ♦  E  COMPANY 

ENGINEERS 
ENGINEERS 
♦  E  COMPANY 
COLLINS  JR 


catheys  vy  Bull  run  rh 
cazadero 

CEClLVILLE  SAWYER 
CEDARV I LLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAT  SWORTH  FC  24  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHIOUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCMUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKSBURG 

CL ARKS  VALLEY   MUOD  RCH 


CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  I 
CLOVERUALE    3  SSE 
CLOVER DALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL  I NGA 
COALINGA   1  SE 
COAL  I NGA   14  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET  1  NNE 


C0L8YS  FC  S3  0 
COLO  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 

IHCOfl     i  I 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  DIST 


.  HOUGHTON  RANCH 


CORN 
COROI 
CORflj 
COTTONWOOD  CREEK 


193 


0  EEL  RIVER  RS 
A  TEMPLE  F< 
E  CANYON 
E  WELLS 
REE  MEADOW 

ORD  RANCH 


ENT   CITY    7  ENE 
ENT   LITY   MNTC  STA 
LINE  LAKE  GREGORY 


AL  LAKE  FC 


(CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT   F A A  AIRPORT 

DANA  2  SE 

OAVENPORT 

DAVIS  CREEK 


DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DE  SABLA 

OESCANSO  RANGER  STA 


BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  R10S 

DOUBLEBUNK  MEAOOW 
DOWNEY  FD  FC10TC 
DOWN  I Ev ILLE  RANGER  STA 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 


DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
OUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 


POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL  ^ODENA 
ELS  I NORE 
ELS  I NORE  4  SSE 
ESCONDIOO 
ESCONDIOO  NO  2 

ET  I  WANDA 
ETNA 

•Eureka  wB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
ExCTER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FERNDALE  2  NW 
F I DOLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 
F  ILLMORE  1  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  ANO  GAME 
FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  DAM 

FONTANA  5  N 

FONT ANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FORESTMILL  RANGER  STA 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  8IDWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK  1  NNE 


MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 


BUTTE 
MADERA 
SAN  BENITO 
SN  LUIS  OBPO 
VENTURA 


GLENN 


SISKIYOU 
LAKE 
SONOMA 
SONOMA 
MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
05.  FRESNO 
iea6|  01  TRINITY 
189ll  02  BUTTE 

1896  06  LOS  ANGELES 
190!    04  MONTEREY 
1907  02  SHASTA 
1912  02  PLACER 
1916   02  Y'JBA 
1948  02  COLUSA 
1962  04  CONTRA  COSTA 
1985  02  EL  DORADO 
1990  01  SISKIYOU 
2012  05'  KINGS 


0  2  TEHAMA 
06  RIVERSIDE 

SANTA  CRUZ 

INYO 

MENOOC I NO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPER I AL 
TULARE 


2255 
2257 
2269 
2290 
2  394 
2296 
2306 

07 
3327  17 
2331  07 
23341 OZ 
2346  05 
2362  04 
2369  05 
2389  OS 
2402  02 
2406 


TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  01  EGO 

SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLOT 

HUMBOLOT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 
TRINITY 
PLACER 

SISKIYOU 
MOOOC 


SAN  OIEGO 
OEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BEROINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOC I NO 
SNTA  BARBARA 

SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 


INYO 

RIVERSIDE 

INYO 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

NEVADA 

mendocino 

Tulare 

los  angeles 

SIERRA 


MAR IP05A 
YOLO 

SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
FRENSO 
NAPA 

RIVERSIDE 
COLUSA 
SAN  DIEGO 
IMPER I AL 

AMADOR 
LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAOUIN 
ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SAN  BEROINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 


37  24 

38  32 
41  06 


37  32 
it  09 
36  08 


34  16 
36  l  S 
40  24 


120  03 

123  08 

123  03 

120  10 


ue  37 

119  55 
121  13 


117  43 

121  32 

122  24 

123  27 
122  38 

122  59 

123  13 
119  17 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1640 
2  500 
3180 


39  20  121  11  | 
35  12      132  31 

37  58  i  121  59 

38  53  121  01 
41  59     122  20 


33  52 
36  59 
36  29 


36  34 
32  53 

124  12 
124  05 
124  12 


2  4 1  8  f.  P  6  P 
515  *Pl 
60      6P.  6P 


10600 
1385 
1514 


34  01 
39  50 
34  56 


21  41  06 
4  37  01 
231  38  32 


37  34 
39  52 
32  51 

26  33  59 
8  39  31 
39  19 
7    39  -3 

101  35  57 


38  12 
33  48 

39  22 


38  20 
34  36 
42  00 
37  56 


121  31 

122  12  | 
121  45 

1 2c  ;  i 


121  23 

120  47 

121  37 
116  37 


34  24 

36  21 
40  22 

37  16 


39  01 
41  15 
41  51 
39  27 
39  24 


ue  34 

123  43 
119  14 
121  11 


121  16 

122  27 
124  20 
124  17 
120  42 
120  00 
118  56 


121  09 

117  27 

117  30 

123  20 

120  50 

123  19 

120  06 


:  f 


2170 
2749 
19T5| 
1915  I 


WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

MOUNTAIN   VIEW  RANCH 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

P  0  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

LONNIE  BATwAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HETCH  HE ' Ch  wTR  SUP 

MRS.   MARCELLA  HILL 

U  5  PLANT   INTRO  GRDN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN   SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODR1DGE 
F  P  BRACKETT  OBSY 
AMEfi  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDD 


ELWOOO  I 
U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
U  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 

ELMERTA  B.  BENNETT 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  C 
P  G  ♦  E  COMPANY 
I  VAN  J  STEPHENS 
HUriARD  R  LEE 
W  8  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S   S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
OEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT   W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 
ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

ROBERT  A  CRAWFORD 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO  I 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CLUB    SAN  MORITZ 

C*H  SUGAR  REFINING  CO  I 

U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

JOHN  S  ROWELL 


HELIX  IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIAT ION  AGENCY 
HARLEY  NEUERdURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 
MERMAN  L  LORENZEN 

US   NAT    PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  «H 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦   E  COMPANY 
DELANO  F I R£  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNT Y 
KEN  C.  BRATTON 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
■  E  COMPANY 
!  CALIF  01V  BEACH  *  PKS 
FRANK   L  WHITE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
'  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  ROWLAND 
L  A  WTR  ♦  PWfi  OEPT 

W  0  MC  LEAN 

MRS.   NANCY  LYNN  GOODMAN 
EARL  K  wOBSER 
WALLACE  E. 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORL ANO  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 

P  G  *  E  COMPANY 
E  E  STUDLEY 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C    NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  TING 
ESCONDIOO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ME RC EU  IRRIG  OIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  6  ♦  E  COMPANY 

A  S  MENDICHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H   S  HIEHONYMUS 
ROLL  I N  Z  BOY  TON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 

U  5  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  w  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  £  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 

GEORGE 


l  FEE 


CALIF 


WESTERN  i 

OBSERVER 
PHILLIP  I 
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STATION  INDEX 


FORT  JONES  6  ESE 

FORT  JONES  RANGER  ST A 

FORT  ROSS 

FREEDOM  S  NNW 

FRENCH  GULCH 

FRESNO  W8  AIRPORT 

F  R I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

FOLLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTQN  0AM 

FULLERTON  HILLCREST  Rv 

GAP8ERV  ILLE 
GAROEN  VALLEY  2  S 
GASOuET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  S T A 
GER8ER  RANCH 
GERIE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 


GIBSON  HWY  MNTNCE    S T A 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GILROY  8  NE 
GILROY  14  ENE 
GLENOALE  STAPEN  FC295G 
GLENOORA  WEST  FC  185 
GLENNV I LLE 

glennv i lle  fulton  rs 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEADOW 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

GR A  TON  1  w 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 

GROVEL AND  2 

GROVEL AND  RANGER  STA 

GUERNE V  I LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
HAIWEE 

HALF  MOON   BAY    2  NNW 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORO 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY   ENGLEBRIGHT  OAM 
HAT   CREEK  RS 
HAT    CREEK   PH  NO  1 

ha yf i e lo  Pumping  plant 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARD  6  ESE 
HEALOSBUflG 
HEALDSBURG  NO  2 

HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  T  SE 
HESPpR I A 
hETCh  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLANO  LAKES 
HILTS 
H08ERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
MOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTE" 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONE YOEw  2  W5W 
HOOPA 

HOOP A  2  SE 

HOPLANO   8  NE 

MOP  LAND  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTER  S  OAM 
HUNTINGTON  LAKE 
MURKEY  CREEK  PARK 
MYAMPOM 

[0LEW1LD  HWY  MNTNC  STA 
I  DM  A 

idyllwild  Ranger  sta 

imperial 

imperial  f a a  ap 

independence 

independence  onion  vly 

indio  u  s  date  garden 

inyokern 

JNyOkERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 


IRON  I 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 

JUNCAL  DAM 
KAISER  MEAOOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELO 

KERL1NGER 

kern  flivER  Intake  no  3 
(KERN  RIVER  Ph  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KY8UR2  STRAWBERR  ■ 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
►LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 

LA  HONDA 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SA8R1NA 

LAKE SHORE 

LAKESIDE  2  ENE 


COUNTY 


SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLDT 
EL  DORADO 
DEL  NORTE 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 

SHASTA 
SAN  01  EGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

KERN 
IMPERIAL 

PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

TULARE 

SISKIYOU 

NEVADA 

SONOMA 


OS 

05  TUOLUMNE 

05  TUOLUMNE 
Ol]  SONOMA 

06'  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 


06  LOS  ANGELES 

01  SISKIYOU 

02  SHASTA 
02  NEVADA 
02  SHASTA 
02  SHASTA 

07  RIVERSIDE 
01  TRINITY 

04  ALAMEDA 
01  SONOMA 

01  SONOMA 

06  RIVERSIDE 

06  SAN  DIEGO 
0*.  SAN  BENITO 
0*.  SAN  BENITO 

07  SAN  BERDINO 
051  TUOLUMNE 

02  NEVADA 

05  ALPINE 

01  SISKIYOU 

02  LAKE 


05  TULARE 

06  LOS  AN 
04  SAN  BEN 

I  BEN 


4035  04  SAN  BEN  I 
4074: 01  HUMBOLDT 
4082  01  HUMBOLDT 
4084  01  HUMBOI 
4097  02  LAKE 
4100  01  MENDOCINO 


02 

4371.  02 
4389  05 
4405  07 
4412  06 
4410  06 
«  4  i  2  0 1 
44  42    J « 

lit*  V 

4500 
4508 
4518 
4520 
4321 
4534 


TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIOE 

DEL  NORTE 
SAN  BENITO 

RIVERSIDE 
IMPERIAL 
IMPERIAL 


RIVERSIDE 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 


LAKE 
MAR  I  N 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

SONOMA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 


TRINITY 

LAKE 

LAKE 


40  06 
38  50 

41  52 

37  45 

38  54 
38  55 

37  22 

38  59 


41  03 
41  02 
39  01 

39  01 

36  11 
35  06 
38  06 

40  11 
38  12 

37  14 
33  41 

40  37 

41  54 


35  39 
35  41 
38  20 


37  16 

34  10 

38  40 

38  59 

37  57 

37  41 

35  57 


34  15 
37  58 
40  01 
39  25 


3  27 
20  40 


20  39 
2  40 
23  57 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


33481 
3015 
13701 


102| 

U3o! 
2700!  8A 
2160' 
27451 
3195j 
3870  8A, 
1480 

R. 

2  5  0  0 

2960 


CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MISS  M  ARROUES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MUM  UT1L  OEPT 

MRS  N  E  PANCOAST 
fi  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLI  AM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  HILDA  ORAGHI 
OEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  f 


BYRON  F.  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 


SETH  E  AUSER 
RALPH  SIAPENHOPST 
MRS   L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  30GUE 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
u  s  nat  park  service 

MRS    JULIENNE   V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER   L  PARNELL 
MRS   EMMA   R  PERE1RA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  8.CEDERL0F 

OUANE   J  COn 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  K I NOR  ED 
L  A  WTR  ■•  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION   A  SARGENT 
STATE  D1V  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  £  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  OR E NN an 
HEALDSBURG  FIRE  OEPT 
WALDO  F  IVERSON 


MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE    E  GASSOWAY 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  HObERG 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EOA  C  HUBSELL 
MRS  ANNE   M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
JOHANNA   J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 


CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LUflLlNE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS  IRENE  GRAVES 

P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  Of  HWYS 
NEW   1 OR  I A  MINE  ♦  Ch£m 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRR1G  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
L  A  WTR  *  PwR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VET  TEA 
ZENOS   Y  COLEMAN 
CHARLES  V  I L I  NEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RU8IN0W 

CO  FARM  ♦  HOME  AOV 
HENRY   H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOF8ERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 


STATE   DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.   EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  W|LLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS   L  EMMONS 
HARPY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  OISIRICT 

JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE    ARROWHEAD   F  0 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 

PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  DIST 


LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULD1NG 

LAKE   SPAULOING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

LEESVILLE   KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE   LAST   CHANCE  VY 


LOCKwOOO  2  N 
LOl  .  W'j  '[<  HL  .fi 
LODI 


'LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 
LOOKOUT  3  WSW 
LOR A I NE 

LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LO$  BANOS 

los  banos  arburua 

los  gatos 

los  gatos  4  sw 

los  prietos  ranger  sta 

lost  hills 

lower  kibbey  ridge 

lower  otay  reservoir 

loyalton 

lucerne  valley  1  ssw 
lucia  willow  springs 
lytle  cr  foothill  blvd 

LYTLE  CREEK  Ph 

LYTLE  CREEK  RANGER  sta 

MADELINE  MNTNC  5 T A 

MADERA 

mad  river  ranger  sta 

MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANOEVILLE  ISLANO 
MANTECA 

MANZ ANITA  LAKE 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEVI LLE 

MARTINEZ  3  S 

MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ  F|R£  STATION 

MARYSV ILLE 

MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   4  SW 


MILFORD  LAUFMAN  PS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL   CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 
MINERAL 
MINERAL  KING 
MIRANDA   4  SE 


MIRANDA  sPENGLER  Ranch 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MON ACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE    3  NE 

MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORAINE  CREEK 
MQREN A  DAM 
MORGAN  HILL    2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  5CS 
MORONGO  valley 

MORRO  BAY   FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 


MT  BALDY  FC  85G 
MT    BALOY  NOTCH 
MOUNT  OANAHER 
MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MT.  GIVENS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  I 


MOUNT  SHASTA  SKI  80WL 
MOUNT    SHASTA  SLOPE 
MOUNT    SHASTA  WB  CITY 
MOUNT    TAM6LPAIS   2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  8 
MUIR  WOOOS 
MUM80  BASIN 
NAC1MIENTO  OAM 
NAPA 

JNAPA  STATE 


NAVARRO   1  Nw 
NEEDLES 

NEEDLES  FA A  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

newbuRy  Park  4  sw 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  32C 
NEWMALL  RANGER  sta  c 
NEWMAN   2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 


5371  04 

5372 

5377 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

If 


SOLANO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 

LOS  ANGELES 

MENDOCINO 

KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCEO 

EL  DORADO 

TULARE 

TULARE 

PLUMAS 

LOS  ANGELES 
LASSEN 
ALAMEDA 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAOUIN 
SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAOUIN 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  8AR9ARA 
KERN 

TUOLUMNE 

SAN  DIEGO 

SIERRA 

SAN  8ERDI NO 

MONTEREY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 
S AN  BERDINO 
LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LAKE 
MONO 
MADERA 
SAN  JOAOUIN 
SAN 


MAR  I  CO S  A 
ALPINE 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COS  T A 
CONTRA  COSTA 

TUOLUMNE 


5502!  otI  RIVERSIDE 
5505  01  SISKIYOU 
5528  05  FRESNO 
OS  MERCED 
05  MERCED 
05  FRE5NO 
03  EL  DORADO 


EL  DORADO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 
SAN  BERDINO 
FRESNO 
STAN] SLAUS 
STANI SLAUS 
KERN 
KERN 
TULARE 

SISKIYOU 

MONTEREY 

VENTURA 
TULARE 

san  diego 
santa  clara 
santa  clara 
santa  Clara 
san  berdino 
sn  luis  obpo 

sn  lui5  obpo 

SAN  Hi  P.v-i-r. 
SAN  BERDINO 
SAN  8ER0I NO 
EL  DORADO 
CONTRA  COS T A 
FRESNO 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 


120  59 

121  29 
121  31 


34  07 
19  42 
34  50 


120  15 

121  01 
119  02 
119  04 


}•  58 
32  59 
38  07 


37  14 

37  U 

34  3  3 

35  37 

38  01 
32  37 

39  41 
1  26 

35  53 


1  40  27 
1   38  51 

I   37  37 


119  - 

119  41 

119  53 
116  56 

120  15 

116  57 

121  27 

117  20 

117  27 


120  04 
123  32 
122  47 
119  02 
119  19 

121  34 
121  12 


122  08 
121  36 
119  51 


116  02 
121  37 
120  22 


56 

36  ' 

37  39 

37  38 

35  03 

0; 

ib  1  3 
IP  ,M 
41  45 

36  36 

38  30 
34  17 

36  43 
32  41 

37  08 
37  09 
37  08 

34  03 

35  22 

35  25 
35  28 
34  14 
34  IT 


37  20 
41  47 
37  01 

4  1  22 
41  22 
41  19 


LOS  ANGELES 
MAR  IN 
TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO  ; 
NAPA 


MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 

ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
ST AN 1 SLAUS 
ORANGE 


)'  It 
37  31 
3*  09 

34  22 
37  21 
33  36 


lie  10 

119  09 
122  28 


120  51 

115  32 

117  39 

117  37 


123  34 

114  36 

114  37 


2350  I 

1550 

4975 


1235 
1640 
3585 
1600 


5060 
4180 

2720 


2250 
2760] 
530O 
268 
2775 
2395 
9500 
3390 


3400 
4911 
7975 


2  7  35 
2680 
7900 

2640 


4275 
7T35 
3408 
2100 
)5  DO 


LAWERENCE  FAFEK 
♦  E  COMPANY 
+  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  wTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 

>  CALIF  EDISON  CO 
ABE  £  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  L1BBEY 
+   E  COMPANY 
NAT  PARK  SERVICE 

LOUIE  A.  AMASON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

1  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

N   R  LEHMAN 
KAwEAH  LEMON  CO 
FRANK  DE  CHAINE 
i  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHER  J  N£  E  HINDS 

M  I  UUARTERMAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  wEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
CITY  OF  LO01 
LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

WTR  ♦  PWR  DEPT 
EDwARU  C  GERLACH 

IN  W  TEED 
i  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  SHEPHERD 
CHARLES  W  POOLE 
LAUREN  PAYNE 
1  s  weather  bureau 
A  CO  AIR  POL  CON  0 


CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 

S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
.  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
I  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MRS  FRANCE  PRITCHARO 
STATE   DIV   OF  HWYS 
I  BERNARDINO  FCO 

SO  CALIF  EDISON  CO 
.  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
.  FOREST  SERVICE 
,  M  E  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
4  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

2UCKERMAN-MANDE  V  I LLE 
I  SPRECKELS  SUGAR  CO. 

'  U   S   NAT    PARK  SERVICE 
U   S   NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

.  MRS  GASRIELLE  WILSON 
ELOI SE  B  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 

I  CITY  FIRE  DEPARTMENT 

i  MARYSV ILLE  FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 

;  U  S  WEATHER  BUREAU 

I  ROYCE  C  WHEELER 

I  RADIO  STATION  KRFM 

D  B  W  ALEXANDER 
i  U  S  WEATHER  BUREAU 

FRANK  F  MOITOZA 
I  CITY  OF  MERCED 

MERCEO  IRRJG  DIST 

HORACE  C  SWATZEL 

N  E  BENSON 

STATE  OF  CALIFORNIA 

R  M  POWELL 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

'  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

I  S  NAT  PARK  SERVICE 
;  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  B.  STEVENS 


PUS 


HAROLD  R  CHACE 
DIv  BEACH 
PS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KOOL  RADIO  STATION 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 

BRUCE  A.  ROSEN A 


ROBERT  J  RENARD 

i  dllR  RECLAMATION 
.  SOIL  CON  SERVICE 
PS  OF  ENGINEERS 
1  DIEGO  WATER  CO 
MRS    THELMA  F  DOWNER 

manuel  v  rose 


CON  : 


NDARO  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
,01TH  M.  RADY 
BALDY  SKI  LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

.  DIV  BEACH  ♦  PARK 
SO. CALIF.  EDISON  CO. 
,  WB  OBSERVER 
,  FOREST  SERVICE 
:k   I  SCHELL 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
,  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  »  PKS 
WB  OBSERVER 
NAT    PARK  SERVICE 
,  OEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  G1PSON 

A  ST  MOSP.F IRE  DEPT 

MASON 1 T£  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 

AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
,  CO  FIRE  DEPT 
.  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  DEPT 


STATION  INDEX 


NORTH  FORK  I 


OCEANS IDE 

OCEANS IOE  PUMPING  PL 

OCOriLLO  WELLS 

OILFIELDS  JOAOUIN  RDG 

OJAI 

OLINDA 

ONION  VALLEY 

ONO 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RE5VR 
ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGER  STA 

OSTRANOER  LAKE 

OXNARD 
OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  MOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OhRwALL  RANCH 

palmoale 

palmdale  faa  airport 

palm  springs 

palm  springs  tramway 

palo  alto  city  hall 

PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARkFIELD 

PARKFIELD  7  NNW 
PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
P AT  T I W AY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PERRIS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
EDRA  BLANC A  GPD  STA 
NE  CANYON  PS  FC321E 
NECRE5T  SUMMIT  fl  S 
NE  FLAT  DAM 
NNACLES  NAT  MONUMENT 
RU  2  ESE 
SMO  BEACH 

T  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACER VILLE 

PLACERV ILLE  IFC 
PLACERV I LLE  OISP  PLANT 
PLASKETT 
PLAT1NA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

POINT  ARENA 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 


PORTER V  I LLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY 
POTTER  VALLEY 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 


SE 


QU1NCY   RANGE R  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

REO  BLUFF  wB  AIRPORT 


REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

CHARDSON  GROVE  ST  PK 

CHMOND 

0  VISTA 

VERS  I DE  FIRE  STA  R  3 
VERS  I DE  EXP  STA 

ROBERTSON  FLAT 

ROCK  CREEK 

ROCKLIN 

ROSE   MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
POUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  I  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
'SACRAMENTO  WS  CITY 
SADOLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 

SAJNT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PwR  MOUSE 
SAL  YER  RANGER  STATION 


SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  MOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SAND8ERG  PTL  FC1 308 
SANOBERG  WB 
>SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 


66*6 

M  =.'3 

6657 
6663 
6675 
6677 

£.688 
6699  07 
6703 

6  7  06 
6719 
i.  |  i 

6736 
6742 
6754 
6T61 
6767 
:■<:■  i 


SUTTER 

RI  VERSIOE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 

MARIN 

STANISLAUS 

SISKIYOU 


NAPA 

NAPA 
SONOMA 
SAN  01  EGO 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 
VENTURA 
ORANGE 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 


BUTTE 
BUTTE 
BUTTE 
MARIPOSA 

VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERS  IDE 
RIVERSIDE 

SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BEN  I  TO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 

TULARE 
RIVERSIDE 

SONOMA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

FRESNO 

SAN  BENITO 

VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

EL  DORADO 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
GLENN 
SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 


TULARE 
TULARE 
-/■:!  ■■  [  ' j i .' 
MENOOCINO 
SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTEREY 
TULARE 


KERN 

FRESNO 

MARIPOSA 

TEHAMA 

SHASTA 

SHASTA 

5 AN  BERDINO 


HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

R I  VERS  IDE 

R1VERSI0E 

PLACER 


PLACER 
FRESNO 
TULARE 
SHASTA 
SAN  BERDINO 


SACRAMENTO 
SACRAMENTO 
TEHAMA 
NEVADA 


NAPA 
NAPA 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MON  T  £  R  Y 

SN  LUIS  OBPO 

SN  T  A  BARBARA 

AMADOR 

TRINITY 

CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BEROINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 


37  14 

te  os 

37  52 

41  50 


33  12 

Ml' 

3  ■'■  D  1 
36  18 


3*  15 
33  56 
36  37 


36  29 
3*  24 
35  08 


39  16 
38  42 

40  02 

37  56 

38  09 
33  57 
33  58 

39  10 
37  27 


2  51 
22  12 
2  25 


22  OB 

21  30 

it.  r.: 

18  23 


20  45 
ZC  36 
19  23 

21  5* 


20  00 
19  20 

21  11 


23  04 
23  08 
17  0*. 


18  21 
21  56 
IT  05 


20  2<i 
20  13 
23  35 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


80>    5P  5R 


RECLAMATION  OIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY   FJRE  OEPT 
S   SN   JOAOUIN    IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 

KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANS IOE  FIRE  DEPT 
OCEANS  1 OE  WATER  DEPT 
HALF  HILL  RANCH 
PACIFIC  TEL+TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 

LONG  BEACH  SCH  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  »  PARKS 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
OWR  +  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHRwALL 

IRRIG  DIST 
AGENCY 
PALM  SP6S  FIRE  OEPT 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT,  OF  STREETS  9  PK: 
MISS  LILY  BERG 
EMPLOYEE  ENTERPRISER 
PACIFIC  GAS+ELEC  CO 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  01  STRICT 
HERBERT  H  DURHAM 


RAULSTON  P  MORRISON 
'ASADENA  WATER  DEPT 

S  FOREST  SERVICE 
1TY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS   F  NELSON 

AVIATION  AGENCY 

!  MRS.    MARY  M.  WRIGHT 
S'  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  EIRE  DEPT 
USPS.  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  CAMULOS  RANCH 
i  POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
P  G  +  £  COMPANY 

INST  FST  GENETICS 
CITY  OF   PLACERV I LLE 
U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR 
JOHN  A.   Ffl EDR I CK SON 
PLUMAS  EUREKA    ST.  PK. 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  £  AOAMSON 
U   S   NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  DAYBELL 
F.  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
RUSSELL  E  NEAR 
P  G  +  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAUL01NG 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WILLARO  JOHNSON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDOING 
REDDING  FIRE  DEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 


CITY  FIRE  OEPT  STA  2 
THOMAS 
FOLSOM 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PI 
CITY  OF  RICHMOND 
U   S   ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  EXP  STATION 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER 


RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS   MARIAN  L   BERT AGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  6  ABREU 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  A V  I  AT  I  ON  AGENCY 
SALINAS  OAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST 


CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SAN  ANTONIO  M| SSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  +  T£L  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

SAN  OIMAS   FIRE   WD  FC95 

06 

LOS  ANGELES 

.'6 

34  06 

117  48 

955 

SAN  OIMAS   TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

SAN  EMIGOIO  RANCH 

os 

KERN 

i  a 

35  00 

119  11 

1450 

SAN   FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

SAN  FEflNANOO 

LOS  ANGELES 

34  IT 

118  28 

977 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7T62 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

1250 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

7T<  7 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

SAN   FRANC  I  SCO  WB  AP 

SAN  MATEO 

122  23 

'S    F   FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

37  47 

122  25 

52 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  54 

SAN  GABRIEL  DM  FC42SBE 

7779 

LOS  ANGELES 

26 

34  12 

117  52 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

77B5 

LOS  ANGELES 

13 

'450 

SAN  GREGOR 1 0  2  SE 

7807 

0  4 

SAN  MATEO 

37  18 

122  22 

275 

SAN  JACINTO 

RIVERSIDE 

15)5 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7813 

RIVERSIDE 

33  47 

116  58 

SAN   JOAOUIN   EKP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

1100 

SAN  JOSE 

It 

SANTA  CLARA 

SAN   JUAN  BAUTISTA  3SSE 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

32 

SAN  LUIS  DAM 

05 

MERCED 

121  04 

277 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7  8'.  1 

SN  LUIS  OBPO 

* 

35  18 

315 

'SAN  MATEO 

04 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

30 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7870 

06 

VENTURA 

32 

33  14 

119  27 

565 

'SAN  RAFAEL 

11 

122  32 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

33  45 

SANTA   ANA  RIVER    PH  3 

SAN  BERDINO 

34  06 

117  06 

SANTA    ANA  RIvER    PH  1 

SAN  BERDINO 

2£ 

34  09 

117  03 

2765 

SANTA   ANITA   FERN  FC432 

LOS  ANGELES 

34  13 

SANTA  BARBARA 

7  9  o  2 

33 

34  25 

119  41 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

34  26 

119  50 

SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

119  57 

4000 

SANTA   CAT A L I NA  WBAP 

06 

LOS  ANGELES 

33  \\ 

1  568 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

4 

37  21 

121  56 

SANTA  CRUZ 

SANTA  CRUZ 

125 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

13 

34  07 

117  58 

427 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SN  LUIS  06PO 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

1 100 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

SANTA  MONICA 

'SANTA  MON'CA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

ue  30 

15 

santa  Paula 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

263 

SANTA  ROSA 

7965 

01 

SONOMA 

3B  27 

122  42 

167 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

3; 

)4  37 

120  06 

SANTIAGO  DAM 

ORANGE 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

34  3  5 

118  27 

2105 

sawyers  bap  ranger  sta 

01 

SI  SKI  YOU 

12 

41  18 

123  OB 

2169 

01 

SEARSV I LLE  LAKE 

8068 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

SEBASTOPOL  4  S5E 

B072 

SONOMA 

11 

38  21 

122  49 

145 

SECRET  VALLEY 

03 

LASSEN 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

116  28 

740 

SHASTA  DAM 

B135 

02 

SHASTA 

23 

40     4  3 

122  25 

1076 

SHELL    ABSORPTION  PLANT 

8156 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

680 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40    0  2 

124  04 

SHINGLE  SPRINGS 

B173 

02 

EL  DORADO 

1 

SH 1 NGLETOWN  2  E 

02 

SHASTA 

23 

SIERRA  CITY 

02 

SIERRA 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

02 

SIERRA 

SIGNAL  HILL  FC  415 

06 

LOS  ANGELES 

SILVERADO  RANGER  STA 

82  A3 

ORANGE 

28 

SISOuOC  SOUTH  FORK  CMP 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

Z500 

SKAGGS  SPGS   LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

123  08 

1 9  J  ■:• 

8276 

04 

MONTEREY 

24 

(6  o' 

120  40 

1730 

SLO'JGHHQUSE   6  SE 

05 

SACRAMENTO 

SNOW  CREEK  UPPER 

RIVERS  IDE 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 

6332 

02 

NEVADA 

8 

SOLEOAD 

8338 

MONTEREY 

1  ?  5 

SOMESBAR  1  W 

SI SKI  YOU 

SOMIS  3  NE 

VENTURA 

34  17 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

*70 

SONOMA 

8  1 *>  1 

j  1 

SONOMA 

11 

38  17 

122  27 

SONORA  RS 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1  7  49 

SONOPA  JUNCTION 

S   E  FARALLON 

Q4 

SAN    FRANC  1  SCO 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAR IPOSA 

SOUTH  FORK  CABIN 

SAN  BERDINO 

SOUTH  LAKE 

INYO 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

LOS  ANGELES 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

MONTEREY 

SPRINGVILLE  7  ENE 

TULARE 

SPR  I  NGv 1 LLE  RANGER  STA 

846C 

o; 

TULARE 

36  08 

118  48 

1  r  ■■.  - 

SPRINGVILLE  TULE  HOwKS 

8463 

36  12 

118  39 

4070 

SOUAw  VALLEY 

SQUIRREL   INN  1 

SAN  BERDINO 

SQUIRREL  INN  2 

SAN  BERDINO 

STAN01SH-HICKEY   ST  PK 

MENDOC INO 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

TUOLUMNE 

STATE  LAKES 

ST [ RL I NQ  CITY  RS 

02 

BUTTE 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

8554 

SAN  JOAOUIN 

2  7 

37  56 

121  20 

1  1 

'STOCKTON  WBAP 

855£ 

o: 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  54 

121  15 

22 

STOCKTON  F 1  RE  STATION 

STOCKTON  MOwRy  BRIDGE 

05 

SAN  JOAOUIN 

STONYFORO  COOLEY  RANCH 

STONYFORD  RANGER  STA 

0? 

COLUSA 

5 TONY  GORGE  RESERVOIR 

02 

STOUTS  MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 

YUBA 

SUEY  RANCH 

It 

SN  LUIS  OBPO 

SUMMIT  HEADOW 

864C 

FRESNO 

11 

37  05 

119  13 

6:41 

SUNLAND 

8660 

Ot 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  18 

1460 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SANTA  CRUZ 

SURF  2  ENE 

SUSANVILLE    1  WNW 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AMAOOR 

TAHOE  CITY 

PLACER 

s! 

f,-:\" 

TALBOT  CAMP 

8771 

PLACER 

)■)  I  ! 

120  22 

TEHACHAP1 

8826 

0! 

10 

'  5  OS 

ue  27 

3975 

TEHACHAP I    RANGER  STA 

05 

10 

35  08 

TE JON  RANCHO 

TERMO 

8673 

03 

LASSEN 

THE  CEDARS 

8681 

02 

120  21 

THE  GEYSERS 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

R  1  VERS  IDE 

THOUSAND  OAKS 

VENTURA 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

TULARE 

36  22 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

8916 

0'. 

TULARE 

36  28 

950 

THREE  RVRS  ED  I  SON  PH  1 

05 

TULARE 

36  28 

118  52 

1  14 

T IGER  CREEK  PH 

05 

AMADOR 

16 

36  26 

120  27 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

06 

LOS  ANGELES 

i 

34  05 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  20 

110 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

TRACY  2  SSE 

05 

^T 

37  43 

121  25 

105 

TRACY  CaRBONA 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

tract  pumping  plant 

05 

ALAMEDA 

37  48 

61 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TRINI TY 

ib 

122  46 

2500 

TRONA 

On  l<, 

SAN  BERDINO 

M  ,7 

117  23 

1695 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

NEVADA 

31 

120  11 

S960 

TUJUNGA  MILL    CR    FC  470 

9049 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  05 

4645 

TULEFIELD 

9052 

KERN 

10 

35  09 

295 

TULELAKE 

9053 

SI  SKI  YOU 

12 

4  1  bS 

121  26 

4  0  1  ' 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

TULARE 

10 

36  22 

116  17 

TUOLUMNE  MEAOOws 

9063 

TUOLUMNE 

)7 

37  53 

119  20 

TURLOCK 

9073 

STAN  1 SL AUS 

14 

37  29 

120  51 

TURNTABLE  CREEK 

9063 

122  18 

1067 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P    sp    sp:  1 


AN  DIMAS  FIRE  STA 
S  FOREST  SERVICE 
ERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  01V  OF  HWYS 
*ERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
.  WEATHER  BUREAU 
.  WEATHER  BUREAU 
PASADENA   WATER  DEPT 

ORB  I N  R.  WATKINS 
CITY  F 1  RE  DEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
,  FOREST  SERVICE 
R.  LUNSFORD 
MRS   GATE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  BUR  RECLAMATION 

CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
1  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 
FED   AVIATION  AGENCY 

TV  STATION  KEYT 
1  S  WEATHER  BUREAU 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
£PH  C  MC  KUSICK 
RICHARD   S  PILECK1 

.  WEATHER  BUREAU 
CITY   SANTA  MONICA 
1  LIFEGUARD  SER 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA   YNEZ   HIGH  SCHL 
1LL1AM  D  SAPP1NGT0N 
A  WTR  *  PWR  DEPT 
S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  w  RuMBO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS   MARILYN  F  MACHI 
THEODORE  B  HEuSNER 

mrs  janice  m  sutter 
lee  withycombe 

s  forest  service 
george  1  osborne 
corps  of  engineers 

corps  of  engineers 

JOHN  K  LtlTHOLO 
STATE   DIV  OF  FSTRY 

i  MABEL   VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
,  OEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANC  ION  I 
FLOYD  LONG 

LAWTON    INVESTMENT  CO 

BERyLWOOO  INVEST  CO 
LAURENCE  w  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
'  STATE  OIV  OF  HWYS 
.  COAST  GUARD 
.  NAT   PARK  SERVICE 
S.  CALIF,   EDISON  CO. 
CALIF  ELEC  POWER  CO 

.  HUTCHISON 
WALTER  R.  HENNES 

ELMER  A  SUTTON 
1  S  FOREST  SERVICE 
■  G  ♦  E  COMPANY 
SQUAW   VALLEY    STATE  PK 
SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 

C  FRALEY 
DIV  BEACH  +  PKS 
,  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY   OF  STOCKTON 

.  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  DEPT 

CLOSED  4/8/65 
FREO  H  COOLEY 
1  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
"  .  LILLIAN  MAG RUDER 

SUEY  RANCH 

DEPT  OF  wTR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 
CAL   OIV  BEACH  +  PARK 
I  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 


KERN  CO  FIRE  DEPT 
TE JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  F AYE  DEWEY 
FED   AVIATION  AGENCY 
TURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
+  E  COMPANY 
CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MuN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
8 ANT A   CARBONA    IR  CO 
.  BUR  RECLAMATION 

.  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  *  C  CORP 

FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE    IRRIG  DIST 

WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL    A  PEARSON 
1  S  BUR  RECLAMATION 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

i 

1  COUNTY 

! 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

DrV.S,ON 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE  1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECD?. 

si 

|  SPECIAL 

I 

& 

u 

1 

SPECLAL 

TUST|N    IRVINE  RANCH 

6  ORANGE 

J, 

33  44 

117  47 

118 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

WASCO 

9453 

09 

KERN 

1C 

35  36 

119  20 

BA 

BA 

KERN  CO  FSTRY   *    r  . 

TWENTYN|NE  PALMS 

loll 

7   SAN   BE  RD I NO 

34  08 

116  02 

1975 

SP 

9  P 

U    S   NAT    PARK  SERVICE 

WASIOJA   PHOENII  RANCH 

SNTA  BARBARA 

2370 

PHOENIX  RANCH 

•109  C 

120  D3 

7829 

3P 

3P 

H 

WATSONVILLE  WATERWORK  S 

9473 

04 

SANTA  CRUZ 

21 

36  56 

121  46 

95 

SA 

CITY  OF  WATSONVILLE 

twitchell  dam 

9111  C 

6    SNTA  BARBARA 

WAWONA  RANGER  STATION 

9482 

MAR  1 POSA 

1  - 

37  32 

119  40 

3  96S 

C 

9122  C 

11  MENDOC  ino 

22 

39  09 

123  12 

623 

01 

40  44 

122  56 

2050 

BA 

8A 

UK  I  AH  <>  WSW 

9124  C 

1  MENDOCINO 

22 

39  08 

1 

41  25 

122  23 

3630 

BA 

8A 

CHESTER    1    K I MR  £  Y 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 

9138  C 

6  ORANGE 

9512 

10 

35  40 

2680 

VERNON  J  BLOUNT 

91  52  C 

6  LOS  ANGELES 

WENDEL   10  SE 

>'  ■  ■ 

LASSEN 

1  » 

120  04 

4035 

3P 

ED  F I L1PELL 1 

UPLAND  3  N 

6  SAN  6ERDIN0 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

SNTA  BARBARA 

a 

119  *.0 

6280 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UPPER  LAKE   ^  w 

WE  STHAVEN 

9960 

09 

FRESNO 

36  13 

119  59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

upper  lake  Ranger  sta 

9173  ( 

2  LAKE 

39  10 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEST  POINT   3  SW 

05 

CALAVERAS 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

W   B  MANKER 

UPPER  MATTOLE 

1  HUMBOLDT 

11 

40  15 

124  11 

255 

SP 

WESLEY  C  ROSCOE 

WESTV 1 LLE 

'V. 

02 

PLACER 

I 

39  11 

120  39 

5290 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

UPR  SAN  LEAnDRO  FILTER 

4  ALAMEDA 

122  10 

7A 

7A 

E    BAY  MUN  UTL  DIST 

WET  MEADOW 

9602 

It 

36  21 

118  34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UPPER  TRES  P1NOS 

9189  1 

WHEATLAND  2  NE 

E  CLEMENS  HORST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SSw 

VENTURA  CO  FC  DIST 

VALLE  TON 

VENTURA 

119  20 

ROSCOE  G  W1LBER 

8A 

BA 

BA 

VALYERMO  RANGER  STA 

ti 

8A 

VANDENBERG  AFfl 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

VENAOO 

1  SONOMA 

JOHN   B  HARPER 

WH1TTIER  FC  106  D 

LOS  ANGELES 

WHJTTIER  WATER  DEPT 

VENTURA 

9285  i 

6  VENTURA 

34  17 

119  18 

BA 

STAR  FREE  PRESS 

WILLIAMS 

96  7  7 

EJJ 

COLUSA 

I 

39  09 

122  09 

38t 

CITY  OF  WILLIAMS 

VERMILION  VALLEY 

9  3  01  i 

37  22 

118  59 

7520 

S 

01 

17 

39  25 

123  21 

1348 
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' 
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6A 
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01 
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950C 

WILLOW  CEEK  RANCH 

9691 

i; 

"1  SO 

120  45 

5200 

HAHOLD  BRlGGS 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

9345  C 

6  LOS  ANGELES 

2< 

34  29 

118  08 

9699 

o: 
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122  12 
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BA 

BA 
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120  11 

W  t  NChESTER 

9722 

R I  VERS I0E 
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33  43 

117  05 
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9367  C 

5  TULARE 

36  20 

119  18 

BA 

9742 

q: 

23 

38  32 

121  58 

135 

SA 

8A 

9378  C 

6  SAN  DIEGO 

33  14 

117  14 

51C 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

05 

35  43 

118  27 

2700 

Si 

VOLCANOVlLLE 

9382  C 

38  59 

120  47 

3036 

BA 

ERNEST  R  STEWARD 

9773 

05 

11 

37  02 

lie  54 

9200 

5 

VOLLMERS 

9386  C 

2  SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

MRS    IRENE  M  VOLLMERS 

W  X  :  FORI  ■ 

03 

ALPINE 

3 

38  47 

5671 

5P 

SP 

MRS  W1LMA  C  BARR 

VOL T A  POWER  MOUSE 

9390  r 

2  SHASTA 

40  2  8 

121  52 

2200 

P  G  ■*  E  COMPANY 

WOODLAND  1  WNW 

JTfll 

YOLO 

23 

38  41 

121  48 

69 

9A 

U  C  A&R  EKTEN  SERV 

WALLACE  1  SE 

9018  0 

5  CALAVERAS 

38  11 

120  58 

214 

CLARION   £    VAN  SCHAJCK 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

5  C 

MARVIN  E  WARE 

WALMAR  SCHOOL 

9420  C 

4   CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

5P 

MILTON  H .    BR  I  NT  ON 

WRIGHTS  LAKE 

981  ( 

EL  DORAOO 

1 

ys  si 

6800 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

4   CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

8A 

BA 

RAY   1   WHI T  TEMORE 

98  4  7 

ORANGE 

26 

33  54 

117  49 

415 

Sf 

9P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

WALNUT  CREEK   2  ENE 

9426  C 

4   CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  v  ANA  SE  K 

YOPKVl LLE 

9651 

MENDOC INO 

1  i 

38  54 

123  14 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

WALNUT  CREEK  *  E 

9427  C 

4  CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

MRS  BETTY  6.  FAIPCLOUGH 

YOSEM1TE    NATIONAL  PARK 

9BSS 

I'. 

MARIPOSA 

14 

J  7  i,S 

119  35 

3985 

5P 

5  P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WALNUT  GROVE 

9428  C 

2  SACRAMENTO 

30  14 

121  11 

23 

INACTIVE  4/20/61 

YREKA 

9866 

SISKIYOU 

12 

122  38 

2625 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431  1 

6  LOS  ANGELES 

24 

34  00 

117  52 

488 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

6  SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

31  BO 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

closed  stations 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

8962 

05 

SAN  JOAQUIN 

21 

37  51 

121  23 

15 

9P 

5P 

SP 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street,  San 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  Hay  total? 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowiail 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  talten  at  6:00  a.  m.  ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  ram. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;   $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 


USCOMM-WB-Asheville,  N.  C. -6/3/65-2350 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

WEATHER  BUREAU 

ROBERT  M.  WHITE,  Chief 


In  Cooperation  With 

DEPARTMENT  OF  WATER  RESOURCES 

STATE  OF  CALIFORNIA 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 


MAY  1965 
Volume  69      No.  5 


ASHEVILLE  1965 


CALIFORNIA  -  MAY  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


It  was  a  cold,  dry  month  over  most  of  the  State. 
Of  the  first-order  stations,  only  Sacramento  and 
Stockton  reported  above  normal  temperatures 
for  the  month.  Precipitation  was  below  normal 
at  all  first-order  stations,  with  a  departure 
of  -2.65  inches  at  Blue  Canyon. 

Both  Eureka  and  San  Francisco  reported  only 
1  day  during  the  month  with  a  mean  temperature 
above  normal.  At  Fresno  the  minimum  on  the 
7th  was  the  lowest  ever  recorded  in  May,  and 
the  lowest  ever  observed  so  late  in  the  season. 
Long  Beach  had  the  lowest  minimum  for  May 
in  the  last  15  years.  Burbank,  on  the  other 
hand,  set  new  high  temperature  records  for 
the  dates  on  the  27th  and  28th. 

A  number  of  stations  reported  no  measurable 


precipitation  during  the  month,  an  unusual 
situation  for  so  early  in  the  season,  especially 
in  the  northern  part  of  the  State.  It  is  the  first 
time  this  has  occurred  at  Red  Bluff  since  1928, 
and  only  the  fourth  time  since  1872.  At  San 
Francisco  there  have  been  only  8  other  Mays 
in  115  years  with  as  little  as  a  Trace  reported, 
Mt.    Shasta   had   the   driest   May   since  1959. 

Lightning  damaged  a  home  in  Arcadia  on  the 
3d.  The  cold  weather  of  the  7th  caused  some 
crop  damage  in  the  Napa,  Knights,  and  San 
Joaquin  Valleys.  Wind  damage  was  reported 
in  the  Imperial  Valley  on  the  14th,  and  again 
on  the  21st  and  22d,  and  in  the  Porterville 
area  on  the  30th. 


C„  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
MAY  1965 
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57.9 

90 

13 

33 

b* 
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1 

0 

0 

0 
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T 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

73.2 

*5.6 

59.4 

87 

30 

31 

6 
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0 

0 

1 

0 
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22 

,0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

76.2 

*0.1 

56.2 

92 

13 

29 

6 
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3 

0 

* 

0 

.40 

.37 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 
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35.0 
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88 

29 

2* 

5 
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Q 

o 

Q 

.15 
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21 

.0 

0 

1 

0 

0 
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*7.1 
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6 
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0 

0 
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.0 
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56.1 

88 
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28 
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,0 
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*5.7M 

58. 5M 

82 

12* 

38 

5* 

193 

o 

Q 

o 

Q 

,00 

.00 
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1 
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.0 
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.0 
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29 

24 
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.06 

20 

,0 

0 

0 

0 

0 
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.16 
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51.0 

63 
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.03 
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.03 

13 

.0 
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0 

0 

0 
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85 

10 

35 

7. 
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0 

0 
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0 
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9* 
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30 

7 
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*6.6 
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0 
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13 
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6 
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2 
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.07 
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.0 

0 
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73.5M 
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59. 2M 
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84 

27. 

39 

9 
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0 

0 

0 

0 

,00 

•  1.41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 
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*3.8M 

51. 9M 

67 

30. 

35 

5 
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0 

1.30 

.90 

19 

.0 

0 

2 
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0 

KNIGHTS  VALLEY 

75.9 

38.6 

57.3 

86 
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5 
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0 

0 

5 

0 
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.02 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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35.3 

55.6 

88 

29 

26 

7 
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0 

0 

7 
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.00 

.0 

0 

0 
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0 
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62.0 

36.6 

4  9.3 

77 

28 

22 

6. 

*76 

0 

0 

10 

0 

1.02 

.92 

22 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOUNT  HEBRON  R5 

62.2 

30.2 

*6.2 

80 

29 

19 

3 

576 

0 

0 

19 

0 

.20 

.11 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

75.6 

45.7 

60.7 

.1 

87 

26 

37 

5 

135 

0 

T 

-  .87 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

59.8 

39.7 

*9.8 

7* 

10 

28 

6 

463 

0 

0 

3 

0 

1.23 

.67 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

ORLEANS 

77.6 

39.6 

58.6 

93 

31 

31 

6. 

201 

3 

0 

3 

0 

.10 

•  2.40 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

71.5m 

*2.9M 

57. 2H 

•  2.3 

82 

10 

37 

233 

n 

0 

0 

0 

.00 

.  ,63 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

58.* 

**.o 

51.2 

6* 

10 

38 

8 

*21 

0 

0 

0 

0 

,04 

.02 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

78. 7M 

39. 2M 

59. OM 

92 

29. 

31 

7 

200 

0 

,00 

-  1,67 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

73.3 

*3  .  7 

58,3 

90 

13. 

39 

6. 

206 

2 

0 

0 

0 

,14 

.14 

20 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  HELENA 

78.3 

43.9 

61.1 

•  .7 

90 

26 

36 

6. 

126 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .96 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

75.5 

*2.6 

59.1 

91 

29 

33 

200 

3 

0 

0 

0 

.10 

.10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

73.7 

*6.0M 

59. 9M 

86 

27. 

31 

* 

173 

Q 

1 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

3**<N  1  M  KU3M 

75.6 

*3.6 

59.6 

•  .3 

87 

U 

36 

5 

159 

0 

0 

0 

0 

T 

•  .98 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCOTIA 

59.9M 

*5.*M 

52.7M 

-  3.3 

75 

11 

38 

7. 

37^ 

0 

0 

0 

0 

•  18 

•  1.79 

•  06 

6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

78.1 

42.3 

60.2 

89 

28. 

36 

8 

1*2 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TBIWTTV    HAM    wi^Td  OT 

71.0 

40.  3 

55.7 

85 

31. 

28 

5 

295 

Q 

.65 

.43 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

TULELAKE                         / /R 

67.5 

33.1 

50.3 

80 

29. 

20 

5 

448 

0 

0 

15 

0 

.39 

-  .81 

.1* 

13 

.0 

0 

J 

0 

0 

UKIAH 

76.6 

*3.7 

60.2 

•  1.8 

91 

28 

32 

3 

165 

0 

1 

0 

.01 

-  1*17 

.01 

19 

.  o 

c 

0 

0 

0 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

7*. 2 

36.1 

55.2 

-  2.7 

88 

31 

2* 

300 

0 

0 

11 

0 

,** 

.  1.17 

.39 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

WEED  1  S 

66.9 

32.8 

*9.9 

81 

13 

21 

3 

*65 

0 

0 

16 

0 

1.23 

.*5 

1* 

T 

T 

5 

3 

0 

0 

WILLI ' j  1 

71.5 

38,9 

55.2 

85 

11 

31 

7 

298 

0 

,06 

.0* 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

70.8 

38.0 

54.4 

■  2.2 

88 

29 

27 

8 

329 

0 

0 

7 

0 

.37 

-  ,66 

.18 

28 

.0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

55.5 

•  2.3 

.26 

-  1.42 

*       «  # 

DRAINAGE  02 

AD  IN  RANGER  STATION 

66.3M 

33. OM 

49. 7M 

85 

29 

20 

3 

*76 

0 

0 

0 

.3* 

.25 

22 

T 

0 

1 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

66.5 

33.5 

50.0 

•  2.3 

83 

31 

22 

10. 

*57 

0 

0 

12 

0 

1,63 

.32 

.76 

1* 

2.5 

1 

6. 

2 

2 

0 

AUBURN 

77.7 

49.8 

63.8 

.7 

92 

30. 

38 

5 

120 

2 

0 

0 

0 

.23 

.  1.2* 

.21 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

RFBfiucttA    1  A v f 
DtKMTt 35"  LMKt 

78.2 

49.7 

64,0 

92 

30 

42 

3. 

93 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRP0RT//R 

60.6 

*1.7 

51.2 

-  1.0 

7* 

29 

26 

6 

421 

0 

0 

5 

0 

,*5 

-  2.65 

.32 

22 

T 

T 

2 

1 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

60.0 

37.5 

48.8 

•  2.9 

7* 

27 

2* 

6 

*95 

0 

0 

8 

0 

I. *T 

.  2.14 

.60 

5 

1.0 

0 

5 

1 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

81.0 

44.9 

63.0 

.  2.3 

93 

28 

31 

5 

120 

7 

0 

2 

0 

T 

•  .60 

T 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

69.1 

32.6 

50.9 

82 

31. 

20 

5 

*30 

0 

0 

16 

0 

.*3 

.40 

21 

T 

0 

1 

0 

0 

CANYON  DAM 

63. 9M 

34.3M 

49. 1M 

.  2.8 

79 

28 

26 

9 

*65 

0 

0 

1  2 

0 

.1* 

-  1.76 

.10 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

8*. 7 

*5.1 

64.9 

.     .  1 

96 

29 

32 

6 

90 

12 

0 

1 

0 

.0* 

.  1.72 

.03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

65.7 

29.9 

47. S 

79 

30 

1* 

6 

526 

0 

0 

ia 

0 

.09 

•  1.61 

.06 

21 

T 

0 

0 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

83.0 

49,0 

66.0 

.2 

9* 

29. 

35 

7 

63 

9 

0 

0 

0 

.02 

•  1.14 

.02 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

78.5 

48.2 

63.* 

91 

30 

36 

6 

103 

2 

0 

0 

0 

.05 

.05 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

78.1 

38.3 

58.2 

92 

30 

29 

3 

210 

5 

0 

3 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

75. 3M 

47.  1M 

61.  2M 

-  .* 

92 

28 

3* 

5 

151 

1 

0 

0 

0 

.22 

•  1.98 

.17 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

82.8 

50.6 

66.7 

.  1 

95 

29 

42 

6. 

*8 

R 

0 

0 

0 

.06 

•  .59 

.06 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAVIS  2  WSW 

81.2 

47,9 

64.6 

-  .1 

95 

30. 

36 

5 

80 

7 

0 

0 

0 

.06 

■  ,51 

.06 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREtK  POWER  HOUSE 

66. 7M 

37. IM 

51. 9M 

-  1,9 

80 

30 

28 

7. 

398 

0 

0 

5 

0 

.56 

-  2.69 

.26 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

OE  SABLA 

72. 1M 

45,  1M 

58.  6M 

,5 

8* 

28 

32 

5 

210 

0 

0 

1 

0 

.28 

.  2.*7 

.16 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

80. 1M 

50. 7M 

65. 4M 

9* 

29. 

37 

7 

95 

3 

0 

0 

0 

.20 

•  1.79 

.12 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOWN  I EV I LLE  RANGER  STA 

72. 2M 

38.  8M 

55. 5M 

83 

31. 

28 

3 

0 

0 

3 

0 

.96 

.36 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

77.2 

44,3 

60.8 

-  2,3 

91 

30 

29 

5 

163 

2 

0 

1 

0 

.13 

-  .53 

.13 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

78.1 

49.1 

63.6 

89 

12. 

41 

6 

76 

0 

0 

0 

0 

.12 

.12 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  MAY  12*5 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Depart  ure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

s 

|    .10  or  More 

1    .SO  or  More 

1.00  or  More 

•  J 
°  < 

3  * 

s3 

b  k 

to 

FOLSOM  DAM 

79.2 

50.2 

64.7 

93 

30 

38 

7 

90 

4 

0 

0 

0 

,01 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

71. OM 

46. 2M 

58.  6M 

87 

30 

32 

7 

222 

0 

0 

1 

0 

.07 

.06 

22 

T 

0 

0 

0 

0 

GRASS  VALLEY 

72.9 

45.3 

39.1 

■  2.8 

88 

31 

31 

5 

200 

0 

0 

1 

0 

,31 

.  2.17 

.14 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

72.1 

53.4 

"  3.6 

0 

0 

10 

0 

.  0 

1 

0 

0 

JESS  VALLEY 

61.3 

33!4 

47.3 

T6 

29. 

1« 

5 

540 

0 

0 

u 

0 

1.3* 

•  .68 

!so 

13 

2.5 

0 

5 

0 

0 

LAKEPORT 

78.9 

41.5 

60.2 

91 

28. 

33 

2 

165 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .88 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

77.* 

43.6 

60.5 

88 

29 

3* 

3 

155 

0 

0 

0 

0 

.35 

.35 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAULOING 

63.4 

37,3 

50.4 

.3 

75 

30. 

2* 

6 

446 

0 

0 

9 

0 

.56 

.  3,04 

.28 

22 

1.3 

0 

1 

0 

0 

LAKE   SPAULOING  DAM 

63.3 

37.6 

73 

0 

0 

8 

0 

.  8 

0 

1 

0 

0 

L*S  PLUMAS 

80.1 

33.8 

67.0 

-  .8 

92 

29. 

39 

6 

63 

3 

0 

0 

0 

.63 

.  1.39 

'.28 

5 

.0 

0 

3 

0 

0 

MAN2ANITA  LAKE  // 

59.2 

33.5 

46.4 

76 

29 

19 

6 

570 

0 

0 

12 

0 

.65 

.47 

22 

1.0 

T 

17. 

1 

0 

0 

MARYSVILLE 

83.1 

52.2 

67.7 

,9 

96 

30. 

44 

5 

47 

g 

0 

0 

0 

.13 

-  ,67 

.09 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

49.3 

33.8 

51.6 

.  2,0 

83 

13 

21 

6. 

409 

0 

0 

13 

0 

.10 

-  2.52 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

"  1,3 

31. 

22 

5 

539 

0 

0 

16 

0 

,75 

•  1-95 

20 

3 

2 

MONTICELLO  DAM 

78!l 

48.3 

63.2 

91 

30 

39 

6* 

103 

2 

0 

0 

0 

.19 

!l8 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

65.3 

38.1 

31.7 

-  2.1 

60 

12 

27 

6 

403 

0 

0 

7 

0 

.65 

-  1.34 

.52 

21 

.1 

T 

6. 

1 

1 

0 

NEVADA  CITY 

70. S 

39.3 

54.9 

•  1.3 

85 

30 

29 

7. 

305 

0 

0 

5 

0 

.86 

.  1.59 

.50 

23 

.0 

0 

3 

1 

0 

ORLAND 

82.2 

50.0 

66.1 

-  1.3 

95 

30 

41 

9. 

68 

9 

0 

0 

0 

.05 

-  ,64 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

81.9 

30 

40 

6 1 

9 

0 

0 

0 

5  2 

4 1 

5 

PARADISE 

75. 4 

51.2 

63.3 

88 

30. 

38 

5 

13* 

0 

0 

0 

0 

!io 

!io 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

PLACERVILLE 

72.6 

42,8 

37.7 

•  1.5 

90 

29 

32 

7. 

227 

1 

0 

2 

0 

.02 

-  1.7* 

.01 

23. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE  IPG 

70.7 

48.1 

39.4 

89 

30 

36 

6* 

206 

0 

0 

0 

0 

.07 

.05 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLATINA 

74.5 

42.2 

38.4 

86 

29 

30 

6 

202 

0 

0 

1 

0 

.26 

.26 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTOLA 

65  8 

*  1,9 

2 1 

3 

50  6 

0 

0 

18 

0 

1 

0 

OUINCY  RANGER  STATION 

73.2 

34.8 

34,0 

•  ,4 

86 

28 

23 

3 

333 

0 

0 

11 

0 

.43 

•  1.58 

.21 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT  R 

82.0 

52.8 

67,4 

-  .9 

94 

29 

42 

5 

47 

8 

0 

0 

0 

T 

.  1.13 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

83.7 

54,9 

69.3 

2.0 

96 

30. 

41 

5 

42 

10 

0 

0 

0 

.23 

-  1.51 

.15 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCKLIN 

80.1 

45.7 

62.9 

•  1.5 

97 

3U 

3* 

3 

120 

6 

0 

0 

0 

.02 

•  .93 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

94 

K, 

4 

0 

0 

0 

•  .50 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

sols 

52I5 

66.7 

2.5 

96 

29 

43 

3. 

61 

8 

0 

0 

0 

.07 

-  .55 

.07 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

77.3 

34,0 

63.7 

90 

31. 

44 

6 

74 

3 

0 

0 

0 

,31 

,20 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

SIERRA  CITY 

69.0 

38.4 

33.7 

80 

30. 

29 

6 

344 

0 

0 

0 

1.26 

.35 

22* 

.0 

0 

5 

0 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

63. 9M 

33.  6M 

48.  8M 

-  2.2 

78 

28 

21 

3 

497 

0 

0 

11 

0 

,99 

•  .26 

.30 

2 

3.0 

3 

2 

3 

0 

0 

SODA  SPRINGS  I  E  119. 

30.3 

28.8 

39. 7 

64 

31 

19 

7. 

776 

0 

j 

25 

0 

1.13 

.30 

22 

2.6 

81 

3. 

5 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

80.9 

46,6 

63.8 

•  .9 

94 

29 

34 

3 

101 

7 

0 

0 

0 

.06 

-  .63 

.06 

21 

,0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

68.1 

39.3 

33.7 

60 

30 

28 

7. 

341 

0 

0 

3 

0 

.61 

.22 

5 

,0 

0 

3 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

75.  2M 

52. OM 

63. 6M 

87 

31 

40 

5 

0 

0 

0 

0 

.23 

.12 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

TWIN  LAKES 

48.2 

24.8 

36.3 

•  4.3 

60 

16. 

7 

6 

878 

0 

1 

30 

0 

1.27 

•  1.03 

.26 

22 

9.5 

88 

3* 

' 

0 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

76. 9M 

39.7M 

58.3M 

33 

7. 

198 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

82.6 

30.5 

66.6 

2.0 

96 

29 

42 

1 

45 

9 

0 

0 

0 

.0* 

•  .60 

.04 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

76.0 

47.3 

61.7 

8T 

30. 

32 

5 

14* 

0 

0 

1 

0 

.41 

•  2.01 

.34 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

7T.6 

51.3 

64.9 

90 

3U 

39 

6 

101 

3 

0 

0 

0 

.2* 

.15 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

WILLIAMS 

WILLOWS 

80.9 

49.4 

69.2 

•  1.3 

93 

30 

41 

8. 

79 

7 

0 

0 

0 

.21 

•  .45 

.21 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

WINTERS 

81.7 

31.6 

66.7 

94 

30. 

40 

5 

94 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

82.4 

49,1 

69.8 

•  .8 

96 

30 

38 

7. 

64 

8 

0 

0 

0 

.03 

.  .55 

.03 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

98.4 

•  1.0 

.36 

-  1.33 

•      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

61.8 

28,0 

44.9 

TS 

31. 

21 

10* 

616 

0 

0 

26 

0 

.37 

.11 

23 

T 

T 

6. 

2 

0 

0 

BOD  IE 

22  1 

64 

18. 

5 

0 

2 

29 

0 

1.13 

2 

0 

BRIDGEPORT 

61.3 

26,8 

44.  1 

74 

29. 

15 

4 

641 

0 

0 

22 

0 

.22 

.15 

23 

1.1 

1 

6 

I 

0 

0 

CEDARVILLE 

65.1 

38.4 

91.8 

.  3.5 

80 

30. 

24 

7. 

404 

0 

0 

7 

0 

.82 

•  .22 

.25 

14 

T 

T 

2 

* 

0 

0 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

60.0 

30.0 

45.0 

73 

31* 

23 

8* 

610 

0 

0 

20 

0 

D  .33 

.25 

9 

2.0 

2 

2 

2 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

66.1 

36.0 

51.1 

81 

31 

24 

3 

422 

0 

0 

9 

0 

,96 

.36 

22 

6.1 

3 

2 

3 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

69. 2M 

35.  5M 

92. 4M 

83 

29 

24 

3 

389 

0 

0 

8 

0 

.06 

.03 

22* 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

66.4 

35.8 

51.1 

■  2.8 

80 

30 

23 

6* 

424 

0 

0 

9 

0 

.77 

•  .37 

.25 

21 

T 

0 

4 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

58.4 

28.5 

43.3 

71 

30. 

19 

6 

699 

0 

g 

2  5 

0 

.1* 

.08 

9 

.5 

3 

2* 

0 

0 

0 

MONO  LAKE 

62.4 

32.8 

47.6 

77 

16 

16 

7 

530 

0 

0 

13 

0 

,3* 

.31 

6 

3.0 

3 

6 

1 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

58.9 

29.9 

44.4 

74 

30 

19 

5 

631 

0 

0 

20 

0 

.53 

.25 

6 

2 

0 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

67.5 

36.8 

52.2 

•  2.8 

82 

30. 

23 

3 

391 

0 

0 

9 

0 

.12 

-  .71 

.06 

22 

T 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

55.9 

31.9 

43.9 

•  1.8 

71 

31 

22 

6 

646 

0 

1 

15 

0 

.42 

-  .93 

.17 

23 

3.5 

3 

6 

2 

0 

0 

TERMO 

63.2 

29.8 

46.5 

78 

28 

17 

3 

567 

0 

0 

1  7 

0 

.57 

.34 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

59. 4M 

29, 6M 

44.5M 

-  2.1 

73 

31* 

22 

6 

631 

0 

0 

25 

0 

,58 

•  .88 

.25 

9 

3.0 

2 

2 

2 

0 

0 

WOODPORDS 

63.1 

37,3 

50.3 

77 

30 

22 

7 

446 

0 

0 

6 

0 

.12 

.09 

6 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

46.8 

•  3.3 

.48 

-  .57 

•      ft  » 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  o«. 

AVILA  BEACH 

71. T 

47.8 

59.8 

97 

16 

40 

5 

168 

1 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

73.2 

47.1 

60.2 

84 

28. 

40 

4 

150 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

63.0 

47. 9M 

56. 5M 

•  1.8 

74 

11 

43 

31 

265 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .81 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGAME 

70.5 

45.9 

58.2 

82 

11 

42 

23* 

203 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

66.1 

40.3 

54.3 

82 

16. 

33 

B* 

324 

0 

0 

0 

0 

.16 

.13 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

74.1 

48.3 

61.2 

83 

12 

42 

5 

124 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

76.6 

43,7 

60.2 

89 

12 

37 

8* 

138 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

Continued  MAY  1965 


Statton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

0 
a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mia. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1    .10  or  More 

0 
E 

1 

1.00  or  More 

It 

Jj  ji 

•  3 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

61*2 

46.  3 

53.8 

68 

36 

5 

341 

0 

0 

0 

0 

7 

j 

13 

0 

HOLL I 5TER 

71  •  T 

41.7 

36.7 

«  6.9 

85 

16 

36 

6 

249 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  .35 

■  00 

0 

0 

Q 

KING  CITY 

77.  1M 

43.  4M 

60.  3M 

•  1.7 

89 

16 

33 

6. 

147 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  .23 

,  00 

0 

0 

_ 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

77. 1 

42.2 

39.7 

-  2.2 

92 

29 

33 

5* 

179 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  ,49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

74.6 

45.5 

60.1 

■  1.5 

85 

11 

37 

5 

157 

0 

0 

0 

0 

T 

•  .71 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

75.3 

47.7 

61.5 

87 

12 

41 

5 

111 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

39.5 

46.6 

53.0 

73 

1 1 

42 

5 

366 

0 

0 

0 

0 

•  17 

.06 

21 

.  0 

0 

Q 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DCPT 

59.6 

44.8 

52.2 

65 

17 

33 

6 

387 

0 

0 

0 

0 

,04 

•  04 

31 

•  0 

0 

0 

fj 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

73. 2M 

47. 1M 

60. 2M 

88 

30* 

34 

7* 

208 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

62. 9M 

45.  4M 

54.  2M 

.3 

76 

29. 

27 

6 

346 

0 

0 

2 

0 

.00 

'  .92 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

60.6 

41,8 

61.2 

95 

30 

33 

5 

140 

5 

0 

0 

0 

,00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

67.9 

49.7 

58.8 

81 

12 

44 

6. 

165 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  *B  AIRPORT 

R 

64.6 

50.9 

57.8 

•  1.9 

73 

11 

45 

6 

218 

0 

0 

0 

0 

T 

•  .65 

T 

21. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

70.0 

45.9 

58.0 

81 

12 

41 

5* 

210 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

80.9 

41.2 

61.0 

96 

29* 

30 

7* 

136 

4 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

81.1 

43.1 

62.1 

96 

28 

34 

7 

120 

7 

0 

0 

0 

T 

7 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

6S.6 

44,8 

55.2 

82 

16 

33 

5 

298 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

60.8 

45.5 

53.2 

64 

3 

40 

2 

360 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

76.0 

44.7 

60.4 

88 

12 

36 

9* 

141 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

73.9 

35.9 

55.9 

91 

30. 

23 

6 

284 

3 

0 

9 

0 

T 

»     ,  50 

T 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

75.9 

45.7 

60.8 

•  .3 

87 

26* 

40 

9 

133 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  .52 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

67.2 

50.3 

58.8 

77 

12 

46 

6* 

186 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

72.3 

43.7 

58.0 

85 

11 

33 

5 

211 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

66.6 

47.1 

56.9 

-  1.6 

79 

11 

38 

7. 

246 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .41 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

65.2 

46.1 

55.7 

80 

11 

35 

6 

280 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

81.7 

37.9 

59.8 

95 

29 

23 

6 

175 

6 

0 

3 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

57.3 

47.2 

52.3 

62 

16 

40 

5 

390 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

66.0 

46.5 

55.3 

.  3,0 

78 

u 

41 

5 

295 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .48 

T 

21. 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

p 

60.7 

49.0 

54.9 

•  2,5 

74 

1 1 

46 

$ 

306 

0 

0 

0 

0 

T 

_  a£3 

T 

21. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

61.3 

43.4 

32.4 

68 

1 1 

36 

7 

386 

0 

0 

0 

0 

.03 

,03 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

£ 

73.7 

47.3 

60.5 

•  1.3 

85 

11 

39 

5 

143 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  .43 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

67.5 

45.5 

56.5 

•  2.8 

76 

26 

36 

7 

260 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

67.3M 

51. 8M 

59. 6M 

80 

23. 

43 

28 

167 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

73.8 

47.7 

60.8 

•  ,9 

65 

11 

41 

3 

131 

0 

0 

0 

0 

,00 

_     ^  44 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

69.6 

43.3 

56.6 

•  1.7 

79 

23* 

36 

5 

232 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  .99 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

M 

45, OM 

M 

77 

29 

39 

7. 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

77.0 

42.2 

59.6 

90 

28 

32 

6 

171 

1 

0 

1 

0 

.00 

■  ,67 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

66.1 

45.6 

55.9 

75 

4 

36 

6. 

273 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

57.7 

•  1,6 

.01 

•  .58 

«      «  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

77.2 

52.9 

63.1 

,2 

87 

12. 

45 

6 

60 

0 

0 

0 

0 

,04 

*  .43 

.04 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

79.6 

68.6 

66.  1 

89 

30* 

40 

6 

76 

0 

0 

0 

0 

,04 

.04 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

77.* 

69  .  6 

63.5 

•  2.5 

93 

30 

33 

128 

4 

0 

0 

0 

.07 

•  1.10 

.06 

22 

,0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY  1  NNE 

7T.1M 

45.  2M 

61  .2M 

-  1.7 

93 

30 

29 

6 

163 

2 

0 

1 

0 

.22 

.  .77 

.21 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

BAKERSEIELO  WB  AIRPORT 

R 

82.9 

55,6 

69.3 

•  1.1 

98 

29. 

62 

7 

45 

8 

0 

0 

0 

.02 

•  .20 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAlCH  POWER  HOUSE 

76.3 

51  .  6 

66.1 

9 1 

30* 

39 

7. 

110 

J 

0 

0 

0 

.23 

•  18 

21 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

86.3 

53  >  5 

68  9 

100 

30 

41 

5 

41 

10 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

66.9 

36.3 

69.7 

.  3.7 

80 

29 

23 

7 

469 

0 

0 

14 

0 

.18 

-  2.23 

.10 

23 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

80.5 

49.2 

64.9 

.1 

97 

30 

37 

6 

98 

5 

0 

0 

0 

.02 

-  .89 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

76.9 

43*9 

60.6 

96 

30 

32 

6 

176 

3 

0 

1 

0 

,04 

.04 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

66.6M 

52  3M 

82 

30 

25 

391 

0 

0 

7 

0 

,68 

.  35 

21 

.  0 

0 

3 

0 

0 

COALINGA 

52.0 

68  2 

105 

29 

39 

2 

47 

10 

0 

0 

0 

,00 

•  .28 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

5o!7 

67*1 

100 

30 

37 

6 

57 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

82.6 

45.5 

64.1 

-  1.9 

98 

28 

34 

2 

94 

8 

0 

0 

0 

T 

-  .52 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

70  2 

35  3 

52  8 

•  2.6 

85 

29. 

23 

372 

0 

0 

10 

0 

,07 

•  1,27 

,07 

21 

T 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA   POWER  HfiliSF 

•  1.5 

3 1 

7 

110 

4 

0 

1 

0 

,11 

.  1,20 

.04 

22. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  3  S^y 

83*6M 

47*8M 

65*7M 

100 

28* 

33 

92 

7 

0 

0 

0 

00 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

8<>!s 

50.4 

67ls 

.  .7 

100 

29 

36 

7 

38 

12 

0 

0 

0 

T 

•  .30 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

83.6 

46.7 

65.2 

101 

30 

33 

7 

96 

1 1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

56.9 

32.8 

44.9 

•  2.9 

75 

30 

19 

7 

616 

0 

0 

16 

0 

.42 

-  1.48 

.18 

22 

1.5 

23 

1 

1 

0 

0 

GLENNVILLE 

72.5 

36.6 

54.6 

87 

29* 

22 

6 

319 

0 

0 

10 

0 

,05 

.02 

23. 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

53.2 

35.0 

44.1 

70 

30 

19 

7 

638 

0 

0 

14 

0 

.13 

.12 

21 

T 

6 

1 

1 

0 

0 

HANFORD 

85.6 

69.8 

67.6 

•  .2 

99 

28 

38 

7 

49 

11 

0 

0 

0 

.00 

.  ,23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

68.8 

40.2 

56.5 

■  2.0 

82 

30 

29 

6 

321 

0 

0 

2 

0 

,56 

•  1,45 

.30 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

52.5 

29.5 

61.0 

.  3,7 

68 

29 

17 

6 

737 

0 

1 

22 

0 

5.0 

17 

6. 

IDRIA 

76.6 

51.2 

63.9 

.1 

88 

29. 

36 

6 

111 

0 

0 

0 

0 

T 

p  .46 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

84.2 

58.6 

71.4 

•  .2 

98 

28 

43 

7 

29 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

77.1 

69.7 

63.4 

92 

29 

35 

6 

124 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

83.  4M 

51.  9M 

67. 7M 

101 

30 

39 

5 

56 

11 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

83.7 

35.7 

69.7 

99 

29. 

41 

6 

42 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

79. 7M 

44.7M 

62.  2M 

94 

29 

33 

5 

145 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

81.  1 

47.7 

66.4 

•  2,5 

94 

29 

36 

3 

89 

6 

0 

0 

0 

T 

•  .41 

T 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

82.6 

50.9 

66.8 

•  2.6 

98 

29. 

36 

6 

73 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  .51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

83.9 

49.0 

66.3 

•  1.2 

100 

29 

34 

6 

70 

9 

0 

0 

0 

.00 

-  .46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

80.7 

47.4 

64.1 

.7 

94 

28 

38 

5 

85 

4 

0 

0 

0 

.03 

.  .58 

.03 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  MAY  1965 


SUtton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

0 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

1  Departure 

From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

|    .10  or  More 

I 

z 
s 

1.00  or  More 

S  * 

si 

o  i 

°"  2 

8  I 

h  2 

-  3 

o  2 

LOS  BANOS 

84.9 

49.5 

67.2 

.4 

100 

28 

40 

6 

43 

11 

0 

0 

0 

T 

.31 

T 

3 

•  0 

0 

o 

0 

o 

MAOERA 

83.0 

49.4 

66.2 

•  1.4 

100 

30 

38 

7. 

73 

9 

0 

0 

0 

.00 

m 

,40 

.00 

,0 

0 

o 

0 

o 

MANDEVILLE  island 

manteca 

80.3 

48.8 

64.6 

94 

29 

41 

4 

86 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

22. 

,0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

86. 7M 

56.4M 

71. 6M 

.0 

100 

28 

42 

2 

9 

9 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

MERCED  FIRE  STATION  2 

84.1 

47.7 

65.9 

.  ,8 

99 

28 

38 

6. 

68 

8 

0 

0 

0 

,01 

m 

.44 

.01 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

80.9 

47.0 

64,0 

-  1,5 

97 

28 

38 

2 

89 

6 

0 

0 

0 

T 

m 

.49 

T 

22. 

.0 

0 

0 

0 

o 

NEWMAN  2  NW 

83.7 

48.9 

66.3 

-  1.1 

97 

28 

38 

2 

35 

9 

0 

0 

0 

.03 

- 

.31 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

73. 7M 

41. 5M 

57. 6M 

91 

30 

28 

6 

238 

2 

0 

2 

0 

.12 

w 

1.30 

.12 

21 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

79.4 

46.4 

62.9 

•  1.7 

96 

29 

34 

6 

123 

4 

0 

0 

0 

,00 

.55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

ORANGE  COVE 

83.3 

49.6 

66.5 

•  .9 

98 

30. 

34 

6 

72 

10 

0 

0 

0 

,00 

m 

.39 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

o 

PANCCHE  CREEK 

PORTERV I LLE 

84.3 

51.4 

67.9 

•  .1 

100 

JO. 

37 

6 

39 

12 

0 

0 

0 

,00 

.41 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

62.6 

35.1 

48.9 

78 

30. 

21 

6 

493 

0 

0 

10 

0 

,05 

.05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

69.  5 

45,0 

57.3 

80 

30. 

32 

6. 

252 

0 

0 

2 

0 

,25 

.11 

22 

.0 

0 

1 

0 

o 

SAN  LUIS  DAM 

79.7 

52.4 

66,  1 

96 

29 

42 

6 

68 

0 

0 

0 

,04 

,04 

3 

•  0 

0 

o 

0 

o 

SONORA  RS 

75.2 

42.2 

58,7 

•  4.2 

92 

30. 

30 

6 

217 

2 

0 

2 

0 

.05 

m 

1.22 

,03 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

64.8 

35.0 

49.9 

78 

30. 

19 

7 

459 

0 

0 

11 

0 

1,16 

.35 

6 

2.0 

0 

4 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

83.3 

50.7 

67.0 

•  8 

97 

28 

40 

5 

50 

10 

0 

0 

0 

,03 

,41 

.02 

21 

•  0 

o 

o 

0 

o 

STOCKTON  FIRE  STATION 

80.8 

48.9 

64.9 

.8 

94 

29» 

41 

8. 

67 

4 

0 

0 

0 

.04 

.52 

.03 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

68.5 

41.8 

55.2 

85 

29 

29 

7 

302 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TE JON  RANCHO 

81.0 

53.0 

67.0 

-  1.3 

93 

29. 

36 

6 

73 

6 

0 

0 

0 

.00 

- 

.56 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

81.6 

48.0 

64.8 

-  1,4 

97 

30* 

33 

7. 

96 

6 

0 

0 

0 

,00 

,88 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

73.6 

43.5 

58.6 

•  ,8 

87 

29. 

30 

7 

210 

0 

0 

2 

0 

,59 

1,60 

.  30 

23 

•  0 

o 

2 

0 

o 

TRACY  CARBONA 

81.5 

50.0 

65.8 

95 

30 

42 

9. 

61 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

o 

o 

0 

o 

TRACY  PUMPING  PLANT 

79.7 

51.1 

65.4 

95 

28 

42 

6 

64 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

82.3 

51.7 

67.0 

-  2.2 

98 

30 

38 

7 

62 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.33 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

83.7 

53.4 

68.6 

•  .5 

98 

30. 

42 

7 

45 

10 

0 

0 

0 

.00 

.23 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

70.  1 

41,0 

55.6 

•  1.9 

81 

28. 

29 

7 

287 

0 

0 

4 

0 

.69 

.79 

.41 

21 

7 

o 

1 

0 

o 

DIVISION 

62.4 

.  1.0 

.  10 

.71 

«       •  # 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

74.9 

47,5 

61.2 

93 

28 

37 

8 

152 

1 

0 

0 

0 

.04 

•  04 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

64.3 

56.0 

60.2 

•  .4 

68 

7 

51 

7. 

143 

0 

0 

0 

0 

.00 

— 

■  19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  OAM 

75.3 

45.1 

60.2 

•  3.0 

92 

29 

33 

8 

160 

3 

0 

0 

0 

- 

.45 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

73.4 

43.6 

58.5 

91 

29 

32 

8 

223 

1 

0 

1 

0 

.30 

.33 

•  15 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

61.1 

31.0 

46.  1 

73 

18 

19 

8 

581 

0 

0 

19 

0 

7 

23. 

7 

7 

7 

o 

0 

o 

BON  I TA 

70.8 

52.3 

61.6 

•  1.1 

86 

28 

41 

8 

106 

0 

0 

0 

0 

7 

m 

.29 

T 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 

74.1 

52.5 

63.3 

•  l.l 

95 

28 

43 

8 

88 

2 

0 

0 

0 

m 

•  18 

T 

31. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CA9RILL0  NAT  MONUMENT  R 

66.9 

54.2 

60.6 

72 

15 

49 

9 

129 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

75.3 

44.9 

60.  1 

93 

17 

35 

7 

139 

2 

0 

0 

0 

T 

31. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

74.7 

38.6 

56.8 

90 

30. 

27 

8 

232 

2 

0 

4 

0 

•  05 

.03 

24 

,0 

0 

o 

0 

o 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

80.3 

47.7 

64.0 

97 

28. 

39 

8. 

91 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

r n  i   A   u  T  CT  ft 

64.8M 

54. 7M 

59. 8M 

•  1.0 

70 

29 

46 

8 

152 

0 

0 

0 

0 

m 

.20 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

74.6 

49.7 

62.2 

•  .9 

92 

28 

41 

8 

114 

1 

0 

0 

0 

.04 

• 

.20 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

77.7 

50.0 

63.9 

•  .4 

95 

28 

39 

8 

74 

3 

0 

0 

0 

.01 

• 

.19 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

68.5 

52.0 

60.3 

75 

17. 

46 

7 

138 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

o 

0 

o 

CUYAMA 

76.7 

38.5 

57.6 

92 

29 

27 

7 

232 

z 

0 

6 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

rt  i  v ft  m ft  r  A 

68.3 

38,5 

53.4 

.  2,1 

83 

29 

27 

25 

333 

0 

0 

5 

0 

.01 

1,07 

•  01 

10 

•  0 

c 

o 

0 

o 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

77.3 

48.1 

62.7 

93 

29. 

41 

8. 

119 

s 

0 

0 

0 

,00 

z 

.34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

76.4 

50.1 

63.3 

94 

29 

43 

25. 

91 

1 

0 

0 

0 

,02 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

80.5 

46.5 

63.5 

•  1,6 

97 

29. 

35 

8 

102 

7 

0 

0 

0 

.14 

7 

31 

•  0 

o 

o 

0 

o 

ESCONOIDO 

73.8 

51,1 

62.5 

-  .7 

87 

28 

39 

8 

97 

0 

0 

0 

0 

.09 

.23 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

rntMTAMA     ^  A  I  CCD 

77.7 

52.7 

65.2 

96 

28 

45 

4 

73 

4 

0 

0 

0 

7 

3 

•  0 

o 

o 

0 

o 

GILLESPIE  FIELD 

74.0 

52,0 

63.0 

91 

28 

40 

8 

88 

1 

0 

0 

0 

T 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  dam 

72.6 

41.4 

57.0 

87 

30. 

28 

8 

244 

0 

0 

1 

0 

.10 

.04 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

IOYLLWI LD  RANGER  STA 

67.4M 

33.6M 

50.5M 

82 

28 

25 

7. 

442 

0 

0 

0 

.02 

.02 

23 

•  0 

o 

o 

0 

o 

JULIAN  WYNOLA 

68.5 

39.9 

54.2 

86 

29. 

29 

8 

335 

0 

0 

2 

0 

,20 

.12 

24 

.0 

0 

1 

0 

o 

LAGUNA  BEACH 

67.6 

51.6 

59.6 

•  2,3 

72 

29. 

42 

7 

158 

0 

0 

0 

0 

,oc 

•  25 

,00 

.0 

fl 

o 

0 

o 

LA  MESA 

70.3 

52.8 

61.6 

86 

28 

45 

26. 

110 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

65.4 

47.6 

56.5 

75 

16 

39 

7 

255 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LCNG  BEACH 

71.0 

55.5 

63.3 

•  .2 

85 

28 

49 

7 

73 

0 

0 

0 

0 

- 

.13 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

70.8 

53.2 

62.0 

•  1.3 

83 

27 

44 

7 

99 

0 

0 

0 

0 

.11 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

66.8 

54,3 

60.6 

-  1.4 

73 

17 

30 

8. 

130 

0 

0 

0 

0 

.13 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LCS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

72.0 

54,8 

63.4 

.  1,4 

83 

28 

49 

8 

70 

0 

0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

75.3 

49,2 

62.3 

92 

29 

37 

7 

134 

2 

0 

0 

0 

.1* 

.52 

.10 

24 

.0 

0 

1 

0 

0 

MT  8ALDY  NOTCH 

56.3 

36.1 

46.2 

70 

29 

20 

3 

582 

0 

0 

11 

0 

T 

6. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

62.7 

43,4 

53.1 

76 

29. 

26 

7 

367 

0 

0 

3 

0 

.03 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

66.1 

54.2 

60.2 

-  1.5 

70 

16 

46 

25 

143 

0 

0 

0 

0 

.20 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE 

69.1 

54.3 

61.7 

73 

21 

45 

8 

96 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

77.0 

47.0 

62.0 

•  .6 

95 

28 

40 

25. 

113 

4 

0 

0 

0 

.07 

.29 

.05 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

66.5 

48.9 

57.7 

-  1.7 

75 

16 

43 

8. 

219 

0 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

66.  9M 

41, 9M 

54.  4M 

80 

29. 

26 

7 

333 

0 

0 

6 

0 

T 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

75.2 

51.7 

63.5 

.0 

92 

28 

45 

8. 

87 

3 

0 

0 

0 

.15 

.13 

.09 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

78.3 

48.5 

63.4 

97 

28 

40 

11. 

101 

4 

0 

0 

0 

.02 

.02 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

76.9 

49.1 

63.0 

•  .2 

95 

28 

38 

8 

98 

3 

0 

0 

0 

.28 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

76.2 

43.9 

60.1 

94 

28 

29 

8 

160 

3 

0 

1 

0 

.15 

.08 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

REOLANDS 

77.8 

50.5 

64.2 

.0 

96 

28 

40 

8 

88 

5 

0 

0 

0 

.14 

.18 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 

Continued  MAY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

Degree  Days 

NO.  Ol  Days 

3 

H 

if 

r 
a 
a 

0 

o 

From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

°a 

5  9 

s  * 

it 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

78.1 

51.0 

64.6 

94 

27 

41 

6 

66 

4 

0 

0 

0 

T 

■ 

.22 

T 

31. 

.0 

0 

o 

o 

o 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

T8.2 

49.1 

63.7 

97 

29 

36 

8 

92 

3 

0 

0 

0 

•  05 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   AN  1 0" JO   t  T  N   MOU  T  H 

T2.7 

48,3 

60.3 

90 

28. 

38 

7 

184 

0 

0 

0 

•  12 

.31 

.05 

12 

,0 

0 

0 

0 

0 

(All     Df  B  In  4  OH  T  MA     f  A  uftrn 

5 AN   DEMNARVi NU   tu  M05r 

80.2 

48.8 

64.5 

• 

,7 

99 

28 

37 

8 

79 

0 

0 

0 

.13 

- 

.28 

.09 

13 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANDBEfiG  MB  //R 

64.0 

43,3 

33.7 

• 

2,9 

82 

29. 

29 

6 

361 

0 

0 

4 

0 

T 

* 

.31 

T 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

CAM     T\*Krf\     ui  Q     tlDBilfiT  n 

3 AN    U  J  CUU    WD    A  I KrUR T  K 

68.1 

36,8 

62.3 

1.3 

76 

28 

49 

8 

73 

0 

0 

0 

0 

T 

m 

.15 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  rtKNANUU 

78.9 

49.7 

64.3 

.2 

96 

28 

42 

8 

74 

5 

0 

0 

0 

T 

m 

.26 

T 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

f  Ail     rtaoici       CTOC  Hrnt 

5AN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

75.4 

51.3 

63.3 

91 

28 

42 

8 

88 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

25 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

81.! 

46,5 

64.0 

• 

,6 

100 

28 

34 

8 

81 

0 

0 

0 

.04 

- 

.22 

•  04 

9 

,0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  F IRE  STATION 

73.9 

34.8 

64.4 

•  6 

64 

18 

46 

8* 

46 

0 

0 

0 

0 

T 

• 

.23 

T 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

C  A  II  ▼  A  IADBAOA 

SANTA  BARBARA 

67.0 

30.8 

58.9 

2,2 

73 

21 

46 

24. 

180 

0 

0 

.02 

■ 

.31 

,02 

12 

,0 

0 

n 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

66.  J 

48.8 

57.7 

79 

19 

40 

4 

221 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALlNA  WBAP 

66.6 

32.5 

59.6 

.6 

87 

27 

46 

7 

195 

0 

0 

0 

0 

T 

.36 

T 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT  R 

66.  1 

45.4 

55.8 

1.8 

78 

16 

34 

7 

279 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.22 

T 

24. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

61.3 

34.3 

37.9 

67 

16 

91 

7. 

21) 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMTA     O  A  1  11  A 

SANTA  rAWLA 

T2.TM 

45. 1M 

38,9M 

87 

15 

38 

8 

160 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SUNLANO 

74.9 

46,7 

60.8 

92 

26. 

40 

7 

163 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

t  P  O  D  Aire 

TURK  AN  V.  t 

69.9 

52,2 

60.9 

,7 

79 

16 

46 

8 

130 

0 

0 

0 

0 

T 

m 

•  12 

T 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

TU5TIN    MVINt  RANCH 

73.1 

51,3 

62.2 

1,6 

84 

28. 

42 

8* 

96 

0 

0 

0 

.00 

- 

.2? 

.  oc 

.0 

c 

0 

0 

0 

TW I tchell  oam 

71.TM 

43.7M 

57, 7M 

92 

16 

32 

7 

224 

1 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

6T.1 

5T.0 

62.1 

75 

17 

54 

22* 

92 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

77. 9 

47.3 

62.6 

97 

28 

38 

8 

ue 

5 

0 

0 

0 

.05 

.05 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

69.2 

51.5 

60.4 

79 

17 

42 

8 

139 

0 

0 

0 

0 

.06 

•  06 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

WARNER    3rK I NU3 

73.8 

40,0 

56.9 

1,7 

89 

28 

26 

8 

246 

0 

0 

2 

0 

.39 

.  10 

•  28 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

YORBA  LINDA 

73.8 

51,1 

63.5 

■ 

•  5 

90 

28 

42 

8 

78 

1 

0 

0 

0 

•  03 

.20 

•  05 

31 

,0 

0 

0 

0 

0 

v  I V  I 3 1 ON 

60.2 

1,3 

•  04 

.28 

*        *_ _ 
SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

OAKEK    r  NNW 

88.3 

61.2 

74.8 

102 

18 

49 

8 

14 

1  5 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

,0 

0 

0 

0 

0 

DAD  CT MU 

BARS T OW 

OLAUHONT    1  t 

73.9 

46.6 

61.3 

92 

29 

34 

6 

147 

4 

0 

0 

0 

.07 

•  04 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

A  T  CUOD    UlHAlDDODT  a 

0 1 SHOr   WD  A  1 KrUK T  R 

76.3 

42.3 

59.4 

• 

3,2 

93 

18. 

27 

7 

201 

0 

2 

0 

.02 

- 

.  18 

•  02 

11 

T 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

48.  *M 

29.2M 

38.  8M 

63 

30 

10 

7 

805 

0 

0 

19 

0 

blythe 

92.8 

37.0 

74.9 

2.7 

103 

29 

49 

8 

2 

1  9 

0 

0 

0 

,02 

,00 

.02 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

92.4 

63.5 

78.0 

105 

29. 

92 

6 

0 

1  7 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

BQRREGO  SPRINGS  3  NNE 

89.8M 

57.  1M 

73. 3M 

102 

1 

42 

8 

10 

1  5 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

BDAUil  CV     7  CUi 

BKANLtT    *  3W 

92.3 

57,2 

74.9 

3.7 

105 

18 

47 

8 

2 

1  9 

0 

0 

0 

.00 

- 

,01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

83.9 

55,0 

69.3 

95 

29. 

49 

6 

15 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

UMUUC T I    rAA  MJKrORT 

82.8 

57.6 

70.2 

97 

29 

47 

4 

26 

0 

T 

T 

23. 

.0 

0 

0 

0 

0 

nf ATU    UAI 1 FV 
U  t  *  1  M    V  *  L  L  t  T 

96.2 

70,4 

83.3 

- 

1,8 

107 

29 

92 

7 

0 

2' 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ncco    (DDrur.C    f  r\i  i  Crc 
UtEP   SPRINGS  (.OLLtGt 

71.9 

39.5 

55.7 

84 

18 

26 

7 

284 

0 

0 

jj 

0 

.16 

.12 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

C.A11LC.    HUUN  I  A  J  N 

87.6 

64,4 

76.0 

99 

18. 

95 

7. 

0 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

92.9 

55,6 

74.3 

3.7 

105 

29. 

41 

22 

3 

19 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

r* I  KHUN  1 

71.2 

49,7 

60.5 

_ 

1,5 

87 

30. 

38 

3 

194 

0 

0 

0 

0 

,00 

■ 

,23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Afii  n    ani*»  qaaiTli 
UULO   KwtR  RANLH 

90.8 

59.5 

75.2 

103 

29 

48 

7 

4 

1  6 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.9 

49.9M 

62. 2M 

3,3 

88 

16 

33 

3 

141 

0 

0 

0 

0 

,09 

•  03 

•  09 

3 

.  o 

0 

0 

0 

0 

HA  Yr  |  EL.U    rUWr  I  Nw  PLANT 

87.2 

58.6 

72.9 

100 

30 

91 

8 

3 

1  3 

0 

0 

0 

.06 

•  08 

15 

.0 

0 

c 

0 

0 

IMPERIAL 

91.5 

62,3 

76. 9 

• 

■  9 

109 

17 

52 

8* 

0 

18 

0 

0 

0 

•  00 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IMDFOT  Al      CfAA  AO 
inrtRIAt    "AM  Hf* 

92.7 

39.0 

75.9 

106 

17 

47 

8 

0 

2  1 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1NUCPCNUCNV.C 

M 

M 

M 

92 

20 

34 

10. 

3 

0 

0 

0 

T 

.11 

T 

13. 

T 

0 

0 

0 

0 

T  kin  I  O     II     61     nATC  /*iQnCn 

InuiU    U    9   VATE  vAKDtN 

93. 0M 

62. 4M 

77. 7M 

1,4 

106 

1 

93 

7 

0 

1  9 

0 

0 

0 

.00 

•  01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

T  AluAw  COM 

I NTOKEKN 

82.3 

50,6 

66.6 

96 

17 

39 

23 

76 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

c 

0 

IRON  MOUNTAIN 

90.0 

64.4 

77.2 

101 

29. 

53 

6 

2 

16 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LHBvt  ARKUWFICAly 

62.3 

39.5 

51.0 

77 

29 

29 

8. 

425 

0 

0 

0 

.13 

.09 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANZAS  It" 

77.4 

50.1 

63.8 

93 

29. 

39 

7 

114 

3 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO    SHAWNEC   HJLL  RCH 

73.6 

49.9 

61.8 

87 

16 

35 

7 

148 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE   VALLEY   1  55W 

78.9 

49.2 

64.1 

92 

29. 

39 

22. 

106 

4 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  3  SE 

92.7 

39.5 

76.1 

103 

28 

48 

8 

0 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.  o 

0 

0 

0 

0 

u  i  f  |*uci  |  fAwPDut 

M  1  T^ntLL   LMVCKN a 

73. SM 

54.  6M 

64.  1M 

83 

30. 

29 

7 

uo 

0 

0 

1 

0 

•  07 

.07 

24 

T 

0 

0 

0 

0 

MO JAVE 

77.1 

M 

92 

29 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

nujAVt  «  ESC 

77.4 

52.6 

65.0 

92 

29 

39 

3 

85 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Ufll  [il  T  A  1  il  nACt 

P*IUUN  T  A  IN    PA  35 

73.3 

41.8 

57.7 

88 

29 

28 

6 

246 

0 

0 

5 

0 

.24 

.17 

24 

T 

0 

1 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

88.3 

63.2 

75.9 

101 

30. 

30 

25, 

I 

1^ 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

d  A  i  un A  1  c 
rALHUAL t 

78.1 

31.3 

64.7 

.5 

99 

16 

36 

7 

106 

3 

0 

0 

0 

.  00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

D A 1  ynAl  P    CAA     A  IDBflaT 
rH^nUALt    r  AM   A  I RPURT 

78.3 

46.8 

62.7 

94 

16 

36 

4 

131 

5 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

0 

0 

DAl  M    COD  iKifit 

93.2 

38.4 

75.8 

,0 

105 

29. 

46 

8 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KMRKER  RC3CRV0IR 

90.6 

64.9 

77.8 

104 

30 

34 

8 

2 

20 

0 

0 

0 

.09 

,09 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURQ 

77. 3 

51.5 

64.4 

92 

29 

30 

7 

118 

4 

0 

1 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

60.8 

41.5 

51.2 

2.4 

73 

29. 

26 

7 

♦  19 

0 

0 

4 

0 

.13 

.68 

.10 

3 

T 

T 

6. 

1 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

91.7 

62.7 

77.2 

104 

29. 

54 

7 

0 

IT 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

83.6 

56.6 

71.1 

2.5 

98 

18 

45 

8* 

33 

14 

0 

0 

0 

T 

- 

.07 

T 

11. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

87.7 

54.3 

71.0 

98 

29. 

40 

23 

24 

15 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERHO  RANGER  STA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

79.3 

47.9 

63.7 

92 

30. 

38 

8 

109 

3 

0 

0 

0 

.IT 

.17 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

43.3 

24.5 

34.9 

60 

20 

9 

7 

928 

0 

0 

26 

0 

1.53 

.30 

23. 

14.0 

5 

7 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

30.7 

14.8 

22.8 

46 

19 

.  5 

7 

1304 

0 

18 

31 

3 

3.68 

.70 

23 

37.6 

64 

12 

in 

3 

0 

DIVISION 

66.3 

2.8 

.15 

.00 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


25     26  27 


30  31 


DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGwIN  pac  union  col 

BIG  BAR  RANGE"  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOONVlLLE  MNTNC  sta 

BRANSCOMB  2  NW 
B9I0GEVILLE  4  NNW 
BURNT  RANCH   I  5 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECILVILLE  sawyer 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DA* 

CO^ELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CUMMINGS 
OOS  RIOS 

0UTT0N5  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  MB  CITY 
FERNDALE  8  SSW 
FERNOALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AV I  AT  ION 

FORT  DICK   1  NNE 

f QRT   JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERvtLLE 

GA50UET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  5TA 

GRATON   1  - 

GREENVIEw 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 
mEAlDSBURG  NO  2 
HRTS 

HONEYDEw  2  wSw 
HOOP* 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 
IDLEWlLD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 

kentfielD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
(CORBEL 

LAKE  P I LL SBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE    1  W 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

petaluma  p ire  sta  2 
point  arena 
potter  valley  ph 

richardson  grove  st  pk 
saint  helena 
salyer  ranger  station 
san  rafael 
santa  rosa 

sawyers  bar  Ranger  sta 

SCOT  I A 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR    1  W 

SONOMA 

STAND  1 5H  HICKEY   ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

UK  I  AH  *  WSW 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WILLITS  1  NE 


.01    .01  .oe 


.00 


.0*     .09  .02 


.0*     .06  ,07 


.02     .OS  .06 


.02     .371  .01 


•39     .03  T 


.01  .39 

T 

.02  .0* 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  5TAT ION 
alturas  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  A  J  RPORT//R 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BUCKHORN 

RUCKS  CREEK  PH 
BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BURNEY 

C AMPTONVI LLE  RS 
CANS*    11  SW 


.02  .02 
•  20 


•41 
T 

.19  .01 


See  leleiemre  nole*  loUowing  Station  lnd«x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


5  6 


13     14  15 


20 

21 

22  | 

23  j 

.02 

•  17 

.19 

.10 

.0* 

.  I* 

.07 

.01 

•  03 

.09 

T 

.13 

.08 

.02 

.03 

•  01 

.05 

T 

T 

T 

.20 

(06 

iOS 

•  17 

.05 

.10 

T 

.2? 

.03 

.i2 

T 

,0fe 

,05 

.70 

.09 

.28 

.03 

.  16 

•  10 

•  09 

•  12 

.05 

•  36 

T 

.09 

T 

•  13 

•  12 

•  61 

,35 

•  65 

T 

.01 

T 

.  16 

.10 

•  11 

.02 

•  03 

•  06 

.09 

T 

T 

.06 

.01 

T 

.1* 

.26 

T 

•  35 

.0* 

•  U 

.07 

.06 

•  20 

.01 

.22 

.0* 

•  02 

•61 

T 

.07 

T 

•  23 

.08 

.13 

.27 

•  06 

T 

•  03 

■  11 

•  36 

T 

.  IS 

•  08 

•  28 

•  01 

.08 

.28 

.01 

.15 

.16 

1.06 

.17 

.  35 

.65 

.06 

T 

•  67 

.06 

.03 

,09 

•  01 

.03 

•  02 

•  08 

t 

•  31 

.01 

.16 

•  06 

.03 

.52 

•  06 

.02 

.26 

.50 

T 

,07 

.  3». 

?06 

.01 

.06 

.06 

T 

.10 

.35 

T 

■  to 

.0* 

.05 

.01 

.01 

T 

T 

.2b 

,05 

.0*. 

.07 

•  02 

.02 

•  21 

T 

.15 

.07 

•  01 

j 

T 

T 

T 

T 

.08 

.07 

.09 

.  07 

T 

.  1  1 

•  20 

T 

.05 

.26 

.17 

.  11 

.35 

•  02 

.06 

.16 

,17 

•  05 

.01 

.30 

.23 

# 

.26 

.03 

06 

•  07 

■  1  1 

•  19 

i!2 

.10 

.03 

.  1  7 

•  26 

•  06 

T 

.0*. 

T 

.05 

T 

.17 

.06 

.07 

.20 

.22 

.3* 

.07 

28     29     30  31 


CANBV  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  5TA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARkS  VALLEY  "U00  RCH 

ClEARlAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

OUNNIGAN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
PALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MAN2ANITA  LAKE  /. 

MARYSVILLE 

MC  CLOUO 

MIDDLETOWN 

MINERAL 

MONT ICELLO  OAM 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  /, 

NEVAOA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 
OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACERV ILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLAT INA 
PORTOLA 

ouincy  ranger  station 
red  bluff  wb  airport 
redding  fire  sta  no  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 

R0CKL1N 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  I  E  /, 

STIRLING  CITY  RS 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


1.1* 

:S 

.201 

•  «6i 

.00 

•  16 
.13 
.12 


.19 
.33 

1.23 


.61 


.02 

.10  T 
.It 

.01  T 


.07     .08  .01 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


25     26     27  28 


30  31 


03 


WHISKEYTOWN  res 
WILLIAMS 
wtLLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARV1LLE 

0ONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FORT  BIDWELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
MEYERS  4  SW 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STAND  I SH  I  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 


TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
WOODFORDS 


AL*MO  1  N 

ARROYO  GRANDE 

loo 

BEN  LOMOND 

■or 

BERKELEY 

,0< 

BIO  SUR  STATE  PARK 

•  1  3 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

.08 

BRADLEY 

loc 

BURLINGAME 

,00 

BURTON  RA  CM 

CALAvERAS  RESERVOIR 

.00 

CAMP  SAN  LUIS  OBJSP0 

T 

CARMEL  valley 

•  16 

CHITTENDEN  PASS 

.00 

CONCORD  3  E 

■  OS 

CROCKETT 

■  00 

DAVENPORT 

GER8ER  RANCH 

!oi 

GILROY 

.00 

GILROY    I*  £N£ 

.00 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

T 

HERNANDEZ  2  NM 

HOLLISTER 

:3 

KING  CITY 

.00 

LAFAYETTE  2  NNE 

LA  HONDA 

•  00 

LtVERMORE  2  SSW 

•  00 

LOCKWOOD  2  N 

•  00 

LOS  GATOS 

T 

LOS  GATOS  4  $W 

MARTINEZ  3  SSE 

.09 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

,00 

MONTEREY 

•  IT 

MORGAN  HILL  2  E 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

•  OA 

MOPRO  BAY  3  N 

.00 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

T 

MOUNT  HAMILTON 

.00 

NACIMIENTO  DAM 

,00 

NEWARK 

.00 

OAKLAND  wS  AIRPORT 

R 

T 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

.00 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

.00 

PALOMA 

.21 

PARKFIELD 

.00 

PASO  R0BLE5 

.00 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

.00 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

T 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

loo 

RICHMOND 

.oq 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

.00 

SALINAS  2  E 

T 

SALINAS  FAA  AP 

.01 

SALINAS  OAM 

T 

SAN  ANTONIO  MISSION 

.001 

SAN  ARDO 

.00 

SAN  CLEMENTE  DAM 

,1A 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

T 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

P 

T 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

T 

SAN  GREGORIO  2  SE 

.01 

5AN  JOSE 

R 

.00 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

,00 

SAN  MATEO 

.00 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.00 

SANTA  CRUZ 

.02 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

.00 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

,00 

5EAR5VILLE  lake 

.00 

50LE0AD 

T 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

•  OA 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

T 

WALMAR  SCHOOL 

.01 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

.00 

,u 

.25 
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DAILY  PRECIPITATION 


WALNUT  CHEEK  *  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


Day  of  Month 
13      14  15 


19     20  21 


28     29  30 


DRA I NAGE  05 
ANG I0LA 

ANTIOCH  F IBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRv  1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BAlCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 
COAL INGA  1*  WNW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR  )  NNE 
OUOLEY5 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  S 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LlNOSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEV ILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NfWMAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKDALE  WOODWARD  DAN 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCME  CREEK 

PATTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERv ILLE 
POSEY  S  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGMHOUSE  6  SE 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGv ILLE  '  €NE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELO 
TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  i  SW 

WHtTE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


.00 


.07  T 
.04  .10 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


22    23     24     25     26  27 


29     30  31 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZA 

ARROYO  5EC0  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  DALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 
BUR9ANK  MB  AIRPORT  fi 
CA6RILL0  NAT  MONUMENT  S 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTM  FC  2*  D 
CMULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  1R3 
CRYSTAL  LAKE  FC  293C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FO  FC10TC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINOPE 

ESCONDIDO 

FILLMORE   I  WNW 

FONT AN A  3  N 
FONTANA  KAISER 
FULLEPTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  IBS 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

HEMET 

HENSHAw  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  2S1 

LACUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  360  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  S52B 
LOCKWOOD  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  W8  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK   1  SSE 

MT  BALDY  FC  83G 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  336  8  // 
NEWBURY  PARK  A  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 
OJAI 
OLINDA 

OPIDS  CAMP  PC  ST  BE 

OXNARD 
OZENA 

PACOIMA  DAM  PC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC43D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  9LANCA  G»D  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH  I T A 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  f  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALStPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 


.02  .03 
T  T 


.03  .0* 


T         .05  .03 
.02 


T  T 

.061 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SAN  BERNAROINO  CO  H05P 
SANDBERG  PTL  FC1S0B 
SANDBERG  WB  li 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  F  IRE  WD  FC95 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANTON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC*23BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FCA32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  W8AP 
SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTIAGO  OAM 
SAUGUS  P«R  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
StGNAL  HILL  FC  MS 

SOMIS  3  NE 

somis  3  nw 

spadra  pac  fc  356  c 

suet  ranch 

5UNLAND 

SuSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL  5TA  FC* 
TORRANCE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  OAM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  6  N 

VAN  NUTS  FC  1SB 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
VORBA  LINDA 


.00 
T 

.00 
.00 


13  14 


15 


16     17  18 


28     29  30 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  1  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  MB 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP  W8  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
80RREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLET  2  SW 
CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
CANT  tL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
OEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORT 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA  I  WEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HESPER I A 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY  I  SSW 

MECCA  3  St 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PARKER  RESERVOIR 


.00 

loo 

T 

.06 


as  following  Slalion 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

12  3 

4      5  6 

7^  8  [  9 

10     11  |  12 

13  |  14  j  15 

16     17  18 

19     20  21 

22     23  24 

25     26  27 

28     29  30 

31 

SOUTH  PORK  CABIN 
SOUIRREL  INN  I 
SQUIRREL  INN  2 
THERMAL  FU  AIRPORT 
TRONA 

.00 

.1) 
.00 
T 

.10 
T 

T 

T 

.05 

T 

TwENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

.00 

.IT 
l.SS 
3.6» 

.30 

.to 

.10 

.10 

.30 

.to    .SO  .11 

.20 
•0B  .40 

..T 

T 

.02 

.20     ,30  .15 
.20     .70  .30 

•  10 

.02 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:    107°   ON  THE  29TH  AT  DEATH  VALLEY 

LOWEST  TEMPERATURE,        -5°   ON  THE  7TH  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      3.68  INCHES  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:    .00  INCH  AT   187  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      1.06  INCHES  ON  THE  22D  AT  LITTLE  VALLEY 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:      37.6  INCHES  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:    88  INCHES  ON  THE  3+  AT  TWIN  LAKES 


So*  rafenoca  no"**  following  StMion  lndM. 
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DAILY  TEMPERATURES  cV^lt 


Station 

Day  of  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  ^ 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

l  31 

Aver 

•      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDEKPOINT 

MAX 

66 

61 

63 

65 

62 

58 

62 

72 

70 

80 

87 

88 

90 

72 

7  £ 

62 

76 

67 

75 

65 

67 

61 

65 

68 

66 

77 

81 

80 

86 

72 

76 

72.3 

MIN 

35 

38 

40 

42 

33 

33 

35 

37 

44 

42 

44 

45 

47 

45 

40 

45 

45 

44 

46 

43 

46 

49 

46 

45 

43 

42 

45 

50 

51 

51 

50 

43.4 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

70 

62 

62 

68 

66 

59 

67 

68 

70 

75 

77 

81 

81 

66 

76 

62 

60 

79 

76 

67 

62 

63 

71 

75 

74 

80 

83 

84 

65 

87 

74 

73.2 

Mm 

35 

36 

43 

39 

35 

31 

41 

41 

43 

52 

54 

53 

43 

42 

52 

53 

50 

45 

48 

43 

40 

42 

48 

48 

51 

54 

5  2 

52 

53 

51 

43 

BIG  BAR  RANGER  STATIOrv 

MAX 

70 

64 

66 

69 

60 

58 

64 

73 

79 

81 

85 

89 

92 

79 

74 

62 

70 

67 

55 

70 

71 

75 

82 

8  9 

69 

91 

87 

90 

76,2 

MIN 

33 

33 

32 

40 

31 

29 

30 

34 

36 

40 

42 

43 

48 

41 

40 

41 

4  3 

45 

40 

40 

46 

44 

36 

37 

40 

44 

46 

48 

49 

45 

45 

40.1 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

65 

59 

67 

66 

54 

52 

66 

70 

70 

78 

84 

79 

76 

77 

80 

77 

66 

64 

61 

65 

6  9 

77 

65 

85 

65 

88 

86 

84 

'3.5 

Mm 

27 

14 

25 

34 

24 

30 

25 

27 

27 

28 

36 

38 

46 

34 

34 

50 

35 

33 

50 

30 

43 

44 

31 

28 

31 

32 

41 

43 

42 

43 

40 

35.0 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 

MIN 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

73 

62 

66 

72 

67 

62 

68 

75 

76 

82 

88 

90 

66 

6H 

80 

68 

62 

83 

82 

72 

68 

67 

72 

76 

76 

85 

88 

88 

88 

90 

78 

77,4 

MIN 

46 

65 

43 

47 

42 

40 

42 

44 

46 

52 

54 

46 

47 

43 

50 

53 

50 

46 

48 

45 

49 

50 

47 

4  7 

50 

53 

46 

45 

47 

49 

46 

*7,1 

COVELO 

MAX 

70 

59 

65 

70 

63 

58 

62 

70 

74 

80 

7R 

35 

86 

76 

80 

85 

78 

8  0 

79 

67 

65 

59 

66 

70 

70 

80 

86 

86 

86 

86 

88 

74,4 

MIN 

36 

31 

31 

36 

28 

32 

28 

32 

35 

34 

36 

40 

40 

37 

38 

41 

37 

40 

45 

42 

48 

45 

36 

36 

36 

39 

43 

43 

43 

44 

41 

37.6 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

56 

58 

56 

57 

54 

57 

59 

58 

63 

68 

63 

60 

60 

60 

5  9 

57 

59 

59 

59 

60 

59 

59 

56 

58 

60 

58 

59 

55 

59 

60 

58.9 

MDt 

41 

38 

37 

46 

35 

34 

45 

37 

38 

46 

43 

46 

49 

42 

45 

60 

42 

43 

49 

50 

47 

45 

46 

43 

39 

41 

49 

47 

48 

47 

43.7 

BUTTONS  LANCING 

MAX 

70 

66 

67 

73 

66 

64 

65 

74 

66 

73 

82 

«2 

70 

60 

74 

68 

80 

74 

69 

67 

6  4 

77 

75 

81 

78 

75 

76 

71 

60 

71.3 

MIN 

42 

38 

46 

46 

38 

40 

42 

43 

47 

46 

48 

45 

47 

43 

45 

48 

48 

4  7 

48 

47 

46 

44 

47 

49 

51 

50 

46 

51 

47 

*5.7 

ELK  VALLEY 

MAX 

53 

61 

65 

58 

49 

55 

66 

72 

82 

81 

65 

R4 

82 

78 

77 

73 

70 

73 

71 

58 

64 

61 

65 

68 

76 

84 

81 

84 

81 

78 

75 

71.0 

MIN 

34 

30 

28 

41 

29 

28 

28 

29 

31 

36 

38 

40 

44 

34 

38 

48 

33 

34 

45 

41 

45 

42 

42 

31 

34 

38 

42 

42 

43 

43 

42 

37.2 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

52 

53 

53 

53 

50 

52 

54 

52 

55 

57 

54 

52 

55 

53 

55 

55 

54 

65 

58 

56 

44 

54 

54 

53 

55 

55 

53 

52 

55 

56 

54 

53,9 

MIN 

41 

43 

46 

44 

41 

39 

39 

46 

47 

46 

47 

47 

48 

46 

45 

47 

41 

48 

49 

49 

50 

48 

47 

47 

46 

48 

47 

46 

47 

46 

47 

45.6 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

55 

57 

57 

56 

54 

55 

59 

57 

58 

60 

59 

64 

57 

56 

59 

57 

6  7 

68 

62 

60 

59 

59 

59 

56 

59 

57 

55 

54 

58 

59 

56 

57,5 

MIN 

39 

43 

48 

45 

39 

36 

36 

46 

43 

46 

41 

4  7 

50 

44 

44 

45 

43 

46 

45 

46 

49 

49 

46 

45 

44 

43 

47 

46 

47 

48 

48 

44.6 

FOREST  GLEN 

MAX 

67 

54 

62 

65 

58 

53 

57 

66 

73 

75 

78 

R4 

86 

76 

76 

83 

75 

79 

63 

65 

54 

66 

70 

70 

80 

85 

85 

86 

85 

88 

72,3 

MIN 

28 

28 

26 

30 

25 

24 

24 

27 

30 

32 

34 

36 

40 

34 

34 

38 

30 

36 

43 

36 

42 

44 

31 

29 

32 

37 

38 

40 

40 

38 

37 

33.6 

FORT  BRAGG 

MAX 

60 

57 

58 

67 

56 

55 

55 

60 

56 

60 

60 

59 

52 

58 

58 

58 

58 

58 

61 

60 

60 

57 

57 

59 

60 

59 

60 

60 

61 

60 

58,4 

MIN 

46 

45 

41 

44 

44 

42 

38 

39 

'.0 

42 

45 

44 

45 

42 

41 

47 

46 

42 

46 

46 

48 

41 

30 

2  9 

41 

43 

44 

45 

44 

43 

47 

42,6 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

58 

57 

58 

57 

55 

55 

59 

57 

56 

60 

55 

52 

58 

S  7 

60 

5  Q 

68 

59 

59 

60 

59 

57 

59 

60 

58 

58 

57 

59 

59 

59 

57,8 

Mm 

45 

45 

45 

40 

43 

40 

42 

38 

38 

40 

45 

39 

37 

47 

44 

41 

43 

42 

46 

48 

46 

42 

39 

42 

41 

40 

43 

46 

42.4 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

67 

5  7 

62 

66 

58 

52 

64 

66 

70 

74 

80 

82 

83 

72 

8 1 

82 

74 

76 

65 

65 

59 

62 

65 

75 

79 

85 

86 

88 

84 

71,7 

Mm 

28 

27 

26 

36 

26 

30 

24 

27 

30 

32 

35 

40 

47 

35 

34 

49 

32 

33 

46 

31 

44 

41 

31 

35 

32 

36 

42 

44 

43 

43 

35.3 

FORT  ROSS 

MAX 

57 

59 

59 

58 

55 

59 

61 

58 

60 

54 

55 

57 

56 

59 

6 1 

62 

60 

59 

63 

61 

59 

61 

61 

63 

59 

61 

56 

56 

62 

56 

59 

59  0 

Mm 

41 

43 

43 

45 

41 

39 

44 

41 

40 

41 

44 

45 

48 

42 

41 

47 

40 

42 

45 

40 

43 

44 

43 

43 

42 

42 

44 

43 

43 

43 

48 

42.9 

GRATON   1  h 

MAX 

68 

70 

73 

72 

75 

66 

72 

71 

77 

85 

83 

77 

63 

82 

76 

84 

7  7 

76 

70 

65 

68 

75 

80 

78 

81 

81 

79 

78 

81 

72 

64 

74  .  8 

Mm 

38 

39 

38 

39 

35 

36 

35 

37 

37 

39 

41 

42 

46 

4  2 

41 

45 

42 

41 

45 

43 

47 

41 

42 

48 

43 

42 

44 

41 

44 

42 

48 

41.4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

70 

62 

67 

74 

63 

59 

60 

72 

74 

80 

86 

90 

91 

82 

8  3 

88 

77 

80 

62 

66 

70 

61 

67 

71 

75 

63 

89 

92 

94 

88 

87 

76,9 

Mm 

35 

12 

31 

45 

31 

31 

30 

32 

36 

39 

42 

44 

53 

40 

41 

55 

36 

40 

51 

42 

50 

46 

36 

35 

37 

41 

42 

42 

47 

46 

45 

40.4 

HEALOSBuRG 

MAX 

68 

71 

77 

72 

66 

70 

78 

76 

81 

89 

90 

78 

67 

82 

3  2 

87 

82 

a  1 

74 

70 

70 

77 

79 

80 

88 

88 

87 

87 

87 

76 

70 

78  4 

Mm 

47 

46 

48 

50 

44 

42 

47 

41 

41 

44 

45 

45 

49 

45 

45 

48 

46 

45 

48 

45 

51 

32 

52 

61 

49 

46 

47 

45 

46 

46 

50 

46.6 

HILTS 

MAX 

65 

53 

61 

53 

46 

47 

56 

61 

70 

75 

67 

80 

70 

no 

70 

72 

64 

62 

55 

57 

61 

76 

79 

60 

83 

77 

72 

67,2 

MIN 

29 

27 

36 

31 

30 

30 

32 

37 

40 

40 

43 

49 

38 

35 

32 

34 

43 

32 

41 

40 

38 

35 

41 

43 

44 

42 

46 

44 

37.6 

HOOPA 

MAX 

67 

61 

66 

67 

62 

57 

65 

72 

70 

85 

84 

90 

91 

71 

75 

78 

62 

64 

65 

70 

69 

72 

80 

86 

86 

83 

83 

78 

Mm 

37 

36 

37 

41 

33 

32 

34 

38 

39 

42 

43 

41 

52 

4  2 

42 

48 

52 

41 

49 

45 

50 

49 

41 

41 

51 

45 

47 

48 

48 

45 

46 

*3.1 

KENTFIElO 

MAX 

71 

65 

67 

74 

66 

63 

65 

73 

78 

84 

84 

72 

65 

80 

78 

73 

67 

65 

65 

73 

77 

74 

83 

84 

61 

80 

75 

63 

Mm 

44 

43 

49 

40 

40 

43 

49 

42 

39 

45 

46 

45 

42 

44 

46 

45 

44 

50 

47 

48 

46 

46 

30 

44 

44 

44 

44 

45 

45 

44 

44^8 

KLAMATH 

MAX 

54 

60 

60 

55 

53 

63 

61 

63 

66 

58 

58 

60 

58 

59 

58 

63 

58 

59 

57 

58 

62 

60 

61 

67 

60 

58 

57 

59 

67 

65 

39  9 

Mm 

39 

36 

38 

46 

35 

36 

40 

42 

45 

45 

48 

48 

43 

46 

47 

43 

45 

47 

47 

48 

43 

42 

42 

41 

44 

50 

48 

49 

49 

43 

43^8 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

63 

67 

72 

68 

63 

62 

70 

73 

79 

81 

86 

80 

61 

79 

80 

62 

60 

79 

72 

71 

70 

76 

74 

77 

61 

84 

82 

84 

86 

80 

70 

75,9 

Mm 

40 

32 

32 

3' 

29 

30 

30 

34 

16 

36 

38 

38 

40 

38 

39 

43 

43 

42 

44 

40 

38 

40 

42 

37 

45 

44 

43 

44 

45 

40 

38 

38.6 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

MAX 

61 

65 

70 

67 

59 

60 

70 

71 

78 

81 

85 

85 

81 

78 

62 

85 

7  9 

80 

74 

65 

59 

69 

74 

79 

81 

85 

87 

87 

88 

87 

78 

75.8 

Mm 

30 

27 

29 

35 

35 

28 

26 

31 

33 

33 

34 

37 

35 

34 

35 

36 

35 

39 

43 

35 

44 

43 

33 

32 

34 

36 

41 

40 

39 

40 

41 

35.3 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

64 

46 

50 

57 

53 

41 

42 

58 

58 

64 

69 

73 

75 

60 

?5 

62 

71 

62 

67 

50 

51 

52 

58 

66 

73 

77 

76 

75 

73 

62  0 

MIN 

29 

25 

27 

37 

22 

22 

28 

30 

35 

36 

43 

44 

48 

38 

40 

50 

29 

37 

46 

30 

39 

37 

33 

29 

33 

40 

44 

50 

49 

44 

42 

36.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

61 

44 

48 

57 

49 

41 

41 

56 

59 

64 

69 

73 

75 

64 

64 

70 

62 

60 

50 

51 

52 

57 

71 

73 

77 

80 

79 

74 

Mm 

24 

26 

19 

28 

23 

22 

20 

22 

23 

25 

30 

35 

43 

29 

29 

43 

22 

25 

44 

24 

40 

37 

35 

28 

25 

32 

37 

36 

39 

35 

34 

30*2 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

70 

71 

7o 

71 

67 

69 

76 

71 

75 

85 

66 

84 

70 

76 

74 

69 

66 

68 

74 

83 

79 

83 

67 

81 

81 

61 

75 

61 

75  6 

Mm 

40 

39 

47 

43 

37 

3') 

39 

42 

49 

45 

47 

46 

46 

45 

44 

46 

49 

48 

49 

48 

47 

46 

43 

48 

46 

47 

5  1 

51 

48 

51 

46 

*5.7 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  Pf 

MAX 

55 

57 

56 

54 

53 

5! 

61 

57 

65 

74 

64 

60 

62 

59 

60 

59 

60 

68 

59 

58 

69 

62 

62 

58 

60 

60 

63 

60 

59  8 

Mm 

39 

34 

34 

45 

30 

28 

31 

34 

34 

44 

39 

46 

45 

38 

44 

44 

34 

41 

45 

45 

47 

38 

37 

34 

36 

37 

48 

47 

46 

46 

36 

39^7 

ORLEANS 

MAX 

69 

70 

69 

64 

65 

63 

64 

63 

75 

86 

90 

85 

82 

85 

69 

73 

75 

74 

74 

78 

79 

86 

85 

86 

89 

90 

S7 

93 

77.6 

Mm 

33 

34 

33 

31 

33 

3* 

32 

31 

3  8 

45 

41 

42 

42 

40 

43 

43 

42 

40 

42 

46 

44 

44 

40 

35 

39 

40 

46 

45 

45 

45 

40 

39.6 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

65 

66 

69 

63 

62 

67 

72 

71 

74 

82 

76 

72 

72 

75 

75 

67 

63 

65 

70 

72 

71 

79 

79 

76 

77 

78 

72 

68 

71,5 

Mm 

41 

38 

46 

40 

40 

37 

41 

38 

38 

39 

46 

49 

40 

42 

45 

43 

41 

43 

47 

48 

44 

47 

4  2 

42 

42 

45 

46 

45 

43 

48 

42.9 

POINT  ARENA 

MAX 

56 

58 

57 

57 

55 

55 

59 

58 

61 

64 

58 

57 

56 

58 

62 

62 

58 

62 

60 

59 

58 

57 

58 

60 

39 

59 

59 

59 

56 

59 

58.4 

Mm 

44 

44 

43 

45 

41 

40 

41 

38 

44 

44 

42 

44 

47 

44 

44 

46 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

46 

45 

44 

45 

46 

40 

45 

46 

44 

44,0 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

68 

64 

70 

70 

66 

73 

74 

31 

89 

88 

85 

80 

80 

67 

62 

72 

74 

69 

90 

92 

92 

91 

78,7 

Mm 

35 

33 

32 

37 

35 

31 

34 

36 

38 

42 

43 

38 

40 

42 

40 

40 

47 

38 

36 

39 

46 

45 

45 

46 

39.2 

RICHAROSON  GROVE   ST  PI 

MAX 

71 

60 

65 

66 

62 

6  0 

63 

70 

'O 

62 

67 

90 

90 

76 

85 

68 

80 

62 

62 

63 

68 

67 

70 

78 

82 

83 

89 

74 

77 

73.3 

Mm 

38 

39 

41 

41 

35 

35 

36 

40 

42 

43 

45 

46 

46 

44 

42 

46 

44 

45 

47 

45 

45 

50 

48 

43 

44 

45 

49 

49 

48 

45 

48 

♦3.7 

SAINT  HELENA 

MAX 

70 

70 

77 

75 

68 

65 

76 

76 

32 

85 

88 

82 

72 

82 

82 

87 

64 

78 

70 

65 

70 

77 

83 

81 

86 

89 

88 

90 

87 

78 

65 

78.3 

Mm 

43 

40 

42 

42 

36 

36 

41 

38 

41 

42 

42 

44 

49 

46 

43 

46 

45 

44 

48 

43 

4  7 

46 

44 

4  7 

42 

5  1 

50 

44 

43.9 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

68 

61 

68 

67 

59 

57 

65 

72 

73 

84 

86 

90 

90 

77 

81 

67 

85 

75 

80 

63 

63 

60 

70 

70 

74 

80 

86 

87 

91 

88 
51 

85 

75.5 

Mm 

39 

38 

40 

38 

34 

34 

33 

36 

42 

45 

44 

45 

50 

43 

42 

44 

40 

43 

44 

44 

46 

49 

42 

40 

41 

44 

4  6 

49 

51 

43 

42,6 

See  Deference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age 

> 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

67 
42 

65 
46 

71 

63 
31 

63 
45 

63 
43 

74 

70 
43 

80 
43 

84 

86 

84 

72 
54 

75 
44 

75 
46 

79 
42 

79 
48 

74 
46 

72 
52 

64 
48 

63 
48 

71 
48 

73 
48 

71 
49 

84 
47 

84 
46 

86 
46 

79 
46 

75 
47 

75 
47 

64 
50 

73,7 
46.0 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

77 
40 

69 
39 

72 
39 

72 
44 

73 
38 

68 
40 

68 
39 

76 
39 

74 
40 

75 
41 

87 
44 

84 
46 

73 
49 

60 
43 

75 
42 

78 
46 

85 
45 

77 
43 

77 
47 

73 
43 

67 

46 

71 
44 

78 
48 

82 
47 

80 
45 

82 
44 

82 
47 

79 
46 

79 
46 

80 
44 

72 
49 

75.6 
43.6 

SCOT  1 A 

MAX 
MTN 

60 
41 

55 
44 

56 
47 

55 
45 

55 
40 

53 
38 

54 
38 

58 
42 

57 
46 

65 
47 

75 
47 

69 
48 

65 
49 

64 
47 

61 
44 

66 
46 

58 
45 

58 
48 

61 
47 

63 
47 

60 
49 

55 
49 

58 
44 

58 
45 

58 
45 

62 
48 

60 
46 

59 
48 

59.9 

45.4 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 
Mttl 

69 
40 

72 
43 

75 
51 

70 
40 

66 
38 

68 
4] 

72 
38 

75 
36 

80 
40 

87 
39 

99 
41 

85 
40 

72 
49 

90 
44 

83 
41 

84 
43 

82 
43 

79 
42 

76 
45 

67 
43 

70 
45 

75 
42 

80 
39 

77 

48 

81 
41 

88 
42 

87 
43 

89 
40 

86 
40 

85 
47 

70 
47 

78.1 
*2.3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

Mm 

69 
33 

57 
31 

58 
32 

65 
38 

62 
28 

55 
29 

52 
30 

65 
36 

70 
37 

7  1 
40 

76 
43 

81 
45 

84 
49 

73 
42 

74 
43 

84 
49 

76 
39 

72 
42 

79 
47 

69 
39 

63 
43 

54 
38 

61 
35 

68 
35 

69 
39 

76 
44 

80 
46 

84 

50 

85 
49 

85 
48 

85 
48 

71.0 
40.3 

TULELAKE 

MAX 

Mm 

65 
27 

53 
21 

60 
25 

60 
37 

47 

20 

45 
21 

62 
29 

62 
25 

62 
3  1 

71 
35 

75 
29 

78 
36 

76 
46 

70 
33 

76 
40 

75 
53 

73 
25 

73 
27 

71 
33 

63 
28 

61 
39 

56 
40 

58 
31 

63 
28 

70 
32 

74 
34 

79 
38 

80 
39 

80 
41 

79 
42 

76 
42 

67.5 
33.1 

UKIAH 

MAX 

Mm 

60 
43 

65 
42 

69 
32 

63 
43 

58 
39 

66 
37 

73 
35 

72 
38 

93 
40 

87 
43 

90 
40 

89 

47 

84 
47 

77 
44 

84 

44 

79 
49 

79 
45 

77 
45 

69 
50 

65 
43 

61 
48 

69 

47 

70 
43 

72 
43 

84 
43 

90 
47 

90 
49 

91 
48 

90 
47 

88 
47 

82 
47 

76.6 
*3.7 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

69 
32 

60 
27 

63 
27 

66 
41 

60 
27 

59 
24 

58 
25 

70 
30 

73 
32 

75 
32 

60 
35 

85 
39 

87 
43 

79 
35 

80 
37 

84 
4  9 

75 
35 

75 
37 

80 
51 

70 
34 

67 
43 

56 
36 

69 
32 

72 
31 

73 
34 

81 
39 

86 
42 

86 
44 

87 
43 

67 
42 

88 
42 

74.2 
36.1 

WEED   1  S 

MAX 

Mm 

68 

30 

53 
31 

53 
21 

62 
25 

61 
29 

50 
28 

48 
22 

61 
23 

65 
29 

69 
32 

74 
34 

76 
38 

81 
41 

67 
33 

70 
32 

79 
36 

75 
30 

64 

29 

76 
35 

68 
28 

58 
30 

53 
41 

55 
38 

59 
35 

63 
31 

71 
34 

78 
40 

79 
42 

79 
41 

79 
37 

77 

42 

66.9 
32.8 

WILLITS  1  NE 

MAX 

Mm 

61 
35 

62 

38 

63 
34 

59 
37 

56 
33 

62 
33 

67 
31 

65 
34 

77 
36 

82 
38 

85 
40 

82 
42 

eo 

42 

71 
37 

77 
39 

73 
40 

72 
38 

71 
39 

70 
43 

60 
40 

57 
45 

65 
43 

66 
36 

67 
37 

77 
37 

81 
42 

83 
44 

83 
44 

82 
44 

80 
43 

79 
42 

71.5 
38.9 

YREKA 

•      »  • 

MAX 

Mm 

71 
30 

54 
30 

58 
30 

66 
34 

60 
31 

51 
31 

60 
29 

64 
27 

66 
35 

71 
41 

77 
41 

82 
45 

83 
45 

69 
39 

75 
39 

82 
42 

73 
35 

71 
37 

79 
41 

70 
36 

67 
40 

57 
46 

60 
37 

64 
34 

68 
37 

76 
37 

81 
41 

87 
49 

88 

50 

84 
46 

82 
44 

70.8 
36.0 

SACRAMENTO 

ORA INAGE  02 

AD  IN  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

63 
31 

52 
31 

61 
20 

60 
35 

54 
22 

45 
24 

59 
24 

62 
24 

65 
24 

71 

26 

75 
34 

78 
38 

74 
40 

70 
29 

7  6 
34 

74 
40 

70 
38 

72 

68 

60 
31 

56 

40 

56 
39 

59 
36 

62 

69 

76 

78 
44 

81 
44 

85 
39 

59 
39 

66.3 
33.0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

72 
30 

48 
34 

53 
24 

64 
35 

62 
22 

44 
24 

49 
32 

62 
34 

56 
35 

67 
22 

73 
26 

78 
29 

78 
41 

64 
34 

70 

29 

73 
31 

77 
33 

66 
29 

77 
41 

70 
37 

70 
38 

55 
40 

56 
38 

55 
35 

60 
31 

70 
33 

75 
42 

81 
37 

81 
40 

73 
42 

83 
39 

66.5 
33.5 

AUBURN 

MAX 

Mm 

77 
45 

70 
39 

68 
40 

73 
45 

68 
38 

63 
39 

62 
40 

73 
41 

78 
47 

82 
49 

83 
55 

86 
58 

87 
49 

65 
47 

31 
49 

87 
59 

86 
56 

83 
57 

84 
55 

75 
52 

65 
47 

62 
48 

70 
47 

77 

48 

75 
51 

83 
53 

88 
59 

68 
61 

92 
62 

92 
61 

85 
46 

77.7 
49.8 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

77 
44 

69 
42 

75 
42 

69 
43 

65 
43 

65 
44 

62 
49 

74 
45 

75 
46 

82 
48 

82 
49 

98 
5  1 

64 
48 

86 
49 

82 
51 

86 
54 

88 
54 

84 
53 

81 
56 

72 
49 

65 
49 

68 
51 

76 
57 

81 
88 

79 
50 

86 
52 

89 
54 

90 
53 

90 
53 

92 
55 

81 
50 

78.2 
49.7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

52 
32 

47 
31 

57 
34 

52 
35 

46 
29 

41 
26 

50 
30 

53 
38 

60 
39 

63 
42 

67 
47 

70 
49 

64 
44 

67 
43 

72 
48 

70 
53 

70 
50 

68 
48 

60 
44 

54 

40 

46 
35 

46 
34 

57 
39 

61 
35 

65 
44 

69 
48 

71 
50 

72 

54 

74 

54 

73 
54 

63 
44 

60.6 
41.7 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

60 
32 

42 
28 

52 
32 

54 
34 

45 
30 

39 

24 

46 
29 

55 
32 

57 
36 

59 
36 

65 
37 

68 
39 

65 
40 

63 
39 

72 

42 

69 
43 

70 
43 

68 
41 

59 
42 

54 
39 

45 
38 

48 
32 

60 
38 

55 
3* 

65 
38 

69 
44 

74 
44 

73 
45 

72 
45 

73 
45 

64 
42 

60.0 
37.5 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

SI 
39 

71 
37 

70 
40 

75 
44 

75 
31 

68 
32 

68 
42 

75 
38 

78 
38 

80 
42 

83 
42 

87 
47 

90 
54 

75 

44 

85 
46 

89 
51 

90 
48 

88 
49 

87 
54 

73 
46 

69 
50 

70 
48 

78 
40 

82 
50 

79 
43 

87 
47 

91 
51 

93 
48 

91 
50 

92 
50 

92 
50 

81.0 
44,9 

BURNEY 

MAX 

Mm 

68 

33 

54 

25 

56 
24 

65 
35 

60 
20 

53 
28 

50 
23 

66 
26 

65 
27 

69 
27 

73 
28 

79 
32 

82 
40 

70 
34 

75 
30 

79 
48 

74 
30 

70 
30 

76 
42 

68 
33 

61 
41 

55 
40 

62 
29 

66 
32 

68 
29 

73 

36 

79 
38 

80 
38 

82 
37 

81 
36 

82 
41 

69.1 
32,6 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

62 

36 

45 
30 

57 
31 

48 
28 

44 
28 

51 
30 

60 
28 

59 
26 

66 
30 

69 
30 

74 
31 

68 
35 

70 
36 

72 
30 

75 
35 

67 
38 

73 
37 

66 
40 

63 
36 

45 
38 

54 
38 

60 
39 

62 
36 

66 
35 

71 

36 

73 
36 

79 
37 

75 
38 

76 
39 

68 
39 

63.9 
34.3 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

Mm 

80 
43 

69 
36 

77 
35 

75 
44 

72 
33 

66 
32 

76 
34 

79 
39 

83 
43 

89 
47 

92 

46 

92 
49 

93 
49 

93 
48 

93 
43 

93 
50 

88 
50 

89 
49 

87 
52 

77 

55 

69 
49 

78 
48 

82 
41 

82 
40 

88 
43 

92 
47 

93 
51 

95 
52 

96 
51 

95 
52 

94 
48 

84,7 
45.1 

CHESTER 

MAX 

Mm 

63 
32 

49 
20 

60 
24 

59 
31 

53 
17 

49 
14 

56 
27 

62 
25 

63 
25 

66 
18 

70 
24 

73 
29 

69 
25 

70 
31 

76 
31 

74 
30 

70 
33 

72 
34 

69 
39 

61 
33 

51 
38 

57 
40 

62 
32 

63 
33 

68 
30 

72 
33 

74 
36 

78 
33 

76 
39 

79 
35 

7* 
35 

65.7 
29.9 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

79 
45 

70 
44 

75 
38 

75 
50 

72 
43 

69 
41 

77 
35 

77 
43 

84 
45 

87 
47 

91 

47 

93 
52 

92 
53 

87 
46 

92 
48 

88 
57 

86 
54 

85 
55 

84 
57 

75 
53 

68 
52 

79 
52 

82 
43 

82 
50 

88 
45 

93 
51 

92 
54 

94 
56 

94 
56 

90 
55 

72 
51 

83.0 
49.0 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

75 
44 

72 
40 

70 
45 

76 
50 

71 
38 

67 
36 

66 
42 

75 
45 

76 

44 

83 
44 

85 
48 

88 
53 

86 
52 

64 
42 

85 
48 

87 
51 

86 
50 

86 
50 

81 
53 

71 
50 

67 
50 

67 
50 

75 
50 

80 
54 

79 
47 

86 
51 

88 
52 

88 
54 

90 
57 

91 
54 

74 
50 

78.5 
48.2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

73 
41 

63 
36 

67 
2  9 

72 
32 

67 
35 

60 
36 

61 
31 

73 
35 

77 
34 

79 
34 

82 
35 

85 
37 

90 
39 

76 
39 

83 
40 

89 
42 

83 
41 

85 
42 

85 
50 

72 
42 

68 
45 

66 
44 

75 
36 

78 

40 

78 
37 

85 
38 

87 
38 

90 
37 

91 
36 

92 
41 

90 
45 

78.1 
38.3 

COLFAX 

MAX 

Mm 

71 
43 

61 
39 

67 
42 

65 
40 

64 
34 

55 
35 

67 

40 

70 
44 

76 
44 

81 
52 

90 
50 

82 
54 

77 
53 

75 
46 

82 
53 

86 
54 

81 

53 

79 
55 

70 
56 

64 
44 

71 
43 

74 
49 

78 
45 

84 
54 

84 

56 

92 
56 

86 
44 

85 
43 

78 
44 

75.3 
47.1 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

Mm 

78 
42 

ri 

45 

77 
47 

75 
50 

67 
8* 

66 
47 

76 
48 

80 
42 

83 
46 

96 
51 

91 
49 

93 
51 

88 
50 

85 
47 

90 
53 

90 
56 

85 
57 

85 
52 

82 
55 

75 
49 

71 
51 

79 
53 

82 
55 

80 
52 

87 
51 

92 
52 

91 
58 

94 
55 

95 
55 

89 
56 

83 
50 

82.8 
50.6 

DAVIS  2  NSW 

MAX 
MIN 

82 
42 

74 
43 

75 
49 

73 
36 

68 
38 

67 
44 

75 
40 

78 
.2 

83 
47 

86 
47 

89 
48 

91 
49 

72 
44 

85 
48 

90 
50 

92 
49 

86 
49 

84 
52 

78 
46 

70 
50 

71 
53 

77 
57 

79 
57 

79 
54 

85 
48 

92 
51 

94 
51 

95 
52 

95 
53 

82 
50 

81.2 
47.9 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

69 
33 

57 
32 

62 
2G 

58 
34 

56 
33 

28 

57 
28 

62 
31 

66 
34 

68 
34 

73 
35 

76 
38 

70 
40 

70 
38 

76 
17 

74 
43 

74 

43 

72 
42 

66 
43 

58 
44 

57 
43 

50 
42 

63 
36 

64 
33 

70 
36 

75 
37 

77 

42 

78 
43 

80 
43 

77 
40 

66.7 
37.1 

DE  SABLA 

MAX 

Mm 

69 
41 

60 
34 

f  k 

!  1 

64 
41 

60 
32 

55 
11 

64 
34 

68 
38 

71 
42 

76 
46 

81 
51 

79 
48 

79 
51 

78 
44 

80 
45 

80 
49 

79 
49 

76 
59 

75 
50 

62 
47 

61 
45 

65 
45 

65 
45 

70 
37 

74 
48 

79 
46 

80 
51 

84 
55 

83 
58 

83 
52 

72.1 
*5.1 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

Mm 

78 
44 

66 
40 

,9 
41 

69 
49 

69 
38 

60 
40 

71 
37 

76 
45 

80 
48 

83 
53 

86 
55 

86 
55 

85 
57 

86 
56 

87 
55 

85 
56 

84 
56 

68 
54 

68 
50 

76 
46 

81 
50 

86 
55 

88 
58 

94 
59 

94 
60 

93 
60 

82 
51 

80.1 
50.7 

OOWNIEVILLE  RANGER  STi 

MAX 

Mm 

73 

28 

67 
37 

60 
37 

52 
1 1 

51 
31 

31 

70 

73 

35 

78 
38 

82 
42 

73 
40 

82 
38 

77 
43 

76 
43 

68 
45 

63 
44 

58 

36 

71 
34 

69 
36 

78 
41 

81 
43 

82 
45 

82 
44 

83 
45 

83 
43 

72.2 
38.8 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

7  7 
4  3 

66 
40 

64 
34 

71 
43 

70 
29 

61 
36 

58 
36 

71 
38 

it 

40 

77 
41 

90 
42 

85 

4  5 

89 
49 

75 
44 

81 
4  1 

87 
51 

96 
48 

83 
50 

82 
55 

72 
40 

67 
50 

59 
45 

75 
44 

79 
50 

76 
42 

84 
46 

88 
51 

87 
48 

90 
47 

91 
48 

88 

52 

77.2 
44.3 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

45 

45 

53 

4  7 

43 

-  1 

48 

49 

..  } 

85 
45 

89 
48 

99 
8Q 

80 
49 

78 
48 

8  2 

52 

82 
55 

80 
50 

80 

52 

48 

47 

50 

48 

86 

50 

52 

51 

52 

50 

51 

50 

78.1 
49,1 

FCLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

77 
45 

71 
41 

47 

74 
49 

70 

41 

66 
40 

64 
38 

73 
46 

78 
45 

84 
48 

85 
57 

8  ' 

6  0 

88 
47 

66 
45 

93 
48 

88 
53 

88 
53 

86 

',0 

83 
53 

76 
53 

67 
51 

66 
51 

72 
51 

90 
82 

78 
55 

86 
56 

90 
58 

91 
59 

92 
58 

93 
58 

84 
49 

79.2 
50.2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

72 
40 

62 
34 

59 
<8 

65 
42 

60 
33 

55 
34 

54 
32 

64 
42 

6  7 
4  I 

73      74  77 
49      51  52 
See  Reference  N 

80  73 
44  53 
Met  Following  Stati 

80  80 
53  54 
in  Index 

79 
52 

78 
51 

69 
48 

59 
41 

52 
42 

62 
41 

70 
42 

70 
48 

78 
51 

80 
55 

82 
56 

86 
58 

87 
59 

82 
50 

71.0 
46.2 

DAILY  TEMPERATURES 


CALI FORNIA 
MAY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

75 

66 

63 

66 

65 

57 

59 

67 

71 

76 

81 

78 

81 

69 

73 

81 

82 

79 

77 

72 

65 

57 

61 

70 

68 

77 

82 

83 

86 

86 

88 

72 

9 

Mm 

40 

33 

38 

41 

31 

33 

34 

40 

42 

50 

50 

49 

50 

45 

48 

53 

51 

48 

51 

48 

44 

45 

41 

41 

45 

49 

51 

54 

56 

55 

48 

45 

3 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

70 

56 

62 

66 

64 

54 

57 

68 

63 

71 

75 

80 

83 

73 

82 

84 

76 

71 

75 

73 

74 

60 

65 

65 

69 

77 

60 

84 

87 

85 

85 

72 

1 

MIN 

35 

27 

27 

42 

26 

30 

27 

29 

29 

35 

32 

33 

42 

36 

34 

46 

34 

33 

34 

34 

34 

40 

31 

32 

34 

39 

39 

41 

39 

39 

42 

34 

7 

JESS  VALLEY 

MAX 

55 

45 

54 

53 

48 

40 

51 

56 

58 

63 

69 

72 

70 

61 

71 

68 

62 

6  7 

67 

61 

56 

47 

64 

58 

62 

68 

74 

76 

76 

72 

71 

61 

5 

MDJ 

33 

24 

24 

33 

18 

21 

30 

25 

28 

31 

35 

37 

36 

33 

34 

43 

40 

35 

40 

36 

36 

37 

32 

28 

30 

34 

44 

42 

40 

38 

39 

3  3 

4 

LAKEPORT 

MAX 

69 

68 

72 

68 

62 

64 

72 

75 

78 

80 

82 

88 

85 

81 

88 

85 

84 

83 

82 

67 

65 

75 

77 

78 

84 

88 

91 

91 

89 

90 

85 

76 

9 

Mm 

37 

33 

34 

40 

34 

34 

34 

36 

39 

40 

42 

44 

44 

4  1 

43 

49 

43 

44 

50 

40 

46 

40 

38 

40 

42 

45 

4  8 

46 

45 

48 

47 

4  1 

5 

LAKESHORE 

MAX 

64 

69 

72 

68 

69 

71 

72 

74 

77 

85 

87 

8  6 

69 

83 

84 

85 

79 

76 

74 

68 

68 

72 

74 

76 

83 

86 

86 

87 

88 

87 

80 

77 

4 

MIN 

41 

36 

39 

36 

34 

35 

38 

40 

43 

41 

44 

46 

51 

45 

45 

48 

44 

43 

49 

42 

44 

43 

36 

42 

45 

51 

49 

51 

50 

50 

50 

43 

6 

LAKE  SPAULD [ NG 

MAX 

63 

59 

59 

57 

52 

40 

47 

55 

59 

62 

67 

72 

68 

66 

73 

72 

70 

70 

69 

56 

52 

48 

60 

60 

68 

72 

75 

73 

75 

75 

72 

6  3 

4 

MIN 

36 

27 

35 

29 

25 

24 

30 

27 

30 

31 

37 

38 

43 

33 

44 

44 

44 

43 

40 

42 

39 

35 

32 

35 

38 

43 

45 

49 

47 

47 

45 

37 

3 

LAKE  SPAULD1NG  DAM 

MAX 

60 

53 

63 

54 

50 

40 

47 

55 

59 

60 

67 

73 

68 

65 

73 

72 

70 

70 

70 

56 

66 

48 

60 

60 

68 

72 

75 

74 

75 

75 

74 

63 

3 

MIN 

35 

28 

29 

34 

25 

24 

30 

27 

30 

31 

37 

41 

43 

37 

44 

44 

44 

43 

43 

42 

39 

35 

37 

35 

38 

43 

46 

45 

47 

47 

43 

37 

>6 

LAS  PLUMAS 

MAX 

74 

68 

72 

71 

69 

63 

73 

76 

AO 

84 

89 

88 

84 

82 

88 

86 

82 

82 

82 

77 

68 

68 

79 

80 

83 

88 

8  6 

92 

92 

90 

86 

80 

1 

MDJ 

48 

44 

45 

52 

41 

39 

43 

49 

52 

55 

58 

59 

57 

51 

57 

61 

58 

60 

60 

58 

53 

54 

50 

50 

50 

59 

62 

63 

64 

63 

54 

53 

8 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 

64 

48 

45 

52 

54 

44 

36 

51 

56 

57 

61 

66 

72 

66 

62 

73 

68 

64 

69 

54 

52 

42 

47 

53 

54 

62 

69 

71 

76 

74 

74 

59 

2 

MIN 

30 

23 

24 

31 

21 

19 

20 

28 

29 

36 

34 

37 

39 

36 

36 

44 

35 

34 

45 

34 

36 

33 

32 

27 

30 

39 

41 

40 

44 

40 

40 

33 

5 

MARYSV1LLE 

MAX 

85 

73 

72 

77 

77 

69 

66 

77 

82 

84 

89 

92 

93 

73 

86 

92 

93 

87 

68 

78 

74 

'1 

78 

8  2 

80 

88 

93 

94 

96 

96 

92 

83 

1 

MIN 

46 

45 

46 

50 

44 

45 

45 

47 

49 

54 

56 

58 

50 

4  6 

53 

56 

56 

5  3 

66 

52 

50 

53 

53 

53 

55 

55 

59 

59 

61 

60 

50 

52 

2 

MC  CLOUD 

MAX 

69 

56 

58 

65 

62 

50 

51 

64 

68 

70 

76 

80 

83 

70 

72 

79 

76 

70 

75 

65 

60 

57 

62 

66 

69 

73 

6  0 

80 

80 

79 

82 

69 

3 

Mm 

28 

22 

25 

35 

21 

21 

27 

28 

31 

34 

33 

37 

43 

34 

3  3 

44 

32 

30 

40 

37 

43 

38 

30 

31 

31 

37 

40 

41 

41 

42 

40 

33 

8 

MINERAL 

MAX 

64 

50 

48 

58 

56 

48 

43 

55 

60 

62 

64 

72 

73 

65 

69 

73 

69 

6  9 

70 

60 

67 

47 

65 

60 

60 

67 

73 

74 

76 

75 

76 

62 

6 

MIN 

30 

27 

25 

32 

22 

23 

29 

26 

28 

30 

30 

32 

35 

31 

33 

36 

34 

33 

39 

33 

37 

36 

30 

30 

30 

34 

37 

37 

41 

36 

33 

31 

9 

MONT 1CELLO  DAM 

MAX 

77 

69 

67 

73 

73 

66 

62 

74 

75 

79 

83 

86 

87 

63 

82 

87 

86 

84 

S3 

69 

65 

68 

76 

81 

79 

85 

88 

89 

90 

91 

84 

78 

1 

Mm 

46 

43 

44 

46 

39 

39 

42 

43 

44 

46 

47 

49 

49 

46 

81 

54 

54 

51 

54 

50 

49 

49 

53 

53 

49 

50 

51 

5  1 

51 

54 

49 

48 

,3 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

MAX 

50 

53 

60 

59 

47 

45 

59 

62 

66 

72 

75 

80 

65 

68 

79 

72 

64 

74 

65 

61 

54 

52 

57 

60 

68 

78 

79 

79 

79 

76 

66 

65 

i3 

Mm 

32 

30 

29 

33 

28 

27 

32 

35 

39 

43 

39 

41 

46 

43 

36 

44 

35 

35 

40 

31 

41 

40 

40 

36 

40 

44 

43 

44 

44 

46 

45 

38 

,1 

NEVADA  CITY 

MAX 

74 

62 

58 

64 

63 

56 

53 

62 

67 

73 

74 

77 

79 

69 

73 

79 

80 

77 

76 

70 

64 

56 

60 

68 

67 

75 

78 

81 

84 

85 

81 

70 

5 

Mm 

36 

32 

29 

37 

32 

30 

29 

33 

35 

35 

38 

40 

44 

4  0 

40 

44 

45 

43 

45 

50 

45 

46 

35 

36 

38 

42 

44 

46 

46 

40 

43 

39 

3 

ORLAND 

MAX 

82 

71 

70 

77 

77 

67 

65 

77 

79 

83 

88 

90 

92 

74 

87 

92 

91 

84 

85 

82 

73 

64 

79 

81 

81 

88 

93 

93 

94 

95 

93 

82 

2 

mw 

45 

46 

48 

46 

44 

44 

45 

41 

41 

53 

49 

50 

51 

4  8 

54 

56 

57 

49 

57 

46 

51 

45 

63 

52 

55 

55 

55 

55 

54 

56 

50 

50 

0 

OROVILLE 

MAX 

80 

71 

71 

76 

73 

67 

67 

75 

80 

84 

89 

91 

92 

71 

86 

92 

90 

87 

87 

76 

72 

68 

76 

82 

81 

87 

92 

93 

95 

96 

92 

8  1 

9 

Mm 

50 

46 

41 

51 

43 

43 

40 

48 

50 

60 

62 

61 

53 

50 

55 

62 

58 

56 

58 

56 

52 

54 

48 

52 

52 

59 

60 

63 

6- 

62 

53 

53 

6 

PARADISE 

MAX 

74 

64 

65 

70 

68 

60 

60 

70 

72 

77 

82 

85 

86 

68 

80 

85 

82 

60 

80 

70 

66 

58 

70 

74 

75 

80 

85 

87 

88 

88 

87 

75 

Mm 

44 

39 

42 

48 

38 

40 

43 

45 

50 

55 

56 

59 

55 

46 

54 

57 

54 

55 

56 

50 

49 

46 

46 

46 

50 

58 

62 

64 

65 

64 

50 

51 

2 

PLACERV1LLE 

MAX 

75 

66 

59 

67 

64 

57 

55 

68 

66 

74 

79 

80 

81 

67 

76 

81 

83 

80 

79 

71 

63 

57 

63 

72 

71 

79 

82 

84 

90 

77 

65 

72 

6 

MIN 

38 

33 

32 

38 

33 

33 

32 

35 

42 

45 

46 

47 

47 

42 

44 

48 

47 

46 

50 

49 

43 

45 

38 

34 

42 

46 

4  7 

53 

53 

52 

44 

42 

8 

PLACERV I LLE  IFG 

MAX 

72 

63 

56 

65 

61 

55 

51 

65 

69 

74 

76 

78 

79 

63 

72 

79 

82 

76 

76 

68 

59 

51 

59 

70 

68 

78 

80 

83 

88 

89 

85 

Mm 

45 

36 

42 

45 

36 

36 

37 

46 

45 

54 

53 

65 

53 

46 

54 

58 

55 

64 

54 

46 

41 

43 

4  3 

39 

43 

53 

55 

61 

63 

54 

44 

48 

1 

PLAT INA 

MAX 

69 

61 

69 

67 

56 

56 

68 

71 

72 

78 

81 

84 

83 

80 

81 

84 

75 

79 

79 

64 

62 

69 

72 

72 

79 

83 

85 

85 

86 

82 

78 

5 

Mm 

37 

36 

36 

45 

34 

30 

33 

41 

40 

38 

41 

42 

44 

45 

46 

48 

47 

48 

51 

40 

45 

45 

43 

79 

44 

43 

44 

47 

45 

46 

46 

42 

2 

PORTOLA 

MAX 

65 

52 

56 

56 

52 

46 

51 

59 

61 

64 

69 

73 

71 

72 

77 

74 

74 

74 

71 

62 

60 

53 

62 

59 

68 

73 

77 

77 

78 

78 

76 

6  5 

6 

Mm 

31 

30 

21 

29 

29 

25 

29 

24 

2  6 

26 

26 

28 

34 

29 

28 

34 

34 

35 

36 

33 

38 

38 

32 

34 

28 

30 

33 

35 

32 

35 

33 

3  0 

8 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

74 

60 

6  1 

68 

64 

59 

55 

64 

69 

73 

76 

81 

85 

77 

80 

84 

78 

84 

80 

71 

67 

53 

63 

73 

72 

78 

82 

86 

84 

84 

44 

7  3 

2 

Mm 

32 

31 

2  3 

34 

32 

33 

32 

25 

33 

30 

30 

32 

38 

31 

33 

37 

37 

37 

41 

41 

44 

43 

33 

34 

31 

41 

38 

39 

37 

36 

37 

34 

8 

RED  •LUFF  MB  AIRPORT 

MAX 

70 

72 

78 

74 

67 

67 

79 

79 

84 

88 

90 

93 

71 

86 

93 

89 

83 

86 

83 

72 

67 

79 

81 

82 

88 

91 

93 

93 

94 

93 

77 

8  2 

0 

Mm 

48 

47 

45 

50 

42 

44 

4  7 

45 

47 

55 

51 

54 

56 

49 

56 

59 

58 

52 

61 

55 

55 

52 

54 

53 

59 

58 

57 

58 

56 

60 

55 

52 

8 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

81 

72 

76 

74 

68 

66 

78 

78 

83 

88 

92 

92 

91 

87 

90 

89 

87 

86 

85 

75 

69 

75 

8  1 

81 

87 

92 

92 

94 

96 

96 

95 

8  3 

7 

Mm 

48 

46 

46 

57 

41 

42 

44 

51 

52 

65 

58 

69 

59 

52 

60 

64 

60 

56 

59 

53 

62 

50 

49 

5  2 

55 

61 

62 

63 

61 

66 

59 

54 

9 

ROCKL1N 

MAX 

79 

70 

67 

71 

71 

64 

64 

72 

80 

81 

83 

89 

90 

61 

82 

85 

82 

80 

80 

79 

69 

69 

76 

80 

78 

86 

91 

93 

96 

97 

97 

1 

Mm 

44 

36 

34 

36 

38 

36 

36 

40 

40 

44 

47 

50 

50 

49 

48 

50 

45 

50 

52 

50 

60 

50 

42 

44 

44 

46 

52 

55 

54 

57 

4  7 

45 

7 

SACRAMENTO  MB  AIRPORT 

MAX 

71 

70 

75 

72 

68 

66 

75 

78 

83 

85 

88 

89 

67 

86 

89 

89 

86 

83 

78 

69 

71 

77 

83 

80 

88 

92 

93 

94 

94 

82 

68 

80 

3 

Mm 

41 

42 

42 

45 

38 

40 

43 

46 

44 

49 

49 

61 

48 

45 

47 

51 

52 

50 

52 

50 

50 

62 

54 

54 

48 

52 

54 

56 

55 

51 

50 

48 

4 

SACRAMENTO  MB  CITY 

MAX 

73 

70 

75 

74 

68 

66 

75 

79 

85 

87 

91 

90 

6  6 

86 

90 

90 

88 

86 

77 

68 

70 

78 

82 

79 

88 

93 

92 

94 

96 

80 

68 

8 

Mm 

45 

43 

4  3 

49 

46 

4  } 

46 

50 

49 

53 

68 

66 

51 

49 

56 

57 

55 

62 

56 

53 

52 

54 

57 

56 

54 

57 

57 

61 

60 

54 

52 

52 

5 

SHASTA  DAM 

MAX 

78 

64 

67 

73 

70 

62 

60 

72 

75 

80 

86 

89 

89 

75 

80 

86 

84 

75 

82 

76 

68 

61 

70 

75 

74 

84 

85 

90 

90 

86 

90 

3 

Mm 

50 

45 

50 

57 

46 

44 

45 

54 

54 

56 

56 

60 

62 

56 

62 

63 

52 

55 

55 

52 

51 

51 

50 

60 

52 

51 

51 

61 

62 

64 

57 

54 

0 

SIERRA  CITY 

MAX 

67 

53 

6  1 

62 

56 

4  7 

59 

62 

65 

70 

73 

77 

74 

74 

80 

76 

77 

76 

73 

62 

60 

54 

6  7 

65 

74 

79 

80 

80 

80 

80 

76 

69 

0 

Mm 

30 

33 

30 

34 

33 

29 

35 

32 

35 

35 

38 

40 

40 

38 

41 

44 

44 

43 

40 

42 

40 

38 

35 

34 

38 

43 

45 

47 

46 

47 

40 

38 

4 

SIERRA v I LLE  RANGER  ST< 

MAX 

66 

56 

45 

55 

58 

47 

47 

51 

59 

61 

66 

73 

67 

68 

77 

71 

76 

72 

66 

60 

55 

50 

63 

61 

69 

72 

78 

76 

77 

75 

6  3 

9 

Mm 

34 

29 

2  1 

33 

28 

2  5 

25 

28 

2  9 

27 

30 

39 

39 

33 

44 

39 

36 

44 

36 

33 

35 

32 

29 

36 

36 

37 

39 

37 

40 

36 

33. 

6 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

51 

46 

36 

44 

44 

3  7 

31 

38 

44 

49 

49 

54 

59 

52 

53 

62 

60 

60 

59 

51 

47 

39 

39 

50 

47 

56 

68 

63 

62 

63 

64 

50  f 

5 

Mm 

28 

24 

24 

25 

24 

19 

19 

24 

2  5 

24 

28 

2  8 

32 

30 

32 

33 

32 

31 

32 

36 

10 

31 

30 

2  7 

27 

31 

32 

34 

33 

34 

33 

28. 

8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

75 

67 

73 

74 

65 

64 

73 

76 

^8 

83 

87 

91 

85 

63 

90 

88 

83 

6  5 

79 

75 

6  7 

76 

80 

78 

85 

90 

91 

92 

94 

93 

88 

80 . 

9 

Mm 

41 

44 

35 

45 

34 

4  1 

37 

41 

4  3 

44 

43 

47 

52 

40 

50 

59 

49 

50 

57 

43 

5  1 

45 

46 

52 

44 

51 

63 

52 

52 

52 

5  1 

46. 

6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

65 

55 

62 

57 

54 

49 

65 

64 

68 

70 

75 

77 

74 

70 

76 

75 

75 

72 

71 

58 

68 

56 

65 

66 

71 

74 

78 

79 

78 

80 

75 

1 

Mm 

35 

34 

28 

35 

32 

28 

28 

31 

37 

39 

40 

39 

44 

39 

46 

44 

45 

42 

44 

46 

42 

41 

37 

37 

40 

41 

4  3 

46 

46 

47 

4  3 

39! 

3 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

76 

65 

72 

69 

62 

55 

71 

78 

82 

85 

86 

70 

83 

75 

80 

73 

66 

71 

74 

78 

84 

86 

87 

Mm 

48 

45 

52 

40 

41 

45 

51 

54 

56 

6  7 

57 

52 

56 

6  4 

50 

51 

61 

49 

54 

61 

69 

60 

52! 

0 

TMIN  LAKES 

MAX 

45 

37 

3fl 

39 

38 

30 

37 

42 

45 

46 

52 

66 

53 

50 

60 

60 

55 

56 

55 

44 

40 

36 

45 

44 

51 

55 

58 

57 

58 

58 

54 

Mm 

31 

12 

1  8 

16 

21 

7 

16 

16 

21 

26 

30 

2  5 

27 

23 

38 

28 

31 

2  8 

32 

31 

28 

26 

28 

20 

23 

23 

27 

30 

29 

30 

2  8 

24. 

6 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

69 

65 

61 

6  2 

71 

82 

86 

87 

83 

78 

84 

83 

85 

81 

78 

66 

62 

70 

71 

75 

83 

87 

88 

88 

76. 

9 

Mm 

35 

34 

33 

39 

33 

34 

33 

35 

39 

42 

42 

39 

47 

42 

42 

4  4 

47 

39 

4  7 

3B 

38 

37 

40 

4  6 

39. 

7 

VACAVILLE 

MAX 

73 

72 

76 

75 

70 

o7 

77 

78 

85 

88 

91 

9  1 

85 

85 

90 

90 

87 

84 

82 

69 

7  2 

77 

85 

83 

89 

91 

94 

95 

96 

91 

72 

82. 

6 

Mm 

42 

45 

65 

50 

47 

4  6 

53 

45 

45 

46 

50 

60 

51 

45 

51 

53 

50 

50 

58 

48 

6  1 

58 

6  7 

58 

49 

51 

53 

53 

53 

54 

50 

50. 

S 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

72 

63 

71 

67 

64 

98 

69 

71 

76 

80 

81 

8  3 

82 

79 

83 

84 

78 

77 

78 

78 

62 

67 

70 

73 

77 

84 

84 

87 

87 

87 

86 

76. 

0 

Mm 

39 

41 

40 

45 

32 

35 

36 

43 

46 

53 

53 

61 

51 

45 

64 

53 

50 

49 

50 

49 

46 

44 

45 

40 

49 

56 

65 

55 

54 

57 

49 

47. 

3 

Se«  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

• 

at 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

WH I 5KEYT0WN  RES 

MAX 

Mm 

76 
45 

65 
43 

66 
44 

72 
47 

69 
40 

63 
39 

60 
45 

74 
47 

75 
50 

78 
54 

84 
55 

87 
54 

90 
55 

72 
49 

83 
56 

87 
59 

80 
54 

79 
55 

83 
57 

76 
47 

69 
50 

61 
50 

70 
50 

77 
46 

78 
52 

83 
56 

88 
59 

90 
59 

90 
59 

90 
60 

90 
55 

77.6 
51.3 

WILLIAMS 

MAX 

WILLOWS 

MAX 
Mm 

8  2 
42 

70 
45 

71 
45 

76 
45 

73 
41 

67 

42' 

66 
41 

76 
41 

7B 
45 

82 
52 

86 
47 

90 
49 

91 
51 

74 
47 

86 
52 

90 
57 

88 
51 

85 
5  1 

83 
57 

77 
49 

70 
53 

66 
49 

78 
53 

80 
52 

81 
54 

87 
53 

91 
54 

90 
53 

92 
53 

93 
55 

89 
51 

80,9 
49.4 

WINTERS 

MAX 
MIN 

ai 

48 

72 
46 

71 
52 

77 
50 

77 
40 

69 
46 

66 
49 

76 
46 

80 
46 

84 
52 

87 
52 

90 
83 

91 
52 

69 
47 

87 
54 

91 
56 

91 
53 

89 
50 

86 
58 

72 
52 

69 
52 

71 
54 

79 
60 

84 
58 

73 
55 

88 
53 

92 
53 

93 
54 

94 
54 

94 
55 

90 
51 

81,7 
51.6 

WOODLAND  1  WNW 
•      •  ft 

MAX 
MIN 

83 
41 

7* 
45 

71 
48 

77 
48 

'5 
38 

68 
40 

67 
38 

78 

43 

80 
46 

84 
51 

86 
49 

90 
61 

92 
51 

75 
46 

86 

50 

92 
52 

93 
52 

87 
50 

86 
54 

76 
49 

70 
52 

71 
54 

78 
55 

82 
53 

81 
52 

87 
51 

93 
55 

93 
52 

95 
55 

96 
52 

88 
49 

82.4 
49.1 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

66 
24 

56 
23 

43 
22 

53 
22 

55 
30 

46 

24 

39 
25 

50 
21 

56 
32 

60 
21 

60 
22 

66 
22 

70 
30 

65 
30 

65 
25 

75 
30 

71 
33 

74 

29 

71 
33 

67 
32 

61 

29 

53 
35 

48 
32 

59 
30 

56 
27 

65 
28 

70 
27 

73 
33 

75 
32 

72 
33 

75 
31 

61.8 
28.0 

BODIE 

MAX 
MIN 

52 
27 

42 
17 

36 

14 

45 
5 

36 
27 

31 
14 

28 
12 

40 
18 

43 

16 

44 
17 

46 
18 

52 
16 

54 
35 

47 
27 

61 

20 

64 

22 

64 
31 

64 

26 

60 
34 

51 
28 

48 

25 

37 
31 

42 
27 

41 
20 

48 
27 

53 
17 

58 
17 

62 
21 

63 
24 

60 
27 

57 
25 

49.3 
22.1 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

61 
40 

52 
27 

4  B 
17 

56 
15 

51 
27 

45 
19 

43 

16 

56 
16 

58 
16 

58 
18 

59 
26 

64 

21 

63 
25 

58 
20 

74 

20 

74 
25 

74 
35 

74 
28 

70 
37 

63 
43 

54 
33 

49 
35 

57 
34 

55 
2  8 

62 
29 

66 
25 

71 
27 

74 

29 

74 
33 

71 
35 

67 
29 

61.3 
26.8 

CEDARV I LLE 

MAX 

Mm 

70 
36 

52 
29 

50 
29 

59 
38 

60 
24 

45 

24 

42 

24 

58 
32 

58 
33 

62 
36 

68 
40 

74 
43 

78 
47 

68 
41 

65 
40 

77 
43 

75 
35 

71 
39 

75 
49 

69 
40 

67 
39 

53 
39 

53 
38 

60 
30 

59 
37 

65 
43 

70 
48 

77 
49 

80 
48 

80 
49 

78 
49 

65.1 
38.4 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

Mm 

62 
36 

54 
.'8 

40 
2  5 

52 
26 

58 
33 

45 
23 

35 
24 

45 
23 

5  5 
30 

58 
25 

60 
25 

64 
27 

68 
27 

64 
32 

64 
29 

73 
31 

70 
33 

70 
31 

68 
37 

64 
36 

57 
34 

50 
36 

52 
33 

58 
29 

55 
28 

65 
30 

66 
31 

72 

34 

70 
33 

73 
35 

73 
26 

60.0 
30.0 

DOYLE  5  S5E 

MAX 

Mm 

71 
36 

62 
31 

48 
24 

58 
29 

62 
27 

45 
27 

43 
28 

52 
27 

60 

29 

63 
33 

66 
31 

71 
33 

75 
39 

73 
43 

69 
34 

79 
40 

76 
40 

74 
38 

77 
44 

71 
40 

67 
38 

55 
40 

54 
40 

60 
35 

58 
38 

67 
37 

74 

43 

79 
44 

80 
41 

80 
45 

81 
43 

66.1 
36.0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

Mm 

69 
39 

54 
33 

61 
24 

63 
35 

60 
29 

50 
29 

55 
33 

63 
28 

66 
29 

68 
34 

74 
32 

76 
36 

76 
45 

71 

35 

76 

38 

78 
34 

73 
44 

76 
33 

68 
29 

62 
26 

60 
42 

63 
39 

62 
35 

69 
35 

75 
42 

80 
42 

82 
42 

83 
39 

82 
38 

79 
44 

69.2 
35.5 

FORT  B I  DWELL 

MAX 

Mm 

65 
35 

51 
30 

61 
25 

59 
40 

47 

25 

47 
25 

56 
35 

58 
27 

61 
30 

68 
33 

72 
34 

77 
34 

70 
44 

71 
37 

78 
34 

73 
30 

74 
33 

75 
32 

69 
45 

68 
42 

59 
41 

55 
41 

62 
38 

64 
30 

68 
34 

73 
47 

77 
42 

78 
42 

79 
43 

80 
41 

64 
42 

66.4 
35.8 

MEYERS  4  SW 

MAX 

Mm 

53 
29 

38 
20 

47 

21 

51 
24 

44 
29 

34 
19 

45 
20 

55 
25 

54 

28 

58 
25 

61 
28 

65 
27 

61 
31 

61 
26 

70 
28 

70 
32 

70 
38 

69 
30 

64 
33 

59 
32 

47 

31 

45 
32 

56 
33 

54 
26 

64 

26 

66 
29 

70 
31 

70 
33 

71 
33 

71 
38 

67 
31 

58.4 
28.5 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

63 
48 

52 
29 

52 
26 

59 
25 

54 

35 

46 
23 

45 
16 

54 
25 

55 
28 

56 
29 

58 
33 

62 
28 

65 
33 

58 
31 

69 
33 

77 
37 

75 
43 

75 
36 

70 
41 

64 
37 

59 
39 

55 
31 

60 
35 

58 
30 

62 
33 

65 
30 

73 
33 

74 
36 

74 
39 

73 
38 

69 
36 

62.4 
32.8 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

62 
39 

60 
25 

38 
24 

50 
25 

54 
19 

46 
22 

36 
24 

42 
23 

45 

29 

56 
25 

55 
26 

62 
27 

69 
33 

64 
30 

64 
29 

73 
33 

71 
33 

71 
33 

69 
41 

62 

40 

58 
33 

48 
34 

46 
31 

86 
28 

52 
37 

59 
30 

67 
29 

72 
31 

70 
30 

74 
33 

73 
31 

58.9 
29.9 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

60 
36 

50 
32 

61 

23 

61 
38 

50 
29 

48 
30 

56 
30 

59 
28 

o5 
28 

68 
32 

72 
31 

79 
33 

71 
45 

72 
44 

ai 

34 

76 
46 

74 
39 

76 
36 

75 
44 

69 

42 

51 

41 

57 
43 

63 
42 

61 
16 

72 
34 

75 
38 

78 
40 

SO 
42 

82 
41 

82 
40 

69 

44 

67.5 
36.8 

TAHOE  CITY 

MAX 

63 
37 

54 
26 

36 
26 

45 
27 

52 
30 

44 
22 

32 
23 

43 
26 

4? 

29 

52 
29 

55 
30 

57 
30 

60 
35 

61 
32 

65 
32 

64 
34 

69 
35 

67 
34 

66 
37 

62 
37 

57 
34 

48 
33 

45 
35 

55 
29 

49 

30 

55 
33 

60 
33 

62 
36 

67 
39 

70 
38 

71 
39 

55.9 
31,9 

TERMO 

MAX 
MIN 

55 
2  b 

48 
26 

58 
17 

57 
33 

46 
20 

43 
22 

55 
2  r 

60 
22 

61 

20 

60 
22 

70 
24 

73 
25 

68 
40 

66 
39 

76 
23 

70 
40 

68 

25 

73 
28 

69 
38 

64 
33 

60 
38 

48 
36 

57 
34 

59 
29 

62 
30 

74 
34 

76 
39 

78 
35 

74 
30 

77 
34 

64 

34 

63.2 
29.8 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

63 
35 

53 

27 

40 
25 

52 
26 

53 
29 

44 

22 

36 
24 

45 
23 

55 
23 

60 
26 

65 
26 

66 
32 

63 
31 

64 
28 

72 
31 

69 
31 

69 
32 

68 
39 

62 
36 

68 
32 

50 
34 

47 
31 

57 
29 

54 
24 

63 

30 

68 

30 

69 
33 

73 
32 

72 
34 

73 
32 

59.4 
29.6 

WOOOFORDS 
•      •  ft 

MAX 

Mm 

57 
36 

49 
25 

52 

25 

57 
33 

49 
35 

41 
24 

45 
22 

57 
32 

59 
32 

60 
34 

65 
37 

69 
38 

66 
47 

63 
37 

73 
40 

73 
42 

76 
45 

74 
45 

68 
51 

65 
42 

57 
39 

59 
39 

61 
38 

55 
33 

64 
36 

69 
40 

73 
42 

76 
45 

76 
47 

77 
37 

70 

45 

63.1 
37.5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AVI  LA  BEACH 

MAX 

Mm 

78 
46 

70 
47 

70 
42 

68 
46 

73 
40 

65 

42 

79 
43 

71 
46 

72 
47 

67 
47 

65 
49 

68 
48 

67 
47 

72 
52 

78 

46 

97 
47 

76 
46 

72 
51 

82 
52 

76 
52 

67 
52 

67 
50 

70 
50 

69 
47 

77 
45 

60 
50 

72 
48 

70 
50 

70 
52 

68 
50 

66 
51 

71.7 
47.8 

BEN  LOMOND 

MAX 

Mm 

74 
45 

73 
44 

70 
42 

66 
40 

67 
42 

67 

44 

63 
49 

66 
47 

70 
43 

74 
44 

84 
49 

8  2 
50 

81 
51 

80 
46 

79 
45 

81 
46 

77 
45 

76 
46 

75 
50 

70 
49 

62 

47 

65 
48 

66 
49 

68 
50 

70 
49 

76 
48 

77 
49 

84 
51 

82 
50 

76 
51 

69 
51 

73.2 
*7,1 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

65 
45 

64 
45 

7  1 

51 

62 
49 

60 
44 

66 

4  4 

68 
49 

63 
48 

63 
48 

72 
48 

74 

61 
49 

56 
49 

69 
45 

62 
48 

72 
48 

67 
49 

64 
49 

60 
49 

59 
49 

60 
50 

66 
50 

71 
47 

69 
49 

71 

50 

70 
48 

66 
49 

69 
47 

63 
47 

59 
50 

53 
43 

65.0 
47.9 

BURLINGAME 

MAX 

Mm 

64 
48 

66 
45 

69 
4  9 

63 
45 

65 
42 

64 
4  3 

73 
47 

69 
44 

70 

48 

77 
43 

82 
45 

74 
45 

67 
46 

69 
46 

69 
44 

68 
45 

73 
44 

73 
47 

73 
49 

66 
58 

64 
48 

71 
46 

70 
42 

67 
48 

80 
44 

79 
45 

76 
45 

75 
44 

72 
44 

69 
46 

68 
48 

70.5 
45.9 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

Mm 

64 
36 

62 
43 

6  3 

33 

59 
44 

63 
41 

58 

1h 

67 
33 

63 
33 

70 
19 

76 
43 

82 
44 

75 
45 

64 
46 

64 
44 

71 
36 

62 
39 

74 
38 

65 
38 

72 
43 

65 
45 

61 
46 

62 
46 

68 
40 

65 
39 

69 
37 

79 
38 

72 
41 

76 
40 

71 
42 

63 
42 

67 
48 

68.1 
40.5 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

73 
48 

66 
45 

68 
48 

72 
48 

66 
42 

64 

43 

66 
44 

73 
44 

71 

44 

76 
46 

83 
49 

85 
52 

77 
50 

62 
46 

77 

47 

79 
53 

80 
51 

80 
50 

76 
53 

69 
51 

65 
51 

66 
49 

72 
51 

77 
50 

74 
48 

84 
49 

84 
50 

82 
50 

82 
49 

81 
50 

68 
46 

74.1 
48.3 

GILROY 

MAX 

Mm 

79 

41 

71 
38 

67 

39 

76 
38 

68 
37 

68 
37 

65 
37 

64 
37 

71 
43 

79 
40 

86 
40 

B9 
40 

66 
51 

65 
52 

79 
45 

84 
45 

88 
47 

85 
44 

76 
44 

76 
44 

70 
53 

61 
51 

70 
44 

78 
44 

77 
43 

82 
45 

88 
45 

88 
45 

87 
49 

84 
48 

67 
48 

76.6 
43,7 

HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MAX 

Mm 

68 
47 

66 
46 

67 

45 

67 
42 

65 
38 

66 

41 

67 
43 

63 
45 

60 
44 

60 
45 

57 
44 

58 
4fc 

58 
48 

57 
49 

58 
51 

58 
50 

63 
50 

60 
5  0 

59 
48 

59 
49 

62 
49 

62 
48 

62 
47 

61 
46 

61 
44 

61 
44 

60 
49 

59 
47 

58 
45 

58 
47 

56 
48 

61.2 
46.3 

HOLLISTER 

MAX 

Mm 

72 
38 

65 
35 

6 '3 
17 

67 
36 

65 
35 

64 
34 

71 
35 

69 
36 

72 
3  1 

79 
39 

84 
39 

77 
44 

70 
46 

70 
47 

75 
41 

85 
42 

79 
45 

75 

6  0 

67 
42 

68 
50 

59 
5  1 

67 
42 

73 
40 

70 
40 

72 
39 

81 
40 

78 
44 

78 
48 

75 
46 

68 
46 

60 
50 

71.7 
41.7 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

73 
44 

70 
41 

72 
1=1 

69 
39 

69 
36 

66 
36 

72 
40 

72 
37 

79 

4  1 

85 
43 

86 
46 

63 
44 

76 
49 

75 
49 

81 
41 

89 
41 

84 
47 

76 
44 

79 
39 

73 
50 

67 
50 

71 
50 

76 
43 

73 
39 

88 
38 

86 
48 

86 
46 

83 
48 

79 
48 

74 
50 

77.1 
43.4 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

Mm 

70 
35 

69 
33 

6  ' 
18 

73 
40 

62 
33 

66 
34 

65 
34 

73 
39 

'4 

\b 

80 
40 

85 
46 

8K 
46 

85 
46 

71 
39 

80 
42 

82 
43 

86 
44 

85 
4  2 

75 
46 

69 
51 

66 
48 

64 
45 

74 
39 

79 
45 

77 
42 

86 
46 

89 
46 

91 
48 

92 
47 

90 
47 

77 
46 

77,1 
42.2 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

69 
40 

67 
39 

73 
is 

69 
41 

65 
37 

64 
4  1 

72 
46 

73 
40 

'  1 

43 

83 
45 

85 
47 

83 
50 

71 
49 

75 
46 

7  6 
45 

82 
46 

79 
45 

72 
43 

69 
47 

65 
55 

61 

61 

72 
46 

77 
43 

75 

43 

83 
45 

84 
45 

84 

51 

84 
48 

81 
52 

75 
48 

68 
48 

74.6 
45.5 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

73 
46 

67 
46 

68 

49 

76 
49 

68 
41 

68 

4  2 

67 
44 

75 
43 

to 

4  2 

78 
45 

85 
48 

87 
4V 

79 
50 

65 
44 

75 

46 

81 
48 

82 
50 

80 

48 

75 
54 

69 
52 

65 
50 

65 
48 

74 
52 

77 
53 

77 
48 

84 
47 

86 
48 

82 
48 

84 
48 

83 
51 

70 
50 

75.3 
47.7 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

58 
46 

57 
45 

5  1 

46 

57 
48 

57 
42 

66 

43 

62 
47 

54 
46 

49 
4  6 

64 
43 

73 
44 

48 
46 

56 
48 

59 
49 

61 

46 

68 
46 

60 
48 

57 

4  7 

64 
46 

61 
50 

67 
49 

59 
48 

59 
47 

57 

46 

60 
45 

61 
46 

59 
48 

63 
45 

59 
46 

57 
48 

56 
48 

59.5 
46,4 

Seo  Rolorooco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1965 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

J  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORRO  BAY  F IRE  DEPT 

MAX 

62 

63 

se 

59 

60 

60 

55 

61 

60 

58 

56 

57 

56 

61 

61 

60 

65 

60 

60 

64 

6  3 

60 

56 

58 

61 

60 

58 

60 

59 

57 

59 

59 

AS 

42 

so 

43 

41 

33 

37 

42 

43 

4b 

42 

4  6 

50 

5 1 

46 

44 

50 

44 

4  7 

3  5 

49 

50 

44 

8 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

70 

65 

62 

68 

63 

62 

59 

68 

70 

75 

79 

82 

83 

61 

77 

82 

81 

82 

72 

63 

54 

69 

75 

74 

61 

86 

87 

88 

88 

70 

73 

2 

39 

36 

42 

40 

36 

34 

35 

57 

58 

60 

43 

4  3 

45 

57 

5  1 

46 

46 

4  1 

38 

42 

45 

4  7 

59 

62 

59 

4  3 

47 

1 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

55 

52 

56 

45 

51 

43 

55 

58 

64 

69 

70 

65 

71 

67 

73 

74 

73 

69 

72 

52 

50 

53 

61 

59 

69 

73 

76 

76 

72 

62 

9 

Mm 

42 

30 

38 

40 

7 

34 

43 

46 

50 

54 

4  1 

52 

45 

41 

58 

50 

5  3 

3  8 

3  5 

3  7 

43 

39 

45 

4 

NAC  IM I  EN  TO  DAM 

MAX 

85 

78 

68 

70 

73 

7  0 

65 

74 

77 

8  0 

84 

88 

87 

78 

83 

86 

94 

83 

90 

86 

80 

68 

72 

81 

77 

87 

87 

93 

90 

95 

71 

8  0 

6 

39 

35 

36 

33 

38 

37 

3  9 

40 

43 

60 

45 

43 

41 

42 

44 

42 

4  0 

48 

4  7 

48 

4  1 

38 

4  1 

4  5 

4  5 

41 

8 

NEWARK 

MAX 

60 

61 

62 

67 

61 

61 

63 

66 

65 

71 

77 

81 

70 

66 

67 

67 

72 

73 

63 

65 

63 

60 

66 

68 

67 

76 

78 

74 

76 

72 

65 

67 

9 

Mm 

50 

44 

69 

49 

46 

47 

*7 

50 

51 

50 

52 

50 

49 

51 

50 

4  9 

62 

55 

52 

5  1 

49 

5  0 

50 

51 

52 

51 

5  | 

5 1 

5  3 

49 

7 

OAKLAND  »6  AIRPORT 

MAX 

63 

65 

67 

60 

61 

65 

66 

61 

65 

72 

73 

62 

60 

64 

62 

67 

67 

61 

61 

62 

60 

64 

66 

66 

72 

72 

66 

68 

65 

62 

59 

64 

6 

46 

47 

53 

46 

45 

51 

50 

50 

50 

52 

50 

52 

52 

52 

51 

52 

5  1 

53 

54 

5  3 

5  3 

50 

49 

52 

51 

5  2 

52 

5 1 

53 

5  3 

50 

9 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

67 

64 

64 

72 

63 

62 

62 

72 

66 

71 

80 

81 

67 

68 

74 

69 

79 

73 

66 

66 

64 

68 

73 

74 

72 

79 

77 

73 

74 

71 

70 

70 

0 

MD) 

41 

44 

67 

45 

41 

43 

44 

44 

42 

46 

49 

46 

51 

45 

47 

45 

46 

45 

48 

52 

50 

45 

44 

47 

46 

47 

44 

47 

48 

48 

45 

45 

9 

PASO  ROBLES 

MAX 

78 

75 

74 

73 

72 

72 

74 

73 

81 

85 

86 

87 

84 

80 

81 

94 

88 

83 

86 

85 

71 

69 

60 

76 

82 

88 

92 

92 

94 

86 

65 

80 

8 

MIN 

44 

40 

3  3 

35 

30 

32 

30 

34 

38 

38 

42 

43 

48 

45 

46 

42 

48 

40 

43 

52 

s  6 

48 

4  1 

3  7 

38 

40 

40 

43 

46 

44 

49 

41 

2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

79 

70 

73 

72 

73 

66 

74 

79 

83 

88 

88 

90 

76 

83 

91 

94 

88 

83 

86 

81 

68 

72 

61 

79 

87 

90 

9  5 

96 

95 

69 

66 

81 

1 

MIN 

43 

38 

36 

39 

38 

36 

34 

36 

40 

45 

47 

44 

47 

42 

45 

49 

42 

44 

50 

48 

48 

45 

42 

38 

44 

45 

47 

49 

46 

46 

43 

1 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MD) 

PISMO  BEACH 

MAX 

70 

65 

56 

64 

69 

69 

69 

64 

64 

63 

57 

60 

61 

62 

66 

82 

78 

63 

73 

78 

67 

65 

63 

64 

63 

60 

64 

66 

60 

60 

60 

65 

6 

Mm 

42 

40 

51 

33 

42 

34 

40 

38 

39 

41 

54 

45 

49 

48 

50 

44 

46 

46 

49 

4  9 

45 

45 

4  7 

45 

46 

6  6 

44 

50 

49 

49 

44 

8 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

60 

59 

64 

60 

59 

57 

61 

60 

62 

60 

58 

59 

60 

63 

61 

63 

62 

61 

62 

63 

62 

62 

61 

62 

63 

60 

61 

61 

61 

59 

59 

60 

8 

Mm 

47 

40 

45 

41 

43 

42 

45 

44 

45 

45 

48 

48 

46 

46 

47 

43 

44 

47 

48 

48 

48 

45 

44 

46 

46 

45 

47 

46 

47 

45 

5 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX* 

74 

67 

67 

74 

70 

65 

65 

74 

76 

78 

84 

86 

80 

64 

79 

81 

84 

SO 

77 

72 

67 

66 

75 

80 

77 

84 

82 

84 

84 

85 

74 

76 

0 

Mm 

42 

40 

39 

40 

38 

* 

40 

41 

38 

40 

42 

44 

49 

46 

46 

48 

49 

48 

50 

49 

48 

47 

44 

45 

46 

47 

4  7 

48 

47 

48 

5  1 

44 

7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

72 

62 

65 

64 

66 

59 

68 

71 

75 

79 

76 

8  2 

75 

75 

83 

86 

85 

80 

80 

75 

65 

64 

74 

72 

81 

85 

89 

90 

91 

91 

70 

75 

9 

Mm 

30 

27 

39 

27 

27 

23 

36 

27 

30 

33 

36 

35 

37 

41 

37 

39 

38 

36 

41 

40 

k  3 

43 

32 

30 

3  3 

38 

3  9 

44 

47 

43 

43 

35 

9 

REDWOOD  CITY 

MAX 

68 

67 

75 

65 

67 

67 

75 

74 

79 

85 

87 

85 

76 

78 

77 

85 

81 

7.. 

74 

66 

62 

73 

73 

76 

85 

8  7 

85 

79 

77 

79 

73 

'5 

9 

Mm 

41 

43 

50 

43 

41 

43 

45 

42 

45 

47 

4  7 

49 

44 

45 

46 

45 

44 

46 

52 

4  9 

44 

44 

4  7 

46 

47 

5  3 

48 

48 

48 

44 

45 

7 

RICHMOND 

MAX 

71 

65 

65 

71 

64 

62 

65 

72 

64 

67 

73 

77 

62 

59 

66 

62 

74 

70 

64 

67 

62 

63 

71 

75 

74 

74 

71 

67 

65 

65 

57 

67 

2 

Mm 

46 

48 

50 

5 1 

46 

46 

4  7 

5 1 

5  1 

51 

5 1 

5  1 

51 

5  1 

63 

52 

6  2 

6  2 

52 

52 

51 

48 

49 

52 

53 

52 

5  \ 

50 

50 

50 

49 

50 

3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

66 

65 

71 

63 

62 

63 

72 

71 

75 

83 

85 

82 

68 

74 

75 

79 

78 

66 

63 

60 

58 

69 

71 

74 

83 

84 

84 

84 

82 

75 

55 

72 

3 

Mm 

39 

35 

35 

46 

3  5 

39 

40 

44 

40 

42 

4  5 

47 

47 

4  9 

44 

4  7 

4  7 

48 

4  7 

40 

40 

42 

47 

4  8 

50 

49 

49 

43 

7 

SALINAS  2  E 

MAX 

66 

62 

63 

63 

63 

62 

68 

64 

66 

71 

79 

65 

61 

64 

68 

75 

70 

63 

68 

66 

63 

64 

66 

64 

67 

74 

74 

71 

66 

65 

63 

66 

6 

Mm 

46 

40 

45 

50 

40 

38 

38 

47 

-7 

46 

47 

4  8 

50 

46 

-8 

47 

49 

49 

49 

5  l 

5  1 

5 1 

50 

47 

47 

47 

49 

49 

48 

49 

50 

47 

1 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

64 

64 

61 

62 

62 

61 

67 

59 

65 

66 

80 

65 

61 

64 

68 

75 

67 

62 

67 

65 

61 

63 

66 

63 

65 

74 

71 

65 

62 

62 

61 

65 

2 

Mm 

44 

39 

45 

46 

41 

35 

36 

45 

46 

45 

46 

45 

50 

49 

46 

46 

48 

49 

49 

50 

5  1 

51 

49 

46 

46 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

46 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

80 

72 

72 

69 

68 

66 

71 

76 

85 

83 

85 

86 

84 

80 

88 

91 

90 

8  9 

83 

83 

76 

72 

76 

77 

85 

87 

91 

94 

95 

93 

a  3 

81 

7 

Mm 

35 

28 

30 

" 

27 

25 

37 

34 

33 

39 

40 

44 

37 

37 

40 

42 

43 

38 

43 

44 

42 

38 

36 

35 

34 

43 

44 

46 

47 

42 

41 

37 

9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59 

56 

57 

61 

57 

56 

61 

59 

56 

55 

55 

53 

56 

59 

56 

62 

59 

57 

55 

59 

65 

59 

59 

58 

59 

59 

68 

54 

57 

56 

54 

57 

3 

Mm 

48 

48 

45 

48 

40 

45 

45 

47 

46 

49 

47 

47 

49 

47 

68 

48 

48 

46 

50 

48 

50 

45 

45 

<,6 

47 

49 

48 

48 

47 

48 

46 

47 

2 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

60 

60 

61 

59 

59 

69 

66 

63 

66 

70 

78 

60 

62 

63 

6  1 

68 

67 

61 

60 

62 

69 

63 

63 

6  3 

73 

73 

67 

68 

64 

66 

60 

64 

0 

Mm 

46 

43 

47 

46 

41 

42 

46 

45 

4  3 

45 

45 

45 

49 

49 

48 

48 

46 

49 

50 

4  9 

SO 

48 

47 

48 

45 

46 

45 

46 

46 

49 

48 

46 

5 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

59 

60 

64 

56 

56 

63 

65 

58 

61 

68 

74 

55 

56 

61 

57 

67 

66 

57 

57 

58 

68 

62 

62 

61 

66 

67 

63 

60 

56 

54 

52 

60 

7 

Mm 

49 

47 

51 

48 

46 

47 

52 

47 

50 

49 

4  7 

4  7 

49 

49 

49 

50 

49 

4  6 

50 

49 

SO 

50 

52 

52 

50 

50 

6  8 

46 

48 

49 

4  9 

49 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

58 

58 

60 

60 

57 

56 

66 

58 

62 

62 

68 

62 

59 

60 

60 

67 

63 

60 

63 

62 

60 

62 

61 

60 

67 

67 

63 

62 

61 

61 

55 

61 

3 

Mm 

40 

36 

47 

35 

42 

34 

45 

4  5 

45 

39 

39 

46 

47 

4  0 

40 

47 

4  7 

47 

50 

4  9 

46 

46 

41 

38 

39 

47 

46 

44 

43 

48 

43 

4 

SAN  JOSE 

MAX 

69 

66 

73 

67 

65 

64 

73 

71 

75 

82 

85 

84 

72 

72 

74 

80 

78 

70 

68 

65 

64 

70 

75 

73 

80 

82 

81 

61 

79 

76 

72 

73 

7 

Mm 

42 

41 

42 

45 

39 

4  2 

46 

43 

45 

45 

4  9 

53 

51 

48 

46 

47 

47 

4  5 

49 

55 

52 

50 

45 

47 

46 

48 

52 

53 

53 

50 

51 

47 

3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

73 

67 

61 

65 

64 

66 

58 

67 

73 

64 

71 

74 

69 

62 

63 

68 

68 

68 

66 

74 

66 

61 

60 

64 

68 

76 

73 

74 

74 

70 

64 

67 

5 

Mm 

46 

45 

42 

44 

40 

4  3 

38 

42 

4  1 

43 

43 

46 

49 

50 

45 

47 

48 

4  6 

46 

49 

60 

4  7 

49 

46 

42 

44 

47 

47 

48 

48 

48 

45 

S 

SAN  MATEO 

MAX 

60 

62 

66 

59 

58 

59 

69 

72 

68 

77 

80 

67 

63 

69 

68 

74 

73 

67 

63 

62 

65 

67 

65 

63 

80 

78 

68 

64 

67 

66 

67 

3 

Mm 

51 

45 

5  5 

53 

56 

44 

4  7 

52 

4  7 

51 

50 

58 

51 

46 

48 

56 

51 

52 

57 

56 

54 

50 

54 

52 

63 

51 

4  9 

43 

55 

57 

51 

e 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

68 

68 

75 

67 

65 

64 

74 

72 

77 

83 

85 

77 

72 

73 

74 

80 

77 

69 

70 

65 

64 

71 

76 

74 

82 

82 

82 

79 

77 

74 

7  1 

73 

8 

Mm 

42 

45 

45 

45 

4  1 

42 

47 

44 

46 

47 

49 

53 

52 

47 

4  7 

47 

47 

46 

49 

56 

50 

48 

46 

45 

46 

49 

52 

52 

53 

49 

51 

47 

7 

SANTA  CRUZ 

MAX 

71 

69 

75 

70 

70 

65 

65 

66 

66 

71 

75 

69 

60 

69 

73 

72 

73 

69 

79 

70 

69 

77 

79 

78 

68 

70 

71 

71 

65 

62 

56 

69 

8 

Mm 

43 

38 

4  2 

40 

36 

37 

38 

39 

4  5 

45 

42 

4  5 

49 

40 

40 

42 

49 

40 

44 

4  9 

4  9 

48 

40 

41 

41 

40 

48 

46 

48 

49 

49 

43 

3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTEf 

MAX 

68 

65 

66 

70 

62 

73 

63 

61 

62 

59 

68 

72 

70 

74 

75 

74 

77 

72 

61 

Mm 

43 

42 

40 

39 

39 

45 

45 

45 

45 

47 

4  7 

4  8 

47 

4  5 

46 

46 

46 

47 

47 

47 

49 

45 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

74 

70 

68 

75 

69 

66 

65 

75 

76 

80 

84 

a  7 

65 

65 

79 

83 

84 

83 

75 

69 

6  6 

65 

74 

80 

77 

85 

88 

90 

69 

89 

74 

77, 

0 

Mm 

35 

45 

33 

32 

35 

42 

43 

42 

4  5 

40 

1 

4  \ 

42 

44 

44 

46 

49 

42, 

2 

WATSONVILLE  WATERWORK! 

MAX 

71 

71 

69 

75 

66 

65 

65 

72 

61 

62 

65 

74 

61 

59 

6- 

66 

72 

6  7 

65 

68 

65 

61 

64 

72 

70 

63 

72 

64 

62 

61 

56 

66, 

1 

ft       ft  • 

Mm 

42 

36 

36 

46 

50 

43 

4  7 

6  2 

<.  5 

43 

44 

48 

48 

48 

49 

50 

45, 

6 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  0! 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

77 

69 

68 

76 

70 

65 

67 

76 

7* 

78 

87 

87 

84 

70 

80 

83 

86 

PI 

80 

72 

hi 

67 

74 

8  1 

78 

83 

8* 

82 

63 

85 

78 

77. 

2 

Mm 

48 

50 

46 

45 

52 

46 

5  5 

5  5 

52 

51 

68 

62 

54 

50 

59 

54 

5  0 

54 

58 

56 

58 

54 

54 

53 

55 

56 

60 

52. 

9 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

79 

71 

69 

76 

71 

68 

66 

76 

76 

82 

86 

89 

87 

73 

82 

88 

89 

85 

83 

73 

68 

68 

77 

82 

79 

87 

89 

88 

89 

89 

84 

f9i 

6 

Mm 

49 

48 

44 

4  1 

45 

5  4 

50 

50 

46 

56 

50 

43 

5  l 

51 

65 

56 

48 

50 

51 

52 

50 

51 

48. 

6 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

83 

72 

6  1 

65 

73 

64 

61 

65 

73 

78 

82 

a  3 

84 

84 

7  3 

85 

90 

8  6 

80 

83 

80 

60 

56 

7  1 

7  3 

77. 

6 

Mm 

48 

39 

42 

44 

40 

35 

39 

41 

50 

52 

53 

55 

53 

44 

49 

56 

58 

68 

56 

48 

49 

41 

46 

»» 

47 

57 

58 

59 

66 

58 

62 

49. 

6 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

80 

70 

64 

60 

66 

71 

73 

78 

81 

82 

76 

74 

83 

86 

84 

64 

81 

76 

63 

60 

73 

73 

78 

83 

88 

90 

93 

87 

77. 

1 

Mm 

33 

35 

29 

34 

39 

44 

42 

46 

51 

51 

40 

43 

53 

52 

63 

50 

44 

4b 

36 

41 

38 

42 

45 

55 

56 

61 

53 

49 

45. 

2 

8AKERSFIEL0  WB  AIRPOR' 

MAX 

78 

68 

72 

78 

70 

66 

72 

78 

8  1 

86 

89 

90 

67 

76 

8  9 

93 

93 

90 

67 

84 

75 

68 

79 

7  7 

84 

89 

95 

98 

98 

95 

84 

82. 

9 

Mm 

55 

43 

48 

51 

47 

44 

42 

48 

61 

54 

57 

69 

60 

51 

59 

63 

62 

61 

59 

56 

66 

53 

59 

54 

59 

62 

65 

66 

70 

58 

55. 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  I  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BALCH  power  house 

MAX 
NUN 

80 
53 

70 
44 

62 
43 

68 
44 

69 
44 

63 
39 

63 

39 

70 
46 

72 
49 

78 
50 

79 
53 

80 
53 

77 

55 

76 
48 

92 
52 

95 
58 

84 
61 

83 
59 

82 
58 

79 
54 

74 
51 

58 
45 

68 
48 

69 
48 

76 
49 

81 
55 

87 
58 

90 
61 

91 
63 

91 
63 

86 
57 

76.5 
51.6 

8LACKWELLS  CORNER 

MAX 

Mm 

BUTTONWJLLOW 

MAX 
MIN 

89 
54 

79 
46 

70 
45 

75 

4  7 

81 
41 

72 
42 

70 
43 

74 
45 

78 

50 

82 
55 

86 
51 

89 

54 

90 
57 

87 
50 

79 

56 

90 
59 

95 
64 

92 

60 

91 
60 

89 
57 

83 
57 

75 

53 

72 
55 

81 
51 

79 

50 

86 
56 

90 
54 

96 
64 

99 
68 

100 
61 

95 
53 

84.3 
53.5 

CALAVERAS  BIS  TREES 

MAX 
MIN 

78 
31 

74 

24 

46 
28 

58 
28 

57 
27 

48 
24 

46 
23 

56 
29 

59 
31 

62 
33 

65 
35 

66 
37 

70 
38 

68 
32 

66 
38 

71 

39 

77 
42 

74 
44 

74 
44 

68 
38 

59 
38 

49 

32 

46 
32 

62 
28 

63 
30 

68 
34 

71 
40 

75 
43 

80 
44 

79 
43 

76 
41 

64,9 
34.5 

CAMP  PAROEE 

MAX 
MIN 

78 
45 

7  0 
40 

65 
45 

75 

44 

71 
39 

66 

37 

60 
39 

74 
45 

78 
45 

82 
52 

84 

55 

89 
59 

89 
46 

76 
47 

8  4 
48 

89 
54 

90 
52 

88 
52 

84 
53 

8  1 

51 

71 
49 

67 
49 

72 
48 

81 

44 

78 
47 

88 
55 

92 
57 

94 
59 

96 
62 

97 
60 

87 
47 

80.5 
49,2 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 
MIW 

79 
43 

68 
37 

62 
34 

67 

37 

70 
36 

61 

32 

60 
34 

69 
36 

72 
39 

76 
43 

80 
46 

84 
45 

84 
46 

76 
42 

75 
50 

87 
51 

87 
49 

84 
47 

83 
49 

79 
46 

75 
47 

64 
38 

67 
40 

75 
42 

73 
41 

80 
47 

84 

53 

90 
52 

93 
58 

94 
55 

87 

45 

76.9 
43.9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

72 
38 

64 
2  7 

50 
32 

60 
31 

60 
35 

55 

25 

42 
28 

59 
32 

64 

33 

67 
39 

68 
38 

70 
40 

75 
40 

69 
37 

68 
43 

77 
44 

80 
45 

76 

75 
46 

71 
40 

65 
4  1 

51 
34 

50 
33 

61 
31 

64 
37 

72 
41 

73 
44 

78 
47 

80 
49 

82 
50 

66.6 
37.9 

COAL I NO A 

MAX 
MIN 

HI 
46 

71 
39 

73 

41 

78 
45 

74 
40 

67 
43 

73 
51 

80 
45 

80 
48 

96 
52 

88 
54 

90 
57 

86 
57 

82 
51 

91 
54 

95 
57 

91 
59 

90 
55 

86 
56 

85 

50 

84 

53 

72 
55 

80 
50 

81 

55 

85 
52 

90 
55 

94 
58 

97 
62 

105 
63 

92 
58 

98 
52 

84.4 
52.0 

CORCORAN   IRRIG  D1ST 

MAX 
MIN 

90 
51 

78 

4  2 

70 
42 

74 
45 

79 
41 

70 
37 

67 
38 

74 
49 

80 
49 

82 
48 

87 
49 

91 
52 

90 
53 

87 
48 

90 
55 

90 
54 

93 
55 

90 
55 

90 
54 

87 
55 

82 
56 

73 

50 

73 
54 

80 
45 

79 
52 

83 
54 

91 
54 

96 
58 

98 
62 

100 
62 

95 
53 

83.8 
50.7 

DENA1R  3  NNE 

MAX 
MIN 

76 
45 

69 
34 

76 
43 

74 
37 

68 
36 

68 
38 

76 
45 

80 
38 

83 
40 

86 
43 

90 
57 

93 
5  7 

82 
45 

85 
45 

89 
47 

94 
47 

87 
50 

86 
46 

88 
49 

73 
49 

72 

49 

75 
40 

82 
40 

78 
47 

87 
44 

91 
44 

94 
49 

98 
57 

94 
52 

90 
51 

76 
46 

82.6 
45,5 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

66 
34 

58 
26 

61 

26 

62 
29 

55 
28 

54 
23 

61 

26 

65 
30 

68 
32 

72 
34 

75 
36 

77 
39 

72 
39 

70 
34 

77 

36 

80 
41 

78 
40 

78 
39 

74 
42 

67 
37 

60 
43 

55 
34 

68 
32 

68 
28 

74 
34 

78 
37 

81 
40 

85 
44 

85 
45 

60 
46 

72 
39 

70.2 
35,3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

78 
42 

69 
38 

73 
35 

71 

4  1 

68 
39 

63 
35 

71 
31 

74 
41 

79 
42 

82 
44 

85 
49 

85 
49 

85 
46 

80 
47 

86 
48 

88 
50 

88 
49 

85 
49 

83 
52 

75 
52 

69 
51 

68 
49 

78 
49 

79 

39 

84 
47 

88 
59 

90 
51 

94 
52 

94 
54 

93 
52 

87 
46 

80,4 
46.1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

83 
40 

72 
41 

74 

42 

76 
39 

72 
39 

62 
33 

73 
43 

80 
43 

75 

89 
50 

90 
50 

88 
51 

82 
46 

89 
51 

94 
51 

89 
54 

88 
52 

88 
52 

82 
54 

79 
47 

72 
43 

80 
43 

78 
45 

87 
46 

91 
52 

96 
56 

100 

59 

99 
57 

94 
55 

87 
51 

83.6 
47.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
50 

70 
41 

75 
40 

78 
43 

71 
44 

67 
41 

76 
36 

81 
45 

84 
47 

87 
50 

91 
53 

92 
53 

86 

52 

83 

50 

90 
52 

96 
57 

91 
58 

90 
56 

90 
54 

83 
55 

72 
51 

73 
47 

83 
50 

80 

48 

88 
49 

91 
54 

96 
56 

99 
60 

100 
61 

94 
58 

84 
51 

84,5 
50.4 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

88 

44 

76 
36 

69 

36 

73 
39 

77 
41 

69 
36 

65 
33 

75 
40 

80 

41 

82 
47 

87 

50 

90 
53 

91 
48 

83 
45 

92 
49 

91 
53 

94 

53 

91 
49 

91 
50 

86 
50 

82 
51 

71 
41 

70 
46 

81 

44 

79 
47 

87 
52 

92 
55 

96 
55 

99 
58 

101 
57 

94 
49 

83.6 
46.7 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

67 
34 

58 
29 

43 

25 

40 
25 

49 
27 

46 
23 

34 
19 

43 
22 

52 
24 

53 
30 

58 
34 

60 
33 

63 
35 

60 
32 

58 
34 

65 
39 

69 
40 

68 
40 

67 
40 

65 
35 

61 
37 

43 
27 

37 
29 

43 

30 

50 
31 

59 
36 

65 
38 

70 
41 

73 
44 

75 
44 

70 
41 

56.9 
32.9 

GLENNV I LLE 

MAX 
MIN 

75 
38 

65 
29 

60 
32 

65 
30 

64 
31 

57 
22 

58 
26 

67 
30 

70 
32 

72 
34 

77 
35 

76 
36 

74 
38 

71 

36 

79 
38 

82 
41 

80 
41 

78 
42 

75 
43 

72 
40 

72 
42 

59 
40 

64 
46 

64 
32 

73 

32 

77 
37 

84 
40 

87 
42 

87 
46 

83 
45 

80 

40 

72.5 
36.6 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

62 
39 

84 

29 

39 
25 

38 
2  7 

48 
29 

44 

24 

33 
19 

40 
26 

48 
31 

50 
32 

54 
32 

54 

36 

58 
39 

56 
34 

50 
39 

61 
42 

65 
44 

64 

41 

63 
42 

60 
38 

56 

39 

40 
29 

37 
30 

45 

32 

4a 

32 

56 
39 

60 
41 

65 
45 

67 
42 

70 
47 

65 
44 

53.2 
35.0 

HANFORD 

MAX 
MIN 

89 
50 

7  7 

40 

74 

42 

80 

42 

78 
43 

69 

40 

75 
3  8 

80 
44 

82 
46 

87 
48 

90 
4Q 

91 

52 

90 
51 

83 
49 

89 
52 

93 
53 

92 
54 

89 
55 

87 
54 

83 
55 

81 
55 

73 
48 

81 
52 

79 
47 

85 
48 

90 
50 

95 
54 

99 
59 

96 
61 

97 
58 

92 
54 

85.4 
49.8 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

74 
40 

65 
34 

52 
35 

60 
33 

62 
37 

55 
29 

51 
31 

60 
33 

65 
36 

70 
38 

71 
40 

73 

40 

75 
40 

71 
39 

73 
39 

77 
46 

80 
45 

78 
44 

78 
47 

71 
41 

68 
44 

49 
38 

54 
36 

64 

33 

68 
36 

73 
45 

75 
48 

79 
48 

80 
50 

82 
53 

79 
47 

68.9 
40.2 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

57 
31 

47 

25 

39 

23 

45 

23 

43 
24 

38 
1  7 

39 
18 

45 
23 

47 
27 

52 
28 

53 
31 

55 
30 

54 
31 

52 
28 

58 
31 

62 
35 

63 
36 

60 
34 

62 
35 

54 
32 

50 
32 

32 
25 

40 
28 

46 

27 

53 
27 

56 
32 

64 

33 

65 
37 

68 
38 

67 
38 

61 
36 

52.5 
29.5 

IDRIA 

MAX 
MIN 

77 
48 

69 
37 

64 
43 

65 
46 

63 
37 

6  1 
36 

66 
38 

76 
45 

78 

60 

77 
51 

75 
54 

91 

56 

79 
58 

74 

48 

92 
56 

96 
56 

86 
60 

83 
57 

80 
58 

75 
50 

72 

47 

64 

40 

73 
49 

80 
49 

80 
52 

82 
55 

85 
59 

88 
62 

88 

63 

86 
63 

79 
53 

76.6 
51.2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

91 
57 

77 
4  1 

72 
49 

78 
50 

79 
*9 

68 

-6 

70 
45 

78 

50 

90 
55 

85 
60 

85 
64 

89 
64 

98 
63 

85 
55 

90 
61 

91 
66 

94 
67 

89 
64 

87 
64 

83 
59 

80 
58 

70 
52 

77 
56 

76 
55 

84 
56 

88 
63 

94 
66 

98 
70 

96 
73 

95 
68 

92 
64 

94.2 
59.6 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

83 
47 

71 
43 

63 
40 

68 
37 

68 
40 

61 
35 

63 
36 

70 
36 

72 
47 

75 
45 

75 
54 

80 
54 

78 
51 

75 
48 

87 

4  7 

88 
51 

87 
68 

86 

58 

84 
54 

79 
55 

75 
52 

64 
47 

70 
45 

70 
50 

77 
50 

82 
53 

87 
56 

89 

63 

92 
65 

86 
62 

84 
49 

77.1 
49.7 

KETTLEMAN  CITY   t  SSW 

MAX 
MIN 

78 
42 

68 
44 

74 
44 

80 
4  3 

70 
39 

67 

46 

74 
49 

78 

50 

82 
59 

87 
52 

90 
55 

91 
57 

86 
52 

81 
51 

90 
48 

94 
54 

92 
44 

90 
56 

88 

52 

82 
54 

70 
50 

72 
50 

80 
50 

78 
52 

86 
53 

90 
59 

90 
62 

98 
68 

101 
65 

94 
55 

93.4 
51.9 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

80 
52 

71 
44 

73 
46 

78 
48 

69 
44 

66 

41 

73 
46 

80 
50 

81 
54 

86 
58 

99 

6  0 

90 

60 

36 

62 

80 
50 

90 
58 

94 

60 

90 
65 

89 
60 

87 
57 

81 

55 

78 
53 

72 
50 

80 
54 

78 
57 

87 
56 

90 
61 

96 
61 

99 
66 

99 
72 

95 
70 

97 
57 

93,7 
55,7 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

78 
39 

67 
37 

67 
35 

73 
35 

70 
33 

68 
37 

65 
3  7 

73 

40 

76 
42 

79 
47 

83 
53 

86 
55 

87 
45 

74 
46 

80 
43 

86 
44 

89 
47 

85 
47 

49 

81 

50 

73 
49 

72 
42 

80 
37 

79 
38 

85 
52 

89 
55 

92 
56 

94 
60 

93 

88 
46 

79.7 
44,7 

LE  GRAND 

MAX 
MTN 

81 
45 

72 
38 

72 

36 

73 
40 

70 
4  2 

65 
38 

73 
38 

77 
4  1 

80 
45 

84 
47 

86 
50 

87 

52 

85 
49 

80 
49 

87 
49 

90 
52 

90 
53 

85 
52 

84 
52 

78 
54 

75 
52 

68 
45 

79 
46 

77 
46 

74 
46 

86 
51 

92 
54 

93 

55 

94 
58 

91 
56 

96 
48 

61.1 
47,7 

LEMON  COVE 

MAX 

86 
48 

6  7 
41 

72 
42 

77 
46 

69 
41 

66 
36 

71 

39 

82 

80 
46 

85 
48 

84 
59 

87 
61 

86 
53 

83 
46 

88 
58 

92 
55 

90 
60 

90 
54 

86 
54 

81 
50 

72 
54 

68 
44 

78 
51 

81 
46 

84 
51 

89 
54 

95 
63 

98 
64 

98 
61 

92 
60 

83 
52 

82.6 
50,9 

LINDSAY 

MAX 

84 
48 

73 

44 

73 
43 

78 
42 

75 
42 

66 
34 

72 
35 

78 

92 

43 

86 
47 

88 
50 

90 
54 

86 
54 

79 
46 

89 
54 

93 
55 

92 
53 

90 

51 

87 
53 

82 
51 

79 

55 

70 
45 

78 
55 

79 

44 

85 
48 

90 
50 

95 
54 

99 
55 

100 
59 

96 
60 

97 
53 

83.9 
49,0 

LODI 

MAX 
MIN 

72 
43 

68 
40 

75 
45 

76 
44 

68 
38 

68 
39 

75 
41 

78 
41 

82 
45 

86 
45 

89 

47 

8v 

50 

88 
48 

84 
46 

89 
50 

89 
53 

86 
49 

82 
46 

74 
50 

70 
49 

68 
50 

75 
49 

81 
50 

79 
53 

86 
48 

90 
48 

92 
53 

94 

55 

91 
53 

84 
52 

75 
48 

60,7 
47,4 

LOS  BANOS 

MAX 
MIN 

82 
45 

75 
43 

79 
45 

78 
46 

72 
44 

70 
4C 

78 
45 

81 
46 

85 
45 

88 
48 

91 
50 

93 
53 

87 
51 

85 
47 

92 
51 

95 
50 

91 
53 

89 
52 

87 
55 

78 
51 

71 
54 

75 
46 

84 

50 

82 
50 

91 
47 

94 
51 

98 
53 

100 
55 

97 
58 

91 
59 

73 
50 

84,9 
49,5 

MADERA 

MAX 
MIN 

89 
47 

76 

41 

70 
39 

74 
44 

76 
40 

68 
38 

67 
38 

75 
44 

80 
45 

82 
49 

"7 

54 

90 

54 

90 
51 

«1 
48 

81 
52 

90 
50 

90 
54 

88 
53 

89 
53 

86 
53 

80 

53 

72 
47 

71 
48 

81 
47 

78 
48 

86 
54 

90 
58 

95 
59 

98 
61 

100 
59 

92 
50 

83.0 
49.4 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

MANTECA 

MAX 
MIN 

81 
45 

75 
43 

68 
45 

75 
41 

69 
42 

68 
4  1 

65 
42 

75 
43 

79 
43 

82 
50 

86 
50 

89 
53 

90 
50 

73 
46 

93 
51 

89 
51 

91 
51 

86 
48 

83 
54 

77 
51 

69 
51 

66 
46 

74 
51 

92 
55 

78 
48 

86 
56 

89 

52 

92 
55 

94 
55 

91 
55 

93 
48 

90.3 
49.9 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

53 

42 

50 

52 

44 

-  3 

72 
45 

79 
48 

91 

54 

88 
57 

90 
60 

89 
59 

87 

62 

79 
50 

9  0 
6  0 

93 
64 

91 
63 

90 

61 

86 
60 

84 
57 

74 

56 

80 
60 

78 
57 

84 
54 

87 

87 
58 

96 
63 

100 
68 

98 
67 

97 
69 

97 
56 

96,7 
56.4 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

Mm 

82 
45 

74 
38 

7  6 
18 

76 
41 

75 
38 

66 
3  8 

75 
42 

80 
43 

fl  1 
48 

87 
47 

88 
49 

89 
5  1 

89 
49 

82 
46 

89 
51 

93 
52 

92 
51 

8  7 
5  1 

86 
51 

77 
51 

75 
51 

72 
44 

81 
46 

81 
49 

86 
47 

90 
52 

94 
53 

99 
57 

98 
60 

95 
57 

91 
47 

94.1 
47.7 

MODESTO 

MAX 

Mm 

74 
44 

68 
38 

'6 
-I 

73 
42 

68 
43 

68 
4  1 

75 
40 

80 
41 

91 

4  4 

86 
46 

89 
49 

9  0 
51 

77 
48 

82 
46 

99 
46 

91 
49 

86 
50 

84 
47 

79 
51 

70 
50 

67 
47 

73 
44 

81 
50 

78 

50 

86 
46 

91 
49 

94 

52 

97 

53 

93 
57 

86 
54 

76 

47 

80.9 
47.0 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

Mm 

79 
41 

73 
38 

75 

5  ; 

75 
43 

72 
42 

66 
40 

75 
50 

89 
42 

g  7 

4  2 

86     88  91 
47     52  53 
S««  Raleronco  N 

90     82  89 
47      46  49 
>t«a  Following  Stall 

93  91 
51  50 
>n  Index 

86 
49 

84 
53 

75 
49 

70 
53 

73 
46 

81 
54 

80 
84 

87 
47 

91 
53 

95 
55 

97 
57 

95 
58 

91 
56 

86 
49 

83.7 
48.9 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

7a 

79 

59 

66 

62 

55 

63 

69 

70 

75 

75 

78 

no 

68 

80 

84 

82 

82 

79 

73 

59 

53 

65 

70 

76 

80 

86 

90 

91 

8  4 

73 

7 

MIN 

40 

33 

31 

35 

36 

28 

34 

36 

37 

42 

40 

44 

4  0 

4  0 

5  1 

52 

49 

47 

45 

48 

37 

37 

36 

41 

42 

45 

51 

49 

50 

46 

41 

5 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

76 

70 

66 

73 

69 

65 

64 

72 

76 

79 

85 

86 

88 

74 

82 

88 

90 

8  5 

82 

80 

70 

67 

72 

80 

77 

85 

89 

93 

96 

92 

87 

79 

4 

Mm 

40 

38 

37 

41 

36 

34 

38 

40 

43 

45 

52 

50 

43 

45 

52 

49 

46 

47 

50 

49 

50 

47 

46 

45 

50 

52 

55 

57 

58 

55 

47 

46 

4 

ORANGE  COVE 

MAX 

90 

78 

69 

72 

80 

71 

67 

72 

78 

82 

86 

91 

90 

87 

78 

88 

92 

91 

89 

89 

6  1 

73 

71 

80 

78 

84 

90 

95 

98 

98 

9  3 

83 

3 

Mm 

50 

42 

44 

43 

42 

34 

38 

43 

45 

50 

51 

53 

52 

48 

54 

55 

57 

52 

54 

5  1 

54 

43 

50 

48 

47 

52 

56 

57 

58 

61 

55 

49 

6 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

Mm 

PORTER VILLE 

MAX 

90 

81 

69 

74 

79 

72 

68 

72 

80 

84 

88 

9  2 

01 

87 

77 

90 

94 

92 

90 

86 

83 

74 

70 

80 

78 

86 

92 

97 

100 

100 

94 

84 

3 

Mm 

52 

42 

43 

44 

44 

37 

40 

45 

47 

5  1 

54 

57 

58 

48 

51 

58 

58 

56 

56 

53 

55 

49 

5  1 

47 

50 

50 

57 

60 

64 

62 

53 

5  1 

4 

POSEY  3  E 

MAX 

68 

51 

45 

42 

45 

47 

49 

58 

60 

61 

68 

65 

66 

65 

69 

73 

72 

'2 

69 

63 

58 

49 

54 

65 

68 

69 

71 

77 

78 

78 

77 

62 

6 

Mm 

33 

28 

29 

28 

28 

21 

2  3 

26 

29 

32 

35 

35 

36 

35 

36 

42 

45 

43 

43 

39 

3  6 

33 

36 

30 

33 

35 

38 

44 

47 

46 

41 

35 

1 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

MAX 

70 

60 

60 

62 

60 

53 

59 

65 

69 

72 

74 

76 

70 

70 

77 

78 

78 

77 

75 

67 

62 

50 

64 

64 

72 

77 

78 

79 

80 

80 

77 

69 

5 

Mm 

40 

32 

38 

38 

35 

32 

36 

41 

38 

46 

46 

48 

50 

40 

42 

55 

52 

5  3 

46 

45 

42 

40 

36 

38 

45 

55 

56 

57 

57 

57 

54 

45 

0 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

81 

75 

67 

74 

68 

69 

65 

74 

75 

80 

84 

88 

88 

68 

81 

89 

93 

88 

82 

8  1 

74 

65 

70 

79 

78 

86 

90 

94 

96 

95 

75 

79 

7 

Mm 

49 

44 

49 

48 

44 

42 

48 

50 

48 

51 

55 

58 

50 

51 

55 

57 

66 

5  1 

53 

54 

53 

51 

50 

50 

57 

59 

60 

62 

64 

53 

50 

52 

4 

SONORA  RS 

MAX 

78 

68 

59 

68 

65 

58 

57 

67 

71 

74 

77 

81 

83 

74 

75 

82 

87 

83 

82 

78 

70 

60 

63 

74 

74 

80 

84 

89 

92 

92 

87 

75 

2 

Mm 

39 

32 

34 

37 

33 

30 

33 

37 

40 

40 

43 

45 

46 

40 

44 

48 

47 

48 

49 

44 

45 

40 

40 

36 

42 

44 

46 

52 

53 

51 

47 

42 

2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

68 

57 

5  5 

55 

53 

50 

60 

58 

57 

56 

65 

69 

66 

66 

73 

78 

75 

74 

69 

65 

57 

47 

60 

69 

67 

70 

74 

78 

78 

78 

72 

8 

Mm 

37 

31 

25 

28 

29 

23 

19 

25 

31 

33 

36 

36 

37 

33 

37 

42 

43 

41 

42 

38 

40 

32 

31 

30 

33 

38 

39 

44 

46 

43 

42 

35 

0 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

77 

72 

79 

71 

70 

7  0 

78 

81 

85 

89 

92 

93 

78 

85 

91 

95 

90 

85 

81 

71 

70 

76 

84 

81 

90 

9  4 

96 

97 

95 

89 

77 

8  3 

3 

Mm 

46 

43 

-S 

46 

40 

41 

42 

46 

46 

50 

51 

56 

62 

48 

50 

53 

53 

51 

56 

53 

53 

51 

55 

55 

51 

5  3 

56 

60 

59 

56 

51 

50 

7 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

87 

72 

71 

76 

75 

68 

66 

75 

77 

82 

85 

86 

88 

75 

81 

88 

8  9 

86 

83 

77 

70 

67 

75 

3  2 

79 

86 

9C 

94 

94 

92 

86 

8 

Mm 

42 

43 

51 

47 

41 

41 

41 

41 

51 

48 

50 

59 

46 

46 

51 

50 

50 

48 

53 

51 

60 

51 

54 

55 

48 

50 

52 

53 

54 

53 

4  7 

46 

9 

TEHACHAPI 

MAX 

73 

60 

56 

62 

59 

52 

55 

63 

64 

73 

75 

70 

69 

66 

74 

77 

78 

75 

70 

67 

65 

54 

59 

66 

68 

75 

RO 

83 

85 

79 

70 

5 

Mm 

45 

32 

35 

35 

38 

32 

29 

34 

37 

41 

43 

36 

4  7 

45 

46 

41 

52 

64 

49 

45 

45 

37 

42 

43 

39 

41 

40 

42 

51 

52 

48 

41 

8 

TEJON  RANCHO 

MAX 

85 

73 

70 

75 

74 

65 

68 

76 

76 

85 

85 

87 

83 

81 

86 

90 

90 

89 

81 

80 

78 

66 

73 

74 

81 

83 

88 

93 

93 

92 

90 

8  1 

0 

Mm 

49 

39 

44 

47 

44 

36 

40 

46 

46 

53 

59 

61 

58 

52 

58 

62 

60 

60 

54 

53 

54 

48 

53 

49 

53 

56 

6  1 

62 

67 

65 

54 

53 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

86 

74 

70 

73 

76 

70 

65 

70 

76 

79 

85 

85 

86 

85 

84 

90 

91 

88 

87 

85 

80 

65 

70 

75 

80 

86 

88 

94 

97 

97 

93 

8  1 

6 

Mm 

49 

41 

44 

40 

40 

33 

33 

40 

45 

48 

48 

48 

49 

43 

50 

55 

57 

53 

57 

49 

54 

44 

50 

43 

55 

52 

52 

54 

55 

55 

52 

48 

0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

73 

64 

66 

67 

61 

56 

65 

67 

71 

74 

76 

79 

78 

73 

8  0 

82 

82 

78 

79 

70 

65 

66 

70 

70 

76 

79 

83 

87 

87 

86 

82 

6 

Mm 

41 

35 

1] 

39 

36 

34 

30 

38 

4  1 

46 

44 

46 

48 

42 

46 

48 

48 

50 

50 

46 

46 

44 

4  1 

36 

42 

45 

48 

51 

53 

54 

48 

43 

5 

TRACY  CARBONA 

MAX 

83 

75 

69 

76 

70 

69 

66 

75 

79 

82 

86 

89 

90 

79 

84 

90 

93 

87 

82 

8  0 

71 

68 

76 

82 

79 

87 

90 

94 

93 

95 

37 

8  1 

5 

Mm 

48 

49 

50 

44 

45 

42 

44 

43 

42 

50 

52 

54 

49 

47 

52 

53 

52 

45 

53 

53 

51 

50 

54 

66 

58 

52 

5  3 

54 

54 

52 

48 

50 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

71 

70 

77 

68 

67 

67 

77 

75 

82 

87 

89 

88 

74 

82 

88 

84 

88 

3  0 

73 

68 

64 

75 

81 

79 

87 

91 

92 

95 

93 

88 

72 

79 

7 

Mm 

47 

45 

52 

49 

43 

42 

50 

48 

47 

49 

51 

52 

56 

50 

54 

53 

52 

50 

53 

52 

60 

51 

53 

52 

58 

5  1 

55 

57 

55 

56 

50 

51 

1 

VISALIA 

MAX 

89 

78 

68 

73 

77 

70 

66 

72 

77 

81 

85 

87 

88 

86 

76 

87 

92 

90 

89 

85 

91 

71 

69 

79 

77 

84 

90 

94 

97 

98 

93 

62 

3 

Mm 

50 

43 

43 

46 

45 

42 

38 

45 

48 

51 

51 

56 

54 

49 

52 

58 

58 

58 

56 

53 

55 

49 

53 

57 

50 

53 

5  9 

61 

59 

60 

52 

51 

7 

MASCO 

MAX 

89 

79 

69 

74 

78 

70 

68 

74 

79 

82 

87 

91 

89 

86 

78 

90 

92 

91 

90 

88 

83 

75 

72 

80 

78 

86 

90 

96 

98 

98 

94 

7 

Mm 

52 

43 

47 

46 

47 

44 

42 

44 

49 

51 

55 

55 

57 

51 

55 

59 

60 

60 

57 

56 

57 

52 

58 

53 

50 

56 

58 

62 

63 

63 

54 

53 

4 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

71 

61 

63 

67 

60 

55 

61 

70 

70 

75 

72 

76 

74 

71 

79 

81 

81 

30 

75 

61 

58 

55 

66 

66 

61 

72 

78 

81 

79 

77 

75 

1 

•       ft  ft 

Mm 

42 

33 

30 

33 

33 

31 

29 

32 

36 

40 

43 

41 

44 

41 

4  1 

47 

48 

46 

47 

43 

43 

39 

3  7 

35 

48 

45 

4  7 

50 

49 

45 

50 

41 

0 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

79 

74 

67 

67 

70 

67 

66 

71 

79 

75 

72 

69 

69 

63 

82 

88 

89 

82 

80 

81 

78 

66 

60 

61 

74 

78 

87 

93 

88 

77 

70 

9 

Mm 

46 

48 

45 

41 

43 

42 

44 

37 

42 

41 

46 

51 

45 

50 

46 

56 

58 

48 

45 

47 

47 

48 

4  7 

48 

44 

50 

52 

56 

60 

49 

49 

47 

5 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

63 

67 

65 

65 

63 

64 

68 

64 

64 

63 

62 

64 

63 

63 

67 

67 

67 

65 

65 

65 

67 

63 

62 

60 

63 

63 

66 

66 

62 

65 

62 

3 

Mm 

57 

53 

51 

52 

54 

51 

51 

52 

54 

56 

58 

58 

59 

56 

55 

58 

60 

62 

61 

59 

57 

54 

53 

56 

55 

55 

5  7 

58 

57 

59 

59 

56 

0 

BARRETT  DAM 

MAX 

83 

82 

72 

65 

66 

70 

68 

65 

71 

75 

80 

76 

62 

70 

65 

82 

90 

86 

84 

82 

84 

76 

61 

59 

57 

72 

82 

90 

92 

87 

77 

3 

Mm 

44 

44 

47 

41 

40 

»1 

42 

33 

38 

42 

42 

45 

49 

52 

46 

48 

49 

46 

44 

45 

46 

49 

48 

48 

46 

44 

45 

47 

50 

45 

51 

45 

1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

85 

77 

70 

60 

63 

63 

60 

60 

68 

73 

77 

80 

61 

62 

03 

85 

88 

37 

82 

82 

80 

73 

68 

56 

67 

72 

79 

88 

91 

88 

75 

4 

Mm 

44 

41 

40 

34 

42 

43 

37 

32 

36 

37 

46 

39 

45 

45 

45 

52 

53 

49 

45 

45 

45 

42 

42 

43 

41 

43 

45 

55 

55 

46 

46 

43 

6 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

65 

61 

50 

53 

58 

56 

44 

51 

53 

57 

59 

62 

62 

61 

66 

72 

70 

73 

72 

67 

68 

50 

50 

49 

58 

60 

69 

71 

72 

69 

67 

6  1 

1 

Mm 

35 

41 

23 

22 

28 

2  9 

24 

19 

23 

24 

25 

26 

32 

36 

4  1 

32 

36 

42 

34 

37 

38 

29 

32 

2  9 

39 

27 

29 

30 

36 

34 

2  8 

31 

0 

BONITA 

MAX 

73 

71 

69 

69 

68 

6  6 

69 

70 

71 

72 

69 

69 

71 

69 

73 

74 

73 

72 

72 

74 

70 

66 

69 

67 

69 

71 

76 

86 

70 

68 

67 

8 

Mm 

56 

56 

52 

45 

48 

49 

46 

41 

48 

52 

58 

55 

47 

57 

51 

54 

51 

59 

56 

61 

56 

55 

54 

55 

53 

44 

50 

52 

56 

56 

5  7 

52 

3 

BURBANK  MB  AIRPORT 

MAX 

75 

68 

6B 

69 

70 

66 

70 

71 

7' 

79 

78 

67 

67 

69 

84 

86 

81 

77 

77 

78 

71 

69 

67 

64 

71 

80 

9  2 

95 

79 

72 

61 

1 

Mm 

55 

54 

47 

46 

49 

47 

46 

45 

48 

52 

54 

57 

55 

55 

51 

56 

56 

57 

56 

56 

64 

50 

49 

55 

48 

50 

52 

55 

58 

57 

55 

52! 

5 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

68 

67 

69 

67 

66 

66 

67 

68 

67 

69 

63 

68 

67 

70 

72 

68 

67 

68 

68 

68 

68 

66 

67 

63 

66 

65 

65 

65 

65 

65 

67 

9 

Mm 

57 

56 

52 

51 

53 

55 

52 

56 

4  9 

54 

56 

63 

53 

52 

55 

59 

57 

56 

55 

54 

58 

54 

53 

53 

52 

54 

54 

52 

56 

54 

55 

54, 

2 

CACHUMA  DAM 

MAX 

77 

72 

66 

65 

66 

7  3 

62 

71 

6  9 

73 

82 

84 

79 

71 

70 

84 

93 

62 

73 

79 

76 

66 

65 

69 

70 

79 

77 

91 

89 

85 

73 

3 

Mm 

49 

37 

43 

46 

40 

42 

35 

42 

45 

43 

43 

48 

49 

49 

45 

43 

48 

47 

47 

46 

*6 

47 

48 

47 

4  1 

42 

42 

47 

45 

49 

4  9 

44. 

9 

CAMPO 

MAX 

79 

74 

63 

65 

68 

6  4 

63 

70 

75 

77 

79 

67 

69 

66 

82 

89 

84 

B2 

82 

84 

79 

64 

55 

56 

73 

83 

84 

89 

90 

90 

73 

7 

Mm 

38 

34 

40 

32 

31 

33 

41 

27 

3  1 

33 

37 

41 

42 

48 

37 

44 

43 

IB 

37 

39 

37 

44 

44 

45 

35 

38 

4  1 

44 

44 

39 

47 

3s! 

8 

CANOGA  PARK  PIERCE  COl 

MAX 

83 

81 

70 

70 

75 

M 

71 

76 

83 

85 

86 

74 

69 

72 

93 

97 

91 

3  2 

80 

85 

8  4 

74 

70 

6  7 

77 

82 

94 

97 

91 

87 

71 

3 

Mm 

55 

46 

-Z 

41 

43 

39 

41 

39 

4  1 

45 

47 

54 

53 

47 

46 

50 

51 

57 

51 

49 

5  2 

44 

46 

62 

41 

46 

48 

50 

54 

55 

54 

47. 

7 

CHULA  VISTA 

MAX 

66 

67 

65 

63 

62 

65 

64 

65 

64 

65 

64 

63 

66 

6  9 

64 

64 

66 

65 

63 

62 

65 

63 

66 

70 

8 

Mm 

60 

55 

50 

52 

53 

54 

46 

60 

58 

50 

58 

54 

54 

59 

58 

54 

69 

54 

56 

47 

51 

6  7 

57 

56 

64. 

7 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

83 

71 

6  5 

67 

68 

66 

68 

72 

77 

80 

78 

70 

65 

65 

83 

87 

84 

8  0 

79 

78 

75 

70 

65 

64 

73 

79 

89 

92 

79 

74 

68 

74  . 

6 

Mm 

52 

52 

48 

43 

47 

47 

43 

41 

47 

50 

48 

54 

52 

52 

4  1 

54 

54 

56 

55 

54 

46 

46 

48 

47 

44 

49 

5  1 

53 

56 

54 

51 

49. 

7 

CORONA 

MAX 

78 

75 

73 

72 

72 

70 

72 

78 

80 

81 

77 

70 

70 

71 

HQ 

90 

85 

8  1 

80 

80 

78 

70 

66 

67 

77 

79 

91 

95 

88 

83 

71 

77. 

7 

Mm 

51 

52 

45 

44 

46 

4V 

48 

39 

43 

48 

49 

55 

54 

53 

47 

51 

54 

56 

54 

56 

6  1 

47 

51 

53 

44 

47 

48 

52 

55 

54 

54 

50. 

0 

CULVER  CITY 

MAX 

68 

66 

67 

67 

68 

69 

65 

70 

70 

72 

66 

66 

66 

66 

66 

75 

75 

71 

71 

69 

68 

70 

65 

64 

65 

71 

72 

70 

70 

67 

65 

68. 

5 

Mm 

56 

51 

48 

48 

50 

51 

46 

49 

48 

53 

54 

65 

55 

53 

50 

50 

55 

58 

55 

54 

54 

49 

50 

63 

49 

50 

53 

54 

53 

55 

54 

62  . 

0 

CUYAMA 

MAX 

84 

72 

62 

66 

72 

63 

59 

65 

71 

73 

78 

80 

82 

79 

73 

85 

87 

38 

87 

82 

30 

69 

65 

72 

71 

78 

3  2 

87 

92 

91 

34 

76. 

7 

Mm 

36 

35 

30 

30 

31 

28 

27 

30 

35 

37 

39 

4  0 

37 

42 

43 

44 

46 

43 

43 

43 

43 

43 

43 

35 

34 

40 

4  1 

45 

49 

43 

40 

38. 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8  9 

1 0 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

MAX 

78 

71 

62 

50 

55 

61 

56 

53 

61 

69 

70 

73 

65 

60 

66 

74 

79 

79 

76 

78 

74 

66 

60 

61 

56 

66 

80 

80 

83 

82 

73 

68  . 

3 

Mm 

47 

46 

33 

30 

36 

36 

31 

31 

33 

34 

36 

39 

39 

38 

40 

53 

50 

51 

44 

49 

35 

36 

38 

27 

33 

36 

37 

48 

42 

34 

36. 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

84 

79 

65 

68 

70 

72 

67 

69 

73 

80 

82 

83 

73 

68 

73 

90 

93 

84 

80 

80 

82 

70 

68 

69 

64 

78 

81 

91 

93 

91 

75 

77. 

3 

MIN 

51 

46 

41 

41 

43 

42 

41 

41 

42 

46 

50 

47 

48 

50 

49 

54 

55 

54 

49 

54 

54 

45 

44 

51 

44 

47 

49 

53 

56 

51 

53 

8. 

1 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

83 

80 

73 

69 

70 

72 

69 

71 

73 

77 

81 

75 

67 

73 

66 

81 

88 

87 

82 

82 

84 

76 

65 

62 

62 

77 

81 

89 

94 

63 

75 

76. 

4 

MIN 

53 

54 

49 

46 

46 

45 

49 

43 

44 

48 

51 

55 

48 

52 

50 

49 

53 

56 

51 

50 

63 

52 

52 

53 

43 

47 

49 

52 

51 

55 

55 

50a 

1 

ELSINORE 

MAX 

83 

79 

74 

72 

74 

69 

68 

76 

81 

85 

83 

68 

73 

70 

90 

96 

91 

94 

87 

87 

82 

68 

67 

65 

78 

86 

95 

97 

97 

83 

79 

80. 

5 

MIN 

51 

46 

42 

43 

42 

46 

42 

35 

42 

40 

42 

55 

51 

45 

42 

55 

51 

52 

47 

50 

53 

45 

44 

42 

42 

45 

47 

46 

55 

52 

50 

46  . 

ESCONDIDO 

MAX 

77 

71 

69 

69 

70 

68 

69 

72 

74 

75 

71 

63 

70 

65 

75 

85 

85 

79 

78 

78 

75 

74 

66 

63 

72 

78 

84 

87 

84 

74 

69 

73. 

8 

MIN 

56 

65 

50 

47 

48 

48 

45 

39 

46 

51 

50 

55 

53 

48 

50 

50 

50 

58 

52 

51 

55 

55 

52 

52 

45 

47 

52 

52 

54 

54 

54 

51. 

1 

FONTANA  KAISER 

MAX 

79 

72 

70 

68 

70 

68 

68 

74 

79 

84 

82 

76 

66 

68 

88 

91 

87 

86 

83 

82 

79 

70 

61 

63 

75 

82 

92 

96 

95 

81 

75 

77. 

7 

MIN 

49 

49 

49 

45 

49 

56 

54 

49 

49 

51 

55 

52 

47 

54 

67 

63 

52 

53 

55 

50 

49 

50 

51 

53 

52 

50 

61 

61 

54 

49 

52. 

7 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

77 

71 

70 

68 

70 

67 

70 

72 

75 

78 

71 

66 

72 

66 

77 

83 

82 

77 

76 

81 

76 

66 

66 

62 

74 

77 

83 

91 

88 

75 

66 

74. 

0 

MIN 

55 

56 

50 

44 

47 

48 

50 

40 

56 

55 

57 

51 

56 

51 

53 

52 

59 

55 

52 

56 

54 

54 

53 

45 

47 

51 

52 

54 

55 

56 

52. 

HENSHAW  DAM 

MAX 

83 

76 

66 

61 

62 

65 

62 

59 

67 

73 

78 

78 

69 

64 

69 

82 

86 

83 

81 

79 

78 

72 

59 

65 

53 

71 

78 

86 

87 

67 

73 

72. 

6 

MTN 

40 

38 

42 

42 

37 

45 

37 

34 

37 

36 

42 

47 

48 

43 

44 

44 

42 

4  1 

40 

42 

44 

43 

45 

39 

41 

42 

43 

46 

43 

46 

IDYLLWUD  ranger  sta 

MAX 

52 

51 

57 

56 

53 

68 

72 

68 

73 

67 

62 

59 

73 

80 

76 

76 

70 

77 

70 

55 

61 

71 

79 

82 

80 

65 

67. 

6 

MIN 

25 

25 

31 

29 

25 

34 

34 

34 

36 

34 

31 

32 

32 

41 

39 

39 

42 

39 

31 

27 

32 

37 

40 

38 

33 

3  3 

* 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

74 

64 

58 

59 

64 

58 

59 

64 

70 

73 

73 

63 

63 

53 

77 

86 

80 

78 

77 

79 

70 

57 

47 

46 

69 

73 

8  2 

85 

86 

72 

63 

66. 

5 

MIN 

42 

35 

38 

31 

34 

40 

35 

34 

37 

38 

39 

44 

44 

38 

47 

47 

41 

43 

41 

40 

39 

40 

41 

33 

40 

43 

48 

50 

43 

43 

39. 

* 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

68 

69 

71 

66 

67 

66 

66 

66 

67 

68 

66 

62 

67 

66 

71 

72 

70 

68 

67 

70 

70 

65 

67 

65 

67 

67 

69 

72 

72 

65 

65 

67, 

6 

MIN 

54 

52 

47 

47 

50 

49 

42 

43 

46 

50 

54 

55 

47 

55 

48 

54 

56 

59 

59 

54 

53 

54 

50 

55 

46 

46 

54 

54 

55 

56 

55 

51. 

6 

LA  MESA 

MAX 

74 

69 

67 

66 

67 

64 

68 

70 

70 

73 

67 

65 

67 

64 

74 

76 

75 

71 

72 

76 

74 

64 

64 

60 

71 

74 

78 

86 

84 

65 

63 

70. 

3 

MIN 

51 

57 

51 

48 

51 

52 

51 

45 

56 

55 

56 

50 

52 

55 

52 

55 

55 

57 

55 

53 

57 

54 

53 

52 

52 

45 

52 

55 

50 

54 

55 

8 

LOMPOC 

MAX 

67 

62 

63 

63 

65 

61 

67 

62 

63 

65 

65 

63 

65 

64 

67 

75 

72 

62 

69 

69 

64 

63 

63 

66 

63 

68 

68 

69 

68 

65 

62 

65. 

4 

MIN 

45 

41 

49 

50 

41 

44 

39 

49 

46 

46 

46 

49 

52 

51 

47 

47 

50 

50 

49 

50 

50 

51 

50 

48 

48 

45 

47 

47 

49 

50 

50 

* 

LONG  BEACH 

MAX 

74 

o9 

68 

67 

68 

66 

71 

67 

76 

75 

67 

65 

62 

68 

78 

79 

74 

70 

70 

77 

74 

68 

67 

63 

74 

78 

83 

85 

66 

66 

65 

71, 

0 

MTN 

58 

55 

52 

52 

54 

54 

49 

50 

53 

55 

57 

57 

57 

57 

54 

58 

58 

59 

59 

59 

59 

53 

55 

55 

53 

55 

56 

59 

58 

57 

55 

55. 

5 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

72 

6  6 

68 

67 

69 

67 

70 

70 

75 

74 

69 

66 

64 

69 

76 

79 

71 

72 

72 

74 

71 

68 

67 

65 

70 

74 

83 

61 

70 

68 

66 

70. 

8 

MTN 

55 

51 

49 

48 

50 

51 

44 

49 

52 

56 

56 

54 

54 

50 

55 

60 

57 

58 

59 

54 

50 

53 

54 

50 

53 

64 

58 

56 

57 

56 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT 

MAX 

66 

65 

66 

66 

66 

65 

66 

67 

67 

68 

65 

65 

65 

65 

68 

72 

73 

70 

70 

68 

67 

65 

65 

65 

65 

68 

68 

68 

66 

66 

64 

66. 

8 

MTN 

56 

54 

50 

51 

51 

52 

50 

50 

52 

56 

57 

58 

55 

55 

54 

57 

58 

57 

57 

58 

54 

53 

52 

54 

52 

52 

55 

56 

55 

57 

55 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

72 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

7  1 

75 

75 

72 

66 

66 

67 

74 

81 

79 

75 

77 

75 

71 

70 

68 

65 

68 

77 

81 

83 

74 

72 

63 

72 

0 

MTN 

58 

56 

52 

51 

52 

53 

50 

55 

67 

68 

56 

55 

53 

58 

59 

58 

57 

59 

65 

53 

52 

55 

52 

55 

54 

57 

58 

57 

55 

5  4 

8 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

83 

79 

70 

63 

64 

65 

63 

67 

73 

77 

78 

80 

58 

61 

83 

86 

86 

86 

83 

81 

80 

72 

62 

56 

69 

78 

87 

90 

92 

87 

74 

75, 

3 

MTN 

54 

43 

42 

39 

42 

44 

37 

42 

56 

46 

47 

46 

47 

61 

60 

56 

54 

51 

53 

41 

45 

45 

49 

54 

58 

63 

67 

52 

47 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

60 

60 

54 

44 

46 

40 

42 

50 

50 

50 

54 

52 

58 

63 

58 

68 

68 

66 

66 

66 

64 

50 

46 

46 

50 

58 

62 

64 

70 

68 

62 

56 

3 

MIN 

40 

34 

20 

24 

30 

28 

22 

28 

32 

38 

40 

40 

40 

38 

42 

42 

42 

47 

46 

42 

40 

26 

28 

30 

32 

34 

40 

46 

46 

46 

36 

3  6 

MOUNT  WILSON  FC  358  B 

MAX 

68 

65 

45 

49 

54 

50 

49 

54 

60 

62 

65 

66 

62 

62 

72 

75 

71 

71 

69 

70 

69 

51 

52 

48 

61 

67 

72 

76 

76 

70 

62 

6  2 

7 

MIN 

50 

42 

29 

34 

36 

34 

26 

35 

41 

44 

47 

47 

42 

41 

45 

51 

57 

53 

52 

50 

46 

30 

34 

35 

34 

48 

52 

56 

58 

53 

42 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

65 

69 

67 

66 

67 

66 

66 

66 

65 

66 

63 

64 

65 

66 

67 

70 

68 

67 

67 

67 

67 

64 

66 

64 

64 

66 

66 

68 

67 

65 

65 

66 

1 

MIN 

55 

58 

50 

52 

53 

55 

47 

49 

52 

54 

56 

54 

54 

56 

52 

57 

58 

57 

57 

58 

58 

55 

54 

54 

46 

48 

56 

55 

56 

57 

56 

54 

OCEANSIDE 

MAX 

68 

70 

70 

69 

69 

69 

68 

69 

69 

70 

68 

66 

69 

67 

71 

71 

70 

70 

70 

72 

73 

69 

66 

68 

68 

70 

70 

70 

69 

67 

67 

69, 

1 

MIN 

58 

5* 

53 

52 

51 

53 

49 

* 

57 

56 

57 

56 

57 

50 

50 

57 

60 

55 

55 

60 

58 

55 

53 

49 

50 

58 

58 

54 

57 

57 

54 

OJAI 

MAX 

77 

72 

72 

71 

72 

70 

71 

75 

81 

80 

79 

70 

65 

74 

91 

90 

87 

75 

78 

81 

75 

71 

72 

68 

77 

77 

92 

95 

87 

80 

63 

77 

0 

MTN 

52 

44 

42 

41 

43 

40 

48 

40 

42 

45 

49 

53 

54 

47 

46 

50 

50 

53 

47 

49 

53 

42 

45 

47 

40 

44 

45 

46 

53 

51 

53 

OXNARD 

MAX 

67 

66 

66 

65 

65 

65 

67 

67 

66 

66 

64 

67 

65 

66 

71 

75 

69 

67 

69 

68 

65 

65 

63 

64 

64 

66 

68 

70 

65 

65 

64 

66 

5 

MTN 

54 

47 

44 

44 

44 

4  3 

46 

45 

50 

53 

53 

51 

48 

50 

51 

54 

50 

52 

50 

46 

48 

51 

46 

47 

52 

52 

51 

53 

53 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

77 

72 

59 

55 

59 

58 

51 

59 

62 

57 

68 

71 

65 

60 

72 

78 

78 

77 

76 

75 

73 

64 

51 

51 

63 

70 

80 

80 

79 

68 

66 

9 

50 

45 

28 

32 

36 

32 

26 

31 

40 

43 

45 

37 

36 

43 

52 

54 

51 

50 

54 

49 

34 

32 

35 

45 

57 

53 

44 

9 

PASADENA 

MAX 

77 

74 

69 

70 

71 

69 

68 

72 

76 

80 

78 

73 

61 

65 

81 

87 

84 

80 

79 

77 

75 

67 

63 

60 

72 

78 

90 

92 

90 

79 

73 

75 

2 

MIN 

55 

55 

48 

47 

50 

49 

45 

45 

52 

54 

56 

54 

53 

48 

55 

56 

57 

55 

55 

55 

48 

47 

51 

46 

50 

51 

54 

58 

55 

52 

PERRIS 

MAX 

81 

74 

64 

69 

70 

70 

68 

75 

79 

82 

84 

70 

71 

71 

89 

93 

89 

86 

84 

84 

80 

70 

63 

63 

76 

82 

93 

97 

94 

83 

74 

78 

3 

MTN 

48 

50 

60 

44 

44 

50 

45 

47 

43 

46 

40 

53 

50 

52 

56 

54 

50 

50 

49 

53 

48 

45 

50 

46 

50 

45 

51 

52 

57 

51 

46 

48 

5 

POMONA 

MAX 

78 

75 

70 

68 

72 

70 

70 

75 

80 

83 

82 

74 

66 

65 

84 

89 

87 

83 

82 

83 

79 

70 

59 

61 

75 

80 

91 

95 

90 

76 

73 

76 

9 

MTN 

53 

53 

66 

4  3 

46 

49 

41 

38 

4  3 

51 

51 

55 

53 

53 

46 

50 

53 

57 

55 

54 

54 

44 

49 

51 

41 

45 

46 

42 

54 

55 

52 

1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

81 

73 

6  8 

69 

72 

67 

68 

73 

77 

82 

76 

68 

70 

67 

82 

90 

88 

84 

83 

85 

76 

67 

59 

58 

75 

83 

91 

94 

87 

81 

70 

76 

2 

MTN 

47 

46 

46 

37 

39 

41 

43 

29 

35 

39 

38 

52 

49 

50 

43 

46 

45 

46 

44 

43 

45 

48 

47 

48 

42 

40 

43 

44 

50 

47 

50 

*  ' 

9 

REDLANDS 

MAX 

82 

73 

66 

70 

70 

70 

68 

76 

81 

84 

85 

69 

65 

70 

88 

95 

91 

87 

85 

94 

77 

69 

63 

66 

77 

84 

94 

96 

90 

78 

59 

77 

8 

MTN 

50 

54 

68 

43 

44 

5  1 

44 

40 

45 

46 

49 

55 

53 

53 

49 

51 

54 

54 

53 

54 

55 

48 

51 

52 

52 

51 

51 

50 

58 

54 

52 

50, 

5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  \ 

MAX 

80 

74 

69 

71 

73 

6  9 

69 

75 

81 

84 

80 

74 

70 

70 

87 

91 

88 

84 

82 

83 

80 

68 

65 

67 

76 

81 

94 

93 

90 

81 

73 

78 

1 

MIN 

51 

53 

47 

44 

51 

52 

48 

4  1 

45 

48 

49 

55 

54 

54 

48 

53 

53 

56 

55 

55 

54 

49 

52 

53 

45 

48 

51 

53 

56 

55 

52 

51 

° 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

85 

81 

74 

69 

71 

71 

70 

70 

75 

81 

84 

82 

70 

70 

70 

86 

92 

88 

85 

82 

82 

76 

69 

65 

65 

76 

82 

93 

97 

86 

78 

78 

2 

MTN 

51 

51 

4  1 

43 

49 

51 

45 

38 

4  3 

47 

47 

54 

53 

53 

41 

51 

51 

55 

53 

53 

52 

47 

49 

50 

46 

46 

49 

50 

54 

53 

50 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

74 

73 

66 

63 

65 

63 

63 

66 

73 

77 

78 

78 

56 

62 

B0 

86 

90 

81 

77 

76 

75 

55 

55 

54 

70 

78 

86 

90 

88 

87 

69 

72, 

7 

MIN 

52 

46 

40 

40 

46 

44 

38 

41 

43 

47 

52 

49 

48 

48 

58 

59 

59 

49 

49 

48 

47 

41 

44 

47 

40 

48 

56 

60 

61 

48 

48 

48 

3 

SAN  IERNARDINO  CO  HOSt 

MAX 

84 

74 

66 

72 

72 

70 

70 

77 

83 

86 

88 

77 

66 

71 

92 

95 

92 

88 

88 

87 

83 

70 

64 

69 

79 

84 

95 

99 

92 

78 

75 

80. 

2 

MIN 

51 

54 

49 

41 

51 

52 

45 

37 

42 

45 

48 

46 

46 

45 

45 

45 

53 

55 

53 

52 

51 

47 

47 

52 

51 

47 

49 

52 

56 

55 

52 

4  8 

8 

SANDBERG  WB 

MAX 

62 

49 

5  2 

58 

4q 

45 

52 

61 

63 

68 

71 

70 

67 

58 

75 

76 

78 

75 

70 

70 

54 

49 

59 

58 

65 

72 

78 

82 

82 

70 

47 

64. 

0 

44 

31 

)  ) 

38 

34 

2  9 

30 

37 

47 

51 

41 

39 

39 

49 

56 

56 

55 

51 

45 

36 

31 

39 

38 

44 

51 

56 

58 

59 

46 

38 

4  3 

3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

68 

6  9 

67 

67 

67 

69 

68 

68 

70 

65 

67 

68 

67 

70 

70 

70 

68 

69 

71 

69 

65 

65 

63 

68 

68 

71 

76 

68 

65 

65 

68. 

1 

MTN 

59 

57 

54 

56 

54 

49 

57 

58 

59 

58 

54 

58 

55 

59 

60 

59 

59 

59 

58 

57 

56 

56 

54 

56 

57 

58 

58 

57 

59 

56. 

8 

SAN  FERNANDO 

MAX 

80 

77 

7  1 

70 

75 

7  0 

71 

75 

82 

83 

86 

70 

69 

72 

94 

93 

91 

81 

80 

84 

75 

70 

69 

68 

75 

82 

94 

96 

85 

84 

75 

78. 

9 

MTN 

54 

50 

44 

44 

43 

48 

43 

42 

47 

48 

51 

55 

53 

46 

52 

53 

58 

54 

52 

54 

45 

46 

52 

50 

48 

49 

52 

52 

56 

54 

49. 

7 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

76 

73 

66 

71 

71 

7  0 

70 

74 

78 

81 

77 

73 

63 

67 

go 

86 

83 

80 

79 

78 

73 

67 

65 

65 

74 

78 

89 

91 

89 

78 

73 

75. 

4 

MIN 

47 

56 

4  7 

45 

49 

49 

44 

42 

46 

51 

55 

55 

53 

55 

48 

52 

56 

59 

59 

56 

55 

50 

47 

54 

47 

48 

5  0 

54 

55 

56 

53 

51. 

5 

SAN  JACINTO 

MAX 

92 

87 

68 

73 

75 

'  1 

71 

79 

83 

88 

90 

70 

73 

72 

93 

97 

92 

8  9 

89 

87 

82 

72 

60 

68 

81 

87 

88 

100 

96 

83 

69 

81. 

5 

MTN 

50 

50 

47 

41 

45 

4  0 

42 

34 

38 

42 

41 

52 

52 

53 

44 

47 

47 

51 

44 

44 

50 

48 

51 

51 

48 

42 

45 

48 

52 

51 

51 

46. 

5 

Soo  Reteronco  Not**  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1965 


Station 

Day  of  Month 

a 

c 

I 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avar 

SANTA  ANA  F IRE  STATION 

MAX 

74 

72 

70 

70 

71 

70 

70 

71 

75 

75 

72 

67 

69 

69 

78 

80 

78 

84 

75 

77 

75 

71 

73 

68 

72 

78 

8  2 

83 

81 

72 

68 

7  3 

.9 

Mm 

57 

50 

52 

53 

53 

48 

48 

58 

54 

57 

58 

57 

57 

5 1 

55 

5  6 

60 

59 

58 

6  7 

53 

53 

55 

50 

51 

56 

57 

57 

57 

54 

54 

.8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

66 

70 

72 

65 

64 

70 

72 

69 

71 

67 

62 

64 

70 

64 

72 

70 

65 

65 

65 

65 

75 

71 

63 

6* 

65 

64 

72 

72 

62 

60 

61 

6  7 

.0 

MJN 

50 

49 

49 

47 

46 

48 

49 

50 

52 

51 

48 

51 

52 

56 

54 

6  2 

52 

54 

50 

49 

52 

46 

52 

51 

5  3 

50 

52 

54 

84 

5  0 

■  8 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

68 

68 

&  1 

66 

66 

68 

69 

65 

66 

63 

62 

60 

65 

64 

7  9 

72 

65 

62 

64 

77 

73 

68 

65 

65 

66 

63 

6  8 

66 

64 

62 

64 

.5 

MIN 

40 

42 

42 

46 

43 

46 

55 

5  1 

48 

4  9 

49 

49 

49 

6  H 

45 

50 

51 

54 

53 

54 

53 

49 

.8 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

66 

61 

60 

61 

61 

58 

63 

64 

66 

71 

62 

61 

56 

62 

79 

85 

76 

66 

65 

72 

63 

57 

56 

60 

65 

73 

87 

86 

80 

68 

56 

.6 

MIN 

50 

50 

49 

48 

50 

60 

57 

54 

54 

50 

50 

50 

50 

51 

54 

5  7 

65 

52 

52 

8  1 

52 

.5 

SANTA  MARIA  KB  AIRPORT 

MAX 

65 

62 

62 

63 

65 

60 

68 

61 

63 

68 

65 

68 

65 

64 

66 

78 

69 

65 

69 

66 

63 

63 

62 

67 

69 

73 

70 

70 

66 

67 

66 

.1 

MIN 

4  1 

35 

39 

34 

44 

44 

46 

46 

46 

49 

49 

48 

50 

5  0 

46 

46 

48 

47 

47 

48 

50 

5  1 

45 

,4 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

61 

61 

64 

62 

61 

60 

61 

60 

61 

62 

59 

6  1 

60 

60 

63 

67 

66 

63 

62 

61 

6  i 

63 

6  1 

63 

59 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

.5 

MIN 

5 1 

53 

52 

5  3 

57 

" 

5  8 

5  3 

5  3 

52 

6  2 

6  2 

52 

56 

56 

5  7 

54 

,3 

SANTA  PAULA 

MAX 

71 

69 

70 

70 

78 

71 

73 

71 

67 

67 

71 

79 

87 

80 

78 

77 

73 

72 

71 

70 

67 

65 

70 

72 

80 

71 

73 

■  7 

MIN 

4  1 

47 

38 

42 

48 

3 

45 

45 

52 

42 

4  1 

44 

41 

40 

42 

47 

46 

45 

.  1 

SUNLAND 

MAX 

78 

67 

68 

69 

71 

66 

69 

72 

77 

80 

82 

66 

59 

70 

9  2 

91 

80 

7  9 

78 

9  1 

73 

67 

64 

62 

75 

79 

90 

92 

90 

73 

61 

74 

.9 

MIN 

48 

42 

45 

41 

40 

4  1 

43 

45 

55 

55 

51 

49 

52 

4  3 

42 

50 

43 

46 

4  8 

54 

61 

43 

4  1 

66 

.7 

TORRANCE 

MAX 

69 

70 

67 

68 

67 

61 

66 

70 

72 

71 

68 

67 

65 

69 

74 

79 

77 

73 

72 

69 

69 

65 

67 

66 

66 

69 

72 

75 

71 

74 

68 

.5 

MIN 

48 

49 

49 

47 

46 

48 

59 

49 

54 

48 

50 

55 

50 

5 1 

5  2 

55 

53 

57 

56 

52 

.2 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

74 

72 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

76 

76 

73 

6  7 

68 

68 

77 

80 

78 

75 

75 

78 

75 

70 

67 

66 

71 

75 

34 

34 

81 

70 

70 

.  1 

MIN 

6 

46 

48 

45 

42 

42 

6  6 

55 

8 

57 

57 

53 

52 

52 

50 

64 

* 

4  5 

50 

5  5 

56 

58 

5  7 

51 

•  3 

TWITtHELL  DAM 

MAX 

71 

67 

64 

65 

73 

73 

68 

65 

75 

74 

75 

67 

68 

75 

92 

85 

67 

75 

73 

68 

64 

64 

68 

71 

74 

78 

79 

76 

65 

7  i 

,7 

MIN 

45 

37 

44 

32 

39 

42 

46 

49 

42 

48 

38 

42 

4  2 

45 

46 

49 

43 

.  7 

UCLA 

MAX 

66 

65 

69 

66 

65 

64 

65 

66 

68 

70 

68 

6- 

65 

64 

70 

73 

75 

7  0 

6  9 

67 

66 

66 

64 

63 

63 

'O 

73 

73 

68 

65 

6* 

6  7 

.  1 

MIN 

54 

55 

65 

55 

64 

64 

59 

59 

54 

55 

57 

55 

56 

55 

5  7 

58 

58 

58 

57 

■  0 

UPLAND  3  N 

MAX 

82 

73 

72 

71 

72 

71 

70 

73 

83 

85 

86 

75 

65 

70 

88 

94 

90 

35 

84 

80 

70 

61 

58 

62 

79 

84 

94 

97 

90 

82 

70 

77 

.9 

MIN 

46 

49 

4  1 

40 

46 

48 

44 

38 

42 

46 

47 

6  2 

51 

52 

46 

52 

52 

51 

49 

48 

42 

44 

43 

49 

40 

'.5 

69 

52 

57 

52 

52 

47 

.3 

VISTA  2  NNE 

MAX 

70 

69 

67 

65 

67 

68 

67 

68 

69 

69 

68 

62 

68 

68 

70 

74 

79 

70 

70 

72 

72 

67 

62 

6* 

69 

70 

76 

78 

74 

70 

62 

6  9 

2 

Mm 

56 

56 

61 

50 

50 

48 

47 

42 

49 

51 

50 

64 

50 

51 

46 

51 

50 

57 

51 

49 

6  4 

57 

57 

51 

45 

46 

5  1 

54 

55 

54 

53 

51 

5 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

82 

75 

64 

63 

67 

64 

59 

68 

72 

75 

77 

75 

65 

65 

8  2 

86 

84 

81 

81 

8  0 

79 

67 

55 

62 

72 

80 

85 

89 

88 

82 

74 

7  3 

.8 

Mm 

37 

40 

39 

29 

38 

43 

35 

26 

33 

36 

6 

3 

39 

45 

46 

43 

42 

42 

42 

43 

33 

37 

*2 

43 

49 

41 

40 

.0 

Y0R8A  LINDA 

MAX 

79 

73 

7  1 

72 

74 

69 

71 

75 

79 

82 

78 

68 

68 

70 

83 

86 

84 

80 

80 

81 

76 

70 

64 

66 

76 

79 

89 

90 

79 

74 

65 

75 

8 

•      *  « 

Mm 

56 

' 

47 

50 

51 

43 

42 

47 

50 

" 

5 1 

55 

50 

54 

6  8 

58 

54 

64 

48 

50 

64 

46 

^ 

60 

54 

52 

55 

52 

51 

1 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNM 

MAX 

98 

93 

83 

70 

81 

83 

74 

72 

76 

82 

85 

88 

88 

93 

88 

94 

100 

102 

100 

98 

95 

91 

79 

82 

74 

85 

90 

93 

99 

101 

00 

8  8 

3 

Mm 

65 

60 

54 

50 

58 

51 

5 1 

49 

62 

58 

60 

65 

60 

65 

67 

64 

72 

72 

70 

70 

56 

58 

62 

52 

59 

6  3 

67 

63 

69 

62 

61 

2 

BARSTOW 

MAX 

Mm 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

80 

76 

6  5 

66 

67 

62 

63 

72 

77 

80 

83 

63 

64 

65 

86 

91 

87 

35 

83 

83 

80 

71 

55 

62 

74 

81 

91 

90 

92 

82 

76 

75 

9 

Mm 

42 

46 

47 

40 

34 

38 

48 

50 

48 

48 

52 

45 

48 

*8 

54 

50 

48 

46 

6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

81 

63 

60 

74 

70 

61 

56 

67 

68 

73 

73 

80 

82 

72 

85 

93 

92 

93 

88 

31 

76 

65 

69 

66 

75 

32 

85 

89 

91 

88 

85 

76 

5 

Mm 

29 

33 

3  3 

2  7 

35 

38 

52 

49 

42 

3 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

49 

44 

40 

41 

41 

37 

33 

40 

38 

52 

51 

45 

58 

60 

60 

59 

61 

40 

42 

43 

49 

52 

55 

59 

63 

88 

4 

Mm 

39 

28 

28 

16 

26 

12 

10 

20 

20 

24 

34 

31 

31 

42 

*1 

35 

25 

29 

2  4 

29 

31 

34 

39 

29 

>2 

BLYTHE 

MAX 

100 

97 

88 

84 

86 

B3 

82 

81 

85 

90 

93 

92 

87 

88 

9  2 

100 

102 

102 

101 

101 

100 

94 

84 

81 

87 

93 

97 

100 

105 

104 

99 

92 

8 

Mm 

62 

57 

57 

52 

57 

55 

50 

45 

4  7 

49 

56 

61 

55 

55 

66 

60 

65 

6  1 

63 

60 

60 

56 

5* 

5  9 

49 

54 

58 

63 

6 1 

65 

6* 

57 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

101 

96 

78 

84 

89 

(35 

78 

82 

86 

89 

93 

85 

88 

90 

94 

100 

105 

103 

104 

L04 

9  8 

83 

84 

83 

88 

94 

99 

100 

105 

104 

93 

92 

4 

Mm 

7  1 

69 

60 

58 

60 

61 

58 

52 

65 

6  1 

65 

64 

59 

62 

67 

68 

72 

66 

68 

70 

66 

6  1 

5  4 

60 

55 

61 

66 

72 

70 

71 

68 

63 

5 

BORREOO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

102 

95 

97 

75 

81 

Kb 

79 

75 

87 

87 

90 

84 

86 

8  6 

95 

100 

1  00 

101 

100 

99 

91 

77 

76 

76 

89 

94 

97 

100 

101 

98 

8  9 

8 

Mm 

65 

58 

54 

52 

53 

5  9 

51 

42 

48 

52 

5  6 

56 

60 

59 

61 

66 

66 

62 

62 

63 

55 

57 

86 

47 

5 1 

8  6 

62 

62 

67 

57 

57 

1 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

104 

100 

94 

79 

85 

99 

85 

78 

82 

87 

90 

93 

86 

91 

89 

95 

102 

105 

101 

101 

102 

95 

81 

83 

80 

90 

94 

98 

01 

04  102 

92 

5 

Mm 

64 

59 

62 

50 

52 

58 

52 

47 

64 

57 

55 

60 

53 

58 

60 

6 1 

63 

64 

60 

59 

60 

55 

5 1 

5  5 

53 

56 

57 

56 

68 

65 

59 

57 

2 

CANTIL 

MAX 

87 

77 

7  7 

85 

78 

74 

78 

75 

78 

83 

84 

95 

83 

79 

91 

95 

93 

95 

88 

85 

78 

75 

73 

74 

83 

86 

90 

93 

95 

92 

87 

8  3 

9 

Mm 

64 

55 

6  1 

4  7 

58 

52 

58 

45 

46 

48 

5  7 

6  7 

65 

62 

6  g 

5  7 

58 

5  7 

60 

60 

6  9 

49 

50 

55 

49 

49 

6  2 

52 

58 

62 

55 

55 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

77 

7  0 

77 

76 

69 

70 

73 

78 

80 

83 

«4 

86 

82 

87 

93 

93 

96 

93 

88 

82 

71 

75 

72 

81 

87 

90 

92 

97 

95 

6  5 

82 

8 

Mm 

61 

53 

50 

47 

54 

50 

49 

48 

51 

54 

56 

5  7 

58 

6  1 

60 

62 

7  2 

73 

65 

67 

5  7 

50 

56 

6  7 

5 1 

56 

6U 

58 

67 

66 

59 

57 

6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

101 

98 

9  1 

85 

90 

9  0 

77 

84 

6  9 

91 

93 

03 

97 

97 

99 

105 

106 

106 

102 

02 

97 

93 

88 

88 

93 

96 

9  9 

104 

07   105  106 

96 

2 

Mm 

78 

73 

5  9 

58 

67 

69 

52 

54 

64 

72 

7 1 

6  9 

72 

79 

75 

71 

81 

82 

79 

8  0 

61 

69 

62 

64 

71 

80 

73 

77 

77 

77 

70 

4 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

77 

69 

53 

63 

63 

63 

52 

59 

66 

65 

64 

7  3 

75 

77 

77 

83 

83 

34 

82 

82 

73 

66 

69 

69 

69 

72 

80 

80 

81 

81 

81 

7  1 

9 

Mm 

42 

38 

34 

33 

34 

30 

26 

28 

3  1 

31 

43 

3  5 

39 

46 

4  6 

45 

45 

4  7 

5  1 

5 1 

48 

36 

37 

3  5 

35 

39 

* 

41 

45 

47 

47 

39 

5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

99 

96 

B8 

75 

80 

33 

77 

73 

7fl 

82 

85 

8  8 

82 

82 

87 

90 

97 

9  9 

97 

96 

98 

92 

77 

78 

81 

84 

68 

93 

96 

97 

97 

87 

6 

Mm 

74 

67 

55 

55 

61 

57 

55 

56 

68 

64 

62 

66 

62 

63 

68 

69 

69 

7  1 

73 

* 

70 

58 

58 

89 

62 

65 

68 

69 

69 

72 

69 

64, 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

99 

93 

84 

84 

89 

SH 

77 

B3 

87 

92 

93 

9  0 

91 

88 

95 

101 

105 

1  12 

102 

04 

9  9 

88 

82 

79 

87 

95 

99 

101   105  102 

95 

92  , 

9 

Mm 

60 

68 

65 

48 

50 

47 

47 

46 

50 

54 

56 

6  0 

53 

62 

5  6 

62 

64 

6  1 

58 

58 

60 

4  1 

49 

64 

50 

55 

59 

63 

65 

56 

55, 

6 

FAIRMONT 

MAX 

79 

71 

6  0 

58 

63 

56 

52 

58 

66 

72 

74 

77 

78 

71 

65 

83 

84 

9  2 

80 

75 

72 

64 

56 

6- 

62 

74 

HO 

85 

87 

87 

74 

7  1  . 

2 

Mm 

57 

45 

IS 

41 

43 

4  0 

40 

40 

4  9 

52 

52 

6* 

46 

43 

45 

60 

61 

5  7 

58 

56 

62 

40 

4  1 

4  5 

4  5 

59 

59 

65 

59 

46 

49. 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

99 

93 

83 

86 

B  3 

74 

81 

85 

89 

92 

8  9 

87 

86 

9  2 

99 

101 

00 

99 

99 

97 

84 

81 

79 

87 

93 

97 

100  103  100 

94 

90 . 

8 

Mm 

65 

54 

6  1 

51 

54 

6  9 

48 

51 

65 

55 

58 

65 

55 

57 

6  3 

66 

68 

6  H 

66 

67 

66 

52 

5 1 

5  4 

54 

71 

72 

69 

64 

59. 

5 

HAIMEE 

MAX 

83 

79 

74 

54 

68 

72 

62 

58 

66 

68 

72 

72 

75 

80 

7  2 

81 

87 

89 

86 

85 

9  1 

74 

68 

66 

66 

75 

73 

82 

84 

87 

94 

'4. 

9 

Mm 

53 

38 

40 

39 

37 

38 

42 

52 

5  i 

56 

56 

60 

56 

6  0 

4  7 

48 

45 

51 

53 

54 

57 

57 

55 

49. 

5 

HAYFIELO  PUMPING  PLAN' 

MAX 

99 

95 

87 

76 

79 

8  2 

79 

73 

'7 

82 

85 

6R 

83 

81 

84 

90 

97 

9  8 

97 

95 

97 

91 

77 

78 

77 

84 

88 

94 

96  100 

95 

37. 

2 

Mm 

66 

56 

54 

55 

52 

64 

52 

5 1 

6  2 

60 

53 

61 

59 

55 

68 

62 

63 

64 

63 

68 

62 

53 

55 

57 

58 

53 

60 

62 

65 

64 

59 

58. 

6 

IMPERIAL 

MAX 

100 

92 

79 

83 

90 

85 

77 

82 

87 

90 

94 

8  8 

91 

88 

94 

101 

105 

01 

99  101 

95 

81 

82 

78 

89 

94 

98 

98   103  101 

89 

91  . 

5 

Mm 

65 

71 

56 

54 

59 

52 

54 

52 

6  7 

57 

61 

62 

59 

63 

64 

67 

66 

70 

65 

65 

71 

66 

64 

57 

57 

62 

64 

68 

72 

72 

59 

62. 

3 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

102 

94 

3  0 

85 

92 

87 

79 

82 

86 

91 

94 

85 

92 

90 

9  6 

103 

106 

03 

102  104 

94 

79 

83 

81 

90 

95  101 

101   105  102 

90 

92. 

7 

Mm 

67 

60 

65 

51 

55 

56 

53 

47 

62 

53 

57 

64 

58 

62 

61 

64 

66 

65 

62 

61 

60 

57 

58 

58 

52 

59 

60 

64 

68 

69 

5  6 

59. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1965 


Station 

Day  oi  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

1  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MIN 

85 
39 

61 
35 

70 

40 

74 
34 

59 
35 

71 
34 

76 

50 

72 
46 

80 
46 

81 
50 

90 
50 

91 
59 

8  9 
57 

92 
56 

85 

54 

77 
43 

68 
46 

77 
47 

82 
51 

85 
52 

inuiv    u    J   Wit  UMKUCD 

Mm 

106 
67 

101 
66 

90 
65 

79 
58 

84 
59 

85 
60 

82 
53 

81 
55 

83 
57 

90 
61 

93 
59 

94 
56 

84 

61 

85 
62 

87 
61 

98 
65 

105 
64 

104 
64 

L0I 
67 

98 
71 

102 
70 

94 
57 

80 
57 

91 
62 

96 
67 

100 
65 

100 
73 

104 
75 

100 
62 

93,0 
62.4 

INvP^FDN 

j  pi  TUKcuni 

MIN 

84 
58 

77 
52 

65 

43 

75 
40 

72 
40 

67 
47 

68 
45 

73 
41 

76 
4  2 

80 
44 

91 

50 

84 

57 

86 
52 

84 
62 

89 
62 

94 

52 

96 
52 

94 

50 

93 
59 

82 
60 

79 
57 

73 
46 

74 
39 

81 
42 

85 
46 

89 
50 

92 
55 

93 
58 

92 
59 

89 
56 

90 
54 

82,5 
50.6 

lanu  iutaiii 

MIN 

101 
70 

97 
69 

92 
58 

75 
60 

81 
60 

85 
57 

78 
55 

72 
53 

79 

54 

84 
58 

87 
67 

90 
72 

82 
58 

87 
60 

87 
69 

90 
72 

99 
72 

100 
71 

LOO 
71 

100 
73 

99 

70 

96 
61 

81 
62 

85 
56 

82 
56 

85 
61 

93 
73 

101 
73 

101 
72 

100 
70 

100 
62 

64,4 

LA6t  AKKUWHtAU 

MIN 

67 
43 

60 
45 

51 
32 

52 
29 

60 
35 

49 
30 

52 
29 

55 
29 

61 
32 

60 
35 

65 
37 

66 
37 

63 
37 

63 
38 

71 

47 

75 
45 

72 
49 

69 
55 

67 

51 

67 
43 

65 
48 

49 
33 

51 
33 

47 
38 

62 
32 

65 
38 

73 
42 

75 
42 

77 
49 

69 
49 

60 
43 

62,5 
39.5 

MIN 

78 
56 

66 
44 

65 
43 

70 
45 

64 
47 

60 
42 

64 
39 

72 
43 

78 
46 

80 
44 

83 
55 

93 
47 

74 
54 

75 
51 

88 
49 

93 
54 

87 
63 

87 
61 

85 
56 

82 
60 

71 
48 

63 
42 

70 
50 

68 
49 

81 
47 

83 
50 

89 

47 

93 
52 

93 
58 

83 
59 

71 
49 

77,4 
50.1 

1  1  AMD    ^UAUMFF    Uti  1  uru 
LLAnu  sniNncc  MILL  NCP 

MIN 

78 
51 

71 
39 

60 
39 

67 
42 

67 
44 

60 
37 

60 
35 

64 
42 

69 
46 

71 
48 

73 

50 

78 
5  1 

72 
56 

74 

51 

79 
53 

87 
57 

86 
62 

85 
59 

82 
55 

80 
52 

70 
53 

61 

37 

65 
45 

63 
51 

74 
48 

77 
53 

82 
56 

85 
59 

86 

62 

81 
56 

75 
57 

73.6 
49.9 

1  LirFBNF    VAI  1  FV  1 

Mm 

83 
52 

78 
4  7 

63 
42 

71 
42 

72 
46 

67 

39 

64 
39 

71 
39 

74 
43 

78 
42 

79 
46 

82 
52 

80 
51 

76 
48 

85 
62 

91 
57 

92 
62 

91 
60 

89 
56 

86 
56 

78 
59 

65 
39 

70 
46 

68 
53 

77 
49 

82 
48 

84 

49 

89 
50 

92 
57 

89 
57 

79 
49 

78.9 
49.2 

MECCA  3  SE 

Mm 

100 
61 

94 

62 

80 
57 

86 
55 

86 

55 

85 
60 

80 
52 

83 
48 

91 
51 

92 
57 

95 
56 

86 
59 

88 
60 

90 
63 

99 
64 

102 
67 

103 
67 

100 
60 

96 
56 

101 
63 

97 
64 

83 
53 

83 
59 

84 
62 

93 
57 

96 
59 

101 
63 

105 
62 

104 
63 

101 
66 

89 
62 

92,7 
59.5 

MITCHELL  CAVERNS 

Mm 

79 
58 

57 

63 

69 

66 
37 

56 
29 

62 
40 

66 
48 

66 
50 

72 
53 

70 
57 

74 
49 

74 

50 

78 
55 

84 
63 

85 
65 

85 
68 

83 
64 

83 
61 

77 

6  1 

77 

65 

62 
49 

69 
46 

76 
57 

80 
61 

80 
61 

85 
65 

85 
58 

77 
60 

73,5 
54.6 

MOJAVE 

Mm 

82 

69 

63 

69 
49 

68 

58 

62 

71 
49 

73 
52 

77 
48 

79 
48 

80 
51 

77 

76 

85 

89 
64 

87 
67 

96 
65 

82 

78 
45 

75 
40 

62 

67 

76 

78 
53 

82 
55 

88 
48 

90 
57 

92 
67 

88 
57 

82 
56 

77,1 

MOJAVE  2  E5E 

Mm 

78 
62 

65 
62 

63 
39 

71 
51 

65 
56 

58 
42 

64 
48 

71 
50 

74 
55 

88 
45 

80 
54 

81 
55 

79 
56 

74 
48 

86 
51 

90 
54 

88 
53 

87 
59 

84 
56 

81 
47 

73 
59 

62 
43 

68 
49 

71 
47 

80 
56 

82 
55 

87 
49 

90 
56 

92 
65 

86 
57 

82 
62 

77.4 
52.6 

MOUNTAIN  PASS 

Mm 

74 
40 

70 
38 

62 
32 

64 
34 

65 
32 

60 
29 

64 
32 

65 
32 

66 
36 

68 
40 

74 
40 

76 

40 

74 
42 

75 
44 

80 
48 

84 
50 

84 
51 

85 
50 

80 
48 

82 
44 

70 
38 

74 
40 

74 

40 

58 
38 

65 
38 

74 
40 

76 
50 

84 
50 

88 
52 

85 
54 

80 
55 

73.5 
41.8 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

Mm 

96 
75 

91 
66 

7» 
57 

79 
51 

85 
61 

78 
57 

72 
54 

78 
50 

82 
54 

84 
62 

89 
59 

80 
63 

89 
61 

8  8 
63 

92 
65 

98 
67 

101 
70 

100 
72 

100 
75 

99 
73 

96 

70 

80 
62 

80 
59 

75 
57 

82 
50 

89 
61 

92 
64 

98 
70 

101 
70 

101 
69 

93 
73 

88.5 
63.2 

PALMDALE 

Mm 

81 
51 

70 
44 

62 
42 

68 
43 

67 
45 

67 
42 

64 
38 

73 
43 

78 
44 

79 
47 

81 
49 

82 
51 

75 
53 

78 
50 

86 
69 

95 
66 

87 
58 

84 
62 

85 
62 

82 
56 

80 

57 

68 
41 

70 
48 

68 
49 

79 
45 

83 
51 

86 
52 

91 
58 

91 
59 

84 
63 

75 
53 

78.1 
51.3 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

Mm 

83 
47 

71 
41 

67 
37 

71 
36 

67 
39 

62 
37 

65 
38 

71 
40 

77 
39 

79 
42 

80 

44 

82 
48 

76 
51 

78 
51 

88 
45 

94 
48 

90 
58 

90 
53 

88 

59 

85 
54 

74 

48 

66 
42 

72 
48 

70 
49 

80 
43 

83 
48 

87 
50 

92 
52 

93 
57 

85 
57 

69 
49 

78.5 
46.8 

PALM  SPRINGS 

Mm 

103 
62 

96 
64 

94 

52 

82 
49 

84 
52 

83 
56 

80 
55 

84 
48 

91 
55 

90 
55 

95 
59 

92 
56 

83 
57 

86 
49 

97 
59 

105 
65 

103 
67 

103 
64 

101 
62 

102 
64 

00 
64 

90 
55 

81 
54 

82 
55 

91 

52 

95 
58 

100 
63 

104 
67 

105 
69 

102 
66 

95 
56 

93,2 
58.4 

PARKER  RESERVOIR 

Mm 

101 
71 

97 
68 

91 

59 

9  1 
57 

81 
60 

84 
62 

79 
55 

72 
54 

80 
58 

84 
61 

87 
66 

91 
68 

91 
60 

91 
63 

91 
65 

92 
69 

99 
73 

101 
72 

99 
71 

100 
72 

99 
72 

97 
61 

80 
58 

82 
62 

77 
55 

83 
60 

91 

70 

93 
69 

100 
75 

104 
72 

102 
74 

90.6 
64,9 

RAND3BURG 

MIN 

79 
49 

66 
48 

60 
39 

70 
44 

67 
42 

59 
35 

63 
30 

69 
42 

72 
46 

75 
51 

76 
55 

80 
53 

82 
60 

80 
58 

83 
55 

90 
57 

91 
64 

91 
62 

87 
62 

80 
50 

73 
57 

67 
42 

69 
46 

70 
50 

78 
50 

81 
53 

86 
57 

89 
60 

92 
63 

89 
62 

82 
56 

77,3 
51.5 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

Mm 

62 
46 

56 
42 

45 

30 

49 
30 

56 
34 

46 

36 

47 
26 

50 
31 

57 
34 

63 
39 

65 
44 

65 
42 

63 
40 

62 
40 

70 
45 

67 
55 

67 
54 

67 
54 

65 

40 

66 
45 

62 

43 

51 
34 

55 
34 

54 
36 

62 
39 

66 
45 

69 
46 

73 
52 

73 
55 

69 
52 

64 
40 

60.8 
41.5 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

Mm 

102 
70 

92 
60 

79 

56 

84 

60 

66 
61 

82 
57 

79 
54 

83 
57 

89 
59 

93 
62 

95 
57 

86 
60 

85 
63 

88 
64 

9  9 
63 

104 
68 

104 
68 

100 
65 

98 
63 

100 
72 

95 
63 

80 
59 

81 
60 

81 
63 

91 

60 

95 
61 

100 
64 

103 
66 

104 
71 

101 
71 

86 
64 

91,7 
62.7 

TRONA 

Mm 

94 
64 

90 
59 

77 
47 

66 
45 

79 
50 

79 
45 

71 
46 

69 
45 

'5 
47 

79 
52 

82 
54 

84 

56 

87 
58 

90 
62 

9  2 
68 

94 
61 

97 
64 

98 
67 

97 
65 

95 
63 

95 
65 

83 
54 

77 
57 

77 
60 

76 
53 

84 
54 

88 
57 

92 
60 

95 
63 

96 

63 

95 
60 

85,6 
56.6 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

Mm 

93 
56 

91 
52 

8  1 
49 

79 
47 

85 
51 

84 

50 

74 
46 

75 
42 

82 
48 

83 
53 

86 
52 

83 
57 

90 
52 

89 
56 

90 
60 

96 
59 

98 
63 

98 
63 

98 
66 

96 
63 

91 
58 

85 
49 

72 
40 

77 
48 

83 
50 

88 
54 

92 
60 

94 
59 

98 
62 

97 
61 

90 
56 

87,7 
54.3 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

Mm 

88 
50 

84 
47 

72 
43 

65 
39 

7  2 
45 

70 
41 

65 
39 

65 
38 

72 
40 

77 
44 

82 
47 

80 
47 

84 
48 

79 
48 

76 

52 

86 
51 

92 
54 

89 
59 

89 
55 

89 
55 

65 
5  9 

73 
42 

67 
45 

71 
48 

70 
41 

78 
46 

85 
48 

88 
54 

91 
56 

92 
54 

87 
49 

79.5 
47.9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

53 
20 

50 
18 

-0 
13 

35 
18 

38 
1  7 

44 
12 

43 
5 

44 
14 

39 
16 

40 
23 

33 
22 

34 

20 

45 
27 

44 

26 

38 

2  4 

49 
31 

55 
32 

56 
33 

53 
31 

60 
39 

6  6 

40 

50 
26 

39 
29 

40 

20 

40 
24 

36 
23 

37 
26 

51 
31 

55 
33 

56 
34 

50 
30 

45.3 
24.5 

WHITI  MOUNTAIN  2 

MAX 

Mm 

34 
22 

30 
12 

1  9 
4 

20 
8 

24 

1 

16 

2 

16 
-  5 

12 
-  3 

2  5 
5 

30 
9 

30 
12 

3  0 
16 

38 
19 

36 
16 

3  2 
17 

44 
28 

42 
29 

40 
2  9 

46 
30 

42 
28 

36 

2  0 

30 
10 

24 
13 

20 
.  4 

20 
9 

30 
14 

32 
16 

37 
24 

40 
26 

43 
27 

36 
24 

30.7 
U.e 

S«e  Ral«r«nc*  Notes  Following  Slatlon  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MAY   196  5 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  01 

AL7URA5  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
5N  ON  «ND 

1.5 

1 

T 
T 

l.f 

1 

BLUE  CANYON  WE>  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

1.0 

i.a 

7 

T 

MAN2AN1TA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

1.1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

0.3 
T 

7 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

0.1 
T 

T 
T 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

S.O 
1 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

1." 
si 

11 

79 

0.2 
79 

0.9 
76 

71 

. 

. 

71 

69 

69 

63 

91 

. 

„ 

51 

6B 

52 

53 

52 

. 

. 

66 

69 

62 

58 

39 

. 

27 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

as 

O.S 

•I 

0.9 
IB 

T 

BT 

19 

0.9 
19 

1.0 
•  9 

T 

S3 

2.0 
•  2 

BO 

TS 

76 

T* 

73 

71 

69 

66 

66 

62 

61 

60 

2.5 

61 

0.5 

60 

59 

97 

55 

92 

90 

67 

65 

66 

ft       4  ft 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  09 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.9 

1 

0.1 

0.9 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

>.* 

5 

T 

1.6 

1 

1.1 

1 

7 

PORT  BIDMELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

MEYERS  6  SH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

T 

S 

1 

7 

7 

0.9 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 
9 

SOUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

9 

6.0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

2.9 

39 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

7 

7 

ft      ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

9 

5 

T 

4 

3 

3 

T 

5 

3 

2 

t 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

IT 

T 
IT 

2.0 

IT 

T 

It 

19 

2.0 
11 

1.0 
19 

13 

7 
10 

6 

9 

9 

T 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

7 

ft      •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  OA 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

ft      ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  OT 

BISHOP  MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

7 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 

SN   AN  AMR 

7 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

SOUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

T 

7 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

1.0 
1 

T 

T 

1.0 

1 

1.0 
5 

2 

7 

7 

T 

2.0 
2 

T 

7 

T 

7 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

2.0 

2 

3.0 
5 

2.0 

5 

2 

7 

7 

7 

7 

7 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6T 

66 

6.0 
92 

1.0 
99 

91 

».o 

57 

3.0 
60 

2.0 
62 

61 

1.0 
60 

6.0 
66 

62 

60 

51 

53 

50 

67 

63 

0.3 
60 

3B 

2.0 

*0 

7.0 
67 

3.0 
50 

2.0 
92 

68 

69 

62 

39 

35 

0.3 

32 

See 


Reference 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1965 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t2°.5 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

•  23 

.26 

.21 

•  30 

•  28 

•  26 

.24 

.  29 

•  23 

•  25 

•  29 

.26 

.25 

.11 

■  24 

•  30 

•  32 

•  29 

•  27 

.  1  6 

•  22 

ft 

ft 

.88 

,33 

.36 

,35 

.25 

•  31 

.24 

.  1  9 

6.17 

WIND 

109 

1  34 

74 

95 

110 

101 

65 

79 

75 

63 

65 

68 

148 

147 

70 

77 

1  1  8 

96 

1 14 

156 

222 

376 

9  1 

100 

74 

86 

1  ?  9 

1  7  1 

3309 

MAX 

79 

74 

73 

77 

77 

74 

74 

80 

78 

82 

86 

88 

82 

61 

82 

81 

84 

84 

80 

71 

70 

- 

81 

82 

86 

84 

85 

85 

81 

73 

79.1 

MIN 

45 

42 

47 

47 

42 

41 

40 

43 

50 

50 

52 

50 

51 

47 

48 

53 

52 

51 

50 

50 

48 

- 

4B 

48 

52 

52 

52 

52 

53 

50 

48.3 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

•  15 

•  17 

.15 

•  14 

•  17 

.  19 

•  18 

•  17 

•  16 

.17 

.12 

.11 

.08 

.  16 

.15 

•  10 

•  11 

•  12 

•  11 

.12 

.  1  0 

.14 

.15 

.  20 

,19 

,12 

.07 

,06 

•  08 

,  i  7 

.19 

4.32 

WIND 

23 

39 

32 

38 

42 

49 

41 

41 

28 

40 

17 

28 

32 

28 

3  1 

39 

28 

2  3 

MAX 

73 

75 

75 

72 

7' 

72 

75 

75 

78 

78 

79 

66 

71 

75 

76 

75 

74 

75 

75 

71 

70 

72 

75 

76 

77 

78 

65 

61 

74 

78 

77 

73^7 

MIN 

48 

47 

52 

51 

45 

44 

44 

50 

52 

52 

52 

52 

51 

51 

50 

53 

45 

53 

52 

53 

55 

51 

49 

49 

53 

53 

52 

52 

50 

54 

52 

50.5 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.11 

.12 

.14 

.20 

.20 

.18 

.20 

.20 

.22 

.22 

.25 

.17 

.16 

.18 

.22 

.20 

.18 

.20 

.15 

.14 

.12 

.14 

.10 

.12 

.14 

.15 

.15 

.15 

.19 

.14 

.11 

5.15 

WIND 

22 

35 

30 

40 

49 

67 

24 

15 

16 

19 

16 

15 

12 

19 

13 

16 

19 

13 

21 

17 

15 

17 

28 

14 

15 

6 

6 

5 

4 

7 

600 

MAX 

80 

82 

78 

78 

75 

72 

80 

84 

85 

85 

89 

86 

89 

88 

89 

90 

89 

87 

79 

81 

84 

88 

86 

8  6 

89 

91 

93 

95 

90 

75 

85.1 

MIN 

44 

42 

46 

50 

42 

41 

43 

52 

51 

54 

55 

55 

56 

54 

53 

58 

56 

57 

57 

56 

55 

56 

54 

52 

54 

54 

57 

59 

60 

58 

56 

52.8 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

EVAP 

.23 

.19 

.20 

.24 

.24 

•  26 

.23 

.19 

.20 

.24 

.29 

.29 

.28 

.28 

.24 

.26 

.30 

.28 

.17 

.18 

.13 

.15 

.22 

.25 

.27 

.30 

.30 

.32 

.33 

.26 

.31 

7.63 

WIND 

47 

35 

32 

49 

55 

60 

34 

30 

19 

24 

22 

26 

27 

44 

32 

30 

36 

35 

40 

36 

41 

42 

32 

27 

37 

26 

25 

11 

28 

25 

39 

1059 

MAX 

77 

73 

75 

78 

72 

70 

78 

79 

73 

84 

86 

85 

82 

84 

86 

89 

85 

84 

86 

71 

71 

73 

S3 

84 

86 

89 

89 

89 

90 

90 

85 

61.3 

MIN 

46 

43 

45 

49 

41 

40 

41 

48 

49 

49 

52 

54 

51 

50 

52 

53 

54 

55 

56 

51 

52 

45 

48 

47 

48 

52 

57 

56 

56 

58 

58 

50.2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

•  27 

.17 

•  23 

.17 

.20 

.20 

.26 

.21 

.12 

.25 

.28 

.26 

.27 

.18 

.24 

•  28 

.30 

.15 

.27 
• 

•  16 

.  1 1 

•  05 

•  26 

.28 

,30 

,26 

.  30 

•  30 

•  29 

.30 

.  34 

7,26 

WIND 

52 

42 

62 

37 

53 

63 

92 

48 

38 

44 

47 

38 

39 

38 

42 

50 

46 

37 

45 

52 

51 

32 

66 

6  0 

59 

43 

42 

40 

41 

40 

42 

1481 

TULELAKE 

EVAP 

•  24 

.25 

.20 

.30 

.16 

.  16 

.22 

.19 

.16 

.41 

.28 

.29 

.28 

.18 

.31 

.39 

,29 

.25 

.30 

.26 

•  11 

.08 

.24 

.  2  7 

.25 

•  27 

.28 

.29 

•  38 

•  30 

•  37 

7.96 

ft        «  ft 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.34 

.34 

.22 

.28 

.31 

.33 

.30 

.34 

.30 

.30 

.23 

.33 

.30 

.32 

.28 

.35 

.38 

.37 

.27 

.15 

.30 

.16 

.30 

.45 

.18 

.26 

.31 

.40 

.40 

.36 

.38 

9.56 

WIND 

61 

49 

34 

38 

71 

62 

101 

25 

41 

58 

10 

12 

159 

14 

22 

53 

48 

ft 

ft 

125 

73 

40 

37 

97 

52 

36 

29 

39 

35 

34 

100 

1555 

MAX 

85 

84 

81 

81 

80 

82 

82 

87 

87 

80 

8 1 

95 

78 

81 

90 

90 

92 

94 

90 

78 

77 

78 

80 

89 

90 

94 

93 

90 

86.2 

MIN 

52 

50 

50 

49 

49 

47 

47 

53 

54 

55 

59 

55 

55 

59 

63 

59 

60 

61 

59 

54 

54 

55 

57 

53 

60 

63 

61 

61 

62 

60 

53 

55.8 

CHICO  EXPERIMENT  STA <A) 

EVAP 

« 

• 

.68 

.25 

.32 

•  26 

•  21 

ft 

ft 

•  81 

.31 

.35 

.20 

« 

ft 

• 

1.20 

•  24 

.32 

•  24 

.14 

ft 

ft 

.84 

.29 

•  34 

.37 

•  33 

• 

* 

1.14 

6.84 

WIND 

» 

ft 

147 

57 

85 

76 

34 

» 

• 

112 

37 

47 

32 

* 

* 

ft 

190 

32 

70 

102 

69 

* 

ft 

151 

31 

40 

42 

46 

• 

ft 

189 

1589 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.33 

.34 

.43 

.35 

.31 

.42 

.49 

.38 

.28 

.42 

.42 

.37 

.46 

.29 

.39 

.38 

.42 

.42 

.37 

.23 

.24 

.44 

.69 

.42 

.42 

.41 

.46 

.44 

.36 

.49 

12.13 

WIND 

86 

102 

197 

144 

97 

168 

258 

113 

77 

103 

87 

56 

143 

129 

91 

62 

95 

119 

102 

126 

131 

93 

193  240 

172 

102 

68 

79 

69 

68 

196 

3768 

MAX 

83 

80 

73 

78 

81 

72 

67 

76 

82 

82 

84 

89 

90 

79 

84 

91 

91 

88 

87 

75 

74 

79 

83 

77 

78 

87 

90 

89 

90 

90 

84 

82.4 

MIN 

49 

46 

45 

50 

45 

43 

43 

49 

50 

52 

55 

57 

50 

50 

55 

57 

55 

53 

54 

51 

52 

56 

52 

50 

53 

54 

57 

37 

57 

56 

50 

51.7 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.28 

.22 

.26 

.26 

.24 

.29 

.26 

.23 

.24 

.30 

.30 

.36 

.30 

.16 

.26 

.26 

.33 

.29 

.28 

.20 

.22 

.16 

.17 

.35 

.30 

.35 

.30 

.30 

.30 

.30 

.  37 

6.44 

WIND 

86 

71 

76 

69 

78 

55 

96 

44 

36 

50 

50 

51 

67 

81 

32 

29 

52 

35 

57 

76 

87 

68 

50 

52 

61 

37 

22 

29 

25 

32 

77 

1731 

LAKESHORE 

EVAP 

.21 

.22 

.18 

•  21 

.24 

.20 

.22 

.21 

.19 

.22 

.23 

.24 

.10 

.24 

.24 

.26 

.22 

.18 

.18 

.16 

.13 

.18 

•  26 

.25 

.25 

.24 

.28 

.30 

.27 

.24 

.28 

6.83 

WIND 

25 

38 

21 

26 

29 

36 

41 

21 

12 

13 

11 

10 

15 

11 

16 

21 

9 

11 

12 

16 

26 

34 

12 

27 

13 

15 

20 

17 

17 

21 

617 

LAKE  SPAULDING  DAM  (B) 

EVAP 

.28 

.35 

.28 

.26 

.20 

.29 

.19 

.18 

.26 

.30 

.34 

.39 

.33 

.33 

.30 

.35 

.37 

.30 

.33 

.14 

.15 

.08 

.15 

.37 

.22 

.42 

.30 

.38 

.39 

.40 

.44 

9.07 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

•  27 

.26 

.28 

.26 

.25 

.23 

•  34 

.33 

.23 

•  26 

.26 

•  26 

.30 

.17 

.26 

,28 

.32 

.28 

.29 

.  13 

.18 

•  10 

•  25 

,37 

•  29 

.29 

.29 

.30 

,33 

•  31 

•  31 

6.28 

WIND 

32 

35 

48 

32 

31 

35 

66 

27 

18 

16 

15 

14 

25 

39 

20 

16 

26 

18 

24 

39 

35 

20 

26 

46 

32 

17 

15 

17 

20 

18 

39 

861 

MAX 

86 

82 

77 

80 

85 

80 

74 

84 

86 

87 

89 

93 

94 

76 

90 

94 

93 

94 

93 

12 

75 

83 

93 

86 

86 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

86.9 

MIN 

50 

47 

48 

48 

46 

44 

42 

46 

51 

52 

54 

57 

55 

54 

57 

57 

59 

59 

59 

53 

53 

53 

55 

52 

52 

57 

57 

59 

58 

58 

53 

53.  1 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

• 

ft 

.43 

.20 

.15 

.  18 

.13 

ft 

ft 

•  61 

•  26 

•  25 

.20 

.20 

ft 

ft 

.88 

.25 

.19 

.  16 

.08 

* 

ft 

.38 

.  18 

.21 

.28 

.28 

• 

* 

,76 

6.26 

WIND 

• 

ft 

103 

39 

32 

14 

58 

ft 

• 

164 

64 

34 

34 

58 

• 

ft 

76 

22 

14 

25 

11 

ft 

ft 

84 

73 

53 

40 

48 

tt 

« 

112 

1158 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.27 

.25 

.27 

.21 

.28 

.14 

.12 

.27 

.25 

.32 

.28 

.22 

.36 

.15 

.31 

.30 

.38 

.24 

.26 

.26 

.11 

.08 

.19 

.37 

.26 

.27 

.28 

.26 

.21 

.39 

.36 

7.92 

WIND 

65 

39 

70 

48 

64 

61 

86 

53 

66 

64 

63 

57 

38 

57 

66 

52 

85 

65 

47 

74 

39 

27 

63 

79 

71 

59 

60 

43 

58 

62 

61 

1842 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.30 

ft 

.53 

.20 

.28 

.24 

.26 

.27 

ft 

.41 

.25 

.26 

.22 

.11 

* 

• 

.83 

•2l 

.21 

.20 

.14 

ft 

tt 

.67 

.28 

.32 

.24 

.20 

.26 

.26 

.26 

7.43 

WIND 

43 

ft 

151 

24 

42 

55 

109 

73 

ft 

74 

30 

28 

10 

40 

ft 

* 

147 

62 

34 

32 

11 

ft 

ft 

191 

83 

70 

26 

32 

35 

34 

35 

1471 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 

.32 

.22 

.27 

.23 

.29 

.28 

.21 

.26 

.27 

.26 

.28 

.28 

.33 

.15 

.26 

.30 

.40 

.35 

.30 

.35 

.07 

.13 

.30 

.33 

.26 

.27 

.27 

.28 

.30 

.27 

.33 

8.42 

WIND 

130 

96 

49 

79 

103 

75 

77 

60 

32 

36 

34 

23 

32 

35 

26 

53 

110 

37 

55 

91 

25 

69 

71 

54 

45 

31 

26 

62 

* 

* 

55 

1671 

•       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

EVAP 

- 

.37 

.00 

.22 

.25 

ft 

ft 

.42 

.13 

.20 

.27 

.26 

.22 

.28 

.24 

.24 

.30 

.26 

.27 

.32 

.25 

.17 

.00 

.26 

.20 

.24 

.22 

.21 

.26 

.30 

.32 

6.92B 

WIND 

123 

127 

84 

54 

99 

91 

131 

63 

30 

43 

64 

40 

33 

65 

39 

21 

80 

35 

44 

88 

76 

78 

51 

82 

67 

28 

23 

tt 

* 

51 

84 

1894 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.36 

•  19 

.22 

.27 

•  25 

•  20 

.  12 

•  14 

•  24 

.33 

.28 

•  27 

•  30 

.26 

.35 

•  29 

,27 

« 

.55 

,23 

,15 

.14 

.22 

.24 

•  22 

•  29 

•  31 

.30 

,30 

.  34 

.25 

7.88 

WIND 

84 

80 

7  3 

62 

104 

84 

65 

33 

48 

85 

4  1 

36 

43 

57 

47 

49 

55 

86 

54 

46 

69 

75 

66 

36 

32 

29 

36 

33 

45 

43 

1718 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.28 

.16 

.18 

.14 

.19 

.18 

.14 

.18 

.16 

.17 

.14 

•  14 

.20 

.03 

.15 

.19 

.13 

.15 

.20 

.16 

.17 

WIND 

78 

72 

99 

146 

86 

65 

174 

72 

57 

98 

34 

44 

54 

29 

25 

18 

17 

5 

27 

22 

23 

21 

44 

45 

37 

18 

18 

13 

41 

3 

1 

1486 

CENTRAL  COAST 

ORAINAGE  0* 

3URLINGAME 

EVAP 

•  24 

.23 

•  29 

.15 

•  29 

.24 

.17 

•  15 

.15 

.25 

.24 

•  15 

.  30 

.28 

•  30 

,2g 

•  30 

,15 

.30 

•  15 

.  1  5 

•  15 

.30 

.30 

.  1  5 

.  26 

•  20 

•  26 

.16 

•  15 

.14 

6.87 

WIND 

62 

70 

39 

53 

56 

51 

32 

11 

10 

40 

20 

40 

10 

20 

40 

10 

50 

10 

10 

20 

50 

30 

50 

10 

80 

29 

6 

29 

42 

30 

22 

1034 

MAX 

77 

76 

77 

77 

75 

74 

79 

87 

87 

88 

92 

93 

92 

88 

89 

90 

90 

89 

83 

82 

86 

67 

85 

92 

90 

88 

84 

83 

83 

82 

79 

84,6 

MIN 

48 

46 

50 

50 

51 

46 

48 

51 

52 

52 

56 

56 

59 

55 

54 

50 

53 

55 

59 

54 

50 

52 

50 

53 

51 

56 

56 

56 

56 

56 

54 

52.7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.20 

.34 

.18 

.32 

.24 

.24 

.26 

.28 

.26 

.23 

.  34 

.  30 

.31 

.22 

.37 

.32 

.28 

.31 

.33 

.26 

.25 

.27 

.22 

.27 

.34 

.33 

.26 

.29 

.50 

.34 

.31 

9.01 

NEWARK  (F) 

EVAP 

• 

* 

.02 

.38 

.26 

.31 

.37 

ft 

ft 

.85 

.29 

.31 

.26 

.26 

« 

• 

.92 

.31 

.25 

.16 

.26 

tt 

.92 

.36 

.34 

.29 

.29 

tt 

tt 

1  .42 

9.83 

WIND 

ft 

640 

226 

183 

150 

• 

• 

365 

89 

96 

1  30 

1  5  1 

• 

ft 

374 

134 

105 

125 

218 

tt 

« 

550 

181 

99 

119 

104 

tt 

tt 

420 

4714 

•        •  • 

SAN  JOACUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.32 

.33 

.30 

.35 

.30 

.30 

.32 

.30 

.27 

.28 

.34 

.31 

.34 

.28 

.34 

.32 

.37 

.35 

.33 

.30 

.21 

.15 

.38 

.33 

.45 

.36 

.39 

.30 

.39 

.35 

.33 

9,99 

CAMP   PARDEE  (C) 

EVAP 

.23 

.22 

•  18 

.23 

.  18 

.20 

•  20 

.23 

,22 

•  23 

.26 

•  28 

•  28 

•  20 

•  21 

•  26 

•  29 

•  26 

,23 

,22 

.20 

.10 

.11 

.28 

.28 

.31 

.30 

.30 

.35 

.31 

.32 

7.49 

WIND 

19 

31 

35 

27 

22 

21 

53 

31 

24 

19 

18 

18 

23 

28 

26 

22 

24 

20 

*24 

27 

26 

15 

18 

30 

29 

27 

19 

17 

21 

19 

30 

763 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.41 

.36 

•  31 

•  26 

.31 

.40 

•  31 

.27 

.33 

•  32 

•  40 

•  39 

.41 

.42 

•  33 

•  38 

•  43 

43 

40 

.34 

.28 

.19 

.41 

.40 

.41 

.44 

.46 

,47 

.1.63 

WIND 

44 

64 

62 

38 

56 

92 

65 

40 

40 

38 

51 

43 

36 

63 

53 

39 

46 

36 

*41 

*81 

66  87 

45 

57 

*63 

44;  41 

33 

27 

41 

55 

1587 

MAX 

88 

80 

74 

80 

69 

73 

71 

78 

83 

66 

67 

87 

91 

84 

85 

91 

92 

89 

90 

82 

84 

67 

66 

83 

61 

82 

91 

92  92 

95 

88 

82.0 

MIN 

54 

47 

46 

46 

47 

42 

41 

43 

49 

52 

55 

56 

57 

53 

53 

56 

60 

60 

58 

55 

54 

47 

48 

52 

52 

52 

56 

58 

61 

60 

56 

52.5 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (0) 

EVAP 

.37 

.30 

.45 

.42 

.45 

.43 

.45 

.30 

« 

.45 

.15 

.30 

.60 

.30 

.60 

.37 

.64 

.30 

.30 

.60 

.30 

.30 

.37 

.60 

.60 

.45 

.45 

.60 

.45 

.60 

.61 

3.11 

WINO 

107 

110 

no 

80 

145 

132 

123 

76 

94 

54 

80 

98 

102 

74 

82 

118 

79 

84 

123 

90 

97 

74 

159 

140 

88 

58 

76 

78 

82 

98 

2961 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.17 

.33 

.23 

.23 

.22 

.24 

.26 

.28 

.25 

.38 

.25 

.29 

.29 

.27 

.25 

.22 

ft 

.29 

■  30 

.32 

.31 

.29 

.36 

.35 

tt 

.69 

8.43B 

WIND 

tt 

72 

19 

19 

20 

43 

32 

20 

20 

12 

17 

24 

38 

39 

15 

24 

32 

25 

30 

34 

tt 

50 

34 

44 

31 

17 

13 

17 

ft 

55 

796 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MAY  1965 


Day  Of  Month 

Station 

£  -  <? 

£  °< 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

r*  ~i 

LOOI  (E) 

EVAP 

.35 

.30 

.26 

.22 

.30 

.19 

.93 

.27 

.27 

.28 

.34 

.30 

.36 

.22 

.31 

.41 

.32 

.30 

.32 

.27 

.23 

.08 

.36 

.47 

.  37 

•  30 

.41 

.36 

.36 

.43 

•  21 

9,72 

WIND 

94 

107 

138 

68 

115 

119 

102 

53 

61 

61 

25 

30 

84 

93 

62 

76 

76 

106 

93 

45 

108 

142 

72 

46 

52 

35 

30 

68 

32 

2301 

MAX 

72 

69 

76 

76 

72 

62 

73 

78 

84 

85 

90 

89 

70 

83 

66 

85 

86 

65 

85 

73 

68 

80 

80 

80 

86 

86 

91 

92 

89 

64 

79 

80,6 

MIN 

43 

45 

44 

44 

4  3 

*' 

43 

4 1 

50 

5  3 

5  5 

50 

49 

49 

55 

56 

96 

54 

55 

53 

52 

53 

51 

49 

51 

36 

56 

60 

60 

52 

51 

50.8 

MANTECA 

EVAP 

.32 

.33 

.25 

.32 

.27 

.31 

.30 

.31 

.30 

.28 

.30 

.30 

.42 

.28 

.34 

.37 

.37 

.37 

.33 

.26 

.23 

.23 

.20 

.45 

.41 

.39 

.35 

.33 

.30 

.40 

.35 

9.97 

WIND 

96 

108 

93 

76 

92 

110 

124 

6  1 

53 

33 

29 

8  5 

107 

66 

55 

86 

102 

69 

57 

126 

94 

55 

41 

25 

30 

49 

82 

2267 

MAX 

81 

77 

68 

78 

75 

74 

68 

77 

82 

83 

86 

88 

88 

79 

83 

87 

88 

87 

85 

79 

72 

71 

72 

80 

80 

85 

88 

91 

92 

87 

85 

81.2 

MlN 

48 

46 

*' 

** 

'5 

44 

43 

43 

49 

50 

" 

59 

52 

30 

51 

55 

55 

32 

53 

54 

52 

51 

52 

51 

51 

51 

56 

59 

60 

58 

52 

51.2 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (8) 

EVAP 

.39 

.19 

.30 

.36 

.20 

.35 

.27 

.30 

.28 

.27 

.26 

.25 

.39 

.26 

.33 

.30 

.29 

.38 

.36 

.32 

.25 

.21 

.18 

.41 

.42 

.47 

.36 

.36 

.40 

.46 

.36 

9.93 

WIND 

84 

* 

205 

84 

63 

129 

128 

104 

61 

42 

3 

25 

69 

93 

98 

33 

63 

74 

56 

76 

85 

70 

38 

121 

114 

54 

43 

29 

34 

62 

86 

2228 

SALT  SPGS  POWER  HOUSE (G 

EVAP 

.22 

•  18 

.24 

.21 

.18 

.19 

.15 

.18 

.16 

.23 

•  20 

.20 

.20 

.20 

.21 

.27 

.29 

.21 

.26 

.21 

•  06 

•  06 

•  09 

•  21 

.23 

•  24 

•  29 

.27 

•  23 

•  28 

.28 

6,45 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.48 

.40 

.29 

.39 

.35 

.38 

.36 

.43 

.37 

.40 

.40 

.40 

.30 

.40 

.50 

.75 

.65 

.46 

.49 

.40 

.40 

.35 

.30 

.48 

.50 

.50 

.50 

.50 

.50 

.60 

.48 

13.91 

WIND 

212 

182 

148 

239 

266 

139 

161 

209 

218 

115 

72 

87 

235 

298 

196 

124 

187 

201 

248 

150 

211 

228 

201 

232 

205 

136 

135 

103 

104 

206 

419 

3887 

MAX 

81 

79 

64 

76 

73 

74 

70 

77 

78 

82 

87 

89 

85 

79 

79 

89 

89 

69 

82 

80 

78 

74 

74 

81 

81 

87 

90 

90 

9» 

91 

77 

81.1 

MIN 

47 

44 

45 

46 

43 

43 

43 

46 

47 

50 

53 

56 

49 

90 

52 

54 

55 

50 

51 

54 

51 

50 

49 

49 

50 

53 

56 

58 

59 

54 

48 

50,2 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.33 

.35 

.53 

.45 

.54 

.54 

.61 

.57 

•  57 

.32 

.41 

.33 

.24 

•  53 

.34 

•  51 

.51 

•  54 

•  47 

•  60 

.56 

•  36 

.3,82 

WIND 

238 

221 

130 

292 

198 

186 

113 

201 

155 

115 

*64 

123 

336 

254 

179 

230 

201 

293 

296 

219 

245 

193 

207 

220 

152 

109 

128 

89 

112 

224 

305 

6048 

ft        A  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PT  (A) 

EVAP 

.30 

.30 

.04 

.23 

.13 

.19 

.14 

.25 

.26 

.08 

.22 

.30 

.05 

.09 

.07 

.26 

.36 

.27 

.30 

.25 

■  27 

.23 

.10 

.05 

.16 

.14 

.26 

.30 

.34 

.50 

.12 

6.52 

WIND 

10 

20 

11 

9 

10 

20 

20 

30 

20 

20 

10 

10 

15 

18 

19 

11 

10 

20 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

20 

ft 

* 

26 

446 

MAX 

87 

84 

S3 

69 

74 

72 

- 

73 

78 

76 

82 

82 

66 

71 

66 

87 

92 

94 

92 

92 

92 

89 

65 

63 

62 

88 

85 

96 

97 

86 

92 

61.2 

MIN 

53 

54 

49 

48 

51 

50 

45 

40 

40 

43 

43 

48 

50 

50 

50 

51 

53 

51 

50 

50 

50 

52 

47 

47 

47 

44 

45 

51 

51 

53 

54 

48.7 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 

.21 

.23 

.28 

.23 

.23 

.33 

.29 

.27 

.26 

.20 

.25 

.20 

.23 

.24 

.25 

.26 

.29 

.27 

.23 

.24 

.28 

.30 

.25 

.24 

.24 

.26 

.15 

.30 

.32 

.29 

.22 

7.84 

WIND 

27 

32 

105 

84 

73 

100 

121 

71 

42 

35 

35 

33 

29 

77 

39 

39 

36 

50 

62 

153 

132 

62 

47 

45 

32 

43 

42 

43 

36 

1886 

MAX 

83 

75 

71 

72 

76 

74 

68 

72 

76 

79 

82 

82 

82 

79 

76 

83 

87 

84 

80 

81 

77 

73 

70 

75 

77 

81 

74 

86 

87 

65 

81 

78.3 

MIN 

55 

46 

45 

58 

46 

43 

45 

43 

44 

51 

57 

53 

53 

50 

50 

52 

55 

53 

53 

53 

50 

45 

46 

49 

48 

50 

51 

53 

54 

55 

53 

50.4 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.23 

• 

.53 

.28 

.23 

.22 

.28 

4 

ft 

.75 

.21 

.17 

.18 

.22 

.18 

* 

.46 

.25 

.22 

.24 

.26 

* 

.49 

.23 

.16 

.21 

.18 

.22 

• 

• 

.67 

7.07 

WIND 

105 

* 

222 

124 

96 

101 

154 

* 

310 

96 

108 

8 1 

144 

79 

ft 

176 

153 

9C 

79 

119 

* 

333 

151 

112 

114 

94 

104 

* 

300 

3445 

MAX 

79 

80 

77 

75 

75 

77 

77 

78 

71 

71 

74 

73 

m 

81 

78 

79 

79 

79 

78 

74 

68 

75 

76 

79 

80 

76.4 

MIN 

59 

• 

52 

50 

50 

52 

49 

_ 

_ 

45 

56 

55 

50 

91 

54 

55 

57 

57 

55 

56 

_ 

52 

53 

46 

50 

53 

57 

_ 

_ 

54 

52.9 

RIVERSIDE  EXP  STA  (B) 

EVAP 

.26 

.22 

.28 

.20 

.22 

.24 

.26 

.29 

.26 

.28 

.18 

.27 

.17 

.21 

.19 

.29 

.33 

.33 

.29 

.26 

.27 

.27 

.20 

.13 

.14 

.26 

.26 

.37 

.39 

.32 

.22 

7.86 

WIND 

38 

41 

74 

44 

53 

51 

62 

51 

44 

57 

42 

45 

52 

59 

44 

37 

30 

43 

38 

39 

42 

53 

51 

46 

47 

45 

36 

34 

36 

48 

44 

1426 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.17 

.30 

.22 

.29 

.2* 

.29 

.29 

.23 

■ 

.50 

.20 

.23 

.29 

.21 

•  26 

j2 

.15 

.19 

.21 

.24 

.27 

.21 

.27 

.23 

.22 

.32 

.30 

.30 

* 

.35 

7.53 

WIND 

93 

83 

55 

ft 

103 

50 

94 

97 

68 

63 

*58 

*51 

58 

52 

44 

63 

83 

56 

70 

49 

55 

60 

67 

69 

* 

100 

1864B 

MAX 

83 

78 

60 

80 

79 

75 

80 

83 

82 

81 

79 

62 

84 

81 

88 

80 

83 

82 

79 

73 

80 

80 

82 

8 1 

84 

8  5 

83 

76 

MIN 

51 

45 

47 

92 

44 

44 

41 

48 

_ 

49 

51 

99 

93 

54 

50 

52 

56 

53 

51 

55 

54 

51 

53 

52 

49 

50 

51 

52 

55 

_ 

54 

50.8 

ft      ft  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.T3 

.81 

.73 

.34 

.66 

.60 

.99 

.41 

.48 

.66 

.61 

.68 

.68 

.80 

.70 

.51 

.72 

.59 

.60 

.60 

.85 

.75 

.54 

.58 

.61 

.64 

.58 

.55 

.62 

.67 

.86 

19.73 

WIND 

108 

143 

254 

20 

158 

62 

166 

43 

13 

87 

40 

79 

83 

114 

59 

46 

72 

217 

141 

57 

100 

34 

78 

44 

41 

52 

50 

122 

2654 

MAX 

94 

91 

93 

89 

91 

91 

•  1 

89 

90 

92 

92 

96 

94 

93 

95 

101 

100 

98 

96 

95 

92 

91 

90 

92 

93 

95 

93 

101 

101 

99 

96 

93.7 

MIN 

65 

59 

53 

56 

57 

51 

49 

52 

59 

61 

63 

62 

63 

66 

65 

65 

69 

67 

68 

66 

66 

57 

6 1 

59 

60 

60 

66 

66 

66 

69 

66 

61.7 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.54 

.49 

.46 

.38 

.36 

.36 

.41 

.41 

.13 

.30 

.34 

.33 

.29 

.38 

.47 

.45 

.34 

.46 

.46 

.47 

.45 

.52 

.40 

.29 

.40 

.42 

.18 

.23 

.48 

.45 

.57 

12.44 

WIND 

36 

40 

61 

58 

30 

67 

91 

37 

36 

26 

28 

30 

47 

67 

77 

25 

12 

24 

21 

32 

35 

73 

98 

57 

74 

55 

15 

11 

30 

33 

60 

1366 

MAX 

103 

102 

93 

81 

88 

94 

90 

89 

92 

96 

94 

97 

97 

93 

92 

100 

104 

105 

105 

102 

103 

94 

89 

89 

87 

96 

97 

103 

105 

101 

100 

96.2 

MIN 

65 

63 

54 

56 

56 

58 

61 

33 

54 

60 

62 

61 

61 

60 

61 

60 

70 

67 

65 

66 

66 

57 

57 

56 

57 

60 

64 

65 

67 

68 

61 

61.1 

MOJAVE 

EVAP 

.61 

.45 

.40 

.*9 

.43 

.53 

.34 

.34 

.41 

.42 

.42 

.43 

.68 

.71 

.45 

.56 

.78 

.60 

.66 

.50 

.45 

.40 

.43 

.44 

.45 

.45 

.37 

.45 

.50 

.60 

.66 

15.39 

WIND 

461 

269 

232 

165 

208 

198 

134 

44 

42 

34 

41 

116 

130 

63 

65 

170 

136 

164 

238 

149 

263 

253 

140 

144 

85 

72 

41 

61 

131 

144 

4464 

MAX 

81 

63 

68 

71 

70 

73 

69 

81 

80 

85 

84 

84 

76 

75 

84 

63 

63 

82 

80 

75 

76 

71 

71 

71 

82 

86 

89 

91 

90 

95 

95 

79.5 

MIN 

51 

44 

40 

42 

45 

37 

39 

42 

47 

48 

52 

90 

31 

50 

36 

59 

56 

65 

55 

52 

54 

43 

46 

47 

46 

51 

53 

53 

62 

58 

53  49.8 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

80 

79 

75 

73 

74 

76 

73 

71 

74 

75 

75 

77 

75 

76 

78 

80 

82 

82 

62 

81 

82 

77 

75 

75 

74 

77 

79 

81 

83 

83 

81 

77.6 

MAX 
MIN 

98 
77 

95 
75 

90 
73 

66 
70 

89 
71 

89 
73 

89 
71 

86 
69 

89 
71 

90 
73 

90 
72 

93 
75 

86 
73 

92 
74 

92 
76 

95 
77 

98 
80 

98 
80 

99 
76 

99 
79 

100 
80 

93 
75 

87 
72 

87 
73 

85 
71 

91 
74 

94 
75 

101 
77 

102 
80 

105 
80 

103 
77 

93.3 
74.  S 

8  INCHES 

9  AM 

81 

81 

78 

77 

77 

77 

76 

75 

76 

77 

77 

78 

77 

78 

79 

80 

82 

82 

82 

83 

83 

81 

78 

78 

77 

78 

80 

81 

83 

84 

83 

79. 3 

MAX 
MIN 

85 
80 

85 
79 

83 
77 

80 
74 

79 
74 

81 
76 

81 

76 

79 
74 

80 
75 

80 
76 

82 
76 

83 
78 

81 
77 

81 
77 

82 
78 

83 
78 

84 
79 

84 
79 

84 
79 

84 
76 

83 
79 

85 
80 

83 
77 

81 
77 

81 
76 

83 
78 

82 
77 

87 
81 

88 
82 

89 
83 

88 
82 

82 . c. 
77.6 

12  INCHES 

9  AM 

81 

81 

80 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

78 

79 

79 

79 

79 

80 

81 

82 

82 

83 

83 

83 

82 

60 

80 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

84 

80  .4 

20  INCHES 

9  AM 

78 

78 

78 

77 

76 

77 

77 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

78 

78 

79 

79 

80 

81 

81 

78 .  2 

39  INCHES 

9  AM 

85 

85 

83 

80 

79 

81 

81 

79 

80 

80 

82 

83 

81 

61 

82 

83 

84 

84 

64 

84 

83 

85 

83 

81 

81 

63 

82 

87 

88 

89 

88 

79  INCHES 

9  AM 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74.  C 

DAVIS  1  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

87 
68 

84 
62 

78 
61 

80 
63 

84 

60 

78 

59 

74 
58 

79 
61 

84 
62 

84 
65 

86 
67 

90 
70 

92 
69 

85 
66 

86 
66 

93 
71 

95 
72 

92 
71 

92 
72 

82 
66 

80 
66 

82 
67 

86 
68 

84 
67 

84 
68 

90 
70 

94 
73 

96 
74 

98 
75 

98 
75 

93 
71 

86.6 
67.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

71 
68 

69 
67 

67 
66 

66 
64 

66 
63 

66 
64 

66 
63 

66 
62 

67 

63 

68 
64 

68 
65 

66 
65 

66 
64 

65 
64 

68 
63 

70 
66 

71 
68 

72 
68 

71 

68 

71 

68 

70 
68 

68 
66 

66 
65 

65 
63 

66 
62 

67 
63 

69 
65 

71 
67 

72 
68 

71 
68 

68 
66 

68.2 
65.2 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

64 
63 

63 
63 

63 
62 

62 
62 

62 
61 

62 
61 

62 
61 

61 
61 

61 
61 

62 
61 

63 
62 

63 
63 

63 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

66 
63 

66 
65 

65 
63 

63 
62 

62 
61 

61 

60 

60 
60 

60 
59 

60 
60 

61 
60 

61 
61 

63 
61 

62.4 
61.6 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.     IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH  FROM  7  A.  M.  MAY  20  TO  7  A.  M.  MAY  21   (48  HOURS). 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 


3  CD 

to  u 
q>  -h 


I  1 


Relative   humidity  averages  - 
percent 


PACIFIC  STANDARD  TIME 


4  AM     10  AM      4  PM      10  PM 


Number  of  days  with  precipitation 


BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

BISHOP  WB  AIRPORT 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BURBANK  WB  AIRPORT 

EUREKA  WB  CITY 

FRESNO  WB  AIRPORT 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SANDBERG  WB 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

f  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
*    PEAK  GUST 


6.2 
3.1 
6.0 


9.4 
4.3 
4.0 
9.9 
4.5 
12.6 


9.2 
7.7 
9.7 


11.5 
9.9 
9.7 

14.4 
7.8 

13.8 


26++ 
18++ 
33 
30 

20++ 

35% 

25 

31++ 

32 

32 

47++ 
18 


17 
17 
Nf 


Wf 


19+ 
21+ 
21 
7 

4 

6 

6 
14 
28 


68 
81 
80 


77 
54 
76 

77 
85 


60 
40 


76 
77 


74 
81 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  ESCONDl   FC261 BE       0014  06 


ALDERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 

ALPINE 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 
AMBOY 


SON 


angw1n  pac  union  col 
ant  i och  f i breboaro  ml 
antiocm  pumping  pl  3 

ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  908C 

ASM  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATwELL 

AUBERRY  1  NNE 
AUBURN 

AVAL  ON  PLEASURE  PIER 
AVILA  BEACH 

AZUSA  CITY  PARR  FC  1*3 
BADGER 

BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER   9  NNW 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BAflNESON  park 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

barton  flat 

bates  ridge 
beartrap  meadow 
beaumont 

beaumont  pumping  plant  j 
beaumont  1  £ 
beehive  meadow 
bel  air  fc  10 
ben  lomono 

benton  inspection  sta  i 
berkeley 

BERRyESSA  lake 
BESWICK  7  S 
EBER 

G  BAR  RANGER  STAT  I  ON  1 
G  BEAR  LAKE 
G   BEAR   LAKE  DAM 
G  BEND  RANGER  STA 
G  DALTON  DAM  FC2236E 
G  PINE  CREEK 
G  PINES  PARK  FC  83B  \ 

G  SUR  STATE  PARK 
G  TUJUNGA  DAM  FC*6DE  I 
RM | NGHAM  GEN  HOSP 
SHOP  CREEK  INTAKE  2 
SHOP  WB  AIRPORT 
SHOP  UNION  CARBIDE 

BLACK   MOUNTAIN   2  SW 

BLACKS  MOUNTAIN 

BLACKWELLS  CORNER 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BLUE  CREEK  MTN  LO 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BLYTHE 
BLYTHE  T  W 
BLYTME   FAA  AIRPORT 
BOCA 
BOD  IE 
BON  I TA 

BOONVILLE  MNTNC  STA 
BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

BOULDER  C  LOCATELL I  R 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 

BRAOLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 

BREA  CITY 
BREA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BR  I DGEVILLE  *  NNW 


BROOKS 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 


KHORN 

KS  CREEK  Ph 
KS  LAKE 
NA  VISTA 

LARDS  BAR  PwR  HOUSE 
BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  WB  AIRPORT 
BURL  I NGAME 
8URNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CA8AZ0N 

ca8rill0  nat  monument 
cachuma  dam 
cajon  west  summi t 
calaveras  big  trees 
calaveras  Ranger  sta 

calaveras  reservoir 
calexico  2  ne 
california  mot  spgs  rs 

CAL1ST0GA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
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2  86  2 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

05 

66C 

6P 

DARWIN  M  TING 

ESCONOIDO  NO  2 

2863 

SAN  DIEGO 

33 

33 

07 

117 

03 

c 

ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

E  T 1 WANDA 

2  8*5 

SAN  BERDINO 

28 

08 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01 

SISKIYOU 

12 

4] 

28 

122 

2912 

c 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

'EUREKA  WB  CITY 

HUMBOLDT 

n 

*0 

124 

43 

Hit 

MID 

C  J 

u  s  weather  bureau 

E  XCHEQuER  RE SERVO 1 R 

0! 

MAR  I POSA 

37 

120 

16 

484 

91 

MERCED  IRRlG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

09 

TULARE 

11 

439 

c 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

02 

SOLANO 

23 

36 

1  5 

122 

03 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POL  ICE  STA 

SOLANO 

23 

19 

122 

5P 

SP 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

29m 

Ol 

LOS  ANGELES 

1! 

3* 

*2 

3060 

6A 

6A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

F  A  L  L  B  ROOK 

06 

SAN  DIEGO 

33 

21 

117 

1  5 

542 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

2964 

02 

SHASTA 

41 

01 

121 

28 

3340 

4P 

P  G  *  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

02 

BUTTE 

2965 

A   S   MEND 1 CH 1 

3O20i  02 

TEHAMA 

23 

122 

27 

eoc 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  8  SSW 

3029 

01 

HUMBOLDT 

17 

60 

8A 

MRS  H  S  H|£  RON  THUS 

FERNDALE  2  NH 

1030 

HUMBOLDT 

40 

9P 

SP 

RQLL1N  Z   BOY T ON 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

i  0  1  1 

■  ■> 

AMADOR 

1* 

3  8 

120 

42 

210C 

l« 

: 

WENTWQRTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

30*8 

SNTA  BARBARA 

32 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

I0H 

VENTURA 

29 

» 

2* 

56 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO 

11 

21 

120 

0* 

285 

6P 

6P 

RAYMOND    THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

30  8  7 

0  3 

LASSEN 

22 

,  2  0 

19 

5P 

9P 

SP 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

1093 

05 

FRESNO 

27 

37 

16 

7  344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  0AM 

3113 

52 

SACRAMENTO 

1 

38 

121 

09 

350 

8A 

6A 

BA, 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONT  ANA    5  N 

31  18 

-".6 

SAN  BERDINO 

1  I 

117 

27 

6F 

ROLAND  W  GETCMELL 

FONTANA  KAISER 

SAN  BERDINO 

28 

34 

OS 

1090 

UP 

KAJSER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130  01 

TRINITY 

35 

*0 

123 

20 

23*0 

tA 

BA 

MRS  b  E  ESL1CK 

FOflESTHJLL  RANGER  STA 

3134 

02 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

90 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

31  M 

01 

SISKIYOU 

12 

61 

15 

123 

19 

1270 

9  A, 

MRS  MAR JOR 1 E  A  GEORGE 

FORT  8  I  OWE  l  L 

3157 

MODOC 

10 

41 

5] 

120 

08 

4498 

so 

SP 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

MENDOCINO 

17 

39 

i  ' 

123 

80 

Ma 

CALIF  *  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316- 

01 

MENDOC INO 

39 

24 

123 

61 

1  IF 

IIP 

U  S  wB  OBSERVER 

FORT  DICK  1  NNE 

31  73 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41 

52 

124 

09 

6  A. 

WILLIAM  PHILLIP  PATON 

STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

1     INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

,  DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECLP 

i 

& 

PRECTJ>. 

si 
g 

specialI 

FORT  JONES  6  ESE 

31  7t 

01  SISKIYOU 

i; 

122  43 

3324 

CARL    C  CRAMER   

4712 

o; 

23 

38  29 

122  00 

1B0 

c 

FORT  JOKES  RANGER  ST A 

311; 

0 

SISKIYOU 

41  36 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAKE  SPAULDI NG 

NEVADA 

SP 

SP 

p  G  ♦  E  company 

FORT  ROSS 

3 

SONOMA 

i 

ih  11 

123  15 

lit 

61 

61 

C  A  CALL 

LAKE    SPAULOING  DAM 

4714 

o; 

NEVADA 

39  20 

120  36 

4960 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

FREEDOM  8  NNW 

323; 

SANTA  CRuZ 

ZC 

1495 

<.- 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

LAKE  WOHLFORO 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

3: 

33  10 

117  00 

1500 

c 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

FRENCH  GULCH 

3243 

2 

8A 

MRS  CLARA  JONES 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

32  46 

117  01 

530 

5P 

SP 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3231 

0' 

2 

36  46 

321 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LANCASTER 

07 

LOS  ANGELES 

15 

lie  09 

2  350 

MIO 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FRIANT  GOVERNMENT  C AMP 

S2  b 

OS 

2 

36  '.v 

410 

6) 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LA  PANZA  RANCH 

4761 

SN  LUIS  OBPO 

35  23 

120  10 

1S50 

: 

ABE  E  ZIMMERMAN 

FULLERTON  ARROUES  RCM 

3279  Ot 

It 

33  54 

117  53 

315 

BA 

Ml SS  M  ARROUES 

LA  PORTE 

o; 

PLUMAS 

1 

39  41 

120  59 

4975 

MICHAEL  C  LIBBEY 

fuller 'ON  dam 

2t 

33  54 

117  33 

340 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAS  PLUMAS 

4611 

02 

BUTTE 

B 

39  41 

121  29 

506 

SP 

SP 

P  G  ♦  £  COMPANY 

FULLERTON  MILLCREST  Rv 

26 

33  33 

117  33 

330 

SP 

FULLERTON  MUN  UTIL  OEPT 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

46. 1  6 

01 

SISKIYOU 

41  44 

4770 

6A 

BA 

u  s  nat  Park  service 

GARSERVILLE 

3320 

01 

HUMBOLDT 

123  48 

340 

LA  VERNE  HTS  FC  360  B 

4640 

06 

LOS  ANGELES 

2< 

34  07 

117  45 

SP 

LOUIE   A.    A MASON 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3331 

o. 

1 

38  50 

R  C  KYLE 

LAYTONVILLE 

ltl\ 

MENDOCINO 

EDWARD  E  DOWNING 

GASOUET  RANGER  STATION 

335' 

i  ' 

41  52 

123  58 

3B4 

Bt 

U  S  FOREST  SERVICE 

lebec 

0! 

KERN 

1< 

34  50 

118  52 

356! 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

GEM  LAKE 

MONO 

36 

37  45 

119  OB 

6970 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  53 

c 

L  A  CO  FIRE  DEPI 

GEORGETOWN 

Oi 

EL  DORADO 

1 

120  51 

2701 

6A 

WILLIAM  BREEOLOVE 

LEESvlLLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

COLUSA 

122  26 

133C 

MATTHEW  J  KEEGAN 

GEORGETOWN  RANGER  ST  A 

3  3  84  02 

EL  DORADO 

1 

38  55 

120  48 

BA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LE  GRAND 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

SP 

it 

MERCEO  CO  FIRE  DEPT 

GERBER  RANCH 

)J8  7 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

2140 

8fl 

MS S   HILDA  DfiAGHl 

LEHMAN  RANCH 

48B( 

0! 

EL  DORADO 

16 

38  35 

121  01 

540 

IVAN  R  LEHMAN 

GERLE  CREEK  CAMP 

s; 

EL  DORADO 

1 

38  59 

5400 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LEMON  COVE 

05 

TULARE 

513 

5P 

3P 

KAWEAH  LEMON  CO 

GIANT  FOREST 

TULARE 

BA 

BA 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

LINDSAY 

495: 

03 

TULARE 

119  04 

TP 

TP 

FRANK  DE  CHAINE 

GIBRALTAR  OAM  NO  2 

M  .  c 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  41 

1550 

SANTA   BARBARA   WTR  DEP 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

02 

PLUMAS 

< 

39  50 

120  13 

5730 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SHASTA 

23 

4  1  C'l 

122  24 

1650 

ei 

49B( 

13 

34  19 

118  18 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GILLESPIE  FIELD 

SAN  DIEGO 

33    3.'  49 

SAN  DIEGO  COUNTY 

LITTLE  VALLEY 

i! 

LASSENCELES 

2] 

BA 

MRS   KATHERINE   E  HINDS 

GILROY 

SANTA  CLARA 

ZO    J  7    0  0 

121  34 

194 

9J 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

L1VERMORE  2  SSW 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

545 

MRS  M  1  UUARTERMAN 

GILROY  8  NE 

2< 

37  02 

121  26 

1050 

: 

WILLIAM  J  KICKHAM 

LLANO  SHAWNEE  HJLL  RCH 

5003 

0" 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

3B20 

6P 

61 

MRS  E  A  E&ERLE 

GILROY  1*  ENE 

SANTA  CLARA 

37  06 

121  20 

1350 

BA 

SETH  E  AUSER 

LOCKWOOD  2  N 

5017 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  05 

1104 

ARCHIE  M  WEFERLING 

GLENDALE  STAPEN  FC293G 

3450  06 

LOS  ANGELES 

13 

34  09 

118  16 

5P 

RALPH  STAPENHORST 

LOCKWOOD  MESA 

6023 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  59 

117  15 

205 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

GLENOORA  WEST  FC  IBS 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

62; 

5P 

MRS  L  M  WEST 

LODI 

5032 

05 

SAN  JOAQUIN 

16 

36  07 

121  17 

5P 

5P 

5P 

CITY  OF  LO0I 

GLENNVILLE 

346: 

KERN 

H 

35  43 

lie  42 

SP 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  39 

120  27 

95 

5P 

SP 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

GLENNVI LLE    FULTON  RS 

3465 

0  3 

KERN 

10 

}5  44 

118  40 

3500 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36  2  7 

116  03 

3790 

c 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

GOLO  rock  RANCH 

3*89  07 

IMPERIAL 

32  1.3 

114  52 

485 

SP 

SP 

GOLD  ROCK  RANCH 

LONE    TREE  CANYON 

5074 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

SA 

EDWARD  C  GERLACH 

3491 

03 

PLACER 

39  10 

120  52 

3002 

13 

33  46 

11B  12 

10P 

GONZALES  9  ENE 

24  36  33 

235( 

LONG  BEACH  wB  AP 

508  5;  06 

LOS  ANGELES 

34 

MIC 

MIO 

J 

u  5  heather  Bureau 

GRACE  MEADOW 

05  TUOLUMNE 

119  36 

8900 

5 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

5086!  03 

SIERRA 

11 

39  41 

120  01 

5060' 

10P 

CHARLES  H  GRAY 

GRANT  GROVE 

>  5  51 

05 

TULARE 

6600 

BA 

BA 

C  H 

U  S   NAT    PARK    SERVICE  , 

LOOKOUT    3  WSW 

5093  02 

MODOC 

2: 

41  12 

121  12 

CHARLES  SHEPHERD 

GRASS  LAKE  MNTNC    ST  A 

3561 

SISKIYOU 

122  12 

5085 

6P 

S  )9S 

35  16 

118  26 

272( 

: 

CHARLES  W  POOLE 

GRASS  VALLEY 

3571 

o; 

NEVADA 

2640 

BA 

BA 

; 

LOS  ALAMOS 

51 07 

Ot 

SNTA  BARBARA 

3: 

120  17 

565 

BA 

LAUREN  PAYNE 

GRATON   1  W 

3578 

0] 

SONOMA 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

06 

LOS  ANGELES 

33  56 

118  23 

97j  MID  MID 

C  J 

U   S  WEATHER  BUREAU 

GREENV1EW 

3611 

SISK 1  YOU 

122  54 

2618 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

5115 

LOS  ANGELES 

1: 

118  14 

270 

MK 

Mil 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

GREENVILLE  RANGER  STA 

362  J 

o; 

PLUMAS 

3560 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  BANOS 

5118 

0! 

MERCED 

27 

37  03 

120  51 

125 

TA 

ROGER  C  RICE 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

05 

El  DOftAOu 

16 

36  38 

120  32 

3930 

: 

MRS  .LAURA  B.CEDERLOF 

LOS  BANOS  6RBURUA 

5119 

MERCED 

27 

36  53 

120  56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

GROVELAND  2 

1  r  f,  " 

05  Tuolumne 

37 

37 

120  14 

2625 

: 

5123 

04 

37  14 

121  56 

365 

SP 

SP 

GROVELAND  RANGER  STA 

3672 

0  5 

3145 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  GAIOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CLARA 

2215 

9A 

ISADOR  MILLER 

GUERNEVILLE 

Jt;3 

SONOMA 

123  00 

115 

ii 

JOSEPH  E  BUTTNER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

3; 

34  33 

119  47 

1029 

5P 

U  5  FOREST  SERVICE 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

06 

LOS  ANGELES 

2450 

JAME  S  P  K 1 NURED 

LOST  HILLS 

5153 

D! 

KERN 

35  37 

119  41 

265 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

118  15 

3440 

5  P 

1  H 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

05 

TUOLUMNE 

y 

38  01 

119  53 

6500 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

HA1WEE 

3710  07 

117  57 

3810 

n 

7A 

L  A  WTR  *  PwR  DEPT 

LOWER  OT  A  Y  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

540 

c 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

HALF  MOON  SAY    2  NNW 

3714 

122  27 

60 

7A 

7A 

L 

SAN  MATEO  OEPT  AGR 

LOYAL TON 

5171 

02 

SIERRA 

39  41 

120  15 

4936; 

ROLLO  LARSEN 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

02 

121  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

LUCERNE    VALLEY    1  SSW 

518; 

07 

SAN  BERDINO 

3040 

SS 

MPS  FRANCE  PRITCHARD 

HANFORD 

3747 

119  40 

24; 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

LUC  IA  WILLOW  SPR INGS 

35  53 

121  27 

355 

STATE  OIV  OF  HWYS 

HANSEN  OAM 

3751 

LOS  ANGELES 

i: 

34  16 

116  24 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  8LVD 

"'. 

SAN  BERDINO 

21 

117  20 

1160 

SAN  BERNARDINO  F CO 

happy  camp  ranger  sta 

>T*1  01 

SISKIYOU 

123  23 

1110 

8A 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

3215 

26 

34  12 

117  27 

2250 

2P 

HARRISON  GULCH  RS 

3 1  i  1 

02 

2  710| 

it 

: 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

SAN  BERDINO 

2760 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

3600 

02 

121  16 

BA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADELINE  MNTNC  STA 

3231 

LASSEN 

l\ 

41  04 

120  28 

BA 

STATE  OIV  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

3821 

02 

121  30 

334( 

E 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

o: 

MADERA 

21 

36  58 

120  04 

261 

.. 

£  A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAT  CREEK   PH  NO  1 

3  B 2  - 

02 

121  33 

3015,  8A 

8A 

P    G    *    c  COMPANY 

MAD  RIVER    RANGER  STA 

TRINITY 

17 

40  27 

123  32 

2775 

8fl 

U  S  FOREST  SERVICE 

hayfield  pumping  plant 

1855 

07 

R I VERS  IDE 

115  38 

1370 

SA 

: 

METRO  WATER  DISTRICT 

MAHNKE 

LAKE 

23 

38  51 

122  47 

2395 

MRS  M  E  MAHNKE 

HAYFORK  RANGER  STATION 

,.  u .  ,v 

123  10 

2340' 

8A 

MAMMOTH  PASS 

5..'H4 

01 

MONO 

19 

37  37 

119  02 

9500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

HAYWARD  6  ESE 

3663 

04 

121  58 

9351 

: 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 

MAMMOTH  POOL 

5288 

05 

27 

37  21 

119  19 

3390 

1  s 

SO.  CALIF.  EDI  SON  CO. 

HEALDSBURG 

3875 

01 

122  52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

MANDEV 1 LLE  ISLAND 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

38  02 

121  34 

It 

VAf 

VAR 

ZUCKERMAN-MANDE VI  CLE 

HEALDSBURG  NO  2 

38  'fl 

01 

s 

38  37 

122  52 

102 

6A 

MANTECA 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  47 

121  12 

SA 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

33 

33  45 

116  57 

1630 

.1 

MA NZ AN  1 T A  LAKE 

5311 

02 

40  32 

121  34 

5850;    BA)  BA* 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

HENSHAw  DAM 

391* 

SAN^OIEGO 

\\ 

2700 

BA 

: 

VISTA   1 RR 1 G  DIST 

MARE    1 SLAND 

5333 

SAL ANO 

}? 

52 

MIO 

i 

U   S   NAVAL  SHIPYARD 

HERNANDEZ  I  nw 

1925 

36  25 

120  55 

2160 

!  W, 

I  MARJCOPA 

5336 

05 

KERN 

10 

35  05 

119  23 

68! 

SIGNAL  OIL  AND   GAS  CO 

HERNANDEZ   7  SE 

v>:e 

SAN  BENITO 

120  42 

2765! 

: 

MRS  CLORENE  AKERS 

05 

MARIPOSA 

27 

37  29 

: 

MRS   GABR1ELLE  WILSON 

HESPERIA 

07 

SAN  BERDINO 

117  IB 

3195. 

S 

MARKLEEVILLE 

535< 

03 

ALPINE 

: 

36  42 

119  47 

ELOISE  8  FAIRBANKS 

HETCH  hetcmy 

05 

Tuolumne 

119  47 

367C 

BA 

8AC  H 

MARTINEZ   3  S 

5371  04 

CONTRA  COSTA 

37  56 

22! 

\ 

MARGARET    S  PLUMMER 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

» 

39  02 

121  06 

a 

1  s 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

CONTRA  COSTA 

37  56 

122  06 

243 

ERIC  JAMES  BENSON 

HIGHLAND  LAKES 

01 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
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SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL   FC] 30B 
SANDBERG  WB 


SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 

MAR  IN 

STANISLAUS 


ALAMEDA 


NAPA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  01  EGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

PLUMAS 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 


BUTTE 
BUTTE 
BUTTE 
OS  MARIPOSA 

VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
04|  SAN  BENI  TO 
OTi  LOS  ANGELES 
07  LOS  ANGELES 


6635 

66*0  07'  RlvERSlUt 


OV  SANTA  CLARA 

04  MONTEREY 
06'  SAN  OlEGO 

06  LOS  ANGELES 
SAN  BEN  I  TO 
FRESNO 

BUT  IE 

05  TUOLUMNE 

07  SAN  8ER0IN0 
0*  MONTEREY 

MONTEREY 
LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 
02l  TEHAMA 
05i  TULARE 
06!  RIVERSIDE 

Oli  SONOMA 
06,  VENTURA 

06  LOS  ANGELES 
Oil  TUOLUMNE 

OS  FRESNO 


0*.    SAN  BENITO 
06  VENTURA 
0*1  SN  LUIS  OBPO 
02  SHASTA 


6972  Cl 
6975  02 
6998 


MEN  DOC  I  NO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 
TULARE 

TULARE 
TULARE 
MENDOCINO 
MEN DOC  1  NO 
SAN  OlEGO 


MONTEREY 


SAN  DIEGO 
SAN  OlEGO 
KERN 

MAR  I POS A 

SHASTA 
SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 


INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


30  35 
27  37 
17  36 
3*  37 


3  3  )* 
30  3* 
2  7    3  7 


39  18 

39  22 

32  S7 

33  53 


36  07 
39  56 
3  3  0* 


38  03 
3*  17 

2*1  35  53 


*0  20 
36  36 
33  *7 


*   35  08 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


AA      S\      8  A. 


7700! 

738  7  A, 
1*82' 


700     5P|  5P 
10*0 
90)    MID  MID 


1890 
2755 
15*6' 
65B0 
2260 
5165 


8A     BA.  8A, 

5P  SP 
■.p     5  p. 


MIC  MK 
5P  M. 


1  t 

7  A1 


reclamation  d1st  1001 
mr  charles  s  hale 
imperial  1rrig  dist 
andrew  mehlschau 
u  s  forest  service 
marin  county  fire  dept 
s  sn  joaquin  ir  dist 
u  s  forest  service 
u  s  weather  bureau 
mrs  luana  stringer 

klaus  huckfeldt 
andrew  j  8laney 
oceans 1 de  fire  dept 
oceans  1 d£  water  dept 
half  hill  ranch 
pacific  tel+tel  co 
ventura  co  fire  dept 
herschel  p  Clausen 
dept  of  wtr  resources 
mrs  beatrice  ryan 

long  beach  sch  dist 
corps  of  engineers 
orange  cove  cit  assn 
cal  div  beach  *  parks 
orland  un  i t  wu  assn 
e  j  anderson 
city  of  oroville 
robert  e  skinner 
state  div  of  f s try 
dwr  ♦  natl  park  service' 

city  of  oxnard 
jeff  butler 
u  s  bur  reclamation 
floyd  r  poole 

E    K  BARR 
JOHN  P  OHRWALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
FEO   AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
PALM   SPRINGS  TRAMWAY 

ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT.  OF   STREETS  9  Pk: 
MISS  LILY  BERG 
EMPLOYEE  ENTERPRISER 
PACIFIC  GAS*ELEC  CO 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 


raulston  i 
pasadena  water  dept 
u  s  forest  service 
city  of  paso  robles 
francis  f  nelson 
fed  aviation  agency 

mrs.  mary  m.  wright 
corps  of  engineers 
state  01v  of  fstry 


E  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L   A  CO  FIRE  DEPT 
USFS.  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RALPH  MOTT 
U   S   NAT    PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  *  E  COMPANY 

P  6  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERV I LLE 
U  S  F  St  CAL  DEPT  wTR 
JOHN  A.   FR EDR I CK SON 
PLUMAS  EUREKA   ST.  PK. 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  M  DAYBELL 
F.  w.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA   HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P   G  *   E  COMPANY 
POWAY  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULOING 


KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
W  I  LLARD  JOHNSON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOLSOH  STATE  PRISON 
CALIF   DIV   BEACH  *  PK 
CITY  OF  RICHMOND 
U   S   ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  EXP  STATION 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 


OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS   MARIAN   L  BERTAGNA 
STATE   DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  weather  Bureau 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
E0W1N   L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA   B  ABKtU 

brother  u  benedict 
salinas  rural  f  d 
fed  aviation  agency 
salinas  dam  operators 
joe  cabral  jr 
p  g  +  e  company 


U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  t  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION  1 

DRAINAGE  | 

U 
< 

3 

LONGITUDE 

rSAN  DIEGO  we  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

32  4* 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

77*1 

LOS  ANGELES 

2 

3*  06 

U7  (.A 

77  5< 

)i 

2( 

117  46 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7  7  7t 

LOS  ANGELES 

3*  09 

SAN  GABRIEL  DM  FC*25BE 

LOS  ANGELES 

2. 

117  52 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7  76*. 

1 

118  06 

7BOT 

raic 

tti 

Oi 

SAN   JOAQUIN   EXP  RANGE 

Til  1 

>82  1 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

'83*. 

SAN   JUAN   GUARD    STAT  ION 

7837 

SAN  LUIS  DAM 

79-.' 

o; 

MERCED 

37  03 

SAN  LUIS  OBISPO  POL  1 

7851 

SN   LUIS  OBPO 

t 

35  IB 

120  40 

rsAN  MATEO 

706* 

: 

122  19 

SAN   NICOLAS  ISLAND 

7870 

r  S  AN  RAFAEL 

rssi 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

79"" 

ORANGE 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

SANTA    ANA   PtvER   PH  1 

789* 

SANTA  ANITA  FERN  FC*32 

?9Sr-  ;,f 

LOS  ANGELES 

SANTA  BARBARA 

7  9  01 

06 

SNTA  BARBARA 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

7  9  Cl 1 

I't 

SNTA  BARBARA 

3*  26 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SNTA  BARBARA 

3. 

119  57 

SANTA   CATALINA  WBAP 

79  i  : 

LOS  ANGELES 

118  25 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

J9i; 

santa  Clara 

SANTA  CRUZ 

7916 

j- 

SANTA  FE  DAM 

7926 

1 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

""13. 

2i 

79). 

- 

2* 

79*t 

> 

n 

79?  " 

0( 

3 

rSANTA   MONICA  PIER 

'  9  5  3    .  t 

LOS  ANGELES 

3, 

34  00 

santa  Paula 

7957 

Ot 

VENTURA 

21 

3*  21 

119  05 

796S 

o: 

2; 

122  42 

797( 

2i 

33  47 

801*  06 

2S 

3*  35 

SAWYERS   8AR   RANGER  STA 

•025 

01 

12 

*1  18 

8045 

01 

*0  29 

8068  0* 

37  2* 

8072 

01 

1' 

38  21 

122  49 

SECRET  VALLEY 

807* 

03 

LASSEN 

i  e 

120  16 

SEPULVEOA  DAM 

1093 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

3fc  10 

116  28 

SHASTA  OAM 

8135 

02 

SHASTA 

23  *0  *3 

122  25 

SHELL    ABSORPTION  PLANT 

B15B 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

8162 

HUM6OL0T 

17 

40  02 

81  7. 

-■: 

EL  DORADO 

38  *0 

1  SH1NGLET0WN  2  E 

B  1  7L 

SHASTA 

2: 

40  30 

S I ERRA  CITY 

9  Z  0 

02 

SIERRA 

39  34 

SIERRAVILLE    RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

i 

39  35 

8230 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  48 

SILVERADO  RANGER  STA 

82* 

36  ORANGE 

26 

33  45 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CMP 

8266  06 

SNTA  BARBARA 

30 

119  46 

e:  i: 

ji 

SONOMA 

22 

123  06 

SLACK  CANYON 

8276 

0* 

MONTEREY 

2* 

36  05 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

05 

;c 

38  26 

S3]  7 

33  52 

8318!  05.  MARIPOSA 

37  50 

31 

NEVADA 

SOLEDAD 

MONTEREY 

2* 

SOMEsBAR  1  w 

0! 

SISK I  YOU 

12 

41  23 

SOMIS  3  NE 

83*8 

06 

VENTURA 

33 

3*  17 

SOMIS  3  NW 

06 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  03 

B351 

01 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

ST, 

D! 

37 

37  59 

835! 

MONO 

3d 

38  21 

6376 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

0! 

MARIPOSA 

1* 

37  30 

639C 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  04 

8*06 

07 

INYO 

37  11 

8*36 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3*  03 

SPRECKELS  HWY  bridge 

0* 

MONTEREY 

2* 

36  36 

SPRINGVILLE   7  ENE 

05 

TULARE 

36  10 

119  *2 

8*60 

05 

TULARE 

1 

36  08 

118  *8 

8*63 

TULARE 

9 

36  12 

8*7* 

PLACER 

36 

39  12 

8*76 

SAN  BERDINO 

15 

Suu I RREL   I NN  2 

o- 

SAN  BERDINO 

03 

LASSEN 

It 

40  22 

MENDOCINO 

39  53 

8491 

05 

TUOLUMNE 

38  06 

STATE  LAKES 

8510 

FRESNO 

11 

36  56 

ST IRLING  CITY  RS 

85** 

BUTTE 

9 

39  5* 

121  32 

0'. 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  :o 

9 '.'9 

05 

27 

37  5* 

8560 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

6578 

02 

COLUSA 

39  15 

8580 

j. 

22 

39  23 

s'97 

GLENN 

23 

39  35 

Oi 

SHASTA 

21 

*1  10 

8606 

rUBA 

SUEY  RANCH 

6627 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  00 

SUMMIT  MEADOW 

FRESNO 

37  05 

119   1  3 

8660 

]( 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  16 

ue  18 

8*  Si 

SANTA  CRUZ 

20 

36  54 

SURF  2  ENE 

Bfe  9  7 

SNTA  BARBARA 

3*  *1 

8700 

VENTURA 

33 

8702 

:  * 

LASSEN 

18 

3  * 

LASSEN 

18 

*0  26 

9  7  1  .1 

05 

AMADOR 

38  23 

B7'.; 

05 

KERN 

10 

35  09 

TAMOE  CITt 

8756 

PLACER 

it 

39  10 

TALBOT  CAMP 

9  7  7  , 

02 

PLACER 

39  12 

120  22 

6826 

OS 

KERN 

1'.. 

35  08 

118  27 

8832 

10 

35  06 

8839 

1- 

35  02 

8873 

LASSEN 

ie 

*0  52 

9881 

02 

PLACER 

1 

39  15 

8885 

0  1 

22 

38  *a 

:7 

RIVERSIDE 

33  38 

06 

VENTURA 

3  3 

34  11 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

93 

TULARE 

36  22 

THREE  RVPS  EDI  SON  PH  2 

8914 

0'- 

TULARE 

36  28 

118  53 

8917 

OS 

TULARE 

36  28 

lie  52 

8926 

)  -■ 

AMADOR 

16 

36  28 

120  27 

8967 

LOS  ANGELES 

1? 

3*  05 

89  '  1 

LOS  ANGELES 

3) 

33  48 

06 

ORANGE 

33  3V 

6997 

■:*■■ 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

05 

SAN  JOAQUIN 

.■7 

37  42 

121  25 

9001 

OS 

ALAMEDA 

27 

37  *8 

121  35 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

90  2* 

01 

TRINITY 

*0  46 

122  46 

9035 

0  7 

SAN  BERDINO 

35  47 

in  23 

TRuCKEE  RANGER  STATION 

NEVAOA 

3t 

39  20 

120  11 

TUJUN6A  MILL  CR  FC  *70 

90*9 

06 

LOS  ANGELES 

1  ' 

)<.  .'3 

lie  05 

TULEFIELD 

90 

KERN 

1 

35  0* 

119  01 

90S  > 

12 

41  5B 

121  28 

tunnel  Ranger  station 

9061 

TULARE 

IC 

116  17 

TUOLUMNE  MEADOWS 

906  • 

37 

3?  S3 

119  20 

TURLOCK 

90  1  1 

ST AN | SL AUS 

U 

37  29 

i :  j  5i 

turntable  creek 

9083 

02 

SHASTA 

2  3 

40  46 

122  IB 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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115!    5P  5P 


1970 
2765i 
2  0)5 


1200 
1100 
236'  MID 


5P|  5P 
73 


I  6*l 
■a]  8a| 
1  ?S 


1  17* 
3535 
4170, 
•.975 


1095 
2500 
1930 
17  30, 
160 
1940 
8700. 
6885 


u  s  weather  bureau 
san  dimas  fire  sta 
u  s  forest  service 
kern  county  land  co 
state  div  of  hwys 
farmers  ins  group 
corps  of  engineers 
city  san  francisco 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 

PASADENA  WATER  DEPT 
ORB  1 N  fl .    MA Tk INS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY   J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
A.    R.    L UN S FORD 
MRS   GAYE   D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA   ANA   FIRE  DEPT 

so  calif  edison  co 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOUIS  LUEBkERT 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STAT | ON  KEYT 
u  s  weather  bureau 

UNIV  OF   SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PlLECKI 

u  s  weather  bureau 

CITY    SANTA  MONICA 

S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEwBERflY 
SNTA    YNE  2    HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPP1NGTON 
L  A  WTR  t  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
I  GEO  A  NAHMENS 

|  MRS  GEORGE  w  RuMBO 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S   BUR  RECLAMATION 

SHELL  OIL  CO 

MRS  MARILYN  F  M ACM 1 
!  THEODORE  8  HEUSNER 

MRS  JANICE  H  SUTTER 

LEE  WIThyCOMBE 

U  S  FOREST  StRviCE 
,  GEORGE    1  OSBORNE 

1  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 

STATE  DIv  OF  FSTRY 
1  MRS  MABEL   VAN  VLECK 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 
.  OEPt  WATER  RESOURCES 
1  U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  N  FRANCIONI 
J  FLOYD  LONG 

L Aw I ON   INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE   W  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S.  CALIF.   EDISON  CO. 
CALIF  ElEC  POWER  CO 
R  S  HUTCHISON 

WALTER  R.  HLNNES 

ELMER  A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY    STATE  PK 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

LEROY  KEMP 

RAY  C  FRAlET 

CAL   DIV  BEACH  +  PKS 

P  6  ♦  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
FRED  H  CODLEY 


ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 
CAL   OIV   BEACH   *   PAR  K 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA   KN   FIRE  STA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

DARYL  K  OE  WALT 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS   ANITA  COWAN 

KERN  CO  F I  RE  DEPT 

T E JON  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAKSO 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

MRS  FAYE  OEWEy 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  E0ISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  u£PT 

AAGE  R  TUGEL 

BANTA  CARBON A    ]R  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  5  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  1RR1G  OIST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
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STATION  INDEX 


tustin  ifiviNE  Ranch 
TwENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
TWITCHELL  DAM 
I  UK] AH 
UK ] AH  4  WSW 
UNION  OIL  STEARNS  AflS 


UPPER   LAKE   RANGER  STA 

UPPER  MATTOLE 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

UPPER  TRES  PINOS 

VACAVILLE 

VALLETON 

VALLEY  CENTER  6  N 
VALTERMO  RANGER  STA 
VANOENBERG  AFB 
WAN  NUYS  FC  15B 

VENAOO 
VENTURA 

vermilion  valley 
victorvIlle  pump  plant 
VlDETTE  MEADOW 
VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VINTON 
VI  SAL I A 
VISTA  2  NNE 
VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOL  T A  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 
W  AL  MAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  *  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

WAT  SON V  I L  L  E  WATERWORKS 

WAWONA  RANGER  STATION 

WEAVE" VI LLE  RANGER  STA 

WEED  1  S 

WELDQN  1  WSW 

WENDEL  10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 


ORANGE 

SAN  BERDINO 

ALPINE 

SNTA  BAR8ARA 


SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 

SONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 

SAN  DIEGO 

EL  DORAOO 

SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

SANTA  CRU: 

MARIPOSA 

TRINITY 

SISKIYOU 

KERN 

LASSEN 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 


20  47 

22  26 

21  52 

20  58 

22  05 
22  02 
22  01 

21  59 
21  31 
IT  52 
16  38 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


i! 


23TO 

95  BA 

3965, 
20501 
3630,  BA 


TH£  IRVINE  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCO 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MR S  MAR JOR 1  £  S  DORY 
UNION  OIL  CO 


U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
EL DON  FANCHER 
E  H  UHL 

MRS  AMY  CURTIS 
JOHNSON  NURSERY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  1/1/6S 
VAN  NUYS  PUBLISH  CO 


star  free  press 
so  calif  edison  co 
victor  co  water  oist 
corps  of  engineers 
l  a  co  fire  dept 

tulare  co  c  of  c 
vista  fire  dept 
ernest  r  steward 

mrs  irene  m  vollmers 
p  g  +  e  company 
clarion  e  van  schaick 
milton  h.  br  in ton 
ray  i  whi ttemore 
tomas  s  vanasek 
mrs  betty  b.  fa irclough 
inactive  4/20/61 

I  a  co  fire  dept 
warners  resort  co 

kern  co  fstry  +  f  d 

phoenix  ranch 

city  of  wat  son v  i lle 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

II  S  FOREST  SERVICE 
CHESTER   I  KIMREY 
VERNON   J  BLOUNT 

EO  F1LIPELL1 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 


STATION 

0 
Z 

Q 
3 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

U 

O 
Z 
0 

0 

P 
< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn  V  E>n 

TUMP 

PHECIP.  j 

si 

SPECIAL 

WEST  POINT   3  SW 

CALAVERAS 

W  B  HANKER 

WESTvlLLE 

9997 

DEPT  WATER  RESOURCES 

WET  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

E  CLEMENS  HORST  CO 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

VENTURA 

VENTURA   CO  FC  DIST 

WHEELER  springs  t  n 

VENTURA 

CLOSED  1/20/6S 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE   MOUNTAIN  1 

01 

37  30 

8' 

tl 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

9633 

07 

MONO 

( 

37  35 

UB  14 

12470 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9639 

99 

SACRAMENTO 

16 

121  05 

353 

55 

MRS.  BO-JEAN  PARKER 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

06 

LOS  ANGELES 

26 

WHITTIER  WATER  DEPT 

02 

2: 

39  09 

W 

BJ 

c 

01 

MENDOC 1  NO 

i: 

39  25 

*P 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

01 

MENDOC I  NO 

39  21 

STATE  DIV  OF  FSTRr 

i. 

8A 

HAROLD  BRlGGS 

Oi 

39  32 

HOWARD  R  AiiARD 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

117  05 

1475 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

97*2 

o; 

li 

3B  32 

121  58 

135 

8A 

8A 

J  NEWTON  WALLACE 

WOFF0R0  HEIGHTS 

975* 

KERN 

10 

35  43 

2700 

55 

JAMES  h  JORGENSEN 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

oi 

FRESNO 

u 

37  02 

118  54 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

977S 

03 

ALPINE 

5671 

51 

5P 

MRS  WILMA  C  SARR 

WOODLAND   1  WNW 

97BI 

Oi 

2: 

38  41 

121  48 

69 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WRIGHTS 

981* 

SANTA  CLARA 

37  OB 

121  57 

1600 

5P 

MARVIN  £  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

}6  .  ' 

EL  DORADO 

38  51 

120  14 

6800 

s 

U  S  WEATHER  ouREAU 

YORBa  LINDA 

98*7 

ORANGE 

21 

33  5* 

9P 

9P 

YORBA  L |NDA  WATER  CO 

YORKVILLE 

9B51 

01 

MENDOC I NO 

17 

38  54 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

YOSEMITE    NATIONAL  PARK 

:>' 

MARIPOSA 

1* 

37  45 

5P 

5P 

:  h 

U  S  NAT  PARK  StRVlCE 

YREK.A 

9866 

12 

41  *3 

122  3B 

262! 

8A 

Bfi 

U  S  FOREST  SERVlCt 

CLOSED  STATIONS 

VANDENBERG  AFB 

92  V 

06 

SNTA  BARBARA 

i 

34  *0 

120  35 

367 

MID 

HID 

CLOSED  1/1/65 

WHEELER  SPRINGS  T  N 

06 

VENTURA 

29 

34  36 

119  20 

4150 

CLOSED  1/20/65 

I  DRAINAGE  CODE:  1  -AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  B-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11-KINGS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  1S-MOJAVE  1B-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-PIT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31 -SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ 
33-SOUTH  COAST   34-STANtSLAUS     35-TRINITY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE  3B-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,  557  Federal  Office  Buildine  50  Fulton  Street  San 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  *'         ru"-u»  aan 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  SF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

<  iHskrv  ATluN  TIME:  T*p  Nation  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  lake  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  ,  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP.  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m. ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

E VA PO RATIO N  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.   These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  1  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington.  D.  C.  20402.  
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CALIFORNIA  -  JUNE  1965 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


June  was  a  cold  month  in  California,  with  less 
than  normal  precipitation  in  most  parts  of  the 
State.  Eureka  reported  the  coldest  June  since 
1911,  and  the  second  coldest  of  record.  Stockton 
had  the  coldest  June  since  1955;  Fresno  the 
coldest  since  1953;  Burbank  the  coldest  since 
1934  and  the  second  coldest  of  record;  and 
San  Diego  the  coldest  since  1938.  The  mean 
maximum  temperature  for  the  month  at  Burbank 
was  the  lowest  ever  recorded  in  June,  and  at 
Long  Beach  was  the  lowest  in  25  years.  New 
records  for  the  lowest  maximum  temperature 
on  a  given  date  were  set  on  the  1st,  16th,  23d, 
and  25th  at  Burbank,  and  a  new  low  minimum 
for  the  date  was  recorded  on  the  27th.  The 
minimum  at  Fresno  on  the  26th  was  the  lowest 


for  the  date  and  for  so  late  in  the  season.  At 
Long  Beach  and  San  Diego  there  were  no  days 
during  the  month  with  a  mean  temperature 
above  normal,  while  at  Oakland  and  Los  Angeles 
there  was  only  one  day  with  above  normal 
temperature. 

Red  Bluff,  as  of  June  30,  had  experienced 69  con- 
secutive days  without  measurable  precipitation. 
Los  Angeles,  on  the  other  hand,  reported  the 
greatest  number  of  cloudy  days  of  any  June  in 
the  records,  and  the  least  percentage  of  sun- 
shine for  any  month  in  the  record. 

No  significant  storm  damage  was  reported  during 
the  month. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JUNE  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

o 
Q 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Date 

s 

1 

£ 

i 

J 
"i 

1.00  or  More 

si 

s  t 
i 

!  J 

11       «  ft 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALOERPOINT 

77.5 

47.6 

62.6 

98 

21 

40 

13 

102 

4 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGW I N  PAC  UNION  COL 

7*.  4 

46.5 

60.5 

90 

29 

40 

15 

158 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

84.7 

48.0 

66.4 

101 

21 

40 

27 

T2 

13 

0 

0 

0 

.17 

.15 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

82.5 

42.9 

62. T 

94 

21 

33 

13 

104 

8 

0 

0 

0 

1.93 

.82 

22 

.0 

0 

4 

1 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

CLOVERDALE  3  SSE 

77.8 

30.1 

64.0 

•  3.4 

93 

29 

47 

10. 

66 

2 

0 

c 

0 

T 

m 

.46 

T 

15. 

.0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

81.4 

44.1 

62.8 

94 

22. 

36 

15. 

106 

6 

0 

0 

0 

.07 

.05 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

(.1.7 

47.0 

54.4 

70 

28 

40 

1 

312 

0 

0 

0 

0 

.42 

.41 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

DLTTONS  LANDING 

70.3 

49.8 

60.1 

87 

29 

44 

15 

146 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

78.7 

43.1 

60.9 

92 

21 

33 

27. 

132 

2 

0 

0 

0 

.64 

.36 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

55.5 

48.3 

31.9 

•  3*6 

61 

20 

46 

28. 

385 

0 

0 

0 

0 

.33 

* 

.39 

.31 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FERNDALE   2  NW 

59.9 

46.7 

33.3 

64 

28 

42 

28. 

342 

0 

0 

0 

0 

•  SI 

.38 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

FOREST  GLEN 

81.2M 

40.  4M 

60.8m 

•  .5 

97 

21 

30 

13 

135 

0 

1 

0 

.63 

9 

.26 

.45 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  BRAGG 

59.7 

47.4 

33.6 

63 

17 

42 

13 

334 

0 

0 

0 

0 

.  14 

.32 

.05 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

FCRT  BRAGG  AVIATION 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

o 

FORT  JONES  RANGER  STA 

81.9 

42.6 

62.3 

92 

23 

32 

28 

111 

3 

0 

1 

0 

•  32 

.20 

14 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

60.6 

46.7 

33.7 

63 

27* 

42 

1 

331 

0 

0 

0 

0 

.08 

.37 

.03 

14. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRATON   I  W 

72.4 

46.4 

59.4 

.  4.2 

89 

28 

41 

12. 

161 

0 

0 

0 

0 

T 

m 

.41 

T 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

86.6 

47.0 

66.8 

.2 

99 

21 

38 

13 

63 

14 

0 

0 

0 

.30 

m 

•  T6 

.20 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

healdsburg 

77.8 

50.4 

64.1 

.  3.1 

95 

28 

43 

9 

37 

3 

0 

0 

0 

.00 

.46 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

75.0M 

45. 9M 

60.3M 

91 

21 

33 

27 

138 

1 

0 

0 

0 

•  27 

•  18 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOOPA 

80.8 

49.8 

63.3 

100 

21 

41 

13 

77 

9 

0 

0 

0 

.63 

.45 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

KENTFIELO 

72.4 

49.5 

61.0 

.  3.1 

92 

29 

43 

28* 

129 

1 

0 

0 

0 

.00 

m 

.34 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH  R 

61.6 

47.5 

34.6 

70 

28. 

42 

28. 

305 

0 

0 

0 

0 

.33 

.53 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PILLS8URY  NO  2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

70.3 

43.9 

37.1 

89 

23 

24 

2T 

238 

0 

0 

3 

0 

3.00 

1.46 

17 

.0 

0 

7 

1 

1 

MOUNT  HEBRON  RS 

70.7 

38.1 

54.4 

84 

23. 

26 

13 

310 

0 

0 

4 

0 

1,24 

.43 

17 

.0 

0 

) 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

74.3 

49.1 

61.  7 

•  3.2 

90 

28 

43 

13. 

108 

1 

0 

0 

0 

.00 

9 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

63.1 

43.9 

53.3 

73 

20 

33 

26 

338 

0 

0 

0 

0 

•  41 

.41 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ORLEANS 

83.6 

46.7 

63.2 

102 

20 

40 

23 

67 

7 

0 

0 

0 

•  63 

m 

.32 

.65 

14 

•  0 

0 

1 

1 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

72.3 

48.7 

60.6 

•  3.5 

88 

28 

44 

27. 

126 

0 

0 

0 

0 

T 

.21 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

60.0 

47.6 

33.8 

63 

18 

43 

13 

329 

0 

0 

0 

0 

.20 

.10 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

M 

M 

M 

98 

20 

37 

15. 

0 

0 

0 

.06 

m 

.63 

.04 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

78.7 

47.6 

63.2 

99 

21 

41 

28. 

93 

4 

0 

0 

0 

.19 

.10 

1* 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  HELENA 

78.* 

49.8 

64.1 

.  3.0 

93 

26 

44 

9 

48 

2 

0 

0 

0 

T 

• 

.29 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

82.8 

49.  2 

66.0 

99 

21 

41 

28. 

65 

11 

0 

0 

0 

.62 

.50 

14 

.0 

0 

2 

1 

0 

SAN  RAFAEL 

73.9 

50.1 

62.0 

91 

28 

47 

28. 

101 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5ANTA  ROSA 

73.3 

47.7 

60.6 

•  3.9 

89 

29 

43 

9 

136 

0 

0 

0 

0 

.00 

.32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCOT IA 

63.0M 

48.3 

53.7m 

.  3.4 

76 

21 

43 

28 

275 

0 

0 

0 

0 

.28 

• 

.51 

.19 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

77.6 

48.0 

62.8 

93 

28 

42 

9 

72 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

79.  1 

48.8 

64.0 

93 

22 

36 

15 

104 

4 

0 

0 

0 

.14 

.07 

13. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TULELAKE  //R 

74.9 

42.2 

58.6 

86 

10 

29 

13 

189 

0 

0 

2 

0 

2.26 

1.34 

1.28 

17 

.0 

0 

? 

1 

1 

UK  I  AH 

81.7 

48.7 

65.2 

.  2.4 

98 

20 

42 

15 

54 

6 

0 

0 

0 

.03 

- 

.45 

.03 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

82.2 

43.9 

63.1 

.  1.2 

95 

22. 

31 

15 

112 

9 

0 

1 

0 

.16 

m 

.76 

.13 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

WEED  1  S 

73.3 

40.7 

57.0 

87 

11 

29 

27 

236 

0 

0 

2 

0 

1.60 

.72 

13 

.0 

0 

4 

1 

0 

WILLITS  1  NE 

75.2 

43,7 

59.5 

88 

28. 

34 

15. 

167 

0 

0 

0 

0 

.09 

.09 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

79.6 

46.8 

63.2 

•  .3 

92 

23 

33 

13 

117 

7 

0 

c 

c 

•  31 

.55 

.25 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

60.3 

-  2.4 

•  42 

* 

•  30 

#       #  ft 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

74.9 

42.0 

58.5 

86 

10 

29 

13 

198 

0 

0 

3 

0 

1.83 

■  95 

17 

.0 

0 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

74.  1 

37.4 

•  1.6 

92 

29 

26 

232 

2 

0 

1 

0 

2,34 

1.31 

.78 

18 

.0 

0 

3 

•? 

0 

AUBURN 

80.7 

51.0 

65.9 

•  4.7 

9! 

30 

44 

6 

54 

5 

0 

0 

0 

.08 

m 

•  SC 

.05 

IT 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

8  0.0 

53.5 

66.6 

94 

29 

4f 

15. 

34 

4 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

66.7 

48.8 

37.8 

•  1.4 

7^ 

20. 

37 

15 

224 

0 

0 

0 

0 

1.00 

.07 

.53 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

BOWMAN  DAM 

69.0 

44.3 

56.7 

.  2.7 

80 

20. 

33 

15 

243 

0 

0 

0 

0 

1.94 

.71 

1.28 

18 

.0 

0 

1 

1 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

86.2M 

51 «  7M 

69.0m 

*  3*4 

99 

21 

43 

15 

21 

B 

0 

0 

0 

T 

.20 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

76.7 

42.8 

59.8 

8^ 

1 1 

31 

27. 

167 

0 

0 

3 

0 

1.58 

.34 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

CANYON  DAM 

73. 8M 

41. 3M 

57.6M 

-  1.3 

87 

21 

31 

15 

219 

0 

0 

1 

0 

.73 

m 

.05 

.52 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

CENTERVILLE  PH 

88.1 

50.1 

69.1 

.  3.0 

102 

20 

42 

15 

16 

1  2 

0 

0 

0 

.05 

.55 

.05 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

7S.2 

38.8 

37.0 

85 

22. 

30 

15. 

233 

0 

0 

3 

0 

.67 

.27 

•  0 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

83.9 

55.1 

70.5 

.  2.3 

102 

20 

43 

15 

B 

8 

0 

0 

0 

.00 

.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

78.2 

51.6 

64.9 

93 

29 

44 

15 

63 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

85.0 

46.7 

65.9 

100 

21 

39 

26 

49 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

IT 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

78.3 

53.4 

66.0 

.  3.0 

90 

29. 

43 

1 

36 

2 

0 

0 

0 

.23 

.34 

.22 

.0 

0 

1 

0 

0 

CCLUSA  1  SSW 

83.3 

53.8 

69.6 

.  3.8 

96 

29. 

49 

26. 

5 

9 

0 

0 

0 

.03 

.14 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

DAVIS  2  WSW 

82.8 

50.9 

66.9 

.  4.0 

96 

30. 

43 

9. 

34 

6 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSF 

72.3 

43.7 

58.0 

•  2.1 

83 

20 

34 

15 

205 

0 

0 

0 

0 

.83 

.13 

.57 

.0 

0 

3 

1 

0 

DE  5ABLA 

78.4 

49.5 

64.0 

.  1.3 

91 

21. 

39 

15 

86 

2 

0 

0 

0 

.42 

.64 

.20 

IT 

.0 

0 

2 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

84. 2M 

52. 7M 

68.5M 

95 

21. 

46 

8 

13 

0 

0 

0 

.13 

.36 

.10 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

76.6 

46.1 

61.4 

94 

11 

39 

15 

133 

2 

0 

0 

0 

1.14 

.05 

.68 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

83.5 

53.1 

68.3 

.  2.3 

98 

21 

41 

15 

28 

8 

0 

0 

0 

.24 

.24 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

77.0 

51.9 

64.5 

92 

28 

48 

26 

61 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  183  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 
0 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

S  | 

■■  I 

1:1 

s  & 

sS 
hi 

FCL50M  DAM 

80.8 

53.0 

66.9 

95 

30 

47 

I 

36 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

18* 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

73. 2M 

49. 3M 

62.3M 

88 

21 

40 

26* 

122 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRA5S  VALLEY 

77.6 

48.9 

63.3 

.  5.6 

91 

21 

40 

15ft 

105 

2 

o 

o 

o 

.20 

-  .40 

.20 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAT  CRtEK  PH  NO  1 

79.5 

43.4 

61.5 

•  1.9 

92 

11 

31 

I 

134 

2 

0 

1 

0 

1.96 

1.19 

.88 

17 

.0 

0 

5 

2 

0 

JESS  VALLEY 

71.0 

41.2 

56*1 

83 

23 

13 

263 

0 

0 

2 

0 

3,93 

2.31 

1.09 

17 

7 

" 

1 

LAKEPORT 

86.0 

48.4 

67.2 

99 

20 

38 

15 

37 

9 

0 

0 

0 

T 

-  .45 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

83.2 

52.1 

67.7 

98 

20 

41 

16 

37 

7 

0 

0 

0 

.34 

.47 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

70.* 

43.8 

57.1 

.2 

80 

20. 

36 

15. 

229 

o 

o 

o 

o 

2.54 

1.37 

.88 

29 

•  0 

0 

5 

2 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

72. 1M 

45.2M 

58.7m 

84 

10 

36 

13 

168 

0 

0 

0 

0 

1.74 

.86 

29 

.0 

0 

5 

1 

0 

LAS  PLUMAS 

84.4 

57.3 

70.9 

-  4.3 

96 

20 

50 

8< 

0 

0 

0 

.12 

.57 

.07 

17 

.0 

0 

° 

° 

0 

MANZAN I TA  LAKE  // 

67.6 

40.9 

54.3 

82 

23. 

32 

15* 

316 

0 

0 

2 

0 

1.00 

.41 

j7 

1.0 

1 

14 

4 

0 

0 

MARY5V I LLE 

85.6 

54.0 

69.8 

.  3.9 

99 

30 

49 

8* 

7 

9 

0 

0 

0 

.03 

•  .19 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

76.4 

42.4 

59.4 

•  .3 

89 

11 

30 

15 

178 

o 

3 

o 

.12 

•  1.52 

.06 

18* 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

69.7 

38.9 

54.3 

-  1.4 

83 

2U 

28 

13 

315 

0 

0 

4 

0 

1.33 

-  .16 

.63 

18 

.0 

0 

4 

1 

0 

MCNTICELLO  DAM 

80.6 

52.2 

66.4 

96 

29 

15 

36 

5 

0 

0 

0 

.01 

.01 

17 

.0 

0 

0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //« 

73.8 

44.6 

59.2 

-  1.1 

88 

10 

35 

14 

183 

0 

0 

0 

0 

.91 

-  .34 

.44 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

NEVADA  CITY 

74.6 

45.7 

60.2 

-  2.7 

87 

21 

36 

15 

154 

0 

0 

0 

0 

.30 

-  .27 

.21 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

ORLAND 

85.5 

54.1 

69.8 

.  3.0 

104 

21 

47 

8 

11 

9 

o 

o 

o 

.01 

-  .36 

.01 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

85.2 

5T.0 

71.1 

99 

21 

30 

1* 

6 

9 

0 

0 

0 

.02 

.02 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARAD I SE 

53.2 

66.4 

93 

2 1 

4$ 

l»* 

53 

4 

0 

0 

0 

.06 

•  03 

18* 

•  0 

PLACERVILLE 

77.3 

46.7 

62.0 

.  4.3 

90 

50 

40 

13* 

113 

1 

0 

0 

0 

.05 

-  .30 

.03 

IS 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE  IPG 

75.2 

51.7 

63.5 

88 

30 

41 

8 

103 

0 

0 

0 

0 

.06 

.04 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAT INA 

82.7 

48.2 

65.5 

97 

11 

42 

8* 

53 

5 

o 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

75.7 

38.1 

56.9 

.1 

86 

to 

29 

1 

233 

0 

0 

3 

0 

1.81 

1.24 

.78 

IT 

,0 

0 

3 

2 

0 

OUINCY  RANGER  STATION 

81.5 

42.2 

6 1  •  9 

g 

J  I 

32 

1 

116 

7 

0 

1 

0 

,80 

06 

.43 

18 

.0 

o 

red  bluff  wb  airport  r 

87.1 

59.5 

73.3 

■  2.9 

102 

20 

31 

8 

2 

13 

0 

0 

0 

T 

ft  .43 

T 

17* 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FJRE  STA  NO  2 

91.2 

60.0 

75.6 

.5 

102 

20 

50 

IS 

1 

20 

0 

0 

0 

.21 

-  .92 

.21 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ROCKLIN 

83.9 

49.2 

66.6 

-  5.0 

98 

30 

42 

25 

39 

e 

Q 

o 

o 

T 

-  .22 

T 

18. 

.0 

0 

e 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

81.9 

52.1 

67.0 

-  3.S 

96 

28 

46 

15 

21 

6 

0 

0 

0 

T 

•  .10 

T 

17. 

.0 

0 

a 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

66.3 

•  1.7 

28 

30 

7* 

6 

0 

0 

0 

j 

17 

.0 

SHASTA  DAM 

83.9 

72  4 

98 

j  I 

52 

9ft 

Q 

12 

0 

0 

0 

.14 

.13 

13 

.0 

Q 

o 

Q 

SIERRA  3ITY 

75.6 

45!l 

60.4 

89 

10 

37 

13. 

133 

0 

0 

0 

0 

2.08 

1.28 

17 

.0 

0 

7 

1 

1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

73.9 

40.9 

57.4 

•  .1 

84 

2U 

32 

15 

225 

o 

o 

1 

o 

.88 

.34 

.28 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

61.0 

36.5 

48.8 

73 

11 

29 

13 

479 

0 

0 

7 

0 

1.37 

.75 

18 

.0 

22 

1 

4 

1 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

87.3 

53.9 

70.6 

-  1.9 

101 

20 

42 

15 

9 

12 

o 

o 

o 

.00 

-  .39 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

74.3 

45.5 

59.9 

83 

20* 

37 

15 

161 

0 

0 

0 

0 

1.14 

.56 

17 

.0 

o 

2 

\ 

Q 

TURNTABLE  CREEK 

82. 1M 

58.  6M 

70. 4M 

94 

30 

52 

15* 

0 

0 

0 

.13 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  LAKES 

58.2 

31.2 

44.7 

•  3.5 

TO 

11 

21 

15 

399 

0 

0 

IS 

0 

1.21 

.10 

.35 

16 

2.0 

43 

1 

4 

0 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

97 

20 

32 

15 

0 

1 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

83.8 

52.7 

68.3 

•  2.6 

96 

28 

44 

7 

19 

? 

o 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

81.7 

52.0 

66.9 

20 

45 

26* 

35 

3 

0 

0 

0 

.  39 

„  .66 

•  23 

17 

.0 

(] 

2 

o 

o 

WHISKEYTOWN  RES 

84.7 

56.8 

70.8 

99 

21 

49 

9 

18 

12 

0 

0 

0 

.07 

.07 

13 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

WILLOWS 

83.7 

55.5 

69.6 

.  4.0 

101 

21 

48 

8 

13 

6 

0 

0 

0 

.18 

•  .13 

.16 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

WINTERS 

84.5 

54.0 

69.3 

97 

30< 

48 

8* 

16 

8 

o 

0 

o 

.oo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

84  3 

52.4 

•  4.3 

96 

46 

8* 

8 

0 

0 

0 

•  00 

.12 

.  oc 

.0 

o 

DIVISION 

64.0 

.  2.3 

.57 

•  .11 

»      «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BCCA 

70.6 

36  0 

53.3 

1 1 

26 

7 

343 

0 

0 

5 

0 

1,46 

»4C 

22 

.0 

o 

o 

o 

BOO  IE 

59.0 

28.3 

43.7 

67 

21* 

18 

27 

636 

0 

0 

25 

0 

1.00 

.23 

8. 

11.0 

4 

8 

5 

0 

0 

BRIDGEPORT 

70.2 

33.4 

51.8 

80 

21 

26 

13 

387 

o 

o 

1 1 

o 

1.13 

.83 

1 

T 

0 

2 

1 

0 

CEDARVILLE 

73.2 

46.8 

60.0 

•  2.5 

89 

24 

37 

15 

175 

0 

0 

0 

0 

1.47 

.53 

.35 

17 

.0 

0 

6 

0 

0 

OONNER  MEMORIAL  ST  Pk 

69.0 

36.3 

52.7 

82 

11 

30 

13 

362 

o 

o 

5 

o 

.83 

.40 

18 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

77  7 

43  9 

60.8 

22 

34 

140 

0 

0 

0 

0 

.48 

•  13 

30 

.0 

o 

2 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

78.8 

46.  4M 

62. 6M 

90 

21 

33 

15 

115 

1 

0 

0 

0 

1.11 

.42 

17 

.0 

0 

} 

c 

0 

FORT  BIDWELL 

75.3 

41.9 

58.6 

-  1.6 

8° 

2 

34 

26* 

182 

0 

0 

0 

0 

1.31 

.55 

.48 

6 

.0 

0 

•, 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

69.2 

35.6 

52.4 

79 

22ft 

23 

15 

369 

0 

0 

6 

0 

.68 

.28 

28 

.0 

0 

i 

0 

0 

MONO  LAKE 

71.8 

39.6 

55.7 

80 

lift 

31 

26 

272 

o 

o 

1 

.73 

.27 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

SCUAW  VALLEY 

22 

28 

15 

375 

0 

0 

6 

0 

2  23 

1 .  OC 

17 

.0 

£ 

SUSANVILLE  AIRPORT 

77.9 

45^5 

6K7 

•  .5 

91 

21 

35 

1 

123 

2 

0 

0 

0 

l!s5 

.88 

.65 

23 

.0 

0 

5 

1 

0 

TAHOE  CITY 

65.2 

38.6 

51.9 

-  l.l 

76 

23 

30 

1 5 

385 

0 

0 

2 

0 

.35 

>  .21 

.25 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

TERMO 

72.5 

37.4 

55.0 

84 

22* 

27 

13 

294 

0 

0 

3 

0 

1.46 

.58 

17 

.0 

0 

4 

1 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

68.4m 

35.  5M 

52.0m 

.  2.1 

81 

23* 

29 

1 

363 

o 

Q 

o 

.86 

.33 

.26 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

WOODFORDS 

72.4 

45.5 

59.0 

82 

22ft 

33 

15 

185 

0 

0 

0 

0 

.43 

.25 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

53.2 

•  2.2 

1.08 

.41 

«       ft  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

70.4 

50.6 

60.3 

83 

28 

45 

2T 

135 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

69.5 

51.2 

60.4 

81 

30 

42 

27 

135 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

63.7 

49.5 

56.6 

•  4,4 

77 

28 

41 

5 

245 

0 

0 

0 

0 

.00 

>  .16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGAME 

73.1 

50.6 

61.9 

82 

29. 

45 

27 

99 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

70.0 

45.9 

58.0 

84 

28 

38 

14* 

203 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

73.2 

51.9 

62.6 

91 

29 

48 

1 

93 

1 

0 

0 

0 

.00 

•  .14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

76.1 

48.9 

62.5 

94 

29 

44 

13. 

SB 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

e 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

o 

o 

.50  or  More 

1.00  or  More 

%i 

o  k 

s  * 

8  S 
a  « 

HALF  MOON  BAY 

60. 6M 

48. 9M 

54.  8M 

70 

26 

*1 

26 

299 

0 

0 

0 

0 

.06 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

69. 6M 

47. OM 

58.3M 

.  6.7 

86 

26 

*0 

16 

196 

0 

0 

0 

0 

.00 

• 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

77. 0 

48.4 

62.7 

•  2.7 

92 

28 

*0 

16 

72 

1 

o 

0 

o 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LIVERMORE  2  SSW 

77.* 

48.0 

62.7 

•  4.3 

99 

29 

*t 

I 

96 

2 

0 

0 

0 

.00 

• 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  6AT0S 

74.9 

48.6 

61.8 

•  4.2 

89 

28 

*3 

26. 

105 

0 

0 

0 

0 

.11 

7 

1* 

•  0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

73.2 

51.4 

62.3 

91 

29 

** 

5 

104 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

62.0 

49.4 

55.7 

74 

28 

** 

1! 

270 

0 

0 

0 

0 

.13 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

61.7 

49.2 

55.5 

63 

26. 

*1 

9 

281 

0 

0 

0 

0 

,02 

.02 

1 

.e 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

74.6 

47.0 

60.8 

91 

29 

*1 

1 

161 

2 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

66.3m 

47. OM 

57. 7M 

.  3.J 

60 

10 

35 

25. 

249 

0 

0 

0 

0 

.03 

.20 

.03 

1* 

•  0 

o 

o 

o 

o 

NACIMIENTO  DAM 

81. S 

45.6 

63.6 

93 

11 

*0 

16. 

78 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.0 

53.6 

61.3 

84 

29 

50 

26 

109 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

65.6 

34.1 

39.9 

•  2.9 

76 

26 

51 

27. 

146 

0 

0 

0 

0 

T 

.12 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

71.1 

50.9 

61.0 

66 

29 

*5 

1 

122 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLE5 

78.1 

45.1 

61.6 

93 

26 

33 

2 

122 

6 

0 

0 

0 

T 

1 

,0 

o 

0 

o 

o 

n  n  « i*    nro    e  .    Cftft  *D 
PA5U    WtoLt 3    rAA  Ar 

79.5 

46.3 

62.9 

9* 

29. 

38 

2 

86 

* 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

82.  9 

43.4 

63.2 

9* 

10 

38 

16. 

T* 

6 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

,0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

63.0 

48.8 

55.9 

66 

28. 

*2 

16 

26* 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

76.0 

49.7 

62.9 

91 

29 

*5 

10. 

62 

1 

0 

0 

0 

.oo 

•  00 

•  0 

o 

o 

o 

Q 

PRIEST  VALLEY 

80.3 

41.2 

60.8 

91 

29 

32 

13 

131 

2 

0 

1 

0 

.00 

• 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

76.7 

30.1 

63.4 

-  1.9 

93 

28 

** 

1 

66 

1 

0 

0 

0 

T 

* 

.11 

T 

1* 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

64.9 

32.3 

38.6 

76 

29 

*e 

14 

18* 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

70.  1 

48.6 

59.3 

90 

28 

*i 

13 

171 

1 

0 

0 

0 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

o 

SALINAS  2  E 

67.1 

31.3 

59.2 

•  1.5 

77 

28 

*5 

27 

16* 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.06 

T 

*• 

.0 

0 

o 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

66.1 

49.9 

36.0 

77 

28 

** 

28. 

200 

0 

0 

0 

0 

T 

2*. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

85.2 

42.2 

63.7 

9* 

29. 

3* 

26. 

72 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

••9.  1 

47.8 

53.5 

62 

29. 

36 

11 

3*1 

0 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

69.9 

30.7 

38.3 

•  3.0 

60 

28 

*7 

16. 

193 

0 

0 

0 

0 

•  11 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

60.7 

51.6 

56.2 

.  2.9 

7* 

28 

*9 

4 

239 

0 

0 

0 

0 

T 

■ 

.1* 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  5E 

63.8 

47.4 

53.6 

7* 

28 

ST 

28 

276 

0 

0 

0 

0 

•  16 

.05 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

75.8 

31.7 

63.8 

•  1.8 

88 

28 

*6 

26 

57 

0 

0 

0 

0 

.00 

• 

.06 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

67.6 

48.7 

56.2 

•  3.9 

79 

29 

*2 

27. 

199 

0 

0 

0 

0 

.00 

• 

.16 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

68.4 

34.  3 

61.4 

83 

28 

*6 

27 

11* 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

74.5 

31.2 

62.9 

.  2.4 

69 

28 

*6 

13 

7* 

0 

0 

0 

0 

.06 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

69.2 

48.1 

58.7 

■  2.6 

83 

28 

»1 

13. 

182 

0 

0 

0 

0 

.07 

• 

.1* 

.05 

22 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

66.3 

48.7 

57.6 

83 

29 

*5 

16. 

21* 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

74.9 

48.8 

61.9 

92 

29 

*l 

13. 

116 

1 

0 

0 

0 

.00 

• 

.12 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

64.5 

49  ■  0 

56.6 

73 

29 

*2 

13 

238 

0 

0 

0 

0 

,01 

•  01 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

59.9 

.  3.0 

.01 

• 

.12 

•      ft  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

76.9 

54.6 

65.8 

•  4.9 

89 

29 

90 

9 

3* 

0 

0 

0 

0 

.00 

* 

.09 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

antioch  pumping  pl  3 

79.1 

51.8 

65.5 

93 

29 

*3 

26 

*2 

2 

0 

0 

0 

■  00 

•  OC 

•  0 

c 

c 

c 

0 

ASH  MOUNTAIN 

81.5 

53.8 

67.7 

•  6.9 

9* 

30 

42 

26 

49 

6 

0 

0 

0 

.00 

• 

.2* 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY  1  NNE 

81.  6M 

50. OM 

65.  8M 

•  *,2 

92 

SO 

36 

26 

60 

5 

0 

0 

0 

.00 

■ 

.1* 

.00 

•  0 

0 

0 

c 

0 

BAKERSFIELD  wb  airport 

R 

86.2 

60.4 

73.3 

•  3.6 

97 

j  i 

51 

15 

7 

13 

0 

0 

0 

T 

.09 

T 

6. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

81.7 

37.2 

69.5 

90 

SO. 

43 

16 

19 

2 

0 

0 

0 

•  03 

•  03 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS  corner 

buttonwillow 

86.8 

57.9 

72.* 

99 

12 

48 

26 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

c 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

70.1 

41.6 

56.0 

.  *.8 

80 

30. 

32 

27 

263 

0 

0 

1 

0 

1.11 

.31 

.60 

S 

.0 

0 

! 

1 

0 

CAMP  PARDEE 

83.0 

50.7 

66.9 

•  3.0 

98 

30 

46 

26. 

33 

6 

0 

0 

0 

T 

.20 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEY5  VY  BULL  RUN  RH 

81.6 

49.6 

63.* 

93 

30 

40 

26. 

62 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

73.1 

44.6 

58.9 

63 

21. 

35 

26 

190 

0 

0 

0 

0 

.32 

.30 

17 

•  0 

0 

1 

c 

0 

COALINGA 

88.9 

35.7 

72.3 

.  2.* 

100 

19 

46 

26. 

4 

13 

0 

0 

0 

.00 

• 

.10 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

86.7 

55.8 

71.3 

98 

SO. 

46 

13 

11 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OENAIR  3  NNE 

84.8 

49  .  9 

67  •  * 

"  **' 

9i 

2^ 

36 

26 

7 

0 

0 

0 

•  OC 

•  05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

76.8 

40.4 

58.6 

•  2.8 

90 

21 

32 

26 

189 

1 

0 

1 

0 

•  03 

.33 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

83.7 

50.6 

67.2 

•  *.2 

93 

30* 

*2 

9 

30 

6 

0 

0 

0 

.19 

• 

.13 

.17 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

.0* 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

87.3 

35.5 

71.* 

.  1.3 

99 

29 

*e 

26 

8 

12 

0 

0 

0 

T 

* 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

87.9 

52.6 

70.3 

100 

30 

46 

15. 

6 

13 

0 

0 

0 

oc 

.  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

63.9 

39.2 

51.6 

.  3.9 

76 

23 

29 

26 

397 

0 

0 

2 

0 

.08 

• 

.3* 

.03 

17 

T 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

78.8 

43.1 

61.0 

88 

29. 

35 

16. 

129 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

61.7 

40.6 

51.2 

7$ 

29. 

31 

26 

406 

2 

o 

16 

.0 

o 

0 

0 

0 

HANFORO 

88.2 

55.0 

71.6 

.  2.6 

97 

30* 

48 

26. 

4 

13 

0 

0 

0 

loo 

.07 

.00 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

73.1 

45.5 

39.3 

.  3.8 

83 

SO. 

37 

26 

170 

0 

0 

0 

0 

.31 

.2* 

its 

.0 

0 

2 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

60.7 

35.8 

48.3 

.  4.4 

72 

10 

27 

15 

497 

9 

o 

.00 

.0 

0 

IDRIA 

82.2 

34.3 

68.3 

•  3.5 

92 

29 

42 

1 

*0 

* 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

88.3 

62.7 

73.6 

.  3.2 

97 

30. 

53 

13. 

0 

19 

0 

0 

0 

T 

.11 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

.00 

.00 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

85.9 

56.1 

71.0 

98 

30 

42 

9* 

20 

10 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

0 

87.7 

58.4 

73.1 

99 

29 

50 

13. 

3 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

82. IV 

50.  2M 

66.2M 

96 

30 

42 

16. 

*1 

9 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

6 

0 

0 

LE  GRAND 

84.3 

52.5 

68.4 

•  3.2 

96 

29 

44 

26 

18 

8 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

86.5 

54.6 

70.6 

.  3.2 

97 

29 

46 

26 

11 

11 

0 

0 

0 

T 

.13 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

87.1 

53.7 

70.* 

.  3.6 

96 

29 

46 

26 

10 

13 

0 

0 

0 

T 

.12 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

80.5 

30.7 

63.6 

.  3.2 

93 

29 

43 

26 

*« 

4 

0 

0 

0 

T 

.12 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JUNE  1965 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

— 

H 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

f 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mm. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

s  < 


Si 

»°  1 


s  1 
°» 

LCS  banos 

87.2 

51.9 

69.6 

• 

3.2 

100 

29 

43 

26 

12 

1 0 

0 

0 

0 

.00 

• 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

86.0 

54.3 

70.2 

- 

3.7 

100 

30 

4T 

1 

12 

11 

0 

0 

0 

■  00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANOEVILLE  island 

MANTECA 

81*6 

51.6 

66.6 

96 

30 

45 

26 

ST 

4 

0 

0 

0 

.00 

■  00 

.0 

o 

o 

o 

o 

MAR  I COPA 

88.6 

38.2 

73.4 

6 

5.1 

100 

29 

45 

26 

4 

14 

0 

0 

0 

■  00 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

86.9 

51.6 

69.3 

• 

3.6 

100 

29 

45 

26 

12 

1  0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.08 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

82.1 

49.8 

66.0 

• 

3.2 

96 

29 

43 

26 

41 

5 

0 

0 

0 

■  00 

.07 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NM 

85.8 

52.2 

69.0 

*.7 

98 

29 

43 

26 

IS 

9 

0 

0 

0 

■  00 

* 

.05 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

78  .  Tm 

47  .  9M 

63.3M 

91 

30 

34 

27 

113 

2 

0 

0 

0 

.09 

•  1 1 

.09 

16 

.0 

o 

o 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

82.0 

51.2 

66.6 

5.2 

96 

30 

45 

26. 

36 

5 

0 

0 

0 

T 

.07 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

86.1 

56.0 

71.1 

2.6 

98 

30 

46 

26 

6 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

9 

.10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PANOCHE  CREEK 

PORTERVILLE 

86.9 

56.3 

71.6 

2 . 8 

98 

30 

47 

15 

8 

11 

0 

0 

0 

T 

•  07 

x 

9 

.0 

o 

o 

o 

o 

PCSEY  3  E 

68.9 

38.2 

53.6 

79 

24 

34 

27. 

336 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

74.8 

50.4 

62.6 

83 

21* 

39 

15 

108 

0 

0 

0 

0 

1.13 

.43 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

79.6 

53.9 

66.8 

95 

30 

50 

26. 

33 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

81.3 

48.0 

64.7 

5.2 

94 

30 

39 

26. 

80 

6 

0 

0 

0 

.07 

.20 

.06 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

70.3 

42.0 

36.2 

84 

10 

34 

16 

259 

0 

0 

0 

0 

■  40 

•  24 

16 

.0 

0 

2 

o 

o 

STOCKTON  WBAP 

84.2 

54.7 

69.5 

3.3 

99 

29 

49 

26. 

10 

7 

0 

0 

0 

■  00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

81.9 

52.1 

67.0 

3.0 

99 

21 

45 

8. 

36 

6 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAP I 

71  .9M 

45, 7M 

58.  8M 

84 

29 

34 

10 

186 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TE JON  KANCHO 

84.9 

56.  1 

70.5 

4.9 

93 

29. 

45 

2 

IS 

8 

0 

0 

0 

•  00 

.12 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

85.3 

55.9 

70.6 

2.4 

95 

30 

45 

26 

8 

8 

0 

0 

0 

T 

.21 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

o 

▼  t  K  B  ft     f  O  C  C  v  ft»j 

TIGER  CREEK  PH 

79.0 

49.  1 

64.1 

2.0 

89 

30 

41 

26 

80 

0 

0 

0 

0 

•  78 

.15 

.69 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

83. 9M 

52. 5M 

68.2M 

97 

30 

46 

26 

24 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

79.7 

53.6 

66.7 

93 

28 

49 

26 

32 

4 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

visalia 

as.s 

55,9 

70.7 

5.1 

97 

30 

47 

1 

5 

10 

0 

0 

0 

•  00 

.06 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

86.7 

37.4 

72.1 

4.1 

98 

30. 

49 

22. 

7 

12 

0 

0 

0 

.00 

•  06 

.00 

.0 

o 

o 

o 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

78.5 

44.7 

61.6 

2.6 

89 

30* 

33 

26 

113 

0 

0 

0 

0 

•  34 

.03 

.28 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

D  I V I  SI  ON 

66.3 

- 

3.9 

.09 

.11 

ft      «  ft 

SOUTH  COAST 

Drainage  06 

ALP  I NE 

73.3 

50.8 

63.1 

87 

50. 

44 

17 

77 

0 

0 

0 

0 

.06 

.03 

25. 

•  0 

0 

c 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

64.6 

57.3 

61.0 

• 

1.6 

71 

17 

54 

27. 

112 

0 

0 

0 

0 

,09 

.03 

.08 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

75.7 

48.5 

62.  1 

* 

6.3 

91 

29 

42 

6 

94 

1 

0 

0 

0 

•  00 

* 

.05 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

73.3 

45.1 

59.2 

90 

30 

40 

28. 

182 

1 

0 

0 

c 

,38 

.24 

.18 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

B  Hi    BE*K  L*KE 

69.6 

33.  5M 

51. 6M 

79 

29 

26 

IT 

391 

0 

0 

10 

0 

■  06 

.06 

3 

.0 

0 

o 

0 

0 

BON  I TA 

69.9 

35.8 

62.9 

• 

2.3 

75 

29 

45 

27 

59 

0 

- 

.10 

.04 

•  10 

3 

.0 

c 

1 

0 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 

72.8 

55.  1 

64.0 

* 

4.0 

87 

28 

49 

27 

50 

0 

0 

0 

0 

•  08 

•  03 

•  05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT  R 

66.4 

54.2 

60.3 

71 

1* 

50 

22. 

133 

0 

0 

0 

0 

•  06 

•  04 

22 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.3 

48.4 

62.0 

9(1 

29 

41 

27 

94 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

76.0 

42.2 

59.1 

90 

29* 

35 

14 

174 

2 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

77.9 

31.4 

64.7 

9* 

23 

43 

27. 

43 

0 

c 

0 

.01 

•  01 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

64.0M 

57,  2M 

60. 6M 

2.5 

66 

21* 

49 

27 

120 

0 

0 

0 

0 

•  03 

.01 

•  03 

3 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

73. 6M 

52. 2M 

62.9M 

*,7 

87 

28 

46 

3 

76 

0 

0 

0 

0 

•  03 

.04 

.03 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

76.4 

52,6 

64.3 

4.2 

90 

29« 

42 

J 

39 

2 

0 

0 

0 

•  05 

•  02 

.05 

25 

.0 

o 

o 

o 

o 

r\  it  ubd  r  t  t  v 
v-UL  V  t  H   L  I  T  T 

68.8 

34.8 

61.8 

7* 

21 

48 

26 

88 

0 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CL'YAMA 

M 

M 

M 

«3 

12 

34 

2 

<* 

0 

0 

c 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

71.3 

40.2 

55.9 

■ 

7.0 

84 

30 

27 

17 

274 

0 

0 

2 

0 

.00 

■ 

.18 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORY  CANYON  RESERvO I R 

75.2 

49.8 

62.5 

91 

29 

44 

26. 

93 

1 

0 

0 

0 

•  04 

* 

.01 

.02 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

75.4 

54.2 

64.8 

89 

29 

47 

17 

52 

0 

0 

0 

0 

•  04 

•  02 

25. 

.0 

c 

o 

o 

C  i  e i uaBE 
t L  3  I NOKE 

81.6 

53.0 

67.3 

3.8 

95 

26 

46 

18 

21 

5 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

f  crrtNfi  t  r>n 
C  SLtlNU  I  uu 

73.8 

54.6 

64.2 

* 

5.1 

84 

29* 

45 

27 

46 

0 

0 

0 

0 

.07 

* 

.02 

.04 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

77.6 

54.  8M 

66.2M 

*\ 

28 

47 

17 

40 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

73.4 

55.9 

64.7 

84 

28 

47 

27 

36 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

henshaw  dam 

73.6 

43.7 

58.7 

81 

to 

38 

30 

182 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

26 

.0 

o 

o 

0 

o 

tdyllw  ld  ranger  St a 

72.3 

37.6 

35.0 

84 

29* 

26 

2 

296 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

III    TAN     U,  V  M  n  1  A 

72.6 

42.8 

57.7 

87 

29. 

35 

17 

219 

0 

0 

0 

c 

.04 

.04 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

67.4m 

34. 7M 

61.1M 

- 

3.6 

72 

27 

47 

27. 

no 

c 

0 

0 

0 

.06 

• 

.02 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

70.1 

55. 4M 

62,8m 

78 

30. 

5f) 

27 

68 

0 

0 

0 

0 

•  05 

.04 

3 

•  0 

0 

0 

0 

0 

67.4 

30.9 

59.2 

71 

28 

43 

14 

167 

0 

0 

0 

0 

■  00 

.00 

.0 

0 

o 

c 

o 

1  fMC.    P  F  A  T  u 

69.6 

57.5 

63.6 

2.7 

82 

28 

32 

26 

47 

0 

0 

0 

0 

•  02 

.03 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LCNG  BEACH  WB  AP 

70.2 

56.2 

63.2 

_ 

4.3 

80 

28 

50 

27. 

33 

0 

0 

0 

0 

.02 

m 

.01 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LCS  ANGELES  WB  AIRPORT  P 

fc  2  m  9 

1.9 

72 

27 

52 

26 

60 

0 

0 

0 

0 

•  03 

.02 

.02 

1 

•  0 

0 

0 

0 

LCS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

71.1 

57.0 

64.1 

3.9 

79 

29. 

52 

26 

38 

0 

0 

0 

0 

•  01 

.05 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL    LKtfcK    NO  £ 

73.3 

48.6 

62.0 

89 

29 

43 

17 

122 

0 

0 

0 

0 

•  28 

.14 

.22 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PI  1    OMLUT    NU  1  LH 

64.4 

41.0 

52.7 

74 

29. 

30 

26. 

369 

0 

0 

5 

0 

.15 

.15 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

67.9 

47.2 

57.6 

80 

10 

31 

2 

223 

0 

0 

2 

0 

.09 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

63.3 

56.1 

60.7 

3.7 

68 

28. 

50 

3 

122 

0 

0 

0 

0 

•  13 

.05 

.07 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANS  I DE 

69.6 

57.1 

63.4 

74 

27 

50 

27 

63 

0 

0 

0 

0 

.07 

.03 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

75.0 

49.8 

62.4 

4.3 

92 

28 

42 

26. 

82 

1 

0 

0 

0 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

67.6 

53.0 

60.3 

1.2 

71 

27 

47 

9 

131 

0 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

72. 2M 

45.  2M 

58.  TM 

81 

30. 

30 

2 

193 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

73.7 

54.5 

64.1 

3.4 

85 

28 

48 

3 

43 

0 

0 

0 

0 

.09 

.01 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

78.4 

51.3 

64.9 

94 

28 

44 

1 

49 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

76.7M 

33.  1M 

64.9m 

2.9 

98 

32 

43 

27. 

47 

2 

0 

0 

0 

.03 

.04 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

76.8 

49.4 

63.1 

90 

28 

38 

27 

67 

1 

0 

0 

0 

.05 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

77.9 

33.7 

65.8 

3.9 

94 

28 

47 

27 

39 

4 

0 

0 

0 

•  OT 

.03 

.04 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

£ 
a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

T3 
o 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

1  ! 

ii 

h.l 

S» 

'■■  ^ 

„  k 

=  1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

78.3 

53.1 

65.7 

- 

3.9 

92 

28 

47 

27 

28 

3 

0 

0 

0 

.00 

. 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

76.2 

51.5 

63.9 

92 

29 

44 

27 

66 

3 

0 

0 

0 

.03 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

T2.4 

48.5 

60.5 

8<5 

29. 

44 

18* 

148 

o 

g 

.05 

m 

.03 

.02 

26. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

79.9 

53.6 

66.7 

• 

3.8 

29. 

43 

27 

29 

5 

0 

0 

0 

.10 

.01 

.10 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

69.8 

59.4 

5.4 

85 

10 

33 

26 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

68.2 

59.2 

63.7 

- 

2.5 

72 

30* 

55 

27 

35 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.04 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

76.9 

51.9 

64.4 

- 

3.8 

92 

27 

45 

27 

47 

2 

0 

0 

0 

.01 

- 

.07 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

74.2 

54.8 

64.5 

65 

28 

48 

27* 

36 

0 

o 

o 

o 

.05 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

84.1 

49.9 

67.0 

- 

3.4 

100 

29 

41 

1 

25 

9 

0 

0 

0 

.01 

- 

.05 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7  2.2 

56.9 

64.6 

2.6 

79 

29. 

51 

26* 

?  8 

0 

0 

0 

0 

00 

0 

SANTA  BARBARA 

67.7 

53.3 

60.5 

2.8 

76 

28* 

49 

6 

126 

0 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

20 

.0 

0 

c 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

67.4 

52.1 

59.8 

76 

13 

46 

7* 

150 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

20. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

63.6 

52.4 

58.0 

3.9 

83 

28 

49 

18* 

216 

0 

0 

0 

0 

.16 

.05 

.08 

25 

.0 

p 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 

67.8 

48.8 

58.3 

1.3 

76 

28 

42 

14 

192 

0 

0 

0 

0 

T 

.14 

T 

12. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

62.1 

56.0 

59.  1 

66 

14. 

45 

23 

171 

0 

0 

0 

0 

•  02 

•  02 

17 

.  0 

o 

Q 

0 

SANTA  PAULA 

71. 2M 

48. 7M 

60.0M 

78 

28. 

42 

26 

145 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

73.5 

50.9 

62.2 

88 

28 

45 

27 

96 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

68.9 

55.3 

62.1 

- 

2.3 

73 

27 

49 

9 

78 

0 

0 

0 

0 

.02 

* 

.04 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

TLSTIN  IRVINE  RANCH 

72.8 

55.3 

64.1 

2.9 

81 

2T 

46 

3 

45 

0 

0 

0 

0 

.02 

.03 

.02 

25 

.0 

0 

c 

c 

0 

TWITCHELL  DAM 

70  •  9M 

59 .  3m 

82 

28 

39 

2 

165 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.  OC 

.0 

0 

UCLA 

65.6 

57.7 

61.7 

70 

30* 

35 

26. 

92 

0 

0 

0 

0 

.09 

.06 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

79.1 

49.6 

64.4 

93 

26 

42 

3 

37 

4 

0 

0 

0 

.07 

.03 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

69.1 

54.0 

61.6 

75 

29* 

46 

27 

95 

o 

o 

o 

o 

.15 

.09 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

78.0 

42.6 

60.3 

- 

4.6 

90 

29 

37 

17 

142 

1 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

c 

0 

r 

0 

YORBA  LINDA 

75.3M 

54. 1M 

64.7m 

3.0 

30. 

47 

27* 

0 

0 

0 

0 

04 

•  OC 

.03 

1 3 

0 

DIVISION 

61.9 

■ 

4.0 

.04 

• 

.04 

ft      ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

95.3 

66.4 

80.9 

104 

30 

38 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

T 

2** 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAR5T0W 

BEAUMONT  1  E 

79.3 

48.4 

63.9 

93 

29 

42 

27 

64 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

85.0 

49.1 

67.1 

2.T 

95 

11 

42 

IT 

38 

10 

0 

0 

0 

.22 

.13 

.21 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

60. « 

39. 6M 

50.2m 

68 

16* 

26 

28 

496 

0 

0 

5 

0 

3 

17 

BLYTHE 

97.6 

62.4 

80.0 

• 

5.1 

108 

29 

S3 

9 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

■ 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

96.6 

67.2 

82.9 

110 

29 

38 

9 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

94.7 

59.5 

77.1 

105 

30 

49 

17 

0 

2  1 

o 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

95.7 

60.5 

78. 1 

T.9 

106 

13 

31 

IT 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

90. 

58.0 

74.  0 

100 

11 

44 

15 

1  c 

17 

0 

0 

0 

.  06 

•  05 

2 

.  0 

0 

o 

o 

o 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

89.9 

61.4 

75.7 

101 

50 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

.29 

.29 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

104.8 

76.6 

90.7 

- 

3.2 

112 

11 

64 

26 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

* 

.01 

T 

15. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

93.3 

70.4 

81.9 

102 

30. 

61 

27. 

c 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

97.7 

59.5 

78.6 

6.8 

1 08 

11 

5 1 

6. 

26 

0 

0 

0 

•  oc 

•  01 

•  00 

•  C 

o 

o 

FAIRMONT 

74.0 

52.1 

63.1 

T.l 

90 

j  I 

41 

26 

12T 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLO  ROCK  RANCH 

95.6 

65.1 

80.4 

104 

29* 

54 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HA  I  WEE 

82.9 

54.7 

68.8 

5.1 

95 

13 

41 

18 

29 

3 

o 

o 

o 

T 

- 

.07 

T 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

93. 1M 

62.  1M 

77.6M 

103 

30 

33 

2 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

96.2 

64.9 

80.6 

105 

29* 

37 

2 

24 

0 

0 

0 

.  00 

■  00 

•  00 

.0 

o 

o 

o 

o 

IMPERIAL  FAA  AP 

97.8 

62.5 

80.2 

107 

29* 

54 

IT 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

85.2M 

53.  8M 

69.5M 

96 

13 

44 

17 

2T 

0 

0 

0 

.14 

.08 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

INOIO  U  5  DATE  GARDEN 

94.6 

64.7 

79.7 

■ 

6.7 

103 

12 

59 

2* 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INY0KE9N 

IRON  MOUNTAIN 

94.9 

69.3 

62.1 

106 

30 

33 

0 

22 

0 

0 

0 

.oc 

•  00 

.0 

o 

o 

0 

o 

LAKE  ARROWHEAD 

*T.* 

44.4 

55.9 

76 

11* 

33 

2 

264 

0 

0 

0 

0 

.12 

.05 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

84.0 

33.6 

66.8 

97 

10 

43 

26 

44 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

80.8 

34.7 

67.8 

90 

29 

38 

26 

33 

\ 

o 

o 

o 

.04 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

•  00 

MECCA  3  SE 

95.9m 

62.2 

79.  1M 

103 

13 

56 

° 

23 

0 

0 

0 

•  00 

.0 

o 

o 

0 

o 

MITCHELL  CAVERNS 

81.1 

62. 8M 

72. OM 

89 

30* 

52 

1 

4 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

85.5 

39.  8M 

72.7M 

95 

10 

43 

2 

9 

11 

0 

0 

0 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

Mr  JAVF   2  FSF 

84.6 

58.3 

71.5 

96 

10 

26 

SC 

\  3 

o 

0 

o 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

86.2 

53.4 

69.6 

99 

30 

45 

16 

6 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

96.5 

69.7 

83.1 

108 

29 

62 

IT 

0 

23 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

83.4 

34.6 

69.0 

3.9 

96 

44 

26 

34 

5 

o 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

86.0 

53.2 

69.6 

96 

11. 

44 

26 

34 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

96.7 

62.0 

79.4 

3.5 

106 

28* 

53 

2 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

96.3 

71.1 

83.7 

108 

30 

63 

26. 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

16 

.0 

0 

n 

0 

0 

RANOSBURG 

86.  1M 

56.  1M 

71. 1M 

96 

43 

26. 

23 

12 

0 

0 

0 

.19 

.17 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOUIRREL  INN  2 

65.2 

46.6 

35.9 

5.3 

76 

11* 

33 

2 

266 

0 

0 

0 

0 

.29 

.15 

.11 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

95.5 

65.3 

80.4 

107 

29 

60 

2 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

92.7 

61.2 

77.0 

4.6 

104 

12 

51 

2 

1 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

3. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

93.9 

39.4 

76.7 

102 

30 

49 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

.08 

.08 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

83. OM 

42. 6M 

62. 8M 

93 

12* 

33 

26 

92 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

84.3 

50.9 

67.6 

96 

12 

43 

2 

46 

9 

0 

0 

0 

,08 

.08 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

53.9 

31.8 

42.9 

68 

7 

18 

16 

639 

0 

0 

u 

0 

D  1.35 

.80 

2 

8.7 

5 

2 

! 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

40.3 

24.2 

32.3 

52 

23 

11 

15 

973 

0 

5 

30 

0 

1.87 

.80 

2 

19.8 

41 

2 

4 

2 

0 

DIVISION 

72.1 

5.0 

.11 

.04 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23  I  M     25     26  27 


29     30  31 


DRAINAGE  01 
ALDERP01NT 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REOWOOD  CR 
BOONVILLE  MNTNC  STA 

BRANSCOMB  2  NW 
BRIDGEvILLE  *  NNW 
BURNT  RANCH  1  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE   5  SSE 
CORCO  NO  1  DAM 

COVFLO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
OOS  RIOS 

DUTTONS  L4N0ING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FERNDALE  8  SSw 
FERNOALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERvlLLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  HNTNC  STA 

GRA  TON   1  w 

GREENVIEw 

GUERNEv I LLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDS8URG 
HFALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYOEw  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 
10LEWIL1  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELO 

KLAHATH 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLEB  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE   1  W 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  HANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOME  SBAR  1  w 

SONOMA 

STANDISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

UK  I  AH    A  WSW 

UPPER  MATTOLE 

WE AVERV I LLE  RANGER  STA 

WEED  1  5 

WILLITS  1  NE 


drainage  02 

adin  ranger  station 
alTuras  ranger  st at  ion 

AUBURN 

berryessa  lake 

big  bend  ranger  sta 

blue  canyon  wb  a i rport//r 
bowman  dam 

brooks  farnham  ranch 
brush  creek  ranger  sta 
buckhorn 

bucks  creek  ph 
6ullards  bar  pwr  house 

BURNEY 

C AMPTONV I LLE  RS 
CANBY  11  Stt 


.21 
.57 


.30  .02 

.37  ,22 
•33  .18 


.as 

■  •3 
•  3T 

1.3» 
.10 

3.36 


.23  .05 
T  T 
.25  T 


.01     .IS  .01 


.20  .10 
.06 


•09  .18 
.22  T 
.45  -18 


.15  .39 
.29  -08 


.10  .09 
T 

.50  .12 


T         T  T 


■03     .OA  T 


.13   1.A6  .01 


•OA     ,A5  ,3A 


.25     .11  ,01 


.16   1.28  .03 


.02   1.60  .12 


Sh  letmonce  no!.,  following  Station  Indai 
-   188  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CMICO  E»PER1MENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHAS5ET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEV1LLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  "ILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE BRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  D15T  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

K1LARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKtSHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEtSVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  WSW 
LOT ALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  // 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDOLETOWN 

MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY     / /ft 

NEVAOA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 
000V1LLE 

oroville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 
paynes  Creek 

pit  river  power  house 
placerville 
placerville  IFG 

PLAT  I NA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE   STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  Vt STA 

POCKLIN 

ROUNO  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  fi 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  3ITY 

S1ERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1   E  / /ft 

STIRLING  CITY  RS 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAV1LLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


Day  of  Month 


i.'t 

1 .00 
.03 
.12 
.00 

1.33 
.01 
.06 

.91 


T  .02 
•OA  ,Q6 


.60 

T 

.21 


.ao 

2,06 
.66 
1.37 

•  A3 


.10  .10 
.26  ,01 
•1'  ,03 


.09  .AS 
•05     . I* 


13  14 


15 


.17  .20 

T 

.03  .A7 


.35 
.13 


19     20  i  21 


■  .95  .5C 
.12  .57 

•20  .01 


.12     .75  .07 


.OA  .06 
.01  .04 


.03 
.02 

.30 


T  .2C 
.19  .A! 


.03   1.09  .54 


.02  .76 

.22  .AS 


25     26  27 


28     29  30 


.12     ,1A  .36 


.11  1.28 

•13  .OT 
.20  .7! 


.35     .07     ,2C     .03  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


WHISKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNw 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23  24 


25     26  27 


03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

CONNER  MEMORIAL  ST  P(C 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIOwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
MEYERS  4  Sw 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

5AGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
50UAW  VALLEY 
5TANDISM  1  E 
SUSANVILLE  AJRPOPT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
W0C0F0RDS 


1,46 
1,00 
1.13 
1.47 


.73 

1,07 
1.01 
2.25 
1*15 
1.55 


.48  .10 
.24 


.06     .05  .17 


.02     .20  ,,-C 


.04     .23     .26  .28 


,53 
1.00 
.04 


.02      .40  .031 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BE>>  LOMONO 
BERKELEY 

BIG   SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  5W 
BRADLEY 
BUCL I NGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  PESEPVCIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
C  ARMEL  VALLFY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HOL  LISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 


LIVERMORE 
LOCKWOOO  2 
LOS  GAT05 
LOS  GATOS 
MARTINEZ  3 


2  SSw 


SSE 


MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL   2  E 
MOftRO  PAY  F IRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMUNTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  A  I HPORT 

PAICINE5  OHR  is  ALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKF I  ELD 
PASO  R0BLE5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SAL INAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SAlINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  5UNSET 
SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 
S  f  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

5 AN T A  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ. 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
50LEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANORO  FILTER 


T         T  T 


.00 
.03 
.00 


.01     .02  .01 


.04     ,02  .01 


.04     .02  T 


See  jolotonce  notes  following  Station  Ind*i. 
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Continued 


DAILY  PRECIPITATION 


WALNUT  CREEK  -  E 
WATSONV I lle  WATERWORKS 
WRIGHTS 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


16     17  18 


22     23  24 


29     30  31 


DRAINAGE  05 
AN6I0LA 

ANTIOCH  F IBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NNE 

BAKERSF ield  wb  airport 
balch  power  house 
BlackwellS  corner 
buttonwillcw 
calaveras  big  trees 

camp  pardee 

catheys  vy  bull  run  rh 
cherry  valley  dam 
coalinga 
coalinga  1*  wnw 

corcoran  iprig  dist 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAJR  3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  wB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGEP  STA 
HANFORO 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
I  DC  I A 

IONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY    1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

lone  tree  canyon 

los  banos 

los  banos  arburua 

MADERA 

MANDEV ILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MAP1P0SA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MECCED  FIRE    STATION  2 

MEPCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

newman  2  nw 

north  fork  ranger  sta 
oakdale  wooowaro  dam 
orange  cove 
panoche 
panoche  creek 

patt i  way 
pine  flat  dam 

PORTERvlLLE 
POSEY  3  E 
RAYMONO  *  N 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SF 

SONORA  R5 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPPINGVILLE   7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  wBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CARBONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELD 
TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WE5THAVEN 

WE5T  POINT  3  SW 

WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


.14     ,05  .05 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15     16  17 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC 

ALPINE 

ALTAOENA 

AN  2  A 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 
ASSOC  OK  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASUQE  PIER 
A2USA  CITY  PARK,  FC  U3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
8EL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  0AM  / 
BIG  DALTON  0AM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  0AM  FC46QE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 

BREA  CITY 
BuRBANK  FD  FC22613 
BuRBANK  MS  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  dam 

CAMPO 

CANOGA  PARC    PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  Z*>  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  S3  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  la*£  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 

c j yam ac a 

de5cans0  ranger  st  a 
downey  fd  fc107c 
dry  canyon  re5epv0ir 

el  capitan  dam 
elizabeth  lake  fc128b 
elsinore 
esconoioo 
fillmore  1  wnw 

fontana  s  n 
fontana  kai5er 
fullerton  arroues  rch 

F'jLLERTON  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  OAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDAlE   STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC36<. 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEMET 

HENSHAm  DAK 
HOEGEES  FC  60  A 
10YLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  k YNOL A 

JUNCAL  OAM 

LA  CRESCENT A  FC  251 

LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZ A  PT  STA  FC  3528 
LOCKWOOO  MESA 
LO"POC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK    1  5SE 

MT  BALOY  FC  85G 

MT  9ALDY  NGTCH 
MOUNT   WILSON  FC   338  B  t, 
NEwBURy  PARK  <•  SW 
NE^HALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
OCE ANSIDE 
OJAI 
0L1NDA 

OPIDS  CAMP  FC  5T  BE 

OXNARD 
OZENA 

PACOIMA  DAK  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC3D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GOD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLC  LIGHT  STA 
POMONA 

PO^AY  VALLEY 
RAMON A  SPAULDING 
RANCH  I T A 

REOLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 


25     26  27 


.02  T 
.02 


■02  .11 
.15  T 


.0*  .02 
.04  .22 


See  reference  n 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


4      5  6 


SAN  BERNARDINO  CC  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  MB  //R 
SAN  DIEGO  «8  AIRPORT 
SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC<35 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC.258E 
SAN  GABRIEL  FIRE  D£PT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  F IRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FCM2 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  wBAP 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PwR  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

SU5ANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL   STA  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TwITCHELL  DAM 

UNION  OIL   5TEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND   3  N 

VALLEY  CENTER  b  N 

VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
YORBA  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNb 
BARSTOw 
BEAUMONT   1  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  838 
BISHOP  CREEK    INTAKE    2  // 
8  I  SHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLITHE 

BLYTME  FAA  AIRPORT 
BOPREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

6RAWLEY  2  Sw 
CABA20N 
CALEXICO  2  Nt 
CANT  I L 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
OEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIOING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  S5K 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA t WEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HE5PER I A 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  CATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARM J  T AGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  ranch  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCh 
LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 
NEEDLE S  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NtLAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMDAlE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PARKER  RESERVOIR 


13       14  15 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


See  teleience  noles  ioliowmg  Station  tndei 
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DAILY  PRECIPITATION 


SOL'TH  FOB*  CABIN 
SOOIRREL   INN  1 

squirrel  INN  2 

THERMAL  FAA  AJPPCRT 
TRONA 

TwENTYNINE  PALMS 
UALYERMO  RANGER  STA 
VICTORV1LLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26  27 


28     29  30 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:      112*  ON  THE  11TH  AT  DEATH  VALLEY 

LOWEST  TEMPERATURE:      n»  ON  THE  15TH  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      3.93  INCHES  AT  JESS  VALLEY 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .00   INCH  AT  206  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      1.60   INCHES  ON  THE  17TH  AT  CAN3Y  11  SW 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:      19.8  INCHES  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:      43  INCHES  ON  THE  1ST  AT  TWIN  LAKES 


nolos  following  Suilon  In.l.n 
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DAILY  TEMPERATURES  VtiF™ 


Day  of  Month 

0 

Station 

n 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7   i  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

*      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGt  0] 

ALDERPOINT 

MAX 

68 

82 

82 

86 

84 

84 

78 

67 

61 

74 

83 

SO 

73 

69 

63 

70 

78 

69 

72 

93 

96 

87 

83 

81 

66 

61 

72 

SO 

90 

92 

77  5 

min 

46 

46 

47 

50 

52 

52 

5  2 

47 

49 

50 

40 

45 

42 

44 

47 

46 

46 

6  4 

5  2 

4  6 

4  2 

42 

42 

54 

47. 6 

ANGW I N   PAC   UNION  COL 

MAX 

63 

69 

69 

75 

70 

70 

61 

59 

68 

78 

86 

85 

79 

78 

66 

75 

78 

'2 

81 

85 

84 

71 

67 

7  0 

74 

66 

75 

81 

90 

88 

74,4 

MIN 

43 

43 

43 

44 

44 

43 

44 

4  4 

49 

51 

46 

42 

4  [ 

40 

48 

48 

52 

46 

47 

4  6 

4  2 

49 

56 

61 

46 

46.5 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

79 

87 

93 

95 

95 

92 

91 

85 

75 

90 

93 

85 

74 

65 

61 

72 

8  0 

76 

86 

9  5 

101 

9  8 

96 

67 

85 

55 

74 

85 

95 

96 

84,7 

53 

42 

43 

43 

51 

52 

49 

52 

6  3 

54 

52 

49 

50 

41 

40 

45 

50 

49 

48.0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

82 

87 

91 

92 

90 

86 

61 

80 

8  9 

92 

90 

B  1 

70 

60 

70 

69 

6  0 

84 

89 

93 

94 

90 

62 

83 

79 

72 

79 

87 

89 

83 

82.5 

MIN 

34 

34 

4  3 

43 

44 

49 

49 

44 

45 

46 

4  8 

40 

33 

3  9 

38 

39 

48 

4  3 

4  3 

42 

34 

39 

45 

46 

42.9 

CECILVILLt  SAWYER 

MAX 

Mm 

CLOVtRDALE  3  S5E 

MAX 

7* 

75 

74 

76 

68 

71 

62 

64 

65 

82 

9  2 

88 

78 

79 

78 

77 

83 

64 

87 

85 

80 

74 

'5 

74 

80 

66 

60 

86 

93 

8 1 

77.8 

47 

49 

4  9 

48 

48 

4  7 

48 

50 

49 

47 

50 

5  0 

52 

50 

48 

51 

52 

5 

'2 

55 

52 

51 

50.1 

COVELO 

MAX 

75 

81 

83 

90 

88 

86 

82 

76 

72 

85 

90 

85 

74 

TO 

61 

72 

80 

76 

83 

92 

94 

94 

90 

86 

SI 

58 

73 

84 

90 

92 

81.4 

MIN 

38 

4  i 

45 

46 

45 

46 

43 

45 

42 

47 

4  8 

46 

36 

46 

36 

39 

41 

4  5 

4  5 

42 

46 

44.1 

CRESCENT  CITY   1  N 

MAX 

63 

62 

55 

57 

56 

55 

58 

58 

63 

64 

65 

63 

60 

62 

62 

63 

61 

6  2 

64 

68 

64 

65 

62 

60 

61 

61 

63 

70 

63 

61,7 

47 

46 

47 

48 

4  8 

49 

50 

5  I 

50 

48 

46 

50 

43 

49 

49 

50 

48 

4  1 

43 

44 

50 

4T.0 

DUTTCNS  LANDING 

MAX 

59 

63 

69 

66 

66 

64 

63 

65 

63 

71 

74 

75 

79 

77 

69 

74 

72 

64 

78 

71 

69 

71 

66 

67 

70 

68 

72 

80 

87 

TO. 3 

50 

48 

49 

50 

49 

50 

51 

46 

49 

49 

49 

4  8 

44 

48 

63 

51 

5 1 

' 

53 

49.8 

ELK  VALLEY 

MAX 

79 

87 

87 

88 

86 

84 

77 

71 

85 

85 

76 

68 

63 

56 

68 

70 

74 

76 

82 

90 

92 

88 

86 

74 

64 

66 

78 

85 

88 

T8.T 

39 

40 

4  5 

42 

45 

47 

47 

46 

4  8 

46 

50 

4  4 

36 

4  3 

35 

36 

43 

45 

46 

43.1 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

55 

53 

6  1 

51 

53 

52 

53 

55 

55 

58 

57 

57 

58 

68 

57 

57 

58 

56 

60 

61 

56 

57 

53 

53 

55 

55 

55 

60 

54 

55.5 

46 

48 

4  6 

47 

47 

48 

48 

49 

50 

48 

50 

46 

47 

50 

46 

47 

50 

60 

49 

50 

46.3 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

59 

57 

53 

53 

55 

55 

55 

58 

60 

63 

62 

62 

60 

62 

63 

62 

62 

60 

62 

63 

63 

61 

61 

5B 

60 

61 

60 

64 

62 

59.9 

47 

50 

4  7 

47 

4  7 

48 

48 

49 

50 

43 

45 

4  5 

4  3 

49 

42 

44 

51 

6  | 

51 

46. T 

FOREST  GLEN 

MAX 

76 

80 

RB 

92 

90 

86 

85 

83 

81 

88 

90 

80 

70 

66 

57 

70 

75 

'7 

84 

97 

94 

93 

66 

81 

52 

70 

79 

92 

81,2 

35 

38 

43 

41 

4  7 

47 

45 

4  1 

3  3 

30 

40 

33 

34 

46 

42 

48 

40,4 

FORT  BRAGG 

MAX 

59 

58 

69 

57 

57 

59 

57 

56 

59 

61 

60 

61 

59 

60 

62 

62 

65 

61 

62 

63 

57 

58 

60 

60 

60 

59 

60 

60 

64 

56 

59. T 

48 

4  7 

4  8 

48 

49 

47 

4  6 

48 

44 

45 

49 

48 

4T.4 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

58 

57 

57 

55 

55 

58 

59 

61 

60 

56 

57 

58 

59 

60 

59 

62 

61 

61 

64 

47 

47 

48 

4  8 

48 

49 

50 

49 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

79 

85 

86 

89 

89 

89 

86 

S3 

8  3 

87 

90 

82 

70 

60 

65 

67 

65 

77 

85 

89 

91 

91 

92 

87 

84 

69 

75 

83 

89 

90 

81.9 

34 

42 

42 

43 

4  3 

51 

46 

4  7 

50 

40 

3  3 

39 

40 

36 

49 

4 1 

4  9 

3  3 

32 

44 

42,6 

FORT  ROSS 

MAX 

55 

57 

68 

57 

56 

95 

57 

59 

63 

63 

64 

62 

63 

63 

64 

61 

58 

61 

61 

59 

61 

60 

61 

63 

60 

65 

65 

63 

63 

60.6 

42 

49 

48 

48 

4  7 

49 

49 

45 

44 

46 

47 

44 

51 

46 

50 

5 j 

48 

45 

4  3 

48 

46. T 

GRATON  1  W 

MAX 

67 

63 

65 

67 

63 

58 

60 

62 

75 

77 

86 

8  4 

82 

73 

75 

T8 

66 

81 

78 

67 

65 

65 

67 

77 

71 

76 

82 

89 

65 

72.4 

50 

51 

4  1 

42 

45 

52 

42 

49 

46.4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

80 

87 

93 

95 

96 

94 

94 

90 

85 

95 

96 

86 

79 

66 

65 

T5 

77 

80 

86 

95 

99 

97 

97 

89 

86 

66 

76 

86 

94 

86.6 

40 

46 

48 

6  1 

50 

50 

4  6 

52 

5  3 

42 

38 

42 

41 

40 

47 

49 

45 

5  I 

50 

5  4 

5  I 

54 

4  1 

39 

43 

50 

52 

47,0 

HEALD5BURG 

MAX 

75 

72 

73 

69 

69 

64 

66 

68 

81 

86 

93 

83 

81 

75 

82 

84 

69 

86 

85 

77 

73 

70 

74 

79 

70 

81 

67 

95 

91 

77.8 

6  I 

5  0 

50 

51 

53 

4  5 

46 

49 

52 

50 

51 

54 

54 

49 

50 

5  3 

6  3 

5  3 

52 

5 I 

52 

47 

46 

51 

53 

50.4 

HILTS 

MAX 

66 

75 

81 

85 

83 

82 

82 

81 

72 

81 

87 

73 

58 

54 

61 

58 

59 

82 

91 

80 

82 

76 

69 

6  0 

73 

87 

87 

75.0 

52 

51 

51 

39 

40 

47 

5  3 

3  3 

50 

45.9 

HOOPA 

MAX 

74 

86 

90 

90 

92 

89 

84 

72 

64 

82 

89 

83 

75 

65 

63 

71 

81 

74 

76 

95 

100 

91 

90 

79 

70 

59 

71 

82 

92 

80.6 

Mm 

50 

51 

51 

50 

' 

41 

44 

46 

60 

42 

55 

49.6 

KENTF IELD 

MAX 

66 

64 

66 

72 

66 

64 

64 

62 

61 

75 

80 

86 

80 

77 

70 

T6 

77 

62 

82 

77 

67 

68 

65 

71 

70 

65 

75 

85 

92 

65 

72.4 

MIN 

45 

49 

50 

50 

51 

52 

4  7 

4  8 

48 

49 

45 

54 

5  2 

53 

49.5 

KLAMATH 

MAX 

62 

59 

59 

60 

57 

56 

56 

55 

60 

60 

62 

62 

58 

60 

62 

67 

65 

67 

67 

70 

65 

63 

60 

57 

61 

64 

65 

70 

60 

60 

61,6 

MTN 

43 

46 

*7 

48 

47 

49 

49 

50 

5  1 

49 

52 

5  1 

42 

49 

43 

46 

48 

5  1 

46 

46 

47 

44 

4  3 

5  1 

5 

42 

52 

4T.5 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

MTN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

MIN 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

65 

70 

76 

79 

80 

77 

77 

76 

71 

78 

84 

72 

62 

54 

57 

58 

48 

53 

69 

76 

79 

81 

89 

78 

78 

53 

58 

66 

74 

70.3 

MTN 

37 

50 

50 

49 

41 

31 

31 

33 

38 

42 

42 

4  7 

53 

50 

44 

35 

24 

43 

4  6 

50 

43.9 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

64 

70 

77 

80 

80 

60 

79 

78 

70 

79 

84 

72 

63 

56 

53 

58 

60 

54 

6e 

78 

80 

78 

84 

78 

76 

50 

57 

69 

76 

70 

70.7 

MIN 

28 

34 

39 

38 

43 

44 

44 

36 

35 

26 

3  9 

28 

36 

46 

3  5 

3  6 

42 

41 

34 

28 

34 

41 

42 

38.1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

69 

71 

69 

67 

66 

65 

67 

65 

71 

79 

77 

62 

78 

75 

78 

76 

69 

81 

80 

75 

74 

70 

73 

72 

74 

76 

82 

90 

89 

68 

74.3 

MTN 

50 

49 

49 

50 

49 

51 

51 

50 

44 

48 

5  0 

53 

54 

6  l 

47 

46 

47 

50 

52 

52 

49,1 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

63 

60 

60 

62 

60 

55 

55 

56 

60 

65 

68 

63 

60 

61 

62 

67 

65 

64 

70 

75 

68 

66 

68 

57 

58 

62 

65 

70 

65 

62 

63.1 

MTN 

36 

46 

4  6 

46 

47 

4  8 

48 

48 

49 

48 

48 

48 

36 

38 

38 

45 

4  2 

48 

48 

35 

36 

37 

44 

50 

43.9 

ORLEANS 

MAX 

79 

79 

82 

80 

82 

81 

82 

80 

87 

85 

80 

75 

72 

65 

60 

82 

76 

82 

98 

102 

97 

95 

81 

83 

55 

75 

90 

95 

99 

65 

83.0 

MIN 

43 

45 

4  7 

47 

47 

45 

46 

45 

46 

42 

49 

42 

43 

45 

50 

52 

5  3 

50 

40 

45 

47 

49 

30 

53 

46. T 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

73 

69 

67 

66 

60 

58 

63 

6  1 

75 

78 

78 

76 

75 

70 

72 

79 

71 

78 

84 

75 

72 

73 

71 

67 

67 

76 

8  1 

88 

84 

67 

T2.5 

MTN 

47 

47 

50 

49 

49 

49 

51 

52 

44 

45 

47 

46 

47 

47 

44 

54 

50 

53 

47 

44 

45 

47 

47 

48. T 

POINT  ARENA 

MAX 

56 

55 

57 

54 

56 

55 

57 

60 

62 

60 

64 

61 

62 

62 

62 

64 

59 

65 

59 

60 

56 

62 

61 

60 

62 

61 

61 

64 

60 

63 

60.0 

MTN 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

48 

49 

4  8 

48 

49 

48 

43 

46 

46 

46 

49 

60 

49 

47 

47 

46 

47 

49 

49 

4T.6 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

88 

86 

88 

88 

86 

8  2 

91 

91 

83 

75 

89 

80 

85 

94 

98 

65 

75 

77 

65 

93 

MIN 

41 

45 

47 

47 

47 

4  7 

4  7 

50 

44 

37 

37 

53 

49 

47 

46 

39 

4  3 

45 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

72 

80 

80 

83 

84 

81 

70 

56 

72 

78 

86 

81 

76 

71 

62 

72 

78 

71 

73 

95 

99 

89 

87 

81 

78 

67 

72 

85 

91 

s 

T8.T 

49 

49 

45 

42 

43 

45 

5  3 

49 

52 

50 

49 

49 

52 

51 

50 

45 

41 

46 

4T.6 

SAINT  HELENA 

MAX 

72 

75 

78 

74 

72 

65 

66 

67 

80 

91 

88 

65 

S3 

76 

60 

82 

70 

85 

85 

82 

76 

73 

76 

79 

75 

80 

85 

93 

85 

73 

78.4 

MTN 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

52 

52 

44 

46 

49 

47 

47 

50 

47 

45 

55 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

53 

50 

47 

45 

47 

50 

53 

49.6 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

78 

86 

92 

93 

92 

93 

90 

76 

68 

85 

89 

84 

74 

75 

65 

70 

80 

60 

80 

94 

99 

92 

92 

62 

76 

57 

73 

82 

92 

96 

82.6 

MIN 

46 

47 

52 

51 

50 

55 

52 

50 

52 

52 

51 

47 

42 

48 

45 

44 

48 

49 

49 

53 

65 

55 

52 

49 

51 

45 

41 

41 

50 

55 

49.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  195  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAtL 

MAX 

67 

66 

72 

76 

62 

61 

61 

60 

75 

84 

79 

75 

75 

68 

73 

80 

75 

81 

84 

81 

73 

69 

69 

69 

68 

75 

85 

91 

88 

74 

73 » 

9 

MIN 

49 

4  7 

49 

50 

51 

50 

49 

52 

49 

4  8 

47 

49 

90 

52 

50 

53 

5 1 

52 

51 

50 

55 

54 

51 

50 

48 

48 

47 

51 

53 

50. 

1 

SANTA  ROSA 

MAX 

68 

73 

66 

67 

62 

61 

58 

62 

65 

77 

80 

83 

84 

83 

72 

79 

81 

64 

83 

82 

72 

65 

68 

70 

74 

72 

79 

83 

89 

84 

7  3  • 

5 

MIN 

45 

49 

48 

48 

48 

48 

4  9 

50 

43 

45 

47 

45 

48 

48 

50 

52 

52 

5 1 

44 

45 

45 

45 

48 

51 

47. 

7 

SCOT  I A 

MAX 

61 

62 

58 

56 

62 

61 

56 

56 

60 

69 

61 

64 

61 

61 

62 

65 

63 

62 

T2 

76 

63 

69 

67 

56 

59 

61 

63 

T3 

66 

MIN 

48 

49 

49 

47 

48 

48 

4  8 

50 

50 

49 

50 

47 

50 

5  1 

48 

49 

49 

44 

47 

49 

* 

49 

46 

* 

52 

54 

48. 

3 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

SONOMA 

MAX 

tz 

72 

7* 

72 

71 

63 

67 

65 

79 

87 

85 

82 

80 

73 

77 

84 

73 

85 

87 

84 

73 

74 

76 

72 

72 

81 

86 

93 

88 

81 

MIN 

47 

50 

49 

49 

50 

49 

50 

5  2 

42 

4  3 

45 

4  3 

4  3 

46 

49 

43 

54 

48 

4  9 

51 

54 

5  3 

53 

52 

4  7 

43 

43 

4  3 

4T 

52 

48. 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

71 

77 

85 

89 

83 

80 

78 

77 

69 

84 

91 

82 

74 

64 

63 

TO 

69 

66 

81 

8T 

92 

93 

90 

87 

82 

63 

Tl 

80 

85 

89 

1 

MTN 

44 

48 

53 

54 

54 

55 

5  3 

4  7 

47 

5  3 

5  3 

44 

39 

40 

36 

42 

47 

53 

5  1 

54 

5  5 

5  8 

55 

50 

44 

37 

43 

48 

52 

54 

48. 

8 

TULELAKE 

MAX 

73 

80 

82 

82 

83 

82 

78 

75 

81 

86 

84 

68 

62 

59 

62 

59 

55 

71 

78 

81 

83 

84 

84 

TT 

67 

66 

69 

78 

82 

77 

9 

Mm 

38 

44 

*.  7 

39 

4  1 

45 

48 

48 

40 

47 

47 

42 

2  9 

37 

34 

40 

47 

38 

4  1 

47 

46 

4  6 

49 

49 

4  3 

37 

30 

38 

44 

46 

42! 

2 

UK  I  AH 

MAX 

79 

83 

82 

81 

81 

79 

71 

60 

82 

91 

84 

75 

73 

67 

72 

84 

80 

85 

95 

98 

90 

82 

86 

T8 

80 

75 

86 

95 

95 

83 

81 

7 

MIN 

4  4 

47 

4  8 

4  9 

48 

9  2 

49 

4  3 

50 

52 

5  3 

5  2 

4  8 

4  9 

54 

51 

48, 

7 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

76 

80 

89 

93 

90 

86 

84 

82 

78 

89 

92 

78 

71 

65 

61 

72 

77 

72 

85 

92 

95 

95 

94 

88 

84 

59 

T4 

83 

90 

93 

82 

2 

MTN 

37 

42 

46 

48 

50 

4  9 

43 

40 

3  3 

4 1 

31 

48 

48 

5  0 

46 

33 

40 

45 

44 

43 

9 

WEED  1  S 

MAX 

68 

74 

81 

84 

83 

77 

77 

74 

70 

82 

87 

73 

69 

58 

55 

63 

58 

5* 

72 

T9 

84 

85 

84 

81 

T5 

53 

64 

T2 

80 

MIN 

30 

3  4 

40 

40 

44 

49 

52 

49 

38 

42 

45 

39 

34 

37 

41 

45 

40 

37 

40 

43 

42 

45 

53 

39 

29 

34 

40 

43 

40 

7 

W  I  LL I T  5   1  NE 

MAX 

74 

72 

75 

77 

77 

73 

62 

57 

73 

81 

77 

70 

68 

65 

67 

TT 

75 

79 

88 

88 

85 

78 

76 

T6 

65 

68 

TT 

88 

86 

83 

Mm 

38 

43 

45 

43 

*5 

47 

47 

47 

43 

34 

34 

50 

45 

46 

48 

48 

48 

* 

45 

37 

8 

42 

45 

48 

43 

7 

YREKA 

MAX 

79 

80 

86 

90 

90 

88 

88 

85 

78 

88 

90 

80 

62 

72 

59 

66 

65 

57 

77 

89 

91 

90 

92 

84 

82 

56 

68 

78 

8T 

90 

Mm 

39 

47 

50 

49 

49 

54 

52 

50 

47 

50 

49 

5 

46 

41 

47 

44 

45 

50 

52 

53 

5  1 

39 

38 

45 

51 

52 

46 

8 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

72 

80 

83 

83 

83 

77 

74 

73 

81 

86 

78 

74 

61 

54 

60 

60 

53 

70 

80 

84 

84 

83 

83 

T5 

69 

69 

T4 

80 

85 

78 

9 

Mm 

30 

39 

4  1 

4  5 

43 

40 

49 

48 

50 

50 

2  9 

37 

37 

'.0 

42 

42 

4  2 

42 

44 

5  0 

50 

*7 

4  3 

39 

31 

36 

37 

45 

42 

0 

ALTURA5  RANGER  STATIOf* 

MAX 

70 

75 

83 

85 

88 

76 

75 

75 

70 

85 

92 

83 

79 

64 

56 

61 

54 

52 

76 

82 

83 

88 

90 

T8 

Tl 

58 

61 

65 

T2 

Mm 

30 

43 

40 

40 

45 

43 

40 

48 

43 

42 

46 

48 

3  1 

3  9 

35 

39 

43 

43 

46 

43 

43 

46 

47 

45 

4  1 

29 

36 

34 

34 

38 

40 

7 

AUBURN 

MAX 

68 

73 

79 

80 

81 

81 

75 

71 

65 

80 

90 

85 

80 

75 

78 

83 

85 

63 

86 

90 

94 

88 

85 

84 

78 

72 

T8 

86 

93 

95 

Mm 

46 

4  7 

50 

5  0 

5  1 

44 

45 

46 

4  5 

5  0 

52 

54 

50 

48 

" 

54 

56 

1 

61 

58 

5  5 

55 

51 

4  9 

47 

49 

5  1 

58 

53 

51 

0 

MAX 

67 

74 

75 

80 

78 

79 

68 

65 

69 

83 

91 

89 

85 

83 

71 

82 

82 

72 

90 

89 

89 

79 

76 

TT 

TT 

76 

84 

85 

94 

92 

80 

Mm 

48 

5 1 

52 

53 

52 

51 

5  2 

50 

50 

6 

57 

'3 

50 

52 

48 

57 

57 

57 

5  9 

58 

54 

55 

55 

5  1 

5 1 

53 

56 

59 

54 

53 

5 

blue  canyon  wb  ajrpori 

MAX 

56 

65 

71 

72 

71 

68 

66 

54 

69 

79 

72 

63 

61 

54 

61 

57 

47 

63 

74 

79 

76 

74 

74 

TO 

58 

59 

67 

T5 

75 

Mm 

43 

42 

51 

53 

5  2 

5 1 

5  0 

43 

43 

60 

51 

48 

44 

38 

37 

43 

43 

44 

54 

59 

60 

56 

56 

52 

4  1 

42 

47 

53 

55 

52 

48 

8 

MAX 

60 

68 

73 

74 

73 

70 

68 

57 

75 

80 

73 

69 

70 

55 

64 

62 

47 

68 

75 

80 

78 

75 

78 

TO 

60 

60 

68 

74 

75 

69 

Mm 

4C 

40 

46 

47 

46 

45 

44 

42 

'l 

46 

40 

3  9 

37 

35 

39 

42 

40 

47 

48 

49 

48 

40 

52 

46 

38 

46 

'*7 

52 

52 

44 

3 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

74 

78 

83 

89 

88 

86 

81 

77 

88 

95 

95 

87 

85 

74 

81 

84 

78 

89 

97 

99 

95 

91 

82 

82 

76 

96 

Mm 

48 

50 

52 

5  1 

5  1 

49 

47 

44 

48 

5  4 

52 

44 

49 

43 

5 

60 

58 

56 

58 

56 

5  5 

55 

54 

54 

48 

50 

57 

51 

7 

BURNEY 

MAX 

68 

77 

84 

86 

84 

79 

76 

76 

72 

84 

89 

80 

71 

69 

56 

66 

62 

59 

77 

84 

88 

87 

86 

82 

TT 

66 

70 

78 

84 

85 

Mm 

3  1 

40 

47 

4  4 

46 

43 

40 

50 

4  3 

44 

50 

49 

3  I 

37 

35 

36 

49 

43 

40 

43 

45 

50 

51 

52 

5  3 

45 

31 

35 

40 

41 

42 

8 

f  a  N  V  r  \  HAM 

V.WNYUIM  LJftn 

MAX 

68 

77 

82 

80 

75 

78 

76 

65 

81 

85 

86 

79 

70 

58 

64 

61 

48 

72 

70 

87 

82 

85 

T6 

67 

60 

70 

78 

82 

Mm 

35 

4  1 

45 

44 

44 

3  5 

38 

44 

39 

45 

48 

44 

3  5 

38 

31 

40 

45 

44 

40 

43 

49 

46 

48 

42 

40 

36 

35 

43 

42 

41 

3 

k.t(N  I  CKV  ILLC  KM 

MAX 

77 

84 

87 

86 

87 

85 

82 

77 

80 

92 

95 

91 

85 

84 

82 

86 

82 

83 

98 

102 

101 

92 

90 

89 

83 

80 

90 

98 

98 

Mm 

4  4 

49 

50 

52 

53 

46 

45 

45 

4  5 

46 

57 

51 

46 

46 

42 

47 

55 

57 

57 

57 

5  5 

54 

53 

48 

45 

46 

53 

55 

50 

1 

HESTER 

MAX 

70 

76 

83 

82 

78 

75 

73 

71 

80 

85 

82 

75 

66 

58 

62 

61 

59 

72 

TT 

83 

85 

85 

82 

78 

76 

70 

74 

78 

80 

?5 

Mm 

3 1 

40 

40 

4 1 

40 

30 

34 

43 

37 

4  1 

43 

38 

30 

33 

30 

34 

45 

45 

3  9 

43 

45 

4  5 

45 

48 

44 

36 

32 

35 

40 

38 

38 

8 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

75 

83 

84 

84 

84 

81 

76 

74 

81 

91 

89 

88 

81 

78 

82 

87 

85 

90 

98 

102 

89 

87 

87 

8T 

79 

79 

90 

97 

95 

8  5 

Mm 

50 

" 

55 

5* 

54 

49 

5  0 

49 

59 

62 

5  2 

61 

58 

60 

63 

61 

56 

57 

55 

53 

* 

58 

56 

6 1 

56 

55 

1 

CLARK  StiURG 

MAX 

64 

73 

75 

77 

72 

72 

67 

69 

68 

79 

88 

87 

82 

84 

73 

81 

83 

73 

87 

89 

85 

78 

76 

T5 

71 

68 

79 

87 

95 

89 

78 

2 

Mm 

5  0 

50 

47 

5  1 

50 

49 

49 

50 

48 

53 

56 

48 

49 

51 

56 

53 

59 

54 

54 

53 

54 

54 

51 

45 

53 

60 

55 

51 

16 

MAX 

80 

79 

85 

91 

88 

86 

79 

77 

73 

88 

96 

90 

85 

79 

67 

79 

82 

78 

87 

95 

100 

95 

92 

90 

85 

68 

80 

87 

94 

85 

Mm 

*' 

4  5 

45 

45 

46 

46 

50 

44 

47 

54 

53 

42 

46 

54 

48 

46 

49 

" 

47 

48 

* 

39 

40 

* 

51 

46 

7 

CO  FAX 

MAX 

69 

75 

80 

81 

83 

78 

73 

72 

75 

86 

86 

78 

76 

69 

73 

74 

60 

80 

86 

90 

88 

83 

84 

T8 

66 

73 

81 

89 

90 

76 

5 

Mm 

4  3 

57 

50 

57 

57 

53 

52 

44 

50 

54 

6  3 

51 

5  1 

48 

5  1 

5 1 

5  1 

6 

57 

62 

63 

60 

55 

49 

46 

51 

58 

61 

58 

53 

4 

MAX 

76 

85 

87 

84 

83 

78 

77 

75 

83 

90 

92 

85 

83 

78 

81 

84 

80 

88 

95 

96 

92 

87 

85 

82 

7T 

80 

90 

96 

96 

85 

Mm 

49 

52 

52 

52 

5  1 

50 

49 

54 

50 

5  5 

57 

54 

5  3 

54 

50 

5  3 

60 

60 

60 

59 

56 

5  3 

54 

54 

52 

49 

53 

5  5 

59 

54 

53 

.8 

n  A  Ii  t  t     7  uiCuj 
U»*  V  1  3    £.  rljB 

MAX 

69 

76 

82 

83 

79 

77 

75 

75 

73 

82 

92 

95 

88 

84 

75 

80 

83 

74 

88 

94 

93 

85 

83 

84 

80 

76 

80 

88 

96 

82 

Mm 

48 

50 

50 

50 

49 

48 

45 

47 

45 

5  1 

53 

52 

4  9 

51 

48 

50 

56 

55 

5T 

55 

55 

5  3 

54 

54 

5  0 

46 

48 

50 

55 

53 

50 

9 

DEER  CHEEK  POWER  HOUSE 

MAX 

62 

70 

74 

74 

74 

73 

72 

68 

70 

80 

80 

76 

66 

67 

65 

64 

56 

68 

76 

83 

80 

80 

76 

T4 

T4 

61 

72 

78 

80 

75 

72 

3 

Mm 

40 

44 

44 

47 

46 

44 

40 

44 

39 

45 

48 

41 

41 

39 

34 

4  1 

46 

42 

45 

48 

50 

5  1 

47 

49 

4  4 

39 

40 

4  3 

44 

47 

43 

7 

DE  SAHLA 

MAX 

82 

75 

77 

77 

74 

77 

73 

65 

73 

85 

85 

87 

7* 

68 

70 

72 

69 

79 

36 

91 

91 

82 

81 

80 

74 

69 

77 

86 

87 

85 

Mm 

42 

46 

50 

5  2 

50 

53 

46 

44 

45 

5  1 

56 

5 1 

44 

45 

39 

50 

57 

5  0 

56 

57 

56 

56 

53 

46 

42 

44 

55 

55 

49 

5 

MAX 

8  3 

80 

83 

84 

85 

79 

73 

80 

89 

90 

90 

81 

74 

82 

71 

86 

95 

95 

86 

81 

87 

92 

91 

iim 

47 

50 

5  3 

57 

51 

50 

46 

47 

54 

64 

54 

50 

50 

4  9 

56 

53 

59 

65 

56 

52 

48 

5  1 

50 

52 

7 

71 

65 

81 

85 

80 

83 

79 

79 

63 

77 

94 

83 

73 

69 

61 

69 

71 

53 

76 

85 

91 

86 

84 

82 

79 

67 

68 

T5 

85 

76 

MIN 

40 

47 

46 

48 

43 

4  1 

49 

43 

49 

50 

45 

42 

42 

39 

49 

45 

4T 

50 

5T 

5  2 

49 

51 

45 

43 

44 

45 

49 

46 

1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

75 

76 

86 

90 

83 

83 

77 

77 

74 

86 

95 

90 

83 

79 

70 

78 

80 

76 

8T 

94 

98 

90 

89 

8T 

81 

71 

78 

85 

94 

93 

63 

5 

Mm 

48 

51 

54 

55 

56 

55 

52 

47 

50 

54 

52 

51 

4  2 

53 

41 

56 

62 

56 

53 

57 

59 

59 

59 

58 

52 

49 

47 

51 

55 

59 

53 

1 

FAIRHELL)  POLICE  STA 

MAX 

70 

70 

72 

70 

68 

66 

66 

67 

76 

84 

82 

82 

81 

75 

76 

80 

78 

83 

83 

85 

81 

72 

72 

70 

TO 

78 

90 

92 

91 

80 

TT 

0 

Mm 

50 

51 

49 

50 

51 

50 

51 

50 

50 

52 

53 

51 

50 

54 

50 

50 

55 

54 

58 

55 

53 

53 

54 

52 

49 

48 

50 

51 

59 

53 

SI 

■  9 

F0LS0*  DAM 

MAX 

70 

74 

81 

80 

79 

78 

73 

72 

69 

78 

89 

88 

83 

83 

76 

BC 

83 

70 

8T 

92 

92 

84 

81 

80 

76 

71 

79 

86 

94 

95 

80 

8 

Mm 

47 

50 

50 

51 

50 

49 

49 

49 

49 

52 

59 

53 

51 

53 

48 

53 

57 

53 

59 

58 

54 

54 

54 

53 

50 

51 

52 

62 

66 

53 

53 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

68 

62 

73 

77 

79 

80 

76 

72 

60 

74 

84 

75 

73 

61 

TO 

70 

68 

T8 

84 

88 

83 

83 

82 

TT 

65 

70 

78 

85 

87 

T5 

2 

Mm 

43 

44 

49 

53 

55 

52 

49 

41 

42 

51 

46 

49 

42 

40 

46 

48 

47 

53 

56 

60 

61 

57 

51 

42 

40 

48 

54 

54 

58 

49 

3 

Soe  Reference  Note*  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

GRASS  VALLEY 

MAX 

68 

69 

75 

79 

79 

82 

78 

75 

6? 

76 

64 

8  4 

78 

73 

66 

76 

9  1 

8  7 

87 

8  3 

79 

66 

73 

81 

68 

90 

77 

.6 

Mm 

43 

44 

47 

52 

53 

50 

47 

40 

43 

47 

54 

51 

45 

45 

40 

41 

90 

48 

53 

55 

59 

58 

54 

52 

46 

42 

47 

46 

96 

36 

46 

.9 

HAT    LKttK    KH    NO  1 

MAX 

71 

78 

65 

86 

82 

80 

78 

80 

86 

92 

8  3 

74 

65 

62 

67 

64 

7  l 

80 

B  7 

79 

6  7 

72 

79 

86 

69 

79 

.5 

M1N 

31 

41 

45 

45 

47 

44 

42 

50 

44 

45 

49 

49 

33 

38 

35 

39 

39 

42 

43 

45 

46 

51 

52 

52 

53 

47 

34 

34 

42 

44 

43.4 

Jt  :b  VALLLY 

MAX 

66 

74 

77 

79 

76 

77 

75 

7  7 

80 

60 

73 

60 

55 

55 

54 

46 

*6 

73 

75 

62 

80 

74 

71 

.0 

Mm 

33 

38 

41 

42 

43 

42 

41 

48 

39 

44 

46 

48 

29 

33 

33 

38 

41 

44 

40 

43 

46 

47 

48 

44 

40 

36 

31 

44 

43 

48 

41 

.2 

LAKEPORT 

MAX 

78 

85 

90 

89 

86 

85 

76 

72 

88 

96 

89 

82 

79 

75 

8  0 

82 

7  9 

88 

93 

8  5 

79 

99 

93 

97 

91 

96 

.0 

Mm 

44 

46 

49 

51 

50 

49 

48 

49 

43 

51 

53 

45 

40 

42 

38 

44 

54 

52 

52 

53 

54 

54 

53 

48 

47 

44 

44 

46 

92 

92 

46.4 

LAKE  SHORE 

MAX 

78 

66 

69 

82 

84 

80 

76 

66 

88 

94 

88 

86 

84 

67 

72 

77 

64 

85 

93 

98 

8  0 

SO 

94 

94 

83 

93 

.2 

Mm 

46 

50 

54 

55 

53 

52 

50 

52 

51 

54 

50 

46 

47 

46 

44 

41 

55 

51 

55 

57 

55 

58 

59 

61 

57 

47 

52 

94 

58 

94 

52 

.1 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

6 1 

70 

75 

76 

75 

69 

64 

72 

80 

78 

74 

64 

63 

60 

6 1 

5  i 

6  3 

74 

80 

"0 

78 

76 

74 

70 

.4 

Mm 

36 

40 

45 

45 

46 

38 

45 

47 

38 

42 

51 

44 

36 

40 

36 

43 

43 

43 

45 

49 

47 

50 

43 

46 

50 

43 

41 

49 

42 

91 

43 

.8 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

64 

69 

75 

75 

74 

73 

66 

7  2 

84 

76 

7  4 

6* 

6  3 

60 

6 1 

63 

70 

70 

7  1 

78 

76 

74 

72 

.1 

Mm 

40 

40 

45 

46 

47 

43 

47 

42 

51 

51 

44 

42 

40 

36 

43 

*3 

47 

49 

52 

50 

43 

46 

50 

41 

46 

*9 

42 

90 

45 

.2 

LAS  PLUMAS 

MAX 

73 

82 

8  3 

82 

84 

81 

79 

77 

90 

90 

90 

8  8 

80 

75 

79 

8 1 

7  e 

9  5 

92 

90 

8  5 

79 

94 

94 

64.4 

Mm 

50 

56 

55 

57 

58 

53 

51 

50 

51 

60 

64 

58 

56 

53 

52 

52 

60 

59 

60 

62 

63 

61 

60 

56 

54 

52 

66 

62 

66 

61 

57 

.3 

MAM7AIUITA     1  IvC 
HAN£ANITA  LAKL 

MAX 

62 

60 

70 

72 

72 

69 

62 

72 

82 

74 

64 

55 

52 

53 

47 

46 

66 

82 

70 

71 

76 

67 

.6 

Mm 

36 

41 

43 

45 

44 

36 

36 

42 

41 

46 

46 

35 

32 

36 

32 

39 

40 

40 

41 

48 

46 

47 

46 

47 

42 

34 

35 

42 

44 

42 

40 

.9 

MARYSVILLE 

MAX 

74 

79 

66 

86 

86 

85 

80 

79 

76 

64 

92 

9  5 

8  7 

83 

7  6 

83 

85 

8  2 

90 

96 

99 

85 

.6 

Mm 

49 

53 

52 

51 

52 

50 

49 

49 

50 

55 

59 

54 

51 

55 

52 

55 

56 

56 

62 

59 

51 

53 

53 

53 

52 

51 

56 

98 

63 

94 

54 

.0 

MC  CLCUD 

MAX 

?} 

74 

86 

83 

79 

76 

74 

67 

84 

89 

80 

7  J 

74 

59 

61 

63 

56 

8  5 

84 

67 

76 

.4 

Mm 

34 

39 

43 

43 

45 

43 

39 

45 

43 

45 

49' 

41 

31 

35 

30 

37 

46 

48 

41 

47 

46 

49 

91 

51 

48 

41 

32 

40 

45 

46 

42 

.4 

MINERAL 

MAX 

66 

7J 

77 

75 

75 

7} 

69 

63 

75 

83 

7  3 

66 

58 

49 

60 

65 

78 

80 

69 

,7 

Mm 

32 

39 

40 

40 

43 

34 

35 

38 

39 

42 

44 

37 

28 

36 

29 

33 

39 

41 

38 

44 

45 

46 

49 

47 

45 

39 

30 

39 

40 

41 

36 

.9 

M0NT1CELL0  DAM 

MAX 

63 

75 

78 

8 1 

79 

79 

7  j 

68 

69 

83 

92 

8  6 

64 

8  3 

72 

80 

82 

7  Q 

86 

63 

80 

77 

74 

96 

94 

80 

.6 

MIN 

49 

48 

50 

50 

51 

50 

51 

51 

50 

53 

56 

51 

48 

53 

47 

56 

55 

56 

57 

56 

53 

54 

94 

53 

31 

49 

51 

94 

58 

52 

52 

.2 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

MAX 

72 

79 

8 1 

82 

77 

75 

74 

70 

80 

88 

77 

6  9 

59 

56 

60 

58 

57 

7  3 

60 

83 

85 

76 

72 

77 

73 

.  9 

Mm 

39 

41 

46 

46 

45 

49 

41 

45 

40 

52 

50 

44 

36 

35 

36 

42 

48 

47 

45 

54 

50 

46 

49 

51 

44 

39 

37 

46 

46 

47 

44 

.6 

m  L  w  A  n  A     f  I  T  v 

NtVMUA    L  1  1  Y 

MAX 

68 

66 

72 

75 

79 

80 

77 

73 

59 

72 

62 

8  1 

75 

7  1 

65 

71 

73 

56 

76 

82 

8  7 

83 

8  1 

80 

77 

65 

68 

75 

8  3 

85 

74 

.6 

Mm 

43 

42 

45 

49 

49 

44 

42 

43 

40 

46 

51 

47 

42 

40 

36 

40 

49 

46 

48 

50 

53 

33 

51 

51 

49 

42 

42 

44 

46 

49 

45 

.7 

UK  L AMU 

MAX 

76 

77 

86 

86 

84 

85 

79 

77 

76 

85 

93 

9  1 

85 

8  I 

80 

62 

84 

74 

92 

99 

104 

91 

99 

8  8 

82 

74 

82 

91 

97 

96 

85 

.5 

Mm 

50 

53 

54 

54 

53 

SO 

48 

47 

49 

56 

61 

54 

51 

52 

51 

59 

59 

57 

58 

62 

59 

51 

99 

54 

51 

90 

50 

99 

60 

55 

54 

.1 

OROV I LLE 

MAX 

74 

75 

83 

85 

86 

85 

80 

78 

7* 

92 

9  3 

93 

66 

82 

77 

82 

66 

79 

90 

96 

9 1 

89 

88 

83 

75 

80 

90 

97 

98 

85 

.2 

Mm 

51 

55 

56 

54 

55 

50 

51 

50 

52 

59 

63 

58 

56 

56 

52 

57 

61 

60 

65 

65 

60 

59 

96 

55 

55 

52 

57 

62 

68 

57 

57 

.0 

PARAD I SE 

MAX 

72 

81 

80 

80 

70 

?7 

95 

76 

74 

70 

78 

65 

82 

85 

92 

79 

.6 

Mm 

45 

50 

52 

55 

55 

49 

46 

46 

48 

51 

62 

54 

50 

50 

45 

50 

99 

55 

58 

63 

62 

60 

98 

53 

47 

47 

50 

98 

64 

57 

53 

.2 

PLACERV I LLE 

MAX 

65 

75 

78 

80 

82 

76 

70 

64 

75 

65 

77 

7J 

70 

72 

7J 

65 

82 

87 

83 

83 

76 

7J 

79 

87 

90 

77 

,  3 

Mm 

42 

42 

44 

51 

50 

45 

43 

43 

40 

49 

55 

48 

44 

45 

40 

42 

49 

49 

50 

47 

45 

52 

50 

49 

46 

44 

45 

46 

32 

51 

46 

.7 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

75 

80 

80 

70 

60 

72 

75 

70 

87 

9  0 

tj 

65 

70 

78 

85 

68 

75 

.2 

Mm 

44 

47 

49 

56 

56 

53 

50 

41 

42 

53 

62 

49 

52 

47 

43 

47 

92 

53 

56 

61 

56 

57 

57 

54 

44 

42 

50 

97 

62 

59 

51 

.7 

PLAT  I NA 

MAX 

89 

82 

81 

75 

8  ' 

92 

97 

65 

74, 

75 

75 

64 

87 

86 

95 

89 

86 

80 

77 

82 

89 

90 

82 

82 

.7 

Mm 

42 

44 

47 

48 

49 

50 

49 

42 

45 

49 

51 

49 

46 

47 

43 

43 

92 

43 

50 

47 

49 

53 

55 

55 

46 

45 

50 

92 

55 

51 

48 

.2 

PORTOLA 

MAX 

81 

80 

77 

76 

80 

59 

66 

6  3 

62 

76 

83 

63 

81 

76 

7J 

67 

75 

79 

63 

78 

75 

,7 

Mm 

29 

34 

37 

38 

37 

31 

30 

42 

34 

39 

42 

42 

33 

34 

35 

37 

44 

44 

38 

40 

45 

45 

42 

43 

38 

43 

33 

35 

37 

42 

38 

.1 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

90 

89 

87 

73 

70 

70 

92 

92 

90 

82 

72 

74 

83 

90 

69 

81 

,5 

Mm 

32 

44 

42 

44 

44 

36 

35 

45 

39 

42 

47 

42 

37 

39 

39 

36 

49 

44 

46 

45 

43 

46 

45 

49 

46 

47 

38 

39 

41 

43 

42 

.2 

RED  bLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

8 1 

87 

86 

82 

74 

87 

79 

77 

82 

72 

100 

102 

93 

91 

8  3 

75 

84 

9  1 

97 

98 

84 

87 

,  1 

Mm 

54 

58 

58 

60 

58 

54 

53 

51 

54 

61 

66 

61 

56 

57 

53 

64 

64 

60 

63 

67 

66 

62 

64 

60 

56 

55 

58 

63 

66 

64 

59 

.5 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

MAX 

98 

90 

90 

8  5 

98 

8  1 

82 

82 

80 

102 

97 

95 

85 

6  3 

91 

98 

99 

97 

91 

,2 

Mm 

54 

54 

54 

61 

61 

59 

55 

53 

55 

l63 

66 

60 

57 

55 

50 

58 

61 

56 

65 

69 

67 

65 

65 

65 

59 

55 

56 

66 

69 

64 

60 

>0 

ROCKLIN 

MAX 

84 

82 

82 

78 

75 

72 

63 

92 

93 

87 

7  g 

80 

84 

6  8 

90 

96 

96 

86 

85 

8  3 

76 

74 

80 

89 

97 

98 

83 

,9 

Mm 

47 

48 

48 

50 

50 

48 

49 

49 

46 

49 

52 

50 

48 

45 

44 

45 

90 

49 

50 

57 

54 

93 

52 

53 

42 

45 

47 

30 

39 

32 

49 

.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

77 

72 

8  1 

85 

79 

82 

85 

75 

8  7 

94 

90 

6  3 

80 

8  1 

77 

73 

80 

89 

96 

95 

73 

81 

9 

Mm 

50 

51 

50 

51 

50 

49 

48 

49 

49 

53 

56 

52 

48 

50 

46 

53 

57 

54 

59 

54 

54 

33 

54 

54 

52 

49 

52 

56 

55 

55 

52 

1 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

76 

75 

72 

70 

82 

92 

85 

76 

8  I 

86 

7J 

90 

95 

90 

9  1 

79 

79 

76 

73 

8  1 

90 

97 

95 

72 

9  1 

8 

Mm 

52 

53 

52 

52 

52 

50 

50 

51 

5  1 

55 

58 

54 

54 

54 

52 

56 

99 

58 

63 

57 

56 

95 

55 

55 

53 

91 

54 

60 

65 

55 

54 

8 

SHASTA  DAM 

MAX 

8 1 

80 

93 

9* 

84 

85 

82 

70 

8 1 

72 

74 

67 

85 

91 

93 

93 

92 

90 

83 

75 

76 

85 

90 

95 

83 

9 

57 

56 

63 

63 

66 

58 

55 

52 

52 

62 

70 

64 

60 

56 

55 

56 

60 

61 

60 

66 

65 

66 

66 

61 

57 

55 

59 

65 

69 

67 

60 

9 

SIERRA  CITY 

MAX 

69 

79 

84 

83 

79 

77 

84 

73 

63 

82 

80 

76 

7  4 

68 

7  4 

82 

62 

77 

75 

6 

40 

41 

45 

47 

47 

41 

41 

48 

40 

51 

52 

39 

39 

37 

37 

40 

45 

43 

49 

50 

5  3 

92 

50 

49 

49 

40 

45 

49 

48 

51 

45 

1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

68 

73 

82 

62 

77 

65 

67 

58 

59 

65 

65 

73 

78 

84 

83 

8  3 

79 

75 

67 

69 

72 

79 

62 

73 

9 

Mm 

34 

39 

44 

45 

45 

35 

35 

46 

39 

39 

49 

39 

35 

39 

32 

39 

42 

39 

42 

43 

47 

49 

42 

44 

41 

41 

36 

37 

39 

46 

40 

9 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

55 

52 

63 

67 

67 

66 

49 

75 

58 

39 

56 

7  3 

72 

66 

65 

62 

54 

55 

63 

67 

72 

61 

0 

Mm 

30 

34 

35 

37 

36 

38 

32 

39 

37 

36 

40 

38 

30 

31 

29 

32 

38 

34 

38 

40 

44 

41 

39 

39 

36 

32 

37 

38 

40 

43 

36 

5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

90 

91 

68 

85 

79 

87 

79 

80 

82 

8 1 

90 

97 

101 

9  8 

90 

88 

86 

62 

82 

8  9 

96 

96 

95 

87 

3 

49 

53 

54 

55 

55 

53 

52 

47 

51 

55 

58 

55 

47 

56 

42 

59 

61 

53 

54 

58 

59 

98 

59 

5  6 

92 

49 

49 

54 

96 

59 

53 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

6  3 

73 

75 

75 

76 

74 

74 

58 

6  5 

67 

60 

7  3 

79 

65 

8  3 

81 

79 

75 

70 

66 

74 

81 

63 

81 

74 

3 

MIN 

39 

40 

44 

49 

46 

43 

42 

45 

40 

46 

51 

43 

42 

39 

37 

49 

47 

41 

48 

52 

53 

93 

51 

51 

46 

40 

41 

49 

49 

30 

45. 

5 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

78 

88 

90 

83 

66 

91 

88 

92 

92 

8  7 

80 

74 

69 

93 

94 

92. 

1 

Mm 

55 

57 

60 

61 

56 

54 

54 

66 

64 

52 

52 

57 

99 

56 

60 

64 

61 

98 

99 

57 

67 

64 

58. 

6 

TWIN  LAKES 

MAX 

47 

56 

62 

63 

61 

60 

60 

55 

62 

69 

70 

60 

54 

50 

3  9 

66 

66 

59 

5  7 

49 

5  7 

60 

65 

59 

58. 

2 

27 

29 

28 

3  J 

3  \ 

27 

33 

30 

32 

33 

41 

24 

30 

21 

27 

28 

31 

35 

38 

37 

36 

31 

33 

39 

29 

32 

33 

34 

36 

31. 

2 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

85 

87 

84 

72 

74. 

81 

81 

8  3 

97 

93 

90 

42 

47 

48 

49 

47 

42 

50 

39 

42 

32 

41 

53 

51 

39 

49 

51 

VACAV I LLE 

MAX 

75 

61 

84 

80 

77 

71 

73 

73 

85 

95 

93 

86 

85 

80 

82 

84 

80 

88 

93 

95 

85 

82 

83 

78 

79 

81 

88 

96 

95 

92 

83. 

8 

Mm 

50 

53 

51 

50 

52 

47 

44 

51 

49 

52 

55 

53 

49 

56 

52 

90 

56 

56 

59 

57 

57 

99 

56 

54 

51 

90 

50 

94 

59 

53 

52. 

7 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

74 

62 

85 

86 

80 

82 

77 

73 

80 

89 

90 

84 

76 

67 

73 

76 

79 

81 

87 

92 

91 

88 

87 

81 

76 

73 

81 

69 

89 

68 

61. 

7 

Mm 

46 

49 

53 

53 

54 

49 

48 

47 

46 

49 

58 

50 

49 

49 

45 

50 

53 

49 

34 

59 

60 

97 

58 

54 

49 

49 

50 

96 

60 

39 

52. 

0 

See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  ol  Month 

e 

Ol 

Station 

2 

S 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WH I SKE Y  TOWN  RES 

MAX 

80 

61 

92 

92 

85 

85 

82 

79 

76 

92 

98 

90 

80 

69 

66 

78 

76 

68 

68 

95 

99 

95 

93 

91 

82 

71 

80 

87 

94 

96 

84,7 

MIN 

56 

53 

58 

60 

59 

57 

54 

51 

49 

58 

56 

56 

35 

53 

50 

53 

58 

55 

58 

63 

63 

62 

63 

58 

54 

52 

55 

60 

64 

60 

56.8 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

WILLOWS 

MAX 

74 

70 

83 

86 

83 

62 

78 

76 

74 

82 

90 

92 

85 

81 

79 

82 

85 

74 

89 

96 

101 

87 

88 

86 

B0 

74 

79 

88 

94 

94 

83.7 

Mm 

52 

54 

56 

55 

54 

51 

50 

48 

51 

58 

61 

54 

51 

56 

50 

59 

62 

58 

59 

62 

60 

57 

57 

55 

52 

52 

52 

63 

60 

56 

55.5 

WINTERS 

MAX 

70 

76 

83 

87 

84 

83 

78 

74 

75 

85 

94 

91 

88 

85 

75 

82 

75 

85 

89 

95 

95 

90 

87 

85 

81 

77 

81 

90 

97 

97 

84.5 

Mm 

49 

53 

53 

53 

52 

50 

48 

46 

50 

53 

56 

55 

56 

58 

52 

54 

53 

56 

56 

59 

57 

55 

56 

55 

53 

50 

55 

58 

58 

55 

54,0 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

71 

75 

85 

85 

81 

81 

78 

78 

73 

65 

94 

94 

87 

86 

77 

81 

84 

75 

90 

95 

95 

86 

85 

85 

82 

78 

81 

90 

96 

95 

84.3 

•       ft  ft 

Mm 

48 

52 

51 

50 

48 

48 

46 

46 

46 

53 

54 

53 

5  1 

56 

49 

52 

60 

59 

58 

58 

51 

53 

53 

55 

52 

48 

51 

55 

58 

55 

32,4 

NORTHEAST  INTERIOR 

BA5IP*  03 

BOCA 

MAX 

67 

63 

72 

77 

78 

78 

75 

77 

56 

75 

83 

77 

67 

67 

36 

56 

57 

47 

69 

77 

62 

82 

80 

75 

71 

64 

64 

72 

75 

78 

70.6 

Mm 

30 

35 

54 

38 

33 

30 

28 

36 

38 

33 

36 

39 

30 

34 

30 

36 

41 

36 

4  1 

38 

42 

43 

39 

41 

33 

36 

35 

36 

34 

43 

36,0 

BODIE 

MAX 

48 

51 

60 

64 

66 

66 

65 

58 

58 

65 

67 

63 

59 

53 

45 

42 

47 

57 

57 

67 

67 

66 

63 

62 

57 

52 

58 

59 

65 

62 

39.0 

Mm 

32 

21 

30 

36 

28 

24 

2  1 

32 

32 

34 

28 

37 

29 

31 

24 

28 

22 

26 

3  7 

27 

33 

27 

24 

28 

30 

28 

16 

26 

25 

29 

28.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

57 

58 

7C 

75 

76 

77 

75 

71 

69 

77 

76 

72 

69 

63 

57 

54 

59 

70 

73 

78 

80 

78 

76 

72 

64 

66 

71 

73 

76 

75 

70.2 

Mm 

36 

34 

31 

33 

32 

33 

30 

39 

31 

34 

35 

45 

26 

38 

30 

35 

27 

26 

41 

33 

33 

34 

34 

37 

35 

32 

28 

33 

31 

35 

33.4 

CEDARV I LLE 

MAX 

69 

69 

77 

83 

83 

8  1 

81 

80 

65 

78 

64 

82 

68 

60 

55 

57 

60 

54 

70 

75 

79 

80 

85 

69 

78 

62 

62 

69 

78 

83 

73.2 

Mm 

38 

43 

39 

50 

54 

54 

52 

5  3 

46 

5  3 

53 

51 

39 

42 

37 

40 

40 

43 

47 

50 

33 

52 

50 

51 

48 

40 

40 

46 

46 

55 

46.8 

OCNNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

73 

62 

70 

74 

75 

74 

72 

71 

55 

74 

82 

75 

65 

66 

54 

55 

54 

56 

65 

74 

78 

79 

77 

75 

70 

62 

62 

69 

75 

76 

69.0 

Mm 

32 

34 

34 

36 

34 

33 

31 

42 

36 

37 

41 

43 

30 

37 

32 

37 

40 

39 

40 

38 

42 

40 

37 

40 

36 

31 

34 

34 

34 

34 

36.3 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

73 

7  0 

78 

83 

85 

84 

82 

82 

69 

82 

86 

85 

75 

72 

61 

62 

67 

56 

80 

81 

86 

89 

86 

86 

81 

74 

69 

78 

82 

64 

77.7 

Mm 

34 

41 

45 

45 

46 

42 

38 

46 

42 

46 

53 

47 

40 

45 

38 

40 

46 

46 

42 

46 

49 

SO 

47 

48 

40 

45 

37 

40 

43 

30 

43,9 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

71 

79 

85 

66 

85 

82 

82 

78 

83 

67 

87 

82 

68 

63 

65 

64 

60 

73 

60 

66 

90 

89 

87 

80 

78 

70 

76 

83 

86 

80 

78.8 

MIN 

37 

36 

49 

46 

47 

46 

43 

34 

45 

5  1 

49 

40 

40 

35 

42 

46 

49 

46 

55 

59 

54 

50 

49 

48 

46 

41 

45 

49 

46,4 

FORT  BIDWELL 

MAX 

76 

89 

82 

82 

60 

80 

81 

79 

79 

84 

83 

65 

61 

52 

59 

56 

59 

72 

80 

82 

82 

84 

78 

82 

68 

77 

73 

78 

83 

74 

75.3 

Mm 

35 

36 

46 

41 

40 

47 

45 

50 

44 

40 

45 

4S 

34 

41 

36 

39 

40 

44 

41 

43 

45 

45 

42 

47 

43 

40 

34 

34 

43 

50 

41.9 

MEYERS  4  SW 

MAX 

70 

72 

72 

76 

72 

72 

73 

63 

72 

79 

75 

68 

66 

57 

57 

55 

47 

71 

72 

77 

79 

79 

75 

70 

62 

63 

69 

73 

73 

66 

69.2 

Mm 

33 

35 

32 

37 

35 

36 

32 

42 

34 

37 

40 

47 

28 

33 

25 

33 

38 

38 

36 

38 

40 

38 

36 

38 

37 

29 

32 

34 

34 

40 

35.6 

MONO  LAKE 

MAX 

61 

65 

72 

77 

80 

78 

77 

70 

77 

75 

80 

74 

72 

67 

59 

55 

63 

67 

73 

78 

79 

78 

73 

74 

66 

68 

72 

73 

77 

75 

71.8 

Mm 

39 

35 

36 

41 

41 

39 

37 

41 

36 

40 

44 

51 

34 

40 

34 

35 

35 

35 

40 

41 

43 

43 

41 

45 

44 

31 

42 

39 

43 

43 

39.6 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

73 

60 

59 

7* 

75 

73 

71 

65 

53 

72 

80 

74 

65 

64 

35 

57 

55 

45 

65 

73 

79 

82 

78 

76 

69 

68 

61 

70 

72 

73 

67.9 

Mm 

30 

35 

34 

35 

34 

34 

32 

31 

35 

38 

40 

50 

30 

41 

26 

31 

39 

40 

37 

39 

42 

40 

37 

38 

37 

38 

33 

35 

35 

43 

36.4 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

71 

81 

83 

86 

81 

83 

81 

70 

85 

89 

85 

75 

68 

63 

62 

61 

55 

73 

82 

84 

91 

90 

88 

82 

78 

70 

74 

80 

83 

82 

77.9 

Mm 

35 

42 

47 

4  5 

53 

42 

4  1 

55 

46 

50 

54 

48 

37 

4  1 

37 

46 

46 

47 

44 

47 

51 

50 

50 

50 

46 

46 

36 

4  I 

45 

47 

45.5 

TAHOt  CITY 

MAX 

63 

55 

63 

67 

74 

72 

70 

70 

57 

67 

72 

74 

64 

65 

54 

51 

51 

48 

60 

65 

70 

75 

76 

75 

70 

60 

62 

67 

65 

75 

65.2 

Mm 

33 

36 

38 

40 

37 

36 

35 

46 

39 

42 

44 

47 

32 

34 

30 

35 

34 

42 

40 

42 

43 

43 

41 

41 

38 

35 

37 

37 

37 

45 

38.6 

TERMO 

MAX 

66 

75 

78 

80 

81 

78 

78 

62 

79 

84 

80 

67 

62 

52 

58 

57 

49 

69 

78 

81 

84 

84 

83 

77 

66 

63 

74 

76 

81 

72 

72.5 

Mm 

32 

37 

44 

37 

37 

*0 

29 

47 

43 

41 

44 

40 

27 

34 

31 

37 

39 

45 

35 

41 

42 

44 

34 

36 

29 

36 

34 

33 

34 

41 

37.4 

TRUCKEE  HANGER  STATION 

MAX 

64 

6  1 

70 

76 

76 

72 

73 

54 

74 

80 

75 

66 

64 

53 

55 

55 

49 

64 

75 

79 

81 

81 

75 

69 

61 

61 

71 

74 

76 

68.4 

Mm 

29 

3  2 

34 

32 

33 

30 

43 

33 

37 

41 

42 

30 

39 

30 

36 

37 

36 

36 

38 

41 

39 

36 

37 

35 

34 

31 

32 

33 

42 

35.5 

WOODFORDS 

MAX 

62 

69 

75 

79 

80 

77 

78 

68 

74 

82 

79 

75 

72 

69 

57 

54 

55 

67 

74 

80 

60 

82 

76 

76 

68 

65 

68 

72 

79 

81 

72.4 

•       »  • 

Mm 

40 

3  7 

44 

".v 

49 

50 

48 

44 

43 

56 

58 

55 

41 

46 

35 

38 

37 

40 

46 

50 

52 

50 

48 

49 

40 

42 

41 

4» 

46 

46 

45.5 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

67 

68 

b7 

67 

67 

66 

65 

69 

72 

70 

70 

77 

83 

80 

74 

76 

68 

69 

69 

66 

64 

64 

67 

68 

67 

76 

70 

IS 

66 

72 

70.4 

Mm 

50 

48 

51 

5  1 

5  1 

51 

50 

5  1 

47 

50 

50 

50 

50 

58 

50 

51 

48 

49 

52 

56 

55 

5  1 

55 

49 

52 

50 

45 

46 

50 

52 

50.6 

BEN  LOMOND 

MAX 

57 

58 

60 

59 

58 

60 

59 

58 

74 

73 

76 

74 

76 

77 

74 

72 

71 

70 

70 

71 

72 

71 

70 

71 

69 

72 

76 

78 

79 

81 

69.5 

Mm 

52 

48 

49 

48 

49 

50 

51 

52 

51 

52 

51 

51 

52 

5  3 

54 

53 

52 

54 

54 

53 

52 

5  3 

53 

52 

5  1 

50 

42 

49 

53 

52 

51.2 

BERKELEY 

MAX 

61 

61 

59 

60 

56 

56 

57 

58 

64 

67 

67 

73 

70 

65 

67 

66 

64 

69 

64 

61 

60 

64 

61 

60 

65 

67 

71 

77 

63 

57 

63.7 

Mm 

49 

51 

50 

48 

41 

44 

51 

52 

45 

52 

51 

49 

49 

31 

49 

50 

50 

51 

5  1 

47 

53 

53 

54 

51 

48 

48 

47 

48 

31 

52 

49.5 

BURL  I NGAME 

MAX 

66 

73 

72 

70 

69 

69 

65 

71 

73 

77 

77 

71 

72 

68 

70 

81 

76 

80 

80 

73 

75 

71 

70 

71 

69 

72 

78 

82 

82 

70 

73.1 

Mm 

47 

48 

50 

50 

51 

51 

52 

51 

49 

46 

49 

50 

49 

5  1 

49 

46 

53 

51 

50 

52 

52 

53 

55 

53 

50 

46 

45 

65 

54 

49 

50.6 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

63 

67 

66 

64 

64 

64 

61 

61 

67 

72 

79 

68 

72 

68 

64 

74 

72 

71 

74 

76 

76 

75 

74 

69 

61 

67 

77 

84 

77 

74 

70.0 

Mm 

46 

46 

42 

48 

48 

46 

48 

47 

46 

45 

44 

49 

38 

38 

48 

40 

45 

48 

43 

47 

51 

48 

49 

51 

50 

49 

39 

42 

45 

51 

45.9 

CROCKETT 

MAX 

61 

67 

70 

69 

66 

64 

60 

64 

66 

75 

81 

80 

79 

77 

70 

75 

80 

68 

83 

62 

73 

70 

71 

71 

70 

66 

77 

85 

91 

82 

73.2 

Mm 

48 

51 

50 

50 

52 

50 

50 

53 

50 

51 

54 

50 

5  1 

53 

52 

52 

55 

52 

54 

53 

55 

55 

55 

53 

52 

51 

50 

50 

51 

53 

51.9 

GILROY 

MAX 

62 

62 

74 

77 

70 

71 

71 

66 

65 

79 

86 

86 

79 

61 

72 

77 

61 

74 

84 

62 

77 

75 

74 

74 

75 

66 

75 

97 

94 

66 

76.1 

MIN 

48 

44 

49 

49 

49 

52 

52 

5  3 

48 

49 

49 

50 

44 

48 

48 

45 

45 

47 

49 

49 

49 

55 

55 

55 

49 

46 

45 

46 

46 

54 

48.9 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

55 

55 

61 

57 

59 

54 

55 

60 

60 

61 

60 

63 

63 

62 

63 

62 

59 

61 

62 

61 

65 

61 

60 

6  3 

70 

59 

65 

64 

58 

60.6 

Mm 

49 

44 

50 

49 

48 

48 

49 

50 

50 

52 

51 

46 

49 

46 

51 

51 

50 

48 

50 

54 

54 

50 

52 

4  2 

41 

43 

50 

50 

52 

48.9 

HOLLISTER 

MAX 

58 

68 

67 

63 

62 

63 

63 

65 

72 

76 

75 

71 

74 

70 

73 

75 

70 

68 

67 

67 

66 

67 

62 

70 

82 

•6 

79 

70 

69.6 

urn 

48 

4  7 

45 

50 

48 

50 

43 

52 

47 

47 

46 

44 

44 

40 

44 

43 

4  7 

50 

43 

54 

48 

49 

50 

49 

43 

49 

49 

48 

47.0 

KING  CITY 

MAX 

70 

75 

74 

73 

73 

72 

69 

68 

77 

83 

82 

80 

78 

75 

73 

80 

79 

84 

80 

78 

79 

79 

76 

72 

68 

75 

85 

92 

86 

76 

77.0 

Mm 

5  1 

47 

48 

51 

51 

49 

51 

52 

41 

44 

50 

50 

45 

46 

49 

40 

44 

48 

47 

49 

54 

92 

SO 

55 

49 

53 

41 

45 

48 

53 

48.4 

L I VERMORE  2  SSW 

MAX 

70 

73 

76 

76 

75 

75 

71 

63 

64 

78 

85 

81 

75 

77 

70 

75 

83 

76 

85 

87 

85 

81 

62 

74 

70 

61 

79 

88 

95 

91 

77.4 

Mm 

41 

45 

48 

49 

49 

47 

48 

49 

48 

47 

47 

49 

47 

49 

47 

43 

43 

48 

5  1 

51 

49 

49 

53 

54 

50 

45 

44 

46 

53 

52 

48.0 

LOS  GATOS 

MAX 

62 

72 

74 

74 

75 

68 

65 

64 

73 

81 

63 

76 

76 

73 

75 

80 

72 

80 

84 

81 

76 

66 

74 

70 

67 

75 

84 

99 

86 

73 

74.9 

Mm 

49 

44 

50 

50 

50 

51 

52 

51 

44 

52 

49 

48 

43 

46 

44 

44 

46 

50 

5  3 

52 

50 

49 

54 

51 

45 

43 

46 

47 

51 

55 

46.6 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

MAX 

61 

68 

68 

70 

65 

64 

63 

64 

64 

72 

8? 

81 

78 

78 

70 

75 

80 

68 

83 

84 

75 

70 

69 

70 

67 

70 

77 

as 

91 

85 

73.2 

Mm 

47 

48 

50 

50 

44 

51 

52 

52 

49 

49 

52 

49 

52 

58 

52 

49 

55 

51 

54 

53 

54 

55 

55 

53 

SI 

52 

49 

50 

53 

54 

51.4 

MONTEREY 

MAX 

58 

62 

58 

59 

57 

58 

57 

62 

62 

62 

69 

62 

63 

65 

60 

60 

62 

65 

62 

60 

62 

63 

62 

59 

60 

61 

69 

74 

61 

65 

62.0 

Mm 

48 

49 

49 

48 

49 

49 

50 

49 

48 

49 

51 

50 

46 

46 

49 

49 

50 

51 

47 

50 

52 

52 

53 

51 

SO 

50 

47 

47 

50 

52 

49.4 

See  Reference  Nolos  Following  Station  Index 
-  198  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1965 


Station 

Day  oi  Month 

« 

tTi 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MORRO  BAY  FIRE  UEPT 

MAX 

60 

60 

61 

60 

61 

62 

60 

60 

6  3 

61 

62 

60 

62 

61 

6  I 

60 

62 

65 

61 

62 

6  1 

62 

6  3 

45 

64 

61 

61 

.  7 

min 

50 

42 

52 

52 

52 

5C 

52 

52 

41 

48 

52 

52 

44 

48 

45 

42 

48 

49 

51 

33 

52 

53 

56 

54 

49 

42 

45 

48 

51 

51 

49 

.2 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

MAX 

61 

65 

72 

76 

73 

7  1 

65 

57 

55 

77 

86 

8  3 

78 

77 

66 

73 

78 

72 

82 

86 

82 

80 

7  7 

72 

6  7 

6  5 

76 

85 

90 

74 

•  6 

Mm 

41 

42 

44 

45 

44 

43 

43 

43 

43 

45 

49 

44 

44 

46 

45 

45 

47 

47 

58 

59 

55 

48 

48 

44 

43 

42 

45 

58 

63 

46 

47 

.0 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

55 

74 

78 

66 

6  1 

49 

80 

72 

65 

64 

60 

60 

65 

60 

68 

73 

78 

78 

75 

75 

66 

6  1 

69 

76 

75 

74 

68 

■  3 

MIN 

39 

44 

40 

35 

38 

46 

45 

43 

37 

37 

44 

52 

53 

60 

63 

67 

52 

35 

37 

48 

57 

63 

47 

.0 

NAC I M I ENTO  DAM 

MAX 

65 

61 

78 

85 

8 1 

84 

80 

68 

73 

84 

95 

9  3 

85 

87 

80 

83 

75 

75 

87 

90 

87 

82 

76 

79 

65 

7  3 

80 

88 

94 

81 

•  5 

MIN 

49 

40 

44 

50 

49 

46 

45 

44 

41 

46 

47 

41 

41 

42 

42 

40 

45 

45 

49 

49 

49 

48 

49 

53 

42 

41 

43 

49 

53 

46 

45 

.6 

NEWARK 

65 

67 

66 

65 

66 

65 

62 

60 

62 

66 

75 

7  2 

68 

69 

65 

68 

77 

7  1 

75 

76 

7  1 

70 

73 

6  9 

64 

60 

78 

71 

69 

.0 

MIN 

52 

32 

53 

54 

54 

52 

53 

53 

53 

52 

53 

53 

52 

54 

52 

52 

54 

54 

55 

55 

56 

57 

58 

56 

54 

50 

52 

52 

34 

56 

53 

■  6 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

63 

64 

62 

62 

60 

6C 

59 

61 

64 

6  7 

67 

66 

66 

65 

65 

72 

66 

7  2 

70 

66 

68 

6  8 

69 

6  1 

62 

67 

7} 

76 

61 

65 

•  6 

MIN 

52 

55 

53 

53 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

54 

51 

55 

52 

52 

56 

55 

56 

55 

58 

58 

58 

54 

54 

52 

51 

52 

55 

56 

54 

.1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

68 

68 

70 

70 

67 

65 

64 

60 

62 

69 

73 

74 

72 

70 

69 

73 

79 

73 

79 

76 

72 

73 

74 

7  \ 

69 

64 

7  2 

80 

70 

71 

•  1 

MIN 

45 

48 

55 

53 

54 

53 

54 

52 

52 

49 

51 

47 

46 

48 

49 

46 

53 

54 

55 

56 

53 

52 

55 

52 

SO 

47 

46 

48 

51 

52 

50 

.9 

PASO  ROBLES 

63 

73 

78 

73 

70 

69 

69 

68 

8  2 

90 

91 

90 

89 

82 

80 

72 

70 

84 

81 

75 

69 

66 

7  2 

76 

78 

86 

78 

•  1 

MIN 

49 

35 

42 

48 

49 

45 

48 

48 

39 

46 

46 

47 

46 

46 

48 

40 

42 

41 

45 

47 

48 

46 

52 

52 

40 

38 

40 

45 

48 

46 

45 

.  1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

66 

79 

82 

74 

77 

7  ^ 

67 

7  3 

82 

93 

91 

82 

86 

61 

80 

74 

76 

87 

81 

78 

71 

71 

76 

78 

72 

77 

88 

94 

94 

85 

79 

•  5 

MIN 

42 

38 

46 

49 

47 

47 

46 

47 

43 

47 

49 

51 

45 

47 

45 

42 

41 

46 

49 

50 

49 

48 

51 

51 

44 

40 

42 

47 

52 

49 

46 

.3 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

68 

78 

83 

84 

82 

81 

80 

72 

81 

94 

90 

81 

62 

79 

74 

79 

80 

85 

90 

90 

8  7 

64 

84 

8  1 

79 

78 

98 

92 

93 

89 

82 

.9 

MDJ 

41 

38 

40 

44 

44 

45 

43 

47 

39 

44 

44 

43 

39 

41 

43 

36 

40 

42 

46 

45 

45 

43 

45 

50 

46 

45 

41 

46 

52 

43 

43 

.4 

PISMO  BEACH 

MIN 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

59 

66 

62 

63 

62 

62 

66 

62 

60 

61 

63 

60 

61 

66 

65 

66 

62 

6  1 

62 

6  3 

66 

62 

65 

6  3 

66 

63 

65 

63 

.0 

MIN 

48 

44 

50 

51 

51 

50 

51 

51 

45 

49 

50 

49 

45 

46 

45 

42 

49 

49 

49 

52 

53 

52 

54 

53 

50 

50 

46 

44 

46 

50 

48 

.8 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

64 

71 

72 

74 

70 

65 

66 

6  5 

79 

85 

85 

82 

80 

71 

78 

8  1 

72 

83 

95 

80 

7% 

73 

74 

70 

70 

7  8 

84 

91 

86 

76 

.0 

MIN 

51 

52 

50 

51 

49 

90 

49 

51 

45 

45 

50 

50 

46 

46 

48 

48 

50 

50 

52 

52 

52 

55 

55 

53 

51 

46 

48 

47 

49 

50 

49 

.7 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

62 

75 

8  1 

84 

84 

8  0 

73 

66 

79 

90 

89 

80 

82 

75 

73 

76 

77 

83 

65 

69 

86 

85 

8  3 

8  1 

67 

75 

85 

89 

9 1 

81 

60 

.  3 

MIN 

43 

34 

40 

41 

42 

38 

38 

45 

35 

43 

45 

43 

32 

42 

40 

35 

39 

40 

45 

46 

46 

46 

46 

47 

40 

38 

38 

41 

46 

42 

41 

.2 

REDWOOD  CITY 

MAX 

69 

77 

77 

74 

7J 

69 

65 

65 

75 

80 

80 

7  7 

72 

71 

74 

61 

79 

84 

81 

80 

78 

80 

75 

74 

65 

77 

96 

95 

89 

79 

1  7 

MIN 

44 

47 

53 

52 

52 

49 

52 

52 

52 

47 

50 

48 

46 

52 

48 

45 

52 

53 

52 

56 

55 

50 

52 

52 

50 

45 

47 

46 

91 

53 

50 

.1 

R ICHMCND 

MAX 

56 

60 

62 

62 

60 

58 

59 

60 

60 

64 

66 

66 

73 

72 

62 

72 

69 

62 

71 

68 

64 

64 

63 

64 

66 

64 

68 

74 

76 

62 

1 9 

MIN 

50 

52 

51 

50 

51 

51 

52 

53 

49 

53 

53 

54 

49 

48 

49 

54 

55 

53 

53 

54 

54 

55 

56 

53 

52 

51 

54 

54 

93 

54 

52 

3 

5AINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

65 

65 

66 

67 

62 

5  7 

58 

58 

6  8 

8 1 

74 

7  5 

70 

70 

71 

75 

'0 

80 

8  1 

75 

66 

68 

64 

64 

63 

72 

82 

90 

63 

63 

70 

1 

MIN 

47 

47 

48 

45 

50 

48 

49 

50 

47 

50 

51 

46 

44 

50 

41 

46 

53 

50 

56 

51 

53 

54 

54 

51 

48 

42 

44 

44 

54 

50 

48 

8 

SALINAS  2  E 

MAX 

59 

67 

65 

65 

65 

62 

65 

67 

69 

69 

69 

65 

67 

68 

7  1 

66 

65 

67 

69 

67 

65 

64 

66 

74 

77 

70 

69 

MIN 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

52 

52 

46 

52 

53 

55 

48 

55 

47 

52 

50 

54 

51 

52 

54 

54 

55 

55 

51 

53 

45 

46 

51 

54 

51 

3 

SAL  I NA  S  F  AA  AP 

MAX 

58 

65 

64 

62 

68 

68 

65 

66 

68 

70 

65 

69 

6  7 

68 

67 

64 

64 

66 

73 

77 

65 

68 

1 

MDJ 

49 

50 

50 

51 

50 

49 

51 

49 

44 

51 

52 

51 

47 

47 

46 

51 

48 

51 

50 

52 

54 

54 

54 

51 

51 

51 

44 

44 

51 

54 

49 

9 

SAN  AN  TON  10  M I SS I  ON 

MAX 

69 

71 

87 

85 

82 

93 

86 

83 

75 

61 

'9 

87 

90 

92 

90 

88 

86 

85 

84 

78 

87 

94 

94 

92 

Mm 

48 

46 

37 

43 

41 

42 

43 

42 

37 

46 

48 

43 

34 

39 

34 

37 

39 

42 

45 

45 

46 

44 

45 

50 

37 

34 

41 

47 

50 

41 

42 

2 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

58 

59 

57 

58 

56 

57 

5  7 

60 

60 

60 

60 

61 

60 

6  1 

58 

58 

57 

61 

62 

59 

56 

6  1 

6  1 

61 

62 

55 

59 

Mm 

50 

50 

50 

48 

49 

49 

51 

48 

38 

37 

36 

39 

40 

38 

48 

49 

52 

50 

51 

51 

53 

53 

54 

51 

51 

47 

49 

50 

50 

52 

47 

8 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

63 

67 

63 

65 

5 

61 

65 

68 

65 

64 

63 

76 

65 

72 

71 

71 

69 

69 

66 

59 

61 

65 

75 

60 

65 

60 

65 

Mm 

47 

49 

50 

50 

51 

51 

51 

52 

50 

52 

52 

48 

50 

51 

49 

47 

52 

52 

51 

52 

53 

33 

55 

52 

51 

49 

48 

49 

50 

53 

50 

7 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

61 

58 

57 

5? 

5  6 

57 

58 

60 

61 

60 

63 

66 

6  1 

6  1 

65 

60 

64 

60 

59 

60 

62 

6  1 

58 

58 

65 

69 

74 

57 

58 

60 

Mm 

51 

50 

50 

49 

50 

52 

53 

53 

51 

51 

51 

50 

52 

52 

51 

51 

52 

53 

51 

52 

54 

54 

55 

51 

51 

51 

53 

52 

50 

52 

51 

t 

SAN  GREGOR 1 0  2  SE 

MAX 

55 

65 

59 

64 

64 

62 

69 

65 

65 

66 

66 

68 

69 

65 

60 

65 

64 

68 

74 

65 

61 

63 

Mm 

47 

42 

49 

48 

49 

49 

49 

49 

50 

50 

45 

50 

41 

41 

49 

47 

52 

50 

42 

50 

52 

53 

53 

31 

49 

48 

39 

37 

41 

51 

47 

4 

SAN  JOSE 

MAX 

70 

72 

72 

63 

76 

73 

71 

81 

79 

80 

62 

79 

79 

80 

78 

73 

66 

74 

92 

68 

86 

76 

75 

Mm 

50 

48 

51 

53 

53 

52 

53 

53 

50 

52 

51 

50 

48 

50 

49 

49 

54 

51 

54 

55 

53 

54 

55 

55 

52 

46 

49 

49 

55 

56 

51 

7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

65 

62 

65 

62 

70 

66 

73 

68 

63 

69 

70 

69 

71 

66 

68 

67 

70 

67 

63 

66 

73 

79 

74 

6  7 

Mm 

49 

42 

46 

51 

51 

50 

50 

51 

46 

49 

50 

52 

48 

47 

46 

46 

47 

47 

50 

51 

53 

53 

54 

54 

49 

42 

42 

47 

49 

50 

48 

7 

SAN  MATEO 

MAX 

6 1 

66 

66 

58 

60 

68 

72 

70 

69 

69 

68 

75 

69 

74 

76 

70 

67 

66 

63 

62 

60 

71 

76 

85 

61 

63 

68 

MIN 

55 

54 

53 

57 

51 

56 

55 

55 

52 

54 

55 

60 

51 

49 

54 

49 

52 

52 

54 

55 

56 

60 

59 

56 

56 

52 

48 

54 

60 

56 

54, 

3 

SANTA    C  1  ARA    1  M  I  u F 0 c t t v 

MAX 

68 

72 

7  1 

72 

6  8 

70 

80 

74 

70 

73 

83 

78 

79 

83 

78 

78 

77 

75 

7  I 

66 

75 

92 

69 

79 

72 

74, 

5 

Mm 

49 

48 

51 

53 

53 

52 

53 

53 

49 

50 

51 

50 

46 

49 

47 

49 

53 

52 

54 

55 

53 

53 

55 

54 

50 

47 

49 

49 

53 

56 

51. 

2 

SANTA  CRUZ 

MAX 

62 

64 

6  5 

60 

74 

77 

64 

69 

72 

63 

63 

52 

65 

64 

72 

68 

73 

8  1 

63 

71 

75 

69i 

2 

Mm 

48 

42 

48 

48 

52 

49 

51 

50 

41 

44 

49 

47 

41 

43 

43 

44 

54 

52 

51 

52 

53 

54 

55 

54 

48 

44 

42 

44 

49 

54 

48. 

1 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

57 

64 

64 

63 

5  9 

5  9 

68 

72 

70 

65 

66 

73 

66 

78 

72 

65 

66 

68 

64 

61 

63 

70 

75 

83 

67 

66. 

5 

Mm 

49 

49 

49 

48 

48 

48 

49 

49 

47 

49 

49 

49 

47 

47 

45 

45 

47 

51 

51 

50 

49 

53 

54 

5! 

49 

47 

47 

46 

49 

50 

48. 

7 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

64 

70 

71 

74 

70 

69 

63 

64 

63 

76 

87 

82 

79 

77 

73 

75 

80 

73 

83 

86 

81 

73 

73 

71 

67 

69 

73 

81 

92 

88 

74, 

9 

Mm 

47 

44 

50 

50 

49 

5C 

50 

50 

42 

50 

50 

50 

41 

45 

41 

43 

54 

46 

51 

50 

54 

54 

56 

53 

50 

45 

44 

54 

48 

52 

46. 

8 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

54 

52 

63 

59 

59 

60 

62 

63 

66 

62 

62 

69 

7  3 

7  I 

69 

62 

66 

68 

63 

62 

62 

65 

63 

66 

67 

69 

73 

75 

64 

64, 

5 

Mm 

49 

44 

51 

50 

50 

50 

51 

51 

44 

47 

52 

53 

42 

46 

48 

49 

52 

50 

49 

51 

52 

53 

54 

53 

44 

44 

44 

46 

49 

53 

49, 

0 

CAM       in  ft  ni  1  T  M 

DRAINAGE  05 

MP.  1  lutn   rioKCDO**RU  ML 

MAX 

75 

73 

7  3 

67 

67 

6  7 

79 

86 

8  3 

8  1 

72 

78 

81 

75 

77 

63 

8  3 

75 

75 

74 

75 

70 

76 

83 

89 

86 

76. 

9 

Mm 

51 

53 

54 

52 

53 

51 

55 

53 

50 

51 

53 

54 

57 

57 

54 

56 

58 

56 

57 

57 

56 

57 

57 

53 

55 

55 

52 

53 

60 

55 

54. 

6 

IULn    f  UMV  INu    PL  3 

MAX 

60 

78 

75 

71 

69 

69 

80 

90 

83 

8  1 

72 

76 

82 

78 

84 

86 

86 

79 

77 

75 

76 

70 

79 

•  5 

93 

68 

79. 

I 

Mm 

51 

49 

49 

50 

48 

50 

46 

49 

48 

49 

51 

5* 

56 

56 

53 

52 

58 

54 

54 

58 

54 

54 

54 

54 

52 

45 

49 

50 

53 

54 

51. 

8 

MAX 

80 

69 

76 

82 

88 

8  4 

84 

80 

5  7 

69 

63 

85 

82 

79 

75 

72 

82 

83 

90 

93 

91 

84 

84 

85 

76 

70 

86 

91 

94 

81  . 

5 

MIN 

46 

45 

47 

52 

61 

58 

54 

50 

47 

53 

57 

57 

51 

51 

44 

52 

49 

55 

58 

62 

62 

61 

60 

58 

53 

42 

50 

56 

62 

61 

53. 

8 

AUBERRY   1  NNE 

77 

69 

74 

62 

75 

87 

82 

80 

75 

79 

S3 

89 

91 

90 

89 

87 

83 

72 

70 

86 

90 

92 

81. 

6 

Mm 

42 

41 

49 

55 

57 

52 

50 

46 

50 

48 

58 

50 

47 

39 

39 

44 

53 

53 

57 

58 

57 

54 

51 

47 

36 

48 

53 

57 

57 

50. 

0 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

78 

84 

92 

93 

91 

85 

65 

77 

90 

97 

87 

64 

82 

75 

82 

84 

86 

92 

96 

95 

93 

91 

87 

60 

75 

86 

93 

96 

93 

86. 

2 

Mm 

54 

53 

58 

64 

64 

62 

58 

56 

56 

60 

69 

64 

57 

57 

51 

56 

58 

5, 

63 

66 

68 

66 

64 

63 

55 

52 

56 

65 

70 

68 

60. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  199 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8    1  9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

76 
53 

71 
52 

77 
54 

83 
59 

84 
63 

84 
61 

82 
59 

30 
51 

72 
53 

84 
54 

37 
60 

B8 
59 

80 
56 

78 
55 

75 
49 

72 
45 

77 
54 

79 
56 

85 
59 

88 
63 

89 
66 

88 
65 

88 
62 

82 
61 

80 
59 

72 
47 

82 
53 

88 
59 

90 
65 

90 
65 

81.7 
57.2 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 

Mm 

BUTTONWILLOW 

MAX 
MIN 

85 
S3 

77 
49 

77 
56 

86 
60 

93 
61 

93 
60 

91 
56 

85 
56 

67 
53 

79 
57 

91 

63 

99 
64 

89 
56 

36 
56 

84 
53 

76 
53 

84 
54 

85 
57 

87 
61 

93 
64 

95 
65 

96 
64 

93 
61 

90 
61 

89 
58 

80 
48 

76 
52 

87 
60 

94 
62 

98 
63 

86.8 
57.9 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

Mm 

65 
40 

55 
35 

66 
35 

7 1 
45 

75 
46 

77 

M 

73 
41 

70 
41 

58 
35 

69 
44 

80 
48 

78 

40 

70 
35 

66 
34 

58 
42 

61 
36 

62 
38 

64 
42 

72 
46 

74 
47 

SO 
49 

79 
48 

77 
46 

75 
49 

77 
50 

73 
40 

61 
32 

62 
37 

75 
43 

80 
46 

70.1 
41.8 

CAMP  PARDEE 

MAX 

Mm 

'5 
46 

76 
48 

80 
49 

83 
47 

84 
49 

82 
48 

76 
47 

74 
47 

71 
46 

80 
50 

90 
57 

92 
50 

83 

50 

85 
50 

74 
46 

80 
5C 

84 
56 

74 
52 

B9 
53 

95 
57 

94 
52 

87 
51 

83 
51 

82 
50 

82 
47 

72 
46 

80 
53 

87 
58 

97 
64 

93 
51 

83.0 
50.7 

CATHEY5  VY  BULL  RUN  Rh 

MAX 

Mm 

75 
40 

71 
44 

72 
49 

81 
49 

85 
55 

87 

49 

82 
45 

78 
45 

68 
43 

76 
50 

90 
53 

91 
54 

80 
45 

79 
49 

74 
43 

75 
42 

78 
48 

SO 
49 

84 
53 

89 
56 

92 
58 

90 
56 

88 
55 

86 
53 

8  3 
51 

72 
40 

73 
50 

85 
52 

90 
55 

93 
57 

81.6 
49.6 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

Mm 

6  9 
40 

58 
38 

66 
42 

75 
46 

78 
47 

80 
47 

75 
44 

74 
44 

60 
38 

69 
49 

85 
52 

82 
47 

74 
41 

73 
39 

66 
36 

63 
38 

62 
38 

61 
43 

73 
47 

79 
50 

85 
50 

83 
51 

83 
50 

80 
51 

75 
48 

66 
35 

60 
41 

75 
46 

81 
50 

83 
50 

73.1 
44.6 

COALINGA 

MAX 

Mm 

70 
55 

80 
49 

88 
56 

90 
55 

91 
57 

88 
55 

85 
52 

86 
46 

82 
50 

94 
56 

97 
65 

93 
57 

82 
55 

81 
94 

78 
49 

84 
59 

86 
54 

96 
50 

96 
57 

96 
61 

97 
64 

94 
60 

92 
62 

94 
58 

87 
55 

81 
46 

88 
55 

96 
57 

100 
59 

95 
62 

88.9 
55.7 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

Mm 

34 
50 

73 
50 

80 
57 

36 
53 

92 
57 

93 
54 

88 
53 

35 
54 

67 
49 

79 
54 

90 
65 

98 
60 

88 
48 

B6 
54 

83 
50 

76 
50 

83 
55 

86 
56 

88 
56 

94 
58 

95 
62 

95 
60 

94 
60 

91 
59 

87 
57 

81 
52 

77 
56 

88 
57 

95 
62 

96 
61 

86.7 
55.8 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

Mm 

74 
44 

82 
48 

84 

51 

85 
50 

86 

49 

83 
47 

78 
52 

72 
45 

80 
45 

89 
52 

90 
54 

84 
44 

83 

48 

78 
52 

80 
44 

82 
45 

84 
47 

88 
52 

93 
53 

95 
57 

90 
54 

90 
52 

86 
52 

83 
52 

78 
46 

SO 
38 

89 
55 

97 
57 

99 
60 

81 
53 

84.8 
49.9 

DUDLEYS 

MAX 

Mm 

62 
37 

71 
36 

75 
40 

79 
43 

32 
45 

78 
40 

75 
37 

64 
40 

70 
36 

84 
40 

83 
47 

77 
41 

75 
36 

69 
34 

67 
33 

70 
36 

72 
37 

78 
42 

83 
43 

87 
44 

90 
47 

83 
46 

82 
47 

78 
48 

70 
41 

69 
32 

79 
39 

84 
40 

87 
42 

81 
44 

76.8 
40.4 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

75 
45 

77 
47 

81 
51 

82 
58 

83 
50 

83 
46 

78 
48 

73 
49 

72 
42 

88 
52 

89 
59 

88 
50 

83 
47 

SI 
48 

77 
44 

81 
48 

79 
54 

86 
55 

91 
55 

91 
55 

92 
55 

86 
53 

83 
52 

84 

50 

80 
47 

78 
46 

85 
50 

92 
52 

95 
58 

95 
53 

83.7 
50.6 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 

Mm 

FRESNO  Wt)  AIRPORT 

MAX 

Mm 

75 
50 

79 
52 

86 
55 

91 
58 

91 
57 

88 
54 

83 
51 

69 
53 

80 
50 

91 
57 

98 
63 

88 
58 

87 
52 

83 
56 

80 
49 

84 
54 

87 
54 

89 
56 

95 
59 

97 
61 

96 
61 

94 
59 

90 
58 

88 

56 

78 
53 

77 
48 

89 
55 

95 
58 

99 
61 

91 
57 

87.3 
55.5 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

Mm 

84 
46 

76 
49 

82 
52 

87 
55 

91 
53 

93 
50 

88 
46 

85 
50 

71 
50 

81 
52 

93 
60 

98 
55 

86 
49 

B7 
50 

82 
46 

80 
50 

84 
52 

87 
52 

91 
55 

95 
56 

98 

60 

97 
56 

94 
55 

92 
55 

89 
50 

77 
SO 

79 
51 

91 
55 

97 
59 

100 
58 

87.9 
52.6 

GIANT  FOREST 

MAX 

Mm 

63 
36 

49 
36 

58 
37 

57 
41 

69 
45 

70 
44 

68 
42 

65 
40 

44 
33 

67 
37 

75 
44 

74 
45 

67 
38 

66 
37 

60 
32 

59 
35 

50 
34 

60 
38 

66 
41 

70 
45 

72 
46 

73 
43 

76 
45 

70 
44 

68 
45 

61 
29 

58 
34 

59 
35 

60 
36 

62 
38 

63.9 
39.2 

GLENNV 1 LLE 

MAX 

Mm 

71 
42 

65 
35 

75 
40 

81 

44 

33 
48 

81 
46 

78 
43 

72 
43 

72 
41 

85 

40 

85 
47 

84 
47 

74 

38 

73 
36 

70 
39 

70 
35 

74 
37 

77 
40 

83 
43 

88 
46 

88 
46 

87 
49 

86 
49 

80 
48 

76 
49 

68 
42 

79 
44 

85 

43 

88 
47 

85 
46 

78.8 
43.1 

GRANT  GROVE 

MAX 

Mm 

56 

16 

50 
38 

50 
38 

59 
39 

68 
46 

68 
45 

64 
42 

61 
32 

43 
33 

64 

37 

73 
50 

70 
47 

63 
41 

64 
39 

57 
34 

54 

33 

48 
35 

56 
39 

6? 
40 

67 
42 

70 
49 

71 
47 

67 
45 

63 
42 

66 
45 

58 
31 

49 
36 

69 
46 

73 
48 

67 
44 

61.7 
40.6 

HANFORD 

MAX 

Mm 

82 
50 

79 
49 

36 
55 

90 
57 

90 
56 

39 
54 

95 
51 

82 
52 

79 
49 

89 
56 

97 
63 

95 
59 

86 
54 

85 
56 

81 
48 

84 
51 

65 
54 

88 
56 

93 
60 

95 
65 

94 

60 

94 
57 

90 
58 

90 
54 

35 
52 

77 
48 

88 
54 

94 
56 

97 
59 

97 
57 

88,2 
55.0 

HETCH  HETCHY 

MAX 

Mm 

71 
44 

58 
41 

66 
42 

74 
47 

79 
48 

81 
48 

79 
45 

74 
46 

57 
41 

73 

45 

83 
50 

81 
48 

74 
42 

72 
40 

66 
40 

63 

40 

59 
42 

63 
44 

75 
46 

79 
49 

82 
49 

82 
51 

81 
50 

76 
51 

77 
52 

65 
37 

63 
43 

76 
45 

SO 
50 

83 
50 

73.1 
45.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

Mm 

54 
32 

53 
32 

56 
35 

60 
36 

64 
38 

63 
37 

59 
35 

56 
34 

60 
31 

72 
40 

67 
41 

67 
39 

66 
33 

56 
32 

49 
27 

44 

32 

53 
31 

58 
32 

65 
36 

63 
40 

68 
41 

69 
41 

65 
39 

61 
40 

61 
40 

46 
28 

62 
34 

65 
37 

68 
41 

67 
40 

60.7 
35.8 

IDRIA 

MAX 

Mm 

74 
42 

76 
44 

32 
53 

85 
58 

86 
61 

84 
56 

83 
54 

74 
44 

76 
44 

87 
56 

90 
65 

86 
54 

80 
51 

78 
51 

72 
46 

73 
4  9 

74 
50 

81 
53 

86 
58 

90 
63 

90 
65 

87 
61 

86 
60 

83 
59 

79 

47 

78 
50 

82 
46 

84 

65 

92 
64 

89 
61 

82.2 
54.3 

KERN  RIVtR  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

83 
55 

75 
54 

87 
61 

91 
66 

92 
68 

91 
66 

87 
63 

82 
53 

75 
54 

91 
61 

97 
69 

94 

60 

88 
63 

83 
61 

82 
53 

83 
57 

64 

60 

85 
62 

93 
66 

97 
70 

95 
71 

93 

69 

93 
67 

92 
65 

87 
63 

81 
54 

87 
60 

93 
69 

97 
71 

97 
69 

88.5 
62.7 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

Mm 

KETTLEMAN  CITY   1  SSw 

MAX 

Mm 

90 
50 

71 
52 

82 
52 

83 
58 

36 
56 

86 
53 

82 
51 

84 
42 

64 
42 

75 
50 

87 
68 

93 
61 

BO 
55 

85 
58 

33 
48 

85 
52 

83 
53 

86 
59 

88 

60 

94 
70 

96 
64 

96 
63 

95 
61 

93 
60 

93 
56 

90 
50 

78 

50 

86 

60 

96 
65 

98 
64 

85. 9 
56.1 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

Mm 

74 
52 

81 
50 

88 
60 

91 

60 

91 
57 

86 
56 

84 
52 

30 
52 

80 
50 

90 
62 

98 
71 

90 
62 

86 
54 

82 
64 

78 
50 

83 
54 

86 
59 

88 
57 

93 
64 

97 
68 

95 
65 

92 

60 

91 
60 

88 
58 

86 
56 

78 
52 

87 

55 

95 
62 

99 
67 

94 
64 

87.7 
58.4 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

Mm 

81 
48 

75 
49 

78 
49 

82 
49 

85 
50 

85 
48 

79 
49 

76 
48 

70 
46 

80 
57 

90 
45 

83 
43 

83 
47 

75 
42 

79 
42 

70 
53 

71 
50 

86 
56 

92 
58 

93 
55 

89 
54 

87 
54 

65 

51 

80 
51 

75 
43 

78 
53 

66 
55 

93 
57 

96 
54 

82.1 
50.2 

LE  GRAND 

MAX 

Mm 

72 
45 

79 
49 

81 
54 

84 
54 

85 
53 

84 
48 

80 
49 

76 
50 

77 
49 

88 
55 

92 
54 

91 
52 

84 
52 

81 
54 

77 
55 

84 
49 

83 
50 

85 
53 

90 
57 

90 
69 

90 
57 

89 
55 

85 
55 

85 
55 

77 
48 

75 
44 

85 
52 

90 
55 

96 
58 

93 
55 

84,3 
52.3 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

76 
49 

77 
47 

84 
56 

90 
60 

90 
59 

87 
56 

83 
53 

75 
53 

36 
55 

90 
55 

95 
63 

89 
56 

85 

50 

81 
48 

76 
47 

81 

50 

84 
51 

87 
52 

93 

56 

95 
57 

94 
60 

91 
60 

89 
59 

87 
58 

79 
54 

80 
46 

88 
52 

94 
58 

97 
61 

93 
58 

86.5 
54.6 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

75 
50 

78 

50 

85 
53 

91 
57 

92 
56 

89 
54 

84 
51 

78 
52 

78 
53 

91 

54 

96 
61 

92 
57 

85 
49 

82 
48 

76 
47 

82 
4  7 

85 
52 

87 
52 

9  3 
5  4 

95 
58 

94 
60 

93 

58 

91 
57 

88 
56 

83 
57 

75 
46 

88 
50 

94 
55 

98 
59 

94 
57 

87.1 
53.7 

LODI 

MAX 

Mm 

74 
46 

77 
49 

81 
50 

78 
50 

77 
50 

72 
49 

70 
48 

70 
46 

30 
46 

89 
50 

90 
52 

82 
*9 

83 

50 

74 
53 

80 
46 

82 
5  1 

78 
56 

85 
53 

91 
59 

89 
55 

85 
55 

79 

53 

78 
53 

77 
51 

70 

49 

77 
45 

86 
48 

93 
52 

95 
58 

74 
50 

80.5 
50.7 

LOS  BANOS 

MAX 

Mm 

75 
46 

84 
50 

88 
53 

86 
52 

85 
50 

83 
47 

78 

46 

74 
47 

85 
46 

94 
55 

95 
62 

89 
55 

88 
50 

85 
54 

84 
51 

85 
52 

86 
54 

90 
50 

05 
55 

95 
58 

91 
55 

88 
53 

86 
53 

87 
55 

78 
51 

82 
45 

91 
49 

97 
52 

100 
56 

92 
54 

87.2 
51.9 

MADERA 

MAX 
MIN 

81 
47 

69 
50 

79 
55 

85 
56 

90 
54 

90 
52 

84 

50 

82 
51 

73 
49 

80 
55 

90 
63 

95 
55 

86 
49 

85 
54 

80 
49 

79 
53 

83 
53 

86 
55 

89 
59 

93 
59 

95 
59 

94 
58 

91 
55 

98 
56 

87 
51 

76 
49 

78 
55 

98 
57 

95 
61 

100 
59 

86.0 
54.3 

MANDE V  I LLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

MANTECA 

MAX 

Mm 

73 
47 

73 
<.a 

81 
52 

S3 
51 

82 
49 

81 
49 

80 
46 

71 
46 

69 
47 

81 

52 

89 
56 

89 
53 

82 
49 

83 
54 

73 
52 

79 
5C 

82 
57 

61 
54 

85 
55 

92 
57 

93 
55 

84 
53 

83 
53 

81 
54 

76 

50 

69 
45 

78 
49 

86 
54 

93 
55 

96 
55 

81.6 
51.6 

MARICOPA 

min 

78 

52 

79 
50 

37 
58 

93 
61 

94 
62 

91 
61 

85 
60 

55 

53 

92 

57 

99 
68 

93 
62 

85 
53 

84 
56 

79 
53 

84 
58 

85 
56 

88 
57 

93 
63 

97 
66 

97 
60 

95 
58 

92 
60 

89 
58 

87 
56 

77 
45 

87 
55 

95 

63 

100 
67 

64 

88  •  6 
58.2 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

Mm 

74 
46 

81 
49 

85 
53 

87 
51 

86 
50 

86 
47 

31 
43 

73 
48 

80 
47 

90 
54 

93 
59 

93 
50 

84 
5  1 

83 
54 

80 
48 

82 
50 

85 
52 

88 
53 

94 
58 

94 
58 

95 
55 

91 
53 

88 
53 

87 
52 

8  3 
48 

79 
45 

88 
51 

94 
54 

100 
58 

97 
54 

86.9 
51.6 

MODESTO 

MAX 

Mm 

71 
47 

80 
48 

85 
49 

S3 
48 

82 
47 

76 
46 

72 
47 

70 
46 

80 
45 

88 
51 

90 
56 

81 
49 

81 

50 

74 
50 

78 
46 

82 
50 

79 
53 

85 
51 

92 
56 

93 
56 

36 
54 

87 
51 

84 
52 

79 
51 

74 
46 

79 
43 

86 
49 

93 
51 

96 
56 

76 
51 

82,1 
49.8 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

Mm 

74 

50 

82 
54 

85 
53 

85 
52 

83 
50 

83 
47 

79 
46 

76 
47 

Bl 
46 

90     94  92 
55     60  52 

Soo  Relorenco  I* 

84     81  60 
47     50  46 
otea  Following  Stall 

83 
51 

86 
56 

ex 

87 
52 

93 
58 

94 
59 

90 
57 

87 

55 

87 
54 

85 
55 

81 
48 

80 
45 

67 
52 

93 
55 

98 
59 

95 
54 

85,8 
52.2 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1965 


Day  of  Month 

o 

Station 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

5  6 

8  9 

8 1 

79 

75 

64 

70 

76 

86 

81 

90 

89 

86 

65 

82 

72 

68 

89 

91 

78.7 

MIN 

41 

39 

45 

50 

53 

51 

49 

47 

48 

48 

56 

52 

40 

53 

39 

48 

44 

46 

54 

46 

53 

53 

53 

53 

50 

35 

34 

55 

93 

47.9 

nAicnai  f   unnnuiDn  dam 

MAX 

7  L 

90 

62 

82 

75 

79 

82 

8  1 

87 

92 

92 

87 

85" 

82 

80 

71 

78 

85 

94 

96 

82.0 

MIN 

47 

49 

49 

50 

49 

-e 

49 

47 

46 

52 

56 

*9 

47 

51 

45 

50 

36 

5  3 

57 

58 

54 

53 

5  3 

52 

46 

45 

52 

99 

63 

92 

91.2 

ORANGE  COVE 

MAX 

83 

74 

78 

85 

90 

90 

88 

83 

6  T 

76 

90 

96 

86 

87 

83 

79 

82 

84 

88 

94 

95 

95 

93 

90 

67 

79 

75 

89 

95 

98 

86.1 

MIN 

50 

52 

56 

60 

58 

54 

52 

53 

54 

56 

63 

60 

52 

52 

49 

54 

96 

55 

58 

61 

63 

61 

60 

58 

55 

46 

55 

58 

61 

99 

96,0 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

MIN 

r*UH  1  CI>V  1  LLC 

MAX 

69 

8  3 

77 

83 

8  5 

68 

94 

95 

95 

93 

92 

68 

81 

82 

88 

94 

96 

86.9 

MTN 

51 

51 

56 

60 

59 

56 

52 

53 

54 

55 

63 

59 

53 

52 

47 

51 

55 

55 

58 

64 

64 

61 

99 

59 

58 

49 

53 

56 

63 

62 

96.3 

POSEY  3  E 

MAX 

62 

62 

6  6 

6  6 

64 

6  6 

65 

67 

66 

69 

7*. 

77 

78 

76 

74 

79 

64 

59 

68 

76 

78 

77 

68.9 

MIN 

36 

37 

35 

36 

37 

37 

36 

35 

36 

40 

38 

37 

36 

38 

37 

36 

39 

38 

43 

46 

47 

46 

44 

34 

35 

34 

34 

36 

42 

44 

38.2 

4Ai  T   spu  i  n r. s  DuB  uniicc 

3 ML  I     JfMllltjJ    r  w  n  P1UU3C 

MAX 

82 

7  8 

7 1 

70 

69 

64 

99 

7  3 

78 

8  3 

83 

79 

80 

75 

75 

65 

73 

79 

62 

82 

74.8 

MTN 

45 

44 

50 

54 

55 

52 

51 

46 

44 

55 

55 

50 

50 

44 

39 

40 

46 

51 

48 

53 

58 

58 

58 

59 

50 

40 

45 

92 

60 

98 

90.4 

c&hj    lilt  HAM 

MAX 

6  8 

90 

89 

8  0 

8  3 

77 

77 

81 

77 

8  7 

91 

87 

81 

79 

78 

79 

69 

79 

82 

93 

95 

79.6 

MTN 

50 

50 

52 

52 

52 

50 

51 

52 

50 

55 

62 

54 

52 

54 

5  1 

52 

54 

52 

59 

59 

54 

54 

55 

55 

51 

30 

52 

99 

69 

34 

93.9 

c  r  Ai  p  y  a    c,  s 

MAX 

8 1 

6  7 

89 

90 

8  3 

8  1 

73 

74 

'5 

7  3 

84 

90 

92 

90 

88 

8' 

83 

71 

75 

84 

90 

94 

81.3 

MTN 

40 

43 

49 

52 

52 

48 

44 

44 

43 

49 

56 

47 

45 

42 

39 

43 

45 

51 

52 

53 

55 

54 

94 

53 

45 

39 

46 

90 

93 

33 

48.0 

cp    FIUTBANTF     ypct-  u  T  t  c 

MAX 

68 

72 

80 

80 

69 

59 

54 

65 

7  1 

7  1 

74 

70 

73 

62 

69 

72 

71 

70 

74 

76 

78 

70.3 

MIN 

37 

37 

37 

41 

43 

42 

41 

48 

40 

44 

50 

42 

35 

35 

35 

34 

40 

38 

44 

43 

44 

42 

49 

50 

57 

42 

36 

40 

49 

46 

42.0 

MAX 

76 

82 

96 

84 

8  3 

79 

75 

8  3 

94 

86 

86 

82 

84 

82 

88 

94 

94 

98 

84 

83 

80 

70 

81 

90 

96 

99 

76 

84.2 

MIN 

51 

52 

54 

53 

51 

49 

50 

51 

50 

55 

56 

55 

52 

54 

5  1 

54 

60 

58 

63 

60 

56 

57 

57 

56 

54 

49 

55 

58 

60 

37 

34.7 

STOCKTON  FJRE  STATION 

MAX 

75 

73 

79 

8  2 

79 

79 

74 

72 

7  3 

82 

■  90 

9  1 

83 

62 

75 

79 

84 

80 

86 

91 

99 

84 

8  I 

60 

60 

70 

80 

87 

93 

99 

81,9 

MTN 

49 

49 

56 

50 

48 

45 

46 

45 

48 

52 

56 

51 

48 

51 

49 

50 

57 

6  1 

56 

63 

55 

54 

53 

52 

5  7 

48 

46 

53 

59 

93 

32.1 

MAX 

65 

66 

69 

76 

77 

71 

66 

62 

79 

79 

7  7 

6  7 

65 

65 

64 

69 

72 

7  7 

83 

'9 

72 

69 

60 

67 

81 

84 

79 

71.9 

MIN 

42 

38 

45 

50 

55 

53 

50 

39 

40 

34 

44 

51 

45 

46 

41 

42 

39 

46 

45 

49 

92 

53 

45 

36 

51 

47 

47 

35 

*9.7 

TEjON  RANCHO 

MAX 

80 

70 

82 

89 

90 

86 

83 

8 1 

75 

89 

95 

94 

8  1 

79 

78 

78 

82 

8  3 

89 

94 

93 

9  1 

88 

85 

83 

74 

78 

89 

93 

92 

84,9 

MIN 

50 

45 

55 

60 

58 

56 

58 

52 

50 

57 

67 

57 

53 

51 

51 

51 

99 

52 

59 

63 

65 

60 

58 

56 

54 

48 

54 

60 

64 

63 

96.1 

IHKCC    NVK3    tUISUN    PH  4 

MAX 

82 

73 

80 

8  7 

88 

89 

65 

82 

7  3 

66 

91 

94 

85 

8  3 

81 

76 

61 

8  3 

86 

91 

94 

93 

90 

85 

85 

77 

82 

68 

93 

99 

69,3 

MIN 

50 

50 

52 

59 

58 

57 

61 

54 

54 

54 

59 

56 

50 

52 

5  1 

32 

92 

54 

60 

63 

60 

60 

60 

59 

63 

45 

53 

56 

97 

69 

39.9 

T  tr.co    {  □  t  t  K  DU 
1  IQtn    VKttF.  KM 

MAX 

68 

71 

76 

78 

82 

62 

78 

72 

85 

8  6 

8  3 

76 

7  5 

70 

71 

69 

8  1 

83 

88 

8  7 

84 

62 

82 

78 

69 

80 

89 

86 

89 

79.0 

MTN 

45 

44 

48 

52 

52 

49 

48 

45 

42 

55 

50 

48 

46 

44 

42 

44 

47 

52 

32 

92 

56 

56 

54 

54 

48 

41 

46 

32 

96 

94 

49.1 

MAX 

79 

7  I 

82 

91 

92 

64 

8  3 

74 

79 

83 

8  1 

86 

94 

92 

86 

85 

82 

85 

69 

8  I 

89 

93 

97 

83.9 

MIN 

49 

49 

47 

47 

52 

54 

51 

54 

58 

52 

50 

96 

51 

56 

98 

55 

53 

53 

54 

52 

46 

50 

94 

96 

94 

92.9 

f  Dtrv     Dl  1MB  t  Ufa    Dl  nur 
lK**t'     rU~f*IMvs  PLAINT 

MAX 

75 

76 

78 

76 

75 

70 

66 

79 

90 

69 

78 

80 

7  3 

78 

62 

79 

8  7 

92 

88 

8  2 

82 

7  7 

70 

65 

80 

86 

99 

93 

84 

79.7 

MTN 

50 

52 

52 

52 

53 

50 

50 

52 

52 

93 

56 

53 

53 

53 

5  1 

53 

57 

54 

59 

57 

57 

96 

57 

57 

93 

49 

50 

92 

62 

93 

93.6 

V  I  SAL  I  A 

MAX 

83 

73 

78 

84 

90 

91 

67 

8  7 

7  3 

76 

89 

9  5 

66 

81 

77 

61 

8  3 

86 

92 

94 

93 

9  1 

90 

66 

78 

75 

88 

93 

97 

83.9 

MTN 

47 

50 

55 

59 

57 

55 

52 

52 

53 

54 

65 

59 

54 

55 

50 

53 

54 

56 

60 

60 

61 

99 

99 

57 

56 

51 

54 

56 

61 

61 

99.9 

WASCO 

MAX 

82 

76 

76 

86 

91 

92 

66 

85 

67 

80 

90 

98 

68 

86 

82 

78 

64 

89 

91 

93 

96 

94 

93 

90 

86 

81 

77 

87 

93 

98 

86,7 

MIN 

52 

49 

55 

60 

61 

60 

56 

55 

53 

56 

64 

64 

55 

54 

50 

55 

54 

58 

62 

63 

65 

49 

61 

60 

57 

30 

55 

62 

64 

64 

97.4 

Y05EMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

72 

71 

75 

80 

76 

78 

78 

76 

75 

85 

85 

81 

77 

73 

70 

63 

69 

78 

84 

85 

85 

82 

78 

86 

76 

73 

34 

81 

89 

89 

78.9 

MIN 

42 

42 

43 

44 

47 

51 

47 

45 

40 

43 

41 

46 

46 

42 

39 

41 

43 

47 

49 

92 

52 

94 

49 

52 

47 

33 

34 

41 

43 

45 

44,7 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

61 

63 

66 

76 

81 

78 

76 

72 

7  3 

80 

83 

8  2 

77 

71 

65 

75 

75 

74 

78 

7  7 

79 

62 

76 

73 

70 

84 

67 

85 

87 

75.3 

MIN 

50 

49 

50 

50 

51 

46 

51 

50 

50 

48 

51 

53 

50 

52 

52 

50 

44 

53 

54 

53 

54 

93 

52 

52 

31 

47 

46 

54 

59 

34 

90.8 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

66 

66 

68 

66 

6  3 

65 

67 

66 

66 

71 

66 

67 

6  3 

62 

64 

64 

64 

63 

63 

6  7 

64 

64 

64 

64,6 

MIN 

58 

55 

54 

60 

60 

60 

59 

57 

55 

55 

56 

60 

60 

57 

58 

58 

54 

55 

60 

55 

56 

59 

59 

61 

39 

55 

54 

55 

99 

56 

57.3 

BARRETT  DAM 

MAX 

63 

65 

65 

70 

78 

83 

82 

60 

67 

74 

8  3 

8  7 

85 

81 

75 

67 

61 

75 

77 

76 

78 

78 

70 

72 

79 

64 

70 

86 

91 

89 

75.7 

MTN 

51 

50 

50 

51 

46 

42 

45 

46 

51 

46 

48 

48 

45 

49 

52 

49 

43 

46 

52 

50 

51 

52 

34 

50 

92 

49 

43 

43 

49 

47 

46.5 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

54 

55 

64 

68 

75 

82 

81 

75 

75 

72 

83 

8  7 

79 

79 

70 

64 

56 

72 

77 

80 

80 

83 

75 

65 

79 

52 

7 1 

85 

90 

73.3 

MTN 

44 

44 

44 

46 

45 

47 

44 

44 

44 

43 

48 

51 

45 

48 

47 

42 

43 

40 

46 

44 

44 

42 

45 

41 

48 

48 

42 

40 

92 

53 

49.1 

BIG  bEAR  LAKE 

MAX 

61 

60 

60 

69 

71 

73 

70 

65 

66 

74 

77 

74 

76 

70 

66 

55 

63 

70 

71 

72 

74 

73 

70 

6  7 

75 

77 

69.6 

MTN 

33 

33 

34 

36 

33 

33 

37 

30 

36 

41 

40 

35 

37 

41 

27 

26 

27 

31 

31 

32 

34 

36 

36 

33 

32 

30 

29 

34 

33 

33.5 

BON  I TA 

MAX 

64 

67 

69 

72 

72 

70 

71 

70 

69 

70 

72 

72 

70 

70 

68 

62 

70 

69 

68 

70 

69 

70 

68 

69 

71 

70 

73 

72 

69.9 

54 

55 

55 

56 

58 

58 

57 

57 

56 

54 

58 

57 

57 

58 

58 

93 

49 

60 

59 

60 

57 

56 

57 

57 

56 

57 

45 

49 

33 

39 

95.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

60 

68 

69 

73 

75 

75 

68 

67 

72 

76 

79 

74 

72 

72 

72 

63 

72 

74 

74 

72 

74 

70 

68 

71 

62 

71 

86 

67 

84 

69 

72.8 

52 

55 

50 

55 

55 

56 

56 

57 

50 

53 

59 

59 

58 

97 

58 

36 

56 

54 

56 

36 

56 

56 

57 

58 

55 

30 

49 

55 

99 

99 

55.1 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

67 

67 

65 

66 

67 

67 

67 

66 

67 

66 

69 

70 

68 

71 

65 

67 

69 

62 

64 

6  3 

62 

62 

61 

66 

65 

69 

69 

69 

67 

68 

66.4 

54 

51 

56 

55 

57 

56 

56 

55 

55 

54 

59 

56 

56 

99 

56 

54 

57 

52 

53 

50 

51 

50 

31 

54 

54 

93 

32 

56 

94 

93 

54.2 

CACHUMA  0AM 

MAX 

64 

66 

73 

76 

78 

7* 

73 

70 

70 

76 

62 

82 

74 

78 

76 

74 

69 

76 

80 

77 

76 

77 

76 

7  3 

69 

65 

79.3 

50 

45 

50 

51 

49 

51 

48 

51 

49 

46 

50 

52 

42 

46 

45 

49 

43 

45 

48 

51 

50 

51 

54 

55 

50 

48 

41 

46 

46 

51 

48.4 

CAMPO 

MAX 

64 

64 

67 

76 

82 

83 

77 

70 

72 

80 

87 

8  1 

79 

76 

67 

98 

72 

7  5 

76 

80 

79 

7  1 

96 

69 

76.0 

MIN 

47 

47 

46 

42 

42 

36 

36 

43 

42 

40 

45 

43 

36 

39 

40 

46 

38 

38 

47 

36 

39 

44 

49 

46 

49 

45 

37 

43 

45 

41 

42.2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

63 

70 

71 

75 

80 

78 

77 

70 

79 

79 

85 

62 

76 

79 

74 

71 

75 

80 

80 

78 

8  1 

7  2 

91 

92 

90 

77.9 

52 

5 1 

45 

56 

51 

5) 

51 

54 

43 

47 

55 

56 

56 

92 

55 

90 

96 

45 

59 

55 

50 

51 

93 

58 

56 

45 

43 

49 

50 

30 

91.4 

CHULA  VISTA 

MAX 

62 

62 

63 

64 

65 

64 

63 

63 

65 

66 

66 

66 

62 

65 

64 

63 

63 

6  1 

64 

65 

66 

64 

64.0 

MIN 

56 

56 

56 

58 

58 

59 

57 

56 

59 

99 

59 

96 

93 

58 

99 

59 

98 

98 

59 

57 

49 

97 

58 

97.2 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

59 

71 

69 

73 

76 

70 

74 

76 

81 

75 

73 

70 

68 

62 

72 

76 

74 

7  4 

6  8 

85 

86 

73.6 

50 

5  \ 

53 

54 

53 

52 

49 

55 

56 

57 

54 

54 

92 

49 

47 

59 

53 

94 

99 

55 

34 

48 

48 

52 

53 

50 

32.2 

CORONA 

MAX 
MIN 

62 

73 

70 

75 

79 

79 

74 

72 

75 

79 

82 

78 

76 

79 

75 

71 

74 

7  8 

7  2 

73 

74 

89 

90 

90 

67 

76.4 

51 

52 

42 

56 

56 

55 

55 

55 

5  1 

50 

56 

51 

56 

99 

56 

99 

96 

48 

99 

47 

53 

93 

32 

55 

59 

49 

47 

92 

92 

51 

92.6 

CULVER  CITY 

MAX 

65 

67 

67 

68 

68 

69 

67 

66 

68 

70 

72 

69 

69 

69 

69 

67 

67 

67 

66 

67 

74 

72 

72 

71 

70 

68.8 

MTN 

53 

54 

51 

57 

55 

56 

56 

55 

51 

52 

58 

58 

58 

56 

92 

97 

56 

50 

97 

38 

57 

96 

97 

59 

97 

48 

49 

92 

94 

99 

94.8 

CUYAMA 

MAX 

72 

70 

72 

82 

89 

89 

86 

79 

6o 

75 

90 

93 

90 

64 

80 

76 

60 

92 

MTN 

43 

34 

40 

42 

42 

46 

40 

41 

40 

40 

48 

50 

48 

42 

40 

36 

36 

46 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

MAX 

55 

57 

62 

75 

82 

79 

75 

56 

72 

78 

83 

80 

77 

66 

59 

58 

71 

75 

75 

79 

82 

83 

76 

74 

54 

62 

80 

63 

MIN 

37 

3  6 

38 

40 

5  1 

40 

4  1 

39 

36 

54 

56 

48 

40 

31 

34 

37 

3 

39 

* 

36 

3 

37 

48 

40. 

2 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

56 

58 

68 

73 

77 

80 

77 

71 

65 

79 

82 

83 

79 

75 

78 

74 

62 

73 

80 

80 

80 

81 

76 

72 

75 

59 

73 

89 

91 

75 

MIN 

49 

49 

45 

47 

49 

49 

49 

51 

44 

50 

M 

50 

49 

50 

53 

52 

48 

50 

52 

5* 

* 

45 

53 

51 

49. 

8 

ci      r  n  a  i  T  A  N  HAM 
tL    f  rl  u»*pi 

MAX 

63 

64 

66 

72 

77 

82 

80 

76 

69 

75 

82 

85 

83 

77 

77 

68 

63 

77 

78 

76 

79 

79 

70 

67 

78 

62 

73 

61 

89 

87 

7  5. 

MIN 

54 

53 

54 

56 

52 

' 

50 

58 

5  3 

50 

49 

50 

50 

54. 

2 

MAX 

70 

72 

74 

a  l 

87 

86 

80 

76 

81 

88 

90 

87 

82 

74 

67 

72 

79 

84 

83 

85 

85 

79 

75 

81 

76 

79 

91 

95 

94 

8  1. 

MIN 

5 1 

51 

47 

" 

51 

61 

50 

4  7 

59 

62 

51 

48 

53. 

0 

ESCOND 100 

63 

64 

68 

75 

77 

78 

75 

67 

72 

77 

81 

79 

75 

74 

70 

68 

74 

75 

71 

73 

74 

69 

65 

73 

71 

74 

82 

84 

84 

63 

7  3 . 

g 

MLN 

* 

5  9 

55 

52 

52 

57 

59 

57 

57 

54 

5  0 

56 

5  7 

56 

5  5 

55 

5  7 

55 

52 

45 

53 

52 

54, 

6 

FCNTANA  KAISER 

60 

69 

68 

78 

80 

88 

78 

72 

77 

82 

85 

84 

78 

75 

69 

70 

75 

78 

78 

78 

78 

77 

71 

74 

73 

72 

90 

91 

90 

69 

77. 

6 

MIN 

5  1 

54 

68 

53 

54, 

8 

MAX 

65 

65 

7  1 

T, 

77 

75 

73 

69 

72 

76 

78 

78 

74 

73 

70 

65 

73 

75 

72 

74 

75 

69 

66 

74 

69 

71 

82 

84 

82 

81 

7  3 

MIN 

54 

55 

55 

56 

59 

59 

57 

55 

58 

60 

59 

51 

50 

58 

59 

7 

57 

59 

52 

47 

56 

54 

55 

9 

HEN5HAW  DAM 

MAX 

57 

59 

72 

68 

76 

81 

82 

76 

61 

72 

80 

85 

80 

76 

70 

62 

68 

72 

75 

75 

79 

79 

76 

68 

75 

54 

67 

85 

87 

7  3 

MIN 

46 

4  I 

"•5 

46 

4  3 

42 

39 

46 

45 

45 

42 

45 

45 

4  1 

41 

45 

44 

42 

46 

48 

45 

48 

44 

40 

43 

*3 

38 

43 

7 

idyllwild  ranger  sta 

MAX 

53 

58 

62 

74 

80 

78 

74 

65 

70 

79 

84 

78 

T. 

74 

61 

52 

68 

70 

75 

78 

79 

79 

77 

7* 

66 

58 

79 

83 

84 

7  2 

MIN 

34 

26 

3  3 

36 

42 

32 

7 

39 

3 1 

41 

48 

36 

39 

30 

32 

40 

39 

38 

41 

46 

* 

42 

28 

36 

44 

42 

39 

37 

6 

11  1    T  AM     LYMfll  A 

JUL  iT*  wipiuL** 

MAX 

58 

62 

65 

74 

70 

75 

80 

65 

70 

75 

83 

79 

75 

70 

58 

51 

70 

74 

72 

77 

80 

74 

70 

75 

68 

65 

63 

87 

87 

72 

MIN 

42 

42 

42 

40 

43 

44 

41 

41 

46 

39 

35 

39 

46 

46 

42 

40 

41 

49 

46 

42 

8 

1  AfillMA    H  ^  A  T  n 
LHUU^K     6  C  **  L  ri 

MAX 

65 

65 

65 

68 

67 

67 

66 

66 

67 

67 

68 

69 

67 

69 

69 

67 

67 

66 

67 

66 

67 

66 

66 

67 

66 

72 

71 

69 

67 

MIN 

55 

50 

47 

58 

58 

58 

52 

58 

56 

58 

" 

58 

54 

7 

LA  ME5A 

MAX 

64 

64 

67 

71 

72 

69 

69 

66 

68 

73 

72 

74 

71 

69 

65 

63 

70 

70 

78 

70 

69 

66 

65 

71 

68 

68 

78 

78 

77 

78 

70 

I 

MIN 

55 

54 

57 

59 

58 

57 

«,  3 

5 1 

5  8 

56 

5  6 

55 

59 

5  5 

5 1 

50 

5  A 

55 

55 

4 

LCMPOC 

MAX 

64 

68 

66 

67 

64 

65 

65 

67 

67 

67 

69 

66 

67 

69 

66 

68 

70 

69 

68 

67 

67 

70 

67 

67 

64 

66 

70 

71 

68 

68 

67 

A 

MIN 

54 

47 

50 

52 

5| 

5  2 

43 

48 

5  1 

45 

48 

6  I 

55 

56 

65 

54 

56 

5  3 

52 

44 

5  i 

52 

53 

50 

9 

LONG  bEACH 

MAX 

64 

69 

66 

68 

72 

69 

68 

69 

68 

68 

71 

68 

68 

71 

69 

65 

69 

66 

68 

66 

68 

68 

68 

67 

70 

68 

81 

82 

73 

79 

69 

6 

MIN 

" 

58 

58 

56 

58 

60 

5  g 

59 

60 

5  8 

59 

55 

5  8 

60 

59 

5  8 

59 

60 

5  7 

52 

55 

57 

56 

57 

57 

5 

LONG  bEACH  MB  AP 

MAX 

63 

67 

68 

68 

72 

71 

69 

69 

71 

68 

73 

70 

70 

70 

70 

66 

69 

71 

70 

70 

70 

67 

67 

68 

67 

69 

79 

60 

76 

77 

70 

2 

MIN 

5  3 

5  9 

59 

59 

59 

5  8 

56 

5  j 

5  6 

59 

52 

50 

50 

5  5 

55 

56 

56 

2 

L05  ANGELES  WB  AJRP0R1 

MAX 

64 

66 

66 

69 

66 

69 

65 

67 

67 

68 

71 

69 

68 

70 

69 

70 

69 

68 

68 

66 

68 

67 

68 

67 

65 

70 

72 

71 

71 

69 

68 

2 

MIN 

5 

5 

58 

8 

'3 

60 

60 

6 1 

60 

60 

59 

52 

38 

57 

5 

1  pi   AN6F  1  F  S   C TUTr  rTD 

MAX 

63 

68 

68 

71 

72 

75 

68 

66 

70 

75 

77 

72 

71 

71 

70 

64 

69 

72 

70 

70 

71 

70 

67 

68 

65 

75 

78 

79 

79 

77 

7  1 

1 

MIN 

55 

56 

59 

54 

60 

59 

59 

58 

60 

57 

57 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

55 

57 

64 

70 

79 

81 

80 

73 

69 

79 

84 

84 

80 

78 

70 

67 

71 

74 

77 

77 

79 

80 

74 

7J 

75 

61 

84 

87 

69 

88 

75 

3 

MIN 

45 

45 

57 

48 

6 

MT   BALDY  NOTCH 

MAX 

58 

54 

52 

62 

7C 

68 

68 

58 

58 

66 

74 

68 

68 

66 

64 

50 

58 

60 

64 

68 

70 

70 

68 

68 

66 

54 

66 

70 

74 

72 

64 

A 

MLN 

30 

34 

32 

34 

3  6 

40 

4  2 

44 

40 

30 

40 

48 

41 

0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

44 

54 

64 

75 

75 

72 

68 

62 

70 

80 

76 

74 

72 

69 

60 

45 

61 

65 

69 

71 

73 

75 

78 

72 

68 

57 

70 

73 

73 

71 

67 

9 

MIN 

6  3 

36 

5  7 

55 

53 

46 

39 

3  6 

35 

47 

5  0 

53 

55 

5  6 

56 

55 

44 

32 

45 

54 

58 

53 

47 

2 

NEWPORT  bEACH  HARBOR 

MAX 

65 

63 

64 

64 

64 

67 

64 

64 

64 

67 

66 

66 

67 

68 

68 

68 

65 

65 

65 

65 

64 

63 

63 

64 

64 

66 

67 

68 

66 

65 

65 

3 

MIN 

59 

54 

c,  3 

59 

59 

58 

58 

60 

66 

54 

54 

5  6 

58 

57 

6  7 

57 

56 

55 

55 

54 

54 

58 

57 

56 

1 

OCEANS IDt 

MAX 

67 

69 

68 

69 

68 

69 

69 

69 

69 

69 

71 

70 

70 

71 

71 

66 

71 

71 

70 

70 

70 

68 

67 

67 

70 

70 

74 

72 

70 

71 

69 

6 

MIN 

5 

58 

59 

59 

56 

5  J 

53 

60 

59 

58 

5  5 

57 

57 

1 

0  JA 1 

MAX 

61 

68 

76 

74 

75 

75 

73 

68 

78 

79 

80 

74 

70 

78 

76 

71 

73 

78 

74 

75 

72 

72 

67 

67 

67 

75 

89 

92 

86 

86 

75 

,0 

MIN 

53 

43 

48 

50 

5  3 

42 

48 

49 

8 

OXNARD 

MAX 

68 

68 

66 

67 

66 

67 

67 

68 

68 

69 

68 

65 

63 

69 

68 

7  0 

66 

69 

67 

66 

67 

66 

68 

66 

66 

69 

71 

70 

69 

67 

67 

6 

MIN 

5 

53 

5 

53 

52 

47 

55 

56 

54 

56 

'T 

52 

53 

53 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

58 

56 

62 

73 

'e 

78 

75 

72 

67 

78 

80 

80 

'5 

72 

67 

56 

68 

66 

73 

79 

60 

77 

72 

61 

75 

79 

81 

8 1 

72 

,  2 

MIN 

34 

32 

35 

51 

53 

45 

.2 

PASADENA 

58 

67 

70 

73 

75 

76 

68 

73 

77 

BO 

77 

74 

73 

71 

69 

71 

75 

73 

74 

74 

72 

71 

69 

70 

72 

84 

85 

84 

83 

7  3 

7 

MIN 

54 

54 

5 

PERR 1 S 

62 

73 

72 

76 

85 

83 

76 

72 

76 

84 

88 

81 

83 

75 

70 

63 

76 

82 

'9 

81 

82 

74 

72 

76 

73 

72 

89 

94 

92 

92 

78 

,  A 

MIN 

50 

50 

53 

55 

50 

56 

5  5 

55 

45 

53 

53 

51 

3 

POMONA 

61 

72 

67 

76 

80 

81 

79 

67 

76 

60 

84 

79 

75 

70 

68 

63 

76 

80 

77 

76 

78 

73 

71 

73 

76 

69 

90 

88 

98 

76 

,  7 

MLN 

55 

55 

5  3 

55 

45 

52 

53 

1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

62 

68 

71 

78 

83 

81 

77 

70 

75 

83 

86 

84 

80 

76 

70 

61 

75 

76 

'5 

78 

78 

73 

68 

77 

70 

71 

67 

90 

89 

69 

76 

,  g 

MIN 

* 

53 

54 

53 

5* 

5  2 

47 

38 

43 

49 

4 

REDLANDS 

60 

71 

71 

^  7 

S3 

82 

75 

71 

76 

64 

88 

83 

81 

74 

71 

64 

77 

81 

81 

81 

81 

75 

66 

76 

62 

73 

91 

94 

92 

91 

77 

,  9 

MIN 

5 

6  3 

53 

5  6 

5 1 

5a 

55 

54 

53 

7 

RIVENSIDt  FIRE  STA  *  : 

63 

72 

70 

77 

83 

82 

76 

74 

78 

84 

85 

80 

78 

76 

75 

69 

77 

81 

79 

80 

79 

76 

71 

75 

73 

75 

89 

92 

90 

90 

78 

3 

MIN 

51 

54 

52 

46 

5 1 

51 

53 

•  1 

RIVERSIDt  EXP  STA 

64 

62 

70 

69 

77 

82 

82 

73 

70 

76 

83 

86 

79 

78 

75 

73 

68 

76 

80 

79 

79 

78 

73 

69 

76 

61 

75 

90 

92 

9 1 

76 

2 

MIN 

50 

51 

47 

53 

52 

53 

53 

51 

50 

53 

" 

55 

53 

52 

48 

52 

52 

54 

50 

51 

5 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

53 

64 

63 

68 

71 

75 

75 

68 

70 

77 

78 

78 

73 

69 

64 

65 

69 

74 

7* 

73 

74 

76 

68 

69 

69 

66 

85 

89 

69 

86 

72 

A 

MIN 

48 

45 

46 

48 

48 

46 

46 

48 

51 

49 

50 

50 

48 

44 

50 

47 

45 

47 

49 

52 

' 

45 

56 

54 

66 

5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

61 

70 

72 

79 

85 

85 

79 

75 

80 

8  6 

90 

84 

80 

75 

70 

65 

79 

82 

82 

82 

82 

79 

71 

80 

71 

74 

92 

93 

95 

94 

79 

8 

MIN 

5  3 

50 

56 

54 

53 

5 1 

56 

54 

55 

57 

52 

53 

6 

SANDBERG  WB 

47 

60 

70 

79 

76 

73 

64 

52 

70 

85 

81 

71 

74 

62 

57 

67 

66 

74 

75 

77 

76 

77 

67 

72 

55 

60 

77 

61 

80 

77 

69 

s 

MIN 

60 

" 

58 

48 

9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

66 

68 

67 

69 

68 

68 

68 

68 

70 

70 

70 

66 

72 

66 

66 

69 

68 

67 

68 

66 

64 

68 

70 

65 

67 

72 

72 

71 

72 

68 

,2 

Mm 

58 

59 

2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

60 

71 

73 

76 

79 

78 

78 

69 

78 

79 

84 

77 

76 

76 

75 

66 

75 

78 

79 

77 

80 

75 

70 

75 

69 

74 

92 

91 

89 

89 

76 

>9 

MIN 

49 

49 

48 

55 

52 

55 

54 

54 

47 

49 

51 

56 

56 

54 

50 

53 

55 

49 

54 

51 

52 

53 

56 

52 

50 

50 

45 

52 

52 

53 

51 

9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

60 

68 

70 

73 

76 

77 

74 

69 

74 

77 

81 

77 

74 

74 

72 

69 

72 

75 

75 

74 

75 

72 

70 

70 

68 

73 

84 

85 

64 

83 

7* 

,2 

MIN 

55 

53 

48 

57 

56 

57 

56 

56 

52 

51 

57 

57 

58 

56 

58 

55 

57 

53 

54 

57 

56 

56 

57 

58 

56 

48 

48 

51 

54 

55 

54 

>8 

SAN  JACINTO 

MAX 

63 

74 

78 

84 

91 

89 

84 

75 

81 

92 

94 

90 

86 

80 

73 

67 

82 

87 

86 

66 

90 

83 

74 

86 

79 

76 

95 

99 

100 

98 

84 

.1 

MIN 

41 

51 

52 

52 

50 

50 

51 

52 

52 

45 

47 

53 

54 

52 

55 

52 

52 

44 

45 

46 

49 

51 

52 

52 

54 

50 

51 

48 

50 

45 

49 

9 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1965 


Station 

SANTA  ANA  F I  RE  STATICS 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 
SANTA  CATALINA  ktBAP 
SANTA   MARIA   MB  AIRPORT 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
5UNLAND 
TORRANCE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
Tta I TCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINOA 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


07 


BAKER   9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT   1  E 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHfc 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANT  I L 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 


MAX 
NUN 


MAX 

Mm 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


85  97  101 
63     72  75 


100 
71 


88  88 

62  60 

88  88 

6<>     62  61 

85     84  84 

52     50  53 


82 
45 


42  42  33 

95  101  102 

61  65  65 

98  104  104 

63  73  70 

89  97  101 
56  59  58 

90  97  102 
58  62  60 


89  80  86 

47  50  48 

63  64  64 

43  43  45 

100  98  94 

62  70  55 

03  89  93 

69  67  58 

100  100  SI 

61  67  54 

00  100  87 

60  67  53 


61     66  67 


106  108  108 
72     81  85 


87  95  97 
67     74  76 


98  104  104 
60     62  60 


91  76  88 

64  57  55 

104  104  97 

80  78  69 

97  96  84 

72  73  65 


102  97 
60  57 


70 
50 


82  78 
53  57 


99  100 
69  72 


97  102  100 
64     65  65 


103  103 
64  62 


54     47  46 


82 
55 

95 
67 

90 


92  101  103 
64     75  75 


84     88  86 


101   100  96 
68  67 


80  79  72 
51     51  50 


95  91 
52  55 


64  63  68 
45     42  46 


98  102 
60  66 


99  105  107 
67     74  76 


95  100  104 
56     62  67 


94  100  105 
60     65  68 


67  60 
42  42 


100  102  95 
63     65  66 


106  101  100 
60     61  64 


99  100 
60  75 


96  101 
63  70 


86  73 
58  44 


87 
67 


110  112  111 
80     85  84 


99  102 
76  78 


102  108  105 
62     64  66 


82  90  86 
50     59  61 


97  103  104 
64     72  73 


109  109  104 
78     78  76 


102  98  93 
62     61  61 


66     68  59 


67 
62 


79  68 
55  45 


98  105  105 
63     67  76 


101  107  107 
61     66  72 


101  96 
63  63 


102 
69 


102  100  90 
66     67  69 


85  88 
59  62 


76 
48 


89  92  96 
59     60  63 


82  89 
49  56 


94  103 
69  73 


85  90 
56  53 


62  60  70 
47     47  48 


Day  of  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 

65 

67 

72 

74 

73 

71 

69 

72 

72 

75 

74 

72 

74 

72 

71 

72 

72 

73 

72 

72 

71 

67 

73 

69 

71 

79 

79 

79 

78 

72  •  2 

Mm 

58 

55 

51 

57 

60 

59 

59 

58 

55 

54 

59 

60 

59 

59 

59 

57 

57 

53 

58 

59 

5  8 

56 

54 

56 

58 

56.9 

MAX 

65 

68 

67 

66 

67 

62 

70 

68 

68 

69 

64 

67 

67 

70 

67 

69 

70 

64 

62 

66 

6  4 

64 

64 

73 

71 

76 

76 

69 

72 

67*7 

Mm 

55 

50 

55 

52 

53 

52 

55 

49 

51 

54 

54 

52 

50 

51 

54 

54 

53 

5  5 

56 

5  6 

55 

5  3 

5' 

54 

54 

53.3 

MAX 

66 

6  7 

67 

66 

67 

62 

70 

68 

68 

66 

66 

68 

69 

76 

67 

68 

68 

63 

62 

63 

64 

65 

66 

73 

70 

74 

71 

67 

69 

67  4 

Mm 

53 

53 

46 

54 

50 

50 

46 

51 

47 

49 

54 

50 

46 

47 

53 

50 

50 

54 

55 

55 

56 

35 

52.1 

MAX 

59 

59 

56 

55 

57 

61 

56 

58 

62 

69 

6  8 

63 

67 

65 

62 

65 

60 

61 

64 

63 

61 

62 

60 

57 

60 

64 

71 

83 

79 

80 

63  6 

Mm 

50 

50 

51 

53 

52 

52 

52 

50 

49 

52 

54 

5  1 

53 

54 

51 

51 

51 

49 

52 

52 

56 

66 

54 

54 

52!4 

MAX 

65 

69 

65 

68 

66 

66 

67 

67 

66 

70 

69 

65 

65 

66 

65 

66 

71 

6  3 

70 

66 

68 

70 

68 

68 

63 

66 

73 

76 

72 

66 

67.6 

Mm 

46 

45 

48 

51 

51 

49 

50 

46 

44 

49 

52 

50 

46 

42 

44 

49 

45 

4  7 

52 

'2 

45 

4  3 

45 

50 

52 

46.8 

MAX 

6  1 

60 

6  1 

62 

61 

62 

60 

61 

61 

61 

62 

62 

66 

66 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

61 

65 

62 

61 

63 

63 

63 

61 

63 

62  1 

MIN 

55 

56 

53 

56 

56 

56 

56 

56 

54 

54 

59 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

5  6 

57 

59 

5  7 

5  2 

" 

57 

58 

56.0 

MAX 

66 

68 

71 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

78 

73 

69 

73 

72 

72 

70 

72 

71 

72 

70 

67 

68 

70 

77 

76 

75 

76 

71.2 

Mm 

56 

52 

46 

46 

51 

49 

46 

43 

43 

45 

46 

5  1 

45 

48 

45 

5  | 

45 

55 

48 

48 

48 

46.7 

MAX 

55 

6  7 

71 

73 

76 

76 

77 

67 

74 

80 

61 

76 

69 

74 

70 

63 

70 

76 

75 

75 

77 

72 

65 

70 

58 

71 

86 

86 

87 

86 

73.5 

Mm 

50 

48 

46 

49 

50 

55 

55 

51 

48 

48 

54 

54 

5  1 

54 

50 

49 

52 

5  1 

52 

5  3 

4  9 

52 

53 

33 

51 

48 

50.9 

MAX 

66 

65 

6  7 

66 

67 

70 

67 

67 

70 

72 

7  1 

70 

7  1 

71 

71 

70 

67 

69 

68 

68 

67 

66 

67 

66 

65 

70 

75 

74 

74 

71 

66.9 

Mm 

50 

51 

52 

56 

56 

55 

56 

55 

49 

53 

58 

58 

59 

59 

58 

56 

56 

5  3 

56 

5  8 

5  7 

57 

58 

52 

55.3 

MAX 

70 

66 

68 

72 

75 

75 

70 

70 

72 

72 

76 

76 

74 

73 

73 

70 

74 

73 

73 

75 

73 

70 

67 

70 

67 

72 

81 

80 

79 

79 

72,8 

Mm 

58 

52 

46 

56 

60 

61 

60 

57 

5  1 

48 

57- 

60 

60 

60 

59 

55 

55 

47 

58 

60 

58 

55 

5  8 

5  7 

55 

5  0 

'2 

55 

55.3 

MAX 

64 

68 

69 

68 

68 

67 

67 

65 

74 

73 

72 

80 

77 

73 

69 

71 

69 

69 

68 

69 

69 

69 

65 

73 

77 

82 

76 

73 

70  9 

MIN 

50 

39 

43 

52 

51 

51 

47 

52 

42 

45 

5  1 

46 

42 

46 

48 

42 

44 

4  9 

5  3 

52 

5  4 

5  5 

51 

47.6 

MAX 

64 

64 

65 

65 

65 

67 

64 

64 

66 

66 

69 

66 

67 

65 

66 

63 

65 

64 

64 

64 

65 

65 

64 

64 

64 

66 

65 

70 

68 

70 

65.6 

Mm 

56 

58 

56 

59 

56 

58 

56 

57 

55 

56 

59 

59 

60 

59 

60 

58 

58 

5  5 

58 

59 

5  7 

59 

59 

60 

5  3 

56 

'7 

57.7 

MAX 

60 

72 

69 

84 

82 

82 

80 

73 

79 

84 

8  7 

82 

83 

75 

68 

64 

82 

82 

60 

83 

75 

78 

72 

77 

73 

75 

93 

95 

92 

93 

79.  1 

Mm 

5  1 

46 

42 

51 

50 

52 

51 

50 

50 

46 

5  1 

53 

54 

46 

52 

50 

44 

4  5 

53 

4  8 

32 

3 1 

5  3 

54 

43 

52 

52 

49 

49.6 

MAX 

62 

64 

66 

69 

72 

7  1 

69 

66 

68 

71 

72 

72 

71 

69 

66 

63 

69 

70 

68 

69 

69 

66 

6* 

69 

69 

66 

74 

73 

75 

7* 

69.1 

Mm 

53 

51 

53 

54 

57 

57 

56 

56 

54 

51 

56 

58 

57 

56 

57 

54 

48 

53 

56 

57 

56 

55 

55 

57 

54 

52 

46 

46 

53 

51 

54,0 

MAX 

62 

64 

69 

80 

85 

82 

60 

73 

75 

83 

66 

83 

79 

76 

69 

60 

74 

78 

61 

83 

85 

81 

76 

78 

76 

68 

85 

89 

90 

86 

76.0 

Mm 

45 

40 

45 

44 

43 

38 

41 

42 

43 

43 

48 

49 

40 

41 

48 

43 

37 

39 

39 

42 

42 

4  7 

44 

38 

45 

43 

38 

45 

45 

40 

42.6 

MAX 

63 

71 

69 

75 

80 

80 

73 

70 

77 

80 

81 

77 

77 

74 

73 

68 

75 

78 

77 

77 

77 

71 

70 

72 

68 

75 

86 

85 

66 

75.3 

Mm 

50 

53 

41 

56 

57 

57 

57 

56 

50 

50 

57 

59 

57 

57 

55 

55 

53 

49 

57 

57 

56 

54 

57 

58 

56 

49 

47 

50 

54 

54.1 

97  100 
65  67 


80  82 
50  46 


91  92 
53  51 


63     61  62 
44  45 


97  100  103 
58     60  61 


97  102  104 
65     65  67 


94  97  100 
58     62  63 


93  96 
60  61 


93  97 
56  58 


102  102  101 
69     70  71 


76  79 
50  51 


93  69 
52  50 


102  99  99 
62     68  61 


104  101  102 
66     74  69 


101  100  98 
64     64  60 


100  96  98 
62     62  38 


97  92 
60  58 


91  95  96  98  95  94 
62     65     65     66     66  65 


105  107  109 
74     73  77 


90  93  99 
71     72  75 


98  100  102 
61     62  64 


76  82  65 
57     56  61 


99  101 
65  67 


110  108  106 
82     79  65 


99  97  100 
62     64  58 


80  75 
55  52 


76  70 
51  45 


79 
48 


98  89  99 
73     61  66 


99  85  90 
60     52  56 


99  90  88 
67     57  62 


97  100 
64  72 


106 
82 


98  86 
63  51 


74  56  68 
49     41  46 


85 
54 


95  95 
65  58 


95  97  100  105  100  101  100  91  91  99  104  107  106 
59     62     63     67     64     63     61     61     56     59     64  67 


96  102  104 
67     70  69 


92  93  91 
52     52  51 


87  92  91 
50     50  50 


38  62 
26  41 


103  108  105 
60     65  70 


104  110  106 
70  76 


98  103  105 
62     63  65 


98  103  104 
63     66  63 


96  99 
37  62 


94  100  99 
63     68  65 


107  109  110 
78     82  86 


95  101  102 
69     74  77 


103  105  104 
62     65  61 


86  83 

63  61 


101  104  103 
65     72  75 


89 
65 


95  100  103 
60     61     67  70 


87  97  102  105  104 
60     62     69     73  69 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

« 

1 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

INDEPENDENCE 

MAX 

89 

70 

78 

81 

92 

87 

77 

89 

95 

96 

85 

73 

70 

77 

92 

92 

93 

86 

87 

84 

89 

91 

85,2 

53 

53 

55 

61 

62 

54 

50 

49 

44 

50 

55 

54 

58 

56 

58 

5  0 

6 1 

56 

53  •  8 

INDIO  U  b  DATE  GARDEN 

MAX 

66 

83 

88 

91 

96 

98 

99 

100 

85 

96 

98 

105 

104 

102 

91 

84 

84 

88 

94 

94 

98 

100 

98 

98 

99 

84 

89 

100 

102 

104 

94.6 

59 

6  3 

6  3 

6  9 

66 

61 

64 

67 

70 

70 

66 

65 

62 

60 

64 

64 

67 

68 

68 

65 

65 

65 

60 

64 

67 

72 

62 

64,7 

INYOKERN 

MAX 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

90 

84 

85 

88 

91 

101 

100 

99 

87 

90 

96 

103 

103 

100 

96 

84 

85 

89 

94 

95 

100 

102 

100 

99 

99 

95 

87 

96 

102 

106 

94,9 

MIN 

7  2 

7  3 

71 

72 

65 

67 

74 

78 

76 

74 

73 

66 

63 

65 

67 

68 

70 

74 

77 

74 

72 

63 

64 

7  1 

72 

76 

69,3 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

45 

58 

65 

75 

70 

67 

66 

59 

69 

78 

78 

70 

73 

72 

57 

50 

59 

65 

67 

71 

72 

74 

73 

70 

64 

67 

70 

73 

74 

72 

67,4 

35 

44 

4  9 

46 

5  1 

4  1 

36 

45 

52 

52 

45 

42 

43 

40 

37 

39 

44 

46 

46 

49 

48 

49 

44 

36 

49 

46 

50 

54 

44,4 

LANCASTER 

MAX 

64 

74 

80 

91 

91 

86 

8  1 

66 

88 

97 

95 

84 

90 

7  7 

70 

72 

79 

85 

90 

91 

92 

92 

91 

87 

68 

75 

88 

93 

93 

90 

84,0 

MTU 

56 

63 

5  6 

56 

48 

50 

46 

52 

5  5 

56 

5  3 

55 

59 

43 

5  3 

58 

53,6 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCh 

MAX 

66 

69 

74 

85 

87 

85 

81 

72 

80 

88 

89 

84 

85 

76 

68 

70 

76 

80 

83 

86 

87 

87 

83 

84 

76 

71 

83 

89 

90 

89 

80.8 

5  g 

59 

45 

49 

63 

67 

62 

58 

56 

47 

48 

47 

52 

54 

60 

63 

6  1 

61 

60 

59 

38 

46 

57 

60 

58 

54,7 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MAX 

MECCA  3  SE 

MAX 

86 

89 

93 

98 

97 

100 

101 

92 

94 

99 

100 

105 

100 

97 

88 

89 

91 

95 

96 

95 

101 

98 

96 

98 

89 

89 

99 

102 

104 

95.9 

6  3 

6  3 

60 

56 

6  I 

62 

64 

65 

62 

63 

64 

65 

63 

57 

61 

65 

64 

67 

6  1 

64 

60 

62 

60 

62 

6  3 

68 

58 

62,2 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

72 

72 

72 

30 

87 

84 

83 

79 

74 

84 

89 

87 

86 

80 

76 

69 

73 

79 

81 

86 

86 

86 

84 

83 

79 

76 

82 

87 

89 

89 

81.1 

MIN 

6 2 

6  3 

6  1 

62 

63 

64 

63 

60 

60 

65 

65 

65 

66 

62 

62 

60 

6  7 

71 

71 

62,6 

MOJAVE 

MAX 

77 

78 

81 

87 

91 

89 

84 

76 

82 

95 

92 

92 

87 

77 

72 

73 

81 

85 

88 

92 

94 

93 

90 

86 

83 

73 

87 

93 

94 

92 

85.5 

MM 

43 

6  2 

6  5 

6  3 

62 

71 

64 

47 

59 

64 

60 

61 

36 

63 

67 

6  0 

47 

59 

61 

67 

59.6 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

69 

72 

82 

92 

93 

83 

73 

68 

83 

96 

95 

85 

»8 

74 

69 

71 

81 

86 

90 

94 

92 

94 

95 

90 

79 

75 

68 

93 

95 

93 

84.6 

MIN 

50 

6  1 

62 

51 

50 

66 

72 

68 

62 

62 

58 

61 

45 

56 

6  3 

59 

56 

57 

61 

65 

62 

37 

48 

5  3 

62 

67 

58.3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

85 

76 

84 

8  0 

»C 

84 

85 

86 

84 

86 

88 

89 

89 

84 

84 

89 

60 

82 

86 

88 

88 

69 

91 

94 

88 

80 

84 

89 

96 

99 

86,2 

50 

i.7 

48 

4  9 

48 

50 

50 

53 

55 

52 

50 

46 

45 

50 

46 

50 

54 

56 

59 

62 

60 

65 

55 

60 

66 

60 

64 

33,4 

NEEDLES  fAA  AIRPORT 

MAX 

85 

89 

89 

96 

101 

101 

39 

88 

91 

97 

103 

103 

100 

98 

85 

85 

92 

96 

98 

100 

104 

102 

100 

98 

96 

87 

95 

102 

108 

107 

96,5 

MIN 

63 

64 

73 

74 

72 

69 

64 

69 

77 

79 

74 

76 

71 

64 

62 

66 

68 

66 

68 

72 

75 

73 

75 

63 

65 

70 

73 

75 

69,7 

PALMDALE 

MAX 

60 

70 

82 

89 

86 

84 

81 

74 

87 

96 

93 

87 

ee 

80 

77 

71 

78 

84 

85 

90 

89 

89 

85 

82 

81 

74 

87 

94 

92 

86 

83,4 

48 

46 

5 1 

5>* 

59 

60 

56 

50 

51 

57 

6  3 

65 

52 

56 

49 

51 

50 

49 

54 

58 

60 

6  1 

58 

58 

53 

44 

47 

54 

59 

64 

54,6 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

65 

76 

83 

93 

94 

89 

82 

66 

90 

96 

96 

88 

92 

81 

77 

73 

82 

86 

90 

92 

94 

94 

92 

87 

72 

77 

90 

95 

95 

91 

86,0 

MIN 

4  5 

50 

56 

55 

58 

5  3 

45 

48 

51 

62 

63 

50 

54 

50 

48 

47 

50 

54 

57 

60 

6  1 

60 

58 

47 

44 

45 

53 

60 

65 

53,2 

PALM  SPRINGS 

MAX 

8  3 

85 

92 

95 

100 

101 

96 

94 

94 

100 

106 

106 

101 

96 

90 

84 

91 

96 

95 

99 

100 

101 

98 

97 

96 

87 

100 

106 

105 

105 

96,7 

57 

53 

59 

60 

64 

65 

61 

64 

56 

62 

69 

67 

65 

61 

64 

63 

64 

60 

60 

64 

62 

6  3 

62 

61 

60 

58 

59 

66 

67 

64 

62,0 

PARKER  RtSERVOIR 

MAX 

95 

87 

91 

89 

95 

99 

102 

100 

86 

91 

97 

102 

102 

100 

96 

84 

87 

92 

95 

97 

103 

103 

104 

101 

99 

94 

88 

98 

105 

108 

96.3 

MIN 

7 1 

72 

74 

78 

63 

68 

76 

75 

76 

73 

71 

65 

64 

67 

6  9 

7  1 

72 

7  4 

76 

75 

7  6 

63 

64 

7  3 

76 

80 

71.1 

RANDSBURG 

MAX 

78 

78 

89 

94 

90 

86 

77 

85 

95 

96 

87 

91 

80 

75 

70 

77 

84 

88 

92 

92 

93 

89 

90 

82 

77 

86 

91 

94 

92 

86.1 

4  3 

58 

58 

59 

47 

46 

5  8 

68 

66 

62 

53 

52 

50 

46 

53 

5  7 

59 

61 

62 

59 

60 

58 

43 

5 1 

5  6 

62 

65 

56.1 

SCuIHREL   INN  2 

MAX 

42 

53 

64 

73 

69 

64 

62 

56 

69 

76 

76 

65 

70 

66 

55 

48 

58 

63 

66 

70 

70 

72 

73 

69 

60 

65 

69 

71 

72 

70 

65.2 

34 

33 

39 

47 

55 

5  1 

50 

38 

36 

52 

57 

54 

46 

43 

40 

37 

39 

44 

49 

52 

51 

57 

54 

54 

42 

35 

44 

52 

58 

55 

46.6 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

83 

86 

89 

94 

97 

99 

98 

89 

97 

99 

102 

104 

99 

93 

86 

67 

91 

95 

96 

99 

100 

100 

97 

96 

86 

88 

100 

104 

107 

104 

95.5 

60 

63 

64 

6  3 

6  1 

7  1 

64 

63 

69 

66 

69 

7  0 

68 

67 

64 

61 

64 

65 

67 

64 

66 

65 

67 

65 

62 

63 

69 

74 

63 

65.3 

TRONA 

MAX 

89 

77 

84 

85 

55 

100 

97 

94 

81 

93 

100 

104 

101 

98 

94 

62 

80 

85 

91 

95 

98 

99 

99 

98 

95 

92 

84 

92 

97 

101 

92.7 

5  3 

5 1 

5  8 

58 

6  6 

64 

6  1 

6  1 

54 

6  1 

69 

68 

65 

62 

65 

54 

54 

59 

61 

63 

65 

65 

68 

65 

64 

52 

56 

63 

66 

66 

61.2 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

88 

84 

84 

95 

100 

97 

96 

93 

89 

97 

101 

99 

99 

95 

92 

82 

85 

91 

93 

96 

101 

96 

96 

96 

91 

87 

92 

98 

101 

102 

93.9 

5  3 

6 1 

6  2 

60 

58 

65 

54 

64 

65 

57 

5  9 

61 

60 

53 

56 

58 

62 

61 

60 

62 

62 

65 

6  3 

49 

57 

60 

67 

61 

59,4 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

68 

70 

68 

88 

88 

87 

82 

80 

80 

93 

93 

85 

84 

76 

70 

86 

86 

87 

89 

88 

84 

86 

71 

84 

88 

90 

91 

83.0 

38 

34 

42 

39 

47 

45 

4  1 

40 

38 

4  7 

48 

42 

42 

41 

38 

41 

42 

41 

50 

47 

47 

45 

4  7 

33 

36 

47 

47 

45 

42.6 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

73 

ob 

78 

79 

90 

91 

87 

82 

70 

87 

94 

96 

88 

89 

83 

72 

72 

79 

86 

89 

90 

89 

90 

92 

69 

73 

79 

89 

93 

94 

84.3 

MIN 

48 

43 

46 

50 

53 

53 

52 

50 

47 

52 

57 

62 

51 

53 

50 

48 

45 

45 

50 

52 

53 

52 

52 

52 

54 

44 

46 

53 

55 

59 

50.9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

50 

40 

40 

49 

63 

67 

68 

64 

51 

50 

53 

58 

57 

47 

42 

33 

58 

52 

55 

62 

65 

62 

60 

61 

50 

45 

48 

52 

59 

57 

53.9 

MIN 

2S 

21 

28 

35 

31 

33 

38 

32 

38 

34 

33 

34 

35 

33 

28 

18 

25 

34 

35 

39 

36 

35 

34 

33 

29 

21 

26 

33 

38 

35 

31.8 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

34 

26 

38 

38 

42 

44 

46 

44 

32 

40 

46 

50 

48 

40 

43 

22 

24 

30 

46 

44 

46 

49 

52 

48 

44 

40 

34 

38 

38 

43 

40.3 

MIN 

21 

18 

20 

26 

2  6 

31 

29 

23 

23 

29 

31 

27 

26 

24 

11 

13 

16 

21 

27 

28 

31 

30 

29 

26 

20 

15 

21 

26 

26 

31 

24.2 

Sec  Rolnronc-o  NolflB  Following  Station  Index 
-  204  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1965 


Station 

Day  Ol  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

isoi 

NORTH  COAST 
DRAINAGE 

01 

0UTT0N5  LANDING 

EVAp 
WIND 
MAX 
M  I N 

.16 
176 
65 
49 

.23 

126 
75 
49 

.29 

183 

78 
50 

.25 
178 

74 
49 

.19 
160 
74 

50 

.21 

202 
72 
30 

.14 
180 
69 
50 

.20 
177 
74 
49 

.19 
146 
70 
48 

.29 

100 
78 
51 

.30 
123 
82 
53 

.34 

150 
8  1 
51 

.40 
149 
82 
47 

.35 
151 
80 

49 

.33 
222 
77 
47 

.36 

117 
79 
49 

.33 

186 
-J  a 
'  8 

.27 
163 
75 
53 

.29 

100 
8  4 
54 

.31 
163 
8  3 
53 

.28 

179 
80 
52 

.30 

186 
78 
53 

.19 
183 
74 
52 

.28 

190 
76 
53 

.24 
168 
79 
49 

.38 

»' 
76 
47 

.33 
89 
82 
48 

.32 
74 
84 

55 

.40 
101 
87 
56 

.27 

160 
8  1 
52 

8.42 
4713 
77.6 
50.7 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 
WINO 
MAX 
MIN 

.21 
37 
78 
53 

.15 

25 
79 
55 

.07 

26 
69 

52 

.08 
27 
63 
52 

.08 
32 
65 
51 

.07 
23 
64 
52 

.05 

9 
63 
53 

.06 

20 
60 
53 

.09 

22 
75 
55 

.15 
23 
82 
53 

.14 

15 

80 
56 

.15 

25 
80 
52 

.14 

25 
80 
52 

.11 
45 

78 

32 

.18 

26 
79 
53 

.20 

35 
80 
54 

.14 
39 
76 

.14 

35 
76 
55 

.17 

82 
54 

.19 

82 
" 

.17 

82 
53 

.19 
26 
81 

52 

.13 

17 
80 
57 

.10 
33 
68 
53 

.17 

39 
78 
5  1 

.21 

38 
79 
5  1 

.21 
32 
80 
5  1 

.19 
34 

82 
30 

.14 
2 
82 
57 

.15 

66 
76 

96 

4.23 

862B 
76  •  2 
53.2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 
WIND 

.30 

61 

.25 
44 

.30 

43 

.30 
45 

.35 

60 

.30 
57 

.34 

73 

.30 
53 

.15 
53 

.30 
40 

.30 
45 

.36 
44 

.30 
31 

.14 

39 

.14 
43 

.26 
56 

.28 

73 

.11 
50 

.26 
41 

.30 
41 

.37 
44 

.35 

39 

.35 

40 

.32 

40 

.30 
40 

.22 
46 

.23 
46 

.27 
45 

.34 

45 

.30 

39 

8.61 
1436 

TULELAKE 

EV«P 

.24 

•  28 

.33 

•  40 

•  3  1 

•  30 

.36 

.  1  9 

•  28 

.29 

.28 

.30 

•  21 

.07 

.  1  5 

.05 

.06 

•  14 

.  2  J 

•  28 

•  30 

•  31 

.27 

.20 

.26 

.14 

•  24 

.30 

.30 

.29 

7.38 

»      »  • 

SACRAMENTO 
DRAINAGE 

02 

9ERRYESSA  LAKE 

EVAP 
WIND 
MAX 
"IN 

.18 
62 
77 
53 

.27 
41 
88 
57 

.31 
79 
88 
57 

.31 

71 
88 
57 

.32 

77 

a  1 

11 

.36 

83 
86 
55 

.34 

109 
8  1 
55 

.26 
124 
77 
52 

.24 

96 
8  1 
52 

.26 

36 
91 
49 

.39 
34 
94 
38 

.  36 

110 
90 
56 

.38 

32 
89 
58 

.43 
50 
89 
55 

.24 

66 
78 
52 

.45 

60 
9Q 
58 

.37 
67 
87 
58 

.25 
55 
83 
53 

.34 
48 
96 
62 

.45 

46 

93 
61 

.33 
77 
91 
58 

.36 

97 
88 
53 

.30 
106 
66 
56 

.38 

101 
85 
55 

.35 
87 
85 
52 

.36 
72 
81 
53 

.38 
57 

90 
55 

.30 
33 
94 
58 

.35 
44 
97 
38 

.39 

42 

93 
58 

10.03 
2062 
67.4 
55.7 

CHICO  EXPERIMENT 

STA  (A) 

EVAP 
WIND 

.22 
*1 

.  24 

56 

•  26 

31 

•  33 
55 

ft 
» 

« 

.88 

197 

.24 
72 

■  2  2 

34 

J4 

.26 

46 

•  36 
56 

ft 

ft 

.95 
158 

• 

•  60 
74 

•  1 5 
74 

i 

4 

1  •  1 C 
127 

.41 

76 

■  20 

36 

.33 

87 

■  35 

106 

ft 

ft 

.85 

102 

.40 
42 

.  40 

63 

9.02 
1575 

OAVIS  2  WSW 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.32 

177 
74 
30 

.  34 

111 
92 
53 

•  35 

120 
87 
33 

•  40 

131 
65 
53 

.36 

124 
84 
52 

•  35 

136 
84 
5  0 

.32 
124 
82 
49 

.33 
125 
79 
30 

.32 

122 
79 
50 

.  35 

89 

55 

,6 
•  36 

87 

92 

37 

.47 

175 
91 
52 

.  44 

82 
68 
34 

.  46 

98 
86 
56 

.36 
117 
78 
52 

.49 

150 
81 
54 

148 
84 

53 

.  3  3 

145 
77 
57 

94 
11 

.43 

82 
9*V 
60 

•  4T 
124 
92 
57 

.40 

127 
89 
55 

•  38 

119 
87 
56 

.40 
148 
87 

55 

•  44 

175 
84 
51 

•  40 
139 
79 
52 

•  35 

71 
86 
57 

•  39 
54 
91 
59 

•  43 
62 
95 

62 

.52 
171 
92 
54 

11.85 
3617 
85.6 
54.3 

FOLSOM  DAM 

EVAP 
WIND 

.20 
57 

.20 
47 

.27 
68 

.27 
73 

.24 

73 

.24 

89 

.20 
86 

.25 
91 

.21 
67 

.23 
33 

.30 
52 

.42 
89 

.32 
37 

.37 
63 

.26 
56 

.2, 
46 

.28 
51 

.05 

30 

.26 
2* 

.32 
42 

■3 

.32 
86 

.24 
76 

.30 

98 

.27 
96 

.30 
98 

.30 
36 

.27 
31 

.32 

37 

.42 

68 

8.34 
1926 

LAKESHORE 

EVAP 
WIND 

.26 

25 

.24 
14 

.27 
17 

.30 

21 

.29 

21 

.25 

22 

.20 
13 

.11 
17 

.24 
11 

.27 

18 

.26 

12 

.24 

16 

.22 

39 

.18 

17 

.20 
25 

■s 

.05 

.20 

.30 
25 

.30 

.34 

24 

.32 

22 

.29 
26 

.30 
38 

.22 

27 

.28 
21 

.26 
19 

.30 
17 

.33 

19 

.29 
25 

7.55 
619 

LAKE  SPAULDING  DAM  (B) 

EVAP 

.32 

.15 

.36 

.26 

.35 

ft 

.31 

.15 

.26 

.38 

.38 

.43 

.26 

.21 

.29 

.0, 

.22 

.28 

.35 

.32 

.25 

.34 

.41 

.45 

.41 

.39 

.73 

.37 

6.96 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.18 

36 
76 
33 

.23 
25 
85 
34 

.28 
31 
90 
37 

•  30 
32 
91 
57 

•  25 
25 
91 
56 

•  26 

33 
91 
56 

.25 
34 
85 
55 

•  23 
40 
83 
54 

•  21 
25 
83 
54 

•  27 
20 
93 
37 

.31 
23 
97 
61 

■  36 

38 
93 
57 

.  36 
26 
91 
34 

•  34 

30 
90 
36 

•  23 
34 
80 
52 

1 

'32 

90 
54 

•  32 
30 
89 
59 

•  2** 

11 

60 

•  29 
17 
96 
6. 

•  33 

21 
97 

63 

.36 

97 
61 

•  32 

11 
60 

.27 

30 
93 
59 

.  30 

40 
90 
5  7 

.32 
43 
89 
53 

.28 

32 
85 
53 

•  28 
19 
91 
54 

•  32 
16 
94 
59 

.  34 
13 
98 
60 

.  37 

27 
96 
59 

8.70 
867 
89.9 
56.9 

placerville  IFG 

EVAP 
WIND 

.26 
38 

.09 
16 

.16 

19 

.19 
16 

ft 
* 

ft 
ft 

.63 
50 

.18 

23 

.09 
15 

.13 

13 

.23 
14 

ft 
• 

• 

ft 

.77 
75 

.18 

37 

.22 
35 

.15 

27 

.04 
31 

ft 
# 

• 
« 

.75 
94 

.24 

26 

.25 

17 

.22 

20 

.25 
25 

ft 

ft 

ft 
ft 

.64 
75 

.22 
38 

.29 

20 

6.18 
724 

SHASTA  DAM 

EVAP 
WIND 

.27 

50 

.27 
62 

.29 
48 

.29 
47 

.21 
46 

.34 
43 

.25 
44 

.25 
52 

.14 
34 

.27 
51 

.27 
40 

.38 
54 

.37 
56 

.16 

42 

.18 

53 

.23 
56 

.24 
66 

.11 

35 

.21 
66 

.33 
73 

.37 

60 

.30 
46 

.36 
48 

.14 

64 

.38 

69 

.22 
31 

.23 

77 

.26 
79 

.30 
72 

.29 

50 

7.93 
1634 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 
WIND 

.26 
34 

.23 
48 

.23 
28 

.20 
12 

ft 
« 

* 
« 

.68 

77 

.19 

6 

.08 

33 

.21 
31 

.24 

10 

* 
• 

ft 
ft 

.74 

123 

.18 
79 

.28 
74 

.20 
66 

.02 
16 

» 
» 

ft 
ft 

.87 
154 

.25 
24 

ft 

ft 

.52 

30 

.27 
26 

.33 
59 

ft 
ft 

.65 

160 

.32 
58 

.28 

36 

7.25 
1204 

WHISKEYTOWN  RES 

(A) 

EVAP 
WIND 

.29 

37 

.24 

34 

.27 
36 

.35 
28 

.27 

30 

.30 
37 

.33 
• 

.24 
72 

.12 
32 

.30 
24 

.33 
43 

.26 

94 

.39 

114 

.19 
93 

.15 
89 

.30 
45 

.30 
54 

.06 
18 

.28 
24 

.34 
48 

.38 

0 

.28 

33 

.35 

36 

.35 

32 

.34 
90 

.25 
126 

.30 
54 

.30 
33 

.68 

30 

.33 

26 

6.87 
1416 

•      •  » 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

EVAP 
WIND 

.27 

71 

.17 
'3 

.26 
46 

.30 
35 

.31 

40 

.29 

16 

.37 
39 

.31 
49 

.07 

26 

.25 
19 

.31 
31 

.39 
65 

.36 

66 

.30 

55 

.15 

63 

.16 

23 

ft 

16 

ft 

2 

.25 

10 

.26 
25 

.30 
32 

.26 

23 

.25 

33 

.09 

25 

.27 
50 

.27 

55 

.18 

38 

.19 

22 

.22 
16 

.19 

24 

7.00 
1060 

FLEMING  FISH  AND 

GAME 

EVAP 
WIND 

.15 
39 

.23 

30 

.33 
36 

.37 
32 

.36 

44 

.33 
36 

.32 
36 

.27 
39 

.27 
53 

.29 

31 

.41 
43 

ft 

93 

.66 
30 

.22 
69 

.09 
41 

.18 

35 

.04 

20 

.11 
29 

.22 
25 

.30 

33 

.35 

21 

.32 
36 

.32 
39 

.21 

42 

.34 

50 

.50 

68 

.23 

30 

.31 
25 

.26 

22 

.24 

37 

6.05 
1184 

TAHOE  CITY 

EVAP 
WIND 

.17 
19 

.12 

20 

.14 
23 

.19 

22 

.21 

22 

.13 
1 

ft 

29 

ft 

20 

.43 

IT 

.21 
18 

.19 
H 

.18 

31 

.19 

32 

.10 
24 

.10 

26 

.19 

39 

ft 

19 

• 

4 

.21 
13 

.26 

2  3 

.10 

12 

.20 

13 

.22 

17 

.11 

14 

.19 

22 

ft 

22 

• 

2  3 

.54 

■  16 

25 

.16 
I  4 

4.73 
986 

*      •  • 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

0* 

BURLINGAME 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.20 

77 
33 

.22 
49 
84 
55 

.20 
9 
85 
39 

.27 
21 
85 
58 

.18 

20 
82 
58 

.17 
9 
82 
58 

.12 
12 
71 
34 

.15 
10 
86 

55 

.15 

30 
72 
52 

.30 
30 
93 
58 

.30 
10 
93 
58 

.13 

30 
93 
57 

.30 
70 
89 
50 

.30 
50 
85 
51 

.30 
48 
82 
51 

.27 

30 

V 

.26 

29 
Bi 

.23 

32 
8! 

.22 
21 
8! 

.26 
27 
8( 

.24 

21 
87 
6C 

.27 

31 
85 

.25 
39 
84 
58 

.25 

2 

85 
6  0 

.30 
80 
89 
52 

.30 
50 
87 
5 1 

.30 
20 
91 
56 

.30 
20 
92 
57 

.15 
50 
92 
60 

.28 

0 
88 

60 

7.19 
850 
85.4 
56.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.26 

.17 

.21 

.28 

.26 

.28 

.25 

.25 

.26 

.29 

.32 

.  39 

•  36 

.36 

•  30 

.34 

•  3  ] 

.24 

2  5 

•  28 

•  31 

.49 

•  2  9 

8.92 

NEWARK 

(F) 

EVAP 
WIND 

.27 
141 

.23 
85 

.26 
115 

.22 
122 

• 
ft 

ft 
ft 

.73 
440 

.15 

149 

.21 
164 

.23 
113 

.27 

103 

• 

ft 

* 
ft 

[.09 
578 

.27 

250 

.32 

15: 

.34 

15] 

.29 
10' 

• 

ft 

.9] 

•  3C 

.26 

10  3 

.3C 

.30 

ft 

ft 

1.00 
533 

.36 
97 

.30 

198 

8.63 
4437 

ft       ft  ft 

SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING 

PL  3 

EVAP 

.30 

.29 

.30 

.29 

.30 

.29 

.29 

.25 

.32 

.30 

.30 

.46 

.44 

.43 

.32 

•  37 

.37 

.24 

.3C 

.31 

.38 

.33 

.31 

.38 

.30 

.30 

.31 

.31 

.37 

.38 

9.84 

CAMP  PARDEE 

<C 

EVAP 
WIND 

.21 
26 

.22 

26 

.20 

25 

.26 
28 

.25 
32 

.24 

31 

.16 
29 

.22 
33 

.18 

28 

.22 
23 

.28 

21 

.33 

32 

.32 

33 

.31 
29 

.26 
38 

.30 

39 

.29 

3C 

.14 

21 

.29 
21 

.34 

24 

.29 

24 

.27 

23 

.23 

28 

.26 

28 

.27 

27 

.27 
33 

.24 

22 

.30 

22 

.34 

21 

.39 

32 

7.92 
829 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.40 

71 
86 
50 

.23 
38 
79 
50 

.33 
36 
86 
53 

.34 
36 
92 
61 

.42 
35 
93 
62 

.44 

43 
94 
60 

.33 
44 
88 
56 

.39 

74 

90 
33 

.19 

54 
70 
52 

.33 
32 
86 
34 

.38 
35 
93 
62 

.39 

85 
94 
59 

.34 
84 

87 
54 

.50 
60 
87 

50 

.49 

120 
82 
30 

•  3e 

62 
84 
51 

.36 
42 

88 
5e 

.41 

5C 
84 
51 

.41 

3; 

9! 
58 

.51 

6C 
92 
61 

.44 

43 
96 
59 

.47 
47 

95 
64 

.45 

50 
94 
63 

.47 
51 

62 

.50 
76 

9  1 
55 

.43 
96 

49 

.30 
35 

52 

.45 
43 

58 

.48 
38 

62 

.52 
47 

62 

12.52 
1626 
88.8 
56.6 

HETCH  HETCHY 

(A) 

EVAP 

.25 

.25 

.25 

.24 

.10 

.22 

.25 

.26 

.30 

.23 

.24 

•  1C 

.Of 

.01 

.2) 

.15 

.19 

.22 

.25 

.15 

.29 

.23 

.15 

.21 

.24 

.33 

6.28B 

KETTLEMAN  CITY  1 

SSW  CD) 

EVAP 
WIND 

.55 
168 

.45 

138 

.30 
68 

.45 

58 

.40 
96 

.45 

95 

.46 

106 

.50 

66 

.23 
91 

.29 
32 

.49 
44 

.72 

106 

.45 

99 

.45 

111 

.65 

115 

.43 

83 

•  47 
1U 

•  48 
71 

•  34 
74 

.4! 
67 

5' 

.72 
93 

*a< 

*76 

*70 

145 

'It 

*90 

.51 
65 

56 

13.89 
2624 

KNIGHTS  FERRY  2 

SE 

EVAP 
WIND 

.26 
21 

.25 
40 

.22 
27 

.26 

29 

.28 

39 

.27 

41 

.25 

97 

.27 
ft 

.18 

21 

.23 

21 

.29 

20 

.36 
33 

.35 

38 

.30 

33 

.28 
41 

.3C 

4C 

.28 

3C 

ft 

32 

.51 

13 

.33 
34 

ft 
ft 

ft 
ft 

.95 

111 

.30 
41 

.33 
43 

.39 
37 

.28 

20 

.32 
24 

.33 
15 

.39 

22 

8.76 
969 

LODI 

(E 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.23 
30 
82 
31 

.26 
58 
84 

52 

.37 
88 
87 
53 

.25 
57 
85 
55 

.30 
76 
84 

53 

.28 
87 
81 
52 

.18 

94 
79 
51 

.31 

90 
80 
50 

.19 

60 
86 
50 

.  34 

52 
91 
54 

.35 

53 
92 
60 

.44 

95 
85 
55 

.42 
95 
84 
53 

.40 
133 
81 
53 

.33 

101 
82 
31 

.21 
59 
82 
54 

.2! 
5C 
81 
51 

•  2C 
7C 
9C 
5! 

.34 
4! 
91 
6C 

.37 
72 
9C 
57 

.32 

73 
9C 
5! 

.27 

110 
82 
56 

.32 

102 
82 
53 

.31 

63 
85 
53 

.36 
93 

78 
53 

.23 
52 
83 
50 

.36 
55 
90 
55 

.28 
25 
94 
58 

.35 
40 
94 

62 

.28 
61 
81 
62 

9.12 
2161 
85.2 
54.2 

MANTECA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.25 
39 
76 
31 

.2". 
35 
78 
51 

.31 
66 
80 
55 

.30 
62 
84 
55 

.30 
66 
82 
56 

.30 
84 
81 
31 

.26 
83 
77 
51 

.27 
85 
77 

50 

.26 
74 
74 
51 

.30 
42 
80 
51 

.31 
31 
86 

52 

.45 

96 
87 
55 

.38 
72 
82 
53 

.39 
78 
81 
53 

.32 

111 
77 
51 

.37 
67 
ec 
31 

•  3C 
39 
8C 
54 

.26 
44 

ec 
it 

.25 

41 
8! 
31 

.40 
61 
66 
59 

.35 
36 
89 
58 

.30 
65 
83 
57 

.30 
67 
83 
57 

.32 
80 
84 
56 

.33 

102 
91 
31 

.31 
92 
75 
30 

.31 
41 
61 
52 

.39 
38 
86 
57 

.38 
29 
90 
59 

.45 

92 
91 
56 

9.66 
1964 
81.9 
53.9 

See  reference  notei  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1965 


Da;  Ol  Month 

3  -  * 

Station 

£  °< 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (B 

EVAP 

.32 

.25 

.26 

.30 

.33 

.34 

.27 

.29 

.21 

.39 

.34 

.44 

.39 

.29 

.37 

•  39 

.35 

.18 

.33 

.43 

.29 

.36 

.34 

.33 

.36 

.34 

.29 

.50 

.39 

.45 

10.12 

WIND 

92 

67 

60 

79 

103 

108 

124 

92 

54 

41 

30 

84 

70 

85 

90 

84 

40 

67 

44 

63 

91 

109 

109 

108 

97 

101 

28 

38 

27 

66 

2251 

SALT  SPGS  POWER  HOUSE (G)EVAP 

.13 

.11 

.16 

.22 

.28 

.11 

.19 

.17 

.10 

.23 

.25 

.25 

.25 

.19 

.18 

.02 

.09 

.11 

.18 

.19 

.22 

.17 

.20 

.21 

.22 

.17 

.12 

.23 

.34 

.29 

5.58 

SAN   LUIS  DAM 

EVAP 

.40 

.30 

.40 

.45 

.43 

.46 

.40 

.40 

.40 

.39 

.45 

.61 

.60 

.55 

.45 

.48 

.42 

.45 

.52 

.55 

.60 

.45 

.55 

.45 

.51 

.56 

.45 

.45 

.55 

.68 

14.36 

WIND 

314 

350 

210 

262 

249 

239 

2  53 

156 

265 

356 

377 

341 

352 

153 

107 

302 

MAX 

70 

74 

81 

82 

81 

80 

78 

74 

78 

87 

92 

87 

81 

83 

80 

81 

85 

80 

91 

90 

85 

61 

81 

81 

83 

69 

86 

90 

92 

88 

82.4 

MIN 

47 

49 

50 

51 

51 

50 

50 

49 

49 

51 

57 

54 

*9 

51 

49 

50 

5  1 

52 

59 

57 

32 

52 

53 

53 

48 

48 

52 

57 

58 

52 

51.7 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A 

EVAP 

.35 

•  41 

•  45 

.45 

•  45 

•  35 

•  41 

.38 

.45 

•  60 

•  45 

•  56 

.38 

.42 

.44 

•  36 

^ 

•  - 

"  '  * 

.49 

•  39 

.45 

•  36 

■ 

•  88 

.52 

14.09 

WIND 

207 

235 

259 

264 

258 

313 

300 

261 

27 

373 

286 

319 

265 

3  1  1 

217 

195 

199 

9: 

J 

6 

22  9 

2  58 

352 

411 

188 

85 

73 

145 

416 

7234 

ft       »  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLTtA) 

EVAP 

.03 

.05 

.15 

.15 

.25 

.27 

.26 

.22 

.10 

.17 

.28 

.28 

.26 

.22 

.04 

•  25 

.00 

.20 

.26 

.20 

.23 

.36 

.20 

.15 

.30 

ft 

• 

.16 

.25 

.30 

5.61 

W  I  ND 

4 

10 

15 

17 

18 

10 

10 

10 

20 

10 

10 

10 

25 

5 

20 

10 

1( 

15 

1! 

20 

1! 

l: 

15 

5 

20 

5 

5 

5 

15 

25 

389 

MAX 

58 

57 

71 

83 

82 

95 

88 

84 

73 

60 

89 

92 

90 

90 

79 

71 

60 

5! 

*^ 

9 1 

9 1 

66 

50 

94 

98 

80.7 

MIN 

49 

49 

48 

48 

53 

54 

55 

54 

49 

49 

53 

53 

55 

56 

55 

50 

50 

49 

52 

52 

51 

47 

46 

49 

50 

50.8 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 

.  1  1 

.15 

.22 

.22 

.21 

.23 

.19 

.20 

.26 

.26 

.27 

.30 

.22 

.29 

.30 

•  30 

.24 

.25 

.22 

.23 

.26 

.25 

.21 

.21 

.27 

.26 

.27 

.33 

•  29 

7.26 

WIND 

28 

3i 

58 

44 

36 

39 

33 

50 

68 

45 

36 

44 

50 

44 

103 

84 

43 

31 

1: 

28 

28 

34 

31 

49 

75 

117 

74 

40 

44 

45 

1473 

MAX 

65 

68 

73 

78 

82 

8 1 

79 

78 

76 

80 

86 

85 

79 

8 1 

78 

77 

7: 

it 

;: 

H  : 

7q 

66 

MIN 

52 

50 

51 

52 

56 

56 

54 

53 

52 

53 

55 

56 

46 

52 

50 

51 

56 

56 

56 

56 

52 

46 

46 

54 

55 

55 

52.8 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.17 

.17 

■  2  1 

t  ^  3 

* 

* 

.68 

■ 

.27 

•  20 

•  22 

* 

* 

•  76 

•  28 

•  19 

1 5 

2j 

•  IS 

1C 

.17 

.31 

.66 

.24 

.23 

1 

WIND 

100 

99 

124 

12  3 

* 

* 

370 

108 

142 

100 

103 

* 

* 

3  78 

127 

148 

96 

in- 

^6' 

*7C 

* 

111 

MAX 

70 

67 

71 

79 

77 

75 

76 

77 

81 

79 

7] 

65 

7< 

7« 

80 

80 

79 

73  6 

MIN 

54 

54 

54 

55 

- 

- 

56 

56 

55 

55 

57 

• 

- 

56 

!7 

53 

52 

53 

56 

~ 

56 

56 

56 

56 

56 

- 

- 

50 

56 

58 

55.1 

RIVERSIDE  ExP  STA  (B) 

EVAP 

.14 

.10 

.22 

.21 

.22 

.24 

.27 

.24 

.24 

.26 

.29 

.28 

.23 

.27 

.26 

.24 

.10 

.24 

I! 

.22 

.22 

.2' 

.17 

.11 

.21 

.05 

.21 

.34 

.38 

.36 

6.83 

WIND 

39 

49 

41 

45 

42 

40 

52 

43 

69 

40 

3q 

40 

4] 

38 

32 

43 

32 

38 

39 

12  33 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.15 

.21 

.24 

.22 

.20 

.15 

.22 

.18 

.26 

.32 

.28 

• 

.63 

.27 

.32 

•  34 

.  2C 

.26 

.55 

.11 

.11 

.1! 

.15 

.26 

.28 

.35 

.25 

.30 

.25 

7.33 

WIND 

69 

63 

56 

43 

64 

7^ 

^7 

67 

* 

132 

67 

99 

72 

58 

a6 

5f 

65 

i?  2 

MAX 

72 

78 

81 

80 

80 

79 

76 

75 

84 

83 

84 

86 

84 

81 

82 

82 

0' 

8 1 

86 

85 

MIN 

53 

56 

51 

56 

55 

55 

54 

56 

47 

53 

56 

51 

51 

49 

53 

50 

^t 

48 

53 

56 

56 

535 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.60 

.55 

.54 

•  *5 

.64 

.93 

.78 

.99 

.60 

.67 

.75 

.84 

.74 

.63 

•  78 

•  4' 

.  6C 

.53 

.60 

.65 

.71 

.64 

.71 

.74 

.73 

.65 

.48 

.62 

.66 

.99 

20.69 

WIND 

120 

128 

32 

35 

50 

127 

100 

171 

80 

20 

70 

75 

85 

68 

152 

5C 

65 

3= 

37 

2< 

3< 

46 

44 

85 

71 

137 

10 

36 

30 

102 

2126 

MAX 

97 

95 

95 

102 

101 

98 

96 

* 

96 

1  04 

104 

103 

106 

1  06 

104 

104 

9 ! 

99 

105 

103 

'J' 

10c 

99 

MIN 

68 

63 

62 

68 

72 

70 

67 

67 

63 

70 

68 

68 

67 

68 

65 

64 

61 

66 

68 

67 

m 

70 

61 

67 

68 

'  * 

TO 

66.8 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.39 

.34 

.36 

.31 

.45 

.38 

.45 

.48 

.37 

.4- 

.40 

.43 

.50 

.50 

.45 

.38 

■t\ 

.34 

.4C 

.40 

.43 

•  *d  .45 

.'•B 

.38 

.45 

.40 

.41 

.45 

.51 

12.55 

WIND 

89 

70 

56 

91 

31 

3 

35 

41 

69 

5  3 

1 5 

1 9 

28 

53 

69 

104 

34 

46 

15 

30 

31 

37 

45 

27 

99 

56 

15 

20 

14 

1384 

MAX 

92 

92 

96 

69 

101 

103 

103 

101 

91 

97 

102 

106 

106 

104 

104 

66 

11 

97 

101 

101 

102 

103 

102 

102 

103 

93 

94 

102 

104 

105 

99.2 

MIN 

57 

54 

60 

61 

64 

70 

65 

62 

58 

59 

67 

70 

67 

75 

64 

6C 

61 

68 

66 

67 

67 

65 

65 

65 

63 

60 

67 

70 

69 

64.2 

MOJAVE 

EVAP 

.45 

.31 

.33 

.44 

.60 

.45 

.46 

.39 

.31 

.62 

.63 

.78 

.75 

.49 

.35 

.32 

.41 

.41 

•  50 

.49 

.61 

.47 

.46 

.60 

.45 

.45 

.41 

.63 

14.18B 

WIND 

151 

75 

122 

144 

129 

146 

234 

167 

222 

41 

37 

95 

55 

63 

107 

49 

1! 

36 

29 

81 

79 

133 

15 

4 

8 

51 

2640B 

MAX 

77 

85 

78 

86 

88 

86 

82 

80 

80 

90 

87 

64 

82 

82 

73 

73 

87 

8^ 

9C 

92 

88 

95 

89 

89 

74 

76 

90 

94 

88 

84.8 

MIN 

48 

48 

55 

56 

59 

58 

56 

51 

47 

56 

60 

62 

51 

49 

47 

48 

5C 

" 

51 

58 

30 

60 

59 

43 

46 

57 

57 

52.7 

(A)  PAN  PAINTED  INS  IDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<D>  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL . 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      ft  « 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MAN2ANITA  LAKE 

Snowfall 

SN  ON  GND 

1.0 

1 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

20 

21 

16 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 
43 

T 

41 

39 

37 

35 

32 

29 

T 

27 

25 

22 

19 

16 

U 

11 

T 

10 

1.5 

1 

T 

6 

T 

5 

T 

T 

T 

T 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

5.2 

5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.5 

T 

2.0 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

l.C 

33 

8.0 
41 

T 

40 

40 

38 

36 

35 

34 

0.5 

32 

28 

26 

25 

24 

23 

22 

0.5 
21 

3.0 

24 

0.5 

23 

22 

21 

20 

19 

18 

17 

16 

6.0 

20 

18 

16 

0.3 
15 

14 

See  referonce  notes  fol loving  Station  lades. 

-   206  - 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES  CVNIT" 


Station 

Time 

Day  of  month 

0 

21 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

12 

13 

14 

IS 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

7e 

78 

79 

79 

82 

83 

66 

84 

84 

8  3 

80 

78 

81 

82 

83 

84 

85 

Bi 

84 

85 

79 

82 

84 

86 

86 

82. 

MAX 

MI  ^ 

96 
74 

73 

97 
74 

98 

75 

101 

7£ 

104 
7£ 

104 
80 

92 
75 

101 
79 

102 
79 

106 
81 

103 
78 

105 
78 

103 
78 

97 
76 

97 
73 

100 
76 

102 
78 

104 
79 

105 
81 

106 
81 

104 
79 

106 
78 

106 
81 

97 
76 

99 
78 

105 
60 

10E 
82 

108 
81 

101. 
77.' 

8  INCHES 

9  AM 

81 

81 

81 

81 

83 

84 

84 

84 

81 

83 

84 

86 

86 

86 

85 

83 

82 

83 

84 

85 

66 

86 

86 

66 

86 

84 

84 

8£ 

87 

88 

84. 

MAX 
MIN 

86 
79 

86 
79 

85 
79 

86 
80 

6  8 
83 

90 
84 

90 
82 

89 
83 

- 

- 

89 
84 

91 
85 

91 
84 

91 
84 

88 
Bl 

89 

82 

87 
80 

89 
83 

90 
84 

91 
84 

91 
85 

92 
86 

92 
8E 

92 
85 

92 
86 

90 
83 

89 
83 

91 
84 

92 
86 

93 
86 

89  . 
83. 

12  INCHES 

9  AM 

83 

82 

82 

82 

84 

85 

85 

85 

83 

83 

85 

86 

86 

86 

86 

85 

84 

84 

85 

85 

86 

87 

87 

87 

87 

85 

85 

86 

87 

88 

30  INCHES 

9  AM 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

84 

84 

83 

83 

83 

84 

83 

84 

84 

84 

85 

85 

84 

84 

84 

85 

85 

39  INCHES 

9  AM 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

79  INCHES 

9  AM 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

76.8 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

84 
68 

89 
70 

92 
72 

93 
72 

92 
71 

91 

70 

90 
69 

68 
68 

87 
68 

92 
73 

96 
75 

97 
73 

96 
74 

96 
75 

88 
70 

89 
72 

90 
75 

85 
72 

96 
76 

99 
78 

100 
78 

97 
76 

96 
75 

96 
75 

93 
73 

90 
72 

94 
74 

98 
77 

100 
79 

102 
77 

93.2 
73.2 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
63 

65 
62 

65 
63 

67 
63 

68 
65 

69 
66 

69 
67 

68 
67 

69 
66 

70 
67 

72 
68 

71 

69 

71 
69 

70 
69 

69 
67 

67 
66 

68 
64 

69 
65 

69 
66 

69 
66 

69 
66 

68 
66 

66 
65 

68 
64 

67 
63 

66 
62 

69 
65 

70 
66 

72 
68 

73 
69 

68.6 
65.7 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
62 

62 
61 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

63 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

63 
63 

63 
63 

63 
63 

63 
62 

62 
62 

62 
62 

62 
62 

63 
62 

63 
63 

63 
63 

64 
63 

64 
64 

64 
63 

63 
63 

63 
62 

62 
61 

63 
62 

64 
63 

64 
64 

62.8 
62.3 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE ,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH . 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18   INCH  DEPTH  FROM  7   A.   M.  JUNE  22,   RUN  FOR  48  HOURS . 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relab 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM        10   AM       4  PM 

TIME 
10  PN 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

66I-O0I 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

33 

5.8 

8.3 

30++ 

30 

25 

52 

38 

25 

39 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

20 

16 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

4.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

23++ 

16 

14 

51 

2 

1 

3 

1 

0 

0 

7 

3.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

17 

6.1 

7.3 

16++ 

17 

15+ 

82 

65 

55 

77 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

11 

5.0 

EUREKA  WB  CITY 

32 

NW« 

16 

6 

2 

1 

0 

0 

0 

9 

47 

6.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

32 

7.2 

9.0 

30 

NW 

25 

72 

45 

29 

52 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

94 

2.2 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

23 

4.1 

8.0 

18++ 

17 

16  + 

78 

66 

58 

76 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

10 

6.0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

7.0 

9.7 

24* 

W 

2 

80 

66 

64 

77 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

6.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

17 

SW 

19  + 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

38 

6.3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

55 

4 

3 

3 

0 

0 

0 

10 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

28 

10.4 

12.1 

35++ 

29 

25 

81 

72 

65 

76 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

2.0 

8.8 

26 

NW 

25 

60 

40 

27 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

9.1 

2.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

9.0 

10.9 

28 

sw 

11 

82 

51 

38 

71 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

9.5 

2.7 

SANDBERG  WB 

46++ 

34 

12 

44 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

26 

5.2 

7.9 

21 

s 

15 

75 

66 

66 

72 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

10 

47 

7.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

27 

10.1 

12.3 

42 

WNW 

25 

84 

67 

61 

80 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

4.7 

SAN  FRANC  I  SCO  FED  BLDG 

40 

W* 

25 

12 

0 

0 

0 

0 

0 

12 

52 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

11 

3 

0 

0 

0 

0 

14 

6.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

64 

61 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

4.5 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

29 

8.5 

10.4 

29++ 

25 

25 

76 

49 

35 

65 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.6 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 
%  PEAK  GUST 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
DALAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More  1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5 1 
hi 

si 

5  I 
•II 

•       *  # 

DECEMBER  196* 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

3*-  1 

22.0 

28.1 

1 

14 

1139 

0 

14 

26 

0 

33.02 

12  3.8 

106 

#       •  » 

FEBRUARY  1965 

CAMPO 

63.2 

31,0 

47.1 

78 

21* 

20 

10 

497 

0 

0 

18 

0 

2  00 

1  41 

o 

o 

1 

ff       •  * 

MARCH  1965 

MANDEVILLE  ISLAND 

63.4 

42.  1 

52.8 

74 

21 

35 

1 

371 

0 

0 

0 

0 

1.03 

.47 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

POSEY  3  E 

49.3 

28.5 

38.9 

63 

30. 

25 

15 

802 

0 

0 

29 

0 

3.02 

1.40 

13 

6.5 

7 

13 

6 

2 

1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

36.1 

18.4 

27.3 

48 

21 

to 

3 

1166 

0 

1 1 

31 

0 

.35 

.16 

11 

T.O 

3 

15. 

2 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

21.6 

6.0 

13.8 

36 

22 

.10 

15 

1583 

0 

29 

31 

8 

1.88 

.62 

12 

22.0 

41 

13. 

* 

1 

0 

APRIL  1965 

CLYAMA 

64.6 

37.8 

51.2 

88 

30 

29 

15 

411 

0 

0 

9 

0 

2.27 

1.01 

4 

.0 

0 

7 

1 

1 

KNIGHTS  VALLEY 

65.8 

41.5 

53.7 

88 

26 

29 

11. 

345 

0 

0 

3 

0 

5.35 

1.50 

15 

.0 

0 

9 

4 

2 

MANDEVILLE  ISLAND 

67.4 

47.2 

57.3 

87 

26 

29 

10 

242 

0 

0 

1 

0 

1.62 

.48 

9 

.0 

0 

6 

0 

0 

•        •  • 

MAY  1965 

MANDEVILLE  ISLAND 

76.3 

48.6 

62.5 

85 

29. 

33 

6 

115 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

79.2 

39.7 

59.5 

94 

28 

29 

5 

183 

4 

0 

4 

0 

.09 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMC  RANGER  STA 

75. 7M 

39.  1M 

57. 4M 

89 

28 

26 

7 

235 

0 

0 

5 

0 

.00 

-  .15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 


1  1 

2 

3 

4  | 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  23 

24 

25 

26  | 

27 

28  I  29  '  30 

31 

.10 

.16 

•  64 

.84 

.06 

.59 

.01 

.01 

T 

.25 

T 

.04 

.18 

1.38 

.41 

.  n 

.71 

.05 

.01 

.01 

.0! 

,74 

.73 

•  54 

.07 

.01 

.21 

.10 

1.07 

.14 

.23 

.27 

.04 

T 

.01 

.14 

5.21 

1.67  5.71 

.  12 

4.09 

7,49  1.18  1.42 

1.63 

.13 

.01 

.45 

.28 

.19 

•  46 

.32 

.2' 

.22 

.02 

.01 

■  49 

1.00 

.06 

.74 

.  73 

.18 

.04 

.01 

.02 

.02 

.04 

.05 

.06 

.32 

.01 

.51 

.02 

.01 

.01 

.02 

1.41 

.37 

.05 

.12 

.05 

•  10 

.47 

.02 

.04 

.  3* 

.06 

.  19 

.13 

.58 

1.40 

.  3? 

.40 

T 

.13 

.16 

•  06 

T 

T 

T 

.26 

•  08 

■  29 

•  07 

.  1  ft 

.6? 

T 

T 

.08 

,  0  8 

•  08 

.09 

•  08 

.  14 

.22 

■  80 

.80 

1.29 

.35 

.73 

1.24 

.24 

.  3  1 

T 

.20 

■  25 

T 

.12 

.15 

.15 

1.01 

.08 

.29 

.24 

.20 

.02 

.01 

.  8» 

•  04 

.15 

.18 

.22 

.05 

1.04 

.  30 

.37 

.22 

.20 

.08 

.12 

.02 

.09 

.21 

T 

.21 

.75 

•  46 

.93 

.17 

.09 

T 

T 

.37 

.67 

1.19 

.07 

.13 

1.50 

.18 

.05 

.58 

.09 

.19 

.2? 

.19 

.02 

.04 

.20 

1.00 

1.26 

1.00 

.16 

.65 

.37 

.39 

.07 

•  IT 

•  25 

.48 

*  15 

•  26 

.02 

•  06 

•  04 

•  13 

.06 

.12 

.12 

.02 

T 

.19 

.38 

.04 

T 

.53 

1.21 

.73 

1.80 

.42 

.32 

.12 

.65 

.60 

■  65 

•  02 

1.03 

■  74 

.68 

•  21 

.40 

.06 

•  01 

T 

•  23 

.11 

.76 

T 

T 

T 

.07 

.02 

T 

.01 

.03 

.01 

NOVEMBER  196<. 


DECEMBER  196*. 
SODA  SPRINGS   I   E  / 

JANUARY  196$ 
DOS  RI0S 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
L0CKW000  2  N 
WHITE  ROCK 

FEBRUARY  196$ 
CAMPO 

MARCH  196* 

MANDEVILLE    I SLAND 
POSFY    3  E 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

APRIL  1965 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
COYOTE  WELLS 
CUYAMA 
DANA  2  SE 
FORKS  OF  SALMON 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

MANREVILLE  ISLAND 
SOMES8AR   t  W 
VENTURA 

WENOEL   10  SE 

MAV  1965 

BOONVILLE  MNTNC  5T» 
IOLEwIlD  HWY  MNTNC  STA 
KEE  RANCH  / 
LAFAYETTE  2  NNE 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LOCKwOOO  MESA 

LOS  GATOS  *  SW 

LOS  PR1ET0S  RANGER  STA 

MANDE V  I LLE  ISLAND 

MORGAN  H ILL  2  E 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
VALVERMO  RANGER  STA 
WHITE  ROCK 


1,03 
3.02 
.35 

i  .we 


6.12 
,*5 
2.27 
3.69 
2.96 

5.35 
5.35 
1,67 


S~  nfMDM  not..  toUowtim  SUUon 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

.   .  . 

DECEMBER  1*6* 

SODA  SPRINGS  1  E 

MIN 

<>6 
29 

36 
30 

32 
17 

29 
1 1 

32 
17 

30 
20 

32 
22 

36 
21 

40 
28 

40 
27 

36 
32 

32 
14 

28 
14 

37 
9 

31 
25 

35 
15 

37 
10 

31 

11 

30 
24 

32 
25 

34 
22 

42 
33 

44 
39 

42 
37 

4  3 
37 

38 
33 

34 
24 

42 
15 

18 
14 

19 
16 

19 
11 

34  •  1 
22.0 

•      #  * 

MAX 
MIN 

FEBRUARY  1965 

MAX 
MIN 

CAMPO 

ft      ft  » 

MAX 
MIN 

66 
26 

Tl 
29 

73 
35 

74 
33 

64 
2  B 

55 
4  2 

52 
38 

60 

50 
30 

52 

48 

54 

55 
25 

55 

54 

59 

67 

67 

73 
40 

78 

30 

78 
33 

66 
2  9 

57 
31 

60 
44 

71 
31 

76 
3 1 

69 
30 

65 
43 

63.2 
31.0 

MARCH  1965 

MANDEVILLE  ISLAND 

MIN 

63 
35 

67 
39 

71 
37 

70 
45 

63 
44 

60 
46 

62 
39 

60 
38 

58 
39 

58 
47 

62 
38 

57 
47 

60 
45 

65 
38 

64 
41 

57 
40 

61 
40 

63 
43 

69 
41 

72 
38 

74 
43 

73 
43 

60 
44 

61 
44 

61 
42 

61 
48 

59 
48 

61 
36 

64 
45 

65 
45 

64 
45 

42U 

POSEY  3  E 

MAX 

52 
26 

56 
27 

55 
27 

63 
26 

50 
26 

4S 

28 

46 
28 

44 

26 

46 
29 

42 
26 

35 
30 

36 
32 

46 
26 

46 

27 

47 
25 

48 
28 

44 

31 

44 
27 

55 
26 

61 
30 

62 
31 

62 
32 

46 
28 

42 
30 

43 

29 

42 
31 

40 
29 

50 
29 

58 
26 

63 
35 

55 
34 

49.3 
28.5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

40 
18 

34 

14 

38 
10 

40 
1  3 

31 
12 

3  2 

16 

26 
14 

29 
18 

26 

1* 

31 

17 

29 
15 

26 
13 

24 
15 

26 
12 

36 
12 

38 

14 

44 
30 

42 
22 

42 
16 

40 
24 

48 
18 

44 
24 

44 

30 

38 
25 

30 
20 

38 
24 

38 
24 

38 
12 

40 
19 

44 
26 

44 

30 

36.1 
18.4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

20 
9 

19 

2  6 
10 

30 

16 

18 
2 

20 

15 

18 

18 

20 

14 

16 

14 

12 
-10 

16 

20 
6 

20 
8 

18 
1  0 

30 
1 2 

34 
1  8 

36 
14 

28 

1  4 

30 
16 

26 
4 

14 
4 

24 
14 

25 
16 

25 
12 

24 
14 

26 
10 

21.6 
6.0 

ADO  1  |        1  <J  rS  h 

CUYAMA 

MAX 

55 
40 

48 
30 

50 
31 

75 
36 

56 
36 

52 
38 

49 
35 

54 
31 

50 
31 

53 
33 

48 
30 

46 
32 

53 
32 

55 
31 

62 
29 

65 
35 

68 
46 

67 
39 

70 
40 

76 
45 

77 
44 

69 
46 

67 
37 

69 
39 

77 
42 

81 
46 

85 
45 

87 
47 

87 
43 

88 
45 

64.6 
37.8 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 
MIN 

63 
40 

56 
36 

66 
32 

69 
36 

60 

57 
35 

49 
29 

51 
42 

48 
39 

53 
39 

65 
29 

67 
36 

68 
41 

58 
40 

50 
40 

61 
45 

60 
35 

60 
42 

69 
55 

65 
53 

68 
45 

70 
38 

75 
39 

81 
41 

86 
46 

88 
53 

84 
54 

79 
49 

74 
47 

74 
45 

65.8 
41.5 

MANDEVILLE  ISLAND 
.      .  . 

MAX 
MIN 

63 

63 

64 

68 

59 

69 

58 

54 

49 

55 

60 

63 

60 

61 

65 

63 

63 

70 
5 1 

71 

68 

69 
56 

69 
6  1 

73 

78 
5 1 

84 
49 

87 
6  1 

86 

80 
5  5 

76 
50 

74 
49 

67.4 
47.2 

MAY  1965 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MTN 

73 
43 

70 
44 

72 
46 

70 
47 

64 
47 

71 
33 

71 
40 

71 
41 

75 
44 

84 
54 

85 
52 

85 
51 

78 
52 

76 
44 

80 
56 

82 
52 

82 
48 

79 
46 

74 

50 

65 
53 

63 
51 

71 

52 

78 
42 

76 
44 

81 
57 

83 
52 

84 

54 

85 
56 

85 
55 

82 
55 

70 
47 

76,3 
48.6 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

76 
35 

66 

33 

69 
35 

69 
32 

67 
29 

62 
30 

70 
33 

74 
32 

78 
34 

83 
39 

86 
42 

85 
43 

81 
49 

79 

44 

86 
40 

92 
42 

88 
43 

83 
37 

82 
44 

74 
45 

73 
46 

68 

44 

78 
36 

73 
38 

85 
38 

86 
42 

92 
44 

94 
47 

93 
49 

86 
41 

76 
45 

79.2 
39.7 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

59 
33 

66 
32 

68 
34 

68 
34 

68 
26 

65 
31 

71 
32 

72 
36 

74 
38 

77 
38 

73 
47 

70 
47 

80 
41 

87 
44 

88 
43 

85 
43 

84 

44 

82 
45 

79 
42 

72 
30 

64 
36 

63 

73 
33 

79 
37 

85 
44 

89 
45 

88 
50 

86 
46 

79 
43 

75.7 
39.1 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      *  ft 

DECEMiER  1964 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.7 

35 

5.8 

40 

3.0 
42 

39 

0.6 

38 

T 

37 

35 

35 

1.4 

34 

1.9 

35 

2.1 

37 

T 

36 

T 

36 

T 
3o 

20.1 
53 

52 

43 

34.0 
69 

21.1 
87 

19.9 
99 

12.2 
106 

MARCH  1965 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 

1 

0.5 

2 

2.0 

3 

T 

0.5 

1 

2.0 

2 

1.0 

3 

T 

3 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

3.0 

27 

1.0 

29 

3.0 
31 

1.0 

32 

2.0 
34 

7.0 

41 

T 

41 

T 

40 

39 

38 

37 

37 

36 

35 

34 

34 

1.0 
34 

1.0 
35 

1.0 

36 

1.0 

37 

1.0 

37 

37 

36 

35 

33 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  oi  month 

■ 

o* 

10 

1 

2' 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

APRIL  1965 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 
STATION  2 

MAX 
MIN 

55 
52 

53 
51 

51 

50 

50 
49 

52 
50 

51 
50 

52 
50 

51 
48 

48 

46 

49 
47 

49 
47 

47 
46 

50 
46 

52 
48 

54 
50 

56 
52 

58 
54 

60 
56 

64 
59 

65 
61 

65 
62 

65 
62 

66 
62 

67 
63 

68 
65 

69 
66 

70 
66 

71 
67 

72 
68 

72 
69 

58.4 
55.4 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

55 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

54 
53 

55 
54 

56 
55 

57 
56 

58 
57 

58 
58 

59 
58 

39 
58 

60 
59 

60 
60 

62 
60 

62 
62 

63 
62 

64 
63 

63 
63 

56.8 
56.1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH . 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.     IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH  FROM  8  A.  M.  APRIL  3  FOR  24  HOURS 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


EVAPORATION  AND  WIND 


Da;  OI  Month 

Station 

£°< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MARCH  1965 

MANDEV I LLE  ISLAND 

EVAP 

.24 

.15 

.15 

.15 

.15 

.10 

.10 

.10 

.07 

.10 

.08 

.07 

.02 

.10 

.15 

.10 

.10 

.15 

.15 

.20 

.10 

.22 

.15 

.10 

.15 

.04 

.09 

.08 

.15 

.07 

.11 

3.69 

WIND 

150 

40 

30 

60 

40 

70 

40 

70 

50 

30 

50 

30 

50 

30 

50 

20 

40 

70 

50 

10 

20 

30 

10 

10 

20 

20 

0 

20 

20 

20 

60 

1210 

MAX 

63 

70 

67 

65 

63 

61 

70 

67 

62 

62 

69 

66 

61 

71 

72 

66 

68 

70 

71 

76 

79 

75 

73 

70 

74 

69 

71 

72 

73 

67 

69 

68.8 

MIN 

41 

39 

44 

47 

46 

46 

44 

42 

42 

46 

43 

47 

45 

44 

45 

45 

43 

41 

44 

46 

49 

49 

48 

46 

43 

49 

50 

45 

46 

47 

51 

45.3 

APRIL  1965 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.03 

.06 

.04 

.11 

.04 

.15 

• 

.04 

.07 

.07 

.09 

.06 

.04 

.00 

.00 

.10 

.05 

.01 

.01 

.00 

.06 

.14 

.15 

.22 

.25 

.24 

.20 

.10 

.15 

.11 

2.59 

WIND 

23 

34 

23 

25 

28 

30 

28 

111 

43 

72 

27 

14 

42 

43 

104 

7 

12 

10 

17 

13 

22 

26 

13 

27 

27 

35 

8 

20 

16 

67 

967 

MAX 

'1 

66 

69 

78 

72 

66 

62 

51 

50 

60 

68 

70 

70 

65 

60 

71 

67 

66 

75 

73 

74 

79 

84 

87 

87 

88 

92 

86 

84 

80 

72.4 

MIN 

48 

45 

42 

46 

51 

45 

41 

42 

44 

42 

40 

48 

48 

44 

42 

49 

48 

56 

56 

58 

55 

50 

51 

54 

55 

60 

60 

60 

59 

45 

49.4 

MANDEV1LLE  ISLAND 

EVAP 

.08 

.09 

.15 

.20 

.10 

.15 

.20 

.14 

.08 

.15 

.15 

.15 

.06 

.08 

.15 

.06 

.22 

.04 

.15 

.08 

.06 

.30 

.20 

.20 

.30 

.20 

.20 

.20 

.20 

.20 

4.54 

WIND 

10 

10 

60 

130 

30 

40 

130 

300 

150 

180 

50 

60 

140 

60 

140 

50 

100 

30 

40 

50 

50 

80 

70 

70 

160 

160 

30 

80 

60 

50 

2570 

MAX 

70 

65 

72 

'9 

67 

64 

58 

51 

4a 

67 

65 

70 

66 

64 

63 

69 

75 

70 

82 

77 

84 

83 

92 

83 

86 

85 

91 

88 

85 

85 

73. 1 

MIN 

49 

47 

44 

46 

49 

47 

40 

43 

43 

41 

42 

43 

47 

47 

49 

52 

46 

51 

57 

55 

55 

51 

51 

52 

53 

56 

61 

56 

51 

51 

49,2 

MAY  1965 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

.20 

.30 

.40 

.30 

.32 

.45 

.45 

.25 

.30 

.30 

.30 

.25 

.30 

.30 

.30 

.25 

.37 

.30 

.25 

.20 

.15 

.15 

.40 

.40 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.20 

.30 

9.19 

WIND 

60  15-0 

180 

120 

10 

• 

3=0 

30 

70 

30 

40 

40 

80 

40 

30 

60 

40 

40 

20 

20 

10 

40 

170 

70 

40 

10 

30 

40 

40 

40 

1930 

MAX 

82 

77 

78 

81 

86 

79 

77 

84 

93 

90 

'! 

93 

85 

85 

89 

89 

89 

88 

82 

76 

74 

83 

82 

79 

87 

92 

92 

93 

91 

84 

85 

85.2 

MIN 

46 

44 

46 

43 

43 

41 

41 

42 

44 

46 

47 

49 

52 

55 

57 

54 

53 

55 

54 

53 

53 

54 

50 

55 

56 

57 

58 

58 

58 

52 

50.7 

See  isfeience  notei  following  Station  Index. 
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JANUARY  1964 
JANUARY  1964 
MARCH  1964 
MAY  1964 
MAY  1964 
SEPTEMBER  1964 
OCTOBER  1964 
OCTOBER  1964 
NOVEMBER  1964 
NOVEMBER  1964 
NOVEMBER  1964 
NOVEMBER  1964 

NOVEMBER  1964 
NOVEMBER  1964 
NOVEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
DECEMBER  1964 
ANNUAL  1964 


FEBRUARY  1965 


CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES 
FROM  NORMAL  TABLE 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES 
FROM  NORMAL  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION 
EXTREMES 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS 
DIVISION  07 


CORRECTIONS 

LAKE  ARROWHEAD 


CALIFORNIA 
JUNE  1965 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  01 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SOUTHEAST  DRAINAGE  BASINS 
DIVISION  07 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  01 


NORTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  01 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  04 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE  CROCKETT 
DIVISION  04 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE  DIVISION 
DIVISION  04 


POSEY  3  E 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CUYAMACA 

CUYAMACA 

LOS  ALAMOS 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
DOWNI EVI LLE  RANGER  STA 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

DIVISION 
REDLANDS 
DANA  2  SE 
DIVISION 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
WILLOW  CREEK  RANCH 
DANA  2  SE 

CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  BIG  TREES 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
DIVISION 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
BLUE  CANYON  WB  AP 
JOHNSONDALE 
BISHOP  WB  AP 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
PETALUMA  FIRE  STA  2 
CHI  CO  EXPERIMENT  STA 


TOTAL  SNOWFALL  12.0 
TOTAL  SNOWFALL  14.0 
TOTAL  SNOWFALL  44.8 
TOTAL  SNOWFALL  9.0 

SNOWFALL  ON  5TH  4.0,   6TH  TRACE,  7TH  5.0 
MONTHLY  TOTAL  .08,  AMOUNT  ON  1ST  .08 
MONTHLY  TOTAL  1.99,  AMOUNT  ON  28TH  52 


TOTAL  PRECIPITATION  1.99,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -  .28, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .50  OR  MORE  3 


TOTAL  PRECIPITATION  12.33,   GREATEST  DAY  2.72,   DATE  9TH 


MONTHLY  TOTAL  12.33,   AMOUNT  ON  9TH  2.72,    10TH  1.86, 
11TH  .76 

MONTHLY  TOTAL  10.54,  AMOUNT  ON  2D  1.10,  8TH  1.41,  10TH 
.88,   25TH  .44,   26TH  .01 

TOTAL  PRECIPITATION  10.54,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  +6.78, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  12,  .50 
OR  MORE  7,   1.00  OR  MORE  4 

AVERAGE  PRECIPITATION  7.13,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  +3.55 


MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  0 
MONTHLY  TOTAL  5.16,   AMOUNT  ON  30TH  .00 

AVERAGE  PRECIPITATION  16.61,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  +10. 18 

TOTAL  PRECIPITATION  17.81,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  +10.55, 
1.00  OR  MORE  4 

MONTHLY  TOTAL  17.81,   AMOUNT  ON  8TH  .04,  19TH  2.25 
MONTHLY  TOTAL  7.27,   AMOUNT  ON  30TH      4.57,  31ST  1.07 
MONTHLY  TOTAL  11.84,   1ST  .56 


SNOWFALL  ON  19TH  4.0,  27TH  2.0,  28TH  11.0,  29TH  13.0, 
30TH  10.0,  31ST  14.0 

TOTAL  SNOWFALL  54.0 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SAN  ANDREAS  2  S 


PLACERVI LLE  IFG 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE  NEWARK 
DIVISION  04 


MONTHLY  TOTAL  1.79,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.52,  NUMBER 
OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  2,   .50  OR  MORE  2 

AVERAGE  PRECIPITATION  2.09,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.08 

MONTHLY  TOTAL   1.79,   AMOUNT  ON  28TH  .54 

TOTAL  PRECIPITATION  FOR  OCTOBER  1964  1.99,  DEPARTURE 
FROM  NORMAL  -  .28,   NOVEMBER  10.54,   DEPARTURE  FROM 
NORMAL  +6.78,  DECEMBER  17.81,  DEPARTURE  FROM  NORMAL 
+  10.55,   ANNUAL  PRECIPITATION  40.90,   DEPARTURE  FROM 
NORMAL  +  2.16 

DECEMBER  TOTAL  PRECIPITATION  9.88,   DEPARTURE  FROM 
NORMAL  -7.83  IN 

PRECIPITATION  TOTAL  6.53,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.16, 
. 10  OR  MORE  8 

MONTHLY  TOTAL  6.53,  AMOUNT  ON  24TH  .13 

MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  72,   DATE  5TH 

MONTHLY  TOTAL  MISSING,   AMOUNT  ON  2-4TH  MISSING,  25TH 
MISSING 

MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  TRACE,   DATE  7+ 

TOTAL  PRECIPITATION  1.14,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -3.35, 
NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  3 

MONTHLY  TOTAL  1.14,   AMOUNT  ON  26TH  .37,   27TH  .11 

WIND  MOVEMENT  ON  28TH  102,  TOTAL  WIND  MOVEMENT  941 

TOTAL  PRECIPITATION  .93,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -2.33, 
GREATEST  DAY  OF  PRECIPITATION  .48,  DATE  28TH,  NUMBER 
OF  DAYS  WITH  .10  OR  MORE  2 

MONTHLY  TOTAL  .93,   AMOUNT  ON  2  8TH  .48 

PRECIPITATION  AVERAGE  .84,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -  2.91 
MONTHLY  TOTAL   .93,   AMOUNT  ON  27TH  «,   28TH  .59 


GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,  117  INCHES 
ON  THE  28TH  AT  SODA  SPRINGS  1  E 


EVAPORATION  ON  30TH  .14,  TOTAL  EVAPORATION  B  3.02 
EVAPORATION  ON  31ST  .83,  TOTAL  EVAPORATION  9.24 


STATION  INDEX 


ACTON  ESCONDI  FC261BE 
AOELANTO 

ADIN  RANGER  STATION 
ALAMO   1  N 
ALDERPOINT 

I  CN  OAT  MT  ft  446 
ALPINE 
ALTAOENA 

ALTuRAS  RANGER  STATION 
AM60Y 

ANGIOLA 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

TIOCH  F IBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

APACHE  CAMP 
APPLE  V ALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C  I 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC   OIL    ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATwELL 

AUBEPRY  1  NNE 
AUBURN 

AVAL ON  PLEASURE  PIER 

AVILA  BEACH 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

BADGER 

BADGER  PASS 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAICERSFIELO  W6  AIRPORT 

8ALCH  POWER  HOUSE 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT  | 

QARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 

BAR STOW 

BARTON  FLAT 

BATES  RIDGE 
BEARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BENTON   INSPECTION  STA 
BERKELEY 

BERRYESSA  LAKE 
BESWICK  T  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STAT  ION 
i  BEAR  LAKE 


COUNTY 


BIG  I 


DAM 


BIG  BEND  RANGER  STA 
BIG  DALTON  DAM  FC2238E 
BIG  PINE  CREEK 
BIG  PINES  PARK  FC  B 38 

,  BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

!  BISHOP  CREEK   INTAKE  2 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

1  BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKWELLS  CORNER 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

BLYTHE 

BLYThE  t  w 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BOCA 

BOD  IE 


BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  3  NN 

BOULOER  C  LOCATELLI 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 

BRADLEY 

BRANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 


BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA  I 

I  8R  IDGEV ILLE  -  NNW 

I  BftOCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BR Y SON 
SUCK HORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 
BUENA  VISTA 

BULLAflDS  BAR  PwR  HOUSE  | 
BUR8ANK  FD  FC22613 
BURBA NK  WB  AIRPORT 
BURL  I NGAME 
BURNEY 

BURNT  RANCH  I  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWILLOW 
CABAZON 

CABRILLO  NAT    MONUMENT  , 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEXICO  2  NE 
CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTfi 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONV ILLE  RS 

CANBY  11  SW 

CANBY  RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL  \ 

CANTIL 

CANYON  0AM 

CARBON  CANYON  GILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


001*  06  LOS  ANGELES 
002*  07  SAN  BERD1N0 
0029  02;  MODOC 
006*J  0*  CONTRA  COSTA 
0098  01  HUMBOLDT 

16  LOS  ANGELES 
[36  06  SAN  DIEGO 

06  LOS  ANGELES 
161    02  M00OC 
176  Olj  SAN  BEROINO 

20*  09  TULARE 

212    01  NAOA 

1  Oil  CONTRA  COSTA  I 
!  oy  CONTRA  COSTA  j 

06  RIVERSIDE 
,  Obi  VENTURA 
I  0?   SAN  BERDINO  I 
>  0*  SN  LUIS  OBPO 
I  0*i  MONTEREY 
i327  06!  LOS  ANGELES 

'343  09  TULARE 


>  09  TULARE 
i  09|  FRESNO 

■  02  PLACER 

>  06  LOS  ANGELES 

i  0*  S  LUIS  OBISPO 
H  06  LOS  ANGELES 
!  0S|  TULARE 

>  09  MAR 1POSA 

J  07  SAN  BERDINO 
1  07  SAN  BERDINO 
!  0!'  KERN 

>  09.  FRESNO 
I  02  TEHAMA 
i  06  ORANGE 

■  06  SAN  DIEGO 
071  SAN  BERDINO 
09:  FRESNO 


.  LOS  ANGELES 
07671  071  INYO 
0779'  07  LOS  ANGELES 

0790  0*'  MONTEREY 

06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
|  0019]  0?|  INYO 
0822  07  JNYO 
082*  07  INYO 
0890  0*  SANTA  CLARA 
0867  02  LASSEN 
0875  05  KERN 
0897  02  PLACER 

0  9  oo  ■ 
0903  ' 
092*  I 

0925  07  RIVERSIDE 
0927  l 


09*3 
0968 
0973 
0979 


■*3|  06|  SNTA  BARBARA  , 
09  TULARE 
0606;  06  RIVERSIDE 
06071  06!  RIVERSIDE 
0609  07  RIVERSIDE 
0617  09  TUOLUMNE 
06191  06  LOS  ANGELES 
067*!  0*  SANTA  CRUZ 
i8*i  07  MONO 
.93.  0*'  ALAMEOA 

705  02  NAP  A 

H  SISKIYOU 
7311 02  LASSEN 


06  SAN  DIEGO 
0 1 '  MENDOCINO 

07  KERN 

i  07  SAN  DIEGO 

.  07  SAN  DIEGO 

i  0*  SANTA  CRUZ 

'  07|  SAN  DIEGO 

i  06  LOS  ANGELES 

I  02  NEVADA 

■  0*  MONTEREY 

i  01  MENDOCINO 

<  07  IMPERIAL 

<  01  SISKIYOU 


L0721  03  MONO 
076  03  MONO 
080  Oil  HUMBOLDT 
096  03  PLACER 
112j  02|  YOLO 

I  02  BUTTE 

\\  02  PLACER 

1*2  0*|  MONTEREY 

>  02  SHASTA 
I  02  PLUMAS 

161    02'  PLUMAS 

I  0*  SAN  BENI TO 

I I  02|  YUBA 

061  LOS  ANGELES 
<  06  LOS  ANGELES 
i  0*1  SAN  MATEO 
21*  02  SHASTA 

i  01  TRINITY 

>  0*  CONTRA  COSTA 
1  02  LASSEN 

•!  09  KERN 

■  07i  RIVERSIDE 

:!  06i  SAN  DIEGO 

I  06  SNTA  BARBARA 

!  07  SAN  BERDINO 

'  09.  CALAVERAS 

'  09  CALAVERAS 

1  0*1  ALAMEOA 
i  07  IMPERIAL 
I  09!  TULARE 

.   01  SISKIYOU 

M 06  SAN  BERDINO 

>\  06  SAN  01EGO 

I  09  CALAVERAS 

1  02  SIERRA 

'  0*  SN  LUIS  OBPO 

!  02  YU8A 
i  02  MODOC 

>  02|  MODOC 

•  06  LOS  ANGELES 
I  07  KERN 
'  02  PLUMAS 
1  Ob  ORANGE 

I  BERDINO 


02 


MONTEREY 


■0  *b 

23  *0 
9  33 
2  OS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5169 
6800 
2613 
30*5 
2609 
6500 

5*0 

50*      5P  5P 


*80  8A 

61*0 

4130' 

1260 
67*9  5P 
6B15 
57391 
1579 
10060 
6862 

239, 
2317 

722 
815* 

M08  MID 
9390 
2330. 
7200, 

6--  10A 
5280  MID  MID 


268  4P 

390 

390  MID 

5532  8A  6A 

Bilj  5P  5P 


7*5 


6A  Bt 

2179 
3350 
3055 
53*7     )P  5P 


5-0 
1*80 


J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZ1LL0 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUB  10  CANON  L+W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 


ANGIOLA   ELEV   +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAO  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
R.  C.  IRVINE 
DAN  BARBER 
CLINTON  H.  SCOVEL 
MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
1  AZUSA  CITY  PARK 
1  MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

S  U  S  NAT  PARK  SERVI 

L  E  METHENY 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
JUS  WEATHER  BUREAU 

P  G   ♦   E  COMPANY 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BOY  SCOUTS  OF  AMER 

SAN  DIEGO  WATER  DEI 
,  SO  CALIF  WATER  CO 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
'  BEAUMONT    IRR1G  D1S 
BEAUMONT    IRKIG  DIS 
U  S  WB  OBSERVER 

S  HETCH  HETCHY    HTR  Si 

mike  mc  nally 
mrs  nelson  t  shaw 
bur. of  plt.uuarant 
university  of  cali 

i  harvey  o  fryer 
s1  u  s  weather  bureau 
i  earl  r.  elzea 
1     u  s  forest  service 
big  bear  lk  fire  d 
i  i  mrs.  margie  a.  simi 
1  u  s  forest  service 
gerald  m  thrasher 
s  oept  water  resources 
u  s  forest  service 

i  state  park  service 
los  angeles  co  fcd 
corps  of  engineers  , 

j  calif  elec  power  co 
u  u  s  weather  bureau 
union  carbide  co 

s  u  s  weather  bureau 
i  dean  sams 
u    u  s  weather  bureau 

s  u  s  weather  bureau 

w  frank  swope 
(  state  oiv  of  fstry 

STATE  DlV  OF  FSTRY 
FED  AVI AT  ION  AGENCY 
1       RONALD  K1RBY 

NOR MAN  J.  CLEAVER 
1  ERIC  H.  LOOS 
I  STATE  DlV  OF  HWYS 
!  KERN  CO  FIRE  DEPT 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

1  01  GIORGIO  FRUIT 

<  VINCENT  0  LOCATELLI 

I  THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
NEVAOA   IRRIG  DIST 

I  STATE  DlV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE  ' 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  »  CAKEBREAD 
1       BRUCE  L  BOELK 

U  S  FOREST  SERVICE 
j  MRS  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

I  ERNEST  A  WEFERL ING 
CHARLES  A.  COLLET 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  OR A  LEE  MART  IN 
P  G  *  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURL INGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  ST1RTON 
S  LASSEN  VOLCANIC   NATL  PK. 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  WAKELAND 
U  S  NAT  PARK  SERVICE  , 
I  U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  OIV  BEACH  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL  1RR1G  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DlV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   OF  CALIFORNIA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


bull  i 


CATHEYS  VI 
CAZADEftO 
CEC1LV1LLE  SAWYER 
CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  2*  0 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 


chico  Experiment  sta 
chi0u1t0  creek 
chittenden  pass 
cholame  hatch  ranch 
cwjchupate  rangei 
chula  vista 
citrus  heights 
clare  hon  t  pomona 


STA 


CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH  I 

CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
CLOVERDALE  U  w 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALING* 
COALINGA  1  SE 
COAL  1 NGA   1*  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET   1  NNE 

COLBYS  FC  53  D 
COLD   SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA  j 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
'  COLUSA  1  SSW 

CONCORD  3  E 
\  COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN   IRRIG  01ST 

I  CORNING  HOUGHTON  RANCH 
'  CORONA 

CORRAL  1 TOS 
j  COTTONWOOD  CREEK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
I  COV1NA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 

j  CRAWFORD  RANCH 

1  CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA  I 

[CRESTLINE  LAKE  GREGORY  | 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
»CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUYAMA 

,  CUYAMACA 

CUYAMA   RANGER  STATION 
■  DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
,  DANA  2  SE 
I  DAVENPORT 

DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DAY 

OEAlH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

del  monte 

del  Puerto  road  camp 
dena1r  3  nne 

DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 


DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FD  FCIOTC 
DOWN] E V ILLE  RANGER  STA 


I  COLLINS  JR 


SSE 


DUDLEYS 
DUNN I GAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

EL  1 2ABETH  LAKE  FCI288 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  '40DENA 

ELSINORE 

ELS1N0RE  *  SSE 

ESCONDIDO 

ESCON0100  NO  2 

E  T  1  WANDA 
ETNA 

rEuREKA  wB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALL8R00K 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  8  SSW 
FERNDALE  2  NW 
FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 
F1GUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE  1  WNW 
F IVE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  DAM 

KAJSER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDWELL 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK  1  NNE 


MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

09]  TUOLUMNE 

02  PLUMAS 


BUTTE 
737  09  MADERA 
739  OW  SAN  BENITO 
7*3  0*!  SN  LUIS  OBPO 
75*'  05  VENTURA 
7581  06  SAN  DIEGO 
773!  02|  SACRAMENTO 
779|  06  LOS  ANGELES 
784.  021  YOLO 
785  02|  GLENN 

799  Oil  SISKIYOU 
806  02  LAKE 
838'  01  SONOMA 
8*0  Oil  SONOMA 
8**  05  MADERA 
86*  05  FRESNO 
867,  05j  FRESNO 
869  05  FRESNO 
886  01  TRINITY 
6911  02!  BUTTE 


896  I 

905  1 
907  02 
912  02 
916  02 


I  LOS 
MONTEREY 
SHASTA 
PLACER 
YUBA 
COLUSA 
CONTRA  COS' 
EL  DORADO 


989  02 

990  01 
012  09  KINGS 


TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 


LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

FRENSO 

RIVERSIDE 
COLUSA 
SAN  DIEGO 
IMPERIAL 

05  AMADOR 

LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 

0  3.  MONO 

05  SAN  JOAQUIN 
' ORANGE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

SHASTA 


HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
SISKIYOU 
MODOC 
MENDOCINO 
MENDOC I  NO 
DEL  NORTE 


027  02 
031'  06 
0*8  0* 
069  07 


SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
177  0*.  CONTRA  COSTA 
198:  06!  LOS  ANGELES 
21*  06  LOS  ANGELES 
218  01  MENDOC I NO 
236  06  SNTA  BARBARA 

239!  06  SAN  01EGO 
2*8  06  SN  LUIS  OBPO 
2*9  06  SNTA  BARBARA 

295  07  SAN  BERDINO 
297;  07  SAN  BEROINO 
269  02  SHASTA 

290.  0*1  SANTA  CRUZ 
294;  02  YOLO 

296  02  MODOC 
306  02  MODOC 


OT  INYO 
02|  NEVADA 
09l  KERN 

MONTEREY 

STANISLAUS 
STANJ  SLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 


27l  36  1* 
35  *1  05 
23  39  97 


120  03 

123  08 

123  03 

120  10 

121  40 
121  14 
llB  36 


119  23 
121  )6 

120  12 


123  27 

122  38 

122  99 

123  13 


39  9* 
33  92 
36  99 


Ul  41 

122  08 

120  58 

1      12  1  11 

122  01 

1     121  99 

>     121  01 

1      122  20 

t     119  34 

122  22 


3*  U  123  15 

3*  50  123  0^ 

34  05  I  117  92 

3  3  26  116  30 


lie  23 

123  3B 
119  37 


25,  32  99 

30  3*  99 

301  34  91 

6[  34  92 


37  01 

38  32 
41  ** 


36  28 
33  39 

37  22 
39  18 


37  34 
39  92 

32  51 

33  99 
39  21 
39  19 
39  43 
35  97 
33  56 
39  3* 
*0  02 
39  57 


116  92 

116  23 

117  59 

120  51 
119  19 

121  52 
121  23 


118  08 

120  50 

120  06 

120  05 


36  21 
*0  22 

37  16 


117  20 

117  19 

117  05 

117  05 


122  03 

ue  26 

117  15 
121  28 


121  09 

117  27 

117  30 

123  20 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


710     i,p  <.p 


*650 
217D 
27*9 

19751 
1915j  I 
3320 


1  i-     -P  tP 


WOO. 
5225 
3700 


BACG 


s  hazel  l  borotra 
mountain  view  ranch 
1  s  soil  con  service 
'  g  +  e  company 
i  s  forest  service 
lonnie  batway 
corps  of  engineers 
hetch  hetch  wtr  sup 
mrs.  marcella  mill 

i  s  plant  intro  grdn 
,  dept  of  wtr  resources 
victor  l  has' 1 n 
Everett  c  hatch 
i  forest  service 
1  western  salt  company 
james  d  goodr i dge 
f  p  bracket!  obsy 
amer  crystal  sug  co 
dick  mudd 

john  r  jaroine 
c  i  van  glend1nning 
elmer  w  olson 
elwood  r.  zimmerman 
s  u  s  forest  service 
coalinga  f ire  dept 
union  oil  company 
mrs  charles  howell 
u  s  forest  service 
walter  roach 

elmerta  b.  bennett 
s  u  s  forest  service 
u  s  f  ♦  w  l  service 
1     southern  pacific  r  r  c( 
p  g  ♦  e  company 
ivan  j  stephens 

HOWARD  fi  LEE 

W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

S  S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 
CORONA  F|R£  DEPT 
STATE  DlV  OF  FSTRY 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT   W  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 

S)  HOWARD  F  BAILEY 
1  COYOTE  WELLS  SVC  STA 

S,  ST  OF  CALIF  SNOW  SURVE' 

ROBERT  A  CRAWFORD 
I  PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

CAL  DlV  BEACH  ♦  PKS 
,  STATE  DIV  Qf  HWYS 
,  CLUB  SAN  MORITZ 
j  C+H  SUGAR  REFINING  CO 
1  U  S  FOREST  SERVICE 
'  CULVER  CITY  BUS  LINE 

MISS  NANCY   M  INGRAM 

JOHN  S  ROWELL 

HELIX   IRRIGATION  01  ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 

'  FED  AVIATION  AGENCY 
haRlEy  NEuERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 

1  UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LOREN2EN 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  Rh 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 

!  KEN  C.  BRATTON 

'  P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 

calif  div  beach  ♦  pks 
■  frank  l  white 
s|  corps  of  engineers 
downey  fire  dept 
u  s  forest  service 
junius  m  dixon 
frank  m  Rowland 
l  a  wtr  ♦  pwr  dept 

i  w  d  mc  lean 
i  mrs.  nancy  lynn  goodman 
.  earl  k  wobser 
wallace  e.  marshall 
s  state  of  calif-snow  sy 

DAN  STEELE 
METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  assn 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 

P  G  ♦  E  COMPANY 
E  E  STUDLEY 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
1  C  NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
H  L  EW ING 

3ndido  fire  dept 

corps  of  engineers 
lawrence  e  buchner 
1  s  weather  bureau 
merced  irrig  dist 
Charles  o  coulter 
>n0  co  surveyor 
police  department 
a  wtr  +  pwr  dept 
s  soil  con  service 
g  +  e  company 

s  mend i c h i 

iRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMOS 
ROLLIN  Z  BOYTON 
WENTWORTH  LYNCH 

,  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMONO   THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

0  CALIF  EDISON  CO 

S  BUR  RECLAMATION 
OLAND  W  GETCHELL 
RAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESLICK 

i  FOREST  SERVICE 
MRS  MARJOR IE  A  GEORGE 
I  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  P, 

1  S  WB  OBSERVER 
1LLIAM  PHILLIP  PA TUN 
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STATION  INDEX 


=ORT  JONES  6  ESE 
fORT  JONES  RANGER  STA 
-ORT  ROSS 
■REEDOM  8  NNW 
;RENCH  GULCH 
;RESNO  WB  AIRPORT 
■RIANT  GOVERNMENT  CAMP 
:ULL£RTON  ARRQUES  RCM 
:ULLERTON  DAM 
:ULL£RTON  MILLCREST  Rv 


GAR8ERV1LLE  3320 

GARDEN  VALLEY  2  S  3336 
GASOUET  RANGER  STATION 
GEM  LAKE                              I  JS&v 

GEORGETOWN  3361 

GEORGETOWN  RANGER  STA  3364 

GERBER  RANCH  3387 

GERLE  CREEK  CAMP  3386 

FOREST  3397 

GIBRALTAR  DAM  NO  2  3402 

3405 
i- ]  0 
3417 

i  NE  3419 
G I LROV  14  ENE  3422 
GLENDALE  STAPEN  FC295C 
GLENDORA  WEST  FC  185 
GLENNViLLE 

glennville  Fulton  rs 
gold  rock  ranch 


gold  Run 
gonzales  9  ene 
grace  meadow 

GRANT  GROvE 
GRASS   LAKE   MNTNC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRATON   1  W 

GREENVIEw 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 


GROVELANO  RANGER  STA 
,  GUERNEVILLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HALF   MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORO 
HANSEN  OAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 

HARRY   ENGLEbRIGHT  DAM 

HAT  CREEK  RS 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

HA YF I E LO  PUMPING  PLANT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HAVWARD  6  ESE 

HEALDSBURG 

HEALDSBURG  NO  2 

HEMET 

HENSHAW  dam 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ   I  SE 
HESPERIA 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
H08ERGS 

HOCK  E  T  T  MEADOWS 

HOEGEES  FC  60  A 

MOLLISTER 

HOLLISTER  2 

HOLLISTEft  10  ENE 

HONEYDEW  2  WSW 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPL AND  6  NE 

MOPLAND  LARGQ  STATION 

HOSSACK 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  OAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 


SISKIYOU 
SISKIYOU 
SONOMA 
SANTA  CRUZ 


ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 

01  HUMBOLDT 

02  EL  DORADO 

01  DEL  NORTE 

02!  EL  DORADO 
02!  EL  OORADO 
04'  SANTA  CLARA 

02  EL  DORADO 

05  TULARE 

06  SNTA  BARBARA 

SHASTA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 
0*1  KERN 

07  IMPERIAL 


02!  PLACER 


3529  05 
3551  05 
3564  01 
3571  02 
3576  01 
01 
0; 


3669  05 
3672  05 
3663  01 


3714  04 

3725  02 

3747  05 

3751  06 


3914  06 

3925  04 

3926  04 
3935  07 


3954'  05 
3987  01 
4010  0? 

.012  05 

ft017  06 
4022  04 
4025  04 
4035  04 
4074  01 
4082  01 
4084  01 
4097  02 
4100 


Tulare 

S] SKJ YOU 

NEVADA 

SONOMA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

EL  OORADO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 


4120 
41  48 


TRINITY 
ALAMEDA 
SONOMA 
SONOMA 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
ALPINE 
SISKIYOU 
LAKE 


SAN  6EN 

SAN  BEN 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

LAKE 

MENOOCINO 


41  70 
4176 
4181 
4191 

DLEWILD  HWY  MNTNC  STA  |  4202 
DRIA 


DYLLW1LD  RANGER  STA 
MPER1AL 

MPERIAL  Faa  AP 
^DEPENDENCE 
NCEPENDENCE  ONION  VLY 
ND10  U  S  DATE  GARDEN 
NYOKERN 

NYOKERN  ARMITAGE 


ONE 
OWA  HILL 

IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

kelseyville 
kentfield 

kERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  i 
|»KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  ^IVER  PM  NO  3 
KEITLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 


KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

6URZ  STRAWBERRY 

CRE  SCENT A  FC  251 
■  FAYETTE  2  NNE 
'LAGUNA  BEACH 
.GUNA  BEACH  2 


KE 

ke  Eleanor 
mountain 
ke  pillsbusy  1 

KEPORT 

ke  sabrina 
keshore 
kes ide  2  ene 


4280  07 
4263  05 
4289  02 


05  TULARE 

06  SN  LUIS  OBPO 
05  TUOLUMNE 
02  TEHAMA 
05.  CALAVERAS 
05l  FRESNO 
06|  RIVERSIDE 
01  TRINITY 
01   DEL  NORTE 

42041  05  SAN  BENITO 


RIVERSIDE 
IMPERIAL 
IMPERIAL 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 


SAN 
TULARE 
KERN 
KERN 
KINGS 
KINGS 
SHASTA 
MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

SONOMA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COST  A 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 


8  39  10 
24  36  33 
37    36  09 


22:  38  26 

12  41  33 

8  40  08 

j  i.|  »  J. 

!  371  37  50 

I  37  37  49 

1  22|  38  30 

i  3    3-  lb 

I  ;•  34  1 6 
19  36  08 

4  37  28 

e  40  16 

II  36  20 


35  41  02 
23  39  01 
22  39  01 


33  45 
32  51 
52  50 


35  IS 

36  2( 


33  06 

37  16 
3*  10 

38  40 

38  59 

37  57 

37  41 


36  ■:  - 

40  41 
36  12 


37  48 
3a  ±7 
40  52 


34  15 

>7  as 
to  01 


33  33  45 
33  33  14 
20  36  25 
20  36  18 
15   34  25 


57 


i  it 


8  39 

a  02 

21  24 
1  24 
1  14 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


485     5P  5P1 

3240 
2350 
8900 
6600 
5085 
2640 

210     6Pj  6P 
2816 
3560 
3930 


3810 

60  5P 
4560 
2-2  5P 


3348 
1019 

13701 
2340 


102 


1630 

2700,  8A 
0  55  2160 

0  42  I  2765 
7  18  3195 
9  47  .     3870!  8A 

1  06  14  80 
9  48  6650 

2900.  8A| 
2960! 


SO  CALIF  EOISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PC  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   I DR 1  A  MINE  +  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  GIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
L  A  wTR  ♦  PWR  OEPT 
A6R  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 


ZENOS  1 
CHARLES  VILlNEK 
JOHN  K  CHASE 
S  SO  CALIF  EDISON  CO 
'  KEE  RANCH 
MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO  FARM  t  HOME  AOV 

I  HENRY  H  MULLER 

I  PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOF8ERG 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  *  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.   EDRA  Li  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.    FRANCES  E.  SWANK 
OENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  DISTRICT 


JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE    ARROWHEAD   F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLEft 
GEORGE  R  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIK    IRRIG  DIST 


CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  IN 
MRS  CLARA  JONES 
J  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTUN  MUN  UTIL  DEPT 

MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLI  AM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  ORAGH1 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA   BARBARA   WTR  OEP 

BYRON  F.  CLARKE 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM   J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD   ROCK  RANCH 

JOHN   F  WALL 
MRS  ALTA  M  80GUE 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

I  MRS   JULIENNE   V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOME  R   L  PARNELL 
MRS   EMMA   R  PEREIRA 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  fl.CEDERLOF 

OUANE  J  COX 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  E  BUTTNER 

JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 
■  L  A  WTR  +  PWfl  OEPT 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

ALBION  A  SARGENT 
,  STATE  DIV  OF  FSTRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
,  U  S  FOREST  SERVICE 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 


METRO  WATER  Dl STRICT 
.  u  S  FOREST  SERVICE 
!  MRS  MARY  JO  ORENNAN 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
1  WALDO  I 


L»>.E  HEMET  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
MAK  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
S  OEPT  OF  wTR  RESOURCES 
'  FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
1  LOUIS  LUE8KERT 
1  CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUBBELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  CQLLUM 
JOHANNA  J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  hETChy  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 


STATION 

d 
Z 

Q 
e 
s 

SION 

COUNTY 

O 
< 

° 

LATITUDE 

LONGITUDE  j 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

PRPCIP 

< 

SPECIAL 

02 

SOLANO 

0  2 

NEVADA 

NEVADA 

u 

P  G  +  E  COMPANY 

06 

SAN  DIEGO 

06  SAN  DIEGO 

5P 

07 

LOS  ANGELES 

04 

SN  LUIS  08PO 

02 

PLUMAS 

LAS  PLUMAS 

4812 

02 

BUT  T£ 

e 

P  G  +  E  COMPANY 

LAVA  8EDS  NAT  MONUMENT 

4838 

12 

41  44 

121  31 

4770 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LOS  ANGELES 

01 

0  5 

KERN 

LOS  ANGELES 

34  05 

L^ 

39  09 

0  5 

MERCED 

37  14 

0  5 

EL  DORADO 

38  36 

_  l  f  IN   C  1  Vi 

05 

TULARE 

36  23 

LINDSAY 

4957 

35 

TULARE 

36  11 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  LAST   CHANCE  VY 

4977 

32 

PLUMAS 

e 

39  50 

120  13 

5730 

S 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  TuJUNGA  GOLD  CR 

LOS  ANGELES 

34  19 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

02 

LASSEN 

40  54 

MRS  KATHERINE  E  HINDS 

L 1 VERMORE  2  SSW 

ALAMEDA 

37  39 

07 

LOS  ANGELES 

is 

34  28 

6P 

6P 

MON  T  ER  E  Y 

2* 

35  58 

8A 

0  6 

SAN  DIEGO 

32  59 

205 

SAN  JOAQUIN 

3B  07 

9P 

5P 

SNTA  BARBARA 

32 

5P 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5  )61 

01 

INYO 

19 

36  27 

379C 

L   A  WTR   +  PWR  DEPT 

LONE  TREE  CANYON 

5074 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

6A 

EDWARD  C  GERLACH 

0  6 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

« 

» 

10P 

LOS  ANGELES 

13 

HID 

HID 

J 

0  3 

SIERRA 

IB 

39  41 

5060 

10P 

MODOC 

21  41  12 

4160 

I 

KERN 

1 : 

35  16 

2720 

SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

565 

BA 

5114 

LOS  ANGELES 

13 

33  56 

MID 

MID 

5115 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

270 

MID 

MID 

LOS  BANOS 

5118 

05 

MERCED 

27 

37  03 

125 

6P 

TA 

ROGER  C  RICE 

LOS  BANOS  ARBURUA 

5119 

05 

MERCED 

27 

36  53 

120  56 

860 

SS 

ARBURUA  RANCH 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

37  14 

365 

5P 

5P 

5125 

04 

SANTA  CLARA 

37  11 

2215 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

1029 

5P 

05 

KERN 

10 

35  37 

285 

c 

516C 

■jc 

TUOLUMNE 

37 

38  01 

6500 

5162 

at 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

540: 

C 

5171 

02 

SI  ERR A 

a 

39  41 

4936 

6A 

5182  071  SAN  BERDINO 

( 

34  26 

3040 

ss 

SS 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184  04 

MONTEREY 

35  53 

355 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  CR   FOOTHILL  BLVD 

5212 

SAN  BERDINO 

21 

34  06 

117  20 

1160. 

c 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE    CREEK  PH 

5219 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

2250 

2P 

5218 

00 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

2760 

8A 

5231 

0: 

LASSEN 

21 

41  04 

5300 

8A 

5233 

05  MADERA 

27 

36  58 

268 

SA 

BA 

5244 

01 

TRINITY 

17 

40  27 

2775 

BA 

5258  02 

LAKE 

23 

38  51 

2395 

MAMMOTH  PASS 

0  7 

19 

37  37 

9500, 

MAMMOTH  POOL 

5286 

MADERA 

27 

37  21 

3390 

s 

MANDE v 1 LLE  ISLAND 

5296 

0! 

SAN  JOAQUIN 

27 

1C 

VAR 

VAR 

VAR 

ZUCKERM AN— MANDE V  I LLE 

MANTECA 

5303 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  47 

121  12 

BA 

8A 

8A 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

MANZANl T A  LAKE 

531  1 

SHASTA 

2; 

40  32 

5850 

BA 

OK 

MARE  ISLAND 

.■; 

SALANO 

36  06 

52 

MIC 

MAR  I COPA 

S  3  38 

09 

10 

35  05 

685 

6P 

6P 

MAR  1 POSA 

53  46  05 

MARIPOSA 

27 

«j 

MARklEEV ILLE 

5356 

ALPINE 

38  42 

5546 

c 

MARTINEZ    3  S 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

225 

E 

5372^  04  CONTRA  COSTA 

37  56 

243 

6P 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

S3?  7 

04 

CONTRA  COSTA 

38  01 

26 

BA 

MARYSVILLE 

538! 

02 

( 

39  09 

64 

9A 

9A 

MARYSVILLE   FIRE  DEPT 

MATHER 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

4515 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POI NT 

5444 

02 

23 

40  11 

3800 

S 

5449 

02 

SISKIYOU 

4]  It. 

3300 

8A 

C  H 

RQYCE  C  WHEELER 

5496 

05 

2' 

3  7  OS 

4480 

7A 

5502 

07 

RIVERSIDE 

33  33 

-  175 

u 

6A 

D  8  W  ALEXANDER 

5505 

01 

SISKIYOU 

12 

41  35 

672< 

5520 

OS 

FRESNO 

27|  36  47 

7A 

FRANK    F  MOITOZA 

5532 

MERCEO 

37  16 

169  4P 

4P 

CITY  OF  MERCED 

5533 

MERCED 

1< 

37  19 

166 

MERCED  IRRIG  DIST 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

05'  FRESNO 

36  42 

1165 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS  4  SW 

5571 

EL  D0RA0O 

38  49 

120  01 

6470 

TP 

5j 

j,  BRIAN  HAYES 

5572 

02 

EL  DORADO 

36 

38  51 

6342 

2P 

STATE  OF  CAL I FOfiNl A 

5586 

PLACER 

1 

39  03 

3650 

5598 

OJ 

LAKE 

23 

38  ft5 

1122 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

5623 

LASSEN 

18 

40  08 

4860 

U  S  FOREST  SERVICE 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

2940 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5632 

SAN  BERDINO 

34  05 

4945 

M1LO  5  NE 

5669 

C ! 

TULARE 

1 

36  17 

3400 

M 1 NERAL 

5679 

02 

TEHAMA 

2: 

40  21 

4911 

8A 

8A 

MINERAL  KING 

5680 

0  5 

TULARE 

36  26 

797S 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MIRANDA  4  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

: 

40  11 

123  47 

263 

ROBERT  6.  STEVENS 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

40  12 

400 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  56 

4310 

5P 

sp 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

05 

FRESNO 

36  45 

9700 

s 

MODESTO 

5^  38 

0  s 

STANISLAUS 

37 

37  39 

91 

M  1  D 

HID 

MODESTO  2 

05 

STANISLAUS 

37 

37  38 

92 

071  KERN 

35  03 

2735 

5P 

5P 

3P 

: 

MOJAvE  2  ESE 

57S8 

07 

KERN 

35  02 

2660 

SS 

SS 

MONACHE  MEADOWS 

3771 

0! 

TULARE 

1C 

36  13 

7900 

s 

MONO  LAKE 

MONO 

18 

38  01 

5P 

MONO  INN 

MONTAGUE   3  NE 

378! 

41  45 

122  28 

2640 

BRUCE  A.  KOSENA 

MONTEREY 

36  36 

6P 

6P 

MONTI  CELLO  DAM 

21 

38  30 

50! 

9A 

9A 

MOORPARK  1  SSE 

VENTURA 

33 

34  17 

520 

8A 

MORAINE  CREEK 

S8 

TULARE 

11 

36  43 

esftO 

s 

MORENA  DAM 

5840 

11 

SAN  DIEGO 

33 

32  -1 

3075 

MORGAN  HILL  2  E 

584* 

SANTA  CLARA 

3^  08 

225 

8A 

MORGAN  HILL    6  WNW 

SANTA  CLARA 

3  7  0* 

660 

MORGAN  HILL  SCS 

585! 

?: 

SANTA  CLARA 

37  08 

350 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

MORONGO  VALLEY 

5863 

si 

SAN  BERDINO 

tft  03 

2560 

7A 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  BAY  f IRE  DEPT 

5866 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  51 

115 

8A 

BA 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

MORRO  8AY  3  N 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

670 

"It 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

MOUNTAIN  PASS 

589C 

SAN  BERDINO 

35  28 

ft739 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  HWYS 

5  9  00 

0  6 

SAN  BERDINO 

IS 

4275 

8A 

JUDITH  M.  RADY 

.6 

28 

34  17 

7735 

59  9) 

EL  DORADO 

j  a  ft5 

3408 

8A 

STATE  01V  OF  FSTRl 

5919 

CONTRA  COSTA 

37  52 

2100 

7fl 

CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

5927 

:5 

FRESNO 

2- 

37  17 

9500 

SO.CALIF.  EDISON  CO. 

5933 

SANTA  CLARA 

37  20 

4206 

1  IP 

1  1  P 

U  S  WB  OBSERVER 

MOUNT  HEBRON  RS 

3  1 

SISKIYOU 

12 

41  47 

O2S0 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MOUNT  MADONNA 

597; 

SANTA  CRU2 

2C 

37  01 

121  43 

1600 

JACK   I  SCHELL 

MOUNT    SHASTA    SKI  BOWL 

598C 

5  2 

SISKIYOU 

2  . 

41  22 

122  12 

7641 

ea 

MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

■oe: 

02 

SISKIYOU 

2  3 

41  22 

122  14 

7500 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MOUNT    SHASTA   WS  CITY 

0: 

SISKIYOU 

2  3 

41  19 

122  19 

MID 

Ml  [ 

U  S  WEATHER  8UREAU 

MOUNT  TAMALPA I S  2  SW 

: ; 

MAR  IN 

1  7 

3  7  5ft 

122  36 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

60-;  b 

LOS  ANGELES 

tft  14 

118  04 

5701 

4P 

4P 

MUIR  WOODS 

6027 

1  7 

3  7  5ft 

122  34 

9A 

MUMBO  BASIN 

(.'.': 

- : 

TRINITY 

j: 

41  12 

122  32 

5700 

s 

NACIMlENTO  OAM 

6056 

:.- 

SAN  LUIS  OBPO 

2ft 

33  46 

770 

BA 

BA 

NAPA 

6  06! 

01 

NAPA 

1 7 

3  8  18 

122  17 

16 

EARL  S  GIPSON 

(NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

NAPA 

1 7 

36  17 

122  16 

60 

SP 

NAPA  ST  HOSP.FlfiE  DEPT 

NAVARRO  1  NW 

6105 

ol 

MENDOCINO 

1 7 

39  10 

123  34 

220 

MASON ITE  CORPORATION 

NEEDLES 

6115 

0  J 

SAN  BERDINO 

5 

34  50 

114  36 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6116 

07 

SAN  BERDINO 

5 

34  46 

114  37 

913 

Mil 

"It 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

o; 

NEVADA 

e 

19  16 

121  01 

2600 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

6144 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

10 

BA 

BA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK    ft  SW 

M<.9 

36 

VENTURA 

34  09 

118  58 

780 

91 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

00 

LOS  ANGELES 

1ft  23 

118  32 

1243 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

NEWHALL  RANGER  STA  C 

LOS  ANGELES 

2  9 

)ft  22 

118  31 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

NEWMAN   2  NW 

bib* 

•}•> 

STANISLAUS 

2' 

37  21 

121  03 

108 

3P 

9P 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61  75 

ORANGE 

33 

3  3  36 

117  S3 

■ 

9P 

5P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

STATION  INDEX 


NKOLAUS  2 

NIGHTINGALE 

NI LAND 

NlPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

NOVA TO  8  WNW 

OAKDALE  WOODWARD  OAM 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

OAKLAND  wo  AIRPORT 

OAKVILLE  1  w 

OAK V| LLC  *  SW  *  2 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE 

OCEANS  t  DE  PUMPING  PL 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS   JOAQUIN  RDG 
OJAI 

ONION  VALLEY 


OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COUNT  Y  RESVR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  I 

ORLAND 

ORLEANS 

oroville 
oroville  bridge 
oroville  ranger  sta 
ostrander  lake 

OXNARO 
OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS 


PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKF I  ELD 

PARKFIELO  7  NNW 
PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

PATTIWAY 

PAYNES  CREEK 

PEAR  LAKE 

PERRIS 


FIRE  STA  2 
EDRA  BLANC  A  GRD  STA 
NE  CANYON  PS  FC321E 
NECREST  SUMMIT  R  S 
NE  FLAT  DAM 
NE   MOUNTAIN  INN 
NNALLES  NAT  MONUMENT 
RU  2  ESE 
SMO  BEACH 

T  RIVER  POWER  HOUSE 

ACERVILLE 
PLACERV ILLE   1 FG 

ACERVILLE  OISP  PLANT 

ASKETT 

ATI  NA 

UMAS  EURE*A   STATE  PK 
POINT  ARENA 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT  PIEORAS  BLANCAS 
POMONA 


PORT  l 
PORTERV ILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PR  I  EST  VALLEY 


ASPEN 

OUINCY  RANGER  STATION 

RAMONA  SPAULDING 

RANCMITA 

RANOSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  8LUFF  WB  AIRPORT 

REDOING  1  SE 

REDDING  FIRE   STA  NO  Z 

REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 


COUNTY 


02  SUTTER 
"  RIVERSIDE 
IMPERIAL 
SN  LUIS  OBPO 
MADERA 
MARIN 
STANI SLAUS 
SISKIYOU 
ALAMEDA 
NAPA 


*366  0 
6  3  70  0 
6377  0 
6379!  0 
6383  0 
6395  0 
6399'  0 
6432  0 
6452  0 
6455  0 


NAPA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

PLUMAS 

SHASTA 


6^06 
6509 

6S2ll 
6525 
6528 


06!  LOS  ANGELES 
06!  ORANGE 
05j  FRESNO 

01  HUMBOLDT 

02  GLENN 
Olj  HUMBOLDT 
02  BUTTE 
02  BUTTE 
0.'  BJTTt 

:|  OS 


06'  VENTURA 
06!  VENTURA 

05  MERCED 
02j  EL  OORADO 

06  LOS  ANGELES 
04  SAN  BENITO 
OT1  LOS  ANGELES 
07'  LOS  ANGELES 

07  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 

04  SANTA  CLARA 

04  MONTEREY 

0  6'  SAN  0  1  EGO 

06  LOS  ANGELES 

05  SAN  BENITO 
05!  FRESNO 

02  BUTTE 
05'  TUOLUMNE 

07  SAN  6ER0INO 
04  MONTEREY 


06  04  MONTEREY 
19'  06  LOS  ANGELES 
02  TEHAMA 
QH  SN  LUIS  OBPO 
OH  SN  LUIS  OBPO 
OH  SN  LUIS  OBPO 
05  KERN 

67  05  TULARE 


01  SONOMA 
06'  VENTURA 
06  LOS  ANGELES 
05  TUOLUMNE 

05  FRESNO 

06  VENTURA 

OH    SAN  BENITO 
061  VENTURA 
QH  SN  LUIS  OBPO 
02i  SHASTA 


RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE   STA  R  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
ROBERT  SON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKL I N 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
(SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 


SAINT    MARYS  COLLEGE 


SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARD  1  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  OAM 
SANOBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB 


69601  02  EL  OORADO 
6962  02  EL  DORADO 
6964  02  EL  DORADO 
6972  01  GLENN 
6975|  021  SHASTA 
69981  02  PLUMAS 
009  Oil  MENOOC 1NO 
016  06  SNTA  BARBARA 
024  04  SN  LUI S  OBPO 
050  06  LOS  ANGELES 

070  04  CONTRA  COSTA 
077  05  TULARE 
085  02  PLUMAS 


TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  OIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 


79  05  Tulare 

95'  02  PLUMAS 
31  06  SAN  DIEGO 
44  06'  SAN  DIEGO 
53  07  KERN 

59  05  FRESNO 
73  05  MARIPOSA 
921 02  TEHAMA 

95  02  SHASTA 

96  02  SHASTA 

0&j  06  SAN  BERDINO 
39  04  SAN  MATEO 
51  Oil  MENDOC INO 
70  02  SACRAMENTO 
04  01  HUMBOLDT 
14  04|  CONTRA  COSTA 
46  02  SOLANO 
70  06  RIVERSIDE 
73  06  RIVERSIDE 
J2  PLACER 

10  07  INYO 

16  02  PLACER 

60  05  FRESNO 
79  05  TULARE 

580  02  SHASTA 

600  07;  SAN  BERDINO 

623  05  TUOLUMNE 

630  02  SACRAMENTO  ! 

633  02  SACRAMENTO 

637  02  TEHAMA 


021  NAPA 

0*|  CONTRA  COSTA  I 
MONTEREY 
MONTERY 
SN  LUI S  OBPO  I 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 


672  04 
661  06 
6  89  05 


98  01  TRINITY 
02| 05  CALAVERAS 
06  LOS  ANGELES 
04  MONTEREY 
04  MONTEREY 
0*|  SAN  BENITO 
061  SAN  BERDINO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7SC       84       6  A 


RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL   IRRIG  01ST 
1  ANDREW  MEHLSCHAU 

I      U  5  FOREST  SERVICE 

i  MARIN  COUNTY  FIRE  OEPI 
S  SN  JOAQUIN  ]R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUS  WEATHER  BUREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 

KLAUS  HUCKFtLOT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANS IDE  FIRE  DEPT 
OCEANS I0E  WATER  DEPT 
HALF   MILL  RANCH 

S  PACIFIC   TEL*TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 

S|  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 

LONG  BEACH  SCH  DIST 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  ORANGE  COVE  CIT  ASSN  | 
I  CAL  DIV  BEACH  *  PARRS 
I  ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

RK  SERVICE 


CITY  OF  OxnARD 

JEFF  BUTLER 

U  S  BUR  RECLAMA 


SUPT.  OF 
MISS  Lll 
I  U  S  BUR 
PACIFIC 
S  HETCM  HI 
METRO  w 
HERBERT 


'  OHRWALL 
iLE   IRRIG  DIST 
'1ATI0N  AGENCY 
.PGS  FIRE  DEPT 


PALOMAR  OBSERVATORY 


STREETS  t  PKS. 

BERG 
RECLAMAT ION 

S+ELEC  CO 
Chy  wTR  SUP 
ER  DISTRICT 

DURHAM 


RAULSToN  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FEO  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.  MART  M.  WRIGHT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

PET ALUMA  FIRE  DEPT 

VENTURA  COUNTY  FCD 
|  L  A  CO  FIRE  DEPT 

USFS.  DISTRICT  RANGER 
'  CORPS  OF  ENGINEERS 

RALPH  MOT  T 
,  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
'  CAMuLOS  RANCH 
1  POLICE  DEPARTMENT 
|  P  G  ♦  E  COMPANY 

P  6   *   E  COMPANY 
|  INST  FST  GENET  ICS 
<  CITY  OF  PLACERVILLE 
i  U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR 
I  JOHN  A.  FREDR ICKSON 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

J  E  ADAMSON 

U   S   NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAYBELL 

I  F.  W.  COLE 
corps  of  engineers 
panorama  hts  lodge 
corps  of  engineers 
p  g  +  £  company 
poway  fire  dept 
corps  of  engineers 
nelson  h  palmer 

s  corps  of  engineers 
!  u  s  forest  service 
louis  b  spaulding 

kern  co  fire  dept 
corps  of  engineers 

WlLLARD  JOHNSON 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  DEPT 

REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
[  FOLSOM  STATE  PRISON 
I  CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
CITY  OF  RICHMONO 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  EXP  STATION 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 


DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  E01SON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BE  RTAGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY   OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 

mrs  Clara  a  abreu 
brother  u  benedict 
salinas  rural  f  d 
fed  aviation  agency 
salinas  oah  operators 
joe  cabral  jr 
p  g  +  e  company 


U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  fi ANCHQ 

john  m  shields 
s  b  county  hospital 
calif  wtr  *  tel  co 
l  a  co  fire  dept 

Bureau 


NO. 

ION  j 

LJ 

0 

U 

HON 

STATION 

>< 
u 

COUNTY 

< 

a 

e5 

g 
G 

3 

ON< 

> 

d 

•SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIEGO 

32  44 

117  10 

SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 

LOS  ANGELES 

It 

34  06 

SAN  OIMAS  TAN8ARK  FLAT 

1  7  5  .  j 

LOS  ANGELES 

34  12 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

35  00 

119  11 

SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

SAN  FERNANDO 

7  7S9 

LOS  ANGELES 

13 

34  17 

118  28 

SAN   FERNANDO  PH  3 

7762 

Ot 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

lie  30 

1250 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO 

122  30 

32 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

7769 

5  4 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

8 

»S  F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN   FRANC  1  SCO 

37  47 

122  25 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

11  7  54 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

LOS  ANGELES 

It 

34  12 

117  52 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

34  06 

SAN  GREGOR10  2  SE 

SAN  MATEO 

37  18 

122  22 

SAN  JACINTO 

0( 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  58 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

7B13 

RIVERSIDE 

33 

33  47 

116  56 

SAN  JOAQUIN   EXP  RANGE 

7817 

0! 

MADERA 

27 

37  06 

1100 

SAN  JOSE 

7821 

)*. 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  54 

67 

SAN  JUAN  BAUT I  ST A  3SSE 

SAN  BENITO 

20 

121  31 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

73C 

SAN  LUIS  DAM 

MERCED 

27 

37  03 

121  04 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

A 

35  18 

120  40 

•  SAN  MATEO 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

SAN  NICOLAS   I SL AND 

787( 

VENTURA 

33  14 

•  SAN  RAFAEL 

MARIN 

17 

37  58 

122  32 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

115 

SANTA  ANA  RIVER   PH  3 

06 

SAN  BERDINO 

34  06 

117  06 

1970 

SANTA  ANA   RIVER   PH  1 

SAN  BERDINO 

28 

117  03 

2765 

SANTA  ANITA  F£RN  FC432 

i  a  9i 

LOS  ANGELES 

13 

34  °l 

118  01 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

34  25 

SANTA    BARBARA   FAA  AP 

SNTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 

SNTA  BARBARA 

s; 

119  57 

SANTA  CATALINA  wBAP 

LOS  ANGELES 

33  24 

118  25 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1912 

santa  Clara 

37  21 

121  56 

68 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CflUZ 

36  59 

122  01 

125 

SANTA  FE  DAM 

7926 

LOS  ANGELES 

n 

34  07 

117  56 

427 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

- 

SN  LUIS  OBPO 

24 

120  36 

1200 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SN  LUIS  OBPO 

24 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

llhl 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

l2J6 

7950 

Ob 

LOS  ANGELES 

33 

34  01 

ne  29 

'SANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

15 

santa  paula 

VENTURA 

21 

34  21 

119  05 

263 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

SANTA  YNEZ 

797( 

0( 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

SANTIAGO  OAM 

7987 

ORANGE 

28 

117  43 

855 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

LOS  ANGELES 

Z9 

34  35 

118  27 

2105 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

802! 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  oe 

2169 

•SCOTIA 

1; 'I 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

SEARSVILLE  LAKE 

l\ 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

35U 

SEBASTOPOL  4  SSE 

807J 

SONOMA 

r 

38  21 

122  49 

145 

SECRET  VALLEY 

8074 

LASSEN 

18 

40  31 

120  16 

SEPJLVEDA  OAM 

8092 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  2B 

740 

SHASTA  OAM 

SHASTA 

23 

122  25 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

list 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

680 

SHELTER  COVE 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  04 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

o. 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  55 

1375 

SHI NGLE  TOWN  2  E 

02 

SHASTA 

23 

40  30 

SIERRA  CITY 

: 1 

02 

SIERRA 

8 

120  36 

S  I  ERRAV1 LLt  RANGER  STA 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

SIGNAL  HILL  FC  415 

LOS  ANGELES 

33  48 

lie  10 

100 

SILVERADO  RANGER  STA 

ORANGE 

33  45 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CMP 

SNTA  BARBARA 

3^ 

34  46 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SONOMA 

2. 

38  41 

123  oe 

SLACK  CANYON 

MONTEREY 

24 

36  05 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8293 

SACRAMENTO 

38  28 

121  05 

160 

SNOW  CREEK  UPPER 

631 7 

RIVERSIDE 

33  52 

1940 

snow  Flat 

sut 

MARIPOSA 

37  50 

119  30 

8700 

SODA  SPRINGS  1  E 

8332 

02 

NEVADA 

8 

39  19 

120  22 

SOL EDA D 

1331 

04 

24 

36  26 

121  20 

195 

SOME  SB AR  1  W 

S 1 SK I  YOU 

12 

41  23 

123  29 

SOMIS  3  NE 

VENTURA 

33 

34  17 

118  58 

485 

SOMIS  3  NW 

VENTURA 

3: 

34  17 

119  03 

510 

33^; 

SONOMA 

17 

38  17 

70 

SONORA  RS 

B3S3 

0! 

Tuolumne 

37 

37  59 

120  23 

1749 

SONORA  JUNCTION 

8399 

j  . 

MONO 

38  21 

!i!  51 

6666 

S  E  FARALLON 

B376 

SAN  FRANC  1  SCO 

4 

37  42 

123  00 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

B38C 

)■ 

MARIPOSA 

14 

37  30 

6120 

SOUTH  FORK  CABIN 

I  1  9  I 

■7 

SAN  BERDINO 

34  04 

7120 

SOUTH  LAKE 

8406 

:  7 

INYO 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

S  .  It 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

SPRECKELS  mwy  BRIOGE 

8446 

04 

MONTEREY 

36 

60 

SPR 1 NGV1LLE   7  ENE 

8455 

3S 

TULARE 

36  10 

1050 

SPR 1 NGV1LLE  RANGER  STA 

05 

TULARE 

36  08 

SPR I NGvI LLE    TULE  HDWKS 

8462 

05 

TULARE 

36  12 

lie  39 

407C 

SOUAW  VALLEY 

03 

PLACER 

39  12 

120  14 

biiS 

SQUIRREL   INN  1 

84  It 

07 

SAN  BERDINO 

i  5 

52  39 

SQUIRREL   INN  2 

8479 

07 

SAN  BERDINO 

5660 

STAND1SH  1  E 

03 

LASSEN 

i  1 

40  22 

120  24 

*°K 

ST  AND  I SH-H 1 C  K  E  Y  ST  PK 

III] 

MENDOC I  NO 

860 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

0! 

TUOLUMNE 

38  08 

120  22 

1130 

STATE  LAKES 

05 

FRESNO 

36  56 

118  35 

10  300 

STIRLING  CITY  RS 

02  BUTTE 

39  54 

3518 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

05 

SAN  JOAQUIN 

121  20 

11 

(STOCKTON  W8AP 

0s 

SAN  JOAQUIN 

37  54 

22 

STOCKTON  FIRE  STATION 

SAN  JOAQUIN 

37  58 

121  18 

11 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

23 

39  15 

122  40 

3015 

STONYFORD  RANGER  STa 

e  5-  a  ■■; 

o: 

COLUSA 

:> 

39  23 

122  33 

1166 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

J2 

GLENN 

2  3 

39  35 

122  32 

791 

STOUTS  MEADOW 

02 

.  l 

41  10 

121  56 

STRAWBERRY  VALLEY 

02 

YUBA 

121  06 

SN  LUIS  OBPO 

36  00 

120  23 

390 

SUMMIT  MEADOW 

0! 

FRESNO 

37  05 

6240 

SUNLAMP 

U 

LOS  ANGELES 

34  16 

118  18 

I  HbO 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SANTA  CRUZ 

65 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

34  41 

120  34 

lOi 

SUSANA  KNOLLS 

06;  VENTURA 

33 

1  065 

SUSANVILLE  AIRPORT 

B70J 

03 

18 

40  23 

120  33 

-  i  -a 

SUSANVlLLE   1  WNW 

03 

LASSEN 

IB 

40  26 

120  40 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

IVil 

05 

AMA DOR 

38  23 

120  46 

1586 

T  AFT 

05 

KERN 

35  09 

1025 

03 

PLACER 

39  10 

120  09 

6228 

TALBOT  CAMP 

02 

PLACER 

] 

39  12 

120  22 

6000 

TEHACHAPI 

05 

KERN 

35  08 

118  27 

3975 

TEHACHAP I   RANGER  STA 

05 

35  06 

TE JON  RANCHO 

05 

KERN 

35  02 

lie  45 

1425 

TERMO 

03 

LASSEN 

40  52 

120  27 

THE  CEOARS 

a  a  a  i 

02 

PLACER 

I 

39  15 

120  21 

5900 

THE  GEYSERS 

III' 

Si 

SONOMA 

122  49 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10 

-  120 

THOUSAND  OAKS 

" 

VENTURA 

33 

34  11 

118  51 

81C 

TULARE 

36  22 

lie  51 

2200 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

05 

TULARE 

? 

36  28 

lie  53 

950 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

05 

TULARE 

36  28 

ite  52 

1140 

TIGER  CREEK  PH 

0! 

38  28 

120  27 

2355 

T0PANG6  PATROL  STA  FC6 

LOS  ANGELES 

34  05 

ue  36 

7*5 

TORRANCE 

LOS  ANGELES 

33  48 

ue  20 

110 

TRABUCO  CANYON 

899 j 

Oc 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

TRACY  2  SSE 

9  0'V7 

SAN  JOAQUIN 

37  43 

121  25 

105 

TRACY  CARBONA 

390<> 

SAN  JOAOUIN 

37  42 

121  25 

140 

TRACY   PUMPING  PLANT 

9  a  o  i 

0! 

ALAMEDA 

27 

121  35 

61 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

01 

TRINITY 

'| 

40  48 

122  46 

TRONA 

->r  it. 

07 

SAN  BERDINO 

35  47 

1695 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

9043 

03 

NEVADA 

39  20 

120  11 

5960 

TUJUNGA  MILL  Cfl  FC  470 

LOS  ANGELES 

34  23 

ue  05 

TULEFIELD 

9051 

05 

KERN 

35  09 

295 

I  U  L  E  L  A  V-  t 

'*0'O 

SISKIYOU 

[\ 

4035 

TUNNEL  RANGER  STATION 

o; 

TULARE 

n  \i 

ue  17 

8950 

Tuolumne  meadows 

3 

05 

TUOLUMNE 

119  20 

8600 

turlock 

9073 

05 

STANI SLAUS 

37  29 

120  51 

115 

turntable  creek 

908  1 

02 

SHASTA 

23 

122  IB 
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TIME  AND 
TABLES 


9A 
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OBSERVER 


U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNT  Y  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANC  1  SCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  bureau 

PASAOENA  WATER  OEPT 
ORB  I N  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY   J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  0|v  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
J     A.  R.  LUNSFORO 
|  MRS  GATE  D  DAY 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 
j  CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

u  s  weather  bureau 

I  INDEPENDENT  JOURNAL 
|  SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  E01SON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
|  SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

I  FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 

j  I  u  s  weather  bureau 
univ  of  santa  clara 
Robert  e  burton 
corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kusick 
richard  s  p1leck1 

jus  weather  bureau 
city  santa  monica 

s  m  l i feguard  ser 
ventura  co  fire  dept 
1  clarence  s  newberry 
1  snta  ynez  high  schl 
i  william  0  sappington 
1  l  a  wtr  +  pwr  oept 
1  u  s  forest  service 

l  PACIFIC  LUMBER  CO 
1  AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

i       U  S  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN   F  MACH1 
THEODORE  B  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 

I       LEE  WITHYCOMBE 

U  S  FOREST  SERVICE 
,  GEORGE   I  OSBORNE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
|  CORPS  OF  ENGINEERS 
l       JOHN  K  L£  1  THQLD 
,  STATE  DIV  Of  FSTRY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
I      US  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANCIONl 
FLOYO  LONG 

'  LAWTON  INVESTMENT  CO 

BERYLWOOD  INVEST  CO 
'  LAURENCE  W  DICKEY 
l     i  STATE  DIV. OF  FORESTRY 
I  STATE  01V  OF  HWYS 
1  U  S  COAST  GUARD 
I      u  S  NAT  PARK  SERVICE 
S.  CALIF.  EDI  SON  CO. 
s!  CALIF  ELEC  POWER  CO 
R  S  HUTCHISON 

!  WALTER  R.  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
I        SWUAW   VALLE Y    STATE  PK 

SQUIRREL  INN  HOLD  CO 
I     [  LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
I  CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 


S  CORPS  OF  ENGINEERS 
|  STATE  OIV  OF  FSTRY 
I  CITY  OF  STOCKTON 
J  1  U  S  WEATHER  BUREAU 
1  STOCKTON  FIRE  DEPT 
I  FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS*  LILLIAN  MAGRUOER 

SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRANK   T  STEVENS 

CAL   DIV  BEACH   ♦  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA   KN   FIRE  STA 

DAVID  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

DARYL  K  DE  WALT 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS  ANITA  COWAN 

KERN  CO  F IRE  DEPT 

TEJON  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAKSO 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  E0IS0N  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

p  G  +  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

AAGE  R  TUGEL 

BAN T A  CARBONA   IR  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  +  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAkE    IRRIG  DIST 

u  s  weather  bureau 

DEPT  WATER  RESOURCES 

CARL   A  PEARSON 

U  S  BUR  RECLAMATION 
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DRAINAGE  t  1 
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LONGITUDE 

ELEVATION 
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OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TTME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

|  PRECIP. 

SPECIAL 

PRECIP.  | 

EVAP. 

SPECIAL 

TUST1N  IRVINE  RANCrt 

9Q87 

ORANGE 

93 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

WESTVILLE 

9S97 

PLACER 

1 

39  11 

120  39 

I 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TWENTYNI NE  PALMS 

O'i 

SAN  BERDINO 

34  08 

116  02 

1975 

SP 

SP 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WET  MEADOW 

9602 

TULARE 

10 

36  21 

ue  34 

i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

TWIN  LAKES 

9109 

ALPINE 

] 

38  42 

120  03 

T629 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

WHEATLAND  2  NE 

96  OS 

o: 

YUBA 

• 

39  02 

113 

z 

E  CLEMENS  HORST  CO 

TWITCHELL  DAM 

9111 

36 

it 

34  59 

120  19 

582 

SANTA  MAR  I A  VLY  WCO 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

96  1  5 

VENTURA 

33 

875 

c 

VENTURA  CO  FC  DIST 

9123 

0  1 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5D 

SP 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

SHASTA 

23 

40  37 

122  32 

BA 

BA 

u  s  bur  Reclamation 

UK  t  AM  4  WSW 

9124 

1] 

MENOOC I  NO 

22 

39  08 

123  16 

1900 

BA 

MRS  MAR JOR 1 E  S  DORY 

WHITE   MOUNTAIN  1 

9632 

37  30 

118  11 

10150 

BA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

ORANGE 

33  56 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

WHITE   MOUNTAIN  2 

9633 

MONO 

37  35 

US  14 

SA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

IU  C  L  A 

LOS  ANGELES 

1: 

118  27 

430 

4P 

UCLA 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

u 

121  05 

353 

7i 

MRS*  BO-JEAN  PARKER 

UPLAND  3  N 

91  sr 

Oi 

34  06 

117  39 

1605 

5P 

SP 

LIBERTY  GROVES  CORP 

9660 

o< 

26 

33  58 

ue  02 

340 

SP 

UPPER  LAKE  T  W 

9167 

02 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

52* 

*P 

EOGAR  J  SCHUETTE 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

66 

" 

Cl^Y  OF  WILLIAMS 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

02 

LAKE 

2- 

39  10 

122  55 

1  347 

*P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLITS  1  NE 

9684 

11 

39  25 

123  21 

1346 

LOUIS  L  BERTA1N 

UPPER  MATT OLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

40  15 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

WlLLITS  HOWARD  FOR  RS 

oi 

MENDOCINO 

39  21 

123  19 

1925 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MB! 

ALAMEDA 

122  10 

394 

7A 

TA 

E  BAY  MUN  UTL  Q1ST 

WILLOW  CREEK  RANCH 

96*1 

MODOC 

li 

41  50 

120  45 

5200 

8/ 

HAROL0  BRIGGS 

UPPER  TRES  PINOS 

SAN  BENITO 

2< 

121  02 

2050 

ELDON  FANCHER 

WILLOWS 

9699 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

SA 

HOWARD  R   ALL ARO 

VACAVILLE 

SOLANO 

23 

36  22 

122  00 

175 

BP 

E   H  UHL 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

33  43 

in  os 

1475 

JIM  M  6LACKMORE 

VALLETON 

922] 

MONTEREY 

35  53 

120  42 

MRS  AMY  CURTIS 

WINTERS 

97*2 

OS 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

J  NEWTON  WALLACE 

VALLEY  CENTER   6  N 

9228 

06 

SAN  DIEGO 

3; 

33  18 

117  02 

167! 

JOHNSON  NURSERY 

wOFfORD  HEIGHTS 

KERN 

10 

35  43 

118  27 

2700 

SS 

JAMES  H  JORGENSEN 

VALYERMO  RANGER  STA 

92  51 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

FRESNO 

11 

37  02 

118  54 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

06 

13 

34  11 

118  27 

695 

BA 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

WOODFOROS 

^77^ 

03 

38  47 

119  49 

5671 

5P 

VENADO 

9273 

01 

SONOMA 

22 

36  37 

123  01 

1260 

JOHN  B  HARPER 

WOODLAND  1  WNW 

9781 

° 

YOLO 

38  41 

1    1  48 

6 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

VENTURA 

9285 

VENTURA 

s: 

34  17 

119  18 

BA 

STAR  FREE  PRESS 

WRIGHTS 

9B14 

04 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

SP 

MARVIN   E  WARE 

VERMILION  VALLEY 

9901 

13 

FRESNO 

37  22 

118  59 

5 

SO  CALIF  EDISON  CO 

WRIGHTS  LAKE 

9B16 

02 

EL  DORADO 

38  51 

120  14 

6600 

s 

u  s  weather  bureau 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

9325 

07 

SAN  BERDINO 

i ! 

34  32 

U7  ie 

285E 

BA 

BA 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

YORBA  LINDA 

9B47 

06 

ORANGE 

2< 

33  54 

415 

9P 

9P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

VIDETTE  MEADOW 

9328 

05 

FRESNO 

11 

36  45 

lie  25 

9500 

& 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YORKVILLE 

9B51 

01 

MENDOCINO 

17 

38  54 

123  14 

uoo 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

93*) 

LOS  ANGELES 

34  29 

ue  oe 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

YOSEM1TE   NATIONAL  PARK 

9855 

03 

MARIPOSA 

14 

37  45 

3985 

SP 

bP 

U   S   NAT   PARK  SERVICE 

VINTON 

1 

120  11 

4945 

4P 

FRANK   DOT  T A 

YREKA 

9B66 

SISKIYOU 

12 

41  43 

122  38 

2625 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

VI  SAL  I  A 

TULARE 

36  20 

U9  ie 

334 

BA 

BA 

TULAPE  CO  C  OF  C 

VISTA  2  NNE 

9371 

SAN  DIEGO 

3: 

33  14 

117  14 

510 

5P 

SP 

VISTA  FIRE  OEPT 

938; 

02 

] 

38  59 

120  47 

3036 

9t 

ERNEST  R  STEWARD 

VOLLMERS 

02 

SHASTA 

40  57 

122  26 

1359 

MRS    IRENE  M  VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

>39C 

02 

SHASTA 

23 

40  28 

121  52 

2200 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

WALLACE  1  SE 

CALAVERAS 

; 

38  11 

120  58 

CLARION   E  VAN  SCHA1CK 

WALMAR  SCHOOL 

DO 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

SP 

MILTON  m.  QRINTON 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9hi  ■ 

:  4 

CONTRA  COSTA 

37  53 

122  02 

245 

BA 

BA 

RAY   1  WHl T  TEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

91.26 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT    CREEK   *  £ 

9427 

:  - 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

400 

9A 

MRS  BETTY  6.  FAI RCLOUGH 

WALNUT  GROVE 

9  428 

.-. 

SACRAMENT' 

36  14 

121  31 

23' 

INACTIVE  4/20/61 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

LOS  ANGELES 

117  52 

488 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

32 

33  17 

116  36 

3180 

WARNERS  RESORT  CO 

9452 

0  5 

10 

35  36 

119  20 

333 

BA 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9458 

SNTA  BARBARA 

34  59 

119  54 

PHOENIX  RANCH 

WATSONV1LLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

2( 

36  56 

121  46 

ea 

i  CITY  OF  WATSONV 1 LLE 

1 

WAHONA  RANGER  STATION 

9482 

D! 

MAR  I POS A 

37  32 

119  40 

396; 

C           U  S  NAT  PARK.  SERVICE 

WEAVERV ILLE  RANGER  STA 

.■I 

TRINITY 

3! 

122  56 

2050 

BA 

BA 

C           U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  1  S 

9499 

01 

SISKIYOU 

li 

41  25 

122  23 

3630 

8A 

BA 

,  CHESTER   1  KIMREY 

WELDON  1  WSW 

9512 

05 

KERN 

35  40 

lie  ie 

2680 

C 

VERNON  J  OLOUNT 

WE NOEL  10  SE 

i  S  i  ( 

03 

LASSEN 

18 

40  16 

120  0* 

4035 

3P 

i  EO  FILIPtLLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

-;<> 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

WESTHAVEN 

9J6( 

05 

FRESNO 

11 

36  13 

119  59 

285 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT  J  SW 

0  5 

CALAVERAS 

38  22 

2400 

6P 

W  6  MANKER 

I  DRAINAGE  CODE:  1-AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  S-COLORADO  6-DESERT  7 -EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11 -KINGS  12  KLAMATH 
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33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS    35-TRINITY     36-TRUCKEE    37-TUOLUMNE    38- WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


ng  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,   557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Str 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  r 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  i 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME  The  Station  Index  shows  observation  tunes  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. .  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNj  iWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  clunato logical  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING; 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
■+-+     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

rN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  m  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendei 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


unusually  cool  over 
departures  generally 
first  order  stations, 


Temperature:  July  was 
the  State,  with  negative 
from  1°  to  3°.  Of  the 
Long  Beach  and  San  Diego  reported  only  1  day 
during  the  month  with  above  normal  tempera- 
tures, the  two  stations  in  Los  Angeles  2  days, 
San  Francisco  Airport  3  days,  and  Oakland, 
San  Francisco  City,  and  Eureka  only  5  days. 
Fresno  reported  the  lowest  for  the  dates  on 
the  26th  and  30th,  and  Burbank  reported  the 
lowest  minimum  for  the  date  on  the  27th.  The 
mean  temperature  and  mean  maximum  tem- 
perature for  the  month  at  Long  Beach  were  the 
lowest  since  1955;  Los  Angeles  Airport  reported 
the  lowest  mean  maximum  since  1944;  and  San 
Diego  had  the  coldest  July  since  1948.  On  the 
other  hand,  the  minimum  on  the  31st  at  Sacra- 
mento equalled  the  highest  ever  observed  on 
that  date,  and  the  maximum  at  San  Diego  on 
the  30th  was  the  warmest  temperature  observed 
there  since  November  1964. 

Precipitation:    Precipitation,  normally  light  in 


California  during  July, 
at  Bishop,  Bakersfield, 
San  Diego.  Elsewhere 


was  greater  than  normal 
Sandberg,  Burbank,  and 
it  was  at  or  below  the 


normal  figure.  Red  Bluff,  by  the  end  of  July, 
had  reported  100  consecutive  days  with  no  measur- 
able rain  (measurable  rain  fell  on  August  11, 
making  a  total  of  110  consecutive  days),  but 
Bakersfield  and  Burbank  reported  the  greatest 
precipitation  ever  measured  in  July,  and  San 
Diego  had  the  first  measurable  precipitation 
in  July  since  1950. 

Storms:  Highway  officials  report  sighting  two 
tornadoes  on  the  afternoon  of  the  5th  nearOgilby, 
in  the  extreme  southeast  corner  of  the  State. 
The  felling  of  three  power  poles  was  the  only 
apparent  damage.  Lightning  storms  were  wide- 
spread from  the  16th  to  the  18th  over  the  entire 
State,  and  on  the  24th  and  25th  in  northern  and 
central  California.  Numerous  fires  were  started, 
and  power  distribution  systems  suffered  consider- 
able damage. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San   Francisco,    California  94102 


-  222  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JULY  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
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*  a 
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Average 

Departure 
From  Normal 
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Date 
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Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
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Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More  ] 

o 
E 

1.00  or  More 

~  [ 
3  < 

i  k 

S  2 

si 

S  a 
ci  n 

•      *  # 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPO INT 

89.7 

51.0 

70,4 

102 

17 

45 

27* 

7 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

85.1 

68.5 

97 

16 

42 

27. 

32 

8 

0 

0 

0 

.04 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

95.9 

51.9 

73.9 

107 

31 

43 

9 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

91.8 

46.7 

69.3 

100 

16 

39 

28. 

12 

2  2 

o 

Q 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  5AWYER 

89.0M 

47. 2M 

68. 1M 

98 

8 

37 

11 

39 

0 

0 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLOVERDALE   3  SSE 

87.6 

50.8 

69.2 

-  3.7 

98 

16 

46 

14 

1 

1  3 

0 

0 

0 

.03 

.00 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

90.5 

69.4 

98 

16. 

42 

27. 

10 

19 

0 

0 

0 

.12 

.12 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

63. 9M 

49. 9M 

56. 9M 

72 

23 

44 

23* 

242 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.1 

50,8 

62.5 

84 

2 

47 

11. 

82 

0 

□ 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

88.2 

46.2 

67.2 

97 

5 

39 

11 

38 

16 

0 

0 

0 

.19 

.19 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

58.7 

50.8 

54.8 

-  1.5 

66 

26 

48 

22. 

309 

0 

0 

0 

0 

T 

_ 

.11 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

FERNDALE  2  NW 

62.5 

56,1 

72 

26 

44 

22 

271 

0 

0 

0 

0 

.07 

.02 

16. 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

92.6 

44.0 

68.3 

-  .1 

99 

17. 

35 

9 

24 

2C 

0 

0 

0 

T 

- 

.26 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

61.5 

49.  1 

55.3 

72 

27 

45 

19. 

298 

o 

o 

o 

o 

.11 

,05 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 

91.2 

47.5 

69.4 

100 

17 

40 

22. 

18 

22 

0 

0 

0 

.61 

.61 

1 

.0 

0 

1 

1 

0 

FORT  ROSS 

63.9 

46  3 

56.  1 

70 

27 

43 

9 

268 

0 

0 

0 

0 

.16 

.10 

.16 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRATON   1  W 

80.9 

47.  1 

64.0 

-  1,8 

89 

29 

40 

10* 

48 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.02 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

95.7 

51.5 

73.6 

.2 

104 

17 

45 

23. 

1 

2  7 

o 

o 

o 

1.21 

,83 

.99 

1 

.0 

0 

2 

1 

0 

HEALDSbURG 

B7.4 

51.1 

69.3 

-     .  1 

97 

15 

45 

9 

0 

10 

0 

0 

0 

.04 

.02 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

86.2M 

49.  5M 

67. 9M 

96 

25* 

40 

22* 

38 

12 

0 

0 

0 

.82 

.58 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

HOOPA 

90.6 

71.9 

101 

3 

45 

1 

12 

21 

0 

0 

0 

.01 

.01 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

78.4 

49.5 

64.0 

-  1.9 

85 

2 

44 

9 

53 

0 

0 

0 

0 

T 

• 

.01 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH  R 

63.9 

50.5 

57.2 

77 

22 

44 

9 

235 

Q 

n 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

81.0 

63.5 

92 

31. 

32 

22 

99 

2 

0 

1 

0 

.36 

.23 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

81.  4 

42.0 

61.7 

90 

25 

32 

12 

123 

1 

0 

1 

0 

.91 

.52 

17 

.0 

0 

3 

1 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

80.8 

50.5 

65.7 

-  1.6 

89 

30. 

45 

10 

21 

Q 

o 

.04 

.03 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

66.0 

46.0 

56.0 

83 

22 

38 

9 

273 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLEANS 

96.0 

50.9 

73.5 

104 

17. 

46 

28. 

2 

27 

0 

0 

0 

.00 

.24 

.00 

.0 

0 

n 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

80.2 

65.4 

-  1.1 

93 

30 

44 

9 

26 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

62.9 

48.9 

55.9 

70 

27. 

45 

15 

273 

0 

0 

0 

0 

.23 

.03 

25. 

.0 

0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

M 

M 

M 

102 

16. 

1  8 

Q 

o 

Q 

.00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

52.0 

103 

47 

19 

0 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

87.7 

50.6 

69.2 

-  1.5 

100 

15 

43 

10 

3 

1  1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

92.6 

73.1 

103 

6 

47 

27. 

3 

22 

0 

0 

0 

.02 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

79.2M 

51.3M 

65.  3M 

86 

16 

42 

9 

22 

Q 

Q 

g 

o 

.02 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

81.3 

49.5 

65.4 

-  1.4 

91 

31 

43 

9 

26 

2 

0 

0 

0 

.01 

- 

.01 

.01 

25 

.0 

c 

0 

0 

0 

SCOTIA 

6  7.6 

50.8 

59.2 

—  1,8 

78 

23 

46 

2  2 

1  7C 

0 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

n 

Q 

0 

SHELTER  COVE 

63.  4M 

57.  3M 

76 

21 

46 

15 

231 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONOMA 

87.5 

47.  7 

67.6 

99 

15 

42 

9 

11 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

88.7 

53.6 

71.2 

97 

17 

45 

11 

3 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TULELAKE  //R 

85.0 

44, 2M 

64, 6M 

93 

30 

34 

12 

51 

7 

0 

0 

0 

.07 

.20 

.04 

16 

.0 

0 

0 

c 

0 

UK  I  AH 

92.5 

53.4 

73,0 

.7 

103 

16. 

48 

1 1 

1 

21 

0 

0 

0 

.02 

.03 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

wEAVERV I LLE  RANGER  STA 

WEED   1  S 

81.6 

44,  7 

64.2 

91 

6 

35 

22. 

72 

3 

0 

0 

0 

1.32 

.80 

18 

.0 

0 

2 

2 

0 

w  I LL  I  T S   1  N£ 

65.  7 

47.1 

66.4 

95 

16. 

39 

11. 

37 

o 

o 

.04 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

90.2 

51.6 

70.9 

-  1.3 

97 

3U 

43 

20 

9 

1  ' 

0 

0 

0 

.31 

.04 

.31 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

65.5 

-  1.5 

.15 

.00 

•       #  * 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  IN  RANGER  STATION 

86.5 

46.1 

66.3 

95 

29 

35 

22. 

38 

9 

0 

0 

0 

.05 

.05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

83.6 

62.  1M 

-  4.2 

96 

30 

32 

28  + 

105 

8 

0 

2 

0 

.38 

.07 

.18 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

AUBURN 

92.* 

54.9 

73.7 

-    4.  1 

102 

17 

50 

1 

1 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

90.3 

58.7 

74.5 

100 

16 

47 

20 

1 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRP0RT//R 

76.9 

57.5 

67,2 

-  .8 

84 

29. 

49 

27. 

30 

0 

0 

0 

0 

.06 

- 

.03 

.05 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOWMAN  DAM 

78.4 

53.1 

65.8 

-  1.5 

85 

29. 

44 

21 

38 

0 

c 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

94.3M 

5  5  •  9M 

75.  1M 

-  3.3 

105 

16 

49 

27 

1 

26 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

85.8 

43.3 

64.6 

95 

17. 

34 

22 

61 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  D^M 

84.3r< 

45.  5M 

64. 9M 

-  1.5 

91 

16 

39 

11 

38 

.00 

.20 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

99.0 

55.1 

77.1 

-  2.1 

106 

16. 

47 

13 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

8  4  .  2  M 

41.  L*1 

6  2.  7M 

91 

29. 

33 

29* 

90 

3 

0 

0 

0 

.02 

.21 

.01 

3l« 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

95.0 

59.6 

77.3 

-  1.4 

106 

4 

53 

29. 

0 

24 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

87.2 

54.6 

70.9 

98 

16* 

51 

27. 

6 

12 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

94.  1 

48.2 

71.2 

103 

17 

39 

27 

7 

24 

0 

0 

0 

.03 

.03 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

89.5 

o3.1 

76.  3 

-  1.0 

J6 

16. 

52 

27 

0 

if 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA   1  SSW 

94.7 

57.6 

76.2 

-2.1 

104 

15. 

52 

10. 

0 

25 

0 

0 

0 

.01 

.02 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  2  WSW 

92.5 

53.2 

72.9 

-  2.3 

103 

16. 

48 

10 

0 

21 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

81.2M 

47,  5M 

64, 4M 

-  2.4 

88 

5 

38 

22. 

59 

0 

0 

0 

0 

.05 

.01 

.04 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SABLA 

88.  2y 

55.1m 

71.7M 

-  1.0 

95 

16* 

46 

27 

3 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OC8BINS  COLGATE 

M 

M 

103 

16 

52 

27. 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOWN  I EV I LLE  RANGER  STA 

86.3 

49.4 

67.9 

95 

6 

40 

10 

22 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

n 

0 

0 

EAST   PARK  RESERVOIR 

92.8 

57.3 

75.1 

-  2.3 

103 

17. 

50 

27. 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

86.6 

54,3 

70.5 

97 

15 

50 

6« 

0 

1  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FCLSOM  DAM 

91.3 

58.2 

75.0 

101 

17. 

51 

27 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JULY  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

|    .10  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

S3 

"° 

on 

°! 

on 

f.    n  D  t~,  FTfllilN    DflMCFp  cta 

UtUKVJt  1  UWIN     RHIlUCn  Jlfl 

8  7.2M 

5  9  •  1 M 

7  3.2M 

95 

16* 

48 

27. 

3 

}  3 

Q 

o 

T 

T 

31* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRASS  VALLEY 

91.4 

57.5 

74,  5 

-  2.9 

1 00 

1  7 

46 

27 

2 

2  I 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

31* 

•  o 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

8  9.0 

67,2 

-  2.7 

96 

38 

22 

24 

ie 

0 

0 

0 

.05 

•  3  3 

26 

•  0 

0 

1 

0 

0 

it  C  C     \l  A  1   1   C  V 

82.1 

45.8 

64.0 

90 

29. 

36 

12 

71 

jf 

0 

z. 

.45 

.04 

•  26 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

96.2 

53.0 

74,6 

105 

15. 

45 

1  1 

0 

.05 

.01 

.05 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SHORE 

93.0 

56  7 
* 

* 

i  * 

2  t 

o 

o 

o 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

50.0 

*  7 

8  6 

38 

1 

65 

0 

0 

0 

0 

•  09 

•  08 

•  04 

30 

■  0 

0 

0 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

80*  3M 

66  *  3M 

86 

29 

38 

1 

36 

0 

0 

0 

0 

.07 

•  04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

las  plumas 

95*3 

65.2 

80.3 

-  2.4 

102 

16. 

56 

1 

0 

o 

.00 

.02 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

79.  1 

45.8 

62.5 

87 

16 

37 

27 

103 

o 

o 

o 

.89 

.84 

26 

•  0 

0 

1 

1 

0 

MAO Y  5 v I LLE 

9  5*1 

* 

77 

104 

\n* 

10* 

26 

o 

0 

o 

.01 

•7? 

•  0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

86.0 

fc^* !? 

7 

94 

,  I* 

34 

2  8 

46 

1  1 

0 

0 

0 

03 

• 

.26 

*  02 

1 8 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

81.4 

42  9 

6  2.2 

*  8 
* 

89 

16 

37 

29* 

1 06 

0 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MflM  T  T  T  F  1  I  n  HAM 

92.2 

57,1 

74.  7 

102 

16 

50 

27 

2 

^ 

.01 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

mount  Shasta  wb  city  //p 

85.0 

48. h 

66.8 

-  1.2 

93 

16. 

38 

28 

29 

g 

Q 

.25 

.05 

•  18 

16 

•  0 

0 

1 

0 

0 

NEVADA  CITY 

* 

• 

-  2.0 

16* 

. 

1 

1 2 

9 

o 

o 

o 

31* 

n 

0RLAND 

=  1  "  T 

58.7 

3.5 

105 

51 

n 

24 

0 

0 

0 

.01 

a  0  3 

•  01 

2  5 

0 

0 

0 

0R0VILLE 

95*5 

79  7 

5* 

56 

23 

0 

0 

0 

31 

•  o 

0 

0 

0 

rMMSU| 3L 

91.0 

61.8 

76.4 

100 

5 

51 

27 

0 

^ 

q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PI  ATF  DW  I  1  1  V 
rLHi.C"  v  1  LLC 

89.0 

52.8 

70.9 

-  2.8 

97 

17 

40 

20 

12 

^7 

Q 

o 

T 

- 

.01 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVILLE  ifg 

* 

*  r 

75 

* 

r 

47 

JL 

1  4 

o 

o 

o 

0 

0 

0 

PLAT INA 

9  2.3 

99 

4 1 

21 

0 

0 

0 

«  00 

.  0 

*; 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

8  3.9 

40*8 

29 

2  8 

10 

100 

4 

0 

2 

0 

2  *  2  5 

1  88 

1*10 

1 7 

3 

2 

1 

QUINCY  RANGER  STATION 

90.9 

42.1 

66.5 

.4 

101 

30 

32 

10 

40 

]_ 

fj 

.00 

_ 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT  P 

96.8 

65.7 

81.3 

-  2.5 

108 

5 

58 

27. 

0 

2  6 

o 

o 

o 

T 

.04 

T 

31+ 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  F I  RE  STA  NO  2 

99.  f 

67 

* 

7     "  t 

" 

108 

j  * 

59 

30 

o 

o 

o 

.11 

•** 

*j 

0 

0 

ROCKLIN 

1 04 

50 

5B 

24 

0 

0 

0 

.00 

57 

z. 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

92*2 

56*5 

74*4 

10 

102 

51 

7 

21 

0 

0 

0 

30* 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  C I TY  P 

92.1 

59.  1 

75.6 

1.6 

102 

4 

53 

7 

0 

j? 

.00 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Shasta  dam 

93.9 

66.  1 

80.0 

105 

17 

59 

26 

0 

7A 

g 

n 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S I ERRA  C I TY 

84.9 

52.2 

6  8.6 

91 

29* 

39 

1 0 

2  1 

4 

o 

o 

o 

.02 

,02 

1 6 

.  0 

0 

0 

0 

0 

S I ERRAV I LLE  RANGER  5TA 

83.5 

43.  ? 

63.6 

-  ,3 

93 

30 

34 

10 

81 

3 

0 

0 

0 

.77 

.48 

.56 

IB 

•  0 

0 

2 

1 

0 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

72.3 

4  3.1 

57,7 

84 

34 

28* 

219 

0 

0 

0 

0 

.81 

•  51 

18 

•  o 

0 

2 

1 

0 

3 1 UNT    UU"Ut    Kt JtNVU Ik 

96.3 

58.6 

77.5 

-  1.9 

105 

5 

51 

27 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

^  T  0  Z.  1*1  RF  D  H  V    Vfll  1  FY 

83.7 

50.4 

67.1 

91 

5 

43 

11 

21 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

103 

_ 

58 

fj 

fj 

o 

_ 

- 

• 

_ 

j; 

[* 

Twin  lakes 

6  8.5 

38.5 

5  3.5 

—  Z  ,  5 

77 

f  I 

29 

1 

347 

0 

0 

6 

0 

.07 

•  2  3 

16 

2 

0 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

101 

1 6 

43 

0 

0 

0 

00 

0 

0 

vacaville 

94.7 

56.2 

75.5 

-  .2 

105 

16* 

51 

7 

0 

E 

Q 

.01 

.01 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

Wf*ll    TA     DHurD  UPilitC 

92.3 

59.6 

76.0 

99 

30* 

50 

27 

0 

2  2 

_ 

Q 

.00 

.07 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WH I SKEYTOWN  RES 

* 

7 

• 

05 

27 

25 

o 

o 

o 

no 

• 

no 

• 

• 

WILLIAMS 

WILLOWS 

93  5 

60  0 

76  8 

1  9 

104 

5 

49 

1 0 

. 

23 

0 

0 

0 

01 

* 

2  5 

- 

_ 

WINTERS 

94.5 

57.6 

76.1 

104 

17* 

53 

11* 

0 

T 

T 

26* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

93.6 

56.4 

75.0 

-  2.1 

105 

5 

50 

7 

0 

2  3 

o 

Q 

0 

T 

.00 

T 

26 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DI  Vl  S ION 

71 

* 

1.6 

.11 

•  01 

»       *  # 

BAS IN  03 

BOCA 

81. 0 

39.  1 

60.  1 

89 

30 

28 

12 

159 

0 

o 

6 

o 

.23 

.17 

26 

•  o 

0 

1 

0 

0 

BOD  I E 

68. 2M 

31. 3M 

49, 9M 

75 

29 

19 

1 

465 

0 

0 

2n 

0 

2.47 

.94 

16 

•  0 

0 

6 

2 

0 

BRIDGEPORT 

80.6 

36.7 

58,7 

87 

29 

27 

1 1 

1 90 

0 

0 

B 

0 

1.57 

•  52 

25 

.  0 

1 

0 

CF  D4DU  T  1  1  F 

84.7 

53.7 

69.2 

-  3.8 

95 

31 

44 

12 

17 

6 

0 

0 

0 

.61 

.28 

.54 

26 

.0 

0 

1 

1 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  Pk 

7Q  .  0 

38.8 

58.9 

86 

4 

31 

12 

1 90 

0 

0 

2 

0 

•  38 

.12 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

87.4 

49.1 

66.3 

95 

30* 

38 

1  1 

28 

1  3 

n 

o 

fj 

.84 

.54 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

8  7.7 

48.6 

6  8.2 

95 

29* 

40 

1 0 

1 9 

1  3 

0 

0 

0 

1.58 

1.1^ 

18 

•  o 

0 

2 

1 

1 

FORT  B I  DWELL 

84.1 

46,5 

6  5.3 

-  3.1 

93 

40 

4  1 

•  03 

•  32 

3 1 

~ 

0 

MEYERS  4  SW 

7  9.0 

39.7 

58,9 

84 

29  + 

3 1 

27. 

163 

0 

0 

4 

0 

.  44 

•  28 

1  7 

*« 

•  o 

0 

2 

0 

0 

MONO  LAKE 

80.9 

4  5,5 

6  3,2 

88 

7* 

37 

1 

69 

0 

0 

0 

0 

.  50 

•  14 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SQUAW  VALLEY 

77.5 

39,8 

58.7 

86 

6 

31 

12. 

189 

o 

o 

3 

o 

2.64 

.76 

18 

.0 

0 

5 

3 

0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

88.3 

48.4 

to*4 

-  1.6 

94 

1 5 

38 

2  1 

22 

g 

Q 

.27 

.24 

3 1 

.  0 

jj 

3 

0 

T  AunF    r  T  T V 

IrHUC     ^  i  1  T 

74.4 

TV 

?*  t 

-  1.5 

8 1 

30* 

36 

\  7* 

174 

o 

n 

o 

o 

.  78 

•  52 

16 

•  o 

1* 

3 

0 

TERMO 

84.1 

40.3 

62.2 

99 

6 

30 

1 1 

103 

5 

0 

1 

0 

•  47 

.16 

25 

.  o 

0 

3 

0 

0 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

78,3 

40,3 

59.3 

-  2.6 

88 

30 

30 

1 2 

180 

0 

0 

4 

0 

.59 

•  24 

.43 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

W00DF0HDS 

82.5 

51,9 

67.2 

90 

14 

44 

12 

14 

o 

0 

o 

.55 

.19 

16 

.0 

0 

3 

0 

o 

0  I v I S I  ON 

62.2 

-  3,4 

.88 

.51 

*     *  « 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  C<* 

A V  I  LA  BEACH 

72.9 

52.5 

62.7 

80 

30* 

47 

11 

71 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

79.2 

52.9 

66.1 

88 

2 

4<) 

6 

8 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

66.7 

51,0 

58,9 

-  2.6 

72 

15  + 

43 

4 

185 

0 

0 

0 

0 

,02 

.01 

.02 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL  I NGAME 

75.1 

50. 8M 

63. OM 

61 

22 

45 

2 

66 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

73.4 

46.2 

59.8 

79 

29* 

37 

10 

153 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

80.9 

53.6 

67,3 

90 

16 

51 

14. 

11 

1 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

85.3 

52.6 

69,0 

95 

5 

47 

12* 

1 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

62.1 

49,8 

56.0 

70 

27 

44 

8 

273 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

7  7.7 

48,9 

63.3 

-  4.3 

89 

31 

42 

10 

66 

0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

81.9 

51,3 

66.6 

-  1.4 

93 

24 

44 

11. 

7 

1 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JULY  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

« 
O 

Lowest 

£ 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

2 
a 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

SS 
< 

hi 

s  > 
si 

-  s 

•oi 

L 1 VERMORE  2  SSW 

86.  5 

51.1 

68.8 

-  2.9 

100 

16 

45 

12 

14 

1  0 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  6AT05 

82.2 

52.9 

67.6 

-  2.0 

92 

15 

44 

2 

11 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  F IRE  STATION 

82.2 

53.6 

67.9 

9  2 

16 

50 

19 

9 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

64.2 

51.3 

57.8 

12 

26 

46 

9 

219 

0 

0 

0 

0 

.05 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63.5 

51.5 

57.5 

70 

31 

46 

11. 

225 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

88.'. 

57.8 

73.1 

100 

16 

46 

27. 

IB 

1  B 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

77.3M 

59.7M 

68.5m 

-  2.8 

87 

5 

44 

26 

48 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.01 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

NAC I M IENTO  DAM 

94.4 

50.2 

72.3 

103 

6* 

43 

10 

1 

26 

0 

0 

0 

.04 

.03 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

72.9 

55,4 

64.2 

81 

23. 

51 

27 

43 

C 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

68.0 

56,7 

62.4 

-  1.9 

75 

22 

53 

6. 

83 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

72. 6M 

54, 4M 

63.5m 

79 

23. 

48 

9 

51 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

90.8m 

48. 4M 

69. 6M 

101 

5 

40 

23 

6 

2  1 

0 

0 

0 

.04 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

92.5 

51.6 

72.1 

104 

5 

42 

23 

1 

2  3 

0 

0 

0 

.05 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

94.  1 

48.3 

71.2 

101 

15. 

41 

12 

I 

26 

0 

0 

0 

.22 

.21 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

PISMO  BEACH 

POINT  P I EDRAS  BLANCAS 

66.4 

51.3 

58.9 

75 

5 

45 

10 

184 

0 

0 

0 

.14 

.14 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

83.7 

52.5 

68.1 

95 

16 

45 

1 

12 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

92.  1 

47.7 

69.9 

99 

16. 

40 

12. 

3 

23 

0 

0 

.19 

.18 

.10 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

81  .0 

53.4 

67.2 

.7 

87 

13. 

46 

10 

1 1 

0 

0 

0 

0 

.00 

■ 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

67.5 

54.2 

60.9 

75 

29 

51 

6. 

122 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

81.1 

52.3 

66.7 

96 

1  5 

45 

27 

32 

.04 

.04 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

70.0 

53.0 

61.5 

-  .5 

76 

26. 

50 

24. 

102 

0 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

SALINAS  FAA  AP 

69.0 

52.5 

60.8 

76 

1 

50 

26. 

124 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

96.8 

48.9 

72.9 

105 

5 

41 

11. 

0 

30 

0 

0 

0 

.05 

.05 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  R I LHMOND  SUNSET 

R 

61.3 

52.7 

57.0 

72 

28 

47 

9 

240 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANC  I  SCO  MB  AP 

R 

68.3 

52.  3 

60.3 

-  2.4 

77 

22 

48 

5 

139 

0 

0 

0 

0 

T 

■ 

.01 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

61.9 

52.9 

57.4 

-  1,1, 

69 

26 

48 

5 

230 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GRtGORIO  2  SE 

67.3 

49.0 

58.2 

75 

31 

42 

24. 

205 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

80.3 

54.8 

67.6 

-  ,6 

89 

15 

49 

11* 

9 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

73.8 

51.3 

62.6 

-  2.3 

85 

31 

46 

11. 

80 

0 

0 

0 

0 

.52 

.49 

.52 

18 

.0 

0 

1 

1 

0 

SAN  MATEO 

72.  7M 

55.  8M 

64. 3M 

80 

31. 

50 

6 

38 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

78.8 

54,5 

66.7 

-  1.2 

88 

15 

49 

10 

1 1 

c 

0 

0 

0 

T 

•  00 

T 

18 

•  0 

0 

o 

0 

o 

SANTA  CRUZ 

74.7 

50.4 

62.6 

.4 

83 

29. 

40 

10 

74 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

68.  8M 

50.7 

59. 8M 

77 

5 

46 

9 

164 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

84.7 

52.  1 

68.4 

98 

16 

*5 

27 

15 

1  0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

25 

.0 

0 

c 

0 

0 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

68.4 

51.6 

60.0 

75 

30. 

48 

1  0 

149 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.5 

-  1.1 

.03 

.01 

•       #  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 

83. 6M 

58.  OM 

70.  8M 

-  3.2 

93 

23 

54 

21. 

1 

2 

0 

G 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

87.9 

55.0 

71.5 

95 

23. 

49 

12. 

4 

1  2 

0 

0 

0 

.03 

.03 

18 

.0 

0 

o 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

94.8 

66.4 

80.6 

-  2.8 

103 

17 

57 

1 

0 

2  7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY  1  NNE 

92.9M 

60.0M 

76.5M 

-  2.3 

100 

16 

49 

13 

0 

2b 

0 

0 

0 

.08 

.06 

.08 

17 

.0 

0 

0 

c 

0 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

R 

95.6 

68.3 

82.0 

-  2.3 

105 

6 

60 

27 

0 

2b 

0 

0 

0 

.30 

.29 

.  30 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

8ALCH  POWER  HOUSE 

91.9 

66.6 

79.3 

97 

17. 

60 

28. 

0 

2  5 

0 

0 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

95.4 

64.6 

80.0 

102 

7. 

57 

28. 

0 

26 

0 

0 

0 

.69 

.53 

31 

.0 

0 

2 

1 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

81. 6M 

47, 1W 

64.  4M 

-  4.3 

87 

26. 

40 

12. 

55 

0 

0 

0 

0 

T 

• 

.07 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

94.4 

58.9 

76.7 

-  2.1 

105 

6 

52 

27. 

0 

2  6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

n 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

92.6 

58.1 

75.4 

102 

15 

48 

12 

0 

2  3 

0 

0 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

86. 4M 

52.  1M 

69,  3M 

93 

15* 

45 

27* 

9 

1  0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

CCALINGA 

97.8 

63.9 

80.9 

-  1.0 

104 

16. 

54 

27 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.11 

.08 

.  1 1 

28 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

96.7 

63.3 

80.0 

106 

17 

56 

12. 

0 

28 

0 

0 

0 

.01 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

94.4 

56.5 

75.5 

-  1.5 

102 

16. 

47 

1  1 

0 

21 

0 

0 

0 

,00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

87.7m 

45.3V 

66. 5M 

-  2.6 

95 

15 

35 

1  3 

36 

0 

G 

0 

T 

- 

.02 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

95.1 

55.9 

75.5 

-  2.4 

102 

16. 

48 

10 

0 

2  7 

0 

G 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

98.  1 

62.4 

80.3 

105 

16. 

53 

10 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.04 

.02 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

96.3 

61.4 

78.9 

-  2.4 

104 

15 

53 

11 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

30. 

.0 

0 

o 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

98.2 

58.3 

78.3 

105 

17. 

49 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

76.8 

48.5 

62.7 

-  1.3 

82 

29. 

41 

1 

84 

0 

0 

0 

0 

.23 

.11 

.13 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

GLENNV I LLE 

89.8 

50.2 

70.0 

95 

5 

42 

1 

4 

19 

0 

c 

0 

.32 

.18 

30 

.0 

0 

I 

0 

0 

GRANT  GROVE 

73.2 

50.3 

61.8 

80 

6 

41 

2 

102 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

96.4 

51.7 

79.1 

-  1.4 

103 

16 

54 

1 

0 

2  9 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

83.9 

52.  1 

68.0 

-  3.6 

90 

15 

45 

12 

13 

1 

0 

0 

0 

.97 

.86 

.97 

16 

.0 

0 

1 

1 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

70.7 

43.1 

56.9 

-  4,1 

77 

29 

36 

12 

2  42 

0 

0 

0 

c 

0 

IKRIA 

91.0 

63.6 

77.3 

-  2.7 

97 

15. 

52 

2  7 

0 

2C 

0 

0 

0 

.07 

.06 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

97,4 

72.1 

84.8 

-  2.5 

105 

7* 

65 

28. 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

94.5 

64.0 

79.3 

100 

28. 

54 

27 

0 

30 

0 

0 

0 

.18 

.16 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

96.4 

64.3 

80.4 

104 

17. 

57 

28. 

0 

2  8 

o 

Q 

.11 

.  1  1 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

97.6 

68.0 

82.8 

106 

16 

56 

1 

0 

31 

0 

0 

c 

.17 

.17 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

93.5M 

57. 7M 

75. 6M 

101 

16. 

45 

10 

0 

2  b 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

93.9 

59.  f 

76.8 

-  2.7 

100 

16. 

53 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

95.3 

60.9 

78.1 

-  4.2 

102 

6 

53 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINOSAY 

96.5 

60.3 

78.4 

-  2.2 

104 

16 

52 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

.05 

.04 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

90.  1 

54.9 

72.5 

-  .2 

100 

15 

48 

10 

0 

19 

0 

0 

0 

.22 

.22 

.22 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

LOS  BANCS 

97.5 

58.5 

78.0 

-  .8 

105 

15 

50 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 

90.6 

56.6 

73.6 

100 

16. 

51 

27. 

3 

2  1 

0 

0 

0 

.08 

.08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  | 
s  < 

S| 

h  & 

S| 
5!  g 

a  i 

MARICOPA 

98. 9M 

67.1 

83. OM 

-  3.3 

107 

6 

58 

27 

0 

30 

0 

0 

c 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

96.2 

57.8 

77.0 

-  1.6 

104 

16 

50 

10 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

92.5 

57.2 

74.9 

-  1.4 

102 

15 

49 

11* 

0 

.01 

-  .01 

.01 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

93.9 

57.9 

75.9 

-  3.1 

101 

5 

49 

10 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

90.8 

56.9 

73.9 

96 

16* 

50 

2* 

0 

21 

0 

0 

0 

T 

•  04 

T 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

92.4 

56.7 

74.6 

-  3.1 

102 

6 

50 

11* 

0 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

95.5 

62.8 

79.2 

-  1.3 

103 

7 

55 

12* 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

92.5 

58.9 

75.7 

101 

6 

50 

10* 

0 

2  2 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PCRTERVILLE 

95.  7 

62.9 

79.3 

-  1.8 

103 

17* 

55 

27 

0 

2  7 

0 

0 

0 

.10 

.09 

.08 

31 

.0 

0 

n 

0 

0 

POSEY   3  E 

80.9 

47.1 

64,0 

85 

1 5 

39 

27 

57 

0 

0 

0 

0 

.15 

.15 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

85.6 

58.9 

72.3 

91 

25* 

49 

12* 

0 

4 

0 

0 

0 

.11 

.11 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

91.9 

62.0 

77,0 

103 

6 

55 

27 

0 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

93.3 

54.6 

74.0 

-  3.8 

102 

16 

47 

12. 

0 

T 

-  .03 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

82.8 

46.7 

64.8 

89 

16* 

36 

13* 

43 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

94.1 

60.0 

77.  1 

-  1,1 

104 

5 

53 

1 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

89.9 

55.3 

72.6 

-  1.9 

104 

16 

50 

14* 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

83.3 

55.7 

69.5 

90 

14 

44 

29* 

6 

1 

0 

0 

0 

.44 

.30 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

93.0 

63.9 

78.5 

-  4,2 

101 

6 

37 

8 

0 

.0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

95. OM 

63. 5M 

79. 3M 

-  .9 

101 

15 

51 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

90.6 

56.0 

73.3 

,7 

96 

16* 

49 

1 1 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

.03 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

92.6 

57.1 

74.9 

102 

16 

50 

10 

0 

23 

0 

0 

0 

.22 

.22 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

91.0 

58.6 

74.8 

102 

15 

52 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

.05 

.05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

\l  t  C  A  I    T  A 

V 1 3ML  I « 

9*. 3 

62.1 

78.2 

-  3.9 

101 

17. 

55 

1 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

95. 9M 

65. 2M 

80. 6M 

-  2.8 

103 

7 

59 

26. 

0 

28 

0 

0 

0 

.22 

.22 

.14 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

90.7 

46  .  4M 

68  .  6M 

■»  3.4 

97 

16* 

38 

1 9 

9 

19 

0 

0 

0 

•  70 

.41 

•  28 

18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

DIVISION 

75.0 

-  2.2 

.10 

.06 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

89.0 

57.2 

73.  1 

99 

5 

46 

12 

0 

14 

0 

0 

0 

.08 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

67.  5M 

60.  5M 

64. OM 

-  2.0 

75 

30 

56 

27 

43 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RADDCTT  DAM 
DM  KH  C  1  1  VP*.™ 

91.0 

53.5 

72.3 

-  4.1 

104 

6 

47 

27. 

0 

.09 

.01 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

91.9 

56.3 

74.1 

101 

7. 

46 

12 

0 

'<• 

0 

0 

0 

.42 

.21 

.42 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

78.7m 

42  .  5  m 

60  •  6M 

83 

28* 

31 

2 

133 

0 

0 

2 

0 

1.12 

.65 

30 

.  0 

0 

3 

1 

0 

BON  I TA 

75.4 

57.5 

66.5 

-  2.9 

83 

30 

53 

28* 

5 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 

85.5 

59.4 

72.5 

-  1.3 

96 

5 

54 

27 

0 

B 

0 

0 

0 

.04 

.04 

.03 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

fflaDTi  I  r\    mat    unkii  lUCki?  n 
*»MOKILLU   NM  1    PHUNUntNT  R 

69.9 

57.4 

63.7 

76 

11 

52 

1 

42 

.04 

.04 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

87.8 

50.4 

69.1 

97 

6 

46 

11 

2 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

91  .7 

50.8 

71.3 

102 

5 

41 

26 

1 

21 

0 

0 

0 

•  36 

.26 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

92.1 

54.8 

73.5 

102 

28* 

48 

28* 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

68. OM 

60.  1M 

64. 1M 

-  2.8 

71 

29 

55 

27 

28 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

86.9 

56.5 

71.7 

-  2.7 

98 

5 

51 

27* 

0 

.22 

.20 

.22 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CORONA 

88.6 

55.9 

72.3 

-  2.3 

98 

5 

47 

2 

0 

12 

0 

0 

0 

.30 

.28 

.30 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CULVER  CITY 

73.6 

56.5 

65.1 

88 

30 

50 

* 

25 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

30 

.  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

91.7 

50.4 

71.1 

98 

16. 

41 

26 

2 

18 

0 

0 

0 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

86.2 

51.5 

68.9 

-  1.8 

93 

6 

40 

25. 

9 

4 

0 

0 

0 

1.15 

.57 

1.08 

30 

.0 

0 

1 

1 

1 

no  v  r  aw v  on  df^cduotd 

91.0 

56.4 

73.7 

102 

29 

50 

13. 

0 

0 

.07 

.06 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

el  capitan  dam 

90.0 

54.8 

72.4 

101 

6 

48 

21 

0 

16 

0 

0 

0 

.13 

.13 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELSINORE 

96.5 

54.7 

75.6 

-  2.9 

106 

28* 

35 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.31 

•  29 

.30 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

ESCONDIDO 

84.9 

56.0 

70.5 

-  2.6 

95 

5 

49 

1 

0 

4 

0 

0 

0 

.57 

.56 

.54 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

FONTANA  KAISER 

91.7 

62.4 

77.1 

103 

5 

54 

20* 

0 

19 

0 

0 

0 

.05 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

fill  i  F  ^  D  T  F    F  IFI  n 

84.4 

57.4 

70.9 

93 

3 

51 

1 

0 

.07 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

HENSHAW  0AM 

89.8 

49.9 

69.9 

100 

6 

38 

21 

5 

13 

0 

0 

0 

.94 

.94 

30 

.0 

0 

1 

I 

0 

I DYLLW I LD  RANGER  STA 

84.0 

48.0 

66,0 

91 

6* 

40 

21 

19 

3 

0 

0 

0 

1.11 

•  85 

29 

•  0 

0 

2 

1 

0 

JULIAN  WYNOLA 

88.4 

53.0 

70.7 

97 

28* 

44 

21* 

0 

9 

0 

0 

0 

.48 

.28 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

71.1 

55.6 

63.4 

-  4.6 

80 

28 

51 

28* 

55 

0 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

79.6 

58.1 

68.9 

89 

30 

55 

27* 

2 

0 

0 

0 

.07 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

70.3 

52.6 

61.5 

80 

17 

48 

27* 

106 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

77.0 

59,6 

68.3 

-  2,5 

87 

28 

55 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

,01 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

77.7 

58.6 

68.2 

-  3.4 

89 

30 

53 

27* 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

71.6 

59.7 

65.7 

-  3.4 

87 

30 

56 

4 

12 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

LU3    "INULLto    L  I V  1 L    LIR  R 

80.0 

60.  1 

70.1 

-  2.9 

91 

30 

55 

2 

0 

1 

0 

0 

T 

.00 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

91.2 

62.3 

76.8 

100 

5 

50 

26 

0 

20 

0 

0 

0 

.01 

-  .18 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

74.8 

53.6 

64.2 

80 

28. 

50 

30* 

50 

0 

0 

0 

0 

.  55 

.25 

30 

•  0 

0 

3 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

78. 3 

61,8 

70.1 

86 

28 

53 

1 

3 

0 

0 

0 

0 

.64 

.59 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

68.  1 

56.2 

63.2 

-  4,2 

75 

30 

55 

28* 

57 

0 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

nf  £  a  n  c. t  n  f 

73.2M 

60. 2M 

66. 7M 

79 

30 

55 

27 

2 

0 

0 

.13 

.13 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

OJAI 

89.3 

52.7 

71.0 

-  2.2 

101 

28 

45 

23 

0 

15 

0 

0 

0 

.02 

.00 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

70.2 

54.3 

62.3 

-  2.5 

81 

30 

49 

28 

87 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

85.8 

58.6 

72.2 

-  1.4 

93 

6, 

54 

22* 

0 

8 

0 

0 

0 

.07 

.06 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

94.3 

55.7 

75.0 

106 

5 

49 

10* 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

89.2 

55.8 

72.5 

-  1.7 

100 

5 

50 

28* 

0 

12 

0 

0 

0 

.50 

.49 

.44 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

91.0 

50.  1 

70,6 

103 

5 

41 

21* 

3 

19 

0 

0 

0 

.68 

.68 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

REDLANDS 

94.0 

58.5 

76.3 

.4 

105 

5 

53 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

.09 

.03 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

91.2 

57.7 

74.5 

-  1.4 

101 

5 

52 

1 

0 

20 

0 

0 

0 

.30 

.24 

.20 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  0 

91.9 

54.2 

73.1 

102 

6 

49 

27* 

0 

23 

0 

0 

0 

.10 

.10 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

88.5 

59.6 

74.1 

98 

6 

49 

26 

1 

13 

0 

0 

.20 

.17 

.10 

30* 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

96.1 

57.4 

76.8 

-  .8 

107 

5 

52 

27. 

0 

29 

0 

0 

0 

.10 

.06 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

83.3 

61.4 

72.4 

-  2.0 

91 

5 

53 

26 

1 

1 

0 

0 

0 

.49 

.47 

.49 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


JULY  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

©  1 

0)  | 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

S. 

Q 

s 

| 

No.  of  Days 

Tola! 

| 

From  Normal 

Greatest  Day 

© 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

3 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

a 

.10  or  More 

• 

2 

° 

1 .00  or  More 

s  . 

S  j 

3  | 

r>m 

s  > 

t 

°  i 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

p 

73  ■  2 

62.2 

67.7 

-  2.4 

83 

30 

59 

1  1 

3 

0 

0 

0 

0 

,02 

.01 

•  02 

29 

.0 

0 

o 

0 

56,2 

_   J  j 

28* 

50 

2  7 

0 

15 

0 

0 

0 

.02 

•  01 

02 

30 

.  0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

8  5  5 

57,7 

71.6 

9  3 

5 

52 

2  7* 

o 

7 

0 

0 

0 

y 

30* 

.0 

o 

0 

SAN  JACINTO 

100.3 

54,5 

77.4 

-  .1 

110 

5 

46 

12 

o 

31 

0 

0 

o 

,58 

.48 

.38 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

79.6 

58,8 

69.2 

-  2,7 

92 

30 

53 

14 

o 

2 

0 

0 

0 

.07 

.06 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

71.5 

55.7 

6  3,6 

-  3.5 

8  1 

30 

54 

26* 

59 

0 

0 

0 

0 

T 

■ 

.  C  3 

T 

29 

.0 

o 

o 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

70.8 

54,9 

62.9 

83 

28 

49 

21 

7  1 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29* 

.  0 

0 

0 

o 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

76.8 

59,7 

68.3 

_  ,4 

92 

5 

54 

23* 

38 

3 

0 

6 

0 

.02 

•  00 

•  02 

25 

•  0 

o 

o 

o 

g 

SANTA  MAR  I A  WB  AIRPORT 

R 

71.7 

51.5 

61.6 

-  ,6 

83 

30 

45 

10 

111 

0 

0 

0 

0 

.01 

.02 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

64.0 

58,6 

61.3 

69 

30 

55 

6* 

107 

0 

0 

0 

0 

.11 

.06 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

76  .  8M 

50. 6M 

6  3,  7M 

89 

30 

43 

3 

55 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

•  0 

o 

q 

o 

o 

SUNLAND 

87.4 

56.7 

72.  1 

98 

28. 

47 

1 3 

1 

7 

0 

0 

0 

.13 

,11 

30 

.0 

o 

\ 

0 

o 

TORRANCE 

74.9 

56.2 

65,6 

-  2.6 

87 

30 

43 

23 

27 

0 

0 

0 

0 

.02 

,02 

,02 

30 

•  0 

o 

o 

0 

o 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

80.5 

56.8 

68.7 

-  2.7 

92 

30 

49 

28* 

0 

2 

0 

0 

0 

.12 

.11 

.12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWITCHELL  OAM 

76.8M 

50.1M 

63.5M 

89 

30 

43 

27 

66 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

72.5m 

60.  5M 

66.5m 

83 

30 

56 

3* 

2 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

16 

.0 

0 

o 

0 

o 

UPLAND   3  N 

93.5 

55.5 

74.5 

105 

5 

46 

12 

0 

25 

0 

0 

0 

.07 

•  07 

30 

.0 

o 

o 

o 

o 

VISTA  2  NNE 

77.0 

56,5 

66.6 

89 

30 

52 

27* 

4 

0 

0 

0 

0 

•  14 

•  14 

30 

.0 

o 

1 

0 

o 

WARNER  SPRINGS 

YORBA  LINDA 

86.5 

55,9 

71.2 

-  1.8 

95 

30 

49 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

.14 

.14 

.14 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

69.4 

-  2.2 

.19 

.12 

ft       ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

106.1 

76.8 

91.5 

112 

7 

69 

27* 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

18 

•  0 

o 

Q 

o 

o 

BARSTOW 

BEAUMONT   I  E 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

94.6 

54,8 

74.7 

-  1.9 

101 

5 

46 

21 

o 

2  7 

o 

0 

0 

.59 

.47 

.20 

30* 

.0 

0 

3 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

67.3 

47,6 

57.5 

76 

29. 

40 

1 

228 

0 

o 

0 

0 

T 

T 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

106.5 

74.0 

90.3 

-  1.8 

113 

5. 

67 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

•  02 

- 

.19 

•  02 

18 

•  0 

o 

Q 

o 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

108.7 

81,1 

94.9 

117 

75 

25* 

o 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

29* 

•  0 

o 

o 

o 

Q 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

104.8 

68,9 

86.9 

113 

4 

61 

12 

o 

31 

0 

0 

Q. 

.21 

.11 

1 1 

.0 

o 

2 

0 

rj 

BRAWLEY  2  SW 

105.0 

72,3 

88.7 

-  4.2 

113 

27* 

64 

25 

o 

3  1 

0 

0 

T 

.02 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

100.8 

66,0 

83.4 

107 

6* 

50 

29 

o 

3  1 

o 

o 

o 

.17 

.08 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

100.5 

71.1 

85.8 

107 

7 

64 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.25 

.11 

18* 

•  0 

0 

2 

o 

o 

DEATH  VALLEY 

112.1 

84,9 

98.5 

-  3,1 

118 

7* 

75 

25 

o 

31 

0 

0 

0 

.  2 1 

•  09 

•  16 

25 

.0 

o 

1 

0 

o 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

87.9 

55,5 

71.7 

94 

4 

49 

28* 

1 

1  2 

0 

0 

0 

.  78 

,55 

31 

.0 

0 

2 

1 

o 

EAGLE  MOUNTAIN 

101 .8M 

73.5 

87. 7M 

112 

5 

64 

22* 

0 

3  1 

0 

0 

0 

T 

T 

22* 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

107.5 

71,6 

89.6 

-  2.6 

114 

4 

63 

25 

0 

3  1 

0 

0 

0 

T 

.10 

T 

29* 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

88.5 

64.7 

76.6 

-  2,6 

97 

29 

57 

27 

0 

14 

0 

0 

0 

,28 

•  26 

•  28 

30 

.0 

0 

1 

0 

o 

GOLD  ROCK  RANCH 

105.5 

78.0 

91.8 

114 

4 

73 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

,02 

•  02 

30 

.0 

o 

o 

0 

o 

HAIWEE 

HAYMELD  PUMPING  PLANT 

103.4 

74.8 

89.1 

112 

5 

65 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

3  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

105.5 

75,7 

90.6 

-  1.2 

113 

4 

69 

25 

o 

31 

0 

0 

0 

T 

_ 

.07 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

107.3 

75.3 

91,3 

115 

4* 

65 

25 

0 

3  1 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

•  0 

o 

o 

0 

o 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  b  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

100.0 

62.6 

81.3 

105 

29* 

54 

27* 

o 

3  l 

0 

0 

0 

.61 

.19 

1 8 

.0 

0 

3 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

106.3 

80,4 

93.4 

114 

5 

76 

18 

o 

3  l 

o 

o 

0 

.48 

.42 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

77.9 

55.9 

66,9 

85 

28* 

47 

21* 

17 

0 

0 

0 

0 

,17 

.17 

30 

.0 

o 

0 

o 

LANCASTER 

96.5 

59.6 

78.1 

102 

5 

49 

28 

o 

29 

0 

0 

0 

,27 

•  15 

17 

.0 

o 

2 

o 

o 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

9 1  •  5W 

63.6M 

77,7M 

9  7 

5 

55 

27 

o 

24 

0 

0 

0 

.  35 

•  16 

30 

.0 

o 

2 

0 

o 

LUCERNE  VALLEY   I  SSW 

97.4 

64.0 

80.7 

104 

5 

56 

22* 

o 

30 

o 

0 

0 

.15 

.15 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

MECCA  3  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

91.3 

72. OM 

8  1  .  7M 

98 

5 

66 

1 8  * 

0 

20 

0 

0 

0 

•  1  9 

•  10 

18 

.0 

o 

1 

0 

o 

MOJAVE 

o3.8 

102 

54 

2  6 

o 

31 

0 

0 

0 

.24 

•  1 7 

1 7 

.0 

o 

0 

MOJAVE  2  ESE 

97. 2M 

66  ,  8M 

82!om 

104 

5 

55 

26 

o 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

91.9 

64,8 

78.4 

98 

6* 

60 

27* 

o 

2  2 

o 

0 

0 

.82 

,62 

17 

.0 

0 

2 

1 

0 

MT     SAN  JACINTO  W,  S  P 

M 

M 

M 

36 

21 

0 

o 

0 

0 

.52 

.48 

17 

.0 

0 

I 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

107.0 

81.9 

94.5 

114 

6. 

73 

2 

0 

31 

0 

0 

0 

.12 

.12 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

94.5 

6  2.9 

78.7 

-  2.8 

102 

5 

51 

27 

o 

27 

0 

0 

0 

.49 

.46 

.34 

17 

.  0 

0 

2 

o 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

97.7 

62.0 

79,9 

106 

5 

49 

27 

o 

31 

0 

0 

0 

.58 

.31 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

109. 1M 

91.  2M 

117 

5. 

64 

27 

o 

3  1 

0 

0 

0 

T 

T 

is* 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

106.8 

82^ 

94.5 

115 

5 

76 

29 

0 

31 

0 

0 

0 

.16 

.09 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANOSBURG 

96.2 

65.1 

80.7 

102 

8 

57 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

.33 

.19 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

75.4 

59.2 

67.3 

-  1.8 

83 

28 

49 

31 

13 

0 

0 

0 

0 

•  22 

.13 

.11 

30* 

•  0 

0 

2 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

106.7 

75,6 

91.2 

114 

4 

67 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

102.1 

69.5 

85.8 

-  3.6 

108 

7. 

62 

12 

0 

31 

0 

0 

0 

1.00 

.97 

.68 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

103.6 

'0.3 

87.0 

110 

5 

61 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

.23 

.17 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

92.8m 

49.6 

71.2M 

98 

6 

41 

27. 

0 

2  9 

0 

0 

0 

.22 

.07 

.22 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

96.0 

59.5 

77.8 

103 

29 

51 

27. 

0 

30 

0 

0 

0 

.10 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

61.1 

37.5 

49.3 

74 

5 

28 

25 

481 

0 

0 

6 

0 

1.12 

.40 

24 

.0 

0 

5 

0 

0 

WHITc  MOUNTAIN  2 

50.7 

34,4 

42.6 

59 

3 

30 

2. 

688 

0 

0 

8 

0 

.30 

.20 

2S 

4.0 

13 

1 

1 

0 

0 

DIVISION 

81.7 

-  2.9 

.26 

.06 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  227  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


25  26 


DBA  I NftGF  01 
ALDERPOINT 

ANGwIN  P&C  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOON  V  I L  L  F  MINTNC    5  T  A 

BOANSCOMB  2  NW 
BRIDGEvlLLE  *,  NNfc 
BURNT  RANCH   1  S 
CALISTOf.A 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECRVILLE  SAWVEP 
CLEAR  CREEK 
CLOVERQALE  3  SSF 
COPCO  NO   1  DAM 

COVELO 

CRESCENT  C I  TV    1  N 
CRESCENT  C I  TV  7  ENE 
ClIHMINGS 
DOS  RIOS 

OUT  TONS  LANDING 
ELK  VALLEV 
EUREKA  WB  CITY 
FERNDAlE   8  SSW 
FERNDAlE  Z  NW 

forest  glen 
forks  of  salmon 
fort  bragg 
fort  Bragg  aviation 
fort  oick  1  nnf 

fort  jones  ranger  st a 
fort  ross 
garberville 

gasquet  ranger  station 
grass  lake  mntnc  sta 

GRATON   1  N 

GflEENVJEw 

GllFRNEVILlE 

WftPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK   RANGER  STATION 

ME  ALDSBURA 
hEAlOSRURG  NO  2 
HILTS 

HONE YOEW  2  WSw 
HOOPA 

hOORA  2  SE 

MOPLANH  LARGO  STATION 
IDLEwUD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KFNTFIELD 

KLAMATH 
KNIGHTS  VALLEY 
K0R8EL 

L1KF   PILLSBURY  NC  2 
L4VA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
M AWE  ISLAND 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NUPA   STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL    RANGE  P  STA 
OAKvILLE    1  W 
OCCIDENTAL 

03ICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

RE t alum a  fire  sta  2 

POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

BICHAROSO-J  GROVE   ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  BAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOT  I  A 

V-lELTEB  COVE 

SKAGGS   SPGS  LAS  LOMAS 

SOMFSBAR   1  - 

SONOMA 

STANDI SH  MICKEY  ST  PK 
TRINITY  OAM  VISTA  PT 

tjlElake  //P 
UK  I  AH 

UK  I  AH   4  wSW 
L'PPfB  MATTOLE 
wEAvERviLLE  RANGER  STA 
WEED   I  S 
WILLITS   1  NE 


.00 

.07 
.00 
,00 


.00 
T 

1.21 
.00 

.04 

.82 


,05  .08 


OR  A  I  NAf,E  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

herryfssa  lake 

big  bend  ranger  sta 

bluf  canyon  mb  airport//r 
bowman  oam 

brook  5  farnham  ranch 
brush  cheek  rangfr  sta 
buckhorn 

bucks  crfek  ph 

bull ards  bar  pwr  house 

BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBv    11  SM 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


CANBV  RANGER  STATION 
CANYON  OAM 
CAR IBOU  POWER  HOUSE 
CENTERV ILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARK5  VALLEY  HUOD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA   1  S5W 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  5ABLA 
DOBBINS  COLGATE 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

OUNNIGAN 

0UN5MUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  OAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  EN6LEBR IGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKFPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULD I NG 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEtSvlLLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  / 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDDLETOW* 

MINERAL 

MONT  I  CELLO  DAM 

MOUNT  DANAhER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLANO 
OOOVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNE5  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERv I LLE  IFG 

PLAT  I NA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  FIRE   STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  OAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  3ITY 

SIERRAvlLLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E  //* 

STIRLING  CITY  RS 
STONvFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  T  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


Day  of  Month 
13  I  14  I  IS 


22     23  24 


25     26  27 


•12  .19 
.01  .02 


.90   1.10  ,U 


.2)     .It  .0* 


T         .OA  T 


See  teleience  noies  following  Siation  [nd«i 
-  22.9  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


Day  of  Month 


whiskEytown  res 

WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOOOLAND   1  WNW 


03 

BOCA 
BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEDABVILLE 

DO^NEB  MEMORIAL   ST  PK 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLEBY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  8 iDwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  5TA 
MEYERS  <•  5* 

meyebs  inspection  sta 
mono  lake 

sagehen  cbeek 
secbet  valley 

SQUAw  VALLEY 
STANOISH  1  E 
5USANV ILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  ranger  station 
WENOEL   10  SE 
WOOOFORDS 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMONO 
BERKELEY 

BIG  SUB  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURLTNGAmE 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RE5ERvOlR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  valley 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBEB  RANCH 
GILBOY 

GILBOY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ   2  NW 

HOLL I steb 
king  City 
lafayette  2  nne 

LA  MONO A 

LIVER^ORE  2  SSW 
LOCKwOOD  Z  N 
LOS  G A  TO  5 
LOS  GATOS  *  5W 
MARTINEZ   3  S5E 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HJLL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  wB  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALQMA 
PARKF I ELD 
PASO  B08LES 

PASO  ROBlES  FAA  AP 

pinnacles  nat  monument 
pismo  beach 
point  pieobas  blanc  as 
port  Chicago  naval  oep 

priest  valley 
redwood  city 
richmond 

saint  marys  college 
salinas  2  e 

salinas  faa  ap 

salinas  dam 

san  antonio  mission 

SAN  AODO 

SAN  CLEHENTE  DAM 

S  f  RICHMOND  SUN5ET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
*i AN  GBEGOR 10  2  5E 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
5AN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 
SANTA  MARGARITA  BOOST 

SEARSV I lle  lake 

SOLEOAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LfANDBO  FILTER 


.3* 
l.SS 
.03 


13  I  14  I  IS 


16     17  18 


.0* 
.5*  T 
•  0* 

.03  1.17 


19     20  21 


25     26     27     28     29  30 


Son  rolorcncn  notes  following.  Station 
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DAILY  PRECIPITATION 


WALNUT  CHEEK  «  E 
WATSONvILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


09 


ANG10LA 

ANT  I OCH  FIBREBOAR0  Ml 
ANTIOCH  PUMPING  PL  ) 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NNE 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BlACKWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 
COALINGA  U  WNW 

CORCORAN  1RRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

exchequer  reservoir 
fiooletown  lynch  ranch 
five  points  5  ssw 

fresno  wb  airport 
friant  government  camp 
giant  forest 
glennville 
grant  grove 

groveland  ranger  sta 

HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
1DRIA 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LCS  BANOS 

LOS  BANOS  AR8URUA 

MADERA 

MANDEVtLLE  island 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 

PATT I  WAV 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGOIO  RANCH 
SAN  LUIS  OAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGV ILLE  T  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAP I 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EOISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAR80NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEF I  ELD 
TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


.06     .03  .28 


wing  Si. lion  lndai 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  ot  Month 


10     11     12     13     14  15 


ORAINAGE  06 

ACTON  E5C0N0I  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  »*6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ANZa 

arroyo  seco  rs  fc  so»c 
assoc  oil  anaheim  no  1 
avalon  pleasure  pier 
azusa  city  park  ec  1a3 
sarneson  park 

barrett  dam 
beaumont 

beaumont  pumping  plant 
bel  air  fc  10 
big  sear  lake 

big  bear  lake  0am  / 
big  oalton  0am  fc223be 
big  tujunga  dam  fc*6de 

80NITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC2261 5 
BURBANK  MB  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  0AM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  fc  2*  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

C0V1NA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FO  FC10TC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAP  I T  AN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC12BB 

ELSINORE 

ESCONDIOO 

FILLMORE   1  WNW 

FONT  ANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  MILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC2«»G 
GLENOORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC 364 
HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

HEMET 

HENSHAM  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
I DYLLWI LD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  OAM 

L«  CREsCENTA  FC  2S1 

LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHU2A  PT  STA  FC  332B 
LOCKwOOD  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  wB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  W6  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK   1  SSE 

MT  BALDY  FC  63G 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  336  6  / 
NEWBURY  PARK  <•  SW 
NEwHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
0CEANS1 DE 
OJAI 
OL1N0A 

0P1DS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARO 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC  A  3D 
PASADENA 

PERRIS 

P1EDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  P5  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGuELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27  28 


.30    T  .20 


.11 
.10  .20 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14  15 


S AND86BG  PTL  FC1S0B 
SANDBERG  MB  / 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  PIRE  WD  PC9S 
SAN  ft BNiiNCC 

SAN  GABRIEL  CANYON  PM 
SAN  GABRIEL  DM  FC4296E 
SAN  GABRIEL  PIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  PIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  W8AP 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SANTIAGO  OAM 
SAUGUS  PUR  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  *19 
SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SPADRA  PAC  FC   396  C 

SUEV  RANCH 

SUNLAND 

5USANA  knolls 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  ST  A  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  FC  15B 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 

beaumont  i  e 

benton  inspection  sta 
big  pines  park  fc  8 sb 
bishop  creek  intake  2  / 
bishop  we  airport 

BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLYTHE  f aa  airport 
B0RREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  I  SW 
CABAZON 
CALEKICO  2  NE 
C ANT  IL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA I NEC 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  PAA  AP 

INDEPENDENCE 

I NO 10  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARM  I TAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE    RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCCRNE  VALLEY    1  SSW 

MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAvE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT.   SAN  JACINTO  M.S. P. 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NIGHTINGALE 

NIL AND 

ocotillo  wells 
palmdale 

palmdale  paa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 

ranosburg 

snow  Creek  upper 

south  for*  cabin 


.03 
.49 
.98 

T 

.16 


16     17  18 


T  T 
.03  T 
.06  .01 


.23  T 
.08  .09 


T  ,U  .11 
.04  .01 

•32  .2T 


•IB  .OA  .19 
•26  .0* 

•*2  .06 


T  .36 

.01  .31 

T  T 
•04  .03 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


ei  following  Slalion 
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SOUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAfi  AJHPOBT 
T  RON* 

TVENTVNINE  PALMS 

vALVERwn  RANGER  STA 
VICTORVILU   PUMP  PL  A 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JULY  1965 


Day  o(  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


.03     ,05  .66 


22     23  24 


25     26  27 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:       118°  ON  THE  7+  AT  DEATH  VALLEY 

LOWEST  TEMPERATURE,        19°   ON  THE  1ST  AT  BOD IE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,       2.64  INCHES  AT  SQUAW  VALLEY 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,       .00  INCH  AT  157  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,      1.17  INCHES  ON  THE  18TH  AT  FLEMING  FISH  &  GAME 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    4.0  INCHES  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,      13  INCHES  ON  THE  1ST  AT  WHITE 

MOUNTAIN  2 


S*e  relsienc*  nOl*«  lolloping  Sittion  Into 
-  234  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 


NORTH  COAST  DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGW I N   PAC   UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 
BOON V  I LLE   MNTNC  STA 
BRANSCONB   2  NW 
BR IDGEV ILLE   4  NNH 
BURNT  RANCH  1  S 
CAL I STOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZAOERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE   3  SSE 
COPCO  NO  1  0AM 
COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

CUNNINGS 

DOS  RIOS 

DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY 

FERNDALE  >  SSH 

FERNDALE  2  NM 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 

GARBERV I LLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE   MNTNC  STA 
GRATON  1  W 
GREEN V  I E  w 
GUERNEV I LLE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


3 

IS.* 


49.0* 
100.07 
79.86 


71.72 
55.59 
21.22 


84.  12 
91.64 
E  63.82 
18.56 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


•ferenc.  note,  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

HAPPr   CAMP   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

17.0 

17.5 

24 

T 

37.0 
2  9 

62.44 

HAYFORK   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

29.0 

T 

38.77 

HEALDSBURG 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

47.47 

HEALOSBURG  NO  2 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

48.41 

HILTS 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

1.0 

- 

- 

T 

T 

1.0 

- 

22 

26.37 

HONEYDEW   2  WSW 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

T 

2.0 

T 

T 

T 

2.0 

1 

108.15 

HOOP  A 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

3.3 

.2 

1 

3.7 

2 

68.74 

HOOPA   2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

68.95 

HOPLANO   LARGO  STATION 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

45.40 

IDLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

3.0 

10.  U 

- 

1.0 

- 

94.27 

KELLOGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

_ 

65.02 

KENTFIELD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

49.28 

KLAMATH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

KNIGHTS  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

- 

- 

E  45.75 

KORBEL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

E  59.29 

LAKE   P 1 LLS8URY   NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

_ 

3 

69.88 

LAVA  BEOS   NAT  MONUMENT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3.  9 

12.3 

35.0 
3  1 

.4 

3 

.5 

1 

6.5 

58.7 

19.53 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.0 

21.  g 

44.9 

29 

1.5 
1 

1.0 

1 

84.2 
45 

74.09 

MARE  ISLAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

19.98 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

53.84 

MOUNT   HEBRON  RS 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

_ 

16.46 

MUIR  WOODS 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

40.97 

NAPA 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

26.24 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

23.89 

OAK   KNOLL   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

1.9 
1 

- 

_ 

T 

34.88 

OAKVILLE    1  W 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

_ 

_ 

_ 

OCCIDENTAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

.  1 

56.17 

ORICK   PRAIRIE   CREEK  PK 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

I 

- 

T 

_ 

66.97 

ORLEANS 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

- 

- 

_ 

_ 

62.20 

PETALUMA  FIRE   STA  2 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

25.13 

POINT  ARENA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

42.25 

POTTER  VALLEY  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.2 

3.1 

10.3 

56.76 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

84.64 

SAINT  HELENA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

40.04 

SALTER   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

i 

2.5 

7 

57.97 

SAN  RAFAEL 

SNOWFALL. 
1    IN  ON  GD 

39.57 

SANTA  ROSA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

30.97 

SAWYERS  BAR   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

3V. 0 

3 

51.79 

S*«  rwfai-woc*  notoi  follow l m  Station  IrxJwi. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Prec ip - 
itation 

SCOTIA 

SNOWFALL 
1   1 N  ON  GD 

T 

T 

52.84 

SHELTER  COVE 

SNOWFALL 
i    i  m  an  r.ri 

- 

- 

- 

- 

;  57.95 

SKAG6S  SPOS  LAS  LOMAS 

SNOWFALL 

1        1  M      AN      I  ./  ] 

81.80 

SOMESBAR  1  w 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

- 

- 

E  64.73 

SONOMA 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

29.35 

STANDI SH  HICKEY   ST  PK 

SNOWFALL 

1     1  M    MM  i.r. 

T 

T 

83.62 

TRINITY   DAN   VISTA  PT 

SNOWFALL 

.1 

17.7 
4 

22.9 

1.3 

42.0 

41.21 

TULELAKE 

SNOWFALL 

1       1  M     AN  ',1; 
X      1  PI    Un  vjL* 

- 

- 

T 

T 

- 

14.84 

UK  1  AH 

SNOWFALL 

1      I  M    AM     l  il  1 
X     1  (1    Un  Of 

50.61 

OK  1  AH  4  MSK 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

.2 

11.3 

2 

2.0 

T 

13.7 

68.41 

UPPER  MATTOLE 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

81.56 

weaverville  ranger  sta 

S  NO  W  F  A  L  L 
1   IN  ON  GO 

I 

10.3 

3 

26.3 

T 

44.8 

E  46.02 

SMOWF AL L 
1    IN  ON  GD 

4.0 

3 

12.3 

7 

16.0 

T 

13.0 

T 

45.5 

34.34 

U 1  1  1    1  T  C     1  MP 
H ILLI 1 9    1  NL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.0 
4 

1 

5 

u  ii  ■  nu   rot-  (i  oiNru 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.3 

23.0 

31 

-0 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

13.3 
3 

12 

15 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

.5 

10.0 
5 

14.0 
1 8 

.3 

T 

3.0 

T 

27.8 

15.02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

0.5 
4 

17.0 

9 

20.0 

.5 

1.0 

9.5 

2.5 

59.0 

15.88 

AUBURN 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

40.52 

BERRTESSA  LAKE 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

27.34 

BIG  BEND  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

47.0 

30 

77.0 
31 

74.0 

4.0 

29.0 

38.0 

1.0 

270.0 

90.44 

BLUE  CANYON  we  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

30.2 

24 

61.2 
16 

52.8 

.6 

24.8 

40.8 

T 

218.4 

89.11 

BOWMAN  DAM 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

44.0 
24 

t>2.0 

10 

54.0 

5.0 

37.0 

45.0 

1.0 

248.0 

93.24 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

2.0 
1 

2.0 

17.82 

BRUSH  CREEK   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

- 

16.0 

3 

14.0 
1 5 

1.0 

1.0 

- 

- 

82.23 

BUCKHORN 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

13.3 
lb 

9.0 

- 

T 

.3 

- 

E  69.55 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

•  5 

1 

- 

- 

- 

87.89 

BULLAROS  BAR  PUR  HOUSE 

SNOWFALL 

2.5 
3 

1.0 

2 

3.5 
8 

83.38 

BURNEY 

SNOWFALL 
1   1 N  ON  GD 

2.0 

2 

17.0 

5 

15.5 

.5 
1 

6.0 

3 

T 

41.0 
35 

32.61 

CAMPTONVI LLE  RS 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

14.0 

3 

1.0 

77.43 

CANBY   11  SW 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

( 

2.0 

21.0 

- 

T 

T 

7.0 

T 

- 

21.62 

CANBY   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

- 

20.0 

- 

T 

T 

- 

- 

E  16.75 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.0 

30.  3 

50.0 

1.5 

18.0 

18  .0 

168.0 

48.39 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

29.0 
0 

28.0 

4.5 

3.8 

68.3 

49.64 

CENTERV 1 LLE  PH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

47.74 

CHALLENGE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.0 

s 

4.0 

5 

23.0 
8 

82.92 

CHESTER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

27.4 

21 

20.7 

53.7 
31 

4.5 

28 

10.0 
2 

16.0 

T 

140.3 
92 

E  38.14 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.97 

•  ■  following  Station  I  ride*. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

March 

April 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

CITRUS  HEIGHTS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.72 

CLARKSBURG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.61 

CLARKS  VALLEY   MUOD  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4.5 

3 

4.  5 

3 

21.40 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

- 

26.97 

COHASSET    1  NNE 

SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 

5.3 

11.3 

3.4 

1.5 

1 

T 

16.5 

38.2 

71.59 

COLEMAN   FISHERIES  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

6.0 

6.0 

27.07 

COLFAX 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

0.0 

3 

5.0 

2 

9 

;  64.93 

COLGATE  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

42.74 

COLUSA    1  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

14.53 

COOL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

37.93 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

19.98 

DANA  2  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

- 

T 

- 

30.33 

DAVIS  1  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.56 

DAVIS  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

14.0 
12 

32.0 
15 

29.0 

23 

2.0 

1 

4.0 

2 

6.0 

3 

87.0 

56 

25.01 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.7 

9 

" 

16.0 

31 

13 

3.2 

24.0 
9 

" 

94.58 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

0.0 

3 

33.0 

5 

41.0 

9 

80.96 

DOBBINS  COLGATE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1.0 

45.18 

DOWN  1 EV 1 LLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

20.0 
4 

- 

T 

2.0 

- 

E  79.87 

DUNN IGAN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

17.36 

DUNSHUIR  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

4 

7 

14 

1.5 

2 

27 

E  56.15 

EAST  PARK  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.0 

2 

1.0 

2 

21.00 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

19.88 

FALL  RIVER   MILL  INTAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

18.56 

FERGUSON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

T 

7.0 

E  32.89 

FOLSOM  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

26.63 

FORESTHILL  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

20.0 

4.0 

8 

.5 

1 

13.5 

6 

39.0 

20 

E  69.33 

FRENCH  GULCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

11.0 

1.0 

1 

13.0 

5 

42.76 

GARDEN   VALLEY   2  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

- 

- 

45.48 

GEORGETOWN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

42.0 
4 

5.0 

6 

T 

13.0 

3 

60.0 

13 

62.93 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
1 

36.0 
4 

4.3 

5 

1.0 

1 

18.0 

4 

T 

61.8 
15 

E  69.68 

GIBSON   HWY   MNTNCE  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

2 

- 

" 

GOLD  RUN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

75.09 

GRASS  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

12.1 
4 

1.1 

4 

T 

3.0 
1 

16.2 
9 

70.23 

GREENVILLE   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

4 

" 

8.0 

2 

" 

49.05 

HARRISON  GULCH  RS 

SNOWF AL L 
1    IN  ON  GD 

4.0 
4 

32.0 

36.8 
26 

T 

18.0 
5 

90.8 
41 

38.67 

MARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

34.81 

HAT   CREEK    PH  NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 

19. 0 

16,3 
13 

T 

35.8 
17 

19.08 

HIDDEN   VALLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

39.43 

•f*r*nc«  DOt*a  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Prec  ip • 
itation 

HOBERGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

9.7 

3 

10.0 

6 

- 

71.81 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

13.0 

13.0 

28.21 

IOWA  HILL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
i 

19.3 

6.7 

6 

- 

10.5 

3 

- 

6  7,94 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

11.5 
13 

lo.O 

9 

25.5 
31 

4.0 

19 

5.0 

17.5 

4 

2.5 

T 

82.0 
76 

22.87 

KELSEVVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.72 

It  11  ARC  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

12.3 
4 

4.5 

3 

49.40 

LAKEPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

38.11 

LAKESHORE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

13.0 

3 

2.0 

1 

17.0 

5 

74,56 

LAKE  SPAULDING 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

38.5 

2* 

9O.0 
2b 

70.0 

31 

3.0 
28 

34.5 
31 

47.5 

23 

1.3 

310.8 
163 

98.43 

LAKE  SPAULOING  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

" 

- 

" 

.8 

- 

- 

LAS  PLUMAS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

64.92 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

3.0 
1 

1  24.98 

LITTLE  VALLEY 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

. 

- 

20.54 

LOOKOUT  3  wsw 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4.1 

2 

47.1 

5 

22.0 

.7 

2.0 

1 

7.6 

83.5 

E  30.71 

LOYALTON 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

_ 

21.53 

MADELINE  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

4 

- 

- 

4.0 

2 

7.0 

3 

3 

4.0 
1 

- 

14.39 

MAN2ANITA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

T 

37.3 
22 

39.3 
211 

53.5 
31 

16.0 
28 

31.0 
31 

28.5 
24 

1.0 

1.0 

1 

214.0 
166 

47.08 

MARYSVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

18.01 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.0 

9 

41.0 

a 

36.0 
12 

.5 

8.0 

5 

102.5 
34 

51.10 

Ml  DOLE  TOWN 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

56.87 

MINERAL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

33.8 
22 

43.3 
14 

40.4 

31 

5.5 

27 

24.6 

18 

21.5 
10 

.3 

171.4 

123 

64.33 

MONTI  CELLO  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

29.87 

MOUNT  DANAHER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

27.0 
4 

5.5 

a 

2.5 

32.5 
8 

T 

68.5 
21 

57.09 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

_ 

- 

. 

. 

" 

. 

- 

- 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.3 
13 

31.7 

a 

26.6 

12 

1.7 

14.4 
6 

.1 

92.0 
39 

39.64 

NEVADA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.0 
4 

1.0 

5 

T 

3.0 

2 

20.0 
11 

69.88 

NICOLAUS  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.69 

ONO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

_ 

44.26 

OR LAND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2.0 

19.30 

OROVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.60 

OROVILLE  BRIDGE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

25.15 

PACIFIC  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 
1 

43.0 
4 

12.0 

25 

2.0 
1 

23.0 

7 

82.0 
38 

68.34 

PARADISE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

57.87 

PASKENTA  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

9.5 

9.5 

E  29.09 

PAYNES  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

E  26.86 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11. U 

12.0 
12 

1 

19 

83.23 

PLACERV 1 LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 
1 

45.77 

PLACERV 1 LLE  IPG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

- 

2.5 

18.0 

5 

47.94 

See  reference   notes   following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 
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November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

PLAT  1 NA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

33.6 

27.0 

10.0 
4 

70.6 

49.34 

POR  TOLA 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

8.0 

13 

13.0 

3 

25.0 

31 

T 

18 

17.0 

3 

93.0 
70 

26.32 

QUINCV   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

4.0 

17.0 

3 

11.0 
26 

4.0 

1 

e.o 

2 

44.0 

36 

51.19 

RED  BLUFF   MB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

4.0 

23.14 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

49.60 

REPRESA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.80 

RIO  VISTA 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

14.54 

ROCKLIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.77 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.5 
1 

o 

9 

5.5 

3 

19 

65.36 

SACRAMENTO  KB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

18.25 

SACRAMENTO   WB   C 1  TV 

SNOWFALL 
1    1 N   ON  GD 

18.74 

SHASTA  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

75.50 

SHINGLE  SPRINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.3 
1 

.5 

1 

2.0 

2 

44.68 

SH 1 NGLE  TOWN   2  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.3 
4 

23.3 

21.0 

24 

1.0 
1 

3.0 

2 

15.0 

6 

66.0 

47.55 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

37.3 

3 

36.  8 
31 

15 

2 

18.0 

3 

- 

82.37 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

e.o 

5 

33.0 
7 

24.5 
31 

12 

29.0 

11.0 

3 

3.0 
1 

108.5 

34.17 

SODA  SPRINGS   1  E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1.9 

1 

97.6 

30 

123. B 
31 

95.5 

31 

15.8 

28 

39.2 
31 

67.2 
30 

2.6 
31 

4 

443.8 

217 

74.75 

ST  1 RLING  CITY  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

E  90.09 

STONY  FORD  COOLEY  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.3 

26.3 

- 

10.5 

- 

E  77.26 

STONYFORD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

25.98 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

6.0 

2 

6.0 

2 

23.10 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 

9 

43.0 

5 

31.0 

30 

3.5 

1 

23.5 
8 

113.0 

53 

101.38 

TURNTABLE  CREEK 

SNOWFALL 
1    1 N   ON  GD 

72.89 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

,S 

10.5 

2 

133.0 
30 

123.0 

31 

132.5 
31 

23.5 

26 

44.  5 

31 

82.5 

30 

9.5 

31 

2.0 
18 

583.5 
232 

72.08 

UPPER   LAKE    7  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

1 

2.0 

1 

T 

2 

60.18 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.3 

T 

1.5 

43.75 

VACAVILLE 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

27.46 

VINTON 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GO 

1.0 

17.0 

9.0 

T 

20.0 

1.0 

2.0 

50.0 

14.75 

VOLCANOVILLE 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

1.5 

1 

23.3 

4.0 

1.5 

2 

12.0 

42.5 

E  58.82 

VOLLMERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

2 

13.0 
6 

9 

66.20 

VOLTA  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

T 

1.6 

2 

10.5 

T 

12.3 
6 

36.99 

WHISKEYTOWN  RES 

SNOWFALL 
1    1 N  ON  GD 

14.5 

14.5 

70.64 

WILLIAMS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 
1 

- 

- 

1 

E  13.51 

WILLOWS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  60 

3.0 

1 

3.0 

1 

18.75 

WINTERS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23.31 

WOODLANO   1  WNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

14.95 

NORTHEAST    INTERIOR  03 
BASIN 

BOCA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.0 

20 

43.0 

32.0 
31 

1.0 

28 

11.0 
26 

5.5 

5 

T 

112.5 
116 

25.39 

3«e  reference  notes  following  Station  Index. 

-    240  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 
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July 

August 
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April 

May 
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Total 

Total 
Precip- 
itation 

BOO  IE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

23 

46.  u 

la 

41.0 

31 

15.5 
28 

8.5 

31 

20.0 
la 

15.0 

3 

11.0 
1 

152 

BR I0GEP0RT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

7.5 

12 

20.5 

11.3 
31 

1.8 

20 

5.7 

6.0 

1.1 

1 

T 

53.  7 

70 

8.77 

CEDAR V  ILL E 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.9 
16 

6.6 

6 

30.6 
28 

.8 

1.0 

5.0 

2 

T 

55.1 

52 

13.19 

CONNER  MEMORIAL  ST  Pi 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

39.0 
25 

37.3 
27 

48.  1 

31 

3.6 
28 

21.5 
31 

24 

2.0 
1 

167 

E  46.07 

DOYLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.0 

22.0 

7.0 

: 

4.0 

4.0 

1 

14.  18 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

3 

IV. 4 
6 

6.6 

10 

T 

5.6 

2 

5.6 

1 

6.1 

3 

50.6 

25 

20.31 

ELLERY  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

: 

1 

- 

- 

1 

: 

: 

30.61 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

6 

■ 

9.19 

FORT  B 1  DWELL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

12.0 

9 

•* 

26.0 
28 

1.0 

T 

2.0 

T 

62.0 
41 

21.17 

GEM  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

: 

: 

: 

" 

1 

: 

1 

1 

23.69 

LONG  VALLEY   1 NSP  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.0 
3 

13.0 

12 

T 

20.5 

3 

2.0 

1.0 

57.0 
20 

13.65 

MEYERS  4  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

61.0 
26 

74.  J 
31 

62.5 
31 

7.5 
28 

16.0 

31 

17.0 

30 

.5 

3 

238.8 

iao 

50.30 

MEYERS    INSPECTION  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

73.0 
24 

31 

42.0 
31 

9.0 

28 

20.0 
31 

26.5 

23 

T 

.5 

272.  1 
166 

55.13 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

16.0 

12.0 
6 

14.0 

T 

11.5 
1 

: 

3.0 
1 

11.60 

SAGEHEN  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

53.5 

26 

69.4 

30 

71.3 
31 

5.9 

28 

19.6 
31 

32.8 

26 

2.7 

275.2 
172 

E  32.22 

SECRET  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

: 

T 

: 

T 

T 

9.79 

SOU »w  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

54.0 
31 

4.0 

10 

: 

: 

- 

E  52.16 

STANDI SH  1  E 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

1.0 

2 

16.0 

7.5 

T 

.3 

4.5 

T 

31.3 

11.26 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

6.0 

5 

30.0 

a 

15.6 
31 

T 

1.0 

1 

T 

55.4 
45 

21.99 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

44.0 

25 

95.3 
26 

63.5 
31 

3.5 
28 

18.3 

31 

20.0 

17 

3.5 

2 

248.3 
162 

46.50 

TERM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

1.1 

12 

6.7 

10 

28.0 
31 

1.0 

22 

1.1 

: 

: 

14.06 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

37.0 
23 

76.0 

13 

66.5 
31 

3.5 
28 

32.0 

22 

22.7 

9 

3.0 

2 

240.7 

130 

39.99 

WENDEL   1  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

1 

: 

1 

1 

1 

E  7.48 

WOODFORDS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

25.5 
15 

30.0 
10 

27.0 
31 

T 

7 

1.1 

14.0 
4 

T 

117.6 
67 

E  25.58 

CENTRAL  COAST  04 
DRAINAGE 

ALAMO  1  N 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

26.05 

ARROYO  GRANDE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

15.15 

BEN  LOMOND 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

60.80 

BERKELEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

24.49 

BIG  SUR  STATE  PARK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

42.99 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

•  4 

T 

.4 

43.49 

BRADLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

10.07 

BURL  INGAME 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

22.03 

BURTON  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

26.20 

CALAVERAS  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

24.03 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

23.06 

CARMEL  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

17.73 

3*e  refertnc-  not««  following  Station  Index. 

-  241  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


CHITTENDEN  PASS 
CONCORD   3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY    14  ENE 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

HERNANDEZ   2  NW 

HOLL I STER 

K I NG  CI TY 

LAFAYETTE    2  NNE 

LA  HONDA 

L  I  VERMORE  2  SSW 

LOCKWOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  *  SW 

MARTINEZ   3  SSE 

MART  IF4EZ   FIRE  STATION 

MONTEREY 

MORGAN  HILL  2  £ 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MOKRO  BAY    3  N 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

NACIMIENTO  DAM 

NEWARK 

OAKLAND   MB  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKF I  ELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES   FAA  AP 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  | 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  60 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD| 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


See  reference  note*  following  Stetlon  lndei. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMEN TE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGOR  to  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSV I LLE  LAKE 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  G0| 


SOL  E DAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

WALHAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK  *  E 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

WRIGHTS 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PLANT 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


July 


Augusl 


September 


January 


February 


April 


May 


■   folluwloj  Station  Ind;i 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


July 


August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

4.97 

22.0 

0.0 

21.5 

21.8 

51.0 

170.3 

75.80 

31 

23 

6 

17 

24.26 

24.71 

20.0 

51.7 

17.5 

1.0 

18.1 

43.8 

155.1 

59.72 

1 Si 

31 

5 

5 

13 

75 

6.96 

14.29 

5.51 

7.42 

16.75 

T 

T 

14.22 

1.0 

21.0 

11.0 

1.0 

23.0 

T 

57.0 

49.82 

1 

13 

T 

T 

35.89 

;  20.76 

21.27 

9.1 

3.5 

12.6 

46.  50 

3 

2 

5.24 

11.20 

14,37 

3  •  0 

3d  .0 

35.0 

8.0 

28.0 

61.3 

1.5 

T 

208.  3 

E  46.24 

1 

22 

31 

31 

28 

31 

30 

14 

188 

- 

T 

3.5 

21.64 

4 

5.0 

37.0 

43.0 

6.5 

19.0 

89.0 

T 

237.0 

E  43.80 

3 

31 

31 

28 

3  1 

30 

1 1 

189 

~ 

14.0 

* 

44.21 

1 

3 

T 

T 

7,48 

5. a 

3d.U 

15.0 

4.0 

_ 

- 

41.61 

5 

17 

2 

7 

2.0 

23.0 

7.0 

3.0 

12.0 

T 

49.0 

63.57 

1 

10 

2 

6 

23 

10*0 

3U.0 

49.0 

43.0 

15.0 

28.0 

75.0 

5.0 

283.0 

_ 

26 

31 

31 

28 

31 

30 

12 

192 

1.5 

1 

1.5 

1 

14.56 

25.01 

17.  5 

- 

_ 

T 

5.0 

_ 

T 

_ 

E  28.88 

8.47 

3.0 

.6 

2.0 

6.5 

12.  1 

19.04 

2 

11.69 

T 

3.0 

3.0 

E  12.84 

6.50 

6.11 

24.13 

6.0 

6.0 

11.53 

BUTTON* ILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 

C AT  HE YS   VY   BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL  1 NGA 
COALINGA    14  WNW 
CORCORAN   IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

F I DDLETOWN   LYNCH  RANCH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNV I LLE 

GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

HUNTINGTON  LAKE 


JOHN SON DALE 
KERL INGER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER   PH  NO  1 
KERN  RIVER   PH  NO  3 
KETTLEMAN   CITY    1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


*.*  r.fer.ru-.  not.,   following  at.llon  Ind.i 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 


LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LOO  I 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEV I LLE  ISLAND 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


14.57 
12. SO 
18.27 
6.34 


MANTECA 


MAR ICOPA 


MAR IPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN   2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 

PATT I  WAY 

PIEDRA 

PINE  FLAT  DAM 
PORTERV I LLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS   2  S 
SAN   EM  I  GDI  0  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHHOUSE  6  SE 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


18.0 
12 


32.2 
12 


6.24 
36. IS 
E  38.04 
33.57 


So.  retfrenr-  not*,  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 

SPRINGVILLE    7  ENE 

STANISLAUS   POWER  MOUSE 

STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

T  EHACHAP I 

T E JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACT  CARBONA 

TRACT   PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VI  SAL  I  A 

WALLACE    1  SE 

WASCO 

WEST  HA  V  E  N 

WEST  POINT   3  SW 

WHITE  ROCK 

WOFFORO  HEIGHTS 

YOSEM I TE  NATIONAL  PARK 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 
ACTON  ESCONDI  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  416 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  5  8C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON   PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY   PARK   FC  1*3 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  1 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR   LAKE  DAM 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


iNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


July 


August 


September 


45.0 
47.0 


January 


February 


April 


9.0 

2 


May 


Total 
Precip- 
itation 


64.21 
10. 16 
11.79 

5.53 
11.82 

8.79 
25.43 

6.61 

5.69 
50.40 


r*f«r«nc«  notes  folio.iof  St.tlon  Indai. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Sialic 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


616  DAL  TON  DAM  FC2238E 
8  10  Tu JUNGA  DAM  FC460E 
BON  I TA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22»13 
BUR8ANK  WB  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  24  0 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC   53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FO  FC1  7C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE 
ESCONDIDO 
FILLMORE   1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES   CYN  LOWER  FC364 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


4.0 

2 


reference  notes  following  Station  Tndei. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HARRIS  GAGING  STATION 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES   FC   6  A 
IDYLLWILD   RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKES  I DE  2  ENE 
LA  MESA 

LA   VERNE   HTS   FC    56  6 

LECHUZA  PT   STA  FC  3528 

LOCKWOOD  MESA 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK   NO  2 

MOORPARK    1  SSE 

MT    BALOY   FC  85G 

MT   BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

NEWBURY   PARK   4  SW 

NEWHALL  SOLEDAO  FC  32C 

NEWPORT    BEACH  HARBOR 

NIPOMO   2  NW 

OCEANS  IDE 

OJAI 

OL I NOA 

OP  I  OS  CAMP  FC   57  BE 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD! 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


5.0 
1 


1.0 

1 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
P ALOMAR  MI  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC43D 
PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  blanc A  ORD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH! TA 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC13  B 
SANDBERG  wb 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN   DIMAS   FIRE   WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FCA258E 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 
SAN  PEDRO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA   ANA   RIVER   PH   «  1 
SANTA  ANITA  FERN  FCA32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATAL  I  NA  WBAP 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


T 

20.0 
2.0 


16.1 

7 


1 

3.0 


52.0 
17 


mce  notes  following  station  Indei. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  HILL  FC  415 

SOM I S  3  NW 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

SUEY  RANCH 


SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TW  t  TCHELL  DAM 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 

UCLA 


UPLAND   3  N 


VALLEY   CENTER   6  N 


VANDENBERG  AFB 


VAN  NUYS   FC  15B 


VINCENT  FIRE  STA  FC 1 20 


VISTA   2  NNE 


WALNUT    PTL    STA   FC1  2C 


WARNER  SPRINGS 


-IITTIER  FC   1   6  D 


YORBA  LINDA 


SOUTHEAST  DESERT  07 
BASINS 


APPLE  VALLEY 

BAKER   9  NNW 

BAR  STOW 

BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 

BIG  PINES  PARK   FC  83B 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GD! 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


60.5 
21 


May 


Total 
Precip- 
itation 

13.96 

13.72 

14.23 

12.62 


12.93 
13.62 
5.53 
11.03 
12.77 
14.14 
12.47 


8«.  r.f.r.nc.  not.,  following  Station  Index. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


BISHOP  CREEK   INTAKE  2 
BISHOP  W8  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 
BRAWLEY  2  SW 
CABA20N 
CALEXICO  2  NE 
CANTtL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA  I  WEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

I NYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 
KEE  RANCH 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    |N  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


31.3 
10 


See  reference  notes  following  Station  index. 

-  251  - 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


July 


Augusl 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 


MECCA  3  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
HORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
NEEDLES   FAA  AIRPORT 
N IOHT I NGALE 
N I  LAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMOALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM   SPRINGS  TRAMWAY 

PARKER  RESERVOIR 

RANOSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL    INN  1 

SOUIRREL   INN  2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTYN I NE  PALMS 
VAL YERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


2.5 

2 


16.0 

30 


7.5 

5 


11.0 
31 


43.0 

30 


1.31 
3.<t8 
3.81 
3.40 

12.73 
5.15 
5.28 
S.65 

22.50 


114.2 
153 


208.4 

249 


E  -  AMOUNT  IS  PARTIALLY  ESTIMATED 


ft..  r.fpr.Dc.  note*  following  Stntlon  Index. 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

|  29 

30 

31 

Avei 

*      *  » 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

87 
50 

88 

50 

9  7 
51 

93 
49 

99 
53 

100 
49 

96 
51 

83 
54 

82 
47 

76 
52 

78 
54 

80 
45 

92 
5  0 

95 
52 

95 
51 

97 
53 

102 
55 

100 
52 

91 
48 

83 
49 

82 
50 

80 
46 

91 
50 

97 
53 

98 
55 

68 
55 

80 
45 

87 
49 

92 
49 

89 
55 

84 
59 

89.7 
51.0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

72 
47 

86 
59 

90 
62 

87 
60 

94 
63 

94 
53 

ei 

45 

67 

52 

eo 

44 

82 
42 

73 
44 

81 
48 

87 

47 

87 
48 

93 

63 

97 
63 

93 
58 

85 
56 

87 
49 

80 
47 

80 
45 

82 
50 

90 
50 

86 
53 

89 

47 

71 
47 

73 
42 

81 
52 

85 
54 

90 
56 

89 
63 

85.1 
51.9 

8IG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

90 

to 

94 
53 

99 
55 

97 
S3 

100 
54 

10* 
54 

104 
56 

101 
57 

92 
43 

85 
46 

81 
49 

84 
48 

95 
51 

99 
53 

99 
53 

102 
57 

105 
58 

101 
54 

98 
48 

91 
48 

84 
48 

86 
47 

92 
51 

100 
51 

103 
56 

96 
55 

90 
48 

93 

50 

100 
50 

102 
54 

107 
59 

95,9 
51.9 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

84 
43 

91 
48 

90 
51 

92 
45 

94 
47 

96 
48 

97 
52 

94 
52 

90 

43 

84 
41 

81 
41 

87 

41 

93 
43 

97 
48 

9  9 
50 

100 
53 

98 
54 

95 
51 

90 

44 

85 
45 

83 
39 

89 

40 

93 
44 

96 
45 

93 
55 

86 
52 

88 
43 

94 
39 

96 
42 

96 
49 

90 
61 

91.8 
46,7 

CECILVILLE  SAWYER 

MAX 
MIN 

96 
55 

98 
54 

ai 

38 

78 
38 

78 
37 

87 
43 

91 
47 

92 
49 

95 
51 

97 
54 

94 

56 

92 
51 

86 
44 

78 
42 

78 
42 

90 

4  2 

96 
47 

86 
51 

86 
46 

92 

3  9 

93 
44 

94 
51 

87 
62 

89.0 
47.2 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

76 
54 

90 
52 

90 
51 

82 
50 

96 
48 

92 
48 

80 
49 

86 
49 

87 
54 

87 
55 

86 
54 

87 
52 

9  0 
49 

90 
46 

96 
47 

98 
52 

90 
52 

90 
51 

66 
49 

64 
48 

85 
49 

87 
51 

94 

53 

86 
48 

89 
50 

74 

53 

77 
52 

83 
53 

88 
49 

95 
50 

93 
56 

87.6 
50.8 

COVELO 

MAX 

Mm 

S3 
'» 

91 
49 

94 
51 

96 
50 

96 

51 

98 
49 

96 
48 

97 
52 

SB 
-5 

82 
42 

81 
42 

84 
46 

9C 
48 

92 
50 

95 
52 

98 
54 

9  7 
53 

95 
50 

95 
46 

90 
46 

82 
49 

85 
45 

91 
47 

93 
48 

95 
51 

87 
47 

80 

42 

86 
45 

89 
47 

96 
50 

84 
51 

90,5 
48.2 

CRESCENT  CITY  I  N 

MAX 
MIN 

62 
52 

59 
50 

60 
49 

62 
50 

65 
52 

63 
44 

66 
52 

65 
46 

64 
45 

65 
52 

62 
51 

64 
50 

64 
50 

60 
51 

61 

50 

63 
47 

64 
49 

66 
46 

67 
48 

72 

44 

62 
50 

60 
49 

70 
59 

70 
50 

67 
52 

59 
51 

63 
54 

63 
55 

63.9 
49.9 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

63 
53 

84 

52 

71 
49 

68 
4B 

76 
51 

70 
50 

70 
50 

72 
50 

68 
47 

70 
49 

81 
47 

70 
51 

75 

50 

71 
48 

75 
48 

80 
53 

73 
52 

77 
53 

73 
49 

73 

50 

78 

51 

74 
52 

79 
53 

72 
50 

76 
54 

72 
54 

72 
49 

78 
52 

79 
50 

79 
52 

78 

57 

74,1 
50,8 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

as 

46 

91 
47 

9? 
51 

93 
46 

97 
47 

96 
52 

94 
49 

90 
50 

83 
43 

73 
45 

78 
39 

86 
40 

89 
45 

90 
46 

9  5 
44 

96 
50 

95 
49 

92 
47 

85 
43 

70 
44 

75 

41 

86 

42 

92 
45 

92 
45 

89 

50 

84 
50 

80 
40 

89 
43 

91 
43 

95 

50 

89 
59 

88.2 
46.2 

EUREKA  MB  CITY 

MAX 

Mm 

55 

50 

55 
49 

53 
-8 

54 
49 

54 
49 

55 

49 

58 
50 

58 
50 

59 
50 

61 
53 

59 
52 

58 
52 

57 
52 

57 
50 

58 

50 

57 
51 

58 
50 

58 
51 

58 
51 

63 

50 

59 
60 

63 
48 

61 

50 

57 
51 

60 
50 

66 
54 

65 
50 

59 
53 

60 
54 

60 
55 

64 

55 

58.7 
50.8 

FERNDALE  2  NN 

MAX 

Mm 

60 
51 

56 
49 

55 
47 

59 
49 

55 
49 

57 
49 

60 
49 

61 
49 

62 
48 

66 
50 

65 
51 

62 

50 

61 
51 

60 
51 

62 
50 

60 
50 

60 
50 

61 
47 

62 
47 

64 
47 

6  5 
49 

67 
44 

67 
46 

66 
51 

68 
51 

72 
54 

70 
47 

67 
50 

63 
53 

61 
55 

66 
55 

62.5 
49,6 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

sa 

49 

89 
45 

94 
46 

95 
46 

97 
46 

98 
45 

98 

47 

98 
49 

69 
35 

85 
37 

84 
37 

82 

37 

91 
44 

93 
45 

95 
46 

99 
49 

99 
51 

97 
46 

94 
40 

89 
42 

82 
40 

84 
40 

94 
42 

96 

40 

97 
44 

98 
46 

Bb 
41 

89 

42 

94 
44 

98 
45 

98 
57 

92.6 
44,0 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

58 

50 

58 
46 

55 
47 

56 
46 

56 
48 

56 
48 

57 
47 

60 
48 

62 
49 

61 
49 

63 
45 

62 
46 

to 

47 

60 
46 

60 
45 

65 
50 

59 
49 

62 
48 

60 
45 

62 
48 

65 
49 

65 
48 

68 
52 

63 
52 

61 
51 

61 
53 

72 
58 

70 
84 

62 
53 

63 
49 

63 
53 

61.5 
49.1 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

90 
42 

88 
49 

90 
53 

89 
46 

93 
47 

96 
49 

95 
55 

95 
53 

68 

45 

83 
41 

79 
43 

82 

41 

91 
45 

93 
49 

95 

50 

99 
53 

100 
55 

95 

51 

94 
44 

88 
46 

81 

40 

82 
40 

92 

44 

96 
43 

98 

55 

90 
51 

90 
42 

91 
42 

92 
46 

95 
50 

97 
64 

91.2 
47.5 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

62 
4a 

62 
47 

60 
47 

61 
45 

61 
46 

63 
46 

55 
48 

62 
47 

64 
43 

66 
47 

65 

45 

62 
45 

62 
46 

59 
49 

62 
48 

62 
49 

62 
51 

62 
50 

66 
49 

68 
46 

66 
46 

66 
48 

65 
54 

64 
51 

65 
52 

69 
55 

70 
50 

69 
49 

67 
47 

67 
49 

66 
55 

63.9 
48.3 

GRATON  1  w 

MAX 

Mm 

85 
43 

83 
45 

74 
47 

85 
47 

80 
44 

75 
48 

75 
47 

74 
48 

85 
40 

85 

40 

83 
42 

85 
46 

60 
50 

84 
46 

88 
45 

80 
48 

80 

54 

76 
50 

78 
49 

eo 

44 

80 
45 

85 
47 

76 
52 

79 
45 

72 
50 

75 
52 

78 
43 

83 
49 

89 
47 

88 
49 

87 
59 

80.9 
47.1 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

93 
56 

90 
53 

97 
55 

97 
51 

98 
31 

102 
56 

102 
57 

98 
57 

91 
48 

87 
45 

82 
46 

90 
45 

93 
50 

99 
52 

100 
5  1 

103 
51 

104 
54 

102 
53 

98 
49 

92 
48 

86 
46 

84 
45 

95 
45 

101 
50 

102 
56 

91 

60 

93 
48 

91 
50 

100 
50 

102 
55 

103 
65 

95,7 
51.5 

HEALOSBURG 

MAX 

Mm 

91 
55 

87 
48 

81 
50 

93 
49 

88 
49 

80 
50 

83 
50 

82 
50 

92 
45 

89 
47 

86 
48 

91 
50 

87 
51 

94 

50 

97 

50 

89 
50 

89 
54 

85 
54 

81 

52 

85 

50 

87 

so 

95 
51 

84 

52 

85 

50 

77 
54 

78 
54 

83 
52 

88 
50 

93 
51 

94 
55 

95 
62 

87.4 
51.1 

HILTS 

MAX 

Mm 

ei 

49 

82 
49 

88 
54 

83 
46 

94 
50 

94 

50 

92 
48 

86 
42 

75 
46 

69 
54 

71 
40 

85 
41 

92 
57 

91 
52 

93 

55 

96 
54 

87 
58 

85 
48 

82 
50 

75 
42 

68 

40 

95 
47 

94 
51 

96 
65 

85 
52 

87 
44 

85 

46 

92 
49 

94 
57 

86.2 
49.5 

HOOPA 

MAX 

Mm 

91 
45 

92 
55 

101 
57 

94 
54 

99 
57 

100 
57 

99 
58 

95 
57 

87 
47 

77 
54 

75 
48 

80 
50 

91 
52 

95 
55 

96 
52 

96 
58 

100 
58 

99 
55 

92 
50 

85 
49 

77 

46 

85 
49 

93 
54 

96 
55 

96 
54 

87 
48 

68 
48 

83 

50 

92 
52 

92 
54 

95 
65 

90.6 
53.1 

KENTFIELD 

MAX 

Mm 

62 
53 

85 
50 

78 
48 

74 
48 

82 
47 

76 
46 

72 
51 

74 
49 

69 
44 

80 
47 

79 
48 

79 
47 

82 
47 

77 
47 

79 
50 

82 
52 

63 
54 

84 
53 

79 
47 

79 
48 

80 
49 

79 
47 

84 
51 

80 
47 

8  1 
51 

70 
52 

72 

48 

8  1 
51 

82 
49 

84 
55 

82 
57 

78.4 
49.5 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

60 
52 

60 
51 

58 
50 

60 
49 

63 
48 

61 
51 

65 
50 

65 
51 

62 
44 

65 
49 

67 
45 

63 
50 

62 
50 

60 
55 

62 
56 

63 
53 

63 
52 

65 
48 

65 
46 

66 
46 

70 
48 

77 
47 

63 
49 

60 
52 

63 
51 

68 
54 

69 
54 

64 
48 

63 
53 

63 
57 

67 
56 

63.9 
50,5 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

LAVA  BEDS  NAT  M0NUMEN1 

MAX 

Mm 

72 
46 

76 
40 

80 
50 

80 
53 

87 
57 

88 
55 

81 
46 

80 
47 

75 
42 

70 
40 

72 
48 

70 
36 

84 
36 

84 
37 

86 
44 

88 
47 

87 
56 

86 
56 

86 
48 

60 

42 

74 
43 

69 
32 

78 
40 

77 
39 

89 
50 

75 
50 

79 

44 

9  2 

4e 

85 
53 

88 
59 

92 

43 

81.0 
46.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

69 
40 

77 
43 

83 
4ft 

82 
39 

82 
42 

87 
44 

89 
45 

86 

44 

83 
36 

74 
35 

73 
33 

69 
32 

77 
38 

67 
42 

86 
44 

88 
46 

88 
47 

84 
49 

85 
41 

81 
44 

74 

40 

66 
33 

78 

40 

87 
43 

90 
54 

72 

47 

82 
38 

78 
36 

87 
37 

88 
47 

89 
57 

81.4 
42,0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

86 
54 

86 
53 

76 
49 

89 
49 

83 
52 

74 
49 

76 
50 

76 
50 

76 
46 

83 
45 

81 
48 

82 
49 

79 
49 

82 
47 

87 
53 

86 
55 

83 
52 

77 
54 

75 
51 

79 
51 

77 
52 

85 
51 

78 
51 

78 
48 

76 
52 

74 
54 

82 
47 

81 

50 

82 
48 

89 
46 

66 
68 

80.8 
50.5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PI 

MAX 

Mm 

63 
50 

62 
48 

61 
48 

58 
47 

61 
49 

63 
47 

65 
50 

64 
50 

63 
38 

65 
47 

65 
44 

71 

42 

7C 
40 

65 
51 

65 
49 

67 
51 

69 
50 

69 
60 

66 
42 

66 
42 

66 
43 

63 
40 

74 
44 

71 
42 

69 
41 

63 
43 

61 

50 

64 
42 

65 
41 

61 
49 

68 
55 

66.0 
46.0 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

97 
52 

100 
53 

99 
52 

100 
33 

104 
55 

103 
55 

100 
57 

92 
55 

90 
46 

79 
50 

85 
46 

90 
46 

99 
50 

100 
51 

102 
53 

104 
55 

104 
54 

97 
54 

96 
48 

78 
46 

85 
48 

98 
47 

102 
50 

100 
52 

96 
50 

96 
52 

9  r 

50 

95 

46 

92 
47 

100 
52 

9  4 
4  8 

96.0 
50.9 

PETALUMA  FIRE  STA  J 

MAX 

Mm 

79 
51 

82 
49 

76 
49 

84 
49 

81 
48 

71 

50 

76 
49 

80 
50 

78 
44 

76 
46 

79 
46 

83 
47 

83 
51 

83 
49 

88 
50 

84 
52 

83 
49 

77 
53 

75 
49 

75 
52 

81 
52 

86 
48 

78 
54 

77 
53 

70 
54 

76 
56 

76 
52 

81 
55 

85 
48 

93 
53 

n 

59 

80.2 
50.5 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

62 
49 

sa 

46 

56 
47 

58 
46 

58 
46 

63 
47 

58 
48 

63 
48 

63 
48 

65 
48 

64 
47 

63 
48 

60 
48 

63 
46 

62 
45 

57 
48 

62 
49 

64 
48 

63 
48 

66 
48 

65 
49 

65 
47 

64 

5  2 

64 
51 

63 
50 

70 
54 

TC 
5  1 

66 
52 

64 
57 

62 
52 

68 
53 

62.9 
48.9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

92 
48 

97 
48 

98 
53 

100 
53 

98 
43 

102 
54 

102 
56 

101 
54 

98 
52 

97 
46 

95 
47 

95 

50 

97 
50 

96 
51 

93 
45 

95 
46 

94 
54 

90 
ft5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PI 

MAX 

Mm 

78 
51 

90 
52 

97 
52 

94 
51 

102 
54 

103 
56 

95 
51 

92 
55 

82 
50 

78 
52 

79 
52 

80 
50 

93 
53 

95 
54 

97 
54 

98 
55 

99 
56 

9  6 
55 

92 
50 

92 
49 

83 
50 

79 
49 

98 
49 

92 
52 

95 
54 

80 
48 

'8 
47 

81 
48 

88 
49 

90 
56 

85 
58 

89.7 
52.0 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

90 
54 

88 
53 

83 
49 

95 
51 

88 
51 

80 
50 

85 
52 

82 
54 

84 
52 

88 
43 

61 
46 

91 
48 

87 
54 

95 
47 

100 
53 

91 
55 

84 
53 

88 
5! 

80 
47 

84 
47 

85 
48 

96 
50 

89 
54 

89 
47 

79 
52 

77 
51 

87 
45 

91 
47 

92 
46 

94 
56 

95 
62 

87.7 
50.6 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

90 
55 

93 
55 

98 
57 

95 
55 

101 
56 

103 
59 

101 

sa 

99 
60 

89 
47 

81 
51 

78 
49 

82 
49 

93 
52 

96 
55 

97 
53 

100 
56 

102 
58 

100 
55 

95 
50 

86 
50 

79 
51 

81 
49 

96 
52 

101 
54 

100 
57 

91 
55 

78 
47 

85 
51 

94 
52 

96 
54 

91 
57 

92,6 
53,5 

See  Relet ence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7   |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAEL 

MAX 

80 

8 1 

75 

75 

76 

75 

8 1 

80 

76 

84 

86 

81 

80 

76 

82 

83 

81 

82 

72 

79 

82 

82 

83 

79. 

2 

MIN 

53 

51 

50 

48 

49 

51 

51 

42 

50 

51 

49 

49 

49 

51 

53 

54 

49 

53 

51 

50 

53 

50 

53 

60 

50 

54 

53 

55 

57 

51. 

3 

SANTA  ROSA 

MAX 

?5 

82 

75 

78 

82 

83 

85 

82 

85 

90 

84 

82 

79 

76 

84 

83 

88 

78 

8  0 

7  1 

76 

80 

82 

86 

9l 

81  . 

3 

MIN 

52 

48 

49 

48 

48 

49 

48 

49 

43 

44 

45 

49 

50 

48 

49 

50 

52 

51 

50 

47 

49 

50 

54 

51 

51 

52 

48 

53 

50 

52 

55 

*9. 

5 

SCOTIA 

MAX 

65 

67 

7  0 

64 

65 

67 

63 

63 

65 

63 

6  9 

65 

69 

72 

7  1 

7  I 

67 

66 

66 

65 

78 

71 

66 

68 

76 

70 

68 

67 

69 

67. 

6 

MIN 

51 

49 

48 

48 

49 

46 

50 

51 

46 

49 

52 

52 

52 

52 

50 

53 

51 

52 

52 

50 

52 

46 

49 

52 

51 

54 

50 

50 

53 

55 

55 

50. 

8 

SHELTER  COVE 

MAX 

54 

56 

5  7 

56 

69 

71 

66 

68 

70 

63 

58 

64 

59 

59 

57 

66 

76 

7  1 

62 

6  8 

72 

68 

67 

61 

64 

63. 

4 

MTN 

51 

50 

47 

49 

48 

48 

48 

47 

51 

56 

54 

51 

48 

47 

46 

51 

48 

55 

*9 

51 

53 

51 

53 

53 

57 

59 

54 

55 

51. 

1 

SONOMA 

MAX 

80 

86 

87 

82 

84 

8  6 

89 

8  5 

94 

99 

93 

92 

89 

8  1 

80 

8  5 

95 

87 

86 

80 

60 

85 

86 

82 

9 1 

92 

87, 

s 

MIN 

54 

48 

49 

48 

45 

48 

50 

48 

42 

43 

43 

46 

46 

45 

48 

50 

51 

54 

45 

45 

44 

47 

51 

45 

53 

53 

44 

45 

44 

54 

51 

47. 

7 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

5 

89 

93 

91 

95 

94 

94 

9l 

84 

80 

82 

85 

69 

92 

96 

97 

95 

93 

89 

80 

8  1 

87 

92 

94 

86 

60 

81 

91 

93 

86 

88. 

7 

Mm 

51 

55 

56 

56 

85 

56 

59 

58 

49 

46 

45 

50 

54 

53 

56 

61 

63 

58 

51 

51 

47 

48 

55 

47 

57 

57 

50 

48 

52 

56 

61 

53. 

6 

TULELAKE 

MAX 

79 

85 

84 

84 

89 

91 

89 

82 

79 

7  7 

72 

79 

86 

86 

90 

89 

86 

87 

86 

81 

74 

61 

89 

91 

91 

84 

81 

87 

90 

93 

90 

85. 

0 

MIN 

47 

44 

47 

41 

44 

48 

49 

49 

49 

39 

38 

34 

38 

43 

47 

47 

46 

47 

41 

50 

42 

36 

42 

44 

54 

46 

36 

40 

47 

51 

44, 

2 

UK  I  AH 

MAX 

97 

95 

83 

80 

8  0 

9  3 

100 

103 

103 

9  7 

95 

8  8 

76 

87 

98 

91 

98 

8  9 

80 

8  5 

92 

92 

86 

96 

92, 

5 

Mm 

50 

57 

53 

56 

58 

50 

81 

53 

52 

51 

48 

51 

53 

53 

58 

59 

54 

53 

51 

53 

49 

52 

53 

51 

55 

55 

54 

50 

50 

55 

67 

53! 

4 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

'  Mm 

WEED  1  S 

MAX 

77 

81 

86 

85 

86 

91 

89 

89 

86 

81 

78 

75 

81 

85 

67 

90 

90 

67 

84 

81 

75 

72 

80 

87 

88 

83 

76 

78 

87 

89 

87 

63 

6 

Mm 

44 

46 

50 

46 

44 

48 

52 

46 

37 

36 

35 

35 

40 

43 

47 

50 

52 

52 

44 

43 

41 

35 

39 

47 

51 

59 

52 

36 

41 

43 

50 

44 

7 

WILLITS  1  NE 

MAX 

85 

90 

90 

94 

94 

92 

89 

69 

82 

72 

75 

86 

87 

90 

95 

95 

91 

88 

87 

77 

79 

68 

86 

87 

86 

75 

75 

82 

84 

83 

85 

85 

7 

Mm 

50 

48 

49 

48 

50 

46 

50 

51 

41 

39 

39 

43 

48 

47 

48 

51 

51 

47 

43 

45 

45 

44 

46 

46 

92 

51 

44 

42 

45 

47 

63 

47 

1 

YREKA 

MAX 

81 

92 

B  9 

90 

97 

97 

93 

88 

85 

83 

80 

86 

92 

94 

97 

97 

96 

94 

89 

62 

76 

87 

96 

97 

87 

90 

87 

94 

96 

97 

90 

2 

H        ft  4 

Mm 

62 

54 

52 

50 

53 

55 

56 

56 

47 

49 

45 

45 

49 

54 

55 

57 

57 

57 

51 

43 

45 

44 

48 

52 

61 

56 

47 

46 

49 

53 

62 

51 

6 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  I N  RANGER  STATION 

MAX 

B7 

86 

8  9 

9  2 

92 

89 

87 

89 

7  7 

76 

82 

86 

89 

92 

9l 

89 

86 

8  3 

80 

74 

65 

91 

93 

90 

80 

8 1 

89 

95 

92 

88 

86 

5 

Mm 

43 

4  6 

49 

42 

45 

50 

48 

48 

46 

41 

37 

35 

4  3 

45 

44 

54 

51 

53 

49 

49 

47 

35 

44 

49 

57 

48 

39 

41 

45 

46 

59 

46 

1 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

78 

80 

82 

85 

82 

78 

79 

75 

74 

85 

92 

92 

94 

91 

86 

8  7 

85 

80 

77 

85 

94 

80 

84 

84 

84 

90 

96 

93 

83 

6 

Mm 

32 

34 

34 

34 

39 

40 

36 

42 

42 

49 

46 

44 

42 

43 

48 

34 

40 

45 

44 

41 

37 

32 

39 

42 

52 

40 

5 

AUBURN 

MAX 

95 

9  5 

100 

95 

96 

96 

90 

86 

85 

92 

94 

99 

101 

102 

96 

96 

91 

86 

89 

95 

94 

96 

85 

80 

88 

93 

95 

86 

92 

4 

Mm 

50 

52 

63 

63 

62 

62 

57 

56 

56 

52 

52 

53 

54 

53 

53 

54 

54 

55 

55 

55 

55 

55 

63 

55 

55 

52 

51 

51 

51 

52 

51 

54 

,9 

8ERRYESSA  LAKE 

MAX 

92 

93 

93 

98 

9  7 

88 

93 

9l 

86 

88 

86 

93 

9  1 

98 

100 

96 

92 

9  1 

85 

84 

88 

94 

91 

95 

78 

77 

86 

90 

94 

97 

90 

3 

Mm 

M 

63 

59 

61 

64 

56 

53 

60 

57 

55 

55 

57 

59 

59 

65 

67 

64 

62 

56 

47 

58 

60 

60 

54 

61 

55 

53 

67 

57 

65 

66 

58 

7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

77 

80 

83 

81 

80 

76 

75 

70 

69 

75 

77 

8  3 

84 

82 

6 1 

77 

7  7 

69 

71 

79 

78 

83 

74 

69 

73 

77 

84 

71 

77 

76 

■  9 

Mm 

49 

61 

60 

60 

64 

59 

57 

60 

57 

53 

49 

52 

58 

60 

66 

65 

62 

59 

58 

53 

52 

51 

59 

61 

5  6 

51 

49 

55 

60 

62 

61 

57 

.5 

BOWMAN  DAM 

MAX 

78 

81 

85 

8 1 

81 

78 

75 

7  1 

69 

75 

78 

82 

85 

83 

81 

78 

76 

76 

70 

81 

8 1 

83 

78 

70 

74 

80 

65 

82 

78 

78 

,4 

Mm 

45 

55 

54 

55 

60 

56 

54 

52 

49 

48 

46 

50 

53 

54 

58 

62 

57 

60 

54 

49 

44 

49 

55 

56 

60 

55 

46 

50 

53 

50 

58 

53 

■  1 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

85 

9  5 

99 

100 

104 

96 

97 

94 

02 

90 

97 

101 

105 

104 

92 

94 

91 

66 

88 

96 

96 

98 

86 

78 

9  0 

96 

9* 

.3 

Mm 

52 

6  0 

57 

60 

51 

57 

54 

52 

50 

53 

53 

62 

64 

63 

59 

52 

60 

56 

55 

56 

54 

59 

54 

49 

51 

61 

55 

.9 

BURNEY 

MAX 

83 

89 

88 

88 

95 

69 

90 

87 

82 

7  7 

77 

85 

84 

89 

94 

95 

90 

88 

84 

77 

77 

80 

89 

9  1 

63 

78 

80 

69 

93 

90 

85 

.8 

Mm 

44 

44 

46 

42 

41 

45 

44 

44 

45 

43 

40 

37 

40 

39 

39 

52 

49 

50 

46 

42 

47 

34 

40 

44 

56 

46 

38 

3? 

36 

37 

56 

43 

.3 

CANYON  DAM 

MAX 

79 

8  5 

84 

85 

89 

90 

89 

88 

62 

7  g 

79 

89 

89 

90 

91 

65 

86 

8  3 

75 

78 

63 

89 

65 

78 

78 

8 1 

89 

86 

63 

81 

84 

.3 

Mm 

43 

47 

48 

46 

47 

47 

44 

46 

46 

39 

41 

45 

43 

49 

55 

46 

48 

46 

45 

42 

40 

45 

44 

47 

48 

41 

41 

41 

50 

51 

45 

■  5 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

95 

100 

105 

105 

105 

100 

99 

100 

92 

8  9 

97 

9  8 

103 

106 

106 

105 

100 

98 

95 

91 

100 

100 

103 

102 

91 

89 

95 

104 

102 

97 

99 

.0 

Mm 

50 

57 

60 

58 

58 

58 

51 

55 

55 

48 

50 

52 

47 

56 

59 

65 

62 

59 

58 

50 

51 

52 

55 

56 

60 

50 

49 

51 

51 

61 

65 

55 

■  1 

CHESTER 

MAX 

81 

8  6 

8  9 

87 

86 

8 1 

78 

76 

79 

65 

89 

9  1 

90 

87 

86 

82 

60 

78 

8 1 

67 

88 

88 

80 

80 

86 

91 

89 

86 

84 

.2 

Mm 

41 

44 

44 

41 

39 

43 

38 

37 

36 

37 

40 

38 

42 

53 

46 

41 

39 

33 

39 

35 

39 

41 

59 

45 

37 

35 

33 

45 

51 

41 

.1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

97 

106 

103 

94 

95 

97 

95 

87 

88 

95 

95 

101 

104 

101 

100 

93 

9  \ 

69 

86 

97 

95 

99 

89 

8 1 

86 

92 

101 

99 

95 

95 

.0 

Mm 

53 

63 

64 

62 

64 

59 

54 

57 

60 

53 

56 

57 

59 

58 

63 

69 

68 

64 

61 

58 

57 

54 

63 

58 

66 

54 

53 

53 

53 

64 

70 

59 

.6 

CLARKSBURG 

MAX 

68 

91 

87 

96 

93 

80 

87 

85 

8  1 

62 

83 

90 

89 

96 

98 

93 

69 

8  7 

62 

81 

85 

95 

89 

94 

75 

76 

86 

69 

91 

91 

87 

.2 

Mm 

51 

55 

52 

52 

57 

51 

51 

53 

53 

51 

51 

53 

53 

54 

58 

61 

58 

59 

54 

55 

55 

54 

57 

53 

55 

55 

51 

55 

54 

59 

63 

54 

•  6 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

87 

92 

97 

99 

101 

102 

99 

100 

97 

90 

66 

88 

94 

95 

97 

102 

103 

98 

96 

93 

85 

89 

95 

93 

98 

9  1 

81 

86 

93 

97 

94 

9* 

.  1 

Mm 

46 

49 

46 

48 

51 

43 

47 

50 

55 

52 

42 

45 

46 

43 

48 

54 

50 

51 

49 

55 

48 

45 

48 

44 

49 

50 

39 

4  2 

45 

51 

60 

48 

.2 

COLFAX 

MAX 

86 

90 

90 

94 

93 

91 

68 

82 

83 

87 

90 

95 

96 

96 

92 

91 

89 

83 

85 

91 

9  1 

94 

86 

78 

85 

89 

93 

67 

90 

89 

.5 

Mm 

56 

61 

66 

67 

67 

68 

65 

65 

65 

56 

56 

56 

61 

62 

68 

72 

72 

69 

66 

56 

56 

60 

63 

65 

67 

62 

52 

59 

60 

66 

67 

63 

.1 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

104 

1  o  1 

96 

95 

95 

9 1 

88 

87 

93 

95 

100 

104 

103 

98 

94 

90 

88 

8  7 

97 

96 

100 

9  3 

82 

89 

93 

100 

95 

95 

94 

.7 

Mm 

52 

62 

58 

60 

63 

55 

52 

56 

56 

52 

55 

55 

59 

56 

64 

65 

63 

60 

57 

55 

55 

57 

57 

55 

60 

54 

54 

55 

56 

63 

64 

S7 

•  6 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

79 

97 

95 

100 

10  3 

67 

93 

92 

91 

8  7 

86 

94 

93 

100 

103 

102 

96 

9  3 

90 

87 

8  7 

96 

94 

96 

88 

8 1 

8  7 

92 

95 

89 

92 

,5 

Mm 

50 

56 

52 

52 

54 

50 

49 

50 

52 

48 

49 

49 

53 

51 

58 

58 

58 

57 

52 

53 

54 

52 

55 

52 

57 

52 

49 

51 

50 

60 

65 

53 

.2 

DEER  CREEK  POWER  HOUSI 

MAX 

76 

80 

82 

88 

86 

86 

84 

83 

79 

72 

78 

60 

85 

87 

87 

86 

8  1 

8  2 

76 

76 

80 

8 1 

86 

7  8 

75 

74 

81 

66 

80 

80 

81 

.2 

Mm 

42 

48 

52 

48 

48 

46 

48 

46 

40 

40 

38 

46 

46 

51 

55 

54 

58 

80 

44 

46 

38 

47 

50 

52 

50 

44 

42 

44 

55 

57 

47 

.5 

DE  SABLA 

MAX 

83 

88 

8  8 

93 

95 

94 

89 

88 

86 

76 

84 

65 

92 

94 

95 

94 

93 

89 

85 

80 

88 

89 

91 

91 

82 

79 

85 

92 

90 

86 

68 

.2 

Mm 

51 

56 

60 

5B 

58 

54 

55 

57 

48 

50 

51 

53 

53 

58 

61 

60 

66 

61 

53 

53 

51 

55 

55 

61 

53 

46 

46 

50 

59 

60 

55 

.  1 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

102 

92 

86 

85 

95 

98 

101 

103 

1  0  1 

95 

96 

95 

97 

96 

88 

88 

9  3 

98 

Mm 

55 

52 

55 

53 

60 

63 

66 

72 

68 

60 

60 

60 

63 

62 

56 

52 

56 

58 

DOWN  I EV I LLE  RANGER  STI 

MAX 

80 

85 

8  7 

86 

93 

95 

91 

90 

69 

85 

80 

80 

83 

65 

91 

94 

92 

69 

86 

88 

79 

81 

88 

88 

90 

85 

76 

80 

86 

92 

80 

86 

.3 

Mm 

45 

50 

53 

50 

50 

50 

47 

4S 

*7 

40 

43 

44 

49 

47 

52 

58 

58 

61 

52 

45 

47 

44 

48 

52 

56 

53 

45 

42 

46 

48 

60 

*9 

.4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

95 

100 

103 

95 

95 

95 

89 

85 

85 

93 

92 

98 

102 

103 

100 

95 

85 

87 

95 

93 

7 

9 1 

80 

85 

91 

1 00 

88 

92 

.8 

Mm 

54 

59 

62 

59 

63 

57 

59 

60 

55 

50 

53 

54 

55 

56 

60 

65 

64 

61 

55 

55 

54 

52 

56 

54 

6* 

56 

50 

52 

54 

61 

68 

57 

•  3 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

87 

88 

8  5 

93 

94 

8  1 

83 

83 

80 

8 1 

80 

88 

87 

92 

97 

96 

92 

83 

76 

78 

84 

94 

90 

90 

83 

75 

84 

85 

86 

94 

94 

86 

.6 

Mm 

52 

58 

50 

53 

56 

50 

51 

53 

52 

54 

53 

55 

53 

54 

57 

57 

56 

55 

54 

53 

55 

53 

57 

54 

5* 

56 

51 

56 

56 

58 

58 

54 

.3 

FOLSOM  DAM 

MAX 

74 

91 

95 

95 

101 

101 

90 

93 

92 

87 

86 

84 

91 

93 

100 

101 

101 

92 

95 

88 

85 

88 

96 

95 

98 

91 

79 

88 

92 

97 

88 

91 

.8 

Mm 

55 

57 

59 

61 

63 

57 

52 

55 

57 

54 

55 

55 

55 

58 

62 

68 

65 

67 

60 

55 

57 

57 

61 

60 

58 

55 

51 

54 

57 

57 

66 

58 

.2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

78 

84 

87 

92 

94 

92 

90 

91 

66 

81 

80 

65 

87 

95 

95 

94 

92 

90 

87 

79 

81 

90 

89 

94 

85 

75 

82 

88 

92 

80 

87 

.2 

Mm 

53 

59 

63 

61 

65 

63 

63 

60 

52 

50 

53 

58 

59 

66 

69 

68 

67 

62 

55 

51 

58 

61 

62 

64 

48 

48 

50 

55 

66 

65 

59 

.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

o 
a 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GRASS  VALLEY 

MAX 

min 

87 
50 

86 
56 

91 
60 

92 
59 

94 
62 

98 
64 

96 
59 

95 
58 

95 
58 

69 
52 

85 

50 

84 
51 

90 
53 

91 
58 

96 
63 

99 
67 

100 
64 

95 
68 

95 
60 

93 
55 

63 
53 

66 
55 

93 
59 

93 
60 

97 
62 

96 
50 

80 

46 

86 
52 

91 
55 

96 
58 

82 
64 

91.4 
57-5 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
M1N 

78 

to 

84 
47 

91 
••8 

90 
45 

92 
44 

96 
47 

94 
45 

93 
46 

90 
45 

85 
44 

81 
41 

82 
39 

88 
42 

88 
42 

92 
41 

96 
53 

95 
51 

94 
51 

91 
47 

88 
45 

80 

49 

80 
38 

88 

42 

93 
44 

95 
62 

84 
46 

80 

41 

93 
40 

93 
39 

95 
45 

91 
57 

89.0 
45.4 

JESS  VALLEY 

MAX 
MIN 

71 
39 

80 
44 

82 
54 

80 
44 

86 
45 

67 

50 

84 
49 

82 
47 

80 

44 

73 
42 

69 
37 

78 
36 

84 
43 

88 
44 

88 
45 

86 
55 

84 
50 

82 
50 

80 
45 

78 
44 

72 
48 

80 
37 

86 
46 

90 
48 

85 

50 

81 
49 

79 
41 

65 
41 

90 
45 

89 
30 

86 
58 

82.1 
45.6 

LAKEPORT 

MAX 

Mm 

90 
52 

100 
55 

99 
54 

101 
56 

105 
57 

101 
55 

100 
55 

98 
57 

95 
48 

86 
46 

89 
45 

95 
50 

97 
52 

98 
50 

105 
56 

104 
59 

100 
55 

98 
54 

97 
50 

91 
55 

86 
47 

98 
50 

97 
53 

99 
50 

98 
60 

84 
52 

89 
46 

96 
48 

98 
50 

94 
57 

94 
68 

96,2 
53.0 

LAKESHORE 

MAX 

Mm 

91 
55 

98 
61 

98 
60 

98 
57 

101 
60 

96 
58 

99 
57 

94 
57 

89 
57 

86 

52 

66 
59 

93 
57 

90 
52 

95 
54 

102 
56 

100 
63 

96 
67 

93 
60 

89 
57 

82 
54 

65 
56 

97 

62 

95 
54 

96 
54 

88 
52 

80 
55 

86 

5  0 

96 
50 

103 
52 

95 
55 

84 
66 

93.0 
56,7 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

Mm 

75 
38 

78 

40 

78 
42 

80 
55 

84 
57 

85 
55 

80 
56 

83 
46 

79 
44 

76 
48 

73 
44 

76 

40 

79 
46 

84 
53 

85 
57 

83 
58 

82 
56 

82 
56 

76 
48 

74 

48 

72 
40 

79 
41 

81 
53 

83 
55 

84 
55 

78 
55 

74 
45 

82 
48 

86 
51 

65 
59 

78 
58 

79,8 
50,0 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

Mm 

75 
38 

78 
58 

85 
53 

85 
55 

84 
56 

81 
56 

81 
53 

78 
51 

72 
45 

79 
46 

84 
53 

85 
57 

85 
61 

82 
56 

78 
43 

76 
51 

72 
48 

81 
46 

81 
53 

84 
55 

78 
55 

74 
45 

61 

49 

86 
51 

85 
59 

79 
59 

80.3 
32.2 

LAS  PLUMAS 

MAX 

Mm 

91 
56 

95 
67 

96 

70 

101 
69 

102 
71 

99 
71 

96 
66 

96 
66 

94 
63 

89 
58 

87 
58 

92 
6  1 

93 
65 

100 
58 

102 
70 

102 
76 

100 
75 

98 
68 

98 
67 

96 
58 

86 
56 

95 
63 

94 

67 

98 
67 

96 
68 

94 
58 

8  7 

58 

92 
61 

97 
63 

92 
73 

93 
73 

95.3 
65,2 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 
MIN 

68 
41 

70 
46 

79 
46 

80 
48 

82 
50 

84 
48 

86 
48 

83 
46 

81 

46 

77 
40 

73 
39 

70 
40 

76 
45 

79 
41 

84 
47 

87 
55 

86 
56 

85 
50 

81 
46 

60 
42 

73 

44 

72 
39 

77 
45 

6  2 
46 

84 
56 

69 
47 

70 
37 

64 
40 

82 
42 

86 

50 

80 
55 

79.1 
45,8 

MARYSVILLE 

MAX 

Mm 

80 
5* 

93 
63 

98 
60 

99 
61 

104 
64 

104 
57 

94 
54 

95 
57 

98 
59 

93 
54 

90 
56 

88 
58 

95 
60 

95 
60 

102 
59 

104 
68 

104 
66 

102 
64 

97 
60 

94 
55 

9  0 
57 

91 
60 

98 
60 

97 
58 

100 
61 

92 
55 

85 
85 

89 
59 

95 
57 

99 
64 

82 
68 

95.1 
59.5 

MC  CLOUD 

MAX 

Mm 

82 
47 

80 
48 

89 
48 

86 
46 

94 
49 

90 
47 

90 
46 

90 
51 

88 
44 

82 
41 

78 
40 

78 

39 

84 
42 

85 
42 

89 
45 

94 
53 

93 

50 

90 
49 

87 
46 

82 
46 

75 

44 

77 

40 

87 
47 

91 
45 

92 
54 

86 
48 

79 
38 

79 
34 

90 
38 

94 
46 

86 
57 

86.0 
45.5 

MINERAL 

MAX 

Mm 

75 
39 

78 
39 

82 
43 

82 
45 

83 
46 

87 
44 

86 
41 

84 

42 

82 

4  2 

79 
38 

72 
37 

72 
38 

79 
41 

81 
39 

87 
45 

89 
44 

87 
51 

86 
47 

83 
45 

80 
44 

73 

43 

74 
39 

63 
39 

83 
42 

87 
57 

81 
48 

72 
37 

77 
37 

84 

37 

88 
47 

86 
54 

81.4 
42.9 

MONT ICELLO  DAM 

MAX 

Mm 

72 
53 

94 

60 

95 
57 

95 
60 

100 
62 

100 
56 

91 
52 

95 
56 

93 
53 

87 
52 

87 
52 

88 
55 

94 
56 

93 
56 

99 
61 

102 
65 

101 
63 

93 
63 

95 
56 

97 
56 

83 
55 

90 
57 

98 
56 

93 
56 

95 
59 

80 
55 

'9 
50 

67 
54 

91 
56 

97 
59 

95 
69 

92.2 
57,  1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

81 
50 

88 

50 

86 
52 

85 
54 

92 
51 

90 
52 

90 
51 

86 
55 

82 
48 

77 
47 

75 
45 

82 
40 

86 
44 

89 
46 

93 
51 

93 
53 

90 
53 

88 
50 

83 
45 

77 
44 

74 
43 

83 
43 

89 
45 

91 
46 

84 
59 

79 
52 

80 
44 

90 
36 

91 
41 

88 
56 

74 
59 

85.0 
46,6 

NEVADA  CITY 

MAX 

Mm 

80 
45 

82 
50 

86 
53 

86 
50 

90 
50 

93 
50 

91 
47 

90 
49 

89 
59 

84 

44 

81 
43 

79 
41 

84 
47 

86 
47 

90 
52 

93 
57 

92 
56 

91 

64 

69 

52 

67 

49 

80 
49 

62 
45 

87 
49 

86 
51 

90 
54 

85 
50 

76 
44 

81 
44 

86 
45 

89 
53 

77 
59 

85.9 
49.9 

ORLAND 

MAX 

Mm 

82 
53 

97 

62 

97 
61 

98 
61 

105 
68 

105 
61 

97 
55 

97 
59 

98 

60 

91 
51 

69 
55 

89 
58 

96 
59 

95 
59 

100 
59 

103 
66 

101 
65 

97 
59 

95 
58 

91 
54 

86 
53 

88 
56 

98 
59 

97 
56 

100 
63 

90 
52 

84 

52 

88 
56 

93 
57 

102 
64 

92 
68 

94,9 
58,7 

OROVILLE 

MAX 

Mm 

82 
56 

95 
69 

98 
65 

99 
66 

106 
71 

105 
63 

97 
58 

96 
63 

98 
63 

93 
57 

89 
59 

88 
61 

95 
63 

97 
65 

103 
74 

105 
74 

105 
70 

98 
67 

98 
64 

95 
56 

89 
60 

90 
63 

98 
64 

96 

63 

102 
65 

89 
58 

83 
57 

69 
61 

95 
59 

101 
69 

86 
74 

95.5 
63,9 

PARADISE 

MAX 

Mm 

80 
53 

89 
59 

93 
69 

94 
66 

100 
70 

98 
70 

95 
64 

94 
60 

94 
60 

88 

55 

84 
54 

84 
57 

90 
65 

90 
66 

98 
68 

99 
74 

99 
73 

94 
67 

93 
64 

90 
53 

83 
*2 

66 

60 

94 
62 

91 
62 

95 
62 

86 
54 

78 
51 

85 
56 

90 
58 

98 
67 

90 
66 

91.0 
61,6 

PLACERV I LLE 

MAX 

Mm 

78 
45 

85 
54 

92 
57 

91 
55 

94 
56 

96 
56 

94 
52 

93 
52 

92 
52 

89 
46 

89 
45 

82 
42 

66 
50 

88 
53 

95 
58 

96 
62 

97 
60 

91 
63 

90 
52 

85 

40 

83 
49 

84 
49 

90 

54 

90 
54 

93 
60 

83 
48 

76 

45 

84 
47 

89 
57 

91 
62 

90 
61 

89.0 
52,8 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

Mm 

84 
55 

84 

60 

89 

66 

91 
64 

95 
67 

97 
68 

93 
66 

92 
64 

91 
62 

86 
59 

83 
55 

81 
57 

88 
62 

89 
62 

96 
69 

95 
72 

98 
71 

89 
68 

92 
63 

89 
60 

61 
54 

82 
59 

90 
64 

90 
64 

93 
67 

85 
47 

76 
50 

82 
56 

89 
59 

91 
68 

88 
65 

88,7 
62,1 

PLAT INA 

MAX 

Mm 

88 

47 

93 
56 

94 
55 

95 
56 

98 
67 

97 
56 

96 
65 

94 
S3 

89 
62 

89 
62 

66 
60 

89 
61 

90 
6* 

93 
65 

99 
70 

98 

70 

98 
71 

95 
54 

93 
52 

89 
58 

82 
50 

91 
47 

93 
52 

94 
49 

89 
54 

88 
46 

83 
41 

92 
42 

98 
50 

98 
53 

90 
51 

92.3 
56.1 

PORTOLA 

MAX 

Mm 

77 
36 

84 
36 

84 
44 

86 
42 

90 
42 

89 
42 

86 
36 

85 
35 

82 
37 

79 
28 

75 
32 

83 
34 

85 

40 

89 
37 

91 
4  3 

68 
56 

85 
45 

81 
53 

81 
43 

78 
40 

75 
40 

84 

36 

88 

40 

87 
43 

82 
51 

78 
44 

80 
35 

85 
35 

92 
35 

90 
51 

82 
54 

83.9 
40.8 

QUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

81 
40 

87 
42 

94 
45 

97 
45 

94 
42 

100 
41 

94 
41 

94 
39 

93 
41 

89 
32 

62 
35 

81 
38 

90 
44 

89 
38 

96 
43 

98 
54 

98 
48 

94 
32 

90 
42 

86 
39 

80 

41 

82 
36 

94 
40 

94 

45 

97 
55 

90 
47 

83 
38 

86 
35 

92 
36 

101 
36 

89 
56 

90,9 
42.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

98 
60 

100 
70 

99 
70 

103 
69 

108 
70 

99 
68 

99 
65 

98 
64 

92 
68 

90 
62 

69 
62 

97 

66 

96 
64 

102 
64 

106 
69 

104 
73 

100 
74 

97 
68 

93 
66 

87 
61 

89 
61 

96 
61 

99 
65 

101 
64 

93 
71 

83 
56 

89 
58 

97 
60 

106 
64 

98 
69 

91 
73 

96.8 
65,7 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

Mm 

97 
61 

103 
72 

108 
75 

107 
73 

102 
66 

100 
68 

99 

92 
62 

90 
65 

98 
65 

98 
66 

102 
67 

107 
70 

108 
77 

105 
75 

101 
69 

99 
69 

93 
61 

89 
63 

99 
65 

100 
67 

102 
68 

100 
70 

95 
69 

90 
59 

98 
69 

107 
66 

105 
69 

96 
64 

99,7 
67,5 

ROCKLIN 

MAX 

Mm 

78 

52 

92 
54 

98 
58 

100 
56 

101 
58 

104 
56 

95 
52 

97 
55 

96 
57 

90 
54 

90 
54 

88 
5  1 

95 
55 

97 
53 

100 
55 

104 
58 

104 
60 

96 
62 

83 
56 

82 
53 

86 
53 

90 
55 

96 
S3 

98 
54 

98 

55 

85 
54 

82 
51 

91 
50 

95 
51 

99 
52 

99 
58 

93,9 
54,7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

92 
53 

98 
61 

93 
54 

100 
54 

100 
58 

85 
53 

91 
51 

91 
53 

88 
5* 

67 
53 

87 
54 

93 

54 

93 
55 

100 
55 

102 
60 

99 
63 

95 
61 

92 
60 

86 
55 

87 
55 

68 
56 

96 
56 

93 
58 

97 
55 

83 
57 

80 
56 

87 
53 

92 
55 

96 
56 

91 
63 

95 
68 

92.2 
56.5 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

92 
55 

96 
64 

93 
56 

102 
57 

99 
63 

85 
55 

92 
53 

92 
56 

87 
56 

87 
55 

88 
56 

95 
58 

93 
58 

100 
60 

101 
65 

97 
65 

95 
63 

92 
63 

86 
57 

85 
56 

89 
57 

97 
61 

93 
60 

98 
58 

82 
58 

80 
58 

68 
56 

92 
59 

96 
58 

88 
66 

96 
71 

92.1 
59.1 

SHASTA  DAM 

MAX 

Mm 

84 
60 

90 
68 

96 
69 

97 
69 

91 
72 

99 
71 

98 
68 

98 
69 

92 
68 

92 
63 

88 
65 

91 
66 

90 
65 

93 
62 

95 
67 

100 
71 

105 
72 

99 
70 

96 
67 

91 
60 

85 
61 

87 
63 

91 
63 

100 
67 

101 
69 

94 
59 

95 
60 

88 
63 

95 
64 

98 
67 

91 
70 

93.9 
66.  1 

SIERRA  CITY 

MAX 

Mm 

82 
46 

85 
55 

83 
54 

88 
54 

91 
58 

89 
55 

87 
52 

86 
52 

83 
47 

79 
39 

78 
41 

82 
49 

85 
53 

89 
50 

91 
57 

90 
60 

86 
57 

84 
62 

83 
54 

80 

44 

78 
44 

86 
49 

67 
53 

89 
55 

82 
60 

77 
55 

81 
45 

87 
49 

91 
51 

87 
57 

85 
60 

84,9 
52.2 

S I ERRAV I LLE  RANGER  ill 

MAX 

Mm 

75 
41 

78 
43 

84 

50 

85 
45 

88 
47 

92 
48 

88 
39 

65 
39 

83 

38 

81 
34 

78 
37 

74 
40 

84 
43 

87 
40 

89 
45 

88 
58 

90 
45 

64 
55 

82 
43 

80 

66 

74 

38 

75 
37 

85 
45 

86 

46 

88 
46 

81 
44 

79 
35 

81 
37 

89 
40 

93 
54 

79 
57 

83.5 
43,7 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

Mm 

66 
34 

71 
40 

74 
45 

74 
43 

77 
49 

80 
47 

78 
41 

76 
40 

74 
39 

72 
47 

68 
36 

64 
36 

73 
42 

77 
43 

78 
47 

76 
50 

69 
47 

66 
50 

70 
45 

68 

42 

64 
46 

65 
36 

75 
43 

76 
46 

76 
50 

66 
46 

69 
34 

72 
34 

77 
40 

84 
43 

65 
54 

72.3 
43,1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

95 
54 

98 
62 

97 
61 

103 
61 

105 
64 

103 
59 

98 
59 

97 
59 

95 

55 

91 
53 

86 
55 

96 
55 

95 
56 

100 
58 

104 

62 

103 
67 

102 
65 

98 
61 

92 
56 

87 
56 

67 
55 

97 
55 

97 
57 

100 
57 

96 
66 

87 
54 

87 
51 

95 
54 

103 
58 

99 
62 

91 
69 

96,3 
58,6 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

78 
45 

84 
51 

8  0 
*9 

87 
52 

91 
54 

87 
52 

86 
50 

85 
51 

82 
50 

78 
45 

75 
43 

82 
45 

82 
49 

88 
48 

90 
53 

88 
57 

88 
58 

84 
58 

82 
53 

81 
50 

76 
47 

85 
46 

85 
48 

88 
52 

86 
55 

77 
51 

78 
45 

64 
44 

89 
46 

85 
56 

84 
56 

83,7 
50,4 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

Mm 

85 
61 

90 
66 

101 
67 

96 
66 

96 
66 

95 
69 

91 

60 

91 
64 

95 
65 

96 
68 

103 
72 

101 
65 

91 
63 

84 
63 

85 
66 

92 
65 

99 
61 

82 
58 

86 
62 

97 
64 

102 
65 

TWIN  LAKES 

MAX 

Mm 

63 
29 

67 
40 

68 
39 

74 
32 

73 
39 

69 
40 

71 
36 

70 
34 

69 
32 

65 
50 

61 
47 

67 

30 

70 
35 

73 
42 

72 
41 

69 
42 

67 
39 

65 
39 

65 
41 

63 
36 

64 
44 

69 
31 

71 
36 

73 
40 

64 
41 

65 
40 

66 
30 

71 
34 

77 
36 

75 
54 

66 
46 

68.3 
38.5 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

91 
49 

95 
52 

96 
52 

98 
54 

99 
56 

97 
48 

97 
49 

91 

46 

82 
43 

89 
44 

92 
50 

96 
48 

98 
50 

101 
55 

98 
44 

92 
55 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

93 
52 

97 
60 

96 
53 

101 
56 

104 

60 

98 
53 

94 
51 

94 
55 

91 
53 

88 
52 

66 
52 

94 
54 

95 
54 

101 
56 

105 
63 

105 
61 

95 
62 

95 
61 

87 
56 

85 
55 

90 
55 

98 
55 

95 
59 

98 
54 

92 
58 

80 
55 

88 
52 

94 
55 

99 
55 

99 
60 

98 
65 

94.7 
56.2 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

87 
53 

93 
67 

93 
63 

94 
63 

98 
69 

98 
62 

94 
61 

94 
63 

93 
59 

84     66  89 
55     52  60 
So«  Reloreno  N 

89     94  99 
58     60  64 
jtes  Following  Stall 

98  98 
68  67 
m  Index 

96 
65 

92 
59 

89 
52 

6  2 
52 

91 
60 

93 
60 

94 

60 

93 
61 

86 
51 

83 
50 

92 
54 

98 
55 

99 
61 

93 
65 

92.3 
39.6 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WH I 5KEYT0WN  RES 

MAX 
M1N 

57 

93 
61 

93 
64 

97 
67 

100 
66 

105 
67 

99 
65 

99 
65 

98 
ft4 

92 
61 

90 
60 

88 
60 

94 
61 

94 
62 

99 
67 

103 
70 

103 
69 

99 
65 

98 
64 

92 
59 

85 
56 

86 
61 

95 
61 

96 
61 

99 
66 

93 
56 

82 
54 

88 
58 

97 
62 

104 
63 

94 
68 

94,9 
62,7 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

81 
55 

92 
62 

96 
62 

96 
63 

104 
67 

103 
61 

96 
53 

94 
61 

9ft 
60 

89 
49 

86 
57 

8  7 
59 

94 
60 

93 
60 

98 
67 

101 
70 

100 
66 

96 
62 

93 
61 

90 
55 

86 
56 

95 
58 

98 
61 

95 
58 

98 
63 

87 
54 

91 
52 

86 
56 

92 
57 

99 
65 

86 
69 

93,3 
60,0 

WINTERS 

MAX 
MDI 

81 
53 

97 
61 

98 
55 

98 
58 

102 
62 

103 
53 

9ft 

53 

91 
56 

9ft 
55 

92 
54 

90 
53 

87 
54 

95 
56 

96 
58 

101 
65 

104 
62 

104 
63 

95 
61 

98 
55 

93 
60 

87 
56 

95 
65 

98 
58 

96 
55 

98 
61 

85 
57 

82 
57 

88 
56 

96 
60 

97 
55 

92 
60 

94,5 
57,6 

WOODLAND  1  WNW 
ft      ft  * 

MAX 
MIN 

80 
53 

93 
60 

97 
55 

96 

ft  7 

105 
61 

102 
54 

91 
50 

95 
52 

94 
5' 

91 
51 

87 
52 

88 
53 

95 
56 

94 
55 

100 
62 

103 
63 

103 
62 

97 
61 

93 
55 

92 
55 

88 
56 

89 
56 

97 
58 

96 
54 

98 
60 

90 
54 

82 
53 

87 
54 

92 
54 

97 
61 

89 
66 

93,6 
56.4 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

73 
32 

76 

37 

83 
42 

83 
39 

84 
39 

88 
43 

86 
35 

84 
33 

82 
32 

80 
32 

76 
29 

74 

28 

81 
36 

85 
37 

86 
42 

87 
53 

82 
47 

80 
50 

77 
41 

76 
35 

73 
39 

76 
30 

83 
36 

84 

40 

88 
48 

76 
47 

77 
36 

78 
33 

66 
35 

89 
50 

73 
56 

81,0 
39.1 

BOD  IE 

MAX 
MIN 

66 
19 

68 
29 

73 
33 

72 
36 

73 
44 

74 
31 

72 
29 

72 
28 

71 
34 

68 
29 

ft9 
23 

71 
28 

73 
29 

68 
36 

63 
41 

62 
36 

66 
37 

61 
41 

64 

30 

67 
23 

67 
24 

70 
29 

65 
31 

63 
32 

65 
29 

66 
20 

70 
24 

75 
28 

66 
48 

65 
37 

68.2 
31.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

MIN 

78 
29 

81 
33 

B4 

38 

85 
36 

88 

40 

86 
41 

84 
37 

83 
37 

81 

30 

77 
31 

76 
27 

82 
30 

84 
35 

85 
37 

82 
44 

60 
47 

75 
43 

79 
40 

74 
47 

74 
35 

78 

28 

82 
31 

83 
34 

83 
37 

73 
38 

77 
35 

79 
29 

82 
33 

87 
33 

83 
51 

77 
50 

80.6 
36.7 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

72 
47 

7ft 
51 

83 
54 

86 
55 

85 
56 

8? 
60 

92 

57 

90 
60 

97 
5* 

84 
47 

84 
46 

74 
44 

77 
51 

66 
56 

89 
58 

91 
61 

83 
56 

90 
58 

88 
57 

86 
53 

80 
52 

75 
46 

60 
52 

85 
54 

92 
59 

84 
53 

63 
52 

82 
52 

88 
55 

89 
56 

95 
52 

84,7 
53.7 

DONNER  MEMORIAL  ST  PIC 

MAX 
MIN 

71 
33 

71 

39 

83 
36 

86 
40 

83 
43 

84 
42 

85 
38 

62 
37 

82 
35 

78 
38 

74 
34 

72 
31 

80 
38 

82 
39 

82 

40 

84 
42 

65 
43 

78 
41 

76 
42 

76 
40 

71 
43 

72 
33 

80 
34 

82 
44 

84 

43 

76 
41 

73 
32 

76 
34 

82 
37 

84 
49 

74 
41 

79.0 
38.8 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

79 
40 

78 
45 

87 
54 

90 
53 

88 
49 

93 
5ft 

94 
45 

92 
50 

90 
49 

86 
40 

82 
38 

81 
43 

85 
47 

92 
49 

94 
54 

95 
60 

90 
ftl 

67 
55 

87 
51 

66 
54 

79 
45 

81 
43 

85 
46 

90 
51 

94 
55 

85 
52 

81 
41 

84 
45 

90 
49 

95 
53 

88 
59 

87.4 
*9.1 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

78 
43 

86 

44 

89 
53 

89 
52 

94 
50 

93 
5ft 

90 
49 

90 
52 

87 
48 

84 
40 

80 
42 

84 
44 

90 

92 
46 

9ft 
51 

92 
45 

89 
51 

90 
44 

85 
53 

82 
43 

79 
45 

84 
44 

90 
48 

92 
51 

86 
62 

80 
49 

84 
44 

89 
43 

95 
46 

94 
5B 

88 
59 

87.7 
48.6 

FORT  B I  DWELL 

MAX 
MIN 

75 
41 

79 
42 

85 
43 

83 
45 

88 
45 

90 
50 

87 
47 

85 

ftO 

82 
43 

77 
44 

74 
40 

78 
40 

86 
48 

89 
4ft 

90 
47 

85 
52 

86 
50 

87 
49 

84 
50 

81 
49 

76 
51 

62 
40 

SB 
41 

89 
45 

90 
49 

81 
45 

82 
45 

88 
43 

93 
49 

86 
59 

81 
55 

84.1 
46.5 

MEYERS  4  SW 

MAX 
MIN 

74 
3' 

79 
39 

a  i 

43 

81 
37 

84 
42 

83 
45 

83 
39 

80 
36 

77 
35 

70 
37 

74 
37 

7  7 
31 

80 
39 

63 

40 

83 
44 

79 
44 

76 
43 

74 
44 

75 
41 

74 
39 

73 
34 

78 
32 

81 
40 

61 

42 

76 
46 

76 
41 

75 
31 

81 
35 

84 
36 

71 
56 

75 
52 

78.0 
39.7 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

79 
37 

80 
43 

65 
47 

87 
51 

84 
53 

68 
48 

8  8 
45 

86 
47 

85 
43 

82 
44 

79 
40 

80 
40 

85 
44 

83 
47 

79 
50 

72 
51 

71 

49 

77 
47 

73 
49 

77 
43 

80 
39 

80 
42 

80 
45 

83 
43 

76 
45 

80 
44 

81 
40 

84 

43 

87 
44 

83 
54 

75 
53 

80.9 
*5.5 

SQUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
33 

69 
31 

78 
36 

83 
39 

84 
38 

8ft 
44 

80 
39 

81 
38 

79 
3ft 

76 
45 

72 
39 

71 
31 

80 
40 

81 
41 

85 
45 

83 
48 

81 

44 

75 
51 

75 
41 

76 
39 

74 
40 

72 
33 

81 
40 

79 
44 

82 
42 

74 
44 

75 
32 

75 
36 

76 
35 

84 
36 

67 
55 

77.5 
39.8 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
45 

8ft 
46 

90 
53 

88 
55 

92 
47 

93 
ft2 

93 
47 

90 
50 

88 
48 

82 
40 

82 

40 

82 
42 

91 
44 

93 
46 

94 
52 

90 
63 

92 
50 

92 
55 

86 
46 

80 
46 

81 
38 

84 
41 

39 
42 

92 
54 

92 
62 

85 
48 

89 
42 

86 
43 

92 
47 

93 
56 

85 
58 

88,3 
48,4 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

68 
36 

65 

44 

72 

47 

78 
59 

75 
47 

77 
48 

80 
42 

80 
41 

77 
40 

76 
41 

71 

39 

70 
36 

69 
42 

80 
44 

81 
47 

78 
50 

77 
47 

75 
50 

75 
46 

74 
41 

70 
44 

72 
37 

72 
42 

75 
46 

76 
48 

73 
45 

72 
36 

74 
40 

77 
42 

81 
55 

65 
55 

74,4 
44,4 

TERMO 

MAX 
MIN 

75 
34 

82 
38 

84 
42 

63 
44 

98 
37 

99 
43 

88 
40 

65 
47 

82 
38 

77 
37 

74 
30 

80 
33 

87 
38 

89 
36 

91 

38 

84 
53 

89 
42 

84 
47 

83 
37 

76 
40 

78 
39 

61 

33 

87 
36 

90 
41 

81 

56 

80 
42 

80 
35 

85 
35 

90 
38 

86 
47 

79 
53 

84.1 
40,3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

71 
31 

75 

38 

80 
43 

80 
39 

83 

42 

87 
44 

63 
3ft 

62 
36 

80 
34 

78 
40 

73 
34 

7  1 

30 

78 
38 

81 

39 

83 
46 

85 
50 

60 
42 

76 
50 

71 
41 

77 
44 

70 
43 

72 
31 

80 
37 

83 
43 

85 
47 

75 
44 

73 
31 

75 
33 

62 
35 

88 
54 

69 
55 

78,3 
40.3 

WOODFORDS 
•       •  » 

MAX 
MIN 

76 
45 

80 
50 

85 
54 

85 
50 

67 
52 

88 
ftft 

86 
53 

66 
51 

84 
52 

80 
52 

80 
45 

78 
44 

88 
51 

90 
57 

83 
58 

83 
55 

77 
52 

81 
53 

79 
57 

76 
53 

79 
50 

80 
46 

8ft 
53 

83 
55 

81 
53 

81 
50 

81 
45 

87 
50 

88 
52 

78 
60 

79 
55 

82,5 
51.9 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AV1L*  BEACH 

MAX 
MIN 

74 

52 

70 
52 

74 

52 

75 
53 

71 
52 

70 
ftl 

70 
52 

70 
52 

7  2 

52 

74 
48 

79 
47 

66 
52 

68 
51 

70 
52 

72 
54 

72 
55 

76 
54 

70 
57 

69 
57 

73 
56 

74 
55 

69 

52 

71 
48 

72 
50 

72 
56 

72 
52 

80 
52 

80 
51 

76 
52 

80 
54 

78 
56 

72.9 
52.5 

BEN  LOMOND 

MAX 
MIN 

80 
53 

88 
52 

85 
52 

84 

52 

67 
53 

79 

49 

77 
50 

78 
51 

T9 
52 

80 
53 

79 
54 

7b 

54 

80 
55 

81 
54 

80 
55 

81 
54 

76 
ft4 

77 
54 

76 
54 

77 
52 

81 
54 

77 
53 

74 
54 

73 
51 

75 
52 

76 
52 

77 
53 

78 
54 

79 
53 

80 
53 

81 
53 

79.2 
52.9 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

69 
52 

62 
50 

61 
49 

68 
43 

63 
49 

62 

4  9 

64 
47 

64 
46 

67 
48 

72 
50 

67 
46 

66 
92 

66 
46 

67 
51 

72 
52 

66 
50 

68 
54 

66 
53 

63 
54 

67 
54 

67 
53 

66 
52 

65 
53 

65 
52 

65 
51 

71 
53 

69 
52 

68 
56 

71 
55 

71 
54 

70 
52 

66,7 
51.0 

BURL  I NGAME 

MAX 
MIN 

73 
54 

73 
45 

73 
49 

72 
49 

71 
49 

67 
49 

72 
53 

73 
51 

74 
46 

71 
50 

71 
52 

7ft 
47 

76 
47 

76 
49 

78 
50 

76 
54 

77 
54 

78 
55 

75 
48 

73 
52 

80 
53 

81 
49 

79 
59 

75 

79 
51 

77 
51 

79 
51 

75 
53 

74 
51 

80 
46 

74 
57 

75,1 
50.8 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 
51 

72 
47 

73 
4ft 

77 
41 

71 
46 

71 
47 

72 
50 

69 
47 

70 
44 

72 
37 

70 
39 

70 
39 

70 
46 

71 
45 

76 
49 

77 
52 

73 
50 

77 
51 

69 
51 

74 
45 

73 
48 

79 
44 

74 
45 

73 
43 

71 
fO 

75 
43 

76 
48 

74 
44 

79 
44 

72 
52 

77 
50 

73.4 
46.2 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

61 
55 

82 
52 

84 
51 

79 
52 

83 
52 

83 
51 

71 
51 

78 
52 

79 
5  3 

60 
53 

81 
53 

80 

52 

66 
52 

84 
ftl 

87 
52 

90 
54 

87 
56 

82 
56 

81 
54 

76 
53 

77 
54 

82 
52 

87 
56 

82 
55 

81 
55 

72 
57 

76 
5* 

79 
54 

83 
55 

88 
57 

86 
59 

80.9 
53.6 

GILROY 

MAX 
MIN 

78 
57 

89 
52 

92 
5  3 

89 
52 

95 
55 

93 
53 

84 
54 

B4 

52 

A3 
53 

66 
47 

84 
47 

81 
47 

86 
52 

85 
53 

85 
52 

93 
55 

88 
54 

77 
54 

65 
54 

80 
50 

84 
54 

87 
52 

84 
51 

85 
51 

83 
55 

76 
55 

80 
50 

88 
54 

87 
54 

88 
55 

86 
55 

85.3 
52.6 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

60 
49 

59 
47 

58 
48 

58 
49 

59 
48 

64 
46 

60 
45 

61 
44 

60 
50 

64 
49 

60 
49 

61 
50 

63 
50 

61 
49 

64 
51 

59 
53 

62 
54 

60 
54 

60 
51 

63 
50 

62 
46 

64 
52 

63 
47 

62 
45 

64 
50 

69 
48 

70 
52 

63 
55 

64 
54 

66 
54 

63 
55 

62.1 
49.8 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

85 

50 

79 
52 

no 

48 

78 
50 

80 
48 

76 
47 

74 
48 

76 
49 

77 

4ft 

77 
42 

73 
44 

76 
43 

77 

52 

76 
52 

83 
51 

77 
56 

73 
54 

78 
54 

69 
52 

77 
48 

75 
45 

77 
47 

72 
45 

74 
44 

74 
50 

78 
46 

79 
48 

81 
49 

87 
49 

83 
53 

89 
53 

77.7 
48.9 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

86 
54 

86 
44 

80 
51 

86 
50 

85 
52 

79 

50 

82 
53 

79 

52 

78 
■-2 

78 
54 

76 
44 

82 

46 

80 
52 

81 
53 

66 
54 

84 
55 

80 
55 

84 
54 

79 
55 

80 
47 

81 
49 

80 
50 

81 
51 

93 
49 

77 
55 

80 
50 

83 
48 

85 
47 

83 
50 

81 
58 

85 
56 

81.9 
51.3 

L I VERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

66 
52 

91 
54 

9  0 

5  0 

85 
50 

95 
50 

88 
49 

78 

50 

89 
50 

87 
48 

79 
46 

78 
50 

8  0 
4ft 

91 
46 

89 
52 

91 
52 

100 
58 

96 
55 

89 
57 

91 
52 

84 
51 

78 
51 

66 
51 

94 
53 

86 
50 

88 
51 

77 
52 

79 
47 

85 
52 

65 
49 

89 
52 

96 
58 

86.5 
51.1 

LOS  GAT05 

MAX 
MIN 

84 
56 

81 
44 

54 

85 
54 

83 
54 

78 
ft4 

83 
55 

83 
53 

87 
48 

77 
46 

77 
47 

8ft 
47 

82 
51 

85 
54 

92 
55 

86 
57 

84 
56 

84 
56 

61 
54 

77 
49 

80 
50 

87 
53 

81 
52 

79 
54 

77 
55 

78 
54 

78 
49 

76 
53 

82 
57 

88 
56 

88 

59 

82.2 
52.9 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

62 
55 

84 
53 

81 

5  2 

81 
52 

BB 
52 

87 
ftl 

75 
53 

82 
54 

83 
ftl 

82 
52 

61 
52 

8  0 
ftl 

88 
52 

65 
52 

68 
55 

92 
57 

86 
55 

84 
56 

84 

50 

79 
53 

78 
53 

83 
52 

88 
56 

80 
54 

85 
55 

71 
56 

75 
52 

80 
53 

84 
51 

67 
60 

85 
62 

82.2 
53.6 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

67 
54 

61 
50 

ft : 

61 
49 

59 
4B 

62 
48 

62 
52 

60 
50 

63 

40 

63 
49 

61 
49 

62 
51 

64 
51 

63 
51 

70 
51 

63 
53 

61 
53 

67 
53 

62 
52 

68 
50 

65 
53 

64 
52 

64 
51 

65 
51 

67 
54 

72 
54 

70 
51 

67 
53 

65 
54 

66 
54 

66 
54 

64.2 
51.3 

Sao  Rolerenco  Nol«s  Following  Station  Index 

-  256  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

J! 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

|  23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

64 

61 

59 

61 

60 

60 

60 

62 

6l 

63 

65 

60 

63 

63 

61 

63 

62 

67 

63 

64 

65 

64 

66 

65 

63 

67 

66 

67 

66 

66 

70 

63, 

5 

Mm 

52 

51 

so 

50 

30 

50 

50 

51 

51 

46 

46 

47 

52 

52 

52 

53 

53 

55 

55 

54 

55 

55 

49 

50 

55 

50 

51 

49 

52 

55 

54 

5  1  , 

5 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

36 

88 

93 

97 

99 

90 

89 

91 

89 

82 

81 

77 

91 

91 

93 

100 

96 

90 

92 

84 

61 

90 

92 

93 

90 

76 

83 

85 

68 

93 

97 

68, 

Mm 

47 

32 

66 

67 

70 

68 

63 

62 

58 

49 

46 

48 

59 

61 

62 

63 

71 

68 

64 

51 

49 

59 

61 

63 

54 

49 

46 

47 

48 

51 

69 

5  7 , 

8 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

77 

79 

78 

86 

87 

80 

80 

80 

71 

69 

67 

72 

75 

64 

85 

85 

77 

79 

79 

68 

75 

75 

ec 

76 

63 

69 

82 

83 

80 

". 

3 

MIN 

51 

61 

66 

66 

68 

66 

53 

53 

49 

58 

62 

65 

73 

'1 

65 

60 

53 

46 

61 

64 

62 

44 

48 

60 

65 

59, 

7 

NACIMJENTO  DAM 

MAX 

17 

95 

103 

98 

101 

103 

98 

98 

96 

95 

92 

90 

88 

94 

98 

102 

101 

92 

98 

94 

92 

92 

86 

93 

too 

83 

80 

91 

96 

97 

90 

94 

MIN 

49 

30 

51 

47 

53 

48 

49 

50 

50 

43 

45 

44 

49 

46 

53 

55 

58 

60 

53 

48 

49 

50 

48 

49 

51 

48 

47 

48 

50 

56 

57 

60, 

2 

NEWARK 

MAX 

65 

77 

70 

66 

75 

70 

65 

72 

74 

69 

69 

67 

80 

72 

79 

81 

76 

75 

75 

69 

7  1 

75 

8  1 

73 

72 

74 

75 

72 

72 

73 

77 

72, 

9 

Mm 

56 

34 

52 

53 

33 

53 

54 

54 

57 

53 

54 

57 

54 

54 

55 

56 

57 

56 

56 

55 

55 

56 

58 

56 

57 

56 

51 

58 

58 

56 

60 

55 

4 

OAKLANO  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

64 

62 

67 

63 

6  1 

66 

69 

65 

67 

64 

71 

68 

68 

71 

68 

69 

68 

64 

67 

70 

75 

69 

68 

67 

73 

71 

68 

69 

71 

74 

66 

0 

MIN 

56 

34 

53 

33 

53 

53 

35 

56 

56 

54 

56 

55 

36 

55 

56 

58 

58 

58 

58 

59 

58 

57 

59 

56 

59 

60 

55 

61 

58 

60 

60 

56 

7 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

71 

74 

66 

64 

68 

66 

68 

7  1 

73 

70 

71 

75 

75 

69 

75 

79 

74 

74 

72 

74 

74 

74 

79 

74 

73 

75 

75 

74 

76 

73 

72 

6 

MIN 

56 

54 

55 

56 

57 

53 

33 

56 

46 

54 

56 

58 

54 

55 

56 

58 

59 

58 

56 

51 

51 

52 

56 

55 

51 

52 

49 

51 

51 

58 

54 

4 

PASO  ROBLES 

MAX 

92 

94 

97 

100 

101 

99 

90 

85 

93 

92 

87 

91 

97 

90 

87 

92 

65 

88 

88 

85 

86 

90 

77 

77 

90 

95 

96 

94 

95 

90 

8 

MIN 

*e 

47 

50 

47 

30 

51 

49 

46 

46 

42 

42 

46 

50 

52 

59 

52 

52 

45 

44 

45 

40 

46 

52 

44 

4  6 

45 

53 

56 

56 

48 

4 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

93 

96 

100 

103 

104 

100 

94 

89 

92 

91 

89 

84 

91 

96 

100 

96 

89 

94 

90 

90 

90 

84 

91 

94 

77 

80 

91 

96 

98 

87 

97 

92 

5 

MIN 

51 

51 

53 

49 

33 

51 

50 

51 

50 

47 

48 

47 

49 

51 

55 

58 

61 

60 

55 

48 

50 

50 

42 

49 

5  1 

49 

47 

51 

49 

65 

60 

5  1 

6 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

93 

96 

96 

101 

101 

100 

96 

95 

92 

89 

86 

92 

95 

97 

101 

100 

98 

94 

93 

89 

90 

93 

96 

95 

92 

81 

86 

90 

98 

96 

97 

94 

MIN 

45 

51 

51 

47 

53 

46 

43 

43 

43 

43 

44 

41 

44 

49 

54 

54 

56 

53 

49 

45 

45 

48 

44 

47 

50 

47 

46 

47 

48 

63 

56 

4  8 

3 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

64 

61 

61 

62 

75 

64 

63 

64 

66 

64 

63 

68 

68 

65 

65 

63 

67 

68 

67 

72 

67 

66 

69 

68 

70 

72 

70 

67 

65 

69 

65 

66 

MIN 

50 

50 

49 

30 

48 

48 

31 

49 

52 

45 

46 

46 

52 

53 

54 

52 

54 

54 

54 

53 

53 

54 

52 

49 

55 

52 

52 

53 

51 

54 

54 

5  1 

3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

63 

82 

87 

81 

89 

82 

79 

81 

84 

85 

84 

82 

89 

86 

69 

95 

89 

86 

88 

81 

83 

91 

83 

84 

82 

73 

76 

80 

84 

89 

89 

83 

MIN 

45 

52 

50 

50 

50 

50 

50 

52 

52 

52 

52 

49 

50 

51 

53 

54 

55 

55 

54 

55 

50 

54 

53 

54 

56 

57 

51 

53 

54 

54 

60 

52 

5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

86 

95 

96 

98 

99 

95 

97 

92 

91 

88 

85 

90 

93 

96 

99 

99 

91 

94 

90 

88 

89 

90 

93 

95 

64 

81 

9C 

95 

95 

85 

95 

92 

MIN 

46 

46 

50 

45 

47 

50 

46 

43 

44 

40 

40 

40 

44 

46 

55 

55 

60 

55 

55 

47 

42 

46 

43 

46 

55 

48 

41 

43 

46 

64 

52 

47 

7 

REDWOOD  CITY 

MAX 

84 

83 

77 

80 

77 

74 

76 

81 

82 

76 

76 

87 

87 

79 

84 

62 

80 

no 

83 

77 

82 

86 

85 

80 

80 

80 

80 

81 

83 

83 

85 

81 

MIN 

56 

51 

53 

34 

51 

53 

55 

56 

48 

46 

48 

49 

54 

54 

54 

57 

59 

58 

58 

49 

52 

52 

59 

55 

55 

51 

4  9 

52 

51 

58 

58 

6  3 

4 

RICHMOND 

MAX 

59 

71 

64 

60 

65 

60 

65 

63 

61 

70 

73 

63 

69 

68 

66 

72 

66 

66 

66 

65 

72 

69 

72 

68 

69 

65 

70 

74 

75 

72 

71 

67 

MIN 

55 

52 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

53 

53 

33 

54 

54 

52 

53 

54 

55 

56 

55 

56 

55 

56 

57 

55 

56 

58 

52 

58 

56 

56 

56 

54 

2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

89 

84 

87 

90 

81 

71 

80 

77 

71 

72 

71 

86 

87 

90 

96 

91 

63 

80 

70 

71 

79 

91 

79 

80 

73 

72 

77 

78 

77 

69 

92 

81 

1 

MIN 

52 

57 

49 

50 

50 

48 

50 

52 

50 

50 

50 

51 

50 

50 

60 

59 

54 

55 

52 

53 

52 

47 

54 

52 

53 

53 

45 

55 

54 

54 

61 

52  , 

3 

SALINAS  2  E 

MAX 

76 

67 

66 

70 

68 

67 

69 

68 

68 

70 

68 

69 

69 

68 

71 

70 

69 

'1 

68 

72 

70 

68 

70 

68 

70 

76 

74 

74 

73 

73 

70 

70 

MIN 

55 

52 

51 

51 

51 

50 

54 

52 

52 

51 

52 

51 

53 

54 

53 

52 

54 

55 

55 

53 

54 

50 

56 

50 

56 

51 

52 

55 

56 

56 

56 

5  3 

0 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

76 

67 

67 

70 

65 

67 

68 

67 

66 

68 

66 

68 

67 

66 

71 

69 

70 

70 

66 

71 

69 

66 

68 

67 

69 

74 

74 

73 

72 

70 

71 

69 

MIN 

52 

51 

51 

51 

50 

50 

52 

50 

52 

51 

52 

50 

52 

53 

53 

54 

54 

54 

54 

53 

54 

51 

54 

51 

56 

50 

53 

54 

56 

56 

55 

4  ' 

5 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

93 

97 

98 

100 

105 

104 

100 

98 

97 

95 

90 

92 

95 

100 

102 

102 

99 

98 

95 

95 

93 

90 

94 

99 

99 

86 

91 

96 

100 

99 

96 

96 

MIN 

44 

52 

50 

46 

52 

49 

44 

44 

45 

41 

41 

42 

44 

48 

55 

56 

59 

61 

55 

43 

46 

48 

45 

47 

49 

45 

44 

48 

48 

67 

68 

4  6 

9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

58 

38 

55 

55 

55 

56 

57 

58 

60 

62 

63 

62 

59 

58 

61 

61 

63 

61 

59 

62 

60 

62 

63 

63 

63 

68 

70 

72 

70 

65 

62 

61, 

MIN 

52 

49 

49 

48 

48 

49 

48 

51 

47 

48 

39 

54 

54 

49 

50 

52 

56 

54 

53 

54 

53 

54 

56 

55 

55 

55 

51 

58 

62 

55 

55 

5  2 

7 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

68 

62 

61 

65 

62 

61 

67 

73 

64 

65 

63 

74 

68 

66 

72 

71 

70 

70 

66 

66 

72 

77 

75 

68 

68 

73 

69 

67 

66 

71 

74 

68 

MIN 

50 

49 

50 

49 

48 

50 

51 

51 

50 

52 

53 

50 

50 

50 

51 

54 

55 

53 

51 

55 

54 

52 

55 

54 

55 

54 

51 

57 

55 

56 

55 

52 

3 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

63 

57 

56 

59 

56 

59 

60 

60 

62 

63 

60 

62 

61 

60 

65 

62 

62 

60 

59 

64 

64 

64 

63 

61 

63 

69 

66 

65 

63 

66 

66 

61 

MIN 

51 

49 

50 

49 

48 

50 

50 

51 

51 

51 

52 

52 

51 

50 

51 

53 

55 

54 

55 

54 

54 

55 

56 

55 

55 

58 

57 

57 

55 

55 

56 

52 

9 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

60 

62 

62 

63 

63 

65 

67 

62 

65 

65 

61 

68 

68 

67 

71 

70 

TO 

69 

67 

70 

69 

7  1 

70 

68 

70 

74 

70 

68 

65 

70 

75 

67 

MIN 

51 

47 

47 

47 

47 

48 

51 

49 

46 

50 

47 

49 

49 

49 

46 

52 

52 

53 

51 

53 

51 

42 

49 

42 

52 

45 

43 

47 

53 

54 

52 

49 

0 

SAN  JOSE 

MAX 

82 

80 

75 

83 

81 

79 

79 

81 

8  1 

76 

74 

86 

81 

83 

89 

87 

8  1 

80 

78 

75 

80 

86 

81 

76 

75 

79 

76 

76 

78 

84 

84 

80, 

3 

MIN 

56 

56 

53 

55 

55 

53 

57 

53 

52 

49 

49 

51 

52 

57 

57 

57 

58 

59 

54 

51 

54 

56 

55 

57 

56 

54 

51 

57 

56 

57 

61 

54 

8 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

70 

72 

77 

72 

74 

79 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

78 

78 

77 

75 

75 

79 

70 

74 

72 

69 

66 

72 

73 

75 

75 

85 

73 

8 

MIN 

52 

52 

50 

49 

49 

49 

51 

51 

51 

46 

46 

48 

49 

50 

52 

52 

55 

56 

55 

53 

54 

54 

47 

51 

54 

49 

51 

51 

52 

58 

54 

5  1 

3 

SAN  MATEO 

MAX 

73 

67 

71 

68 

65 

72 

72 

73 

71 

69 

76 

74 

73 

78 

75 

75 

76 

74 

71 

76 

60 

73 

75 

70 

73 

70 

68 

72 

75 

80 

72. 

MIN 

55 

54 

33 

55 

50 

53 

55 

59 

57 

56 

56 

52 

55 

57 

61 

55 

56 

63 

60 

59 

54 

58 

54 

54 

54 

56 

56 

55  , 

8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

80 

78 

73 

82 

79 

71 

80 

80 

79 

76 

75 

85 

77 

83 

86 

83 

81 

81 

78 

76 

78 

75 

78 

78 

75 

77 

76 

76 

77 

85 

83 

'8. 

8 

Mm 

56 

53 

53 

54 

55 

53 

56 

54 

51 

49 

50 

50 

52 

56 

55 

57 

58 

59 

55 

52 

53 

55 

55 

56 

56 

55 

51 

56 

55 

57 

60 

54, 

5 

SANTA  CRUZ 

MAX 

80 

74 

75 

77 

73 

73 

68 

65 

75 

79 

78 

69 

71 

71 

80 

72 

73 

72 

72 

80 

80 

75 

70 

72 

70 

74 

83 

82 

83 

77 

72 

?4, 

Mm 

51 

48 

50 

51 

52 

54 

51 

52 

52 

40 

42 

47 

32 

54 

54 

54 

55 

54 

54 

45 

51 

48 

52 

45 

52 

52 

*5 

49 

48 

56 

53 

50. 

4 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTEI 

MAX 

58 

73 

70 

67 

77 

69 

63 

68 

69 

65 

70 

67 

75 

71 

T5 

66 

70 

64 

70 

62 

69 

69 

74 

68, 

8 

Mm 

51 

30 

48 

48 

49 

48 

49 

50 

46 

47 

50 

49 

49 

49 

50 

51 

53 

52 

52 

53 

52 

53 

53 

53 

52 

52 

50 

51 

53 

54 

56 

60  , 

7 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

60 

88 

90 

83 

96 

92 

75 

87 

84 

80 

79 

79 

90 

68 

95 

98 

92 

89 

85 

79 

78 

84 

93 

8  3 

86 

73 

7b 

81 

83 

90 

90 

84  , 

7 

Mm 

55 

52 

50 

50 

51 

49 

52 

53 

50 

50 

52 

46 

49 

49 

54 

55 

55 

60 

52 

53 

53 

47 

53 

47 

53 

52 

45 

51 

52 

59 

63 

52  . 

I 

WATSONVILLE  WATER WORK' 

MAX 

66 

75 

67 

66 

69 

67 

69 

65 

65 

69 

72 

6  1 

65 

65 

65 

67 

67 

70 

69 

6  3 

74 

68 

67 

6  7 

66 

68 

73 

74 

74 

75 

7  1 

68. 

•      #  « 

Mm 

51 

51 

51 

31 

50 

50 

51 

51 

51 

48 

50 

49 

52 

52 

52 

53 

54 

54 

53 

52 

55 

51 

54 

49 

54 

51 

53 

50 

50 

55 

51 

51  . 

6 

SAN  JOAQUIN 

ORAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

75 

85 

88 

65 

79 

80 

83 

86 

84 

6  1 

86 

83 

90 

89 

87 

86 

87 

81 

93 

8  1 

85 

75 

70 

80 

82 

86 

88 

83. 

Mm 

54 

60 

56 

56 

55 

57 

54 

55 

55 

55 

57 

56 

60 

61 

57 

60 

56 

57 

54 

59 

59 

58 

59 

58 

5fl 

62 

64 

63 

65 

58a 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

72 

89 

92 

89 

95 

93 

65 

85 

89 

88 

85 

83 

92 

86 

93 

95 

94 

88 

90 

89 

84 

84 

95 

87 

91 

78 

79 

83 

86 

93 

92 

87. 

Mm 

30 

57 

53 

34 

58 

51 

49 

52 

51 

50 

55 

49 

54 

56 

60 

60 

58 

59 

52 

57 

56 

52 

57 

54 

57 

55 

56 

53 

52 

63 

64 

55. 

0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

90 

86 

95 

97 

98 

100 

100 

97 

97 

98 

99 

88 

92 

97 

97 

97 

103 

96 

97 

95 

94 

91 

95 

97 

96 

95 

86 

95 

96 

91 

83 

94, 

Mm 

57 

61 

68 

71 

71 

70 

67 

70 

70 

68 

59 

60 

63 

69 

74 

71 

76 

69 

71 

65 

66 

63 

64 

67 

70 

59 

59 

60 

67 

68 

65 

66. 

4 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

87 

86 

93 

95 

96 

98 

97 

96 

95 

94 

95 

96 

100 

97 

91 

94 

94 

90 

90 

93 

97 

93 

94 

82 

88 

92 

92 

85 

92. 

9 

Mm 

53 

37 

63 

62 

63 

67 

61 

63 

62 

49 

60 

66 

70 

68 

62 

63 

57 

56 

58 

58 

63 

62 

53 

52 

53 

56 

63 

69 

60. 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPOR 

MAX 

89 

96 

99 

99 

103 

105 

102 

102 

99 

94 

92 

93 

97 

99 

103 

97 

99 

99 

100 

93 

93 

96 

97 

96 

96 

84 

85 

93 

87 

82 

96 

95, 

6 

Mm 

63 

65 

68 

68 

72 

73 

70 

70 

70 

66 

62 

65 

65 

69 

74 

80 

76 

73 

74 

67 

64 

65 

67 

67 

70 

63 

60 

62 

68 

67 

71 

68, 

3 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

8ALCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

85 
62 

90 
63 

92 
67 

92 
67 

96 
69 

96 

71 

95 
70 

93 
68 

92 
68 

91 
66 

87 
63 

87 
62 

93 
64 

97 
64 

97 
64 

97 
75 

97 
75 

92 
72 

92 
73 

91 
69 

88 
64 

91 
64 

94 
64 

94 
68 

93 
68 

91 
62 

85 

60 

91 

60 

91 
66 

89 
72 

90 
66 

91  .9 
66,6 

8LACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTONWJLLOW 

MAX 
MIN 

93 
60 

89 
58 

96 

66 

99 
66 

100 
68 

102 

69 

102 
66 

101 
66 

99 
67 

100 
62 

93 
60 

91 
63 

94 
60 

97 
69 

97 
72 

101 
74 

100 
75 

98 
69 

99 
72 

101 
65 

93 
62 

91 
62 

97 
62 

95 
65 

98 
66 

95 
57 

85 
59 

86 
57 

94 
61 

87 
60 

84 

65 

95,4 
64,6 

CALAVERAS   BIG  TREES 

MAX 

Mm 

75 
41 

78 
45 

81 

45 

82 
47 

85 
50 

87 
53 

86 

50 

65 
52 

84 
47 

82 
42 

79 
40 

76 
40 

83 
44 

84 
47 

87 
52 

84 
54 

86 
54 

80 
54 

82 
52 

80 
46 

76 
42 

78 
44 

87 
47 

76 
43 

79 
42 

83 
45 

81 
49 

78 
52 

81 ,6 
47.1 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

81 
53 

94 
56 

99 

62 

99 
61 

102 
67 

105 
59 

97 
52 

97 
61 

96 
60 

92 
54 

90 
54 

88 
59 

93 
57 

97 
61 

102 
65 

103 
68 

101 
67 

93 
67 

96 
61 

93 
53 

87 
54 

90 
58 

99 
58 

95 
58 

97 
60 

83 
53 

82 
52 

90 
53 

94 
56 

97 
57 

95 
70 

94,4 
58.9 

CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 

MAX 

Mm 

85 
50 

86 
55 

93 
58 

95 
57 

96 
60 

99 
62 

97 

58 

95 
56 

94 
57 

92 
52 

88 
50 

85 
48 

90 
54 

96 
59 

102 
70 

101 
70 

100 
70 

94 
64 

96 
65 

95 
57 

67 
52 

88 
53 

94 
57 

95 
59 

95 
65 

91 
53 

81 
50 

87 
54 

91 
56 

93 
68 

91 
63 

92,6 
58.1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

Mm 

78 
46 

82 
50 

94 
54 

91 
52 

93 
57 

90 
53 

92 
52 

88 
51 

87 
49 

84 
45 

81 
46 

84 
50 

85 
54 

93 
58 

92 
57 

91 
57 

64 
54 

88 

56 

84 
53 

81 
47 

85 
47 

87 
51 

90 
54 

92 
56 

89 
54 

77 
45 

81 
46 

88 
51 

92 
60 

80 
56 

66,4 
52.1 

COAL INGA 

MAX 

Mm 

93 
56 

101 
59 

100 
65 

too 

65 

104 
64 

102 

68 

99 
65 

100 
62 

101 
65 

96 
56 

93 
56 

94 
57 

98 
56 

too 

65 

104 
70 

104 
73 

98 
77 

99 
69 

101 
73 

97 
65 

94 
61 

97 
63 

101 
65 

97 
62 

98 
67 

90 
57 

90 
54 

95 
61 

97 
63 

92 
73 

98 
66 

97.6 
63.9 

CORCORAN   IRRIG  0 1  ST 

MAX 

Mm 

92 
56 

90 
61 

98 
65 

100 
62 

100 
65 

104 
65 

104 
62 

100 
62 

102 
62 

99 
56 

93 
57 

92 
56 

94 
60 

98 
64 

101 
69 

104 
75 

106 
77 

99 
69 

100 
70 

102 
63 

93 
59 

93 
59 

97 
62 

97 
64 

99 
68 

95 
59 

85 
57 

88 
5» 

95 
64 

92 
68 

85 
68 

96  .  7 
63.3 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

Mm 

95 
55 

96 
59 

96 

59 

98 
56 

101 
56 

94 
50 

95 
52 

100 
54 

93 
55 

89 
48 

94 
47 

95 
53 

95 
53 

97 
58 

102 
60 

102 
64 

93 
64 

94 
63 

93 
62 

91 
57 

91 
58 

96 
53 

94 
56 

94 
58 

87 
56 

83 
54 

89 
53 

93 
54 

94 
56 

95 
62 

96 
67 

56  it 

DUDLEYS 

MAX 

Mm 

83 
39 

88 
49 

91 
45 

93 
48 

93 
50 

90 
45 

89 
44 

87 
43 

S2 
37 

81 
36 

85 
36 

89 
35 

92 
45 

95 
51 

94 
54 

69 
55 

89 
52 

88 
53 

83 
47 

84 

50 

87 
41 

90 
44 

92 
46 

84 
43 

78 
39 

83 
39 

88 
40 

90 
42 

85 
57 

89 
55 

87,7 
45.3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

90 
52 

96 
62 

95 
58 

99 
56 

101 
59 

101 
57 

96 
53 

96 
53 

95 
55 

91 
48 

88 
50 

91 

50 

95 
55 

100 
55 

102 
61 

102 
65 

101 
60 

95 
60 

94 
58 

93 
51 

89 
52 

96 
52 

96 
55 

98 
55 

98 

60 

83 
54 

89 
50 

93 
50 

96 
52 

96 
67 

94 

69 

95,1 
55.9 

F  I VE  POI NT5  5  SSw 

MAX 

Mm 

94 

62 

98 
63 

100 
63 

101 
64 

105 
65 

103 
65 

99 
62 

100 
62 

99 
60 

95 
53 

95 
55 

95 
55 

98 
61 

100 
63 

104 
67 

105 
74 

104 
72 

100 
67 

101 
71 

96 
60 

94 
58 

97 
61 

99 

62 

99 
61 

98 

60 

90 
56 

90 
56 

95 
57 

96 
59 

92 
72 

99 
67 

98,1 
62,4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

91 
55 

98 
61 

102 
62 

99 
59 

102 
65 

102 
66 

99 
60 

99 
61 

98 
61 

93 
56 

91 
53 

93 
54 

100 
58 

100 
63 

104 
TO 

102 
73 

96 
72 

99 
63 

99 
66 

93 
59 

93 
59 

96 
59 

100 
60 

99 
57 

93 
60 

84 
58 

90 
57 

94 

59 

94 
58 

82 
72 

99 
67 

96,3 
61.4 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

Mm 

92 
49 

92 
54 

100 
60 

102 
59 

102 
65 

105 
63 

104 
56 

102 
58 

102 
57 

100 
51 

95 
50 

92 
50 

96 
52 

101 
58 

103 
63 

105 
70 

105 
73 

99 
66 

101 
64 

100 
56 

96 
54 

95 
56 

99 
58 

101 
59 

100 
61 

98 
56 

87 
53 

92 
55 

96 
56 

95 
57 

88 
67 

98.2 
58.3 

GIANT  FOREST 

MAX 

Mm 

75 
41 

75 
44 

76 
48 

72 
48 

80 
50 

81 
52 

82 
52 

81 
50 

80 
46 

78 
47 

76 
44 

71 
42 

75 
42 

80 
53 

61 
57 

75 
56 

81 
55 

74 
51 

77 
52 

74 
48 

72 
43 

75 
44 

76 
48 

80 
52 

79 
52 

78 
45 

69 
42 

77 
45 

82 
52 

81 
51 

68 

51 

76,8 
48.5 

GL  ENNV I LLE 

MAX 

Mm 

82 
42 

89 
45 

91 
47 

92 
49 

95 
50 

94 
53 

93 
51 

91 
50 

93 
48 

94 
46 

84 
43 

87 
43 

93 
44 

94 
53 

92 
57 

92 
63 

90 
62 

90 
54 

89 
54 

88 
50 

87 
44 

90 
44 

92 
46 

93 
50 

91 
59 

88 
46 

65 
46 

90 

45 

88 
54 

80 
62 

88 
56 

89.8 
50.2 

GRANT  GROVE 

MAX 

Mm 

68 
44 

68 
41 

70 
50 

73 
50 

76 

53 

80 
54 

75 
51 

75 
52 

75 
50 

73 
49 

73 
46 

68 
45 

72 
50 

76 
54 

78 
56 

73 
57 

76 
57 

73 
53 

72 
53 

71 
45 

70 
45 

71 
48 

76 
54 

75 
52 

70 
48 

72 
48 

67 
47 

73 
49 

75 
51 

79 
54 

77 
54 

50.3 

HANFORD 

MAX 

Mm 

90 
54 

96 
61 

99 
63 

99 
62 

101 
62 

102 
64 

100 
59 

99 
62 

98 
63 

97 
55 

90 
55 

94 
55 

97 
58 

99 
62 

100 
64 

103 
74 

101 
73 

99 
66 

98 
65 

96 
59 

92 
57 

96 
69 

96 
60 

98 
60 

96 
63 

93 
56 

67 
57 

93 
58 

93 
59 

89 
72 

97 
67 

h!t 

HETCH  HETCHY 

MAX 

Mm 

77 
46 

81 
49 

83 
53 

85 
50 

88 
53 

89 
55 

88 
54 

87 
52 

86 
52 

84 
48 

81 
48 

79 
45 

81 
46 

85 
54 

90 
56 

89 
56 

86 
59 

82 
55 

84 
57 

79 
55 

79 
48 

81 
47 

84 
52 

86 
54 

88 
58 

84 
54 

78 
46 

81 
47 

85 
50 

88 
56 

82 
59 

83.9 
52.1 

HUNT  I NGTON  LAKE 

MAX 

Mm 

65 
39 

68 
42 

69 
41 

72 
42 

74 
4  6 

73 
4"» 

72 
45 

75 

42 

70 
41 

69 
39 

68 
37 

68 
36 

73 
42 

75 
44 

73 
50 

72 
49 

73 
49 

70 
41 

66 
41 

65 
44 

68 
37 

69 
38 

72 
43 

72 
42 

71 
48 

68 
44 

67 
38 

73 
43 

77 
46 

75 
51 

69 
48 

TO  •  7 
43.1 

I DR I  A 

MAX 

Mm 

86 
58 

92 
64 

96 
62 

95 
64 

97 
68 

97 
71 

94 
67 

93 
66 

92 
66 

90 
60 

86 
56 

86 
59 

90 
62 

94 
64 

97 
70 

92 
73 

89 
68 

83 
68 

93 

70 

92 
69 

87 
55 

89 
62 

90 
63 

94 
64 

92 
67 

89 
55 

84 
52 

89 
57 

90 
62 

88 
64 

96 
67 

91.0 
63.6 

KERN  RIvER  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

97 
69 

96 
68 

100 

74 

102 
72 

104 
75 

105 
76 

105 
75 

103 
74 

101 
73 

99 
69 

94 
67 

95 
67 

97 
71 

99 
73 

100 
77 

98 
82 

100 
80 

100 
74 

100 
76 

98 
70 

95 
69 

97 
71 

98 
73 

98 
73 

97 
75 

92 
65 

87 
65 

92 

65 

89 
74 

84 

70 

97 
73 

72.1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

Mm 

90 
62 

95 
61 

9  6 
65 

97 
68 

100 
65 

99 
69 

97 

63 

96 
68 

94 
68 

93 
58 

90 
55 

94 
58 

96 
68 

100 
64 

94 
67 

95 
73 

91 
73 

93 
64 

91 
68 

90 
39 

93 
63 

97 
64 

97 
63 

98 
67 

95 
70 

95 
58 

93 
54 

100 
58 

94 
61 

82 
67 

94 
64 

94  .  5 
64,0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

Mm 

92 
60 

92 
62 

9  4 

58 

98 
65 

100 
71 

103 
70 

104 
66 

100 
66 

100 
68 

100 
62 

94 
57 

92 
62 

93 
60 

96 
70 

100 
68 

103 
71 

104 
63 

100 
72 

101 
74 

99 
66 

94 
62 

93 
64 

98 
64 

96 
65 

98 
64 

97 
59 

87 
57 

89 
57 

90 
62 

94 
63 

85 
66 

64.3 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

Mm 

92 
56 

100 
73 

101 
'1 

100 
66 

105 
70 

104 
75 

96 
65 

102 
70 

99 
71 

93 
64 

92 
62 

94 
61 

98 
68 

101 
70 

104 
74 

106 
69 

102 
78 

100 
73 

101 
75 

93 
68 

94 
64 

96 
68 

96 
68 

98 
66 

98 
70 

90 
58 

94 
63 

94 

64 

94 
64 

91 
72 

99 
70 

97,6 
68,0 

MAX 

Mm 

90 
50 

97 
60 

96 
61 

97 
56 

101 
60 

95 
54 

95 
51 

94 
56 

91 

56 

88 
45 

87 
46 

92 
56 

94 
63 

97 
59 

101 
62 

101 
71 

96 
63 

94 
63 

92 
60 

87 
52 

90 
53 

96 
58 

57 

95 

86 
60 

83 
57 

89 
54 

95 
54 

95 
57 

95 
68 

97 
69 

93,5 
57,7 

le  grand 

MAX 

Mm 

86 
53 

90 
60 

96 
57 

96 
56 

98 
55 

99 
62 

96 
56 

95 
59 

93 
59 

92 
61 

91 
56 

92 
56 

95 
55 

95 
60 

100 
66 

100 
66 

99 
67 

96 
68 

96 
64 

93 
64 

93 
56 

95 
57 

93 
59 

95 
58 

94 
59 

94 
61 

87 
56 

86 
56 

90 
37 

90 
66 

95 
67 

93,9 
59,7 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

91 
58 

96 

62 

99 
62 

99 
62 

101 

67 

102 
66 

98 
60 

99 
60 

97 

59 

90 
54 

92 
53 

93 
54 

98 
59 

98 
59 

98 
67 

101 
71 

98 
73 

98 
66 

97 
64 

93 
57 

91 
55 

96 
58 

97 
58 

98 
59 

96 
64 

85 
57 

88 
54 

96 
59 

91 
60 

82 
67 

96 
65 

95,3 
60.9 

LINOSAY 

MAX 

Mm 

89 
55 

97 
58 

101 
60 

100 
59 

102 
64 

103 
65 

99 
61 

100 
59 

99 
59 

95 
54 

91 
53 

93 
52 

99 
56 

100 
59 

100 
66 

104 
73 

98 
73 

98 
65 

99 
65 

95 
59 

92 
56 

97 
58 

97 
57 

97 
59 

96 
63 

92 
56 

88 
54 

95 
57 

92 
60 

86 
69 

97 
66 

96,5 
60,3 

LODI 

MAX 

Mm 

90 
49 

95 
59 

91 
53 

96 
52 

98 
59 

86 
50 

90 
50 

90 
52 

87 
53 

86 
48 

86 
49 

91 
51 

91 
53 

96 
56 

100 
61 

96 
63 

90 
61 

90 
62 

84 
54 

85 
51 

86 
52 

96 
57 

89 
55 

91 
54 

77 
56 

86 
56 

85 
52 

91 
53 

93 
56 

87 
63 

93 
63 

90,1 
54,9 

L05  BANOS 

MAX 

Mm 

93 
50 

100 
58 

1  00 
60 

102 
56 

104 
61 

103 
59 

97 
52 

99 
58 

95 
60 

95 
53 

92 
56 

96 
55 

100 
59 

103 
59 

105 
64 

103 
69 

95 
66 

100 
64 

96 
62 

94 
57 

94 
55 

98 
56 

98 
58 

99 
58 

95 
58 

86 
55 

91 
51 

97 
54 

98 
55 

93 
64 

100 
70 

5s!5 

MADERA 

MAX 

Mm 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

MAN Itt* 

MAX 

Mm 

72 
51 

90 
58 

98 
56 

94 
56 

96 
60 

100 
55 

89 
51 

92 
55 

92 
56 

88 
51 

86 
52 

86 
53 

93 
57 

92 
57 

95 
60 

100 
64 

99 
61 

92 
64 

90 
57 

90 
57 

85 
55 

87 
56 

96 
57 

90 
55 

93 
56 

82 
56 

80 
51 

86 
55 

91 
54 

92 
61 

90 
67 

56.6 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

92 
61 

100 
66 

102 
71 

102 
71 

105 
74 

107 
75 

104 
69 

104 
66 

102 
69 

97 
62 

98 
61 

95 
62 

99 
62 

101 
69 

103 
74 

102 
71 

101 
71 

102 
73 

101 
74 

96 
65 

93 
61 

98 
65 

96 
64 

99 
68 

98 
70 

91 
59 

88 
58 

96 
64 

93 
68 

66 

70 

98.9 
67,1 

MERCED  F IRE  STATION  2 

MAX 

Mm 

90 
52 

98 
60 

99 
55 

99 
57 

103 
63 

102 
59 

96 
53 

97 
58 

97 
60 

94 
50 

91 
51 

93 
53 

98 
58 

98 
56 

103 
65 

104 
65 

100 
66 

97 
63 

94 
64 

94 
55 

90 
55 

95 
56 

97 
58 

97 
57 

95 
59 

87 
54 

90 
53 

95 
54 

96 
53 

92 
63 

98 
68 

96.2 
57.8 

MODESTO 

MAX 

Mm 

90 
50 

99 
58 

95 
56 

98 
54 

101 
59 

92 
53 

93 
51 

94 
55 

90 
54 

88 
49 

86 
49 

93 
50 

93 
55 

97 
56 

102 
66 

100 
64 

91 
62 

92 
65 

92 
61 

66 
55 

87 
55 

97 
58 

92 
60 

93 
58 

84 
59 

82 
56 

88 
54 

93 
56 

94 
57 

91 
67 

96 
70 

92.5 
57,2 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

Mm 

89 
52 

98 
61 

97 
60 

96 
60 

101 
62 

96 
58 

92 
54 

94 
58 

94 
59 

91     88  92 
49     51  52 
S«f  R.f.r.nc.  N 

94     97  100 
57     59  64 

3t*l  Following  Stall 

100  99 
61  64 
:n  Index 

92 
62 

94 
61 

93 
53 

88 

53 

95 
59 

95 
60 

94 
56 

93 
60 

84 

55 

88 

52 

92 
55 

92 
55 

96 
63 

94 
69 

93.9 
37. » 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

s 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

2 

27 

28 

1 

29 

30 

31 

Avei 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

85 

91 

93 

94 

96 

95 

94 

93 

91 

89 

86 

88 

93 

94 

96 

95 

95 

92 

92 

86 

87 

91 

93 

92 

93 

82 

86 

92 

90 

86 

90. 

50 

50 

57 

55 

53 

55 

58 

64 

62 

57 

54 

52 

57 

61 

64 

66 

66 

61 

59 

56 

53 

54 

55 

57 

60 

52 

51 

54 

54 

58 

58 

56  , 

9 

OAKDAlE  WOODWARD  DAM 

MAX 

ss 

90 

96 

94 

98 

102 

93 

95 

94 

91 

89 

86 

83 

94 

98 

101 

100 

94 

93 

93 

88 

87 

96 

97 

92 

81 

8  1 

89 

94 

93 

94 

92. 

Mm 

53 

56 

57 

54 

57 

54 

32 

56 

55 

50 

50 

55 

57 

58 

63 

66 

62 

65 

58 

51 

52 

57 

57 

55 

58 

55 

53 

54 

55 

63 

71 

56 , 

7 

ORANGE  COVE 

MAX 

92 

89 

96 

99 

100 

101 

103 

99 

100 

98 

94 

91 

94 

98 

99 

101 

101 

96 

97 

99 

93 

93 

96 

97 

97 

95 

85 

89 

94 

90 

84 

96, 

MIN 

55 

63 

63 

61 

67 

66 

63 

61 

59 

56 

55 

55 

62 

62 

66 

74 

75 

68 

68 

61 

58 

59 

62 

62 

66 

59 

57 

59 

61 

74 

68 

62  . 

B 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

95 

88 

96 

97 

96 

101 

96 

93 

95 

92 

88 

86 

90 

95 

96 

100 

100 

93 

96 

95 

89 

90 

95 

94 

94 

88 

8  1 

87 

91 

94 

84 

92. 

MIN 

50 

63 

61 

60 

62 

61 

53 

58 

58 

50 

52 

53 

58 

60 

66 

68 

67 

65 

62 

55 

54 

58 

58 

57 

60 

53 

52 

56 

56 

69 

71 

58 

9 

PORTERVILIE 

MAX 

94 

89 

98 

101 

101 

103 

103 

99 

99 

99 

94 

90 

94 

99 

99 

99 

103 

98 

98 

99 

93 

92 

97 

96 

99 

92 

86 

68 

94 

91 

81 

95 

Mm 

56 

61 

62 

65 

66 

67 

65 

65 

64 

60 

56 

57 

58 

65 

70 

75 

76 

67 

68 

62 

58 

62 

58 

61 

66 

57 

55 

58 

61 

65 

65 

62 

9 

POSEY  3  E 

MAX 

76 

78 

79 

80 

80 

82 

84 

81 

80 

82 

81 

79 

81 

84 

85 

83 

81 

82 

84 

61 

83 

81 

e  3 

84 

82 

80 

79 

78 

77 

80 

79 

80, 

MIN 

44 

46 

45 

47 

47 

49 

53 

52 

51 

51 

47 

41 

45 

46 

51 

56 

59 

55 

55 

50 

49 

47 

45 

42 

41 

41 

39 

40 

41 

43 

43 

4  7 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

80 

82 

83 

86 

89 

88 

87 

87 

85 

84 

80 

81 

85 

91 

91 

89 

89 

85 

85 

81 

8  1 

85 

86 

90 

91 

88 

79 

85 

89 

89 

83 

85 

MIN 

56 

52 

59 

58 

57 

62 

65 

63 

62 

51 

49 

49 

55 

60 

64 

65 

68 

63 

65 

55 

52 

57 

60 

65 

68 

57 

50 

52 

60 

66 

60 

58 

9 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

79 

90 

98 

98 

99 

103 

94 

95 

89 

88 

88 

84 

92 

95 

98 

102 

100 

at 

95 

90 

87 

89 

95 

94 

95 

79 

8  1 

87 

92 

94 

91 

91 

MIN 

56 

59 

69 

64 

72 

65 

57 

57 

61 

39 

57 

58 

59 

65 

70 

70 

69 

68 

64 

56 

58 

62 

59 

60 

56 

58 

55 

60 

61 

66 

71 

62 

0 

SONORA  RS 

MAX 

83 

90 

96 

95 

97 

99 

98 

95 

96 

92 

88 

86 

90 

96 

100 

102 

100 

94 

96 

94 

88 

89 

95 

9* 

98 

92 

8  1 

88 

93 

95 

92 

93, 

3 

MIN 

49 

55 

57 

56 

57 

59 

58 

50 

53 

49 

47 

47 

51 

55 

60 

62 

62 

59 

60 

53 

50 

52 

54 

57 

59 

52 

48 

50 

52 

58 

63 

54 

6 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

78 

82 

83 

85 

85 

84 

81 

83 

82 

78 

77 

77 

83 

89 

86 

89 

83 

83 

85 

81 

78 

83 

84 

85 

85 

80 

78 

83 

86 

86 

85 

62 

MIN 

43 

48 

49 

47 

52 

49 

51 

48 

41 

46 

42 

36 

36 

51 

49 

51 

48 

64 

53 

51 

44 

42 

42 

49 

54 

49 

41 

42 

43 

44 

54 

46 

7 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

92 

100 

96 

101 

104 

93 

95 

94 

92 

91 

88 

95 

95 

100 

103 

101 

94 

94 

93 

68 

89 

97 

92 

96 

85 

62 

88 

93 

95 

92 

98 

94 

MIN 

33 

64 

59 

58 

62 

57 

55 

58 

58 

58 

57 

56 

61 

62 

66 

67 

63 

66 

60 

56 

56 

59 

59 

58 

60 

57 

55 

69 

57 

70 

71 

60 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

78 

91 

95 

93 

97 

97 

89 

91 

91 

90 

88 

85 

92 

90 

94 

104 

94 

89 

90 

91 

87 

86 

94 

88 

91 

79 

78 

84 

89 

91 

91 

89 

MIN 

50 

59 

54 

54 

59 

52 

52 

53 

5* 

51 

53 

54 

55 

50 

60 

62 

59 

62 

54 

55 

55 

55 

56 

5* 

56 

52 

S3 

54 

54 

59 

65 

55 

3 

TEHACHAPI 

MAX 

TS 

82 

83 

84 

87 

87 

85 

85 

83 

80 

76 

79 

88 

90 

86 

87 

82 

82 

81 

79 

80 

87 

88 

87 

88 

86 

80 

B4 

83 

76 

83 

83 

MIN 

61 

44 

56 

60 

64 

62 

60 

62 

61 

56 

53 

51 

45 

55 

63 

66 

60 

61 

60 

56 

61 

48 

49 

49 

62 

54 

46 

44 

44 

59 

54 

55 

7 

TE JON  RANCHO 

MAX 

90 

94 

97 

98 

too 

101 

100 

99 

98 

90 

90 

90 

95 

95 

94 

95 

96 

95 

95 

94 

89 

93 

93 

92 

89 

88 

85 

91 

90 

79 

89 

93 

MIN 

59 

66 

67 

67 

70 

72 

69 

37 

69 

59 

59 

60 

63 

65 

71 

70 

73 

68 

70 

62 

59 

64 

60 

64 

64 

58 

53 

63 

66 

65 

66 

6  3 

9 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

91 

92 

96 

97 

97 

100 

100 

98 

91 

95 

92 

90 

93 

101 

98 

100 

96 

97 

97 

92 

91 

96 

100 

98 

96 

86 

92 

96 

90 

92 

95 

MIN 

51 

62 

65 

60 

62 

64 

63 

65 

63 

66 

60 

54 

62 

70 

72 

72 

66 

68 

61 

56 

57 

59 

65 

67 

67 

5  9 

65 

63 

70 

70 

6  3 

5 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

84 

89 

90 

92 

95 

96 

93 

92 

90 

87 

84 

87 

90 

96 

9  6 

96 

95 

90 

90 

88 

84 

92 

91 

94 

94 

88 

84 

90 

93 

92 

87 

90 

MIN 

52 

53 

59 

57 

57 

60 

57 

56 

56 

50 

49 

50 

54 

56 

60 

62 

62 

60 

60 

54 

52 

53 

57 

58 

60 

51 

50 

51 

55 

64 

61 

56 

0 

TRACY  CARBONA 

MAX 

79 

90 

91 

100 

96 

101 

96 

94 

91 

94 

88 

87 

95 

95 

97 

102 

101 

99 

91 

92 

86 

87 

96 

94 

96 

87 

82 

86 

92 

93 

93 

92, 

MIN 

51 

61 

63 

56 

55 

62 

51 

53 

54 

50 

52 

53 

57 

58 

65 

66 

60 

64 

57 

58 

53 

55 

58 

58 

58 

55 

52 

55 

54 

61 

66 

5  7 

1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

92 

97 

90 

100 

99 

84 

93 

90 

84 

83 

82 

94 

93 

99 

102 

99 

94 

91 

87 

81 

87 

95 

91 

92 

85 

80 

86 

91 

95 

91 

95 

91 

MIN 

55 

66 

55 

56 

62 

54 

54 

56 

56 

55 

55 

52 

37 

58 

69 

68 

61 

64 

57 

56 

56 

56 

60 

61 

58 

57 

66 

5e 

58 

65 

66 

58 

6 

VISALIA 

MAX 

91 

89 

96 

99 

99 

100 

101 

98 

99 

97 

93 

89 

92 

96 

98 

99 

101 

96 

96 

97 

92 

91 

95 

95 

96 

95 

84 

86 

93 

88 

81 

94 

3 

MIN 

SS 

59 

64 

63 

66 

62 

61 

61 

62 

58 

59 

56 

59 

62 

67 

70 

74 

66 

67 

61 

59 

60 

62 

62 

61 

60 

57 

58 

62 

65 

68 

62, 

1 

WASCO 

MAX 

94 

90 

96 

99 

100 

102 

103 

98 

99 

99 

93 

90 

93 

98 

99 

100 

101 

100 

99 

100 

94 

94 

92 

95 

97 

96 

87 

93 

90 

85 

95 

MIN 

60 

61 

61 

65 

67 

69 

65 

69 

66 

61 

59 

60 

62 

67 

70 

77 

76 

69 

69 

66 

64 

62 

60 

65 

68 

59 

61 

67 

65 

67 

65 

2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

87 

90 

91 

94 

96 

95 

95 

94 

94 

90 

86 

87 

91 

97 

96 

97 

86 

85 

84 

84 

86 

90 

94 

95 

86 

85 

86 

94 

96 

91 

89 

90 

•      ft  • 

MIN 

44 

45 

45 

46 

45 

51 

51 

50 

49 

45 

39 

39 

45 

43 

45 

54 

58 

52 

38 

45 

44 

46 

4  7 

51 

49 

41 

41 

45 

45 

55 

46 

4 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  Ot 

ALPINE 

MAX 

94 

95 

98 

98 

99 

92 

90 

89 

85 

86 

81 

83 

86 

85 

89 

89 

91 

91 

91 

89 

89 

87 

87 

81 

80 

84 

90 

92 

84 

91 

93 

89 

MIN 

58 

61 

63 

64 

68 

68 

63 

50 

53 

48 

48 

46 

49 

56 

60 

64 

62 

56 

60 

56 

54 

50 

55 

52 

52 

51 

52 

59 

67 

63 

63 

5  7 

2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

65 

63 

65 

68 

64 

65 

65 

66 

66 

66 

67 

66 

65 

65 

74 

70 

67 

66 

65 

66 

67 

67 

70 

66 

70 

71 

74 

71 

75 

71 

67 

MIN 

57 

57 

59 

60 

60 

61 

61 

60 

62 

62 

60 

61 

61 

60 

60 

63 

61 

59 

58 

56 

58 

63 

62 

65 

61 

56 

58 

64 

65 

63 

60 

5 

BARRETT  DAM 

MAX 

91 

95 

98 

101 

102 

104 

97 

97 

93 

88 

90 

85 

85 

87 

86 

85 

92 

93 

91 

90 

92 

90 

88 

86 

84 

83 

87 

9  2 

92 

86 

90 

91 

o 

MIN 

49 

53 

54 

57 

59 

59 

55 

50 

51 

52 

49 

47 

49 

56 

59 

63 

61 

57 

55 

48 

47 

50 

54 

55 

51 

48 

47 

50 

54 

62 

68 

5  3 

5 

BEAUMONT  PUMPING  PlANI 

MAX 

89 

92 

95 

97 

98 

101 

101 

95 

90 

92 

90 

88 

88 

92 

91 

95 

95 

91 

89 

87 

90 

90 

90 

93 

90 

82 

84 

95 

100 

90 

90 

91, 

MIN 

49 

53 

53 

61 

64 

63 

57 

53 

55 

56 

50 

46 

53 

60 

67 

64 

62 

56 

54 

51 

50 

63 

58 

59 

49 

49 

49 

57 

67 

56 

58 

5  6 , 

3 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

77 

79 

81 

82 

83 

8  1 

80 

82 

81 

80 

78 

76 

82 

77 

77 

75 

78 

73 

75 

78 

76 

77 

76 

80 

79 

78 

83 

82 

76 

80 

78, 

MIN 

37 

31 

44 

43 

50 

50 

45 

35 

38 

43 

36 

35 

41 

49 

52 

53 

53 

43 

40 

32 

38 

42 

43 

38 

38 

38 

36 

54 

53 

46 

42 

5 

BONITA 

MAX 

77 

79 

79 

79 

77 

72 

72 

73 

71 

71 

70 

71 

74 

75 

74 

75 

79 

78 

78 

74 

78 

74 

74 

75 

73 

78 

79 

73 

70 

63 

82 

75, 

MIN 

53 

59 

55 

57 

57 

59 

59 

59 

59 

59 

57 

56 

56 

58 

56 

62 

60 

56 

58 

54 

53 

55 

59 

58 

59 

60 

60 

53 

59 

60 

59 

5  7 , 

5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

91 

93 

94 

96 

90 

87 

83 

81 

83 

80 

79 

79 

82 

07 

85 

90 

85 

85 

63 

85 

83 

85 

81 

72 

81 

86 

92 

84 

92 

89 

85, 

5 

MIN 

55 

56 

58 

60 

61 

60 

59 

57 

57 

59 

60 

60 

57 

59 

62 

64 

63 

60 

60 

58 

57 

56 

55 

60 

60 

60 

54 

56 

66 

67 

65 

59. 

4 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

68 

64 

65 

65 

68 

70 

68 

70 

70 

70 

76 

75 

71 

69 

67 

70 

71 

70 

70 

69 

68 

69 

70 

72 

72 

72 

72 

71 

69 

75 

70 

69, 

MIN 

52 

55 

55 

55 

57 

57 

56 

57 

56 

55 

56 

55 

55 

55 

59 

59 

58 

59 

64 

59 

68 

58 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

60 

60 

59 

5  7  , 

4 

CACHUMA  DAM 

MAX 

81 

88 

93 

91 

94 

97 

91 

88 

B  9 

89 

86 

80 

87 

86 

86 

93 

92 

95 

89 

88 

8  ? 

83 

86 

87 

85 

60 

80 

84 

86 

84 

94 

87. 

MIN 

51 

49 

50 

49 

48 

51 

51 

51 

49 

48 

46 

49 

48 

50 

50 

53 

55 

54 

54 

52 

53 

50 

47 

50 

51 

48 

48 

47 

50 

56 

53 

50. 

4 

CAMPO 

MAX 

93 

98 

99 

100 

102 

95 

94 

91 

90 

88 

86 

8  7 

89 

91 

94 

90 

92 

90 

89 

91 

90 

88 

95 

84 

83 

87 

93 

100 

91 

69 

95 

91  . 

MIN 

44 

49 

52 

54 

57 

56 

52 

43 

46 

50 

44 

42 

51 

57 

60 

59 

57 

54 

49 

43 

42 

46 

52 

51 

46 

41 

43 

84 

70 

57 

53 

50  . 

8 

CANOGA  PARK  PIERCE  COl 

MAX 

93 

95 

98 

98 

102 

97 

93 

90 

88 

89 

86 

84 

86 

89 

94 

93 

95 

94 

90 

89 

91 

89 

92 

89 

83 

64 

95 

102 

96 

93 

98 

92. 

1 

MIN 

49 

49 

51 

51 

55 

54 

55 

53 

54 

56 

58 

57 

54 

55 

56 

62 

61 

56 

56 

54 

51 

50 

50 

55 

57 

55 

48 

48 

61 

66 

59 

54  . 

8 

CHULA  VISTA 

MAX 

66 

67 

68 

67 

67 

67 

66 

67 

66 

68 

68 

67 

70 

69 

68 

68 

70 

68 

70 

'0 

71 

68 

68. 

_ 

MIN 

57 

60 

59 

59 

60 

60 

57 

58 

60 

61 

62 

63 

61 

61 

60 

61 

63 

61 

56 

57 

64 

63 

60  , 

1 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

89 

91 

95 

94 

98 

92 

88 

86 

82 

83 

ei 

8  1 

82 

84 

86 

86 

90 

88 

86 

65 

85 

85 

85 

82 

75 

80 

91 

95 

89 

89 

91 

86. 

Mm 

51 

55 

57 

59 

66 

58 

55 

53 

52 

54 

51 

55 

53 

56 

61 

66 

63 

57 

55 

53 

53 

51 

54 

55 

58 

57 

51 

56 

64 

62 

62 

56. 

5 

CORONA 

MAX 

91 

93 

95 

95 

98 

92 

89 

89 

86 

87 

81 

87 

84 

87 

86 

91 

93 

87 

86 

88 

88 

87 

87 

84 

77 

62 

86 

95 

91 

91 

93 

88. 

MIN 

50 

47 

53 

56 

54 

56 

55 

55 

56 

55 

55 

55 

54 

57 

61 

65 

63 

6  2 

56 

54 

52 

51 

55 

58 

57 

57 

51 

52 

61 

63 

59 

55. 

9 

CULVER  CITY 

MAX 

70 

72 

70 

73 

72 

73 

69 

72 

71 

72 

74 

72 

71 

70 

69 

71 

74 

n 

72 

72 

76 

74 

70 

74 

71 

74 

76 

78 

80 

88 

84 

73. 

6 

MIN 

52 

54 

53 

50 

53 

55 

52 

58 

56 

57 

58 

59 

59 

57 

58 

58 

58 

58 

56 

58 

62 

57 

55 

57 

60 

56 

53 

53 

62 

64 

62 

56. 

5 

CUYAMA 

MAX 

89 

85 

88 

94 

94 

97 

98 

97 

97 

95 

89 

88 

88 

94 

97 

96 

96 

95 

93 

94 

89 

87 

92 

94 

95 

67 

83 

84 

91 

86 

86 

91. 

7 

MIN 

47 

45 

47 

51 

50 

56 

52 

51 

48 

47 

46 

44 

47 

53 

55 

60 

60 

55 

56 

50 

4  7 

47 

42 

52 

49 

41 

45 

45 

55 

61 

57 

60. 

4 

Sm  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

9 

10 

u 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

MAX 

85 

86 

89 

89 

91 

93 

90 

89 

86 

88 

84 

85 

63 

89 

88 

68 

86 

65 

83 

60 

83 

84 

66 

86 

67 

86 

81 

88 

90 

61 

80 

86. 

2 

MIN 

55 

58 

62 

63 

65 

6  1 

57 

55 

40 

44 

44 

45 

47 

51 

55 

53 

52 

49 

55 

54 

51 

42 

49 

47 

40 

41 

44 

46 

62 

33 

55 

5  1  ■ 

5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

88 

90 

95 

92 

98 

99 

94 

92 

88 

89 

90 

87 

63 

90 

92 

91 

97 

95 

92 

68 

88 

69 

90 

94 

67 

81 

82 

95 

102 

92 

90 

91. 

0 

M1N 

53 

52 

54 

59 

59 

5  9 

57 

55 

64 

54 

53 

50 

50 

57 

62 

65 

64 

59 

59 

56 

54 

52 

53 

58 

56 

52 

52 

53 

61 

63 

62 

56. 

4 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

88 

95 

98 

100 

100 

101 

92 

91 

89 

87 

87 

83 

84 

87 

86 

68 

91 

92 

92 

91 

90 

92 

86 

86 

64 

84 

86 

92 

95 

79 

95 

90. 

0 

MIN 

53 

52 

57 

57 

55 

53 

54 

50 

56 

52 

52 

52 

55 

57 

61 

62 

56 

54 

52 

48 

49 

54 

56 

55 

53 

51 

56 

61 

64 

57 

54 , 

8 

ELSINORE 

MAX 

96 

101 

1  05 

105 

106 

1  0  1 

99 

97 

95 

93 

92 

92 

94 

98 

98 

99 

96 

95 

93 

95 

96 

95 

97 

86 

88 

86 

98 

106 

95 

94 

96 

96. 

5 

MIN 

50 

51 

56 

56 

59 

65 

59 

55 

55 

53 

51 

52 

50 

56 

60 

61 

63 

59 

58 

51 

52 

53 

52 

41 

55 

55 

52 

54 

66 

35 

60 

54, 

7 

ESCONDIDO 

MAX 

87 

88 

92 

93 

95 

89 

86 

86 

83 

84 

83 

78 

SO 

60 

82 

84 

86 

85 

86 

84 

88 

81 

78 

61 

80 

81 

65 

86 

83 

91 

69 

84, 

9 

MIN 

49 

52 

51 

54 

55 

55 

55 

56 

55 

57 

55 

54 

54 

57 

59 

61 

60 

56 

59 

58 

51 

57 

55 

56 

56 

55 

51 

54 

65 

62 

59 

56  , 

0 

FONTANA  KAISER 

MAX 

92 

95 

98 

99 

103 

101 

94 

91 

89 

87 

86 

86 

87 

89 

91 

92 

92 

91 

89 

89 

90 

69 

90 

69 

82 

65 

95 

98 

96 

93 

93 

91, 

7 

MIN 

57 

61 

61 

69 

73 

63 

61 

57 

54 

57 

61 

57 

57 

62 

68 

67 

71 

68 

54 

54 

60 

58 

60 

67 

60 

55 

62 

65 

63 

73 

70 

62. 

4 

SILLESPIE  FIELD 

MAX 

90 

90 

93 

92 

92 

83 

83 

82 

78 

80 

75 

77 

60 

81 

81 

84 

87 

67 

87 

83 

86 

61 

80 

78 

78 

80 

85 

90 

90 

92 

92 

84, 

4 

MIN 

51 

54 

55 

56 

69 

57 

56 

58 

55 

58 

56 

54 

55 

58 

59 

63 

62 

57 

58 

57 

53 

59 

58 

59 

56 

56 

52 

55 

65 

63 

60 

5  7 

4 

HENSHAW  DAM 

MAX 

88 

90 

95 

96 

98 

100 

95 

94 

89 

88 

87 

85 

86 

88 

92 

91 

91 

85 

87 

86 

66 

89 

89 

95 

86 

83 

85 

93 

96 

84 

65 

89 

8 

MIN 

44 

45 

50 

50 

52 

59 

50 

45 

45 

50 

45 

43 

49 

55 

59 

60 

60 

55 

49 

43 

36 

46 

54 

55 

48 

44 

43 

48 

47 

60 

55 

49 

9 

IDYLLW1LU  RANGER  STA 

MAX 

88 

86 

88 

91 

9  1 

89 

83 

88 

83 

82 

83 

67 

88 

81 

76 

79 

80 

80 

62 

64 

86 

85 

62 

86 

80 

87 

90 

81 

77 

76 

84. 

0 

MIN 

43 

47 

46 

46 

52 

52 

50 

42 

46 

49 

48 

41 

49 

52 

55 

53 

55 

46 

45 

43 

40 

42 

47 

50 

53 

45 

43 

49 

57 

92 

49 

48 

0 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

68 

92 

97 

97 

97 

93 

92 

8  8 

86 

85 

84 

85 

89 

85 

80 

87 

88 

87 

85 

87 

67 

86 

89 

89 

84 

83 

91 

97 

84 

85 

90 

88 

4 

MIN 

44 

50 

55 

57 

6C 

66 

60 

49 

50 

53 

46 

46 

55 

50 

6  0 

59 

58 

52 

53 

47 

44 

50 

55 

57 

45 

46 

49 

56 

60 

56 

54 

53 

0 

CAQUNA  BEACH 

MAX 

70 

71 

69 

70 

71 

68 

69 

70 

68 

67 

66 

69 

70 

69 

69 

72 

73 

73 

71 

71 

70 

71 

71 

69 

70 

71 

75 

60 

75 

79 

76 

71 

1 

MIN 

51 

52 

51 

53 

54 

56 

57 

69 

58 

58 

58 

56 

55 

55 

56 

61 

60 

54 

54 

53 

51 

5* 

54 

56 

59 

59 

51 

51 

60 

61 

56 

55 

6 

LA  MESA 

MAX 

84 

85 

84 

86 

86 

76 

76 

77 

73 

73 

70 

71 

77 

77 

79 

78 

82 

82 

82 

78 

81 

78 

76 

75 

75 

77 

81 

87 

85 

69 

87 

79 

6 

MIN 

55 

56 

56 

55 

57 

57 

57 

58 

57 

58 

56 

59 

56 

56 

59 

61 

61 

63 

59 

57 

55 

56 

56 

58 

59 

56 

55 

64 

63 

62 

61 

56 

1 

LOMPOC 

MAX 

67 

6  8 

66 

66 

69 

65 

68 

68 

68 

69 

67 

69 

67 

68 

71 

71 

80 

73 

71 

71 

70 

72 

70 

69 

74 

75 

75 

74 

69 

78 

72 

70 

3 

MIN 

54 

51 

52 

51 

51 

50 

53 

52 

53 

52 

48 

53 

54 

52 

53 

55 

55 

55 

56 

55 

54 

55 

49 

49 

55 

46 

48 

51 

55 

56 

55 

52 

6 

LONG  BEACH 

MAX 

82 

82 

82 

79 

B4 

68 

75 

76 

69 

70 

70 

70 

73 

76 

81 

83 

86 

78 

77 

73 

78 

74 

78 

69 

69 

74 

83 

87 

73 

84 

85 

77 

0 

MIN 

56 

55 

58 

59 

59 

57 

59 

68 

59 

58 

59 

6  1 

60 

60 

61 

62 

63 

61 

61 

60 

58 

59 

59 

60 

61 

62 

57 

57 

61 

63 

64 

59 

6 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

81 

82 

81 

84 

84 

71 

77 

75 

71 

72 

71 

71 

74 

76 

78 

80 

83 

80 

79 

76 

80 

77 

74 

73 

69 

76 

82 

83 

76 

89 

83 

77 

7 

MIN 

53 

55 

56 

56 

57 

58 

59 

58 

59 

60 

60 

59 

60 

59 

60 

61 

61 

59 

60 

60 

55 

56 

58 

59 

62 

60 

53 

55 

61 

66 

61 

58 

6 

LOS  ANGELES  WB  A I RPORT 

MAX 

69 

70 

68 

69 

69 

69 

68 

71 

70 

72 

72 

73 

70 

71 

69 

71 

73 

72 

72 

70 

72 

73 

70 

74 

66 

73 

74 

74 

80 

67 

70 

71 

6 

MIN 

57 

57 

57 

56 

57 

59 

60 

59 

59 

61 

61 

61 

61 

60 

60 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

59 

57 

58 

64 

64 

60 

5  9 

7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

80 

81 

82 

84 

85 

81 

79 

79 

78 

78 

77 

77 

75 

76 

76 

79 

84 

81 

61 

79 

80 

79 

76 

80 

70 

78 

82 

64 

83 

91 

84 

80 

0 

MIN 

58 

55 

57 

60 

61 

59 

60 

58 

58 

60 

61 

61 

60 

58 

60 

62 

62 

61 

60 

59 

59 

59 

59 

61 

62 

60 

58 

60 

64 

66 

64 

60 

1 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

90 

92 

96 

97 

100 

99 

96 

94 

90 

90 

68 

68 

86 

88 

90 

91 

91 

91 

88 

88 

89 

89 

91 

92 

66 

61 

90 

97 

98 

69 

91 

91 

2 

MIN 

61 

60 

68 

70 

69 

63 

63 

60 

66 

62 

56 

53 

62 

64 

69 

68 

65 

64 

62 

59 

60 

61 

62 

63 

52 

50 

56 

63 

74 

62 

65 

6  2 

3 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

74 

78 

78 

80 

78 

78 

78 

78 

74 

76 

74 

72 

76 

76 

74 

72 

72 

72 

72 

70 

74 

7* 

78 

74 

72 

72 

76 

80 

76 

66 

74 

74 

8 

MIN 

50 

52 

56 

58 

60 

60 

58 

54 

54 

5* 

52 

50 

54 

54 

60 

52 

52 

50 

50 

50 

50 

5* 

54 

54 

52 

52 

52 

54 

56 

30 

52 

5  3 

6 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

73 

80 

82 

81 

84 

83 

80 

76 

79 

77 

74 

75 

82 

80 

80 

77 

80 

75 

73 

72 

76 

77 

81 

62 

76 

75 

80 

86 

62 

75 

74 

78 

,3 

MIN 

53 

57 

61 

63 

62 

69 

65 

63 

63 

64 

56 

58 

63 

67 

67 

66 

59 

62 

60 

56 

59 

61 

62 

66 

64 

55 

58 

67 

69 

57 

60 

61 

8 

NEWPORT  BEACH  HARBoR 

MAX 

67 

65 

65 

66 

65 

68 

66 

65 

69 

67 

68 

69 

68 

69 

67 

67 

68 

67 

67 

67 

69 

69 

66 

69 

69 

69 

70 

71 

72 

75 

72 

66 

il 

MIN 

57 

55 

55 

57 

57 

57 

58 

58 

57 

56 

58 

59 

57 

60 

60 

60 

60 

57 

60 

58 

56 

60 

58 

57 

60 

60 

56 

55 

62 

62 

61 

58 

2 

OCEANSIDE 

MAX 

72 

72 

71 

71 

69 

68 

72 

71 

72 

77 

72 

73 

71 

70 

74 

75 

75 

75 

74 

73 

74 

72 

73 

74 

74 

76 

75 

75 

79 

77 

73 

,2 

MIN 

58 

59 

59 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

59 

59 

60 

62 

62 

63 

62 

59 

62 

61 

60 

62 

61 

61 

62 

61 

55 

56 

64 

63 

64 

60 

2 

OJAI 

MAX 

91 

95 

96 

96 

99 

92 

89 

85 

85 

84 

64 

82 

84 

86 

90 

89 

94 

90 

65 

65 

86 

87 

92 

85 

79 

82 

93 

101 

92 

93 

93 

69 

3 

MIN 

49 

51 

4a 

50 

54 

52 

51 

53 

51 

52 

54 

50 

60 

51 

53 

57 

59 

55 

55 

51 

52 

51 

45 

53 

54 

50 

49 

50 

61 

64 

60 

52 

7 

OXNARD 

MAX 

69 

67 

69 

71 

70 

63 

69 

67 

66 

69 

70 

71 

67 

69 

68 

70 

73 

70 

69 

69 

71 

69 

68 

72 

70 

72 

73 

75 

75 

81 

69 

70 

2 

MIN 

51 

54 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

53 

53 

54 

53 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

53 

53 

54 

54 

57 

51 

50 

49 

57 

60 

56 

54 

3 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

PASADENA 

MAX 

87 

88 

91 

93 

93 

93 

86 

84 

82 

82 

82 

81 

80 

83 

84 

84 

88 

85 

65 

64 

85 

84 

63 

81 

79 

61 

88 

92 

90 

91 

90 

85 

«8 

MIN 

54 

56 

57 

59 

61 

58 

58 

56 

56 

58 

59 

59 

56 

58 

61 

63 

63 

59 

59 

57 

55 

54 

55 

58 

60 

59 

55 

58 

64 

66 

65 

58 

6 

PERRIS 

MAX 

95 

98 

100 

102 

106 

100 

98 

92 

93 

94 

90 

89 

90 

92 

97 

97 

94 

93 

93 

90 

94 

91 

94 

92 

83 

84 

94 

103 

95 

95 

96 

94 

3 

MIN 

51 

54 

56 

57 

55 

59 

55 

49 

49 

49 

51 

51 

52 

58 

65 

68 

57 

54 

56 

52 

57 

56 

57 

56 

54 

56 

51 

50 

69 

62 

60 

55 

i7 

POMONA 

MAX 

91 

93 

96 

97 

100 

91 

89 

89 

86 

85 

84 

84 

65 

67 

86 

89 

92 

69 

89 

86 

89 

68 

66 

83 

77 

84 

92 

96 

93 

92 

92 

89 

,2 

MIN 

50 

50 

52 

54 

65 

54 

56 

54 

56 

56 

56 

57 

57 

56 

60 

60 

61 

56 

57 

56 

52 

52 

54 

56 

58 

58 

50 

50 

62 

63 

61 

55 

8 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

95 

97 

101 

100 

103 

96 

92 

92 

88 

88 

85 

85 

68 

67 

90 

94 

93 

91 

92 

90 

91 

66 

87 

84 

83 

85 

92 

96 

86 

91 

94 

91 

■  0 

MIN 

45 

49 

51 

52 

57 

55 

51 

43 

44 

47 

42 

41 

45 

53 

55 

59 

56 

52 

50 

41 

41 

43 

50 

51 

48 

50 

44 

51 

66 

63 

56 

50 

1 

REDLANDS 

MAX 

95 

98 

101 

102 

105 

I  00 

97 

94 

92 

91 

91 

89 

68 

93 

94 

95 

95 

94 

93 

93 

94 

93 

94 

89 

83 

86 

97 

101 

91 

91 

96 

94 

■  0 

MIN 

54 

56 

59 

59 

62 

62 

59 

55 

55 

54 

55 

53 

55 

59 

59 

66 

66 

60 

59 

56 

55 

56 

56 

59 

57 

58 

54 

58 

70 

64 

63 

5  8 

5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  • 

MAX 

93 

97 

9  7 

98 

101 

96 

93 

93 

86 

89 

66 

87 

66 

68 

90 

90 

91 

92 

90 

90 

90 

69 

89 

66 

80 

84 

95 

96 

94 

93 

95 

91 

>2 

MIN 

52 

53 

56 

57 

60 

59 

58 

56 

55 

56 

56 

57 

56 

58 

55 

65 

61 

59 

58 

55 

54 

54 

57 

56 

58 

59 

53 

59 

67 

65 

62 

5  7 

7 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

90 

94 

97 

99 

99 

102 

97 

94 

93 

66 

90 

88 

87 

87 

89 

92 

92 

93 

93 

91 

90 

91 

90 

90 

66 

81 

65 

95 

100 

92 

93 

91 

9 

MIN 

49 

51 

5; 

54 

55 

55 

54 

52 

51 

52 

52 

52 

53 

55 

62 

64 

60 

55 

53 

53 

51 

51 

53 

54 

54 

55 

49 

50 

62 

60 

57 

54 

2 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

85 

89 

94 

94 

97 

98 

92 

90 

86 

87 

81 

80 

83 

90 

87 

90 

90 

88 

86 

85 

85 

87 

89 

91 

82 

79 

90 

97 

95 

87 

68 

68 

,5 

MIN 

55 

52 

62 

65 

65 

69 

61 

58 

58 

57 

56 

50 

56 

63 

66 

67 

64 

60 

60 

56 

56 

56 

56 

60 

53 

49 

55 

62 

69 

63 

63 

59 

6 

SAN  BERNARDINO  CO  H05I 

MAX 

98 

101 

102 

104 

107 

101 

99 

96 

96 

93 

91 

92 

92 

95 

97 

92 

98 

94 

93 

95 

94 

94 

96 

90 

86 

89 

100 

104 

96 

95 

96 

96 

ll 

MIN 

52 

52 

56 

56 

59 

59 

57 

55 

56 

54 

54 

63 

53 

59 

66 

67 

66 

59 

57 

54 

53 

53 

57 

56 

57 

59 

52 

54 

69 

64 

61 

5  7 

4 

SANDIERG  WB 

MAX 

80 

85 

86 

84 

91 

86 

87 

83 

84 

84 

78 

77 

86 

65 

65 

85 

85 

82 

79 

80 

81 

82 

85 

67 

80 

74 

64 

89 

85 

76 

65 

83 

3 

MIN 

54 

61 

66 

65 

66 

6  7 

65 

64 

64 

59 

56 

56 

61 

68 

68 

66 

63 

62 

62 

59 

58 

56 

59 

66 

57 

53 

54 

67 

60 

59 

62 

61 

4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

72 

7  2 

74 

75 

73 

72 

74 

70 

68 

66 

70 

72 

73 

71 

74 

76 

74 

75 

73 

74 

73 

72 

71 

71 

73 

79 

76 

70 

63 

77 

73 

2 

MIN 

60 

60 

6" 

60 

61 

60 

61 

62 

61 

60 

59 

61 

62 

63 

64 

65 

65 

64 

63 

62 

62 

62 

64 

63 

63 

65 

60 

62 

65 

65 

65 

62 

2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

90 

93 

9  1 

96 

100 

98 

90 

87 

as 

87 

85 

8  2 

85 

88 

90 

90 

93 

69 

88 

87 

69 

89 

92 

65 

83 

84 

94 

100 

86 

93 

94 

89 

8 

MIN 

51 

52 

53 

56 

58 

55 

52 

55 

55 

56 

58 

58 

55 

56 

60 

64 

63 

57 

57 

55 

52 

54 

52 

57 

59 

57 

50 

52 

62 

60 

62 

56 

2 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

87 

89 

90 

92 

93 

9  2 

85 

84 

82 

82 

81 

80 

80 

83 

64 

65 

68 

86 

86 

84 

86 

64 

82 

61 

73 

81 

67 

90 

89 

92 

92 

B5 

5 

MIN 

52 

53 

52 

56 

56 

58 

59 

57 

56 

56 

60 

60 

57 

57 

61 

63 

62 

58 

56 

58 

64 

55 

54 

56 

60 

60 

52 

57 

63 

66 

62 

57 

7 

SAN  JACINTO 

MAX 

103 

106 

1  0  7 

108 

1  10 

105 

102 

100 

100 

97 

95 

9  6 

97 

99 

103 

102 

101 

98 

98 

99 

99 

99 

102 

95 

91 

94 

103 

108 

96 

95 

99 

100 

3 

MIN 

47 

47 

54 

54 

57 

66 

52 

50 

50 

54 

48 

46 

50 

57 

66 

66 

63 

57 

55 

49 

49 

51 

55 

56 

56 

49 

49 

53 

69 

64 

60 

54 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1965 


Station 

Day  of  Month 

C 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

1 8 

19 

20 

|  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTA  ANA  FIRE  5TATI0C 

MAX 

8 1 

61 

83 

8  1 

78 

77 

78 

75 

77 

75 

74 

76 

77 

78 

80 

63 

79 

79 

79 

80 

79 

78 

76 

72 

77 

94 

90 

84 

92 

85 

79 

6 

Mm 

54 

54 

55 

57 

56 

60 

59 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

53 

61 

64 

62 

59 

60 

59 

56 

56 

59 

SB 

61 

62 

56 

55 

64 

63 

62 

58 

8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

72 

70 

73 

65 

72 

66 

67 

70 

71 

69 

66 

68 

70 

71 

78 

73 

70 

67 

77 

72 

73 

7  1 

70 

70 

80 

80 

75 

8 1 

73 

71 

5 

mth 

5* 

54 

54 

54 

55 

56 

54 

54 

55 

56 

55 

54 

56 

56 

56 

57 

57 

58 

57 

55 

57 

54 

56 

56 

54 

54 

55 

60 

60 

57 

57 

55 

7 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

74 

68 

71 

68 

69 

65 

65 

68 

69 

69 

66 

68 

69 

69 

7  2 

71 

69 

69 

73 

67 

7  1 

7  3 

70 

73 

80 

83 

73 

82 

7  3 

70 

8 

MIN 

51 

55 

54 

50 

56 

56 

52 

55 

55 

56 

56 

54 

54 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

53 

49 

51 

50 

54 

57 

50 

50 

53 

59 

61 

58 

54 

9 

SANTA  CATAL1NA  HBAP 

MAX 

84 

64 

91 

92 

86 

77 

75 

70 

70 

68 

68 

66 

75 

75 

78 

81 

79 

72 

74 

78 

72 

68 

67 

60 

65 

76 

84 

84 

65 

86 

76 

8 

MIN 

62 

68 

73 

75 

72 

57 

56 

55 

55 

55 

96 

55 

55 

56 

63 

62 

56 

59 

54 

54 

59 

56 

54 

55 

56 

55 

56 

65 

60 

65 

70 

59 

7 

SANTA  MARIA  MB  AIRP0R1 

MAX 

70 

71 

70 

70 

68 

70 

69 

70 

68 

70 

68 

68 

73 

74 

80 

'4 

72 

71 

72 

72 

70 

70 

70 

75 

7  3 

73 

7  7 

83 

72 

71 

MIN 

52 

51 

50 

50 

50 

52 

52 

52 

49 

45 

46 

52 

53 

52 

53 

54 

55 

56 

56 

55 

52 

50 

49 

50 

50 

47 

4  7 

51 

54 

58 

55 

51 

5 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

63 

60 

6  1 

61 

60 

62 

63 

65 

63 

66 

65 

65 

64 

62 

63 

64 

64 

64 

65 

65 

64 

66 

65 

64 

64 

67 

65 

67 

69 

68 

64 

MIN 

58 

)7 

55 

55 

55 

55 

58 

56 

58 

39 

59 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

58 

60 

60 

59 

63 

61 

57 

58 

56 

63 

64 

57 

58 

6 

SANTA  PAULA 

MAX 

75 

77 

82 

82 

"'5 

74 

76 

71 

74 

74 

74 

72 

75 

76 

74 

82 

76 

75 

73 

75 

75 

74 

76 

76 

8  1 

83 

80 

89 

8  3 

76 

MIN 

45 

49 

43 

46 

49 

51 

52 

54 

53 

49 

50 

51 

50 

54 

52 

50 

55 

53 

56 

53 

52 

46 

45 

51 

49 

47 

46 

51 

60 

55 

50 

6 

SUNLANO 

MAX 

89 

92 

95 

98 

94 

86 

86 

85 

65 

84 

83 

83 

89 

88 

66 

89 

9  7 

84 

64 

84 

88 

89 

82 

72 

77 

89 

98 

86 

87 

92 

87 

MIN 

52 

57 

58 

64 

62 

58 

55 

53 

61 

53 

54 

55 

47 

59 

60 

64 

61 

56 

56 

53 

54 

49 

51 

55 

57 

51 

50 

65 

65 

63 

61 

56 

7 

TORRANCE 

MAX 

72 

73 

73 

74 

71 

72 

71 

74 

74 

75 

75 

71 

72 

74 

78 

77 

75 

73 

73 

77 

71 

74 

74 

77 

76 

79 

62 

87 

84 

74 

MIN 

52 

31 

55 

55 

53 

57 

56 

56 

56 

58 

58 

60 

55 

56 

59 

59 

61 

56 

58 

52 

53 

56 

43 

57 

62 

55 

43 

53 

62 

65 

61 

56 

2 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

83 

81 

84 

80 

77 

76 

79 

77 

79 

77 

75 

77 

77 

79 

81 

86 

82 

60 

78 

80 

79 

79 

79 

74 

80 

84 

90 

85 

92 

85 

80 

MIN 

49 

50 

56 

53 

55 

57 

55 

59 

60 

60 

60 

59 

58 

54 

58 

62 

61 

56 

57 

53 

51 

52 

56 

56 

60 

60 

59 

49 

61 

64 

61 

56 

e 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

77 

80 

81 

8  1 

74 

74 

74 

71 

71 

73 

72 

80 

62 

61 

78 

78 

75 

73 

75 

74 

7  3 

70 

75 

78 

78 

84 

69 

8  1 

76 

MIN 

49 

47 

51 

49 

52 

51 

50 

44 

45 

49 

49 

50 

51 

54 

53 

52 

55 

53 

52 

52 

47 

47 

53 

46 

43 

46 

50 

58 

55 

50 

l 

UCLA 

MAX 

74 

73 

77 

71 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

70 

69 

69 

72 

76 

72 

74 

71 

71 

73 

70 

72 

70 

71 

74 

76 

79 

83 

72 

MIN 

57 

56 

56 

58 

58 

5  7 

60 

60 

59 

60 

62 

62 

61 

60 

6  1 

62 

62 

60 

62 

6  1 

60 

60 

60 

60 

62 

61 

6  1 

63 

66 

60 

5 

UPLAND  3  N 

MAX 

95 

98 

10? 

101 

105 

98 

96 

93 

90 

90 

88 

87 

88 

92 

93 

95 

95 

94 

92 

93 

92 

95 

87 

86 

87 

96 

101 

92 

91 

93 

95 

93 

5 

MIN 

52 

53 

60 

58 

55 

53 

52 

49 

48 

46 

49 

56 

63 

65 

61 

58 

55 

53 

50 

52 

56 

55 

54 

49 

53 

66 

64 

63 

60 

55 

5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

78 

79 

8 1 

81 

78 

75 

75 

74 

75 

73 

74 

74 

75 

75 

76 

80 

77 

77 

76 

76 

75 

72 

75 

74 

74 

7  8 

81 

77 

89 

84 

77 

Mm 

52 

55 

53 

54 

55 

56 

55 

56 

54 

56 

55 

53 

54 

58 

58 

62 

59 

62 

58 

57 

54 

58 

58 

57 

57 

57 

52 

54 

62 

61 

59 

56 

5 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

YORBA  LINDA 

MAX 

89 

90 

93 

67 

65 

85 

83 

83 

62 

82 

83 

63 

85 

68 

92 

87 

87 

85 

85 

85 

85 

8  1 

77 

83 

91 

91 

68 

95 

91 

86 

ft      •  ft 

Mm 

49 

50 

51 

52 

54 

55 

57 

58 

57 

58 

56 

58 

38 

55 

59 

62 

61 

55 

56 

55 

51 

52 

56 

55 

57 

60 

51 

52 

60 

62 

59 

55 

9 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

104 

103 

107 

109 

1 10 

110 

112 

111 

no 

108 

.06 

104 

104 

107 

109 

107 

103 

101 

105 

105 

105 

105 

104 

106 

105 

.06 

105 

105 

110 

101 

103 

106 

1 

Mm 

78 

71 

7  3 

76 

80 

78 

75 

77 

75 

78 

69 

72 

80 

85 

66 

85 

76 

77 

80 

72 

75 

81 

78 

77 

72 

69 

71 

80 

77 

80 

76 

8 

BARS  T  C w 

MAX 

Mm 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

Mm 

BISHOP  MB  AIRPORT 

MAX 

92 

95 

101 

100 

99 

99 

97 

97 

95 

94 

96 

98 

9  1 

68 

89 

93 

89 

95 

96 

94 

95 

95 

90 

92 

92 

96 

97 

88 

92 

94 

Mm 

49 

54 

54 

57 

60 

58 

57 

57 

53 

51 

48 

54 

52 

57 

60 

63 

59 

61 

60 

53 

46 

49 

52 

55 

54 

53 

48 

48 

54 

62 

60 

54 

8 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

67 

69 

74 

75 

76 

72 

70 

70 

67 

67 

67 

71 

70 

69 

64 

63 

62 

64 

67 

65 

65 

5  7 

56 

59 

66 

69 

76 

69 

62 

67 

Mm 

40 

41 

49 

50 

52 

53 

51 

57 

49 

48 

48 

45 

45 

48 

45 

50 

48 

51 

46 

46 

46 

45 

47 

49 

45 

44 

44 

47 

51 

47 

48 

47 

6 

BLYTHE 

MAX 

107 

108 

\  I 

113 

13 

112 

111 

110 

105 

104 

104 

105 

105 

101 

103 

107 

106 

102 

105 

1  06 

105 

102 

105 

06 

108 

106 

108 

108 

100 

106 

1  10 

106 

Mm 

69 

69 

74 

75 

75 

77 

75 

74 

78 

74 

74 

72 

71 

75 

75 

76 

80 

77 

75 

71 

68 

78 

69 

74 

67 

70 

70 

82 

78 

75 

77 

74 

0 

•LYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

108 

LIS 

1  c, 

1  16 

1 10 

1  1  7 

115 

no 

106 

106 

108 

107 

108 

105 

105 

109 

103 

106 

109 

09 

108 

103 

105 

08 

no 

.09 

110 

107 

102 

109 

1  1  3 

108 

Mm 

77 

81 

82 

86 

88 

84 

83 

80 

84 

79 

61 

77 

61 

82 

81 

83 

86 

82 

81 

77 

75 

82 

77 

83 

75 

77 

78 

86 

80 

82 

85 

8  1 

1 

BORRf GO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

105 

108 

Ill 

112 

109 

111 

110 

107 

102 

105 

105 

105 

100 

102 

103 

104 

0  1 

101 

101 

105 

104 

101 

02 

104 

104 

105 

106 

105 

96 

101 

104 

Mm 

63 

62 

70 

75 

76 

75 

71 

65 

67 

70 

64 

61 

66 

66 

73 

75 

77 

71 

69 

66 

62 

64 

73 

72 

76 

63 

62 

65 

74 

71 

70 

68 

9 

BRAMLEY  2  SM 

MAX 

103 

106 

09 

112 

113 

1  1  1 

111 

109 

105 

99 

.04 

103 

105 

101 

96 

101 

105 

01 

103 

06 

107 

105 

100 

04 

103 

105 

113 

108 

106 

100 

02 

105. 

Mm 

67 

71 

76 

74 

76 

75 

71 

69 

73 

72 

70 

66 

72 

74 

76 

74 

79 

76 

73 

68 

68 

73 

73 

72 

64 

66 

69 

73 

78 

75 

77 

72, 

3 

CANTIL 

MAX 

98 

102 

104 

105 

107 

107 

105 

104 

100 

101 

98 

98 

101 

04 

97 

96 

100 

00 

100 

9  8 

101 

100 

100 

05 

101 

96 

1  00 

104 

97 

96 

01 

100, 

Mm 

65 

56 

72 

76 

66 

67 

69 

65 

70 

70 

75 

59 

59 

69 

75 

70 

72 

74 

69 

71 

61 

60 

64 

66 

70 

58 

55 

55 

50 

70 

69 

66, 

0 

DAGGITT  FAA  AIRPORT 

MAX 

99 

100 

106 

106 

106 

107 

103 

103 

102 

100 

98 

103 

100 

102 

98 

91 

96 

96 

101 

99 

99 

100 

99 

102 

98 

100 

101 

96 

97 

01 

100, 

Mm 

66 

65 

68 

75 

73 

74 

74 

72 

74 

73 

71 

6  7 

67 

76 

79 

77 

74 

69 

71 

74 

65 

67 

69 

76 

72 

65 

64 

67 

76 

71 

74 

71, 

1 

DEATH  VALLEY 

MAX 

109 

110 

112 

115 

116 

1 1  e 

1 18 

116 

1  1  5 

113 

113 

1  10 

113 

1 1  3 

I  12 

108 

105 

)9 

1 10 

1  2 

112 

112 

113 

1  3 

109 

.09 

1  1  1 

1  15 

115 

107 

12 

112. 

Mm 

82 

83 

84 

86 

82 

91 

92 

91 

88 

89 

67 

80 

64 

84 

93 

80 

80 

3  6 

86 

86 

85 

86 

69 

87 

75 

85 

81 

76 

89 

81 

84 

84  . 

9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

87 

87 

93 

93 

93 

92 

9  1 

91 

69 

88 

90 

85 

9  1 

80 

79 

78 

80 

86 

87 

68 

87 

8? 

89 

88 

89 

91 

92 

65 

85 

87  , 

Mm 

57 

56 

52 

60 

63 

57 

58 

59 

59 

58 

57 

55 

57 

54 

57 

54 

54 

5  0 

55 

51 

51 

53 

54 

56 

50 

52 

49 

49 

62 

61 

59 

55  . 

5 

EAGLI  MOUNTAIN 

MAX 

103 

105 

107 

111 

1 12 

109 

.08 

104 

100 

.00 

I  0  1 

100 

.01 

99 

99 

103 

99 

96 

00 

102 

101 

96 

97 

99 

101 

0  1 

103 

103 

94 

00 

101  . 

Mm 

79 

79 

82 

86 

85 

87 

86 

83 

83 

83 

80 

76 

78 

82 

70 

70 

70 

6  5 

65 

67 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

6  5 

67 

67 

66 

6  7 

73. 

5 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

ioe 

111 

113 

111 

110 

110 

104 

105 

106 

107 

104 

103 

01 

107 

105 

0  4 

108 

09 

106 

104  105  104 

105 

07 

09 

110  111   105  112 

107. 

Mm 

65 

68 

75 

76 

78 

74 

71 

70 

71 

72 

72 

65 

71 

74 

77 

74 

79 

75 

73 

65 

65 

73 

72 

73 

63 

67 

65 

73 

77 

74 

74 

71. 

6 

FAIRMONT 

MAX 

86 

86 

90 

92 

94 

95 

92 

69 

86 

88 

66 

8  1 

82 

90 

9  1 

94 

86 

90 

86 

84 

84 

85 

86 

92 

93 

87 

79 

96 

97 

90 

33 

88. 

s 

Mm 

62 

66 

66 

72 

73 

72 

72 

66 

62 

68 

59 

58 

58 

67 

72 

69 

66 

65 

65 

63 

59 

62 

62 

67 

66 

59 

5  7 

61 

66 

62 

63 

64  . 

7 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

107 

[  J  i 

12 

I  I  1 

110 

.06 

.00 

103 

103 

1  05 

103 

.03 

104 

101 

.05 

0  1 

103 

05 

106 

106  104  105 

107  106 

04 

107  105  100  103 

105. 

Mm 

74 

76 

76 

80 

62 

78 

78 

77 

78 

78 

78 

76 

81 

81 

80 

81 

60 

84 

80 

77 

75 

73 

78 

77 

82 

75 

76 

75 

82 

75 

76 

78. 

0 

HA!  MCE 

MAX 

Mm 

HAYFIELD  PUMPING  PLAN 

MAX 

102 

105 

L 10 

112 

109 

106 

108 

104 

100 

101 

101 

102 

101 

103 

100 

102 

99 

100 

01 

103 

103 

00  100 

103  103  102 

105  109 

98  101 

103. 

Mm 

68 

71 

79 

78 

76 

85 

78 

71 

79 

76 

72 

66 

74 

79 

77 

77 

83 

76 

75 

71 

65 

76 

76 

75 

67 

70 

68 

74 

79 

79 

78 

74  , 

8 

IMPERIAL 

MAX 

106 

110 

1  1  1 

113 

111 

111 

109 

105 

1  00 

104 

102 

105 

103 

1 00 

101 

104 

109 

04 

107  107 

105 

105  105  104 

104  105  106 

105 

98   101  109 

105. 

5 

Mm 

73 

76 

80 

79 

80 

76 

76 

76 

74 

75 

76 

70 

75 

75 

82 

76 

81 

78 

78 

76 

74 

74 

74 

75 

69 

73 

71 

78 

70 

77 

79 

'5. 

7 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

108 

113 

115 

115 

112 

1  14 

112 

107 

102 

106 

106 

107 

105 

101 

104 

108 

102 

0  5 

106 

09 

106 

102  106  105 

106   107  109 

108   101   104  113 

107. 

3 

Mm 

70 

75 

80 

80 

82 

76 

76 

75 

76 

76 

75 

69 

73 

76 

no 

78 

62 

'8 

76 

72 

70 

71 

76 

74 

65 

70 

70 

77 

79 

77 

79 

75. 

3 

See  Reiorence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1965 


Station 

Day  ol  Month 

'age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

o 
> 
< 

INDEPENDENCE 

MAX 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

96 
54 

100 
58 

102 
58 

104 
60 

105 
62 

105 
66 

104 
64 

103 
63 

101 
61 

102 
64 

100 
56 

99 
55 

100 
57 

102 
72 

100 
75 

94 
63 

95 
66 

97 
65 

96 
71 

98 

66 

99 
54 

98 
58 

99 
62 

100 
66 

99 
65 

98 
59 

98 
54 

102 
57 

105 
72 

100 
69 

99 
69 

100.0 
62.6 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
NUN 

106 
82 

108 
78 

1 10 
80 

113 
88 

114 
66 

113 
84 

113 
82 

111 
83 

108 
83 

104 
80 

105 
79 

105 
79 

106 
77 

106 
81 

104 
83 

108 
82 

108 
78 

101 
76 

104 
78 

105 
80 

106 
78 

106 
78 

102 
77 

105 
82 

104 

83 

105 
82 

107 
77 

102 
78 

100 
77 

101 
80 

104 
81 

106.3 
60,4 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

76 
47 

80 
54 

82 
63 

84 

62 

85 
64 

83 
64 

79 
57 

76 
52 

78 
53 

75 
51 

73 
56 

73 
48 

79 
55 

77 
58 

79 
59 

80 
59 

77 
62 

75 
57 

73 
54 

74 
53 

74 
47 

77 
57 

79 
55 

80 
56 

78 
52 

77 
52 

79 
57 

■  5 

5S 

81 
63 

72 
55 

76 
57 

77.9 
55.9 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

94 
57 

98 

50 

99 
57 

101 
65 

102 
61 

9  9 
61 

99 
64 

99 
64 

97 
60 

97 
60 

97 
60 

93 
56 

98 
51 

98 
61 

97 
70 

94 
69 

95 
64 

95 
63 

93 
65 

92 
61 

95 
5* 

96 
54 

99 
53 

99 
64 

96 
61 

89 
53 

98 
51 

101 
*9 

94 
66 

89 
62 

97 
61 

96.5 
59.6 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 
MIN 

90 

5a 

94 

58 

95 
65 

94 
65 

97 
68 

96 
68 

94 
68 

95 
66 

92 
66 

91 
63 

92 
59 

90 
56 

94 
61 

91 
68 

89 
72 

85 
69 

86 
65 

88 
66 

87 
65 

90 
63 

92 
60 

91 

60 

94 
64 

93 
69 

90 
65 

88 
56 

55 

96 

68 

70 

62 

92 
63 

91.5 
63.8 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 
MIN 

97 
58 

101 
59 

103 
65 

103 
67 

104 
66 

103 
67 

102 
65 

99 
65 

99 
58 

98 
65 

97 
60 

94 
56 

99 
59 

95 
67 

95 
73 

92 
70 

89 

70 

94 

65 

92 
65 

95 
65 

96 
60 

97 
56 

97 
62 

97 
67 

98 
62 

95 
60 

98 
57 

102 

68 

94 
74 

95 
65 

98 
68 

97.4 
64,0 

MECCA  3  SE 

MAX 
MIN 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

90 
68 

95 

72 

96 

78 

96 
78 

98 
78 

97 
78 

95 
78 

92 
76 

89 
69 

89 
70 

88 
70 

89 
68 

91 
71 

92 
75 

93 
77 

92 
74 

86 
66 

85 
66 

88 
71 

90 

89 
69 

89 
69 

90 
68 

90 
73 

89 
73 

89 
69 

92 
TO 

95 
77 

92 
68 

90 
70 

93 
72 

91.3 
72.0 

MOJAVE 

MAX 
MIN 

92 
64 

98 
59 

100 
57 

97 
58 

102 
71 

102 
75 

100 
74 

98 
74 

94 
73 

94 
69 

90 
66 

94 
65 

98 
57 

99 
68 

95 
63 

93 
68 

95 
64 

96 
55 

92 
56 

95 
69 

96 
62 

95 
58 

96 
56 

98 
69 

96 
68 

90 
54 

97 
57 

100 
56 

97 
63 

92 
65 

92 
64 

95.9 
63.8 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 
MIN 

95 
64 

99 
62 

101 
71 

100 
73 

104 
72 

102 
73 

101 
71 

100 
72 

92 
72 

96 
71 

94 
67 

93 
61 

99 
56 

102 
68 

97 
75 

95 
68 

96 
66 

97 
71 

95 
68 

95 
69 

96 
68 

95 
58 

98 
57 

101 
68 

98 

68 

91 
55 

101 
56 

93 
71 

91 
65 

98 
68 

97.2 
66.8 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

92 
62 

93 
63 

94 
64 

98 
66 

96 
65 

98 

70 

94 
70 

93 
66 

94 
69 

92 
70 

94 
63 

92 
61 

94 
64 

92 
67 

91 
66 

89 
67 

89 
63 

89 
64 

90 
63 

88 
63 

89 
64 

86 
70 

88 
64 

86 
60 

89 

62 

90 
63 

92 
60 

92 
64 

95 
64 

94 
65 

96 
66 

91.9 
64,8 

MT     SAN  JACINTO  W  5  .P 

MAX 
MIN 

75 

76 
40 

74 
53 

73 
51 

73 
55 

77 
39 

69 
50 

71 
40 

74 
36 

70 
42 

71 
44 

73 
46 

71 
44 

73 
50 

75 
43 

76 
42 

69 
52 

69 
48 

75 
44 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

108 
76 

112 
73 

114 
80 

114 
85 

114 

82 

114 
89 

113 
82 

no 

84 

106 
85 

106 
86 

105 
84 

106 
81 

108 
78 

108 
87 

106 
87 

108 
85 

101 
78 

100 
78 

106 
83 

105 
80 

102 
79 

100 
84 

103 
76 

101 
85 

107 
81 

106 
81 

108 
79 

108 
85 

103 
82 

105 
80 

110 
84 

107.0 
61,9 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

92 
55 

96 
55 

98 
57 

100 
62 

102 

60 

98 
67 

96 
65 

92 
69 

96 
65 

92 
60 

88 
63 

89 
60 

98 
56 

99 
70 

97 
73 

95 
71 

93 
66 

91 
67 

69 
66 

90 
67 

92 
61 

93 
60 

97 
61 

97 
65 

93 
65 

86 
57 

95 
51 

100 
56 

97 
67 

90 
65 

95 
66 

94.5 
62.9 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
55 

100 
53 

101 
60 

105 
62 

106 
58 

103 
65 

99 
63 

97 
67 

99 
64 

98 
60 

95 
61 

95 
59 

99 
55 

100 
66 

96 
72 

96 
72 

96 
65 

96 
68 

94 
68 

93 
66 

96 
59 

97 
60 

100 
59 

100 
65 

98 
64 

90 
55 

99 
49 

103 
55 

95 
67 

91 
66 

98 
65 

97.7 
62,0 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

109 
65 

113 
69 

115 
75 

117 

76 

117 

78 

115- 
78 

114 
74 

112 
75 

108 
72 

105 
74 

106 
68 

106 
66 

105 
69 

104 
73 

106 
81 

107 
81 

107 
80 

107 
74 

L06 
66 

108 
66 

110 
66 

107 
75 

107 
75 

109 
64 

110 
72 

109 
82 

107 
75 

106 
78 

L09.1 
73.2 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

107 
78 

107 
80 

110 
82 

114 
86 

115 
88 

108 
86 

112 
88 

112 
83 

107 
82 

106 
83 

108 
85 

105 
82 

105 
82 

106 
83 

104 
86 

105 
85 

107 
79 

101 
78 

103 
80 

106 
79 

106 
79 

100 
81 

102 
79 

106 
83 

105 
81 

110 
82 

109 
81 

no 

87 

108 
76 

103 
79 

105 
84 

106.8 
82.2 

RANDS8URG 

MAX 
MIN 

93 
64 

97 
60 

99 
60 

101 
69 

101 
68 

101 
70 

101 
68 

102 
69 

100 
66 

98 

70 

95 
68 

94 
61 

98 
62 

97 
70 

92 
69 

89 
63 

92 
71 

95 
68 

94 
67 

94 
68 

96 
63 

95 
60 

96 
60 

98 
68 

96 
69 

93 
58 

96 
59 

94 
57 

99 
59 

90 
67 

96 
67 

96.2 
65.1 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

73 
55 

78 
59 

79 
64 

80 
64 

8  2 
65 

79 
67 

77 
64 

74 
62 

76 
51 

73 
58 

70 
56 

70 
54 

77 
60 

76 
63 

77 
62 

75 
57 

75 
61 

75 
56 

71 
56 

71 

57 

73 
56 

75 
59 

77 
62 

77 
61 

76 
57 

73 
57 

76 
58 

83 
64 

73 
62 

70 
56 

76 
49 

75.4 
59.2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

107 
75 

112 
78 

113 
82 

114 
83 

110 
78 

110 
75 

111 
73 

104 
76 

103 
75 

103 
72 

103 
68 

104 
68 

105 
68 

104 
76 

106 
80 

108 
79 

104 
83 

103 
73 

107 
83 

109 
76 

108 
77 

104 
71 

107 
73 

106 
74 

107 
67 

107 
73 

108 
71 

107 
76 

101 
81 

104 
76 

110 
83 

106.7 
75.6 

TRONA 

MAX 

99 
66 

100 
65 

102 
68 

105 
70 

107 
71 

108 
72 

108 
71 

106 
69 

106 
68 

107 
68 

105 
64 

102 
62 

100 
69 

101 
70 

104 
75 

99 

70 

97 
73 

98 
69 

99 
75 

99 
71 

100 
65 

102 
67 

101 
70 

103 
74 

102 
71 

102 
65 

99 
67 

101 
65 

106 
76 

103 
74 

95 
75 

102.1 
69.5 

TWENTYN I NE  PALMS 

MAX 

102 
68 

105 
65 

108 
70 

109 
79 

110 
72 

109 
76 

108 
75 

105 
70 

104 
67 

104 
70 

103 
67 

102 
62 

103 
66 

102 
75 

102 
75 

101 
76 

107 
78 

94 
68 

100 
68 

103 
71 

102 
66 

102 
66 

100 
70 

101 
72 

102 
70 

103 
65 

104 
61 

106 
68 

106 
80 

100 
72 

104 
72 

103.6 
70.3 

VALYEPMO  RANGER  STA 

MAX 

93 
43 

95 

41 

97 
42 

95 
50 

96 
50 

98 
52 

96 
53 

46 

48 

49 

94 
45 

92 
41 

94 
46 

93 
53 

92 
65 

91 
48 

89 
60 

90 
57 

68 
53 

92 
50 

91 
43 

91 
45 

51 

92 
53 

91 
54 

90 
43 

91 
41 

96 
46 

93 
60 

58 

92 
53 

92.8 
49.6 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

91 
53 

94 

52 

99 
60 

99 
59 

101 
59 

100 
63 

101 
61 

96 
57 

92 
58 

98 
55 

95 
55 

94 
51 

91 
54 

97 
63 

95 
72 

97 
71 

98 
71 

95 
64 

95 
64 

94 
58 

93 
52 

97 
56 

95 
58 

101 
63 

99 
60 

97 
53 

94 
51 

96 
56 

103 
69 

91 
89 

64 
62 

96.0 
59.5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

68 
33 

69 
38 

72 
38 

72 
42 

74 
46 

73 
47 

69 
39 

61 
37 

62 
39 

60 
38 

61 
35 

59 
34 

63 
37 

65 
39 

62 
42 

58 
42 

59 
41 

62 
41 

54 
41 

53 
37 

55 
39 

56 
40 

57 
32 

55 
30 

43 
28 

53 
30 

50 
29 

61 
29 

64 
37 

62 
37 

62 
44 

61.1 
37.5 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

46 
30 

48 

30 

59 
36 

56 
32 

58 
36 

58 
38 

58 
37 

56 
38 

5* 
36 

S3 
36 

52 
36 

50 
33 

52 
32 

54 
33 

50 
38 

47 
38 

46 
37 

46 
35 

49 
32 

45 
33 

46 
33 

50 
35 

50 
33 

50 
35 

*8 
32 

46 
32 

46 
33 

*6 
32 

52 
35 

54 
35 

46 
35 

30.7 
34.4 

S—  R«f«r*nc«  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

#     •  # 

NORTH  COAST  01 

DRAINAGE 

ALDERP0I NT 

9 

4 

4 1 

103 

501 

546 

222 

102 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

16 

10 

92 

142 

549 

598 

602 

450 

494 

412 

168 

158 

3711 

6IG  BAR  RANGER  STATION 

0 

2 

24 

120 

586 

678 

772 

520 

419 

373 

227 

72 

3793 

CALLAHAN  RANGER  STA 

12 

29 

162 

295 

750 

828 

932 

703 

633 

493 

329 

104 

5270 

CECILVILLE  SAWYER 

28 

26 

130 

227 

CLOVERDALE  3  SSE 

2 

397 

2462 

COVELO 

16 

13 

108 

216 

641 

676 

726 

577 

479 

408 

269 

106 

42  3  5 

CRESCENT  CITY  1  N 

194 

186 

242 

270 

448 

531 

516 

511 

493 

398 

417 

312 

4518 

DUTTONS  LANDING 

47 

19 

75 

98 

536 

414 

392 

301 

193 

146 

ELK  VALLEY 

44 

46 

165 

292 

688 

720 

824 

633 

583 

442 

328 

132 

4897 

EUREKA   WB  CITY 

505 

4909 

464  3 

FERNDALE  2  NW 

220 

193 

279 

269 

438 

481 

409 

424 

342 

FOREST  GLEN 

28 

26 

144 

295 

757 

767 

874 

686 

590 

486 

363 

155 

5171 

5245 

FORT  BRAGG 

264 

223 

271 

2  70 

396 

475 

527 

511 

431 

386 

442 

334 

4530 

FORT  BRAGG  AVIATION 

298 

261 

312 

296 

447 

48  3 

507 

517 

483 

428 

454 

111 

FORT  ROSS 

260 

221 

224 

236 

383 

435 

487 

454 

434 

386 

428 

331 

4279 

GRATON  1  w 

23 

14 

81 

104 

455 

476 

583 

461 

42  8 

315 

206 

161 

3307 

3224 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

4 

9 

44 

199 

654 

683 

866 

597 

444 

331 

222 

63 

4116 

3997 

HEALDSBURG 

2 

0 

10 

63 

387 

439 

527 

369 

313 

247 

89 

57 

2503 

2658 

HILTS 

5714 

HOOPA 

12 

12 

38 

153 

532 

579 

659 

484 

395 

305 

203 

77 

3449 

KENTF I  ELD 

23 

23 

84 

91 

394 

437 

534 

410 

374 

287 

173 

129 

2959 

3052 

KLAMATH 

159 

139 

217 

243 

470 

510 

405 

400 

305 

KNIGHTS  VALLEY 

19 

9 

118 

451 

507 

536 

460 

44  7 

345 

234 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

2  3 

1  7 

96 

166 

615 

675 

284 

121 

42  3  3 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

65 

90 

232 

320 

869 

993 

1008 

814 

755 

618 

476 

238 

6478 

MOUNT  HEBRON  RS 

123 

177 

418 

511 

944 

990 

1091 

871 

873 

642 

576 

310 

7526 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

11 

11 

52 

68 

368 

447 

538 

361 

384 

251 

135 

108 

2734 

2776 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

192 

189 

247 

263 

516 

558 

589 

564 

514 

431 

46  3 

336 

4864 

ORLEANS 

4 

1 1 

1  5 

162 

605 

669 

291 

201 

67 

3734 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

26 

9 

56 

75 

400 

438 

526 

413 

396 

266 

233 

126 

2984 

2933 

POINT  ARENA 

252 

208 

276 

272 

395 

465 

486 

477 

459 

408 

421 

329 

4448 

POTTER  VALLEY  PH 

1 

11 

505 

616 

615 

463 

287 

200 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

10 

6 

47 

125 

538 

590 

612 

519 

410 

356 

206 

93 

3512 

SAINT  HELENA 

29 

421 

126 

46 

2  786 

2900 

SALYER  RANGER  STATION 

7 

6 

34 

134 

584 

6  30 

650 

482 

374 

310 

200 

65 

3476 

SAN  RAFAEL 

24 

9 

53 

46 

357 

400 

482 

315 

325 

173 

101 

SANTA  ROSA 

16 

4 

51 

77 

419 

473 

549 

436 

389 

305 

159 

136 

3014 

2973 

SCOTIA 

133 

116 

193 

187 

424 

500 

518 

462 

430 

378 

374 

275 

3990 

3689 

SHELTER  COVE 

418 

449 

425 

397 

SONOMA 

20 

8 

54 

83 

426 

450 

561 

394 

386 

273 

142 

72 

2869 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9 

9 

87 

235 

739 

821 

909 

688 

594 

513 

295 

104 

5003 

TULELAKE 

112 

302 

875 

962 

562 

448 

189 

661  5 

UK  I  AM 

11 

4 

25 

81 

451 

520 

521 

42  7 

376 

295 

165 

54 

2930 

2876 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

16 

16 

123 

233 

682 

776 

862 

629 

574 

468 

300 

112 

4791 

4734 

WEED  1  S 

83 

116 

299 

399 

825 

922 

942 

775 

752 

596 

465 

236 

6412 

WILLITS  1  NE 

58 

31 

137 

172 

512 

607 

575 

491 

492 

385 

298 

167 

3925 

Y  EKA 

1 0 

38 

131 

291 

750 

833 

889 

708 

608 

457 

329 

117 

5161 

5233 

•     •  • 

SACRAMENTO  02 

DRAINAGE 

ADIN  RANGER  STATION 

34 

62 

227 

305 

853 

926 

949 

793 

77  3 

594 

476 

198 

6190 

ALTURAS  RANGER  STATION 

43 

92 

283 

423 

872 

977 

1050 

809 

802 

570 

457 

232 

6610 

6810 

AUBURN 

0 

0 

25 

57 

478 

528 

618 

429 

389 

310 

120 

54 

3006 

2908 

BERRYESSA  LAKE 

0 

0 

17 

44 

411 

438 

557 

400 

363 

271 

93 

34 

2628 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

47 

47 

152 

197 

791 

881 

807 

680 

759 

669 

421 

224 

5675 

5507 

BOWMAN  DAM 

50 

189 

907 

243 

6026 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

0 

0 

31 

75 

451 

466 

596 

478 

396 

247 

120 

21 

2881 

2789 

BURNEY 

64 

62 

271 

381 

827 

846 

952 

763 

722 

542 

430 

167 

602  7 

CANYON  DAM 

64 

56 

270 

392 

890 

999 

1089 

928 

849 

631 

485 

219 

6872 

6763 

CENTERVI LLE  PH 

0 

0 

3 

57 

491 

495 

618 

438 

355 

242 

90 

16 

2805 

2720 

CHESTER 

73 

89 

292 

426 

961 

951 

1026 

859 

77  3 

637 

526 

2  33 

6846 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1 

2 

7 

59 

468 

479 

620 

463 

343 

216 

63 

8 

2729 

2605 

CLARKSBURG 

2 

0 

30 

64 

461 

465 

609 

458 

382 

243 

103 

63 

2880 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

5 

1 

70 

163 

569 

603 

665 

555 

508 

371 

210 

49 

3769 

COLFAX 

7 

6 

26 

74 

580 

683 

585 

477 

479 

414 

151 

56 

3538 

3297 

COLUSA  1  SSW 

0 

0 

13 

78 

450 

490 

619 

457 

346 

237 

48 

5 

2  74  3 

2670 

DAVIS  1  WSW 

3 

0 

35 

67 

439 

467 

606 

457 

378 

253 

80 

34 

2819 

2729 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

33 

48 

198 

308 

847 

830 

954 

730 

683 

579 

398 

205 

5813 

5677 

DE  SABLA 

3 

1 

63 

123 

631 

723 

665 

554 

546 

424 

210 

86 

4029 

4091 

DOBBINS  COLGATE 

0 

5 

63 

99 

638 

696 

707 

507 

376 

278 

95 

13 

3477 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

23 

1  3 

150 

224 

736 

1  33 

EAST  PARK  RESERVOIR 

0 

0 

44 

95 

509 

548 

603 

510 

463 

337 

163 

26 

3300 

3236 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

4 

1 

18 

49 

397 

431 

555 

376 

331 

2  32 

76 

61 

2531 

FOLSOM  DAM 

1 

0 

17 

48 

436 

463 

61  2 

431 

344 

256 

90 

36 

2734 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

5 

3 

50 

97 

551 

544 

450 

222 

122 

GRASS  VALLEY 

5 

0 

47 

89 

586 

667 

656 

466 

52  1 

431 

200 

105 

3773 

3255 

HAT   CREEK   PH  NO  1 

29 

28 

214 

342 

806 

796 

850 

730 

674 

473 

353 

134 

5429 

5313 

JESS  VALLEY 

53 

93 

276 

358 

884 

1008 

996 

863 

839 

644 

540 

263 

6817 

LAKEPORT 

0 

2 

30 

133 

551 

598 

625 

514 

444 

326 

165 

37 

3425 

LAKESHORE 

0 

7 

25 

101 

520 

603 

609 

500 

406 

360 

155 

37 

3323 

LAKE  SPAULDING 

40 

29 

185 

263 

853 

910 

923 

714 

793 

687 

446 

229 

6072 

6405 

LAKE  SPAULDING  DAM 

28 

26 

180 

443 

168 

LAS  PLUMAS 

0 

0 

6 

37 

406 

538 

376 

308 

220 

63 

5 

2411 

2239 

MAN2ANITA  LAKE 

1*27 

903 

919 

754 

570 

316 

7456 

MARYSVILLE 

0 

0 

9 

52 

437 

473 

628 

421 

300 

203 

47 

7 

2577 

2511 

MC  CLOUD 

46 

63 

245 

316 

799 

882 

894 

714 

679 

573 

409 

178 

5798 

5800 

MINERAL 

121 

87 

308 

369 

920 

969 

994 

808 

821 

700 

539 

315 

6951 

7097 

MONT ICELLO  DAM 

0 

0 

19 

47 

418 

463 

563 

430 

376 

273 

103 

38 

2730 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

36 

58 

169 

302 

804 

896 

887 

708 

669 

581 

40  3 

183 

5716 

5722 

NEVADA  CITY 

17 

8 

151 

246 

703 

7  36 

777 

634 

635 

469 

305 

154 

4835 

4687 

ORLAND 

0 

0 

17 

69 

451 

508 

639 

443 

337 

246 

68 

11 

2789 

2647 

See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  263  - 


MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CALIFORNIA 

CONTINUED  Seasonof    1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July- June 

OROVILLE 

0 

0 

8 

37 

418 

433 

584 

410 

291 

193 

61 

6 

2441 

PARAOI SE 

4 

0 

32 

72 

505 

587 

598 

435 

431 

347 

134 

53 

3198 

PLACERVILLE 

7 

0 

85 

129 

628 

657 

716 

597 

553 

417 

227 

115 

4131 

4112 

PLACERVILLE  IFG 

3 

1 

39 

70 

554 

633 

609 

460 

513 

465 

206 

103 

3656 

plat i na 

2 

2 

78 

665 

739 

680 

577 

515 

450 

202 

53 

PORTOLA 

98 

99 

32  7 

412 

896 

911 

857 

811 

626 

508 

235 

6869 

7191 

QUINCY  RANGER  STATION 

42 

34 

214 

297 

782 

789 

929 

680 

641 

465 

333 

118 

5324 

5912 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

0 

2 

6 

56 

434 

472 

570 

387 

311 

219 

47 

2 

2506 

2515 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

0 

0 

4 

49 

416 

491 

512 

336 

223 

233 

42 

1 

2309 

2502 

ROCKL I N 

1 

4 

20 

76 

521 

524 

670 

509 

417 

268 

120 

39 

3169 

3010 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

0 

4 

10 

49 

436 

469 

602 

434 

363 

246 

86 

21 

2720 

2773 

SACRAMENTO  WB  CITY 

0 

5 

10 

43 

397 

427 

541 

369 

266 

191 

61 

18 

2328 

2587 

SHASTA  DAM 

0 

0 

16 

55 

447 

543 

566 

425 

311 

315 

74 

8 

2760 

SIERRA  CITY 

125 

167 

759 

816 

771 

606 

652 

545 

344 

153 

SI ERRAVI LLE  RANGER  STA 

82 

89 

333 

386 

920 

932 

1141 

837 

797 

601 

497 

225 

6840 

6983 

SODA  SPRINGS  1  E 

201 

209 

438 

471 

1083 

1139 

1177 

984 

1045 

897 

776 

479 

8899 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

0 

0 

1  1 

72 

466 

522 

571 

463 

405 

279 

101 

9 

2899 

3029 

STRAWBERRY  VALLEY 

6 

11 

62 

182 

728 

799 

775 

609 

654 

553 

341 

161 

4881 

TURNTABLE  CREEK 

0 

23 

66 

545 

388 

296 

366 

TWIN  LAKES 

195 

259 

429 

500 

1074 

1189 

1130 

1 005 

1121 

878 

599 

9324 

9485 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

3 

3 

47 

118 

198 

VACAVILLE 

1 

0 

28 

48 

396 

427 

587 

375 

325 

221 

45 

19 

2472 

2722 

VOLTA  POWER  HOUSE 

0 

0 

30 

83 

546 

648 

583 

464 

430 

370 

144 

39 

3337 

WHISKEYTOWN  RES 

0 

0 

20 

70 

500 

607 

551 

453 

357 

358 

101 

18 

3035 

WILLIAMS 

0 

0 

11 

57 

432 

465 

613 

430 

321 

257 

WI LLOWS 

0 

0 

17 

66 

446 

493 

627 

458 

358 

246 

75 

13 

2799 

2668 

WINTERS 

0 

0 

10 

51 

411 

436 

605 

419 

327 

239 

54 

16 

2568 

WOODLAND  1  WNW 

0 

0 

28 

61 

443 

471 

614 

441 

354 

239 

64 

20 

2735 

2494 

*     *  * 

NORTHEAST   INTERIOR  03 

BASl  N 

BOCA 

149 

204 

463 

518 

1016 

997 

1249 

1041 

973 

710 

616 

343 

8281 

BOD  IE 

658 

763 

1239 

1249 

1350 

1191 

1273 

975 

899 

636 

BRIDGEPORT 

120 

158 

470 

551 

1025 

988 

1313 

1066 

912 

743 

641 

387 

8374 

CEDARVILLE 

5 

31 

153 

267 

860 

929 

1064 

789 

744 

517 

404 

175 

5938 

6089 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

143 

151 

41 8 

461 

1026 

1055 

1179 

978 

959 

749 

610 

362 

8091 

DOYLE  5  SSE 

14 

27 

200 

281 

891 

868 

1009 

790 

750 

551 

422 

140 

5943 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

9 

21 

212 

347 

869 

900 

999 

767 

707 

509 

385 

115 

5840 

FORT  81  DWELL 

25 

81 

237 

332 

871 

944 

1053 

779 

758 

518 

424 

182 

6204 

6356 

MEYERS  4  SW 

165 

153 

382 

437 

1023 

1101 

1154 

970 

992 

659 

369 

MONO  LAKE 

5 

20 

188 

316 

889 

914 

8  52 

859 

671 

530 

272 

6574 

SQUAW  VALLEY 

150 

132 

392 

42  6 

1045 

1083 

1132 

960 

959 

761 

631 

379 

8050 

SUSANVILLE  AIRPORT 

12 

35 

194 

304 

830 

907 

1012 

779 

711 

490 

391 

123 

5788 

6029 

TAHOE  CITY 

119 

138 

378 

971 

1029 

1106 

951 

955 

754 

646 

385 

8201 

TERMO 

93 

113 

344 

480 

977 

1055 

1 1 97 

990 

862 

663 

567 

294 

7655 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

144 

1  50 

391 

415 

1052 

1079 

1225 

1013 

968 

756 

631 

383 

8207 

8138 

WOODFORDS 

1  3 

22 

1  50 

215 

828 

901 

986 

766 

787 

591 

446 

185 

5890 

*     *  • 

CENTRAL  COAST  04 

DRAI NAGE 

AVI  LA  BEACH 

52 

33 

76 

86 

221 

259 

230 

261 

251 

180 

168 

135 

1952 

BEN  LOMOND 

26 

38 

79 

84 

468 

467 

512 

336 

376 

2  54 

150 

135 

2925 

BERKELEY 

101 

81 

110 

118 

367 

422 

477 

361 

372 

292 

265 

245 

3211 

2929 

BURL  I NGAME 

46 

27 

76 

94 

363 

380 

506 

355 

325 

243 

203 

99 

2717 

CARMEL  VALLEY 

121 

94 

126 

86 

379 

403 

392 

391 

405 

306 

324 

203 

3230 

CROCKETT 

8 

1 

31 

50 

373 

403 

554 

411 

336 

258 

124 

93 

2642 

GILROY 

11 

12 

63 

67 

407 

465 

546 

409 

364 

264 

158 

88 

2854 

HALF   MOON   BAY   2  NNW 

209 

174 

192 

212 

348 

415 

413 

432 

408 

339 

341 

299 

3782 

HOLL I STER 

48 

37 

72 

402 

431 

492 

394 

320 

229 

249 

196 

2463 

KING  CITY 

52 

69 

354 

374 

437 

361 

336 

229 

147 

72 

2591 

L I VERMORE  2  SSW 

26 

2 

48 

62 

447 

465 

581 

481 

424 

295 

179 

96 

3106 

2830 

LOS  GATOS 

21 

9 

42 

67 

41 1 

417 

493 

389 

373 

270 

157 

105 

2754 

2686 

MART  I NE2  FIRE  STATION 

e 

0 

34 

67 

435 

429 

562 

407 

351 

256 

111 

104 

2764 

MONTEREY 

185 

171 

160 

1  36 

338 

377 

385 

365 

381 

307 

366 

270 

3441 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

216 

1  90 

196 

1  95 

334 

355 

365 

391 

377 

304 

387 

281 

3591 

MOUNT   DIABLO  N  GAT E 

25 

6 

66 

79 

470 

5  39 

549 

372 

462 

380 

208 

161 

3317 

MOUNT  HAM  LTON 

41 

39 

114 

135 

706 

722 

634 

545 

683 

594 

346 

249 

4808 

4564 

NACIMIENTO  DAM 

2 

1 

28 

54 

40  5 

435 

527 

404 

378 

285 

140 

78 

2737 

NEWARK 

2  7 

7 

47 

49 

368 

484 

378 

330 

255 

185 

109 

i.'HF.  lmhli    WO  ftlRrUnl 

96 

44 

73 

75 

340 

385 

478 

371 

331 

263 

218 

146 

2820 

2870 

"ALO  ALTO  CITY  HALL 

41 

22 

89 

126 

454 

458 

533 

423 

403 

258 

210 

122 

3139 

PASO  ROBLES 

3 

10 

52 

60 

427 

436 

488 

432 

382 

257 

136 

122 

2605 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

0 

14 

34 

67 

429 

477 

526 

444 

385 

246 

120 

86 

2628 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

3 

2 

38 

80 

458 

490 

491 

41 1 

417 

339 

183 

74 

2986 

PISMO  BEACH 

172 

123 

170 

165 

308 

336 

355 

371 

351 

259 

298 

201 

3109 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

306 

2  34 

233 

268 

356 

407 

403 

398 

372 

332 

360 

2  64 

3935 

PORT  CHICAOO  NAVAL  DEP 

8 

0 

35 

70 

443 

463 

597 

464 

431 

284 

141 

82 

3018 

PRIEST  VALLEY 

9 

15 

101 

138 

577 

618 

630 

545 

575 

440 

284 

131 

4063 

REDWOOD  CITY 

1  8 

6 

43 

60 

375 

378 

471 

368 

337 

227 

133 

66 

2482 

2638 

R I CHMOND 

107 

66 

84 

73 

343 

366 

466 

350 

314 

248 

186 

184 

2789 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

27 

15 

69 

100 

508 

526 

628 

500 

461 

321 

211 

171 

3537 

SALINAS  2  E 

94 

65 

120 

106 

363 

386 

41  3 

397 

365 

261 

246 

164 

2980 

2912 

SALINAS   FAA  AP 

80 

62 

101 

77 

357 

333 

417 

415 

402 

285 

260 

200 

3009 

SAN   ANTONIO  MISSION 

0 

6 

32 

52 

430 

461 

507 

438 

439 

320 

175 

72 

2932 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

233 

150 

124 

166 

369 

383 

414 

384 

379 

343 

390 

341 

3676 

SAN   FRANCISCO  W8  AP 

76 

46 

94 

135 

39  3 

416 

505 

404 

384 

311 

295 

193 

3252 

3012 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

186 

1 52 

139 

343 

414 

302 

319 

280 

2  59 

SAN  GREGORIO  2  SE 

181 

166 

159 

181 

394 

418 

42  8 

444 

429 

360 

384 

276 

3820 

SAN  JOSE 

21 

7 

27 

62 

386 

396 

482 

379 

315 

223 

143 

57 

2498 

2437 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

65 

38 

110 

74 

31  1 

332 

364 

352 

351 

265 

260 

199 

2721 

2363 

SAN  MATEO 

39 

75 

69 

342 

363 

435 

331 

298 

220 

167 

114 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

22 

0 

30 

59 

380 

384 

458 

358 

310 

225 

131 

74 

2431 

2607 

SANTA  CRUZ 

61 

77 

107 

no 

382 

426 

456 

380 

380 

276 

252 

182 

3089 

3049 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

91 

52 

105 

82 

372 

437 

499 

405 

319 

214 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

14 

2 

68 

84 

468 

460 

595 

477 

399 

261 

171 

116 

3115 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

144 

139 

181 

146 

374 

406 

454 

388 

395 

277 

275 

236 

3417 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of    1964  -  1965 


CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 

July-June 

*    *  * 

SAN  JOAOUIN  05 

DRAINAGE 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

0 

0 

2  3 

44 

432 

570 

378 

320 

227 

60 

34 

2628 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT 

2 

0 

32 

48 

433 

464 

634 

431 

351 

233 

76 

42 

2746 

ASH  MOUNTAIN 

0 

2 

1  1 

31 

448 

559 

612 

434 

403 

338 

128 

49 

3015 

2541 

AUBERRY 

0 

0 

10 

74 

511 

466 

496 

357 

165 

60 

3267 

BAKERSF1EL0  KB  AIRPORT 

0 

0 

1 

17 

407 

438 

546 

405 

241 

1  86 

45 

7 

2293 

2122 

BALCH  power  house 

o 

o 

5 

38 

46  3 

575 

591 

434 

355 

310 

110 

19 

2900 

BLACKWELLS  CORNER 

0 

31 

430 

492 

BUTTONWILLOW 

0 

0 

2 

28 

420 

458 

575 

428 

274 

1  99 

41 

9 

2434 

CALAVERAS  BIG  TREES 

44 

36 

199 

221 

806 

833 

857 

690 

756 

680 

469 

263 

5654 

5374 

CAMP  PARDEE 

0 

0 

18 

47 

436 

467 

606 

459 

377 

267 

98 

33 

2808 

2650 

CATHEYS  VY   BULL   RUN  RH 

0 

0 

24 

55 

490 

531 

624 

493 

445 

304 

176 

62 

3204 

CHERRY  VALLEY  DAM 

11 

2 

79 

148 

721 

807 

822 

612 

687 

589 

391 

190 

5059 

COAL  I NGA 

0 

0 

1 

34 

401 

447 

514 

388 

286 

187 

47 

4 

2309 

2448 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

0 

0 

4 

36 

428 

486 

597 

461 

295 

195 

57 

11 

2570 

DENA1R   3  NNE 

0 

15 

71 

465 

477 

583 

480 

363 

205 

94 

28 

2733 

DUDLEYS 

22 

25 

159 

218 

651 

706 

722 

622 

652 

508 

372 

189 

4846 

4818 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

0 

0 

24 

61 

457 

508 

563 

440 

364 

260 

110 

30 

2817 

2718 

FIVE  POINTS  5  SSW 

0 

2 

3 

42 

427 

514 

543 

411 

302 

204 

82 

3 

2533 

FRESNO  WB  AIRPORT 

0 

3 

3 

41 

410 

492 

572 

423 

287 

191 

56 

8 

2488 

2492 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

0 

0 

12 

38 

439 

487 

614 

458 

352 

253 

96 

8 

2757 

GIANT  FOREST 

50 

51 

252 

323 

948 

1019 

1018 

831 

944 

798 

616 

397 

7247 

6611 

GLENNVILLE 

13 

4 

86 

166 

615 

725 

670 

605 

611 

464 

319 

129 

4407 

GRANT  GROVE 

137 

100 

281 

290 

881 

933 

927 

792 

923 

796 

638 

406 

7104 

HANFORD 

0 

0 

4 

54 

437 

486 

592 

427 

269 

201 

49 

4 

2  52  3 

2607 

HETCH  HETCHY 

11 

1 

80 

141 

702 

780 

646 

561 

638 

503 

321 

170 

4754 

4694 

HUNTINGTON  LAKE 

158 

152 

370 

446 

977 

1055 

101 1 

669 

1024 

894 

737 

497 

8190 

7707 

1DRIA 

0 

0 

19 

62 

471 

531 

564 

383 

453 

358 

111 

40 

2992 

2851 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

0 

0 

0 

5 

317 

408 

486 

301 

196 

195 

29 

0 

1937 

1  744 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

0 

0 

2 

50 

441 

514 

507 

413 

428 

317 

124 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

0 

0 

1 

20 

407 

457 

580 

399 

241 

193 

56 

20 

2374 

KETTLEMAN  STATION 

0 

o 

1 

22 

347 

424 

510 

342 

222 

181 

42 

3 

2094 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

0 

0 

31 

61 

474 

456 

599 

495 

393 

262 

145 

41 

2957 

LE  GRAND 

0 

0 

7 

41 

454 

466 

579 

460 

342 

216 

89 

16 

2672 

2674 

LEMON  COVE 

0 

0 

3 

44 

44  5 

514 

567 

414 

307 

211 

73 

11 

2589 

2334 

LINDSAY 

0 

0 

2 

41 

433 

493 

561 

440 

319 

219 

70 

10 

2568 

2  540 

LODI 

3 

6 

26 

72 

453 

459 

601 

447 

348 

219 

85 

44 

2763 

2973 

LOS  BANOS 

0 

3 

14 

53 

438 

440 

556 

400 

270 

181 

43 

12 

2410 

2532 

MADERA 

0 

0 

14 

42 

424 

470 

585 

448 

31  3 

227 

73 

12 

2608 

2576 

MANDEVILLE  ISLAND 

6 

0 

42 

73 

439 

442 

565 

440 

371 

242 

115 

MANTECA 

205 

86 

37 

MARICOPA 

0 

0 

1 

U 

397 

422 

548 

384 

223 

224 

9 

4 

2223 

1968 

MERCED  FIRE  STATION  2 

0 

0 

6 

47 

409 

451 

560 

430 

314 

215 

68 

12 

2512 

2754 

MODESTO 

1 

8 

17 

60 

462 

478 

597 

439 

341 

231 

89 

41 

2764 

2767 

NEWMAN  2  NW 

0 

0 

16 

58 

461 

460 

573 

417 

321 

205 

55 

13 

2579 

2386 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

1 

0 

41 

94 

571 

641 

667 

519 

558 

449 

238 

113 

3892 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

0 

0 

20 

53 

461 

488 

602 

490 

404 

262 

123 

36 

2939 

2663 

ORANGE  COVE 

0 

0 

7 

37 

431 

502 

562 

441 

315 

227 

72 

8 

2602 

2578 

PANOCHE  CREEK 

1 

577 

405 

314 

PORTERVI LLE 

0 

0 

3 

32 

436 

458 

548 

396 

260 

197 

59 

8 

2397 

2406 

POSEY  3  E 

26 

17 

150 

208 

757 

869 

796 

715 

802 

648 

493 

336 

5817 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

4 

2 

34 

81 

583 

677 

642 

447 

532 

464 

252 

108 

3826 

SAN  LUIS  DAM 

0 

1 

20 

42 

419 

457 

582 

427 

322 

231 

68 

33 

2602 

SONORA  RS 

2 

0 

43 

73 

540 

568 

649 

513 

492 

391 

217 

80 

3568 

3131 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

31 

24 

158 

235 

774 

846 

857 

666 

773 

661 

459 

259 

5743 

STOCKTON  WBAP 

0 

6 

8 

50 

457 

452 

591 

427 

320 

201 

50 

10 

2572 

2676 

STOCKTON  FIRE  STATION 

0 

0 

31 

61 

447 

471 

602 

440 

335 

216 

67 

36 

2706 

2664 

STOCKTON  HOWRY  BRIDGE 

1 

0 

23 

74 

458 

507 

448 

331 

TEHACHAP I 

8 

10 

95 

171 

643 

706 

675 

593 

641 

552 

302 

186 

4582 

TEJON  RANCHO 

0 

0 

2 

25 

433 

520 

623 

460 

311 

252 

73 

13 

2712 

2266 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

0 

0 

2 

36 

409 

482 

529 

411 

322 

262 

96 

8 

2557 

2677 

TIGER  CREEK  PH 

1 

0 

31 

78 

561 

627 

651 

478 

492 

393 

210 

60 

3602 

3788 

TRACY  CARBONA 

0 

0 

27 

44 

427 

452 

603 

409 

311 

237 

61 

24 

2595 

TRACY   PUMPING  PLANT 

3 

3 

5 

40 

420 

446 

560 

405 

315 

224 

64 

32 

2537 

VISALIA 

0 

0 

4 

39 

437 

512 

616 

437 

285 

213 

62 

5 

2610 

2252 

WASCO 

0 

0 

2 

25 

411 

461 

570 

424 

249 

188 

45 

7 

2382 

2426 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

I 

I 

38 

1 47 

721 

786 

850 

559 

596 

483 

287 

115 

4584 

4808 

•     #  • 

SOUTH  COAST  06 

DRAINAGE 

ALPINE 

o 

o 

1 

25 

290 

401 

342 

305 

336 

244 

152 

77 

2173 

AVALON  PLEASURE  PIER 

40 

0 

1 

16 

207 

248 

302 

2B3 

231 

198 

143 

112 

1781 

2089 

BARRETT  DAM 

0 

0 

16 

34 

389 

463 

475 

451 

420 

276 

160 

94 

2778 

2363 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0 

5 

23 

63 

452 

544 

504 

411 

516 

379 

223 

182 

3302 

BIG  BEAR  LAKE 

125 

134 

355 

468 

975 

927 

975 

835 

935 

794 

581 

391 

7485 

BON  I T A 

211 

321 

291 

279 

251 

1  58 

106 

59 

1689 

1857 

BURBANK   WB  AIRPORT 

0 

1 

0 

18 

262 

350 

326 

282 

264 

225 

88 

50 

1866 

1646 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

23 

1 

4 

26 

200 

272 

268 

285 

230 

203 

129 

133 

1774 

CACHUMA  DAM 

6 

3 

31 

32 

306 

360 

363 

336 

318 

289 

159 

94 

2317 

CAMPO 

1 

15 

25 

76 

44  3 

522 

489 

497 

514 

344 

252 

174 

3352 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

0 

20 

295 

341 

318 

2  89 

294 

230 

91 

43 

1921 

CHULA  VISTA 

24 

0 

16 

28 

250 

335 

350 

341 

296 

211 

152 

120 

2123 

2229 

CLAREMONT   POMONA  COL 

0 

0 

6 

23 

286 

309 

298 

289 

200 

114 

76 

2047 

CORONA 

0 

0 

1 

21 

268 

355 

306 

274 

251 

208 

74 

39 

1797 

1926 

CULVER  CITY 

9 

0 

9 

19 

191 

286 

246 

233 

231 

194 

138 

68 

1644 

CUYAMA 

0 

0 

56 

116 

543 

598 

612 

542 

528 

411 

232 

CUYAMACA 

0 

14 

84 

154 

705 

668 

726 

657 

757 

560 

353 

274 

4972 

4649 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

0 

0 

8 

36 

341 

422 

418 

334 

358 

294 

119 

93 

2423 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

0 

0 

0 

10 

215 

304 

314 

266 

249 

190 

91 

52 

1691 

ELSINORE 

0 

1 

8 

8 

336 

421 

411 

365 

324 

237 

102 

21 

2234 

2025 

ESCONDIDO 

0 

0 

1 

15 

279 

361 

361 

336 

309 

199 

97 

46 

2004 

2052 

FONTANA  KAISER 

0 

0 

0 

16 

225 

308 

257 

242 

279 

131 

73 

40 

1571 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

0 

10 

248 

347 

336 

303 

267 

182 

88 

36 

1617 

HENSHAW  DAM 

3 

8 

38 

92 

530 

600 

611 

546 

555 

367 

244 

182 

3796 

See  reference  notes  following  Station  Index. 
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CALIFORNIA 

CONTINUED  Season ol   1964  -  1965 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-Jun€ 

I DYLLW I LD   RANGER  STA 

5 

30 

113 

161 

688 

732 

703 

691 

775 

644 

442 

296 

5280 

JULIAN  WYNOLA 

2 

19 

34 

107 

505 

625 

581 

524 

543 

412 

335 

219 

3906 

LAGUNA  8EACH 

21 

1 

26 

38 

249 

333 

36  3 

340 

297 

206 

158 

HO 

2142 

1975 

LA  MESA 

0 

0 

0 

5 

202 

302 

270 

244 

247 

169 

110 

68 

1617 

LOMPOC 

121 

87 

117 

129 

338 

344 

328 

337 

306 

260 

255 

167 

2789 

LONG  BEACH 

1 

0 

0 

5 

177 

252 

221 

198 

17  8 

149 

73 

47 

1  301 

1555 

LONG   BEACH  WB  AP 

1 

0 

8 

23 

264 

342 

352 

305 

231 

172 

99 

53 

1850 

1711 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

9 

0 

8 

21 

197 

301 

291 

271 

226 

198 

130 

60 

1712 

1799 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

0 

0 

0 

5 

186 

256 

224 

1  96 

18  3 

168 

70 

38 

1326 

1349 

MILL  CREEK  NO  2 

0 

2 

5 

41 

355 

448 

362 

308 

404 

330 

154 

122 

2531 

MT  BALOY  NOTCH 

32 

A3 

245 

334 

844 

874 

906 

824 

975 

861 

582 

369 

6869 

MOUNT   WILSON   FC   338  B 

10 

24 

46 

114 

626 

680 

581 

543 

735 

595 

367 

225 

4546 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

25 

0 

20 

44 

248 

296 

346 

307 

257 

206 

143 

122 

2014 

1964 

OCEANSIDE 

2 

0 

3 

23 

239 

305 

330 

319 

251 

202 

96 

43 

1813 

OJAI 

0 

0 

2 

26 

283 

365 

338 

314 

322 

243 

113 

82 

2088 

2150 

OXNARD 

59 

8 

50 

56 

241 

334 

305 

31  5 

305 

241 

219 

131 

2264 

2306 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

0 

20 

88 

577 

580 

567 

522 

657 

496 

333 

193 

4037 

PASADENA 

0 

0 

0 

8 

222 

318 

248 

228 

235 

208 

87 

43 

1597 

1714 

PERRI S 

0 

0 

7 

23 

375 

441 

433 

354 

326 

247 

101 

49 

2356 

POMONA 

0 

0 

0 

10 

265 

376 

336 

283 

271 

215 

98 

47 

1901 

2232 

RAMONA  SPAULDING 

0 

1 

1 

25 

304 

404 

377 

362 

366 

270 

160 

67 

2337 

REDLANDS 

o 

0 

0 

16 

297 

401 

334 

278 

282 

227 

88 

39 

1962 

2071 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 

0 

0 

0 

13 

297 

384 

339 

299 

264 

222 

66 

28 

1912 

192  3 

RIVERSIDE  EXP  STA 

0 

0 

3 

21 

274 

366 

344 

292 

2  8  9 

2  34 

92 

66 

1981 

SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 

0 

2 

6 

30 

299 

424 

320 

282 

383 

317 

1  84 

148 

2395 

SAN   BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

0 

10 

31  3 

403 

343 

296 

292 

222 

79 

29 

1987 

1879 

SANDBERG  WB 

1 

23 

34 

111 

686 

765 

691 

594 

707 

571 

361 

199 

4743 

4209 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

0 

0 

0 

8 

187 

280 

277 

249 

195 

138 

73 

35 

1442 

1439 

SAN  FERNANDO 

0 

0 

0 

15 

217 

306 

237 

221 

255 

228 

74 

47 

1600 

1696 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

0 

0 

0 

8 

225 

302 

257 

257 

227 

194 

88 

36 

1594 

SAN  JACINTO 

0 

0 

0 

17 

357 

443 

413 

357 

329 

245 

81 

25 

2267 

2244 

SAN  PEDRO 

8 

0 

1  763 

SANTA   ANA   FIRE  STATION 

0 

0 

0 

5 

196 

263 

243 

221 

182 

148 

48 

26 

1334 

1757 

SANTA  BARBARA 

32 

0 

8 

31 

237 

285 

299 

280 

276 

217 

180 

126 

1971 

2086 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

33 

3 

16 

61 

282 

321 

362 

344 

318 

225 

221 

150 

2336 

SANTA   CATALINA  WBAP 

4 

2 

8 

52 

256 

344 

312 

314 

399 

269 

195 

216 

2371 

2052 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

127 

90 

149 

142 

398 

395 

394 

400 

376 

286 

279 

192 

3228 

2967 

SANTA  MONICA  PIER 

63 

1 

22 

60 

214 

280 

278 

306 

287 

250 

213 

171 

2145 

SANTA  PAULA 

23 

3 

42 

335 

273 

313 

232 

180 

145 

SUNLAND 

0 

4 

4 

28 

284 

371 

299 

282 

303 

270 

163 

96 

2104 

TORRANCE 

8 

0 

4 

20 

197 

269 

271 

273 

256 

176 

130 

78 

1682 

1977 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

2 

0 

11 

16 

276 

308 

332 

293 

260 

180 

96 

45 

1819 

1655 

T W 1 TCHELL  DAM 

31 

26 

107 

78 

327 

358 

336 

354 

359 

280 

224 

165 

2645 

UCLA 

3 

0 

24 

6 

133 

181 

160 

163 

183 

156 

92 

92 

1193 

UPLAND    3  N 

0 

0 

1 

28 

321 

432 

357 

306 

304 

259 

118 

57 

2183 

VANDENBERG  AFB 

223 

169 

171 

179 

347 

372 

527 

VISTA  2  NNE 

1 

1 

2 

28 

223 

308 

320 

290 

291 

224 

139 

95 

1922 

WARNER  SPRINGS 

1 

13 

20 

74 

517 

610 

570 

506 

554 

411 

246 

142 

3664 

3470 

YORBA  LINDA 

0 

10 

229 

298 

220 

181 

78 

37 

1654 

•      •  » 

SOUTHEAST  DESERT  07 

BASINS 

BAKER    9  NNW 

0 

0 

0 

0 

330 

416 

466 

278 

177 

163 

14 

0 

1844 

BARSTOW 

0 

0 

0 

15 

461 

477 

526 

395 

323 

231 

BEAUMONT  1  E 

0 

0 

0 

367 

459 

437 

400 

427 

315 

147 

64 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0 

0 

27 

133 

688 

777 

732 

565 

562 

355 

201 

38 

4098 

4227 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

97 

1 14 

359 

434 

1021 

1069 

1090 

956 

805 

436 

BLYTHE 

0 

0 

0 

0 

251 

361 

320 

230 

165 

82 

2 

0 

1411 

1328 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

o 

211 

332 

303 

204 

147 

59 

0 

0 

1256 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0 

0 

0 

0 

235 

364 

321 

226 

149 

113 

10 

0 

1416 

BRAWLEY  2  SW 

0 

0 

0 

0 

201 

301 

310 

228 

142 

86 

2 

0 

1270 

98 

CANT1L 

0 

0 

0 

15 

470 

488 

534 

409 

331 

236 

15 

10 

2506 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

7 

403 

460 

495 

357 

271 

205 

26 

0 

2224 

DEATH  VALLEY 

0 

0 

0 

0 

204 

311 

282 

114 

45 

60 

0 

0 

1016 

1296 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

0 

49 

224 

851 

905 

882 

704 

508 

284 

47 

EAGLE  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

0 

188 

274 

280 

182 

1  55 

103 

0 

0 

1182 

EL  CENTRO  2  SSW 

0 

0 

0 

0 

201 

297 

299 

224 

152 

80 

3 

0 

1256 

1144 

FA  I RMONT 

0 

0 

14 

51 

560 

560 

540 

475 

507 

412 

194 

127 

3440 

3165 

GOLD   POCK  RANCH 

0 

0 

0 

0 

192 

261 

244 

1  70 

1  52 

86 

4 

o 

1109 

HA  I  WEE 

0 

0 

2 

63 

567 

682 

6  70 

519 

505 

369 

141 

29 

3547 

3491 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

0 

250 

352 

334 

241 

262 

149 

3 

0 

1591 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

0 

162 

251 

238 

168 

103 

59 

0 

0 

981 

1101 

IMPERIAL   FAA  AP 

0 

0 

0 

0 

192 

305 

283 

219 

127 

64 

0 

0 

1190 

INDEPENDENCE 

0 

o 

1 1 

65 

340 

27 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

0 

0 

0 

0 

189 

289 

292 

215 

119 

99 

0 

0 

1203 

1096 

INYOKERN 

0 

0 

0 

40 

498 

542 

535 

402 

359 

263 

76 

2 

2717 

IRON  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

0 

217 

323 

292 

204 

146 

88 

2 

0 

1272 

LAKE  ARROWHEAD 

7 

25 

60 

161 

770 

788 

803 

650 

741 

637 

42  5 

264 

5331 

LANCASTER 

0 

3 

3 

46 

569 

586 

613 

495 

407 

295 

114 

44 

3177 

LLANO   SHAWNEE   HILL  RCH 

0 

4 

12 

45 

556 

585 

541 

433 

487 

375 

148 

53 

3239 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

0 

0 

574 

570 

555 

480 

414 

270 

106 

22 

MECCA  3  SE 

0 

0 

0 

0 

193 

319 

316 

228 

121 

71 

0 

0 

1248 

MITCHELL  CAVERNS 

0 

0 

0 

19 

468 

553 

476 

404 

476 

347 

110 

4 

2857 

MOJAVE 

540 

443 

42  7 

310 

MOJAVE  2  ESE 

0 

2 

30 

519 

559 

537 

422 

38  5 

279 

65 

30 

MOUNTAIN  PASS 

0 

0 

3 

61 

635 

660 

673 

571 

606 

408 

246 

6 

3869 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

228 

355 

321 

224 

173 

122 

3 

0 

1426 

PALMDALE 

0 

0 

2 

34 

534 

515 

533 

409 

402 

300 

104 

34 

2867 

2834 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

0 

1 

4 

43 

603 

552 

604 

498 

431 

310 

131 

34 

3211 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

229 

271 

236 

154 

132 

118 

0 

0 

1140 

1171 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

0 

204 

282 

284 

183 

123 

87 

2 

0 

1165 

RANDSBURG 

0 

0 

3 

32 

512 

536 

509 

409 

429 

327 

lie 

23 

2898 

SQUIRREL  INN  2 

7 

27 

67 

160 

741 

780 

781 

652 

774 

663 

419 

266 

5337 

4856 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

180 

304 

285 

194 

102 

73 

0 

0 

1138 

TRONA 

0 

0 

0 

17 

418 

491 

571 

379 

270 

219 

33 

1 

2399 

2320 

TWENTYN I NE  PALMS 

0 

0 

0 

2 

379 

440 

424 

317 

293 

186 

24 

0 

2065 

VALYERMO  RANGER  STA 

2 

3 

35 

125 

677 

667 

624 

560 

589 

452 

235 

92 

4061 

See  reference  notes  followinq  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  ol   1964  -  1965 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Normals 
July-June 


VKTOP.VILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 


456 
619 


462 
646 


661 
836 


36 
756 
930 


530 
1233 
1497 


531 
1247 
1586 


587 
1368 
1505 


450 
1153 
1363 


390 
1166 
1583 


295 
1100 
1400 


109 
928 
1304 


659 
975 


2983 
11189 
14244 


See  reference  notea  following  Station  Index. 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JULY  1965 


Day  OI  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

BUTTONS  LANDING 

EVAF 

«  1  1 

.  3- 

•  2( 

.25 

«  21 

•  29 

•  21 

•  2  3 

•  25 

.  30 

.37 

.31 

•  32 

.  2  7 

•  28 

.30 

.28 

■2] 

•  ~\ 

.26 

•  29 

.  3  1 

.32 

•  28 

.28 

.31 

•  30 

•  24 

.22 

6.76 

WINC 

1  6  3 

96 

124 

104 

8  7 

I  1  2 

14] 

113 

1  39 

1  74 

103 

125 

122 

99 

102 

109 

144 

156 

9 1 

159 

15  7 

9  2 

111 

1  59 

177 

152 

120 

98 

101 

116 

82 

3818 

MAX 

64 

86 

83 

80 

8  5 

82 

79 

82 

80 

8  1 

84 

80 

84 

82 

64 

87 

84 

95 

84 

76 

81 

62 

86 

8  3 

64 

80 

61 

86 

86 

67 

83 

82.4 

MIN 

S3 

53 

52 

50 

52 

51 

51 

52 

51 

52 

50 

53 

52 

52 

50 

54 

54 

55 

52 

51 

53 

54 

55 

52 

53 

54 

50 

52 

54 

53 

55 

52.4 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 

•  08 

.01 

•  06 

•  08 

•  1 1 

.  0  7 

•  09 

*  1  3 

•  19 

•  23 

■  22 

.15 

•  15 

■  08 

.12 

.10 

.11 

.11 

•  16 

•  10 

.18 

•  2  0 

•  17 

.  12 

•  11 

•  21 

•  23 

.15 

•  06 

•  12 

.02 

3.98 

WINC 

35 

21 

23 

27 

24 

31 

24 

40 

34 

29 

36 

22 

22 

33 

26 

23 

26 

26 

27 

27 

33 

31 

25 

21 

36 

44 

36 

25 

30 

29 

22 

890 

MAX 

68 

67 

73 

71 

71 

73 

79 

82 

85 

85 

82 

80 

72 

76 

78 

80 

79 

83 

85 

84 

81 

77 

81 

85 

65 

71 

71 

70 

77,4 

MIN 

54 

53 

53 

55 

53 

55 

55 

55 

59 

59 

58 

59 

54 

56 

58 

55 

56 

56 

55 

56 

52 

56 

59 

56 

58 

54 

59 

57 

56 

57 

55,9 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.28 

.33 

.40 

.37 

.41 

'11 

.41 

.34 

.33 

.30 

.34 

.35 

.35 

.34 

.34 

.41 

.39 

.36 

.30 

.30 

.36 

.38 

.40 

.30 

.30 

.33 

.34 

.35 

.22 

10.63 

WINC 

52 

39 

41 

44 

42 

43 

44 

43 

4£ 

43 

47 

44 

46 

44 

45 

43 

M 

46 

49 

41 

44 

43 

50 

5  3 

51 

54 

59 

56 

43 

42 

32 

1415 

TULELAKE 

EVAP 

.15 

.30 

.24 

.32 

.38 

.32 

.39 

.31 

.30 

.30 

.29 

.30 

.25 

.30 

.33 

•  28 

•  12 

.28 

.32 

.38 

.29 

.30 

.25 

.24 

.27 

.19 

.34 

.26 

.30 

.30 

.19 

8,81 

•       n  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BEPRYESSA  LAKE 

EVAP 

.30 

.36 

.4] 

.45 

.42 

.4C 

•  46 

.41 

.46 

.41 

.45 

.45 

.35 

.41 

.32 

.32 

•  40 

•  36 

•  33 

.45 

12.67 

WIND 

78 

34 

60 

*5S 

*34 

56 

72 

41 

46 

102 

71 

41 

56 

52 

40 

37 

34 

*7i 

6; 

101 

83 

ft 

66 

70 

59 

117 

64 

43 

11 

0 

12 

1664 

MAX 

84  16 

93 

94 

96 

94 

90 

92 

93 

89 

90 

94 

96 

93 

97 

96 

92 

92 

93 

87 

88 

94 

98 

92 

94 

84 

65 

92 

93 

93 

95 

92.2 

MIN 

58 

59 

6  1 

6C 

55 

62 

57 

6C 

6  1 

55 

56 

57 

60 

60 

60 

65 

65 

64 

6  ] 

57 

58 

56 

62 

58 

59 

54 

55 

55 

59 

60 

67 

59.3 

CHICO  EXPERIMENT  ST A (A ) 

EVAP 

.25 

.35 

•  28 

1.34  .33 

■  36 

*4C 

1.07 

.36 

.40 

.39 

.41 

* 

* 

1 .26 

•  45 

•  30 

•  33 

•  28 

* 

ft 

1 .00 

•  25 

•  28 

.30 

•  29 

.1510.85 

WIND 

4  3 

45 

* 

* 

» 

154 

42 

33 

50 

* 

• 

126 

41 

39 

29 

41 

* 

148 

110 

28 

56 

26 

ft 

123 

47 

30 

34 

26 

11 

1282 

DAVIS  2  WSw 

EVAP 

.to 

.35 

.48 

.  56 

.43 

.39 

•  43 

.48 

.45 

.37 

/.  i 
.41 

•  43 

.47 

.52 

.52 

.  52 

.46 

.49 

•  47 

•  35 

•  44 

.45 

.44 

•  42 

•  37 

•  38 

•  41 

•  41 

.29 

13.46 

WIND 

153 

61 

97 

*79 

*61 

1  IB 

135 

79 

109 

136 

110 

76 

72 

76 

71 

86 

141 

114 

188 

172 

61 

86 

80 

1  14 

132 

109 

65 

88 

102 

87 

3175 

MAX 

82 

92 

95 

93 

96 

95 

89 

92 

92 

89 

87 

91 

94 

93 

95 

96 

94 

86 

91 

86 

91 

94 

92 

93 

87 

84 

90 

91 

93 

85 

90.6 

MIN 

56 

64 

56 

5£ 

65 

55 

53 

5  t 

56 

53 

55 

57 

58 

58 

60 

63 

61 

6C 

5  9 

56 

60 

59 

5  7 

57 

54 

55 

57 

57 

59 

65 

57.6 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.26 

.30 

.37 

.36 

.37 

•*5 

.36 

.35 

.39 

.36 

.36 

.31 

.32 

.36 

.36 

.36 

.45 

.46 

.45 

•  <.3 

.35 

.31 

.40 

.33 

.36 

.22 

.34 

.30 

.35 

.34 

.2811.00 

WINO 

86 

26 

54 

38 

26 

60 

73 

52 

74 

95 

77 

43 

32 

37 

25 

31 

5S 

60 

78 

93 

90 

51 

41 

40 

53 

108 

66 

33 

35 

36 

17 

1709 

LAKE  SHORE 

EVAP 

.25 

.34 

•  32 

•  3C 

•  31 

.41 

•  36 

•  37 

•  39 

.32 

.30 

•  30 

•  32 

.  32 

.34 

•  34 

.42 

.35 

.36 

•  3  ] 

•  30 

.  34 

•  36 

.  34 

.26 

•  31 

•  2  b 

•  34 

.33 

.21 

.12 

9,90 

WIND  8 

20 

20 

1  8 

16 

28 

23 

32 

40 

29 

29 

24 

28 

22 

23 

27 

37 

28 

34 

31 

25 

24 

25 

21 

33 

22 

30 

23 

13 

7 

765 

LAKE  SPAULD I NG  DAM  (6) 

EVAP 

.35 

.30 

• 

.83 

.41 

.  44 

.45 

•  44 

.56 

ft 

.44 

• 

.90 

.41 

•  45 

•  37 

.41 

.41 

•  48 

.36 

.33 

.45 

ft 

.73 

.30 

.30 

.45 

.37 

.25 

.14 

11.33 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

,30 

.  3( 

.37 

.4  1 

•  34 

•  34 

.36 

•  4  1 

„ 

•  34 

.35 

•" 

.35 

.40 

.42 

.39 

•  41 

.32 

•  30 

a  34 

.  36 

•  36 

•  35 

.29 

.28 

•  34 

•  3  3 

.24 

10.75 

WIND 

•11 

19 

20 

*21 

18 

2  1 

22 

24 

25 

39 

-29 

22 

21 

16 

19 

22 

26 

*2< 

47 

35 

21 

19 

22 

27 

44 

29 

23 

26 

20 

14 

762 

MAX 

87 

98 

99 

98 

101 

101 

97 

97 

98 

94 

93 

95 

96 

97 

100 

101 

101 

95 

97 

11 

92 

95 

99 

97 

97 

90 

90 

94 

95 

96 

89 

96.1 

MIN 

58 

61 

64 

66 

66 

63 

60 

59 

60 

57 

58 

60 

62 

62 

63 

68 

67 

65 

62 

57 

58 

59 

63 

60 

61 

56 

57 

56 

60 

61 

68 

61.2 

PLACERVILLE  IFG 

EVAF 

.25 

.25 

ft 

• 

ft 

1.25 

•  33 

.31 

.30 

» 

ft 

.81 

.24 

.34 

.36 

.34 

• 

ft 

1.05 

.34 

.23 

.29 

.32 

• 

ft 

.81 

.20 

.32 

.26 

9.20B 

23 

24 

* 

* 

120 

23 

20 

16 

ft 

* 

84 

25 

26 

48 

32 

• 

* 

69 

25 

21 

34 

25 

* 

ft 

61 

36 

17 

46 

1 1 

30 

818 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.32 

.16 

.48 

.40 

.44 

.45 

,41 

.38 

.50 

.40 

.38 

.23 

.39 

.28 

.31 

.56 

.27 

.50 

.38 

.40 

.31 

.34 

.32 

.31 

.33 

.26 

.31 

.39 

.36 

.1911.16 

58 

51 

65 

67 

60 

73 

61 

59 

56 

50 

58 

82 

65 

65 

61 

71 

77 

65 

56 

69 

54 

80 

64 

56 

46 

70 

53 

57 

71 

48 

34 

1924 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.25 

.32 

I  .40 

.29 

.33 

•  35 

ft 

.98 

•  29 

.30 

.32 

•  31 

1  .09 

.35 

79 
.29 

•  35 

.33 

.67 

.27 

•  30 

•  33 

•  33 

.20 

9.85 

WIND 

18 

45 

• 

* 

« 

210 

26 

34 

45 

ft 

ft 

152 

52 

36 

34 

41 

• 

• 

121 

36 

27 

62 

50 

ft 

ft 

99 

35 

37 

44 

38 

26 

1270 

WHISKEYTOwN  RES  (A) 

EVAP 

.36 

.30 

.33 

.34 

.36 

.  35 

,45 

.42 

•  45 

.43 

.49 

•  40 

.  30 

.36 

.40 

•  35 

.40 

.41 

.37 

.41 

.35 

.30 

.45 

.45 

.26 

.23 

.35 

.39 

.46 

.15 

11.50 

WIND 

3<i 

27 

26 

29 

28 

1 1 

31 

25 

62 

69 

79 

34 

29 

33 

27 

23 

32 

34 

30 

47 

72 

24 

21 

22 

20 

26 

31 

21 

20 

16 

8 

1021 

ft      *  « 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

Boca 

EVAP 

.31 

.26 

.31 

.29 

.30 

.34 

.35 

.37 

.35 

.40 

.39 

.32 

''I 

.33 

.35 

.23 

.15 

.14 

.20 

.36 

.39 

.34 

.26 

.30 

.28 

.11 

.25 

.25 

.41 

.33 

.06 

9.04 

WIND 

47 

22 

17 

22 

20 

17 

30 

22 

26 

46 

42 

23 

5 

11 

18 

23 

21 

1 1 

22 

41 

71 

39 

1 2 

19 

30 

13 

25 

19 

20 

14 

6 

754 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

EVAP 

.26 

.25 

•  34 

.  35 

.37 

.4  1 

.38 

■  30 

•  42 

.33 

.35 

•  29 

•  30 

•  37 

•  32 

•  30 

•  24 

.28 

•  21 

•  26 

•  30 

.27 

•  30 

.33 

•  29 

•  15 

.24 

.28 

•  27 

•  30 

.21 

9.29 

WIND 

35 

26 

26 

36 

23 

27 

31 

32 

40 

42 

42 

31 

22 

33 

27 

41 

28 

40 

25 

51 

45 

30 

26 

32 

34 

27 

30 

24 

23 

21 

16 

966 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.02 

.27 

.19 

.  1* 

.  1 1 

.25 

•  22 

.20 

.28 

.22 

.29 

.23 

.18 

.22 

•  22 

•  17 

•  21 

.06 

.15 

.36 

.12 

.33 

.21 

.24 

.21 

.12 

.24 

.22 

.22 

.20 

.02 

6.12 

WIND 

17 

15 

10 

14 

14 

15 

18 

19 

21 

8 

14 

12 

19 

20 

24 

« 

46 

2 

56 

37 

16 

18 

32 

36 

19 

27 

» 

14 

7 

597 

ft 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURL  I NGAME 

EVAP 

.15 

.15 

.15 

.30 

.15 

.30 

.15 

.30 

.18 

.30 

.30 

.30 

.15 

.30 

•  1 5 

•  30 

•  30 

.27 

.23 

,30 

.30 

.15 

.28 

.23 

.30 

.30 

.30 

.16 

.30 

.30 

.30 

7.65 

WIND 

20 

40 

50 

40 

10 

50 

30 

30 

30 

20 

50 

20 

40 

50 

30 

40 

30 

40 

20 

20 

30 

20 

40 

20 

20 

20 

40 

20 

10 

50 

30 

960 

MAX 

89  88 

87 

89 

90 

87 

86 

91 

92 

90 

90 

92 

91 

89 

91 

92 

92 

91 

93 

94 

92 

94 

93 

92 

93 

92 

92 

94 

93 

93 

94 

91.2 

MIN 

59 

56 

57 

57 

57 

56 

59 

60 

57 

55 

54 

58 

59 

59 

60 

62 

62 

62 

60 

59 

61 

60 

62 

51 

62 

59 

61 

60 

60 

60 

60 

59.2 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.27 

.39 

.32 

.41 

.39 

.41 

•  39 

.33 

.33 

.42 

.36 

.32 

.35 

.37 

•  34 

.34 

.43 

.19 

.35 

.38 

.31 

.29 

.32 

.47 

.24 

.31 

.29 

.30 

.33 

.34 

.16 

10.45 

NEWARK  <F> 

EVAP 

.19 

.25 

• 

# 

1.11 

.24 

.26 

.26 

ft 

» 

.96 

.31 

.25 

.27 

.31 

ft 

• 

.91 

.26 

.30 

.29 

.33 

» 

ft 

.90 

.30 

.34 

.29 

.24 

.30 

6.89 

WIND 

153 

95 

# 

ft 

ft 

44  1 

139 

110 

103 

ft 

ft 

381 

101 

94 

67 

108 

ft 

ft 

344 

130 

142 

92 

104 

• 

ft 

364 

108 

152 

137 

111 

100 

3602 

SAN  JOACUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.35 

.34 

.39 

■  38 

•  38 

.37 

.34 

.32 

.35 

.41 

.40 

•  30 

.35 

.  34 

•  39 

•  39 

•  36 

.33 

.25 

.40 

•  40 

•  30 

•  38 

.  39 

•  37 

•  35 

.  30 

•  30 

.37 

•  36 

.23 

10.89 

CAMP  PARDEE  (C) 

EVAP 

.29 

.33 

.  3  7 

•  36 

.35 

.41 

.36 

•  32 

•  36 

•  36 

•  32 

•  31 

•  32 

•  35 

.38 

.40 

.43 

•  34 

•  35 

.41 

•  31 

•  30 

.35 

.  33 

.36 

.27 

•  25 

•  26 

■  31 

■  32 

.32 

10.52 

WIND 

38 

27 

28 

25 

23 

29 

24 

25 

25 

31 

29 

29 

24 

25 

27 

25 

35 

26 

23 

36 

34 

22 

27 

26 

30 

35 

31 

25 

30 

26 

21 

863 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.53 

.40 

.47 

.53 

.53 

.55 

.60 

.55 

.53 

.58 

.54 

•  46 

.47 

.52 

.52 

.52 

.53 

.45 

.55 

.60 

.53 

.45 

.47 

.50 

.51 

.53 

.44 

.40 

.51 

.38 

.25.5.40 

WIND 

57 

36 

32 

40 

47 

43 

53 

42 

41 

55 

52 

45 

37 

35 

43 

36 

46 

51 

55 

60 

48 

42 

33 

32 

49 

65 

54 

38 

43 

38 

45 

1393 

MAX 

92 

92 

9  7 

98 

94 

99 

98 

96 

96 

96 

91 

90 

94 

95 

97 

98 

96 

89 

97 

95 

92 

94 

96 

9  6 

96 

91 

90 

93 

94 

92 

62 

94.1 

MIN 

60 

59 

64 

63 

61 

68 

63 

63 

63 

59 

54 

52 

58 

61 

65 

70 

73 

68 

68 

61 

60 

61 

62 

62 

65 

63 

60 

59 

62 

64 

69 

62.6 

HETCH   HETCHY  (A) 

EVAP 

.24 

.25 

•  2T 

.  30 

•  29 

.27 

.34 

•  30 

•  30 

•  30 

•  34 

•  26 

.28 

•  30 

.30 

.2* 

.25 

.12 

•  25 

•  20 

•  26 

•  26 

.26 

.  2  7 

•  30 

•  28 

.26 

.24 

•  26 

•  25 

.15 

8.19 

KETTLFMAN  CITY   1   SSw (D ) 

EVAF 

.60 

.45 

.45 

,60 

.55 

.75 

.55 

.55 

.60 

.60 

.60 

.52 

.45 

.45 

.45 

•  60 

•  60 

.66 

.61 

.45 

.45 

.45 

.60 

.45 

.60 

.46 

.37 

.30 

.38 

.60 

.56 

6.31 

WIND 

111 

68 

64 

94 

82 

89 

ft 

172 

56 

116 

80 

78 

55 

92 

69 

60 

106 

70 

75 

90 

79 

71 

81 

60 

79 

99 

93 

76 

86 

56 

65 

2474 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.29 

.29 

•  37 

,41 

•  42 

.39 

.38 

•  33 

•  34 

.40 

•  35 

.31 

.34 

■  36 

.41 

.35 

.44 

.34 

•  39 

•  42 

•  33 

•  33 

•  35 

•  85 

•  35 

•  30 

•  32 

.37 

•  34 

.26 

1.15 

WIND 

43 

27 

21 

27 

35 

21 

37 

21 

26 

34 

27 

23 

17 

24 

32 

20 

16 

30 

26 

35 

41 

21 

20 

• 

63 

51 

26 

41 

31 

28 

19 

883 

LODI  (E) 

EVAP 

.30 

.37 

•  32 

.32 

•  44 

.39 

.28 

•  35 

•  33 

.45 

.30 

.25 

.36 

•  37 

.47 

.43 

.46 

■  32 

•  25 

•  40 

•  26 

•  31 

•  32 

.37 

.39 

•  27 

•  27 

•  31 

.  34 

•  28 

.33 

0.61 

WIND 

59 

50 

45 

38 

62 

47 

56 

42 

57 

53 

41 

33 

52 

54 

42 

32 

54 

55 

34 

68 

54 

90 

91 

62 

50 

68 

38 

17 

1609 

MAX 

90 

94 

91 

94 

95 

9  2 

94 

90 

88 

90 

91 

94 

92 

93 

is 

92 

90 

69 

90 

88 

90 

95 

89 

88 

62 

86 

91 

93 

92 

65 

90 

90.8 

MIN 

55 

64 

60 

59 

62 

57 

55 

64 

61 

60 

58 

58 

59 

58 

5  5 

65 

65 

59,5 

MAN  TEC A 

EVAP 

.31 

.31 

.42 

.33 

.45 

.45 

.39 

.34 

.38 

.45 

.41 

.34 

.44 

.32 

.42 

.44 

.45 

.31 

.32 

.47 

.36 

.35 

.38 

.  34 

.45 

.36 

.30 

.30 

.34 

.36 

.20 

1.53 

WIND* 

100 

45 

38 

38 

56 

S9 

75 

44 

47 

82 

62 

41 

34 

43 

53 

36 

51 

46 

42 

104 

76 

39 

49 

67 

68 

40 

101 

49 

64 

51 

18 

1722 

MAX 

ai 

87 

95 

91 

92 

94 

89 

91 

92 

87 

66 

69 

92 

91 

92 

94 

96 

86 

89 

88 

68 

89 

94 

92 

69 

85 

87 

90 

92 

90 

86 

89.9 

MIN 

55 

55 

60 

60 

60 

59 

56 

56 

60 

55 

56 

56 

58 

59 

61 

64 

64 

64 

62 

55 

56 

58 

60 

59 

56 

57 

56 

57 

58 

59 

66 

38.7 

S*«  reference  notes  following  Station  Indox. 
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EVAPORATION  AND  WIND  California 


Day  Ol  Month 

Station 

2 

_ 

_ 

_ 

- 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

01 

■77 

91 

t2  °« 

OAKOALE  WOODWARD  DAM (B 

EVAP 

3: 

43 

•  4( 

.  sc 

.  5  1 

.  42 

•  38 

>  4  7 

a  4C 

•  36 

.34 

.47 

.53 

.50 

•  62 

50 

•IS 

39 

,52 

1 1983 

WIND 

11! 

*50 

*46 

45 

64 

51 

95 

55 

52 

56 

67 

52 

26 

63 

65 

45 

57 

*87 

79 

*46 

'« 

69 

94 

132 

94 

"ll 

lie 

59 

22 

PAMOChE  creek 

EVAP 

.46 

.40 

.50 

.54 

.54 

.52 

.52 

.40 

.48 

.57 

.48 

.50 

.42 

.45 

.45 

.53 

.49 

.30 

.45 

.51 

.43 

.41 

.38 

.40 

.42 

.44 

.35 

.32 

.35 

.37 

.18 

13.56 

WIND 

■ 

24 

18 

14 

34 

34 

21 

11 

16 

29 

20 

33 

18 

19 

15 

11 

16 

15 

28 

23 

13 

17 

49 

62 

100 

67 

52 

55 

57 

45 

979B 

MAX 

90 

93 

96 

96 

94 

97 

96 

95 

96 

96 

91 

91 

94 

94 

9  3 

89 

96 

96 

93 

93 

88 

Be 

92 

89 

66 

90 

93 

91 

76 

92.5 

MIN 

96 

61 

65 

60 

60 

63 

59 

61 

64 

58 

56 

56 

61 

64 

66 

68 

60 

66 

66 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

38 

58 

61 

63 

64 

67 

61.6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE« 

31EVAP 

.21 

•  34 

.26 

.31 

.30 

.16 

.31 

.37 

.33 

.36 

.26 

.29 

.27 

.32 

.37 

.28 

.29 

.26 

.29 

.35 

.26 

.28 

.29 

.34 

.31 

.31 

.22 

.33 

.33 

.09 

.13 

8,62 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.50 

.54 

.64 

.68 

.64 

.64 

.65 

.60 

.67 

.75 

.72 

.50 

.58 

.55 

.60 

.69 

.40 

.74 

.69 

.32 

.52 

.55 

.48 

.66 

.48 

.47 

.46 

.47 

.55 

,3318.16 

WIND 

25} 

117 

182 

181 

* 

340 

250 

218 

321 

320 

261 

227 

204 

174 

186 

lie 

263 

187 

260 

283 

256 

147 

206 

158 

296 

317 

193 

148 

166 

118 

95 

6533 

MAX 

81 

92 

96 

91 

95 

98 

87 

92 

86 

84 

87 

85 

91 

95 

94 

95 

91 

77 

90 

83 

86 

90 

95 

95 

92 

78 

85 

93 

94 

93 

82 

89.5 

MIN 

S5 

57 

61 

60 

63 

60 

57 

57 

36 

33 

53 

55 

56 

58 

61 

62 

61 

63 

5e 

55 

55 

58 

57 

57 

56 

35 

55 

57 

58 

59 

65 

57.8 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.30 

.52 

.87 

.42 

.78 

,60 

.48 

.47 

.63 

.56 

.53 

.46 

.52 

.57 

.66 

.73 

.65 

.45 

.67 

.57 

.37 

.54 

.45 

.60 

.58 

.50 

.33 

.47 

.45 

.45 

.3216.50 

WIND 

US 

126 

203 

125 

174 

267 

194 

161 

288 

306 

277 

142 

161 

132 

161 

169 

203 

141 

257 

323 

215 

90 

150 

172 

302 

244 

155 

186 

213 

1  75 

53 

5692 

•      ft  ft 

SOUTH  COAST 

drainage  06 

BEAUMONT  PUMPING  PL  <A> 

EVAP 

.55 

.40 

.40 

.40 

.41 

.40 

.39 

.40 

.40 

.20 

.40 

.30 

.15 

.45 

•  30 

.24 

.  30 

.30 

.40 

.40 

.30 

.32 

.34 

.30 

.34 

.24 

.31 

•  35 

• 

• 

•  80 

10.49 

WIND 

15 

20 

10 

25 

4 

11 

10 

20 

30 

20 

15 

25 

20 

10 

20 

10 

10 

20 

30 

20 

20 

20 

20 

20 

20 

10 

20 

10 

30 

10 

20 

545 

95 

95 

97 

98 

100 

8  9 

98 

93,4 

MIN 

11 

48 

54 

60 

63 

56 

49 

55 

55 

55 

54 

51 

53 

54 

61 

64 

62 

62 

61 

37 

55 

55 

57 

61 

60 

56 

53 

46 

56 

55 

62 

56.1 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 

.30 

.35 

.34 

.31 

.30 

.30 

.32 

.30 

.29 

.29 

.27 

.26 

.28 

•  2  9 

.30 

.33 

.32 

.30 

.29 

.29 

.27 

.28 

,30 

.27 

.28 

.30 

.30 

.27 

.14 

.29 

9.00 

WIND 

3T 

37 

52 

50 

35 

44 

37 

39 

42 

38 

40 

4C 

37 

39 

39 

42 

42 

44 

36 

42 

39 

36 

40 

41 

39 

46 

58 

42 

33 

29 

42 

1257 

8  7 

86 

85 

65 

86 

88 

85 

66 

88 

87 

85 

83 

66 

6  5 

8  3 

8  2 

84 

8  7 

76 

90 

85,6 

MIN 

55 

56 

56 

56 

56 

56 

57 

57 

56 

55 

53 

56 

55 

55 

56 

37 

6  C 

59 

58 

58 

58 

55 

56 

36 

53 

52 

54 

57 

57 

60 

56.3 

(.HUL  ft    V  I  9  I  A 

EVAP 

.24 

.24 

.94 

.  2C 

.24 

a  24 

45 

.22 

.23 

.23 

.19 

.15 

« 

.  72 

.28 

.27 

.28 

.28 

26 

27 

16 

.07 

.24 

7.11 

WIND 

I? 

125 

ft 

ft 

ft 

465 

79 

87 

102 

ft 

174 

89 

100 

103 

105 

95 

ft 

• 

357 

122 

116 

129 

113 

ft 

ft 

315 

122 

121 

114 

75 

115 

3322 

MAX 

SO 

80 

- 

• 

- 

82 

80 

81 

81 

• 

81 

78 

79 

80 

77 

74 

- 

82 

81 

80 

81 

81 

- 

- 

80 

79 

61 

77 

68 

79.2 

MIN 

57 

58 

• 

- 

- 

59 

60 

60 

59 

• 

37 

57 

38 

59 

60 

61 

. 

- 

60 

59 

59 

59 

60 

- 

» 

60 

55 

56 

58 

61 

58.7 

RIVERSIDE  EXP  ST*  (B) 

EVAP 

.72 

.39 

.42 

.39 

.45 

.40 

.38 

.34 

.31 

.29 

.29 

.38 

.28 

.25 

.31 

.37 

.36 

.36 

.37 

.36 

.36 

.31 

.33 

.  30 

.22 

.39 

.25 

.36 

.20 

.75 

.36 

10.85 

WIND 

38 

39 

37 

36 

36 

33 

37 

41 

38 

40 

35 

42 

37 

38 

34 

39 

50 

40 

42 

39 

38 

37 

63 

14 

42 

39 

31 

36 

33 

33 

31 

1170 

TWITCHELL  0AM 

EVAP 

.25 

.31 

.32 

« 

.60 

.32 

ft 

.62 

.24 

.29 

.30 

.29 

.32 

.22 

.32 

.35 

.30 

.19 

.30 

.28 

.26 

.30 

.25 

.25 

.25 

.24 

.30 

.27 

.25 

.30 

.26 

8.75 

97 

73 

63 

73 

51 

4 1 

77 

62 

57 

69 

35 

57 

58 

it 

59 

43 

53 

1884 

MAX 

86 

89 

87 

89 

87 

85 

85 

85 

84 

83 

85 

84 

87 

87 

86 

80 

86 

82 

85 

85 

85 

65 

84 

64 

87 

66 

87 

90 

89 

65.7 

MIN 

57 

56 

58 

57 

37 

56 

56 

32 

52 

55 

55 

56 

57 

59 

58 

38 

59 

39 

59 

38 

54 

55 

59 

52 

51 

54 

58 

62 

61 

56.6 

•      •  « 

ini  iTuritT  nctcoT 

9UU  1  H  t.  ft  5  1    V  t  bt  M  I 

BASINS  0T 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.87 

.72 

.75 

.84 

.69 

.89 

.75 

1.03 

.96 

1.08 

1.33 

.86 

.76 

.79 

.70 

.48 

.53 

.60 

.59 

.98 

.90 

.93 

.78 

.75 

.64 

.94 

.96 

.75 

.66 

.60 

.62 

24.73 

WINC 

95: 

39 

31 

# 

71 

67 

133 

66 

95 

99 

130 

100 

21 

48 

35 

96 

9 

82 

33 

87 

120 

86 

68 

68 

83 

108 

92 

22 

74 

135 

83 

2296 

MAX 

103 

103 

104 

105 

105 

111 

100 

102 

101 

102 

98 

102 

110 

110 

101 

102 

102 

102 

107 

110 

110 

104 

104 

104 

104 

100 

111 

111 

104 

95 

103104.2 

MIN 

69 

70 

70 

72 

97 

73 

72 

71 

69 

67 

70 

70 

75 

78 

80 

78 

80 

75 

68 

69 

73 

73 

72 

69 

69 

68 

68 

7  7 

76 

72.2 

MOJAVE 

EVAP 

.47 

.35 

.61 

•;: 

.76 

.53 

.73 

.72 

.81 

.68 

.70 

.59 

.50 

.45 

.68 

.47 

.34 

.50 

.60 

1.05 

•i 

.56 

.40 

.52 

.68 

.44 

.38 

.47 

.51 

.26 

.37 

16.68 

WINC 

29 

22 

38 

29 

10 

21 

29 

24 

17 

22 

7 

5 

T 

11 

12 

7 

10 

18 

7 

8 

4 

10 

4 

7 

6 

10 

4 

7 

426 

MAX 

901 

92 

92 

:s 

93 

93 

93 

90 

87 

85 

85 

92 

94 

96 

92 

97 

97 

97 

90 

92 

92 

98 

95 

95 

94 

104 

93 

94 

93 

94 

98 

93.1 

MIN 

56 

55 

58 

59 

63 

61 

60 

60 

58 

55 

55 

57 

65 

66 

67 

67 

64 

64 

36 

57 

55 

58 

59 

59 

57 

56 

57 

62 

50 

66 

59.4 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE.   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

•      •  « 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2.0 

2.0 
T 

See  reference  cotes  following  Station  Index. 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1965 


Station 

and  Depth 

Time 

Day  ol  month 

■ 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

87 

89 

91 

92 

93 

93 

92 

91 

92 

92 

90 

89 

91 

91 

90 

90 

94 

92 

92 

90 

89 

91 

91 

93 

89 

90 

90 

91 

93 

92 

94 

•1.1 

MAX 
MIN 

108 
82 

110 
84 

112 
86 

114 
88 

115 
89 

111 

89 

114 
88 

11. 
85 

112 
88 

108 
87 

111 
85 

110 
83 

111 
86 

105 
88 

99 
87 

102 
87 

112 

90 

109 
88 

113 
87 

114 
84 

113 
84 

108 
89 

107 
88 

110 
87 

112 
83 

110 
86 

109 
87 

112 
89 

107 
91 

110 
89 

111 
90 

110.1 

86.; 

8  INCHES 

9  AM 

88 

89 

91 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

91 

90 

90 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

91.5 

MAX 
MIN 

94 
88 

95 

89 

96 
89 

97 

90 

97 
91 

96 

90 

98 
91 

100 
92 

98 
92 

97 
91 

98 
91 

96 
90 

97 
91 

95 
90 

93 
89 

93 
88 

96 
92 

96 
91 

98 
91 

97 
90 

98 
90 

96 
91 

96 
91 

97 
91 

97 
91 

97 
91 

97 
91 

98 
92 

95 
91 

97 

92 

98 
93 

96.! 
90.  ( 

12  INCHES 

9  AM 

88 

89 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

91 

91 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

92 

93 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

•  1.1 

20  INCHES 

9  AM 

86 

86 

87 

88 

88 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

89.: 

39  INCHES 

9  AM 

81 

81 

81 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

83." 

79  INCHES 

9  AM 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

60 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
69 

76 
71 

77 

73 

79 
74 

78 
75 

79 
76 

79 
76 

78 
75 

78 
75 

77 
74 

77 
74 

75 
73 

75 
71 

75 
72 

76 
72 

77 
74 

78 
75 

78 
74 

78 
75 

77 
74 

77 
73 

77 
73 

77 
74 

77 
74 

76 
74 

76 
73 

76 
72 

76 
72 

74 
72 

76 
73 

78 
74 

76. £ 
73. < 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
64 

65 
65 

65 
65 

66 
65 

66 
65 

68 
66 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
68 

69 
69 

67.5 
67.! 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


-  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND ,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N— GLASS  THERMOMETERS. 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH .  IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH  FROM  7  A.  M.  JULY  12  TO  7  A.  M.  JULY  13  (24  HOURS) . 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM     10  AM       4  PM 

TIME 
10  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-OS 

1.00-1  99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

32 

3.7 

7.2 

22++ 

32 

25 

47 

35 

23 

35 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

1.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

22 

15 

6 

1 

3 

0 

0 

0 

10 

3.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

20++ 

16 

21 

36 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

1.6 

BURBANK  WB  AIRPORT 

15 

6.0 

7.3 

16++ 

17 

11 

84 

54 

41 

76 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

2.2 

EUREKA  WB  CITY 

23 

NW* 

21 

6 

0 

0 

0 

0 

0 

6 

46 

7.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

31 

4.8 

7.4 

18 

NW 

26  + 

69 

42 

27 

45 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

93 

1.4 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

26 

3.5 

7.6 

21++ 

28 

27 

83 

65 

54 

79 

• 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

26 

7.2 

9.4 

2  5% 

W 

28  + 

83 

67 

67 

81 

7 

0 

0 

0 

0 

0 

7 

4.9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

17 

w 

26 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

72 

2.9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

40 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

9.2 

10.6 

24++ 

30 

22+ 

84 

75 

68 

81 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

3.* 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

2.7 

7.4 

25 

S 

19 

51 

30 

19 

37 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

95 

1.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

7.0 

8.6 

25 

SW 

25 

77 

48 

28 

62 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

96 

1.2 

SANDBERG  WB 

24++ 

34 

29  + 

28 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

1.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

5.0 

7.7 

19 

NW 

31 

81 

69 

67 

80 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

68 

4.7 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

30 

11.6 

13.0 

35 

w 

10 

88 

67 

63 

84 

9 

0 

0 

0 

0 

0 

9 

2.9 

SAN  FRANCISCO  FED  BLDG 

31 

w» 

9 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

67 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.5 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

65 

61 

6 

1 

0 

0 

0 

0 

7 

3.5 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

7.5 

9.1 

21++ 

27 

19 

73 

45 

27 

55 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.3 

*  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  reference  note,  following  Station  Index. 

-  270  - 


STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  ESCONDI  FC261BE 

0014 

06 

LOS  ANGELES 

2S 

34  30 

118 

ADELANTO 

0024 

3  '■ 

SAN  8ER0INO 

1! 

3*  39 

ADIN  RANGER  STATION 

CO.") 

2: 

41  12 

120 

ALAMO  1  N 

006A 

CONTRA  COSTA 

37  92 

122 

ALDERPOINT 

ooai 

01 

HUMBOLDT 

i 

40    1  1 

123 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 

0119 

J* 

LOS  ANGELES 

i 

116 

ALPINE 

oi  a 

SAN  DIEGO 

3 

32  50 

116 

ALTAOENA 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0161 

0  2 

21 

1  20 

AMBOV 

0176 

01 

SAN  BE  ftO I  NO 

34  3* 

115 

ANGIOLA 

0204 

09  TULABE 

39  59 

119 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0?1  2 

01  NAPA 

V 

38  34 

122 

ANTIOCH  F 1 8REBOARD  ML 

0< 

CONTRA  COSTA 

n 

38  01 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

CONTRA  COSTA 

21 

37  59 

121 

ANZA 

06 

33 

33  33 

APACME  CAMP 

06 

VENTURA 

30 

3*  52 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

13 

ARBOVO  GRANDE 

11 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120 

ARROYO  SECO 

0)22  04 

MONTEREY 

21 

36  14 

121 

ARROYO  SECO  RS  FC  S08C 

Ot. 

LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

118 

ASH  MOUNTAIN 

TULARE 

36  29 

118 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

oi 

ORANGE 

ATLAS  ROAD 

037J 

oi 

ATWELL 

0374 

TULARE 

AUBERRY  1  NNE 

0379 

FRESNO 

2" 

1363 

PLACER 

1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

039S 

LOS  ANGELES 

AVILA  6EACM 

0403  04 

S  LUIS  OBISPO 

11  11 

AZUSA  CITY   PARK    FC  143 

0410 

LOS  ANGELES 

26 

BAOGEB 

0422 

Qi 

TULARE 

36  38 

119 

BADGER  PASS 

0429 

MARIPOSA 

14 

37  40 

0436 

0' 

<,an  BERDINO 

116 

0*37 

07 

SAN  BERDINO 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

0442 

01 

KERN 

i° 

\l  it 

BALCh  POWEB  HOUSE 

■■,.<) 

FRESNO 

1 1 

36  55 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

39  56 

122 

BAftNESON  PARK 

0^1 

oe 

OBANGE 

33  56 

BARBETT  OAM 

0514  3( 

SAN   D I  EGO 

32  41 

B Aft STOW 

0519 

:■ * 

SAN  BEBDINO 

1! 

34  54 

BARTON  FLAT 

0934 

09 

FRESNO 

11 

36  49 

ne 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

119 

BEARTRAP  MEADOW 

f 

09 

TULARE 

36  41 

BEAUMONT 

06  BlvERSIDE 

21 

33  56 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

RIVERS  IDE 

28 

33  59 

BEAUMONT  1  E 

01 

33  56 

BEEHIVE  MEADOW 

061T 

09 

Tuolumne 

38  00 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

BEN  LOMOND 

0674 

04 

SANTA  CRUZ 

37  05 

BENTON    INSPECTION  STA 

0684 

07 

37  51 

116 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

37  52 

122 

BERRYESSA  LAKE 

0705  02 

NAPA 

23 

38  33 

122 

BESWICK  7  S 

OTIS 

01 

SISKIYOU 

12 

41  52 

122 

31EBER 

0731 

02l  LASSEN 

21 

41  07 

121 

BIG   BAR  RANGER  STATION 

0738 

01',  TRINITY 

33 

40  45 

123 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

C- 

SAN  BERDINO 

26 

34  15 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

07*2 

SAN  BERDINO 

28 

BIG  BEND  RANGER  STA 

07*7 
0758 

PLACER 

39  18 

BIG  DALTON  DAM  FC2Z3BE 

3* 

LOS  ANGELES 

Z< 

34  10 

BIG  PINE  CREEK 

0761 

07 

INYO 

11 

37  08 

118 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

07 

LOS  ANGELES 

34  23 

117 

BIG  SUA  STATE  PARK 

MONTEREY 

36  13 

121 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0796 

:  6 

LOS  ANGELES 

1! 

B  I  BM1  NGHA"  '.EN  HOSP 

LOS  ANGELES 

34  11 

ne 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0619 

19 

37  15 

9  I  SHOP  WB  A  1 BPORT 

o«?2 

37  22 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

082* 

c 7 

INYO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

0890 

SANTA  CLARA 

0867 

21 

11  it 

8LACKWELLS  CORNEP 

0875 

OS 

KERN 

BLUF  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

PLACER 

39  17 

120 

BLUE  CREEK  MT N  LO 

0900 

31 

DEL  NORTE 

12 

123 

BLUE  LAKE  BEDWOOD  CB 

0903 

01  HUMBOLOT 

8LYTHE 

092* 

07 

9 

33  37 

BLYTHE    T  W 

0925  OT 

RIVERSIDE 

9 

33  37 

BLYThE    FAA  AIRPORT 

0927 

Of 

3 

33  37 

BOCA 

NEVADA 

36 

39  23 

1  2  0 

BOD  IE 

0943 

03 

MONO 

38 

38  13 

B0N1 TA 

0968 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

MENOOC INO 

17 

39  01 

123 

BORON 

0979 

07 

KERN 

33  00 

117 

BORBEGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

33  16 

116 

BORBEGO  SPRINGS  3  NNE 

Vr 

SAN  DIEGO 

33  IT 

BOULDER  C  LOCATELL I  R 

1005  04 

SANTA  CBUZ 

37  09 

122 

BOULE  WARD 

1  3 

0  7 

SAN  DIEGO 

< 

32  40 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

34  39 

BOWMAN  DAM 

1019 

0  2 

NEVADA 

120 

BRADLEY 

103* 

MONTEREY 

35  92 

120 

BRA1SC0MB  Z  NW 

1046 

31 

MENOOC 1  NO 

39  41 

123 

BRAWLEY  z  SW 

1048 

07 

1MPEBIAL 

32  57 

BRAY  10  WSW 

1050  01 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122 

BRE A  CITY 

1056,  061  ORANGE 

26 

33  35 

117 

BREA  OAM 

1097 

0  6 

ORANGE 

33  53 

117 

BRENTWOOO  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

37  53 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

38 

38  15 

119 

BR I0GEPORT  BANGER  STA 

1  3  7fe 

03 

MONO 

3E 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

01 

40  32 

123 

BROCK  WAY  SUMM | T 

1096 

03 

39  16 

BROOKS  FABNHAM  panch 

1112 

YOLO 

38  46 

122 

BRUSH  CREEK  BANGER  STA 

o: 

BUTTE 

39  41 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

02 

PLACER 

1 

39  00 

120 

BRYSON 

0* 

MONTEREY 

2* 

35  48 

121 

BUCKHORN 

!;:? 

0  2 

SHASTA 

21 

40  52 

BUCKS  CREEK  PH 

02 

PLUMAS 

6 

39  5* 

BUCKS  LAKE 

1  in 

0,' 

PLUMAS 

8 

39  54 

8UENA  V  I STA 

1170 

SAN  BENITO 

36  46 

8ULLAB0S  BAR  PwR  HOUSE 

1  1  80 

02 

YUBA 

8 

39  25 

BURBANK  FD  FC2261 3 

06   LOS  ANGELES 

13 

34  11 

1  1  B 

BURBA NK  WB  AIRPORT 

I!" 

LOS  ANGELES 

13 

3*  12 

118 

BURL INGAME 

1206 

SAN  MATEO 

6 

37  35 

122 

BURNEY 

02 

SHASTA 

21 

40  53 

121 

BURNT  BANCH  1  s 

01 

TBINI TY 

35 

40  48 

123 

BURTON  RANCH 

CONTRA  COSTA 

* 

37  52 

122 

BUTTE  LAKE 

02 

LASSEN 

BUTTONWILLOW 

KEBN 

35  2* 

CABAZON 

1290 

07 

33  35 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1292 

SAN  0IEG0 

1! 

32  40 

CACMUMA  DAM 

1293 

06 

SNTA   BAB  BAB  A 

31 

34  35 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

3*  23 

CALAVERAS  BIG  TREES 

°: 

CALAVERAS 

i 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

38  12 

120 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

» 

37  29 

CALEKICO  2  NE 

:; 

IMPERIAL 

32  41 

119 

CALIFORNIA  HOT  SPCS  RS 

05 

TULARE 

35  53 

118 

CALI STOGA 

01 

CALLAHAN  BANGER  STA 

]  )it 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122 

CAMP  ANGELUS 

06 

28 

3*  09 

CAMPO 

1424 

SAN  DIEGO 

32  37 

CAMP  PARDEE 

1428 

CALAVERAS 

120 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1433 

SIERRA 

i 

39  38 

120 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

0* 

SN  LUI S  OBPO 

35  20 

120 

CAMPTONV 1 LLE  BS 

1462 

02 

8 

39  27 

CANBY    11  SW 

02 

MODOC 

21 

*1  22 

CANPjY  RANGER  STATION 

147< 

02 

21 

41  27 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

CANT  I L 

07 

KERN 

4 

35  18 

CANYON  DAM 

02 

PLUMAS 

8 

40  10 

CABBON  CANYON  GILMAN 

L91I 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1920 

0  6 

SAN  BERDINO 

26 

CABIBOU  POWEB  HOUSE 

1922 

PLUMAS 

1 

40  05 

CABMEL  VALLEY 

193* 

04 

MONTEREY 

36  29 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


28i  10A  10A 


6140 
4  110 
1260 
6745 


722' 


41001 

9390 
23301 
7200 

644,  |  OA, 
5280;  MID 

4eoej 


390|  MIC* 
59321 
8  3  70 


1625 
1220 
2  986 


J  C  FASSOLO 
r»iN>  ebFbt 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZ2 1 LLO 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANON  L*W   A  SN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 

ANGIOLA  ELEV  *  WMSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBBEBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  BOAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  RANCMOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  RITA   ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 


U   S  NAT   PARK  ! 
HERSCMEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  OUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P.  C.  IflvlNE 
DAN  BABBEB 
CLINTON  H.  SCOVEL 
MBS  M Afl SMALL  C  ELLIS 
AZUSA  CITY  PABK 
MBS  LUCILLE  E  WEDOLE 

L>  S   NAT    PARK  SEBVICE 

L  E  METHENY 

L   A   WTR    ♦   PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUBEAU 

P  G  +  E  COMPANY 

U  S  WEATHEB  BUREAU 

BOY  SCOUTS  OF  AMEBICA 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT  1 

KEB   ICE  SEBVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT   I  BR  I G  01ST 
BEAUMONT    I Rfl 1 G  OIST 
I  S  WB  OBSERVER 
S  HETCH  HETChy  wTfi  SUP 
E   MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 
BUR. OF   PL T. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY  0  FPYER 

U  S  WEATHEB  BUREAU 

EARL  R.  ELZEA 

U  S  FOREST  SEBVICE 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

MRS .  MARGIE  A.    S I MPSON 

U  S  FOREST  SEBVICE 

GERALD   M  THRASHER 

OEPT  wATEB  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERP1 
U  5  WEATHER  BUREAU 
DEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATMER  BUREAU 
W  FRANK  SWOPE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTft Y 
FED  AVIATION  AGENCY 
RONALD  K I B BY 
NORMAN  J.  CLEAVER 
EB|C  H.  LOOS 
STATE   DIV   OF  MWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

CAL  DIV  BEACH  .  PKS 
Dl   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELL1 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
NEVADA   IftPIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUBEAU 

BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEEBS 
VEBNON  B  CAKEBREAO 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  B  HUNT 
COBPS  OF  ENGINEEBS 
MRS    JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOBEST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

ERNEST  A  WEFERLING 
CHARLES   A.  GOLLEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MBS  OBA  LEE  MABTJN 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOB 
U  S  WEATHER  BUBEAU 
CITY  OF  BUBL INGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 
MRS   MAR    S T 1 R TON 
S|  LASSEN  VOLCANIC   NATL  PK, 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
JAMES  A  WAKELANO 
i  S  NAT  PARK  SERVICE 
■  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACM  ♦  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL   IRR1G  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CAL I STOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACM 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 


u  s 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  +  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 


STATION 

INDEX  NO. 

o 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
o 
p 
< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

Q 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

> 

g| 
5  = 

cat  me  y  s  vy  bull  bun  bh 

01 

MARIPOSA 

27 

37  24 

1Z0  03 

91 

,a 

WM  H  ALISON 

CAZAOERO 

SONOMA 

22 

38  32 

123  OS 

1  040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CECILVlLLE  SAWYEP 

L606 

o 

S I SK 1  YOU 

12 

41  06 

123  03 

3000 

OP 

MOUNTAIN  VIEW  BANCH 

CEOABVILLE 

1614 

0 

MODOC 

1  H 

41  32 

120  10 

4670 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTEBvlLLE  PH 

1  6  2  4 

0. 

BUTTE 

2 

39  U7 

121  40 

322 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHALLENGE  BANCEB  STA 

1653 

S 

39  29 

1Z1  1* 

2375 

84 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWOBTH  FC  2*  0 

LOS  ANGELES 

11 

3*  15 

118  16 

LONN1E  BATWAY 

CHATSWOBTM  RESERVOIR 

i  ci; 

LOS  ANOELES 

1 

34  14 

118  17 

912 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

cherry  valley  dam 

1697 

0' 

TUOLUMNE 

57 

37  36 

119  55 

416' 

8J 

BA 

HETCM  HETCH  WTfi  SUP 

1  TOO  02|  PLUMAS 

a 

40  ie 

121  13 

AP 

MRS.    MAB   ELLA  HILL 

chico  experiment  sta 

1713 

02 

Butte 

23 

39  42 

121  47 

205 

4f 

U   S   PLANT    INTRO  GftDN 

CH1QUITO  CREEK 

1737,  01 

MADERA 

21 

37  30 

119  23 

7Z9Q 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739  0* 

SAN  BENITO 

2r 

36  94 

121  16 

125 

Bt 

VICTOR  L  HA  SK 1 N 

CHOLAME   HATCH  RANCH 

17-3  0- 

SN  LUIS  OBPO 

;  <. 

35  *1 

120  12 

1979 

EVERETT  C  HATCH 

CMUCHUPATE  RANGER  STA 

1  75W  05  VENTURA 

119  01 

5260 

Z 

U  S  FOBEST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

06 

SAN  DIEGO 

s 

32  36 

117  06 

8i 

Bf 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1 773  02 

SACRAMENTO 

38  42 

121  18 

131 

JAMES  0  GOODRIOGE 

CLABEMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

2< 

3*  06 

117  43 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLABK  SBURG 

o; 

YOLO 

2' 

38  23 

121  32 

U 

8A 

AMER  CBYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCH 

176! 

2 

39  33 

122  24 

7« 

CLEAR  CREEK 

!  BOI 

0 

SISKIYOU 

1  2 

41  43 

1  23  2  7 

975 

98 

JOHN   R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

02  LAKE 

2 

38  58 

122  38 

1360 

8/ 

e« 

z 

C    1  VAN  GLEND1NN 1NG 

CLOVERDALE  3  SSE 

1  838 

0l|  SONOMA 

2  2 

38  46 

122  '.9 

320 

8 

B« 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE  11  W 

1  84C 

SONOMA 

2, 

38  46 

123  13 

c 

ELWOOD  ft.  ZIMMERMAN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

0' 

MADERA 

21 

37  32 

119  17 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAlINGA 

3* 

FRESNO 

21 

36  09 

1  20   2  1 

671 

6f 

COALINGA  F[RE  DEPT 

C0ALINGA  1  SC 

05.  FRESNO 

2 

36  08 

120  2  1 

663 

c 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA  1*  WNW 

;  86' 

0* 

FRESNO 

21 

36  14 

120  14 

16401 

5F 

MRS   CHARLES  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886  01 

TRINITY 

3' 

41  05 

122  42 

230C 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COMASSET  1  NNE 

o: 

BUTTE 

2> 

39  57 

121  43 

3180 

Dt 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  0 

1896 

LOS  ANGELES 

1 

34  18 

1.8    0  7 

367! 

4F 

ELMERTA  B.  BENNETT 

COLD   SPR 1 NGS  CAMP 

190! 

04.  MONTEREY 

4 

36  13 

121  41 

3280 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISHEBJES  STA 

2 

40  24 

122  06 

420 

St 

U  S  F  +  W  L  SERVICE 

0  2 

PLACER 

e 

39  06 

120  36 

2411 

6* 

5  = 

SOUTHERN  PACIFIC  ft  ft  CO 

COLGATE  POWEB  MOUSE 

I9K 

39  20 

121  11 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COLJSA  1  SSW 

0  2 

COLUSA 

2 

39  12 

122  01 

6* 

b  = 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

:  96; 

CONTRA  COSTA 

37  58 

12]  39 

199 

BA 

HOWARD  ft  LEE 

02 

EL  DORAOO 

38  53 

121  01 

1525 

8i 

W  a  THRELKEL 

COPCO  NO  1  OAM 

01  SISKIYOU 

12 

41  59 

122  20 

2703 

ut 

PAC  PQWEft  ♦  LIGHT  CO 

CORCORAN    I BR I G  DIST 

201; 

- 

KINGS 

36  06 

119  *4 

8 

B* 

c 

S  S  WHITEHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

202' 

32 

23 

39  94 

1  2  2    2  2 

481 

6; 

FRANKLIN   K  REED 

CORONA 

i  o )  i 

RIVERSIDE 

2P 

33  52 

117  3* 

710 

4F 

CORONA  F1PE  DEPT 

CORRAL  1 TOS 

2041 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  59 

121  -fl 

264 

c 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

07  INYO 

1' 

36  29 

we  u 

10600: 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2081  01 

MENOOC I  NO 

39  47 

123  13 

8/ 

8* 

GRANT   W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

208*  01 

MENDOC INO 

1 

39  50 

1  2  3  05 

15141 

U  S  FOREST  SEBVICE 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

2090 

oe 

LOS  ANGELES 

2t 

34  05 

117  52 

575 

5C 

WILLIAM  6  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

210! 

01 

RIVEBS10E 

116  30 

2275 

3 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

07  IMPERIAL 

32  44 

115  56 

250 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRA8TREE  MEADOw 

2114 

Q  3 

TULARE 

11 

36  34 

116  21 

10700 

1  5 

ST   OF   CALIF   SNOW  SUBVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139  07  SAN  DIEGO 

32  93 

116  17 

C 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2  ;  -7 

Cl 

OEL  NORTE 

1 

41  46 

124  12 

4< 

4C 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CfiESCENT  CITY  T  ENE 

21*8  01 

DEL  NORTE 

11 

41  48 

12*  05 

120 

BA 

CAL  DIV  BEACH  4  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

215C 

01  OEL  nobte 

11 

41  46 

124  12 

9tt 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

07 

SAN  BEBDINO 

1  ' 

14 

4525 

: 

CLUB  SAN  MOBITZ 

CROCKETT 

0*  CONTRA  COSTA 

4 

38  02 

122  13 

M 

BA 

C*H  SUGAR  BEF1NING  CO 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

06  LOS  ANGELES 

2- 

3*  19 

117  31 

537C 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

•CULVER  CITY 

2  2  14 

06 

LOS  ANGELES 

» 

34  01 

116  23 

75 

4F 

UP 

CULVER  C 1 Ty  BUS  LINE 

CUMMINGS 

0] 

MENDOCINO 

39  50 

123  38 

1265 

5  = 

MISS   NANCY   M  INGRAM 

2236  06 

SNTA  BARBARA 

3*  36 

119  37 

2255 

8A 

■1 

JOHN  S  ROWELL 

CUYAMACA 

2  2  )  9 

06  SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

8A 

H 

HELIX    1  flfl  |  GAT | ON  OIST 

CUYAMA  RANCH 

22*8  06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

34  59 

119-0 

2110, 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

22*9 

06  SNTA   8 ABB ABA 

3C 

34  51 

119  29 

27*9! 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

07  SAN  BEBDINO 

34  52 

116  52 

1975 

: 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA   A  1 ftPOB T 

2  2  97 

07 

SAN  BERDINO 

1 

34  52 

116  47 

1915 

MIC 

Mil 

FED   AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41  06 

121  31 

3320 

gi 

MAHLEY  NEUERBURG 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

273 

PAC   CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  WSW 

229< 

o; 

YOLO 

2' 

38  32 

121  46 

60 

8A 

8A 

EG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

21 

120  22 

4750 

aa 

RICHARD  F  HUGHES 

230( 

o: 

MODOC 

21 

*1  13 

121  23 

3650 

C 

MERMAN  L  LORENZEN 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

36  26 

116  92 

-  194 

4F 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

RIVERS  I OE 

33  39 

116  23 

1200 

e- 

PHILIP  BOYD  DESERT  Rh 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

233] 

"7 

INYO 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OEER  CREEK  POWER  MOUSE 

233* 

02 

NEVADA 

1 

39  IB 

120  51 

3700 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

DELANO 

2346 

09 

KERN 

33  47 

119  15 

323 

BA 

DELANO  FIflE  DEPT 

DEL  MONTE 

2361 

04 

MONTEREY 

36  36 

111  52 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  BO  AO  CAMP 

09 

STANISLAUS 

2' 

37  25 

121  23 

1125 

frP 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR  3  NNE 

05 

STANI SLAUS 

5' 

37  34 

120  *T 

137 

3P 

51 

KEN  C.  BRATTON 

2*o; 

■3  2 

BUTTE 

23 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

4P 

P  G  ♦   E  COMPANY 

OESCANSO  RANGER  STA 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAB  MOflSE  CAMP 

1431 

LOS  ANGELES 

26 

33  59 

117  90 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE 

11 

YUBA 

39  21 

121  12 

155[ 

41 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DOK'NE  P   MEMORIAL    ST  PK 

03 

36 

39  19 

120  14 

5937 

8; 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 

DOS  R10S 

01 

MENOOC INO 

121  21 

927 

8A 

0OU9LEBUNK  MEADOW 

0! 

TULARE 

35  57 

6200 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FO  FC10TC 

LOS  ANGELES 

33  56 

ue  oe 

116 

SP 

DOWNEY  FIflE  DEPT 

POWNIEVILLE  ranger  STA 

:  5  o  i 

SIERRA 

( 

39  34 

120  50 

2695 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DOYLE 

2504 

0  3 

LASSFN 

18 

40  02 

120  06 

4240 

10P 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

02 

LASSEN 

IB 

39  57 

120  05 

4385 

7A 

2316 

LOS  ANGELES 

29 

3*  29 

ne  32 

1515 

11 

8A 

DUDLEYS 

MAR IPOSA 

1  4 

37  *5 

120  06 

3000 

6P 

6P 

W  D  HC  LEAN 

DUNNIGAN 

296( 

0? 

23 

36  53 

121  56 

63 

9A 

MRS.    NANCY   LYNN  GOODMAN 

2570 

07 

SAN  BERDINO 

15 

33  03 

116  26 

1610 

u° 

EARL  K  WOBSEfi 

nUNS-UIR   RANGE"  STA 

2572 

Oi 

SISKIYOU 

23 

41  13 

122  16 

2*20 

6A 

WALLACE    E.  MARSHALL 

DUSY  BENCH 

2577 

FRENSO 

11 

37  06 

116  35 

9470 

S 

STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 

DU7TONS  LANDING 

25B0 

Oil  NAPA 

17 

38  12 

122  18 

20 

6A 

8A 

BA 

OAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

01 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

COLUSA 

23 

39  22 

122  11 

1205 

8A 

8A 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

2709 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

8a 

SAN  0IEGO  WATER  DEPT 

IMPERIAL 

32  46 

115  34 

■  3C 

" 

5P 

EL  CENTRO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

272  ( 

0! 

AMADOR 

16 

38  20 

120  40 

715 

9P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

LOS  ANGELES 

29 

34  36 

118  3* 

2075 

SP 

E  E  STUDlEy 

ELK  VALLEY 

DEL  NORTE 

17 

*2  00 

123  43 

1711 

5P 

3P 

CALIF  DEPT  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

o: 

37  56 

119  1* 

9645 

MI  0 

CALIF  ELEC  POWEB  CO 

ELLIOTT 

?,"0 

05 

SAN  JOAQUIN 

1  6 

36  14 

121  11 

7A 

C   NORMAN  ADAMS 

EL  MODENA 

0< 

ORANGE 

28 

33  46 

117  *T 

HOMER   F  WANNAMAKER 

ELSINORE 

2603 

RI VEBS IDE 

26 

33  40 

117  20 

1  281 

9P 

5P 

STATE   DIV   OF  FSTRY 

ELSINORC  *  SSE 

2612 

26 

33  37 

117  19 

1305 

JOHN  L  EWING 

ESCONDI DO 

SAN  DIEGO 

33 

33  07 

117  05 

660 

6P 

DAflWIN  M  TING 

2663 

SAN  DIEGO 

33 

33  OT 

117  05 

660 

ESC0N0ID0  FIRE  DEPT 

ET  1WANDA 

2B99 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  06 

117  31 

139C 

corps  of  engineers 

ETNA 

01 

SISKIYOU 

12 

41  28 

122  54 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

VEUREKA  WB  CITY 

29  10 

01 

HUMBOLDT 

n 

124  10 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

05 

MARIPOSA 

37  35 

120  16 

MERCED  IRRIG  DIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2  92? 

TULARE 

36  21 

119  04 

439 

C 

CHARLES  0  COULTER 

F  A IBFIELD 

o: 

SOLANO 

38  15 

122  03 

15 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELO  POLICE  STA 

SOLANO 

38  15 

122  03 

19 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2  9M 

LOS  ANGELES 

116  26 

3060 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

FALLBBOOK 

SAN  DIEGO 

542 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

FALL     IVER  MILL   IN  AK 

03 

SHASTA 

41  01 

121  28 

3340 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

02 

BUTTE 

39  36 

121  16 

2965 

A  S  MEND  1  CHI 

30?," 

02 

TEHAMA 

40  21 

122  27 

800 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

FEBNDALE   8  SSW 

3  0  2  5 

0  1 

HUMBOLOT 

1  f 

124  20 

1445 

8A 

MRS  H  S  H I ERONYMUS 

FEPNPALE   2  NW 

i:  i 

HUMBOLOT 

10 

9P 

9F 

9f 

ROLL  IN  2  BOYTON 

FIDOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3036 

AMADOR 

38  31 

120  42 

: :  oo 

flA 

WENTWORTH  LYNCH 

FIGUEROA  MOUNTAIN 

3046 

o! 

SNTA  BARBARA 

3  2 

34  44 

120  00 

3150 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE  1  WNW 

VENTURA 

3*  24 

118  56 

«« 

VENTURA  CO  F IRE  OEPT 

FIVE  POINTS  9  SSW 

3063 

01 

FRESNO 

36  21 

120  09 

28' 

6P 

6P 

RAYMOND    THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3  -  B  7 

LASSEN 

ie 

40  22 

4000 

9P 

9P 

5P 

CAL  DEPT  FJSH  .  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FRESNO 

27 

37  16 

11B  58 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  OAM 

3113 

1 

36  42 

121  09 

350 

8  a 

BA 

8a 

U   S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA  5  N 

SAN  BERDINO 

28 

117  27 

1972 

ROLAND  W  GETCHELL 

FONT ANA  KAISER 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

111  30 

1  090 

tP 

<.P 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3133 

31 

TRINI TY 

35 

40  23 

123  20 

pa 

MRS  B  E  ESLICK 

FORESTHRL  RANGER  STA 

PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3  2O0 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

3191 

SISK1 YOU 

1  2 

W  15 

123  19 

1270 

MRS  MARJORIE  A  GEORGE 

FORT  B1DWELL 

3137 

33 

MODOC 

1  8 

41  51 

120  06 

3P 

5P 

L  J  FEE 

FORT  BRAGG 

3161 

17 

39  27 

60 

HA 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MEN0OC1N0 

1 1 

39  24 

1  1  P 

I  1  " 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK   1  NNE 

3173 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41  52 

124  09 

*6 

8A 

WILL  1  AM  PHILL IP  PATON 

-  271  - 


STATION  INDEX 


FORT  JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  8  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRJANT  GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HILLCREST  RV 

R9ERVILLE 
ROEN  VALLEY  2  S 
5QUET  RANGER  STATION 
LAKE 
GEORGETOWN 

ORGE  TOWN  RANGER  STA 
R9ER  RANCH 
RLE  CREEK  CAMP 
ANT  FOREST 
BRALTAR  OAM  NO  2 

PSON  HWY   MNTNCE  STA 
LLESP1E  FIELD 
LHOY 

LROY  8  NE 

LROY  1*.  ENE 

END ALE   STAPEN  FC295G 

GLENNV I LLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEAPOW 

GRANT  GROVE 

GRASS   LAKE   "NTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 

GREENVIEw 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 


GROVEL AND  2 

G°OVEL AND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE 

MAINES  CYN  LOWER  FC364 
1  HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HAIWEE 

HALF   MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  Ph 
HANFORD 

'  hansen  dam 

happy  camp  ranger  sta 
harrison  gulch  rs 
1  marry  cngle9r i ght  oam 
hat  creek  rs 
hat  creek  ph  no  1 
hayfield  pumping  plant 
hayfork  ranger  station 


31 76 
5182 
3191 
3  ?  ?  : 
3242 
3257  OS 
3261  OS 
3279  06 
328; 

JJH-S 


SISKIYOU 
SISKIYOU 
SONOMA 
SANTA  CRUZ 

FRESNO 
FRESNO 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 


3320  01  HUMBOLDT 
3338  021  E'_  DORADO 
3357  Oil  DEL  NORTE 


1  i.  [jOBADn 
02  EL  00RA0O 
OA,"  SANTA  CLARA 
02  EL  DORADO 

05  TULARE 

06  SNTA  BARBARA 

021  SHASTA 
061  SAN  D  I  EGO 
0*  SANTA  CLARA 
Oil!  SANTA  CLARA 
04!  SANTA  CLARA 
06]  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 

OS  KERN 

07  IMPERIAL 


OS  TULARE 

■  01  SISKIYOU 

02  NEVADA 

l1  01  SONOMA 

01  5  I SK I YOU 

02  PLUMAS 

\  05  EL  DORADO 


i  ESE 


HEHET 

HENSHAW  OAM 
HERNANDEZ  2  NW 
HERNANDEZ  T  SF 
HE  5  PER  I A 
HETCH  METCHY 
HIDDEN  VALLEY  Ri 
HIGHLANO  LAKES 
j  HILTS 


3?:; 
3B2* 
3855 
3859 
'  38631 
3875 
38  78 

3896 
391*: 
3925 
3928' 
3935' 
3939 
39*6 


■  06-  LOS  ANGELES 
I  06,'  LOS  ANGELES 

071  INYO 
J  0*1  SAN  MATEO 

02  PLUMAS 
1  05  KINGS 
|  06  LOS  ANGELES 

01  SISKIYOU 

02  SHASTA 
02  NEVADA 
02!  SHASTA 
02  SHASTA 
071  RIVERSIDE 
01  TRINITY 
0*'  AL  A  "EDA 
01'  SONOMA 

01  SONOMA 

06  RIVERSIDE 

06  SAN  DIEGO 
0*  SAN  BENITO 
0*  SAN  BENITO 

07  SAN  flERDI NO 
05  TUOLUMNE 

02  NEVADA 
OS.  ALPINE 


HOCKfTT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTFR 
H0LL1STFR  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 
HOOPA  2  SE 
MOPLAND  8  NE 


02  LAKE 
'  *012  05|  TULARE 


MOPLAND  I 


*017 

*o:? 

4025  .  . 
4035  0* 
-071.  01 

*oe2  oi 

4084,  01 
4097  02 


STATION  *100 


hOSSACK 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  OAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

IOLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IDRIA 

IDYLLWILO  RANGER  STA 
IMPERIAL 
IMPERIAL   F  A A  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  OATE  GARDEN 


[NYOKERN  ARMITAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 


IRON  t 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 

JULIAN  WYNOLA 

!  KAISER  MEADOWS 
KEF  RANCH 
KELLOGG 

KELSEYV1LLE 

KENTFIELO 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  N< 
'KERN  RIVER  PH  NO  1 
r£RN  RlvER  PH  no  3 
KETTlEMAN  CITY  1  SSI 
KETTlEMAN  station 
k I L ARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 


KLAMATH 

kneeland  io  sse 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

'BUR2  STRAWBERRY 

CRESCENTA  FC  251 
FAYETTE  2  NNE 
GUN A  BEACH 
GUNA  BEACH  2 

HONDA 
KE  ALPINE 
K£  ARROWHEAD 
■KE  ELEANOR 
KB  MOUNTAIN 
KE  PILLSBURY  NO  2 
KEPORT 
KE  SAQRINA 
KE SHORE 
KESIDE  2  ENE 


ANGELES 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 


HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOC ino 
TULARE 

sn  luis  obpo 
Tuolumne 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  BENITO 

RIVERSIDE 


IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BERD1N0 

TULARE 

SAN  BEROINO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BAPflARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 
MAR  I N 

SAN  JOAQUIN 
TULARE 


HUMBOLDT 
STANISLAUS 
SONOMA 
HUMBOLDT 
EL  OORAOO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 
ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BEROINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 


37  *5 

38  5* 
38  55 
37  22 


36  ' 


39  13 

22   38  26 

12  *1  33 

8,  *0  08 

1*1  38  38 

37,  37  50 

37    37  *9 

22  38  30 


4  37  28  t 

8*0  16 

11.  36  20 

1'    ■■-  16 


33  33  *5 
33  33  1* 
20  36  25 
20|  36  18 


20  51 
23  58 

19  08 

20  51 


20  1* 
!  0  :  ( 
Z3  00 
18  16 

18  15 

17  57 
22  26 

21  09 

19  *0 

18  2* 


Z3  10 

21  58 

22  52 
22  52 


3015 
U70  9A 
2340 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


57  ,  1630| 

55  I  2160' 
42  1  2765, 
18  3195 
47  3870 
U  80 


CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MPS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MISS  M  ARROUES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILOA  DRAGHI 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U   S   NAT   PARK  SERVICE 
SANTA  I 


BYRON   F.  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNTY 
G1LROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SETh  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD   ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  I 
HETCH  HE  T i 


SUP 


MRS  JULIENNE  v  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  E MM A  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  9.CEDERLOF 

DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 

;  METRO  WATER  DISTPICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MAR Y    JO  DDFNN AN 

I  HEALDS9URG  FIRE  DEPT 
WALDO  F    I VERSON 

LAKE   HEMET   MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
|  MAX    D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 


U  S  I 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTR ALL 
U  S  FOREST  SEPVICE 
ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  V1L1NEK 
JOHN  K  CMASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS   RUTH  F   RUB  I  NOW 

CO  FARM   +   HOME   AD V 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LI  LA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 


STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
MPS.  EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  P  SANBORN 
SEWAGE  OISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  OISTRICT 


JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE    ARROWHEAD   F  D 
HETCH  HETCHT  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   1RRIG  DIST 


METCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
i!  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
|  FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
I  GEORGE  G  H08ERG 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUBBELL 
MRS  ANNE  m  AOAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
JOHANNA  J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 


CORPS  OF 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS  IRENE  GRAVES 
P  G  +  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPI 
MR S  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   IDRIA  MINE  +  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRR1G  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
L  A  WTR  t  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLF0R0 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAVA   BEOS  NAT  MONUMENT 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

L* YTONV ILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

LEESVI LLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
L I VERMOPE  2  SSW 
LLANO   SHAWNEE    MILL  RCH 


LOCKWOOD  MESA 

LODI 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 
LONE  TREE  CANYON 

f*LONG  BEACH 

I  LONG  BEACH  W8  AP 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

LOOKOUT  3  WSW 
|  LORAINE 
I  LOS  ALAMOS 

■  LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  BANOS 
LOS   BANDS  AflBURUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  *  SW 

LOS  PR1ETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  *  IBBEY  R I0GE 

LOWER  OT AY  RESERVOIR 

LOYALTON 
I  LUCERNE  VALLEY  l  SSW 
1  LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGFR  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAMNKE 

MAMMOTH  PASS 

MAMMOTH  POOL 
I  MANDE V  I LLE  ISLAND 
1  MAN  TEC  A 

MAN Z ANITA  LAKE 

MAR  I  COP A 
MARIPOSA 
MARKLEEVILLE 
MARTINEZ    3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSV I LLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  3  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENOOTA  OAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
METERS  A  SW 


MEYERS   INSPECTION  STA 
CHI GAN  BLUFF 
ODLETOWN 

LFORD   LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
LL  CREEK  INTAKE 
LO  5  NE 


randa  spengler  ranch 
tchell  caverns 
tchell  meadow 

MODESTO 
MOOESTO  2 
MO J AVE 

MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
"OORPARK   1  SSE 
MORAINE  CREEK 

MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY   FIRE  DEPT 

MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALOY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MT.  G1VENS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 
MOUNT  MADONNA 

NT*  SAN  JACINTO  W.S.P. 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT    SHASTA  WB  CITY 
MOUNT    TAMALPAIS   2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  6 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NAClMlENTO  DAM 


•NAPA    STATE  HOSPITAL 
NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  *  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32 
NEWHALL  RANGER  STA  C 
NEWMAN  2  NW 


SAN  01  EGO 
SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 


LOS  ANGELES 


4867  | 


Oil 

05|  KERN 

ANGELES 
4880]  02|  COLUSA 
*88*  05  MERCED 
48861  051  EL  OORAOO 

TULARE 
*957  OS  TULARE 
*977  02  PLUMAS 


0* 

07  LOS  ANGELES 
0*!  MONTEREY 
06  SAN  DIEGO 
0S|  SAN  JOAQUIN 

06  SNTA  BARBARA 

07  INYO 

051  5  AN  JOAQUIN 

06-  LOS  ANGELES 
06,  LOS  ANGELES 
03  SIERRA 


06;  LOS  ANGELES 
05!  MEPCED 

05  MERCED 

0*|  SANTA  CLARA 
0*j  SANTA  CLARA 

06  SNTA  BARBARA 
05  kcPn 

60|  05[  TUOLUMNE 
62  06  SAN  DIEGO 
71j  02j  SIERRA 
B2:  07   SAN  BERDINO 

0*  MONTEREY 
12  06  SAN  8ERDIN0 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 

TRINITY 
LAKE 
MONO 
881  05;  MADERA 
96l  05;  SAN  JOAQUIN 
03i  05  SAN  JOAOUIN 


02  SHASTA 
SAL ANO 
KERN 
MARIPOSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 

TEHAMA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


se  02 


MERCED 
MERCED 
FRESNO 
EL  OORAOO 

EL  OORAOO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BEROINO 

TULARE 
HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SAN  9ER0IN0 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISKIYOU 

MONTEREY 

VENTURA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
EL  DORAOO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
SANTA  CRUZ 

RIVERSIDE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
MAR  I  N 

LOS  ANGELES 
MARIN 
TRINI  TY 
SAN  LUIS  OBPO 
NAPA 


MENDOCINO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
NEVADA 
ALAMEDA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANI SLAUS 


23  29 
18  52 
18  53 


5156 
*960 
1500 
5J0 
2350  I 
1550 
4975 


1235 
1640 
3585 
1600 


SP     5P|  5P 


3*1  MlDj  t 
5060 
*I80 

2  720| 

270  Mid  MID 


20  04 
23  32 
122  47 


20  29 

20  ;9 

20  52 
20  01 


122  12 

22  1* 

22  19 

22  36 

18  04 


L AWERENCE  FAFEK 
+  E  COMPANY 
+  E  COMPANY 
ESCONOIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
CALIF  EDISON  CO 
E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LIBBEY 
1  6  +  E  COMPANY 

s  NaT  Park  service 

louie  a.  amason 
edward  e  downing 
kern  co  fire  oept 
co  fire  dept 
matthew  j  keegan 
merced  co  fire  dept 
Ivan  r  lEhman 
k awe ah  lemon  co 
nk  oe  chaine 
sj  dept  of  wtr  resources 

corps  of  engineers 
mrs  katherine  e  h1n0s 
mrs  m  i  quarterman 
-rs  e  a  eberle 

ARCHIE  M  WEFEPLiNG 
I  DIEGO  WATER  CO 
Y  OF  LOOI  - 
LOMPOC  WATER  TREAT, 
WTR  .  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 


2250 
2760 
5300 
26B 
2775 
2395 
9500 
3390 


685  6P 
2011 
5  5*6 


3800 
3300 
4*80 


(  :•  -  2 
3650 
,1.: 

2  ->  - . 
49*5 
3400 
4911 
7975 


7900 
6520 
2640 


4739 

4275 

7735 

3408 

2100 

9500 

4206  . 

4250 

1800 

8*17 
•3-  ; 
7500 
3544  I 
1475 
5709 


JOHN  W  TEEO 

u  s  weather  bureau 
charles  h  cray 
charles  shepherd 
charles  w  poole 
lauren  Payne 
u  s  weather  bureau 
la  co  air  pol  con  oist 
ROGER  C  RICE 
ARBURUA  RANCH 

CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR   SUP  j 
SAN  DIEOO  WTR  DEPT 

LO  LARSEN 
MRS   FRANCE   PR  I TCHAR D  1 
,TE  01V  OF  MWYS 
BERNARDINO  FCD 

SO  CALIF  EOISON  CO 
.  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
STATE   DIV  OF  FSTRY 

,  FOREST  SERVICE 

,   M  E  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES  ! 
SO.  CALIF.  EDISON  CO.  1 
ZUC  K  E  RM AN-MANDE VI LLE 
SPRFCKELS  SUGAR  CO. 


GAUR1ELLE  WILSON 
ISE  8  FAIP9ANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
ERIC   JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  OEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 

1  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  C  WHEELER 
RADIO  STATION  KflFM 
.   L  5  JEFFREDO 

s  weather  bureau 

FRANK   F  M01T0ZA 
1  CITY  OF  MERCED 
MERCED   1RR1G  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
BRIAN  HAYES 

STATE  OF  CALIFORNIA 

STATE  01V  OF  FSTRY 
1  S  FOREST  SERVICE 
0  CALIF  EDI  SON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 


PKS 


OLD  R  CHACE 
CAC  DIV  BEACH 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MOOESTO  IRRIG  OIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 
BRUCE  A.  KOSENA 


OBERT   J  RENARD 
1  S  BUR  RECLAMATION 
I  S  SOIL  CON  SERVICE 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELHA  F  DOWNER 

1  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES   A  FREEMAN 
RO  6 AY  F  P  OIST 

STANOARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
JUDITH  M.  RADY 

BALDY  SKI  LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  +  PARK 
.CALIF.   EDISON  CO. 
i  WB  OBSERVER 
!  FOREST  SERVICE 
JACK    I  SCHELL 

'  S  FOREST  SERVICE 
MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 
WEATHER  BUREAU 
CALIF  OIV  BEACH  +  PKS 
,  WB  OBSERVER 

,  OEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  &IPSON 

»  ST  HOSP.FIRE  DEPT 
MASON  1 TE  CORPORATION 

1  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO   SIERRA  VISTA 

A  CO  FIRE  DEPT 
1  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 


STATION  INDEX 


NEWPORT    BE  ACM  HARBOR 
NICOLAUS  2 
M'ht  I  NGALE 
HI LAND 

NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK   RANGER  STA 
NOVATO  8  WNW 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKLAND  W8  AIRPORT 

OAK VI LLF  1  W 
OAKV1LLE  *  SW  *  2 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE 

OCEANS  I DE  PUMPING  PL 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  ROC 


ONO 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREC"  I 

ORLAND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

RANGER  ST A 


OSTRANDER  LAKE 

OXNARD 

OZENA 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACQ1MA  DAM  FC  33  A-E 
PAICINES  OHRW ALL  RANCH 
PAL^DALE 

PALUDALE  FAA  AIROORT 
PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC430 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER 


PARKF ielD 
PARKFIELD    7  I 
PASADENA 
PASKENTA  RAN) 
PASO  ROBLES 
PASO  R08LES 
PASO  R06LE5  I 


PERR1S 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
PIEDRA  6LANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINECREST  SUMMIT  R  S 
PINE  FLAT  DAM 
PINE   MOUNTAIN  INN 
PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PIRO  J  ESE 
PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACERVILLE 
PLACERVILLE  I FG 
PLACERV ILLE  OISP  PLANT 
PLASKETT 
PLAT  I NA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 
POINT    AH  EN A 
PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT  P  I  EDRAS  9LANCAS 


SG 


PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY 
POTTER  VALLEY 
POWAY  VALLEY 
PRAOO  DAM 


PRIEST  VALLEY 

QUAKING  ASPEN 

QUINCY   RANGER  STATION 

RAMON A  SPAULDING 

RANCH  I T A 

RANDSBURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RAYMOND  9  N 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDD  I  NO  1  SE 

REDDING  F I  RE  STA  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
1CHMOND 


RIC  VISTA 


ROBERT  SON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
►SACRAMENTO  WB  CITY 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT   HELENA   4.  WSW 
SAINT   HELENA    7  NE 
SAINT  MARYS 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALYEfi  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

5 AN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  FCI30B 


ORANGE 

SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  08PO 

MAOERA 

MARIN 

STANI  SLAUS 

SISKIYOU 

ALAMEDA 

01  NAPA 

Oil  SONOMA 
Ob   SAN  DIEGO 
Obi  SAN  OIEGO 
07  SAN  DIEGO 
05!  FRESNO 
06  VENTURA 
ORANGE 

02  PLUMAS 


6675  I 
C6  77  I 

6685  i 
6688 


i  07 


SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

MAR [POSA 
VENTURA 
VENTURA 
MERCED 
EL  OORAOO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
I  LOS  ANGELES 
1  SAN  BENITO 
■  FRESNO 
I  BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 


04'  MONTEREY 

0<.|  MONTEREY 

Obi  LOS  ANGELES 

02  TEHAMA 

0<m  SN  LUI S  OBPO 

Ob-  SN  LUIS  08 PO 

0<>|  SN  LUIS  08PO 

5*1  05  KERN 

m  :>  TtHflMA 

67   05  TULARE 


6816  06  RIVERSIDE 
68261  01  SONOMA 
b862  06,  VENTURA 
6891   06  LOS  ANGELES 
6893j  05]  TUOLUMNE 

FRESNO 
69101  06]  VENTURA 
6926!  0*  SAN  BEN]  TO 
06  VENTURA 
04,  SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 

SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  08 PO 


(  ■•  1 2 
696* 
6972 
6975 
6998 
7009 
7016 
70  2  4 

70  SO 
7070 
7077 

70  85 
7093 
7096 
.08  01 
09  01 
1  1  3* 


CONTRA  COSTA 

TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOC [NO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 
FRESNO 
MAR  I POSA 


SHASTA 


02  SHASTA 

SAN  BEROINO 
SAN  MATEO 
MENDOC INO 
SACRAMENTO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 
SOLANO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 


PLACER 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 


NAPA 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

TEMP. 

PRECIP. 

3 
s 

SPECIAL 

5P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

,SNj«fK-.  ,- 

LOS  ANGELES 

121  33 

11 

RECLAMATION  DIST  1001 

»SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

774C 

j! 

SAN  0  I  ECO 

a 

32  44 

117  10 

116  27 

6025 

5P 

MR  CHARLES   S  HALE 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

LOS  ANGELES 

34  06 

117  48 

115  31 

6P 

IMPERIAL    1RR1G  DIST 

SAN  OIMAS   TANBARK  FLAT 

7750 

c  1 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  46 

120  30 

8A 

ANDREW  MEHLSCHAU 

SAN  EMIGOIO  RANCH 

7753 

OS 

KERN 

35  00 

119  11 

119  30 

26  30 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

20 

121  20 

122  43 

: 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

SAN  FERNANDO 

7759 

LOS  ANGELES 

13 

34  17 

118  28 

120  52 

215 

8A 

1-4 

S  SN  JOAQUIN  |R  OtST 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

( 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  30 

122  51 

19b3 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

7767 

j* 

SAN   FRANC  1  SCO 

4 

122  30 

122  12 

MID 

MID 

C  J 

U  S  HEATHER  BUREAU 

SAN  FRANC  I  SCO  W8  AP 

7769 

0* 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

122  25 

170 

4P 

MRS  LUANA  STRINGER 

»S  F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  FRANC  I  SCO 

122  28 

lb85 

: 

KLAUS  HUCKFELDT 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

-77- 

( 

LOS  ANGELES 

21 

34  09 

117  54 

122  59 

1000 

It 

ANDREW  J  BLANEY 

SAN  GABRIEL  DM  FC42SBE 

• 

LOS  ANGELES 

34  12 

117  52 

117  23 

84 

4P 

OCEANS  1 DE  FIRE  DEPT 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

V. 

34  06 

l  1  e  3o 

30 

c 

OCEANSI0E  WATER  DEPT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

SAN  MATEO 

37  IB 

1  2  2   2  1 

140 

8A 

HALF   HJLL  RANCH 

SAN  JACINTO 

78l< 

RIVERSIDE 

-'. 

33  *7 

116  58 

120  2* 

3b20 

s 

PACIFIC  TEL*T£L  CO 

SAN   JACINTO  RANGER  STA 

7813 

jt 

RIVERSIDE 

33 

33  *7 

116  58 

750 

SP 

VENTURA  CO  FJRE  DEPT 

SAN   JOAQUIN  £XP  RANGE 

7817 

MADERA 

27 

37  06 

8A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLAfiA 

37  21 

121  54 

120  53 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SAN  JUAN  BAUT I  ST A  3SSE 

SAN  BENITO 

20 

36  47 

121  31 

mrs  Beatrice  Ryan 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

118  06 

425C 

51 

LONG  dEACH  SCH  DIST 

SAN  LUIS  DAM 

re4< 

0! 

MERCED 

21 

37  03 

121  04 

117  53 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

119  18 

10A 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

»SAN  MATEO 

7864 

SAN  MATEO 

37  34 

122  19 

4P 

CAL  DIV  BEACH  *  PARKS 

SAN  NICOLAS   I SLAND 

7  9 1 : 

06 

VENTURA 

3: 

33  1* 

119  27 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

»SAN  RAFAEL 

7880 

01 

MARIN 

1 7 

122  32 

123  32 

5P 

If 

E  J  ANDERSON 

SANTA    ANA   FIRE  STATION 

78  88 

0( 

ORANGE 

28 

33  45 

117  52 

121  33 

171 

CITY  OF  OROVILLE 

SANTA    ANA   fi 1 VER   PH  3 

7691 

SAN  StRDINO 

IB 

ibe 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

SANTA    ANA   R I VER   PH  1 

7894 

SAN  eERDINO 

21 

34  09 

117  03 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

7897 

LOS  ANGELES 

34  13 

118  01 

860C 

OMR  +  NATL  PARK  SERVICE 

SANTA  BARBARA 

SNTA  8ARQARA 

119  U 

SS 

8A 

CITY  OF  OXNARD 

SANTA    BARBARA    FAA  AP 

790! 

Or, 

SNTA  BARBARA 

3 

34  2b 

119  50 

119  19 

3705 

5P 

CLOSED  7/23/65 

SANTA   BARBARA    TV  PEAK 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

121  11 

880 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SANTA  CATALINA  WBAP 

7910 

96 

LOS  ANGELES 

33  24 

118  ;5 

3440 

FLOYD  R  POOLE 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

04 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

lie  2* 

5P 

E  K  BARR 

SANTA  CRU2 

79 1  ( 

:  - 

SANTA  CfiU2 

36  59 

122  01 

121  22 

8A 

JOHN   P  OHRW ALL 

SANTA   FE  DAM 

ot 

LOS  ANGELES 

34  07 

117  58 

118  06 

259b 

5P 

5P 

PALMQALt    IRRIG  DIST 

SANTA   MARGARl TA    2  SW 

793( 

04 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  22 

120  38 

ue  05 

MID 

"1  . 

FED  AVIATION  AGENCY 

sanTa  Margarita  boost 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  22 

120  3B 

116  32 

411 

SP 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

120  27 

lib  33 

CLOSEO  7/13/65 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

122  08 

22 

8A 

BJ 

c 

ENGINEERING  DEPT 

»SANTA   MONICA  PIER 

795 

Ot 

LOS  ANGELES 

w 

34  00 

118  30 

121  30 

1835 

5P 

JAMES  A  BELL 

S ANT A  PAULA 

Ot 

29 

3*  21 

119  OS 

lib  52 

5545 

IP 

IP 

C  H 

PALOMAR  OBSERVATORY 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

2; 

38  27 

122  42 

lie  23 

216 

SUPT.  OF   STREETS  t  PkS. 

SANTA  YNE2 

79  76 

SNTA  BARBARA 

\\ 

3*  37 

120  06 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

SANTIAGO  DAM 

7987 

Oi 

ORANGE 

33  47 

117  43 

120  35 

370 

6A 

BA 

BA 

C 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

BO  14 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

121  38 

1780 

8A 

8A 

PACIFIC  GAS'ELEC  CO 

SAWYERS  BAP  RANGER  STA 

B025 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  08 

119  40 

7  700 

HETCH  HETCMY  WTR  sup 

'SCOT  I A 

6045 

J] 

HUMBOLDT 

7 

*0  29 

124  06 

738 

7A 

7A 

c 

METRO  WAIER  DISTRICT 

SE ARSV I LLE  LAKE 

8068 

04 

SAN  MATEO 

122  14 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

SEBASTOPOL  4  SSE 

9072 

:  1 

SONOMA 

17 

38  21 

120  28 

3590 

c 

RAULSTON  P  MORRI SON 

SECRET  VALLEY 

s :  -» 

LASSEN 

1  8 

120  16 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SEPULVEDA  0AM 

so*; 

LOS  ANGELES 

13 

118  28 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

SHASTA  DAM 

)  i 

SHASTA 

23 

*0  43 

122  25 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLE5 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

B15I 

.  ( 

LOS  ANGELES 

s 

33  57 

117  54 

c 

FRANCIS  F  NELSON 

SHELTER  COVE 

8162 

HUMBOLDT 

40  02 

FED  AVIATION  AGENCY 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

OS 

EL  DORADO 

3B  40 

120  55 

7A 

HUDSON  RANCH 

5H I NGLE  TOWN  2  E 

B17! 

02 

SHASTA 

2: 

121  51 

7A 

MRS.   MARY   M.  WRIGHT 

SIERRA  CITY 

B20" 

02 

SIERRA 

B 

120  38 

9700 

Si  CORPS  OF  ENGINEERS 

S 1 ERRAV ILLE  RANGER  STA 

02 

SIERRA 

39  35 

120  22 

117  1* 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SIGNAL  HILL  FC  415 

B2  H 

LOS  ANGELES 

13 

122  36 

If 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE  OEPT 

SILVERADO  RANGER  STA 

0* 

ORANGE 

28 

117  39 

119  10 

30b5 

MI  Dj 

VENTURA  COUNTY  FCD 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CMP 

8266 

06 

SNTA  BARBARA 

■■ 

lie  26 

326b 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

B27! 

SI 

SONOMA 

22'  38  41 

123  08 

120  00 

5600 

C 

USFSt  01STR1CT  RANGER 

slack  Canyon 

8276 

MONTEREY 

36  05 

120  40 

119  20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SLO'JGHHOUSE  6  SE 

B2  !  > 

05 

51  :raM(  NT 

38  28 

121  05 

119  21 

4200 

c 

RALPH  MOT  T 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

0" 

RIVERSIDE 

33  52 

116  41 

121  11 

1307 

4P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

snow  flat 

B31B 

MARIPOSA 

1* 

37  50 

119  30 

118  45 

730 

7* 

CAMULOS  RANCH 

SODA  SPRINGS   1  E 

8332  02 

NEVADA 

39  19 

120  22 

120  38 

5P 

SP 

POLICE  DEPARTMENT 

SOLEDAO 

B33S 

04 

MONTEREY 

36  26 

121  20 

109! 

3P 

SOMESBAR  1  W 

8346 

SISKIYOU 

12 

41  23 

120  4B 

8A 

8A 

P  G   ♦   E  COMPANY 

SOMIS  3  NE 

3341 

VENTURA 

33 

34  17 

118  58 

120  44 

2755 

BA 

INST  FST  GENETICS 

SOMIS  3  NW 

8349 

■jb 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

120  51 

1546 

c 

CITY  Of  PLACERVILLE 

SONOMA 

8351 

17 

38  17 

122  27 

122  51 

6580 

U  S  F  S  +  CAL  DEPT  WTR 

SONOPA  RS 

8353 

05 

Tuolumne 

37 

120  23 

122  53 

2260 

9P 

5P 

JOHN  A,  FREDR 1 CK  SON 

SONORA  JUNCTION 

8355 

03 

MONO 

3  8 

38  21 

119  27 

120  42 

5165 

: 

PLUMAS   EUREKA    ST.  PK. 

S   E  FARALLON 

a  •  7( 

OA 

SAN  FRANCISCO 

37  42 

123  00 

123  42 

210 

SP 

SP 

CALIF  DIv  OF  fORESTRY 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

B38 : 

09 

MAR  I POSA 

14 

37  30 

119  38 

120  40 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

SOUTH  FORK  CABIN 

ii-i. 

07 

SAN  BERDINO 

34  04 

116  49 

121  17 

59 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

SOUTH  LAKE 

8406 

)  1 

INYO 

19 

37  11 

ue  34 

85t 

SP 

J  E  AO AM  SON 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

Mi 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

122  01 

Vi 

BA 

U   S   NAVAL  MAGAZINE 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

6446 

J4 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

393 

8A 

6A 

JOHN  H  OAYBELL 

SPR 1 NGv ILLE  7  ENE 

B45! 

09 

ue  42 

120  28 

c 

F.  W.  COLE 

SPR1NGV1LLE    RANGER  STA 

8460 

)5 

« 

3b  08 

119  46 

118  34 

7000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SPR1NGVILLE  TULE  HDWKS 

8463 

D! 

TULARE 

36  12 

118  39 

118  38 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

SQUAW  VALLEY 

8474 

PLACER 

36 

39  12 

120  14 

123  04 

1 100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SQUIRREL   INN  1 

B476 

SAN  BERDINO 

IS 

34  14 

117  15 

123  08 

1015 

fcf 

AP 

: 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SQUIRREL   INN  2 

8479 

SAN  BERDINO 

1  5 

34  14 

117  14 

117  04 

500 

POWAY  FIRE  DEPT 

STANDI SH  1  £ 

LASSEN 

40  22 

120  24 

117  38 

560 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STANOISH-HICKEY  ST  PK 

MENDOCINO 

3V  53 

123  44 

120  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

)5 

Tuolumne 

34 

38  08 

120  22 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  LAKES 

8510 

05 

FRESNO 

11 

36  56 

118  35 

120  57 

3409 

at 

U  S  FOREST  SERVICE 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

e 

121  32 

LOUIS  B  SPAULDING 

STOCK  TON  DISPOSAL  PL 

B55< 

09 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

W  A  WILKINSON 

•STOCKTON  WBAP 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  54 

121  15 

3570 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

STOCKTON  FIRE  STATION 

B36C 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  18 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

I37B 

0; 

COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

6P 

WILLARD  JOHNSON 

STONYFORD  RANGER  STA 

8580 

COLUSA 

23 

MID 

C  J 

u  s  weather  Bureau 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

■j? 

GLENN 

23 

39  35 

c 

CITY  OF  REDDING 

STOUTS  MEADOW 

8591 

0! 

SHASTA 

21 

41  10 

9P 

REDDING  FIRE  DEPT 

STRAWBERRY  VALLEY 

B6O6 

02 

YUBA 

39  34 

117  11 

131E 

MIC 

2P 

REDLANDS   DAILY  FACTS 

862" 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35  00 

120  23 

122  14 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT   STA  2 

SUMMIT  MEADOW 

0! 

FRESNO 

11 

37  05 

119  13 

123  12 

718 

c 

THOMAS  M  JAMESON 

SUNLANO 

164  : 

LOS  ANGELES 

13 

ue  is 

121  10 

305 

FOLSOM   STATE  PRISON 

SUNSET  eEACH  STATE  PK 

B680 

SANTA  CRUZ 

20 

121  50 

123  47 

500 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 

SURF  2  ENE 

B697 

0( 

SNTA  BARBARA 

34  41 

120  34 

122  21 

55 

8A 

8A 

CITY  OF  RICHMOND 

SUSANA  KNOLLS 

S  7  60 

VENTURA 

3: 

34  16 

118  40 

22 

BA 

U  S  ARMY  OEPOT 

SUSANVILLE  AIRPORT 

9  ?  ■: ; 

LASSEN 

40  23 

120  33 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

SUSANVILLE  1  WNW 

LASSEN 

i< 

40  26 

120  40 

117  20 

8A 

CG 

CITRUS  EXP  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

0! 

AMADOR 

38  23 

120  <■« 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

TAFT 

KERN 

10 

35  09 

il8  44 

967C 

! 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TAHOE  CITY 

8?!  8 

PLACER 

36 

39  10 

1  20    5  9 

239 

6A 

AA 

TALBOT  CAMP 

8771 

02 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

1  L  8  52 

SO  CALIF  EDISON  CO 

TEHACHAPI 

8826 

05 

KERN 

35  08 

US  27 

ue  21 

9000 

CALIF  STATE  ENG 

TEhAChaPI   RANGER  STA 

8*32 

09 

KERN 

t( 

35  08 

ue  27 

2117 

BA 

C 

MRS   MARIAN  L  8ERTAGNA 

TE JON  RANCHO 

8839  05 

KERN 

10 

35  02 

US  45 

117  05 

5965 

C 

STATE  DIV  OF  MWYS 

TERMO 

03 

18 

40  52 

120  27 

119  51 

7900 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

THE  CEDARS 

8.161 

02 

PLACER 

1 

39  15 

120  21 

121  30 

11 

MID 

Mil 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

THE  GEYSERS 

8885 

SONOMA 

22 

122  49 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

THERMAL    FAA  AIRPORT 

8892 

01 

RIVERSIDE 

33  38 

116  10  - 

122  48 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

33 

UB  51 

120  14 

633" 

9P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

0^ 

TULARE 

9 

36  22 

116  51 

122  28 

255 

6P 

6P 

EDWIN  L  PAULSON 

THREE  RVRS  EDI  SON  PH  2 

891* 

05 

TULARE 

1780 

: 

EDWIN  H  LEARNED 

THREE  RvRS  EDISON  PH  1 

■»n 

09 

TULARE 

MRS  CLARA  B  ABREU 

TIGER  CREEK  PH 

1  )2B 

0! 

AMADOR 

1( 

122  06 

62! 

SP 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

T0PAN6A  PATROL    STA  FC6 

B961 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

ec 

5P 

5P 

salinas  Rural  f  d 

TORRANCE 

8973 

:t 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

11S  20 

121  36 

MID 

HIG 

FED  AVIATION  AGENCY 

TRABUCO  CANYON 

8992 

ORANGE 

33 

117  36 

120  30 

8A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

TRACY  2  SSE 

B997 

0! 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

BA 

JOE  CABRAL  JR 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

121  25 

120  13 

3700 

JO 

3P 

I  p 

P  G  +  E  COMPANY 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

05 

ALAMEDA 

37  48 

121  35 

623 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

V 

40  48 

122  46 

120  40 

854 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

9Q33 

07 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

117  40 

2394 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

9043 

03 

36 

120  11 

121  15 

5P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

TUJUNGA  MILL  CP  FC  470 

Of 

LOS  ANGELES 

12 

118  05 

120  54 

435 

BA 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

TULEF  IELD 

9092 

05 

KERN 

35  09 

121  05 

1355 

JOHN  H  SHIELDS 

TULELAKE 

9053 

SI  SKI  YOU 

121  28 

1125 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

TUNNEL  RANGER  STATION 

906] 

0! 

TULARE 

1 C 

;  i  8  1  7 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

Tuolumne 

37 

37  53 

119  20 

118  43 

4025 

AP 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TURLOCK 

9073 

05 

STANISLAUS 

120  51 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

S  jj 


1970 
2765 
2035 


16T    7A  7A 


9AJ     8A     8  AC  1 


1375 
3535 
4170 
4975 


.  >»<_ 

8700 
6885 


1050 
4070 
6235 
5239 
5680 
4030 


;  085 

4148  I 
»5-,5 

1586 


3975 
3975 
1425 
5300 
5900 
1600 


2  500 
1695 
5960 

295 
1. 0  35 
8990 
8600 


S  WEATHER  BUREAU 
1  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
1  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  OIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 

I  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
ORB I N  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J,  ARATA 

ON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
l.  R.  LUNSFORD 
MRS  GAYE  0  DAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

S  WEATHER  auflEAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA   ANA   F|fi£  OEPT 

so  calif  edison  co 
1  calif  edison  co 
vis  luebkert 

nta  barbara  swg.  tr, 
fed  a  v i  a t ion  agency 
'  station  keyt 
s  weather  bureau 
i  unjv  of  santa  clara 
robert  e  burton 
corps  of  engineers 

'  JOSEPH  c  MC  KUSICK 
RICHARD  S  P1LECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 

1  CITY    SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FJRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA    YNE2    HIGH  SCHL 

I  WILLIAM  0  SAPPINGTON 
L  A  WTR  *  PwR  DEPT 

■  U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

GEO  A  NAHMENS 

MRS  GEORGE  W  RUMSO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  OIL  CO 

MRS  MARILYN  F  MACH1 

THEODORE  B  HEUSNER 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

LEE  WITHYCOMBE 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEORGE   I  OSBORNE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LEITHOLD 
1  STATE   01 V  OF  FSTRY 

MRS  MA8EL  VAN  VLECK 
I  PALM  SPRINGS  WTR  CO 
1  DEPT  WATER  RESOURCES 
i  U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN  N  FRANCIONl 

FLOYD  LONG 
L AW  T  ON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE    W  DICKEY 
STATE  Dlv.OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S.  CALIF.  EDISON  CO. 
,  CALIF  ELEC  POWER  CO 

1  S  HUTCHISON 
WALTER  R.  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
1  S  FOREST  SERVICE 
1  G  ♦  E  COMPANY 
,OUAW  VALLEY    STATE  PK 
SQUIRREL    INN  MOLD  CO 
LEROY  KEMP 
'  C  FRALEY 

cal  div  beach  ♦  pks 

♦  e  company 

si  corps  of  engineers 
state  div  of  fstry 
city  of  stockton 
,  weather  Bureau 
ickton  fire  dept 

FRED  H  COOLEY 
1  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 
,  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
NK  T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 
1  S  AIR  FORCE 
SUSANA   KN   FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  *  FD 

DARYL   K   DE  WALT 
,  OEPT  WATER  RESOURCES 

MRS  ANITA  COWAN 

KERN  CO  F I  RE  OEPT 

TEJON  ranch  company 

SULO  E  LAKSO 
,  OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  F I  RE  DEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ZALIF  EDISON  CO 

♦  E  COMPANY 
CO  F I  RE  OEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
SANTA   CARBONA    IR  CO 

1  S  BUR  RECLAMATION 
1  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  *  C  CORP 
1  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE    IRRIG  DIST 

i  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
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STATION  INDEX 


CONTINUED 


TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TwENTYNJNE  PALMS 

twin  lakes 
twitchell  d*m 

f URIAH 

UNION  OIL  STEARNS  A6S 

UPLAND  J  N 

UPPER  LAKE  T  W 

UPPER  LAKE  RANGER  S T A 

UPPER  MATTOLE 

SAN  LEANDRO  FILTER 
UPPER  TR£S  PINOS 
VACAVILLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER   6  N 
VALtERMO  RANGER  STA 
NUVS  FC  15B 

VENAOO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

'ICTORVILLE   PUMP  PLANT 

'I  DETTE  MEADOW 

r  I NCENT  FIRE  STA  FC120 

'  I NTON 

'  I  SAL  I  A 

'I  STA  2  NNE 
VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE   1  SE 
W AL MAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK   I  ENE 
WALNUT  CREEK  *  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 
WATS  ON  V 1 L  L  E  WATERWORKS 

JNA  RANGER  STATION 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEEO  1  S 
WELOON  1  HSH 
WENOEL  10  SE 
WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 
WESTHAVEN 


SHASTA 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

ALPINE 

SNT A  BARBARA 

MENDOC INO 

MENDOCINO 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SAN  BEROINO 


HUMBOLDT 
ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


2?3   01  SONOMA 
285  06  VENTURA 
301   05  FRESNO 
325  QT  SAN  BERDINO 
32l|  05  FRESNO 

LOS  ANGELES 
PLUMAS 
TULARE 
SAN  DIEGO 
EL  DORADO 

SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
SAN  01EGO 

KERN 

SNT  A  BARBARA 
SANTA  CRUZ 
MAR  I POSA 


S1SK I  YOU 

KERN 

LASSEN 

SNT  A  BARBARA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1  359 
2200 
21*1 


3965 
2050;  8A 
3630 
26B0 


U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  +  £  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCO 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 
UNION  OIL  CO 
UCLA 

LIBERTY  GROVES  CORP 

EDGAR  J  SCHUETTE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
ELDON  FANCHER 

MRS  AMY  CURTIS 
JOHNSON  NURSERY 
U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

JOHN   B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
FRANK  DOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
VISTA  FIRE  DEPT 
ERNEST  R  STEWARD 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CLARION   E    VAN  SCHA1CK 

MILTON  H.  BRINTON 

RAY   I  WHl TTEMORE 

TOMAS  S  VANASEK 

MRS  BETTY  6.  FA I RCLOUGH 

INACTIVE  4/20/61 
L  A  CO  f 1  RE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

PHOENIX  RANCH 

CITY   OF  WATS0NV1LLE 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHESTER   I  KIMREY 

VERNON  J  BLOUNT 

ED  FILIPELLI 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOSTON  RANCH  CO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


WEST  POINT  3  Sw 

WESTVILLE 
MEADOW 
ATL AND  2  NE 
WHFELER  SPRINGS  2  SSW 
SKEYTOWN  RES 
TE  MOUNTAIN  1 
TE  MOUNTAIN  2 
TE  ROCK 

TTIER  CTY  H  FC  106C 

LIAMS 
LITS  1  NE 

LITS  HOWARD  FOR  RS 
LOW  CREEK  RANCH 

NCHESTER 

NTERS 
WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEADOW 
WOODFOROS 


9677  ( 
96  B4  t 
9685  ■ 
9691  - 
9699  I 
9722  ( 
9  742  ( 


WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YOPBA  LINDA 


97B1 
9816 


YREKA 

CLOSED  STATIONS 


CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 

YUBA 

VENTURA 

SHASTA 

MONO 


COLUSA 
MENDOCINO 
MENOOCINO 
MODOC 
GLENN 
RIVERSIDE 
YOLO 
KERN 
FRESNO 
ALPINE 

02  YOLO 
04   SANTA  CLARA 
02  EL  DORADO 

01  MENDOCINO 
-  05  MAR  1 P05A 
•  01  SISKIYOU 


118  02 

122  09 

123  21 
123  19 

120  45 
122  12 

117  05 

121  58 

118  27 

118  54 

119  i 


1348 
1925 
5200 


2700 
9200 
5671 


1100 
3970 
2625 


I  B  MANKER 

OEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
E  CLEMENS  HORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 

>  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
.  BO-JEAN  PARKER 
WHI TTIER  WATER  DEPT 

CITY  OF  WILLIAMS 

IS  L  8ERTA1N 
STATE  01V  OF  FSTRY 
HAROLD  BRIGGS 
HOWARD  R  ALLARD 

I I  M  M  BLACKMORE 

I  NEwTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   WILMA   C  BARR 

J  C  AGR  EXTEN  SEflV 
MARVIN  E  WARE 
i  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULBERT 

NAT  PARK  SERVICE 
FOREST  SERVICE 


J  DRAINAGE  CODE:  1-AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  S-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  10-KE^N  11-KINGS  12  KLAMATf 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  1 8-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-P1T  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALDNAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  2 7 -SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARCARITA  32-SANTA  YNEZ 
33-SOUTH  COAST   34 -STANISLAUS     35-TRINTTY     36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE     38- WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Addi  t lonal  informat 1 
Francisco,  Californi 


n  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  wr 
94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


to  the  ffeathe 


557  Federal  Offi 


Building,    50  Fulton  St 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  w  ind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  tabic,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


EVAPORATION  : 
refer  to  extreme 


asured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Ma 
emperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


I  Mil 


-<  I  or 


and  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  slee 
for  successive  observations,  consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  i 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ict 


Entr 


i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Sno 


nd"  table,  and  in  the  "Seas 


on  the  ground, 
apparent  incons 


al  Snowfall"  table 


nples  for  obtaining  n 
icies  in  the  record. 


and  sleet.  Entr 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  offic 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carr 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  ti 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days 


!  of  this  bulletu 


and  the  Station  Inde: 


■  equivalent  to  every  10  i 


hav 


ore  days  of  record  missing,  if  average  value  is  entered,  le 
l  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  fn 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ng.    See  "Daily  Tempe 
i  the  amounts  to  be  published  lat 


fall. 

"  table  for  detailed  daily 


rd.    Degree  day  data,  if  c 
Hourly  Precipitation  Data.  ) 


'led  for  this  static 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  £ 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  noi 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


■  processed  for  special  purpose 
ecording  gage,  except  whe 


G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.  Orr 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.  Precipitati' 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column 
re  generally  exposed  in  a 


n  Stati 
n  Stati 
shelte 


i  of  data  in  any  month  indicates  no  s 

asurements,  made  at  irregular  inte 
n  Index  means  observation  made  d 
n  Index  means  variable, 
located  a  few  feet  above  sod-cov< 


nd  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitatio 
ndicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  fi 


i  ground  in  that  month. 


.  Data"  bulletin.  If  daily  amounts 
om  amounts  published  from  the  rt 


re  published  in 
ording  gage  in 


Statu 


building, 
s  appearing  i 


the  Index,  bu 


for 


vhich  data 


i  the  tables 


-  it  h. 


;  will  be  published  later 


•  received  too  late 


cipitation  Data  from  Storage-Gage  Stati< 


indicates  that  the  the 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


Information  concerning  the  history  of  changes 
information  for  regular  Weather  Bureau  statii 
the  address  shown  above. 


i  locations,  elevations,  exposure, 
5  may  be  found  in  the  latest  annual 


of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Sim 
e  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Docu 


20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Am 
nittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Docun 


al  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Super 
nts.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 
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CALIFORNIA  -  AUGUST  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  were  above  normal  over  most 
of  the  State,  except  for  below  normal  readings 
in  the  northeast.  Eureka  reported  the  warmest 
August  since  1941  and  Santa  Maria  the  warmest 
since  1958.  Burbank  had  the  second  warmest 
August  of  record,  and  the  third  warmest  month 
of  any  name.  Sacramento  had  the  fifth  warmest 
August  of  record.  New  high  minimum  records  for 
the  date  were  set  at  Sacramento  on  the  10th, 
and  at  Burbank  on  the  11th  through  the  15th, 
inclusive.  New  high  maximum  records  for  the 
date  were  established  at  Burbank  on  the  8th 
and  9th  and  at  San  Diego  on  the  9th  and  13th, 
while  a  new  low  maximum  record  was  set  at 
Sacramento  on  the  11th.  Long  Beach  reported 
6  days  with  90°  or  higher,  the  greatest  number 
in  a  record  starting  in  1940. 

Precipitation  was  greater  than  normal  over  most 
of  the  State  north  of  the  Tehachapis,  but  was 


less  than  normal  over  most  of  the  area  to  the 
south.  This  proved  to  be  the  wettest  August 
in  the  records  at  Red  Bluff,  Blue  Canyon,  San 
Francisco,  and  Stockton,  the  second  wettest 
at  Long  Beach  and  Sacramento,  and  the  third 
wettest  at  Mt.  Shasta.  There  were  9  days  of 
measurable  rain  at  Mt.  Shasta,  compared  with 
a  normal  of  only  2  days. 

Flash  floods  in  the  Lake  City  area  damaged 
homes,  farm  buildings,  roads,  and  vehicles, 
and  injured  two  persons  in  a  stalled  car.  Thunder- 
storms and  unseasonable  rain  on  the  10th  and 
11th  damaged  roads  and  railroads  and  utility 
lines,  injured  two  campers,  and  caused  heavy 
damage  to  ripening  fruit.  Additional  lightning 
storms  on  the  16th  set  fires  and  killed  two 
persons,  one  in  Mendocino  County  and  one  in 
Needles.  Roads  and  railroads  were  again  washed 
out. 

C„  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San   Francisco,    California  94102 


-  280  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

M,n. 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

.10  or  More 

* 
o 
E 

s 

2 

o 

S  | 
I'  I 

S  * 

5  o 
a  5 

•        «  tt 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOJNT 

87.3 

53.5 

70.4 

98 

31. 

46 

29 

3 

14 

0 

0 

0 

•  59 

.51 

12 

.0 

o 

1 

1 

o 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 

as. 3 

54.6 

70.0 

94 

30 

49 

12 

10 

8 

0 

0 

0 

.80 

,76 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

91.1 

54.6 

72.9 

106 

1 

50 

29. 

4 

1« 

0 

0 

0 

•  96 

,61 

18 

.0 

c 

2 

1 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

»S,4 

48.7 

67.  1 

96 

6* 

38 

29 

21 

8 

c 

0 

c 

1.3J 

.65 

18 

.0 

0 

u 

1 

0 

CECILVILLE  SAWYER 

84.0 

49.2rJ 

66.6m 

95 

5 

40 

13 

28 

8 

0 

0 

0 

1,20 

.39 

24 

.0 

0 

4 

0 

0 

CLOVERDALE   3  SSE 

88.9 

54.7 

71.8 

.1 

99 

29 

49 

6 

5 

16 

0 

0 

0 

.50 

.41 

.47 

12 

.0 

0 

1 

c 

0 

COVELO 

89  . 

50, 4N 

69.7m 

96 

5 

44 

22 

10 

16 

0 

0 

0 

1,84 

1.20 

18 

.0 

0 

3 

1 

1 

CRESCENT  CITY  1  N 

67.8 

54.5 

61.2 

72 

13. 

48 

30. 

112 

0 

0 

0 

0 

.85 

.34 

18 

.0 

0 

u 

0 

0 

OUTTONS  LANDING 

78.5K 

54,  6f 

66.6p 

90 

29* 

50 

21 

24 

3 

0 

0 

c 

■  93 

.81 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

ELK  VALLEY 

80.8 

49.3 

65.1 

94 

5 

40 

30 

44 

7 

0 

0 

0 

2.63 

.85 

12 

.0 

0 

5 

3 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

63.4 

54.4 

58.9 

2.2 

70 

25 

49 

29. 

183 

0 

0 

0 

0 

.36 

.26 

.30 

24 

.0 

0 

1 

C 

0 

FERNDALE  2  NW 

67.8 

52.7 

60.3 

75 

25 

44 

30. 

139 

0 

0 

0 

0 

.35 

.18 

25 

.0 

0 

2 

C 

0 

FOREST  GLEN 

87.8 

45.4 

66.6 

.1 

98 

6 

37 

30. 

28 

15 

0 

0 

0 

.74 

.61 

.40 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

r  UK  I  BKAuvj 

65.4 

52.1 

58.8 

71 

26. 

49 

7 

186 

0 

0 

0 

0 

.24 

.11 

.11 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT   BRAGG  AVIATION 

65. 6M 

50. 1M 

57. 9M 

72 

24 

213 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

85.4 

49.9 

67.7 

96 

8. 

39 

29 

23 

12 

0 

0 

0 

2,61 

.76 

18 

.0 

0 

7 

1 

0 

FORT  ROSS 

68.0 

49.8 

58.9 

74 

26 

45 

9. 

180 

0 

0 

0 

0 

•  38 

.24 

.37 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

GRATON   1  W 

83.7 

50.2 

67.0 

1.6 

95 

30 

45 

19. 

1 1 

6 

0 

0 

0 

.45 

.34 

.44 

1 1 

.0 

0 

1 

c 

0 

88.9 

54.4 

71.7 

-  .4 

101 

7. 

43 

29 

6 

1  6 

c 

0 

0 

2,20 

2,03 

1.00 

25 

.0 

0 

2 

1 

HEALDSBUR6 

89.5 

54.1 

71.8 

2.9 

99 

29. 

48 

7 

0 

13 

0 

0 

0 

.49 

.37 

.47 

11 

.0 

0 

1 

C 

0 

HILTS 

81  .  1M 

51  ,6f 

66. 4M 

97 

1 

42 

30. 

61 

5 

0 

0 

0 

1,76 

.60 

25 

.0 

0 

5 

1 

0 

HCOPA 

85.8 

55.9 

70.9 

99 

2 

50 

29. 

5 

14 

0 

0 

0 

.97 

.44 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

KENTFIELD 

83.2M 

53.2K 

68.2M 

3.0 

95 

29 

47 

6 

4 

5 

0 

0 

0 

.63 

.58 

.41 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

68.0 

55.0 

61.5 

77 

30 

50 

28. 

105 

0 

0 

0 

c 

1.72 

.66 

25 

.0 

0 

4 

2 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

88.2 

47.4 

67,8 

98 

1 

42 

27 

11 

IT 

0 

0 

0 

.97 

.71 

U 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

76.  1 

48.0 

62.  1 

89 

7 

40 

29 

120 

0 

0 

0 

0 

1.33 

•  34 

12 

.0 

0 

5 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

77.2 

43.0 

60.1 

90 

8 

32 

30 

163 

1 

0 

I 

0 

1,74 

.77 

18 

.0 

0 

6 

1 

0 

84.1 

54.6 

69.4 

2.8 

96 

26 

50 

24. 

1 

6 

0 

0 

c 

.85 

.62 

.84 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

70.  4M 

48.  4M 

59. 4M 

79 

29 

41 

29. 

169 

0 

0 

0 

0 

1.53 

.93 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

ORLEANS 

87.7 

55.2 

71.5 

100 

5. 

48 

28 

1 

16 

0 

0 

0 

1.68 

1,60 

.51 

24 

.0 

0 

4 

1 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

84.2 

53.2 

68.7 

2.4 

96 

29. 

49 

19. 

1 

6 

0 

0 

0 

•  41 

,36 

.36 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

POINT  ARENA 

68.2 

51.7 

60.0 

77 

24 

49 

15. 

148 

0 

0 

0 

0 

.27 

,22 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

ru I ItK    VALLtY  rn 

M 

M 

M 

99 

5. 

0 

0 

0 

•  66 

.59 

.55 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

86.2 

53.7 

70.0 

100 

6 

49 

30. 

10 

12 

0 

0 

0 

•  24 

•  10 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  HELENA 

88.2 

53.5 

70.9 

1.2 

98 

29. 

47 

6 

0 

11 

0 

0 

0 

•  82 

.77 

.67 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

5ALYER  RANGER  STATION 

87.4 

55.5 

71.5 

100 

6 

50 

29 

6 

15 

0 

0 

0 

,88 

.34 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

84.2M 

54, OM 

69.  1M 

95 

26 

49 

23 

3 

7 

0 

0 

0 

.77 

.75 

1 1 

.0 

0 

1 

1 

0 

CiklT  A  DriCA 

65.  9 

52.2 

69.1 

2.7 

96 

30. 

46 

19. 

4 

8 

0 

0 

0 

.50 

.44 

.50 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

SCOTIA 

71.9 

54,5 

63.2 

1.7 

80 

31 

46 

29 

59 

0 

0 

0 

0 

.15 

.04 

.15 

25 

.  o 

0 

I 

0 

0 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

87.9 

50,3 

69,1 

oc 

28 

44 

6 

3 

9 

0 

0 

0 

,66 

.62 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

TO  f  nil  TV    r\A  M    iii  (t*    n  t 

82.9 

54,2 

68,6 

9« 

7 

47 

13 

18 

5 

0 

0 

0 

1  ,74 

.63 

12 

.0 

0 

4 

2 

0 

TULELAKE                             / /R 

79.8 

44,0 

61.9 

90 

7. 

34 

30 

114 

2 

0 

0 

0 

1,90 

1.72 

.92 

11 

.0 

0 

3 

2 

0 

UK  I  AH 

90.1 

55.1 

72.6 

.0 

101 

29 

50 

24. 

0 

19 

0 

c 

0 

.57 

.52 

.53 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

86.8 

50.1 

66,5 

•     ,  rj 

96 

6 

42 

29. 

15 

15 

0 

0 

0 

1,72 

1.51 

•  68 

18 

.0 

0 

5 

2 

0 

WEED   1  S 

78.5 

47.7 

63,1 

9C 

7 

37 

13 

83 

1 

0 

0 

0 

1 ,  56 

,54 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

WILLITS  1  NE 

83.9 

49.1 

66,5 

92 

29 

42 

31 

1 9 

6 

0 

0 

0 

.41 

•  36 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

YREKA 

84.1 

53.3 

68.7 

•  1.9 

97 

1 

44 

29 

21 

12 

0 

c 

0 

2,46 

2.07 

.64 

18 

.0 

0 

7 

2 

0 

DIVISION 

66.5 

1,05 

•  90 

•      •  # 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  I N  RANGER  STATION 

80.5 

46,2 

63.4 

91 

6 

33 

29 

82 

2 

0 

0 

0 

1.6' 

1.32 

1 1 

.0 

0 

I 

1 

ALTURAS  RANGER  STATION 

8  3.0 

43.3 

63.2 

-  .7 

9" 

7 

3" 

30 

92 

« 

0 

0 

0 

3,00 

2,78 

1.05 

2 

.0 

0 

3 

1 

AUBURN 

90.5 

59.5 

75.0 

•  1.2 

q  c 

2 

5  1 

25. 

22 

0 

0 

0 

,53 

,52 

•  52 

12 

.0 

0 

1 

0 

90,4 

61,0 

75.7 

9P 

30. 

57 

31. 

1<> 

0 

0 

0 

1,31 

•  83 

12 

.0 

0 

1 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRP0RT//R 

75.0 

56,2 

65.6 

-  1.1 

83 

6 

49 

22. 

49 

0 

0 

0 

0 

2.17 

2.11 

1.97 

11 

.0 

0 

1 

1 

BOWMAN  DAM 

75.0 

52,8 

6  3.9 

_  2.7 

43 

25 

71 

0 

0 

o 

0 

4,44 

4.31 

1.53 

12 

.0 

0 

5 

2 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

92 .  IN 

5  7.  2n 

74.7M 

"   1 .  1 

10] 

6 

52 

31* 

0 

20 

0 

0 

0 

.91 

.  8^ 

,56 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

BURNEY 

45.4 

63  6 

92 

7« 

33 

29 

77 

3 

0 

0 

0 

1.73 

1.17 

12 

.0 

0 

1 

1 

CANYON  DAM 

78. 5M 

44.  8M 

61  .7M 

-  3.0 

92 

7 

37 

28 

113 

2 

0 

0 

0 

2.46 

2.34 

1.53 

11 

.0 

0 

1 

1 

CENTERV I LLE  PH 

95.7 

57.5 

76.6 

.4 

104 

6. 

51 

24 

0 

23 

0 

0 

0 

1,46 

1,42 

1.13 

11 

.0 

0 

1 

1 

CHESTER 

79.  4M 

41. 5M 

60. 5M 

90 

6 

29 

24 

143 

1 

o 

1 

0 

2.12 

1.99 

1.19 

11 

•  0 

0 

1 

1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

92.9 

61.1 

77.0 

.6 

102 

6. 

54 

29. 

0 

22 

0 

0 

0 

1.00 

.93 

.92 

11 

.0 

0 

1 

0 

CLARKSBURG 

87.9 

57.4 

72.7 

96 

30 

54 

25. 

1 

13 

0 

0 

0 

.56 

.52 

12 

,0 

0 

1 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

91.2 

52.2 

71.7 

101 

9. 

47 

30. 

10 

19 

0 

0 

0 

1.9T 

1.20 

18 

.0 

0 

2 

1 

COLFAX 

87.4 

61.5 

74.5 

-  1.2 

95 

7. 

52 

30 

0 

12 

0 

0 

0 

.92 

.69 

.62 

11 

•  0 

0 

1 

0 

COLUSA  1  SSW 

92.8 

59.0 

75,9 

-     .  1 

102 

5 

55 

29. 

0 

21 

0 

0 

0 

.86 

.83 

.65 

11 

.0 

0 

1 

0 

DAVIS  2  WSW 

91.5 

56.7 

74.1 

.8 

101 

2 

52 

8* 

0 

22 

0 

0 

0 

,51 

,50 

.51 

12 

.0 

0 

1 

0 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

79. 3M 

49. 4M 

64.  4M 

•  .8 

87 

7 

43 

27 

46 

0 

0 

0 

0 

1.41 

1.36 

.68 

12 

.0 

0 

1 

0 

DE  SABLA 

84.8 

56.5 

70.7 

•  .4 

94 

8 

50 

24 

3 

7 

0 

0 

0 

2.23 

2.16 

1.52 

11 

.0 

0 

2 

1 

DOBBINS  COLGATE 

92. 8M 

62.  1M 

77. 5M 

100 

7. 

55 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

2.41 

2.39 

1.35 

11 

.0 

0 

2 

1 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

82.4 

50.4 

66.4 

93 

8 

44 

25 

32 

5 

0 

0 

0 

1.99 

1.36 

12 

.0 

0 

1 

1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

89.7 

57.4 

73.6 

-  1.4 

100 

6 

51 

15. 

4 

20 

0 

0 

0 

.65 

.80 

.81 

12 

,0 

0 

1 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

87.9 

57.8 

72.9 

97 

30. 

54 

13 

0 

13 

0 

0 

0 

•  43 

.43 

11 

•  0 

0 

0 

0 

FOLSOM  DAM 

91.9 

61.5 

76.7 

99 

30. 

56 

31. 

0 

22 

0 

0 

0 

.45 

.43 

12 

.0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

£ 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

° ! 

3  J 

GEORGETOWN  RANGER  STa 

9! 

5 1 

2 

c 

1.37 

1.32 

12 

.  0 

0 

1 

1 

1 

GRASS  VALLEY 

* 

_ 

' 

98 

8* 

5  ] 

* 

0 

•  96 

.94 

•  77 

12 

.  0 

0 

2 

1 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

JESS  VALLEY 

77  6 

45  5 

61  6 

88 

7^ 

35 

116 

0 

0 

0 

0 

1.27 

1,01 

•  flt 

1 1 

.  c 

0 

3 

1 

0 

LAKEPOKT 

92.7 

53.3 

73*0 

101 

5 

48 

21. 

0 

19 

,48 

,43 

.43 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SHORE 

89.5 

5  8.6 

74.1 

1 0  ] 

5 

5  r_ 

14 

1  7 

0 

0 

11 

2 

1 

0 

LAKE  SPAULOING 

76  .  0 

^3*3N 

74 

,| 

23 

92 

2  91 

2,83 

-6J 

12 

.  0 

; 

c 

u 

2 

1 

LAKE   SPAULOING  DAM 

76  5M 

50   1  ^ 

2  3 

C 

c 

c 

c 

1  AC 

1 2 

.  c 

* 

2 

1 

LAS  PLUMAS 

79*4 

1  oc 

6C 

2  3 

Sf 

22 

0 

0 

0 

1.72 

1,67 

1  4C 

1 1 

•  c 

0 

2 

1 

1 

MANZANITA  lake  // 

73.4 

45°.l 

59*3 

85 

7* 

35 

13 

175 

0 

0 

0 

3,62 

U67 

^' 

.0 

0 

6 

2 

1 

MARYSVILLE 

9  3.7 

77*3 

31* 

2  3 

0 

_ 

1  *?a 

.93 

12 

.  c 

0 

I 

1 

0 

mc  cloud 

47*4 

64  1 

o" 

74 

4f 

30* 

2 

0 

*oe 

• 

12 

■J 

c 

3 

1 

0 

MINERAL 

76*7 

44*8 

'  3 

a* 

3" 

131 

0 

0 

0 

0 

32<* 

3,1: 

1.55 

}  \ 

.  c 

c 

* 

2 

2 

MCNTICtLLO  DAM 

92.0 

58,9 

75.5 

9< 

64 

31* 

2 

22 

0 

0 

0 

52 

3  7 

1 2 

2 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

80.5 

49.4 

65.0 

-  1 

,7 

93 

6 

40 

13 

54 

3 

J 

1.97 

1.79 

!*2 

*  1 

!c 

0 

5 

C 

0 

NEVADA  CITY 

8  3  5 

51  1 

6  7  3 

7 

9 1 

g 

25 

4 

. 

r 

12 

.  0 

2 

1 

0 

ORLAND 

92.7 

59.7 

76.2 

10' 

5 ; 

24 

] 

22 

{ 

Q 

0 

1  *n< 

*  *9<; 

"  7C 

12 

1 

0 

OROVILLE 

65.2 

7*5  5 

102 

21 

0 

0 

0 

i^e 

12 

.  . 

c 

2 

1 

1 

PARADISE 

88*5 

6  3  6 

76  1 

74 

24 

IB 

0 

c 

0 

I  7< 

1  4C 

12 

2 

] 

1 

PLACERV I LLE 

88.0 

54.7 

71.4 

_ 

,3 

9( 

8 

46 

24* 

3 

1  5 

0 

0 

U21 

1.20 

1.09 

1 2 

*c 

c 

2 

1 

1 

PLACERVILLE  IFG 

87  1 

62  3 

74  7 

8 

2  3 

1  3 

0 

0 

12 

? 

1 

0 

PLAT INA 

9E 

1 4 

0 

1.03 

.54 

11 

.  c 

c 

3 

1 

0 

PORTOLA 

79,7 

41.6 

60.7 

i 

9( 

31 

27* 

135 

1 

0 

c 

c 

1,99 

7  5 

14 

1 

0 

QUINCY  RANGER  STATION 

85.2 

45.1 

65.2 

27 

12 

0 

1 

0 

2  *4T 

2,36 

2.22 

"c 

0 

; 
? 

1 

1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

93.3 

65.5 

79.4 

-  1 

( 

10! 

5 

60 

23* 

2  0 

( 

( 

1.56 

1.50 

.84 

1 1 

!o 

0 

2 

2 

0 

REDDING  F I  RE   STA  NO  2 

94  7 

'  ] 

25* 

2  1 

0 

0 

1,43 

1,30 

«  56 

18 

•  c 

4 

1 

0 

ROCKLIN 

5  7.7 

75*7 

10^ 

2 

5* 

1  3 

24 

0 

( 

.54 

.55 

12 

*  c 

; 

c 

1 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

91.9 

59.4 

75.7 

1 

IOC 

5* 

56 

7* 

( 

22 

0 

c 

0 

6! 

6  5 

1 1 

1 

1 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

91.4 

61.8 

76  6 

3 

IOC 

31* 

21 

0 

0 

c 

•  5  5 

1 1 

0 

1 

] 

0 

SHASTA  DAM 

89.1 

66.6 

77.9 

101 

6 

61 

26 

0 

1  7 

£ 

c 

1.42 

*5C 

1 2 

.0 

0 

3 

1 

0 

SIERRA  CITY 

81.1 

50,9 

66.0 

8<? 

6. 

41 

25 

43 

c 

0 

0 

5,36 

2.85 

14 

.0 

0 

7 

3 

2 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

79.5 

4  3.5 

7* 

2  7 

0 

Q 

r 

1.8! 

1  *  7C 

12 

.  c 

c 

"5 

1 

0 

SODA   SPRINGS   1   E             / /R 

69.0 

43.1 

56.1 

7{ 

7 

35 

26 

270 

n 

0 

0 

0 

4.72 

.0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

93,1 

60.1 

76.6 

»  6 

103 

5 

54 

24. 

c 

20 

0 

0 

0 

.73 

•  66 

.65 

1 1 

.0 

0 

1 

1 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

80.3 

50.8 

65.6 

88 

7* 

45 

27. 

43 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.62 

1 1 

•  0 

0 

4 

1 

1 

TURNTABLE  CREEK 

90.1M 

65.2M 

77 .  7N 

102 

7 

22 

1  7 

0 

0 

0 

• 

19 

•5 

C 

0 

TWIN  LAKES 

^  2  .  5"1 

•  2 

2c 

22 

3fi0 

c 

: 

0 

6.3C 

6.0C 

2.9C 

12 

,  c 

; 

c 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9 1  •  On 

50  ,  On 

7  0  .  5m 

Q( 

6* 

4 1 

23. 

0 

0 

0 

• 

• 

11 

•  J 

1 

1 

0 

VACAV I LLE 

58  1 

o 

1  0  1 

24 

2  5 

0 

0 

0 

.  1  ■ 

.18 

1 1 

,  c 

c 

1 

c 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

87.9 

59.6 

73*,8 

98 

6. 

52 

24 

0 

1  5 

0 

0 

2.23 

2.12 

1.10 

11 

•  0 

0 

4 

2 

1 

WH I SKEYTOWN  RES 

9.6 

62.5 

76.  1 

1 0 1 

7« 

56 

2  5 

' 

1  9 

0 

0 

3,16 

1.46 

20 

•  0 

5 

Z 

1 

w  T 1  I  t  AM  ^ 
itll,L  l"nj 

WILLOWS 

91.1 

60,9 

76,0 

4 

10  ] 

6 

50 

1 3 

0 

21 

0 

0 

0 

94 

• 

9C 

1 2 

1 

1 

WINTERS 

93.1 

59.3 

76.2 

101 

6  * 

24 

r_ 

24 

0 

0 

0 

.  3C 

12 

c 

1 

0 

WOODLAND   I  WNW 

91.7 

58.5 

75.1 

_ 

101 

2 

52 

24 

0 

2  2 

f 

(_ 

.53 

.52 

!53 

*2 

•  0 

0 

1 

1 

0 

DIVISION 

70.8 

1 .  6  £ 

1.5c, 

*       *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

78.2 

40.6 

59.4 

88 

9. 

33 

27. 

169 

0 

0 

2.45 

1.13 

18 

.0 

0 

4 

2 

1 

80DIE 

66.7 

32.9 

49,8 

74 

6 

23 

22 

463 

1,89 

.51 

16 

.0 

0 

5 

2 

0 

BRIDGEPORT 

78.0 

37,2 

57.6 

87 

6 

28 

24 

220 

0 

0 

0 

.73 

.25 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

CEDARVILLE 

79.6 

51.6 

65.6 

.  4 

8 

92 

8 

43 

31 

55 

3 

0 

0 

0 

.86 

.71 

.39 

.0 

0 

4 

0 

0 

DCNNER  MEMORIAL   ST  P< 

75.4 

41.7 

58.6 

85 

7 

35 

28. 

191 

0 

0 

0 

0 

3.58 

1.01 

.0 

0 

6 

4 

2 

DOYLE  5  SSE 

82.5 

48.5 

65.5 

95 

7 

42 

27. 

50 

5 

0 

0 

0 

1.88 

.92 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

83. 4M 

48. 6M 

66. OM 

95 

7 

40 

13 

35 

5 

0 

0 

0 

1.05 

.49 

14 

.0 

0 

3 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

79.9 

46,3 

6  3,1 

_  3 

7 

30 

2 

c 

0 

0 

1.5C 

1 . 1  c 

11 

*  ^ 

* 

1 

1 

MEYERS  4  SW 

74.1 

40  0 

w 

7  , 

22 

C 

c 

1 

0 

3*97 
• 

1.83 

12 

.  c. 

5 

3 

2 

MONO  LAKE 

79.6 

45,6 

.6 

fie 
89 

7 

f  r 
40 

22 

8  7 

0 

0 

0 

0 

.66 

.21 

14 

.  c 

c 

4 

C 

0 

SOUAW  VALLEY 

74.4 

42.5 

58.5 

83 

7 

34 

22 

197 

Q 

3.43 

1.60 

13 

.0 

0 

4 

3 

2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

82.9 

48.0 

65,5 

-  2 

b 

95 

6 

40 

31* 

39 

Q 

r; 

1  .09 

1 .00 

.70 

11 

.0 

0 

2 

1 

0 

TAHOE  CITY 

72.2 

45.0 

58,6 

_  i 

8 1 

g 

22 

(] 

r 

2  56 

2,42 

1  4C 

12 

*  !^ 

~ 

* 

TE  RMO 

78  6 

1 9C 

rj 

0 

r 

1.64 

1,23 

11 

.  c 

c 

; 

"*! 

1 

1 

TRUCKEE   RANGER  STATION 

74.7 

40*  5 
* 

85 

7* 

22C 

0 

0 

I 

0 

3.04 

2.67 

.  86 

12 

•  0 

6 

3 

0 

WOODFORDS 

79.5M 

52. OM 

65. 8M 

90 

6 

34 

22 

47 

1 

0 

n 

Q 

3.66 

.94 

12 

.0 

0 

5 

4 

0 

DIVISION 

60.6 

-  3 

5 

2.14 

1.66 

*       •  # 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

77.7 

55.3 

66,5 

94 

20 

50 

31 

18 

2 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

80.7 

55.2 

68.0 

90 

13 

53 

23* 

2 

1 

0 

0 

0 

.04 

.04 

1 1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

70.5 

55.4 

63.0 

1  . 

4 

85 

13 

51 

6 

69 

0 

0 

0 

0 

.18 

.14 

.18 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURL INGAME 

78.9 

53.7 

66.3 

88 

28* 

48 

7* 

13 

0 

0 

0 

0 

.23 

.23 

U 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

79.5 

49,7 

64,6 

93 

13 

41 

6 

59 

3 

0 

0 

0 

.17 

.11 

12 

.0 

0 

I 

0 

0 

CROCKETT 

85.0 

57.0 

71.0 

95 

30. 

52 

16 

2 

9 

0 

0 

0 

.39 

.37 

.29 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GILROY 

88.4 

55.3 

71.9 

98 

29. 

51 

24* 

0 

17 

0 

0 

0 

.58 

.51 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

HALF   MOON  BAY 

67.0 

53,7 

60.4 

84 

13 

50 

31* 

141 

0 

0 

0 

0 

.23 

.23 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

83.2 

52.8 

68.0 

a 

96 

13 

45 

6 

19 

7 

0 

0 

0 

.31 

.29 

.30 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

KING  CITY 

84.8 

53.7 

69.3 

2, 

? 

98 

13 

46 

24 

2 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  ,01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

•a 
o  S 

rj  a 

a  o 

q£ 

Greatest  Day 

Date 

Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

t  . 
S  < 

U2 

h  1 

LIVERMORE  2  SSW 

88*2 

54.6 

71.4 

•  6 

99 

30 

49 

6 

2 

1ft 

0 

0 

0 

•  21 

.19 

.21 

\2 

.0 

r 

LOS  GATC5 

83.  4 

55.8 

69.6 

.8 

93 

28 

50 

21 

0 

5 

0 

0 

0 

.12 

•  10 

,12 

11 

,0 

0 

\ 

c 

o 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

85.5 

57.3 

71.4 

95 

29 

52 

7. 

0 

9 

0 

0 

0 

,16 

,09 

1 1 

,0 

c 

c 

0 

o 

MONTEREY 

70.0 

54,0 

62.0 

83 

13 

50 

9 

96 

0 

0 

0 

0 

.16 

,  1 1 

12 

,0 

0 

\ 

o 

o 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

66.5 

53.2 

59.9 

80 

26 

50 

21. 

158 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

89.0 

60.2 

74.6 

98 

2 

50 

31. 

2 

2  1 

0 

0 

0 

T 

T 

1 1 

.0 

0 

o 

0 

o 

MOUNT  HAMILTON 

77.4* 

61.9M 

69.7M 

-  .3 

85 

5 

50 

23* 

28 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

14. 

.0 

0 

0 

0 

o 

NACIMIENTO  DAM 

97.0 

54,2 

75.6 

104 

11 

47 

21 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

o 

o 

NEWARK 

76.5 

58.8 

67.7 

87 

30. 

54 

7 

8 

0 

0 

0 

c 

.18 

.18 

12 

.0 

0 

1 

0 

o 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

71.7 

60.1 

65.9 

1.7 

87 

13 

57 

7 

19 

0 

0 

0 

0 

.06 

.03 

.06 

11 

.0 

c 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

77.  5k 

56.9 

67,2,/ 

91 

14 

51 

8 

8 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

12 

,0 

0 

0 

0 

o 

PASO  ROBLES 

94.3 

52,8 

73.fi 

101 

9. 

46 

30* 

1 

26 

0 

0 

0 

,03 

.03 

12 

.0 

c 

0 

0 

o 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

96.4 

54.8 

75.6 

105 

9 

48 

4 

0 

2ft 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

11 

,0 

0 

0 

c 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

94.7 

51.8 

73.3 

103 

7 

43 

21 

3 

2  4 

0 

0 

.22 

.13 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PISMO  BEACH 

71.5 

53.3 

62.4 

83 

21 

4B 

7. 

85 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

c 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

67.2 

51.3 

59.3 

71 

30 

47 

11 

172 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

86.9 

54.8 

70.9 

96 

30. 

50 

1  3 

1 

1 1 

0 

0 

0 

.17 

.17 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

93.0 

48.8 

70.9 

103 

27 

39 

21 

9 

23 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

T 

15. 

.0 

0 

0 

0 

D 

REDWOOD  CITY 

84.5 

55.9 

70.2 

3.0 

94 

27 

52 

20. 

0 

0 

c 

.07 

.05 

.07 

1  1 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

72.0 

57.6 

64.8 

90 

14 

54 

7 

45 

1 

0 

0 

0 

.36 

.27 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

82.2 

54.3 

68.3 

95 

29 

49 

13 

10 

8 

0 

0 

0 

,07 

.07 

11 

.0 

r 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

75.3 

54,6 

65.0 

2.7 

88 

1  3 

50 

2 

35 

0 

0 

0 

0 

•  42 

.38 

•  32 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

73.9 

55.5 

64.7 

88 

13 

51 

25 

32 

0 

0 

0 

0 

.31 

.30 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

97.5 

51.5 

74.5 

103 

11. 

40 

19 

0 

30 

0 

0 

c 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

63.6 

54.7 

59.2 

72 

13 

50 

7 

172 

0 

0 

0 

0 

1.20 

1.20 

11 

.0 

0 

1 

1 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

71.3 

55.3 

63.3 

.5 

85 

13 

52 

7. 

64 

0 

0 

0 

0 

.29 

.27 

.29 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

5  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

66.5 

55.9 

61.2 

1.8 

81 

13 

52 

7 

123 

0 

0 

0 

0 

.49 

.45 

.49 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GREGOR 10  2  SE 

71,0m 

51,  1M 

61.1M 

87 

13 

44 

27 

116 

0 

0 

0 

0 

.25 

.12 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

82.3 

57,6 

70.0 

2.4 

92 

28 

50 

28 

0 

3 

0 

0 

0 

.16 

.13 

•  16 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

80.8 

53,3 

67.1 

2.4 

95 

14 

49 

29 

14 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

76.8 

58.3 

67.6 

89 

28 

52 

30. 

T 

0 

0 

0 

0 

.16 

.16 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

80. 9M 

57. 3M 

69. 1M 

1.8 

93 

28 

53 

24. 

1 

0 

0 

0 

.07 

.05 

.07 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

79.7 

52.6 

66.2 

3,2 

98 

13 

48 

29. 

15 

2 

0 

0 

0 

.  1  1 

.05 

.11 

11 

.0 

0 

I 

0 

0 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

74.7 

54,6 

64.7 

88 

29 

53 

30. 

41 

0 

0 

0 

0 

.10 

.05 

12. 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

86.7 

54,8 

70.8 

95 

30. 

50 

30. 

4 

12 

0 

0 

0 

.18 

.16 

.18 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

73.4 

53.9 

63.7 

92 

14 

49 

8 

64 

1 

0 

0 

0 

.28 

.23 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

67.4 

2.2 

.  18 

.15 

ft       ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

drainage  os 

ANTIOCH  F I BREBOARD  Ml 

87.  8M 

60.  1M 

74. OM 

1.7 

96 

15. 

53 

7 

0 

9 

0 

0 

0 

.33 

.31 

.30 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

90.2 

58.6 

74.4 

99 

11 

53 

31. 

0 

18 

0 

0 

0 

.28 

.28 

12 

.0 

c 

I 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

95,0 

68.  1 

81,6 

,2 

102 

11 

61 

22 

0 

2ft 

0 

0 

0 

,60 

.56 

,58 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

AUBERRY   1  NNE 

93.2 

60.9 

77.1 

.0 

101 

1 1 

51 

22 

c 

24 

0 

0 

0 

•  1  5 

.14 

•  15 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

BAKERSF IELD  WB  AIRPORT 

R 

95.6 

69.0 

82.3 

.6 

102 

7. 

60 

24 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

13. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

91.5 

67.9 

79,7 

98 

11* 

61 

22 

0 

23 

0 

0 

0 

.15 

•  14 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

95.6 

66.1 

80.9 

102 

8. 

60 

25. 

0 

30 

0 

0 

0 

.05 

.05 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

80.  lM 

48.5M 

64,  3m 

-  2.9 

88 

10 

41 

24. 

54 

0 

0 

0 

0 

1.74 

1.71 

1.12 

12 

.0 

0 

3 

1 

1 

CAMP  PARDEE 

93.0 

60.4 

76.7 

.4 

100 

6 

54 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

.84 

.84 

.73 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

catheys  vy  bull  run  rh 

92.6 

60.2 

76.4 

99 

11 

51 

22 

0 

22 

0 

0 

0 

.05 

.03 

11 

•  C 

0 

0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

83. 9M 

51.9 

67. 9M 

91 

11. 

41 

25 

22 

7 

0 

0 

0 

.68 

.37 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

COAL  I NGA 

98.3 

65.4 

81.9 

2.3 

103 

19. 

56 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

-  ,01 

T 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

97.0 

63.4 

80,2 

104 

3 

55 

23. 

c 

30 

0 

0 

c 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

91.9 

58.3 

75.1 

.5 

100 

1 

51 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

.65 

,65 

.43 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

DUDLEYS 

87.3 

47.8 

67,6 

,3 

96 

10 

40 

22. 

26 

11 

0 

0 

0 

.64 

,63 

.28 

12. 

.0 

0 

2 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

93.7 

58.1 

75.9 

•  1 

100 

1 

50 

26 

0 

23 

0 

0 

0 

.99 

•  98 

.85 

12 

.0 

0 

2 

1 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

95.2 

62,4 

78.8 

•  1 

103 

7 

55 

21 

0 

24 

0 

c 

c 

.02 

.01 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

98.4 

59.4 

78.9 

106 

8 

51 

28 

0 

30 

0 

0 

0 

.01 

.01 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

76.  5 

48.0 

62,3 

■  .9 

87 

1 1 

4C 

25. 

106 

0 

0 

0 

0 

1.81 

1.69 

.  90 

12 

.0 

0 

2 

2 

0 

GLENNVILLE 

89.7 

52,3 

71,0 

101 

10 

42 

27 

1  7 

0 

0 

0 

•  58 

.45 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

GRANT  GROVE 

72.7 

50,3 

61,5 

8 1 

11. 

42 

22. 

116 

0 

0 

0 

0 

,  5C 

.22 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

HANFORD 

96.2 

60,7 

78,5 

102 

2 

52 

20 

29 

0 

0 

0 

•  05 

.05 

.05 

1 1 

,0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

82.8 

53.0 

67.9 

-  2.8 

90 

lift 

46 

22 

14 

2 

0 

0 

0 

3.41 

3.33 

1.83 

15 

.0 

0 

4 

* 

* 

HUNTINGTON  LAKE 

70.1 

43.1 

56.6 

-  3.8 

77 

11. 

35 

22 

253 

0 

0 

o 

0 

IDRIA 

90.6 

64.5 

77.6 

-  .8 

96 

6ft 

56 

24. 

0 

20 

o 

o 

0 

.05 

.00 

.05 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

96.9 

73,1 

85.0 

-  .6 

102 

29. 

66 

22 

0 

2« 

0 

0 

0 

.07 

,05 

.07 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

94.3 

63.9 

79.1 

103 

7. 

51 

26 

0 

26 

0 

0 

0 

,49 

.32 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   I  SSW 

97. 6M 

66. 8M 

82.  2M 

104 

7. 

58 

23. 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

97.4 

68.9 

83.2 

104 

7. 

60 

24 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

92. 3M 

60.  OM 

76. 2M 

99 

10 

53 

21. 

0 

22 

0 

0 

0 

.74 

.74 

12 

.0 

0 

1 

1 

0 

LE  GRAND 

92.7 

60,7 

76.7 

-  .3 

98 

14. 

55 

26. 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

12. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

95.4 

61.5 

78.5 

-  1.4 

101 

10. 

53 

22. 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

-  .01 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

95.9 

61.2 

78.6 

.4 

102 

2 

54 

22. 

0 

28 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

11 

,0 

0 

0 

0 

0 

LCDI 

89.5 

57,5 

73.5 

2.6 

97 

1 

52 

24. 

0 

19 

0 

0 

0 

.36 

.35 

.21 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

LOS  BANOS 

96.4 

60.1 

78.3 

1.4 

104 

1 

52 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

.28 

.27 

.16 

12 

,0 

0 

1 

0 

0 

MAOERA 

95.8 

61.8 

7A.8 

1.0 

104 

3 

56 

24. 

0 

25 

0 

0 

0 

.07 

.06 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEV I LLE  ISLAND 

MANTECA 

90.8 

59.0 

74.9 

97 

2 

55 

31* 

0 

21 

0 

0 

0 

.24 

.24 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


AUGUST  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

■a 

Si 
1 55 

|j 

Highest 

Date 

© 
& 
6 
J 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

13 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

n 
Q 

Snow 

Sleet 

No.  ot  DayB 

Max. 

Min. 

Tola! 

. 

2 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

,°  1 

.s  J 

w  * 

MAR  I  COPA 

M 

68.3 

M 

60 

24. 

30 

0 

0 

c 

.08 

,07 

.08 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

utnf  tR     ClOfci      CTiTtrtu  -* 

ntHv.tu   r  iKt   a  I  M  I  1UN  2 

95  •  2 

59  •  0 

77.1 

•  6 

102 

1 

50 

2 1 

c 

2  5 

c 

c 

c 

.49 

•  49 

•  47 

12 

•  0 

c 

1 

0 

0 

"IjUt  3  1  U 

9 1  •  7 

59.9 

7  5.8 

1  •  E 

IOC 

55 

31* 

20 

0 

0 

0 

•  74 

•  73 

•  46 

11 

•  o 

c 

2 

0 

0 

92  •  2 

58.5 

7  5.4 

1.0 

9E 

52 

24. 

23 

0 

0 

0 

.  32 

•  32 

•  28 

12 

•  o 

c 

1 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

91. 1 

56.8 

74.0 

98 

u» 

50 

21 

0 

2  1 

c 

c 

c 

•  00 

.01 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE   WOODWARD,  DAM 

«^  "  ? 

• 1 

54 

2  1 

_ 

0 

.62 

•  62 

•  62 

12 

.  o 

0 

1 

1 

0 

ORANGE  COVE 

96  •  4 

70*  ft 

•  6 

56 

2  9 

c 

c 

.03 

•  03 

.02 

12 

•  0 

c 

c 

0 

0 

PANOCHE  CREEK 

7*4 

oc 

2 

48 

2 1 

23 

0 

c 

c 

.04 

*2t 

12 

"2 

c 

c 

0 

0 

POR  TERV 1 LL  E 

96  *4 

62*9 

79*7 

.6 

10" 

55 

- 

2P 

0 

0 

0 

.05 

•  04 

.03 

1 1 

•  0 

c 

c 

0 

0 

PCSEY  3  E 

82.7 

46.6 

65^7 

90 

11 

42 

27 

28 

c 

0 

1.25 

•  83 

12 

•  0 

0 

2 

1 

0 

SALT   SPRINGS  PwR  HOUSE 

83.6 

59.8 

71.7 

91 

8* 

50 

25 

2 

3.19 

1.93 

12 

•  o 

0 

3 

2 

1 

CAM    llltC  DAM 

92*3 

65.2 

IOC 

57 

31* 

C 

.16 

•  16 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SONORA  RS 

92.7 

57,2 

75.0 

- 

1.2 

99 

u* 

5C 

26* 

0 

22 

c 

c 

c 

.65 

.63 

.45 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

3U    C  IN  1       lit  t    TU  Jtn  i  |  t 

61*8 

•  5 

65.2 

88 

10* 

41 

26* 

34 

0 

0 

0 

0 

.  2C 

•  20 

1 1 

•  0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  WBAp 

92.7 

62.7 

77.7 

1.5 

102 

1 

51 

31 

0 

21 

0 

0 

0 

.35 

•  35 

.35 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  5TATI0N 

[  [ 

96 

53 

■ 

17 

0 

0 

0 

.32 

•  32 

.25 

12 

•  C 

c 

1 

c 

0 

TEHACHAp I 

56*8 

95 

1  o 

45 

?7* 

! 

1 

c 

c 

1.18 

•  55 

17 

•  c 

c 

4 

1 

0 

TEjON  RANCHO 

?  a 

6  5  8 

99 

57 

24 

0 

0 

0 

,00 

•  02 

•  OC 

•  c 

c 

0 

c 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

95  3 

79  4 

1 0 

56 

22* 

27 

0 

0 

0 

•  30 

•  2  f 

•  2C 

1  1 

•  c 

c 

2 

c 

0 

TIGER  CREEK  PH 

88.1 

5^,5 

72^8 

,2 

94 

10* 

51 

25* 

0 

I  5 

0 

0 

1.71 

1.69 

1.46 

12 

.0 

0 

2 

1 

1 

TRACY  CARBON A 

If"? 

I OC 

47 

2  5 

c 

22 

0 

•  31 

.2? 

12 

•  0 

0 

1 

c 

0 

TRACY  PUMP  I NG  PLANT 

90*4 

*1  *5 
h\*  1 

10: 

57 

W 

c 

1  9 

•  36 

•  3  5 

11 

•  0 

c 

1 

c 

0 

V  J  SAL  I A 

Q47 

7fl  0 

5" 

25 

c 

c 

c 

T 

.00 

T 

1 1 

.  C 

c 

c 

c 

0 

WASCO 

95*9 

65  7 

80  8 

10' 

"  3* 

60 

22* 

27 

c 

0 

0 

•  00 

*  00 

•  OC 

•  c 

c 

c 

c 

0 

YC5EMITE  NATIONAL  PARK 

69.8 

49,5 

69.7 

ill 

98 

8 

40 

26* 

7 

1  7 

c 

1.31 

1.25 

.73 

15 

•  0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

75.4 

•  1 

.48 

.46 

#       *  * 

SOUTH  COAST 

URAINAGE  06 

ALPINE 

93.4 

62,  3 

77,9 

102 

9* 

48 

23 

2  4 

.00 

•  OC 

.  o 

c 

c 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

* 

106 

I  0 

46 

27 

0 

0 

0 

•  13 

•  0*5 

.13 

12 

•  0 

c 

1 

c 

0 

9EAUM0NT   PUMPING  PLAnT 

93  9 

49 

23* 

r 

2  3 

0 

0 

0 

1.66 

1.29 

.  86 

15 

.  c 

c 

2 

2 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

77.5 

42.4 

60.0 

84 

6* 

29 

25 

160 

1 

1*39 

.75 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

BON  I TA 

60.5 

70,8 

96 

53 

w 

c 

. 

c 

.00 

m 

.08 

.00 

•  c 

c 

c 

c 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

oft*  1 
7L  \ 

* 

106 

59 

c 

1  1 

c 

•  04 

.01 

.  04 

11 

.  c 

c 

c 

c 

0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

8  2 

1  3 

57 

5* 

I 

0 

0 

0 

0 

a0C 

•  oc 

.0 

0 

c 

c 

0 

cachuma  dam 

92*5 

53*7 

I ,  , 
7  3.1 

10? 

14* 

47 

2 1 

0 

21 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

c 

0 

0 

0 

CAMPO 

94.5 

53.6 

74.1 

102 

9 

41 

31* 

0 

25 

c 

0 

0 

•  1  3 

.07 

1 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

lfti 

52 

73 

.19 

•  1£ 

11 

•  c 

c 

1 

c 

0 

CHULA  VISTA 

7  3.2M 

64*2M 
* 

_ 

# 

4* 

59 

C 

0 

0 

c 

T 

■  09 

I 

15 

•  c 

0 

c 

c 

0 

CL AREMON T  POMONA  COL 

ni 

_ 

54 

0 

0 

0 

0  OC 

m 

•  1 2 

.  OC 

•  c 

c 

0 

c 

0 

CORONA 

92  6 

60  7 

76  7" 

2  4 
* 

104 

54 

c 

21 

0 

0 

0 

•  20 

•  1  3 

•  2C 

16 

•  0 

0 

] 

c 

0 

CULVER  CITY 

79,9 

62.  1 

71.0 

90 

13* 

56 

2* 

0 

2 

^ 

c 

.06 

.06 

1 1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

101 

1  o 

45 

2  2 

c 

24 

f 

.39 

•  21 

15 

•  c 

0 

2 

c 

0 

CL'YAMAC  A 

* 

'0.0 

• 

9 ' 

37 

\^ 

1 4 

0 

•  22 

• 

.32 

•  1 9 

14 

•  0 

c 

1 

c 

0 

DRY  CANYON  RESERVO I R 

61*0 

1 0 

55 

24 

c 

0 

c 

•  lfi 

.  Ofi 

•  1 8 

1 1 

•  c 

c 

] 

c 

0 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

95*5 

60.2 

77*9 

10* 

5  C 

31 

25 

0 

0 

0 

T 

1  7 

•  C 

0 

c 

c 

0 

EL  S I NORE 

99.7m 

61.1M 

80. 4M 

2S2 

108 

9. 

5 1 

31 

0 

31 

0 

,00 

m 

.11 

,00 

•  o 

0 

0 

a 

0 

E  SCOND IDO 

*  ^ 

2.2 

1 00 

56 

c 

1  5 

0 

c 

.00 

•  1 5 

•  OC 

•  0 

0 

c 

c 

0 

FONTANA  KA I SER 

94*8 

tX*r\ 

'9.1 

107 

10 

52 

30 

c 

2  4 

c 

T 

T 

17. 

•  c 

0 

c 

c 

0 

GILLESPIE  FIELD 

89  3 

101 

55 

26 

1^ 

c 

c 

0 

•  OC 

•  OC 

•  - 

c 

c 

c 

0 

HENSHAW  DAM 

92.7 

52*9 

7?*  8 

101 

11* 

42 

23 

0 

0 

0 

•  OC 

.OC 

•  c 

0 

c 

c 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

84.1 

46.8 

65,5 

93 

7 

37 

22 

58 

5 

0 

c 

,75 

.43 

14 

•  o 

0 

3 

0 

0 

JUL  I  AN  WYNOLA 

91.4 

55,6 

7  3.5 

100 

9 

43 

22 

2 

18 

.48 

•  46 

11 

•  0 

c 

1 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

fil"  7M 

• 1 

8^ 

14* 

52 

2 

c 

£ 

j: 

T 

•  07 

T 

20 

•  c 

c 

c 

c 

0 

LA  MESA 

63  .  OM 

73  ,  9M 

97 

13. 

58 

26 

C 

6 

0 

0 

0 

•  00 

.OC 

•  o 

c 

c 

0 

0 

LOMPOC 

74  *  0 

54,8 

64,4 

84 

13* 

49 

6 

37 

0 

c 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

81.4 

65.0 

73.2 

1.9 

96 

13* 

6C 

7* 

0 

4 

c 

0 

c 

.  03 

•  01 

.02 

12 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

8  3.1 

6  3.9 

73.5 

1  •  2 

97 

1 3 

se 

1 

C 

~ 

- 

c 

•  17 

•  14 

•  1  7 

12 

•  0 

c 

1 

0 

0 

• 

6  5.2 

71.5 

2.4 

89 

10 

59 

1 

c 

c 

c 

c 

.12 

.10 

•  12 

11 

•  o 

0 

1 

0 

0 

8  5.5 

*  t 

75.6 

2  ■  S 

98 

8 

59 

1 

c 

8 

0 

0 

0 

•  01 

•  03 

.01 

11 

•  0 

0 

0 

c 

0 

MILL  CREEK   NO  2 

93.2 

65.8 

79.5 

102 

11* 

54 

22 

c 

2<. 

0 

0 

0 

•  36 

.09 

•  26 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

75.7 

53.9 

64.8 

82 

24. 

47 

31* 

50 

0 

c 

c 

c 

1  •  00 

.70 

1 1 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

79.6 

62.6 

71.1 

86 

10. 

54 

22 

4 

Q 

c 

c 

c 

.29 

•  26 

12 

.0 

0 

1 

c 

0 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

74.  1 

63.7 

68.9 

.7 

83 

13 

58 

2* 

4 

c 

0 

T 

•  07 

j 

16. 

•  o 

o 

o 

OCEANSIDE 

77. 8f 

64.  2M 

71  .OM 

85 

13. 

60 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

•  01 

.01 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

92.5 

57.4 

75.0 

106 

8 

50 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

•  00 

•  05 

.00 

•  0 

0 

a 

0 

0 

OXNARD 

75.4 

58.3 

66.9 

1  .  7 

85 

13. 

53 

4 

22 

0 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

84.9 

60,  1M 

72.5M 

90 

27. 

50 

22 

1 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  o 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

90.5 

63,5 

77.0 

3.3 

102 

8 

56 

3 

0 

16 

0 

0 

0 

.07 

.01 

.04 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRI5 

97.3 

60,1 

78.7 

108 

10 

49 

31 

0 

2B 

0 

0 

0 

.18 

.18 

13 

•  0 

0 

1 

0 

0 

POMONA 

93.1 

61,0 

77,1 

J. 4 

104 

9 

55 

31* 

0 

20 

0 

0 

0 

,08 

T 

16. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

95.5 

56,2 

75.9 

107 

9 

43 

31* 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

96.8 

63,1 

80.0 

3.9 

106 

9 

56 

31* 

0 

27 

0 

0 

0 

.20 

.03 

.20 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  *  I 

95.0 

62.9 

79.0 

3.5 

106 

9 

55 

31 

0 

25 

0 

0 

0 

•  10 

.06 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

RIVERSIDE   EXP  STA 

R 

95.8 

57.5 

76.7 

106 

10 

50 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

•  12 

.12 

12 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SAN   ANTCNIO   CYN  MOUTH 

91.6 

64.2 

77.9 

101 

10 

52 

22 

0 

20 

0 

0 

0 

•  02 

.06 

.02 

12 

•  o 

0 

0 

0 

0 

SAN   BERNARD  I  NO   CO  HQSP 

99.1 

62.1 

80.6 

9.4 

108 

10 

54 

31 

0 

3" 

0 

0 

0 

.02 

•  14 

.02 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAnDBERG  WB  //R 

84.0 

63.5 

73.8 

.5 

93 

9. 

53 

22* 

3 

6 

0 

0 

0 

.27 

•  U 

.16 

11 

•  o 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 

Temperature 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Min. 

si 

1  > 

si 

8  J 

B  » 

-°l 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

77.7 

66.2 

72.0 

.2 

89 

13. 

63 

7. 

0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

93.4 

60.9 

77.2 

3.4 

105 

9. 

54 

23 

0 

23 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

90.2 

62.5 

76.4 

101 

8 

58 

31. 

0 

lb 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

101.6 

58.8 

80.2 

3.2 

112 

9 

48 

23 

0 

3  1 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

85.7 

64.4 

75.1 

2.8 

97 

9 

58 

1 

0 

B 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

76.6 

59.5 

68.1 

.7 

91 

13 

55 

7. 

23 

2 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

75.5 

59.4 

67.5 

87 

12 

52 

25 

19 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

82.2 

65.1 

73.7 

3.3 

96 

9. 

55 

31. 

6 

5 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

R 

75.5 

53.8 

64.7 

2.3 

89 

11 

47 

26 

42 

0 

0 

o 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

69.8 

63.5 

66.7 

76 

13. 

58 

5. 

27 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

81.3 

56.3 

68.8 

94 

13 

*6 

5 

7 

6 

0 

0 

0 

SUNLAND 

91.3 

60.7 

76.0 

104 

9 

51 

31 

0 

18 

0 

0 

0 

TORRANCE 

81.0 

62.3 

71.7 

3.2 

95 

13 

56 

25 

0 

5 

0 

0 

0 

TLSTIN   IRVINE  RANCH 

85.* 

62.3 

73.9 

2.4 

97 

9 

52 

26* 

0 

8 

0 

c 

0 

TWITCHELL  DAM 

83. Of/ 

52.7m 

67. 9M 

94 

13. 

47 

25. 

7 

4 

0 

a 

0 

UCLA 

77.9 

65.7 

71.8 

89 

8 

59 

7. 

0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

96.0 

59.7 

77.9 

107 

9 

51 

23 

0 

25 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

83.0 

61.6 

72.3 

95 

8 

57 

26. 

0 

6 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

93.7 

53.6 

73.7 

1.0 

102 

9 

42 

24 

0 

24 

0 

c 

0 

YORBA  LINDA 

90.  8* 

61. ex 

76.3M 

3.3 

102 

9. 

56 

31* 

0 

16 

0 

c 

0 

DIVISION 

73.5 

1.9 

*       •  # 

SOUTHEAST  DESERT 

BASIN?  0? 

BAKER  9  NNW 

106.3 

76.1 

91.2 

114 

8. 

68 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

BARSTOW 

BEAUMONT  1  E 

95.2 

60,3 

77.8 

106 

9 

52 

24 

0 

26 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

93.8 

54.5 

74.2 

■  .1 

102 

5 

45 

25 

0 

26 

0 

o 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

64.8 

48.0 

56.4 

74 

29. 

40 

20 

259 

0 

0 

c 

0 

BLVTHE 

106.5 

74.6 

90.6 

•  .4 

114 

9 

66 

31. 

0 

31 

c 

0 

0 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

108.6 

81.4 

95.0 

115 

9. 

73 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

104.1 

69.4 

86.8 

110 

34 

59 

25. 

0 

31 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  5W 

105.0 

73.3 

89.2 

-  3.1 

112 

10 

64 

31. 

0 

31 

0 

0 

CANT  1 L 

100.8 

68.6 

84.7 

109 

9 

57 

27 

0 

31 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

99.5 

72.2 

85.9 

107 

6 

64 

25 

0 

30 

? 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

112.1 

84.3 

98.2 

-  .9 

119 

10. 

75 

26 

0 

31 

0 

0 

0 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

86.0 

55.4 

70.7 

94 

8 

49 

25 

0 

9 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

101.6 

74.2 

87.9 

108 

10 

63 

17 

0 

31 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

107.3 

73.2 

90.3 

•  .9 

114 

9 

64 

31* 

0 

31 

0 

s 

0 

FAIRMONT 

90.0 

67.3 

78.7 

.6 

98 

10* 

55 

23. 

0 

19 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

104.9 

77.9 

91.4 

110 

3 

72 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

HA  I  WEE 

"»2.3 

63.5 

77.9 

-  1.2 

99 

10. 

56 

3 

0 

22 

0 

0 

0 

HAYF IELD  PUMPING  PLANT 

103.9 

73.7 

88.8 

112 

13. 

62 

17 

0 

3  1 

o 

o 

IMPERIAL 

105.3 

77.2 

91.3 

.5 

111 

9 

70 

24. 

0 

31 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

107.1 

76.0 

91.6 

113 

9 

65 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

93.4m 

60.0m 

76.7m 

102 

7 

52 

25 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  OATE  GARDEN 

105.9 

75.5 

90.7 

.1 

114 

10 

64 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

I NYOKERN 

100. 2M 

64.9M 

82. 6M 

107 

10 

53 

25 

0 

3  1 

o 

o 

0 

IRON  MOUNTAIN 

107.0 

80.0 

93.5 

112 

10. 

71 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

79.6 

55.9 

67.8 

88 

9 

49 

21 

17 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

96.7 

61.2 

79.0 

105 

6 

53 

26 

0 

29 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

90.  8M 

66.  OM 

78. 4M 

99 

10 

36 

22 

0 

18 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

96.2 

64.2 

80.2 

104 

6. 

55 

24. 

0 

28 

o 

0 

MECCA  2  SE 

104.1M 

73. 8M 

89,0m 

113 

9 

63 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

91.6 

71, 9M 

81.  8M 

99 

9 

62 

22 

0 

19 

0 

0 

0 

MOJAVE 

95.5 

67, 6M 

81.6M 

103 

10. 

55 

25 

0 

28 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

97.9 

68.3 

83.1 

106 

10 

55 

25 

0 

29 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

91.3 

64.5 

77.9 

99 

9 

59 

24. 

0 

2  1 

o 

0 

MTt   SAN  JACINTO  WSP 

8  2 

26. 

31. 

192 

0 

0 

c 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

107.1 

80.7 

93.9 

116 

1 

74 

24 

0 

31 

0 

0 

0 

PALMDALE 

95.3 

65.4 

80.4 

.4 

103 

10 

54 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

98.2 

64.4 

81.3 

108 

10 

53 

25 

0 

30 

0 

£ 

0 

PALM  SPRINGS 

108. OM 

73.5 

90.8M 

1.9 

115 

9 

64 

23. 

0 

31 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

106.9 

82.5 

94.7 

114 

10 

76 

25 

0 

31 

0 

0 

0 

RANOSBURG 

95.7 

67,9 

81.8 

102 

10. 

60 

27. 

0 

29 

0 

0 

0 

SOUIRREL  INN  2 

76.8 

60.6 

68.7 

.0 

86 

lit 

52 

21 

13 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

105.6 

74,9 

90.3 

114 

9 

64 

21 

0 

31 

0 

0 

0 

TRONA 

103.0 

71.1 

87.1 

-  .1 

109 

10 

64 

27. 

0 

31 

0 

0 

0 

TWENTYN I NE  PALMS 

102.4 

70.2 

86:3 

108 

7» 

62 

23 

0 

31 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

92. 5M 

53.3M 

72. 9M 

100 

1 

41 

26 

0 

22 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

96.7 

61.6 

79.2 

105 

10 

51 

25 

0 

20 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

59.7 

35.1 

47.4 

68 

7 

30 

31 

537 

0 

0 

5 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

49.7 

34,6 

42.2 

56 

7 

28 

31. 

701 

0 

0 

8 

0 

DIVISION 

81.6 

-  1,4 

Precipitation 


■Sv 
o  o 

*  a 
S  o 


T 

.14 
.18 
.77 
.01 

T 
T 

.03 
T 

.00 

.08 
.16 

T 
.00 
,00 

.16 
.00 
T 

.71 
.05 


.81 
.61 
.77 

.0* 
.35 
.00 
,00 
.34 

.47 
.27 
.72 
.10 
.00 

.42 

.00 
.60 
T 

.00 

.00 
.13 
.00 
.74 
.06 

.65 
.26 
1.13 
.46 
.06 

.78 
,26 
T 

1.78 
1.32 

.05 
.13 
.05 
.13 
.15 

.22 
.58 
T 

.03 
.89 

.64 
.52 
3.50 
1.05 

.44 


T 

.14 
.18 
.44 
.01 


.02 

T 
.00 

.08 
.1*1 

T 

.00 
.00 

.16 
.00 

T 
.41 
.05 


.06  17 
.35  16 
.00 
.00 

.10  11. 


.29  13 
.10  17 


.19  11 
.00 


.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

.0 
.0 
.0 
.0 

.0 

.0 
.01 
.01 
.0 
.0 

.0 
.0 


.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

.0 
.0 
.0 
2.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


drainage  01 
alderpoi nt 

anGwin  pac  union  col 
big  bar  ranger  station 

BLUE  LAKE  REDwOOf.  CR 
BOONVILLE  MNTNC  STA 

BRANSCOMB  2  NW 
BR  I DGEVI LLE  4  NNW 
BURNT  RANCH    I  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CEC1LVILLE  SAWYER 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  3  SSE 
COPCO  NO   1  DAM 

COVELO 

CRE5CENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
DOS  RIOS 

OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FERNDALE    9  SSW 
FERNDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK   1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASqUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRATON  1  W 

GREENVIEw 

GUERNEvULE 

HAPPY  CAMP  RANGER  5TA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEAlDSBURG 
HEALDSBURG  NO  2 
MILTS 

HONEYOEW  2  WSW 
HOOP  A 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 
IDLEWIlD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELO 

KLAMATH 

KNIGHTS  V4LLEY 
KORBEL 

LAKE  PlLLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAD  RWER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

MOUNT  HEBRON  P.S 

MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
0AKV1LLE    1  W 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVF   ST  PK 

SAINT  HELENA 

SAL YER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOT  I  A 

SHELTER  COVE 

SKAGG5  SPGS  LAS  LOMAS 

SOME  SB AR   1  W 

SONOMA 

st and i sh  hickev  st  pk 
trinity  dam  vista  pt 
tulelake  a 

UK  I  AH 

UK  I  AH  *  WSW 
UPPER  MATTOLE 
WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  1  S 
WILLITS   1  NE 


1.7* 
1.90 
>*>7 


.36 
1.72 
1.56 


.01     ,U  .03 


.03  .17  T 
.07 


1.76 
.35 
,97 


.02     .05  ,43 


.03  .38 

•  03 

1.20 
.01  .3* 
.15 


T  .78 
.15 

,60     .38  .14 

.60 

.54 
.54 

.27 


.31      .04  ,15 


.27     ,11  ,23 


,79 
T 

.35 


.35  .05 
1.00 


.06 
.02 


.05     ,05  .31 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
AL T UR A 5  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BULLAROS  BAR  PwR  HOUSE 
BURNEY 

C AMPT0NV1 LLE  RS 
CAN8Y   U  SW 


2.63 
1,89 
1.73 
1.63 


,60 
•  01 
,48 


.10  1.97 

T  .64  1,53 

.56  .30 
.10  1,72 


1.21  1.08 

.25  1 

.01  LIT 

.19  1,61 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVI LLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  I  wSW 

DAVIS  CREEK 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOwNI Ev 1 LLE  RANGER  STA 

Dunn i gan 

ounsmuir  ranger  sta 

EAST  PARK  RESFflvOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHJLL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

K  I  L ARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKE5HORF 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAuLDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEtSVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT    3  WSW 
LOYAL  TON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MANZANITA  LAKE  /, 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MI DDLETOwN 

MINERAL 

MONT ICELLO  DAM 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT    SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT    SHASTA  wB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 
ORLAND 
OROVILLE 

OROVtLLE  BRIDGE 

pacific  house 
paradise 

paskent a  ranger  sta 
paynes  Creek 

pit  river  power  house 

PLACERVlLLE 
PLACERVILLE    I FG 
PLAT INA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF   WB  AIRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
RE  PRE  SA 
RIO  VISTA 

ROCKL I N 

round  mountain  1  nne 
sacramento  wb  airport 
sacramento  wb  city 
shasta  dam 

shingle  springs 
sh  ingle  town  i  e 
sierra  city 

sierrav i lle  ranger  sta 
soda  springs  1  f        / /b 

stirling  city  rs 
5 ton yford  cooley  ranch 
stonyforo  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 

turntable  creek 
twin  lakes 
upper  lake  7  w 
upper  lake  ranger  sta 

VACAVl LLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


1.19 
2.91 
2.87 


1.97 

1.03 
.75 
1.30 
1.04 
1,49 

1.49 
3,01 
1.76 

.71! 

.80 

1.64 
1.21 
1.28 
1.03 
2.09 

2.47 


1.53 
1.40 
1.13 

.  14 


■  SI 

2.00 
1.41 
2.23 
2.41 
1  ,99 

•  92 


1.04 
1.27 

1 .  y 

1.40 

.94 
.96 

2.67 


*.72 

2,67 
1.24 
.90 
.73 
2.79 


.45 
.0* 
.0? 

.5: 


,03     .49  ,68 


1.27 
.05  1.32 
•03  .68 


16     17  18 


L.2C 
.41 
,77 


.  i  y 

.88 
.05  .13 


.06     .69  1,68 


.87 
.  75 


.84 
,35  1,30 
.66  1.18 
.12  .77 


.36  2,90 
,50  ,05 
.77 


•  55  .0* 


»2  l 
.22 


.  64 

.40  .05 

.14 
.01 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


WHlSKEYTOrfN  f»ES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


Day  of  Month 

13  I  14  i  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26  27 


03 
BOCA 

eooiE 

BRIDGEPORT 
CEDAflvILLE 

DONNER  MEMORIAL  5T  PK 
DOYLE 

DOYLE  3  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  SIDwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  5 T A 
MEYERS  *  Sb 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDISH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  ranger  STATION 
WENDEL   10  SE 
wOOOFORDS 


.02 

.1ST  T 


.12     .04  .08 


.06     .29  1.01 


.21 
.14  1.20 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  5W 
BRADLEY 
BURL  I NGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUI5  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD   J  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROV 

GILROv  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  5SW 
LOCKW0O0  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  H ILL    2  E 
MQRRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  OAM 
NEWARK 

OAKLAND  W9  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  R08LES 

PASO  ROBLF.S  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT   PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAyAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINA5  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGOR10  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  lake 
SOLEOAO 

spreckels  hwy  bridge 
upr  san  leandro  filter 


.29 
•  *9 
.  2  5 


•  23 
.01 


•  14 
■  09 


.32 
.01 


1.20 
.29 
.49 


Sea  isleienco  notes  following  Slation  IndM. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14  15 


WALNUT  CREEK  *  E 
wATSONVlLLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBE<*<*Y  1  NNE 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
8LACKWELL  5  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 
COAL INGA    1*  WNW 

CORCORAN    IRRIG  01  ST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

F  IDDLETOwN  LYNCH  RANCH 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNV ILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  D4M 

IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERL I NGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  station 
KNIGHTS  FERRY  2  Sf 
LE8EC 

LE  GRANO 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LOOT 

LONE   THEE  CANYON 

LOS  8AN0S 

L05  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  island 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 

p AT  T I  WAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERV  RLE 
P05EY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SLOUGHMOU5E   6  SE 

SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 
SPRINGvlLLE   7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CAP90NA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELD 
TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WHITE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 
YOSFMJTE  NATIONAL  PARK 


.00 

•  IT 

•  24 
.6* 


1.81 
•  58 
.50 


.03 
,22 


.  1 1 
T 

.01  .33 


16     17  18 


.10  1.03 


.04     .on  .04 


22     23  24 


28     29     30  31 


;ri 

(A 

to**"" 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESC0ND1  FC261BE 
ALISO  CN  OAT  MT  FC 
ALPINE 

altaoena 

ANZA 

ARROYO  5ECO  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BE AIJMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 
BIG  DALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  0AM  FC46DE 
BON  J  T A 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FO  FC22613 
BURBANK  WB  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CMATSWORTH  FC   2*  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 

COLBYS  FC   53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  28K 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
C'JYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STa 
DOWNEY  FD  FC10TC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FILLMORE   1  WNW 

FONTANA   5  N 
FONT ANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE    STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  165 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEMET 

HENSHAw  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

L4  CRESCENTA  FC  251 

LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUJA   PT   STA  FC  352B 
LOCKWOOD  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORP ARK    1  SSE 

MT  BAlDY  FC  85G 

MT  9AL0Y  NOTCH 
MOUNT   WILSON  FC   338  B  /, 
NEWBURY  PARK   <.  SW 
NEWHALL   SOLEDAO  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
OCEAN5I0E 
OJAI 
OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC*3D 
PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BL ANC A  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH  I T A 
REDLANDS 

RIVERSIDE  F IRE  STA  *  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 


.13 
1,05 
1.66 


.30 
.00 

•  38 
.75 

•  *8 


.12 

.01  T 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


SANDBERG  PTL  FC130B 
5ANDBERG  WB  / 
SAN  DIEGO  MB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WO  FC95 
SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  OM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  PIVCR  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 

SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

SANTIAGO  OAM 
SAUGUS  PwR  PL   NO  1 
SHELL   ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL   FC  41S 
SOMIS   3  NE 

SOMIS   3  Nw 

SPADRA  PAC  FC    356  C 

SUEY  ranch 
sunland 
susana  knolls 

thousand  oaks 

top an g a  patrol  sta  fc6 

torrance 

tjstin  irvine  ranch 
twitchell  dam 

union  oil  stearns  abs 

UCLA 
UPLAND   3  N 
VALLEY  CENTER  *>  N 
VAN  NUYS  FC  1SB 

VENTURA 

VINCENT  FIRE    STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 


.14 

.06 


10      11  12 


Day  of  Month 

13  I  14  I  15 


16     17  18 


22     23     24     25     26  27 


29     30  31 


ADELANTQ 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BAR5TOW 
BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK   FC  B3B 
BISHOP  CREEK    INTAKE   2  / 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO   SPRINGS   3  NN£ 
BOULEVARD 

BRAwcEY  2  SW 
CABAZON 
CALEMCO  2  NE 
CANT  IL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OUNN  SIDING 

FAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTPO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAVFIELD  PUMPING  PLANT 

HE5PERIA 

IMPFRIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

1 NYOKERN  armitage 

IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTFR 

LLANO  SHArtNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA  2  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVF 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT.    SAN  JACINTO  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NIGHTINGALE 

N I  LAND 

ocotillo  wells 
palmdale 

palmdale  faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 

randsburg 

5now  creek  upper 

south  fork  cabin 


.0*  .04 
.03  T 


1.33 
3.92 
l.U 


.10  .22  ,14 
.01 

,04     ,04  ,02 


.02    3.03  T 


See  releierurr 
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DAILY  PRECIPITATION 


SOUISBEL   INN  1 
S0U1RPEL   INN  2 
THERMAL    F 1 A  AIRPORT 
TBONA 

TwENTyNINE  PALMS 

VALVEBMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 


Day  of  Month 


13      14  15 


.1*     .02  .09 


.15     T  .37 
.*0  .30 
.02     .03  .49 


.20     .70  .50 


19    20     21     22     23     24  25 


27     28     29     30  31 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:       119°  ON  THE  10+  AT  DEATH  VALLEY 

LOWEST  TEMPERATURE  i      23°  ON  THE  22D  AT  BOD  IE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    6.36   INCHES  AT  TWIN  LAKES 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .00   INCH  AT  60  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:  3. 70  INCHES  ON  THE  16TH  AT  BIG  PINES  PARK  FC  83B 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:     2.0   INCHES  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:     TRACE  ON  THE  31+  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

0 

01 

Station 

2 

3 

4 

5 

ft 

7 

g 

a 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

»      #  # 

NORTH  COAST 

ORA I NAGE  01 

ALDERP01NT 

MAX 

76 

98 

93 

90 

96 

98 

95 

90 

95 

93 

93 

67 

82 

87 

90 

9  0 

39 

84 

87 

8  1 

78 

80 

8  1 

85 

7  6 

84 

a  5 

83 

8  5 

97 

98 

87.3 

M1N 

56 

56 

52 

50 

50 

50 

49 

4e 

51 

55 

58 

67 

62 

50 

49 

63 

87 

68 

59 

61 

54 

66 

55 

53 

57 

58 

61 

81 

46 

48 

50 

53.5 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

90 

93 

87 

87 

92 

92 

91 

89 

68 

92 

65 

64 

77 

87 

39 

8  1 

88 

85 

80 

80 

82 

8  1 

80 

78 

30 

61 

86 

39 

91 

94 

85 

85.3 

MIN 

61 

54 

54 

S7 

58 

55 

55 

53 

65 

54 

57 

49 

50 

60 

64 

57 

68 

53 

60 

61 

60 

61 

61 

50 

61 

54 

6  0 

64 

61 

58 

80 

54,6 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

1  06 

99 

95 

96 

99 

1  on 

97 

99 

93 

96 

9  7 

66 

8  9 

90 

9  4 

9  7 

96 

83 

84 

86 

79 

83 

85 

87 

79 

82 

88 

89 

93 

97 

1  00 

91.1 

MIN 

5  7 

58 

55 

54 

54 

54 

50 

52 

50 

55 

60 

55 

51 

50 

62 

56 

89 

63 

59 

55 

56 

59 

53 

56 

57 

55 

83 

50 

50 

51 

5  2 

54.6 

CALLAHAN  RANGER  STl 

MAX 

68 

82 

89 

94 

96 

96 

95 

91 

83 

65 

83 

77 

65 

89 

93 

92 

85 

75 

82 

80 

81 

80 

82 

75 

73 

92 

66 

ac 

8  3 

8  3 

93 

85.4 

MIN 

60 

53 

51 

46 

48 

50 

49 

49 

49 

50 

57 

46 

40 

42 

46 

80 

89 

88 

83 

46 

50 

49 

49 

51 

51 

44 

47 

43 

38 

41 

44 

48.7 

CECILV1LLE  SAWYER 

MAX 

88 

86 

88 

90 

95 

94 

92 

90 

88 

67 

61 

71 

8  2 

67 

90 

68 

85 

73 

80 

75 

75 

78 

8  1 

75 

73 

79 

8  1 

82 

87 

90 

92 

84.0 

MIN 

61 

53 

50 

50 

50 

51 

49 

48 

49 

47 

54 

48 

4  0 

43 

47 

6  2 

8  7 

83 

45 

47 

51 

48 

50 

51 

47 

49 

43 

44 

48 

50 

49.2 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 

90 

92 

87 

87 

93 

98 

97 

93 

93 

95 

88 

65 

83 

90 

94 

90 

9  4 

39 

84 

83 

85 

86 

83 

83 

82 

87 

90 

96 

99 

9  6 

35 

88,9 

MIN 

59 

54 

51 

50 

51 

49 

50 

52 

53 

54 

63 

S- 

56 

59 

52 

56 

58 

84 

55 

58 

60 

56 

52 

52 

51 

87 

56 

60 

60 

53 

83 

54.7 

COVELO 

MAX 

86 

94 

92 

94 

98 

95 

95 

94 

91 

90 

88 

7  1 

78 

88 

92 

92 

94 

90 

85 

34 

80 

80 

85 

86 

89 

92 

95 

95 

89.0 

MIN 

53 

54 

51 

51 

50 

48 

48 

46 

50 

50 

58 

53 

46 

4  9 

50 

58 

57 

60 

50 

50 

49 

44 

47 

48 

48 

48 

47 

47 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

68 

68 

69 

66 

62 

60 

64 

71 

72 

72 

70 

68 

72 

70 

63 

66 

61 

60 

70 

70 

68 

68 

7  1 

70 

71 

71 

69 

70 

70 

69 

64 

67.6 

MIN 

56 

55 

55 

52 

43 

53 

53 

50 

55 

56 

6«. 

55 

50 

55 

56 

57 

55 

55 

6  7 

56 

84 

55 

59 

56 

89 

58 

57 

64 

53 

48 

51 

*.5 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

79 

78 

71 

72 

81 

71 

72 

10 

64 

79 

69 

79 

9  0 

8  1 

72 

70 

74 

73 

83 

79 

77 

77 

80 

80 

90 

89 

90 

85 

72 

78.5 

MIN 

56 

55 

53 

51 

55 

62 

53 

51 

53 

55 

55 

56 

59 

55 

55 

86 

62 

53 

60 

54 

53 

64 

54 

89 

58 

57 

58 

55 

55 

54  *  6 

ELK  VALLEY 

MAX 

92 

90 

90 

92 

94 

92 

91 

84 

60 

81 

7  7 

68 

! : 

85 

87 

8* 

78 

73 

6  8 

68 

74 

76 

75 

71 

68 

79 

74 

74 

7  8 

87 

89 

SO. 8 

MIN 

63 

51 

47 

4  1 

46 

".7 

47 

45 

50 

50 

46 

48 

49 

48 

47 

50 

55 

60 

56 

55 

61 

45 

63 

52 

66 

5  2 

*9 

43 

42 

40 

41 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

6? 

62 

62 

62 

61 

59 

61 

62 

68 

63 

64 

69 

6, 

62 

61 

59 

58 

63 

67 

66 

64 

64 

67 

68 

70 

65 

64 

63 

61 

64 

60 

63,4 

MTN 

55 

55 

55 

51 

53 

62 

52 

54 

56 

54 

52 

57 

53 

55 

56 

55 

64 

55 

58 

59 

66 

68 

54 

55 

60 

88 

54 

*9 

49 

52 

50 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

67 

65 

65 

64 

65 

63 

64 

66 

71 

6  9 

69 

74 

69 

67 

66 

6  6 

60 

70 

'0 

7  1 

68 

69 

71 

70 

75 

70 

69 

67 

66 

70 

67 

67.6 

MIN 

55 

54 

52 

47 

52 

84 

51 

53 

56 

66 

48 

55 

4  9 

61 

52 

8  1 

5  3 

68 

57 

58 

65 

86 

61 

5  1 

69 

57 

57 

50 

44 

44 

51 

52.7 

FOREST  GLEN 

MAX 

96 

95 

92 

93 

96 

98 

96 

94 

92 

88 

90 

64 

75 

88 

«b 

94 

90 

91 

85 

34 

78 

80 

34 

84 

76 

90 

87 

86 

86 

95 

97 

87.8 

MIN 

51 

50 

46 

46 

44 

44 

43 

43 

44 

43 

44 

49 

45 

45 

45 

45 

50 

59 

49 

44 

46 

46 

45 

46 

62 

43 

43 

39 

37 

37 

44 

45,4 

FORT  BRAGG 

MAX 

65 

65 

66 

63 

65 

60 

5  9 

5B 

60 

67 

65 

63 

69 

69 

61 

62 

63 

62 

66 

68 

67 

66 

69 

68 

71 

71 

69 

67 

69 

69 

66 

65.4 

MIN 

53 

53 

53 

50 

52 

51 

49 

50 

50 

55 

55 

55 

52 

50 

60 

6  1 

6  3 

52 

53 

51 

61 

50 

54 

54 

56 

57 

52 

50 

50 

50 

52 

32,1 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

63 

64 

63 

69 

66 

60 

61 

63 

59 

65 

6  8 

69 

65 

69 

66 

72 

71 

6  8 

63 

67 

64 

66 

63 

65,6 

MIN 

53 

53 

49 

50 

47 

46 

49 

82 

52 

52 

83 

47 

60 

46 

54 

50 

88 

58 

47 

46 

45 

46 

50 

50,1 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

90 

90 

88 

89 

92 

94 

96 

96 

93 

91 

9  0 

71 

79 

86 

90 

9  2 

93 

35 

77 

80 

79 

79 

8  1 

82 

75 

77 

80 

83 

78 

83 

89 

85.4 

MTN 

63 

84 

52 

48 

47 

51 

49 

*9 

50 

51 

60 

50 

41 

43 

4  7 

51 

5  2 

60 

55 

48 

60 

51 

54 

56 

54 

48 

50 

43 

39 

41 

44 

*9,9 

FORT  ROSS 

MAX 

67 

65 

64 

65 

66 

66 

65 

65 

66 

65 

6  3 

7  1 

72 

68 

66 

67 

65 

68 

69 

72 

70 

68 

73 

70 

73 

n 

70 

72 

71 

65 

68 

68.0 

MIN 

52 

52 

49 

50 

46 

45 

45 

47 

45 

48 

6  1 

5  1 

49 

49 

49 

51 

49 

51 

51 

52 

62 

4  9 

50 

49 

54 

52 

48 

49 

52 

51 

56 

49.8 

GRATON  1  W 

MAX 

88 

78 

75 

83 

80 

84 

78 

67 

9  1 

85 

78 

80 

90 

87 

81 

86 

78 

80 

8  1 

83 

84 

80 

75 

82 

8  2 

89 

90 

92 

92 

95 

80 

83.7 

MIN 

50 

51 

50 

50 

47 

45 

45 

46 

46 

50 

55 

50 

51 

53 

62 

53 

82 

51 

45 

49 

47 

8C 

49 

50 

54 

54 

50 

50 

57 

51 

52 

50,2 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

93 

95 

95 

96 

99 

1  0  1 

1  0  1 

95 

95 

95 

94 

70 

76 

90 

95 

97 

89 

84 

68 

85 

82 

86 

87 

87 

79 

79 

86 

87 

85 

91 

95 

88.9 

MIN 

66 

57 

55 

52 

51 

53 

52 

54 

54 

54 

56 

55 

49 

51 

53 

56 

63 

64 

60 

54 

52 

5* 

53 

59 

56 

56 

57 

45 

43 

46 

51 

HEALPS8URG 

MAX 

93 

84 

82 

92 

89 

92 

88 

93 

98 

92 

80 

85 

95 

94 

8  9 

9* 

87 

85 

88 

88 

89 

85 

83 

87 

89 

95 

97 

99 

99 

85 

79 

89.5 

MIN 

5* 

55 

54 

52 

50 

50 

48 

50 

50 

65 

68 

53 

67 

57 

56 

57 

8  5 

65 

50 

54 

63 

5* 

64 

55 

57 

68 

54 

55 

56 

55 

56 

54.1 

HILTS 

MAX 

97 

87 

82 

83 

85 

91 

92 

90 

88 

88 

65 

70 

85 

89 

86 

90 

66 

73 

72 

76 

79 

7  1 

67 

79 

71 

80 

65 

81.1 

MIN 

62 

61 

54 

47 

52 

55 

63 

51 

52 

57 

43 

43 

6  6 

66 

56 

56 

49 

50 

50 

53 

64 

53 

46 

50 

42 

42 

45 

51,6 

HOOPA 

MAX 

90 

99 

93 

93 

95 

98 

94 

90 

90 

92 

88 

68 

76 

8  7 

90 

92 

80 

90 

78 

77 

74 

78 

a  l 

82 

73 

77 

B4 

85 

85 

68 

93 

85.8 

MIN 

64 

60 

58 

54 

55 

55 

53 

53 

53 

56 

61 

57 

54 

51 

8  1 

67 

57 

60 

62 

60 

50 

58 

84 

58 

60 

58 

65 

54 

50 

53 

53 

55,9 

KENTF IELD 

MAX 

86 

85 

80 

79 

86 

85 

81 

82 

85 

89 

83 

68 

81 

92 

88 

77 

83 

76 

78 

77 

a  1 

8  1 

78 

84 

84 

90 

94 

95 

93 

76 

83.2 

MIN 

54 

54 

51 

50 

49 

47 

49 

50 

52 

57 

58 

64 

53 

56 

62 

53 

6  3 

54 

56 

53 

53 

54 

65 

55 

57 

55 

54 

55 

51 

53 

53,2 

KLAMATH 

MAX 

68 

68 

70 

67 

65 

63 

65 

69 

7  1 

67 

65 

70 

69 

65 

65 

64 

60 

63 

66 

67 

66 

68 

69 

66 

72 

70 

70 

75 

73 

77 

74 

66.0 

MIN 

57 

56 

56 

50 

50 

52 

52 

53 

57 

55 

52 

55 

52 

54 

56 

8  7 

6  7 

65 

57 

59 

56 

57 

55 

56 

61 

59 

51 

50 

57 

60 

51 

55,0 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

MIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

98 

94 

9  3 

95 

97 

95 

93 

90 

90 

86 

77 

76 

87 

91 

92 

93 

91 

85 

81 

79 

81 

82 

81 

81 

80 

85 

89 

95 

94 

90 

93 

88.2 

MIN 

48 

49 

47 

50 

44 

45 

47 

45 

45 

47 

55 

50 

47 

45 

4  6 

55 

5  3 

53 

49 

48 

43 

46 

45 

46 

48 

48 

42 

46 

46 

45 

44 

47,4 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

8  1 

81 

79 

78 

82 

64 

89 

88 

A3 

62 

70 

66 

6  1 

77 

30 

82 

84 

82 

62 

75 

65 

72 

72 

73 

71 

69 

75 

75 

70 

72 

'8 

76.1 

MIN 

61 

55 

50 

49 

53 

42 

54 

50 

55 

46 

45 

49 

41 

48 

82 

47 

50 

57 

46 

46 

46 

44 

45 

48 

44 

45 

47 

41 

40 

41 

50 

48.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

84 

8 1 

79 

79 

64 

36 

89 

90 

96 

84 

82 

66 

67 

7  1 

82 

83 

84 

83 

65 

74 

69 

67 

72 

72 

71 

70 

74 

77 

70 

73 

78 

77.2 

MIN 

59 

49 

46 

40 

41 

44 

45 

42 

4  1 

43 

45 

46 

35 

36 

40 

4  5 

56 

40 

47 

46 

41 

46 

45 

46 

38 

41 

33 

33 

32 

38 

43.0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

84 

B  1 

7  6 

88 

64 

79 

76 

82 

9  7 

66 

62 

86 

95 

9  3 

84 

79 

76 

74 

77 

84 

80 

80 

78 

84 

85 

94 

93 

96 

92 

88 

84 

84,1 

MTN 

58 

54 

56 

55 

54 

52 

53 

52 

'3 

53 

59 

56 

54 

60 

6  8 

57 

51 

51 

60 

55 

54 

50 

57 

58 

57 

55 

55 

53 

54 

54.6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

70 

64 

68 

71 

70 

69 

70 

72 

73 

72 

73 

75 

70 

74 

65 

68 

63 

68 

67 

71 

69 

70 

73 

73 

72 

76 

79 

78 

61 

70.4 

MTN 

48 

45 

43 

44 

43 

50 

50 

49 

48 

52 

46 

53 

47 

41 

54 

56 

57 

49 

47 

*7 

49 

60 

58 

42 

41 

45 

50 

46.4 

ORLEANS 

MAX 

99 

1  )0 

100 

100 

97 

95 

95 

9  3 

90 

70 

78 

90 

93 

95 

87 

85 

78 

76 

75 

75 

77 

85 

74 

80 

86 

85 

84 

92 

97 

93 

87.7 

MTN 

63 

58 

66 

53 

54 

51 

SO 

■•3 

54 

58 

65 

52 

51 

55 

5  8 

6  0 

5  9 

56 

55 

55 

5* 

57 

60 

57 

55 

46 

52 

57 

60 

55,2 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

85 

80 

78 

86 

87 

9  * 

64 

80 

q 

88 

75 

30 

93 

9  1 

33 

87 

82 

80 

78 

79 

92 

80 

75 

9  1 

82 

93 

93 

96 

96 

85 

77 

84.2 

MIN 

54 

55 

52 

53 

51 

50 

49 

51 

49 

52 

56 

64 

52 

84 

53 

65 

*9 

62 

51 

52 

64 

55 

57 

55 

53 

53 

53 

56 

59 

53,2 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

66 

6  1 

62 

68 

67 

6  8 

68 

68 

7  1 

73 

64 

61 

62 

60 

7  i 

72 

7  1 

69 

71 

73 

77 

74 

75 

70 

71 

72 

66 

65 

68.2 

MIN 

53 

53 

52 

49 

50 

50 

49 

52 

51 

52 

53 

6  2 

49 

51 

8  2 

51 

53 

60 

52 

52 

5  2 

53 

57 

52 

53 

50 

51 

56 

51,7 

POTTER  VALLEY  PH 

8C 

90 

93 

3  3 

84 

32 

84 

8  3 

92 

94 

97 

97 

MIN 

55 

53 

51 

50 

52 

49 

c2 

50 

51 

54 

60 

48 

49 

48 

80 

53 

52 

57 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

92 

100 

93 

88 

83 

90 

6  5 

79 

8  9 

93 

92 

88 

34 

84 

84 

78 

80 

83 

8  1 

71 

80 

85 

82 

85 

95 

94 

66.2 

MIN 

57 

58 

54 

53 

53 

5« 

52 

53 

5* 

55 

57 

8  2 

51 

64 

63 

54 

55 

57 

57 

59 

84 

85 

63 

51 

51 

55 

53 

50 

49 

49 

52 

33.7 

SAINT  HELENA 

MAX 

98 

86 

84 

97 

91 

fl7 

84 

92 

96 

89 

83 

83 

92 

93 

86 

87 

83 

80 

82 

89 

85 

82 

31 

86 

86 

93 

96 

98 

98 

86 

80 

88.2 

MIN 

55 

52 

60 

50 

50 

4  7 

54 

51 

51 

56 

59 

66 

54 

55 

6  7 

57 

57 

67 

53 

60 

81 

52 

55 

62 

53 

37 

54 

54 

52 

54 

55 

53.5 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

91 

99 

96 

95 

97 

100 

96 

92 

93 

91 

69 

66 

72 

69 

92 

93 

81 

95 

84 

81 

75 

80 

81 

83 

73 

80 

80 

67 

89 

94 

96 

87.4 

MIN 

63 

59 

57 

54 

54 

64 

52 

52 

55 

56 

57 

86 

53 

51 

51 

53 

59 

60 

61 

59 

59 

59 

53 

56 

57 

58 

54 

53 

50 

51 

53 

55.5 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

'age 

> 

2 

3 

4 

5  J  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

85 
5* 

83 
$4 

80 
53 

84 
52 

85 

6] 

83 
50 

BO 

6  1 

85 
51 

88 
51 

86 
52 

81 
55 

93 
55 

90 
59 

89 
53 

79 
53 

77 

53 

76 
54 

77 
54 

78 

56 

83 
56 

75 
49 

81 
57 

93 
60 

91 
58 

91 
52 

95 
56 

94 
57 

90 
53 

81 
56 

84,2 
54,0 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

90 
5  1 

86 
53 

79 
53 

77 

52 

86 
50 

8  6 

50 

87 
49 

82 
49 

95 
48 

92 
61 

88 
53 

66 
55 

83 
52 

94 
54 

91 
54 

85 
53 

89 
53 

83 

64 

81 
48 

84 
5  1 

89 
50 

86 
52 

84 

52 

80 
54 

85 
55 

86 
56 

93 
53 

95 
53 

96 
53 

96 
53 

80 
55 

85.9 
52.2 

SCOTIA 

MAX 

Mm 

69 
57 

75 
55 

72 
56 

76 
50 

75 
61 

76 
56 

75 
52 

75 
56 

74 
57 

77 
68 

73 
53 

71 
54 

76 
52 

74 
55 

73 
55 

68 
56 

62 

54 

60 

54 

6  9 
66 

68 
59 

70 
55 

69 
57 

71 
53 

73 
54 

69 
60 

78 
60 

72 
59 

68 
49 

69 
46 

73 
52 

80 
51 

71.9 
54.5 

SHELTER  COVE 

MAX 

Mm 

SONOMA 

MAX 

Mm 

95 
52 

8  7 
54 

85 
47 

95 

66 

89 
46 

83 

46 

85 
49 

87 
50 

93 

46 

89 
8  3 

86 
51 

84 
50 

94 

50 

94 
53 

86 
49 

96 
54 

82 
56 

a  1 

86 

82 
46 

83 

49 

85 
47 

82 
48 

78 
50 

84 

49 

96 
52 

96 
55 

96 
51 

99 
52 

98 
51 

89 
48 

85 
56 

87,9 
50.3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

Mm 

78 
60 

90 
59 

89 

56 

8  7 
55 

92 
57 

94 
57 

95 
56 

92 
55 

88 

57 

8-, 

55 

86 
52 

65 
49 

73 

47 

80 

4» 

86 

64 

88 

56 

89 
69 

77 
60 

71 

59 

80 
50 

78 
51 

77 
51 

78 
55 

76 

55 

74 
52 

76 
52 

83 
50 

S3 
52 

83 
51 

85 
54 

88 
55 

82.9 
34.2 

TULELAKE 

MAX 

Mm 

86 
59 

82 
50 

81 
49 

85 
3  9 

87 

66 

90 

44 

90 
45 

89 
42 

84 
46 

84 
4  7 

74 
54 

69 
49 

76 
36 

83 
39 

84 
43 

88 
45 

85 
56 

73 
56 

75 
44 

74 
45 

73 
40 

74 
39 

76 
42 

75 
45 

68 
46 

76 
36 

78 
40 

77 
37 

74 
36 

90 
34 

85 
36 

79.8 
44,0 

UK  I  AH 

MAX 

Mm 

99 
59 

95 

56 

94 
58 

99 
56 

97 

56 

93 
54 

91 
65 

91 
53 

91 
55 

86 

55 

78 

59 

81 

50 

93 
50 

94 

53 

93 
63 

96 

64 

98 
60 

89 
57 

77 
68 

78 

55 

80 
53 

84 
57 

88 
51 

82 
50 

83 
58 

88 

55 

93 
5  2 

100 
55 

101 
55 

92 
54 

90 
51 

90,  1 
35.1 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

83 
57 

94 
52 

91 
»<l 

92 
50 

96 

60 

98 
50 

97 
68 

95 

48 

92 
80 

91 
50 

91 
60 

64 

51 

76 
62 

87 

42 

90 
48 

93 
55 

93 
60 

79 
61 

77 
59 

8  3 
47 

79 
49 

81 
48 

82 
53 

81 
52 

78 
54 

8  0 
47 

86 
48 

e  7 

45 

89 
42 

92 
43 

94 
44 

86,8 
50.1 

WEEO  1  S 

MAX 

Mm 

6  1 

5 : 

68 

8  3 
44 

85 
44 

88 
47 

47 

8  7 

52 

8 1 

65 

80 
60 

80 
60 

62 

70 
37 

79 
38 

8  1 
41 

85 
44 

8  5 

.47 

77 
57 

70 

48 

47 

72 
47 

7  5 
46 

48 

75 
51 

73 
51 

76 
43 

46 

72 
43 

73 
38 

41 

84 
45 

78,5 
47,7 

WILLITS   1  NE 

MAX 
MIN 

90 
52 

81 
51 

88 

49 

91 

50 

90 

88 
43 

85 
46 

86 

44 

85 
47 

85 
48 

84 
57 

75 
52 

86 
49 

85 
46 

85 

46 

8  9 
58 

8  7 
56 

82 
57 

75 
55 

73 
53 

74 
45 

76 
49 

74 
48 

75 
47 

77 
54 

84 

49 

96 
47 

90 
47 

92 
47 

91 
45 

86 
42 

83.9 
49.1 

YREKA 

*       «  * 

MAX 

Mm 

97 

92 
58 

87 
56 

88 
51 

91 
52 

9  i 

55 

95 
55 

95 
55 

92 
64 

91 
54 

91 

51 

68 

6  0 

75 
46 

83 
47 

86 
50 

90 
56 

91 
60 

89 
61 

67 
5P 

77 

52 

78 

52 

3  0 
53 

79 
56 

8  1 
56 

74 
55 

72 
52 

79 
52 

80 
46 

77 
44 

80 
49 

90 
50 

84.1 
53.3 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

83 
54 

85 
54 

83 
50 

85 
47 

89 
44 

91 
49 

90 

50 

86 

46 

87 
46 

85 
50 

74 

52 

67 
44 

79 
39 

82 
46 

85 
49 

85 
50 

79 
54 

73 
56 

77 
49 

74 

49 

73 

43 

75 
41 

74 

45 

75 
42 

72 
48 

-78 

41 

78 
42 

78 
37 

81 
33 

84 

38 

88 
43 

80.5 
46,2 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

92 
«.« 

94 
4  ' 

85 
45 

83 

38 

88 
42 

91 
41 

95 
40 

93 
39 

90 

44 

90 
80 

83 
54 

64 

48 

70 
37 

90 
37 

88 
39 

88 
48 

88 
54 

84 
57 

'2 
48 

91 

44 

75 
45 

75 
42 

77 
43 

78 
43 

78 
49 

73 
38 

82 
39 

78 
36 

81 
37 

82 
35 

86 
36 

83,0 
43,3 

AUBURN 

MAX 

Mm 

95 
66 

98 
63 

94 
60 

9  0 
6  1 

96 
64 

97 
65 

9  6 
64 

96 
69 

94 
51 

96 
63 

91 
67 

71 
58 

82 
69 

91 
60 

94 

65 

94 
65 

90 
65 

92 
61 

9  0 
54 

84 
52 

85 
53 

84 
53 

85 
52 

82 
51 

83 
51 

6  7 
53 

90 
5  9 

94 
60 

95 
63 

96 
64 

93 
56 

90,5 
59.5 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

98 
67 

16 
6  1 

91 
61 

91 
61 

96 

63 

97 
62 

98 
61 

93 
59 

93 
63 

95 
67 

90 
61 

69 
57 

80 
=  9 

9C 
63 

94 
5  9 

94 

65 

94 
63 

93 
60 

87 

58 

95 
59 

87 
59 

87 
59 

84 
59 

84 
57 

85 
62 

85 
63 

88 
61 

93 
63 

97 
61 

98 
60 

89 
57 

90.4 
61.0 

BLUE  CANYON  KB  A I RpnRT 

MAX 

Mm 

75 
58 

80 
58 

76 
57 

80 

57 

82 
63 

83 
63 

8  2 
61 

80 
59 

81 
62 

77 
60 

66 
49 

63 
52 

75 
54 

74 

58 

77 
61 

76 
59 

72 
68 

72 
55 

71 
52 

69 
52 

69 
51 

69 
49 

70 
50 

70 
53 

68 

50 

73 
52 

77 
57 

78 
57 

80 
56 

79 
59 

79 
60 

75.0 
56.2 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

79 

85 

78 
58 

78 
53 

90 

56 

8.3 
60 

86 
59 

8,3 
56 

79 
56 

81 
55 

78 
59 

77 
54 

64 
48 

70 
50 

70 
65 

75 

56 

77 
53 

78 
56 

70 
51 

70 

50 

68 
47 

68 
48 

68 
46 

70 
49 

6  8 

56 

68 
43 

73 
48 

75 
62 

76 
52 

79 
51 

78 
55 

81 
55 

75,0 
52.8 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

95 
60 

99 
58 

96 
59 

95 

58 

97 
57 

101 
57 

99 
53 

99 
65 

95 
60 

78 
55 

85 
55 

97 
54 

98 

64 

87 
63 

91 
57 

89 
56 

88 
56 

86 
55 

87 
54 

86 

52 

85 
57 

88 
58 

97 
52 

92,1 
57,2 

BURNEY 

MAX 

Mm 

80 
58 

a  i 

50 

87 

60 

85 
45 

89 
44 

92 
43 

92 
44 

90 
3v 

87 

41 

88 
44 

88 
65 

60 
62 

71 
38 

91 
41 

85 
46 

85 
47 

87 
55 

a  3 
58 

'6 

6  2 

79 
51 

76 
48 

73 
43 

76 
47 

76 
41 

77 
49 

74 
39 

81 
39 

82 
41 

90 
33 

94 
35 

86 
39 

81.7 
45.4 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

86 
48 

86 
44 

85 
46 

82 
44 

86 
46 

91 
47 

92 
44 

86 
44 

86 
44 

83 
53 

76 
6  1 

68 
47 

77 
42 

82 
40 

75 
52 

67 
53 

66 
55 

73 

40 

70 

46 

68 
44 

75 
41 

73 
40 

73 
44 

71 
39 

80 
40 

73 
37 

80 
41 

94 
42 

85 
45 

78,5 
44,8 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

1  00 
62 

101 

61 

100 
57 

101 
58 

104 
60 

104 
60 

mi 
57 

101 
56 

99 
65 

99 

63 

91 
62 

82 
60 

93 
52 

96 
57 

97 
59 

98 
63 

97 
64 

95 

64 

93 
62 

89 
55 

88 
58 

87 
54 

88 

52 

87 

6  1 

88 
66 

89 
55 

100 
55 

100 
52 

100 
56 

100 
54 

98 
53 

95.7 
57.5 

CHESTER 

MAX 

Mm 

86 

52 

84 
45 

83 
43 

85 
43 

89 
42 

90 
41 

87 
37 

84 
37 

93 
38 

82 
50 

74 

52 

70 
39 

79 
34 

81 
39 

83 

47 

80 
49 

70 
54 

73 
56 

75 
45 

75 
37 

70 
36 

74 
38 

74 

29 

72 
38 

72 
36 

80 

37 

79 
38 

81 
36 

91 
38 

85 
39 

79,4 
41.5 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

98 
65 

96 
69 

95 
63 

98 
63 

102 
63 

102 
63 

98 

60 

93 
55 

97 

61 

96 
68 

88 
65 

81 
64 

91 

54 

94 

60 

95 
59 

94 

63 

92 
69 

92 
65 

92 
60 

86 
61 

87 
61 

97 

6  0 

85 
59 

85 
56 

88 
61 

87 
58 

95 
57 

97 
60 

99 
54 

95 
59 

95 
58 

92.9 
61.1 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

94 
61 

94 
5  7 

87 
58 

87 
55 

94 
58 

92 

56 

90 
54 

85 
56 

89 
59 

93 
65 

88 
61 

68 
59 

83 

54 

90 
62 

94 
56 

88 
56 

94 

58 

90 

56 

84 
86 

81 
55 

88 

55 

84 
57 

82 
57 

80 
57 

82 
54 

86 
60 

89 
60 

95 
58 

95 
56 

96 
57 

86 
57 

87.9 
57,4 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

94 
52 

99 
50 

18 
62 

97 
52 

99 
6  1 

101 
53 

100 
52 

100 
54 

101 

55 

95 
55 

91 
60 

67 
48 

78 

48 

89 

50 

94 
48 

95 
57 

98 
55 

95 
56 

85 
56 

85 
56 

82 

84 

85 
51 

84 

52 

86 
49 

85 
50 

85 
52 

87 
48 

92 
50 

94 
47 

95 
47 

96 
48 

91.2 
52.2 

COLFAX 

MAX 

Mm 

95 
62 

93 
66 

90 

65 

95 
64 

94 
63 

94 
67 

95 
66 

94 
62 

93 
65 

89 
71 

82 
60 

'8 

58 

88 
58 

89 
67 

91 
67 

89 
65 

90 
63 

86 

65 

84 
60 

92 
58 

80 
59 

83 
58 

90 
54 

82 
56 

84 

55 

81 
58 

80 

54 

89 
65 

86 
63 

84 

52 

92 
59 

87,4 
61.5 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

Mm 

99 
63 

95 
63 

95 
58 

99 
59 

102 
62 

98 

59 

95 
57 

94 
56 

97 

58 

95 
65 

87 
63 

84 

60 

90 
59 

95 
61 

95 
55 

96 
64 

14 

62 

91 
60 

89 
58 

88 
58 

86 
58 

86 
57 

96 
56 

86 
57 

89 
60 

89 
59 

94 
55 

97 
60 

97 
55 

96 
57 

92 
56 

92,8 
59.0 

DAVIb  2  WSW 

MAX 

Mm 

96 
61 

101 
56 

93 

86 

93 
53 

97 
56 

98 
54 

95 
52 

93 

6  2 

14 
55 

98 
66 

91 
63 

71 
58 

83 
58 

92 
64 

97 
54 

91 
59 

94 
58 

■53 
58 

90 
56 

87 
55 

89 
55 

86 
55 

95 
56 

85 
56 

87 
56 

89 
58 

90 
57 

94 

55 

95 
60 

98 
54 

93 
55 

91.5 
56.7 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

82 
53 

83 
50 

8  0 
48 

84 
46 

86 
50 

86 
51 

87 
47 

84 
47 

84 
46 

82 
60 

76 
57 

67 
56 

77 
47 

75 
56 

ac 

64 

80 
55 

78 
55 

76 
54 

76 
50 

76 
44 

73 
46 

73 
44 

74 
46 

74 
44 

80 
43 

80 
47 

82 
46 

80 
46 

84 
46 

'9.3 
49.4 

DE  SABLA 

MAX 

Mm 

89 

62 

90 
63 

go 

67 

9  0 
57 

93 
58 

93 
59 

91 
55 

94 
56 

8  9 

62 

87 
60 

80 
57 

71 
56 

83 
51 

85 
56 

84 

62 

87 
61 

87 
62 

8  2 
60 

82 
57 

79 
53 

77 

66 

76 
52 

77 
53 

77 
50 

78 
55 

80 
51 

86 
51 

88 
53 

89 
59 

88 
54 

87 
54 

84,8 
36.5 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

Mm 

98 
6 ; 

99 

6  6 

100 
60 

100 
66 

98 
61 

9  9 
6  2 

99 
72 

88 

6  4 

82 
62 

92 
58 

94 

66 

95 
68 

94 
68 

91 
65 

80 
58 

87 
58 

85 
57 

86 
58 

85 
55 

88 
57 

95 
58 

96 
63 

97 
61 

90 
60 

92.8 
62,1 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

86 
56 

87 
55 

a  i 
49 

86 
50 

90 
53 

91 
53 

90 
49 

93 
48 

90 
4  7 

89 
53 

90 
58 

56 

72 
47 

83 
50 

8  1 
55 

86 
56 

94 
57 

78 

57 

79 
52 

81 
47 

77 
48 

76 
47 

76 
46 

78 

46 

79 
44 

79 
46 

76 
45 

84 
48 

81 
47 

86 
46 

86 
46 

82.4 
50.4 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

92 
60 

97 
51 

)4 

6  0 

91 
60 

97 
59 

ion 

60 

96 
60 

95 
56 

11 

56 

95 
67 

90 
65 

70 
6  2 

BO 
53 

90 
53 

9  2 
51 

94 
66 

95 
63 

93 
65 

88 
60 

84 
55 

85 
89 

83 
56 

83 
55 

93 
52 

84 
56 

84 

57 

85 
53 

90 
56 

90 
53 

95 
55 

94 
56 

89.7 
57.4 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

94 
61 

87 

56 

81 
57 

93 
57 

91 
58 

86 
56 

84 
55 

87 
57 

92 
58 

90 

62 

89 
60 

84 

6  7 

94 
54 

95 
67 

9  2 
c  7 

87 
58 

87 
57 

a  1 

55 

78 
55 

84 
57 

8  2 
67 

no 

58 

79 
57 

8  2 

55 

86 
61 

91 
60 

95 
58 

95 
57 

97 
58 

97 
59 

85 
58 

87.9 
57.8 

FOLSOM  DAM 

MAX 

Mm 

96 
65 

99 
64 

94 
61 

92 
60 

98 
63 

99 
61 

96 
61 

95 
60 

9  3 
6  1 

97 
66 

94 
65 

72 
61 

84 
65 

93 
67 

9  7 

6  2 

94 
63 

95 
61 

94 

8  9 

90 
58 

85 
58 

89 

56 

85 
58 

85 
57 

94 
56 

84 
59 

88 

60 

9  2 
68 

96 
67 

95 
68 

99 
62 

94 

56 

91.9 
61.5 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

19 

92 
63 

90 

60 

88 
61 

92 
64 

93 
65 

93 
65 

95 
62 

91 

62 

91      90  69 
67      62  57 
Sae  Reference  N 

75      86  86 
67      65  64 
lea  Following  Slatl 

89  86 
65  63 
a  Index 

8  6 
,,u 

84 
58 

81 
55 

.3  0 
55 

79 
54 

79 
53 

79 
53 

78 
53 

81 
53 

85 
59 

89 
62 

87 
62 

90 
62 

89 
61 

85,8 
60,3 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 

Day  of  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

1  5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

93 

96 

94 

93 

95 

97 

98 

98 

94 

95 

83 

70 

ao 

89 

90 

90 

93 

91 

89 

65 

64 

83 

83 

82 

63 

85 

85 

91 

92 

94 

93 

89. 

3 

min 

62 

60 

60 

60 

62 

60 

58 

60 

6  1 

59 

57 

64 

59 

60 

6  2 

62 

6  1 

6  j 

5  2 

6  ? 

52 

6  1 

59 

57, 

6 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

JESS  VALLEY 

MAX 

85 

83 

78 

82 

85 

68 

88 

85 

83 

78 

74 

67 

77 

60 

81 

B  1 

72 

66 

73 

71 

'0 

72 

73 

75 

70 

78 

77 

74 

76 

81 

83 

77  i 

Mm 

4  3 

4  5 

47 

46 

5  6 

60 

3  6 

49 

50 

6  1 

6  2 

6  4 

42 

40 

36 

36 

45. 

5 

LAK.EPORT 

MAX 

1  00 

98 

97 

100 

101 

100 

99 

97 

97 

95 

85 

82 

87 

96 

96 

98 

9  8 

91 

0  7 

84 

0  7 

87 

88 

85 

88 

87 

89 

96 

94 

95 

93 

92 1 

Mm 

54 

5 1 

54 

56 

4  fi 

5 1 

6  1 

6 1 

59 

53 

52 

53. 

3 

LAKE5HORE 

MAX 

94 

95 

96 

99 

101 

99 

95 

91 

92 

89 

68 

78 

90 

9  3 

96 

95 

86 

80 

80 

85 

83 

B4 

8  0 

B3 

a  3 

89 

89 

90 

95 

97 

96 

89 

Mm 

59 

56 

56 

59 

6  2 

6  0 

54 

50 

55 

58 

6  5 

' 

62 

58, 

6 

LAKE  SPAULD1NG 

MAX 

80 

7  9 

77 

8  1 

84 

84 

84 

83 

81 

78 

70 

63 

75 

76 

75 

76 

73 

70 

'2 

7  2 

70 

69 

6  9 

7  9 

7  1 

73 

77 

7  7 

79 

79 

80 

76. 

0 

Mm 

56 

52 

52 

52 

5  9 

6  2 

65 

5  6 

50 

46 

5 

49. 

2 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

80 

80 

79 

81 

84 

85 

84 

83 

31 

80 

77 

63 

76 

77 

76 

73 

70 

72 

72 

69 

69 

70 

7  0 

74 

78 

81 

80 

80 

76 

6 

Mm 

57 

55 

52 

52 

59 

53 

6  9 

6  0 

55 

6  6 

4  9 

48 

50 

1 

LAS  PLUMAS 

MAX 

98 

98 

94 

97 

100 

99 

100 

97 

99 

9  4 

92 

89 

92 

93 

9  4 

9* 

90 

91 

89 

87 

86 

84 

84 

85 

87 

86 

9  2 

94 

96 

9  2 

93 

92 

Mm 

72 

70 

7  1 

62 

69 

62 

62 

69 

70 

70 

69 

11 

6  3 

63 

6  3 

6  5 

6  3 

66, 

4 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 

73 

80 

78 

77 

81 

85 

85 

S3 

82 

6  1 

71 

60 

63 

74 

77 

79 

76 

65 

6  2 

66 

68 

6  0 

62 

65 

67 

69 

76 

76 

75 

79 

81 

73, 

4 

Mm 

54 

50 

48 

47 

48 

49 

46 

45 

47 

5  1 

49 

45 

35 

42 

46 

6  0 

53 

52 

4  6 

4  3 

45 

4  1 

4  0 

3  7 

4  1 

3  9 

4  1 

4  3 

3  9 

45 

1 

MARYSV I LLE 

MAX 

96 

102 

97 

96 

99 

102 

100 

98 

97 

100 

93 

70 

86 

9  2 

96 

94 

96 

95 

98 

90 

89 

89 

87 

B8 

B9 

9  0 

8  9 

97 

9  6 

9  9 

98 

93 

7 

Mm 

65 

60 

60 

59 

59 

60 

6  8 

63 

69 

6  5 

60 

64 

6  3 

60 

58 

5  8 

6  8 

6  0 

82 

6  2 

5  8 

5  6 

60 

8 

MC  CLOUD 

MAX 

75 

85 

87 

85 

88 

92 

92 

89 

84 

84 

92 

62 

69 

ei 

83 

66 

89 

84 

72 

76 

75 

n 

76 

76 

74 

73 

79 

81 

8  3 

83 

87 

80 

8 

Mm 

54 

5  3 

46 

49 

49 

50 

46 

47 

50 

53 

50 

40 

40 

46 

49 

8  5 

5  8 

6  7 

6  7 

4  7 

4  3 

4  7 

4  7 

42 

4  3 

47 

4 

MINERAL 

MAX 

78 

82 

82 

80 

85 

as 

88 

S3 

83 

87 

no 

57 

65 

78 

'9 

62 

83 

65 

69 

71 

71 

62 

'0 

70 

7  3 

70 

76 

8  0 

80 

81 

81 

76 

7 

MIN 

6  2 

45 

43 

6  6 

48 

49 

52 

49 

42 

43 

6  8 

54 

85 

46 

3  9 

3  7 

3  8 

3  9 

40 

3  8 

4  3 

44 

8 

MONT  I  CELLO  DAM 

MAX 

97 

99 

94 

95 

98 

99 

98 

95 

94 

98 

9  2 

69 

84 

93 

96 

91 

9  6 

95 

90 

8  7 

89 

88 

86 

84 

87 

88 

91 

96 

96 

97 

92 

92 

0 

MIN 

59 

59 

60 

59 

S  7 

60 

63 

57 

6  6 

60 

56 

6  1 

89 

56 

55 

6  5 

55 

58 

9 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

86 

83 

83 

87 

9  1 

93 

89 

85 

85 

82 

61 

71 

8  1 

84 

67 

85 

8  2 

'3 

78 

71 

73 

77 

75 

76 

74 

79 

a  1 

76 

77 

B3 

90 

60 

5 

Mm 

52 

64 

53 

4  0 

4  2 

52 

49 

4 

NEVADA  CITY 

MAX 

86 

89 

88 

87 

88 

9G 

90 

91 

89 

90 

79 

65 

74 

84 

86 

85 

84 

83 

81 

79 

78 

7  9 

78 

78 

'9 

80 

65 

86 

86 

85 

83 

5 

Mm 

8  3 

50 

50 

52 

53 

48 

52 

59 

59 

55 

5  7 

8  9 

5  8 

6  7 

66 

4  7 

45 

51 

1 

ORLAND 

MAX 

93 

97 

96 

95 

99 

103 

100 

98 

93 

98 

94 

70 

83 

92 

95 

96 

9  6 

93 

9  0 

87 

69 

87 

88 

86 

87 

88 

92 

95 

97 

99 

97 

92 

7 

Mm 

63 

6 1 

6 1 

65 

62 

60 

54 

59 

60 

64 

57 

61 

59 

55 

59 

6  7 

6  8 

59 

6  8 

5  7 

5  6 

8  3 

58 

60 

86 

6  2 

6  7 

5  8 

8  7 

59 

7 

OROV1LLE 

MAX 

96 

102 

98 

96 

100 

102 

101 

101 

96 

99 

94 

75 

B4 

92 

96 

96 

9  7 

95 

94 

66 

89 

a  7 

87 

86 

88 

89 

89 

96 

98 

99 

98 

93 

8 

Mm 

7  \ 

68 

65 

68 

67 

65 

60 

64 

74 

67 

65 

60 

68 

66 

70 

7  1 

66 

62 

6  1 

62 

62 

6  0 

89 

64 

66 

68 

66 

6  1 

65 

2 

PARADISE 

MAX 

90 

95 

94 

91 

95 

98 

98 

95 

91 

94 

92 

70 

72 

90 

90 

91 

90 

87 

8  7 

65 

83 

81 

a  3 

B2 

83 

83 

83 

89 

93 

94 

93 

66, 

5 

Mm 

7  I 

6  3 

64 

66 

67 

60 

65 

68 

62 

60 

61 

66 

67 

6  7 

70 

66 

60 

6  8 

60 

60 

6  1 

55 

60 

62 

62 

66 

59 

63 

6 

PLACERV I LLE 

MAX 

92 

95 

92 

89 

93 

94 

94 

96 

92 

94 

91 

72 

78 

88 

89 

90 

B9 

89 

87 

B4 

a  3 

83 

8  1 

80 

8  1 

34 

86 

90 

90 

93 

90 

88 

0 

Mm 

58 

56 

6  6 

54 

57 

58 

55 

6  4 

53 

63 

63 

58 

6  4 

62 

6  1 

6  8 

6  0 

62 

54 

6  8 

82 

50 

54 

54 

5  6 

52 

54 

7 

PLACERV I LLE  IFG 

MAX 

90 

94 

93 

89 

93 

95 

95 

97 

93 

93 

91 

72 

74 

85 

84 

89 

89 

88 

a  7 

85 

78 

80 

80 

79 

80 

83 

85 

90 

87 

92 

90 

87 

1 

Mm 

66 

65 

64 

69 

58 

59 

69 

65 

66 

62 

6  6 

62 

6  7 

8  5 

8  6 

65 

5  6 

59 

6  9 

6  2 

6  3 

65 

62 

3 

PLAT  I NA 

MAX 

93 

90 

91 

95 

98 

98 

97 

96 

91 

91 

B3 

76 

06 

89 

91 

95 

92 

78 

81 

8  7 

83 

80 

88 

78 

80 

64 

9  2 

92 

88 

3 

Mm 

55 

58 

55 

62 

56 

52 

5  1 

47 

6  1 

4  2 

64 

62 

6  3 

6  1 

6  3 

66 

54 

5 1 

60 

8  6 

6  1 

53 

9 

PORTOLA 

MAX 

84 

83 

81 

85 

88 

90 

87 

85 

86 

85 

92 

69 

91 

90 

81 

76 

69 

75 

76 

74 

73 

7  2 

76 

76 

7* 

73 

8  0 

81 

83 

84 

83 

79 

7 

Mm 

44 

36 

44 

5  3 

4  8 

8  2 

8  i 

38 

35 

3  5 

35 

3  8 

41 

6 

QUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

90 

90 

90 

90 

94 

97 

9  4 

93 

91 

91 

86 

62 

75 

88 

86 

B9 

88 

75 

82 

82 

80 

76 

8  0 

81 

ao 

79 

80 

85 

89 

90 

92 

85 

2 

MIN 

■4  5 

37 

57 

55 

43 

6  3 

53 

8  9 

50 

4  1 

2 

39 

3 1 

3  8 

3  7 

42 

45 

1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

99 

99 

97 

102 

105 

101 

100 

95 

99 

92 

76 

83 

93 

96 

9  7 

99 

89 

88 

87 

88 

86 

68 

86 

86 

87 

91 

95 

95 

98 

100 

95 

93 

3 

MIN 

7  \ 

69 

63 

67 

68 

64 

67 

73 

6  9 

6  6 

62 

6  3 

61 

6  7 

65 

62 

6  1 

65 

5 

REDDING  FIRE  STA  No  2 

MAX 

100 

99 

99 

101 

105 

106 

101 

99 

98 

96 

77 

84 

06 

9  7 

100 

103 

LOO 

89 

88 

89 

88 

ae 

87 

85 

a  7 

92 

94 

95 

97 

99 

9  9 

94 

7 

Mm 

7 1 

72 

7  5 

72 

65 

65 

65 

62 

63 

64 

64 

68 

74 

67 

66 

63 

65 

62 

63 

6  0 

60 

65 

6  3 

68 

6  7 

66 

66 

4 

ROCKLIN 

MAX 

96 

103 

97 

95 

100 

102 

100 

100 

98 

100 

95 

73 

86 

90 

98 

97 

97 

95 

89 

92 

90 

88 

87 

86 

87 

91 

9  0 

92 

97 

98 

97 

93 

7 

MIN 

62 

56 

58 

58 

58 

60 

60 

62 

60 

54 

56 

56 

60 

6 1 

8  8 

5  6 

6  7 

6  6 

66 

6  7 

55 

66 

56 

56 

59 

55 

56 

65 

57 

7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

100 

92 

93 

98 

100 

97 

94 

93 

98 

93 

70 

85 

92 

97 

90 

96 

94 

91 

87 

89 

87 

87 

85 

87 

90 

92 

97 

97 

99 

93 

86 

91 

9 

Mm 

56 

58 

56 

57 

60 

67 

61 

60 

63 

5  8 

60 

6  9 

58 

68 

57 

57 

5  0 

6  8 

57 

5  8 

6  1 

62 

60 

6  2 

59 

58 

59 

4 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

100 

92 

92 

97 

98 

96 

92 

93 

98 

93 

7  2 

86 

92 

96 

90 

96 

9  3 

90 

8  6 

08 

86 

8  6 

84 

86 

69 

9  0 

97 

97 

98 

94 

84 

91 

4 

Mm 

62 

63 

69 

6  2 

63 

60 

59 

60 

5  8 

60 

67 

63 

6  3 

62 

5  3 

61 

8 

SHASTA  DAM 

MAX 

H  1 

96 

96 

96 

98 

101 

99 

97 

92 

94 

90 

71 

or. 

«» 

9  3 

95 

95 

88 

80 

83 

85 

82 

»« 

82 

62 

8  5 

9  0 

90 

86 

91 

92 

89 

1 

Mm 

76 

7 

70 

69 

6  3 

6  1 

6  2 

6  3 

6  6 

66 

6 

SIERRA  CITY 

MAX 

85 

84 

S3 

87 

89 

89 

88 

87 

87 

85 

82 

70 

82 

80 

0  2 

82 

73 

'7 

77 

74 

74 

75 

75 

76 

75 

'3 

82 

8  4 

86 

85 

85 

61, 

1 

Mm 

56 

2 

57 

48 

48 

58 

58 

56 

6 

50 

4  3 

6  6 

50, 

9 

S I ERRAV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

80 

83 

81 

81 

85 

g  i 

89 

87 

84 

85 

86 

76 

70 

8  1 

80 

81 

74 

'4 

74 

76 

73 

74 

'  3 

75 

76 

74 

73 

80 

8  1 

84 

84 

79 

5 

MIN 

2 

45 

46 

41 

41 

38 

60 

57 

36 

39 

* 

40 

3  6 

42 

3  p. 

4  0 

41 

43 

5 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

72 

74 

71 

71 

75 

77 

78 

77 

75 

76 

77 

6  0 

61 

69 

63 

68 

66 

64 

64 

64 

61 

60 

60 

65 

66 

65 

70 

72 

71 

75 

73 

69, 

0 

MIN 

48 

46 

4  2 

46 

53 

* 

7  8 

39 

35 

37 

40 

3  9 

39 

64 

43, 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

99 

97 

9  6 

101 

103 

10? 

99 

97 

97 

96 

05 

B  3 

9  2 

9  4 

97 

98 

94 

8  9 

86 

87 

87 

85 

85 

8* 

86 

89 

91 

96 

9  8. 

98 

95 

93, 

1 

Mm 

6? 

6d 

62 

6  7 

62 

5  6 

6  6 

6  6 

59 

60 

60 

6  1 

5  7 

58 

59 

60, 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

86 

85 

82 

86 

88 

88 

88 

85 

»b 

82 

80 

6  9 

80 

62 

82 

a  3 

79 

77 

75 

73 

7  2 

73 

7A 

74 

74 

73 

80 

64 

83 

83 

84 

80, 

3 

Mm 

5  3 

50 

58 

53 

45 

4  6 

45 

48 

46 

50 

4  9 

50. 

8 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

97 

97 

96 

97 

101 

102 

94 

91 

'0 

80 

96 

93 

65 

78 

86 

86 

84 

85 

85 

90 

92 

9  8 

90, 

1 

Mm 

67 

70 

70 

'2 

69 

65 

67 

66 

62 

71 

6  1 

62 

62 

63 

63 

66 

65. 

2 

TWIN  LAKES 

MAX 

67 

67 

6  6 

69 

72 

74 

73 

72 

69 

69 

70 

66 

60 

64 

61 

61 

60 

61 

60 

61 

58 

6  1 

6  2 

64 

67 

68 

69 

68 

67 

69 

65, 

S 

nun 

4 1 

3  8 

3  5 

32 

36 

3  9 

42 

49 

48 

3  6 

4  3 

3  6 

3  6 

40 

36 

43 

39. 

1 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

97 

94 

94 

98 

92 

98 

95 

92 

9  3 

88 

88 

93 

9  3 

95 

93 

80 

.12 

84 

84 

8  2 

86 

91 

93 

95 

94 

92 

91  . 

0 

Mm 

43 

44 

64 

56 

51 

52 

52 

49 

52 

50 

49 

51 

51 

61 

51 

49 

43 

50 

43 

68 

52 

40 

51 

51 

49 

49 

50. 

0 

VACAV I LLE 

MAX 

101 

97 

96 

100 

110 

97 

96 

95 

99 

96 

91 

3« 

95 

99 

96 

97 

96 

9  0 

88 

90 

6  8 

86 

85 

86 

91 

93 

9  8 

97 

100 

95 

91 

94, 

2 

Mm 

61 

5  1 

58 

55 

58 

56 

55 

55 

6  9 

69 

66 

6  7 

57 

65 

56 

60 

59 

58 

56 

56 

55 

56 

55 

64 

60 

61 

58 

57 

57 

58 

57 

56. 

1 

VOLTA  POWER  H0U5E 

MAX 

93 

94 

93 

95 

98 

98 

96 

95 

93 

91 

79 

7  6 

87 

88 

8  9 

92 

91 

8  1 

81 

81 

81 

79 

80 

80 

81 

85 

86 

67 

91 

91 

)2 

87. 

9 

Mm 

64 

62 

60 

62 

65 

66 

63 

56 

67 

63 

57 

64 

57 

61 

63 

69 

6  0 

59 

55 

68 

55 

54 

52 

56 

57 

58 

64 

66 

63 

57 

59. 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

0 

O) 

Station 

<fl 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

79 

96 

96 

97 

98 

101 

101 

96 

93 

95 

90 

68 

80 

90 

94 

96 

98 

8  8 

80 

85 

85 

82 

84 

83 

80 

83 

90 

90 

91 

94 

96 

89  6 

min 

65 

67 

62 

65 

68 

69 

68 

62 

63 

63 

63 

57 

59 

60 

62 

66 

69 

63 

63 

59 

57 

57 

60 

57 

56 

59 

63 

65 

64 

63 

62 

62.5 

WILLIAMS 

MAX 

MIN 

WILLOWS 

MAX 

97 

95 

94 

98 

101 

9  0 

96 

92 

95 

93 

71 

82 

92 

95 

94 

95 

98 

90 

81 

88 

86 

84 

85 

84 

88 

81 

93 

97 

96 

95 

9 1  •  1 

Mm 

65 

»4 

6  1 

6  4 

66 

64 

62 

57 

61 

63 

67 

68 

50 

6  0 

58 

61 

68 

67 

59 

59 

41 

60 

58 

57 

59 

61 

54 

60 

61 

60 

62 

60.9 

WINTERS 

MAX 

86 

101 

97 

'15 

99 

101 

99 

97 

97 

99 

95 

71 

85 

92 

9  8 

9  3 

94 

97 

91 

90 

90 

87 

87 

88 

89 

90 

91 

96 

97 

98 

96 

93.1 

MIN 

65 

59 

59 

57 

60 

56 

56 

55 

58 

69 

66 

61 

57 

67 

56 

61 

62 

60 

57 

57 

57 

67 

56 

54 

62 

61 

59 

60 

59 

59 

56 

59.3 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

95 

101 

95 

94 

97 

98 

97 

94 

93 

9  7 

92 

70 

84 

92 

95 

90 

94 

95 

91 

86 

87 

86 

86 

85 

86 

89 

90 

95 

96 

98 

94 

91.7 

•       »  ft 

Mm 

65 

59 

59 

4  6 

60 

48 

66 

53 

58 

65 

65 

6  0 

60 

65 

55 

60 

61 

60 

56 

57 

57 

55 

56 

52 

58 

59 

59 

56 

59 

55 

56 

56.5 

NORTHEAST  INTERIOR 

BAS IN  02 

BOCA 

MAX 

SO 

82 

8  0 

80 

64 

87 

88 

86 

88 

84 

83 

71 

67 

79 

75 

78 

72 

71 

74 

74 

72 

71 

72 

78 

75 

75 

79 

80 

75 

62 

82 

76.2 

Mm 

49 

40 

37 

19 

39 

42 

19 

15 

11 

43 

53 

54 

4  1 

41 

49 

49 

49 

46 

42 

18 

37 

37 

38 

38 

35 

35 

1  3 

35 

37 

36 

40 

40.6 

80DIE 

MAX 

67 

68 

66 

70 

73 

74 

'  1 

71 

72 

70 

68 

65 

67 

64 

63 

89 

58 

62 

64 

62 

60 

63 

64 

69 

66 

70 

72 

68 

66 

67 

65 

66.7 

Mm 

11 

32 

29 

10 

38 

14 

11 

30 

33 

19 

45 

45 

31 

43 

34 

31 

35 

27 

28 

24 

25 

23 

26 

2  6 

45 

32 

10 

39 

32 

36 

37 

32.9 

BRIDGEPORT 

MAX 

a2 

79 

77 

83 

85 

87 

85 

82 

82 

79 

75 

74 

80 

73 

75 

74 

6  7 

74 

75 

72 

71 

73 

75 

79 

78 

82 

B2 

81 

82 

77 

79 

78.0 

Mm 

4  7 

39 

35 

<8 

38 

39 

38 

36 

42 

49 

50 

56 

37 

47 

41 

41 

40 

15 

34 

30 

10 

30 

3C 

28 

38 

32 

30 

30 

33 

34 

30 

37.2 

CEDARVILLE 

MAX 

86 

82 

81 

82 

85 

85 

91 

92 

90 

89 

70 

65 

72 

76 

83 

85 

85 

81 

69 

79 

77 

72 

75 

77 

80 

74 

77 

81 

72 

75 

79 

79.6 

Mm 

58 

55 

55 

53 

56 

55 

69 

55 

55 

55 

54 

52 

45 

51 

62 

59 

56 

57 

52 

52 

49 

47 

45 

60 

49 

47 

46 

49 

45 

44 

43 

51,6 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

78 

79 

78 

78 

82 

84 

85 

S3 

80 

82 

82 

70 

72 

75 

71 

74 

70 

69 

71 

72 

67 

68 

69 

71 

71 

70 

75 

77 

76 

76 

79 

75.4 

Mm 

4  7 

4  1 

39 

39 

43 

41 

40 

40 

38 

47 

4  7 

52 

6  3 

4  1 

49 

48 

49 

49 

41 

37 

38 

37 

38 

16 

38 

35 

36 

35 

36 

39 

41 

41.7 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

86 

88 

87 

87 

89 

92 

95 

94 

90 

90 

88 

76 

73 

83 

77 

a  l 

78 

70 

75 

80 

72 

77 

79 

79 

80 

78 

79 

86 

62 

84 

83 

62.5 

Mm 

56 

52 

49 

51 

40 

53 

52 

5  1 

47 

50 

69 

66 

42 

46 

52 

54 

57 

54 

48 

41 

44 

43 

4  3 

43 

43 

42 

42 

46 

43 

46 

48 

46.5 

FLEMING  FISH  AND  CAME 

MAX 

89 

87 

88 

01 

94 

95 

90 

90 

87 

81 

80 

83 

84 

78 

77 

76 

80 

79 

77 

77 

78 

80 

78 

78 

84 

83 

84 

84 

87 

63,4 

Mm 

57 

54 

50 

51 

51 

47 

49 

44 

53 

59 

55 

40 

52 

56 

59 

58 

48 

43 

46 

43 

45 

44 

45 

43 

41 

47 

43 

43 

43 

46.6 

FORT  BIDWELL 

MAX 

82 

84 

82 

84 

86 

90 

91 

87 

86 

80 

75 

74 

78 

83 

82 

72 

78 

75 

80 

72 

75 

78 

76 

78 

79 

78 

80 

75 

75 

79 

84 

79,9 

Mm 

52 

50 

51 

48 

44 

45 

4  9 

48 

45 

45 

66 

57 

40 

45 

49 

53 

52 

54 

50 

45 

43 

43 

46 

45 

50 

41 

42 

41 

35 

34 

37 

46.3 

MEYERS  4  SW 

MAX 

7a 

7  7 

75 

81 

83 

81 

83 

80 

80 

80 

70 

61 

73 

73 

72 

66 

69 

70 

70 

68 

66 

67 

70 

72 

73 

76 

78 

76 

72 

78 

78 

74.1 

Mm 

4  5 

4  1 

37 

35 

4  1 

41 

42 

38 

37 

5  1 

52 

6  1 

42 

42 

45 

43 

45 

44 

36 

16 

14 

32 

35 

35 

36 

35 

35 

37 

39 

40 

39 

40.0 

MONO  LAKE 

MAX 

85 

82 

80 

BS 

86 

88 

89 

85 

a  1 

84 

76 

77 

75 

72 

73 

74 

65 

76 

79 

76 

73 

77 

79 

82 

84 

83 

86 

81 

80 

75 

79 

79.6 

Mm 

53 

47 

44 

4  6 

44 

46 

47 

47 

47 

53 

52 

47 

4  1 

47 

48 

49 

45 

43 

42 

42 

43 

40 

41 

42 

53 

48 

42 

43 

45 

44 

42 

45.6 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

70 

79 

77 

>6 

81 

80 

83 

82 

79 

79 

80 

69 

68 

76 

71 

73 

72 

69 

69 

72 

48 

69 

68 

71 

75 

70 

75 

76 

74 

77 

78 

74.4 

Mm 

5* 

42 

39 

36 

43 

41 

43 

42 

43 

45 

53 

46 

43 

41 

40 

47 

50 

48 

37 

39 

36 

34 

19 

19 

40 

35 

40 

49 

39 

40 

42 

42.5 

SUSANvlLLE  AIRPORT 

MAX 

88 

89 

86 

87 

92 

95 

93 

91 

91 

85 

78 

74 

84 

84 

86 

80 

73 

73 

82 

79 

63 

79 

81 

81 

80 

81 

34 

81 

84 

81 

86 

82,9 

Mm 

56 

54 

48 

4  9 

47 

49 

44 

46 

45 

56 

56 

53 

41 

52 

62 

55 

56 

59 

47 

43 

46 

42 

44 

42 

53 

40 

40 

48 

46 

40 

40 

46,0 

TAHOt  CITY 

MAX 

71 

78 

75 

75 

76 

80 

79 

80 

81 

78 

79 

68 

60 

74 

63 

70 

66 

65 

71 

70 

66 

66 

66 

70 

70 

70 

73 

76 

70 

76 

75 

72,2 

Mm 

49 

45 

4  1 

4! 

46 

4  7 

48 

45 

43 

55 

53 

62 

45 

52 

49 

48 

49 

47 

41 

41 

4  0 

38 

42 

39 

40 

39 

42 

46 

43 

44 

45 

45,0 

TERMO 

MAX 

84 

84 

81 

83 

88 

8  9 

89 

81 

87 

82 

71 

69 

72 

82 

84 

76 

72 

70 

77 

71 

69 

Tl 

75 

74 

76 

77 

79 

77 

81 

61 

84 

76,6 

Mm 

65 

46 

42 

40 

40 

19 

40 

34 

35 

60 

54 

49 

32 

33 

45 

48 

40 

39 

34 

36 

32 

32 

38 

32 

33 

32 

34 

37 

30 

40 

35 

39.2 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

77 

J? 

78 

77 

80 

85 

85 

83 

80 

81 

79 

70 

62 

73 

70 

73 

7  1 

69 

69 

71 

69 

68 

68 

71 

74 

70 

73 

77 

76 

76 

79 

74.7 

Mm 

46 

40 

17 

37 

41 

41 

41 

40 

19 

38 

47 

53 

18 

40 

46 

47 

49 

47 

37 

16 

16 

33 

32 

36 

41 

33 

37 

44 

37 

38 

48 

40,5 

WOODFORDS 

MAX 

83 

84 

81 

80 

84 

90 

89 

8  6 

85 

86 

77 

69 

78 

73 

70 

70 

7  7 

76 

74 

73 

75 

77 

79 

77 

82 

83 

84 

63 

63 

76 

79.5 

... 

Mm 

5  7 

58 

53 

49 

54 

54 

60 

58 

66 

56 

57 

55 

49 

50 

50 

51 

51 

50 

48 

45 

34 

48 

60 

51 

50 

55 

56 

55 

52 

48 

52,0 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

72 

77 

76 

77 

76 

78 

73 

76 

78 

78 

78 

89 

82 

80 

79 

75 

73 

74 

78 

94 

89 

76 

78 

76 

91 

74 

72 

73 

72 

70 

75 

77,7 

Mm 

57 

55 

66 

55 

55 

52 

53 

51 

52 

58 

54 

60 

60 

60 

58 

58 

68 

88 

58 

57 

58 

57 

57 

5  1 

52 

54 

54 

53 

51 

51 

50 

55.3 

BEN  LOMOND 

MAX 

80 

79 

80 

81 

SO 

79 

81 

84 

88 

85 

81 

88 

90 

87 

84 

82 

72 

75 

79 

81 

78 

77 

78 

80 

79 

81 

80 

79 

78 

79 

77 

60,7 

Mm 

54 

53 

55 

54 

54 

55 

64 

54 

56 

58 

56 

56 

68 

87 

58 

56 

63 

5* 

55 

44 

66 

54 

53 

55 

55 

55 

56 

56 

55 

56 

56 

55.2 

BERKELEY 

MAX 

71 

46 

66 

71 

66 

68 

65 

71 

70 

71 

68 

74 

85 

73 

66 

68 

67 

66 

67 

74 

71 

68 

69 

70 

70 

77 

78 

79 

74 

67 

66 

70.5 

Mm 

55 

55 

66 

55 

44 

51 

53 

55 

53 

56 

57 

86 

56 

57 

55 

56 

52 

55 

57 

55 

65 

57 

57 

59 

59 

57 

55 

55 

56 

54 

54 

55.4 

BURL  I NGAME 

MAX 

78 

81 

74 

80 

77 

78 

75 

79 

84 

80 

80 

80 

88 

88 

77 

79 

74 

76 

73 

73 

74 

75 

74 

78 

78 

82 

79 

88 

86 

81 

76 

78,9 

Mm 

63 

53 

5  1 

51 

49 

48 

48 

63 

62 

55 

56 

68 

53 

56 

51 

54 

54 

53 

58 

56 

55 

52 

56 

56 

58 

55 

52 

52 

54 

51 

52 

53.7 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

85 

77 

8? 

77 

72 

72 

80 

87 

91 

90 

80 

83 

93 

84 

75 

71 

68 

70 

76 

77 

74 

75 

78 

78 

82 

85 

88 

87 

81 

76 

71 

79,5 

Mm 

48 

51 

46 

43 

47 

41 

43 

44 

65 

54 

53 

56 

56 

5  7 

51 

50 

53 

64 

52 

48 

50 

49 

48 

46 

50 

53 

56 

45 

46 

43 

52 

49.7 

CROCKETT 

MAX 

90 

92 

8  1 

83 

90 

86 

86 

84 

86 

91 

88 

69 

82 

90 

91 

83 

87 

82 

80 

79 

82 

82 

81 

75 

83 

83 

90 

95 

87 

95 

80 

65,0 

Mm 

57 

56 

66 

57 

66 

64 

53 

56 

66 

60 

59 

57 

57 

62 

55 

52 

56 

56 

57 

58 

67 

56 

56 

58 

59 

61 

68 

57 

58 

58 

58 

57.0 

GILROY 

MAX 

93 

91 

86 

11 

92 

91 

90 

90 

91 

95 

93 

Tl 

87 

97 

96 

91 

87 

79 

77 

83 

87 

77 

77 

85 

83 

87 

96 

98 

98 

95 

82 

86.4 

Mm 

54 

55 

64 

51 

51 

51 

52 

51 

56 

64 

6  1 

59 

59 

68 

55 

55 

56 

57 

57 

52 

51 

55 

54 

5  1 

54 

57 

57 

55 

54 

54 

84 

55.3 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

44 

63 

4  6 

64 

65 

60 

59 

66 

65 

64 

64 

46 

84 

74 

64 

64 

64 

66 

66 

66 

66 

70 

70 

67 

68 

66 

69 

73 

72 

73 

70 

67,0 

Mm 

54 

55 

66 

53 

53 

6  4 

52 

52 

63 

54 

54 

6  1 

52 

55 

65 

53 

54 

86 

53 

56 

56 

57 

57 

66 

56 

50 

50 

50 

54 

53 

50 

53.7 

HOLLISTER 

MAX 

90 

85 

a: 

81 

79 

78 

78 

90 

9  1 

91 

80 

86 

96 

88 

87 

85 

71 

70 

80 

82 

75 

73 

79 

79 

86 

87 

92 

92 

86 

77 

81 

83,2 

Mm 

52 

53 

64 

49 

50 

44 

47 

47 

53 

60 

57 

60 

57 

65 

61 

53 

52 

51 

54 

47 

47 

50 

52 

63 

52 

53 

53 

52 

51 

55 

53 

52.8 

KING  CITY 

MAX 

88 

85 

86 

65 

83 

81 

82 

89 

88 

91 

89 

84 

98 

89 

85 

82 

76 

74 

81 

81 

79 

76 

81 

81 

86 

90 

93 

95 

90 

84 

78 

64.6 

Mm 

56 

65 

55 

53 

54 

61 

53 

50 

83 

57 

58 

6  1 

58 

62 

55 

54 

55 

86 

55 

50 

49 

53 

51 

46 

48 

53 

53 

49 

50 

55 

56 

53.7 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

98 

98 

90 

90 

95 

88 

89 

85 

90 

93 

91 

67 

86 

95 

9  6 

90 

90 

87 

79 

75 

82 

80 

79 

78 

80 

87 

94 

96 

97 

99 

89 

86.2 

Mm 

59 

55 

6? 

51 

6  1 

4  9 

51 

6? 

66 

60 

58 

60 

55 

52 

54 

54 

54 

66 

56 

52 

4  5 

56 

57 

58 

53 

56 

59 

53 

51 

54 

64 

54.6 

LOS  GATOS 

MAX 

87 

85 

83 

87 

82 

81 

80 

al 

87 

85 

78 

82 

91 

91 

80 

85 

82 

78 

70 

80 

80 

80 

75 

80 

83 

89 

90 

93 

92 

88 

77 

83.4 

MIN 

57 

59 

8  1 

53 

55 

52 

52 

52 

66 

63 

58 

60 

55 

67 

68 

56 

57 

57 

59 

52 

60 

54 

58 

51 

54 

56 

86 

53 

57 

55 

57 

55.8 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

MAX 

«1 

91 

84 

a  | 

90 

86 

88 

85 

86 

91 

88 

69 

83 

91 

93 

81 

87 

83 

80 

79 

83 

81 

80 

77 

82 

84 

90 

94 

95 

93 

81 

65,5 

Mm 

59 

64 

66 

57 

64 

52 

52 

57 

68 

62 

62 

60 

63 

63 

54 

58 

56 

57 

56 

56 

66 

56 

57 

S7 

59 

60 

57 

56 

56 

57 

58 

57.3 

MONTEREY 

MAX 

70 

66 

66 

67 

59 

61 

64 

74 

75 

76 

71 

76 

83 

77 

46 

62 

61 

64 

69 

68 

67 

68 

71 

72 

76 

75 

78 

77 

74 

68 

68 

70.0 

Mm 

54 

65 

64 

53 

53 

5  1 

52 

51 

50 

54 

55 

66 

55 

57 

53 

54 

54 

56  j 

54 

53 

55 

57 

55 

54 

56 

54 

53 

53 

53 

33 

57 

54.0 

S»e  Rolaranc*  Notes  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 

Day  oi  Month 

Average  1 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

63 

61 

63 

64 

63 

65 

66 

64 

63 

67 

69 

71 

72 

79 

64 

65 

65 

6  5 

66 

66 

72 

66 

68 

66 

66 

80 

65 

65 

65 

62 

67 

6  6 

5 

MIN 

53 

54 

55 

52 

6? 

51 

52 

52 

6  0 

53 

51 

5  7 

57 

58 

54 

54 

54 

56 

52 

52 

50 

51 

55 

53 

52 

53 

53 

53 

52 

53 

54 

5  3 

2 

MUUN 1    uisdlu  n  iJSTE 

94 

98 

93 

92 

96 

96 

93 

91 

go 

95 

91 

78 

62 

93 

95 

9  3 

94 

92 

78 

76 

85 

80 

7  6 

78 

83 

80 

92 

94 

91 

97 

90 

8  9 

0 

MIN 

70 

64 

66 

64 

65 

66 

69 

63 

65 

65 

65 

52 

53 

64 

67 

68 

66 

51 

50 

50 

5  0 

52 

52 

51 

51 

51 

59 

68 

70 

68 

50 

60 

2 

MHIlNT    UAMII  THAI 

83 

80 

80 

85 

83 

80 

78 

80 

80 

77 

70 

7  9 

80 

81 

79 

7  9 

76 

72 

79 

67 

67 

6  7 

70 

7  1 

77 

80 

81 

82 

79 

79 

7  7 

4 

HON 

65 

65 

63 

62 

66 

70 

62 

63 

67 

52 

69 

67 

65 

65 

68 

65 

6  7 

53 

60 

51 

8  0 

56 

54 

6  0 

64 

66 

68 

65 

66 

61 

9 

95 

101 

102 

100 

ioo 

101 

100 

100 

101 

103 

104 

90 

95 

100 

96 

99 

9  9 

9  5 

)0 

94 

93 

69 

87 

92 

91 

94 

100 

100 

101 

1  00 

95 

97 

0 

Mm 

56 

55 

63 

50 

61 

49 

52 

51 

60 

si 

65 

61 

62 

62 

56 

54 

53 

5, 

50 

5  0 

47 

49 

50 

53 

51 

55 

58 

54 

55 

51 

51 

84 

2 

NEWARK 

79 

79 

75 

73 

81 

72 

69 

68 

75 

si 

79 

6  b 

79 

8  7 

85 

74 

74 

70 

69 

74 

74 

72 

70 

70 

76 

77 

85 

86 

86 

37 

76 

76 

5 

MIN 

58 

60 

59 

56 

57 

55 

54 

55 

56 

SO 

6" 

62 

5  9 

65 

62 

58 

58 

59 

60 

57 

67 

60 

60 

58 

62 

61 

62 

55 

62 

57 

60 

59 

8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

71 

69 

67 

73 

66 

66 

64 

71 

73 

72 

68 

75 

87 

74 

69 

7C 

65 

68 

67 

71 

67 

6  6 

70 

74 

7  3 

83 

81 

82 

77 

73 

6  6 

7  1 

7 

MIN 

59 

59 

60 

60 

58 

58 

57 

59 

58 

61 

62 

62 

SO 

60 

60 

59 

58 

59 

6  1 

6  0 

60 

69 

6  1 

62 

63 

63 

62 

6  0 

61 

60 

62 

6  0 

1 

r  ALU    ALIU    LIIT  HALL 

75 

74 

73 

70 

78 

71 

74 

73 

77 

83 

77 

69 

81 

91 

84 

78 

75 

73 

73 

76 

73 

72 

74 

76 

62 

8  6 

89 

68 

84 

74 

77 

5 

MIN 

57 

60 

57 

60 

53 

52 

56 

51 

54 

61 

59 

61 

54 

61 

5  9 

56 

60 

58 

60 

57 

63 

58 

59 

52 

57 

56 

55 

55 

56 

57 

57 

56 

9 

Dltn    DORl  F^ 

99 

98 

99 

97 

101 

101 

too 

100 

101 

100 

97 

95 

98 

99 

93 

98 

94 

82 

92 

9  4 

90 

81 

88 

86 

94 

99 

99 

97 

94 

90 

80 

94 

6 

MIN 

55 

54 

51 

47 

49 

68 

47 

47 

57 

s  3 

66 

62 

62 

6  7 

56 

54 

54 

50 

5  6 

55 

53 

48 

50 

5  2 

46 

52 

48 

46 

47 

4  6 

48 

52 

6 

nitr    DDOI  t  t    CAA  An 

102 

103 

100 

99 

101 

101 

98 

102 

LOS 

1  OS 

96 

96 

100 

96 

96 

101 

88 

BH 

9  3 

93 

8  8 

84 

90 

92 

94 

100 

103 

100 

9  8 

9  0 

87 

96 

4 

MIN 

59 

57 

54 

48 

51 

49 

49 

53 

61 

62 

63 

61 

!  s 

6  4 

s  1 

57 

5  3 

5  3 

56 

53 

52 

52 

55 

50 

52 

54 

52 

51 

52 

51 

50 

54 

8 

□  lAlfUA^I  C8     MAT  MDUIIuCtiT 
H1NNMU.LC3    IMA*  1  HUNUMtNT 

MAX 

100 

99 

97 

98 

101 

99 

103 

98 

97 

100 

96 

88 

98 

96 

9  7 

96 

91 

95 

90 

88 

82 

80 

86 

6  8 

92 

97 

98 

100 

97 

07 

99 

94 

7 

MIN 

56 

53 

50 

50 

52 

49 

47 

51 

6(5 

59 

60 

59 

56 

62 

66 

56 

48 

48 

45 

46 

4  3 

4  6. 

46 

45 

48 

54 

60 

55 

55 

50 

50 

51 

a 

P  I SMO  BEACH 

65 

67 

69 

70 

71 

74 

71 

6* 

73 

70 

71 

79 

78 

76 

70 

71 

70 

68 

74 

78 

83 

7  0 

73 

73 

76 

75 

67 

65 

66 

65 

68 

7  1 

5 

MIN 

54 

55 

55 

54 

54 

48 

48 

49 

50 

57 

57 

57 

59 

54 

56 

56 

56 

56 

53 

52 

51 

52 

51 

55 

82 

51 

63 

50 

51 

49 

5s 

53 

3 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

67 

65 

66 

66 

63 

64 

65 

66 

66 

67 

70 

69 

70 

6  9 

66 

66 

69 

68 

67 

66 

6  8 

70 

66 

69 

70 

64 

67 

67 

65 

71 

70 

2 

MIN 

53 

52 

53 

52 

51 

51 

52 

49 

49 

53 

4  7 

53 

5  2 

5 1 

52 

52 

5  2 

53 

6  1 

43 

49 

49 

62 

49 

5  1 

62 

6  1 

51 

61 

52 

56 

51 

3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

90 

91 

86 

88 

91 

89 

90 

87 

88 

91 

88 

69 

81 

92 

96 

85 

88 

86 

8  1 

78 

85 

83 

82 

80 

84 

84 

92 

93 

95 

96 

85 

8  6 

9 

MIN 

57 

54 

54 

63 

52 

54 

54 

55 

53 

54 

57 

59 

60 

52 

55 

55 

56 

56 

86 

56 

56 

5  6 

57 

56 

57 

56 

5t 

54 

54 

53 

53 

64 

6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

96 

98 

95 

96 

96 

98 

97 

98 

98 

9  9 

90 

90 

94 

95 

95 

02 

91 

89 

8, 

0  7 

84 

80 

8  7 

88 

90 

95 

103 

97 

97 

93 

86 

9  3 

0 

MIN 

54 

50 

48 

43 

48 

43 

47 

49 

55 

56 

S5 

61 

55 

55 

58 

60 

50 

46 

4  0 

40 

39 

40 

42 

41 

40 

50 

50 

47 

49 

47 

45 

48 

8 

REDWOOD  CITY 

MAX 

88 

85 

81 

88 

87 

83 

81 

87 

91 

86 

81 

84 

93 

90 

85 

85 

8  1 

74 

7  3 

81 

79 

77 

72 

83 

84 

90 

94 

92 

03 

92 

80 

84 

■  5 

MIN 

55 

59 

59 

54 

52 

52 

56 

52 

53 

60 

59 

5  7 

54 

62 

59 

85 

54 

85 

58 

82 

53 

56 

60 

53 

60 

57 

65 

53 

55 

56 

57 

55 

9 

O  t  f  hMf N 
K 1 LMHUNU 

MAX 

73 

67 

65 

67 

73 

65 

65 

65 

69 

71 

70 

70 

78 

90 

71 

65 

66 

S3 

70 

68 

78 

75 

72 

73 

74 

74 

82 

83 

84 

76 

70 

72 

0 

MIN 

56 

67 

67 

58 

56 

55 

54 

66 

St, 

58 

59 

58 

S7 

60 

56 

57 

85 

65 

57 

58 

58 

69 

60 

59 

60 

60 

59 

59 

60 

58 

59 

57 

6 

saint   macvs  rni  I  ere 

J*IM     ^»*KI3  VUL4CUIC 

MAX 

88 

89 

90 

90 

8? 

80 

79 

87 

9  0 

35 

74 

81 

92 

89 

81 

80 

76 

70 

66 

76 

74 

71 

73 

77 

84 

9  0 

92 

93 

95 

86 

70 

82 

2 

MIN 

56 

55 

54 

54 

54 

53 

53 

55 

53 

55 

56 

53 

49 

51 

55 

55 

54 

54 

5  6 

56 

55 

56 

56 

56 

57 

56 

5  I 

55 

54 

5  2 

56 

54 

3 

6AI  TMAS   2  F 

MAX 

73 

74 

72 

74 

70 

70 

70 

79 

80 

81 

72 

78 

86 

82 

73 

68 

66 

65 

73 

74 

71 

70 

76 

76 

51 

78 

81 

87 

80 

79 

72 

3 

MIN 

51 

50 

56 

54 

86 

52 

54 

53 

53 

55 

57 

59 

58 

59 

54 

51 

55 

56 

55 

53 

57 

69 

57 

64 

5  1 

54 

62 

53 

54 

5* 

59 

54 

16 

SAL  I NA 5  F  AA  AP 

72 

72 

70 

72 

69 

68 

68 

78 

79 

80 

73 

77 

88 

80 

72 

11 

66 

65 

72 

74 

70 

72 

74 

75 

81 

76 

82 

77 

80 

71 

72 

9 

MIN 

55 

56 

56 

64 

55 

52 

54 

52 

52 

55 

58 

s  1 

58 

56 

55 

57 

5  6 

58 

86 

5  3 

6  0 

60 

59 

54 

51 

5  3 

52 

54 

54 

56 

69 

55 

5 

3AAPI    Nn  lunt  IU    m  1  3  J  1  UN 

MAX 

101 

101 

98 

99 

100 

10? 

101 

100 

101 

103 

103 

92 

98 

99 

100 

1  00 

98 

96 

92 

92 

90 

87 

91 

02 

93 

98 

101 

101 

101 

98 

96 

0  7 

5 

MIN 

55 

54 

50 

50 

50 

49 

47 

47 

57 

60 

64 

63 

60 

66 

68 

55 

52 

48 

so 

45 

4  3 

47 

46 

44 

47 

5  3 

5  3 

52 

49 

49 

44 

51 

5 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

65 

62 

60 

62 

60 

58 

59 

6  0 

62 

S3 

62 

67 

72 

67 

59 

60 

68 

64 

63 

62 

67 

66 

66 

68 

64 

67 

67 

67 

65 

66 

65 

6 

MIN 

53 

55 

55 

56 

53 

52 

50 

64 

53 

54 

56 

52 

53 

56 

54 

54 

5- 

53 

57 

54 

63 

55 

56 

56 

59 

56 

86 

56 

56 

56 

59 

54 

7 

CiM    FBflNf  ftrP    UjH  AD 

MAX 

70 

70 

67 

71 

65 

67 

65 

71 

74 

71 

65 

73 

85 

74 

67 

72 

66 

67 

66 

69 

67 

68 

69 

74 

71 

80 

31 

83 

78 

75 

69 

7  1 

3 

MIN 

55 

55 

54 

54 

53 

52 

52 

54 

53 

54 

56 

56 

55 

57 

54 

55 

5- 

55 

57 

56 

56 

56 

56 

59 

58 

57 

56 

56 

57 

54 

56 

55 

3 

8    F    FFDFDAl     RIITI  niur 
3    r    rCUCR"L  DU.1LI.INC' 

MAX 

64 

62 

61 

65 

60 

59 

59 

64 

64 

66 

66 

71 

°  I 

67 

64 

65 

62 

64 

64 

66 

66 

64 

69 

70 

68 

75 

75 

79 

70 

66 

65 

66 

5 

MIN 

55 

55 

55 

57 

54 

53 

52 

53 

53 

55 

56 

59 

59 

56 

54 

54 

53 

53 

67 

56 

56 

56 

58 

58 

58 

58 

56 

58 

56 

57 

59 

55 

9 

CAM    f,6f(,"Bir     ?  4C 

MAX 

70 

71 

68 

73 

64 

67 

71 

72 

70 

69 

73 

87 

70 

69 

66 

60 

65 

67 

70 

67 

66 

72 

77 

73 

73 

76 

82 

76 

72 

72 

7  1 

0 

MIN 

S3 

54 

55 

48 

40 

52 

46 

47 

52 

51 

48 

4  6 

5  1 

53 

5* 

52 

83 

55 

64 

64 

55 

5  7 

5  0 

5  1 

5  1 

84 

46 

46 

51 

56 

51 

1 

cau  m6F 

3  M  It  JU3u 

MAX 

34 

82 

79 

85 

84 

77 

77 

82 

a  1 

83 

82 

8  1 

90 

89 

83 

83 

30 

78 

74 

78 

8  2 

79 

75 

76 

82 

88 

9  0 

92 

89 

96 

79 

3 

MIN 

59 

60 

55 

54 

67 

53 

56 

53 

58 

63 

so 

Si 

87 

68 

69 

58 

58 

59 

6  0 

53 

63 

58 

6  1 

54 

56 

58 

5  a 

50 

59 

56 

61 

57 

6 

CAM      lie    nm  (or  nr.... 
3MIM   LU13   U013HU  WULY 

MAX 

76 

77 

76 

79 

74 

75 

81 

7  9 

86 

89 

90 

92 

37 

95 

33 

76 

75 

75 

76 

77 

88 

74 

75 

76 

76 

89 

83 

88 

84 

80 

75 

8  0 

8 

MIN 

54 

64 

64 

63 

51 

51 

50 

50 

55 

SO 

SO 

60 

63 

54 

54 

83 

55 

50 

53 

8  1 

50 

50 

50 

51 

54 

6  3 

51 

49 

50 

54 

63 

3 

&  A  M  MATCH 

3AN  riflitu 

MAX 

79 

77 

7  3 

77 

73 

77 

79 

78 

a  3 

76 

72 

78 

87 

82 

74 

72 

69 

70 

71 

74 

71 

72 

72 

77 

77 

85 

86 

89 

84 

78 

66 

8 

MIN 

57 

58 

56 

55 

62 

57 

58 

60 

59 

63 

57 

59 

60 

61 

59 

60 

SO 

6  7 

58 

62 

60 

59 

60 

57 

6  2 

62 

5  7 

56 

62 

52 

5  3 

58 

3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

84 

81 

78 

85 

76 

7e 

76 

81 

86 

82 

68 

81 

89 

89 

31 

82 

79 

75 

74 

7  8 

re 

79 

75 

SO 

82 

9  0 

93 

89 

76 

9 

Mm 

59 

60 

66 

54 

65 

55 

56 

53 

56 

62 

60 

si 

56 

6  7 

59 

86 

58 

59 

59 

83 

63 

57 

6  0 

53 

56 

58 

55 

56 

60 

57 

3 

SANTA  CRUZ 

MAX 

78 

76 

77 

75 

75 

76 

75 

83 

84 

90 

72 

86 

98 

88 

77 

73 

70 

74 

81 

84 

83 

78 

81 

82 

8  9 

86 

85 

79 

73 

70 

74 

79 

7 

Mm 

56 

55 

56 

54 

53 

51 

53 

48 

49 

48 

58 

56 

56 

59 

55 

62 

53 

55 

50 

48 

49 

55 

52 

48 

51 

52 

48 

49 

48 

56 

58 

52 

6 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

76 

77 

69 

69 

78 

7  1 

70 

69 

75 

78 

7  0 

67 

78 

86 

7  9 

74 

73 

69 

68 

68 

75 

70 

69 

71 

75 

78 

65 

85 

86 

84 

71 

74 

7 

Mm 

54 

54 

5s 

54 

64 

54 

54 

54 

53 

53 

55 

55 

54 

5* 

54 

S4 

54 

S, 

54 

86 

66 

5  6 

55 

57 

57 

57 

58 

55 

85 

53 

54 

54 

S 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

95 

95 

85 

87 

95 

90 

88 

85 

89 

93 

90 

67 

84 

93 

94 

88 

8H 

83 

78 

76 

83 

'9 

76 

77 

8  2 

85 

92 

9  8 

95 

95 

85 

66 

7 

Mm 

55 

55 

56 

51 

64 

S3 

64 

54 

53 

S3 

5  9 

55 

50 

60 

55 

58 

56 

55 

83 

55 

66 

56 

55 

54 

54 

57 

55 

52 

53 

50 

52 

54 

8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

72 

69 

68 

68 

69 

72 

68 

78 

79 

82 

72 

81 

92 

80 

71 

70 

64 

67 

6  9 

72 

70 

69 

74 

72 

79 

78 

79 

78 

76 

68 

Mm 

53 

56 

55 

64 

64 

60 

51 

49 

52 

54 

57 

5  7 

58 

59 

55 

54 

55 

56 

54 

51 

51 

55 

56 

50 

52 

55 

52 

52 

54 

55 

56 

53 

9 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ml 

MAX 

87 

89 

8g 

96 

89 

91 

89 

87 

89 

85 

«0 

85 

92 

96 

35 

87 

86 

83 

8  2 

85 

84 

85 

83 

92 

90 

92 

93 

65 

8 

Mm 

63 

61 

59 

59 

62 

57 

53 

58 

so 

70 

65 

86 

57 

58 

61 

63 

61 

57 

56 

55 

58 

60 

56 

63 

62 

62 

66 

63 

60 

60 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

91 

95 

91 

92 

94 

96 

94 

93 

01 

96 

99 

7  9 

33 

91 

97 

38 

91 

89 

85 

86 

8  8 

86 

87 

81 

85 

84 

91 

94 

95 

96 

96 

2 

Mm 

62 

57 

5  • 

55 

64 

56 

53 

54 

S6 

69 

64 

58 

57 

68 

67 

61 

63 

59 

58 

54 

86 

59 

59 

68 

61 

59 

58 

55 

61 

56 

5  3 

58- 

6 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

98 

100 

98 

96 

98 

99 

101 

101 

101 

101 

102 

86 

37 

94 

98 

98 

97 

96 

95 

90 

9  0 

82 

87 

9  0 

88 

91 

95 

97 

97 

97 

95 

95, 

0 

Mm 

72 

71 

70 

70 

69 

r  i 

71 

71 

7  1 

74 

74 

f.  7 

67 

69 

74 

74 

71 

67 

64 

64 

62 

61 

62 

62 

63 

63 

6  3 

66 

70 

70 

67 

68. 

1 

AUBERRY   1  NNE 

MAX 

93 

96 

97 

95 

96 

97 

98 

99 

o7 

98 

101 

91 

87 

92 

94 

95 

96 

93 

92 

9  0 

8  8 

85 

85 

6  7 

87 

86 

93 

95 

97 

95 

94 

93  . 

2 

Mm 

66 

67 

61 

59 

63 

6  2 

63 

61 

62 

67 

68 

61 

60 

65 

65 

64 

67 

64 

57 

55 

52 

51 

54 

84 

57 

58 

60 

62 

63 

62 

57 

60. 

9 

BAKERSF I  ELD  WB  A,ppe,Rl 

MAX 

100 

102 

98 

97 

99 

100 

102 

97 

100 

96 

99 

99 

90 

98 

96 

96 

99 

9  6 

91 

93 

9  0 

89 

89 

9? 

89 

94 

97 

100 

98 

98 

91 

95. 

6 

Mm 

73 

72 

70 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

75 

70 

rn 

72 

74 

76 

73 

75 

70 

67 

64 

64 

63 

61 

60 

62 

65 

65 

71 

70 

73 

65 

69. 

0 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

1  ^ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

92 

98 

65 

93 

92 

91 

5 

MIH 

71 

71 

69 

6  6 

69 

70 

70 

7  0 

72 

75 

74 

67 

67 

72 

72 

70 

68 

67 

68 

66 

63 

61 

62 

63 

63 

62 

65 

67 

69 

69 

67 

67 

9 

BLACKwELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTONWILLOW 

MAX 

102 

100 

100 

92 

97 

9  3 

95 

90 

89 

90 

91 

95, 

6 

MTN 

72 

71 

69 

65 

6  4 

65 

67 

69 

73 

74 

67 

68 

71 

70 

69 

70 

66 

66 

63 

61 

61 

60 

61 

60 

64 

61 

66 

67 

63 

61 

66 

1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

80 

88 

80 

7 

82 

79 

78 

81 

81 

82 

80 

1 

MIN 

4  ! 

6  1 

4  7 

4  t 

49 

49 

49 

50 

62 

58 

66 

53 

54 

55 

48 

51 

51 

4  7 

42 

42 

41 

43 

47 

41 

46 

45 

48 

45 

50 

48 

46 

5 

CAMP  PAROEE 

MAX 

9  p. 

38 

98 

93 

0 

MIH 

66 

6  1 

61 

i  1 

63 

6? 

60 

60 

61 

65 

62 

6  1 

62 

63 

62 

63 

60 

5  7 

58 

57 

55 

57 

55 

55 

56 

57 

63 

65 

66 

63 

54 

60 

4 

catheys  vy  bull  run  rh 

MAX 

9  7 

87 

92 

9  3 

93 

90 

88 

8  5 

87 

95 

95 

94 

92 

6 

Mm 

63 

59 

56 

61 

59 

1  9 

58 

61 

69 

73 

65 

62 

71 

67 

65 

68 

6  1 

56 

52 

52 

51 

53 

54 

59 

56 

56 

59 

58 

60 

58 

60 

2 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

44 

90 

9  0 

78 

68 

83 

78 

84 

84 

8  3 

8  2 

8 1 

30 

7  7 

76 

78 

80 

8 1 

8  5 

86 

86 

83 

9 

MIN 

56 

65 

52 

50 

54 

55 

66 

52 

55 

59 

60 

55 

53 

59 

66 

65 

52 

50 

5  0 

47 

45 

44 

46 

47 

4  1 

46 

49 

50 

53 

54 

52 

51 

9 

COALINGA 

MAX 

100 

103 

100 

10  0 

102 

1  O  3 

102 

101 

101 

100 

90 

95 

1  00 

99 

100 

1  00 

96 

1  0  3 

93 

10  2 

90 

9  I 

9  3 

96 

9  7 

96 

101 

100 

96 

96 

98 

3 

MIN 

7  0 

70 

65 

6  1 

65 

64 

63 

65 

70 

70 

75 

67 

69 

75 

69 

66 

67 

62 

63 

60 

86 

57 

62 

67 

58 

70 

64 

62 

63 

64 

60 

65 

6 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

10 

102 

103 

101 

100 

90 

9  3 

1  o  1 

100 

1  00 

99 

97 

92 

91 

89 

90 

91 

90 

98 

100 

100 

97 

0 

MIN 

69 

67 

65 

61 

60 

64 

6? 

63 

66 

69 

74 

66 

68 

70 

72 

68 

72 

65 

61 

57 

55 

57 

55 

57 

58 

59 

60 

60 

62 

62 

61 

63 

4 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

95 

94 

7  p, 

8  3 

90 

96 

9  2 

92 

9  3 

89 

8  7 

82 

85 

8  9 

94 

9  7 

96 

97 

86 

91 

9 

MIN 

61 

6  J 

66 

62 

6  1 

69 

5  1 

52 

58 

66 

64 

62 

60 

62 

67 

63 

59 

56 

84 

54 

82 

54 

54 

55 

54 

57 

58 

56 

58 

55 

55 

58 

3 

DUDLEYS 

MAX 

8  5 

7  6 

88 

97 

3 

MIN 

5  i 

4  a 

44 

42 

46 

ig 

46 

4  4 

45 

53 

62 

59 

54 

61 

58 

58 

51 

4  9 

45 

40 

40 

40 

43 

41 

41 

46 

44 

45 

45 

47 

45 

47 

8 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

95 

96 

8  3 

03 

96 

95 

9  5 

93 

88 

87 

85 

85 

8  5 

93 

97 

94 

93 

7 

MIN 

60 

60 

5B 

64 

61 

6R 

66 

55 

65 

7  0 

65 

64 

49 

6  9 

61 

64 

66 

60 

56 

62 

52 

53 

54 

51 

52 

50 

68 

56 

58 

58 

54 

59 

.1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

Mm 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

02 

97 

100 

103 

100 

100 

100 

88 

8  8 

9  4 

1  00 

9  7 

9  7 

9  7 

94 

9 1 

9  1 

89 

8  7 

8  9 

90 

89 

94 

98 

98 

96 

96 

8  9 

95 

,2 

Mm 

'-  7 

66 

6  ^ 

6  9 

61 

63 

60 

60 

64 

68 

69 

65 

65 

70 

71 

67 

66 

64 

60 

58 

55 

57 

58 

68 

57 

60 

60 

61 

61 

61 

59 

62 

,4 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

102 

104 

106 

I  0  3 

104 

105 

9  3 

90 

9  7 

102 

100 

1  00 

99 

97 

9  3 

9 1 

8  9 

9  I 

92 

92 

9  7 

100 

101 

102 

100 

96 

4 

MIN 

67 

64 

59 

6  ' 

49 

62 

59 

58 

60 

64 

72 

65 

63 

64 

71 

68 

65 

6  1 

55 

53 

53 

53 

63 

84 

53 

53 

57 

51 

52 

61 

56 

59 

4 

GIANT  FOREST 

MAX 

8  5 

86 

64 

7  6 

78 

76 

68 

70 

75 

T 

80 

78 

75 

76 

5 

Mm 

49 

5  1 

48 

47 

4  1 

51 

53 

56 

56 

54 

53 

4  0 

52 

51 

50 

49 

44 

46 

44 

40 

40 

41 

43 

40 

44 

47 

49 

48 

50 

42 

48 

0 

GLENNVILLE 

MAX 

97 

97 

I  o  l 

96 

87 

8  6 

9  1 

90 

89 

8  8 

8  8 

36 

82 

81 

8  2 

84 

65 

91 

94 

92 

90 

89 

86 

69 

7 

Mm 

67 

54 

61 

4  7 

4M 

52 

50 

64 

56 

69 

65 

66 

61 

59 

58 

59 

57 

54 

53 

50 

45 

44 

46 

48 

47 

46 

42 

44 

50 

50 

49 

52 

3 

GRANT  GROVE 

MAX 

7J 

74 

78 

80 

B  1 

79 

79 

8 1 

65 

68 

7  3 

73 

7  1 

7^ 

70 

70 

69 

67 

6  3 

66 

70 

7  2 

73 

75 

76 

74 

72 

7  1 

72 

7 

Mm 

6  1 

6,' 

51 

49 

51 

54 

6o 

51 

58 

60 

65 

54 

54 

54 

53 

53 

45 

42 

46 

46 

44 

42 

44 

45 

47 

49 

51 

51 

51 

52 

50 

50 

3 

HANFORD 

MAX 

100 

100 

loi 

10] 

100 

99 

99 

99 

8  9 

93 

99 

98 

98 

96 

95 

94 

92 

9 1 

86 

90 

90 

90 

94 

97 

99 

99 

97 

96 

96 

■  2 

MIN 

66 

65 

63 

6  9 

60 

60 

59 

58 

62 

66 

67 

62 

65 

68 

65 

65 

68 

62 

58 

5  2 

53 

55 

57 

56 

56 

60 

56 

62 

65 

56 

56 

60 

,7 

HETCH  HETCHY 

MAX 

88 

88 

79 

69 

8  3 

? 

79 

78 

81 

81 

80 

79 

76 

79 

80 

80 

85 

86 

87 

94 

82 

8 

Mm 

6  7 

6  r 

53 

4? 

63 

44 

46 

52 

53 

57 

63 

69 

55 

57 

58 

57 

53 

65 

53 

49 

47 

46 

48 

48 

48 

48 

48 

46 

53 

54 

52 

53 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

?7 

6  8 

63 

72 

70 

70 

1 

NUN 

47 

41 

42 

39 

4  6 

46 

41 

46 

49 

50 

52 

52 

45 

48 

48 

46 

46 

41 

40 

38 

37 

35 

37 

38 

36 

38 

40 

40 

42 

43 

42 

43 

ll 

IDRIA 

MAX 

5 

94 

90 

88 

9  2 

9  2 

93 

91 

8  9 

8  7 

87 

83 

8  5 

8  3 

8  6 

9  1 

93 

92 

92 

8  7 

90 

6 

MIN 

6fl 

61 

68 

65 

67 

67 

70 

6  1 

68 

70 

TI 

59 

60 

70 

70 

69 

66 

65 

60 

60 

59 

60 

56 

56 

57 

59 

63 

65 

66 

67 

64 

64 

,5 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

102 

100 

99 

95 

91 

99 

97 

95 

97 

93 

89 

90 

90 

89 

89 

9  3 

98 

99 

102 

101 

100 

96 

9 

Mm 

71 

76 

74 

72 

73 

77 

77 

77 

76 

81 

77 

70 

73 

76 

76 

77 

76 

75 

71 

71 

67 

66 

67 

63 

68 

70 

72 

74 

73 

74 

72 

73 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

103 

103 

101 

I  0  2 

I  0  2 

100 

84 

4 

95 

90 

90 

88 

9 1 

91 

Q 

86 

87 

88 

92 

92 

9  7 

9  7 

96 

96 

95 

94 

94 

,3 

Mm 

65 

72 

67 

6  9 

6B 

6a 

70 

73 

68 

70 

7  0 

69 

64 

66 

65 

70 

68 

66 

64 

49 

62 

56 

58 

55 

56 

51 

54 

56 

57 

59 

66 

63 

>9 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

103 

104 

100 

101 

1  0  2 

104 

102 

101 

102 

1  00 

90 

89 

90 

100 

100 

1  00 

1  02 

9  7 

92 

.-)  2 

90 

9  1 

8  6 

96 

98 

100 

101 

1  00 

97 

6 

Mm 

70 

72 

72 

66 

67 

64 

72 

67 

72 

72 

74 

68 

64 

70 

63 

64 

70 

70 

66 

64 

58 

59 

58 

62 

64 

60 

66 

72 

66 

66 

8 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

104 

100 

102 

10 

104 

10  2 

1  00 

95 

8  9, 

95 

1  0  2 

98 

1 00 

1  0  3 

98 

92 

93 

91 

8  9 

90 

92 

90 

95 

99 

102 

100 

99 

94 

97 

4 

Mm 

72 

73 

72 

64 

66 

72 

68 

70 

72 

76 

79 

65 

71 

78 

75 

73 

73 

68 

64 

62 

61 

62 

62 

60 

62 

67 

68 

78 

68 

70 

64 

69 

9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

93 

97 

98 

95 

99 

9  5 

84 

8.5 

92 

97 

92 

94 

9  3 

8  6 

86 

88 

84 

8  5 

8  5 

84 

90 

92 

96 

9  5 

97 

97 

92 

3 

Mm 

61 

62 

56 

61 

60 

63 

56 

63 

68 

65 

64 

60 

69 

63 

65 

61 

59 

56 

83 

53 

55 

55 

54 

58 

60 

60 

61 

61 

62 

56 

60 

■  0 

LE  GRAND 

MAX 

5 

6  3 

9  6 

o3 

89 

85 

84 

92 

95 

95 

94 

92 

92 

7 

Mm 

66 

64 

62 

57 

6  0 

6  9 

60 

5  8 

61 

68 

67 

65 

62 

70 

69 

64 

63 

62 

57 

55 

88 

56 

56 

56 

60 

55 

58 

60 

59 

59 

58 

60 

7 

LEMON  COVE 

MAX 

97 

95 

4 

MIN 

67 

64 

61 

56 

60 

6  4 

62 

60 

64 

67 

71 

63 

65 

69 

68 

65 

71 

62 

59 

46 

63 

53 

65 

55 

55 

61 

60 

61 

63 

6C 

56 

61 

5 

LINDSAY 

MAX 

10 

100 

92 

95 

9 

Mm 

67 

64 

61 

56 

4Q 

63 

60 

60 

62 

66 

70 

65 

65 

69 

69 

65 

70 

62 

60 

57 

64 

54 

55 

55 

56 

59 

58 

59 

60 

60 

57 

61 

2 

LODI 

MAX 

92 

9  2 

95 

9  6 

92 

92 

95 

91 

7  1 

84 

90 

96 

89 

92 

9  1 

86 

86 

8  7 

8  7 

85 

8  5 

84 

37 

91 

94 

91 

96 

90 

80 

89 

5 

Mm 

63 

5  7 

61 

46 

61 

60 

53 

54 

57 

68 

6  2 

60 

55 

67 

58 

60 

58 

56 

52 

53 

52 

52 

53 

62 

55 

60 

59 

53 

57 

5* 

56 

57 

5 

LOS  BANOS 

MAX 

0 

1  00 

100 

98 

92 

96 

6 

Mm 

62 

6  1 

61 

64 

61 

4  7 

58 

59 

65 

66 

66 

64 

60 

7  1 

64 

64 

61 

59 

57 

66 

67 

59 

57 

52 

55 

58 

60 

60 

61 

58 

57 

60 

1 

MADERA 

MAX 

101 

102 

98 

100 

81 

101 

92 

91 

89 

95 

98 

100 

97 

95 

8 

Mm 

65 

67 

64 

62 

62 

6  1 

58 

60 

63 

68 

70 

65 

62 

65 

71 

67 

64 

62 

56 

58 

56 

57 

67 

56 

57 

60 

59 

62 

61 

61 

59 

61 

8 

MANDEv I LLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

MANTECA 

MAX 

95 

84 

90 

90 

93 

66 

83 

85 

84 

85 

88 

92 

93 

94 

96 

91 

90 

8 

Mm 

62 

59 

6  0 

56 

69 

44 

56 

48 

60 

69 

65 

62 

60 

67 

60 

62 

59 

58 

57 

55 

8  7 

59 

56 

55 

56 

60 

58 

58 

61 

55 

55 

59 

0 

MARICOPA 

MAX 

02 

89 

Mm 

74 

76 

71 

68 

69 

72 

69 

69 

73 

74 

75 

6  7 

66 

71 

7  0 

72 

71 

68 

61 

62 

61 

60 

60 

60 

61 

65 

67 

70 

79 

72 

64 

69 

3 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

102 

101 

9  9 

98 

99 

9  9 

101 

100 

97 

96 

94 

83 

94 

99 

9  8 

95 

96 

97 

92 

89 

89 

88 

88 

88 

90 

95 

98 

99 

98 

97 

93 

95 

2 

Mm 

62 

62 

6  1 

57 

53 

67 

4  7 

58 

60 

68 

67 

62 

60 

70 

64 

63 

61 

58 

55 

54 

50 

55 

55 

55 

56 

58 

58 

60 

58 

56 

56 

59 

0 

MODESTO 

MAX 

100 

96 

9  4 

97 

98 

97 

96 

94 

97 

94 

76 

84 

91 

97 

91 

94 

94 

88 

85 

68 

85 

66 

85 

86 

89 

93 

96 

95 

97 

93 

86 

91 

7 

Mm 

65 

60 

on 

58 

59 

66 

57 

62 

6  2 

69 

65 

62 

61 

71 

62 

64 

60 

59 

57 

56 

55 

56 

56 

85 

58 

59 

61 

59 

61 

58 

55 

59 

9 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

95 

97 

95 

95 

96 

96 

95 

94 

97 

94 

92 

83 

90 

96 

9  5 

93 

93 

92 

86 

89 

87 

86 

85 

95 

88 

91 

94 

93 

95 

94 

91 

92, 

2 

Mm 

64 

60 

69 

56 

60 

66 

56 

55 

59 

66 

65 

63 

60 

70 

61 

63 

58 

89 

55 

52 

42 

55 

54 

52 

53 

59 

59 

60 

60 

59 

53 

58, 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 

Day  of  Month 

age  1 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

9? 

61 

95 
60 

95 
55 

03 
53 

93 
55 

96 
59 

0  8 
59 

97 
57 

96 
60 

96 

66 

98 
65 

85 

6  7 

85 
67 

89 
63 

92 
59 

02 
62 

0  2 
59 

00 
56 

02 
6  2 

88 
54 

63 
60 

83 
50 

92 
51 

85 

52 

85 
52 

85 
52 

03 
54 

95 

65 

04 
57 

03 
58 

92 
52 

91 
56 

1 
8 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

96 

63 

99 
59 

96 
60 

04 
56 

96 
59 

97 
60 

Oft 

59 

95 
5ft 

93 
60 

08 
66 

99 
65 

80 
63 

Oft 

59 

92 
63 

0  7 
61 

0  0 

63 

04 

60 

03 
58 

07 
55 

86 

55 

88 
55 

95 
64 

86 
56 

86 

54 

84 

66 

88 
60 

03 
61 

95 
62 

06 
61 

07 
61 

93 
55 

92. 

59 

0 
2 

ORANGE  COVE 

MAX 

Mm 

97 
68 

101 
66 

102 
62 

99 
58 

98 
6? 

100 
67 

102 
62 

101 
62 

100 
64 

101 
71 

102 
72 

90 
65 

or 
62 

94 
70 

9  0 
71 

99 

68 

100 
71 

97 
64 

96 
61 

0  2 
58 

0  2 
56 

8  0 
56 

88 
6  7 

90 
56 

90 
58 

00 
60 

05 
60 

09 
64 

00 
63 

90 
65 

97 

60 

96 
63 

4 

2 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

07 
67 

09 
66 

98 
60 

97 
61 

95 
61 

98 
57 

98 
58 

97 
58 

95 
59 

05 
66 

95 

60 

82 
64 

83 

6  2 

01 
57 

98 

66 

04 

66 

06 

62 

0  6 

56 

(0 
5  2 

SO 
54 

90 
48 

87 
55 

85 
54 

86 

52 

87 
56 

86 
50 

02 
64 

05 
63 

06 
63 

96 

60 

05 
63 

92 
50 

8 
9 

PORTERS/ 1  LLE 

MAX 

Mm 

08 
68 

100 
68 

102 
65 

98 
60 

98 

60 

100 
66 

100 
63 

101 
65 

99 
65 

102 
69 

101 
71 

97 
64 

91 

65 

04 

69 

100 
72 

0  8 
68 

08 
70 

OS 

65 

95 
60 

0  1 
68 

02 
56 

00 
55 

89 
55 

90 
66 

80 
57 

01 

60 

95 
58 

08 
60 

00 
61 

00 
62 

07 

60 

96 
62 

4 
9 

POSEY  3  E 

MAX 

Mm 

80 
SO 

82 
51 

81 
49 

84 
48 

85 
49 

87 

4  7 

88 
48 

88 
50 

89 
49 

89 
48 

90 
52 

87 
56 

83 

54 

8  2 
56 

8  1 

56 

8  2 
66 

80 
53 

79 
51 

80 

46 

7  0 
47 

78 
45 

77 
44 

78 
44 

90 
45 

91 
44 

S3 
43 

83 
42 

85 
43 

82 
50 

91 
47 

70 
45 

82 
4S 

7 
6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

Mm 

87 
lis 

87 
65 

86 
58 

87 

62 

90 

ss 

91 
65 

91 

M 

91 
65 

0  0 

62 

Q0 
69 

89 
63 

71 
58 

52 

67 

81 

62 

82 
65 

81 
66 

77 
62 

81 
58 

8  1 

59 

B0 

51 

77 
51 

76 
55 

78 
53 

B0 
55 

76 

50 

82 
50 

84 

56 

86 
60 

86 
63 

86 
64 

85 
56 

83 
50 

6 
6 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

98 
71 

100 
68 

97 
68 

96 
68 

97 

70 

100 
70 

1  00 
66 

98 
66 

95 
69 

96 

70 

95 
71 

83 

ft  4 

83 
64 

91 
72 

99 
70 

06 
68 

04 

61 

89 

67 

8  1 
5B 

0  0 
62 

0  0 
58 

9  2 
60 

82 
50 

87 

59 

88 
59 

9  7 
65 

92 

67 

94 
68 

05 
60 

05 
69 

91 
57 

02 
65 

3 
2 

SONORA  RS 

MAX 

Mm 

94 

62 

98 
59 

99 
55 

94 
55 

98 
58 

98 
58 

98 
56 

99 
54 

96 
55 

98 
65 

99 

66 

80 

62 

88 

59 

92 
66 

95 
64 

06 
65 

06 
60 

93 
59 

0  0 
65 

88 
50 

86 
50 

84 
60 

85 
52 

9  6 
si 

85 
8  2 

88 
50 

92 
54 

95 
56 

97 
56 

96 
57 

05 
54 

92 
57 

7 
2 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 

Mm 

84 
45 

81 
49 

85 
5  l 

84 
45 

88 
45 

BB 
44 

0  7 

51 

85 
54 

87 
53 

88 
54 

85 
68 

70 
66 

80 

60 

78 
55 

83 

52 

83 
55 

80 
52 

80 
49 

78 

48 

78 
45 

7  0 

43 

78 
41 

79 
43 

77 

43 

76 
41 

84 
41 

93 
44 

84 
4ft 

84 
40 

81 

5  0 

79 
52 

Bl 
4B 

8 
5 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

102 
67 

97 
62 

96 
64 

99 
60 

99 
64 

97 
61 

96 
59 

95 
62 

98 

ft  4 

04 
72 

75 
67 

86 
ft  4 

0  3 
61 

98 
73 

03 

64 

0  6 
66 

04 

62 

89 
61 

87 

60 

90 
5  0 

87 

6  8 

88 
60 

95 
60 

87 
50 

»  5 

60 

34 

64 

96 
64 

36 
61 

08 
66 

93 
63 

96 
57 

02 
62 

7 
7 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

93 
61 

96 
62 

92 
59 

02 
61 

93 
58 

94 
55 

93 
53 

91 
55 

91 
57 

95 
68 

8  0 
61 

74 

59 

83 
58 

6  0 

67 

95 
56 

88 

6  0 

92 
56 

00 
56 

85 
56 

86 

54 

88 
55 

84 
56 

96 
57 

92 
53 

83 
55 

85 
5  0 

00 
SB 

03 
5  7 

02 
50 

04 

55 

80 
53 

80 
57 

3 
8 

TEHACHAP I 

MAX 

Mm 

84 

63 

84 
65 

82 
62 

82 
60 

83 
59 

88 
55 

88 

50 

88 

5  0 

88 
56 

95 
61 

81 
64 

76 
62 

80 
6  2 

g4 
66 

81 
57 

8  0 

58 

78 
63 

80 
55 

78 
55 

76 
63 

7* 

52 

73 

52 

75 
52 

78 
63 

7  0 

51 

8  4 

52 

96 
46 

86 
55 

84 

5B 

S3 

62 

85 
63 

82 
St 

0 
9 

TEJON  RANCHO 

MAX 

Mm 

93 
69 

92 
70 

94 
68 

04 
65 

96 
66 

99 
70 

97 
69 

96 
66 

97 
68 

08 
71 

95 
70 

91 
64 

8  8 
6  6 

0  4 

ro 

93 

60 

02 
60 

04 

70 

92 
66 

0  1 
61 

87 
60 

87 

60 

a? 

57 

95 

5  9 

97 
57 

86 
59 

92 
63 

96 

67 

98 
71 

07 
60 

95 
71 

94 

63 

92 
66 

e 

9 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

Mm 

96 
68 

98 
67 

97 
65 

96 
66 

97 

60 

100 
64 

101 

62 

101 
65 

101 
64 

102 
69 

100 
73 

92 
65 

00 
68 

06 
68 

98 

6  0 

96 

70 

97 
6  0 

96 
62 

04 

62 

03 

6  0 

01 

57 

87 
56 

96 
57 

se 

67 

88 
58 

00 
59 

95 

60 

08 
59 

00 

60 

97 
61 

95 
60 

05 
63 

3 

5 

TIUtR   LKttK  MH 

MAX 

Mm 

93 
61 

94 
59 

90 
58 

01 
56 

94 
59 

94 
58 

92 
57 

94 
60 

93 
59 

94 
6  7 

92 
62 

74 
61 

87 

59 

87 
66 

87 
62 

8  0 
61 

87 
62 

87 
60 

86 
55 

83 
6  2 

80 
62 

79 
51 

80 
53 

80 

52 

63 
6  1 

88 
55 

00 
64 

0  2 
5  7 

01 
57 

92 
58 

89 
57 

86 
57 

1 
5 

INALY  LAKDUNA 

MAX 

Mm 

99 

62 

100 
59 

98 
58 

96 
55 

95 
60 

97 
57 

95 
54 

96 
5h 

95 
60 

09 
64 

92 
64 

84 

61 

06 

6  0 

92 

60 

97 

58 

02 
64 

93 
57 

0  2 
58 

87 

53 

87 

53 

89 
52 

86 
54 

87 
58 

9  3 
52 

86 
47 

88 

59 

0  2 
50 

05 
58 

03 
62 

05 
57 

93 
53 

92 
57 

6 
9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

103 
70 

92 
61 

91 
60 

98 
59 

95 
64 

92 
60 

90 
58 

93 
59 

98 
67 

93 
70 

88 
62 

85 
62 

92 
60 

97 
70 

93 
61 

95 
61 

88 
60 

81 

68 

78 
59 

86 
58 

9  2 

58 

82 

6  0 

90 
6  0 

83 
60 

88 
61 

02 

6  2 

06 
60 

94 
57 

07 
64 

06 
67 

94 

50 

00 
61 

4 

5 

VISALIA 

MAX 

mn 

05 
69 

98 
68 

101 
67 

98 
61 

96 
61 

98 
64 

100 
60 

99 
62 

97 
ft- 

09 
63 

101 
73 

0  0 

64 

80 
ft  ft 

01 
71 

07 
71 

0  8 
66 

07 
60 

95 
62 

05 
62 

04 
68 

01 
SB 

87 
5  6 

96 
59 

90 
58 

98 
57 

80 
61 

03 
60 

06 
63 

08 
61 

07 
61 

95 
59 

04 
63 

7 
1 

WA  SCO 

MAX 

Mm 

95 
67 

100 
70 

102 
69 

98 
65 

98 
64 

100 
66 

100 
65 

100 
61 

98 
68 

100 
73 

99 

74 

05 
69 

91 
69 

35 
72 

100 
72 

0  0 
69 

36 
64 

95 

67 

95 
66 

0  2 
60 

91 
60 

80 

60 

or 

6  1 

SO 
61 

89 
61 

9  0 
65 

95 
61 

06 
66 

00 
65 

99 
65 

98 
63 

95 
65 

9 
7 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
«       ft  * 

MAX 

Mm 

93 
54 

0* 

54 

94 
50 

93 
50 

95 
49 

94 
50 

97 
49 

98 

4ft 

97 
50 

97 
56 

82 
60 

77 
59 

04 
64 

94 
60 

79 
57 

63 

56 

so 
52 

88 
52 

8  0 
50 

87 
46 

84 

43 

83 
41 

92 
44 

88 
45 

87 
40 

93 

40 

04 
41 

93 
43 

02 
44 

92 
51 

01 

50 

89 
49 

e 

5 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

95 

64 

93 
63 

92 
61 

94 
56 

94 
60 

96 
65 

96 
69 

103 
74 

103 
72 

97 
71 

97 
71 

96 
69 

100 

60 

97 
70 

03 
71 

03 
67 

88 

58 

83 
5ft 

86 

54 

80 
5b 

96 
53 

85 
52 

9ft 
48 

00 
52 

08 
57 

0  8 
63 

93 

66 

97 
66 

05 
65 

03 
58 

90 
56 

03 
62 

4 
3 

AVALON  PLEASURE  PIFR 

MAX 

Mm 

OAKKtl 1  UAM 

MAX 
MIN 

95 
58 

98 
57 

96 
56 

06 
54 

95 
51 

97 

54 

102 
61 

99 
64 

104 
72 

106 
66 

100 
67 

0  7 
65 

95 

►  4 

95 
72 

93 
67 

92 
50 

91 
57 

86 
57 

00 

59 

93 
63 

80 
50 

89 
47 

80 
40 

92 

46 

100 

50 

102 
56 

05 
59 

00 
58 

07 
54 

94 
47 

05 
57 

5 

6 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

91 
57 

95 
55 

95 
56 

93 
57 

93 
57 

98 
63 

103 
67 

108 
70 

109 
65 

103 
70 

99 
70 

89 
60 

92 
62 

06 

65 

02 
50 

89 
60 

90 
57 

87 
57 

86 
55 

92 
58 

02 
63 

90 
49 

84 
40 

85 
61 

88 
54 

05 
56 

98 
59 

97 
60 

100 
60 

04 

57 

80 
53 

93 
58 

9 
7 

BIG  bEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

83 
45 

83 
41 

80 
43 

82 
36 

84 
37 

9  3 
41 

82 
40 

84 
58 

82 

4  0 

81 
49 

78 

50 

75 
49 

78 
52 

72 
49 

71 
47 

68 
45 

68 

40 

71 
4  1 

73 
40 

74 
38 

70 
37 

73 
30 

7ft 
34 

so 

34 

82 
20 

82 

40 

70 

39 

78 

46 

77 
44 

76 
38 

78 
34 

77 
42 

5 

BON  I TA 

MAX 
MIN 

80 
60 

76 
61 

76 
60 

77 
58 

76 
58 

76 
60 

77 
58 

88 
65 

0  6 

65 

84 

63 

85 
63 

01 

67 

95 
66 

8  4 

66 

86 

66 

82 
65 

80 
64 

75 
61 

77 
50 

7fl 
64 

76 
66 

76 
62 

76 
56 

79 

66 

81 
59 

82 

54 

93 
56 

81 

54 

81 

56 

80 
55 

70 
53 

81 

60 

1 
5 

BURBANK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
65 

87 
61 

BE 

61 

85 
60 

92 

60 

03 
61 

93 
60 

103 
67 

106 

69 

97 
70 

96 
69 

95 
73 

99 
74 

06 
71 

92 
70 

85 

67 

B4 
65 

61 
66 

84 

66 

86 

65 

81 
64 

82 
64 

84 
59 

84 

60 

93 
59 

05 
62 

92 
60 

91 
64 

00 
63 

86 

62 

84 

60 

90 
64 

1 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

68 
59 

71 
5  0 

7  0 
SB 

71 
58 

72 
s? 

71 

So 

70 
58 

76 
64 

79 

60 

76 
62 

79 
62 

82 
67 

83 
65 

78 
66 

70 

65 

76 

66 

77 
66 

70 

62 

74 
62 

7  2 
ft3 

72 

60 

75 
61 

7  6 

63 

76 
60 

76 

6  3 

74 

62 

73 
61 

70 
60 

73 
62 

74 
63 

76 
60 

74 

62 

5 
0 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

92 
53 

94 
54 

92 
54 

03 
52 

89 
51 

0  3 
49 

99 
52 

96 
48 

102 
56 

101 
61 

100 
64 

02 
59 

97 
63 

102 

6  1 

08 
50 

92 
64 

89 
64 

8  3 
54 

83 
55 

87 
63 

90 
47 

81 
65 

B  1 
55 

85 
40 

9  2 
50 

3  3 

51 

0  5 
50 

101 

51 

99 
52 

06 
48 

89 
51 

92 
53 

5 
7 

CAMPO 

MAX 

Mm 

09 
52 

06 
52 

95 
51 

95 
49 

98 
46 

101 
56 

100 
60 

101 
64 

L02 
ft? 

100 
63 

93 
64 

95 
60 

98 
59 

93 
60 

92 
66 

92 
59 

87 
52 

84 

51 

90 
53 

92 
55 

86 
46 

96 
45 

87 
42 

01 
42 

97 
41 

100 
51 

100 
68 

97 

55 

97 
55 

95 
47 

89 

41 

04 
53, 

5 
6 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

97 

6(1 

05 
58 

03 
5  7 

90 
55 

07 
55 

100 
55 

100 
53 

106 
63 

106 

64 

101 
65 

99 
65 

97 
67 

103 
67 

99 
65 

06 
65 

05 
62 

so 
59 

87 

65 

89 
65 

9  0 
63 

80 
64 

BB 

60 

9  6 
60 

8  0 
54 

95 
55 

96 
57 

97 
52 

95 
59 

95 
58 

01 
56 

09 
64 

95, 

60. 

1 
2 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

71 
65 

73 
62 

68 
6  2 

68 
62 

68 
62 

68 

ft  2 

76 

6  2 

80 
65 

78 
67 

8  0 
70 

80 
69 

83 

7  0 

77 
70 

75 

66 

7  2 
ftft 

70 
64 

72 
66 

71 

60 

70 
60 

72 
63 

71 
59 

7  2 

63 

71 
64 

70 
62 

73.2 
64,2 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

91 

62 

101 

65 

101 
ft9 

100 
70 

08 
70 

04 
60 

97 
71 

95 
70 

5  2 
65 

88 
64 

66 
61 

8  2 

6  2 

90 
59 

86 
57 

84 
54 

CORONA 

MAX 
MIN 

95 
60 

90 
5  1 

0  2 
56 

90 
67 

91 
56 

0  2 
56 

03 
59 

103 
67 

104 

65 

09 
67 

98 
65 

0  6 
7  0 

100 
70 

07 
70 

04 

67 

92 
64 

88 
62 

84 

60 

87 
59 

89 
61 

8  7 

6  2 

96 
60 

86 
58 

88 
55 

94 
54 

0  8 

55 

03 
57 

95 
62 

94 
59 

80 
59 

87 
54 

02. 
60. 

6 
7 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

82 
56 

73 
56 

74 
57 

77 
58 

75 
59 

73 
58 

73 
50 

80 

62 

87 
63 

90 
67 

87 

68 

B  7 

69 

90 
69 

86 

6  7 

86 
66 

84 
64 

79 

64 

78 
6  5 

76 

65 

77 

65 

76 

64 

61 
61 

78 

60 

76 

60 

81 
5B 

83 
59 

76 
61 

78 

62 

78 
61 

75 

60 

74 
61 

70. 
62  . 

0 
1 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

95 
57 

94 
86 

96 
52 

93 
54 

93 
40 

94 
52 

05 
53 

97 
53 

99 
55 

101 
61 

98 
66 

93 
'8 

87 

62 

97 
59 

05 
56 

94 
55 

94 
53 

0  4 

92 
52 

95 
50 

86 

40 

88 
45 

87 
48 

AS 
48 

87 

47 

84 
49 

91 
40 

98 
53 

98 
52 

92 
40 

94 
47 

93. 
52. 

1 
9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 

Day  of  Month 

ago 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

3 

g 

10 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

CUYAMACA 

MAX 

84 

86 

89 

86 

85 

90 

94 

93 

93 

94 

95 

88 

87 

87 

86 

84 

83 

80 

61 

P.  ft 

85 

60 

79 

82 

64 

89 

90 

91 

90 

87 

35 

66, 

9 

MIN 

61 

61 

58 

55 

ft  7 

49 

56 

53 

62 

57 

56 

55 

54 

53 

60 

61 

51 

46 

47 

46 

54 

51 

40 

44 

37 

46 

49 

52 

63 

62 

56 

53* 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

95 

95 

93 

95 

93 

96 

0  0 

98 

103 

104 

101 

94 

94 

98 

95 

94 

90 

86 

87 

92 

90 

83 

83 

87 

88 

96 

98 

99 

98 

95 

■  9 

93. 

9 

MIN 

63 

62 

59 

58 

ftft 

61 

56 

63 

66 

ftO 

69 

69 

ftft 

66 

65 

65 

62 

60 

60 

59 

58 

59 

55 

56 

56 

58 

59 

60 

60 

56 

55 

61, 

0 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

97 

98 

93 

9  1 

95 

96 

97 

on 

106 

106 

100 

97 

100 

1C  3 

98 

96 

95 

86 

86 

89 

92 

87 

87 

98 

92 

100 

100 

92 

96 

97 

95 

95, 

MIN 

57 

57 

56 

5  7 

54 

54 

56 

60 

67 

66 

68 

70 

70 

70 

72 

66 

ft2 

62 

61 

64 

61 

59 

53 

5ft 

51 

56 

59 

58 

59 

56 

50 

60, 

2 

ELSINORE 

MAX 

102 

100 

I  00 

98 

101 

1  0ft 

1  Oft 

105 

I  08 

107 

100 

100 

10} 

98 

102 

95 

9ft 

92 

96 

97 

91 

90 

93 

101 

104 

106 

102 

101 

9ft 

99. 

MIN 

62 

60 

60 

57 

59 

60 

66 

72 

oft 

70 

66 

64 

55 

68 

64 

66 

62 

58 

62 

59 

58 

56 

53 

55 

59 

58 

63 

56 

51 

61  ■ 

1 

ESCONDIDO 

MAX 

pp 

89 

87 

86 

90 

92 

90 

100 

97 

05 

93 

96 

07 

9ft 

92 

90 

8ft 

82 

84 

86 

83 

83 

84 

85 

90 

91 

89 

90 

89 

87 

84 

69, 

3 

MIN 

SR 

59 

60 

69 

58 

58 

ftft 

69 

66 

64 

57 

67 

67 

0  ft 

67 

65 

ftft 

62 

60 

65 

62 

60 

57 

60 

59 

56 

59 

61 

60 

60 

60 

61, 

8 

FONTANA  KAISER 

MAX 

95 

95 

94 

o  1 

96 

OH 

97 

99 

106 

107 

101 

98 

101 

99 

95 

94 

80 

87 

8  9 

91 

90 

85 

87 

B9 

97 

102 

97 

96 

93 

93 

89 

94. 

8 

MIN 

64 

57 

61 

ftO 

64 

ft5 

55 

63 

72 

68 

72 

7ft 

7ft 

65 

69 

65 

67 

65 

67 

66 

53 

55 

67 

61 

60 

63 

5ft 

63 

64 

52 

54 

63, 

3 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

91 

87 

85 

B  6 

87 

88 

88 

101 

99 

92 

93 

96 

on 

9  2 

92 

91 

B5 

83 

83 

85 

81 

61 

84 

87 

95 

94 

8b 

90 

90 

90 

85 

89, 

MIN 

59 

62 

60 

60 

58 

56 

59 

69 

ft  9 

66 

68 

69 

ftR 

71 

70 

66 

65 

63 

63 

67 

64 

63 

67 

59 

59 

55 

60 

61 

62 

63 

61 

63  , 

0 

HENSHAW  dam 

MAX 

90 

94 

92 

92 

91 

oft 

101 

99 

100 

101 

101 

95 

94 

9  6 

9  1 

90 

90 

86 

84 

89 

90 

85 

85 

86 

89 

97 

97 

98 

96 

92 

89 

92, 

MIN 

ftft 

53 

50 

49 

49 

53 

ftft 

63 

65 

61 

65 

ft  1 

5  9 

62 

65 

59 

5  3 

51 

50 

50 

45 

43 

42 

43 

44 

47 

4  9 

55 

53 

47 

42 

52 

9 

ioyllwild  ranser  sta 

MAX 

19 

i  J 

87 

pft 

91 

92 

0  3 

91 

91 

88 

Bft 

88 

86 

78 

77 

7ft 

79 

78 

76 

79 

78 

76 

78 

79 

87 

39 

88 

84 

85 

83 

82 

84, 

MIN 

47 

46 

46 

ftft 

47 

52 

Bft 

53 

54 

55 

57 

54 

52 

52 

48 

46 

43 

42 

44 

43 

39 

37 

38 

38 

39 

45 

50 

52 

48 

45 

40 

46, 

8 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

95 

92 

90 

91 

95 

OB 

07 

0  9 

100 

96 

89 

92 

9  3 

ftp 

88 

89 

84 

83 

87 

88 

83 

83 

86 

88 

9' 

98 

97 

95 

94 

90 

83 

91, 

MIN 

55 

54 

54 

51 

ftft 

60 

63 

68 

66 

65 

61 

ftO 

60 

60 

63 

59 

53 

63 

66 

57 

46 

43 

56 

47 

48 

50 

60 

58 

56 

51 

46 

55, 

6 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

73 

70 

70 

7C 

73 

72 

70 

81 

89 

B  3 

82 

84 

8  9 

B9 

82 

80 

77 

75 

75 

75 

74 

75 

74 

76 

76 

75 

82 

76 

75 

75 

74 

T7, 

MIN 

55 

59 

59 

6  0 

61 

61 

0  0 

64 

61 

63 

62 

67 

ft? 

68 

65 

63 

65 

66 

66 

66 

65 

64 

63 

66 

53 

52 

56 

61 

65 

60 

55 

61, 

5 

LA  MESA 

MAX 

65 

B2 

78 

BO 

80 

8  0 

62 

97 

9  7 

9  0 

a? 

9ft 

9  7 

91 

89 

86 

83 

75 

80 

80 

75 

77 

79 

82 

88 

89 

83 

65 

86 

92 

84 

MIN 

60 

60 

60 

59 

fto 

59 

fto 

66 

68 

60 

67 

70 

7  0 

70 

70 

67 

65 

62 

ft  2 

67 

61 

61 

60 

60 

59 

58 

62 

61 

63 

60 

63, 

0 

LOMPOC 

MAX 

7  2 

70 

70 

ft  7 

68 

72 

72 

7ft 

77 

76 

Bft 

81 

84 

78 

7ft 

73 

77 

72 

72 

7* 

73 

74 

71 

72 

77 

73 

78 

74 

71 

72 

72 

74, 

0 

Mm 

65 

55 

55 

5  3 

54 

ftO 

ftft 

52 

53 

56 

59 

56 

59 

59 

55 

56 

55 

57 

56 

55 

53 

56 

55 

55 

55 

53 

53 

54 

53 

52 

57 

34, 

8 

LONG  BEACH 

MAX 

78 

73 

76 

74 

78 

72 

79 

96 

95 

80 

82 

95 

96 

87 

85 

82 

77 

77 

B  1 

76 

75 

75 

76 

81 

89 

89 

78 

82 

79 

80 

80 

81 

MIN 

61 

60 

60 

ftO 

60 

60 

60 

66 

67 

68 

68 

69 

7  2 

71 

TO 

69 

57 

67 

68 

65 

69 

65 

65 

65 

61 

64 

63 

65 

65 

62 

62 

65 

0 

LONG  BEACH  MB  AP 

MAX 

82 

76 

BO 

77 

B2 

»  1 

96 

95 

B3 

Bo 

9ft 

97 

91 

90 

85 

77 

78 

79 

76 

77 

78 

78 

80 

88 

87 

81 

84 

82 

80 

79 

S3, 

1 

Mm 

58 

59 

61 

60 

60 

61 

60 

65 

66 

67 

68 

68 

7  1 

70 

68 

67 

66 

68 

ftft 

65 

65 

64 

63 

61 

59 

63 

63 

64 

63 

61 

61 

63, 

9 

LOS  ANGELES  WB  A I RPORT 

MAX 

71 

72 

72 

74 

72 

72 

71 

Bft 

Bft 

89 

87 

85 

ftft 

B5 

63 

79 

79 

76 

75 

77 

76 

77 

77 

75 

79 

79 

74 

76 

76 

74 

74 

77, 

Mm 

59 

60 

60 

62 

61 

61 

6  2 

ftft 

66 

70 

71 

72 

7  2 

70 

70 

67 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

65 

64 

62 

6ft 

6ft 

64 

63 

63 

63 

65 

2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

83 

81 

82 

ft  2 

82 

ftft 

B  3 

9B 

95 

95 

Oft 

92 

94 

94 

89 

S3 

83 

BO 

80 

83 

80 

80 

8  1 

Bl 

86 

92 

85 

85 

83 

61 

80 

85, 

Mm 

59 

60 

62 

61 

61 

61 

61 

70 

69 

70 

72 

72 

76 

72 

70 

69 

57 

68 

67 

67 

66 

66 

6ft 

63 

63 

65 

62 

65 

63 

62 

61 

65 

6 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

92 

95 

95 

9  3 

93 

90 

99 

99 

100 

102 

102 

94 

03 

96 

93 

91 

89 

83 

87 

88 

90 

65 

84 

8ft 

94 

98 

98 

97 

94 

93 

90 

93, 

Mm 

64 

66 

63 

ft  3 

6  2 

70 

73 

75 

71 

75 

73 

66 

59 

71 

67 

67 

61 

62 

57 

ftft 

62 

54 

57 

57 

61 

71 

70 

67 

71 

66 

64 

6  5 

8 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

79 

80 

7fl 

76 

81 

Bl 

78 

73 

82 

80 

82 

72 

76 

75 

74 

72 

70 

76 

74 

67 

65 

67 

72 

82 

78 

78 

77 

76 

74 

74 

72 

75 

Mm 

54 

59 

56 

50 

ftft 

ft2 

5  2 

60 

60 

62 

54 

66 

58 

56 

53 

5  2 

50 

52 

50 

51 

ft8 

48 

47 

52 

52 

56 

55 

58 

55 

50 

47 

5  3 

9 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

79 

80 

77 

B3 

ftft 

ftft 

Bft 

85 

B6 

86 

B3 

76 

79 

78 

76 

77 

72 

7ft 

79 

77 

74 

66 

76 

79 

83 

85 

85 

62 

80 

79 

76 

79, 

Mm 

65 

65 

64 

63 

ftft 

ft9 

68 

68 

6  9 

72 

63 

58 

6ft 

63 

62 

59 

59 

58 

60 

62 

56 

54 

57 

57 

63 

66 

65 

65 

64 

59 

58 

62 , 

6 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

70 

69 

69 

68 

70 

69 

68 

7  7 

82 

76 

BO 

79 

83 

81 

8  0 

76 

7ft 

74 

73 

72 

73 

74 

72 

73 

75 

77 

76 

74 

73 

TO 

70 

74 

Mm 

58 

58 

59 

60 

60 

60 

61 

Oft 

63 

66 

67 

67 

70 

53 

66 

66 

67 

66 

66 

65 

64 

65 

65 

64 

59 

62 

65 

64 

65 

65 

60 

63 , 

7 

OCEANSIOE 

MAX 

72 

72 

73 

74 

75 

75 

75 

80 

Bl 

81 

83 

Bft 

85 

Bft 

62 

80 

79 

78 

78 

T7 

77 

77 

76 

77 

76 

76 

75 

75 

78 

75 

77, 

Mm 

62 

62 

60 

61 

61 

62 

61 

63 

63 

67 

56 

68 

67 

69 

68 

67 

67 

66 

66 

68 

65 

64 

62 

62 

64 

61 

61 

65 

64 

63 

64 

2 

OJAI 

MAX 

93 

92 

90 

69 

96 

97 

97 

106 

105 

10  1 

97 

97 

100 

98 

95 

93 

87 

85 

89 

87 

79 

60 

83 

86 

94 

98 

97 

93 

92 

85 

86 

92, 

Mm 

57 

55 

52 

53 

51 

52 

50 

56 

62 

63 

70 

6ft 

5B 

65 

64 

6  2 

59 

59 

57 

56 

56 

54 

53 

63 

54 

54 

56 

58 

55 

56 

53 

5  7 

4 

OKNARD 

MAX 

68 

h« 

66 

68 

66 

71 

71 

7ft 

82 

85 

63 

82 

85 

84 

77 

79 

76 

76 

72 

75 

75 

75 

75 

74 

60 

80 

7ft 

74 

73 

71 

72 

75, 

Mm 

55 

55 

54 

53 

ftft 

ftft 

56 

55 

60 

62 

67 

65 

66 

bft 

62 

5  0 

59 

60 

59 

57 

69 

56 

ftft 

56 

55 

57 

59 

60 

60 

58 

57 

58, 

3 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

84 

Bft 

85 

86 

86 

9C 

88 

69 

90 

90 

B7 

85 

87 

86 

81 

B2 

85 

77 

8  1 

80 

81 

77 

60 

B2 

87 

89 

90 

87 

87 

86 

81 

84, 

Mm 

66 

62 

61 

61 

oft 

67 

60 

67 

67 

61 

60 

50 

62 

61 

60 

54 

57 

59 

52 

50 

53 

53 

58 

59 

63 

66 

61 

56 

56 

60, 

1 

PASADENA 

MAX 

90 

68 

86 

86 

90 

91 

91 

102 

101 

100 

96 

96 

96 

95 

92 

89 

87 

85 

64 

86 

96 

63 

85 

85 

93 

97 

91 

90 

89 

87 

85 

90, 

Mm 

63 

59 

56 

59 

60 

59 

59 

69 

67 

70 

70 

70 

73 

71 

68 

67 

65 

66 

67 

66 

65 

63 

58 

58 

60 

61 

58 

62 

62 

60 

57 

63, 

5 

PERRIS 

MAX 

100 

100 

97 

97 

96 

107 

106 

105 

10ft 

108 

99 

96 

100 

98 

95 

9* 

93 

84 

91 

95 

9  2 

89 

88 

91 

99 

103 

103 

99 

98 

94 

93 

97, 

Mm 

59 

57 

57 

54 

ftft 

61 

63 

71 

66 

66 

71 

57 

66 

69 

67 

71 

71 

58 

62 

58 

55 

52 

56 

53 

54 

56 

57 

51 

50 

55 

49 

60, 

1 

POMONA 

MAX 

94 

91 

91 

68 

Oft 

Oft 

95 

103 

10ft 

100 

98 

97 

98 

98 

95 

89 

9C 

86 

88 

89 

88 

85 

87 

88 

96 

99 

95 

95 

93 

69 

87 

93, 

1 

Mm 

59 

57 

59 

ft  7 

57 

53 

56 

64 

63 

66 

69 

66 

70 

68 

65 

63 

63 

63 

66 

62 

63 

63 

57 

55 

55 

55 

56 

60 

61 

59 

55 

61 , 

0 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

96 

9  5 

94 

95 

Oft 

0  0 

99 

105 

107 

99 

99 

100 

103 

97 

95 

95 

89 

86 

88 

92 

89 

66 

88 

92 

99 

100 

96 

98 

98 

94 

91 

95, 

Mm 

57 

5- 

5  1 

50 

50 

fto 

59 

7ft 

66 

6ft 

05 

ftft 

63 

66 

69 

62 

55 

55 

55 

58 

52 

50 

43 

54 

47 

51 

56 

57 

54 

48 

43 

56, 

2 

REDLANDS 

MAX 

99 

96 

97 

oft 

99 

102 

102 

104 

106 

104 

102 

98 

102 

98 

96 

93 

92 

89 

93 

9ft 

89 

88 

88 

91 

99 

103 

101 

98 

97 

9* 

91 

96, 

Mm 

64 

6  2 

60 

59 

59 

6  2 

63 

70 

6B 

71 

72 

68 

71 

71 

69 

67 

63 

61 

63 

61 

53 

61 

60 

56 

56 

58 

60 

64 

62 

60 

56 

63, 

1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

MAX 

95 

9ft 

14 

93 

95 

07 

99 

104 

100 

102 

100 

99 

100 

9B 

96 

91 

91 

8  7 

A9 

92 

88 

87 

88 

90 

97 

102 

96 

97 

96 

92 

89 

95, 

MIN 

62 

6  1 

59 

59 

58 

62 

62 

69 

58 

69 

71 

6  9 

71 

72 

69 

65 

63 

63 

64 

62 

62 

62 

60 

58 

57 

57 

5? 

63 

61 

59 

55 

62, 

9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

95 

97 

95 

95 

93 

97 

100 

100 

10ft 

106 

103 

102 

98 

101 

98 

96 

93 

91 

87 

90 

92 

88 

87 

88 

90 

98 

101 

98 

98 

96 

93 

95, 

Mm 

57 

56 

54 

54 

53 

fto 

57 

65 

65 

ftft 

67 

03 

65 

66 

64 

61 

59 

57 

60 

57 

58 

57 

54 

52 

52 

51 

53 

52 

52 

53 

50 

57, 

5 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

90 

90 

go 

88 

92 

0  0 

99 

100 

100 

101 

99 

Oft 

95 

95 

91 

A9 

Bft 

83 

67 

8  8 

no 

81 

82 

80 

92 

97 

97 

97 

94 

92 

86 

91. 

Mm 

66 

65 

66 

ftft 

63 

68 

70 

7ft 

69 

73 

7  3 

70 

73 

70 

66 

67 

63 

59 

58 

60 

5  5 

52 

5» 

57 

62 

59 

6ft 

67 

65 

61 

5T 

64, 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSf 

MAX 

100 

99 

on 

99 

102 

10ft 

105 

106 

10  7 

108 

103 

102 

104 

100 

97 

95 

9ft 

91 

95 

95 

9  1 

89 

91 

94 

102 

105 

103 

101 

100 

97 

94 

99. 

Mm 

62 

60 

68 

59 

ftfi 

ftO 

62 

68 

65 

69 

72 

67 

70 

70 

68 

65 

63 

51 

63 

60 

60 

60 

58 

65 

55 

55 

57 

62 

61 

58 

54 

62 , 

1 

SANDBERG  WB 

MAX 

87 

Bft 

8  1 

82 

85 

93 

90 

9  0 

93 

92 

60 

78 

87 

R  7 

84 

80 

79 

79 

83 

81 

75 

73 

76 

82 

84 

69 

91 

88 

87 

84 

61 

84, 

Mm 

64 

67 

65 

62 

ftft 

67 

69 

71 

72 

73 

03 

64 

ftft 

67 

65 

65 

61 

59 

61 

59 

53 

53 

55 

67 

56 

62 

68 

68 

67 

63 

63 

63. 

5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

75 

73 

74 

77 

7ft 

75 

Bft 

89 

78 

62 

88 

69 

Bft 

B4 

61 

78 

71 

76 

75 

72 

74 

74 

76 

77 

76 

75 

75 

77 

77 

74 

77, 

Mm 

65 

63 

63 

63 

ftft 

63 

63 

68 

69 

67 

68 

72 

73 

72 

71 

69 

66 

06 

66 

64 

64 

65 

64 

66 

65 

64 

66 

65 

66 

66 

66 

66, 

2 

SAN  FERNANDO 

MAX 

91 

9  3 

90 

96 

0  7 

95 

105 

105 

100 

96 

96 

100 

97 

95 

92 

88 

85 

89 

90 

84 

85 

86 

87 

95 

99 

98 

96 

94 

90 

87 

93. 

Mm 

62 

59 

58 

55 

55 

57 

55 

66 

55 

67 

66 

6B 

72 

on 

65 

64 

61 

65 

64 

63 

63 

61 

54 

56 

55 

58 

55 

60 

58 

57 

55 

60. 

9 

SAN  GABRIEL  F I  RE  DEPT 

MAX 

90 

68 

8  8 

86 

90 

90 

90 

101 

100 

95 

97 

95 

99 

90 

93 

87 

88 

83 

64 

87 

83 

84 

85 

85 

94 

97 

90 

90 

89 

86 

85 

90. 

2 

Mm 

61 

59 

61 

58 

60 

59 

58 

64 

6ft 

64 

70 

67 

67 

67 

67 

65 

64 

67 

67 

65 

65 

63 

58 

59 

58 

58 

60 

61 

63 

61 

58 

62. 

5 

SAN  JACINTO 

MAX 

104 

103 

1  02 

102 

106 

100 

107 

108 

1  12 

107 

97 

101 

104 

103 

9  8 

98 

94 

93 

99 

98 

9ft 

94 

94 

98 

105 

106 

107 

104 

103 

100 

99 

101. 

6 

Mm 

59 

59 

5h 

54 

55 

ft  7 

60 

70 

65 

67 

69 

69 

65 

OR 

66 

64 

59 

6B 

59 

57 

55 

53 

48 

ftO 

52 

55 

60 

56 

53 

49 

36, 

8 

Sou  Raioronca  Notoa  Following  Station  Index 

-  300  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

|  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

I  27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

86 

58 

8  1 

60 

60 
61 

79 
61 

82 
61 

81 
62 

80 

62 

95 
65 

97 
65 

95 
67 

90 
68 

94 

71 

96 
71 

95 

7  0 

91 

68 

88 

66 

84 

66 

8  0 

66 

R  1 
6R 

82 

66 

80 
66 

8  0 
68 

8  0 

66 

80 

60 

87 
59 

AS 
60 

89 

65 

69 
64 

83 
65 

82 
63 

81 

61 

65,7 
64,4 

SANTA  BARBARA 

MAX 

Mm 

69 
56 

7  3 
56 

65 
36 

68 
56 

65 
55 

66 
56 

67 
55 

80 
57 

90 
62 

83 
64 

84 
63 

89 
66 

9  I 

66 

64 

79 

62 

79 

62 

8  1 

62 

76 

59 

75 
6  2 

75 
61 

74 
59 

76 

57 

73 
58 

74 

57 

82 
68 

A4 

59 

77 
61 

77 
61 

72 
59 

70 
59 

74 
56 

76,6 
39.5 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

72 

68 
5  7 

67 
57 

69 
5  ' 

67 
56 

66 
56 

66 
57 

79 
54 

84 
60 

82 
64 

85 
65 

R  7 

62 

85 

68 

83 
65 

80 
66 

R0 

65 

76 

63 

7  5 

63 

76 

61 

74 

59 

75 
59 

76 
59 

74 
64 

75 
55 

80 
52 

80 
58 

72 
58 

73 

62 

69 

6  1 

71 
57 

76 

53 

75,5 
59,4 

SANTA  CATAL1NA  WBAP 

MAX 
MIN 

82 
69 

82 
60 

84 
57 

75 
55 

88 
56 

90 
68 

07 
72 

96 
76 

96 
75 

94 
77 

92 
69 

8  6 
73 

89 

77 

7  2 

86 
73 

R  1 
63 

72 

5R 

6  3 
60 

T4 

60 

R0 
58 

7  1 

56 

68 
88 

70 
5R 

73 
67 

85 
65 

89 
70 

87 
71 

86 

71 

83 
72 

75 

56 

71 
55 

62.2 
65.1 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
54 

71 
54 

76 
55 

70 

54 

70 
53 

73 
51 

73 
51 

77 
50 

R0 
54 

83 
58 

89 
59 

R  4 
6  7 

fl  7 

6C 

R  1 
67 

74 

55 

71 
6  8 

70 
57 

74 
66 

73 
64 

76 

50 

73 
58 

72 
55 

76 
88 

71 
5  3 

78 
49 

75 
47 

78 
65 

78 
33 

73 
51 

73 
54 

71 

54 

75.5 
53.8 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

62 
58 

64 
58 

64 
58 

64 
58 

64 
58 

65 
59 

65 
59 

69 
61 

70 
64 

73 
67 

76 
67 

76 
67 

76 
6  7 

7  5 

69 

7  3 

69 

7  2 
6  7 

75 
66 

73 
66 

69 

64 

7  1 

65 

70 

65 

7  1 
64 

69 

63 

70 

64 

70 
61 

71 

65 

72 
64 

69 
65 

69 
65 

67 

63 

71 
64 

69.8 
63.5 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

76 
54 

7  7 
55 

74 

55 

7  1 

53 

76 
46 

80 
67 

79 
51 

86 

51 

92 
55 

90 
61 

R9 

65 

9  0 
61 

94 
68 

92 
6R 

9  0 

66 

A  2 
58 

AO 
55 

76 
66 

78 

85 

80 
53 

77 

55 

78 
53 

78 

51 

78 
81 

85 
52 

78 
54 

82 
52 

80 
59 

79 
38 

76 
50 

76 
54 

81.3 
56.3 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

93 
65 

89 
59 

flg 

55 

9  6 
57 

92 
57 

96 
64 

95 
60 

102 
66 

104 

69 

98 
69 

93 
66 

9  2 
68 

96 
70 

67 

9  8 
65 

AA 
64 

A  4 

59 

8 1 
61 

A  6 

6  9 

A9 
59 

R2 
57 

79 
69 

82 
63 

85 
63 

91 
58 

99 
58 

03 
61 

97 

61 

95 
59 

88 
54 

62 
51 

91,3 
60.7 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

78 
57 

5  ' 

73 
61 

6  0 

58 

74 

57 

7  3 
57 

R  7 

62 

90 

64 

90 
6  7 

92 
69 

B  9 
69 

95 
68 

6  8 

R  6 
67 

R  2 
64 

A  0 
66 

8  0 
6  7 

66 

7  9 
63 

78 

62 

79 

63 

78 

60 

7  7 
87 

8  1 
56 

85 
89 

7  7 
61 

78 
63 

79 
63 

76 
62 

78 
57 

81 .0 
62.3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

Mm 

61 

80 
61 

8 1 
60 

80 
60 

8  3 
60 

81 

60 

82 
62 

96 
64 

97 
63 

91 
63 

9  1 

65 

9  3 
67 

96 
67 

6R 

9  2 
66 

A  9 
67 

A5 
63 

AO 
64 

A  0 
67 

R  2 
66 

80 
66 

82 

66 

80 
67 

32 
56 

87 

52 

8  7 

52 

83 

60 

84 

81 

84 
64 

84 

60 

30 
55 

85.4 
62,3 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

82 
54 

80 
53 

82 
53 

78 
5  1 

80 
49 

R  5 
49 

83 
52 

R  R 

48 

92 
53 

94 
59 

90 
60 

59 

94 

63 

62 

6  1 
56 

63 

75 
66 

55 

78 
54 

8  2 
48 

8  1 
47 

75 
49 

79 
55 

85 
47 

84 

49 

89 
48 

85 
48 

83 
49 

77 
48 

73 
54 

63,0 
52.7 

UCLA 

MAX 

Mm 

73 
60 

72 
61 

7  1 
60 

7  I 

59 

72 
59 

71 
59 

7 1 
59 

R  9 

66 

R  B 

68 

87 
72 

8  R 
71 

B  5 
73 

0  7 
75 

71 

8  1 
71 

80 
68 

AO 

67 

7  7 
6R 

7  3 

67 

7  5 
68 

73 
67 

75 

66 

76 
65 

74 

65 

80 
65 

A4 

66 

76 
63 

76 
64 

76 
65 

74 

65 

72 
64 

77,9 
65,7 

UPLAND  3  N 

MAX 

Mm 

96 

62 

95 
60 

95 
56 

92 
56 

98 
57 

102 
59 

100 
60 

105 
68 

107 
64 

106 
70 

1  0  1 
71 

99 
67 

103 

69 

99 
66 

92 
64 

93 
64 

88 
89 

88 
87 

89 
87 

92 
5  6 

86 
55 

8  7 
54 

88 
81 

90 
52 

98 

54 

103 

58 

101 
56 

99 
61 

07 

60 

0* 

55 

91 
52 

96.0 
59,7 

VISTA  2  NNE 

MAX 

Mm 

79 
59 

7P 
5  9 

78 
59 

79 
58 

80 
57 

BO 

57 

80 
58 

95 
65 

92 

62 

89 
65 

90 

6  6 

91 

65 

94 
67 

90 
67 

87 
67 

R6 
65 

8  0 
62 

77 
6  3 

79 
64 

8  0 

78 
6  3 

77 

59 

79 
5  7 

AO 
6  3 

83 
5  9 

8  7 
5  7 

85 
58 

82 
60 

80 
60 

80 

78 
62 

83,0 
61.6 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

96 
55 

93 

52 

91 
49 

96 
48 

100 
48 

101 

98 
59 

100 

102 

100 
6  3 

99 
6  0 

97 
59 

05 
58 

90 
61 

90 

62 

86 
58 

85 
54 

87 
81 

9  1 
61 

90 

54 

88 
47 

84 
49 

88 
43 

90 
42 

96 
44 

98 
49 

100 
55 

95 
57 

03 
54 

02 
48 

80 
44 

93,7 
53.6 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

90 
57 

86 
58 

9  B 
61 

85 

60 

90 
60 

R9 

59 

102 

102 
62 

97 

65 

96 
67 

98 

68 

100 
69 

97 
67 

95 
6  8 

92 

63 

8  7 
6  3 

84 
64 

°6 

67 

86 
66 

86 

64 

85 
63 

86 
89 

88 
67 

94 
56 

95 
56 

89 
59 

91 

60 

00 
62 

87 
50 

85 
56 

90,6 
61.6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

Mm 

t  08 
83 

110 
83 

110 
78 

1  09 
75 

107 
74 

110 
74 

114 
78 

114 
79 

no 

R4 

113 
83 

112 
77 

1  0  3 
78 

106 
R2 

108 
P3 

1  07 
A3 

103 
75 

99 
74 

1  00 
74 

1  02 
76 

102 
75 

1  02 
73 

100 
71 

LOO 

71 

1  02 
68 

102 

70 

1  06 
72 

106 
71 

109 
74 

106 
75 

108 
74 

104 
71 

106.3 
76.1 

8ARST0W 

MAX 

Mm 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

Mm 

98 

60 

98 
60 

95 
60 

94 

57 

100 
59 

1  04 

61 

102 
65 

101 
74 

106 
68 

100 
71 

95 
71 

94 
61 

96 
65 

94 
6  7 

9  1 
63 

9  1 

63 

89 
59 

8  7 
59 

90 
57 

93 
83 

89 
54 

86 

53 

8  7 
63 

9  1 

52 

99 
55 

100 
65 

101 
59 

98 
64 

06 
61 

93 
56 

92 
53 

95.2 
60.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

98 
63 

99 
58 

96 
57 

97 
54 

102 
58 

100 
57 

100 
56 

100 
54 

98 
61 

92 
59 

82 
62 

86 

59 

69 

67 

93 
6R 

94 
56 

9  1 
56 

88 
66 

R8 

50 

91 
53 

92 
52 

90 
52 

90 
51 

92 
48 

94 

4  9 

90 
45 

9  7 

50 

98 
48 

97 
51 

06 
55 

04 
54 

93 
52 

93.8 
5*.5 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

Mm 

65 
50 

66 
52 

67 
47 

68 
47 

71 
51 

74 

52 

72 
53 

72 
55 

69 
54 

64 
54 

60 
43 

5  7 

48 

60 
46 

62 
50 

6  7 
46 

68 
45 

66 
43 

60 
42 

61 
41 

6  1 
40 

6  1 
43 

5  7 
42 

6  1 
42 

62 

44 

6  7 
42 

65 
64 

68 
50 

74 
50 

74 

50 

66 
47 

65 
59 

64,8 
48,0 

8LYTHE 

MAX 

Mm 

1  1 0 
74 

109 
76 

1  0  9 
76 

108 
72 

110 
70 

1  1  2 
75 

1 10 
80 

106 
81 

114 
AO 

109 
82 

102 
82 

1  06 
79 

109 
78 

105 
78 

l  05 
78 

105 
79 

104 
72 

1  o  3 
76 

1  02 
73 

104 
74 

1  0  3 
77 

101 
68 

103 
67 

1  04 
68 

106 
66 

[07 
69 

109 
72 

110 
74 

107 
74 

105 
77 

1  03 
66 

106.5 
74.6 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

1  1  4 
83 

113 
85 

1  1 5 
83 

111 
80 

112 
78 

1  1  3 
82 

111 
87 

110 
85 

115 
R7 

110 

90 

105 
84 

109 
A6 

1 1 1 
87 

I  06 
85 

1  0  8 
85 

107 
79 

103 

76 

1  05 
79 

1  02 
80 

106 
82 

1  06 

82 

103 
76 

I  04 
74 

1  06 
75 

110 

74 

I  1  1 
76 

1  09 
77 

112 
82 

110 
88 

104 
86 

L  0b 
73 

108,6 
81.4 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

Mm 

105 
72 

110 
72 

1  1  0 

6R 

1  09 
69 

1 08 
67 

107 
68 

108 
74 

102 
75 

104 
75 

109 
78 

104 
79 

95 

70 

101 
72 

1 06 
75 

103 

73 

103 
73 

1  00 
68 

99 
68 

1  00 
68 

99 
69 

104 

64 

101 
66 

101 

60 

1  00 
89 

103 
59 

1  05 
63 

105 
68 

105 
72 

103 
74 

108 
66 

107 
67 

104.1 
69.4 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

Mm 

109 
76 

108 
72 

!  OR 
72 

1  0B 
68 

1  08 
66 

107 
74 

107 
78 

104 
79 

105 
79 

112 
82 

102 

80 

98 
73 

105 
75 

108 
78 

99 
75 

105 

R0 

105 
72 

102 
73 

101 
74 

101 
74 

104 
71 

106 
68 

101 

66 

1  0  1 
64 

102 
66 

1  04 
71 

107 
74 

107 
74 

110 
79 

L  07 
75 

1  04 
64 

105.0 
73.3 

CANTIL 

MAX 

Mm 

104 
78 

103 
80 

99 
76 

104 
77 

105 
68 

1  OR 
69 

106 
62 

108 
72 

109 
69 

108 
72 

99 
74 

94 

72 

103 
73 

101 
73 

99 

69 

98 

73 

95 
62 

98 
64 

98 
64 

95 
67 

93 
69 

93 
65 

96 
70 

1  00 
66 

102 
59 

103 
58 

104 
57 

101 
68 

102 
75 

LOO 
66 

98 

60 

100.8 
66,6 

DAGGtTT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

105 
76 

106 
78 

1  0  i 

ro 

102 
75 

105 
69 

107 
7' 

106 
76 

103 
79 

105 
75 

104 
80 

96 
7  5 

92 
72 

98 
75 

98 
74 

97 
74 

R8 
70 

92 
69 

95 
6R 

97 
70 

96 
70 

94 
73 

95 
69 

96 
67 

09 
67 

101 
64 

103 
68 

103 
68 

102 
75 

101 
73 

99 
70 

97 
68 

99,5 
72.2 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

114 
93 

116 
87 

116 
B  6 

114 
88 

1  1  5 
81 

1  1  R 

79 

119 
93 

117 
92 

119 

95 

119 

95 

115 
87 

108 

R3 

109 
82 

1 12 
84 

1  1  1 
87 

111 
86 

106 
76 

1  06 
82 

I  0  8 
82 

109 
87 

109 
Al 

105 
78 

105 
81 

107 
81 

109 
81 

1  I  1 
75 

112 

76 

1 14 
82 

116 
85 

112 
85 

1  1  2 
84 

112,1 
84,3 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

89 

62 

90 
60 

91 
62 

90 
61 

92 
60 

93 
89 

92 
58 

94 
57 

91 

57 

90 
62 

87 
60 

78 

62 

81 
58 

8  3 
66 

R  2 
67 

81 
55 

80 
50 

81 
61 

83 
52 

R2 

51 

84 
83 

83 

52 

82 
51 

85 
52 

84 
49 

85 
50 

88 
51 

86 
52 

87 
56 

85 
55 

85 

35 

66.0 
55.4 

EAGLt  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

104 
71 

106 
69 

1  OS 
7  0 

105 
73 

105 
70 

105 

69 

107 
74 

103 
74 

105 
75 

108 
78 

103 
73 

9  6 
70 

101 
74 

1  04 
72 

9  9 
71 

99 
70 

98 
63 

96 
76 

9  8 
77 

94 
78 

9  9 
80 

97 
74 

96 
74 

9  9 
74 

99 
76 

I  0  3 
77 

104 
79 

103 
60 

105 
83 

104 
82 

101 
75 

101.6 
7*,2 

EL  CENTRO  2  SSt* 

MAX 

Mm 

1  1  1 
73 

110 
75 

I  0  9 
7.. 

1 12 
70 

1  1 1 
67 

1  10 

7  2 

108 
65 

106 
79 

1  14 
78 

112 
83 

103 
80 

1  0t 
75 

1  1 1 
76 

105 
79 

1  0  7 
77 

107 
78 

103 
72 

102 
74 

1  0  1 
74 

106 
74 

106 
72 

102 
64 

04 
64 

1  05 
67 

107 
69 

07 
72 

106 
77 

111 
74 

109 
75 

107 
75 

05 
64 

107,3 
73.2 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

90 
68 

91 
69 

93 

71 

87 

70 

90 
71 

96 
70 

98 
65 

93 
75 

9* 
75 

98 
76 

97 
67 

9  7 
6fl 

67 
65 

92 
69 

90 
70 

88 
70 

90 
65 

8  5 
64 

A  3 
64 

89 
67 

8  7 
66 

79 
55 

7  8 
66 

8  3 
60 

85 

60 

94 

66 

95 
69 

94 
73 

91 
71 

90 
68 

86 
65 

90,0 
67,3 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

109 
82 

107 
82 

1  1  0 
7  9 

108 
74 

107 
77 

1  OR 
'8 

107 
75 

104 
81 

106 
R4 

104 
82 

100 
79 

105 
79 

107 
80 

96 
78 

104 
78 

107 
R2 

102 
76 

102 
78 

100 
78 

103 
77 

103 
75 

102 
74 

04 
73 

04 
74 

107 
72 

06 
78 

107 
78 

109  107  104  102 
77     80     80  7* 

104,9 
77,9 

HAIWfcE 

MAX 

Mm 

91 
67 

95 
66 

97 
66 

95 
62 

96 
66 

97 
63 

97 
66 

98 
73 

9  9 

76 

99 
73 

98 
69 

9  0 
60 

82 
67 

92 

64 

91 
65 

91 

66 

8  8 
63 

86 
62 

86 

62 

89 
63 

91 

60 

87 
58 

65 
88 

88 
69 

89 
59 

04 

6  2 

94 
59 

97 
59 

95 
64 

93 
61 

90 

62 

92.3 
63,5 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

106 
76 

107 
78 

1  Of, 
7  1 

107 
73 

103 
71 

107 

70 

108 
82 

105 
80 

105 
A3 

112 
83 

103 
83 

9R 
75 

112 
83 

1 10 
80 

100 
78 

102 
70 

101 
62 

98 
72 

1  00 
73 

98 
73 

01 
71 

96 
64 

97 
66 

00 
65 

103  105 
66  71 

106 
70 

106  108  106  102 
76     77     75  65 

103,9 
73,7 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

110 
77 

108 
78 

ICR 
76 

110 
76 

107 
72 

108 
75 

105 
82 

105 

80 

1  1  1 
82 

107 
84 

99 
81 

1  04 
77 

108 
SO 

100 
80 

106 
78 

106 
83 

103 
79 

101 
78 

101 
78 

104 
77 

05 
79 

101   102  103 
73     70  70 

106  106 
71  74 

107 
75 

109  108  104  103 
77     61      77  72 

105.3 
77.2 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

Mm 

110 
79 

111 

75 

111 
76 

112 
75 

109 
71 

1 12 

75 

106 
82 

106 
80 

113 
R3 

106 
84 

101 
80 

106 
78 

110 

79 

100 
80 

10R 
79 

108 
82 

104 
77 

103 
77 

102 
77 

107  107 
76  75 

102   103  105 
70     67  65 

108  110 
68  74 

109 
75 

112  109  105  105 
75     79     76  67 

107.1 
76.0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Day  of  Month 

o 

Ol 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

INDEPENDENCE 

MAX 

97 

98 

98 

97 

100 

102 

99 

95 

82 

84 

1  3 

9  1 

87 

89 

91 

92 

90 

91 

94 

96 

96 

93 

93  i 

4 

MIN 

62 

62 

65 

67 

62 

64 

66 

68 

61 

63 

60 

6  1 

56 

60 

56 

55 

54 

52 

55 

54 

58 

59 

60. 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

1  I  1 

110 

108 

1  1  1 

1  '•'  9 

106 

107 

105 

104 

114 

1  -  3 

102 

1-6 

109 

101 

1  08 

107 

100 

103 

99 

104 

104 

101 

102 

106 

104 

106 

107 

111 

111 

105 

10  6. 

9 

MIN 

0  6 

80 

77 

77 

73 

75 

72 

80 

75 

82 

80 

74 

81 

80 

81 

1 1 

79 

75 

73 

75 

67 

72 

64 

73 

73 

68 

69 

79 

78 

68 

73 

76, 

5 

INYOKERN 

MAX 

103 

1  04 

102 

1  04 

1  04 

104 

104 

104 

106 

107 

99 

93 

100 

102 

11 

97 

103 

98 

96 

16 

92 

95 

96 

98 

103 

103 

100 

100 

98 

98 

100, 

2 

MIN 

70 

64 

70 

6  6 

63 

62 

64 

66 

80 

75 

72 

72 

68 

70 

75 

62 

63 

63 

62 

67 

66 

57 

59 

63 

53 

55 

59 

63 

59 

60 

64 

9 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

106 

1  1  1 

1  10 

1 1 1 

108 

1 1 1 

112 

110 

111 

112 

no 

104 

107 

109 

105 

106 

106 

102 

103 

101 

104 

102 

101 

103 

104 

106 

109 

110 

111 

107 

105 

107 

0 

MIN 

81 

82 

80 

H  1 

77 

79 

81 

84 

81 

85 

85 

83 

85 

83 

83 

83 

77 

80 

77 

79 

81 

75 

74 

75 

71 

78 

75 

79 

86 

82 

75 

80, 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

81 

81 

79 

10 

85 

87 

85 

65 

88 

87 

85 

78 

i  1 

78 

76 

74 

73 

74 

77 

76 

72 

70 

74 

76 

B3 

85 

85 

82 

81 

77 

74 

71 

6 

MIN 

46 

59 

54 

51 

65 

56 

60 

64 

60 

62 

62 

58 

60 

5  9 

57 

56 

52 

53 

52 

53 

49 

52 

52 

50 

50 

54 

57 

57 

59 

54 

51 

55 

9 

LANCASTER 

MAX 

98 

99 

96 

102 

102 

105 

103 

101 

103 

103 

93 

90 

99 

98 

96 

91 

92 

93 

95 

93 

87 

86 

92 

95 

100 

101 

100 

100 

18 

94 

94 

96 

7 

MIN 

69 

6  ) 

67 

67 

63 

62 

54 

62 

63 

65 

66 

70 

6  6 

65 

64 

63 

57 

58 

60 

5  8 

59 

57 

66 

54 

54 

53 

54 

59 

59 

58 

56 

61 

2 

LLANO  SHAWNEE  HILLRCH 

MAX 

16 

97 

98 

96 

97 

95 

99 

92 

80 

89 

87 

83 

»3 

92 

87 

16 

85 

92 

92 

96 

94 

92 

92 

90 

10 

8 

MIN 

69 

70 

6  1 

67 

68 

68 

74 

7  3 

74 

72 

67 

67 

6  7 

67 

64 

60 

63 

62 

59 

56 

58 

58 

60 

63 

70 

71 

69 

65 

66 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  Ssw 

MAX 

104 

102 

98 

ion 

102 

104 

101 

100 

101 

100 

88 

91 

97 

96 

90 

85 

87 

93 

93 

93 

92 

92 

14 

95 

98 

100 

100 

100 

97 

95 

93 

96 

2 

MIN 

67 

70 

65 

64 

65 

6  7 

71 

74 

70 

69 

70 

64 

66 

6  7 

67 

63 

57 

61 

61 

65 

58 

56 

55 

55 

57 

60 

62 

68 

68 

67 

60 

64 

2 

MECCA  2  SE 

MAX 

107 

103 

113 

111 

103 

101 

1  04 

107 

105 

1  04 

1  04 

100 

101 

102 

103 

104 

99 

97 

101 

104 

104 

107 

109 

107 

103 

104 

1 

MIN 

72 

76 

80 

80 

80 

75 

75 

77 

84 

78 

14 

75 

74 

74 

73 

66 

64 

63 

65 

70 

69 

72 

79 

77 

72 

65 

73 

8 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

96 

95 

94 

94 

97 

97 

98 

97 

99 

96 

93 

88 

14 

14 

90 

°6 

P6 

86 

86 

87 

87 

84 

86 

88 

93 

92 

93 

94 

93 

88 

87 

9  1 

6 

MIN 

76 

77 

72 

76 

78 

81 

82 

77 

a  1 

64 

68 

72 

61 

66 

65 

61 

68 

65 

70 

66 

62 

66 

69 

72 

73 

78 

79 

77 

72 

68 

71 

9 

MOJAVE 

MAX 

97 

96 

93 

96 

101 

102 

101 

102 

103 

103 

13 

92 

IP 

97 

94 

92 

88 

93 

95 

92 

16 

86 

90 

94 

95 

98 

101 

98 

97 

95 

94 

95 

5 

MIN 

74 

73 

75 

74 

74 

67 

57 

68 

75 

69 

68 

69 

69 

69 

73 

64 

63 

64 

67 

66 

65 

64 

66 

64 

55 

59 

72 

73 

70 

59 

67 

6 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

100 

inn 

97 

99 

103 

105 

103 

103 

105 

106 

96 

93 

100 

99 

11 

15 

11 

95 

97 

95 

R8 

89 

94 

96 

97 

101 

101 

100 

98 

96 

95 

17 

9 

MIN 

75 

75 

71 

75 

74 

70 

57 

69 

74 

71 

70 

70 

70 

70 

72 

68 

65 

66 

67 

68 

66 

65 

67 

62 

55 

59 

62 

74 

7  1 

61 

69 

68 

3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

96 

95 

96 

97 

95 

97 

96 

97 

99 

97 

94 

92 

92 

9C 

89 

84 

R6 

84 

85 

86 

85 

94 

84 

85 

92 

93 

94 

91 

92 

92 

90 

91 

3 

MIN 

66 

64 

66 

65 

64 

67 

68 

70 

70 

73 

64 

65 

66 

64 

63 

63 

60 

59 

59 

63 

61 

61 

62 

59 

65 

67 

65 

64 

66 

65 

66 

64 

5 

MT     SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

80 

81 

79 

81 

79 

82 

80 

76 

77 

76 

78 

74 

70 

61 

68 

61 

60 

63 

63 

69 

70 

74 

73 

72 

78 

82 

76 

75 

73 

71 

68 

73 

5 

MIN 

46 

50 

54 

42 

43 

49 

54 

58 

49 

50 

46 

49 

48 

44 

45 

43 

36 

38 

39 

40 

38 

39 

36 

38 

36 

44 

48 

47 

45 

44 

36 

44 

3 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

116 

1  1  1 

111 

109 

110 

113 

108 

110 

110 

109 

102 

108 

101 

102 

100 

103 

104 

104 

103 

106 

103 

101 

101 

104 

109 

111 

112 

113 

108 

104 

106 

107 

1 

MIN 

85 

86 

84 

82 

79 

80 

86 

88 

85 

86 

79 

13 

83 

85 

80 

79 

79 

80 

78 

80 

80 

76 

75 

74 

75 

76 

75 

81 

82 

83 

78 

80 

7 

PALMDALE 

MAX 

97 

97 

96 

100 

102 

102 

102 

100 

102 

103 

100 

92 

17 

16 

92 

89 

91 

91 

92 

92 

89 

85 

89 

93 

99 

98 

98 

92 

95 

91 

92 

95 

3 

MIN 

67 

75 

69 

65 

61 

62 

59 

70 

61 

71 

70 

72 

70 

73 

61 

67 

62 

66 

62 

60 

63 

61 

60 

61 

54 

61 

62 

67 

66 

69 

63 

65 

4 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

101 

10] 

99 

101 

103 

106 

106 

103 

106 

108 

95 

89 

101 

97 

95 

10 

13 

95 

96 

15 

90 

90 

95 

16 

102 

102 

101 

101 

98 

95 

95 

98 

2 

MIN 

67 

72 

70 

62 

60 

60 

59 

65 

68 

67 

72 

71 

70 

72 

70 

65 

64 

67 

61 

69 

59 

61 

57 

k^ 

53 

59 

59 

68 

64 

69 

65 

64 

4 

PALM  SPRINGS 

MAX 

112 

112 

112 

1  ni 

1  13 

110 

106 

115 

112 

104 

103 

109 

105 

106 

106 

101 

104 

103 

107 

107 

102 

104 

107 

109 

110 

no 

113 

111 

110 

107 

108.0 

MIN 

76 

77 

72 

72 

71 

73 

79 

83 

81 

74 

84 

79 

72 

79 

78 

73 

69 

71 

73 

73 

68 

64 

64 

67 

68 

73 

71 

76 

75 

76 

67 

73 

5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

109 

1  1  1 

109 

109 

107 

111 

113 

108 

110 

114 

110 

104 

106 

110 

99 

108 

105 

101 

103 

102 

105 

101 

101 

103 

107 

108 

108 

111 

110 

lOe 

103 

106 

9 

MIN 

16 

85 

84 

81 

81 

84 

89 

85 

87 

91 

79 

79 

86 

85 

85 

82 

81 

3  1 

80 

10 

1  3 

77 

78 

78 

76 

80 

82 

84 

85 

82 

82 

62 

5 

RANDSBURG 

MAX 

99 

99 

97 

99 

101 

101 

101 

101 

102 

102 

13 

89 

97 

96 

96 

92 

11 

92 

93 

92 

89 

90 

91 

14 

95 

94 

99 

97 

97 

94 

93 

95 

7 

MIN 

66 

73 

71 

69 

71 

72 

75 

75 

73 

69 

70 

70 

70 

69 

68 

63 

62 

65 

66 

65 

61 

64 

60 

63 

64 

60 

74 

73 

70 

64 

67 

1 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

78 

78 

7  6 

80 

83 

34 

80 

81 

86 

85 

86 

74 

77 

75 

73 

73 

70 

74 

73 

68 

66 

72 

73 

78 

79 

81 

80 

76 

73 

74 

74 

76 

e 

MIN 

60 

63 

60 

59 

61 

64 

66 

67 

66 

64 

62 

59 

63 

62 

60 

64 

66 

57 

56 

53 

52 

56 

58 

61 

63 

64 

64 

61 

62 

58 

57 

60 

6 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

111 

108 

i  op 

107 

108 

109 

1  o  J 

103 

114 

105 

102 

106 

1  1  1 

104 

lo6 

105 

11 

103 

103 

104 

105 

100 

102 

104 

105 

106 

106 

109 

no 

103 

104 

105 

■  6 

MIN 

85 

78 

73 

71 

74 

70 

7  7 

82 

78 

77 

80 

75 

79 

83 

77 

R3 

78 

76 

75 

7  1 

64 

70 

65 

70 

72 

68 

68 

77 

84 

73 

69 

74 

1 

TRONA 

MAX 

103 

106 

107 

107 

106 

107 

108 

108 

107 

109 

1 0  B 

101 

95 

104 

105 

102 

97 

98 

98 

100 

99 

97 

97 

98 

101 

104 

105 

105 

105 

106 

100 

103 

0 

MIN 

76 

75 

78 

71 

70 

71 

70 

77 

71 

74 

78 

76 

77 

7  7 

77 

68 

69 

69 

7  1 

69 

67 

65 

66 

66 

66 

64 

64 

71 

67 

68 

66 

71 

1 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

108 

107 

106 

104 

107 

1  OH 

1  OB 

103 

106 

106 

98 

101 

103 

100 

99 

99 

99 

98 

IP 

99 

100 

97 

99 

99 

104 

104 

105 

105 

104 

101 

99 

102 

4 

MIN 

84 

75 

71 

71 

68 

71 

77 

82 

72 

76 

77 

71 

75 

72 

72 

70 

65 

64 

66 

70 

66 

65 

62 

63 

65 

67 

65 

72 

72 

66 

64 

70 

2 

VALYERMO  RANGER  STa 

MAX 

100 

96 

95 

94 

98 

96 

95 

97 

98 

98 

90 

92 

87 

82 

83 

85 

87 

88 

90 

90 

94 

94 

96 

95 

94 

94 

89 

92 

■  5 

MIN 

55 

5a 

57 

51 

49 

60 

64 

6  0 

60 

65 

58 

60 

57 

56 

64 

52 

52 

6  3 

41 

47 

44 

45 

45 

42 

4  1 

56 

53 

52 

52 

63 

3 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

MAX 

96 

100 

100 

100 

100 

10) 

101 

99 

102 

105 

102 

95 

90 

99 

95 

16 

93 

90 

92 

94 

3  1 

87 

8  7 

95 

97 

100 

101 

100 

98 

98 

93 

96 

,7 

MIN 

63 

66 

65 

60 

57 

60 

69 

6B 

66 

67 

72 

67 

66 

66 

65 

65 

60 

62 

60 

59 

57 

62 

53 

5* 

51 

56 

56 

60 

61 

60 

57 

61 

■  6 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

62 

63 

61 

60 

64 

67 

68 

66 

66 

67 

64 

55 

56 

56 

58 

58 

52 

52 

56 

50 

53 

62 

53 

58 

60 

62 

63 

65 

63 

62 

60 

51 

,7 

MIN 

44 

36 

34 

35 

36 

37 

34 

35 

13 

36 

45 

44 

35 

35 

35 

37 

36 

33 

36 

34 

33 

34 

32 

34 

34 

34 

31 

32 

32 

33 

30 

35 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

48 

52 

53 

52 

54 

66 

56 

55 

6  4 

54 

52 

48 

46 

46 

46 

48 

46 

42 

46 

45 

42 

45 

48 

50 

49 

52 

54 

52 

52 

50 

50 

49 

7 

MIN 

40 

36 

!  r 

36 

18 

39 

38 

40 

31 

40 

35 

35 

34 

35 

3  3 

32 

34 

33 

34 

29 

29 

30 

33 

38 

38 

37 

29 

33 

32 

28 

28 

34 

6 

See  Referonco  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

AUGUST  1965 


Day  Oi  Month 

"3  u  01 

Station 

5°< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

ft      «  t 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

.37 

.20 

.25 

.27 

.26 

.25 

.28 

* 

.59 

.33 

.21 

.06 

.27 

.32 

.47 

.23 

.24 

.26 

.24 

.35 

.24 

.23 

.31 

.24 

.29 

.34 

.  3  1 

.30 

.25 

.27 

8.23 

WIND 

73 

104 

88 

97 

71 

91 

122 

* 

214 

113 

87 

62 

75 

58 

• 

207 

1  39 

152 

106 

94 

147 

92 

109 

1  8  i 

141 

100 

59 

76 

58 

84 

175 

3149 

MAX 

86 

86 

81 

82 

89 

84 

83 

86 

87 

82 

68 

87 

92 

88 

84 

80 

79 

8  1 

63 

82 

81 

84 

84 

8  7 

89 

86 

89 

8  2 

84.2 

M  I  N 

60 

57 

56 

56 

55 

55 

55 

- 

55 

57 

57 

58 

59 

60 

58 

57 

56 

55 

55 

55 

57 

56 

56 

56 

59 

56 

60 

62 

58 

54 

57.0 

FERNDALE  2  Nw 

EVAP 

•  OA 

.09 

.19 

.14 

.16 

.15 

.15 

.15 

.18 

.19 

.15 

.17 

.14 

.13 

.11 

.03 

.02 

.  1  1 

.  15 

.15 

.17 

.16 

.  15 

.09 

•  15 

.15 

•  1  3 

■  1  7 

•  1  5 

•  17 

.  1  4 

4,23 

WIND 

21 

27 

32 

28 

26 

22 

31 

29 

28 

25 

23 

41 

22 

19 

26 

25 

26 

19 

2  1 

24 

27 

2  1 

26 

2  1 

29 

24 

25 

2  7 

22 

1  7 

2  3 

777 

MAX 

77 

75 

83 

83 

82 

80 

81 

81 

88 

87 

85 

84 

85 

85 

73 

68 

65 

82 

84 

83 

82 

84 

63 

8  3 

86 

83 

6  1 

8  1 

80 

63 

6  3 

81.3 

MIN 

57 

60 

59 

56 

61 

60 

57 

61 

62 

63 

59 

57 

59 

62 

56 

58 

5  7 

57 

64 

64 

62 

57 

59 

63 

63 

62 

54 

53 

53 

50 

59.2 

LAKE  PILLSBURY  NO 

2 

EVAP 

•  30 

.31 

.35 

.35 

.39 

.38 

.37 

.35 

.31 

.16 

.11 

.23 

.27 

.29 

.30 

.28 

.28 

•  20 

.23 

.24 

.27 

.25 

.24 

.24 

•  27 

.20 

•  22 

.19 

•  26 

•  26 

.20 

8.39 

WIND 

24 

30 

30 

33 

33 

32 

38 

29 

18 

I  1 

21 

30 

23 

29 

29 

23 

25 

39 

48 

40 

38 

31 

45 

38 

24 

21 

19 

23 

25 

26 

912 

MAX 

94 

94 

93 

93 

92 

93 

92 

91 

92 

91 

80 

85 

90 

90 

90 

91 

8T 

90 

88 

88 

62 

87 

87 

6  8 

86 

65 

89 

91 

90 

90 

89 

89.4 

MIN 

62 

62 

61 

69 

60 

60 

62 

59 

61 

62 

64 

59 

59 

60 

60 

65 

66 

66 

68 

60 

56 

59 

58 

59 

61 

60 

56 

58 

60 

59 

58 

61.0 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.15 

.27 

.26 

.30 

.34 

.40 

.36 

.36 

.34 

.30 

.30 

.05 

.18 

.29 

.25 

•  30, 

.22 

.12 

.11 

.22 

.24 

.21 

.17 

.20 

.15 

.19 

.24 

.24 

.26 

.28 

.  30 

7.60 

WIND 

30 

45 

42 

42 

45 

46 

45 

44 

45 

44 

57 

33 

33 

43 

44 

42 

48 

31 

26 

41 

39 

40 

49 

40 

36 

36 

41 

45 

41 

40 

3  0 

1276 

TULELAKE 

EVAP 

.24 

•  22 

•  34 

•  30 

•  26 

•  30 

•  28 

•  36 

.43 

•  34 

•  01 

•  13 

•  20 

•  20 

.24 

.30 

.35 

.19 

•  1  5 

•  15 

.  1 1 

.18 

•  22 

•  24 

.16 

.13 

.21 

.28 

.21 

.29 

.28 

7.30 

*       *  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

SERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.42 

.59 

.42 

.45 

.42 

.45 

.45 

.40 

.40 

.42 

.30 

.01 

.30 

.30 

.37 

•  31 

.30 

.41 

.39 

.35 

.31 

.41 

.27 

.20 

.36 

.32 

.22 

.36 

.33 

.  34 

.2110.88 

WIND 

- 

- 

- 

- 

- 

55 

43 

35 

45 

43 

50 

60 

66 

71 

81 

19 

92 

72 

74 

51 

33 

40 

34 

44 

78 

MAX 

95 

93 

92 

91 

96 

94 

95 

92 

91 

94 

85 

69 

91 

95 

94 

92 

0  3 

91 

90 

86 

88 

91 

89 

89 

87 

92 

93 

94 

94 

96 

0  5 

91.3 

MIN 

66 

62 

62 

62 

63 

61 

62 

61 

63 

64 

64 

59 

60 

62 

60 

60 

5b 

65 

62 

61 

58 

59 

60 

56 

59 

61 

53 

62 

62 

62 

58 

60.9 

CHICO   EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

# 

.68 

.31 

.29 

.32 

.34 

ft 

1.06 

.31 

.21 

.06 

.20 

ft 

•  86 

•  22 

.19 

.29 

.25 

• 

* 

.76 

.25 

.30 

.21 

•  21 

# 

# 

.83 

.26 

8.41 

WIND 

ft 

56 

30 

19 

24 

34 

» 

ft 

125 

36 

40 

34 

13 

ft 

• 

87 

21 

20 

54 

25 

• 

• 

123 

51 

63 

18 

24 

• 

ft 

74 

30 

1010 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.34 

.52 

.41 

.38 

.41 

.46 

.37 

.41 

.45 

.47 

.31 

.01 

.29 

.  36 

•  45 

.30 

.  i  i 

•  40 

.39 

.35 

.37 

.32 

.33 

.  4  1 

•  30 

•  33 

.30 

.35 

.36 

•  39 

.3911.26 

WIND 

42 

113 

108 

81 

74 

98 

76 

105 

87 

103 

93 

57 

51 

77 

102 

70 

70 

115 

127 

110 

96 

94 

122 

112 

80 

62 

52 

56 

70 

67 

oo 

2671 

MAX 

90 

95 

92 

94 

93 

93 

93 

91 

91 

94 

85 

68 

82 

91 

91 

88 

94 

93 

92 

87 

90 

93 

88 

00 

89 

92 

90 

94 

89 

92 

90 

90.1 

MIN 

65 

59 

60 

58 

60 

59 

59 

56 

60 

65 

62 

62 

62 

68 

58 

61 

62 

60 

58 

59 

58 

56 

57 

56 

58 

62 

62 

61 

61 

60 

6  7 

60.  1 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

•  23 

•  39 

.40 

•  33 

•  34 

•  40 

.33 

.  36 

•  33 

•  35 

.29 

•  02 

•  22 

.29 

.35 

.33 

.  2  6 

.30 

•  33 

•  25 

.30 

•  30 

■  30 

.  2  8 

•  21 

•  26 

•  30 

■  34 

•  30 

•  33 

.  30 

9.30 

WIND 

31 

44 

66 

52 

28 

45 

49 

71 

53 

51 

37 

39 

43 

25 

46 

40 

14 

67 

69 

72 

72 

63 

64 

71 

72 

37 

53 

54 

42 

27 

62 

1579 

LAKESHORE 

EVAP 

•  30 

.35 

.30 

.32 

.35 

.34 

.36 

.30 

.38 

.31 

.04 

•  I  7 

.30 

.27 

.29 

.22 

.  1  3 

.09 

.23 

.29 

.21 

.22 

.20 

.20 

•  23 

.22 

•  21 

.28 

.32 

•  32 

.  2  8 

8.03 

WIND 

19 

34 

22 

7 

43 

30 

30 

25 

39 

20 

20 

20 

28 

23 

24 

26 

20 

10 

34 

35 

10 

24 

18 

16 

20 

24 

28 

27 

23 

29 

17 

745 

LAKE  SPAULDING  DAM 

(B) 

EVAP 

.30 

.38 

.44 

.35 

.36 

.36 

.45 

.47 

.42 

.24 

.27 

- 

.21 

ft 

.35 

.38 

.14 

.11 

.22 

.30 

• 

.45 

.33 

.2! 

.31 

.25 

.31 

ft 

.65 

•  33 

.  30 

9.26B 

MONT ICELLO  DAM 

EVAP 

.31 

.40 

.34 

.33 

.37 

.37 

.33 

.36 

.34 

.37 

.28 

•  13 

.25 

.26 

•  35 

•  25 

.  3  0 

.30 

.30 

.28 

.31 

.28 

.30 

.26 

.28 

.27 

.27 

.30 

.30 

.31 

.30 

9,42 

WIND 

19 

22 

24 

20 

25 

23 

21 

25 

22 

26 

20 

16 

17 

15 

20 

17 

21 

20 

24 

23 

22 

23 

27 

25 

31 

20 

19 

19 

19 

19 

22 

666 

MAX 

98 

99 

97 

97 

99 

99 

98 

97 

97 

97 

92 

71 

93 

97 

96 

90 

98 

98 

97 

93 

94 

93 

91 

02 

91 

94 

94 

96 

93 

95 

94 

94.5 

MIN 

68 

64 

63 

64 

65 

64 

64 

62 

61 

64 

67 

60 

60 

62 

61 

60 

67 

66 

62 

62 

62 

60 

61 

80 

59 

62 

64 

63 

63 

63 

60 

62.6 

PLACERVILLE   I FG 

EVAP 

# 

.48 

.33 

•  31 

.31 

.34 

ft 

» 

.88 

.20 

•  26 

•  09 

.  1 1 

ft 

ft 

.59 

.28 

.21 

■  24 

ft 

ft 

•  54 

.18 

.21 

.23 

•  21 

• 

• 

.38 

.28 

6.92 

WIND 

* 

42 

24 

40 

24 

35 

ft 

51 

20 

17 

17 

17 

ft 

ft 

59 

39 

It 

14 

18 

ft 

82 

ft 

21 

14 

18 

ft 

ft 

49 

27 

644 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.  1  3 

•  28 

.39 

•  29 

•  43 

.35 

.38 

.41 

•  24 

.36 

.26 

•  02 

.19 

.  30 

.26 

.33 

.  34 

.17 

.04 

.17 

.38 

.  10 

•  34 

.18 

.16 

.25 

•  1  7 

.26 

•  34 

.38 

.  38 

6,30 

WIND 

28 

47 

64 

53 

62 

62 

67 

57 

50 

57 

79 

23 

67 

80 

50 

45 

B4 

47 

40 

29 

70 

55 

42 

30 

27 

52 

61 

69 

110 

104 

81 

1792 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

* 

.39 

.34 

.30 

.33 

.33 

ft 

.94 

•  32 

.26 

.08 

.19 

• 

» 

.86 

.29 

.10 

.05 

.17 

ft 

* 

.59 

.20 

.22 

.22 

.27 

. 

1.14 

.30 

7,89 

WIND 

ft 

52 

31 

36 

41 

* 

" 

105 

3b 

52 

24 

51 

* 

» 

125 

76 

38 

21 

8 

ft 

» 

121 

30 

» 

23 

34 

• 

• 

247 

48 

1274 

WHISKEYTOWN  RES 

(A, 

EVAP 

.08 

.35 

.38 

.31 

.35 

.45 

.40 

.35 

.30 

.28 

.22 

.00 

.15 

.35 

.30 

.30 

.26 

.10 

.16 

.17 

.15 

.22 

.22 

.21 

.15 

.30 

.28 

.20 

.24 

.30 

.28 

7.81 

WIND 

2 

18 

43 

19 

21 

30 

28 

35 

2a 

22 

28 

19 

26 

31 

27 

24 

24 

15 

1 1 

* 

102 

24 

24 

2 1 

28 

•  - 
19 

18 

40 

27 

22 

15 

791 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN 

03 

BOCA 

EVAP 

•  15 

•  30 

.33 

•  31 

•  29 

•  36 

.38 

•  36 

.35 

.31 

•  05 

.12 

.19 

.11 

.14 

.23 

.24 

•  27 

.27 

.23 

.24 

.  2  5 

•  26 

•  28 

•  20 

•  23 

•  28 

.  24 

.16 

7.49 

WIND 

10 

21 

29 

16 

15 

22 

29 

37 

44 

45 

17 

33 

18 

20 

IS 

10 

8 

34 

34 

42 

30 

22 

23 

32 

28 

11 

18 

27 

16 

10 

743 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.26 

.28 

• 

.57 

•  29 

.33 

.36 

.34 

.36 

.24 

.14 

.25 

.20 

.30 

.13 

.19 

.02 

.14 

.21 

.26 

.20 

.24 

.17 

.27 

.26 

.19 

.26 

.24 

.27 

.25 

.25 

7.47 

WIND 

34 

19 

♦ 

55 

25 

19 

37 

45 

26 

50 

31 

23 

19 

16 

31 

27 

35 

43 

29 

33 

36 

35 

27 

26 

27 

20 

16 

0 

868B 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.19 

.18 

.20 

.14 

.14 

.21 

.25 

.26 

.23 

.25 

- 

.09 

.06 

.17 

.09 

.14 

.10 

.07 

.17 

.20 

.16 

.15 

.20 

.18 

.18 

.17 

.11 

.18 

.16 

.13 

.  18 

5.06B 

WIND 

20 

22 

26 

1  1 

40 

24 

9 

38 

38 

26 

26 

14 

37 

6 

7 

36 

21 

18 

29 

32 

9 

54 

20 

29 

35 

31 

24 

31 

26 

22 

3 

764 

•       «t  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

OA 

BURLINGAME 

EVAP 

.15 

.30 

.30 

.30 

.15 

.30 

.15 

.30 

.30 

.15 

.07 

.30 

.30 

.30 

.15 

.21 

.27 

.16 

.19 

.  14 

.30 

.16 

.09 

.17 

.18 

.22 

.22 

.20 

.20 

.18 

.17 

6.58 

WIND 

30 

30 

30 

30 

50 

10 

20 

20 

30 

30 

0 

20 

20 

30 

0 

50 

0 

10 

30 

30 

40 

20 

10 

10 

25 

25 

10 

20 

20 

20 

10 

680 

MAX 

93 

94 

93 

92 

93 

95 

95 

93 

95 

95 

86 

96 

95 

95 

94 

93 

93 

90 

PS 

91 

93 

91 

93 

02 

93 

91 

94 

92 

93 

93 

92 

92.8 

MIN 

63 

63 

62 

60 

63 

58 

59 

60 

60 

63 

61 

60 

60 

64 

60 

61 

53 

62 

62 

57 

59 

61 

55 

54 

57 

53 

53 

52 

53 

53 

53 

56.5 

NACIMIENTC  DAM 

EVAP 

.38 

.37 

.44 

.37 

.38 

.38 

.38 

.33 

.13 

.60 

.39 

.19 

.28 

.39 

.30 

.33 

.18 

.31 

.26 

.27 

.38 

.30 

.26 

.26 

.35 

.76 

.29 

.41 

.36 

.33 

.3410.92 

NEWARK 

(F) 

EVAP 

.30 

.30 

.28 

.28 

.30 

.28 

ft 

• 

.80 

.30 

.21 

.05 

.31 

• 

ft 

.94 

.28 

.25 

• 

.51 

* 

« 

• 

1.10 

.28 

.26 

.36 

.36 

.30 

.34 

.26 

8.65 

WIND 

104 

110 

102 

97 

100 

97 

* 

ft 

274 

101 

105 

66 

117 

• 

ft 

103 

341 

159 

301 

ft 

* 

508 

101 

118 

88 

266 

118 

3458 

SAN  JCAOUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

•  27 

•  35 

•  32 

.36 

•  34 

.37 

•  36 

.33 

.33 

•  42 

.35 

.01 

.35 

.33 

.36 

.30 

.12 

.10 

.30 

.30 

.35 

.25 

.30 

.27 

.30 

.30 

.30 

.33 

.22 

.33 

.32 

9.64 

CAMP  PARDEE 

<C> 

EVAp 

.29 

,38 

•  33 

.32 

.33 

.35 

•  32 

•  33 

•  3  1 

•  30 

•  24 

•  08 

.  16 

.28 

.26 

.27 

.28 

.30 

.26 

.25 

.26 

.  24 

.24 

.28 

.  24 

.23 

.23 

.29 

.27 

.32 

.28 

8.50 

WIND 

22 

33 

27 

29 

27 

30 

26 

29 

21 

27 

23 

27 

14 

17 

21 

23 

22 

28 

25 

28 

26 

28 

25 

29 

21 

18 

21 

18 

22 

30 

769 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.43 

.56 

.54 

.56 

.59 

.55 

.58 

.53 

.50 

.57 

.52 

.34 

.44 

.37 

.54 

•  50 

.55 

.48 

.51 

.46 

.49 

.40 

.39 

.41 

.45 

.36 

.44 

.47 

.46 

.48 

.48 

14.95 

WIND 

37 

45 

42 

52 

42 

50 

40 

36 

40 

44 

50 

66 

50 

36 

35 

56 

50 

38l  54 

48 

56 

38 

32 

40 

40 

37 

39 

30 

32 

35 

83 

1333 

MAX 

96 

96 

97 

94 

94 

96 

96 

98 

97 

97 

98 

85 

92 

94 

97 

94 

05 

05 

94 

92 

90 

90 

90 

92 

91 

87 

93 

94 

93 

94 

02 

93.6 

MIN 

68 

69 

66 

62 

61 

64 

63 

62 

63 

65 

69 

67 

67 

67 

71 

69 

67 

»7 

65 

61 

59 

59 

59 

61 

60 

59 

61 

62 

64 

65 

68 

64.  1 

HETCH  HETCHY 

(A) 

EVAP 

•  20 

.25 

.28 

.30 

•  24 

.25 

•  27 

.26 

•  28 

•  22 

•  26 

.  06 

.04 

.  1  8 

* 

.17 

.05 

.23 

.17 

.24 

.22 

.20 

.20 

.19 

.20 

.20 

.21 

.21 

.21 

.21 

.20 

6.21 

KETTLEMAN  CITY    1    SSW  <D 

EVAP 

.45 

.59 

.61 

.63 

.56 

.62 

.45 

.60 

.62 

.60 

.45 

.46 

.37 

.45 

.60 

.59 

.45 

.60 

.36 

.65 

.45 

.46 

.32 

.86 

.45 

ft 

.45 

.45 

.58 

.49 

15.30B 

W  I  ND 

66 

70 

86 

79 

69 

84 

79 

67 

88 

99 

112 

123 

106 

67 

89 

88 

65 

78 

96 

85 

78 

130 

86 

97 

165 

56 

58 

57 

73 

2496 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

•  37 

•  32 

- 

.73 

•  36 

.38 

•  34 

•  39 

.27 

.  30 

.37 

.16 

.  1  3 

•  26 

.34 

.30 

.32 

.31 

.29 

.28 

.27 

.27 

.26 

.27 

.26 

.25 

.22 

.37 

.29 

.50 

.12 

9.32 

WIND 

ft 

4  3 

ft 

39 

23 

29 

19 

38 

fo 

30 

30 

29 

17 

20 

17 

25 

2? 

27 

38 

29 

26 

20 

24 

27 

28 

21 

19 

13 

17 

36 

7 

731 

LOO  I 

<E> 

EVAP 

.33 

.41 

.36 

.31 

.37 

.34 

.31 

.33 

.29 

.35 

.19 

.14 

.28 

.  34 

.36 

.27 

.33 

.26 

.26 

.26 

.28 

.30 

.23 

.26 

.25 

.28 

.29 

•11 

.26 

.34 

.  36 

9.27 

WIND 

38 

44 

48 

40 

45 

42 

38 

45 

30 

55 

46 

29 

41 

39 

51 

29 

55 

50 

48 

42 

35 

45 

38 

58 

51 

41 

31 

15 

54 

103 

1352 

MAX 

93 

93 

92 

95 

95 

95 

93 

90 

91 

R8 

70 

90 

92 

95 

90 

93 

93 

90 

91 

90 

05 

88 

85 

65 

90 

91 

93 

91 

94 

89 

90.7 

MIN 

66 

64 

63 

59 

64 

60 

61 

61 

63 

67 

64 

64 

62 

69 

62 

63 

62 

61 

56 

58 

58 

59 

60 

57 

59 

63 

64 

56 

63 

60 

61.7 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Day  01  Month 


Station 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 


16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °< 

MANTECA 

EVAP 

.36 

.45 

.34 

.40 

.34 

.39 

.38 

.37 

.36 

.30 

.30 

.11 

.31 

.30 

.35 

.34 

.36 

.  34 

.30 

.30 

.35 

.30 

.29 

,2B 

.25 

.27 

.30 

.31 

.27 

.32 

.30 

9.94 

WIND 

27 

51 

48 

58 

42 

56 

39 

51 

39 

37 

41 

39 

32 

41 

23 

54 

59 

72 

85 

69 

67 

66 

66 

72 

54 

36 

25 

25 

21 

25 

61 

1481 

MAX 

95 

95 

94 

94 

93 

93 

94 

92 

92 

88 

87 

75 

89 

92 

95 

90 

92 

92 

88 

86 

89 

66 

88 

88 

87 

90 

92 

93 

91 

93 

90 

90.5 

MIN 

67 

65 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

64 

65 

64 

61 

63 

64 

63 

62 

60 

57 

57 

57 

57 

58 

57 

57 

60 

64 

56 

62 

62 

58 

60.9 

OAKDALE  WOODWARD  DAM  (6 

EV 

•  39 

.44 

.51 

.40 

.33 

.48 

.52 

.33 

.40 

•  46 

.47 

.12 

.28 

.39 

.44 

.38 

.38 

.41 

.37 

.35 

.35 

.27 

.28 

.30 

.29 

.41 

.25 

.40 

.38 

.36 

11.53B 

WIN 

16 

63 

40 

38 

42 

47 

38 

104 

1 

6 

72 

134 

39 

39 

42 

51 

52 

58 

74 

62 

59 

37 

50 

54 

46 

47 

36 

29 

47 

18 

91 

1536 

PANOCME  CREEK 

EVAP 

.48 

.48 

.48 

.53 

.55 

.63 

.55 

.55 

.47 

.32 

.42 

.34 

.36 

.35 

.49 

.38 

.50 

.42 

.40 

.36 

•  44 

.39 

.33 

.33 

.31 

.35 

•  41 

.39 

.52 

.44 

.38 

13.35 

WIND 

60 

65 

63 

73 

69 

78 

60 

57 

69 

52 

68 

128 

83 

64 

52 

72 

76 

69 

63 

81 

68 

78 

66 

60 

67 

55 

79 

56 

79 

84 

64 

2156 

MAX 

96 

95 

96 

94 

94 

95 

95 

95 

91 

91 

93 

82 

86 

91 

96 

94 

94 

93 

92 

91 

89 

89 

91 

9  1 

91 

87 

91 

93 

92 

92 

92 

92.0 

66 

65 

65 

61 

62 

62 

62 

60 

61 

67 

66 

65 

65 

67 

67 

65 

64 

63 

61 

58 

58 

57 

59 

59 

59 

64 

62 

62 

61 

62 

59 

62.5 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSBC 

.26 

.36 

.33 

.34 

.39 

.19 

.34 

.35 

.30 

.25 

.25 

- 

.07 

.09 

.17 

.22 

,10 

.14 

.24 

.20 

.24 

.30 

.23 

.22 

.17 

.17 

.36 

.28 

.29 

.31 

.27 

7.68B 

SAN   LL IS  DAM 

EVAP 

.<>e 

.63 

.74 

.66 

.65 

.68 

.69 

.74 

.48 

.45 

.45 

.31 

.30 

.45 

.68 

.60 

.62 

.55 

.49 

.45 

.58 

.50 

.42 

.47 

.43 

.30 

.46 

.46 

.55 

.60 

.60 

16.49 

WIND 

123 

123 

261 

210 

156 

203 

224 

216 

122 

108 

93 

116 

64 

74 

177 

169 

262 

344 

292 

238 

266 

288 

262 

1  36 

57 

76 

104 

122 

195 

307 

5594 

MAX 

96 

97 

89 

92 

96 

96 

92 

92 

94 

92 

93 

82 

90 

95 

96 

87 

H9 

85 

80 

96 

87 

82 

82 

89 

86 

89 

94 

94 

93 

92 

9  1 

90.6 

M  N 

65 

64 

62 

62 

62 

61 

61 

59 

62 

64 

65 

66 

65 

67 

62 

63 

59 

56 

56 

51 

56 

57 

58 

57 

58 

60 

64 

67 

61 

60 

56 

60,8 

TRACY  PUMPING  PLANT  <A) 

EVAP 

.55 

.56 

.60 

.44 

.67 

•  58 

.66 

.52 

.57 

.50 

.25 

.22 

.29 

•  55 

.50 

.45 

.57 

.49 

.45 

.45 

.45 

.45 

.43 

.45 

.29 

.33 

.39 

.45 

.47 

.64 

.53 

14,77 

WIND 

116 

166 

266 

1 16 

191 

256 

213 

236 

160 

165 

132 

57 

55 

67 

155 

183 

248 

300 

327 

269 

295 

262 

301 

238 

139 

84 

58 

80 

72 

168 

298 

5673 

SOUTH  CCAST 

DRAINAGE  06 

9EALJM0NT   PULPING  CAJ 

_ 

.31 

.36 

.35 

.31 

.29 

_ 

.37 

.38 

.45 

.30 

.20 

.03 

.57 

.22 

.24 

.30 

.25 

.25 

.30 

.30 

.19 

.30 

.22 

.29 

.35 

.35 

.40 

.15 

.32 

.40 

9.358 

WINC 

25 

10 

20 

15 

20 

5 

9 

22 

9 

15 

15 

15 

15 

15 

10 

25 

15 

10 

20 

10 

10 

5 

15 

5 

15 

5 

5 

10 

5 

15 

10 

400 

MAX 

95 

95 

97 

95 

97 

97 

94 

92 

92 

91 

90 

93 

92 

91 

90 

90 

91 

94 

93 

92 

97 

96 

86 

93.0 

MIN 

59 

57 

50 

55 

55 

55 

64 

66 

64 

66 

67 

65 

66 

65 

63 

63 

6  0 

60 

56 

57 

55 

56 

52 

5  1 

50 

32 

50 

49 

54 

52 

52 

57,7 

CACHUMA  OAM                      (B ) 

EVAP 

.37 

.33 

.32 

.34 

.34 

.28 

.30 

.35 

.35 

.42 

.36 

.28 

.34 

.38 

.40 

.34 

.27 

.27 

.27 

.28 

.30 

.29 

.30 

.26 

.27 

.27 

.30 

.33 

.35 

.34 

.24 

9.84 

WIND 

H 

50 

45 

56 

55 

37 

42 

32 

36 

42 

36 

41 

40 

38 

46 

50 

36 

37 

36 

41 

50 

54 

53 

44 

42 

37 

46 

31 

39 

40 

34 

1317 

MAX 

88 

89 

88 

66 

85 

68 

89 

89 

89 

90 

92 

88 

89 

92 

85 

86 

B7 

84  84 

86 

85 

82 

83 

85 

84 

82 

87 

88 

87 

86 

84 

86.7 

MIN 

59 

59 

59 

58 

57 

57 

58 

57 

59 

62 

65 

63 

62 

61 

62 

58 

59 

59 

58 

58 

55 

58 

59 

55 

56 

57 

57 

57 

58 

56 

56 

58.5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.23 

.26 

.25 

.22 

.22 

.25 

* 

* 

.61 

.27 

.28 

.27 

.27 

« 

•  63 

.28 

.  3  1 

.26 

.14 

•  18 

ft 

ft 

.62 

.22 

.24 

.24 

•  21 

ft 

ft 

.62 

.26 

7.34 

115 

106 

83 

95 

84 

89 

* 

* 

235 

89 

93 

89 

81 

ft 

198 

106 

118 

103 

68 

105 

ft 

ft 

265 

83 

103 

85 

94 

ft 

ft 

258 

129 

2876 

MAX 

81 

85 

83 

82 

82 

83 

85 

87 

85 

86 

86 

90 

90 

86 

84 

74 

81 

82 

81 

82 

83 

84 

84 

82 

83,8 

58 

62 

62 

61 

61 

61 

- 

: 

62 

64 

65 

66 

66 

. 

68 

67 

64 

62 

62 

62 

'. 

'. 

60 

60 

61 

60 

61 

. 

z 

63 

61 

62.5 

RIVERSIDE  EXP  STA  (B) 

EVAP 

.33 

.41 

.36 

.32 

.31 

.35 

.35 

.40 

.44 

.36 

.39 

.47 

.43 

.32 

.37 

.35 

.30 

.27 

.26 

.27 

.30 

.30 

.25 

.29 

.33 

.38 

.33 

.33 

.31 

ft 

.62 

10,54 

WIND 

38 

33 

35 

35 

31 

29 

30 

32 

36 

30 

30 

41 

32 

18 

38 

37 

34 

36 

42 

32 

3ft 

43 

36 

28 

30 

28 

30 

31 

28 

29 

28 

1038 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.31 

.31 

.32 

.32 

.31 

.31 

.30 

.35 

.35 

.41 

.32 

.35 

.37 

.33 

.22 

.35 

.18 

.23 

.25 

.32 

.26 

.25 

.22 

• 

.58 

.22 

.31 

.31 

.33 

.27 

.20 

9,16 

WIND 

59 

56 

62 

61 

57 

54 

49 

61 

52 

58 

54 

49 

18 

79 

46 

71 

4C 

60 

56 

48 

47 

50 

47 

• 

96 

46 

58 

57 

68 

52 

54 

1667 

MAX 

89 

86 

88 

89 

87 

90 

90 

69 

91 

90 

90 

93 

95 

92 

88 

87 

82 

85 

86 

89 

87 

86 

87 

89 

89 

89 

89 

86 

84 

83 

88.2 

MIN 

60 

60 

60 

59 

57 

57 

60 

56 

60 

64 

65 

64 

66 

66 

62 

60 

60 

60 

59 

56 

56 

57 

61 

55 

56 

56 

55 

55 

57 

60 

59,3 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

FVAP 

.76 

.84 

•  86 

.86 

.75 

.75 

.90 

,88 

.90 

.75 

• 

.64 

.43 

.67 

.76 

.60 

.62 

ft 

.65 

•  83 

.  79 

.73 

.59 

.64 

.65 

.50 

•  56 

.60 

.76 

.68 

.60 

!0.55 

WlNC 

65 

87 

102 

78 

0 

60 

70 

80 

230 

• 

15 

1  1 

63 

85 

78 

• 

ft 

234 

87 

114 

95 

61 

57 

60 

21 

29 

40 

62 

60 

28 

2038B 

MAX 

106 

103 

113 

111 

110 

110 

115 

112 

116 

105 

105 

107 

102 

103 

105 

103 

• 

100 

101 

98 

97 

100 

100 

105 

102 

101 

103 

103 

100 

ioo 

104.7 

MIN 

79 

77 

73 

72 

72 

75 

75 

74 

75 

72 

71 

74 

79 

76 

76 

77 

~ 

77 

73 

67 

65 

70 

70 

69 

61 

67 

73 

72 

73 

72 

72.6 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.50 

.52 

.45 

.45 

.48 

.44 

.32 

.27 

.34 

.41 

.31 

.26 

.35 

.45 

.35 

.40 

.44 

.29 

.38 

.43 

.38 

.45 

.40 

.39 

.38 

.36 

.39 

.34 

.43 

.45 

.41 

12.22 

WIND 

40 

24 

23 

25 

27 

18 

15 

10 

11 

10 

16 

14 

22 

25 

26 

14 

3C 

13 

6 

8 

13 

20  21 

16 

18 

11 

4 

20 

15 

7 

14 

536 

MAX 

110 

109 

102 

109 

108 

106 

106 

109 

107 

110 

106 

105 

109 

108 

105 

105 

106 

96 

102 

105 

106 

105 

103 

104 

105 

104 

105 

105 

107 

107 

107 

105.9 

MIN 

74 

75 

67 

73 

73 

7* 

75 

81 

79 

80 

82 

79 

78 

78 

77 

77 

73 

78 

75 

75 

71 

68 

69 

69 

71 

71 

70 

71 

71 

73 

68 

74.0 

MOJAVE 

EVAP 

.66 

.71 

.77 

.75 

.65 

.62 

.49 

.46 

.62 

.55 

.26 

.04 

.41 

.44 

.45 

.42 

.W 

.41 

.30 

.6C 

.55 

.58 

.47 

.45 

.47 

.63 

.54 

.51 

.60 

.57 

.51 

15,61 

WIND 

17 

7 

14 

16 

15 

e 

MAX 

93 

90 

87 

92 

96 

95 

92 

92 

95 

96 

92 

96 

93 

93 

91 

ee 

92 

93 

92 

82 

82 

86 

87 

92 

85 

89 

91 

90 

89 

91 

90.7 

MIN 

66 

64 

61 

59 

59 

60 

62 

62 

62 

67 

69 

66 

65 

66 

64  61 

61 

61 

6C 

56 

55 

57 

52 

54 

55 

55 

60 

58 

60 

59 

60.5 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<B>  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL . 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F )  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G>  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
T 

T 
T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1965 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  ot  month 

s 

c 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

g 
> 
< 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

95 

94 

93 

92 

91 

94 

96 

96 

96 

97 

95 

93 

94 

95 

93 

95 

93 

93 

93 

93 

91 

89 

89 

89 

89 

91 

92 

92 

93 

94 

90 

92.  < 

MAX 
MIN 

113 

90 

114 

90 

114 
89 

114 
88 

113 
87 

113 
90 

114 
93 

113 

9  3 

112 

116 

110 

108 

112 

113 

106 

112 

112 

111 

90 

112 
9 1 

111 
91 

111 
87 

108 
84 

1 0  8 
84 

no 

86 

109 
86 

109 
87 

110 

89 

loe 

68 

111 
90 

111 
91 

111 

8  0 

in.: 

89. 

8  INCHES 

9  AM 

93 

95 

94 

94 

94 

94 

95 

9  5 

96 

96 

95 

94 

93 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

94 

94 

93 

94. C 

MAX 
MIN 

99 
93 

99 

93 

100 
93 

100 
92 

1  0  0 
93 

100 
94 

100 
95 

1  DO 

0  b 

100 
95 

101 

95 

99 
94 

9  7 
92 

100 
95 

95 

94 

95 

94 

93 

92 

92 

93 

99 
92 

9E 
91 

97 

90 

97 
91 

97 
91 

97 
91 

96 
91 

97 
91 

98 
92 

0  6 
90 

98. 
92. ( 

12  INCHES 

9  AM 

94 

95 

95 

94 

94 

94 

95 

95 

96 

96 

95 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

94 

94 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94. 

20  INCHES 

9  AM 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

91. ' 

39  INCHES 

9  AM 

88 

88 

87 

88 

6  7 

87 

88 

88 

67 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

87. 

79  INCHES 

9  AM 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

83 

B  J 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

63 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

62  .< 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

99 
82 

104 
81 

102 
80 

102 

102 

104 

103 

102 

102 

103 

96 

82 

12 

94 

98 

96 
78 

98 
79 

99 
79 

98 
87 

96 
76 

96 
76 

96 
76 

96 
70 

95 
74 

95 
76 

97 
78 

96 
78 

98 
78 

96 
78 

98 
77 

95 
77 

97. 

78!' 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

79 
75 

80 
77 

79 
76 

79 
76 

79 
75 

79 
76 

80 
77 

81 
77 

83 
79 

83 
80 

83 
80 

82 
79 

63 
79 

83 
80 

83 
79 

83 
80 

81 
78 

79 
77 

79 
77 

79 
76 

79 
76 

78 
76 

78 
76 

77 
75 

78 
75 

79 
75 

79 
75 

79 
76 

79 
76 

79 
76 

79 
76 

80. C 
76.' 

STATION  2 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

69 
69 

70 
69 

69 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
68 

69 
69 

69 
69 

69 
69 

71 
69 

71 
71 

71 
71 

72 
71 

72 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

72 
69 

69 
67 

68 
67 

67 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
67 

68 
68 

69 
68 

69 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

69. « 
69.1 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXP0SE0  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N— GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON   18   INCH  DEPTH  FROM  AUG  19  7  A.  M.   TO  AUG  21   7  A.M.    (48  HOURS) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 

(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

•  i£ 
|ij 

*  zl 

<  -8  i 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4   AM      10   AM        4  PM 

T  1  ME 
10  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

66  -OS 

66  1—00*  T 

2.00 
and  over 

Total 

BAKEPSF 1  ELD  WB  AIRPORT 

31 

4.3 

8.4 

21++ 

33 

11 

57 

39 

25 

40 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

24 

16 

2 

4 

3 

0 

0 

0 

9 

3.0 

BLUE   CANYON   WB  AIRPORT 

17++ 

17 

19 

46 

1 

3 

1 

0 

1 

0 

6 

3.1 

BUR8ANK   WB  AIRPORT 

15 

5.1 

7.1 

14  +  * 

16 

18  + 

83 

53 

42 

74 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2.7 

EUREKA   WB  CITY 

25 

N  <D 

28 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

53 

7.1 

FRESNO   WB  AIRPORT 

32 

4.9 

6.7 

21 

NW 

11 

74 

46 

25 

50 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

94 

1.7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

24 

2.9 

7.0 

17  +  + 

28 

13  + 

79 

59 

53 

75 

5 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

5.7 

9.0 

23  » 

W 

22  + 

86 

67 

70 

84 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

4.6 

LOS  ANGLES  CIVIC  CENTER 

17 

W 

26 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

71 

2.9 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

51 

2 

4 

5 

0 

0 

0 

11 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

28 

8.7 

9.8 

22+  + 

28 

20+ 

86 

77 

70 

82 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

4.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

1.6 

6.8 

20 

SW 

10+ 

63 

43 

27 

53 

2 

3 

0 

2 

0 

0 

7 

81 

2.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

5.3 

7.6 

20 

SW 

1 1 

80 

55 

32 

66 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

91 

2.1 

SANDBERG  WB 

33  +  + 

34 

19 

28 

0 

3 

1 

0 

0 

0 

4 

2.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

26 

3.8 

7.0 

17 

NW 

13  + 

62 

68 

67 

80 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

72 

4.0 

SAN   FRANC  1  SCO   WB  AIRPORT 

30 

11.1 

12.3 

32 

21  + 

89 

68 

64 

64 

9 

0 

1 

0 

0 

0 

10 

3.4 

SAN  FRANC  1  SCO  FED.   OFFICE  BL 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

2 

69 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

2.5 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

62 

61 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.4 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

7.1 

8.2 

23  +  + 

26 

20 

72 

48 

33 

59 

3 

0 

1 

0 

0 

0 

4 

1.9 

%  PEAK  GUST 

(T  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


Sea  refareao*  not**  following  Station  Indax. 
-  305  - 


STATION  INDEX 


ACTON  ESCONOI  FC261 BE 
AOELANTO 

AOIN  HANGER  STATION 
ALAMO  I  N 
ALDEflPOJNT 

ALtSO  CN  OAT  MT  FC  **6 

ALPINE 

ALTADENA 

•LTURAS  RANGER  STATION 
AMBOY 

ANGIOLA 

ANGWJN  P.»C  UNION  COL 
ANTIOCM  FIBREBOARO  ML 
ANT  1 OCH  PUMPING  PL  3 
ANIA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
APROVO  6RAN0E 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

ASM  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAO 

ATWELL 

AUBEPRY  1  NN£ 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A V 1 L A  BEACH 

AZUSA  CITY  PARK  FC  14) 
BADGER 

BADGER  PASS 

BArFP   9  NNW 
8 AKEflSF I  ELD  W8  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

BARNESON  PARK 

BARRETT  DAM 
BARSTOw 
BARTON  FLAT 

BATES  RIDGE 
BEARTRAR  MEADOW 
HEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
RFfHIVF  MEADOW 
BEL   AIR  FC  10 
BEN  LOMOND 

BENTON  INSPECTION  ST  A 
BERKELEY 

BEPRYESSA  LAKE 
BESWICX  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

8IG  BEND  RANGER  STA 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES   PAR*    FC  838 

BIG  5UR  STATE  I 


e.JG 


OAM  FC46DE 
GEN  HOSP 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BLACK   MOUNTAIN   2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 
8L AC* WELL S  CORNER 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 


BLYTHE    7  W 

BLYThE  FAA  AIRPORT 

BOCA 

BON IT* 

BOONvl LLE  MNTNC  STA 
BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

BOULDER  C  LOCATELL I  P 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  DAM 

BRADLEY 

8RANSCOMB  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY  10  WSW 

BRE A  CITY 
BPEA  0AM 
BRFNTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BR  I0GEV ILLE  A  NNW 
BPOCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  PANCh 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 


BUCKHOPN 
BUCKS  CRFFK  PH 
BUCKS  LAKE 

PULLARDS  BAP  PwR  HOUSE 
BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK   WB  AIRPORT 
BURL  I NGAME 
8URNEY 

BURNT  RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWRLOW 
CABAZON 

CAPRILLO  NAT  MONUMENT 
C A CHUM A  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS  RANGER  STA 

CALAVERAS  RESERVOIR 
CALFxJCO  2  NF 
CALIFORNIA   HOT   SPGS  RS 
CAL I STOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

camp  Pardee 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTfi 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 

CANBY  11  SW 

CANBY   RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANTR 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


0)55 
0372  01 
0  3  7* 
0379 


COUNTY 


LOS 
SAN  BERDINO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

01   SAN  BERDINO 


0715 
0731 
0738 
07*1 
0742 
5747 
07*8 
0767 
0779 

0790 
0798 
OBlfl  06 
0819  07 
082*  "7 
0822 
38  SO 
ORfrT  n) 
0875  OS 
0897  02 

01 


TULARE 
NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERS  IDE 
VENTURA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
LOS  ANGELE5 


TULARE 
FRESNO 
PLACER 


S  LUIS  OBISPO 
LOS  ANGELES 
TULARE 


SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
SAN  OIEGO 
SAN  BERDINO 
FRESNO 

SNTA  BARBARA 
TULARE 
RIVERSIDE 
RIVERS  IDE 
RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 


SI  SKI  YOU 

LASSEN 

TRINITY 

5 AN  BERDINO 

SAN  6ER0IN0 

PLACER 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

INVO 

I»tVO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 

KERN 


DEL  NORTE 


PIVEPSIDE 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
NEVADA 

MONO 

CAN  DIEGO 
MENDOCINO 
KERN 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SANTA  CPUZ 
SAN  OIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEPEY 
MFNDOC I  NO 
IMPERIAL 

SISK| YOU 

ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 


HUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 

SHASTA 

PLUMAS 

PLUMAS 

SAN  BENITO 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MAT  EC 
SHASTA 


CONTRA  COSTA 

LASSEN 

KERN 


SAN  OIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 

ALAMEDA 
IMPERIAL 
TULARE 
NAPA 

SISKIYOU 
SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 


MODOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 
KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 


34  19 

j:  SO 

34  11 


13  59 
SB 

36  28 


35  16 
I  '■  Z  1 

35  25 

36  55 
39  56 
33  56 
32  41 


37  OS 
37  51 
37  52 


41  34 

33  55 
J  3 

37  53 

IB  I! 

it  IT 

-0  ),■ 

19  l( 


11  ..| 
35  53 

38  35 
41  18 
3*  09 

12  >  7 
30  15 

39  38 
35  20 

39  27 
41  22 
-  .  21 


480 
614C 

*i  j: 
:  2t  rs 
6745 
681  5 
5739 
1575 
]  ■  n.  - 
6862 
235 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ASN 


J  C  FASSOLD 
FRANK  E8ERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZILLO 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  OEPT 
RUBIO  CANON 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HWYS 


ANGIOLA  ELEV   +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FI8REBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  8UR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAO  DEPT 
MRS   RITA   ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U   S  NAT    PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 


R.  C.  IRVINE 

DAN  BARBER 

CLINTON  M.  SCOVEL 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK 

MRS  LUCILLE  £  WEODLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

L  E  HETMENY 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G  +  E  COMPANY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

KER  ICE  5ERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

J U  S  WEATHER  BUREAU 
,[  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  BEAUMONT  IRR1G  OIST 
I  BEAUMONT    |RR| G   Dl ST 


li  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

mike  mc  n ally 

bur. of  plt. quarantine 
|  university  of  calif 

harvey  o  fryer 
u  s  weather  bureau 
earl  r.  el2ea 
u  s  fqre5t  service 
big  bear  lk  fire  oist 
mrs.  margie  a.  simpson 
u  s  forest  service 
gerald  m  thrasher 
dept  water  resources 
u  s  forest  service 

state  park  service 
los  angeles  co  fcd 
corps  of  engineers 
calif  elec  power  co 
u  5  weather  bureau 
union  carbide  co 
mrs  mary  incerpi 
u  s  weather  bureau 
dean  sams 

u  s  weather  bureau 

u  s  weather  bureau 
w  frank  swope 
state  div  of  fstry 
state  div  of  fstry 
fed  aviation  agency 
ronalo  kirby 
norman  j.  cleaver 
eric  h.  loos 
state  div  of  hwys 
kern  co  fire  dept 


CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
01   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELL I 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA    IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM   C  JOHNSTON 
AGP  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   ALBERT   R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

ERNEST  A  WEFERLING 
CHARLES  A.  GOLLEY 
P  G  +  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
MRS  OR A   LEE  MARTIN 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 
MPs  RUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 

MRS  MAR  ST [RTON 

LASSEN  VOLCANIC   NATL  I 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

WILLARD  HAGER 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BERDINO  CO  FCD 


CAL 


PKS 


S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL   I  PR  I G  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY   OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  MWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  6  *  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  *  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 


CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CAZADERO 

CECILVILLE  SAWYER 
CEDARV ILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHAT SWORTH  FC  Z4  0 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  0AM 

CHESTER 

chico  experiment  sta 
chiquito  creek 
chittenden  pass 
cholame  match  ranch 
chuchupate  Ranger  sta 
chula  vista 
citrus  heights 
claremont  pomona  col 
clarksburg 

cl ark s  valley  mudo  rch 
clear  creek 


CLOVEPOALE   3  SSE 
CLOVEPDALE  11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALING* 
COALING*  1  SE 

14  WNW 


COLBYS  FC  53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 

CORRAL  I TOS 

r.:n  ton  WOOD  CREEK 

COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 

CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY   1  N 
CRFSCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
•CULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUY*MA   RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS   2  WSW 

DAVIS  CREEK 


DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

OEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIP  3  NNE 
DE  SA3LA 

DESC4NS0  RANGFR  STA 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  PI OS 

POUSLFBUNr  MEADOW 
DOWNEY  FD  FC107C 
OOWNIEVILLE  R ANCiER  STA 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIPING 
DUNSMUIR  RANGER  STA 
OUSY  BENCH 
DUTTONS  LANDING 
E*GLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  1  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 


ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODEN* 

ELSINORE 

ELSINORE  4  SSE 

ESCONDIOO 

ESCONDIDO  NO  2 

ET  I  WANDA 

UREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
XfTER  FAUVEfl  RANCH 
AIRFIELD 

*  I  RF  I  ELD  POLICE  STA 
AIRMONT 

allbrook 

all  river  mill  intake 

eather  falls 
erguson  ranch 
erndale  8  ssw 
ernoale  2  nw 
idoletown  lynch  ranch 
igueroa  mountain 
illmore  1  wnw 
ive  points  5  ssw 
leming  fish  and  game 
lorence  lake 

OLSOM  0AM 
ONTANA  5  N 
ONTANA  KAISER 
OflEST  GLEN 

ORESTHILL  RANGER  STA 
ORKS  OF  SALMON 
fl  1  DWELL 
BRAGG 
OPT  BRAGG  AVIATION 
OPT  OICK  1  NNE 


DIEGO 
248|  06  SN  LUI S  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
2257j  07|  SAN  BEPDINO 
02  SHASTA 
04    SANTA  CRUZ 
0  2  YOLO 
MODOC 
MODOC 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

7 


2  36  0 


S 1 SK I  YOU 
MODOC 
BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 

BUTTE 

MADERA 

SAN  BENITO 

SN  LUIS  OBPO 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

YOLO 

GLENN 


1*25 
1040 
3000 


FRESNO 
FRESNO 
TRINITY 
BUTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
SI  SK I  YOU 


TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOC I  NO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 


SAN  DIEGO 
OEL  NORTE 
DEL  NORTE 
OEL  NORTE 
S*N  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 


319 


STANI slaus 

STANISLAUS 
BUTTE 
SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 
YOLO 

SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
FRENSO 
NAPA 

RIVERSIDE 
COLUS* 
SAN  DIEGO 
IMPERIAL 

AHAOOR 
LOS  ANGELES 
OEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 
RIVERS  IDE 


SAN  BERDINO 

SI  SKI  YOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

SHASTA 

BUTTE 
TEHAMA 
HUMBOLOT 
HUMBOLOT 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 


MODOC 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
OEL  NORTE 


121  47 

119  23 
121  36 

120  W 


122  24 

123  21 
122  3* 

122  59 

123  13 

119  17 

120  21 
120  21 

120  : 


1640 
2500 

iieo 


121  < 

lie  n 

123  15 

123  05 
117  52 
116  30 

115  58 

lie  2i 

116  17 

124  12 
124  05 
12*12 

117  16 

122  13 

117  51 

lie  :3 


10600 
13BS 
1514 


4650 

2170 

2749 

1975 

1915  > 

3)20 


122  16 

116  35 

122  18 

115  27 


2895 
4240 
-  36^ 

1515 


1610 
2420 
9*70 


2075 
1711 
96*5 


117  JO 

123  20 

120  50 

123  19 

120  0 


H  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
MOUNTAIN  VIEW  RANCH 
'  S  SOIL  CON  SERVICE 
G  +   E  COMPANY 
S  FOREST  SERVICE 
ONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
IRS.  MARCELLA  HILL 

i  S  PLANT  INTRO  GRON 
,  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
i  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN    SALT  COMPANY 
JAMES  0  GOOOR I DGE 
1  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDD 

JOHN  R  JARDINE 

I  VAN  GLENDINNING 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOD  fl.  ZIMMERMAN 

i  FOREST  SERVICE 
COAL  I NGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
.  CHARLES  HOWELL 
.  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 

ELMERTA  B.  8ENNETT 
1  S  FOREST  SERVICE 
1  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  PRC' 

+  E  COMPANY 
IVAN   J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
i  B  THflELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 

CORON*  FIRE  OEPT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
I       GRANT   W  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 
,  WILLIAM  6  TEMPLE 
S  HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 
S  ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWEfl  ♦  LIGHT  CO 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
STATE  OIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  MORIT2 
C*H  SUGAR  REFINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS   NANCY  M  INGRAM 
JOHN  S  ROWELL 

I      HEL1 X   IRR IGAT ION  Dl  ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 

!  FED  AVIATION  AGENCY 
HACLEY  NEUERBURG 

:  PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD   F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

i       OEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F|RE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
KEN   C.  BRATTON 

I       P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALIF  OIV  BE»CH  *  PKS 
FR INK   L  WHITE 
S  CORPS  Of  ENGINEERS 
DOWNEY  F IRE  OEPT 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
,NK   M  ROWLAND 
WTR   +   PWR  DEPT 

i  MC  LEAN 

i.   NANCY  LYNN  GOODMAN 
EARL   K  WOBSER 
WALLACE    E.  MARSHALL 
STATE   OF    CALIF-SNOW  S' 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

I  OIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 

♦  E  COMPANY 
E  E  STUDLEY 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 

ER  F  W ANN AM AKE R 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 

WIN  M  TING 
ESCON0I0O  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
I  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
,  WTR  +  PWR  OEPT 

SOIL  CON  SERVICE 
.  ♦   E  COMPANY 


LISA  FERGUSON 
H  S  HIERONYMUS 
ROLLIN  I  BOYTON 
hENTwORTh  LYNCH 
I  S  FOREST  SERVICE 
VENTUR*  CO  FIRE  OEPT 
RAYMOND    THOMAS  RANCH 
OEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EOISON  CO 

s  bur  Reclamation 
oland  w  getcmell 

kaiser  steel  corp 

mrs  8  e  eslick 
'  s  forest  service 

mrs  mar jor | e  a  george 

I  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
i  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 


rOPT  JONES  6  ESC 

rORT  j ones  range*  sta 

-ORT  ROSS 
tREEpOM  8  NNW 
CRENCH  GULCH 
=RESNO  WB  AIRPORT 
CR  I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 
rULLER1 
=ULLERTON  0AM 
=ULLERTON  HlLLCREST 


G ARB  E  R 

GARDEN 

GASQUE 

GEM  LA' 

GEORGE 

GEORGE 

GERBER 

GERLE 

GIANT 

GIBRAL 


ILLE 

VALLEY  2  S 
RANGER  STATION 

E 

OWN 

Ranger  sta 

RANCH 
REEK  CAMP 
ORE  ST 

AP   DAM  NO  2 


GIBSON  HHV  MnTNCF  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GUROY  B  NE 
GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FCZ95G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
GLENNVILLE 

GLENNV ILLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEADOW 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

5RATON  1  W 

GRFENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 

GROVELAND  2 
GROVELANP  RANGER  STA 
GUERNE VI LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC  367 
MAIWEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 


HANSEN  DAM 

HARRY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  PS 
HARRY  ENGLEBPIGHT  DAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT 
RANGER  STATION 
6  ESE 


HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ  Z  NW 
HERNANDE2   7  SE 
HESPEP I  A 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
HOflERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTEP  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONE YDEW  2  WSW 

HOOPA  2  SE 

HOPL AND   8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HOSSACK 
HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  PCH 
HUNTERS  0AM 
HUNTINGTON  LAKE 
MURKEY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

DLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

ORIA 

DYLLWILD  RANGER  STA 
MPERIAL 

MPERIAL   F  A  A  AP 
NDEPENDENCE 
NDEPENOENCE  ONION  VLY 
NDIO  U  S  DATE  GARDEN 
NYOKERN 

NYOKERN  ARM | TAGE 
ONE 

OWA  HILL 

RON  MOUNTAIN 

ESS  VALLEY 
'OHNSONDALE 

OSHUA  TREE 
IULIAN 

LILIAN  WYNOLA 

UNCAL  DAM 

A | SEP  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTF1ELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
"KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
K  I L  ARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 

KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FFRRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KY8URZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
•LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 

LA  HONDA 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABRINA 

LAKESHORE 

LAKES  IDE  2  ENE 


32  79  36 

3265 

3^88 


SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLDT 
EL  D0RA0O 
DEL  NORTE 
MONO 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 

SHASTA 
SAN  01  EGO 
SANTA  CLARA 

SANTA  CLARA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 

KERN 

IMPERIAL 

PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

TULARE 

SISKIYOU 

NEVADA 

SONOMA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

EL  DORADO 


TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  MATEO 
PLUMAS 

LOS  ANGELES 


si  ski  you 
Shasta 

NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
RIVERSIDE 
TRINITY 
ALAMEDA 
SONOMA 
01  SONOMA 


RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  8ERD1NO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
ALPINE 


TULARE 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 


HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  BENITO 


RIVERSIDE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 
07|  KERN 
05  AMADOR 
02  PLACER 


SAN  6ERDI NO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BEPDINO 

SAN  01  EGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 


02  LAKE 

0]     MAC ]S 

OSi  SAN  JOAOUIN 

Tulare 
KERN 

KINGS 
KINGS 
SHASTA 
MON T  ERE Y 

DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANISLAUS 
SONOMA 


EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 
ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 

LAKE 

INYO 

SHASTA 

SAN  DIEGO 


34  08 
21  41  16 
I'     3  5  56 


37  5 

11    3  7  <. 

35  5 

I  3  •>'■  iff 
10  35 


38  ! 


.  00 


36  0 
23]  40  4 
24  36  1 


7  40  3i 
34|  37  48 
38  3 


37  19 
34|  36  2 
15  34  1 


1*  37  1 
23  40  5 
15  32  52 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CARL  C  CRAMER 

U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MISS  M  ARROUES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT! 

MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  BREEOLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   HILDA   OR A OH  I 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U   S   NAT    PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  wTR  DEP 

BYRON  F .  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIP£  DISTRICT 
WILLIAM  J  KlCKHAM 
SETM  E  AUSEP 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
U  5  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN   F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S   NAT    PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PEPEIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEOERLOF 

OUANE  J  CO* 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AG» 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
WALOO  F  IVERSON 

LAKE   HEMET   MUN  WATER 

VISTA  IRRIG  DIST 

MAX  0  LEY 

MPS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  HOBERG 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EOA  C  HUBBELL 
MRS  ANNE    M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
JOHANNA    J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  *■  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MPS   FRANCES   V  MOSS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
NEW   I  OR  I  A  MINE  *  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  01ST 
FEO  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTR ALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  h  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  V | L I NE  K 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EOISON  CO 


KEE  RANCH 

MRS  Ruth  F  flUBINOW 

CO  FARM   *    HOME  AOV 
HENRY  H  MULLEfi 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS   LILA  LOF8ERG 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  Olv  OF  FSTRY 

HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
POSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  8  WATER  Dl STRICT 

JAMES  C  ALLEN 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 

Sj  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
'  LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 

S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  01  ST 


LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAVA  BEDS  NAT 


LA  VERNE  nTS  FC  560  B 

LAYTONVILLE 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

LEESVI LLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINOSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLO  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIvERMORF  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE   HILL  RCH 
LOCKWOOO  2  N 
LOCKWOOD  ME  S  A 
LOO  I 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 
LONE  TREE  CANYON 

'LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   INSP  STA 
LOOKOUT   3  WSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  BANDS 
LOS  BANOS  ARBURUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  Sw 

los  ppietos  ranger  sta 
lost  hills 

LOWER  K | B8E y  RIOGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LOY ALTON 

LUCEPNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVO 


LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  PIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANOEV I LLE  ISLAND 
MANTECA 

manZaN|TA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 


-APTinf:   3  s 
MARTINEZ   3  SSE 
MARTINEZ   FIRE  STATION 
MAR  Y  S V I LLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  2  SE 

MEDICINE  LAKE 

"E^DOTA  oam 

MEPCEO  FIRE  STAT  ION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 

MEYERS  INSPECTION  STA 
CHIGAN  BLUFF 
DOLE TOWN 

LFQRD  LAUFMAN  RS 
LL  CREEK  NO  2 
CREEK  Intake 


LO  5  NE 

NE  0  A  L 


NEF1LES 

NEEDLES  FA A  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  3. 
NEWHALL  RANGER  STA  C 
NEWMAN   2  NW 


PANDA  4  SF 

flANOA  SPENGLER  Ranch 

TChELL  CAVERNS 

TChELL  MEADOW 
M00ESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 
MONT  1  CELLO  OAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORAINE  CREEK 
MOfiENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORBO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  BALOY  FC  85G 
MT   BALOY  NOTCH 
MOUNT  OANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MT  GIVENS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT   HEBRON  RS 
MOUNT  MADONNA 

MT.  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT   SHASTA   SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

MOUNT    TAMALPAIS   2  SW 

MOUNT  WILSON  FC   338  8 

MUIR  WOODS 

MUMBO  BASIN 

N AC  I M I ENTO  DAM 

NAPA 

'NAPA  STATE  HOSPITAL 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ft* 


SOLANO 
NEVADA 
NEVADA 
SAN  0IEG0 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
PLUMAS 
BUTTE 
SISKIYOU 


LOS  ANGELES 

MENOOCINO 

KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 
OS1  EL  DORADO 
05  TULARE 
05  TULARE 

PLUMAS 


LOS  ANGELES 
LASSEN 
ALAMEDA 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
5 AN  JOAOUIN 
SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN      I.  AQUIN 

LOS 


MODOC 
KERN 
SNTA  BARBARA 


LOS  ANGELES 

MERCED 

MERCED 


SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

06!  SNTA  BARBARA 

05  KERN 

05  TUOLUMNE 

06  SAN  DIEGO 
02  SIERRA 

SAN  BERDINO 
MONTEREY 
P6  SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 


TRINITY 
LAKE 
07  MONO 
MADERA 
SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 


SHASTA 
SAL ANO 
KERN 
MAR  I POS A 
ALPINE 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

Ti.1,  Lt.'M'.F 


RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

EL  DORADO 

EL  OORAOO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

H  IMBOLDT 

SAN  BEPDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

KERN 

TULARE 

MONO 

SISK | YOU 

MONTEREY 
02  NAPA 

VENTURA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SAN  I  A  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OflPO 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 
SANTA  CLAPA 
SI  SKI  YOU 
SANTA  CRUZ 

RIVERSIDE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
MAR  IN 

LOS  ANGELES 
MARIN 


NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BEPDINO 
NEVADA 


VENTURA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
STANISLAUS 


3  7  iff 
35  03 
35  02 


33  42 
41  22 
41  22 
*1    1  t 


20  10 

20  59 

21  29 
.■i  J  i 


23  29 

is  5i 

18  53 

22  26 


21  IT 

20  27 

18  03 

121  23 


122  08 

122  06 

122  OS 

121  36 

119  51 


121  J7 
120  22 
120  29 


t  34  2 
3650 

4860 

i.945 
}J,00 


2735 
26B0 
790C 
&5Z0 
2640 


4739 

7733 
3406 

21O0 
9500 
4206  : 

425C 
I  800 


PL  . 


LAWERENCE  FAFEK 

♦  E  COMPANY 

♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

i  MESA  F | RE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  LI8BEY 
+  E  COMPANY 
NAT  PARK  SERVICE 

LOUIE  A.  A MASON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

i  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  OEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
K AWE AH  LEMON  CO 
NK  OE  CHAINE 
,  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

PS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHEPINE  e  hinds 

M  I  OUARTERMAN 
MRS  E  A  EBERLE 
ARCHIE  M  WEFERLING 
I  DIEGO  WATER  CO 
CITY  OF  LO0I 
LOMPOC  WATER  TREAT 
WTR  +  PWR  DEPT 
EOWARO  C  GERLACH 


OHN  W  TEED 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CHARLES  H  GRAY 

RLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 
l  S  WEATHEP  BUREAU 
LA  CO  A|P  POL  CON  DIST 
ROGER  C  R ICE 
AR8URUA  RANCH 

Y  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN   CO   FSTRY    ♦    F  D 
S  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
POL  LO  LARSEN 
MRS  FRANCE  PRITCMARD 
STATE  01 V  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 

SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  MAHNKE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  SO.  CAL  I  F.  EDI  SON  CO. 
ZUCKERMAN-MANDEVlLLE 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 


U   S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GA8RIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
HARYSVILLE    FIRE  DEPT 
CITT    SAN   FRANC  I  SCO 

sl  U  S  WEATHER  BUREAU 
l       BOYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  KRFM 
R.L. JEFFREOO 
Sj  U  S  WEATHER  BUREAU 

FRANK   F  MOJTOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCEO  IRPIG  DIST 
IfiACE  C  SWATZEL 
BRIAN  HAYES 

STATE  OF  CALIFORNIA 

I  POWELL 
STATE  01V  OF  FSTRY 
i  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CAL  I  F  EDI  SON  CO 
MRS    ETHEL  WALKER 

NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  8.  STEVENS 


PKS 


OLO  R  CHACE 
DIV  BEACH 
Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 
PS  OF  ENGINEERS 
MONO  INN 

CE   A.  KOSENA 


ROBERT   J  PENAPD 
i  s  BUR  RECLAMATION 

S  SOIL  CON  SERVICE 
ORPS  OF  ENGINEERS 
AN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  T HELM A  F  OOWNER 
MANUEL  V  ROSE 

SOIL   CON  SERVICE 
JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  OIST 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE   OIV  OF  HWYS 
JUOITH  M.  RADY 

BALDY  SKI   LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  Olv  BEACH  ♦  PARK 
SO. CALIF.  EDISON  CO. 
I  S  WB  OBSERVER 
l  S  FOREST  SERVICE 
JACK   I  SCHELL 

l  S  FOREST  SERVICE 
MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 
,  DEPT  WATER  RESOURCES 
;  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
i  WB  OBSERVER 
,  nat  park  service 
,  dept  water  resources 
monterey  co  fcwcd 
:arl  s  gipson 

[apa  st  hosp.fire  dept 
iason1te  corporation 
ity  of  needles 
eo  aviation  agency 
ity  of  nevada  city 
eslie  salt  company 
ancho  sierra  vista 

A  CO  FlftE  DEPT 
l  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
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STATION  INDEX 


NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS  2 
NIGHTINGALE 
H I L  AND 

nipomo  2  nx 

north  fork  Ranger  sta 

OAt PALE  WOODWARD  0»*< 
OA*  KNOLL  RANGfR  STA 
OAKLAND  WB  AIRPORT 

OAK V[ LLE  1  W 
OAKVILLE  A  SW  *  2 
OCCIDENTAL 
OCEANSIDE 

OCEANS  IDE  PUMPING  PL 
OC0T|LL0  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RDG 
OJAI 
OLINOA 

ONION  VALLEY 
ONO 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESVR 
ORANGE  COVE 

ORICk  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLAND 

ORLEANS 
OROVILLE 
ORPVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STA 

OSTRANpFR  lake 

PACHFCO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  3)  A-E 
PAICINES  OHPWALL  RANCH 
PALMDALE 

PALMpALE   FA A  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FCA3D 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 
PARADI SE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARK FIELD 
OSRVFIFLP    7  NSW 


OAfKENTA   RANGFP  <T» 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

OASO  ROBLES   F A A  AP 

PATTJWAY 

PAYNES  CREEK 

PEAR  LAKE 

PEPRIS 

PFTALUMA  FJPE  STA  2 

PfEPRA  BLANCA   SHI)  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
P I NECREST    SUMMIT    R  5 
PIKE   FLAT  DA" 
PINE  MOUNTAIN  INN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PIRU  2  FSE 

pismo  beach 

pit  river  power  house 

placeRville 

placerville  ifg 
olacfrville  disp  plant 

°L  A  SKF  T  T 
PLAT | NA 

PLUMAS  EUREKA  STATF  PK 
POINT  ARENA 
PT    ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT   PIEDRAS   BLANC  A  S 


PORT   CHICAGO  NAVAL  DFP 

PORTERVILLE 
PPPTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 
POTTER  VALLEY   3  SE 
POT  Tf P  VALLEY  Ph 

PRAOO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
OUAK|NG  ASPEN 

QUINCY  RANGE R  STATION 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
OANOSBUPG 
RATTLESNAKE  CREEK 


RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
PEPPING  1  SE 
PEPPING  F IRE   STa  NO  2 
REOLANDS 


REDWOOD  CITY 
RFDWOOO  VALLEY 
REPPESA 

RICHARDSON  GROVE  ST 
'R I CHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  fl 


Exp  : 


ROCKLIN 

ROSE  MAP I E  MEADOW 
ROUNp  "EADOw 
ROUND  MOUNTAIN    I  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACMFS  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
ISACOAMFNTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGEHfN  CREEK 

SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  o  WSW 
SAINT   HELENA    7  NF 
SAINT  MARYS  COLLEGF 
SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALTER   RANGE"  STATION 

SAN  ANDREAS  2  S 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN   ANTONJP  MISSION 

SAN  APDO 

SA*  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOBERG  PTL  FC1308 
SANDRFRG  WB 
»SAN  RIFGO  WB  AIRPORT 


Ol|  ORANGE 

SUTTER 
07  P  I  VERS  IDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 

STANISLAUS 

SISKIYOU 

ALAMEDA 


NAPA 

NAPA 

SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

PLUMAS 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLOT 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 


VENTURA 
MERCED 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
OIVERSIDE 
SANTA  CLARA 

MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
BUT  TE 

I  ijLiiMNF 

SAN  BEROI NO 

MONTEREY 

MONTfPEY 

LOS  ANGELES 
TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 


VENTURA 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PV  FRESNO 
96  VENTURA 
OA    SAN  BENITO 
06  VENTURA 

LUIS  OBPO 
02  SHASTA 
02  EL  DORAOO 


EL  DORADO 
EL  DORAOO 
GLENN 
SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNTa  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 

TULARE 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 


MENDOC I  NO 
SAN  DIEGO 
RIVERS IOE 
MONTEREY 
TULARE 

SAN  DIEGO 
06j  SAN  DIFGO 
-  KERN 
FRESNO 
MARIPOSA 

SHASTA 

Shasta 

SAN  8ER0IN0 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 


Shasta 

SAN  8ER01N0 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMFNTO 

TfHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAP  A 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

TRINITY 

CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BEROI NO 
0*  MONTERFY 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  OIEGO 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEWPORT  HARBOR  DEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES   S  HALE 
IMPERIAL   I  PR  1 G  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY   FIRE  DEPT. 
S  SN  JOAQUIN  ]R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 


MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 

NSIDE  FIRE  DEPT 
NSIOE  WATER  OEPT 

FIC  TEL'TEL  CO 
UflA  CO  F | RE  OEPT 
CHEL  P  CLAUSEN 
OF  WTft  RESOURCES 

MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  +  PARKS 
ORL  AND  UN | T    WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITT  OF  OROVILLE 
ROBERT    E  SKINNER 
SI  ATE  OIV  OF  FSTRY 

DWR  +  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

U   S  BUR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  6 ARR 


PALMDALE  IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SP6S  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 

JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT,  OF  STREETS  %  Pi 
MISS  LILY  BERG 


PAC IFIC  GAS+ELEC  CO 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  Dl STRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON   P  MORRISON 

PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PET  A  L'JMA    F  |  R£  DEPT 

VENTURA   COUNTY  FCP 
I  A  CO  F|RE  DEPT 
USFS.  OISTRICT  RANGEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 


INST  FST  GENET  ICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
U  S  F  S+  CAL  DEPT  wTR 
JOHN  A.  FREOPICKSON 
PLUMAS  EUREKA  ST.  Pk. 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U   S  COAST  GUARD 
J   E  AOAMSON 
U   S  NAVAL   MAGAZ INE 

JOHN  H  DAYBELL 
F.  W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
POWAY  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
W   A  WILKINSON 

FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHNSON 

nuRf  »i j 
REDDING 
FIRE  DEPT 
DL AND S   DAILY  FACTS 


ire  oept  sta  2 
Thomas  m  jameson 
folsom  state  prison 
div  beach  +  pk 
ty  of  richmond 
s  army  depot 
vers  i de  fire  dept 
trus  ekp  station 

if  WATEP  RESOURCES 

dept  water  Resources 


YMONQ 
SO  CALIF  EDISON  CO 

IF  STATE  £NG 
MRS   MARIAN  L  BERTAGNA 
ATE  DIV  OF  HWYS 
TCH  HETCHY   WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  weather  Bureau 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNI  VERS] TY  OF  CALIF 


EDWIN  L  PAULSON 
EOWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA   B  ABREU 
BROTHER  u  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  A  V  I  A T ION  AGENCY 
SALINAS   DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  +  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNAROO  RANCHO 


S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 
L  A  CO  FJRE  OEPT 
U  i  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 


SAN  D I MAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  DIMAS   TANBARK  FLAT 

SAN  EM  I GO  10  RANCH 

SAN  FELIPE   HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  Ph  3 

S   F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  OM  FCA25BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
»SAN  MATEO 

COLAS  ISLAND 
»SAN  RAFAEL 
SANTA   ANA   FIRE  STATION 
SANTA   ANA   RIVER   PH  3 
SANTA    ANA   RIVER   PH  1 
SANTA    ANITA   FERN  FCA32 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATAL1NA  W6AP 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  OAM 

SANTA  MARGARITA   2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

»5  ANT  A  MONICA  PIER 

'.>«!«     P  AJ  LA 

SANTA  ROSA 
SANTA  YNEZ 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  1 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
1  SCOT  I A 
SEARSV1LLE  LAKE 
SEBA^TOPOL   *  SSE 
SECRET  VALLEY 

SEPUL VEDA  Pam 
SHASTA  DAM 

SHELL   ABSORPTION  PLANT 

SMFLTER  cove 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
FRRA  CITY 

ERPAVJLLE  RANGER  ST  A 
GNAL   HILL   FC  ftl! 

lverado  ranger  sta 


SOUOC  SOUTH  FORK  CMF 
AGGS   5 PCS  LAS  LOMAS 

.ACK  CANYON 

.OUGHHOUSE  6  SE 
SNPW   CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEOAO 
SOME  59 AP  1  W 
50MIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 


SONORA  JUNCTION 

S    E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPAOPA  PAC   FC    356  C 

SPREC* EL S  hwy  BRIPGF 

SPRINGVILLF    7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE  TULE  HQWK  S 
SQUAW  VALLEY 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
STANDI SH  1  E 
S  T  ANP I SH-H I CK  E Y   ST  PK 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 

IRLlNG  CITY  RS 
'OCKTON  OISPOSAL  PL 
OCKTON  WBAP 
OCKTON  F | Rf  STATION 
ONYFORp  COOLEy  RANCH 
ONYFOPP  RANGER  STA 

GORGE  RESERVOIR 
'OUTS  MEAOOW 
tRawBERRy  VALLEY 
SUFY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 
SUNLANO 

SUNSET   BEACH    STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SU S ANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 

SUTTER  mill  RANGER  sta 

AHOE  CITY 

ALBOT  CAMP 
EHACHAPI 

EHACHAP I    RANGER  STA 
EJON  RANCHO 
Eft  MO 

HE  CEDARS 

GFYSEPS 
HEBmal    FAA  AIRPORT 
HOUSAND  OAKS 
HREF  RIVERS  b  SE 

HREF  RVRS  EDISON  Ph  2 

href  rvrs  eoison  ph  1 
ige*  creek  ph 
opanga  patrol  sta  fc6 

ORRANCE 

RABUCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

Racy  caRBONa 

racy  pumping  plant 

rinity  oam  vista  pt 

RON* 

puckee  Ranger  station 
ujunga  mill  cr  fc  ato 
ulefielo 

ULFLAKE 

RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 
URLOCK 

UPNTABLE  CREEK 
USTJN    IRVINE  RANCH 


7750 
77*3  05 
7755 

TT(,2 

7  767 
7769 
7772  M 
7776  06 


79  10  ' 

7912  ' 
7  0  16 

7  9  26  ' 

7933  ( 

mo  ■ 

795  3  '. 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

si 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANC  I  SCO 
LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 


MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 
ORANGE 
MERCED 

SN  LUIS  OBPO 
SAN  MATEO 
VENTURA 
MAR  IN 
ORANGE 
SAN  BEROI NO 
SAN  8ERDIN0 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUI S  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES  I 

VENTURA 
SONOMA 
SNTA  BARBARA 
ORANGE 
LOS  ANGELES 


HUMBOLDT 
SAN  MATEO 
SONOMA 
LASSEN 

LOS 


LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  DORAOO 

SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 

MONTEREY 

SACRAMENTO 
07  RIVERSIDE 
05  MARIPOSA 
02  NEVADA 

MONTEREY 


VENTURA 

VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 

SAN  FRANCISCO 
MAR IPOSA 
SAN  8ERDIN0 
INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 

TULARE 
TULARE 

Tulare 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  9EPDIN0 

LASSEN 

MENOOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 


SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 
COLUSA 


FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 
AMAOOR 
KERN 
PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

Rl VERS 10E 

VENTURA 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAOUIN 

SAN  JOAOUIN 

ALAMEPA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 
NEVADA 

L  '"'  '     ANCFI  F  ■. 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 


1970 
2035 


21  51 

20  38 
20  22 


20  22 

21  20 
23  29 
19  5B 

19  03 

?2  ?-< 

20  n 


1  37* 
3535 
£.170 
0  975 


2500 
1930 
1730 
160 
1900 
8700 
6RB5 


5120 
7120 
9580 


2A70 
1050 
A070 
6235 
5239 
5690 
A030 


21  18 

22  AO 

2  2 


21  50 
20  3A 
18  00 
20  33 
20  00 


1095 

0109  ' 

'.555 

1586 

1025 

6228 

6000 
3975 
397* 
1A25 
5300 


A035 
8950 
8600 


SAN  DIMAS  FIRE  STA 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANC  1 SCO 
I  S  WEATHER  BUREAU 
1  S  WEATHER  BUREAU 
ASAOENA  WATER  DEPT 

ORB  IN  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY   J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
I  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 
MR S   GATE   D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

\  s  bur  Reclamation 

cal  state  poly  col 
city  fire  oepartment 

;  weather  Bureau 
independent  journal 
santa  ana  fire  dept 
so  calif  eoison  co 
so  calif  eoison  co 

is  lue8kert 
santa  barbara  swg.  tr. 
fed  aviation  agency 

v  station  k.eyt 
s  weather  bureau 

iN|v  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECKI 
I  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 

TURA  CO  FIRE  OEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 

A  WTR  *  PWR  DEPT 
I  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

.  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS   MARILYN  F   MACH | 
THEODORE  B  MEUSNER 
MRS   JANICE   M  SUTTER 
LEE  WJTHYCOMBE 
1  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

N  K  LEITMOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
MRS  MABEL  VAN  VLECK 
1  PALM  SPRINGS  WTR  CO 
Si  DEPT  WATER  RESOURCES 
I  US  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANC10NI 

YD  LONG 
LAWTON    INVESTMENT  CO 

8ERYLW0OD   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  DIv.OF  FORESTRY 
STATE   DIV  OF  HWYS 
1  S  COAST  GUARD 

5   NAT   PARK  SERVICE 
.    CALIF.    EDISON  CO. 
.  CALIF  ELEC  POWER  CO 
i  HUTCHISON 
TE R  R.  HENNES 

ElmER  a  suTTON 

;  FOREST  SERVICE 
;  +  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY    STATE  PK 
SQUIRREL   INN  HOLD  CO 
LEROy  kemp 
■  C  FRALEY 

DIV  BEACH  +  PKS 
,   ♦  E  COMPANY 
I  CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE   OIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
'   S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FJPE  DEPT 
FRED  H  COOLEY 

,  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
.  OEPT  WATER  RESOURCES 
.  LILLIAN  MAGRUDER 

,  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
NIC  T  STEVENS 
CAL   DIV  BEACH  *  PARK 
i  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
OAVID  BAflR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
N  CO  FSTRY  ♦  FO 
DARYL  K   DE  WALT 

i  DEPT  WATER  RESOURCES 
ANITA  COWAN 
N  CO  F[RE  OEPT 

TEJON  Ranch  company 
SULO  E  LAKSO 
,  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  PEwEy 
F  EO  AVIATION  AGENCY 
TURA  CO  F|flF  OEPT 
NN  BAKER 

SO  CALIF  EOISON  CO 


SO  I 


EOIS' 


I  CO 


i  CO  FIRE  OEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CAflBPNA  |R  CO 
I  S  BUR  RECLAMATION 
i  s  BUR  RECLAMATION 

AMERICAN  P  »  C  CORP 
I  S  FOREST  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCO 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULELAKE  IRRIG  DIST 
I  S  WEATHER  BUREAU 

DEPT  WATER  RESOURCES 

CARL    A  PEARSON 
I  S  BUR  RECLAMATION 

THE    IRVINE  COMPANY 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


TWENTYNINE  PALMS 

TWIN  LAKES 

TUITCHELL  DAM 
'UK  I  AH 

UK  I  AH  ft  WSW 

UNION  OIL  STEARNS  A8S 
'UCLA 

UPLAND   J  N 

UPPER   LAKE    T  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

-t-cu  haTTOLE 

SAN  LEANDRO  FILTER 
UPPfp   TRES  PINOS 
VACAVILLE 
VALLETON 

VALLFY  CENTER    6  N 
VALTERMO  RANGER  STA 

nuys  ec  lie 


VERMILION  VALLEY 
VICTORVJLLE   PUMP  PLANT 
VIOETTE  MEADOW 
VINCENT  FIRE   STA  FC120 
VINTON 
VI  SAL  I A 
VISTA  2  NNE 


VII 


LACE  1  SE 

SCHOOL 
NUT  CREFK  2  CSE 
NijT  CREEK   2  ENC 
NUT  CREEK  ft  E 
NUT  GROVE 

NUT  PTL  STA  FC102C 
SPRINGS 


!  CO 


.  phoenix 


SAN  6ER0 I  NO 
ALPINE 

SNTA  BARBARA 

MENDOCINO 


ORANC-f 
SAN  BEROINO 


HUMBOLDT 
ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 
SAN  P1EG0 
LOS  ANGELES 


LOS 


FRESNO 

SAN  BEROINO 

FRESNO 

LOS  ANGFLES 


EL  DORADO 

SHASTA 

SHASTA 

CALAVERAS 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


CITY   FJRE  DEPARTMENT 
MRS   MAR JOR I £    S  DORY 
UNION  OIL  CO 
UCLA 

LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUETTE 
U  S  FOREST  SERVICE 

WESLEY  C  ROSCOE 

E  BAY  NUN  UTL  DIST 

ELOON  FANCHER 


JOHNSON  NURSERY 
U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUYS   PUBLISH  CO 
JOHN   B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 

SO  CALIF  EOISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L   A   CO  FIRE  DEPT 
FRANK  OOTTA 
TULARE  CO  C  OF  C 
VISTA  FIRE  DEPT 
ERNEST  R  STEWARD 
MRS   IRENE  M  VOLLMERS 
P  G  +  E  COMPANY 

CLARION   E   VAN  SCHAICK 

MILTON  H.  BRJNTON 

RAY    I  WH1TTEMORE 

TOMAS   S  VANASEK 

MRS  BETTY  B.  FA IRC LOUGH 

INACTIVE  ft/20/61 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
phoen i i  Ranch 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


wat  sonv ille  waterworks 
wawona  ranger  station 
weaver vi lle  ranger  sta 

WEEO  1  S 

WELOON  1  WSw 

WE NOEL  10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 

WESTVI LLE 

WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRING5  2  SSW 
WH1SKEYT0WN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WM1TTIER  CTY   H  FC  106C 

WILLIAMS 

WILLITS  1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK  RANCH 

WILLOWS 

WINCHESTER 

WINTERS 

WOFFORO  HEIGHTS 
WOODCMUCK  MEADOW 
WOOD FORDS 
WOODLAND  I  WNW 
WRIGHTS 

WRIGHTS  LAKE 
TOflSA  LINDA 
YORKVI LLE 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 


SANTA  CRUZ 

RIPOSA 
TRINITY 
SISKIYOU 
KERN 

SNTA  BARBARA 
FRESNO 
CALAVERAS 
PLACER 

TULARE 

VENTURA 
SHASTA 
*  MONO 

SACRAMENTO 
i  ANGELES 
1  COLUSA 
MENDOCINO 

MENDOC I  NO 
MODOC 
GLENN 
RIVERSIDE 


FRESNO 
■  ALPINE 
YOLO 


EL  DORADO 
,  ORANGE 

MENDOCINO 
■  MARIPOSA 

SI  SKI  YOU 


3610 
2680 

ftOJS 


8A  0A 


I  too 

6  60  :■ 
I  100 
2625 


ITY  OF   WAT  SONV I LLE 
S  NAT  PARK  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 
CHESTER   I   K I MR  E  Y 
INON  J  BLOUNT 
F I L I  PELL  I 
;  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
l  HANKER 
■I  DEPT  WATER  RESOURCES 

ORPS  OF  ENGINEERS 
:  CLEMENS  MORST  CO 
VENTURA  CO  FC  DIST 
S  BUR  RECLAMATION 
N1VERSITY  OF  CALIF 
NIVERSITy  OF  CALIF 
RS.  BO-JEAN  PARKER 
WHJTTIER  WATER  DEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 

STATE   OIV  OF  FSTRY 

HAROLD  BRIGGS 

HOWARD  R  ALLARD 
l|M  M  BLACK MORE 
I  NEWTON  WALLACE 
IAMES  H  JORGENSEN 
I|  CORPS  OF  ENGINEERS 
<RS  WILMA  C  BARR 
1  C  AGR  EkTEN  SERV 

MARVIN  E  WARE 

i  s  weather  bureau 

YOPBA   LINDA   WATER  CO 
IRS  LOLA  A  HULBERT 
S   NAT    PARK  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 


I  DRAINAGE  CODE:  1 -AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  B-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11 -KINGS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  16-MOK ELUMNE  17-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PA JARO  21 -PIT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SAN7A  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNE2 
33-SOUTH  COAST    34-STANTSLAUS     35-TRJNTTY      36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 


ting  to  the  Wea 


State  Climatologist,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Str 


miles.  Monthly  degree  day  totals 
the  vector  sum  of  wind  directions 


DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  BF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  i) 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65°  F.   In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  i 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m. ,  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


WATER  EQUIVALENT  - 


i  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  ai 
consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  lo 


■  the  water  equivalent  of  snow,  sleet 
il  variability  in  the  snowpack  may  rt 


SNOWFALL:  Entr 
sleet,  and  ice. 


;  of  f 


w  fall 


i  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  < 


apparent 
the  "Seasonal  Snowfall"  tabl 


the  ground.    Samples  for  obtaining  nr 
stencies  in  the  record. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  r 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effectiv 
STATION  NAMES:  Figures  and  letters  following  the  s 
SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seaso 


-mals  based  on  the  period  1931-1960. 

*ith  data  for  January  1941. 

tion  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distanc 


niles  and  directic 


from  the  post  offic 


!  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Ju 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication, 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


elude  snow  and  sleet.  Entr 


i  the  July  issue  of  this  bulletin. 


ts  are  taken  from  different  points 
;  of  snow  on  ground  include  snow. 


No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  tabli 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperatu 
And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an 
Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
Adjusted  to  a  full  month. 

Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  i 
M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  day: 


Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table 
table  is  indicated  by  no  entry. 


ha  i 


re  days  of  record  missing,  if  average  value  is  ei 
adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


ord  i 


every  10  inches  of  new  snowfall. 

ig.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  c 


•led  for  this  station. 


Amounts  fro: 


sentially  ; 


ording  gage.     (These  amounts  a 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

:ipitation  valu 


ry  slightly  from  the 


;  to  be  published  late 


jrding  Rain  Gage  Station.  Hourly  pn 
matological  Data"  bulletin  they  are  fi 
'Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
■cording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  ii 
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ASHEVILLE:  1965 


CALIFORNIA  -  SEPTEMBER  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE:  September  temperatures  were 
below  normal  over  most  of  the  State,  with 
negative  departures  of  7°  in  the  Sacramento 
Valley.  Stockton  reported  the  coldest  September 
of  record,  Red  Bluff  the  coolest  September  since 
1925,  Fresno  the  second  coldest  of  record,  Bur- 
bank  the  coldest  since  1941  and  the  third  coldest 
of  record,  and  Los  Angeles  the  coldest  since  1950. 
At  Fresno,  there  was  not  a  single  day  during 
September  with  the  average  temperature  above 
normal;  Eureka  had  only  1  day  above  normal; 
Red  Bluff,  Burbank,  and  Long  Beach  only  2  days; 
San  Francisco  and  Stockton  only  3  days;  and 
Bishop,  Los  Angeles,  and  San  Diego  had  only 
4  days.  Freeze  damage  to  crops  was  reported 
in  the  vicinity  of  Mt.  Shasta  City  on  the  17th. 
Fresno  reported  the  lowest  monthly  maximum 
temperature  for  September,  and  Stockton  set  a 
new  record  of  66°  for  a  new  low  maximum  reading 
during  September. 

PRECIPITATION:  Precipitation  was  below  nor- 
mal over  most  of  the  northern  and  central  parts 


of  the  State,  but  was  above  normal  at  a  number 
of  points  in  the  south.  San  Francisco  Airport 
equalled  the  record  for  the  driest  September, 
while  Mt.  Shasta  had  the  driest  since  1945,  and 
Eureka  the  driest  since  1929.  At  the  other  ex- 
treme was  Los  Angeles  with  the  second  wettest 
September  of  record  and  Long  Beach  with  the 
second  wettest  in  18  years.  Los  Angeles  set 
new  precipitation  intensity  records  for  Septem- 
ber in  a  heavy  rain  on  the  18th.  With  precipita- 
tion on  7  days  during  the  month,  Burbank  set  a 
new  record  for  September. 

STORMS:  Strong,  gusty,  north  winds  on  the  16th 
and  17th  in  central  California  downed  trees  and 
utility  lines,  overturned  parked  planes,  sank 
boats,  and  broke  windows.  Grass  and  range  fires 
raged  uncontrolled  over  thousands  of  acres.  The 
heavy  rain  in  the  Los  Angeles  area  on  the  18th 
resulted  in  some  local  flooding  and  damage  from 
mud  flows.  Some  freeways  were  temporarily 
closed. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San    Francisco,    California  94102 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 
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Date 
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Degree  Days 

No.  of  Days 
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#        ft  # 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPO I  NT 

85.6 

45.7 

65.7 

96 

24 

36 

19. 

36 

6 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

76.1 

48.0 

62.1 

89 

15 

42 

18. 

115 

0 

0 

0 

0 

•  oo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

89.0 

44.5 

66.8 

99 

1 

35 

17 

31 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

81.9 

37.5 

59.7 

89 

24 

25 

18 

156 

0 

0 

7 

0 

•  08 

•  05 

2 

,0 

0 

0 

0 

0 

CECILVILLE  5  SE 

80.2M 

42.7m 

61 .  5m 

90 

23 

31 

IT 

119 

1 

0 

1 

0 

.00 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

o 

CLOVEROALE   3  SSE 

80.6 

47.8 

64.2 

•  6.1 

95 

15 

43 

22. 

48 

3 

0 

0 

0 

•  00 

•  35 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

64.5 

40.5 

62.5 

95 

1 

31 

19 

92 

8 

0 

3 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

64. 8M 

47.5M 

56.2M 

77 

30 

39 

29 

257 

0 

0 

0 

0 

•  05 

•  05 

24 

•  0 

0 

c 

0 

0 

DUTT0N5  LANDING 

73.9 

48.4 

61.2 

87 

30. 

42 

21. 

118 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ELK  VALLEY 

79.5 

39.5 

59.5 

88 

24 

31 

19. 

162 

0 

0 

5 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

o 

EUREKA  WB  CITY  R 

58.4 

49.4 

53.9 

•  2.5 

65 

30* 

44 

18. 

324 

0 

0 

0 

0 

T 

* 

.64 

T 

26. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FERNDALE  2  NW 

62.7 

46.9 

54.8 

70 

18 

36 

17 

299 

0 

0 

0 

0 

•  06 

,04 

15 

•  0 

0 

0 

c 

0 

FOREST  GLEN 

85.3 

36.3 

60.8 

•  1.5 

96 

1 

27 

19 

133 

10 

0 

7 

0 

•  00 

•  78 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG 

63.2 

47.8 

55.5 

7* 

20 

41 

20 

278 

0 

0 

0 

0 

•  1* 

•  25 

•  04 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

62.2 

44.9 

53.6 

75 

30 

36 

20. 

336 

0 

0 

0 

0 

•  04 

•  04 

25 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

81.1 

36.8 

59.0 

91 

1 

25 

19. 
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2 

0 

8 

0 

•  33 

•  33 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

65.7 

49.0 

57.4 

82 

30* 

41 

19. 

226 

0 

0 

0 

0 

•  06 

.42 

•  04 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GRATON   1  W 

74.9 

45.6 

60.3 

•  4.4 

88 

30. 

35 

19 
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0 

0 

0 

0 

•  00 

.36 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STa 

86.3 

43.1 

65.0 

•  1.6 

98 

1 

31 

20 

63 

11 

0 

l 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HEALDSBURG 

82.3 

49.2 

63.8 

•  2.2 

95 

30. 

39 

20 

26 

4 

0 

0 

0 

.00 

.36 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

77. OM 

39. 6M 

58. 3M 

91 

1 

30 

17 

203 

1 

0 

4 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 
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84.8 

45.5 

65.2 

94 

1 

37 

IT 

47 

5 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KENTFIELD 

76. 2M 

47.  9M 

62.  1M 

•  3.0 

89 

15 

42 

28. 

94 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.35 

•  00 

•  0 

0 

0 

c 

0 

KLAMATH  R 

64.  4M 

47. 3M 

55. 9M 

79 

30 

38 

17 
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0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHT5  VALLEY 

LANt    rlLLSOUKY    NO  i 

83.1 

37.4 

60.3 

91 

30. 

28 

19 

139 

4 

0 

4 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LAvA  BEDS  NAT  MONUMENT 

70.5 

40.7 

55.6 

85 

1 

21 

18 

279 

0 

0 

5 

0 

•  08 

.06 

2 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

70.8 

31.0 

50.9 

84 

1 

17 

18 

414 

0 

0 

16 

0 

•  02 

•  02 

2 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

78.0 

48.3 

63.2 

-  3.4 

91 

14 

40 

19 

69 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.  1  8 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

66. 9M 

43.4M 

55.2M 

88 

30 

34 

18 

288 

0 

0 

0 

0 

.08 

•  04 

26. 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORLEANS 

87.6 

44.0 

65.8 

97 

1 

36 

18 

32 

9 

0 

0 

0 

.00 

•  8  7 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

79.2 

49.8 

64.5 

•  1.8 

93 

14 

39 

19. 

47 

3 

0 

0 

0 

•  00 

.  1  7 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

65.  1M 

48.  3M 

56.7m 

83 

30 

40 

20 

243 

0 

0 

0 

0 

•  11 

.03 

24 

•  0 

0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

8  9.0M 

43.6M 

66.3m 

97 

1 

34 

19 

20 

0 

0 

0 

.00 

.55 

•  oo 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

82.4 

46.5 

64.5 

93 

22 

38 

20. 

37 

5 

0 

0 

0 

.00 

»10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

JAINT  HtLtNA 

81.3 

46.4 

63.9 

-  3.6 

95 

14 

37 

20 

53 

3 

0 

0 

0 

T 

.24 

T 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

86.3 

45.2 

65.8 

93 

1 

37 

18. 

44 

9 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

77.7 

50.2 

"  64.0 

90 

15 

46 

21. 

62 

1 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

SCOTIA 

66.5 

48.6 

57.6 

•  3.3 

78 

20 

40 

18. 

214 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.51 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLif  i  TCD  fnup 
3H E L 1 CH  IUV£ 

SONOMA 

82.0 

44.6 

63.3 

95 

14 

34 

20 

67 

4 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

77.9 

47.9 

62.9 

89 

2. 

39 

29 

93 

0 

0 

0 

0 

•  05 

,05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

TULELAKE  //R 

75.0 

33.2 

54.  1 

85 

1 

21 

20. 

322 

0 

0 

13 

0 

•  03 

.50 

.02 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

UK  I  AH 

85.3 

46.6 

66.0 

•  3.4 

96 

14 

37 

19 

31 

9 

0 

0 

0 

T 

- 

.33 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

83.5 

39.4 

61.5 

•  2.6 

95 

1 

28 

19 

118 

5 

0 

5 

0 

.07 

.48 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEED  1  S 

74.2 

39.4 

56.8 

81 

4. 

27 

19 

238 

0 

0 

4 

0 

•  01 

•  01 

2 

•  0 

0 

0 

c 

0 

WILLITS  1  NE 

79.9 

40.0 

60.0 

89 

30 

28 

19 

144 

0 

0 

4 

0 

.02 

.02 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

79.1 

43.  1 

61.1 

*  3.1 

91 

33 

29. 

123 

1 

0 

0 

0 

•  75 

.  30 

,75 

3 

•  0 

0 

1 

1 

o 

DIVISION 

60.6 

-  3.1 

.04 

- 

.49 

ft       #  ft 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

74.8 

37.4 

56.1 

88 

1 

23 

19 

262 

0 

0 

6 

0 

.05 

,04 

1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

76.2 

33.4 

54.8 

-  2.7 

92 

2 

22 

20. 

303 

2 

0 

9 

0 

.01 

- 

.42 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN 

81.4 

51.0 

66.2 

•  6.2 

91 

15 

44 

5 

42 

2 

o 

o 

o 

.04 

- 

.27 

•  04 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

83.0 

53.1 

68.1 

92 

15 

47 

19 

11 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRP0RT//R 

67.8 

47.5 

57.7 

•  5.2 

80 

24 

34 

IT 

221 

0 

0 

0 

0 

•  32 

•  3  1 

.27 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BCwMAN  DAM 

68.0 

46.2 

57.1 

-  5.2 

78 

23 

33 

IT 

231 

0 

0 

0 

0 

.50 

- 

.24 

.42 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

84.  9M 

47.1M 

66.0m 

■  6.1 

95 

1 

38 

20. 

40 

6 

0 

0 

0 

•  oo 

- 

.19 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

76.9 

33.3 

55.1 

91 

1 

20 

19 

290 

1 

0 

1  2 

0 

T 

T 

28. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

71.8 

35.4 

53.6 

-  5.6 

84 

15 

24 

18 

333 

0 

0 

7 

0 

.33 

.21 

.25 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CENTERVILLE  PH 

88.2 

47.0 

67.6 

•  5.3 

98 

2 

39 

28. 

22 

12 

0 

0 

0 

.01 

.42 

.01 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

73. 4M 

31  .6M 

52. 5M 

82 

23 

15 

19 

368 

0 

0 

19 

0 

.30 

.26 

,19 

2 

•  0 

0 

1 

0 

0 

chico  Experiment  sta 

84.4 

50.9 

67.7 

-  4.8 

95 

14 

41 

18 

24 

5 

0 

0 

0 

.05 

.28 

.05 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

79.8 

49.7 

64.8 

92 

15 

38 

19. 

56 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

84.1 

39.8 

62.0 

94 

1 

30 

19 

108 

9 

0 

2 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

COLFAX 

78.7 

32.4 

65.6 

-  5.7 

88 

24. 

40 

20 

62 

0 

0 

0 

0 

.07 

.29 

•  04 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

84.5 

50.0 

67.3 

■  4.8 

93 

15. 

41 

20 

20 

4 

0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  2  WSN 

82.4 

48.6 

65.5 

•  5.6 

92 

16. 

40 

20 

38 

3 

0 

0 

0 

T 

.17 

T 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSF 

73. 2M 

40. 3M 

56.  8M 

-  4.6 

80 

24. 

30 

19 

241 

0 

0 

3 

0 

.26 

.36 

.22 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

DE  SABLA 

78.  1M 

46. 8M 

62.5m 

-  4.8 

84 

23. 

35 

IT 

90 

0 

0 

0 

0 

.03 

.63 

•  03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

84.  9M 

33.  5M 

69.2M 

93 

23. 

44 

29. 

7 

0 

0 

0 

.17 

.16 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DOWN  I EV I LLE  RANGER  STA 

75.9 

41.3 

58.6 

92 

1 

31 

19 

192 

1 

0 

2 

0 

.36 

.17 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

82.4 

48.5 

65.5 

•  4.8 

93 

1 

40 

29. 

50 

5 

0 

0 

0 

.00 

.25 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

81.3 

51.3 

66.3 

92 

15. 

43 

19 

21 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOLSOM  DAM 

83.1 

53.6 

68.4 

93 

15 

48 

18 

16 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  315  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

S 

S 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

>• 

a 

£ 
O 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

a 

[0  oi  Moro 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

•  i 

S  | 

a£ 

GEORGETOWN  RANGER  STa 

78. OM 

51. 9M 

65. OM 

88 

15 

40 

28 

70 

0 

0 

0 

0 

.04 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRASS  VALLEY 

79.9 

47.5 

63.7 

-  7.6 

89 

25* 

34 

17 

95 

0 

0 

0 

0 

.36 

- 

•  13 

.32 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

78.6 

35.6 

57.1 

-  4.9 

91 

I 

22 

19 

243 

2 

o 

.00 

- 

•  47 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

70.  5 

36.9 

53.7 

83 

1 

21 

17 

332 

n 

0 

6 

0 

.11 

- 

•  55 

.05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKEPOHT 

84.7 

44.5 

64.6 

92 

23* 

36 

19 

5  3 

8 

0 

0 

0 

.00 

•24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

84.4 

47.4 

65.9 

23 

40 

29. 

38 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING 

72.0 

41.1 

56.6 

-  2.2 

81 

23* 

30 

28 

246 

0 

0 

3 

0 

.53 

.19 

.27 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

71. 2M 

42. 2M 

56. 7M 

80 

1 

32 

17 

246 

Q 

.53 

.36 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAS  PLUMAS 

83.4 

57.2 

70.3 

-  6.5 

90 

15. 

30 

28 

6 

2 

0 

0 

0 

.31 

- 

•  25 

.29 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

MANZANITA  LAKE  // 

66.1 

37.4 

51.8 

79 

24 

2  5 

17 

390 

0 

0 

3 

0 

•  89 

.26 

28 

0 

0 

0 

MARYSV I LLE 

ns.4 

52.2 

68.8 

-  4.7 

15 

46 

20. 

16 

10 

0 

0 

0 

.06 

- 

.17 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUO 

76.5 

37.0 

56.8 

-  3.3 

90 

1 

27 

19 

245 

1 

0 

6 

0 

.00 

• 

.91 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

70.2 

3*. 7 

52.5 

.  4.7 

83 

1 

26 

20. 

369 

o 

.09 

- 

•  69 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTICELLO  DAM 

83.2 

51.2 

67.2 

94 

16. 

45 

20 

22 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•a 

0 

0 

0 

0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY     / /P 

75.6 

57.9 

•  3.6 

86 

* 

1 7 

207 

0 

0 

3 

0 

j 

.87 

T 

1 

0 

0 

NEVADA  CITY 

73.5 

40.4 

57.0 

.  6.8 

82 

25 

29 

17 

237 

0 

0 

5 

0 

.40 

- 

•  09 

.38 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

ORLAND 

83.6 

50.7 

67.2 

-  6.5 

95 

16. 

44 

20 

26 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

•  31 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROV I LLE 

84.6 

55.3 

70.0 

94 

16 

46 

19 

14 

7 

o 

o 

o 

.10 

.10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARADISE 

79.8 

33.0 

66.4 

89 

15 

42 

28 

44 

0 

0 

0 

0 

.15 

.15 

7 

•  a 

0 

1 

c 

0 

PLACERVILLE 

78.2 

44.7 

61.5 

5.2 

87 

25. 

35 

1 9 

118 

0 

0 

0 

0 

.01 

.40 

.01 

26 

o 

0 

PLACERV I LLE  IFG 

77.7 

53.0 

65.4 

88 

25. 

44 

27 

66 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

28* 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLATINA 

82. 5M 

42. 9M 

62. 7M 

92 

1 

28 

17 

96 

3 

0 

2 

0 

T 

T 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTOLA 

73.1 

31.2 

52.2 

.  3.6 

82 

23. 

16 

18 

376 

o 

o 

1  9 

o 

.58 

.35 

.30 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

QUINCY  RANGER  STATION 

80.2 

33.6 

56.9 

-  2.1 

93 

1 

19 

19 

244 

2 

0 

14 

0 

.44 

.07 

.33 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

8  3.6 

54  .  0 

68.8 

•  7  ,  2 

96 

15 

43 

20 

10 

2 

0 

0 

0 

.37 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

88.3M 

57. 8M 

73. 1M 

•  2.5 

15 

51 

28. 

0 

12 

0 

0 

0 

T 

- 

.61 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKLIN 

84.8 

47.2 

66.0 

-  5.9 

93 

16 

36 

18 

39 

7 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

83.6 

51.6 

67.6 

.  4.0 

93 

15. 

43 

18 

19 

T 

• 

.19 

T 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

83.3 

54.6 

69.0 

■  2.4 

94 

15 

47 

19 

11 

5 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

.0 

c 

c 

c 

0 

SHASTA  DAM 

82.2 

96 

1 

53 

21* 

1  3 

J 

0 

0 

0 

•  oo 

.00 

0 

SIERRA  CITY 

75.* 

44.2 

59.8 

66 

23 

35 

19. 

167 

0 

0 

0 

0 

.70 

.0 

0 

3 

0 

0 

5 1 ERRAV I LLE  RANGER  STA 

72.3 

33.1 

52.7 

-  4.9 

86 

1 

19 

18 

364 

0 

0 

13 

0 

.73 

.29 

.43 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

jUW     jrMlliyj     1    C  //K 

61.4 

34.9 

48.2 

73 

1 

23 

17 

498 

o 

0 

.99 

.81 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

85.5 

50.8 

68.2 

.  4.0 

94 

15. 

41 

19 

14 

9 

0 

0 

0 

.00 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

72.8 

42.9 

83 

23. 

' 

8. 

208 

0 

0 

0 

0 

1*02 

.99 

6 

fj 

1 

1 

0 

TURNTABLE  CREEK 

87. 1M 

58. OM 

72. 6M 

15. 

51 

17 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

59. 7M 

32. 9M 

46.3M 

-  4.6 

69 

24 

IB 

17 

560 

0 

0 

9 

0 

l.oo 

.33 

.86 

7 

T 

T 

7 

2 

1 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

92 

15 

35 

19 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VACAV I LLE 

84.8 

49.3 

67.1 

-  4.3 

95 

14 

40 

21. 

19 

7 

0 

0 

0 

.00 

■ 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

c 

VOLTA  POWER  HOUSE 

81.8 

50.7 

66.3 

91 

1 

28. 

42 

1 

0 

0 

0 

*  6 

.58 

.04 

7 

0 

fj 

Q 

0 

WH I SKEYTOWN  RES 

84. 3 

53.5 

68.9 

97 

1 

47 

28 

24 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

27* 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

WILLOWS 

84.0 

53.0 

68.5 

.  4.7 

93 

16. 

47 

28 

10 

5 

o 

o 

rj 

.03 

.19 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

WINTERS 

84.4 

51.6 

66.0 

94 

15 

44 

20 

16 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

WOODLAND  1  WNW 

83.2 

48.5 

65.9 

6.8 

94 

1 5 

40 

20 

3 

0 

0 

0 

.18 

T 

7 

Q 

t 

0 

DIVISION 

62.5 

-  4.6 

.17 

• 

.29 

*       «  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  Oi 

BOCA 

69.6 

30*5 

50.1 

25. 

15 

1 9 

0 

0 

16 

0 

.55 

7 

r 

BODIE 

59.0 

20.5 

39.8 

68 

24. 

8 

18 

749 

0 

0 

29 

0 

!*3 

.42 

7 

5.0 

0 

1 

0 

0 

BR  I DGEPORT 

70.6 

23.8 

47.2 

81 

24 

10 

19 

326 

.81 

.73 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

CEDARV I LLE 

73. 7M 

39.  9M 

56.8M 

-  5.4 

83 

2. 

24 

17 

224 

0 

0 

3 

0 

T 

• 

.37 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  Pk 

67.7 

32.0 

49.9 

80 

1 

20 

19 

447 

1 4 

.06 

.06 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

OOYLE  3  SSE 

1 

24 

0 

0 

7 

0 

•  14 

.07 

7 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

76.3 

37.6 

57.0 

90 

1 

25 

18 

237 

l 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

FORT  8IDWELL 

73.7 

36.4 

55.1 

-  5.0 

63 

2 

16 

17 

289 

0 

0 

b 

0 

T 

.45 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

MEYERS  *  SW 

67.0 

31.4 

49.2 

77 

1 

21 

19 

467 

0 

0 

19 

0 

1.11 

.86 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

MONO  LAKE 

70. 4M 

36.1 

53. 3M 

60 

24. 

18 

17 

341 

0 

0 

8 

0 

.46 

.46 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

65.4 

32.4 

78 

15. 

20 

19 

475 

0 

0 

16 

0 

1.90 

1.25 

7 

o 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

75.1 

37.7 

56.4 

■  5.1 

66 

3. 

23 

18 

256 

0 

0 

6 

0 

.03 

.30 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

62.4 

35.9 

49.2 

.  5.1 

25 

21 

19 

467 

0 

0 

6 

0 

1.47 

1.07 

.0 

0 

2 

1 

1 

TERMO 

71.3 

30.6 

51.0 

84 

1 

IS 

19 

415 

0 

0 

19 

0 

.21 

.14 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRuCKEE  ranger  STATION 

67.0 

31.7 

49.4 

-  5.9 

79 

1 

19 

19 

462 

0 

o 

1  7 

1.43 

1.08 

1.18 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

WOODFORDS 

70.1 

42.8 

56.5 

80 

24 

23 

17 

250 

0 

0 

3 

0 

1.40 

.99 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

DIVISION 

31.3 

-  6.5 

.65 

.23 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVI  LA  BEACH 

74.8 

53.1 

64.0 

88 

29. 

47 

22 

56 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

74.1 

32.0 

63.1 

88 

14 

45 

30. 

66 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

67.8 

52.4 

60.1 

•  3.3 

81 

30 

46 

5 

147 

0 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURL INGAME 

76.2 

48.0 

62.1 

85 

14 

36 

29 

95 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

76.4 

46.4 

61.4 

94 

30 

40 

10 

116 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

77.3 

52.9 

63.1 

89 

15 

46 

19. 

36 

0 

0 

0 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

80.7 

49.2 

65.0 

92 

15 

41 

21. 

43 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

64.7 

52.6 

58.7 

74 

15 

42 

14 

184 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

78.2 

45.1 

61.7 

-  5.8 

93 

14 

39 

20 

97 

2 

0 

0 

0 

.02 

.16 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

80.0 

47.0 

63.3 

.  3.6 

93 

30 

39 

20 

59 

2 

0 

n 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

• 

a 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

ki 

si 

LIVERMORE  2  SSW 

81.4 

48.2 

64.8 

-  4,7 

94 

15 

*1 

30. 

46 

<► 

0 

0 

0 

T 

.  12 

T 

28. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GATOS 

78.0 

50.3 

64.2 

•  3.6 

89 

30 

41 

20 

36 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.21 

■  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

76.9 

50.7 

63.8 

90 

15 

40 

28 

56 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

69.2 

53.1 

61.2 

84 

30 

48 

29 

112 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

68.  5 

51.5 

60.0 

86 

22 

45 

28 

1*7 

0 

0 

0 

0 

.10 

.10 

1 

.0 

0 

1 

0 

o 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

78.2 

52.9M 

65  •  6M 

93 

16 

41 

18 

74 

2 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MO UN  T  HAM  I L  TON 

NAC IMIENTO  dam 

84.8 

47.2 

66.0 

100 

16 

41 

20 

46 

11 

0 

0 

0 

.oo 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

72.6 

54.8 

63.7 

84 

15 

49 

20 

50 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  we  AIRPORT 

R 

70.6 

56.7 

63.7 

.  1.4 

86 

16 

*9 

18 

52 

0 

0 

0 

0 

T 

m 

.20 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

O  ft  1  r\     ft  1    Trt     r  f  T  V     UAI  1 

HALU    AL  TU   L  I  T  Y  HALL 

72.6 

51.2 

61.9 

85 

15 

41 

20 

97 

° 

0 

° 

.01 

•  01 

28 

•  C 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

83.7m 

42.6M 

63.2M 

97 

1* 

35 

21. 

74 

0 

0 

0 

.  15 

.15 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

Oltfl     DADItC     C  ft  ft  AO 

HAbt)    HUbLtb    rAA  Ar 

83.5 

46.6 

65.1 

98 

15 

39 

20 

49 

9 

0 

0 

0 

.  12 

•  12 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

85.5 

44,7 

65.1 

98 

13 

38 

8 

47 

9 

0 

0 

0 

•  0* 

.04 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

71.6 

33.1 

62.4 

82 

29 

47 

28. 

83 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PO  INT  PIEDRAS  BLANC As 

69.0 

52.4 

60.7 

80 

30 

49 

29. 

122 

0 

0 

T 

T 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CH I CAGO  NAVAL  Dp  P 

78.4 

48.2 

63.3 

92 

15 

40 

21. 

64 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

rH I t 3  1  V«LLtY 

82.1 

38.3 

60.2 

94 

15 

30 

20 

143 

6 

0 

5 

0 

T 

•  16 

T 

18 

.  0 

0 

0 

0 

0 

KtLJWUQU    L I T Y 

78.3 

49.5 

64.0 

"2.5 

90 

1* 

42 

21. 

30 

1 

0 

0 

0 

.01 

■  1  7 

•  01 

27 

.  0 

0 

c 

0 

0 

RICHMOND 

70.0 

54.2 

62.1 

85 

30 

*8 

18 

85 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

75.6 

49.4 

62.3 

88 

15. 

37 

18 

84 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

73.8 

51.1 

62.5 

-  1.1 

90 

30 

** 

29. 

73 

1 

0 

0 

0 

.02 

- 

.19 

.02 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

73.9 

52.4 

63.2 

91 

30 

45 

29 

35 

1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSI ON 

87.6 

42.4 

65.0 

98 

15 

38 

28. 

42 

12 

0 

0 

0 

.01 

.01 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

64.7 

55.0 

59.9 

81 

30 

*8 

29 

152 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  Ap 

R 

70.2 

31.9 

61.1 

•  2.8 

83 

30 

47 

29. 

113 

0 

0 

0 

0 

T 

.19 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

66.9 

55.4 

61.2 

•  .8 

84 

30 

32 

21. 

120 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.22 

T 

27 

.0 

c 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  5E 

70.  3 

48.2 

59.3 

85 

30 

35 

20 

166 

0 

0 

0 

0 

.03 

•  03 

27 

•  0 

0 

c 

0 

0 

SAN  JUSt 

R 

77.  1 

52.7 

64.9 

•  2.* 

89 

30 

45 

29 

26 

0 

0 

0 

0 

T 

* 

•  13 

T 

27 

•  c 

0 

c 

0 

0 

CAM     1  lift     ftOICDn     nfli  u 

3AM    LUIS   UD 1 3rU  rULY 

73.6 

51.6 

62.6 

•  2.8 

87 

22 

47 

28. 

76 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  11 

•  00 

•  c 

0 

c 

0 

0 

SAN  MATEO 

73.5 

55.8 

64.7 

85 

30 

46 

19 

37 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.00 

- 

.15 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

75.8 

48.5 

62.2 

•  1.1 

89 

30 

40 

20 

81 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.27 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANORO  F I LTER 

71.6 

51.4 

61.3 

85 

15 

47 

22* 

110 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27 

•  0 

0 

0 

c 

0 

Lit  A  1  Ml  IT     r  □  C  E  ic      9  CCC 

WALNUT    LKttlv    c    t  bt 

78.6 

45.8 

62.2 

91 

15 

38 

19. 

91 

2 

0 

0 

0 

•  00 

■  1  4 

.00 

•  c 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

70.0 

49.7 

59.9 

83 

15 

41 

8 

1*8 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ntiiicf  au 
D I  V  I  5  ION 

62.7 

-  2,4 

.01 

.  17 

#        ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

*"IIULn    " IDKtSUAKU  ML 

79.2M 

53.6M 

.  66.4M 

•  4.2 

90 

15 

43 

21 

17 

1 

0 

0 

0 

T 

.14 

T 

27 

•  0 

0 

0 

0 

0 

AMY  TAl*LI     Hi  .pan  1  ki/-     fti  4 

AN  T  I ULH    kUMk  I  PIU   PL  3 

81.0 

49.4 

65.2 

92 

16. 

43 

20* 

3* 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

29. 

.  0 

0 

0 

c 

0 

ASH  MOUNTA I N 

84.  1 

56.8 

70.  5 

•  6.1 

93 

25 

30 

29. 

18 

9 

0 

0 

0 

•  5* 

•  3  3 

•  ** 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

A|   QCDCv     1  MMC 

AUOtKKY    1  NNL 

83. 2M 

49.9M 

66. 6M 

-  5.5 

94 

25 

41 

29. 

41 

0 

0 

0 

.00 

•  27 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

R 

84.7 

59.7 

72.2 

•  4.3 

93 

3 

5* 

30. 

0 

6 

0 

0 

0 

.10 

.02 

.06 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

OALLM    rUWCK  MUVJbt 

82.1 

58.2 

70.2 

93 

24 

43 

19 

14 

2 

0 

0 

0 

•  56 

.55 

19 

■  C 

c 

1 

1 

0 

OLALrvWtLLS  LUKNt" 

riittomuti  i  ny 

86.0 

55. 8M 

70.9M 

95 

16 

46 

20 

2 

10 

0 

0 

0 

.  09 

•  09 

1 9 

.  c 

0 

0 

0 

0 

LA LA V CKA 3    DlU    1  H 1 1  5 

71.6 

40.0 

55,8 

•  6.9 

82 

26 

30 

29. 

270 

0 

0 

3 

0 

.** 

•  03 

•  *0 

7 

.  0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

83.4 

52.7 

68.  1 

.  5.7 

9* 

15 

47 

28 

20 

6 

0 

0 

0 

.05 

.16 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

fATUPVt     UV     Rill  1       Dl  IM  nil 

^-MincTS    VT    DULL    NUN  RH 

82.5 

49.3 

65,9 

92 

25 

42 

28. 

51 

•  00 

.00 

.  c 

c 

c 

c 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

76. 3M 

43.  6M 

60.  OM 

86 

25 

32 

19 

137 

0 

0 

1 

0 

•  0* 

.0* 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

COAL  I N6A 

87.0 

33.9 

70.5 

-  4.1 

96 

15 

41 

20 

5 

14 

0 

0 

0 

T 

.08 

T 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

83.9 

34.1 

70.0 

95 

16. 

46 

20 

8 

10 

0 

0 

0 

•  05 

.05 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OENAIR  3  NNE 

84.2 

48.6 

66.4 

-  4.5 

93 

15 

37 

20 

17 

7 

0 

0 

0 

•  00 

.15 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

0UDLEY5 

77.3 

37.1 

57.2 

-  6.3 

89 

2* 

29 

29» 

226 

0 

0 

6 

0 

T 

.45 

T 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

84.9 

49.4 

67.2 

-  5.1 

92 

16. 

*3 

19. 

19 

6 

0 

0 

0 

•  IB 

■ 

.08 

•  18 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

84.8 

52.3 

68.6 

-  5.6 

92 

2*. 

45 

29 

12 

9 

0 

0 

0 

.00 

.  1  0 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

86.8 

50.6 

68.7 

96 

25 

45 

29* 

15 

1  3 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

63.4 

38.7 

51.1 

-  8.1 

73 

25 

30 

29. 

*12 

0 

0 

4 

0 

1.03 

,68 

•  83 

19 

1.0 

1 

19 

2 

1 

0 

GLENNv I LLE 

79.8 

42.4 

61.1 

91 

2* 

36 

30. 

116 

1 

0 

0 

0 

.40 

•  27 

18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

GRANT  GROVE 

61.5 

40.8 

51.2 

80 

25 

30 

29 

*07 

0 

0 

4 

0 

•  46 

.40 

19 

4.0 

2 

19 

1 

0 

0 

HANFORD 

86.7 

51.5 

69.1 

-  3.8 

9* 

14 

41 

27 

10 

12 

0 

0 

0 

.07 

.02 

.07 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

75.  2M 

44.1M 

59.7M 

.  6.5 

85 

25 

33 

29 

16* 

0 

0 

0 

0 

.49 

.03 

.42 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

60.4 

34.6 

47.5 

-  8.4 

70 

25. 

26 

19 

519 

0 

0 

7 

0 

IDRIA 

81.  3 

55.0 

68.2 

•  4.7 

91 

15 

41 

28 

37 

1 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

86.5 

64.4 

75.5 

•  5.1 

93 

24 

56 

28 

1 

12 

0 

0 

0 

T 

.12 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

86.3 

53.0 

69.7 

95 

25. 

43 

27 

13 

8 

0 

0 

0 

.3* 

.34 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

86.0 

56.8 

71.* 

93 

16 

49 

30. 

4 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

86.3 

59.8 

73.1 

96 

15 

51 

20 

0 

11 

0 

0 

0 

.08 

.08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

82.8 

46.2 

65.5 

92 

16 

37 

29 

49 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

84.7 

51.2 

68.0 

-  4.6 

95 

14 

4* 

29. 

17 

6 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

84.3 

52.0 

68.2 

-  6.8 

91 

15. 

45 

28 

21 

7 

0 

0 

0 

.2* 

.12 

.12 

19. 

.0 

0 

2 

0 

0 

LINDSAY 

85.5 

31.1 

68.3 

-  5.2 

94 

2* 

45 

30. 

12 

8 

0 

0 

0 

.2* 

.13 

.24 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

LODI 

81.9 

48.3 

65.1 

-  3.5 

91 

14 

39 

18 

41 

2 

0 

0 

0 

.01 

.22 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANDS 

87.0 

50.6 

68.8 

-  4.3 

97 

15 

** 

30. 

8 

12 

0 

0 

0 

.00 

.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

85.4 

52.0 

68.7 

-  4.5 

95 

16 

*6 

29. 

16 

9 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEV I LLE  ISLAND 

MANTECA 

81.8 

49.8 

65.8 

91 

16 

*2 

26. 

37 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 
a 

a 
£ 

i 

o 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

MIn. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

|    .10  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

»  I 

Si 

$  £ 

MARICOPA 

8  3  ■  3 

58.5 

70.9 

•  7#  5 

97 

14 

3  2 

29* 

1 

4 

0 

0 

0 

.09 

-  .02 

.09 

18 

.0 

o 

0 

o 

MERCED  FIRE   STATION  2 

86  •  1 

49.9 

68.0 

■    *•  *  1 

95 

1  5 

43 

20 

13 

1  I 

0 

0 

0 

•  00 

•     •  13 

•  00 

.0 

o 

o 

o 

MODESTO 

83.2 

51.2 

67.2 

-  3.6 

92 

15 

43 

20 

19 

3 

o 

o 

0 

.03 

-  .16 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

83.5 

49.7 

66.6 

•  6.6 

91 

13 

42 

16 

24 

1 

o 

o 

o 

T 

-  .16 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STa 

80  .  7 

48.5m 

64  ■  6M 

94 

25 

38 

19 

79 

2 

0 

o 

0 

T 

*  .43 

T 

8 

•  0 

o 

o 

o 

o 

OAkDALE  WOODWARD  DAM 

82.3 

51.3 

66.8 

.  5,2 

90 

16* 

46 

29. 

18 

2 

0 

0 

0 

.04 

•  .09 

•  04 

7 

.0 

0 

0 

0 

o 

ORANGE  COVE 

85.6 

33.8 

69.7 

94 

25 

46 

20 

10 

10 

0 

0 

0 

.07 

«  ,03 

•  07 

19 

•  0 

0 

o 

o 

o 

PANOCHE  CREEK 

83.5 

51.1 

67.3 

94 

16 

44 

21. 

21 

6 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORTERVILLE 

86.4 

53.4 

69.9 

-  4.5 

95 

25 

48 

30 

3 

10 

0 

0 

0 

.16 

.09 

•  16 

18 

•  0 

0 

l 

0 

0 

POSEY  3  E 

73. 2M 

39. 8M 

36.5M 

83 

24 

33 

19 

232 

0 

0 

0 

0 

.73 

.73 

18 

.0 

0 

l 

1 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

74.3 

50.8 

63.6 

85 

24 

40 

28 

81 

0 

0 

0 

0 

.47 

.40 

7 

•  0 

0 

l 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

82.4 

56.0 

69.2 

93 

16 

31 

29 

8 

3 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

o 

o 

SONORA  RS 

83.4 

46.7 

63.1 

•  6.3 

94 

16 

37 

19 

62 

6 

0 

0 

0 

.11 

-  .24 

.10 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

73. 4M 

39.3M 

56. 5M 

86 

24 

30 

19 

249 

0 

0 

4 

0 

.02 

•  02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

83.4 

53.4 

68.4 

.  4,3 

93 

15 

45 

18 

15 

2 

0 

0 

0 

•  01 

•  .18 

•  01 

7 

•  0 

0 

0 

0 

o 

STOCKTON  FIRE  STATION 

80.5 

48.3 

64.5 

.  5,3 

89 

16 

42 

20. 

44 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  ,17 

•  01 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

73.  9M 

43,  9M 

58.  9M 

88 

24 

35 

21 

179 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TE JON  RANCHO 

84.1 

57.1 

70.6 

-  5.0 

90 

3 

51 

26. 

9 

1 

0 

0 

0 

•  82 

.67 

.82 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

THREE  RyRS  EDISON  PH  2 

85.3 

54.1 

69.7 

-  3.6 

92 

24 

46 

20. 

9 

1 1 

0 

0 

0 

•  28 

•  13 

•  16 

18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

80.4 

49.0 

64.7 

-   4  •  2 

88 

24* 

40 

t9 

59 

0 

0 

0 

0 

.22 

•  .26 

.21 

7 

•  0 

0 

1 

0 

o 

TRACY  CARBONA 

83.2 

50.2 

66.7 

91 

16. 

45 

18 

22 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

81  •  9M 

52. 4M 

67. 2M 

92 

15. 

42 

18 

17 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VI  SAL  I A 

83.9 

53.9 

68.9 

-  6,3 

92 

25 

49 

29. 

12 

B 

0 

0 

0 

.10 

•  04 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

WASCO 

86.0 

56.0 

71.0 

-  4.6 

99 

12 

48 

30 

3 

10 

0 

0 

0 

.03 

-  .04 

•  02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

YOSEM I TE  NATIONAL  PARK 

82.5 

39.8 

61.2 

m  4*3 

95 

24 

31 

29 

120 

5 

0 

1 

0 

•  12 

•  .43 

•  09 

7 

T 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.0 

*  4.9 

•  14 

•  .06 

ft      *  11 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

82.7 

53.3 

68.0 

95 

15* 

43 

20 

24 

4 

0 

0 

0 

.60 

.35 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

71.3 

61.3 

66.4 

,3 

87 

30 

56 

8 

5 

0 

0 

0 

0 

.20 

.07 

•  15 

19 

.0 

0 

\ 

0 

0 

BARRETT  DAM 

83.5 

47.8 

65.7 

-  7.2 

97 

13 

41 

21. 

50 

1  0 

0 

o 

0 

.38 

.05 

.22 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

80.8 

50.0 

65.4 

93 

24 

41 

20. 

76 

6 

0 

0 

0 

1.63 

1.30 

1.41 

19 

•  0 

0 

2 

1 

1 

BIG  BEAR  LAKE 

68.5M 

32  •  7m 

50.  6M 

80 

14 

24 

20. 

424 

0 

0 

1  3 

0 

.59 

.44 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

BONITA 

78.4 

55.5 

67.0 

•  2.1 

90 

30 

47 

30. 

4 

1 

0 

0 

0 

.59 

•  43 

.37 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT  R 

60.4 

56*0 

68.2 

93 

14 

si 

29 

10 

3 

0 

0 

0 

.73 

•  46 

.27 

19 

•  0 

0 

4 

0 

0 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT  R 

71.7 

58.8 

65.3 

81 

30 

55 

29. 

13 

0 

0 

0 

0 

.13 

.13 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

81.9 

50.5 

66.2 

95 

13 

45 

22 

23 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

85.0 

51.0 

68.0 

99 

14 

42 

12 

8 

e 

0 

0 

0 

.16 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHULA  VISTA 

70  •  7M 

58.8M 

64.6M 

•  1.9 

77 

23* 

52 

29 

23 

0 

0 

0 

0 

•  18 

•  04 

.12 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

82. OM 

53.  9M 

68. OM 

93 

14 

50 

20. 

16 

4 

0 

0 

0 

.57 

.32 

.38 

18 

•  0 

0 

0 

0 

CORONA 

84.1 

33.4 

68.8 

-  3.3 

96 

14 

43 

23 

1 

6 

0 

0 

0 

.17 

,04 

.15 

18 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CULVER  CITY 

76.1 

36.9 

66.3 

88 

30* 

32 

29. 

4 

0 

0 

0 

0 

•  06 

.05 

5 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

80.9 

42.9 

61.9 

93 

25 

36 

30 

104 

4 

0 

0 

0 

•  30 

.30 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CUYAMACA 

75.3 

41.4 

58.4 

•  6,7 

89 

13 

30 

21. 

210 

0 

0 

5 

0 

1.08 

,41 

.45 

17 

.0 

0 

5 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

81.6 

52.2 

66.9 

9T 

15 

47 

11 

36 

7 

0 

o 

0 

.45 

.27 

.28 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL  CAPITAN  DAM 

85.3 

34.0 

69.7 

98 

15 

49 

30. 

1C 

10 

0 

0 

0 

•  61 

.39 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ELSINORE 

87. 2M 

52  •  4M 

69. 8M 

•  5.1 

1 00 

14 

45 

21. 

e 

1  2 

0 

o 

0 

•  18 

9  ,08 

•  11 

19 

•  0 

0 

1 

0 

o 

ESCONDIDO 

79.3 

55.1 

67.2 

•  4.2 

90 

30 

47 

30. 

13 

1 

0 

0 

0 

.35 

.14 

.15 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

86.2 

73.1 

96 

14 

32 

20* 

6 

11 

0 

0 

0 

•  28 

.21 

20 

•  0 

0 

1 

0 

o 

GILLESPIE  FIELD 

82.0 

ih'.'. 

69.2 

95 

30 

46 

30 

2 

? 

0 

o 

0 

.33 

.15 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

HENSHAW  DAM 

80.5 

42.0 

61.3 

94 

13 

36 

12. 

126 

4 

0 

0 

0 

,66 

.32 

16 

.0 

0 

2 

0 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

76.0M 

36.0M 

56  .  OM 

90 

14 

26 

20 

267 

1 

0 

1 1 

0 

•  54 

.33 

18 

•  0 

0 

2 

0 

o 

JULIAN  WYNOLA 

77.5 

45.5 

61.5 

93 

14 

36 

20 

131 

3 

0 

0 

0 

1,30 

•  47 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

LAGUNA  BEACH 

73  .  6M 

55.  1M 

64  «4M 

•  3.0 

80 

23. 

47 

29 

32 

0 

0 

0 

0 

•  26 

.10 

•  22 

17 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LA  MESA 

78. 4M 

57. 2m 

67. 8M 

91 

14 

31 

29* 

4 

3 

o 

0 

0 

.39 

.30 

17 

.0 

0 

] 

0 

0 

LOMPOC 

73.5 

51.8 

62.7 

92 

30 

43 

29 

68 

1 

0 

o 

0 

•  02 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

77.7 

60.2 

69.0 

■  1.2 

95 

30 

56 

12 

0 

2 

0 

o 

0 

•  29 

,12 

.24 

19 

•  0 

0 

] 

0 

o 

LONG  BEACH  WB  AP 

78.2 

38.3 

68.3 

-  3,0 

93 

30 

50 

30 

0 

1 

0 

0 

0 

•  20 

•  14 

.08 

19. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

75.1 

68.0 

m     ,  5 

87 

30* 

33 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

,11 

•>  ,06 

.07 

18 

•  0 

0 

0 

0 

o 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

79.1 

60.1 

69.6 

.  2.3 

90 

30. 

55 

29 

o 

2 

0 

o 

o 

1.80 

1.37 

1.39 

18 

.0 

0 

2 

1 

1 

MILL  CREEK  NO  2 

81.8 

36.5 

69.2 

93 

15 

46 

29 

47 

4 

0 

0 

0 

1.10 

.62 

.39 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

MT   BALDY  NOTCH 

62.6 

42.2 

52.4 

74 

24* 

30 

28. 

377 

o 

o 

3 

0 

1.15 

.50 

6 

4.0 

0 

4 

1 

0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

67.7 

50.2 

59.0 

81 

14 

33 

28 

203 

0 

0 

0 

0 

1.37 

.78 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

71.7 

59.5 

65.6 

•  1.1 

94 

30 

32 

29 

1 1 

1 

0 

0 

0 

.09 

•  .09 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE 

75.2 

58.1 

66.7 

84 

30 

32 

20 

3 

0 

0 

0 

0 

.16 

.15 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

OJAI 

83.5 

50.1 

66.8 

-  4.0 

96 

30. 

43 

13 

14 

.69 

.56 

.35 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

OXNARD 

74.8 

53.7 

64.3 

•  .2 

94 

30 

30 

28. 

38 

1 

0 

0 

•0 

.03 

-  ,03 

.05 

6 

.0 

0 

0 

V  0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

75.2 

48.8 

62.0 

86 

15 

33 

19 

132 

0 

0 

0 

0 

.75 

.32 

17 

•  0 

0 

3 

0 

0 

PASADENA 

81.8 

56.1 

69.0 

■  3.4 

92 

14 

31 

29. 

? 

0 

0 

0 

1.24 

.98 

.50 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

PERRIS 

86.2 

50.5 

68.4 

97 

14. 

42 

8 

14 

1? 

0 

0 

0 

.11 

.08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

84.5 

53.5 

69.0 

.  2.5 

96 

14 

46 

29 

7 

9 

0 

0 

0 

,83 

.62 

.50 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

RAMONA  SPAULDING 

84.1 

47.3 

65.7 

97 

14 

38 

12 

37 

9 

0 

0 

0 

.71 

.37 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

REDLANOS 

85.3 

34.7 

70.0 

-  3.3 

98 

14 

48 

12 

3 

13 

0 

0 

0 

.62 

.34 

.37 

18 

•  0 

0 

2 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  } 

85.0 

54.9 

70.0 

.  3.3 

96 

14. 

48 

21 

2 

9 

0 

0 

0 

.7* 

.63 

.73 

18 

.0 

0 

1 

l 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

84.5 

49.3 

66.9 

98 

15 

42 

21 

34 

12 

0 

0 

0 

.77 

.49 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

81.9 

55.3 

68.6 

93 

14 

48 

28. 

30 

5 

0 

0 

0 

1.23 

.85 

.65 

18 

.0 

0 

4 

l 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

88.5 

53.4 

71.0 

-  3.3 

102 

21 

46 

21. 

0 

16 

0 

0 

0 

.58 

•  36 

.27 

18. 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANDBERG  WB  //R 

70.8 

51.7 

61.3 

-  8.0 

85 

24 

39 

19 

137 

0 

0 

0 

0 

.46 

.27 

.40 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  318  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

£ 
a 

Degree  Daya 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

1 

0 

Z 

a 

£ 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

SO  or  More 

1 .00  or  More 

t  j 

sS 

5  » 

si 

5  > 

a  S 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

62  0 

68.5 

-   1  4 

88 

30 

56 

29 

0 

o 

0 

0 

•  29 

•  14 

•  15 

17 

.0 

o 

1 

o 

cam  cf BKiiNnn 

83*7 

53.4 

68.6 

-  3,5 

tj7 

14 

45 

1 1 

10 

7 

0 

0 

0 

•  57 

•  39 

,35 

19 

.0 

Q 

2 

Q 

8 1  ■  3 

35.3 

68.3 

92 

30* 

49 

29 

7 

4 

0 

0 

0 

1  •  66 

1,10 

1 8 

.0 

o 

1 

1 

SAN  JACINTO 

89.6 

49.7 

69.7 

-  3.8 

101 

23. 

41 

12 

4 

1  7 

0 

o 

o 

.30 

- 

i  0  3 

.17 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

80.6 

38.0 

69.3 

-  1,7 

97 

30 

50 

29 

0 

2 

0 

o 

0 

.16 

•  0  2 

.09 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

7ft .  8 

55.2 

65.0 

m  i,8 

92 

30 

50 

29. 

21 

1 

0 

0 

0 

.03 

,00 

•  05 

5 

,0 

o 

0 

o 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

74.6 

52.5 

63.6 

89 

30 

46 

28. 

45 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

70.8 

57.4 

64.  1 

•  6*1 

86 

30 

53 

1 1 

77 

0 

0 

0 

0 

•  11 

•  09 

•  06 

16 

.0 

o 

o 

o 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

R 

74.1 

30.4 

62.3 

-  .5 

90 

30 

43 

20 

79 

1 

0 

0 

0 

T 

•  1  6 

T 

16. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

69.  4 

60.8 

65.1 

79 

30 

35 

29 

15 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

78  .  LM 

49.2M 

63.7M 

94 

30 

42 

9 

54 

1 

0 

0 

0 

•  IS 

.15 

6 

•  0 

0 

1 

0 

o 

SUNLANO 

81.4 

53.4 

67.4 

96 

14 

49 

28. 

29 

5 

0 

0 

0 

1,17 

.52 

18 

•  0 

0 

ft 

1 

TORRANCE 

77.3 

57.9 

67.6 

93 

30 

53 

29 

o 

1 

0 

0 

0 

.05 

m 

.  1  8 

.05 

17 

•  0 

0 

o 

o 

n 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

80.1 

54.7 

67.4 

-  2.4 

97 

30 

45 

29 

3 

3 

0 

0 

0 

.33 

.18 

.25 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

76. 9M 

49.  OM 

63.0M 

89 

30 

42 

15. 

67 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

7  3.9 

61.6 

67.8 

85 

22 

58 

11 

o 

0 

0 

0 

0 

•  18 

.06 

17. 

•  0 

o 

o 

o 

o 

UPLAND  3  N 

85.6 

51.0 

68.4 

98 

14 

45 

20. 

20 

15 

0 

0 

0 

•  93 

•  61 

18 

•  0 

o 

3 

1 

Q 

VISTA  2  NNE 

77.9 

56  a  1  M 

67  .  OM 

92 

30 

49 

20 

4 

2 

0 

0 

0 

•  22 

•  09 

17 

•  0 

o 

o 

o 

n 

WARNER  SPRINGS 

81.8 

44.  1 

63.0 

-  5,7 

95 

14 

34 

20. 

88 

g 

0 

0 

0 

1.04 

.75 

19 

.0 

0 

2 

1 

0 

YORBA  LINDA 

83.2 

54.8 

69.0 

-  2.7 

95 

30 

49 

12 

3 

5 

0 

o 

0 

1.08 

*  e  3 

.72 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

DIVISION 

66.0 

_  3.6 

•  32 

t27 

*       •  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

93.2 

63.7 

78.5 

103 

I 

55 

20 

o 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

o 

0 

o 

o 

BARSTOW 

42 

30* 

0 

0 

0 

.0 

o 

BEAUMONT   1  E 

83.9 

51.2 

67.6 

96 

14 

42 

20 

35 

12 

0 

0 

0 

•  24 

•  19 

18 

•  0 

o 

1 

o 

n 

BISHOP  MB  AIRPORT 

R 

82.7 

43.7 

63.2 

-  5.0 

93 

15* 

36 

30 

85 

e 

o 

o 

0 

.02 

•  1  7 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

39.9 

36.0 

48.0 

69 

15 

24 

18* 

502 

0 

0 

1 1 

0 

0 

BLYTHE 

96.5 

63.2 

79.9 

•  5.6 

105 

15* 

47 

20 

o 

24 

0 

0 

0 

•  07 

.26 

.07 

20 

•  0 

0 

0 

o 

o 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

98.2 

69.6 

83.9 

108 

15* 

56 

20 

o 

24 

0 

0 

0 

T 

T 

19 

,0 

0 

0 

o 

o 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

93.7 

37.7 

75.7 

105 

16* 

42 

20 

1 3 

21 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

96.8 

63.4 

80.1 

-  7.4 

110 

16 

53 

22* 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

,29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

88.3 

33.8 

71.1 

98 

25. 

42 

29 

17 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

87.7 

59.3 

73.5 

97 

15 

50 

30 

I 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

19 

•  0 

0 

0 

o 

o 

DEATH  VALLEY 

100.3 

70.5 

83.4 

•  5.5 

108 

56 

20 

o 

28 

0 

0 

0 

•  00 

•  1  1 

•  00 

.  0 

o 

o 

o 

o 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

76.  3 

60.2 

16* 

32 

22* 

153 

0 

0 

3 

0 

•  30 

♦  28 

•  0 

o 

1 

o 

EAGLE  MOUNTAIN 

91  .9 

69.9 

80.9 

102 

16 

61 

21* 

0 

2  l 

o 

o 

o 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

98.2 

63.1 

80.7 

•  5.6 

110 

15 

51 

20 

0 

26 

o 

o 

0 

.00 

.26 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

77.0 

54.  7 

65.9 

•  7.6 

92 

15 

45 

30. 

85 

2 

0 

0 

0 

,48 

•  26 

•  38 

19 

•  0 

0 

1 

0 

o 

GOLD  ROCK  RANCH 

97.3 

68.7 

83.0 

108 

15 

20 

Q 

27 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

o 

0 

o 

o 

HA  I  WEE 

53.1 

67.0 

•  61 

90 

16 

44 

20. 

47 

1 

0 

0 

0 

•  00 

.18 

•  OC 

•  0 

o 

o 

o 

o 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

93*1 

62.3 

77.7 

105 

13 

52 

2 1 

0 

2  1 

o 

o 

0 

.01 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

96.2 

67.7 

82.0 

*  4.0 

110 

15 

58 

30. 

0 

24 

0 

o 

0 

.00 

- 

,37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

97.2 

65.2 

81.2 

112 

15 

*j  ft 

30* 

24 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

o 

INDEPENDENCE 

8  3  •  3M 

66.2M 

92 

16 

40 

17 

47 

5 

0 

0 

0 

•  00 

,17 

•  OC 

•  0 

o 

0 

o 

o 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

64.2 

80.6 

•  5.5 

112 

16 

52 

30* 

2ft 

0 

0 

0 

•  30 

,07 

•  5C 

5 

•  0 

o 

1 

1 

o 

I NYOKERN 

88.2 

51.7 

70*0 

97 

24. 

43 

20 

13 

H 

0 

o 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

95.3 

66.6 

82.1 

106 

16 

59 

20 

0 

23 

0 

0 

0 

T 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

69.7 

46  9 

58.3 

83 

14 

37 

21* 

199 

0 

0 

0 

0 

•  99 

•  66 

6 

.0 

0 

2 

1 

o 

LANCASTER 

83.7 

5 1  •  3 

67.5 

97 

1 4 

29 

36 

9 

0 

0 

0 

,18 

•  18 

19 

•  0 

o 

1 

0 

o 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

55  •  OM 

1 5 

43 

7 

0 

0 

0 

•  23 

•  23 

19 

•  0 

o 

1 

0 

o 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

83.0 

52.3 

68.7 

95 

14» 

43 

29 

33 

1  2 

o 

o 

o 

.01 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  2  SE 

96.3 

62.8 

79.6 

108 

15 

34 

2 1 

0 

26 

o 

o 

o 

.18 

.18 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

7M 

70 

* 

15 

* 

19 

3 1 

2 

0 

0 

0 

j 

T 

19. 

•  0 

o 

0 

o 

o 

MO  IAVF 

84  8M 

55  •  1 

70  .  OM 

1 
96 

2 

4 1 

29 

24 

9 

0 

0 

0 

.00 

.  OC 

•  0 

o 

Q 

o 

Q 

MOJAVE  2  ESE 

84*2 

53.9 

69.1 

96 

14 

41 

29 

24 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

83.2 

52.2 

67.7 

95 

14 

38 

2  0 

55 

5 

o 

o 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

64.7 

35.3 

50.0 

72 

2* 

23 

1 9 

441 

rj 

o 

o 

.04 

.04 

18 

.4 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

94.7 

68.5 

81.6 

105 

15. 

53 

20 

0 

22 

0 

0 

0 

.11 

.11 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

83.4 

53.0 

68.2 

•  6.2 

97 

14 

43 

26 

B 

0 

0 

0 

.09 

.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

84.3 

51.2 

67.8 

97 

15 

41 

34 

11 

0 

0 

0 

.26 

.25 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

98.5 

62.6 

80.6 

-  3.5 

112 

14 

50 

2  0 

0 

T 

*  3** 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

96.1 

71.7 

83.9 

106 

16. 

57 

20 

0 

23 

0 

0 

0 

.24 

.24 

5 

.0 

0 

1 

0 

0 

RANDSBURG 

83.2 

56.1 

69.7 

94 

15 

46 

19 

30 

9 

0 

0 

0 

.02 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL  INN  2 

64.1 

48.8 

56.5 

•  8.6 

78 

14 

38 

29* 

236 

0 

0 

0 

0 

1.24 

5  8 

.70 

6 

.0 

0 

ft 

1 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

96.6 

64.4 

80.5 

109 

15. 

55 

21 

0 

25 

0 

0 

0 

.03 

.05 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

90.2 

57.5 

73.9 

•  6.4 

100 

1 

48 

20 

4 

18 

0 

0 

0 

T 

.22 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYN1NE  PALMS 

92.4 

58.4 

75.4 

103 

15 

51 

30. 

1 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

82. 3M 

40.9 

61.6M 

91 

15 

33 

20 

118 

ft 

0 

0 

0 

.33 

.01 

.33 

19 

.0 

0 

I 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

84.0 

50.1 

67.1 

97 

16 

39 

29 

50 

8 

0 

0 

0 

.08 

.06 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

53.5 

23.2 

38.4 

68 

4 

10 

20. 

793 

0 

0 

2T 

0 

T 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

44.9 

26.2 

35.6 

52 

1 

7 

19 

877 

0 

2 

27 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

70.7 

•  6.6 

.12 

•  20 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


DRAINAGE  01 
ALDERPO 1  NT 

ANGWt  N  PAC  UNION  CCL 
BIG  BAR  RANGES  STATION 
BLUE  LAKE  REDwOOD  CQ 
BOONVILLE  MNTNC  STA 

8RANSC0MB  2  Nw 
BRIDGEVJLLE  *  NNW 
BURNT  RANCH   1  S 
CALISTOGA 

C AL L AM AN  RANGER  STA 

CAZAOERO 
CECILVILLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
ClOvERDAlE  3  SSE 
COPCO  NO   1  DAM 

COVELO 

CRESCENT  CI  TV  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
OOS  RI05 

DUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 
FERNDAlE  8  SSw 
FERNDALE  2  nw 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERV1LIE 

GASQUET  RANGER  STATION 
GRAS5  LAKE  MNTNC  5TA 

GRATON   1  W 

GREENVIEw 

GUERNEVI L  LE 

HAPPV   CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HE ALDSBURG 
HEAlDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

MOOPA   2  <,£ 

HOPLAND  LARGO  STATION 
IDLEwRD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELD 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 

KORBEL 

LAKE  PILLS6URY  NO  2 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 

NAPA 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL    RANGER  STA 
OAKVlLLE   1  W 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLFANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  AflFNA 
POTTER  VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE    ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR  1  w 

SONOMA 

STANOISH  HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TUi  FLAKE  //« 
UK  I  AH 

UK  I  AH  4  WSW 

UPPER  MATTOLE 

WEAVERV I L  LE  RANGER  STA 

WEED  1  S 

WILLITS   1  NE 


DRAINAGF  02 

AD  I N  RANGER  STATION 
ALTuRAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BENO  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  W8  AIRPORT//R 

BOWMAN  OAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  Ph 
bullards  bar  PwR  MOUSE 
BURNE  Y 

C AMPTONV I LLE  RS 
CANfiY    U  5h 


.00 
.00 
,01 


.02     .02  T 


16     17  I  18     19     20  21 


25     26  27 


Sm  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10      11  12 


13     14  15 


16     17  18 


22     23  24 


25  I  26  27 


28     29    30  31 


CANBY   BANQE R  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERV ILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CH!C0  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MU00  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA   1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
OANA  2  SE 

davis  2  wsw 
davis  creek 

deer  Creek  power  house 

DE  SABLA 

dobbins  colgate 
downieville  ranger  sta 

Dunn igan 

dunsmuir  rangep  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  police  sta 
fall  river  mill  intake 

ferguson  ranch 
folsom  dam 

foresthkl  ranger  sta 
french  gulch 
garden  valley  2  s 

georgetown 

georgetown  ranger  sta 
gibson  hwy  mntnce  sta 

GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE9H IGHT  OAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCh 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

KtLAflC  POWER  HOUSE 

I AKEPORT 

LAKE5HORF 

LAKE  SPAULDING 

I AKE  SPAULDING  OAM 

LAS  PLUMAS 

I  EtSVlLLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
I OOKOUT    3  WSW 
I OYALTON 

MADELINE   MNTNC  STA 

MAN? AN  I T  A  LAKE  // 

MARVSVILI E 

MC  CLOUD 

MIOOLETOWN 

MINERAL 

MONT  I CELLO  OAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  5HASTA  wB  CITY  //R 

NEVADA  CTTY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORL AND 
OHOVl LLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  5TA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVlLLE 

PLACERVRLE    I FG 

PLATINA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE    STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CtTV 

sierraville  ranger  sta 
soda  springs  1  e  //r 

stirling  city  rs 
stonyfoad  cooley  ranch 
stonyford  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 

turntable  creek 
twin  lakes 
upper  lake  t  w 
upper  lake  ranger  sta 

VACAVlLLE 
VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


.09 
T 


.Ob 
.10 


3 


.01 

.86  .It 


See  Reference  Notes  Following  Slailoa  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


WHISkEYTOWN  res 
W!LLI*M5 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND   1  WNW 


BOCA 
BODTE 

BRIDGEPORT 
CEDARV ILLE 

DCNNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

FLLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  4N0  GAME 
FORT  8 IDwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  STA 
MEYERS  *  SN 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SA6EHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDI SH  1  E 
SUSANvlLLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE   RANGER  STATION 
WENOEL   10  SE 
WOOOFOROS 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMONO 
BERKELEY 

BIG   SUA   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 

burl ingame 
burton  ranch 
calaveras  reservoir 

CAMp  5AN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
6ILR0Y 

GUROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ   2  Nw 

HOL  lister 

KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

I  IvERMORE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  Sw 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  5TATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

PAICINES  OHRwALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

parkf i eld 
paso  r08les 

paso  robles  faa  ap 
pinnacles  nat  monument 
pismo  beach 
point  pieoras  blanc as 
port  chicago  naval  dep 

priest  valley 

REOwOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 

SAN  CLEMFNTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC  I  SCO  w8  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGOR 1 0  2  SE 
SAN  JOSE 

san  luis  obispo  poly 
san  mateo 

santa  Clara  university 
santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 
santa  margarita  boost 

SEARSVtLLE  LAKE 
SOI EDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR   SAN  LEANORO  FILTER 


Day  of  Month 


13     14  15 


.69 

.03 
1.90 


.15 
.86 


1.2? 
T 
1.1B 


22     23  24 


25  I  28     27     28     29  30 


S«»  Reloronco  Noloa  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29    30  31 


WALNUT  CREEK  *  E 
WATSONVlLLE  waterworks 
WRT6HT5 


ANA  1 01 A 

ANTIOCH  F I BREBOAPD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBPRRY   ]  NNE 

BAKERSFIFLD  WB  AIRPORT 
BAlCH  power  HOUSE 

blackwells  corner 
buttonwulow 
calaveras  616  trees 

camp  paroee 

catheys  vy  bull  pun  rh 
cherry  valley  0am 
coal  i ng a 
coal  i ng a  iu  wnw 

corcoran  irrig  oist 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DUOLEYS 

ElECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEOUER  RESERVOIR 

FIDDLETOwN  lynch  ranch 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FRI ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FORE5T 

GLENNVI LL  E 

GRANT  GROVE 

GROvELANO  RANGER  STA 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
IDR!  A 

TONE 

JOHNSONDALE 
tcERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVFR  PH  NO  1 

KERN  RIVFR  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  5E 
I  EBEC 

IE  GRAND 
I EHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L  INOSAY 
LOO  I 

LONE   TREE  CANYON 

LOS  9ANOS 

LOS  BANOS  ARBURU* 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENOOTA  OAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 

PATTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTEHV I L  LE 
POSE*   3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDRFAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE   YOSEM  I  TE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
STANISLAUS  POwER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAP I 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDI  SON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TBACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE    1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHITE  ROCK 


.18 

T 

,01 


■  ■ 


See  Rsleronc*  Notw  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


1  1 
12  3 
i  i 

1 

4   i  5 

6 

7   1  8 

1  9 

10  1  11  1  12 

13  1  14  I  15 

16 

17 

18 

19 

20  1  21 

22     23  24 

25  26 

27 

1  1 

28     29  30 

•  27 

.1* 

.  5  1 

•  11 

■  45 

.  1  s 

.0* 

T 

.33 

.06 

T 

.01 

.81 

T 

•  42 

.  ie 

.35 

•  05 

.20 

.12 

01 

T 

.05 

•  06 

.60 

•  09 

•  19 

.42 

.10 

.09 

.09 

.27 

,  0  1 

,  0  3 

• ?? 

.06 

•  02 

( 

02 

* 

.05 

.05 

.10 

.  10 

1 04 

•  15 

.** 

"1*5 

■  26 

1  2  1 

,03 

•  02 

•  1  3 

.  1  c 

.12 

.0 

T 

.  2  1 

.32 

.0! 

•  02 

.37 

.  1  7 

•  17 

.32 

.05 

.40 

T 

.  1 1 

1  .  30 

.17 

.11 

.  1 1 

.01 

.09 

.19 

.27 

T  .01 

7 

T 

.13 

T 

T 

.01 

•  02 

.01 

.19 

45 

T 

,12 

.06 

7 

.08 

T 

• 

.11 

.  38 

'  6 

40 

* 

*  4 

; 

1° 

.05 

T 

T 

.01 

.30 

!o! 

I 

!to 

.04 

.1? 

T 

,19 

.1. 

.14 

.03 

.28 

1  ^  J 

.0 

■ ,<J 

* 

•  0* 

.01 

.04 

■  11 

.01 

.12 

T 

.15 

•  07 

.20 

.20 

.33 

.07 

■  21 

T 

T 

- 

* 

J 

*  „_ 

T 

'  J  | 

t 

• "  J 

*  j  | 

*  18 

.16 

l!l6 

.06 

!30 

.52 

•  04 

.16 

1.20 

.06 

.45 

.47 

.09 

•  10 

.39 

.0) 

.32 

•  06 

.23 

.02 

l.o? 

,  l  ' 

.33 

'.21 

.20 

.07 

.47 

.28 

.28 

.05 

.01 

T 

.OB 

.06 

.42 

.10 

.01 

T 

.01 

.10 

.08 

T 

.15 

T 

,03 

.56 

.08 

.  1 1 

.02 

I 

.04 

T 

.01 

.24 

•  01 

• 

_ 
* 

08 

* 

02 

02 

T 

07 

'.09 

!  1  ' 

T 

.09 

.06 

*  9 

.  6 

,'06 

153 

.49 

.Oft 

.01 

.33 

.04 

•  1  0 

• 

■  ^ 

•  01 

.78 

■ 7 

.  1  0 

T 

.12 

.25 

.44 

T 

T 

.09 

T 

■  01 

.  35 

!o<. 

.05 

.01 

T 

!s2 

.03 

.71 

.15 

.12 

.14 

.39 

•  1* 

'  a 

.  8 

' 

"JO 

.  26 

*  32 

.02 

.29 

.02 

.02 

,50 

.20 

.16 

.36 

•  01 

■  08 

!o« 

T 

T 

T 

.0') 

T 

.08 

.50 

■  16 

T 

.08 

T 

.11 

.03 

.01 

T 

.20 

.02 

T 

.3? 

.  1  1 

.01 

.42 

.08 

.37 

.17 

.01 

.73 

.05 

.23 

.49 

.02 

.  32 

.10 

.45 

.16 

.27 

.27 

.04 

DRAINAGE  OA 

AC  TON  ESCONOl  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTAOENA 

AN2A 

ARROYO  SFCO  RS  FC  506C 
ASSOC  OH    ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLCASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
8  ARNE  SON  PARK 

BARRETT  0AM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL   AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  DAL  TON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FCfcfcOE 
BON1TA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  wB  AIRPORT  H 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  H 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

canoga  park  pierce  Col 
chatsworth  fc  24  0 
chul a  vista 
claremont  pomona  col 

colbys  fc  53  d 

CORONA 

COVINA  TFMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  T83C 
CULVER  C I  TV 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC10TC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

FL  CAP  I T  AN  Dam 

ELIZABETH  LAKF  FC128B 

FLSINORE 

ESCONDlDn 

FILLMORE    1  WNW 

FONTANA    5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCh 
FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE    5TAPFN  FC295G 
GLFNDORA   „EST  FC  IBS 
MAINES  CvN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEMET 

WEN SH Aw  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IOYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  251 

t  AGUNA  BEACH 

I AKESIDE  2  ENF 

LA  MESA 

LA  vERNE  HTS  FC  560  B 
L EChuZ A  PT  STA  FC  352B 
LOCKwOOO  MESA 
I OMPOC 
LONG  BEACH 

I ONG  BEACH  wB  AP 
I  OS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  0 
I  OS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTlE  CREEK   RANGER  STA 

Mil L   CREEK  NO  2 

MOORPARK    1  SSE 

MT   BALOY  FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT   wtl  SON  FC   336  B  // 
NEWBURY  PARK  *»  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
OCEANS  I DF 
OJAI 
OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 
flJCNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
P ALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERGES  EST  FC*3D 
PASADENA 

PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINF  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGuEl  LO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH  I T  A 
RFDLANDS 

Rl VERS! DF  FIRE  STA  •  3 
RIVER5IDF  EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CvN  MOUTH 
«,AN  BERNARDINO  CO  HOSP 


.30 
1.08 
1.24 

.27 


So*  Rolorence  Not**  Following  Station  Ind*x 
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DAILY  PRECIPITATION 


SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  *P  / 
SAN  DIEGO  W6  AIRPORT 
SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  Ph 
SAN  GABRIEL  Dm  FC*238E 
SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  F IRE  STATION 

SANTA  ANA  RlvEP  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  F A A  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CATAL1NA  wPAP 
SANTA  MARIA  WR  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  P1EP 
SANTA  PAULA 

SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PwR  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  MS 
SOMIS   3  NE 

SOMJS  3  NW 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

SuSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
Tw! TCHELL  DAM 

UNION  OIL    STEARNS  ABS 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  FC  1SB 

VENTURA 

VINCENT  FIRE    STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT   PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 


1*3* 
•  85 
1.66 


,01     .05  .06 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


•  OS 

•  11 

1.10 


.  1 9 
•  04 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT    1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  / 

b i shop  wb  airport 

BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLVTHE 

RLVTHE  FA  A  AIRPOPT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORPEGO  SPRINGS   3  NNE 
BOULEVARD 

BHAWLEY  2  SW 
CABA20N 
CALEMCO  2  NE 
CANT IL 

coyote  wells 

daggett  faa  a  j  rport 
death  valley 
deep  canyon  laboratory 
deep  springs  college 
Dunn  siding 

eagle  mountain 
el  centro  2  ssw 
fairmont 
Gold  rock  ranch 
HA I WEE 

hayfielO  pumping  plant 

HESPER! A 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 
INDEPENDENCE 

IN010  U  S  DATE  GARDEN 
1NYOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
I UCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  2  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MQJAVE  2  ESE 
MORONGfl  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NIGHTINGALE 

NILAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMOALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREFK  UPPER 

SOUTH  FORK  CABIN 


T  .19 
.01  T 


DAILY  PRECIPITATION 


SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTVNINt  PALM5 

VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORV1LLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


Day  of  Month 


10      11      12      13     14  15 


19    20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:      112°  ON  THE  16+  AT  3  STATIONS 

LOWEST  TEMPERATURE i      7°  ON  THE  19TH  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      3. 00   INCHES  AT  SANTA  ANITA  FERN  FC432 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:      .00   INCH  AT  188  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      1.68   INCHES  ON  THE  18TH  AT  SPADRA  PAC  FC356C 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:    5.0  INCHES  AT  BOD  IE 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:      2  INCHES  ON  THE  19TH  AT  GRANT  GROVE 


See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Day  of  Monlh 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALULF*rUJn*l 

MAX 

94 

8  3 

9  8 

90 

8  2 

81 

8  4 

86 

8  9 

96 

94 

96 

95 

82 

73 

72 

76 

85 

85.6 

MOT 

51 

53 

64 

45 

47 

49 

45 

46 

47 

50 

48 

52 

5  1 

46 

46 

49 

42 

36 

36 

37 

37 

42 

44 

44 

44 

50 

52 

50 

36 

39 

45.7 

a  K  C.     f  r     D  AC    IIMIOM    f  rti 
»»  p*  V)  n  |  PJ                 UnillJ(N  V.OL 

MAX 

R9 

82 

75 

8  3 

84 

B  4 

60 

62 

60 

68 

7  1 

82 

76.1 

MOT 

50 

50 

48 

45 

43 

45 

45 

43 

45 

52 

42 

43 

47 

51 

60 

60 

43 

42 

44 

4  6 

49 

56 

55 

50 

4  7 

46 

45 

44 

46 

55 

48.0 

a  i  r,    a  &  p    l/ifjf.FB         A  T  »  nui 

O  I  VJ    DM"     n  M  r*.  U  C  *     J  1  '  1 

MAX 

!9 

89 

89 

95 

96 

94 

8  5 

73 

75 

85 

89.0 

MIN 

5? 

53 

45 

50 

48 

46 

46 

44 

46 

46 

45 

52 

4f 

49 

47 

36 

3  5 

37 

4  2 

41 

43 

45 

47 

47 

38 

46 

46 

3  9 

38 

39 

44,5 

CALLAHAN  RANGER  STo 

MAX 

85 

85 

ft3 

76 

68 

T6 

70 

78 

84 

81.9 

MOT 

48 

44 

39 

43 

43 

42 

34 

38 

37 

40 

40 

36 

47 

43 

43 

45 

2  7 

25 

2  6 

30 

36 

37 

39 

40 

40 

36 

34 

29 

29 

32 

37.5 

(■f  f  1  l    i    1  1   1   t      5  cc 

LClILVlLLC    7    „ _ 

MAX 

ft  1 

80 

75 

71 

B  0 

8  3 

8  9 

90 

85 

79 

6  7 

6  7 

80 

86 

80.2 

MOT 

5  1 

5 1 

41 

4ft 

47 

43 

41 

42 

43 

43 

42 

48 

45 

46 

42 

3  1 

34 

34 

37 

44 

46 

48 

49 

48 

46 

35 

36 

35 

41 

42.7 

CLOVERDALE   3  S5E 

MAX 

6 1 

82 

63 

82 

7  6 

70 

7  1 

7  ft 

ftO 

8  5 

83 

7  5 

ft  3 

8  4 

96 

94 

86 

8  3 

80 

6.  3 

8  5 

85 

82 

82 

72 

7  1 

69 

68 

79 

90 

80,6 

MOT 

50 

51 

45 

4  7 

50 

49 

47 

48 

47 

47 

47 

50 

47 

46 

49 

54 

5  3 

44 

47 

43 

43 

43 

45 

46 

60 

49 

5  1 

47 

48 

50 

47.6 

VELO 

MAX 

95 

90 

8  9 

ft  2 

ft  0 

82 

ft  4 

8  7 

85 

ft  5 

8  6 

91 

86 

77 

7  9 

79 

80 

8  5 

90 

90 

9  1 

90 

85 

7  7 

6  7 

73 

85 

64,5 

MOT 

47 

48 

41 

44 

45 

4? 

42 

40 

43 

43 

38 

41 

45 

43 

4  5 

45 

32 

32 

31 

33 

37 

40 

42 

40 

42 

43 

47 

35 

34 

35 

40.5 

CDF       FNT    f  t  TV     1  U 

MAX 

67 

76 

71 

72 

62 

62 

6  5 

55 

60 

62 

64 

6e 

77 

64.8 

MIN 

52 

51 

46 

45 

51 

43 

53 

47 

4  9 

63 

48 

4  9 

5  3 

5  1 

50 

43 

47 

44 

5  1 

48 

48 

49 

50 

42 

40 

39 

40 

47.5 

duttons  landing 

MAX 

ft7 

76 

82 

6  9 

7  2 

87 

73.9 

MOT 

ss 

53 

4* 

50 

4  7 

V 

49 

10 

47 

50 

51 

4  7 

44 

45 

47 

^3 

5  6 

43 

4  2 

43 

42 

45 

45 

51 

52 

52 

57 

46 

46 

47 

48.4 

CLP-  VMLLCl 

MAX 

ft  1 

82 

76 

69 

8  0 

8  5 

8  5 

ft  6 

8  8 

8  5 

7  5 

68 

69 

77 

82 

79.5 

MOT 

49 

43 

4? 

19 

41 

40 

38 

39 

40 

36 

36 

37 

61 

47 

45 

49 

43 

31 

31 

3  2 

37 

40 

42 

43 

42 

34 

41 

32 

32 

33 

39.5 

EUREKA  W8  CITY 

MAX 

60 

59 

60 

5  5 

59 

59 

59 

65 

58.4 

MOT 

!  3 

52 

51 

4B 

51 

50 

48 

51 

51 

52 

53 

53 

6  2 

52 

65 

50 

44 

44 

46 

47 

45 

50 

48 

49 

49 

48 

46 

49 

48 

46 

49,4 

MAX 

64 

62 

63 

6  1 

6C 

62 

62 

65 

62 

63 

62 

6  4 

64 

61 

63 

6  4 

65 

7  0 

6  7 

6  2 

60 

60 

6  3 

6  1 

5  8 

6  7 

63 

6  3 

62 

69 

62.7 

MOT 

53 

52 

52 

42 

50 

52 

40 

52 

47 

49 

49 

53 

48 

4  9 

6  5 

51 

36 

40 

39 

42 

39 

50 

49 

49 

49 

50 

41 

42 

46 

40 

46,9 

rUKtil          -  \ 

MAX 

96 

94 

90 

94 

90 

84 

80 

62 

85 

89 

ft  5 

ft  6 

8  8 

8  7 

93 

B7 

73 

7  5 

75 

79 

66 

90 

9  3 

9  3 

90 

6  6 

8  2 

72 

74 

80 

85.3 

MOT 

43 

44 

35 

41 

40 

38 

37 

37 

37 

39 

36 

36 

35 

36 

40 

39 

3  5 

29 

27 

30 

31 

37 

38 

38 

38 

39 

40 

32 

30 

31 

36.3 

riJK  1     D"  **\J13 

MAX 

63 

63 

66 

64 

63 

59 

62 

62 

64 

66 

65 

62 

61 

60 

68 

61 

68 

7  0 

72 

74 

60 

5  8 

6  3 

5  7 

56 

5  7 

5  7 

63 

63 

69 

63.2 

MOT 

51 

51 

48 

49 

49 

51 

48 

49 

47 

47 

52 

49 

4  8 

46 

50 

64 

45 

44 

46 

41 

43 

43 

46 

48 

50 

51 

51 

45 

45 

47 

47.8 

FORT  BRAGG  AVIATIOm 

MAX 

63 

6  5 

62 

5  ft 

5 1 

60 

6  2 

6  3 

64 

62 

6  1 

60 

66 

69 

69 

64 

6  2 

59 

6  8 

5  6 

5  5 

54 

5  5 

66 

65 

66 

75 

62.2 

MOT 

45 

52 

43 

46 

51 

51 

41 

46 

42 

44 

47 

45 

45 

41 

46 

47 

3  7 

37 

36 

36 

44 

46 

49 

51 

52 

51 

50 

45 

39 

42 

♦4.9 

rUKI      J U INC  3    KhINULK  5TA 

MAX 

9 1 

90 

8  3 

85 

78 

ft  1 

82 

ft  1 

8  3 

ft  4 

87 

ft  1 

64 

8  1 

8  5 

6  6 

8  8 

86 

88 

8  3 

7  1 

75 

81 

81.1 

MOT 

49 

49 

39 

43 

41 

4  2 

35 

36 

38 

36 

38 

38 

47 

42 

4  5 

39 

2  6 

25 

2  5 

28 

35 

35 

36 

39 

39 

35 

31 

29 

27 

30 

36,8 

FORT  R05S 

MAX 

6  8 

6  3 

60 

6  5 

64 

69 

82 

77 

6  2 

62 

66 

7  3 

82 

65.7 

MOT 

in 

48 

44 

46 

S3 

53 

47 

55 

47 

51 

48 

48 

50 

49 

5  1 

49 

4  8 

41 

41 

43 

46 

46 

50 

51 

53 

53 

54 

56 

46 

52 

49.0 

GRATON   1  W 

MAX 

ftft 

82 

86 

76 

79 

88 

88 

74.9 

MOT 

47 

4  7 

46 

50 

4ft 

50 

44 

46 

41 

47 

48 

46 

46 

48 

4  5 

4  9 

6  5 

36 

35 

36 

40 

42 

48 

49 

47 

49 

54 

40 

42 

47 

45.6 

u A P  D  ¥    CAMP    DAMPED  cta 

MAX 

9  0 

ft  8 

92 

87 

74 

87 

86.8 

MOT 

53 

50 

47 

47 

4f 

46 

42 

43 

44 

43 

40 

44 

62 

4  7 

49 

49 

44 

36 

34 

31 

40 

42 

45 

47 

46 

39 

38 

37 

35 

36 

43.1 

up  a  i  nc.Hi  or, 

MAX 

8  1 

82 

80 

ft  1 

87 

ft  3 

79 

ft  6 

91 

85 

B4 

B  5 

8  7 

8  7 

8  4 

93 

95 

82.3 

MOT 

s  1 

54 

49 

54 

51 

54 

48 

52 

46 

51 

54 

52 

50 

45 

49 

5  1 

55 

41 

40 

39 

43 

48 

60 

5  1 

60 

48 

56 

44 

49 

50 

49.2 

HILTS 

MAX 

9  1 

84 

80 

76 

8 1 

75 

75 

76 

8  1 

84 

78 

79 

86 

74 

67 

6  5 

7  2 

81 

8  4 

8  3 

7  5 

6  1 

69 

75 

77.0 

MOT 

50 

49 

46 

42 

43 

38 

39 

40 

40 

44 

35 

40 

45 

49 

30 

32 

31 

32 

35 

39 

42 

44 

34 

44 

40 

33 

34 

39.6 

MAX 

94 

ft  3 

87 

ft4 

89 

80 

86 

85 

ft  5 

88 

ft  8 

88 

ft  8 

8  6 

89 

B4 

79 

80 

8  2 

8  6 

90 

92 

92 

70 

7  5 

84 

84.8 

MOT 

53 

50 

48 

46 

4ft 

46 

47 

49 

42 

45 

42 

43 

6  2 

48 

5  1 

42 

3  7 

38 

36 

39 

44 

47 

49 

49 

48 

49 

50 

43 

40 

41 

45.5 

MAX 

74 

77 

75 

73 

67 

72 

6  7 

76 

80 

84 

75 

70 

7  7 

7  8 

89 

80 

86 

79 

60 

8  1 

94 

80 

72 

6  9 

76 

76.2 

MOT 

64 

53 

47 

48 

47 

53 

47 

54 

45 

47 

45 

44 

43 

45 

50 

60 

56 

42 

4  2 

42 

43 

45 

47 

49 

54 

53 

56 

42 

45 

47.9 

KLAMATH 

MAX 

59 

62 

62 

65 

69 

77 

70 

7  7 

59 

6  1 

5  9 

5  8 

56 

56 

62 

66 

65 

79 

64,4 

MOT 

52 

52 

47 

49 

53 

47 

53 

48 

48 

5  1 

53 

49 

49 

5  3 

4b 

3ft 

4  1 

43 

40 

43 

45 

48 

49 

50 

49 

42 

42 

43 

47,3 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

MOT 

I  at  F    DTl  1  5BHOV   Hri  i 

MAX 

86 

89 

87 

ft  6 

7  9 

7  ft 

7  9 

ft  1 

6  6 

84 

82 

ft  5 

8  5 

9  1 

89 

66 

79 

74 

91 

83.1 

MOT 

43 

44 

37 

40 

40 

39 

38 

3ft 

39 

38 

36 

38 

33 

40 

4  3 

42 

37 

30 

28 

29 

34 

35 

36 

18 

40 

39 

43 

36 

31 

39 

37,4 

L*»V4                  IMM  T  MUNUMFNT 

MAX 

85 

79 

78 

75 

7  7 

6  5 

65 

67 

7  1 

7  2 

75 

75 

78 

71 

51 

6  7 

67 

70.5 

MOT 

56 

49 

45 

4", 

48 

43 

38 

42 

44 

3  2 

30 

42 

49 

45 

47 

38 

22 

21 

31 

37 

45 

40 

45 

45 

49 

44 

38 

34 

35 

41 

40.7 

MCUNT  HEBRON  R5 

MAX 

84 

83 

78 

75 

77 

67 

66 

68 

70 

70 

75 

7  3 

7  3 

74 

77 

70 

52 

5  5 

5  7 

64 

70 

6  9 

71 

70.8 

MOT 

45 

40 

34 

35 

36 

38 

29 

33 

31 

32 

32 

31 

40 

34 

39 

35 

1  9 

17 

18 

24 

30 

32 

34 

14 

34 

27 

24 

24 

22 

26 

31.0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

76 

7  3 

72 

68 

71 

70 

76 

80 

ft2 

80 

74 

ftO 

79 

9  1 

88 

82 

79 

79 

79 

82 

86 

80 

8  8 

u  89 

78.0 

MOT 

53 

53 

48 

53 

46 

5  3 

48 

45 

48 

48 

51 

42 

45 

47 

50 

52 

59 

49 

40 

42 

43 

45 

48 

43 

52 

49 

56 

45 

45 

'so 

48.3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

59 

68 

66 

67 

57 

66 

64 

64 

63 

65 

70 

65 

68 

72 

74 

75 

78 

72 

69 

65 

60 

6  3 

7  1 

86 

66.9 

MIN 

52 

4  9 

4  1 

45 

4C 

51 

42 

45 

46 

51 

46 

47 

46 

50 

35 

34 

36 

37 

37 

47 

41 

42 

46 

48 

39 

36 

38 

43.4 

ORLEANS 

MAX 

97 

9* 

88 

80 

85 

88 

92 

90 

89 

87 

86 

R9 

Bfl 

88 

90 

79 

80 

78 

82 

88 

92 

94 

95 

92 

89 

86 

87 

87.6 

MOT 

48 

47 

47 

42 

16 

49 

45 

45 

44 

45 

43 

44 

44 

47 

46 

53 

42 

36 

37 

37 

40 

4  2 

47 

49 

45 

47 

44 

40 

38 

39 

44.0 

PETALU^A  FIRE  STA  2 

MAX 

74 

76 

75 

78 

72 

72 

76 

78 

84 

8  1 

76 

ft4 

ft  1 

93 

85 

86 

B2 

8  1 

82 

8  3 

83 

82 

9  1 

90 

T9.2 

Mm 

52 

39 

47 

54 

51 

56 

47 

56 

47 

52 

55 

62 

51 

49 

53 

60 

58 

39 

39 

43 

50 

51 

52 

53 

53 

55 

56 

44 

42 

47 

49.8 

POINT  ARENA 

MAX 

67 

66 

65 

60 

17 

63 

65 

66 

65 

65 

62 

59 

61 

70 

66 

70 

78 

69 

66 

66 

6  1 

60 

61 

83 

65.1 

MOT 

50 

51 

51 

47 

5 1 

5  1 

46 

48 

47 

47 

50 

49 

46 

45 

52 

52 

4  7 

42 

44 

40 

46 

49 

51 

52 

51 

53 

46 

46 

49 

48.3 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

97 

93 

93 

88 

67 

84 

90 

88 

87 

ft  9 

ft  7 

95 

92 

83 

8  2 

92 

90 

76 

91 

92 

69,0 

MOT 

49 

48 

43 

45 

45 

43 

45 

45 

42 

43 

45 

46 

48 

46 

4  2 

34 

36 

45 

44 

46 

46 

36 

41 

43.6 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

MAX 

87 

76 

83 

82 

86 

75 

78 

79 

83 

90 

85 

84 

84 

89 

91 

SO 

79 

83 

81 

85 

86 

93 

90 

90 

8  9 

85 

82.4 

MOT 

51 

51 

46 

49 

50 

47 

46 

46 

52 

52 

51 

49 

51 

49 

49 

54 

40 

39 

38 

38 

40 

42 

46 

45 

46 

51 

51 

44 

41 

41 

46.5 

SAINT  HELENA 

MAX 

81 

80 

79 

74 

78 

73 

73 

82 

87 

87 

78 

85 

85 

95 

90 

81 

78 

81 

B4 

85 

B8 

85 

83 

81 

71 

70 

68 

78 

88 

91 

61.3 

MOT 

50 

49 

51 

50 

49 

50 

46 

46 

45 

45 

45 

45 

43 

44 

49 

52 

58 

39 

39 

37 

39 

41 

44 

50 

60 

50 

49 

42 

46 

48 

46,4 

SALTER  RANGER  STATION 

MAX 

95 

89 

89 

86 

90 

82 

86 

85 

86 

90 

89 

85 

88 

88 

92 

88 

80 

79 

80 

83 

88 

90 

93 

94 

93 

90 

80 

70 

76 

65 

86.3 

MOT 

53 

51 

46 

49 

47 

45 

47 

46 

46 

47 

46 

46 

47 

48 

48 

48 

37 

37 

38 

39 

40 

45 

46 

49 

48 

48 

49 

40 

39 

40 

45.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAEL 

MAX 

76 

72 

72 

'  3 

71 

67 

75 

79 

91 

85 

74 

77 

76 

99 

90 

66 

94 

78 

85 

90 

60 

79 

76 

72 

71 

70 

65 

75 

87 

87 

77 

7 

MIN 

5  7 

50 

6  1 

46 

4  7 

46 

56 

47 

47 

49 

46 

46 

49 

52 

53 

57 

46 

46 

46 

46 

47 

50 

5 1 

56 

55 

55 

*9 

49 

54 

50 

2 

SANTA  ROSA 

MAX 

MIN 

SCOT  I  A 

MAX 

67 

58 

66 

67 

69 

63 

67 

63 

65 

65 

67 

64 

70 

71 

67 

65 

69 

74 

73 

76 

72 

66 

70 

68 

60 

57 

58 

63 

64 

70 

66 

5 

MIN 

51 

6? 

45 

51 

52 

47 

49 

50 

52 

50 

54 

49 

50 

51 

54 

40 

40 

42 

43 

43 

50 

53 

50 

49 

50 

46 

*9 

49 

45 

6  6 

6 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

SONOMA 

MAX 

77 

83 

79 

74 

77 

74 

77 

82 

84 

88 

82 

85 

86 

95 

92 

86 

82 

81 

83 

85 

87 

85 

62 

78 

74 

72 

70 

79 

91 

90 

82 

0 

MIN 

6  1 

49 

42 

48 

44 

5  1 

45 

49 

42 

43 

45 

40 

42 

40 

45 

50 

58 

35 

35 

34 

37 

40 

46 

57 

53 

48 

45 

40 

40 

44 

66 

TRINITY  OAM  VISTA  PT 

MAX 

89 

89 

88 

82 

83 

71 

75 

78 

77 

82 

80 

78 

81 

90 

84 

83 

65 

67 

67 

72 

76 

77 

82 

84 

85 

82 

71 

66 

68 

76 

77 

9 

MIN 

6  7 

66 

49 

52 

48 

53 

46 

48 

49 

5  1 

50 

47 

50 

4  9 

52 

49 

41 

45 

42 

42 

43 

49 

49 

51 

49 

51 

50 

40 

39 

40 

4  7 

9 

tulelake 

MAX 

85 

HO 

79 

79 

78 

69 

70 

73 

78 

78 

76 

76 

76 

80 

76 

72 

60 

60 

65 

73 

78 

79 

80 

81 

81 

80 

'2 

63 

72 

79 

75 

0 

Mm 

50 

39 

36 

33 

38 

40 

32 

3  1 

31 

34 

34 

33 

38 

35 

43 

38 

21 

2  7 

21 

2  1 

30 

32 

40 

36 

35 

27 

40 

32 

23 

26 

33 

2 

UK  I  AH 

MAX 

98 

92 

89 

85 

78 

78 

81 

8  5 

91 

90 

82 

90 

89 

96 

89 

86 

8  5 

81 

64 

88 

93 

89 

91 

85 

76 

70 

66 

77 

90 

95 

85 

3 

MIN 

51 

49 

47 

49 

50 

49 

46 

6  9 

48 

4  7 

45 

4  5 

46 

49 

52 

6  1 

43 

4  0 

37 

40 

44 

45 

4  8 

47 

51 

50 

54 

40 

41 

46 

46 

6 

weaverville  ranger  sta 

MAX 

95 

92 

89 

ae 

87 

79 

79 

82 

82 

97 

84 

93 

86 

66 

90 

86 

71 

73 

73 

77 

83 

87 

89 

91 

90 

87 

76 

72 

72 

86 

63 

5 

min 

48 

49 

40 

46 

42 

42 

38 

4  1 

40 

42 

40 

39 

4  6 

39 

45 

46 

30 

29 

28 

30 

35 

38 

3  9 

40 

39 

42 

49 

35 

32 

33 

39 

4 

WEED   I  5 

MAX 

8  1 

80 

76 

81 

79 

71 

7  1 

73 

76 

77 

76 

76 

78 

80 

74 

79 

60 

63 

66 

72 

77 

78 

78 

80 

90 

72 

62 

62 

70 

75 

74 

2 

Mm 

52 

45 

41 

40 

46 

42 

36 

37 

38 

45 

43 

39 

45 

42 

42 

42 

2  9 

28 

2  7 

29 

36 

40 

4  1 

4  3 

43 

45 

42 

36 

33 

34 

39 

6 

W  I  LL 1 T5   1  NE 

MAX 

76 

82 

91 

8  1 

78 

74 

76 

76 

84 

92 

78 

83 

92 

89 

86 

61 

80 

80 

77 

82 

87 

68 

86 

86 

75 

60 

64 

72 

86 

89 

79 

i9 

Mm 

45 

45 

39 

40 

62 

49 

43 

46 

42 

40 

38 

39 

40 

4C 

44 

46 

31 

30 

28 

3  1 

35 

38 

40 

39 

47 

49 

50 

36 

33 

36 

40 

i0 

YREKA 

MAX 

91 

80 

84 

92 

93 

8  2 

75 

76 

78 

8  1 

83 

88 

81 

82 

84 

78 

63 

65 

67 

72 

79 

84 

84 

85 

85 

85 

64 

67 

69 

77 

79 

1 

Mm 

5  1 

50 

48 

48 

48 

4  6 

44 

43 

4  3 

45 

44 

44 

49 

48 

49 

45 

35 

36 

35 

36 

36 

43 

46 

51 

46 

40 

39 

36 

35 

36 

43 

1 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

Aft  1  Ki     O  A  (y  f.  CO     CT1T  in«i 

MAX 

88 

80 

78 

70 

75 

70 

75 

72 

77 

75 

75 

76 

76 

60 

77 

76 

57 

56 

66 

73 

77 

79 

84 

83 

81 

78 

66 

61 

70 

8  1 

1 8 

Mm 

47 

45 

46 

4  1 

40 

44 

30 

37 

38 

39 

38 

38 

4  1 

36 

42 

45 

26 

24 

2  3 

2  9 

35 

36 

39 

42 

42 

44 

44 

30 

27 

29 

37 

,4 

alturas  ranger  station 

MAX 

91 

92 

84 

6  2 

79 

70 

76 

74 

75 

6  1 

79 

76 

90 

77 

83 

72 

55 

56 

58 

68 

76 

82 

62 

84 

89 

62 

77 

67 

65 

74 

76 

2 

Mm 

4  1 

42 

37 

34 

36 

38 

36 

32 

30 

34 

36 

3b 

36 

34 

41 

40 

24 

22 

26 

2  2 

30 

33 

3  B 

34 

36 

34 

36 

3  5 

23 

27 

33 

4 

AUBURN 

MAX 

86 

80 

86 

87 

84 

76 

69 

75 

81 

65 

86 

9  3 

96 

87 

91 

90 

87 

60 

75 

78 

80 

65 

88 

69 

89 

72 

70 

59 

74 

85 

9  1 

4 

Mm 

51 

52 

53 

48 

44 

4  7 

5  1 

4  9 

50 

52 

55 

50 

54 

64 

56 

57 

5  1 

4  9 

4  7 

47 

51 

52 

58 

58 

53 

51 

52 

46 

46 

45 

5  1 

0 

OCKKYt3D«  LAfct 

MAX 

83 

82 

85 

85 

93 

78 

81 

79 

84 

87 

96 

82 

86 

86 

9  2 

91 

78 

75 

81 

79 

82 

89 

69 

90 

88 

83 

76 

66 

78 

84 

8  3 

0 

Mm 

58 

57 

55 

52 

51 

50 

52 

5  3 

54 

c  5 

52 

5  1 

63 

55 

54 

6  1 

56 

52 

47 

4  8, 

51 

58 

53 

54 

52 

51 

51 

4  9 

50 

57 

53 

1 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

74 

72 

72 

68 

55 

58 

67 

69 

69 

69 

70 

71 

77 

74 

61 

62 

57 

62 

66 

70 

73 

78 

80 

73 

63 

49 

56 

68 

75 

67 

8 

Mm 

56 

55 

52 

52 

50 

43 

63 

44 

49 

49 

49 

47 

49 

52 

57 

36 

34 

37 

39 

46 

49 

53 

56 

57 

54 

46 

38 

38 

43 

51 

47 

5 

BOWMAN  DAM 

MAX 

76 

76 

72 

70 

66 

59 

59 

66 

69 

68 

76 

70 

70 

77 

75 

65 

56 

58 

63 

66 

73 

75 

78 

71 

72 

64 

58 

5  8 

62 

75 

68 

0 

Mm 

5  5 

56 

51 

4  9 

46 

44 

4  3 

42 

50 

53 

44 

44 

4  5 

47 

51 

50 

33 

36 

36 

40 

47 

48 

54 

52 

49 

45 

42 

36 

45 

52 

46 

,2 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

95 

87 

89 

8  7 

85 

72 

80 

84 

89 

9  0 

85 

OP 

89 

93 

93 

77 

76 

82 

86 

89 

88 

92 

92 

63 

72 

70 

78 

85 

8  4 

9 

Mm 

54 

54 

50 

45 

44 

50 

47 

49 

48 

49 

44 

45 

47 

53 

53 

65 

38 

38 

42 

45 

45 

48 

47 

45 

50 

62 

43 

50 

47 

1 

BURNE Y 

MAX 

91 

86 

86 

80 

90 

71 

75 

76 

77 

9  0 

77 

75 

79 

77 

86 

62 

60 

63 

65 

71 

76 

82 

63 

86 

85 

82 

73 

63 

66 

74 

76 

9 

MIN 

38 

43 

43 

36 

37 

43 

31 

37 

33 

34 

34 

3  1 

35 

33 

39 

44 

3  1 

22 

20 

23 

29 

31 

33 

35 

3  3 

27 

41 

29 

25 

28 

33 

,3 

CANYON  DAM 

MAX 

9  2 

77 

76 

'4 

63 

68 

66 

71 

72 

75 

71 

74 

76 

76 

84 

67 

55 

53 

59 

73 

78 

79 

60 

60 

80 

78 

65 

62 

68 

73 

7  1 

6 

Mm 

4  6 

4  1 

44 

*  6 

30 

35 

3  5 

37 

35 

36 

36 

34 

3  5 

3  7 

42 

45 

3  1 

24 

2  6 

27 

35 

36 

40 

40 

37 

36 

37 

2  9 

29 

34 

35 

4 

CENTERVILLE  ph 

MAX 

92 

16 

97 

90 

67 

83 

7  9 

86 

96 

8  9 

89 

89 

89 

96 

96 

95 

91 

9  1 

83 

87 

85 

90 

92 

93 

92 

95 

76 

80 

89 

90 

8  8 

2 

Mm 

54 

52 

53 

6  6 

45 

49 

45 

47 

4  7 

4  7 

46 

4  6 

49 

50 

66 

54 

41 

52 

40 

43 

65 

48 

4  9 

50 

47 

6* 

39 

39 

41 

49 

47 

0 

CHESTER 

81 

81 

79 

77 

73 

66 

70 

69 

75 

74 

75 

76 

61 

80 

76 

55 

58 

65 

72 

78 

80 

82 

81 

78 

74 

65 

62 

70 

76 

7  3 

4 

MIN 

66 

41 

40 

32 

27 

39 

2  9 

34 

3  0 

30 

30 

32 

3  3 

39 

27 

21 

27 

15 

25 

30 

26 

34 

35 

31 

31 

45 

30 

28 

30 

3  1 

6 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

97 

85 

87 

6  3 

81 

68 

78 

85 

86 

88 

64 

89 

89 

95 

93 

91 

8  1 

79 

83 

86 

86 

89 

90 

90 

69 

74 

63 

78 

97 

88 

84 

4 

Mm 

58 

56 

57 

50 

49 

57 

53 

6  1 

55 

52 

6  3 

46 

52 

c  1 

58 

5  5 

65 

'*  1 

42 

46 

51 

48 

6  3 

55 

53 

47 

56 

44 

42 

53 

50 

,9 

CLARK  SBURG 

MAX 

79 

77 

81 

79 

75 

73 

71 

75 

82 

86 

85 

76 

85 

85 

92 

91 

80 

75 

76 

80 

82 

65 

85 

88 

82 

74 

70 

66 

77 

83 

79 

1 6 

Mm 

57 

6  ! 

55 

51 

51 

51 

53 

53 

5  3 

5  3 

5  1 

45 

49 

50 

56 

56 

55 

38 

38 

6  4 

44 

49 

48 

51 

53 

50 

51 

4  1 

44 

48 

49 

,7 

CLEARLAKE  highland^ 

MAX 

94 

89 

92 

90 

85 

81 

72 

81 

83 

8tJ 

98 

84 

86 

86 

92 

92 

78 

76 

76 

80 

85 

91 

90 

92 

90 

83 

70 

65 

75 

86 

84 

1 

Mm 

49 

46 

46 

40 

39 

42 

40 

40 

4  1 

41 

36 

37 

39 

40 

42 

47 

48 

41 

30 

31 

36 

38 

36 

39 

40 

39 

42 

35 

35 

36 

39 

8 

COLF  Ax 

MAX 

83 

86 

84 

83 

79 

67 

72 

76 

81 

83 

90 

81 

82 

86 

8  5 

79 

76 

70 

69 

77 

82 

85 

67 

88 

80 

68 

59 

69 

90 

83 

76 

7 

Mm 

58 

57 

6 

58 

54 

48 

50 

51 

53 

56 

66 

54 

57 

55 

60 

55 

s7 

48 

45 

*0 

50 

55 

56 

58 

56 

51 

48 

42 

46 

48 

52 

,4 

COLUSA   I  SSIn 

MAX 

86 

88 

97 

85 

83 

77 

80 

84 

88 

89 

96 

86 

6  9 

93 

93 

87 

75 

78 

81 

94 

87 

89 

91 

90 

84 

73 

69 

77 

95 

88 

84 

5 

Mm 

56 

54 

53 

47 

46 

54 

5  1 

5  0 

52 

52 

51 

45 

49 

52 

55 

64 

50 

50 

45 

41 

45 

49 

46 

49 

52 

50 

*8 

46 

49 

49 

50 

0 

DAv I S  2  WSW 

MAX 

87 

86 

85 

82 

79 

79 

72 

80 

83 

87 

98 

83 

86 

86 

92 

92 

79 

75 

78 

80 

84 

86 

87 

91 

86 

80 

72 

67 

76 

85 

82 

Mm 

55 

53 

5  1 

47 

46 

54 

53 

48 

50 

49 

51 

45 

46 

4  9 

62 

57 

53 

44 

42 

40 

43 

46 

46 

48 

49 

46 

52 

45 

49 

50 

48 

6 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 

MAX 

78 

78 

77 

76 

72 

62 

70 

72 

73 

74 

79 

78 

78 

68 

66 

70 

74 

76 

80 

80 

76 

74 

62 

61 

74 

76 

73 

2 

Mm 

48 

46 

46 

41 

39 

45 

38 

40 

36 

40 

36 

43 

44 

40 

30 

32 

36 

38 

42 

43 

42 

40 

46 

44 

31 

38 

40 

3 

D  b    S  A  B  L  * 

MAX 

84 

79 

8; 

81 

79 

73 

74 

78 

79 

78 

78 

78 

84 

84 

83 

70 

70 

79 

76 

78 

80 

84 

83 

82 

76 

67 

68 

79 

79 

78 

1 

MIN 

6  6. 

5  1 

66 

47 

46 

44 

46 

42 

48 

51 

45 

47 

4  9 

52 

52 

35 

43 

44 

41 

47 

47 

1 

50 

48 

44 

49 

39 

42 

52 

46 

8 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

69 

88 

84 

79 

76 

80 

87 

87 

87 

88 

93 

92 

99 

90 

93 

92 

82 

78 

67 

73 

90 

84 

9 

Mm 

6  1 

52 

51 

53 

55 

51 

52 

56 

54 

57 

66 

60 

46 

54 

54 

54 

55 

47 

55 

44 

44 

53 

5 

DCWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

92 

81 

»; 

81 

80 

75 

56 

66 

76 

78 

77 

76 

77 

77 

65 

83 

68 

66 

69 

74 

79 

79 

61 

85 

85 

80 

71 

54 

68 

77 

75 

9 

Mm 

50 

48 

50 

44 

41 

43 

46 

42 

42 

43 

40 

39 

40 

40 

43 

45 

42 

35 

31 

32 

35 

39 

41 

44 

43 

41 

43 

39 

35 

42 

41 

3 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

93 

86 

90 

85 

85 

79 

73 

80 

82 

87 

85 

82 

96 

84 

9  2 

92 

72 

71 

74 

78 

83 

86 

67 

91 

89 

82 

73 

66 

76 

83 

82 

4 

Mm 

55 

55 

6  1 

49 

46 

49 

47 

48 

4  9 

50 

49 

47 

46 

51 

53 

56 

50 

51 

41 

40 

46 

46 

49 

49 

50 

46 

50 

41 

40 

50 

48 

5 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

74 

79 

79 

74 

71 

7  1 

76 

82 

85 

86 

82 

85 

85 

92 

92 

90 

81 

82 

82 

84 

87 

86 

65 

82 

78 

70 

68 

76 

86 

86 

81 

3 

Mm 

56 

54 

55 

51 

64 

5  1 

53 

52 

55 

54 

53 

49 

51 

48 

56 

57 

52 

45 

43 

46 

47 

49 

52 

52 

54 

52 

54 

46 

45 

55 

51 

3 

FOLSOP  DAM 

MAX 

85 

82 

67 

86 

82 

'6 

72 

87 

84 

87 

88 

84 

82 

89 

93 

92 

86 

30 

77 

82 

83 

86 

89 

90 

68 

76 

72 

62 

77 

87 

83 

1 

MIN 

57 

53 

56 

51 

50 

51 

55 

52 

53 

54 

53 

51 

51 

58 

58 

62 

61 

48 

49 

52 

53 

53 

53 

54 

53 

53 

54 

50 

51 

61 

53 

6 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

85 

81 

B0 

82 

90 

76 

70 

1  7 

80 

82 

79 

81 

92 

88 

R6 

76 

73 

71 

73 

77 

80 

84 

87 

87 

80 

67 

51 

69 

79 

78 

0 

MIN 

58 

57 

59 

57 

53 

46 

48 

62 

53 

54 

53 

53 

5  6 

59 

55 

44 

50 

45 

46 

51 

55 

57 

59 

56 

43 

48 

40 

45 

52 

51 

9 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CAL I FORN I A 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  1  31 

 '  

> 

-< 

GRASS  VALLEY 

MAX 

18 

84 

85 

85 

85 

81 

61 

73 

78 

83 

84 

82 

82 

84 

89 

B8 

81 

74 

74 

74 

76 

84 

87 

89 

6  9 

84 

71 

53 

68 

82 

79 

.9 

MIN 

58 

58 

53 

53 

49 

48 

47 

46 

44 

48 

49 

50 

5 1 

50 

5  3 

5  2 

34 

35 

4  2 

43 

4  4 

50 

52 

53 

54 

43 

42 

38 

39 

46 

47 

.5 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

01 

89 

90 

83 

83 

72 

76 

76 

77 

82 

80 

80 

81 

80 

86 

83 

61 

64 

66 

76 

76 

3  2 

8  5 

87 

87 

04 

75 

65 

67 

74 

7  8 

.6 

MIN 

45 

ta 

38 

39 

42 

34 

38 

35 

36 

36 

3 

3  7 

35 

4  1 

47 

29 

23 

2  2 

25 

30 

32 

3  5 

36 

35 

3  7 

4  3 

32 

27 

30 

35 

.6 

JESS  VALLEY 

MAX 

S3 

76 

75 

76 

71 

65 

67 

66 

75 

74 

73 

73 

72 

76 

73 

72 

47 

57 

61 

67 

73 

76 

77 

80 

78 

70 

66 

55 

67 

75 

70 

.5 

MIN 

46 

43 

39 

40 

40 

41 

32 

35 

36 

37 

39 

38 

4C 

38 

4  2 

38 

2  1 

2  5 

2  3 

29 

39 

38 

3  9 

4  3 

40 

40 

44 

32 

36 

34 

36 

•  9 

LAKEPORT 

MAX 

90 

92 

92 

90 

85 

79 

81 

84 

88 

87 

87 

07 

89 

88 

90 

90 

77 

77 

79 

00 

90 

89 

92 

90 

03 

76 

68 

73 

84 

86 

84 

.  7 

MIN 

50 

50 

45 

46 

46 

45 

45 

43 

46 

46 

4 

4 

46 

49 

39 

36 

37 

* 

44 

4  6 

45 

4  7 

45 

52 

39 

38 

46 

44 

.5 

LAKESHORE 

MAX 

05 

93 

86 

87 

77 

82 

80 

83 

85 

89 

86 

05 

00 

92 

91 

74 

76 

80 

02 

86 

87 

90 

94 

91 

04 

73 

74 

76 

64 

93 

84 

.4 

MIN 

57 

" 

55 

52 

48 

i? 

46 

49 

48 

48 

48 

48 

5  6 

4  9 

47 

42 

40 

42 

46 

4  B 

u  9 

46 

47 

42 

44 

40 

42 

47 

.4 

LAKE  5PAULD I NG 

MAX 

81 

77 

76 

72 

70 

65 

66 

66 

70 

69 

69 

71 

7r 

77 

7* 

74 

75 

70 

70 

70 

72 

76 

31 

80 

78 

77 

61 

60 

67 

75 

72 

.0 

MIN 

50 

51 

47 

47 

43 

36 

43 

43 

44 

* 

* 

4  2 

4  6 

4  0 

32 

3  6 

37 

3  1 

35 

4  3 

44 

42 

4  1 

42 

40 

3u 

34 

35 

41 

.  1 

LAKE  SPAULOING  0AM 

MAX 

no 

77 

76 

72 

70 

66 

66 

70 

69 

69 

71 

7  0 

77 

77 

6  9 

68 

68 

72 

75 

78 

77 

77 

61 

5  8 

65 

74 

71 

.2 

MIN 

,7 

5 1 

48 

47 

43 

43 

39 

40 

43 

40 

41 

4  2 

44 

4  8 

3  2 

35 

34 

42 

44 

49 

49 

42 

40 

34 

33 

36 

42 

.2 

LAS  PLUMAS 

MAX 

88 

86 

89 

85 

83 

78 

78 

81 

85 

88 

84 

85 

87 

90 

90 

88 

77 

79 

80 

83 

04 

86 

88 

88 

79 

7  8 

69 

75 

86 

85 

83 

.4 

Mm 

6  1 

60 

62 

56 

57 

57 

52 

57 

58 

60 

5  9 

58 

5  8 

5  0 

6-* 

65 

5  4 

5  4 

5  <• 

6  7 

60 

6  1 

62 

56 

5  3 

5  2 

50 

51 

56 

57 

.2 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 

74 

73 

78 

73 

71 

67 

56 

62 

64 

71 

68 

69 

72 

71 

75 

73 

4  9 

52 

53 

60 

64 

70 

73 

79 

75 

71 

63 

44 

49 

64 

66 

.  1 

MIN 

45 

40 

38 

35 

3n 

36 

35 

37 

3  5 

38 

3  6 

39 

4  1 

-4 

39 

25 

7 

34 

3  2 

36 

39 

4  1 

4  3 

39 

36 

38 

33 

35 

43 

37 

.4 

MARY5V I LLE 

MAX 

03 

86 

90 

90 

85 

84 

71 

82 

85 

89 

91 

07 

09 

90 

95 

93 

85 

77 

8  0 

82 

85 

87 

90 

92 

90 

83 

76 

69 

78 

87 

85 

,4 

Mm 

57 

5 

57 

50 

52 

53 

54 

52 

63 

57 

52 

51 

64 

'5 

5  8 

6t 

50 

6 

4  6 

4  6 

48 

5  2 

8  0 

5  3 

62 

5  5 

4  7 

50 

48 

52 

.2 

MC  CLOUD 

MAX 

00 

85 

85 

79 

80 

69 

74 

76 

75 

no 

75 

75 

79 

75 

84 

80 

63 

65 

66 

71 

77 

81 

83 

05 

84 

81 

69 

64 

67 

77 

76 

,5 

Mm 

40 

45 

42 

37 

39 

41 

34 

39 

36 

39 

39 

35 

38 

40 

43 

12 

28 

7 

2  8 

3  2 

3  5 

3  9 

45 

3  8 

3  9 

29 

33 

36 

37 

.0 

MINERAL 

MAX 

83 

77 

79 

76 

75 

69 

61 

65 

69 

74 

72 

72 

73 

72 

79 

77 

56 

59 

57 

6  4 

70 

74 

75 

79 

78 

73 

67 

50 

61 

69 

70 

.2 

Mm 

45 

42 

41 

34 

32 

38 

33 

35 

34 

34 

31 

34 

36 

40 

41 

29 

29 

2  6 

26 

3  0 

35 

39 

44 

3  5 

3  4 

36 

28 

2  8 

39 

34 

.7 

MONTICELLO  OAM 

MAX 

86 

85 

88 

88 

83 

78 

71 

80 

84 

87 

88 

82 

07 

88 

94 

94 

77 

75 

79 

82 

8* 

89 

9  0 

90 

88 

77 

71 

67 

79 

86 

83 

.2 

Mm 

54 

54 

53 

50 

47 

50 

52 

49 

53 

54 

49 

50 

50 

5  5 

5  8 

5  6 

49 

46 

45 

49 

5  1 

5  1 

8  2 

50 

52 

50 

48 

4  9 

58 

5  1 

,2 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

MAX 

84 

82 

81 

82 

69 

73 

74 

76 

e  i 

77 

77 

00 

77 

82 

75 

60 

60 

65 

70 

75 

81 

03 

85 

86 

81 

70 

66 

63 

7  2 

82 

75 

6 

Mm 

48 

47 

42 

40 

42 

40 

40 

39 

41 

42 

4  1 

40 

45 

42 

5  3 

34 

2  5 

2  9 

2  6 

34 

4  2 

4  0 

44 

44 

4  3 

3  9 

4  5 

40 

40 

38 

40 

.2 

NEVADA  CITY 

MAX 

81 

78 

79 

80 

80 

76 

58 

67 

72 

76 

77 

77 

76 

77 

no 

80 

71 

67 

6  7 

69 

72 

75 

77 

79 

82 

77 

67 

51 

64 

74 

73 

5 

MIN 

5  1 

48 

49 

42 

40 

44 

47 

42 

42 

4  3 

4  1 

4  3 

4  1 

4  1 

4  4 

46 

2  9 

32 

3  1 

3  3 

35 

39 

4  2 

4  3 

44 

40 

4  2 

32 

32 

34 

40 

4 

ORLAND 

MAX 

92 

86 

89 

89 

87 

81 

77 

81 

85 

»8 

89 

85 

89 

08 

95 

95 

77 

72 

76 

00 

85 

82 

86 

90 

87 

79 

72 

67 

76 

84 

83 

.6 

Mm 

54 

54 

55 

47 

46 

S  1 

48 

51 

54 

5 1 

4  9 

47 

49 

5  3 

5  5 

6  3 

5  1 

5  3 

49 

4  4 

4  7 

5  1 

5  0 

5  1 

49 

46 

50 

46 

50 

56 

50 

7 

OROVILLE 

MAX 

oo 

86 

88 

88 

85 

84 

69 

70 

84 

88 

90 

06 

88 

8  9 

93 

94 

84 

76 

00 

02 

85 

87 

90 

92 

92 

82 

75 

68 

78 

87 

34 

6 

MIN 

60 

59 

61 

52 

54 

58 

55 

55 

58 

5  7 

54 

5  2 

56 

59 

62 

62 

5  7 

48 

46 

4  9 

5  3 

66 

56 

5  7 

55 

52 

59 

50 

5  1 

55 

55 

3 

PARADISE 

MAX 

88 

82 

82 

85 

82 

78 

64 

75 

79 

84 

83 

00 

03 

04 

89 

88 

77 

70 

'4 

76 

00 

82 

84 

08 

87 

8  0 

71 

66 

72 

82 

79 

8 

Mm 

57 

57 

60 

53 

50 

50 

48 

51 

53 

' 

58 

64 

57 

60 

61 

50 

49 

53 

52 

55 

5 

56 

86 

54 

46 

48 

42 

45 

50 

5  3 

0 

PLACERVILLE 

MAX 

85 

80 

83 

84 

81 

79 

65 

72 

77 

82 

P3 

00 

80 

83 

87 

86 

82 

75 

70 

72 

76 

82 

84 

85 

87 

76 

68 

56 

69 

77 

76 

2 

Mm 

52 

50 

52 

46 

43 

45 

48 

43 

45 

47 

4  5 

4  3 

42 

45 

4  9 

5  0 

5  1 

42 

35 

3  8 

40 

45 

46 

49 

4  5 

4  2 

80 

37 

36 

41 

44 

7 

PLACEPV I LLE  IFG 

MAX 

85 

80 

81 

84 

B2 

77 

61 

70 

75 

80 

82 

00 

82 

83 

08 

86 

79 

73 

71 

74 

77 

82 

65 

87 

88 

78 

68 

52 

67 

75 

77 

7 

Mm 

54 

56 

59 

56 

53 

46 

49 

52 

54 

5  5 

5  5 

5  5 

55 

59 

6  3 

5  8 

4  9 

48 

4  8 

50 

5  4 

8  7 

5  8 

6  1 

50 

4  5 

4  5 

4  7 

56 

5  3 

0 

PLAT  INA 

MAX 

92 

90 

89 

77 

78 

80 

86 

«1 

80 

84 

84 

90 

09 

37 

70 

70 

76 

82 

85 

84 

08 

87 

66 

84 

70 

73 

02 

86 

82 

5 

Mm 

50 

51 

45 

42 

41 

42 

52 

45 

44 

42 

4  1 

46 

5  1 

45 

2  8 

33 

32 

36 

4  8 

4  1 

44 

44 

4  5 

42 

8  1 

4  0 

40 

42 

42 

9 

PORTOLA 

MAX 

82 

81 

76 

76 

68 

61 

70 

75 

75 

72 

75 

74 

01 

79 

77 

59 

57 

65 

71 

78 

82 

81 

82 

78 

71 

65 

61 

67 

76 

78 

73 

1 

Mm 

42 

4  1 

39 

33 

30 

41 

31 

32 

32 

28 

2B 

2  6 

29 

3  8 

39 

32 

2  4 

I  8 

22 

2  7 

3  1 

3  4 

3  3 

3  3 

3  1 

3  3 

2  8 

2  3 

2  8 

29 

3  1 

2 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

03 

88 

82 

83 

83 

76 

80 

74 

78 

82 

T9 

78 

03 

00 

89 

89 

67 

69 

71 

75 

80 

87 

89 

90 

86 

83 

77 

66 

69 

77 

80 

2 

Mm 

45 

4  7 

44 

35 

33 

42 

42 

37 

37 

33 

3  0 

30 

32 

32 

38 

39 

37 

2  0 

1  9 

22 

2  8 

32 

34 

35 

32 

3  1 

3  9 

3  1 

24 

27 

3  3 

6 

RED  BLUFF  UB  AIRPORT 

MAX 

87 

89 

86 

87 

79 

77 

80 

84 

87 

87 

04 

87 

86 

95 

96 

75 

76 

78 

81 

09 

84 

87 

89 

89 

81 

73 

66 

77 

84 

89 

33 

6 

Mm 

6  1 

60 

60 

51 

52 

56 

51 

54 

56 

55 

5  3 

51 

52 

5  0 

6  1 

60 

5  3 

5  3 

49 

4  3 

54 

52 

8', 

54 

54 

5  1 

54 

4  9 

5  3 

56 

54 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

96 

95 

93 

00 

89 

82 

82 

89 

91 

89 

87 

09 

08 

95 

98 

94 

78 

7  9 

83 

89 

89 

90 

95 

94 

92 

84 

75 

78 

88 

8  8 

3 

Mm 

63 

62 

61 

57 

55 

58 

51 

56 

60 

6  1 

5  8 

5  7 

6  1 

6  1 

64 

65 

5  3 

58 

55 

6  1 

58 

59 

60 

6  1 

55 

54 

58 

3  1 

5  3 

5  7 

a 

ROCKLIN 

MAX 

88 

84 

89 

89 

84 

81 

79 

82 

«» 

09 

91 

87 

89 

9  0 

93 

95 

86 

79 

78 

81 

82 

85 

92 

90 

92 

85 

75 

63 

76 

87 

84 

8 

Mm 

55 

53 

53 

50 

45 

48 

50 

52 

50 

50 

50 

4  5 

4  7 

46 

5  1 

50 

4  5 

35 

37 

40 

42 

44 

45 

48 

5  0 

60 

5  5 

41 

4  3 

45 

47 

2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

87 

36 

81 

79 

73 

81 

85 

89 

91 

04 

87 

89 

9  3 

93 

03 

78 

79 

82 

85 

86 

88 

91 

85 

78 

74 

64 

79 

87 

87 

63 

6 

Mm 

57 

54 

55 

51 

51 

53 

55 

53 

54 

56 

52 

45 

54 

5  3 

57 

58 

5  0 

43 

45 

46 

6  0 

8  1 

5  1 

5  3 

53 

5  1 

5  1 

47 

4  9 

50 

M 

6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

83 

86 

85 

80 

77 

74 

79 

84 

88 

90 

83 

0  6 

89 

93 

94 

80 

76 

79 

02 

85 

87 

90 

92 

07 

78 

73 

64 

76 

87 

89 

83 

3 

Mm 

58 

55 

57 

50 

54 

56 

57 

55 

57 

58 

54 

5  1 

58 

56 

62 

60 

52 

49 

4  7 

51 

54 

54 

5  5 

5  5 

54 

5  3 

6  8 

4  8 

52 

58 

54 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

06 

85 

93 

82 

R7 

76 

80 

80 

82 

83 

04 

83 

85 

84 

92 

88 

71 

70 

73 

78 

83 

85 

88 

90 

90 

"2 

72 

68 

73 

82 

82 

2 

Mm 

6? 

63 

65 

60 

60 

59 

59 

60 

59 

61 

60 

60 

59 

6  1 

6  1 

64 

5  3 

5  3 

56 

54 

5  3 

89 

8  9 

64 

5  9 

54 

54 

54 

64 

58 

58 

6 

SIERRA  CITY 

MAX 

82 

83 

79 

78 

75 

64 

66 

73 

77 

75 

74 

77 

76 

83 

81 

77 

62 

66 

69 

77 

78 

61 

66 

84 

80 

74 

65 

66 

70 

83 

75, 

4 

Mm 

52 

54 

49 

48 

39 

46 

42 

41 

45 

4  3 

5  1 

4  1 

40 

46 

50 

50 

36 

3  5 

35 

37 

42 

45 

52 

50 

4  5 

42 

45 

36 

39 

5 1 

44. 

2 

S IERRAV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

86 

82 

80 

76 

78 

70 

53 

66 

71 

74 

73 

72 

77 

75 

02 

82 

61 

59 

67 

62 

71 

78 

82 

84 

84 

77 

7  2 

55 

60  u 

69 

72, 

3 

Mm 

45 

40 

43 

34 

33 

44 

39 

35 

37 

34 

3  1 

30 

31 

32 

38 

38 

24 

1  9 

2  1 

22 

2  8 

32 

3  5 

35 

35 

3  5 

4  2 

3 1 

23 

28 

33, 

1 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

75 

69 

69 

65 

65 

59 

49 

51 

58 

64 

63 

61 

65 

64 

71 

69 

5  1 

52 

49 

56 

60 

65 

69 

73 

71 

67 

60 

44 

52 

56 

61, 

4 

Mm 

43 

43 

40 

37 

38 

4  1 

35 

30 

33 

32 

30 

30 

32 

34 

40 

39 

23 

27 

27 

2  8 

29 

3  7 

39 

4  0 

8  0 

3  8 

3  8 

33 

34 

37 

34 

9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

91 

93 

90 

87 

84 

81 

81 

85 

87 

87 

86 

88 

85 

94 

94 

85 

74 

76 

80 

87 

87 

87 

93 

91 

87 

'9 

71 

77 

86 

91 

85, 

5 

Mm 

57 

58 

54 

52 

49 

51 

48 

50 

53 

53 

51 

49 

51 

54 

56 

56 

53 

53 

41 

4  2 

49 

50 

52 

5  2 

5  2 

7 

54 

43 

<-  3 

50 

50, 

8 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

83 

80 

76 

77 

71 

65 

62 

70 

74 

74 

72 

75 

74 

80 

79 

75 

63 

65 

68 

70 

75 

78 

83 

81 

76 

6  7 

59 

60 

74 

77 

72. 

8 

mm 

52 

47 

49 

44 

41 

46 

44 

41 

45 

42 

41 

40 

41 

42 

43 

49 

36 

38 

37 

35 

44 

42 

4b 

48 

46 

4  3 

45 

35 

37 

47 

4  2, 

9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

96 

86 

95 

90 

82 

82 

85 

95 

88 

85 

96 

90 

70 

82 

87 

90 

92 

95 

9* 

71 

78 

87 

8 

1 

Mm 

64 

63 

63 

56 

56 

57 

58 

59 

58 

60 

63 

63 

51 

82 

54 

88 

6  0 

60 

5  5 

85 

58 

58. 

0 

TWIN  LAKES 

MAX 

64 

66 

63 

62 

60 

56 

46 

58 

59 

60 

60 

66 

64 

48 

53 

58 

68 

69 

66 

49 

50 

68 

59. 

7 

Mm 

36 

40 

33 

30 

32 

38 

32 

29 

33 

37 

29 

32 

36 

35 

1  8 

2  5 

3  3 

3  2. 

9 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

91 

92 

90 

87 

38 

90 

81 

89 

Mm 

48 

44 

48 

40 

39 

35 

42 

36 

VACAVILLE 

MAX 

88 

89 

84 

80 

79 

74 

82 

86 

90 

91 

84 

0.8 

90 

05 

9* 

85 

78 

0  0 

82 

86 

89 

90 

91 

84 

81 

78 

70 

81 

88 

88 

04, 

8 

Mm 

54 

53 

52 

44 

42 

55 

52 

48 

50 

51 

54 

43 

46 

49 

55 

59 

56 

45 

40 

42 

40 

48 

52 

51 

46 

50 

57 

45 

48 

52 

49. 

3 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

91 

89 

88 

84 

82 

72 

76 

78 

82 

84 

83 

02 

82 

88 

89 

87 

70 

72 

74 

80 

83 

84 

88 

89 

83 

81 

71 

73 

82 

88 

81, 

8 

Mm 

58 

55 

57 

52 

50 

50 

45 

49 

51 

52 

50 

51 

51 

54 

56 

53 

44 

43 

46 

46 

54 

52 

54 

56 

51 

46 

50 

43 

48 

52 

50. 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Day  of  Month 

cn 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 

97 

n 

95 

87 

88 

76 

8  1 

8  1 

8  3 

90 

85 

86 

87 

86 

93 

93 

73 

73 

75 

79 

86 

86 

88 

93 

91 

85 

74 

70 

75 

85 

84 

3 

MIN 

60 

6  i 

60 

56 

52 

52 

53 

52 

55 

55 

55 

57 

54 

57 

59 

60 

46 

46 

48 

48 

50 

54 

57 

57 

53 

50 

51 

47 

48 

50 

53 

5 

WILLIAMS 

MAX 

MIN 

WILLOWS 

MAX 

90 

93 

87 

85 

84 

82 

75 

BO 

83 

87 

86 

84 

87 

87 

92 

93 

78 

76 

79 

63 

87 

85 

87 

90 

89 

80 

73 

70 

79 

88 

84 

0 

MIN 

58 

58 

57 

50 

46 

51 

50 

52 

55 

54 

62 

48 

52 

56 

58 

61 

55 

55 

54 

48 

49 

52 

52 

52 

53 

49 

52 

47 

53 

58 

53 

0 

WINTERS 

MAX 

91 

87 

91 

87 

83 

82 

71 

82 

85 

89 

90 

85 

87 

90 

94 

93 

80 

75 

78 

81 

85 

88 

89 

91 

68 

81 

73 

69 

79 

87 

84 

4 

MIN 

55 

5  4 

53 

4  8 

49 

53 

66 

6  1 

54 

52 

50 

49 

49 

53 

59 

67 

55 

46 

48 

44 

46 

52 

50 

51 

51 

49 

55 

46 

50 

50 

5  1 

6 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

89 

85 

85 

84 

81 

80 

72 

80 

8  3 

88 

89 

83 

87 

8  7 

94 

93 

76 

74 

78 

80 

86 

87 

89 

93 

68 

81 

73 

6  7 

77 

85 

83 

2 

it       »  » 

MIN 

8  3 

5  1 

4  6 

45 

54 

64 

4  7 

6  1 

50 

46 

44 

4  6 

50 

53 

58 

50 

47 

44 

40 

45 

48 

47 

47 

46 

45 

52 

45 

50 

48 

48 

5 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

MAX 

80 

80 

78 

75 

75 

66 

52 

60 

67 

73 

73 

71 

75 

73 

80 

78 

56 

54 

54 

60 

6  7 

75 

81 

78 

81 

78 

72 

56 

57 

62 

69 

6 

MIN 

40 

38 

39 

32 

34 

38 

38 

35 

34 

35 

3  1 

30 

31 

30 

34 

34 

23 

21 

15 

17 

25 

2B 

30 

30 

33 

28 

38 

33 

20 

22 

30 

5 

900  IE 

MAX 

66 

66 

63 

63 

57 

4  7 

54 

60 

61 

61 

63 

63 

66 

68 

63 

43 

41 

45 

6  1 

62 

66 

67 

68 

6  6 

64 

55 

4  3 

52 

63 

69 

0 

MIN 

27 

33 

24 

24 

20 

23 

3  1 

21 

20 

22 

15 

19 

17 

22 

28 

3  I 

1  2 

8 

1  7 

16 

17 

1  9 

20 

20 

25 

17 

18 

20 

18 

11 

20 

5 

BR  IDGEPORT 

MAX 

78 

78 

77 

76 

73 

73 

57 

6  6 

72 

74 

73 

7  6 

74 

7  7 

80 

75 

51 

53 

57 

6  4 

73 

77 

79 

8 1 

77 

73 

66 

58 

62 

72 

70 

>6 

MIN 

30 

33 

30 

3  1 

27 

32 

32 

25 

27 

29 

22 

25 

25 

21 

26 

3  3 

1  1 

12 

10 

13 

17 

22 

24 

24 

29 

22 

30 

20 

1  4 

17 

23 

18 

CEDARv I LLE 

MAX 

85 

85 

83 

7  9 

6  9 

72 

76 

78 

80 

76 

50 

62 

69 

75 

76 

79 

79 

76 

68 

59 

67 

73 

7 

MIN 

4  3 

4  1 

40 

39 

39 

38 

49 

47 

43 

45 

39 

24 

28 

40 

40 

39 

43 

43 

44 

47 

36 

34 

36 

39 

9 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

MAX 

80 

75 

77 

72 

72 

67 

56 

64 

72 

72 

69 

7  1 

70 

78 

74 

75 

55 

64 

54 

58 

66 

70 

78 

76 

72 

67 

59 

56 

60 

63 

67 

7 

MIN 

42 

40 

39 

35 

33 

37 

38 

34 

35 

34 

29 

30 

30 

3  7 

38 

33 

26 

23 

20 

28 

27 

31 

30 

35 

35 

36 

31 

26 

26 

27 

32 

0 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

88 

87 

84 

81 

a  l 

7  1 

62 

68 

72 

78 

78 

77 

79 

79 

62 

80 

59 

5  7 

58 

63 

7  1 

7  8 

82 

82 

84 

83 

75 

62 

60 

67 

74 

3 

MIN 

4  8 

4  8 

49 

28 

25 

24 

27 

30 

37 

40 

42 

42 

42 

43 

35 

26 

27 

FLEMING  FISH  AND  GflME 

MAX 

9  0 

85 

84 

81 

78 

70 

7  3 

74 

78 

78 

78 

79 

79 

8  3 

82 

81 

67 

59 

64 

73 

80 

82 

82 

83 

82 

77 

69 

6  3 

67 

77 

76 

,  3 

MIN 

46 

4  3 

46 

41 

39 

49 

38 

38 

38 

3  7 

35 

34 

40 

40 

49 

49 

29 

25 

26 

26 

35 

39 

39 

39 

38 

36 

40 

39 

2  7 

30 

37 

1  6 

FORT  BIDWELL 

MAX 

78 

83 

79 

8  0 

66 

66 

68 

74 

78 

7  8 

75 

79 

78 

8  1 

75 

67 

53 

58 

66 

70 

73 

8  1 

8  1 

81 

82 

79 

69 

66 

72 

77 

73 

i7 

MIN 

4  4 

4  3 

40 

35 

39 

40 

37 

4  1 

35 

40 

38 

47 

39 

42 

4  7 

38 

1  8 

22 

22 

29 

35 

35 

35 

36 

39 

36 

46 

33 

27 

32 

36 

,  4 

MEYERS  4  SW 

MAX 

77 

74 

71 

71 

66 

59 

6  3 

62 

68 

6  7 

66 

70 

69 

75 

71 

74 

62 

6  2 

86 

6  3 

69 

76 

75 

7  1 

69 

59 

65 

69 

68 

6  7 

i  0 

MIN 

40 

40 

37 

33 

31 

38 

34 

31 

32 

32 

31 

28 

28 

29 

3  3 

3  5 

25 

28 

21 

25 

29 

31 

34 

35 

39 

32 

29 

28 

29 

24 

31 

,4 

MONO  LAKE 

MAX 

78 

77 

75 

75 

70 

65 

6  8 

63 

7  1 

7  3 

74 

76 

76 

7  8 

80 

71 

S3 

53 

5  6 

66 

72 

78 

79 

80 

79 

7  7 

68 

62 

59 

70 

i  4 

MIN 

43 

44 

45 

42 

4  3 

38 

37 

35 

37 

46 

3  6 

37 

38 

38 

40 

42 

1  8 

25 

24 

26 

32 

37 

38 

37 

42 

37 

37 

30 

27 

31 

36 

,1 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

78 

76 

72 

72 

71 

65 

50 

65 

6  I 

70 

6  7 

72 

60 

78 

74 

55 

5  7 

5  3 

6  0 

63 

72 

7  7 

75 

76 

7  3 

67 

50: 

5  0 

60 

65 

,  4 

MIN 

4  I 

40 

38 

34 

37 

42 

37 

31 

30 

32 

31 

29 

31 

30 

3  3 

38 

26 

24 

20 

25 

25 

31 

35 

35 

40 

35 

40 

31 

24 

26 

32 

,4 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

88 

86 

86 

82 

7  1 

6  7 

7  3 

7  3 

79 

80 

7  7 

80 

80 

65 

85 

66 

55 

58 

6  3 

74 

83 

84 

83 

84 

8  1 

7  3 

63 

6  2 

70 

74 

75 

•  1 

MIN 

48 

4ft 

47 

40 

4T 

45 

44 

37 

36 

3  9 

35 

34 

41 

39 

45 

4  3 

29 

23 

28 

26 

35 

39 

40 

40 

40 

37 

38 

38 

27 

32 

37 

,  7 

TAHOE  CITY 

MAX 

72 

67 

70 

70 

71 

66 

60 

50 

6  1 

66 

69 

66 

68 

68 

66 

73 

51 

50 

4  ? 

5  1 

57 

64 

65 

67 

74 

70 

67 

52 

6  1 

54 

62 

.  4 

MIN 

45 

43 

40 

3  9 

37 

43 

37 

34 

36 

36 

35 

3  3 

3  3 

34 

39 

42 

30 

28 

2  1 

30 

33 

3  7 

40 

40 

40 

36 

40 

31 

29 

34 

35 

,9 

TERMO 

MAX 

84 

80 

79 

7  7 

71 

66 

69 

70 

75 

75 

74 

76 

75 

80 

75 

57 

55 

56 

63 

71 

77 

80 

77 

80 

78 

72 

57 

57 

59 

73 

71 

.3 

MIN 

40 

40 

36 

33 

32 

3  5 

29 

35 

2  9 

28 

29 

32 

32 

30 

42 

39 

20 

21 

15 

16 

29 

32 

32 

35 

32 

37 

39 

29 

1  9 

18 

30 

■  6 

TRUCKEE  RANGER  5TATT0N 

MAX 

79 

76 

76 

72 

72 

66 

50 

52 

63 

69 

69 

67 

71 

71 

77 

76 

56 

55 

56 

60 

67 

71 

76 

77 

77 

70 

73 

51 

53 

62 

67 

.0 

MIN 

3  8 

3  7 

32 

40 

37 

3 1 

3  1 

32 

2  9 

28 

2  9 

29 

36 

37 

26 

20 

1  9 

23 

27 

30 

33 

34 

38 

34 

4  1 

32 

25 

27 

3  1 

,  7 

WOODFORDS 

MAX 

77 

76 

76 

76 

72 

63 

57 

64 

72 

75 

76 

7  7 

75 

76 

79 

70 

50 

52 

58 

64 

73 

76 

76 

80 

78 

74 

65 

63 

61 

69 

70 

.  1 

MIN 

50 

50 

48 

46 

4  8 

46 

39 

39 

4  1 

4  7 

47 

48 

4  I 

46 

49 

4  3 

23 

27 

30 

35 

41 

46 

47 

48 

52 

48 

49 

40 

33 

38 

42 

•  8 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

A  V  I  L  A    D  L  AV.H 

MAX 

8 1 

75 

68 

72 

72 

69 

7  3 

76 

76 

6  9 

70 

70 

70 

7  3 

75 

69 

78 

7  2 

8  2 

8  8 

84 

75 

70 

72 

73 

70 

7  5 

86 

85 

•  8 

MIN 

52 

51 

52 

6  1 

51 

59 

52 

51 

60 

65 

6  1 

50 

82 

55 

54 

5  6 

58 

58 

60 

53 

50 

47 

50 

55 

54 

50 

55 

49 

55 

55 

53 

ll 

SEN  LCMOND 

MAX 

77 

7  8 

76 

76 

77 

78 

7  7 

77 

76 

70 

72 

71 

75 

8  e 

60 

77 

71 

7  3 

70 

7  1 

73 

72 

73 

71 

70 

63 

62 

68 

78 

84 

74 

1 

MIN 

57 

56 

56 

55 

56 

54 

54 

53 

5  2 

48 

52 

50 

50 

49 

48 

58 

62 

50 

48 

52 

53 

45 

49 

52 

54 

55 

57 

55 

47 

45 

52 

>o 

BERKELEY 

MAX 

67 

62 

64 

62 

66 

66 

67 

6  7 

69 

65 

65 

6  7 

66 

76 

67 

71 

74 

74 

71 

72 

69 

65 

64 

63 

65 

62 

60 

66 

78 

81 

67 

.8 

MIN 

52 

54 

54 

55 

4  6 

52 

50 

55 

51 

52 

55 

54 

52 

50 

53 

54 

57 

64 

52 

49 

48 

51 

53 

51 

55 

54 

54 

50 

46 

57 

52 

,4 

BURL  I NGAME 

MAX 

74 

73 

78 

72 

71 

77 

78 

76 

78 

77 

74 

74 

78 

85 

83 

84 

82 

76 

79 

76 

76 

75 

74 

74 

73 

67 

65 

73 

83 

82 

76 

2 

MIN 

53 

60 

52 

53 

51 

48 

56 

4b 

57 

52 

51 

51 

52 

47 

49 

6  1 

85 

44 

44 

42 

43 

45 

45 

44 

43 

42 

42 

41 

36 

42 

48 

0 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

75 

73 

69 

7 1 

74 

72 

7  3 

76 

79 

70 

71 

74 

74 

92 

83 

78 

78 

76 

78 

84 

85 

78 

72 

70 

72 

75 

68 

72 

86 

94 

76 

4 

MIN 

49 

47 

47 

51 

50 

42 

43 

42 

49 

40 

44 

4  7 

4  1 

51 

46 

46 

43 

44 

52 

43 

46 

45 

44 

49 

51 

52 

53 

43 

45 

49 

46 

4 

CROCKETT 

MAX 

76 

77 

79 

77 

72 

68 

6  7 

75 

80 

87 

82 

73 

60 

79 

89 

86 

62 

79 

79 

79 

82 

60 

79 

78 

73 

72 

68 

66 

77 

77 

77 

3 

MIN 

58 

56 

53 

55 

54 

54 

53 

57 

53 

53 

6  4 

53 

56 

52 

55 

64 

58 

46 

46 

47 

51 

53 

54 

54 

54 

55 

56 

46 

47 

48 

52 

9 

G I LROY 

MAX 

pn 

80 

84 

79 

7  6 

75 

70 

79 

84 

88 

81 

78 

86 

88 

92 

91 

85 

78 

78 

80 

83 

89 

90 

81 

77 

73 

69 

67 

76 

84 

80 

7 

MIN 

54 

54 

55 

54 

49 

53 

48 

48 

49 

48 

53 

49 

49 

49 

49 

49 

45 

44 

45 

4  1 

41 

46 

52 

52 

53 

57 

57 

43 

44 

45 

49 

2 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

66 

68 

64 

68 

63 

64 

69 

64 

64 

65 

63 

62 

65 

64 

74 

70 

65 

64 

65 

63 

62 

61 

6  3 

63 

65 

63 

64 

62 

63 

64 

64 

7 

MIN 

56 

54 

52 

54 

54 

54 

52 

52 

52 

55 

56 

52 

50 

42 

43 

55 

64 

53 

52 

47 

50 

52 

54 

58 

56 

54 

53 

52 

55 

52 

52 

6 

uo  i  i  icTtn 
HUL L I  a  1 1 H 

MAX 

77 

8  2 

7  7 

71 

72 

74 

76 

BO 

82 

76 

76 

73 

81 

93 

84 

78 

76 

79 

8  1 

87 

86 

84 

76 

72 

70 

70 

68 

70 

83 

90 

78 

2 

MIN 

49 

49 

81 

48 

45 

47 

46 

45 

46 

43 

4  1 

46 

44 

45 

46 

46 

45 

42 

44 

39 

43 

40 

46 

43 

41 

53 

54 

43 

40 

42 

45 

1 

K I NG  CITY 

MAX 

77 

79 

78 

73 

77 

75 

80 

81 

86 

8 1 

74 

8 1 

81 

91 

88 

82 

79 

79 

8C 

83 

61 

85 

81 

75 

73 

74 

75 

75 

62 

93 

80 

0 

MIN 

45 

45 

55 

51 

45 

4  1 

44 

48 

4H 

49 

53 

48 

51 

47 

48 

55 

43 

49 

47 

39 

40 

43 

50 

54 

55 

44 

50 

43 

40 

41 

47 

0 

LIVERMOPE  2  SSW 

MAX 

79 

79 

84 

80 

78 

78 

72 

79 

83 

88 

85 

80 

86 

88 

94 

91 

84 

75 

80 

82 

85 

90 

90 

88 

77 

72 

72 

63 

77 

83 

8  1 

4 

Mm 

52 

52 

51 

50 

50 

52 

49 

49 

45 

49 

49 

46 

48 

48 

48 

51 

51 

41 

41 

43 

43 

49 

48 

52 

54 

52 

54 

46 

42 

41 

48 

2 

LC5  GAT05 

MAX 

76 

77 

76 

76 

76 

69 

79 

78 

82 

78 

79 

78 

79 

88 

87 

83 

80 

76 

80 

60 

83 

80 

77 

72 

73 

67 

65 

74 

83 

89 

78 

0 

MIN 

51 

52 

53 

52 

53 

56 

49 

55 

48 

50 

52 

47 

49 

49 

50 

51 

57 

47 

44 

41 

43 

46 

53 

55 

56 

56 

56 

45 

44 

48 

50 

3 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MAX 

75 

75 

7  7 

77 

72 

71 

66 

74 

79 

85 

82 

74 

78 

77 

90 

84 

85 

77 

78 

60 

81 

80 

80 

78 

72 

70 

68 

64 

75 

84 

76 

9 

MIN 

58 

55 

49 

48 

49 

53 

52 

56 

49 

49 

54 

49 

52 

47 

49 

54 

56 

50 

45 

44 

47 

49 

52 

64 

54 

56 

55 

40 

46 

49 

50 

7 

MONTEREY 

MAX 

69 

65 

63 

66 

67 

65 

69 

69 

73 

65 

66 

67 

67 

78 

70 

68 

73 

71 

72 

74 

75 

68 

65 

65 

68 

69 

61 

65 

80 

84 

69 

2 

MIN 

54 

54 

53 

55 

53 

55 

52 

52 

52 

53 

54 

53 

54 

61 

52 

55 

54 

52 

53 

51 

51 

52 

54 

55 

56 

55 

55 

50 

48 

56 

53 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

Avei 

upeon    R  A  V    C  !  DP  DCDt 

66 

68 

64 

65 

65 

68 

68 

69 

67 

66 

67 

66 

66 

65 

68 

61 

69 

69 

70 

69 

80 

86 

75 

64 

65 

67 

70 

65 

67 

81 

68 

,5 

M1N 

51 

50 

54 

53 

47 

51 

50 

50 

50 

50 

56 

49 

5  1 

6  3 

83 

53 

52 

5  3 

53 

49 

47 

49 

54 

55 

53 

54 

55 

45 

50 

54 

5  1 

.5 

MOUNT  DIABLO  n  gate 

An 

72 

86 

73 

73 

75 

63 

77 

R4 

85 

85 

79 

8  6 

87 

90 

03 

72 

74 

73 

76 

84 

66 

87 

6  8 

81 

71 

60 

55 

73 

78 

78 

.2 

NUN 

so 

54 

5 1 

46 

46 

47 

49 

4  8 

4  9 

6  I 

52 

52 

5  8 

6  1 

63 

6  3 

1 

4  6 

55 

5  ' 

5  9 

61 

64 

48 

49 

4  9 

46 

47 

59 

52 

.9 

MOUNT  HAMILTON 

MIN 

NACIMIENTO  DAM 

90 

88 

92 

91 

83 

76 

69 

79 

86 

9  0 

89 

88 

91 

91 

96 

100 

77 

79 

78 

80 

65 

89 

93 

95 

93 

8  0 

'0 

68 

78 

82 

84 

.8 

MIN 

48 

4  7 

5  1 

49 

44 

50 

4  5 

4  5 

46 

47 

49 

4  7 

48 

48 

50 

52 

46 

45 

50 

41 

45 

49 

46 

49 

49 

45 

50 

42 

46 

46 

47 

.2 

NEWARK 

70 

71 

71 

69 

70 

70 

65 

73 

70 

77 

70 

71 

74 

74 

84 

78 

8  1 

77 

74 

75 

77 

77 

75 

70 

66 

70 

65 

64 

70 

80 

72 

.6 

MTM 

58 

57 

57 

56 

57 

58 

54 

57 

54 

6  3 

5  3 

53 

6  3 

66 

8  7 

5  7 

58 

56 

60 

49 

51 

53 

55 

86 

57 

59 

57 

52 

50 

51 

54 

.8 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

69 

66 

66 

66 

69 

65 

70 

69 

72 

68 

68 

70 

68 

82 

70 

96 

78 

74 

74 

73 

70 

6  9 

66 

65 

67 

63 

65 

6  9 

76 

62 

70 

.6 

MIN 

6  1 

58 

59 

59 

59 

57 

57 

60 

5  7 

5  7 

58 

58 

66 

52 

58 

6  1 

57 

49 

6  3 

50 

5  1 

5  3 

57 

88 

60 

61 

59 

57 

53 

55 

56 

.  7 

oai  n    Al  Tfl    f  I  Tv    UAI  i 

73 

73 

69 

71 

70 

73 

67 

74 

69 

75 

7  0 

73 

72 

71 

85 

75 

82 

74 

75 

76 

76 

75 

72 

67 

66 

71 

64 

63 

72 

82 

72 

.6 

MIM 

51 

86 

52 

53 

56 

53 

50 

51 

5U 

5 1 

6  1 

53 

6  2 

4  8 

6  1 

6  7 

89 

46 

46 

4  1 

44 

4  7 

65 

66 

57 

58 

58 

45 

43 

46 

5  1 

.2 

RB 

90 

86 

80 

74 

70 

78 

86 

8  9 

8  0 

87 

91 

97 

96 

90 

76 

76 

79 

84 

87 

92 

92 

86 

79 

71 

76 

84 

92 

83 

.7 

Mm 

46 

45 

47 

45 

41 

56 

43 

4  1 

4  1 

44 

44 

43 

35 

40 

35 

39 

4  1 

44 

45 

41 

47 

4  1 

41 

37 

42 

.6 

DA4T    DDRI  Ft    r  a  a  AD 

87 

93 

85 

7  9 

76 

68 

80 

84 

92 

88 

84 

90 

94 

94 

98 

74 

75 

80 

7  9 

84 

86 

94 

91 

82 

76 

'2 

68 

77 

82 

93 

8  3 

.5 

Mm 

51 

49 

51 

49 

44 

51 

46 

46 

4  8 

4  8 

50 

4  7 

46 

48 

47 

5  3 

46 

5  0 

50 

39 

40 

42 

49 

50 

4  7 

42 

47 

43 

4  1 

43 

46 

.6 

PINNACLES  NAT  MONUMFNT 

08 

93 

90 

86 

82 

78 

7  9 

86 

88 

88 

85 

89 

90 

96 

98 

90 

78 

74 

80 

85 

88 

91 

93 

89 

79 

75 

71 

76 

84 

93 

35 

.5 

Mm 

47 

46 

45 

44 

42 

45 

44 

3  6 

47 

4  7 

44 

42 

47 

6  0 

50 

46 

42 

4  5 

4  3 

39 

4  3 

48 

4  7 

45 

47 

44 

50 

40 

41 

43 

44 

,  7 

P I SMO  BEACH 

71 

72 

68 

68 

76 

65 

66 

74 

77 

66 

67 

66 

66 

73 

75 

68 

71 

73 

79 

77 

78 

75 

66 

66 

71 

70 

67 

74 

82 

79 

7  1 

.6 

Mm 

52 

51 

54 

54 

54 

57 

49 

5  3 

5  1 

51 

52 

52 

5  3 

54 

58 

58 

56 

6  3 

54 

52 

5  1 

58 

5  8 

4  7 

50 

52 

52 

4  7 

65 

55 

53 

.1 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

70 

68 

60 

70 

69 

67 

73 

70 

68 

66 

70 

70 

68 

67 

63 

61 

71 

70 

71 

72 

70 

67 

68 

68 

70 

64 

68 

69 

74 

80 

6  9 

.0 

Mm 

5  3 

5  3 

54 

54 

50 

55 

55 

52 

5 1 

5  5 

55 

5  2 

52 

49 

53 

5  3 

52 

5  4 

52 

6  1 

50 

5  1 

5  2 

54 

5  3 

54 

55 

49 

49 

51 

52 

.4 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

78 

78 

80 

e  i 

75 

75 

66 

76 

79 

85 

83 

78 

8  1 

79 

92 

87 

8  2 

76 

78 

80 

8  2 

84 

81 

77 

74 

?2 

68 

65 

75 

85 

7  8 

.4 

Mm 

57 

53 

5  5 

51 

46 

51 

4  9 

50 

4  8 

47 

4  7 

47 

4  6 

4  5 

4  8 

6  1 

6  3 

4  6 

4  0 

4  1 

4,  0 

44 

47 

5  1 

64 

56 

6  4 

4  4 

42 

44 

48 

.2 

PRIEST  VALLEY 

85 

88 

85 

83 

80 

65 

74 

H4 

86 

85 

81 

86 

90 

91 

94 

85 

74 

72 

75 

62 

90 

91 

91 

82 

70 

63 

74 

80 

88 

.1 

Mm 

41 

42 

4  1 

40 

40 

45 

4  7 

37 

38 

3  8 

39 

40 

39 

40 

40 

4  0 

38 

4  2 

38 

30 

32 

36 

39 

4  3 

3  7 

34 

38 

3  1 

3  1 

32 

38 

.3 

REDWOOD  CITY 

77 

74 

76 

76 

76 

72 

78 

79 

84 

84 

79 

80 

78 

90 

87 

34 

82 

79 

86 

88 

AC 

77 

73 

69 

68 

66 

65 

76 

84 

88 

.5 

MIN 

51 

53 

49 

46 

49 

50 

49 

49 

49 

52 

49 

47 

50 

48 

50 

5  7 

59 

44 

44 

42 

<.  2 

48 

52 

84 

54 

58 

62 

45 

45 

47 

49 

.5 

R I CHMOND 

MAX 

68 

70 

65 

62 

65 

66 

66 

68 

70 

70 

6  8 

65 

70 

69 

81 

70 

75 

75 

74 

75 

75 

72 

69 

67 

66 

'2 

65 

64 

74 

85 

70 

.0 

Mm 

59 

5  1 

5  7 

56 

56 

57 

52 

58 

57 

57 

56 

55 

65 

6  1 

52 

65 

5  2 

4  8 

49 

52 

55 

55 

54 

56 

64 

6  7 

54 

49 

55 

54 

.2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

69 

72 

70 

70 

68 

70 

71 

76 

81 

82 

7  9 

76 

82 

88 

88 

87 

78 

75 

77 

80 

B4 

83 

77 

70 

65 

6  2 

6  0 

73 

82 

84 

.6 

Mm 

57 

53 

54 

53 

12 

55 

45 

64 

55 

43 

53 

5  1 

51 

4  1 

8  1 

60 

58 

3  7 

36 

38 

U*t 

5  1 

52 

53 

54 

56 

54 

42 

41 

45 

49 

.4 

SALINAS  2  E 

MAX 

73 

72 

67 

70 

72 

71 

69 

74 

76 

75 

70 

73 

72 

8  1 

73 

73 

77 

76 

77 

79 

Bl 

71 

69 

68 

71 

72 

69 

70 

82 

90 

.8 

Mm 

66 

54 

56 

55 

54 

50 

48 

4  7 

49 

5  1 

64 

54 

55 

80 

5  3 

56 

4b 

47 

46 

45 

48 

5  4 

56 

4  7 

5  5 

66 

5  I 

44 

49 

51 

.1 

SALINAS  FAA  AP 

72 

70 

68 

70 

72 

68 

73 

79 

81 

67 

70 

73 

72 

8  1 

73 

73 

77 

76 

77 

81 

82 

72 

72 

69 

71 

71 

66 

70 

81 

91 

9 

Mm 

57 

56 

57 

56 

55 

51 

49 

49 

50 

55 

5  7 

56 

54 

8  1 

5  3 

55 

49 

47 

48 

46 

4  6 

49 

5  5 

56 

66 

56 

5  5 

48 

45 

51 

52 

4 

SAN  ANTONIO  MISSION 

97 

93 

91 

90 

80 

70 

79 

86 

89 

89 

88 

89 

92 

96 

98 

96 

89 

76 

83 

85 

89 

93 

95 

94 

94 

'8 

82 

77 

63 

88 

87 

6 

Mm 

45 

44 

4  3 

40 

40 

43 

42 

43 

4  4 

44 

40 

40 

4  1 

4  3 

4  7 

44 

4  2 

4  6 

4  3 

3  6 

40 

4  3 

41 

43 

4  3 

4  2 

48 

38 

40 

43 

42 

4 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

68 

65 

58 

61 

62 

66 

65 

65 

64 

60 

61 

63 

62 

62 

62 

63 

72 

68 

64 

74 

74 

61 

59 

62 

64 

63 

64 

5  0 

68 

81 

7 

Mm 

59 

55 

55 

55 

56 

55 

53 

6  7 

55 

54 

85 

6  5 

6  3 

59 

56 

68 

52 

64 

6  0 

6  1 

52 

53 

5  4 

55 

5  7 

5  7 

55 

52 

4  8 

51 

55 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  Ap 

69 

69 

66 

66 

69 

65 

73 

67 

70 

67 

70 

69 

69 

77 

70 

7  9 

73 

74 

74 

73 

71 

68 

66 

66 

66 

62 

62 

70 

82 

83 

2 

MIN 

56 

55 

54 

55 

49 

54 

5  1 

54 

51 

50 

54 

60 

62 

49 

52 

5  3 

52 

4  7 

49 

46 

6  1 

50 

5  3 

64 

5  7 

5  3 

55 

5  1 

4  7 

50 

51 

9 

6    F    FFHFDAi     RliTI  fliiir 

MAX 

66 

60 

60 

62 

64 

63 

65 

64 

66 

62 

62 

66 

64 

75 

65 

78 

72 

74 

70 

69 

67 

66 

63 

62 

64 

62 

62 

69 

82 

84 

9 

Mm 

57 

55 

55 

56 

55 

56 

56 

56 

54 

55 

55 

84 

54 

62 

56 

5  7 

68 

56 

56 

5  2 

62 

53 

54 

65 

58 

58 

6  7 

55 

56 

60 

55 

4 

CAM    CQCflflDrfl     3  tC 
64FN    UKEoUKIU    i  5fc 

MAX 

71 

69 

66 

67 

71 

61 

72 

68 

70 

70 

69 

69 

70 

Tl 

73 

73 

76 

76 

7  1 

76 

68 

68 

67 

69 

67 

63 

63 

68 

81 

85 

3 

Mm 

46 

48 

53 

53 

62 

49 

44 

46 

54 

48 

63 

6  1 

50 

39 

46 

52 

5  1 

39 

39 

35 

39 

4  7 

50 

54 

57 

56 

54 

52 

42 

47 

48 

2 

CAN  Ifl^c 
3*fl"  JL36. 

MAX 

75 

75 

74 

77 

77 

73 

78 

75 

80 

79 

77 

77 

77 

86 

66 

82 

8  0 

77 

77 

79 

SO 

77 

76 

72 

70 

69 

65 

73 

82 

89 

1 

Mm 

53 

57 

57 

55 

55 

55 

51 

58 

51 

83 

63 

5  1 

52 

52 

52 

55 

58 

4  7 

4  1 

4  6 

46 

49 

5  5 

5  7 

5T 

59 

58 

47 

45 

50 

52 

7 

CAN    1  I   t(    flfltCDfl    Oflli  \j 

MAX 

69 

73 

71 

72 

71 

70 

67 

73 

75 

77 

73 

72 

73 

73 

86 

74 

70 

74 

75 

75 

79 

87 

80 

70 

69 

68 

72 

65 

72 

84 

6 

Mm 

51 

52 

54 

54 

47 

47 

48 

48 

62 

54 

55 

60 

52 

52 

52 

52 

83 

54 

56 

52 

5  1 

48 

50 

54 

54 

5  3 

52 

47 

52 

55 

51 

6 

5SW    HA I fcU 

MAX 

77 

72 

68 

69 

69 

65 

74 

73 

76 

75 

68 

72 

71 

84 

78 

82 

77 

77 

78 

77 

73 

71 

69 

70 

70 

66 

63 

74 

83 

85 

5 

Mm 

61 

59 

53 

57 

52 

59 

57 

56 

51 

53 

60 

66 

68 

59 

57 

5  T 

6  3 

5  1 

46 

55 

53 

57 

58 

59 

60 

60 

52 

50 

51 

55 

55 

8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

78 

74 

70 

7  1 

66 

65 

75 

84 

90 

Mm 

49 

56 

55 

56 

60 

52 

4  7 

46 

51 

CANTA  TDI17 

MAX 

77 

75 

74 

71 

73 

71 

75 

81 

83 

72 

74 

74 

71 

86 

74 

69 

77 

75 

80 

85 

85 

77 

71 

73 

72 

72 

68 

73 

77 

89 

8 

Mm 

52 

49 

56 

54 

48 

53 

46 

46 

46 

52 

52 

50 

50 

46 

48 

56 

49 

44 

44 

4  0 

41 

46 

46 

53 

45 

5  7 

55 

43 

42 

46 

48 

5 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

68 

69 

67 

65 

65 

69 

65 

69 

71 

78 

71 

68 

74 

72 

85 

76 

83 

75 

75 

82 

74 

76 

73 

69 

65 

65 

63 

62 

71 

84 

6 

Mm 

56 

53 

53 

53 

53 

52 

52 

50 

50 

50 

53 

53 

50 

51 

50 

50 

59 

49 

50 

51 

47 

47 

49 

51 

53 

55 

54 

51 

48 

48 

51 

4 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

75 

75 

81 

75 

74 

74 

69 

76 

83 

86 

04 

76 

83 

86 

91 

90 

82 

75 

75 

71 

82 

85 

64 

84 

76 

71 

69 

65 

76 

85 

6 

Mm 

55 

46 

52 

42 

45 

52 

46 

48 

44 

45 

44 

42 

45 

41 

45 

51 

54 

36 

38 

39 

40 

42 

4  3 

46 

55 

58 

5  3 

42 

4  I  - 

42 

45. 

8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

70 

68 

67 

68 

69 

66 

70 

72 

73 

65 

68 

69 

70 

83 

70 

67 

75 

72 

73 

78 

72 

70 

66 

65 

69 

66 

64 

68 

77 

70  , 

0 

*      *  * 

Mm 

50 

49 

55 

55 

64 

55 

47 

41 

42 

62 

64 

55 

52 

47 

52 

52 

46 

45 

4  7 

42 

4  3 

4  7 

49 

55 

54 

5  7 

59 

44 

4  3 

47 

49. 

7 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 

MAX 

80 

79 

78 

80 

7  7 

75 

79 

77 

85 

81 

78 

82 

90 

88 

81 

78 

79 

84 

74 

70 

65 

75 

87 

2 

Mm 

60 

53 

55 

46 

55 

54 

51 

52 

53 

56 

5  1 

54 

54 

62 

57 

56 

54 

43 

51 

65 

53 

59 

49 

63. 

6 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

81 

80 

82 

87 

80 

77 

69 

80 

80 

86 

85 

80 

85 

82 

92 

92 

82 

76 

78 

81 

84 

86 

87 

84 

78 

74 

72 

67 

76 

84 

61. 

0 

Mm 

56 

51 

52 

50 

50 

50 

51 

48 

49 

48 

51 

46 

50 

47 

54 

6  1 

54 

43 

4  3 

49. 

4 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

90 

87 

88 

88 

89 

87 

74 

76 

83 

87 

89 

86 

89 

89 

91 

92 

86 

77 

68 

74 

81 

87 

89 

91 

95 

86 

77 

69 

71 

88 

64. 

1 

Mm 

63 

60 

63 

64 

64 

55 

57 

54 

54 

58 

59 

59 

68 

59 

6  2 

62 

50 

50 

60 

52 

82 

56 

59 

60 

62 

56 

52 

51 

50 

53 

56. 

8 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

88 

86 

88 

85 

84 

73 

76 

80 

86 

87 

85 

84 

89 

89 

90 

85 

'3 

74 

69 

78 

85 

89 

94 

77 

82 

87 

83. 

2 

Mm 

54 

52 

55 

51 

49 

50 

47 

51 

55 

52 

64 

55 

54 

55 

57 

47 

47 

46 

46 

46 

51 

52 

4  2 

41 

41 

46 

49. 

9 

BAKER SF I  ELD  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

88 

93 

89 

88 

79 

77 

82 

85 

89 

88 

87 

89 

91 

92 

87 

79 

78 

78 

81 

86 

88 

90 

92 

84 

77 

75 

72 

81 

90 

64. 

T 

Mm 

64 

63 

64 

64 

63 

61 

62 

56 

60 

62 

63 

60 

59 

60 

64 

62 

62 

59 

58 

54 

56 

58 

58 

60 

61 

55 

57 

57 

54 

54 

59. 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
331 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  ot  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

15 

17 

1 8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8ALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

88 

84 

as 

85 

83 

82 

72 

78 

84 

85 

85 

B4 

66 

87 

88 

87 

81 

71 

70 

75 

81 

85 

87 

93 

91 

83 

75 

68 

75 

84 

82 

1 

MIN 

65 

63 

63 

64 

61 

58 

59 

55 

88 

60 

61 

6  ] 

60 

61 

61 

63 

58 

56 

43 

52 

55 

58 

58 

58 

63 

59 

55 

55 

52 

52 

5  8 

2 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTONWILLOW 

MAX 

91 

88 

8  9 

94 

89 

87 

78 

79 

84 

87 

92 

89 

88 

91 

93 

95 

90 

78 

78 

79 

82 

87 

90 

92 

93 

85 

79 

77 

75 

81 

80 

0 

MIN 

60 

62 

89 

61 

57 

57 

59 

55 

54 

56 

55 

55 

55 

57 

54 

58 

56 

57 

56 

46 

47 

50 

55 

55 

60 

55 

55 

56 

55 

8 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

80 

7a 

81 

77 

74 

71 

57 

57 

6  9 

70 

75 

73 

74 

77 

79 

80 

79 

64 

61 

63 

68 

72 

79 

79 

78 

82 

67 

50 

60 

67 

71 

6 

MIN 

47 

46 

4  9 

46 

42 

41 

44 

37 

18 

40 

38 

38 

40 

40 

4  2 

44 

43 

34 

30 

30 

35 

38 

43 

45 

46 

42 

41 

34 

30 

38 

40 

0 

CAMP  PARDEE 

MAX 

84 

81 

90 

83 

82 

70 

78 

83 

88 

90 

85 

8ft 

91 

94 

93 

89 

81 

78 

80 

83 

87 

88 

90 

89 

78 

74 

64 

76 

79 

83 

4 

MIN 

54 

54 

55 

50 

49 

51 

54 

52 

51 

59 

54 

50 

52 

68 

6  0 

or. 

53 

52 

48 

51 

5* 

54 

55 

56 

50 

50 

51 

47 

48 

50 

52 

7 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 

R8 

84 

86 

89 

85 

84 

72 

75 

80 

86 

88 

85 

86 

»  3 

90 

91 

83 

74 

75 

76 

79 

86 

88 

90 

92 

83 

75 

67 

72 

77 

82 

5 

MIN 

55 

53 

55 

51 

50 

51 

50 

47 

49 

50 

51 

47 

50 

51 

54 

56 

48 

48 

43 

42 

45 

50 

52 

53 

53 

47 

48 

42 

44 

45 

49 

3 

cherry  valley  dam 

MAX 

84 

a  i 

'5 

81 

7  7 

75 

64 

59 

77 

78 

76 

77 

79 

85 

84 

77 

69 

66 

72 

75 

8  0 

84 

86 

82 

72 

70 

70 

76 

3 

MIN 

51 

50 

4» 

46 

45 

45 

41 

37 

42 

42 

42 

43 

44 

48 

48 

40 

32 

36 

40 

45 

48 

49 

49 

45 

43 

37 

41 

4  3 

16 

COAL  I NGA 

MAX 

89 

90 

95 

91 

B8 

81 

80 

85 

90 

91 

90 

86 

93 

92 

96 

93 

82 

77 

79 

88 

88 

90 

93 

94 

88 

78 

77 

76 

79 

91 

87 

■  0 

MIN 

61 

56 

62 

58 

55 

54 

59 

53 

54 

55 

67 

6  1 

56 

55 

67 

54 

56 

59 

54 

41 

44 

49 

55 

57 

53 

56 

52 

46 

49 

46 

5  3 

i9 

CORCORAN   IRRIG  D1ST 

MAX 

91 

87 

90 

95 

87 

89 

79 

79 

84 

88 

92 

89 

89 

92 

93 

95 

87 

78 

79 

79 

83 

87 

90 

91 

93 

84 

80 

75 

75 

79 

85 

.9 

MIN 

58 

57 

58 

57 

54 

57 

59 

54 

52 

55 

56 

63 

54 

53 

55 

59 

56 

57 

50 

46 

50 

52 

54 

56 

56 

52 

54 

52 

49 

48 

54 

,1 

0ENA1R  3  NNE 

MAX 

85 

83 

91 

B2 

75 

8  0 

82 

90 

90 

8  6 

85 

92 

92 

93 

85 

77 

80 

82 

84 

88 

90 

89 

85 

80 

79 

72 

75 

82 

88 

84 

■  2 

MIN 

55 

55 

53 

50 

51 

55 

55 

52 

47 

4  r 

52 

60 

46 

49 

47 

50 

52 

45 

38 

37 

40 

42 

45 

51 

47 

51 

56 

55 

42 

42 

4  6 

0 

DUDLEYS 

MAX 

81 

83 

84 

81 

78 

69 

66 

74 

80 

83 

79 

80 

83 

84 

8  5 

79 

69 

67 

69 

73 

79 

83 

86 

89 

83 

'1 

60 

66 

72 

82 

77 

.3 

MIN 

46 

42 

44 

39 

38 

42 

42 

35 

37 

37 

36 

35 

37 

38 

40 

40 

41 

31 

30 

29 

31 

36 

38 

39 

40 

38 

40 

33 

29 

3 1 

3  7 

1  1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

87 

87 

89 

88 

44 

81 

76 

81 

87 

88 

8  7 

86 

89 

92 

92 

92 

88 

78 

78 

81 

80 

90 

90 

90 

89 

77 

73 

74 

76 

88 

84 

■  9 

MIN 

53 

52 

55 

47 

47 

54 

55 

48 

54 

52 

48 

47 

48 

49 

55 

53 

90 

43 

43 

48 

4  ' 

48 

*9 

50 

49 

48 

54 

45 

45 

47 

4  9 

,  4 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

MIN 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

86 

88 

92 

86 

B6 

75 

78 

83 

89 

91 

90 

89 

91 

92 

91 

84 

70 

78 

78 

83 

87 

89 

92 

92 

85 

78 

71 

76 

76 

90 

84 

.9 

MIN 

58 

55 

58 

55 

52 

58 

5  7 

52 

54 

53 

51 

52 

5  1 

55 

55 

48 

54 

47 

40 

49 

50 

51 

52 

55 

54 

55 

*9 

45 

46 

5  2 

.  3 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

91 

89 

92 

94 

89 

8ft 

78 

80 

8  5 

91 

93 

90 

9r 

93 

94 

95 

87 

78 

80 

79 

94 

89 

92 

94 

96 

87 

79 

71 

76 

81 

86 

.8 

MIN 

55 

52 

53 

53 

50 

50 

51 

50 

50 

53 

50 

48 

51 

51 

52 

64 

53 

53 

49 

45 

48 

54 

52 

55 

52 

49 

49 

46 

45 

46 

50 

•  6 

GIANT  FOREST 

MAX 

73 

71 

70 

70 

65 

68 

53 

4  9 

62 

67 

69 

66 

68 

74 

72 

72 

67 

56 

45 

40 

55 

62 

70 

73 

75 

70 

65 

51 

43 

55 

63 

,4 

MIN 

46 

4  J 

42 

44 

4  1 

40 

39 

i- 

36 

39 

40 

38 

4  0 

41 

40 

44 

38 

33 

30 

31 

35 

38 

45 

46 

45 

42 

35 

32 

30 

34 

3  8 

'7 

GLENNV I LLE 

MAX 

83 

82 

84 

83 

80 

79 

65 

75 

80 

83 

82 

83 

86 

8  5 

8.4 

82 

To 

67 

67 

74 

80 

83 

87 

91 

89 

88 

72 

71 

72 

81 

79 

•  8 

MIN 

47 

47 

46 

49 

45 

46 

48 

39 

41 

43 

42 

40 

4C 

39 

42 

46 

45 

45 

42 

37 

37 

40 

42 

45 

44 

44 

40 

40 

36 

36 

42 

' 

GRANT  GROVE 

MAX 

70 

67 

65 

66 

64 

65 

50 

46 

56 

64 

65 

63 

64 

68 

72 

70 

64 

52 

47 

46 

53 

61 

70 

72 

8  0 

68 

64 

51 

44 

55 

01 

■  5 

MIN 

49 

45 

44 

45 

44 

4  1 

40 

35 

57 

43 

42 

4  1 

4; 

45 

47 

47 

40 

33 

31 

3  1 

35 

40 

49 

49 

49 

45 

36 

32 

30 

35 

>  8 

HANFORD 

MAX 

87 

88 

92 

90 

ft  8 

86 

80 

86 

88 

91 

9  0 

89 

91 

94 

92 

66 

79 

B0 

90 

84 

88 

90 

92 

93 

91 

83 

78 

76 

80 

90 

80 

.7 

MIN 

56 

54 

58 

54 

51 

53 

55 

51 

49 

51 

52 

51 

6  3 

64 

66 

55 

52 

54 

53 

55 

47 

47 

50 

53 

64 

50 

41 

*7 

45 

44 

5  1 

t  5 

HETCH  HETCHY 

MAX 

84 

80 

80 

8  1 

78 

75 

62 

62 

77 

78 

76 

78 

80 

84 

84 

76 

66 

65 

68 

72 

77 

82 

84 

85 

80 

73 

57 

65 

72 

75 

.2 

MIN 

52 

50 

51 

49 

47 

48 

46 

4  1 

42 

44 

44 

44 

44 

49 

48 

49 

39 

37 

38 

38 

40 

45 

40 

49 

45 

45 

37 

35 

36 

44 

1  1 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

66 

64 

65 

63 

5  0 

58 

49 

54 

62 

6  2 

60 

6  6 

65 

68 

6  9 

64 

57 

48 

47 

52 

60 

67 

70 

70 

70 

64 

56 

42 

53 

61 

60 

»* 

MIN 

41 

39 

35 

40 

36 

38 

35 

34 

34 

36 

35 

35 

35 

35 

36 

39 

37 

30 

2  6 

27 

32 

33 

34 

40 

39 

36 

34 

2  9 

27 

32 

3  4 

.  6 

IDRIA 

MAX 

85 

86 

87 

85 

80 

75 

7? 

78 

81 

83 

82 

83 

84 

Bo 

91 

69 

75 

68 

71 

78 

82 

85 

87 

89 

87 

87 

74 

09 

74 

86 

81 

.3 

MIN 

60 

60 

64 

60 

58 

52 

49 

51 

5  5 

57 

56 

57 

57 

58 

62 

60 

49 

50 

47 

49 

53 

66 

59 

61 

6  0 

58 

50 

41 

49 

5 1 

5  5 

.  0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

90 

89 

92 

91 

89 

85 

77 

82 

87 

92 

89 

89 

9  0 

90 

90 

90 

8  2 

80 

76 

62 

88 

90 

91 

93 

89 

88 

76 

72 

84 

91 

86 

,  5 

MB) 

6  7 

67 

69 

70 

67 

63 

62 

61 

64 

67 

6  6 

65 

6  7 

68 

73 

68 

65 

59 

57 

59 

63 

66 

68 

70 

67 

61 

59 

56 

57 

6  1 

04 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

95 

88 

88 

89 

86 

84 

75 

82 

89 

89 

87 

89 

91 

93 

92 

88 

87 

87 

73 

76 

63 

90 

9* 

95 

95 

67 

84 

69 

78 

86 

86 

,3 

MIN 

66 

53 

57 

65 

60 

55 

49 

50 

51 

66 

53 

56 

59 

51 

53 

53 

55 

45 

50 

51 

54 

52 

52 

53 

53 

51 

43 

52 

50 

53 

.0 

KETTLEMAN  CITY   1  Ssw 

MAX 

92 

88 

90 

92 

88 

89 

88 

79 

ft  4 

92 

88 

88 

88 

91 

92 

9  5 

86 

rs 

76 

79 

83 

85 

89 

90 

91 

84 

85 

74 

75 

80 

fto 

■  0 

MIN 

6  1 

60 

60 

6  1 

57 

56 

55 

58 

58 

68 

55 

58 

60 

62 

61 

64 

64 

53 

52 

49 

51 

54 

60 

62 

59 

58 

56 

53 

52 

49 

50 

•  9 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

87 

90 

94 

89 

90 

80 

80 

84 

89 

90 

89 

89 

92 

92 

96 

87 

77 

79 

76 

84 

88 

92 

93 

94 

84 

80 

76 

7o 

80 

91 

86 

.  3 

MIN 

61 

62 

67 

60 

58 

56 

58 

59 

57 

66 

62 

59 

69 

59 

69 

63 

89 

61 

57 

5  1 

01 

60 

65 

63 

57 

56 

61 

58 

55 

54 

5  9 

•  8 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

85 

83 

87 

«8 

83 

82 

7C 

78 

78 

87 

89 

84 

86 

ft9 

90 

92 

88 

78 

77 

7  8 

80 

86 

89 

90 

88 

79 

75 

70 

76 

60 

82 

.6 

MIN 

53 

52 

52 

58 

49 

57 

55 

47 

47 

67 

50 

48 

51 

51 

53 

54 

43 

42 

40 

39 

41 

44 

47 

49 

49 

48 

52 

42 

37 

43 

46 

,  2 

LE  GRAND 

MAX 

83 

86 

90 

89 

88 

81 

79 

82 

87 

90 

87 

88 

at 

95 

92 

90 

8  1 

77 

76 

78 

87 

89 

88 

88 

86 

76 

74 

74 

79 

90 

84 

.  7 

MIN 

57 

54 

58 

49 

52 

54 

52 

50 

58 

50 

51 

50 

49 

50 

63 

55 

52 

49 

44 

46 

49 

50 

50 

51 

54 

55 

56 

40 

44 

47 

5  1 

t  2 

LEMON  COVE 

MAX 

86 

88 

91 

86 

88 

77 

78 

83 

Bft 

90 

90 

67 

90 

91 

91 

ft5 

76 

76 

78 

80 

86 

89 

90 

88 

85 

77 

74 

73 

79 

88 

94 

.3 

MIN 

54 

55 

58 

55 

51 

51 

55 

51 

53 

55 

50 

49 

55 

52 

55 

57 

50 

50 

50 

48 

51 

52 

57 

56 

64 

49 

48 

45 

46 

49 

52 

.0 

LINDSAY 

MAX 

87 

89 

92 

87 

89 

80 

7ft 

8  5 

88 

91 

«a 

68 

92 

93 

93 

87 

79 

77 

79 

61 

87 

90 

92 

94 

85 

77 

75 

73 

80 

88 

85 

,5 

MIN 

55 

54 

56 

54 

51 

52 

55 

50 

52 

64 

52 

51 

52 

50 

53 

54 

60 

53 

49 

45 

46 

6  0 

52 

51 

62 

49 

49 

50 

47 

45 

51 

.1 

LODI 

MAX 

81 

85 

85 

80 

BC 

73 

8  0 

82 

88 

87 

82 

85 

84 

91 

90 

83 

76 

77 

80 

83 

87 

87 

69 

83 

74 

73 

65 

77 

82 

88 

81 

.9 

MIN 

51 

50 

54 

49 

49 

51 

53 

48 

52 

49 

49 

48 

49 

50 

52 

55 

4  7 

39 

40 

40 

44 

47 

47 

52 

52 

46 

55 

42 

42 

46 

48 

1  3 

LOS  BANOS 

MAX 

88 

92 

93 

85 

85 

80 

82 

87 

91 

93 

89 

89 

93 

95 

97 

92 

79 

81 

83 

86 

90 

93 

93 

90 

83 

79 

73 

79 

83 

86 

87 

■  0 

MIN 

56 

52 

56 

50 

51 

53 

52 

50 

50 

52 

53 

49 

6  1 

52 

52 

57 

57 

45 

45 

44 

45 

50 

51 

54 

51 

49 

53 

48 

45 

44 

50 

6 

MADERA 

MAX 

88 

86 

)l 

93 

86 

86 

75 

79 

84 

89 

92 

88 

89 

9  3 

92 

95 

85 

76 

79 

80 

84 

86 

91 

93 

93 

82 

78 

71 

76 

80 

85 

4 

MIN 

57 

55 

57 

55 

51 

52 

52 

51 

52 

55 

52 

50 

52 

53 

55 

58 

49 

52 

48 

46 

46 

50 

54 

54 

63 

55 

55 

47 

46 

48 

52 

0 

MANDEVlLLE  ISLANO 

MAX 

MIN 

MANTECA 

MAX 

85 

82 

86 

86 

Rl 

80 

71 

81 

81 

87 

66 

83 

84 

87 

90 

91 

82 

75 

76 

79 

83 

86 

87 

86 

82 

75 

75 

67 

76 

80 

81 

8 

MIN 

57 

52 

54 

50 

49 

52 

54 

50 

50 

52 

52 

50 

52 

53 

53 

56 

52 

42 

43 

44 

45 

49 

49 

50 

53 

42 

49 

47 

46 

49 

49 

►  8 

MARICOPA 

MAX 

84 

B5 

90 

87 

85 

76 

74 

84 

87 

89 

85 

66 

88 

97 

85 

63 

76 

77 

76 

82 

85 

90 

87 

90 

84 

80 

78 

75 

76 

79 

83 

,3 

MIN 

62 

60 

62 

60 

62 

59 

59 

59 

60 

61 

58 

59 

62 

64 

64 

56 

56 

54 

56 

52 

55 

57 

64 

64 

59 

53 

55 

57 

52 

53 

58 

5 

MERCED  F IRE  STAT  ION  2 

MAX 

87 

88 

92 

91 

85 

84 

79 

84 

90 

91 

90 

67 

92 

91 

95 

92 

81 

79 

81 

82 

88 

91 

91 

89 

86 

79 

77 

75 

80 

87 

86 

il 

MIN 

55 

52 

56 

50 

50 

52 

51 

50 

49 

51 

52 

48 

49 

50 

52 

56 

52 

46 

45 

43 

46 

49 

49 

51 

51 

50 

54 

47 

44 

47 

49 

9 

MODESTO 

MAX 

84 

88 

89 

79 

82 

73 

79 

83 

91 

88 

84 

B5 

89 

91 

92 

84 

75 

78 

80 

83 

88 

89 

89 

84 

77 

77 

70 

76 

81 

88 

83 

,2 

MIN 

57 

54 

57 

51 

52 

54 

55 

52 

50 

52 

53 

51 

52 

52 

54 

56 

52 

44 

44 

43 

47 

50 

50 

5* 

52 

49 

55 

48 

46 

49 

51 

2 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

85 

88 

87 

81 

80 

78 

82 

87 

87 

85 

85 

86 

89 

91 

89 

78 

78 

78 

62 

85 

89 

87 

86 

82 

77 

74 

75 

80 

86 

83 

5 

MIN 

82 

51 

55 

48 

49 

51 

52 

50 

50 

53 

50 

49 

51 

52 

54 

56 

57 

42 

43 

43 

48 

50 

50 

52 

49 

47 

52 

45 

44 

47 

49 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  332  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Day  of  Month 

0 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

88 

84 

84 

88 

84 

82 

62 

66 

78 

82 

86 

8  2 

83 

68 

68 

68 

88 

75 

72 

72 

71 

82 

87 

90 

9* 

86 

85 

63 

67 

74 

Mm 

8  1 

5  1 

53 

54 

5  1 

4  7 

50 

4  2 

48 

50 

59 

49 

49 

5  4 

53 

5  3 

45 

41 

36 

42 

49 

5  1 

53 

52 

47 

48 

61 

40 

46 

48.5 

OAKDALE  WOODWARD  Dam 

MAX 

83 

81 

86 

SB 

80 

81 

72 

78 

81 

8  7 

87 

83 

85 

6  9 

9  0 

90 

85 

78 

77 

76 

82 

67 

88 

68 

64 

76 

75 

75 

75 

80 

82,3 

MIN 

65 

53 

55 

50 

5  1 

52 

55 

50 

6  2 

55 

6  1 

50 

8  3 

6  1 

64 

56 

51 

6  2 

66 

48 

50 

52 

5  1 

51 

52 

50 

62 

45 

46 

51.3 

ORANGE  COVE 

MAX 

9? 

88 

88 

92 

86 

88 

78 

79 

84 

88 

91 

90 

89 

92 

12 

93 

87 

76 

77 

79 

82 

67 

90 

92 

94 

86 

80 

72 

74 

80 

85.6 

MIN 

59 

57 

6  1 

56 

55 

56 

5  7 

53 

5  5 

5  5 

53 

8  2 

6  3 

54 

56 

58 

51 

5  7 

49 

48 

50 

52 

65 

55 

55 

52 

52 

69 

49 

50 

53.6 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

87 

85 

89 

91 

82 

81 

77 

78 

83 

87 

89 

85 

86 

90 

9  1 

9* 

82 

75 

76 

78 

82 

87 

91 

90 

87 

79 

77 

73 

74 

78 

83.5 

MIN 

52 

50 

56 

69 

<,9 

51 

53 

51 

50 

55 

53 

4  9 

50 

5  3 

55 

5ft 

52 

52 

46 

44 

44 

57 

54 

55 

51 

47 

49 

50 

48 

51.1 

PORTERVILLE 

MAX 

93 

88 

89 

9* 

8  7 

90 

80 

79 

84 

8  9 

92 

88 

89 

93 

92 

94 

89 

79 

76 

80 

83 

86 

91 

92 

95 

86 

79 

75 

75 

82 

86  4 

MIN 

85 

55 

56 

56 

52 

53 

55 

50 

52 

54 

6  ~ 

5  3 

6  1 

50 

63 

56 

53 

5fc 

55 

49 

50 

53 

56 

5  7 

57 

53 

52 

54 

49 

53.4 

POSEY  3  E 

MAX 

78 

78 

76 

75 

74 

69 

66 

67 

72 

74 

'5 

77 

76 

77 

76 

67 

57 

64 

72 

77 

80 

83 

7  3.2 

MIN 

44 

45 

45 

4  1 

40 

3  "7 

38 

3  7 

36 

s  2 

40 

41 

4  1 

42 

42 

3  7 

33 

34 

36 

35 

44 

48 

39.8 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

83 

80 

81 

80 

77 

74 

62 

71 

76 

77 

76 

77 

78 

83 

83 

81 

69 

67 

6  9 

74 

75 

60 

83 

85 

83 

79 

69 

65 

74 

79 

76.3 

MIN 

5A 

54 

58 

58 

57 

51 

47 

48 

46 

55 

52 

6  3 

54 

56 

66 

46 

44 

51 

44 

44 

47 

48 

55 

5  7 

58 

-8 

4  6 

4  0 

42 

50 

50.8 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

84 

84 

89 

88 

79 

78 

71 

80 

82 

87 

90 

81 

84 

89 

90 

93 

87 

75 

76 

78 

61 

86 

88 

88 

68 

76 

73 

67 

77 

80 

82,4 

MIN 

58 

57 

58 

54 

55 

57 

56 

54 

55 

57 

57 

6  3 

58 

6  3 

63 

59 

56 

6  4 

53 

5  3 

85 

59 

5  7 

57 

56 

54 

55 

52 

51 

5  3 

56.0 

SONORA  R5 

MAX 

90 

85 

87 

90 

86 

83 

69 

72 

81 

85 

88 

86 

86 

89 

92 

9- 

85 

77 

78 

75 

79 

84 

89 

88 

92 

91 

63 

70 

73 

78 

83.4 

MIN 

54 

52 

St. 

47 

48 

49 

53 

46 

49 

8  6 

46 

4  7 

48 

48 

47 

61 

43 

40 

3  7 

39 

4  3 

4  7 

49 

50 

50 

50 

45 

41 

39 

46,7 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TF 

MAX 

82 

79 

76 

73 

74 

72 

62 

68 

73 

76 

74 

73 

77 

a  1 

81 

■"6 

69 

59 

63 

72 

77 

80 

8  6 

P4 

77 

64 

60 

67 

75 

73,4 

MIN 

4^ 

45 

44 

45 

41 

4  1 

4  J 

42 

3  6 

40 

40 

39 

38 

40 

44 

44 

4  0 

3  3 

30 

32 

35 

4  3 

4  7 

39 

62 

37 

32 

32 

36 

39.5 

STOCKTON  W8AP 

MAX 

85 

B  7 

88 

82 

81 

71 

82 

84 

B9 

89 

85 

86 

80 

92 

93 

8  5 

7b 

79 

8  2 

85 

86 

68 

89 

84 

79 

76 

66 

77 

81 

86 

83.4 

MIN 

59 

54 

57 

53 

53 

55 

58 

54 

55 

55 

c  4 

6  3 

58 

5  5 

66 

62 

5  6 

45 

66 

48 

8  0 

6  3 

54 

56 

53 

52 

5  3 

48 

47 

5 1 

53.4 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

81 

80 

84 

85 

85 

78 

70 

79 

80 

86 

85 

81 

8  3 

86 

88 

89 

a  1 

73 

76 

83 

8  0 

84 

84 

85 

80 

7* 

74 

67 

75 

80 

80,5 

MIN 

53 

50 

5  3 

47 

42 

50 

54 

48 

60 

49 

48 

46 

5  I 

50 

63 

51 

53 

42 

43 

42 

44 

48 

46 

5  1 

48 

46 

55 

45 

44 

50 

46.5 

TEHACHAPI 

MAX 

76 

77 

72 

69 

72 

77 

80 

«  1 

78 

79 

79 

79 

77 

71 

66 

62 

6  2 

68 

75 

82 

86 

86 

80 

74 

62 

6  6 

70 

75 

73,9 

MIN 

54 

47 

47 

43 

48 

47 

40 

43 

4  2 

4  1 

38 

4  3 

46 

53 

49 

45 

46 

3  7 

35 

4  0 

42 

45 

44 

4  1 

4  7 

42 

36 

68 

43.9 

TE JON  RANCHO 

MAX 

89 

87 

90 

87 

86 

83 

ei 

89 

89 

87 

84 

83 

88 

69 

88 

66 

82 

75 

72 

79 

84 

86 

88 

89 

88 

82 

73 

7  0 

80 

88 

84,1 

MIN 

58 

58 

66 

60 

58 

56 

6  4 

56 

5  8 

60 

58 

8  6 

57 

58 

63 

61 

58 

54 

5  1 

5  3 

5  6 

6  0 

5  9 

64 

56 

51 

5  2 

52 

84 

53 

57.1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

90 

87 

90 

90 

87 

A7 

77 

80 

83 

88 

91 

87 

88 

90 

91 

91 

90 

76 

75 

78 

85 

88 

90 

92 

91 

86 

77 

71 

76 

85 

85,3 

MIN 

59 

60 

58 

60 

55 

53 

61 

49 

64 

63 

62 

56 

53 

55 

63 

65 

54 

5  3 

4  6 

46 

47 

50 

58 

55 

55 

60 

60 

55 

51 

47 

54.1 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

86 

83 

85 

B« 

80 

76 

68 

76 

81 

82 

82 

81 

64 

6  6 

86 

88 

80 

70 

70 

76 

80 

66 

87 

88 

87 

78 

70 

68 

76 

84 

80,4 

MIN 

56 

54 

55 

52 

50 

53 

5  1 

46 

48 

49 

48 

46 

80 

50 

52 

53 

56 

4  4 

40 

42 

44 

48 

5  1 

52 

53 

49 

50 

4  1 

4  1 

44 

69,0 

TRACY  CARBONA 

MAX 

87 

82 

88 

89 

81 

BO 

71 

12 

85 

91 

89 

85 

85 

68 

90 

91 

82 

74 

78 

81 

83 

87 

89 

90 

85 

77 

76 

71 

76 

82 

83,2 

MIN 

5 1 

50 

52 

46 

46 

50 

5 1 

5  1 

52 

64 

50 

4H 

6  3 

52 

85 

57 

53 

45 

48 

49 

50 

5  1 

48 

50 

48 

49 

50 

48 

5  1 

48 

50.2 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

79 

86 

83 

79 

78 

76 

78 

81 

88 

88 

80 

65 

87 

92 

92 

83 

7  7 

78 

81 

87 

87 

66 

86 

72 

72 

69 

77 

63 

85 

61,9 

MIN 

59 

56 

54 

54 

55 

50 

57 

64 

53 

65 

55 

47 

52 

60 

54 

63 

65 

42 

50 

52 

50 

4  7 

54 

5  7 

46 

57 

49 

4  7 

52.4 

VISALIA 

MAX 

90 

87 

88 

90 

B  4, 

86 

77 

78 

83 

87 

90 

86 

87 

90 

91 

9  1 

95 

76 

77 

77 

61 

85 

68 

90 

92 

86 

'2 

73 

73 

79 

83,9 

MIN 

57 

57 

61 

53 

56 

56 

52 

54 

51 

52 

51 

64 

54 

66 

68 

54 

55 

6  2 

49 

61 

54 

58 

57 

55 

51 

51 

51 

49 

50 

53.9 

WASCO 

MAX 

92 

86 

90 

9* 

88 

87 

78 

79 

83 

87 

91 

99 

86 

09 

90 

9  3 

89 

79 

79 

78 

82 

87 

9  0 

92 

92 

85 

79 

78 

75 

81 

66.0 

MIN 

62 

61 

62 

61 

59 

58 

54 

55 

55 

58 

57 

55 

56 

56 

56 

60 

57 

56 

56 

4  9 

50 

53 

54 

5t 

68 

65 

58 

55 

50 

46 

56.0 

YOSEM 1 TE  NATIONAL  PARK 

MAX 

87 

85 

88 

85 

83 

71 

66 

78 

85 

84 

83 

84 

87 

92 

9C 

88 

76 

71 

74 

78 

8  4 

87 

92 

95 

90 

83 

71 

75 

77 

86 

82,5 

*       *  * 

MIN 

48 

45 

46 

47 

43 

4  3 

49 

37 

36 

42 

39 

39 

38 

38 

40 

41 

43 

36 

36 

3  3 

15 

35 

40 

40 

45 

40 

40 

34 

31 

34 

39.8 

SOUTH  COAST 

DR A  I  fi AGE  06 

ALPINE 

MAX 

88 

85 

88 

82 

79 

69 

72 

83 

86 

87 

85 

88 

98 

95 

95 

86 

67 

67 

70 

82 

89 

91 

87 

84 

83 

8  0 

72 

72 

85 

89 

82,7 

MIN 

53 

54 

55 

63 

60 

55 

54 

46 

50 

53 

49 

4  7 

60 

65 

63 

61 

54 

62 

48 

*5 

63 

56 

56 

55 

46 

60 

55 

5  3 

46 

53 

53.3 

AVALON  PLEASURE  PIFR 

MAX 

70 

72 

72 

74 

73 

71 

72 

73 

70 

68 

71 

68 

69 

72 

69 

88 

66 

73 

70 

73 

'5 

73 

71 

66 

67 

67 

70 

68 

76 

87 

71.3 

MIN 

61 

62 

64 

63 

67 

66 

61 

56 

59 

60 

60 

6  0 

59 

6  1 

62 

64 

60 

59 

6  1 

68 

60 

62 

6  1 

62 

65 

6  5 

65 

8  9 

59 

63 

61.5 

BARRETT  DAM 

MAX 

90 

90 

89 

87 

84 

82 

67 

75 

85 

90 

90 

8  6 

9  2 

95 

97 

95 

74 

66 

66 

70 

82 

89 

90 

90 

86 

87 

82 

75 

7  2 

83 

83,5 

MIN 

47 

48 

49 

52 

6? 

38 

56 

4  1 

4  1 

42 

47 

43 

44 

53 

53 

46 

49 

84 

50 

42 

4  1 

43 

46 

4  7 

46 

47 

48 

5  3 

42 

42 

47,8 

3EAUMCNT  PUMPING  PLANT 

MAX 

89 

88 

89 

85 

82 

80 

70 

70 

81 

87 

8  6 

84 

86 

91 

92 

92 

59 

67 

61 

70 

77 

83 

90 

93 

92 

86 

78 

69 

67 

77 

80.6 

MIN 

51 

52 

49 

55 

53 

55 

44 

41 

49 

5  1 

46 

60 

55 

57 

57 

56 

50 

49 

49 

4  1 

47 

52 

5  1 

54 

53 

48 

48 

47 

42 

50 

50.0 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

76 

76 

72 

70 

67 

64 

63 

69 

72 

71 

68 

70 

73 

80 

78 

77 

66 

54 

48 

61 

66 

73 

76 

74 

70 

68 

60 

63 

62 

68.5 

MIN 

33 

30 

33 

40 

40 

47 

28 

24 

26 

35 

29 

26 

37 

36 

37 

61 

38 

30 

3  1 

24 

25 

3  1 

33 

34 

35 

36 

30 

2  6 

36 

32.7 

BONITA 

MAX 

80 

81 

76 

78 

77 

69 

78 

so 

79 

77 

77 

78 

82 

86 

78 

69 

73 

71 

74 

83 

89 

68 

76 

76 

75 

74 

74 

73 

86 

90 

78.4 

MIN 

64 

58 

56 

58 

63 

60 

60 

49 

48 

56 

55 

49 

52 

54 

57 

6  0 

5  9 

57 

54 

6  0 

4  7 

50 

5  7 

67 

59 

60 

61 

59 

48 

47 

55.5 

8URBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

84 

84 

85 

88 

71 

66 

74 

80 

83 

81 

80 

80 

88 

93 

68 

67 

69 

73 

75 

62 

91 

91 

86 

82 

77 

76 

71 

74 

86 

89 

80,4 

MIN 

57 

56 

62 

58 

62 

58 

53 

52 

54 

56 

56 

52 

52 

66 

57 

60 

56 

53 

56 

53 

52 

55 

56 

57 

59 

60 

6  1 

54 

51 

53 

56.0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

74 

73 

76 

73 

72 

71 

73 

68 

70 

76 

70 

70 

70 

73 

67 

68 

70 

71 

74 

71 

72 

75 

71 

68 

70 

73 

71 

70 

71  ~ 

81 

71.7 

MIN 

64 

59 

60 

61 

60 

59 

56 

55 

60 

60 

60 

58 

58 

67 

88 

57 

6  9 

57 

58 

57 

89 

60 

60 

6  1 

60 

60 

59 

59 

55 

59 

58.8 

CACHUMA  DAM 

MAX 

82 

81 

83 

84 

84 

80 

69 

78 

84 

86 

82 

8  1 

84 

86 

95 

6  8 

7  3 

75 

75 

8  0 

86 

91 

90 

85 

84 

78 

74 

74 

77 

87 

81.9 

Mm 

54 

50 

52 

52 

47 

56 

49 

47 

50 

52 

53 

68 

50 

47 

49 

53 

55 

53 

53 

4  7 

46 

45 

51 

53 

52 

6  1 

49 

46 

47 

$5 

50.5 

CAMPO 

MAX 

Mm 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

89 

88 

88 

95 

83 

70 

77 

84 

87 

87 

84 

85 

93 

99 

93 

86 

70 

'1 

76 

88 

93 

95 

92 

66 

63 

79 

76 

77 

85 

90 

85.0 

Mm 

52 

53 

53 

53 

62 

60 

50 

46 

48 

57 

48 

42 

45 

51 

49 

55 

66 

49 

52 

45 

44 

48 

4  7 

48 

53 

56 

56 

52 

49 

49 

51.0 

CHULA  VISTA 

MAX 

70 

70 

70 

72 

67 

70 

70 

70 

69 

69 

71 

73 

69 

6  7 

71 

70 

69 

76 

77 

77 

69 

69 

69 

69 

75 

70.7 

Mm 

64 

62 

59 

62 

63 

53 

65 

58 

60 

56 

58 

62 

63 

61 

59 

56 

64 

5* 

57 

60 

62 

6  3 

63 

52 

53 

38.8 

CLAREMONT  POMONA  Col 

MAX 

85 

85 

8ft 

86 

79 

77 

74 

82 

85 

84 

82 

85 

91 

93 

89 

79 

69 

70 

72 

80 

90 

79 

73 

85 

90 

82.0 

Mm 

53 

54 

53 

54 

59 

59 

53 

50 

52 

52 

51 

61 

53 

60 

58 

57 

51 

55 

53 

50 

55 

86 

51 

54 

54 

53.9 

CORONA 

MAX 

87 

87 

86 

85 

81 

75 

77 

84 

87 

87 

85 

86 

93 

96 

92 

79 

73 

69 

77 

65 

93 

94 

89 

84 

82 

79 

7  6 

75 

86 

92 

86,1 

Mm 

52 

52 

54 

52 

62 

62 

58 

48 

51 

52 

52 

48 

50 

55 

52 

57 

59 

58 

55 

49 

46 

50 

43 

56 

57 

58 

5  8 

50 

52 

53.6 

CULVER  CITY 

MAX 

75 

78 

76 

78 

75 

71 

74 

75 

75 

73 

74 

73 

74 

78 

76 

72 

72 

75 

78 

78 

86 

84 

79 

73 

72 

75 

72 

71 

60 

88 

76.1 

Mm 

57 

58 

60 

59 

62 

60 

57 

54 

58 

58 

54 

85 

56 

55 

56 

60 

60 

57 

58 

52 

56 

55 

55 

57 

60 

60 

58 

54 

52 

54 

56.9 

CUYAMA 

MAX 

90 

83 

87 

89 

87 

85 

74 

72 

84 

84 

85 

62 

83 

86 

86 

91 

72 

71 

71 

69 

76 

80 

85 

91 

93 

85 

74 

72 

66 

74 

80.9 

Mm 

43 

47 

47 

46 

45 

4  7 

47 

40 

43 

43 

42 

43 

42 

44 

43 

42 

46 

46 

46 

38 

38 

40 

43 

47 

43 

39 

38 

45 

37 

36 

62,9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-    333  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

MAX 

8  4 

a  2 

57 

70 

75, 

3 

MIN 

Id 

«  ] 

51 

6  4 

48 

49 

46 

32 

30 

42 

47 

45 

44 

48 

51 

52 

44 

39 

34 

31 

30 

34 

37 

36 

38 

48 

44 

42 

31 

34 

41 

4 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

8 1 

91 

65 

70 

70 

74 

6  4 

92 

93 

90 

84 

76 

66 

79 

81 

6 

MIN 

55 

55 

55 

55 

5  6 

59 

50 

48 

48 

60 

47 

46 

48 

6  5 

55 

54 

56 

53 

51 

48 

49 

50 

53 

55 

52 

53 

54 

50 

51 

58 

52 

2 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

87 

90 

85, 

3 

Mm 

51 

5  l 

50 

50 

63 

5  5 

66 

5  1 

51 

51 

49 

60 

62 

5  2 

59 

61 

58 

56 

64 

52 

51 

59 

56 

52 

52 

57 

57 

59 

51 

49 

54 

0 

ELS  I NCRE 

MAX 

94 

67 

8  5 

87 

2 

MIN 

51 

53 

46 

54 

61 

6  0 

55 

4  7 

50 

62 

46 

45 

46 

55 

54 

53 

56 

55 

60 

45 

50 

51 

53 

54 

54 

58 

58 

46 

52 

4 

ESCCNDIDO 

MAX 

70 

67 

88 

62 

8  3 

90 

79 

3 

MIN 

58 

56 

55 

5a 

6  3 

60 

58 

4R 

45 

56 

55 

59 

63 

6  0 

57 

60 

58 

57 

49 

49 

48 

50 

51 

58 

59 

58 

60 

58 

47 

47 

55 

1 

FCNTANA  KAISER 

MAX 

89 

93 

86 

2 

MIN 

53 

67 

64 

57 

51 

58 

58 

56 

66 

60 

65 

68 

6  2 

55 

60 

56 

55 

52 

5e 

52 

61 

64 

61 

67 

60 

60 

62 

58 

67 

69 

55 

9 

GILLESPIE  FIELO 

MAX 

80 

60 

95 

62 

0 

MIN 

60 

6'' 

59 

61 

66 

61 

60 

48 

48 

58 

5  6 

5  1 

54 

58 

55 

62 

60 

58 

53 

49 

48 

51 

57 

60 

60 

62 

62 

60 

48 

46 

56 

4 

HENSHAW  DAM 

MAX 

8  6 

80 

80 

5 

MIN 

42 

41 

39 

41 

43 

52 

61 

19 

16 

38 

38 

36 

37 

4  8 

48 

50 

49 

41 

39 

39 

38 

39 

42 

44 

42 

40 

40 

46 

39 

40 

42 

0 

IDYLLWILD  RANGER  ST4 

MAX 

80 

80 

57 

55 

7  5 

81 

85 

80 

78 

76 

0 

MIN 

39 

39 

36 

41 

1? 

2  5 

2  7 

2  a 

31 

42 

37 

16 

44 

44 

46 

44 

39 

15 

30 

26 

31 

32 

40 

41 

41 

37 

36 

30 

30 

36 

0 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

75 

58 

a  2 

85 

a  5 

90 

90 

75 

66 

62 

74 

80 

85 

8  5 

87 

80 

74 

77 

5 

MIN 

47 

46 

4  ! 

44 

6' 

53 

48 

1  1 

18 

42 

42 

42 

52 

53 

54 

41 

49 

46 

41 

36 

44 

46 

50 

52 

48 

44 

39 

47 

38 

50 

45 

5 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

7  i 

73 

7  3 

7  3 

72 

72 

72 

7  5 

77 

76 

69 

70 

7  1 

7  i 

74 

78 

80 

6  0 

74 

7  1 

72 

73 

7  1 

73 

6 

MIN 

53 

60 

53 

64 

62 

59 

49 

53 

54 

61 

48 

45 

54 

52 

61 

55 

57 

56 

49 

50 

50 

53 

60 

61 

63 

59 

58 

47 

55 

1 

LA  MESA 

MAX 

BO 

91 

78 

80 

a  0 

7^ 

70 

68 

?2 

83 

90 

79 

77 

77 

70 

72 

78 

4 

MIN 

60 

60 

6! 

61 

64 

6  0 

59 

52 

51 

61 

53 

54 

57 

55 

56 

60 

58 

57 

55 

6  3 

56 

58 

58 

59 

60 

62 

60 

51 

54 

57 

2 

LOMPOC 

MAX 

70 

7J 

7  1 

7  i 

7  1 

72 

75 

76 

79 

74 

70 

70 

74 

73 

70 

92 

73 

5 

MIN 

51 

5  1 

55 

55 

51 

59 

47 

i» 

55 

57 

5a 

47 

66 

53 

55 

57 

53 

54 

50 

46 

46 

49 

53 

56 

51 

46 

50 

50 

45 

47 

51 

8 

LONG  BEACH 

MAX 

7? 

72 

7  5 

76 

79 

7  3 

88 

78 

66 

70 

7  1 

7  3 

80 

9  1 

88 

8  5 

74 

74 

73 

75 

74 

95 

77 

7 

MIN 

5  9 

60 

62 

63 

66 

63 

62 

5  7 

59 

6  0 

60 

56 

6  0 

61 

55 

62 

60 

61 

60 

57 

58 

59 

61 

62 

62 

63 

59 

60 

57 

58 

60 

2 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

7J 

74 

78 

30 

78 

7  7 

61 

87 

75 

70 

73 

7  3 

7J 

8  3 

89 

86 

8  3 

74 

74 

74 

72 

74 

93 

78 

2 

MIN 

66 

57 

61 

62 

64 

63 

59 

54 

57 

60 

66 

54 

57 

56 

57 

63 

61 

60 

59 

55 

53 

57 

59 

61 

62 

63 

62 

56 

52 

50 

58 

3 

LOS  ANGELES  WB  AlPpORT 

MAX 

74 

75 

7  3 

7  3 

7  3 

76 

7  3 

7  1 

76 

74 

3  7 

82 

74 

72 

73 

74 

70 

87 

75 

1 

MIN 

61 

61 

64 

64 

64 

63 

63 

5  7 

6  2 

61 

69 

59 

69 

62 

61 

64 

63 

60 

62 

57 

60 

60 

60 

60 

64 

64 

63 

5  6 

56 

55 

60 

9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

62 

82 

fl4 

75 

75 

7  9 

a  o 

78 

7  8 

79 

a  2 

6  6 

82 

70 

7  g 

72 

80 

89 

5  0 

8  1 

7  a 

75 

77 

73 

73 

90 

75 

1 

MIN 

60 

61 

64 

62 

63 

61 

59 

58 

59 

61 

69 

58 

58 

63 

61 

62 

60 

59 

56 

56 

60 

61 

61 

61 

62 

63 

63 

58 

55 

58 

60 

1 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

a  7 

88 

8  7 

a  a 

80 

76 

68 

78 

85 

a  a 

g7 

Q  B 

5  1 

9  1 

5  3 

90 

60 

65 

56 

79 

69 

3  6 

69 

89 

87 

82 

79 

68 

79 

82 

81 

8 

MIN 

57 

62 

59 

6  0 

58 

56 

60 

49 

53 

68 

55 

58 

64 

70 

68 

55 

52 

50 

47 

47 

56 

6  1 

66 

64 

61 

53 

48 

50 

46 

57 

56 

5 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

7  1 

72 

72 

65 

63 

62 

6  0 

60 

64 

6  6 

64 

64 

68 

74 

7  2 

6  6 

66 

46 

40 

4  4 

6  6 

6  8 

68 

74 

72 

6  4 

62 

56 

52 

54 

62 

6 

MIN 

4  9 

46 

45 

50 

47 

39 

38 

39 

40 

la 

42 

44 

46 

50 

46 

42 

14 

32 

30 

32 

40 

42 

48 

54 

50 

48 

44 

30 

32 

46 

42 

2 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

70 

67 

67 

5  4 

53 

69 

67 

70 

76 

81 

80 

7  7 

46 

50 

70 

74 

78 

7  9 

76 

7  0 

66 

55 

73 

67 

7 

MIN 

57 

56 

54 

51 

51 

44 

37 

44 

51 

54 

52 

64 

56 

59 

64 

47 

42 

3  5 

36 

41 

49 

54 

60 

62 

59 

53 

49 

35 

41 

52 

50 

2 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

?2 

7J 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

70 

73 

68 

72 

7  \ 

70 

7  2 

73 

7  3 

72 

70 

69 

68 

94 

71 

,7 

MIN 

5a 

60 

62 

65 

66 

63 

62 

58 

60 

60 

69 

57 

66 

55 

55 

62 

61 

61 

56 

55 

56 

57 

59 

63 

62 

64 

63 

58 

52 

56 

55 

5 

OCEANSIDE 

MAX 

7  3 

7  3 

7  5 

75 

7  5 

74 

12 

75 

74 

84 

75 

2 

MIN 

6  l 

62 

61 

59 

62 

6a 

62 

51 

56 

55 

57 

54 

61 

67 

61 

62 

60 

60 

53 

52 

54 

66 

60 

62 

60 

59 

63 

62 

53 

54 

58 

1 

OJAI 

MAX 

85 

82 

82 

70 

92 

53 

93 

76 

74 

76 

96 

63 

5 

MIN 

5? 

53 

5  l 

6? 

55 

58 

5  1 

47 

48 

45 

50 

46 

43 

46 

48 

52 

57 

54 

66 

47 

48 

47 

50 

50 

49 

50 

50 

50 

48 

47 

50 

1 

OXNARD 

MAX 

7  3 

75 

7 1 

72 

74 

8  1 

80 

7  3 

7  1 

69 

7 1 

72 

72 

94 

74 

8 

MIN 

51 

53 

55 

66 

66 

57 

6  1 

61 

50 

6  7 

66 

60 

5  1 

50 

53 

56 

60 

58 

56 

57 

53 

54 

50 

56 

57 

53 

53 

50 

52 

52 

53 

7 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

82 

?( 

62 

7J 

78 

85 

83 

65 

6  i 

85 

83 

76 

65 

75 

75 

2 

MIN 

53 

53 

52 

6  1 

6  1 

4  7 

36 

42 

48 

63 

50 

50 

66 

60 

62 

55 

42 

39 

35 

37 

46 

61 

55 

56 

54 

61 

49 

39 

42 

47 

48 

8 

PASADENA 

MAX 

84 

86 

85 

63 

7 1 

74 

83 

a  2 

81 

83 

88 

92 

5  0 

82 

6  7 

70 

76 

82 

90 

50 

86 

84 

8  1 

76 

7  6 

7  ^ 

85 

90 

81 

6 

MIN 

56 

57 

59 

57 

63 

60 

64 

53 

53 

6o 

53 

53 

63 

60 

58 

59 

58 

56 

54 

51 

64 

58 

57 

55 

59 

59 

59 

53 

51 

55 

56 

1 

PERRIS 

MAX 

92 

89 

89 

78 

j5 

85 

9  2 

9  3 

95 

68 

93 

83 

75 

89 

86 

2 

MIN 

50 

51 

50 

53 

61 

59 

56 

42 

48 

4V 

46 

45 

49 

49 

63 

53 

54 

54 

49 

48 

44 

46 

52 

49 

51 

52 

54 

54 

45 

45 

50 

5 

POMONA 

MAX 

a  2 

78 

85 

88 

a  7 

87 

92 

93 

85 

69 

91 

93 

90 

6  3 

80 

81 

77 

93 

84 

5 

MIN 

52 

53 

59 

52 

60 

6  0 

53 

48 

50 

65 

64 

52 

4  9 

54 

51 

59 

58 

56 

54 

48 

49 

51 

51 

57 

58 

60 

59 

50 

46 

47 

53 

5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

70 

90 

91 

85 

73 

87 

64 

1 

MIN 

41 

44 

42 

6  7 

62 

56 

55 

39 

39 

4  3 

41 

38 

50 

54 

60 

45 

64 

61 

45 

41 

43 

4  7 

47 

47 

49 

50 

50 

54 

39 

41 

47 

3 

REOLANDS 

MAX 

86 

92 

85 

3 

MIN 

56 

55 

55 

56 

56 

61 

57 

45 

6  2 

54 

6  1 

46 

64 

55 

67 

58 

58 

6  7 

54 

6  0 

51 

54 

56 

56 

58 

58 

59 

55 

50 

52 

54 

7 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 

MAX 

? 

68 

69 

91 

85 

82 

78 

92 

85 

0 

MIN 

54 

55 

56 

64 

61 

61 

59 

49 

53 

53 

63 

60 

62 

56 

53 

56 

6  0 

58 

55 

49 

48 

63 

53 

55 

59 

58 

60 

57 

49 

55 

54 

9 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

a7 

84 

5 

MIN 

50 

50 

49 

48 

51 

56 

64 

44 

44 

4  7 

47 

44 

46 

51 

49 

52 

64 

52 

49 

45 

42 

46 

57 

49 

52 

52 

53 

52 

44 

51 

49 

3 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

85 

85 

7  5 

79 

a  l 

86 

92 

65 

84 

90 

90 

79 

74 

86 

81 

9 

MIN 

56 

55 

56 

62 

58 

57 

5  1 

49 

54 

58 

53 

54 

61 

63 

65 

53 

53 

49 

48 

52 

60 

55 

59 

60 

55 

50 

54 

48 

49 

58 

55 

3 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

MAX 

95 

95 

3 

85 

?5 

93 

95 

100 

?5 

102 

95 

91 

83 

81 

75 

75 

92 

66 

5 

MIN 

52 

63 

53 

53 

62 

60 

57 

47 

50 

51 

49 

47 

47 

47 

54 

58 

65 

57 

52 

46 

46 

50 

52 

53 

56 

58 

58 

57 

49 

58 

53 

4 

5ANDBER&  WB 

MAX 

7J 

75 

58 

73 

83 

65 

7? 

58 

52 

70 

70 

8 

MIN 

60 

5  7 

59 

56 

53 

44 

42 

47 

63 

56 

52 

55 

68 

60 

60 

46 

44 

42 

39 

48 

53 

59 

62 

64 

55 

49 

42 

40 

42 

53 

51, 

7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

7  3 

74 

80 

70 

82 

74 

7  2 

73 

72 

7J 

88 

75 

0 

MIN 

66 

64 

65 

65 

65 

62 

63 

6a 

60 

63 

62 

60 

62 

64 

62 

64 

62 

61 

59 

59 

57 

60 

65 

64 

64 

65 

65 

61 

56 

57 

62 

0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

B  8 

88 

a  7 

R6 

83 

69 

76 

82 

81 

84 

83 

83 

90 

97 

93 

75 

71 

73 

77 

85 

92 

54 

91 

86 

89 

82 

73 

78 

85 

90 

83 

7 

MIN 

53 

5* 

58 

64 

60 

5  a 

51 

51 

51 

61 

45 

47 

47 

55 

52 

57 

57 

30 

51 

54 

61 

52 

52 

53 

56 

54 

56 

48 

52 

62 

53 

4 

SAN  GABRIEL  FIRE  DfPT 

MAX 

85 

85 

a  6 

87 

74 

72 

76 

72 

85 

84 

82 

83 

B7 

92 

87 

67 

70 

72 

76 

84 

91 

91 

86 

82 

76 

78 

74 

75 

87 

92 

61, 

3 

MIN 

55 

56 

62 

56 

63 

60 

53 

51 

52 

58 

55 

52 

53 

55 

55 

61 

58 

55 

55 

50 

51 

54 

53 

56 

59 

60 

59 

53 

49 

50 

55, 

3 

SAN  JACINTO 

MAX 

97 

98 

93 

92 

86 

80 

74 

89 

96 

96 

93 

95 

100 

101 

100 

62 

75 

72 

76 

87 

92 

96 

101 

99 

95 

85 

78 

77 

87 

95 

69 

6 

MIN 

<>7 

49 

46 

53 

61 

60 

56 

43 

44 

44 

43 

41 

48 

54 

51 

54 

56 

55 

48 

43 

45 

49 

46 

49 

49 

53 

53 

55 

46 

46 

*9, 

7 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  334  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5  |  e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

MAX 

8? 

80 

79 

83 

79 

71 

78 

ft  1 

80 

7  9 

78 

79 

83 

8  ft 

ft  h 

76 

73 

75 

75 

B  3 

ft8 

90 

84 

82 

76 

77 

75 

75 

86 

97 

8  0 

MIN 

6  7 

56 

60 

57 

65 

62 

61 

52 

57 

69 

60 

53 

6  ft 

58 

56 

62 

5  9 

60 

59 

52 

54 

5  4 

59 

59 

6  2 

6  2 

6  ft 

55 

58 

.0 

SANTA  BARBARA 

MAX 

76 

75 

74 

72 

73 

73 

74 

72 

75 

74 

7  3 

7  3 

74 

80 

6R 

69 

72 

72 

75 

78 

ft4 

fll 

7  7 

74 

7  0 

71 

72 

70 

B0 

92 

74 

MIN 

6  7 

59 

57 

58 

60 

52 

54 

55 

57 

57 

«  6 

55 

53 

64 

56 

6C 

6  ft 

6  8 

52 

6  1 

53 

55 

6  6 

6  ft 

57 

54 

52 

53 

55 

,2 

SANTA   BARBARA  FAA  up 

MAX 

79 

77 

73 

73 

69 

74 

73 

74 

74 

73 

7  3 

74 

71 

77 

70 

7  0 

72 

72 

76 

76 

79 

79 

75 

73 

70 

73 

76 

75 

0  0 

89 

74 

■  6 

MIN 

52 

52 

60 

5  7 

55 

53 

48 

49 

54 

56 

54 

52 

6  7 

49 

4  7 

6ft 

6  1 

58 

6  6 

46 

48 

6  9 

54 

6  7 

5  o 

4  9 

6  1 

47 

52 

.  5 

SANTA  CATALINA  WBAp 

MAX 

71 

76 

70 

71. 

64 

64 

64 

66 

69 

66 

65 

67 

78 

85 

76 

69 

61 

68 

66 

76 

64 

Bl 

77 

75 

69 

63 

62 

63 

80 

86 

70 

•  B 

MIN 

55 

58 

56 

57 

57 

57 

57 

57 

56 

64 

53 

55 

64 

7  1 

5  7 

66 

55 

66 

55 

58 

6  7 

65 

6  6 

66 

65 

57 

55 

56 

8  6 

68 

57 

SANTA   MARIA   HB  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

74 

71 

72 

68 

74 

76 

79 

71 

70 

7  1 

72 

76 

69 

7  3 

75 

75 

7  6 

85 

P5 

77 

71 

70 

6  9 

73 

67 

69 

85 

90 

74 

,  1 

MIN 

51 

53 

53 

51 

4* 

52 

47 

46 

48 

57 

52 

50 

5t 

56 

66 

5  7 

5  5 

56 

51 

4  3 

46 

6  8 

54 

5  2 

49 

4  ft 

6  1 

46 

46 

50 

.6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

69 

69 

69 

69 

71 

68 

71 

69 

69 

68 

6ft 

67 

6  ft 

68 

6  7 

68 

69 

6ft 

70 

71 

70 

72 

70 

69 

68 

69 

69 

66 

73 

79 

69 

,6 

MIN 

65 

67 

65 

60 

65 

62 

64 

58 

62 

65 

6  4 

58 

60 

59 

6  1 

57 

6  3 

59 

61 

56 

6  7 

59 

5ft 

6  1 

63 

62 

6  3 

58 

65 

56 

6  0 

.  ft 

SANTA  PAULA 

MAX 

75 

79 

78 

77 

74 

72 

74 

78 

7  7 

75 

75 

76 

78 

77 

ft  6 

78 

7  3 

75 

82 

88 

85 

ft  1 

77 

73 

75 

72 

73 

89 

94 

78 

,  J 

MIN 

52 

49 

49 

50 

47 

57 

51 

48 

42 

6  0 

52 

6  6 

43 

65 

46 

69 

52 

6  0 

5  0 

50 

5  0 

6  7 

47 

53 

50 

4  9 

49 

4  5 

48 

69 

.2 

SLNLAND 

MAX 

89 

86 

86 

85 

75 

67 

76 

82 

65 

83 

82 

83 

9  2 

96 

91 

7  3 

6  6 

68 

6ft 

82 

89 

90 

B7 

85 

78 

73 

70 

7  6 

es 

93 

ft  1 

,  6 

MIN 

51 

52 

5n 

53 

57 

55 

49 

49 

69 

49 

4  9 

50 

60 

69 

66 

57 

56 

49 

5  0 

62 

66 

59 

5  7 

5  7 

53 

66 

51 

6  9 

54 

63 

.4 

TORRANCE 

MAX 

77 

79 

78 

79 

76 

70 

72 

79 

76 

75 

73 

75 

75 

78 

7  7 

72 

72 

7ft 

?C 

82 

86 

86 

82 

78 

74 

72 

73 

71 

86 

93 

77 

,  3 

MIN 

55 

6  B 

62 

60 

64 

61 

60 

63 

56 

56 

57 

60 

57 

56 

5  6 

60 

60 

6  7 

66 

55 

65 

56 

56 

58 

6  7 

60 

6  1 

58 

5  3 

55 

57 

.9 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

91 

80 

80 

82 

80 

68 

77 

BP 

60 

79 

80 

ftO 

64 

90 

8  1 

68 

7  2 

76 

75 

81 

ft7 

90 

87 

80 

78 

78 

74 

76 

87 

97 

80 

,  1 

MIN 

50 

51 

59 

56 

64 

60 

60 

48 

50 

52 

51 

62 

51 

52 

64 

60 

5  8 

6  1 

6ft 

5  1 

48 

50 

52 

60 

6  1 

6  1 

62 

56 

i,  5 

47 

54 

,  7 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

76 

76 

75 

73 

73 

69 

73 

80 

79 

74 

73 

7  3 

P6 

76 

72 

75 

75 

79 

87 

e7 

03 

75 

74 

70 

73 

70 

79 

85 

89 

76 

.9 

MIN 

47 

4  7 

52 

49 

42 

58 

48 

4  6 

66 

54 

55 

4  7 

46 

42 

56 

5  6 

53 

6  1 

47 

49 

45 

52 

53 

5  0 

66 

6  5 

46 

4  7 

52 

49 

.0 

UCLA 

MAX 

73 

74 

73 

75 

73 

68 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

75 

78 

76 

69 

70 

70 

76 

75 

04 

85 

8  1 

72 

69 

74 

70 

69 

78 

63 

73 

.  9 

MIN 

6  1 

62 

62 

60 

65 

63 

62 

bX 

61 

59 

6  8 

60 

60 

6  3 

61 

63 

6  1 

6  1 

60 

60 

64 

63 

66 

6  1 

62 

63 

63 

61 

60 

66 

61 

•  6 

UPLAND  3  N 

MAX 

92 

91 

91 

9  1 

86 

77 

7ft 

86 

90 

9 1 

ft  ft 

9  1 

95 

98 

94 

ft  3 

72 

6  7 

72 

8  3 

90 

93 

96 

97 

86 

75 

7  3 

75 

es 

93 

85 

.  8 

MIN 

50 

51 

51 

68 

58 

59 

49 

4  6 

49 

49 

46 

45 

46 

6ft 

65 

55 

54 

4  9 

4B 

46 

49 

48 

54 

57 

52 

66 

55 

48 

66 

50 

51 

.0 

VISTA  2  NNE 

MAX 

7B 

76 

78 

79 

75 

75 

74 

77 

77 

76 

75 

77 

»  1 

86 

8  2 

74 

71 

71 

73 

8  1 

90 

37 

80 

75 

76 

74 

76 

73 

83 

92 

77 

.  9 

MIN 

60 

56 

66 

56 

61 

59 

69 

58 

52 

55 

56 

62 

c5 

53 

69 

57 

57 

53 

49 

60 

54 

55 

68 

57 

59 

60 

58 

50 

52 

56 

.1 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

88 

88 

85 

82 

82 

73 

72 

81 

87 

86 

83 

86 

91 

95 

91 

85 

65 

65 

63 

77 

8  2 

B8 

90 

92 

86 

86 

80 

68 

77 

8  1 

81 

8 

MIN 

43 

42 

42 

64 

61 

56 

50 

34 

36 

43 

4  1 

36 

4  7 

50 

69 

48 

50 

47 

6  1 

36 

37 

42 

46 

4  7 

4  3 

60 

39 

66 

3  6 

47 

44 

1 

YCRBA  LINDA 

MAX 

86 

86 

86 

ftB 

77 

69 

79 

84 

ft6 

84 

84 

84 

90 

94 

87 

72 

72 

74 

7  7 

8  6 

9  3 

93 

ft6 

83 

ftO 

80 

75 

76 

89 

95 

83 

2 

•       •  • 

MIN 

5? 

64 

59 

56 

62 

60 

6  7 

60 

52 

55 

S  6 

69 

5  0 

64 

62 

52 

5  9 

67 

60 

53 

65 

53 

52 

6  0 

60 

60 

54 

50 

56 

84 

8 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

103 

101 

100 

98 

98 

96 

92 

86 

91 

95 

98 

97 

97 

98 

99 

101 

96 

76 

79 

'9 

85 

87 

95 

99 

101 

98 

96 

91 

83 

82 

93 

2 

Mm 

68 

70 

71 

6  9 

73 

74 

6  1 

60 

62 

65 

6  7 

62 

6C 

6  7 

6  6 

72 

6  3 

62 

62 

55 

56 

58 

60 

66 

66 

65 

6  1 

59 

5  7 

58 

63 

7 

BARSTOW 

MAX 

9  3 

93 

97 

96 

96 

89 

87 

79 

62 

Mm 

69 

54 

6  1 

54 

8  3 

5  1 

52 

42 

42 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

90 

91 

88 

84 

64 

75 

75 

84 

90 

90 

ft  7 

89 

94 

96 

94 

90 

68 

68 

6  6 

6  1 

06 

91 

9  3 

96 

90 

00 

72 

70 

77 

80 

83 

9 

Mm 

5  ? 

49 

52 

53 

69 

52 

51 

43 

46 

50 

48 

68 

53 

67 

56 

5  3 

6  3 

52 

66 

42 

69 

52 

52 

56 

54 

50 

63 

5  1 

43 

57 

51 

2 

BISHOP  KB  AIRPORT 

MAX 

92 

93 

91 

87 

87 

79 

75 

80 

84 

85 

0  5 

85 

88 

91 

93 

70 

68 

67 

70 

7ft 

ft  1 

8  7 

90 

90 

91 

86 

ft  3 

7  1 

75 

80 

82 

,7 

Mm 

52 

52 

69 

50 

47 

49 

48 

4  3 

65 

42 

42 

4  1 

41 

6  1 

45 

47 

37 

40 

37 

37 

40 

42 

45 

66 

66 

63 

40 

46 

41 

36 

63 

7 

BISHOP  UNION  CARBIDF 

MAX 

63 

64 

66 

67 

60 

60 

55 

55 

63 

57 

60 

56 

61 

67 

69 

68 

62 

55 

40 

51 

60 

6  6 

65 

65 

65 

65 

58 

5  1 

50 

55 

59 

9 

Mm 

45 

44 

45 

44 

46 

vt 

42 

3  i 

36 

36 

26 

28 

?P 

30 

36 

40 

24 

26 

25 

3  1 

36 

4  1 

43 

42 

68 

42 

42 

26 

29 

34 

36 

0 

BLYTHE 

MAX 

1  02 

102 

100 

99 

m 

95 

96 

96 

101 

103 

101 

102 

105 

104 

105 

101 

92 

8  3 

79 

85 

88 

92 

100 

103 

99 

1  00 

98 

9  3 

85 

88 

9  6 

5 

Mm 

7  8 

78 

77 

69 

75 

70 

59 

57 

63 

60 

6  3 

6  7 

6  3 

68 

66 

64 

59 

47 

60 

52 

56 

58 

59 

63 

6  3 

59 

62 

57 

63 

2 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

1  04 

104 

103 

101 

101 

97 

99 

98 

102 

106 

104 

105 

107 

108 

108 

101 

88 

80 

B0 

6  7 

92 

9* 

100 

103 

102 

104 

100 

09 

87 

92 

98 

2 

Mm 

6  3 

75 

75 

72 

6ft 

72 

78 

75 

6  9 

6  8 

65 

6  3 

56 

59 

60 

62 

6  7 

65 

69 

7  1 

66 

66 

70 

69 

6 

BCRREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

101 

100 

102 

99 

96 

94 

89 

89 

94 

97 

101 

95 

99 

103 

105 

105 

89 

84 

73 

74 

fte 

90 

96 

99 

99 

95 

98 

90 

83 

85 

93 

7 

Mm 

71 

64 

5  5 

6  6 

65 

59 

i,  6 

6  2 

4  7 

52 

8  6 

58 

6  9 

5  7 

58 

58 

6  2 

52 

57 

7 

BRANLET  2  sk 

MAX 

107 

102 

103 

102 

99 

96 

91 

92 

95 

100 

101 

102 

100 

104 

108 

110 

96 

93 

82 

eo 

89 

9  3 

96 

101 

101 

98 

99 

96 

86 

85 

96 

8 

Mm 

74 

72 

5  8 

5  3 

6  3 

5  7 

8  9 

59 

59 

6  3 

5  5 

57 

63 

4 

CANT  I L 

MAX 

98 

95 

94 

93 

p  e 

6  1 

78 

86 

91 

93 

90 

91 

97 

98 

98 

89 

79 

76 

75 

82 

85 

92 

96 

98 

98 

92 

8  2 

7  1 

80 

86 

88 

3 

Mm 

69 

60 

5  3 

5  3 

6  I 

6  2 

6  2 

74 

6  b 

5  7 

4  9 

6  3 

43 

6  9 

5  1 

5  i 

56 

59 

52 

45 

42 

46 

53 

8 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

96 

» 

95 

93 

ft  ft 

84 

80 

87 

90 

94 

91 

91 

94 

96 

97 

89 

73 

73 

71 

B0 

ft6 

91 

94 

96 

95 

93 

85 

76 

78 

82 

87 

7 

Mm 

65 

60 

54 

60 

59 

6  9 

57 

65 

62 

65 

6  7 

57 

56 

6  J 

66 

69 

62 

6  3 

65 

62 

57 

54 

6  1 

50 

59 

3 

DEATH  VALLEY 

MAX 

108 

107 

107 

103 

104 

101 

94 

96 

101 

103 

104 

101 

104 

105 

106 

105 

98 

8  2 

96 

91 

94 

97 

104 

1  05 

106 

106 

102 

98 

89 

93 

100 

3 

Mm 

8  2 

80 

83 

79 

70 

69 

7  6 

65 

64 

68 

6  7 

74 

66 

66 

6  6 

56 

66 

62 

65 

65 

70 

80 

78 

65 

69 

70 

70 

5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

84 

83 

82 

81 

80 

77 

68 

72 

76 

79 

S3 

78 

T8 

84 

84 

84 

60 

60 

63 

69 

72 

79 

8  1 

80 

8  2 

79 

77 

67 

73 

74 

76 

3 

Mm 

5  3 

5  \ 

52 

-ft 

55 

4  7 

45 

45 

42 

4  3 

44 

4  7 

58 

32 

40 

38 

32 

34 

32 

46 

43 

46 

45 

47 

63 

40 

36 

44 

1 

EAGLE  MOUNTAIN 

99 

99 

98 

96 

96 

90 

85 

88 

92 

95 

9  7 

95 

96 

99 

101 

102 

96 

82 

74 

73 

83 

85 

92 

96 

96 

96 

96 

96 

85 

84 

91  , 

9 

Mm 

77 

72 

72 

7  3 

79 

78 

7  \ 

6  7 

66 

6  1 

6  1 

63 

6  7 

69 

6  9 

70 

69 

65 

66 

66 

69. 

9 

EL  CENTRO  2  SSK 

104 

103 

103 

100 

98 

94 

98 

96 

100 

103 

103 

102 

105 

109 

110 

102 

90 

83 

61 

89 

93 

98 

102 

102 

100 

103 

99 

9  1 

85 

98 

98. 

2 

Mm 

73 

71 

60 

64 

64 

60 

7  0 

7  \ 

62 

65 

62 

56 

51 

63 

54 

67 

62 

61 

6  1 

60 

65 

55 

52 

63. 

1 

FAIRMONT 

87 

85 

83 

80 

7ft 

70 

62 

68 

80 

84 

81 

77 

81 

85 

92 

86 

61 

68 

67 

65 

74 

83 

87 

88 

90 

82 

74 

62 

60 

70 

'7, 

0 

Mm 

64 

63 

60 

60 

6C 

55 

47 

47 

54 

56 

68 

62 

65 

50 

5  1 

6  2 

6  0 

62 

66 

55 

50 

47 

45 

45 

54. 

7 

GOLD  ROCK  RANCH 

100 

101 

100 

97 

93 

97 

102 

101 

101 

102 

104 

106 

108 

103 

93 

96 

90 

Bft 

90 

95 

101 

101 

99 

101 

96 

88 

90 

89 

97. 

3 

Mm 

76 

78 

80 

79 

7ft 

73 

67 

63 

65 

75 

76 

65 

5  7 

62 

66 

66 

66 

67 

70 

62 

65 

62 

68. 

7 

HAIWEE 

MAX 

89 

69 

86 

85 

84 

81 

82 

72 

78 

82 

82 

81 

81 

86 

89 

90 

81 

65 

63 

67 

75 

78 

84 

88 

89 

86 

86 

82 

69 

75 

80. 

9 

Mm 

58 

59 

61 

56 

53 

54 

55 

5  3 

66 

55 

5  6 

59 

45 

64 

48 

44 

45 

50 

50 

56 

55 

59 

55 

53 

SO 

50 

53. 

1 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

101 

98 

99 

06 

96 

92 

87 

89 

94 

97 

98 

97 

97 

102 

105 

104 

93 

83 

76 

75 

ft6 

88 

94 

98 

100 

97 

96 

92 

83 

82 

93. 

1 

Mm 

67 

75 

68 

72 

76 

70 

61 

56 

56 

62 

61 

59 

64 

64 

66 

62 

64 

63 

55 

66 

6  2 

55 

57 

60 

59 

59 

57 

58 

66 

69 

62. 

3 

IMPERIAL 

MAX 

100 

102 

101 

98 

97 

91 

92 

95 

99 

101 

102 

100 

103 

107 

110 

97 

85 

84 

81 

89 

92 

97 

102 

102 

100 

100 

97 

87 

85 

90 

96. 

2 

Mm 

72 

79 

78 

80 

75 

75 

67 

64 

65 

69 

72 

65 

65 

76 

79 

72 

69 

67 

61 

58 

69 

61 

63 

65 

65 

64 

65 

66 

58 

58 

67. 

7 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

102 

104 

103 

100 

96 

.  93 

94 

97 

100 

104 

102 

101 

105 

106 

112 

97 

87 

85 

81 

89 

92 

96 

01 

102 

100 

101 

97 

89 

87 

91 

97. 

2 

Mm 

70 

78 

78 

78 

75 

74 

66 

61 

61 

65 

68 

61 

68 

72 

76 

70 

69 

65 

58 

54 

56 

57 

59 

61 

62 

62 

66 

62 

55 

5* 

65. 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Day  of  Month 

« 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

► 
< 

INDEPENDENCE 

MAX 

91 

91 

90 

89 

76 

80 

°3 

85 

85 

90 

02 

78 

70 

78 

80 

85 

69 

69 

85 

72 

76 

83. 

5 

MIN 

57 

56 

55 

4V 

48 

52 

8  7 

46 

66 

52 

55 

40 

41 

44 

45 

47 

50 

50 

47 

48 

46 

4  8  , 

g 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

1  02 

101 

103 

101 

102 

93 

92 

02 

0  0 

99 

103 

102 

100 

100 

110 

112 

88 

89 

83 

78 

95 

06 

101 

105 

101 

98 

99 

93 

86 

88 

07. 

0 

MIN 

70 

70 

68 

67 

68 

6ft 

65 

68 

64 

67 

67 

52 

65 

76 

75 

75 

66 

63 

62 

55 

58 

55 

61 

66 

56 

60 

67 

65 

55 

52 

64* 

2 

INYOKEHN 

MAX 

96 

95 

9  3 

93 

89 

S3 

10 

85 

89 

90 

89 

90 

93 

97 

96 

93 

61 

76 

73 

82 

85 

90 

94 

97 

95 

93 

89 

77 

80 

85 

88. 

2 

MIN 

c  6 

56 

59 

60 

5  7 

49 

88 

53 

51 

52 

46 

50 

48 

54 

51 

51 

45 

45 

43 

45 

62 

46 

53 

5  6 

52 

61 

53 

51 

45 

5  1  . 

IRON  FOUNTAIN 

MAX 

104 

103 

103 

100 

98 

98 

92 

91 

95 

0  9 

102 

101 

100 

104 

105 

106 

100 

85 

75 

76 

86 

85 

95 

101 

102 

101 

100 

92 

84 

83 

95. 

5 

MIN 

75 

7  6 

77 

76 

7  2 

6  8 

65 

6  3 

6  5 

7  1 

68 

70 

75 

75 

75 

70 

67 

60 

59 

64 

65 

66 

66 

67 

69 

66 

63 

66 

6  8  . 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

75 

74 

74 

70 

66 

58 

57 

68 

72 

72 

71 

73 

77 

83 

60 

75 

53 

52 

56 

67 

72 

77 

80 

79 

75 

70 

64 

69 

63 

70 

60. 

7 

MIN 

56 

56 

6  u 

42 

37 

42 

50 

51 

8  i 

6  3 

52 

49 

44 

42 

40 

37 

37 

6  6 

44 

49 

49 

57 

46 

40 

39 

49 

4  6, 

LANCASTER 

MAX 

93 

90 

88 

66 

77 

72 

74 

88 

88 

89 

86 

89 

92 

07 

96 

76 

73 

73 

71 

80 

64 

93 

93 

95 

90 

85 

71 

68 

76 

62 

S3. 

7 

6  3 

8  5 

52 

8  8 

88 

6  6 

6  5 

86 

56 

59 

53 

6  3 

50 

45 

42 

47 

49 

5  1 

6  6 

59 

52 

49 

40 

5  \ 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 

86 

84 

75 

74 

72 

83 

83 

83 

91 

92 

65 

69 

63 

78 

84 

90 

87 

84 

76 

69 

74 

80, 

1 

54 

4  3 

6  3 

5  4 

61 

66 

51 

49 

5  6 

63 

65 

62 

54 

52 

46 

57 

5  5 

LUCERNE  VALLEY   1  SSw 

MAX 

92 

94 

91 

90 

87 

83 

75 

82 

87 

88 

90 

89 

95 

05 

94 

87 

73 

71 

70 

77 

81 

87 

9  1 

93 

92 

9  1 

84 

71 

73 

78 

85 

0 

MIN 

6  2 

52 

52 

59 

55 

4  6 

8  7 

8  1 

56 

50 

60 

54 

62 

62 

69 

6  1 

52 

46 

52 

46 

49 

52 

53 

56 

53 

50 

6  9 

43 

45 

5  2 

3 

MECCA  2  SE 

MAX 

105 

101 

101 

102 

98 

95 

14 

92 

05 

00 

102 

101 

06 

103 

108 

102 

97 

80 

82 

86 

92 

92 

97 

100 

I  00 

94 

95 

04 

87 

90 

06 

3 

MIN 

64 

6  4 

65 

66 

68 

66 

66 

61 

60 

6  3 

63 

57 

66 

73 

70 

66 

64 

64 

56 

65 

54 

55 

59 

64 

60 

59 

58 

66 

64 

64 

62 

8 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

85 

85 

83 

82 

78 

77 

73 

83 

82 

84 

83 

83 

87 

90 

91 

89 

60 

65 

61 

70 

74 

81 

86 

87 

64 

83 

80 

78 

67 

73 

80 

1 

MIN 

68 

67 

64 

65 

65 

57 

58 

56 

68 

6  7 

55 

62 

62 

72 

75 

70 

55 

52 

47 

50 

54 

60 

67 

70 

65 

63 

66 

4  8 

56 

6  1 

7 

MCJAVE 

MAX 

93 

96 

87 

77 

73 

88 

86 

88 

86 

8  0 

02 

95 

90 

87 

91 

71 

70 

80 

63 

89 

92 

94 

02 

86 

78 

72 

73 

81 

84 

8 

*  6 

63 

64 

63 

59 

57 

48 

8  8 

5  1 

52 

56 

66 

53 

60 

61 

70 

63 

54 

5  1 

55 

45 

53 

53 

54 

56 

56 

52 

50 

4  1 

48 

55 

1 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

94 

93 

90 

88 

82 

74 

72 

84 

87 

87 

88 

86 

92 

96 

92 

84 

75 

76 

7  1 

79 

82 

80 

93 

04 

92 

65 

79 

67 

75 

82 

84 

2 

MIN 

6  2 

62 

62 

62 

60 

58 

62 

51 

80 

5  1 

52 

86 

52 

5b 

59 

82 

54 

63 

51 

52 

42 

54 

52 

52 

56 

56 

52 

5  1 

6  1 

46 

5  3 

9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

91 

87 

86 

«4 

82 

82 

8  3 

82 

S8 

85 

88 

90 

93 

05 

04 

62 

80 

78 

76 

74 

76 

76 

86 

89 

86 

67 

86 

70 

69 

74 

83 

2 

60 

6 1 

6  0 

h  ] 

6  0 

60 

6  8 

66 

55 

8  6 

55 

66 

58 

63 

50 

68 

40 

40 

36 

44 

46 

48 

50 

52 

5  1 

46 

6  3 

40 

46 

52 

2 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

72 

72 

70 

68 

64 

63 

63 

6  8 

67 

66 

69 

68 

69 

67 

68 

69 

63 

42 

6  1 

56 

60 

65 

67 

68 

69 

66 

66 

64 

66 

68 

64 

7 

35 

38 

39 

4  1 

47 

39 

35 

30 

30 

3  6 

4  1 

35 

35 

33 

39 

43 

31 

32 

25 

31 

33 

38 

36 

37 

3  6 

41 

31 

33 

30 

30 

35 

3 

NEEDLES   FAA  AIRPORT 

MAX 

102 

100 

100 

95 

96 

94 

94 

0  6 

99 

102 

10° 

101 

103 

105 

105 

101 

62 

72 

76 

62 

86 

95 

99 

101 

102 

102 

98 

65 

81 

87 

94 

7 

75 

79 

8 1 

82 

76 

7ft 

73 

63 

62 

68 

78 

68 

71 

73 

69 

74 

67 

60 

60 

53 

60 

60 

63 

66 

67 

70 

72 

66 

63 

64 

66 

5 

PALMDALE 

MAX 

90 

88 

86 

8  6 

79 

78 

72 

8  3 

8  7 

89 

86 

88 

91 

97 

95 

92 

73 

72 

66 

79 

64 

00 

92 

91 

81 

78 

78 

71 

77 

62 

93 

4 

69 

5  6 

66 

59 

61 

60 

5  1 

87 

50 

52 

49 

69 

68 

57 

54 

62 

5* 

53 

50 

46 

46 

52 

53 

61 

65 

54 

53 

49 

43 

44 

53 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

MAX 

94 

91 

89 

90 

80 

75 

75 

83 

88 

93 

89 

90 

05 

96 

97 

77 

73 

73 

60 

76 

83 

89 

91 

94 

01 

87 

72 

73 

75 

80 

94 

3 

59 

53 

64 

61 

63 

54 

50 

8  6 

47 

88 

66 

47 

66 

49 

49 

56 

52 

52 

6  1 

43 

44 

49 

52 

54 

62 

55 

54 

46 

41 

42 

51.2 

PALM  SPRINGS 

MAX 

1  09 

105 

103 

101 

98 

98 

90 

97 

101 

1  0  5 

104 

102 

107 

112 

111 

96 

86 

84 

78 

93 

06 

99 

104 

103 

102 

100 

98 

88 

90 

94 

98 

5 

67 

66 

63 

67 

73 

70 

56 

86 

61 

50 

62 

58 

67 

7  1 

72 

68 

60 

67 

6  6 

50 

66 

5  9 

62 

65 

64 

62 

57 

59 

63 

63 

62 

6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

106 

1  04 

101 

99 

i  or 

58 

96 

08 

95 

1  00 

102 

100 

101 

103 

106 

1  06 

96 

85 

76 

75 

84 

87 

95 

101 

104 

101 

101 

0  8 

86 

80 

96 

1 

MIN 

77 

82 

82 

8  1 

7<- 

77 

78 

68 

71 

78 

76 

74 

76 

78 

74 

75 

69 

66 

63 

57 

6  0 

64 

67 

71 

72 

73 

73 

68 

66 

65 

71 

7 

RANDSBURG 

MAX 

92 

90 

90 

87 

82 

75 

75 

8  2 

86 

88 

86 

87 

90 

0  1 

04 

87 

76 

6  6 

69 

77 

so 

88 

91 

93 

91 

84 

77 

70 

73 

78 

83 

2 

MIN 

63 

59 

58 

6  1 

63 

57 

49 

5fl 

65 

57 

56 

54 

62 

6  3 

60 

70 

68 

53 

46 

4  7 

53 

55 

62 

65 

62 

57 

52 

46 

50 

48 

56 

1 

5CUIRREL   INN  2 

MAX 

73 

69 

67 

66 

62 

54 

8  3 

^6 

67 

66 

63 

67 

71 

78 

76 

65 

49 

48 

49 

60 

64 

70 

74 

75 

70 

67 

59 

53 

59 

64 

64 

1 

MIN 

57 

56 

54 

54 

52 

46 

39 

42 

88 

;3 

51 

6  3 

5fc 

56 

68 

45 

41 

39 

38 

38 

43 

50 

54 

57 

68 

54 

48 

36 

38 

46 

48 

8 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

1  00 

101 

100 

100 

95 

93 

12 

97 

100 

1  ~8 

101 

100 

104 

109 

109 

01 

88 

84 

70 

9  2 

93 

100 

103 

102 

98 

97 

94 

8  7 

89 

95 

9  6 

6 

MIN 

70 

T  2 

61 

69 

71 

70 

67 

66 

68 

63 

62 

56 

65 

75 

74 

66 

68 

65 

59 

57 

55 

56 

60 

66 

60 

60 

64 

66 

63 

61 

64 

4 

TRONA 

MAX 

100 

98 

98 

96 

96 

90 

83 

82 

88 

93 

94 

92 

93 

06 

98 

06 

89 

7  3 

7  3 

77 

82 

85 

93 

97 

99 

98 

94 

8  7 

82 

83 

OC 

2 

MIN 

65 

65 

64 

62 

6  4 

52 

55 

56 

57 

55 

66 

56 

59 

56 

57 

58 

59 

63 

66 

49 

54 

57 

57 

62 

60 

60 

56 

56 

51 

57 

5 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

99 

100 

98 

95 

93 

88 

85 

89 

06 

96 

9  6 

97 

101 

102 

103 

98 

04 

77 

73 

83 

85 

01 

96 

99 

98 

97 

93 

99 

78 

84 

02 

4 

MIN 

65 

65 

58 

61 

70 

63 

55 

56 

55 

1 

56 

54 

62 

66 

67 

64 

62 

59 

55 

51 

52 

54 

57 

57 

59 

56 

52 

5  3 

57 

51 

58 

4 

VALYERMO  RANGER  STa 

MAX 

o" 

89 

88 

84 

75 

75 

78 

82 

86 

83 

86 

8  6 

00 

91 

88 

66 

66 

72 

76 

83 

84 

90 

80 

88 

83 

76 

79 

82 

3 

MIN 

48 

42 

6  1 

41 

46 

47 

35 

38 

34 

8  1 

39 

36 

37 

6  8 

45 

41 

46 

60 

39 

33 

35 

60 

4  7 

46 

4  7 

40 

40 

35 

35 

46 

40 

0 

VICTORVILLE  PUMP  Plant 

MAX 

93 

89 

86 

85 

85 

72 

77 

85 

87 

86 

87 

66 

9  0 

96 

97 

74 

75 

70 

69 

79 

84 

90 

92 

04 

88 

84 

77 

73 

77 

84 

0 

MIN 

52 

50 

62 

63 

59 

59 

4  6 

44 

48 

50 

50 

67 

6  7 

66 

66 

60 

53 

82 

6  0 

40 

41 

46 

50 

52 

8  2 

44 

51 

47 

39 

41 

50 

1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

59 

58 

59 

68 

62 

56 

43 

44 

51 

50 

54 

60 

60 

60 

61 

62 

62 

33 

40 

46 

47 

58 

59 

56 

58 

56 

51 

38 

47 

53 

5 

MIN 

36 

30 

28 

26 

27 

2  ) 

30 

19 

22 

20 

2  0 

20 

2C 

22 

21 

36 

16 

13 

10 

10 

22 

20 

26 

24 

33 

26 

32 

18 

17 

20 

23 

2 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

52 

48 

47 

49 

49 

48 

88 

-0 

39 

83 

43 

41 

67 

47 

48 

50 

48 

48 

26 

40 

42 

48 

50 

51 

50 

49 

42 

32 

33 

41 

44 

9 

MIN 

30 

JO 

31 

32 

32 

30 

31 

22 

26 

28 

27 

32 

31 

23 

20 

35 

17 

14 

7 

18 

22 

34 

32 

32 

34 

31 

24 

14 

18 

28 

26 

2 

See  Reference  Note*)  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Day  Ol  Month 

SI 

-  S  ? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°< 

*    •  • 

NORTH  COAST 

DPA I NAGE 

01 

OUTToNS  LANDING 

EVAP 

2^ 

^  ^ 

2C 

2^ 

10 

•  22 

23 

•  20 

18 

.20 

.26 

.19 

2C 

^2 

•  1  9 

.18 

•  19 

•  1  3 

.12 

.17 

.21 

6  33 

WIND 

188 

203 

78 

121 

105 

*95 

47 

122 

67 

61 

89 

105 

45 

55 

56 

1  6  5 

*39 

112 

64 

58 

*59 

74 

90 

177 

105 

98 

61 

62 

47 

2718 

MAX 

no 

81 

79 

78 

75 

78 

73 

79 

62 

82 

81 

61 

80 

79 

64 

O  T 

72 

73 

76 

77 

79 

78 

76 

74 

76 

70 

70 

78 

81 

77.8 

M I N 

54 

5* 

52 

5^ 

52 

52 

5  ^ 

50 

92 

it 

45 

41 

45 

42 

48 

49 

52 

53 

53 

55 

50 

48 

49 

50,6 

FERNriALE  2  NW 

EVAP 

•  08 

.15 

•  1  8 

•  I  2 

.12 

.15 

.11 

08 

.03 

.13 

.14 

14 
•  14 

.15 

.  1  c 

.09 

•  09 

.03 

•  03 

.08 

.10 

.14 

.11 

3,22 

WIND 

MAX 

77 

78 

78 

77 

75 

75 

75 

76 

74 

78 

78 

77 

76 

77 

71 

71 

7* 

75 

75 

75 

70 

75 

75 

62 

62 

71 

74 

75 

74 

74,2 

MIN 

58 

57 

55 

" 

50 

' 

" 

56 

58 

56 

56 

58 

54 

42 

44 

4! 

52 

5C 

56 

* 

55 

52 

53 

47 

54 

5  3 

47 

52.9 

LAKE  P I LLSBURY  NO 

2 

EVAP 

.30 

.25 

.27 

.26 

.24 

.30 

.23 

.21 

.21 

.22  .21 

.24 

.25 

.26 

.25 

.20 

.20 

.20 

.21 

.21 

.23 

.22 

.19 

.16 

.16 

.11 

.19 

.28 

6.80 

WIND 

35 

29 

26 

27 

34 

40 

32 

28 

26 

24 

22 

19 

31 

23 

34 

36 

44 

26 

25 

23 

23 

19 

23 

21 

28 

38 

51 

32 

26 

27 

874 

86 

" 

85 

83 

82 

8  5 

76 

76 

83 

6 1 

82 

84 

83 

79 

73 

78 

81 

81.5 

MIN 

58 

54 

55 

55 

54 

53 

52 

55 

54 

32 

53 

53 

34 

55 

55 

45 

44 

43 

45 

49 

51 

32 

54 

54 

54 

57 

50 

47 

49 

52.1 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.27 

.24 

.30 

.28 

.24 

.19 

.15 

.21 

.19 

.21 

.23 

.21 

.20 

.22 

.27 

.38 

.22 

.24 

.16 

.21 

.12 

.17 

.15 

.20 

.15 

.20 

.17 

.13 

.15 

6.26 

WIND 

40 

42 

47 

51 

46 

61 

53 

42 

44 

38 

39 

40 

41 

18 

**5 

67 

12  6 

55 

60 

36 

41 

37 

32 

34 

33 

32 

63 

55 

26 

34 

1388 

TULEL  AKE 

a  n 

EVAP 

•  2  5 

.16 

.25 

.25 

.24 

34 
.24 

.25 

.26 

.23 

.24 

.22 

.24 

• 

.21 

.26 

.34 

.21 

•  19 

•  16 

.24 

.19 

.24 

.21 

•  26 

.14 

.25 

.30 

•  14 

.15 

.17 

6.76 

•       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

9ERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.28 

.37 

.27 

.29 

.39 

.30 

.20 

.18 

.20 

.20 

.25 

.30 

.2* 

.20 

.20 

.15 

.45 

.3E 

.33 

.23 

.23 

.32 

.20 

.15 

.24 

.26 

.25 

.18 

.17 

.30 

7.73 

WIND 

86 

a  \ 

8  5 

»? 

47 

a* 

67 

55 

*m 

44 

4 1 

214 

ft! 

74 

85 

85 

85 

W 

■  1 

86 

84 

ft5 

04 

88 

89 

'8 

«r 

as 

«r 

as 

7r 

TA 

79 

M I N 

59 

57 

56 

52 

M 

53 

56 

55 

54 

54 

55 

36 

47 

47 

46 

49 

46 

55 

52 

53 

5C 

50 

52 

52  9 
* 

CHICO  EXPERIMENT  STA  (A) 

EVAP 

.26 

.22 

.23 

: 

ft 

.73 

.19 

.25 

.25 

• 

ft 

.73 

.21 

.24 

.33 

.  30 

• 

ft 

.69 

.22 

.20 

.08 

.29 

ft 

• 

.56 

.07 

.19 

•  19 

6.43 

WIND 

41 

34 

41 

145 

43 

43 

« 

110 

25 

29 

43 

50 

* 

56 

29 

1? 

' 

21 

" 

116 

17 

22 

22 

953 

DAVIS  2  WSM 

EVAP 

.35 

.31 

.32 

.37 

.26 

.35 

.17 

.32 

.23 

.30 

.31 

.31 

.29 

.26 

.32 

.40 

.95 

.52 

.34 

.32 

.24 

.25 

.22 

.26 

.24 

.25 

.27 

.10 

.31 

•  37 

9.33 

WIND 

127 

8C 

102 

14  3 

155 

60 

99 

65 

107 

496 

2  3  C 

10] 

7  ] 

3^ 

103 

1  1  5 

131 

3206 

MAX 

87 

86 

85 

83 

82 

80 

74 

81 

85 

87 

86 

82 

83 

84 

87 

88 

7  0 

67 

76 

76 

79 

81 

64 

86 

83 

82 

74 

66 

74 

77 

80.5 

MIN 

56 

57 

56 

51 

50 

92 

53 

54 

56 

56 

52 

49 

51 

55 

36 

60 

44 

44 

47 

48 

92 

5} 

54 

5* 

52 

50 

54 

49 

50 

51 

52.2 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.32 

.30 

.25 

.28 

.23 

.22 

.15 

.23 

.22 

.25 

.30 

.24 

.24 

.30 

- 

■  ! 

.4'. 

.37 

.23 

.23 

.21 

.24 

.24 

.23 

.20 

.19 

.20 

.03 

.21 

.24 

7.34 

WIND 

107 

8  3 

62 

67 

54 

70 

3  3 

7^ 

29 

33 

57 

46 

38 

*43 

3  2 

15  3 

73 

4] 

44 

34 

33 

23 

21 

53 

65 

56 

20 

60 

45 

1626 

LAKESHORE 

EVAP 

•  25 

.27 

■  24 

•  29 

.13 

.25 

.24 

.19 

•  25 

.25 

•  24 

.23 

.21 

.24 

.23 

.33 

.32 

.24 

•  20 

•  19 

•  2  C 

•  1 7 

.22 

.25 

.15 

.16 

.16 

.17 

•  16 

.22 

6  67 

WIND 

22 

24 

26 

29 

19 

32 

27 

19 

29 

30 

'7 

14 

8 

26 

15  0 

32 

25 

20 

18 

17 

IS 

19 

21 

30 

32 

22 

26 

17 

771 

LAKE  SPAULDING  DAM 

(B) 

EVAP 

•  36 

.21 

•  39 

.24 

.  36 

.25 

•  15 

.20 

•  27 

.29 

•  25 

.27 

•  24 

.28 

ft 

.47 

• 

•  *7 

•  29 

.28 

•  19 

.29 

.27 

.51 

.07 

.06 

33 

.31 

7.30 

MONT ICELLO  DAM 

EVAP 

.28 

.25 

.25 

.25 

.24 

.28 

.12 

.23 

.22 

•  26 

.28 

.23 

.24 

.23 

.25 

.27 

.51 

.28 

.23 

.24 

.23 

.24 

.23 

.23 

.19 

.18 

.19 

.08 

.17 

.30 

7.18 

29 

22 

20 

2 1 

21 

24 

15 

24 

104 

40 

MAX 

90 

88 

91 

91 

86 

65 

74 

84 

87 

88 

88 

65 

86 

87 

91 

7  ft 

75 

78 

82 

83 

84 

86 

86 

85 

61 

76 

68 

81 

81 

83.9 

MIN 

59 

59 

59 

57 

54 

53 

55 

55 

56 

58 

55 

54 

55 

55 

57 

60 

48 

48 

49 

46 

30 

52 

55 

56 

56 

56 

55 

51 

50 

53 

54.3 

BLACERVILLE  IF6 

EVAP 

.19 

.19 

.18 

• 

ft 

ft 

.71 

.13 

.17 

•  18 

• 

ft 

.64 

.21 

.25 

•  4  5 

• 

• 

• 

ft 

1.05 

.25 

.19 

ft 

• 

.48 

.04 

.17 

'11 

5.99 

WIND 

12 

14 

12 

• 

ft 

• 

60 

14 

27 

11 

* 

ft 

54 

27 

35 

153 

16 

31 

ft 

• 

47 

14 

54 

834 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.29 

.23 

.31 

.21 

.25 

.14 

.23 

.26 

.21 

.20 

.33 

.33 

.27 

.28 

.21 

.40 

Itl 

.2! 

.3; 

.2! 

.2! 

.2! 

.25 

.22 

.26 

.21 

.19 

.10 

.20 

.18 

7.47 

WIND 

59 

63 

52 

51 

84 

57 

5  3 

43 

59 

51 

71 

1794 

TURNTABLE  CREEK 

.25 

# 

.27 

ft 

.25 

.40 

.49 

.23 

.57 

.13 

.22 

.28 

7.53 

WIND 

21 

'l2 

°22 

• 

* 

96 

*42 

'43 

*35 

35 

ft 

107 

39 

9fi 

160 

* 

ft 

244 

*34 

24 

25 

*31 

• 

ft 

61 

26 

46 

47 

1287 

WHISKEYTOWN  RES 

(A) 

EVAP 

.28 

•  29 

•  27 

■  18 

•  26 

•  12 

.24 

•  24 

•  23 

.20 

.29 

.30 

•  26 

.15 

.25 

.30 

.30 

.  2C 

.20 

.15 

.  2C 

•  1 9 

•  22 

•  1 8 

.11 

.18 

.19 

WIND 

21 

* 

59 

25 

23 

16 

22 

21 

10 

14 

25 

36 

0 

22 

36 

37 

37 

19 

19 

21 

*20 

'lC 

12 

15 

*33 

*26 

18 

22 

724 

«      •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

8ASIN 

03 

soca 

EVAP 

.29 

.19 

.22 

.25 

.24 

.18 

.01 

.09 

.14 

•  19 

•  20 

.23 

.21 

.23 

.20 

.22 

.33 

.03 

.22 

.1! 

.21 

.23 

.23 

.19 

•  21 

.11 

5.938 

1 5 

1  j 

13 

30 

20 

28 

12 

*34 

•3 

3 

28 

1  3 

■ 

1 4 

12 

1  I 

1 8 

23 

26 

47 

623 

FLEMING  FISH   AND  GAME 

22 

.22 

.22 

jo 

.22 

.34 

.22 

.  n 

I7 

.16 

.19 

•  25 

•  1 5 

•  23 

•  20 

.  1  4 

•  15 

•  16 

.13 

6.12 

W1NC 

*s 

*29 

24 

*27 

*35 

'\l 

*21 

1 

10 

1 

27 

*27 

'2I 

22 

-30 

"ll 

19 

21 

19 

16 

26 

34 

51 

49 

19 

1* 

807 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.11 

■  11 

•  1 4 

■  1 3 

.10 

.09 

.06 

.10 

.11 

•  10 

.11 

•  1  2 

07 

.11 

■ 

' 

*  —  - 

•  * 

•  05 

.  I  5 

•  04 

. 

3.  178 

WIND 

44 

24 

28 

28 

* 

62 

22 

32 

3 1 

16 

42 

*25 

*25 

211 

74 

7(1 

25 

a  7 

30 
30 

56 

85 

1231 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

OA 

9URLINGAME 

EVAP 

•  16 

•  1 9 

•  15 

.1* 

.15 

•  1 4 

.18 

.14 

19 

•  1  3 

.12 

.13 

3C 

16 

06 

.07 

•  08 

.07 

.17 

4.67 

WIND 

10 

20 

10 

10 

40 

10 

20 

20 

10 

10 

*10 

30 

10 

0 

10 

1C 

ISO 

u 

1( 

'lC 

1C 

1C 

30 

20 

10 

0 

5 

5 

5 

5 

510 

89 

89 

86 

89 

86 

8  1 

73 

82 

86 

86 

85.0 

MIN 

51 

52 

59 

58 

58 

55 

60 

57 

56 

56 

56 

51 

55 

55 

56 

59 

51 

50 

51 

5( 

53 

54 

36 

58 

39 

57 

57 

52 

53 

55 

55.1 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.26 

.26 

.28 

.32 

.25 

.24 

.13 

.23 

.21 

.26 

.29 

.24 

.26 

.30 

.30 

.24 

,18 

.16 

.21 

.22 

.31 

.25 

.25 

.35 

.25 

.17 

.14 

.19 

.14 

.18 

7.09 

NEWARK 

(F) 

EVAP 

.2* 

.22 

.19 

.25 

.24 

• 

.43 

.22 

* 

.46 

ft 

• 

.65 

.20 

.25 

.2. 

.40 

« 

ft 

.66 

.25 

.20 

.19 

.15 

ft 

ft 

.41 

.13 

.17 

.26 

6.59 

WIND 

103 

133 

95 

122 

89 

• 

230 

85 

ft 

195 

• 

• 

275 

83 

82 

100 

133 

11 

ft 

275 

68 

83 

92 

78 

ft 

ft 

286 

97 

110 

86 

2922 

ft        ft  ft 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

.  30 

.30 

•  26 

.27 

•  24 

•  27 

.13 

.21 

•  25 

.21 

.25 

.  24 

.24 

.24 

.25 

.56 

27 

.26  .27 

' 

.19 

.26 

19 

* 

16 

•  30 

.09 

•  09 

.18 

.23 

7.16 

CAMP  PARDEE 

<C> 

EVAP 

.22 

.19 

.19 

.25 

.22 

.19 

.09 

.14 

.18 

.22 

.2* 

•  20 

.16 

.21 

.23 

.22 

.55 

.22 

.18 

.20 

.19 

.18 

.19 

.17 

.17 

.1* 

.13 

.05 

.15 

.15 

5.84 

WIND 

33 

27 

21 

27 

23 

27 

19 

18 

18 

20 

22 

21 

16 

17 

1  7 

17 

6! 

22 

19  18 

19 

15 

16 

16 

15 

22 

22 

12 

22 

18 

644 

FR I  ANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

•  AO 

•  38 

•  34 

.44 

•  32 

•  38 

.23 

•  29 

.  34 

.34 

.36 

•  36 

.32 

.36 

.40 

.36 

.46 

•  30 

.32 

.33 

.29 

•  27 

25 

•  1  6 

.27 

.25 

9.87 

WIND 

38 

37 

28 

38 

28 

51 

44 

41 

37 

24 

25 

38 

30 

26 

30 

32 

7  j 

36 

62 

37 

30 

3C 

*27 

24 

29 

*29 

27 

33 

45 

31 

1060 

MAX 

89 

89 

90 

91 

84 

87 

75 

82 

86 

89 

89 

87 

88 

89 

68 

89 

84 

78 

82  81 

61 

84 

66 

87 

88 

86 

82 

70 

77 

79 

84.6 

MIN 

63 

60 

57 

60 

58 

57 

63 

56 

54 

55 

61 

54 

55 

56 

56 

59 

51 

5  ] 

51 

'I 

5  3 

57 

56 

52 

51 

51 

55.7 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.23 

.19 

.20 

.19 

.15 

.18 

.05 

.09 

• 

.32 

.18 

.15 

.15 

.22 

.16 

•  16 

.28 

.13 

.16 

.17 

.09 

.18 

.15 

.15 

.14 

.15 

.15 

.00 

.12 

.12 

4.61 

KETTLEMAN  CITY    1    SSW  (D) 

EVAP 

•  33 

.45 

.30 

.45 

.30 

•  43 

.36 

.27 

.30 

.45 

.45 

•  28 

•  29 

•  47 

.38 

.35 

."•5 

•  46 

.15 

.32 

•  ; 

.23 

•  ^ 

• 

•5 

1 5 

„ 

•  1 5 

.15 

.30 

.0.01 

WIND 

91 

84 

52 

78 

75 

95 

127 

60 

69 

122 

79 

57 

27 

45 

62 

49 

112 

76 

• 

ft 

210 

46 

*  89 

130 

70 

62 

2216 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.26 

.25 

.21 

.29 

.21 

.25 

.09 

.15 

.22 

.24 

.26 

.25 

.25 

.25 

.26 

.24 

.34 

.24 

.19 

.21 

.22 

.21 

.22 

.20 

.21 

.20 

.16 

,08 

.19 

.16 

6.51 

WIND 

35 

22 

28 

22 

20 

29 

18 

11 

21 

12 

18 

28 

18 

15 

19 

17 

70 

20 

11 

12 

12 

6 

10 

9 

23 

24 

17 

3 

27 

12 

589 

LCD  I 

(E) 

EVAP 

.25 

.29 

.20 

.27 

.23 

.22 

.16 

.22 

.27 

.24 

.32 

.22 

.23 

.18 

.27 

.4* 

.49 

.20 

.25 

.24 

.21 

.21 

.21 

.24 

.24 

.18 

.07 

.12 

.18 

.20 

7.05 

wino 

82 

46 

32 

46 

45 

38 

54 

46 

39 

22 

50 

43 

20 

22 

20 

109 

218 

24 

24 

28 

18 

20 

22 

40 

90 

35 

45 

32 

45 

3 

1358 

"AX 

82 

85 

67 

84 

83 

72 

83 

84 

85 

83 

81 

83 

85 

86 

92 

73 

7' 

78 

82 

78 

82 

83 

62 

60 

80 

76 

63 

74 

78 

84 

80.6 

MIN 

57 

56 

60 

55 

54 

54 

55 

55 

56 

56 

55 

52 

58 

56 

52 

59 

47 

45 

47 

51 

53 

56 

55 

55 

54 

51 

56 

50 

48 

52 

1  53.7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Day 

Ol  Month 

"3  ,.  6> 

Station 

o  o> 



1 

2 

— — 

3 

4 

— — 

5 

6 

— — 

7 

8 

— — 

9 

10 

U 



12 


13 



14 



15 
 - 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

t-  < 

*  ^ : 

* 7  1 

.19 

.24 

.  5C 

.2C 

.19 

.15 

.15 

.  1 5 

•  If 

.15 

,06 

.15 

.13 

6*04 

"  37 

•  e 

'  2Q 

°  l  p 

46 

*  ?4 

'  ?  7 

2! 

141 

\\ 

16  21 

9 

36 

4 1 

68 

23 

36 

54 

23 

1209 

86 

p* 

87 

8' 

8  2 

ft . 

82 

84 

83 

79 

8  1 

8  1 

82 

7t 

69 

7  ] 

71 

72 

7! 

7  6 

76 

73 

71 

65 

70 

71 

T7»5 

MIM 

55 

55 

53 

53 

53 

55 

56 

56 

56 

55 

54 

53 

57 

57 

58 

48 

48 

48 

51 

55 

55 

54 

51 

51 

50 

50 

50 

53,1 

OAKDALE   WOODWARD   DAM (B 

EVAP 

. 

.3* 

.26 

.35 

.22 

.35 

.07 

.13 

.26 

.26 

.36 

.30 

.27 

.39 

.26 

.35 

.54 

.31 

.21 

.25 

.30 

.25 

.28 

.28 

.25 

.25 

.19 

.10 

.27 

.18 

8.128 

WIND 

0 

77 

33 

79 

79 

71 

46 

9 

63 

16 

42 

77 

40 

32 

42 

2" 

i2e 

45 

14 

24 

40 

t 

12 

53 

103 

81 

53 

29 

68 

39 

1452 

PANOCHE  CREEK 

• 

• 

* 

.  20 

_ 

• 

.35 

_ 

•  30 

•  44 

.35 

.53 

.3! 

.24 

.35 

.38 

•  3( 

.36 

•  3i 

•  2C 

.23 

•  27 

•  2C 

•  23 

.32 

9.31 

WIND 

5  8 

5C 

4  8 

*  54 

59 

64 

8  0 

34 

89 

6  7 

67 

•  ^ 

79 

86 

68 

15C 

112 

57 

83 

104 

68 

71 

70 

53 

64 

60 

92 

94 

96 

2261 

MAX 

75 

87 

89 

89 

81 

85 

84 

84 

83 

85 

85 

83 

83 

86 

85 

8" 

8C 

72 

77 

7( 

6( 

82 

85 

85 

64 

81 

82 

74 

78 

77 

82.2 

MI  N 

67 

59 

60 

55 

5* 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

55 

55 

56 

55 

59 

50 

51 

51 

48 

49 

53 

53 

55 

57 

53 

53 

51 

50 

50 

54,3 

SALT  SPRINGS  PWR  H  (G> 

EVAP 

.12 

.24 

.20 

.26 

.26 

.12 

.05 

.16 

.14 

.21 

.24 

.21 

.20 

.25 

.22 

.29 

.34 

.16  .26 

.17 

.21 

.14 

.18 

.22 

.21 

.16 

.11 

.06 

.17 

.32 

5.90 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.50 

.44 

.40 

.56 

.38 

.41 

.  30 

.33 

.28 

,40 

.40 

.41 

.30 

.35 

.35 

.45 

.60 

] 

.36  .25 

•  39 

•  28 

.39 

.30 

.33 

.40 

.30 

.32 

.26 

.25 

.32 

11.03 

3  ]  ! 

2  3  3 

176 

165 

185 

112 

130 

105 

72 

92 

10  3 

231 

2  33 

156 

201 

139 

80 

4796 

MAX 

81 

83 

ee 

83 

81 

80 

74 

84 

86 

88 

89 

80 

95 

88 

87 

89 

81 

74 

80 

80 

81 

84 

66 

86 

84 

76 

76 

69 

78 

78 

82.3 

MIN 

56 

56 

63 

52 

53 

54 

54 

34 

55 

56 

55 

53 

57 

57 

59 

5f 

52 

51 

51 

51 

48 

49 

55 

57 

54 

54 

55 

50 

50 

5  1 

54.0 

fntru     D 1  1 M  D  1  M  /.    61   tlilf      i  \ 
IKALY    r\Jl"ir  1  FMu    HLfinJI      l«  J 

p 

■  r 

30 

■  z 

* 

J 

45 

J 

i 

2 

* 

.33 

.60 

.53 

.35 

•  29 

.30 

« 

•  3t 

.  34 

•Z 

•  15 

.21 

•  29 

.25 

9  •  42 

in 

WIN 

30  0 

222 

254 

184 

1  5  4 

7. 

10, 

202 

90 

45 

75 

185 

200 

84 

88 

146 

ft 

6c 

52 

1  36 

26: 

164 

107 

1  32 

87 

36 

3944 

... 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PL  (A) 

EVAP 

.25 

.35 

.25 

.30 

.25 

_ 

.17 

.18 

.15 

.30 

.30 

.20 

.28 

.16 

■  21 

.04 

.08 

.33 

m 

.28 

.20 

.20 

.30 

.23 

.20 

.13 

.12 

.15 

.25 

6.53B 

WIND 

10 

10 

5 

5 

15 

0 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

ic 

( 

0 

5 

5 

10 

0 

5 

5 

10 

5 

5 

20 

20 

10 

230 

U  I  " 

84 

85 

87 

%1 

^3 

82 

8  3 

87 

84 

89 

90 

58 

70 

59 

71 

77 

81 

63 

84 

83 

82 

82 

82 

72 

79 

80.6 

IN 

53 

49 

56 

56 

4  7 

48 

48 

50 

49 

50 

5 1 

54 

53 

54 

34 

48 

4J 

44 

4^ 

48 

5] 

5C 

50 

50 

44 

43 

49«  9 

CACHUMA   DAM  (B) 

EVAP 

.26 

.26 

.22 

.22 

•  21 

.18 

.10 

.19 

.23 

.26 

.15 

.21 

.26 

.15 

.30 

.20 

.17 

.13 

.17 

.25 

.30 

.26 

.22 

.15 

.21 

•  15 

.20 

.15 

.23 

.29 

6,28 

WIND 

42 

43 

36 

39 

36 

44 

32 

55 

50 

38 

35 

38 

33 

32 

49 

27 

33 

35 

33 

52 

57 

32 

36 

29 

28 

40 

48 

63 

75 

39 

1249 

jj  ? 

*f 

75 

t  ? 

j[? 

a^ 

Hi 

82 

78 

71 

74 

77 

77 

z| 

1  ? 

lo 

77 

15 "  ■ 

IN 

*A 

56 

^' 

56 

56 

54 

.4 

55 

58 

56 

54 

50 

47 

50 

56 

56 

49 

48 

49 

5  3,5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.25 

.26 

.22 

ft 

« 

.59 

.11 

.27 

.22 

.21 

.24 

.46 

.20 

.21 

.21 

.04 

.17 

.16 

.  16 

.24 

.25 

.20 

.19 

ft 

* 

.55 

.18 

.23 

■  25 

6,07 

1  3  0 

* 

112 

115 

88 

1  1  4 

86 

85 

73 

83 

63 

MAX 

80 

81 

82 

- 

69 

77 

79 

79 

80 

- 

77 

80 

82 

81 

5  8 

72 

70 

77 

79 

81 

81 

79 

- 

- 

77 

70 

76 

79 

77.5 

MIN 

61 

61 

60 

60 

•5  0 

" 

57 

59 

58 

60 

89 

58 

55 

54 

32 

" 

6 1 

60 

58 

52 

50 

56.6 

TwITCHELL  DAM 

EVAP 

.24 

.21 

.19 

.22 

.20 

.15 

.  1? 

.25 

.25 

.21 

.25 

.19 

« 

.60 

.20 

.12 

.20 

.18 

.27 

.30 

.25 

.31 

.18 

.17 

.19 

.15 

.16 

.25 

.30 

•  30 

6.66 

MAX° 

5 1 

ft? 

5  2 

49 

50 

55 

103 

48 

54 

47 

52 

66 

68 

68 

61 

■  t 

5  3 

5C 

* 

* 

224 

59 

1671 

85 

84 

79 

80 

84 

ft  2 

C  1 

80 

80 

79 

80 

82 

61 

\^ 

J  i 

75 

T' 

62 

80,9 

58 

50 

60 

R5 

K  O 

53 

58 

59 

38 

57 

49 

50 

57 

7 

57 

; 

55 

53 

54,5 

... 

SOUTHEAST  DESERT 

8A  S I N  S  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.69 

.62 

.71 

.68 

.81 

.78 

.65 

.58 

.30 

.50 

.68 

.56 

.52 

.47 

# 

.  75 

.45 

.78 

.63 

.39 

.65 

.36 

.40 

.43 

.81 

.92 

.69 

.71 

.43 

17.36B 

WIND 

30 

112 

88 

92 

136 

176 

» 

ft 

148 

27 

60 

50 

25 

26 

20 

60 

23 

9 

10 

114 

170 

124 

170 

71 

2176B 

M^N 

l?n 

90 

95 

95 

94 

93 

1  0  3 

96 

100 

98 

88 

80 

85 

92 

93 

90 

94 

96 

96 

96 

87 

85 

84 

66 

93,0 

69 

6ft 

6ft 

70 

63 

63 

64 

64 

61 

63 

61 

64 

67 

5  5 

60 

60 

55 

60 

60 

62 

64 

65 

67 

64 

60 

" 

63,2 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

..3 

.32 

.40 

.35 

.37 

.30 

.38 

.36 

.36 

.30 

.38 

.38 

.30 

.39 

.40 

.52 

.35 

.30 

.18 

.27 

.29 

.24 

.29 

.30 

.30 

.25 

.34 

.36 

.34 

.30 

10.03 

WIND 

1  3 

5 

14 

12 

10 

15 

42 

61 

29 

8 

25 

10 

7 

10 

9 

24 

65 

40 

5 

72 

11 

4 

2 

8 

13 

15 

30 

50 

49 

26 

686 

"AX 

101 

103 

105 

102 

104 

100 

99 

94 

98 

98 

100 

101 

96 

102 

105 

104 

89 

89 

81 

81 

93 

95 

96 

98 

98 

98 

99 

92 

86 

67 

96.3 

MIN 

68 

69 

67 

68 

72 

69 

62 

62 

63 

65 

65 

63 

63 

68 

69 

67 

62 

63 

60 

58 

59 

60 

63 

65 

66 

67 

64 

62 

59 

59 

64,3 

MOJAvE 

EVAP 

.43 

.45 

.54 

.*5 

.40 

.45 

.23 

.31 

.45 

.39 

.32 

.44 

.42 

.55 

.66 

.31 

.26 

.24 

•  28 

.28 

.27 

.33 

.32 

.47 

.47 

.30 

.37 

.15 

.38 

U.30B 

WIND 

95 

65 

43 

71 

70 

62 

83 

139 

207 

107 

54 

74 

101 

32 

42 

49 

19 

82 

90 

113 

196 

91 

77 

2588B 

MAX 

90 

89 

85 

84 

84 

82 

84 

75 

74 

72 

79 

81 

85 

86 

88 

88 

79 

75 

71 

74 

74 

80.9 

MIN 

58 

57 

57 

57 

56 

58 

56 

52 

52 

51 

47 

47 

51 

54 

57 

56 

54 

51 

46 

44 

47 

52,9 

(A  1 

(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
I F  ) 
<6> 


PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Slation 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
MAN2ANITA  LAKE 

TWIN  LAKES 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

GRANT  GROVE 

YOSFMITE   NATIONAL  PARK 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 
MT   RALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

T 

T 
T 

T 

1.0 

1.0 

4.0 

2 

T 
2,0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1965 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

90 

93 

93 

93 

92 

90 

86 

84 

84 

66 

87 

85 

86 

89 

89 

86 

84 

83 

80 

77 

77 

78 

80 

81 

81 

82 

82 

81 

78 

77 

84 

5 

MAX 
Mi  N 

109 
86 

110 
91 

111 
B9 

110 

90 

109 
90 

109 
87 

103 
83 

102 

102 

103 

105 

105 

1  0  4 

106 

108 

109 

97 

93 

91 

89 

97 

97 

99 

101 

102 

101 

101 

97 

94 

94 

101 
81 

9 
2 

6  INCHES 

9  AM 

92 

94 

93 

94 

93 

92 

90 

89 

88 

69 

90 

89 

85 

82 

81 

87 

7 

MAX 
MI  N 

96 
90 

95 
89 

90 

90 

90 

90 

96 

84 

82 

63 

84 

83 

63 

89 

90 

90 

88 

87 

8? 

83 

83 

82 

6- 

85 

8: 

86 

86 

8: 

82 

81 

91 
85 

1 
E 

12  INCHES 

9  AM 

93 

94 

94 

94 

94 

93 

92 

91 

90 

90 

91 

91 

90 

91 

92 

91 

89 

88 

87 

86 

85 

85 

86 

86 

87 

87 

87 

86 

85 

84 

89 

1 

20  INCHES 

9  AM 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

88 

1 

39  INCHES 

9  AM 

88 

88 

86 

1 

79  INCHES 

9  AM 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

c 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

92 
76 

92 
74 

90 
74 

89 
71 

ee 
70 

86 
70 

B2 

85 

89 

91 

88 

86 

66 

89 

88 

92 

80 

76 

81 

82 

84 

85 

66 

88 

86 

86 

80 

7., 

77 

79 

85 
68 

: 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 

77 
74 

76 
74 

76 
73 

76 
73 

75 
74 

74 
69 

71 
69 

72 
69 

73 
70 

73 
70 

73 

70 

73 
70 

74 
71 

75 
72 

75 
72 

74 
70 

70 
69 

69 
66 

65 
63 

66 
62 

67 
63 

69 
65 

70 

DO 

70 
67 

70 
67 

69 
67 

68 
66 

6  6 
66 

67 
65 

69 
65 

71 
68 

i 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

70 
69 

71 

69 

71 
69 

70 
69 

69 
68 

56 
6  6 

68 
66 

66 
65 

66 
65 

65 
65 

65 
64 

65 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
o3 

o~ 

63 

63 
62 

63 
62 

64 
63 

6- 
63 

6~ 

63 

63 
62 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

64 
63 

66 
65 

BRAWLEY  2  SW 


-  H0LTVI LLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS   FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9i00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE .     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON   18   INCH  DEPTH  FROM  7   A.   M.   SEPT  9   TO  7  A.  M.   SEPT  11    (48  HOURS  > 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

ill 
lil 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

■ 

8  1 
f-sj 
&  1 

Date  oi 
tartest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM     10  AM       4  PM 

r  i  me 

10  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

66  -OS 

1.00-199 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

33 

3.8 

8.7 

20++ 

7 

18  + 

58 

42 

28 

43 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

1.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

20 

12 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1.6 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

27++ 

6 

17 

39 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

1.9 

BURBANK  WB  AIRPORT 

15 

3.7 

6.5 

17  +  + 

12 

18 

83 

56 

46 

75 

2 

3 

4 

0 

0 

0 

9 

3.3 

EUREKA  WB  CITY 

35 

N  II 

16 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

53 

5.9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

3.1 

6.0 

21 

NW 

16 

74 

44 

26 

53 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

94 

1.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

26 

2.1 

6.7 

16  +  + 

28 

29+ 

80 

58 

48 

74 

2 

4 

0 

0 

0 

0 

6 

3.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

4.2 

9.3 

23  X 

w 

28+ 

81 

59 

64 

79 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

3.6 

LOS  ANGLES  CIVIC  CENTER 

17 

SW 

28+ 

1 

3 

1 

0 

1 

0 

6 

69 

3.0 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

41 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

29 

6.1 

7.7 

31++ 

36 

17 

79 

74 

62 

76 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

31 

.7 

8.1 

50 

NE 

16 

60 

38 

24 

49 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

95 

1.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

23 

3.7 

8.0 

42 

NW 

16 

72 

48 

28 

61 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

91 

1.5 

SANOBERG  WB 

39++ 

33 

28 

36 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

3.0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

3.5 

7.3 

22 

NW 

21 

77 

64 

63 

74 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

6 

73 

3.7 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

7.1 

9.3 

32 

N 

16 

80 

66 

57 

76 

5 

0 

0 

0 

0 

0 

5 

3.5 

SAN  FRANCISCO  FED.  OFFICE  BL 

29 

NE  0 

17 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

58 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

4 

3 

0 

0 

0 

0 

7 

3.1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

61 

60 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

3.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

32 

5.5 

7.8 

30  +  + 

32 

16 

71 

50 

31 

58 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1.5 

*  PEAK  GUST 

U   TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  Reisrence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


acton  escondi  fc261be 
adelanto 

ad in  ranger  station 

ALAMO  1  N 
ALOEfiPOINT 

ALISO  CN  OAT  HT  FC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

ALT  UP A  S  RANGE"  STATION 
AMSOY 


ANGWJN  PAC  UNION  COL 
ANTlOCH  FIBRE80ARD  ML 
ANT  I OCH  PUMPING  PL  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

ASH  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATWELL 

AU6ERRY  1  NNE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A V  1  LA  BEACH 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BADGER 


BAKERSFIELO  WB  A  I RPoR  T 
BALCM  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  OAM 
BARSTOw 

BATES  RIOGE 
BEARTPAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT   1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10 
SEN  LOMOND 

BENTON  INSPECTION  ST A 
BERKELEY 

8ERRYESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
8IEBER 

BIG  BAP  PANGEP  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BIG  DAL TON  OAM  FC223BE 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  836 

BIG  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUN6A  OAM  FC46DE 
BIRMINGHAM    SEN  HOSP 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BLACK   MOUNTAIN   2  SW 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACkWEllS  CORNER 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

BLYThE 

BLYTHE   7  W 

BLYTHE   FA A  AIRPORT 

BOCA 

BOD  IE 


80PREG0  DESERT  PARK 

SORREGO  SPRINGS  3  NN 

BOULDER  C  LOCATELLI 

80ULEVAPD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  OAM 

BRADLEY 

BRANSCOMB  2  Nw 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY    10  WSW 

SREA  CITY 
BOEA  DAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BR  I  iSEPORl 

BRIDGEPORT  RANGER  ST 


8R0CKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BRUSHY  JPRGS  GUARD  STA 


BUCKHORN 
BUCKS  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 
8UFNA  VISTA 

BULLAROS  BAR  PWR  HOUSE 
BURBANK  FD  FCZ2613 
BURBANK   WB  AIRPORT 
BUPLINGAME 
BURNEY 

burnt  ranch  i  5 
BURTON  Ranch 
BUTTE  LAKE 
BUTTONWJLLOW 
C  ABA  JON 

ca8rill0  nat  monument 
cachuma  dam 
caj0n  west  summit 
calaveras  big  trees 
calaveras  ranger  sta 

calaveras  reservoir 

calexico  2  ne 

cal [fornia  hot  spgs  rs 

calistoga 

call  aha  n  Ranger  sta 
camp  angelus 

CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPTONV [LLE  RS 

CANSY  |1  SW 

CANBY   RANGER  STATION 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CANT  I L 

CANYON  OAM 

CARBON  CANYON  G1LMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


LOS  ANGELES 
SAN  SERDI NO 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  8ERDIN0 


NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERSIDE 


SAN  8ERDIN0 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 

TULARE 

ORANGE 

NAPA 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

S  LUIS  OBISPO 

LOS  ANGELES 

TULARE 

MARIPOSA 
SAN  8ERDIN0 
SAN  BERDINO 
KERN 
FRESNO 

TEHAMA 

ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
FRESNO 


RIVERSIDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
MONO 
ALAMEOA 

NAPA 

SISKIYOU 

LASSEN 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

INYO 

INYO 

SANTA  CLARA 

LASSEN 


R! VERS  IDE 
RIVERS  IDE 
NEVADA 
MONO 

SAN  DIEGO 
MENDOCINO 
KERN 

SAN  01  EGO 
SAN  OIEGO 
SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
MENDOC I  NO 
IMPERI AL 


ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 

MONO 

MONO 

HUMBOLDT 

PLACER 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

monterey 
Shasta 
PLUMAS 
PLUMAS 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 


KERN 

RIVERSIDE 
5AN  DIEGO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 

ALAMEOA 
IMPERIAL 
TULARE 

SISKIYOU 
SAN  BERDINO 
SAN  OIEGO 
CALAVERAS 
SIERPA 

SN  LUIS  OBPO 

YUBA 
MODOC 
MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

PLUMAS 

MONTEREY 


3  28 
22  05 
I  18 


480 
6140 
4130 
1260 
6745 
6815 
5739 
137^ 
1  5060 
6  662 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P  5P 
5P  5P 


J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CUZZ1LLO 
MRS,  ROSE  M.  WEBB 
TIDEWATER  OIL  CO 
NE  F  I  RE  DEPT 
0  CANON  L  +  W  A  SN 
FOREST  SERVICE 
£  DIV  OF  HWYS 

OLA  ELEV  +  WHSE 
F|C  UNION  COL 

PRODUCTS  COR 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD 
APPLE  VALLEY 
COUNTY  ROAD  OEPT 
MRS   RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U   S  NAT   PARK  SERVICE 
HER SCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
R.   C.  IRVINE 
DAN  BARBER 
CLINTON  H.  SCOVEL 
MRS  MARSHALL   C  ELLIS 
AZUSA  CITY  PARK 
MRS  LUCILLE  E  WEDOLE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

L    E  METHENY 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

8ARSTOW  F  J  R£  DISTRICT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT   IRR1G  DIST 
BEAUMONT    IRRIG  DIST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MUE  MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 
BUR. OF   PLT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EARL  R.  ELZEA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

MRS.  MARGIE  A.  SIMPSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERALD  M  THRASHER 

DEPT  WATER  RE50URCES 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
w  F&ANK  SWOPE 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
RONALD  KIRBY 
NORMAN   J.  CLEAVER 
ERIC  M.  LOOS 
STATE   OIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
DI   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  0  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
V  S  WE  A  I HER  BUREAU 

PRE  A  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

ERNEST  A  WEFERLING 
CHARLES  A.  GOLLEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  QUIEN  S ABE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF    BURL  I NGAME 
MRS  RUT M  C  ESTES 


PAUL   F  KAUT 

MRS  MAR  ST  I RTON 

LASSEN   VOLCANIC   NATL  P 

BUENA  VI STA  W  S  0 1  ST 

W1LLARD  HAGER 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  +  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 


,  COLLINS  ■ 


COLBYS  FC  53  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRRIG  DIST 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRALITOS 
COTTONWOOD  CREEK 

COVELO 

covelo  eel  river  rs 
covina  temple  fc  193 
coyote  canyon 
coyote  wells 
cra6tree  heaoow 

Crawford  Ranch 
crescent  city  1  n 
crescent  city  7  ene 
crescent  city  mntc  sta 
crestline  lake  gregory 
crockett 

crystal  lake  fc  2b3c 
'culver  city 
cummings 

CUYAMA 


CATHEYS  VY  BULL   RUN  RH 
CA2ADERO 
CECILVILLE  5  SE 
CEDARV ILLE 
CENTERV | LLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STa 
CHATSWORTM  FC  24  0 
CHATSWORTh  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHIOUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT   POMONA  COL 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCH 

CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE  3  SSE 
CLOVERDALE  11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 


COAL  I NGA  1  SE 


CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 
DE  SABLA 

descanso  ranger  sta 

diahono  bar  horse  camp 
dobbins  colgate 
donnep  memorial  st  pk 

DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FD  FC107C 
DOWNIEVILLE    RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 


DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RANGER  STa 
OUSY  BENCH 
DUTTONS  LANDI NG 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL   CAP I  TAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 


POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL  MOOENA 
EL SI NORE 
ELSINORE  <•  SSE 
ESCONDIOO 
ESCONDIOO  NO  2 


E  T  |  WANDA 
TNA 


(EUREKA  WB  CITY 

XCHEOUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
AIRFIELD 

AIRFIELD  POLICE  STA 

AIRMONT 

ALLBROOK 

ALL   RIVER   MILL  INTAKE 

EAThER  FALLS 
ERGUSON  ranch 
ERNDALE  8  SSW 
ERNDALE  2  NW 
I  DOLE TOWN  LYNCH  RANCH 
IGUEROA  MOUNTAIN 
ILLMORE  1  WNW 
IVE  POINTS  5  SSW 
LEM | NG  FISH   AND  GAME 
LORENCE  LAKE 

OLSOM  DAM 
ONTANA  5  N 

ontana  kaiser 
orest  glen 

oresthill  ranger  sta 
orks  of  salmon 


8RAGG 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

LOS  ANGELES 


BUTTE 

MADERA 

SAN  BENITO 

SN  LUIS  OBPO 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

YOLO 

GLENN 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

MADERA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 

TRINITY 

BUTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
SISKIYOU 
ICINGS 

02  TEHAMA 
06  RIVERSIDE 
Oa;  SANTA  CRUZ 
7    |  HI  0 

MENDOC I NO 

MENDOCINO 

LOS  ANGELES 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

TULARE 


FRENSO 
NAPA 

RIVERSIOE 


AMADOR 
LOS  ANGELES 
DEL  NORTE 
MONO 

SAN  JOAQUIN 

ORANGE 

RIVERSIDE 


34  19 

34  14 
37  58 
40  18 

39  42 

37  30 
36  54 

35  41 

32  36 

38  42 
34  06 

38  25 

39  33 


120  10 

121  40 
121  14 


36  08 
36  14 
41  05 

,  39  57 


39  20 
39  12 
57  SB 


122  59 

123  13 

119  17 

120  21 


SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 

SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  8ERDINO 
SAN  BERDINO 

SANTA  CRUZ 


INYO 

RIVERSIDE 

INYO 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 

STANI SLAUS 

STANISLAUS 

8UTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SI  ERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 
YOLO 

SAN  BERDINO 


41  06 

37  01 

38  32 


36  28 
33  39 

37  22 
39  18 

1  35  47 

56  36 

37  25 


40  0  2 
39  57 
34  29 


SAN  BERDINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  DIEGO 

SHASTA 

BUTTE 

Tehama 

humboldt 

humboldt 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
SISKIYOU 
MODOC 
MENOOC I NO 
MENDOCINO 
DEL  NORTE 


36  21 
38  15 


-1  1  * 
41  51 
39  27 
39  24 
41  52 


1640 
2500 
3180 


123  15 

123  05 

117  52 

116  30 


124  12 

124  05 

124  12 

117  16 

122  13 


'1 


116  47 

121  31 

122  12 


116  52 
Lie  23 

117  59 

120  ! 

119  15 

121  52 
121  2  3 

120  4  7 

121  37 
116  37 


2170 
2749 
1975 
1915  I 
3320 


1200 
5225 
3700 


2B'55 
*24D 
4385 


1610 
2420 
9470 


2075 
9645 


117  19 
117  05 
1)7  05 


5P  5P 

it 

5P  5P 


LIT  2  7 

117  30 

123  20 

120  50 

123  19 

120  08 

L23  4« 


1972 
1090 
2340 
3Z00 
12  70 


*  ALISON 
HISS   HA2EL  L  BOROTRA 
MRS.  RUBY  La  ROSE 
i  S  SOIL  CON  SERVICE 

G  *   E  COMPANY 
i  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  SATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS.    MARCELLA  HILL 

i  PLANT  INTRO 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASK I N 
EVERETT  C  HATCH 
l  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODR 10GE 
l  BRACKETT  OBSY 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDD 

JOHN  R  JARDINE 
C   IVAN  GLENDINN I NG 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 

I  FOREST  SERVICE 
COAL  1 NGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
'  S  FOREST  SERVICE 
WALTER  ROACH 

ELMERTA  B.  BENNETT 
i  S  FOREST  SERVICE 
l  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CI 

*  E  COMPANY 
IVAN   J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
I  B  THRELKEL 
AC  POWER  4  LIGHT  CO 
S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRE  DEPT 
:  STATE  OIV  OF  FSTRY 
.  DEPT  WATER  RESOURCES 

GRANT    H  HANCOCK 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
.  HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  STA  I 
J  ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  OIV  8EACH  ♦  PKS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
CLUB  SAN  HOR1TZ 
C+H  SUGAR  REFINING  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS   NANCY  M  INGRAM 
JOHN  S  ROWELL 

HELIX   IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  L0REN2EN 

US  NAT   PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYO  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
KEN  C.  BRATTON 
P  G  +   E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
FRANK   L  WHITE 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIPE  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK    M  ROWLAND 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

W  0  MC  LEAN 

MRS.    NANCY  LYNN  GOODMAI 
EARL  K  W08SER 
WALLACE   E .  MARSHALL 
•   STATE   OF   CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  01STRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 

P  C  ♦  E  COMPANY 
E  E  STUDLEY 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  WANNAMAKER 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
DARWIN  M  T|NG 
ESCONOIDO  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCEO  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 

A  S  MENDICHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  M 1 ERONYMUS 
ROLL  I N  Z  BOY TON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  OEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  EOISON  CO 

u  s  bur  Reclamation 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  E SLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MAR JOR | E  A  GEORGE 
L  J  FEE 

calif  ♦  western  r  r 
u  s  wb  observer 
wiiliam  Phillip  paton 


340  - 


STATION  INDEX 


FOOT  JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER  STa 
FORI  ROSS 
FREEDOM  8  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  AfiROUES  BCH 

fullerton  dam 
fullerton  h i l lcr est  rv 

gar8erville 
garden  valley  2  s 
gasouet  ranger  station 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 

FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

BSON  HWY  MNTNCE  STA 
LLESPIE  FIELD 
LROY 

LROY  8  NE 

LROY  1*  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  PC  185 
GLENN VI LLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEADOW 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 

GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
FLATS 


GROVELANO  2 

GROVfL AND  RANGER  STA 

GUERNEVILLE 

MAJNES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HAIWEE 

HALF   MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORO 

hansen  dam 

happy  camp  Ranger  sta 
harrison  gulch  rs 
harry  englebr 1 ght  dam 
mat  creek  rs 
hat  creek  ph  no  1 
hayfield  pumping  plant 
hayfork  ranger  station 


.  ESE 


HEMET 

HEN5HAW  DAM 

HE  RNA  NOE  Z    2  NW 

HERNANDEZ   7  SE 

HE  SPER I A 

HETCh  HETCHY 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HIGHLAND  LAKES 

HILTS 

HOBERGS 

hOCKETT  MEADOWS 

HOE  GEE  5  FC  t>0  A 

HOL  LISTER 

HOLLISTER  2 

HOLLISTER  10  ENE 

HONEYOEW  2  WSW 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 


HUCK  L EBERR Y  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
MURKEY  CREEK  PARK 


MNTNC  STA 


DYLLWlLD  RANGER  STA 
MPERIAL 

MPEPIAL  FAA  AP 
NDEPENDENCE 
NDEPENDENCE  ONION  VL V 
NDIO  U  S  DATE  GARDEN 
NYOKERN 

NYOKERN  ARM|TAGE 
ONE 

OWA  HILL 

I  RON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 
KEE  RANCH 
KELLOGG 

KELSEYVILLE 
KENTFIELO 
KERL INGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
•KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 


KLAMATH 

KNEELANO  10  SSE 
KNIGHTS  FEPRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTa  Fl 
LAFAYETTE  2  NNl 
ILAGUNA  BEACH 
LAGUNA  8EACH  2 


251 


LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKE  P I LLS8URY  I 


3*0S|  02,  SHASTA 

SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

IMPERIAL 


SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLDT 
EL  DORADO 
DEL  NORTE 

EL  DORAOO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 

02l  EL  DORADO 

05]  TULARE 

Ob\  SNTA  BARBARA 


3491 
3502 
I  S  2  ■■> 
3551 
)^t,i, 
3571 

lS7fl 

3614 
3621 
.'..,■)  s 

3669 

3672  05 

3683  01 

3703  06 

3  7  04  jfc 

3710 

37U  0* 

3725  0? 

3747  05 

37*1  06 


PLACER 

SAN  BENITO 

TUOLUMNE 

TULARE 

SISKIYOU 

NEVADA 

SONOMA 

SI  SKI  YOU 

PLUMAS 

EL  DORADO 


LOS  ANGELES 


3761  01  SISKIYOU 
3791  02  SHASTA 
3800  02  NEVADA 
3821  02  SHASTA 
3824  02  SHASTA 
3BSS  07  RIVERSIDE 
3859  01  TRINITY 
3863  04  ALAMEDA 
3875  01  SONOMA 
3878  01  SONOMA 


3896  i 


4010  02 

4012 
4017  06 
4022 
4025 
4035  04 
4074  01 
4082  01 
4084  01 
4nq7  )2 
4100  01 


4170  05 
4176 
4181  06 


i,  2  3  k 

42  59     1 7 

4  2  7  8  1 


429  7  3  7 

4  3  74  0  2 
4389 

4405  07 


RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  8ERPI NO 
TUOLUMNE 
NEVADA 
ALPINE 
SISKIYOU 
LAKE 


SAN  BEN 
SAN  BEN 
HUMBOL D 

HUMBOLD 


LAKE  SABRINA 
LAKESHORE 
LAKES  IDE  2  ENE 


TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERA5 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 

OEL  NORTE 

SAN  BENITO 


KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  8EP0INC 

MODOC 

TULARE 

SAN  8ERD1N0 

SAN  DIEGO 

SAN  0  I  EGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  8ER0IN0 


TULARE 

KERN 
KINGS 


DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
STANI SLAUS 
SONOMA 
HUM80LDT 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 
ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDI NO 

TUOLUMNE 

TRINITY 


»  19 
8  37 
8  37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


ION 


CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERV 
C  A  CALL 
WESTMINSTER  PRO. 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  8UR  RECLAMA' 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLEBTi.iN 


MRS  N  E  PANCOAST 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
WILLIAM  8REEDL0VE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
OEPT  WATER  RESOURCES 
U   S  NAT   PARK  SEPVICE 
SANTA  BARBARA  W 

BYRON  F .  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNT 
G I LROY  F|R£  OlS 
WILLIAM  J  KICKH, 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENhOR 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  + 
U  S  FOREST  SERV 
GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U   S   NAT    PARK  SERVICE 
MRS    JULIENNE   V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER   L  PARNELL 
MRS   EMMA   R  PESEIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEDERLOF 

DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  K I  NOR ED 
JAMES  P  KINOREO 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MPS   MARY    JO  DRENNAN 
MEALDSBURG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 


MAK  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

GEORGE  G  H08ERG 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HU88ELL 
MRS   ANNE    M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
JOHANNA   J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS    IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  ♦  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
L  A  WTR  ♦  PWP  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


METRO  WATER  0I5T 

WALTER  CANTRALL 

U  S  FOREST  SERVICE 

ERNEST  H  VETTER 

ZENOS  Y  COLEMAN 

CHARLES  v  |  L I  NEK 

JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO  FARM  ♦  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +   E  COMPANY 
STATE  01V  OF  FSTRY 

HAROLD  OEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS,  FRANCES  Ei  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 


CRESCENTA  VL Y  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 

JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
LEONARD  H  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIK   IRRIG  DIST 


INDEX  NO.  1 

DIVISION  J 

IUU  IN  1  I 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE  j 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TLME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

LAKE  SOLANO 

4712 

-V 

50LAN0  

z\ 

38  29 

122  DO 

180 

 sii  

LAKE  SPAULDING 

LAKE    SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

SAN  DIEGO 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

la  panza  Ranch 

SN  LU|S  OBPO 

LA  PORTE 

4773 

LAS  PLUMAS 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

SISKIYOU 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LA  VERNE  hTS  FC  560  8 

ill] 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  45 

1235 

so 

LOUIE    A  AMASON 

L AYTONV 1 LLE 

MENDOCINO 

EDWARD  E  DOWNING 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 

-St.' 

LOS  ANGELES 

LEESV I LLE  KEEGAN  RANCH 

COLUSA 

MATTHEW   J  KEEGAN 

MERCED 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

EL  DORADO 

IVAN   R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

3! 

TULARE 

4951 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

PLUMAS 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LOS  ANGELES 

:  1 

34  19 

2?SC 

OF 

LITTLE  VALLEY 

02 

21 

4Q  54 

121  11 

LIVERMORE  2  SSW 

ALAMEDA 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

-■  1 

LOS  ANGELES 

MRS  E  A  E8ERLE 

LOCKWOOO  2  N 

So;  7 

MONTEREY 

ARCHIE  M  WEFERL1NG 

LOCKWOOD  MESA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

SAN  JOAQUIN 

CITY  OF  LODI 

LOMPOC 

506* 

SNTA  BARBARA 

LOMPOC  WATER  TREAT,  PL. 

LONE   PINE   CTNWOOO  PH 

5067 

01 

INYO 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  J0A0U1N 

EDWARD  C  GERLACH 

rLONG  BEACH 

5052 

01 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

118  12 

34 

3P 

101 

JOHN  W  TEEO 

LONG  BEACH  WQ  AP 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

SOB  a 

SIERRA 

CHARLES  H  GRAY 

LOOKOUT   3  WSW 

CHARLES  SHEPHERD 

LORAINE 

8URRELL  REED 

SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LA  CO  AlR  POL  CON  DIST 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MERCED 

ARBURUA  RANCH 

LOS  GAT OS 

SANTA  CLARA 

37  14 

121  58 

36? 

5F 

5C 

LOS  GATOS  4  SW 

M ''5 

0* 

SANTA  CLARA 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

SNTA  BARBARA 

LOST  HILLS 

LOWER  KIBBEY  RIDGE 

TUOLUMNE 

lower  otav  Reservoir 

SAN  DIEGO 

LOYALTON 

LUCERNE    VALLEY   1  SSW 

SAN  6ERDIN0 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

MONTEREY 

STATE  DIV  OF  HWYS 

LYTLE  Cfl  FOOTHILL  8LVD 

SAN  BERDI NO 

SAN  BERNARD  I  NO  FCD 

LYTLE  CREEK  PH 

5215 

j* 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

117  27 

2Z50 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

52  la 

SAN  BERDINO 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MADERA 

MADERA 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

MAP  RIVER  RANGER  STA 

TRINITY 

MAHNKE 

525J 

: 

MPS    M    E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

MONO 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

52B( 

0! 

MADERA 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

MANDE V 1 LLE  ISLAND 

5296 

SAN  JOAQUIN 

ZUCK  ERMAN-MANDEV 1 LLE 

MANTECA 

SAN  JOAOUIN 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

HANZAN1TA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40  32 

5850 

*A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MARE  ISLAND 

SALANO 

122  16 

U   S   NAVAL  SHIPYARD 

MARICOPA 

SIGNAL  OIL  A NO  GAS  CO 

MARIPOSA 

MAR  IPO SA 

2" 

MRS  GAB P I ELLE  WILSON 

MAPKLEEV I LLE 

EL01SE   B  FAIRBANKS 

MARTINEZ  3  S 

CONTRA  COSTA 

MARGARET   S  PLUMMER 

MARTINEZ   3  SSE 

CONTRA  COSTA 

ERIC  JAMES  BENSON 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

CONTRA  COSTA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSV ILLS 

538! 

MAR Y S V 1 LLE   FIRE  DEPT 

MATHER 

TUOLUMNE 

CITY    SAN   FRANC  I  SCO 

MC  CARTHY  point 

5444 

02 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3800 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

mc  cloud 

8A 

:  h 

ROVCE  C  WHEELER 

MEADOW  LAKE 

FRESNO 

RADIO  STATION  KRFM 

MECCA  2  SE 

RIVERSIDE 

R.  L.  JEFFREDO 

MEP 1 C 1 NE  LAKE 

SI  SKI  YOU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MENOOTA  DAM 

FRANK  F  MOITOZA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED 

CITY  OF  MERCEO 

MERCEO  2 

MERCED  IRRIG  D 1ST 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

HORACE  C  SWATZEL 

MEYERS  4  SW 

EL  DORADO 

J.    BRIAN  MAYES 

MEYERS   INSPECTION  STA 

5572 

El  C  OF  H  ■" 

U 

38  51 

120  01 

6342 

It 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

R  M  POWELL 

M  IOOLETOWN 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MILL   CREEK  INTAKE 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 

M  1  NERAL 

U   S   NAT    PARK  SERVICE 

MINERAL  KING 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUMBOLDT 

ROBERT  B.  STEVENS 

MIRANDA    SPENGLER  RANCH 

5711 

01 

HUMBOLDT 

40  12 

400 

SP 

HAROLD  R  CHACE 

MITCHELL  CAVERNS 

US  32 

SP 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

MITCHELL  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO 

MODESTO  IRRIG  DIST 

MODESTO  2 

STAN  1 SLAUS 

: 

CITY  OF  MODESTO 

MOJAVE 

SP 

: 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

MOJAVE  2  ESE 

KDOL  RADIO  STATION 

MON ACHE  MEADOWS 

TULARE 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MONO  LAKE 

MONO  INN 

MONTAGUE  3  NE 

SI  SK 1  YOU 

BRUCE  A.  KOSENA 

MONTEREY 

5795 

-■<• 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

6P 

ROBERT  J  RENARD 

MONT ICELLO  DAM 

50< 

U  S  BUR  RECLAMATION 

MOORPARK  1  SSE 

VENTURA 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOPENA  DAM 

SAN  DIEGO 

SAN  0IEG0  WATER  CO 

SANTA  CLARA 

MRS  ThELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES   A  FREEMAN 

MORPO  BAY  fire  DEPT 

< 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

°< 

OBPO 

35  25 

120  51 

670 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

STATE  DIV  OF  HWYS 

JUDITH  M.  RADY 

SAN  BERDINO 

MT  BALDY  SKI  LIFT  INC 

EL  DORADO 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

CONTRA  COSTA 

CAL   OIV  BEACH  ♦  PARK 

C 

SO. CALIF.   EDISON  CO. 

LICK  OBSERVATORY 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

PLUMAS 

s 

CALIF.  DEPT.  OF  WATER 

MO     T  M  OONN 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

121  43 

1800 

JACK   I  SCHELL 

07 

R 1  VERS IOE 

33  42 

116  33 

8417 

5P 

5P 

U  S  FORESI  SERVICE 

5980 

:2 

S  I  S  K I Y  OU 

2  ! 

41  22 

122  12 

7841 

BA 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

5982 

02 

41  22 

122  14 

7  500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MOUNT    TAMALPAIS   2  SW 

5996 

01 

n 

37  54 

122  36 

1475 

CALIF   DIV   BEACH  +  PKS 

13 

118  04 

5709 

U  S  WB  OBSERVER 

6021 

IT 

122  34 

171 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

35 

41  12 

122  32 

5700 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

NAC1MIENT0  DAM 

60  91 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

120  53 

770 

Hi 

8A 

MONTEREY  CO  FCWCO 

NAPA 

6065 

17 

38  18 

122  17 

16 

7A 

EARL  S  GIPSON 

fNAPA   STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

17 

38  17 

122  16 

60 

SP 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NAVARRO   1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

1  7 

39  10 

123  34 

220 

: 

MASON  I TE  CORPORATION 

6115 

34  50 

114  36 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6111 

SAN  BERDINO 

913 

H  |  [ 

FED  AVIAIION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

02 

NEVADA 

121  01 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

122  02 

10 

8  A, 

LESLIE    SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK    4  SW 

06 

VENTURA 

34  09 

118  58 

780 

5P 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

-.  If.  2 

LOS  ANGELES 

34  23 

lie  32 

1243 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

NEWHALL  RANGER   STA  C 

06 

LOS  ANGELES 

21 

3*  22 

ne  31 

1342 

U  S  FOREST  SERVICE 

-  341  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

1  PRECIP. 

si 
> 

u 

SPECIAL 

NEWH*N  2  NW 

1 1  f.  g 

STANISLAUS 

27 

121  03 

108 

5P 

Sf 

RICHARD  A  SMITH 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61 73 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117  53 

e 

5P 

5P 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

NICOLAUS  2 

02 

SUTTER 

8 

38 

56 

121  J3 

BA 

RECLAMATION  01  St  1001 

NIGHTINGALE 

6]  H 

07 

RIVERSIDE 

33 

35 

116  27 

5P 

MR   CHARLES   S  HALE 

N 1 I AND 

6197 

I 

IMPERIAL 

6P 

IMPERIAL   IRRIG  DIST 

NIPOMO  2  NW 

6 1 0  7 

6 

SN  LUIS  OBPO 

J 

35 

120  30 

36C 

ANDREW  MEHLSCHAU 

NOSTh  FORK  RANGE"  ST* 

6252 

05 

MADERA 

27 

14 

U9  30 

6A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

NOVATO  8  WNW 

MARIN 

17 

38 

}8 

122  43 

370 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

OA*  DALE  WOODWARD  DAM 

fi  3 : ! 

: ' 

STANISLAUS 

52 

120  52 

215 

SA 

BA 

S  SN  JOAOUIN  |fl  DIST 

OAK  KNOLL  "ANGER  STA 

6328 

-<\ 

SISKIYOU 

12 

41 

50 

122  51 

1963 

U  S  FOREST  SERVICE 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

04 

ALAMEDA 

37 

4* 

122  12 

6 

MID 

M  1 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

OAK VI LLE    1  W 

6351 

NAPA 

n 

38 

27 

122  25 

170 

4P 

MRS  LUANA  STRINGER 

OAK VILLE  *  SW  *  2 

6356 

0] 

NAPA 

17 

38 

24 

122  28 

1685 

KLAUS  HUCKFELDT 

OCCIDENTAL 

f,  17,; 

01 

SONOMA 

17 

38 

25 

122  39 

1000 

7A 

ANOREW  J  BLANEY 

OCEANSIOE 

6377 

SAN  DIEGO 

33 

12 

117  23 

4P 

OCEANSIDE  FlflE  DEPT 

OCEANSIOE  PUMPING  PL 

6379 

SAN  DIEGO 

3i 

33 

13 

117  21 

30 

OCEANSIOE  WATER  DEPT 

OCOTILLO  WELLS 

638  ] 

D  1 

SAN  DIEGO 

33 

116  08 

BA 

HALF  HILL  RANCH 

OILFIELDS  JOAQUIN  RDG 

639S 

05 

FRESNO 

27 

18 

120  24 

3620 

S 

PACIFIC  T£L*TEL  CO 

OJAt 

6399 

VENTURA 

33 

27 

119  15 

750 

5P 

SP 

VENTURA  CO  F]R£  DEPT 

OLINDA 

6432 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

117  51 

490 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ONION  VALLEY 

6452 

02 

PLUMAS 

8 

39 

48 

120  53 

6330 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

ONO 

6455 

02 

SHASTA 

23 

29 

122  37 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

6465 

LOS  ANGELES 

26 

15 

5P 

LONG  BEACH  SCH  01  ST 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

6473 

it 

ORANGE 

26 

56 

662 

CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE 

6476 

05 

FRESNO 

37 

119  IB 

431 

10A 

10A 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6498 

HUMBOLDT 

17 

22 

124  01 

161 

CAL  DIV  BEACH  +  PARKS 

ORLAND 

6506 

02 

GLENN 

23 

45 

122  12 

254 

SA 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

ORLEANS 

t,'  -;P 

HUMBOLDT 

41 

18 

123  32 

403 

5P 

5F 

E  J  ANDERSON 

OROVILLE 

6521 

BUTTE 

! 

121  33 

171 

11A 

UA 

CITY  OF  OROVILLE 

OROVILLE  BRIOGE 

6525 

02 

a 

39 

31 

121  34 

165 

OROVILLE  RANGER  STA 

6528 

02 

BUTTE 

8 

39 

32 

121  34 

300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

MARIPOSA 

14 

37 

38 

119  33 

8600 

5 

OMR  ♦  NATL  PARK  SERVICE 

OXNARD 

06 

VENTURA 

33 

12 

119  11 

49 

SS 

CITY  OF  OXNARD 

PACHECO  PASS 

6583 

MERCED 

27 

37 

121  11 

U  S  BUR  RECLAMATION 

PACIFIC  HOUSE 

6597 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

120  30 

BA 

FLOYO  fl  POOLE 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

66  32 

LOS  ANGELES 

20 

118  24 

1300 

5P 

PA1CINES  OHRWALL  RANCH 

66  :  ■ 

SAN  BENITO 

20 

36 

121  22 

BA 

JOHN  P  OHRwALL 

PALMOALE 

07 

LOS  ANGELES 

34 

35 

118  06 

2396 

5P 

5P 

PALMOALE   IRRIG  DIST 

PALMOALE    F  A A  AIRPORT 

6627 

0  7 

LUi    ANCELfc i 

34 

38 

118  05 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

6635 

07 

RIVERSIDE 

* 

33 

49 

116  32 

Ml 

5P 

5P 

PALM  S  G     FIRE  OEP 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

6646 

04 

SANTA  CLARA 

37 

27 

122  08 

23 

8A 

8A 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

04 

MONTEREY 

24 

21 

121  30 

1635 

5P 

JAMES  A  BELL 

palomap  mt  observatory 

6657 

06 

SAN  DIEGO 

33 

21 

116  52 

5545 

IP 

IP 

PALOMAR  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

6663 

LOS  ANGELES 

118  23 

SUPT.  OF  STREETS  «  PKS, 

PANOCHE 

6675 

SAN  BENITO 

27 

120  50 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  CREEK 

6677 

FRESNO 

27 

370 

OA 

BA 

8A 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

PARADI SE 

6685 

02 

BUTTE 

23 

121  38 

1780 

8A 

8A 

PACIFIC  GAS+ELEC  CO 

PARADISE  MEADOW 

6638 

J  5 

TUOLUMNE 

37 

38 

119  40 

7700 

S 

HETCH  HE TCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  BERDINO 

5 

17 

114  10 

738 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARK  FIE  LD 

6703 

04 

MONTEREY 

24 

35 

53 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

6706 

04 

MONTEREY 

24 

36 

If: 

120  28 

3590 

RAULSTON  P  MORRISON 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

09 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

23 

122  32 

755 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

6730 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

120  41 

700 

w 

SP 

CITY  OF  PASO  flOBLES 

PASO  ROSLES  5  NW 

6736 

SN  LUIS  OBPO 

24 

120  45 

1040 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  R08LE5  FAA  AP 

6742 

■-}<, 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35 

40 

120  38 

803 

FED  AVIATION  AGENCY 

PATT IWAY 

6  7  5  <■ 

05 

KERN 

56 

119  23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6  7  6  i 

0  2 

TEHAMA 

23 

40 

20 

121  54 

7A 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

PEAR  LAKE 

fi  7  6  1 

05 

TULARE 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

6816 

06 

28 

33 

47 

117  14 

1470 

5P 

5P 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

t  8  2  I, 

0 1 

SONOMA 

j  7 

38 

14 

122  38 

16 

5P 

5P 

c 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PIEDRA  BLANC A  GRO  STA 

6862 

VENTURA 

29 

119  10 

3065 

MID 

VENTURA  COUNTY  FCO 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

bH91 

LOS  ANGELES 

29 

34 

118  26 

3286 

SP 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

PINECREST  SUMMIT   R  S 

6  9  -  ) 

05 

37 

38 

15 

120  00 

5600 

c 

USFS.  OISTRICT  RANGER 

PINE   FLAT  DAM 

6  8  ■' * 

0^ 

FRESNO 

27 

36 

119  20 

610 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE   MOUNTAIN  INN 

'* 

VENTURA 

29 

36 

119  21 

4200 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

'.'■'if 

04 

SAN  8EN1 TO 

20 

29 

121  11 

1307 

4P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

P1RU  2  ESE 

694 

VENTURA 

29 

730 

camulos  ranch 

PISMO  BEACH 

6943 

SN  LUIS  OBPO 

35 

120  38 

BO 

5P 

SP 

POLICE  DEPARTMENT 

6946 

02 

2] 

40 

39 

121  59 

143B 

3P 

P  G  *  E  COMPANY 

PLACERV J  LLE 

02 

EL  DORADO 

1 

3B 

44 

120  48 

1890 

BA 

BA 

H 

P  G  +  E  COHPANY 

PLACER VI LLE  IFG 

02 

EL  DORADO 

1 

120  44 

2755 

8A 

BA 

INST  FST  GENETICS 

PLACERVILLE  oisp  PLANT 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

120  51 

c 

CITY  OF  PLACER V  I LLE 

PLASKETT 

6972 

0] 

GLENN 

39 

122  51 

6580 

s 

U  S  F  S+  CAL  OEPT  WTR 

PLAT  J  NA 

02 

23 

22 

122  53 

2260 

JOHN  A.   FREOR I CKSON 

PLU-1AS  EUREKA  STATE  PK 

6998 

02 

PLUMAS 

B 

39 

120  42 

5165 

PLUMAS   EUREKA   ST.    PK . 

POINT  ARENA 

1 '  :  ri 

01 

17 

38 

33 

123  42 

210 

9P 

3P 

: 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

7016 

06 

SNTa  BARBARA 

34 

34 

76 

i  I  P 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

7024 

SN  LUIS  OBPO 

33 

40 

121  17 

59 

UP 

UP 

U  S  COAST  GUARO 

POMONA 

7050 

:  I 

LOS  ANGELES 

2t 

34 

04 

117  46 

835 

5P 

5P 

J  E  AOAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  D£P 

70  70 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

38 

01 

122  01 

50 

8A 

BA 

U  S  NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

119  01 

393 

8A 

BA 

JOHN  H  DAY8ELL 

PORTOLA 

7085 

02 

8 

39 

4838 

F.  W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

05 

TULARE 

33 

118  34 

7000 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY  3  E 

7096 

! 

TULARE 

10 

35 

113  38 

4960 

SS 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY   3  SE 

7108 

01 

MENOOCINO 

22 

39 

18 

123  04 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER  VALLEY  PH 

J  i  09 

01 

MENDOC 1  NO 

22 

39 

22 

123  08 

1015 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

POWAY  VALLEY 

7111 

01 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

117  04 

500 

POWAY  FIRE  DEPT 

PRADO  DAM 

7123 

06 

RIVERSIDE 

28 

117  38 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

11 

120  42 

2300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

OUAMNG  ASPEN 

7;  79 

05 

TULARE 

It 

36 

07 

i  ie  i2 

7200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

32 

8 

39 

56 

120  57 

3409 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMON A  SPAULDING 

723] 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

116  51 

1460 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANCHI T A 

7244 

SAN  DIEGO 

33 

4110 

W  A  WILKINSON 

RANDSBURG 

7253 

KERN 

13 

22 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7239 

05 

FRESNO 

11 

39 

118  43 

9900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

7273 

MARIPOSA 

27 

37 

119  53 

1210 

6P 

WILLARD  JOHNSON 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

02 

TEHAMA 

23 

40 

09 

122  15 

342 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDOING  1  SE 

7295 

12 

SHASTA 

23 

34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDOING 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

7296 

02 

23 

40 

39 

122  24 

5B0 

5P 

5P 

REDLANDS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

20 

34 

03 

117  11 

1  318 

MID 

2P 

REDLANDS  OAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

73  39 

SAN  MATEO 

4 

37 

29 

122  14 

SP 

3P 

CITY  FIRE  OEPT   STA  2 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

MENDOCINO 

22 

16 

123  12 

718 

THOMAS  M  JAMESON 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121  10 

305 

MID 

FOLSOM  STATE  PRISON 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

02 

123  47 

300 

BA 

BA 

CALIF  DIV  BEACH  *■  PKS 

(RICHMOND 

7*14 

CONTRA  COSTA 

4 

37 

56 

122  21 

55 

BA 

CITY  OF  RICHMOND 

RIO  VISTA 

744( 

SOLANO 

ia 

09 

121  41 

22 

BA 

U  S  ARMY  OEPOT 

RIVERSIDE  FIRE  STA  fl  3 

7470 

RIVERSIDE 

28 

33 

S7 

840 

SP 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  EXP  STA 

7473 

3£ 

RIVERSIDE 

33 

58 

117  20 

BA 

BA 

CG 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

1 

39 

10 

120  30 

6230 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

11B  44 

9670 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

POCKLIN 

7316 

02 

PLACER 

239 

6A 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

756C 

05 

FRESNO 

2" 

37 

19 

118  32 

i  ooo>: 

J 

SO  CALIF  EOISON  CO 

ROUND  MEADOW 

7579 

03 

TULARE 

10 

33 

ue  21 

9000 

CALIF    STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNF 

7580 

SHASTA 

40 

2117 

BA 

MRS  MARIAN  L  BERT AGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

13 

12 

117  05 

5965 

STATE  OIV  OF  HWYS 

SACMES  SPRINGS 

7623 

05 

TUOLUMNE 

37 

119  51 

7900 

s 

HETCH  HETCHY  wTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIPPORT 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

3B 

31 

121  30 

17 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

'SACRAMENTO  WB  CITY 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121  30 

19 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

763 

02 

23 

40 

10 

122  4B 

3850 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAGEHEN  CREEK 

03 

NEVADA 

36 

3  -' 

26 

UO  14 

6337 

3P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

^43 

■■1 

NAPA 

17 

38 

.". 

122  2B 

255 

6P 

6P 

EOWIN  L  PAULSON 

SAINT   HELENA    A  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

1780 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  T  NE 

7649 

02 

NAPA 

23 

38 

122  22 

MRS  CLARA  B  A8AEU 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

". 

CONTRA  COSTA 

37 

30 

122  06 

625 

5P 

SP 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  2  E 

MONTEREY 

24 

40 

121  37 

80 

3P 

5P 

salinas  Rural  f  d 

SALINAS  FAA  AP 

<,.,,■: 

MONTERY 

24 

40 

121  36 

75 

FEO  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

r672 

SN  LUIS  OBPO 

24 

20 

120  30 

137? 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

r*ti 

SN T A  BARBARA 

32 

34 

120  24 

SA 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

7689 

AMAOOR 

16 

38 

ifl 

120  13 

3P 

3P 

3P 

5 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SALTER  RANGER  STATION 

7698 

TRINITY 

35 

53 

123  33 

623 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

CALAVERAS 

2 

38 

10 

120  40 

654 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  C YN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

2* 

34 

10 

117  40 

2394 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

- 

MONTEREY 

36 

01 

121  13 

1060 

SP 

9P 

SAN  ANTON  10  MISSION 

San  aroo 

7716 

MONTEREY 

2* 

'■'1 

433 

8A 

SAN  BERNARDO  RANCKO 

SAN  BENITO 

7  7,-1 

■  - 

SAN  BENITO 

2- 

121  05 

1335 

JOHN  M  SHIELDS 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

D< 

SAN  BERDINO 

28 

08 

1125 

6P 

6P 

S  B   COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

MONTEREY 

36 

26 

121  42 

7A 

CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 

SANOBERG  PTL  FC130B 

J  f  .i ,. 

LOS  ANGELES 

13 

34 

45 

402! 

4P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

SANDBERG  WB 

7735 

LOS  ANGELES 

29 

45 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

san  gabriel  canyon  ph 
san  gabriel  dm  fc425be 
san  gabriel  fire  oept 
san  gregorio  2  se 
san  jacinto 

san  jacinto  range"  sta 
san  joaouin  exp  range 

SAN  JOSE 


SAN  LUIS  DAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
>SAN  MATEO 

NICOLAS  ISLAND 
'SAN  RAFAEL 

ANA   FIRE  STATION 
ANA   RIVE"   PH  3 
ANA  RIVER  PH  1 
ANITA   FERN  FC432 
BARBARA 


[  DIEGO  WB  AIRPORT 

I  D I  MAS  F|RE  WD  FC95 

I  DIMAS  tanbark  flat 

I  EMIGDIO  RANCH 

I  FELIPE  HIGHWAY  STA 

I  FERNANDO 

l  FERNANDO  PH  3 

RICHMOND  SUNSET 
I  FRANC  I  SCO  WB  AP 

FEDERAL  BUILDING 


SAN 


A    BARBARA   FAA  AP 
A    BARBARA    TV  PEAK 
A  CAT AL I N A  WBAP 
A   CLARA  UNIVERSITY 

A  CRUZ 
A  FE  DAM 

A  MARGARl TA  2  SW 
A  MARGARITA  BOOST 
A  MARIA  WB  AIRPORT 
A  MONICA 

A  MONICA  PIER 

A  ROSA 
A  YNEZ 
I  AGO  DAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  I 

EPS  BAR  RANGER  STA 

»SCO' 
SEAPSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SS 


SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHFLTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

S  I  ERflAV | LLE  RANGER  STA 
SIGNAL  HILL   FC  415 

S I LVfRADO  RANGER  STA 
SISQUOC  SOUTH  FORK  CMP 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SLOJGHHOUSE  6  SE 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS   1  E 
SOLEDAD 
SOMESBAR  1  W 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

t    r  FAOALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMI TE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPR I NGVILLE  7  ENE 

SPR I  NGVILLE  RANGER  STA 

SPR1 NGVILLE  TULE  HOWKS 

SOUAW  VALLEY 

SOU  I "REL    INN  1 

SQUIRREL   INN  2 

STANDI SH  1  E 

ST  AND I SM-H I CK  E  Y   ST  PK 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

ATE  LAKES 

IRLING  CITY  RS 

OCKTON  OISPOSAL  PL 

OCKTON  WBAP 

OCKTON  FIRE  STATION 

ONYFORD  COOLEY  RANCH 

ONYFORD  RANGER  STA 

GORGE  RESERVOIR 
OUTS  MEAOOW 
RAWBEPRY  VALLEY 

SUEY  RANCH 
SUMMIT  MEADOW 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE  1  WNW 
■UTTER  HILL  RANGER  STA 
AFT 

AHOE  CITY 
ALBOT  CAMP 
EHACHAP I 

EHACHAPI    RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

HE  CEDARS 
hf  SEYSERI 

HERMAL  FAA  AIRPORT 
HOUSANO  OAKS 

HREE  RIVERS  6  SE 

HftEE  RVftS  EDISON  PH  2 

HflEE  RVPS  EDISON  PH  1 

IGER  CREEK  PH 

OPANGA  PATROL    STA  FC6 

OPfiANCE 

RA8UCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

racy  carbona 

racy  pumping  plant 

"INlTY  DAM  VISTA  PT 
RONA 

RUCKEE  RANGER  STAT  ION 
UJUNGA  MILL  CR  FC  470 
ULEF  I  ELD 
ULELAKE 

RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEADOWS 
URLOCK 

CREEK 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN   FRANC  I  SCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANC  I  SCO 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 


RIVERSIDE 
MADERA 

santa  clara 
San  bEnito 
ORANGE 

MERCED 

SN  LUIS  OBPO 

SAN  MATEO 

VENTURA 

MAR  IN 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA 

SNTa  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

VENTUflA 

SONOMA 

SNTA  BAA8ABA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTA  BARBARA 

SONOMA 

MONTEREY 

SACRAMENTO 

RIVERSIDE 


34  12 
34  06 
37  18 


33  33  14 
17  37  58 
28  33  45 


NEVADA 
MONTEREY 
SISKIYOU 

VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
MONO 
SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 
BUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 
COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

KERN 

KERN 
LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

TULARE 

Tulare 

TULARE 

AMAOOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 


TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 

SI SKI YOU 

TUOLUMNE 
ST AN I SL AUS 
SHASTA 


38  17 

37  59 

3P  21 

37  42 


li  20 

34  23 

33  09 

'  41  38 


117  52 

1  18  Of 

U2  2  2 

116  56 


119  27 
122  32 
117  *2 


33  52 
37  50 
39  19 
36  26 
41  23 


39  12 
34  14 
34  14 


4  0  :h 
38  2  3 
35  0-= 


39  12 
35  06 
35  08 
35  02 

40  32 
39  15 
38  i 
33  38 


36  22 

36  28 

36  28 

ip  ;  b 

34  05 


120  22 
118  27 
118  27 


15  35 
1560 
1100 


1970 
2765 
2035 


 I  25 

121 

122  01 

117  38 
120  38 
120  38 
120  27 

118  29 

118  30 


121  51 

120  38 

120  22 

118  10 


120  22 

121  20 
123  29 

tie  se 

119  03 

l  I  2  2  7 

1  20  2  3 

119  27 

1  2  3  00 

119  3  8 

116  ' 

34 


121  41 
116  42 

ue  46 


109S 
2500 
1930 
1730 
160 
1940 
8700 
6885 


24  7t 
1050 
4070 
62  35 
5239 
5680 
4030 


116  35 

121  20 

121  15 

121  16 

122  40 
122  33 
122  32 
121  36 
121  06 

120  23 


6000 
3975 
3975 
1425 
5300 
5900 
1600 


CO 


118  20 

117  36 

121  25 

121  25 

121  35 


117  23 
120  11 

118  05 


119  20 

120  51 
122  18 


U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  D I  MAS  FIRE  STA 
i  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS   INS  GROUP 

>S  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
1  S  WEATHER  BUREAU 
S  WEATHER  BUREAU 


PASADENA  WATER  OEPT 
ORBIN  R.  WATKINS 

t  FIRE  DEPARTMENT 


E  01 V  OF  FSTRY 
FOREST  SERVICE 
t  OF  SAN  JOSE 
MRS  GAYE  0  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
Y  FIRE  DEPARTMENT 
I  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 

IS  LUE8KERT 
SANTA  SARBAflA    SWG.  Tfl. 

FEO  AVIATION  AGENCY 

V  STATION  KEYT 
S  WEATHER  BUREAU 

INIV  OF   SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGJNEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  PILECK1 

i  S  WEATHER  BUREAU 

city  santa  monica 

1  lifeguard  ser 
ventura  co  fire  dept 
clarence  s  newberry 
snta  ynez  high  schl 
william  d  sappington 
,  wtr  ♦  pwr  dept 
.  forest  service 
pacific  lumber  co 
austin  clapp 
a  nahmens 

mrs  george  w  rumbo 
orps  of  engineers 

s  bur  reclamation 
shell  oil  co 
mrs  marilyn  f  mach1 
theooore  b  heusner 
mrs  janice  m  sutter 
:  withycom3e 
i  forest  service 
george  i  os80rne 

ps  of  engineers 
corps  of  engineers 

n  k  leitholo 
state  oiv  of  fstry 

CLOSED  1/1/65 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 

J  dept  water  resources 

'  S  FOREST  SERVICE 
OHN   N  FRANCIONI 
FLOYD  LONG 

LAWTON    INVESTMENT  CO 
BERYLWOOO   INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  OIV. OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
S  COAST  GUARD 
S  nat  park  service 
CALIF.   EDISON  CO. 
i  CALIF  ELEC  POWER  CO 
i  HUTCHISON 

WALTER   R.  HENNES 
ELME"  A  SUTTON 
■  FOREST  SERVICE 

,  *  E  COMPANY 
SOUAW  VALLEY   STATE  PK 
SQUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
'  C  FRALEY 
.  DIV  BEACH  +  PKS 
i  ♦  E  COMPANY 

corps  of  engineers 
state  div  of  fstry 
city  of  stockton 

!  weather  bureau 
stockton  fire  dept 
fred  h  cooley 

forest  service 
orlano  unit  wu  assn 
dept  water  resources 

MRS.  LILLIAN  MAGRUDEft 

suey  ranch 

dept  of  wtr  resources 
frank  t  stevens 
cal  div  beach  +  park 

air  force 
susana  <n  fire  sta 
david  8 apr 

te  div  of  fstry 
state  oiv  of  fstry 
kern  co  fstry  ♦  fd 

yl  k  de  walt 
s|  dept  water  resources 

kern  co  fire  dept 

on  ranch  company 
sulo  e  lakso 
dept  of  water  resources 
mrs  faye  oewey 
fed  aviation  agency 
ventura  co  fire  oept 

Glenn  baker 
50  calif  edison  co 
so  calif  eoison  co 
♦  e  company 
co  fire  dept 
torrance  mun  airport 
nge  co  park  dept 
aage  r  tugel 
8 ant a  capbona  ip  co 

l  S  BUR  RECLAMATION 


2500 
1695 
3960 
4645 


,  F0RES1 
LOS  ANGELf 
KERN  COUN1 
TULELAKE  | 
,  WEATHf 


SERVICE 
S  CO  FCD 
Y  LAND  CO 
fift IG  DIST 
BUREAU 


DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 

BUR  Reclamation 
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STATION  INDEX 

COHTINUEO  SEPTEMBER  1965 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

U 

o 
< 

Q 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 

0 

p 

< 

□ 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

1 

I  COUNTY 

DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE  ' 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TLME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

SPECIAL 

TT.MP 

PRECIP. 

SPECIAL 

TUSTJN  IRVINE  RANCH 

90  B  7 

0  6 

ORANGE 

53 

33  44 

117  47 

118 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

9458  C 

6   SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2370 

phoenix  ranch 

TWfNTYNINE  PALMS 

07 

SAN  8  E  R  D I  NO 

34  08 

116  02 

1975 

5P 

U    S   NAT    PARK  SERVICE 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

9473  C 

4  SANTA  CRUZ 

20 

36  56 

121  46 

95 

CITY   OF  WATSONVILLE 

TWIN  LAKES 

03 

ALPINE 

] 

38  42 

120  03 

7829 

IP 

P  G  *  E  COMPANY 

wawona  Ranger  station 

9482  C 

s    MAR  If 

u 

37  32 

119  40 

3965 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

TW1TCHELL  DAM 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

120  19 

582 

SANTA   MAR]A   VLY  WCD 

weaverville  Ranger  sta 

1  TRINITY 

122  56 

2050 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

'UK  1  AH 

MENDOCINO 

22 

39  09 

123  12 

623 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

WEED  1  S 

1    SI  SKI  YOU 

12 

41  25 

122  23 

3630 

us 

UK  |  AH  <>  WSW 

MENDOCINO 

:? 

39  08 

123  16 

1900 

8A 

MRS  MAR JOB  1 E  S  DORY 

WELOON   1  WSW 

9512  C 

10 

35  40 

118  18 

2680 

VERNON  J  BLOUNT 

UNION  OIL    STEARNS  A8S 

0< 

ORANGE 

33  56 

117  52 

UNION  OIL  CO 

WENDEL   10  SE 

9526  C 

3  LASSEN 

120  04 

4035 

3P 

ED  F1LIPELL1 

tU  C   L  A 

)« 

LOS  ANGELES 

3: 

34  04 

118  27 

4P 

UCLA 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532  r 

6    SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  1,0 

6280 

5 

U   S  WEATHER  BUREAU 

UPLAND    3  N 

06 

SAN  BERDINO 

34  08 

117  39 

1605 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WESTHAVEN 

9560  C 

5  FRESNO 

1  1 

36  13 

119  59 

285 

7A 

BOSTON  RANCH  CO 

UPPER  LAKE  W 

9167 

02 

39  11 

123  02 

1524 

\f 

EDGAR  J  SCMUETTE 

WEST  POINT  3  SW 

9583  C 

5  CALAVERAS 

{6 

38  22 

1  20  33 

2400 

6P 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

02 

LAKE 

39  10 

122  55 

1347 

kP 

U  S  FOREST  SERVICE 

9597  C 

2  PLACER 

1 

39  11 

120  39 

5290 

DEPT  WATER  RESOURCES 

UPPER  MAlTOLE 

HUMBOL  D t 

40  15 

124  11 

255 

WESLEY  C  ROSCOE 

WET  MEADOW 

9602  C 

5  TULARE 

10 

36  21 

116  34 

8950 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WPP  SAN  LEANDRO  FILTER 

122  10 

394 

7A 

£   BAY  MUN  UTL  DIST 

WHEATLAND  2  NE 

9605  C 

2  YUBA 

39  02 

121  24 

113 

E  CLEMENS  MORST  CO 

UPPER  TRES  P1NOS 

SAN  BEN  1  TO 

121  02 

205C 

ELOON  FANCHER 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615  C 

6  VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

875 

VENTURA  CO  FC  DIST 

VACAVILLE 

02 

SOLANO 

38  22 

122  00 

*P 

E  H  UHL 

WHISKEYTOWN  RES 

9621  C 

2  SHASTA 

23 

j7 

122  32 

1310 

8A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

VA  LL  E  TON 

04 

MONTEREY 

35  53 

120  42 

MRS  AMY  CURTIS 

WHITE    MOUNTAIN  1 

7  MONO 

37  30 

118  11 

10150 

8A 

UNIVERSITY   OF  CALIF 

VALLEY  CENTER  6  N 

06 

SAN  DIEGO 

3: 

117  02 

1675 

BA 

JOHNSON  NURSERY 

WHITE    MOUNTAIN  2 

9633  < 

7  MONO 

37  35 

lie  14 

12470 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

VALYERMQ  RANGER  STA 

D7 

LOS  ANGELES 

117  51 

3705 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITE  ROCK 

9639 

5  SACRAMENTO 

16 

36  ik 

121  05 

MRS.  BO-JEAN  PARKER 

VAN  NUVS  FC  156 

06 

LOS  ANGELES 

34  11 

118  27 

69« 

8A 

VAN   NUYS   PUflLI SM  CO 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

9660 

6  LOS  ANGELES 

26 

33  58 

lie  02 

340 

SP 

WHITTIER  WATER  OEPT 

VENADO 

9273 

01 

38  37 

123  01 

967T 

23 

39  09 

122  09 

86 

BA 

VENTURA 

«B! 

: ! 

VENTURA 

33 

119  18 

45 

STAR  FREE  PRESS 

WILLlTS  1  NE 

9684  ( 

1  MENDOCINO 

r 

39  25 

123  21 

4P 

LOUIS  L  BE  R  T  A  I N 

VERMILION  VALLEY 

FRESNO 

37  22 

7520 

SO  CALIF  EDISON  CO 

WILLITS  HOWARD  FOR  PS 

1  MENDOCINO 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

VICTORVILLE    PUMP  PLANT 

01 

SAN  8ER0IN0 

15 

34  32 

117  18 

2858 

8A 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

willow  CREEK  ranch 

9691 

1  MODOC 

41  50 

BA 

HAROLD  BRIGGS 

VIDETTE  MEADOW 

932B 

FRESNO 

36  45 

lie  25 

9500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLOWS 

2  GLENN 

r. 

39  32 

122  12 

BA 

BA 

HOWARD  R  ALLARD 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

:■>, 

LOS  ANGELES 

ue  oe 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WINCHESTER 

9722 

6  RIVERSIDE 

33  43 

117  05 

1475 

JIM  M  BLACKMORE 

VINTON 

02 

1 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

WINTERS 

i7a; 

23 

38  32 

121  56 

135 

J   NEWTON  WALLACE 

VISALIA 

09 

TULARE 

119  18 

354 

8A 

TULARE  CO  C  OF  C 

WOFFORD  HEIGHTS 

97'.- 

5  KERN 

LI 

35  43 

lie  27 

?7  00 

SJ 

JAMES  H  JORGENSEN 

VISTA  2  NNE 

9378 

SAN  01  EGO 

117  14 

510 

5F 

5P 

VISTA  FIRE  OEPT 

WOODCMUCK  MEADOW 

9773 

5  FRESNO 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VOLCANOVILLE 

9382 

02 

EL  DORADO 

120  47 

303t 

8A 

ERNEST  R  STEWARD 

WOODFORDS 

9  7  7  5 

3  ALPINE 

119  49 

5671 

SO 

5P 

MRS  WILMA  C  BARR 

02 

122  26 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

WOODLAND  1  WNW 

97B1 

23 

38  41 

121  48 

69 

9* 

U  C  AGR  EHTEN  SERV 

02 

40  28 

121  52 

P  G  +  E  COMPANY 

WR I GhTS 

■-    SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

5P 

WALLACE  1  SE 

0! 

CALAVERAS 

2; 

38  11 

120  58 

21* 

Bt 

CLARION   E    VAN  SCMAICK 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

2  EL  DORADO 

1 

'..5  51 

120  14 

6800 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

WALMaR  school 

9420 

CONTRA  COSTA 

37  57 

122  05 

115 

if 

MILTON  H.  8RINT0N 

YOR8A  LINDA 

9B47 

6  ORANGE 

2( 

33  54 

117  49 

415 

5P 

5C 

YOR8A  LINDA  WATER  CO 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

9423 

CONTRA  COSTA 

122  02 

245 

8A 

RAY   1  WHJTTEMORE 

YORKVILLE 

9851 

1  MENDOCINO 

17 

38  54 

123  14 

1100 

MRS  LOLA   A  HULBERT 

WALNUT   CREEK    2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

122  01 

TOMAS    5  VANASEK 

YOSEM I T E   NATIONAL  PARK 

9855 

5  MARIPOSA 

H 

37  1,5 

119  35 

3970 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

121  59 

400 

MRS  BETTY   e.    FA  I RC  LOUGH 

YREKA 

9866 

1  SISKIYOU 

i 

41  43 

122  38 

2625 

OA 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALNUT  GROVE 

02 

SACRAMENTO 

23 

121  31 

23 

INACTIVE  4/20/61 

WALNUT  pTL   STA  FC102C 

9431 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

4P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

CLOSED  STATIONS 

WARNER  SPRINGS 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

116  38 

3180 

4P 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

■■■'> 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

8A 

BA 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

8  2  9) 

5  SACRAMENTO 

It 

121  05 

160 

H6 

CLOSED  1/1/65 

NEW  STATION 

MT.  HOUGH  SNOW  COURSE 

5956 

>2  PLUMAS 

40  02 

120  5? 

676C 

CALIF.  DEPT .  Of  WATER 

I  DRAINAGE  CODE:  1- AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  S-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  B-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11-KINGS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MEBCED  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  1S-N.  E.  INTERIOR  IB-OWENS  20-PAJARO  21-PIT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24 -SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ 
33-SOUTH  COAST    34-STANISLAUS     35-TR1N1TY      36-TRUCKEE     37-TUOLUMNE  3B-WALKER 


i 

y 
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REFERENCE  NOTES 


Additional   information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street  San 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  ,  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.  S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

U  AT  ER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R*.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

If      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground;   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CALIFORNIA  -  OCTOBER  1965 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  were  above  normal  over  the  entire 
State,  with  positive  departures  as  great  as 6°  to  7° 
in  some  areas.  It  was  the  warmest  October  of  re- 
cord at  Sacramento,  and  the  second  warmest  of 
record  at  Burbank,  Los  Angeles,  and  San  Fran- 
cisco, Santa  Maria  had  the  warmest  October 
since  the  First-order  station  was  established  and 
the  second  warmest  when  the  earlier  cooperative 
record  is  considered.  New  maximum  temperature 
records  were  set,  or  existing  records  were 
equalled,  on  2  days  at  Red  Bluff,  7  days  at 
Sacramento,  3  days  at  San  Francisco,  and  5 
days  at  San  Diego.  In  addition,  new  heat  records 
were  set  for  so  late  in  the  season  at  Burbank 
and  Los  Angeles,  and  a  new  all-time  high  tem- 


perature record  for  October  was  set  at  Blue 
Canyon.  Los  Angeles  and  San  Diego  both  set 
new  records  for  the  number  of  days  during  the 
month  with  highs  of  90°  or  higher. 

Precipitation  was  below  normal  in  all  areas,  with 
deficiencies  of  more  than  2  inches  in  some  of  the 
northern  and  central  portions.  At  Mt.  Shasta  the 
September-October  total  has  been  the  least  ever 
recorded  for  that  period. 

Strong  winds  on  the  15th  capsized  a  fishing  boat 
off  the  southern  California  Coast,  drowning  one 
man. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San    Francisco,    California  94102 
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.50 

- 

1.80 

.50 

14 

.0 

0 

1 

1 

0 

CCLUSA   1  SSw 

81.4 

46.  1 

63.8 

.7 

91 

7 

40 

15. 

60 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.78 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAvIS  2  WSW 

82.3 

47.2 

64.8 

1.6 

93 

8 

42 

18. 

48 

1 

0 

0 

0 

.04 

.72 

.04 

1 5 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

69. 8M 

36. 8M 

53. 3M 

.  8 

85 

7 

32 

31. 

348 

0 

0 

3 

0 

1.09 

2.45 

.98 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

OE  SABlA 

78.2 

46.3 

62.3 

4.2 

91 

6 

32 

16 

111 

3 

0 

1 

0 

.07 

3.58 

.06 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

M 

M 

M 

92 

27, 

4P 

16 

0 

0 

0 

.50 

1,87 

.40 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

DCwNTEVlLLE  RANGER  STA 

77.2 

37.2 

57.2 

92 

8. 

30 

16 

237 

2 

0 

2 

0 

.70 

.59 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

82.4 

44.  1 

63.3 

2.4 

97 

8 

40 

27. 

82 

4 

0 

0 

0 

.00 

1.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

84.3 

49,5 

66,9 

93 

8* 

43 

26 

1  7 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FCLSOM  DAM 

82.2 

54,9 

68,6 

92 

8 

46 

17. 

29 

3 

0 

0 

0 

.28 

.28 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


OCTOBER  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

3  ; 
S< 

3  1 

a  I 

_  5 

t.i 

GEORGETOWN  RANGFR  STA 

79.4 

52.4 

65.9 

91 

9. 

36 

16 

7C 

2 

0 

0 

0 

.65 

.64 

1 5 

.0 

0 

1 

1 

0 

GRASS  VALLEY 

80.6 

48.9 

64.  8 

3.1 

94 

8 

35 

16 

73 

2 

0 

0 

0 

.52 

-  2.27 

.47 

1 5 

.0 

0 

1 

0 

0 

MAT  CRFEK  PH  NO  1 

7  7.0 

5  3.0 

*2 

9 1 

g 

2 1 

36  7 

1 

0 

26 

0 

.00 

_  130 

JESS  VALLEY 

71,4 

34.  8 

53,1 

65 

8 

20 

16 

361 

0 

0 

7 

0 

.43 

•  88 

•  21 

14 

T 

o 

2 

o 

LAKEPORT 

80.7 

41.9 

61.3 

93 

8 

31 

16 

121 

2 

0 

1 

0 

♦  06 

-  1,68 

•  03 

14. 

.  0 

o 

0 

Q 

o 

LAKESMORE 

S3. 7 

45.5 

64.6 

101 

7 

34 

16 

75 

7 

0 

0 

0 

.10 

.10 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

LAKE  SPAIJLDING 

73.3 

38.3 

55.8 

5.1 

86 

6 

29 

15 

280 

0 

0 

3 

0 

.99 

-  2.96 

.82 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

LAKE   SPAULDING  DAM 

7  3.2M 

4  3  •  6M 

58. 4M 

85 

6 

36 

31 

197 

0 

0 

0 

1.04 

•  85 

15 

•  0 

o 

2 

1 

o 

LAS  PLUMAS 

81.9 

56.5 

69.2 

2  •  I 

92 

6 

40 

16 

24 

2 

0 

0 

0 

.16 

-  2.32 

•  08 

15. 

.  0 

o 

0 

o 

o 

MANZAN I TA  LAKE  // 

68.6 

36.6 

52.6 

87 

8 

25 

16 

375 

0 

0 

5 

0 

•  30 

,13 

5 

•  0 

o 

2 

o 

o 

MARYSV  T  LLE 

83.5 

49.0 

66.3 

1.8 

93 

8 

42 

15 

33 

6 

0 

0 

0 

.01 

-  1.12 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

mc  Cloud 

74.5 

33.9 

54.2 

2.7 

91 

8 

23 

16 

328 

1 

0 

10 

0 

.16 

-  3.33 

.0 

0 

0 

0 

MINERAL 

70.9 

34.8 

52.9 

4.6 

85 

8 

25 

16 

370 

0 

0 

9 

0 

.15 

_  3,76 

.08 

15 

.  0 

o 

o 

o 

MCNTICELLO  DAM 

83.1 

49.6 

66.4 

97 

8 

45 

15 

33 

3 

0 

0 

0 

•  01 

•  01 

15 

,  o 

o 

o 

o 

o 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

73.7 

39.7 

56.7 

4.8 

85 

8 

31 

19 

250 

0 

0 

1 

0 

,05 

-  2,39 

•  04 

14 

T 

0 

o 

c 

o 

NEVADA  CITY 

72.9 

37.6 

55,3 

,4 

83 

9. 

29 

16 

294 

0 

0 

4 

0 

.74 

-  2.01 

.74 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

ORLAND 

81.4 

45,8 

63.6 

-  .7 

95 

8. 

37 

15 

76 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  1.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

84.0 

52,2 

68,1 

93 

8 

39 

16 

29 

8 

0 

0 

0 

,01 

•  01 

15 

•  0 

c 

o 

o 

o 

PARADI ^E 

81.0 

53,4 

67,2 

95 

7 

38 

16. 

54 

3 

0 

0 

0 

.10 

•  1C 

15 

•  0 

c 

1 

o 

o 

PLACERVILLE 

77.9 

41,5 

59.7 

2.6 

88 

9* 

34 

1  7 

158 

0 

0 

0 

0 

.58 

-  1,51 

•  58 

15 

•  0 

c 

1 

1 

o 

PLACERVILLE  ifg 

79.9 

55.0 

67.5 

93 

9 

39 

16 

56 

2 

0 

0 

0 

.59 

.59 

15 

.0 

0 

1 

1 

PLAT INA 

PORTOLA 

75.  1 

26.7 

50.9 

3.3 

85 

6 

21 

30* 

429 

0 

0 

30 

0 

.09 

-  1,25 

.08 

15 

•  0 

c 

0 

o 

o 

QUINCY  RANGER  STATION 

80.0 

27.0 

53.5 

2.8 

91 

8 

20 

31* 

351 

3 

0 

29 

0 

.01 

-  2,42 

.01 

15 

•  0 

c 

c 

c 

0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

83.2 

49.6 

66.4 

.  8 

102 

7 

44 

18 

37 

5 

0 

0 

0 

.01 

-  1,36 

.01 

14 

•  0 

c 

c 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

87.5 

55.9 

71.7 

6.3 

104 

7 

44 

16 

14 

1  1 

0 

0 

0 

.03 

-  2.24 

.03 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

RCCKL I N 

83.0 

46.1 

64.6 

1.9 

95 

8 

39 

16 

66 

4 

o 

0 

0 

.21 

-  .86 

.21 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

82.2 

49,6 

65.9 

2.4 

92 

7 

42 

15 

32 

2 

0 

0 

0 

,11 

•  .66 

•  11 

14 

,0 

o 

1 

c 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

83,1 

53.8 

68.5 

4.8 

94 

7 

47 

16 

1  8 

4 

0 

0 

0 

•  11 

.69 

•  11 

14 

.0 

c 

1 

c 

0 

SHASTA  DAM 

80.4 

56.5 

68,5 

94 

8 

47 

16. 

36 

4 

0 

0 

0 

.10 

•  1C 

15 

•  0 

c 

1 

0 

0 

SIERRA  CITY 

77. 3M 

43. 1M 

60.  2M 

89 

7 

29 

16 

162 

0 

0 

1 

0 

.62 

.38 

15 

.0 

0 

2 

0 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

74.7 

29.0 

51.9 

3.2 

86 

9 

21 

16 

398 

0 

0 

27 

0 

.30 

-  1.53 

.22 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SODA   SPRINGS  1   F  //R 

64,6 

33.5 

49.1 

76 

9. 

24 

17. 

488 

0 

0 

12 

0 

.58 

.53 

15 

T 

T 

15 

1 

1 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

85,0 

47.0 

66,0 

3.7 

100 

7 

4  1 

16 

37 

5 

0 

0 

0 

.00 

-  1,12 

.00 

•  0 

0 

0 

c 

0 

ST9AWBFRRY  VALLEY 

74.2 

42.1 

58.2 

90 

7 

33 

16. 

215 

1 

0 

0 

0 

.54 

.34 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

M 

M 

M 

98 

8 

44 

16. 

0 

0 

0 

.15 

.14 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  LAKES 

64.0 

31.2 

47.6 

5.6 

76 

7 

17 

16 

532 

0 

0 

2  1 

0 

.46 

-  1.81 

.35 

15 

4.5 

2 

15 

1 

0 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

8  4  ,  4M 

38.5M 

61.5M 

96 

8 

29 

16 

1 1  3 

0 

1 

0 

,13 

.13 

14 

•  0 

c 

1 

c 

o 

VACAVILLE 

85,5 

48,6 

67.1 

3.9 

95 

7 

42 

3 

1 5 

8 

0 

0 

0 

,00 

-  1.17 

•  OC 

•  0 

c 

c 

c 

o 

VOLTA  POWER  HOUSE 

82,7 

49,9 

66.3 

98 

8* 

34 

15 

53 

3 

0 

0 

0 

.15 

-  2.14 

•  15 

14 

•  0 

c 

] 

0 

0 

WHISKEYTOWN  RES 

81.3 

51.1 

66.2 

98 

8 

41 

17. 

55 

4 

0 

0 

0 

.05 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

WILLOWS 

83.8 

48.1 

66.0 

1.6 

99 

7 

43 

16. 

38 

6 

0 

0 

0 

•  00 

m      .  92 

•  00 

•  0 

c 

0 

o 

o 

WINTERS 

83.2 

48,8 

66.0 

95 

8 

44 

18. 

27 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

c 

0 

WOODLAND   1  WNW 

83.1 

46,9 

65.0 

.7 

93 

8 

40 

3 

45 

2 

0 

0 

0 

.02 

.76 

.02 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

61.1 

3.1 

.25 

-  1.83 

ft       #  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

74.0 

22.0 

48.0 

84 

9 

11 

31 

520 

c 

0 

31 

0 

.26 

.26 

15 

T 

0 

1 

0 

0 

BODIE 

64.0 

15. 3M 

39. 7M 

74 

8 

8 

25 

779 

0 

0 

29 

0 

.27 

.22 

15 

6.0 

3 

15 

1 

0 

0 

BP IDGEPORT 

72.8 

20.8 

46.8 

83 

8 

14 

25 

557 

0 

0 

30 

0 

■  03 

.03 

15 

1.3 

1 

15 

0 

0 

0 

CEDARVILLE 

72. 5M 

38. 8M 

55.7M 

4.9 

87 

9 

25 

16 

286 

0 

0 

3 

0 

.01 

-  1.16 

.01 

18 

T 

0 

0 

0 

0 

DCNNER  MEMORIAL  ST  PK 

69.1 

27.8 

48.5 

79 

8 

20 

10 

508 

0 

0 

30 

0 

.06 

.06 

16 

T 

T 

16 

0 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

73.8 

34.5 

54.2 

85 

10 

26 

17. 

326 

0 

0 

13 

0 

.06 

.06 

15 

T 

0 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

73.7 

32.1 

52.9 

85 

8 

25 

30* 

368 

0 

0 

17 

0 

.12 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

74.4 

33.7 

54.1 

4.0 

87 

8. 

21 

16 

334 

0 

0 

13 

0 

.06 

-  1.05 

.04 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

67.1 

28.6 

47.9 

79 

8 

18 

16 

526 

0 

0 

26 

0 

.72 

.60 

15 

.5 

1 

15 

2 

1 

0 

MONO  LAKE 

70,9 

34.1 

52.5 

82 

9 

25 

1 7 

38  1 

0 

0 

1* 

0 

T 

T 

15. 

,0 

( 

0 

c 

0 

SCUAW  VALLEY 

67,9 

27.9 

47.9 

80 

9 

19 

16 

524 

0 

0 

27 

0 

1.00 

1.00 

15 

.0 

0 

1 

1 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

73.8 

33.6 

53.7 

2.5 

87 

8 

26 

17 

344 

0 

0 

1  7 

0 

•  00 

-  .92 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TAHOE  CITY 

60.5 

33.5 

47.0 

2.0 

74 

10 

24 

16 

555 

o 

0 

1  5 

0 

.45 

-  1.45 

.27 

15 

T 

0 

2 

0 

0 

TERMO 

72.2 

23.8 

4R.0 

84 

8 

15 

16 

519 

0 

0 

30 

0 

.04 

.02 

15. 

T 

0 

0 

a 

0 

TRljCKEF  RANGER  STATION 

70.0 

28.2 

49.1 

3.5 

80 

9. 

24 

27. 

486 

0 

0 

21 

0 

•  26 

-  1,56 

.24 

15 

T 

G 

1 

c 

0 

WOODFORDS 

71.1 

42.7 

56.9 

85 

8 

24 

17. 

250 

p 

0 

3 

0 

.46 

.46 

15 

T 

T 

15 

1 

0 

0 

DIVISION 

50.2 

2.0 

.24 

-  1.04 

II       ft  ft 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVTLA  BEACH 

80.8 

53.5 

67.2 

98 

6 

45 

18. 

56 

10 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

76.1 

46.6 

61.4 

87 

25. 

38 

17 

121 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

72.1 

53. 3M 

62. 7M 

1.4 

86 

24 

48 

30 

109 

0 

0 

0 

0 

.17 

-  1.00 

.17 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURL INGAME 

76.2 

49.4 

62.8 

86 

24 

43 

17. 

79 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

82.3 

48.2 

65.3 

99 

24. 

37 

17. 

92 

8 

0 

0 

0 

.12 

.10 

15 

.0 

0 

1 

a 

0 

CROCKETT 

79.3 

52.1 

65.7 

91 

a 

46 

16 

27 

1 

0 

0 

0 

.05 

-  .77 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

83.4 

46.2 

64.8 

96 

24. 

39 

18. 

61 

B 

0 

0 

0 

.06 

.06 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

71.4 

49.4 

60.4 

91 

24. 

42 

16 

166 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

17. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HCLLISTER 

82.9 

44.8 

63.9 

1.3 

98 

23 

38 

18 

80 

10 

0 

0 

0 

.04 

-  .45 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

85.3 

45.1 

65.2 

3.3 

96 

24. 

35 

17 

51 

1 1 

0 

0 

0 

.00 

-  .29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


OCTOBER  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

S 
a 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

3 

t- 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

5 

« 
- 

1 

o 

°- 

1.00  or  More 

«| 

s  ft 

LIvERMORE  2  SSW 

82.  4 

46.9 

64,7 

2.1 

91 

25. 

42 

ie. 

48 

0 

0 

0 

.03 

-  .56 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

LCS  GATOS 

80.1 

48.4 

64.3 

2.5 

92 

41 

66 

4 

0 

0 

0 

-  1.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

78.7 

49.7 

64.2 

91 

8 

43 

16 

50 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCNTERFY 

73.6 

54.3 

64.0 

95 

22 

4S 

30 

112 

.23 

.18 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

MCRRO  RAY  F I  RE  OEPT 

77.3 

52.7 

65.0 

98 

25. 

44 

17. 

112 

8 

0 

0 

0 

.03 

.02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCUNT  DIABLO  N  GATE 

82.5 

56.3 

69.4 

96 

8 

41 

15 

52 

7 

0 

0 

0 

.04 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

72. 5M 

57.  1M 

64.8M 

8.1 

85 

35 

103 

0 

0 

0 

0 

-  1.07 

.0 

0 

0 

0 

NACIMIFNTO  DAM 

87.1 

45.5 

66.3 

100 

8 

36 

17. 

51 

L5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

75.1 

53.2 

64.2 

87 

24. 

44 

16 

67 

.11 

.  1  1 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

72.7 

55.7 

64,2 

3.1 

87 

23. 

51 

27. 

58 

0 

0 

0 

0 

.07 

-  .71 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

76.2 

47. 2M 

61  ,7M 

88 

24 

40 

16 

112 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

86.9 

39.2 

63.1 

96 

30 

78 

14 

0 

3 

0 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

8S.8 

43.3 

64.6 

96 

1 

34 

17 

56 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

86.9 

45.5 

66.2 

101 

7 

36 

17 

43 

n 

.13 

.13 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

PISMO  BEACH 

78.7 

54.0 

66.4 

98 

22 

46 

31 

73 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

70.7 

52.1 

61.4 

91 

21 

45 

17. 

154 

3 

0 

0 

0 

.01 

.01 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

PCRT  CHICAGO  NAvAL  DEP 

79.6 

46.5 

63.  1 

91 

39 

17. 

72 

I 

0 

0 

0 

.02 

15 

.0 

0 

0 

a 

0 

PRIEST  VALLEY 

82.7 

35.3 

59.0 

97 

7 

26 

17 

184 

8 

0 

6 

0 

.04 

-  .51 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

79.8 

48.5 

64.2 

3.0 

90 

24. 

42 

17. 

59 

o 

T 

-  .80 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

75.9 

54.5 

65.2 

91 

2 

40 

3 

56 

2 

0 

0 

0 

.  10 

.10 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

79.5 

44.0 

61.8 

89 

7 

34 

18* 

112 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

7  8.5 

64.1 

3.2 

97 

24 

39 

1  7 

9  1 

6 

0 

0 

0 

.4C 

.  0 

c 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

78.9 

so!e 

64.9 

99 

24. 

41 

17 

83 

6 

0 

0 

0 

111 

.10 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

89.2 

40.8 

65.0 

100 

7 

32 

17 

52 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

71.3 

54.5 

62.9 

92 

25. 

45 

30 

113 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

71.1 

51.9 

62.5 

2.0 

88 

24 

45 

17 

101 

0 

0 

0 

0 

T 

-  .74 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

3.6 

90 

24 

5 1 

3 1 

73 

1 

0 

0 

0 

.01 

"  .88 

.01 

14 

■  0 

c 

0 

c 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

73.1 

47,6 

60.4 

94 

24. 

35 

16 

188 

6 

0 

0 

0 

.22 

.13 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

78.6 

49.7 

64.2 

1.8 

89 

2  3. 

41 

1  6 

60 

0 

0 

0 

0 

-  .31 

.19 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

83.1 

52.8 

68.0 

5.0 

99 

24. 

43 

31. 

49 

1 1 

0 

0 

0 

loo 

-  .70 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

76.2M 

56. 8M 

66. 5M 

90 

24 

48 

31 

31 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAmTA     r\   ABA     1  IM  t  1 1  C  D  C  1  T  V 

3#»[N|J«    CL**KM    UNI  VtnSI  IT 

3.2 

9 1 

23. 

16 

4 

0 

0 

0 

.30 

.28 

14 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

8o!6 

47^7 

64.2 

4.4 

102 

1 

39 

17 

02 

8 

0 

0 

0 

.12 

-  U26 

.08 

14 

!c 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

76.6 

52.6 

64.6 

90 

25. 

44 

80 

2 

0 

0 

0 

.28 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

80.7 

43.4 

62.1 

91 

8 

34 

17. 

99 

1 

0 

0 

0 

T 

-  .84 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONVILLE  WATFRWORKS 

78.2 

47.6 

62.9 

96 

23 

38 

16 

114 

6 

0 

0 

0 

.07 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.1 

3.5 

.07 

-  .75 

tt       «  « 

SAN  JOAQUIN 

Drainage  os 

ANTIOCH  FIBREB0A9D  ML 

79.9 

52.9 

66.4 

3.2 

91 

8 

47 

29 

24 

1 

0 

0 

0 

.04 

-  .52 

.04 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

81.7 

48.2 

65.0 

90 

42 

39 

2 

0 

0 

0 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

53.5 

69.1 

2.7 

96 

28. 

38 

16 

48 

1  1 

0 

0 

0 

.34 

-  .65 

.24 

15 

.0 

0 

0 

0 

ALBERRY   1  NNE 

82. 1M 

46. 4M 

64. 3M 

2.4 

95 

8 

32 

16 

89 

o 

1 

o 

.31 

-  .92 

.31 

15 

.0 

0 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

83.8 

55.3 

69.6 

2.8 

97 

2 

46 

16 

18 

o 

0 

0 

0 

.00 

-  .32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

82.0 

54.4 

68.2 

93 

7 

40 

16 

34 

5 

0 

0 

0 

.72 

.54 

16 

.0 

0 

1 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

84.9 

49.  1 

67.0 

96 

3 

30 

17 

30 

» 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  8IG  TREES 

73.9 

38.7 

56.3 

2.9 

88 

a 

29 

17. 

267 

.86 

-  1.89 

.84 

15 

.0 

0 

1 

0 

CAMP  PARDEE 

82.5 

52.2 

67.4 

2.3 

94 

e 

42 

16 

44 

4 

0 

0 

0 

.41 

-  .56 

.41 

15 

.0 

0 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

82.1 

47.5 

64.8 

93 

8. 

35 

16 

55 

4 

0 

0 

0 

.55 

.55 

15 

.0 

0 

1 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

76. 9M 

43. OM 

60. OM 

90 

31 

1 6 

165 

2 

0 

1 

0 

.45 

15 

T 

0 

0 

0 

COAL INGA 

85.0 

50.0 

67.5 

2.5 

97 

2 

38 

16 

23 

7 

0 

0 

0 

.00 

-  ,24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CCRCORAN   IRRIG  DIST 

84.3 

48.7 

66.5 

96 

3 

39 

16 

38 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

83.5 

42.3 

62.9 

.2 

92 

7 

36 

3U 

79 

4 

0 

0 

0 

.15 

-  .40 

.15 

15 

.0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

78.5 

34.6 

56.6 

1.9 

92 

7 

27 

16 

257 

2 

0 

6 

0 

.74 

-  1.12 

.72 

15 

.0 

0 

1 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

84.7 

46.5 

65.6 

2.0 

94 

23. 

41 

1 6 

39 

9 

0 

0 

0 

,52 

-  1.10 

.52 

15 

.0 

0 

1 

0 

FIvE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

83.4 

48.1 

65.8 

1.2 

96 

2 

37 

16 

41 

0 

0 

.30 

-  .13 

.30 

14 

.0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

85.1 

48.8 

67.0 

98 

3 

36 

17 

46 

11 

0 

0 

0 

.28 

.28 

15 

.0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

66.5 

41.0 

53.8 

4.3 

79 

7 

23 

17. 

340 

0 

0 

3 

0 

.26 

-  1.42 

.23 

15 

.0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

81. 4M 

38. 8M 

60.  1M 

93 

29 

17* 

157 

4 

0 

3 

0 

•  1 5 

.15 

15 

.0 

0 

0 

0 

GRANT  PROVE 

65.0 

44.6 

54.8 

78 

8 

24 

17. 

316 

0 

0 

4 

0 

.56 

.38 

15 

2.0 

2 

16 

2 

0 

0 

HANFORD 

85.4 

47.4 

66.4 

2.8 

97 

2 

39 

16 

26 

0 

.05 

-  .32 

.05 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

77. 7M 

41. 9M 

59.8M 

3.1 

90 

9. 

33 

16 

165 

2 

0 

0 

0 

.65 

-  1.32 

.55 

15 

.0 

0 

2 

1 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

63.9 

35.1 

49.5 

2.4 

75 

7. 

23 

22» 

470 

0 

0 

4 

0 

T 

T 

1  5 

IDRIA 

81.3 

55.0 

68.2 

5.0 

91 

8 

43 

1 5 

39 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .53 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

85.9 

63.7 

74.8 

4.5 

99 

2 

49 

16 

7 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

86.0 

50.7 

68.4 

99 

8 

33 

17 

44 

e 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

84.0 

51.9 

68.0 

94 

8. 

40 

17 

30 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

84.7 

58.  1 

71.4 

94 

7. 

44 

17 

16 

8 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

83. 2M 

46.  1M 

64. 7M 

92 

8 

38 

17. 

52 

5 

0 

0 

0 

.38 

.38 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

LE  GRAND 

83.4 

48.2 

65.8 

2.0 

93 

2 

40 

16 

29 

3 

0 

0 

0 

.16 

.44 

.16 

15 

.0 

0 

I 

0 

0 

LEMON  COVE 

83.6 

48.2 

65.9 

.2 

94 

3 

38 

16 

41 

7 

0 

0 

0 

.07 

-  .63 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

84.3 

46.6 

65.5 

1.5 

94 

8. 

38 

16 

39 

9 

0 

0 

0 

.03 

-  .39 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

LCDI 

«1.9 

45.9 

63.9 

2.7 

91 

7 

40 

31. 

58 

4 

0 

0 

0 

.14 

-  ,78 

.07 

15. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LCS  BANCS 

84.1 

47.7 

65.9 

1.7 

92 

7. 

39 

17 

26 

4 

0 

0 

0 

.07 

-  ,37 

.07 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

84.4 

48,9 

66.7 

2.5 

96 

3 

40 

16 

32 

7 

0 

0 

0 

.17 

-  .34 

.17 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

MANDFVILLE  ISLAND 

MANTFCA 

80.7 

47.0 

63.9 

90 

8 

41 

17 

63 

1 

0 

0 

0 

.08 

.08 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Deparlure 
From  Normal 

h 

a 

1 
o 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

■S-v 

• 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

I  [ 

3  « 

"  i 

SJ 

hi 

s  I 

bS 

If 

i  § 

"ARICOPA 

SI. 2 

54.6 

67.9 

-  .2 

91 

23. 

41 

16 

2S 

7 

0 

0 

0 

.00 

.28 

•  00 

.0 

0 

0 

a 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

R4.5 

46.8 

65.7 

2.6 

92 

40 

17. 

32 

u 

o 

0 

0 

.12 

.37 

.12 

1 5 

.  0 

o 

MC0E5TC 

83.0 

47.7 

65.4 

2,8 

92 

23. 

41 

17 

38 

u 

0 

0 

0 

•  08 

.50 

.08 

14 

.0 

o 

o 

o 

rj 

NEWMAN  2  NW 

82.5 

47.2 

64.9 

,2 

89 

23* 

39 

1  7 

38 

0 

0 

0 

.08 

_ 

.  39 

•  08 

1 5 

.0 

o 

o 

o 

o 

NCRTH  FORK  RANGFR  STA 

82.5 

45.7 

64.3 

95 

8 

34 

17. 

69 

3 

0 

0 

0 

.41 

1,07 

,41 

15 

•  0 

o 

i 

0 

o 

OAKOALF  WOOOwARD  DAM 

81.4 

50.3 

65,9 

2.6 

90 

26. 

40 

16 

47 

2 

0 

0 

0 

.15 

.51 

.15 

15 

.0 

0 

l 

0 

0 

ORANGE  COVE 

84.3 

50.6 

67.5 

3.2 

96 

9. 

40 

16 

30 

8 

0 

1 

0 

.05 

.55 

.05 

15 

•  0 

o 

o 

PAMOCHE  CREEK 

82.2 

52.0 

67.1 

91 

3 

44 

17 

27 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

o 

0 

o 

0 

RCRTFRVILLF 

85.6 

50.5 

68.1 

2.9 

96 

3 

41 

16 

25 

11 

0 

0 

0 

.00 

.49 

•  00 

.0 

o 

0 

0 

0 

POSEY   J  E 

74.2 

42.3 

58.3 

86 

10* 

26 

16 

212 

0 

0 

2 

0 

.08 

.08 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

78.8 

51.8 

65,3 

91 

7 

35 

16 

64 

1 

0 

0 

0 

•  64 

.63 

15 

•  0 

0 

1 

1 

0 

SAN  LUIS  DAM 

81.3 

54.5 

67,9 

90 

3 

50 

17 

16 

1 

0 

0 

0 

.03 

.03 

15 

.0 

o 

0 

0 

0 

SCNOPA  RS 

83.0 

43.5 

63.3 

1.3 

94 

9* 

36 

16 

78 

5 

0 

0 

0 

.60 

1.01 

.60 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

SC  ENTRANCE  YOSFMITE 

76.6 

40.  1 

58.4 

88 

25. 

26 

16 

205 

0 

0 

2 

0 

.60 

.45 

14 

.0 

0 

2 

0 

0 

STOCKTON  wBAP 

81.5 

49,5 

65.5 

1.5 

91 

7 

41 

17 

38 

2 

0 

0 

0 

.16 

.47 

.16 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

46.6 

63.6 

1.4 

89 

8 

4  1 

1 7 

60 

0 

0 

0 

0 

.07 

.55 

.07 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

78.0 

40.7 

59.4 

90 

8 

27 

17 

176 

1 

0 

1 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

0 

c 

0 

TE JON  PANCHO 

e3.o 

55.2 

69.1 

3.1 

94 

4. 

41 

16 

34 

5 

0 

0 

0 

T 

_ 

.62 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

85.2 

51.0 

68.1 

4.7 

95 

9. 

39 

17 

26 

13 

0 

0 

0 

.20 

.61 

.20 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

MGE9  CREEK  PH 

81.3 

46.3 

63.8 

4,0 

92 

9. 

32 

16 

70 

3 

0 

1 

0 

.90 

1.46 

.85 

15 

.0 

0 

1 

1 

0 

TRACY  CARBONA 

82,9m 

48  ,  4M 

65.7M 

92 

8 

38 

17 

20 

1 

0 

0 

0 

•  03 

.03 

15 

.0 

0 

c 

0 

0 

TRACY   PUMPING   Pi  ANT 

81.6 

51.0 

66.  3 

90 

7 

43 

29 

24 

1 

0 

0 

0 

.02 

.02 

14 

•  0 

o 

0 

c 

0 

VI sAl  I  A 

82.2 

49.9 

66.  1 

.0 

95 

3 

43 

16 

41 

4 

0 

0 

0 

.05 

.38 

.05 

15 

.0 

G 

c 

c 

0 

WASCO 

83.7 

50,7 

67,2 

1.8 

94 

9* 

40 

18 

31 

6 

0 

0 

0 

.00 

.27 

.00 

.0 

c 

0 

c 

0 

YCSEM I TE   NATIONAL  PARK 

84.  1 

36.3 

60.2 

4.9 

98 

8 

29 

17 

156 

6 

0 

4 

0 

.56 

„ 

1.12 

.56 

15 

.0 

c 

1 

1 

0 

DIVISION 

64.7 

3.0 

.22 

.70 

•       •  » 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

86.9 

55.5 

7  1.2 

100 

2 

43 

17 

30 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

c 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

73.9 

61.0 

67.5 

4.1 

90 

22 

56 

30. 

17 

1 

0 

0 

0 

.00 

.60 

.00 

.0 

o 

0 

0 

0 

BARRETT  DAM 

86.0 

44.7 

65.4 

1.1 

96 

13. 

36 

18. 

54 

14 

0 

0 

0 

.00 

.65 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

85.5 

51.8 

68.7 

99 

7 

37 

17 

55 

1  1 

0 

0 

0 

,00 

1.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

71. 5M 

27,7 

49. 6M 

83 

2 

21 

25. 

470 

0 

0 

27 

0 

T 

T 

16 

T 

0 

0 

0 

0 

BONITA 

83.4 

51.7 

67.6 

3.3 

104 

22 

40 

18. 

33 

11 

0 

0 

0 

•  00 

.  50 

.00 

«c 

0 

c 

c 

0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

R 

86,9 

56,3 

71.6 

5.3 

99 

22 

45 

17 

7 

14 

0 

0 

0 

T 

.49 

T 

13 

.0 

0 

0 

a 

0 

C*BRILLO  NAT  MONUMENT 

R 

75.7 

61.0 

68.4 

99 

22 

52 

17 

32 

4 

0 

0 

0 

.02 

.02 

15 

.0 

0 

0 

a 

0 

CACHUMA  DAM 

88.3 

50.9 

69.6 

98 

24. 

41 

17. 

25 

1  P 

0 

0 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

a 

0 

CAMPO 

84.8 

44,2 

64,5 

96 

11 

30 

17 

71 

8 

0 

1 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

88.8 

49,  I 

69,0 

99 

26. 

37 

17 

23 

17 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.  c 

c 

0 

c 

0 

CHULA  VISTA 

76. 2M 

56,  1M 

66. 2M 

3.7 

101 

23 

47 

1  7 

37 

: 

0 

0 

0 

.00 

,49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

87.5 

55,4 

71.5 

5.9 

99 

23 

44 

18. 

19 

It 

0 

0 

0 

.00 

m 

.76 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

87.9 

51.5 

69.7 

4.4 

101 

3 

42 

17 

13 

15 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CULVER  CITY 

82.1 

56.3 

69.2 

103 

22 

50 

19. 

15 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CL'YAMA 

81.3 

39.7 

60.5 

94 

3 

28 

16 

142 

0 

2 

0 

•  00 

.00 

.0 

c 

( 

( 

0 

CLYAMACA 

78.8 

39.5 

59.2 

4.2 

93 

7 

32 

31. 

187 

1 

0 

5 

0 

.02 

1.45 

.02 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

86,7 

51.6 

69.2 

98 

7 

41 

18. 

36 

1ft 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.46 

.00 

.0 

0 

a 

c 

0 

EL  CAPJTAN  DAM 

89.6 

55,7 

72.7 

103 

3 

48 

6 

8 

18 

0 

0 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

a 

0 

0 

ELSINORE 

8  8.9M 

48, 9M 

6  8.9M 

2.7 

101 

6 

38 

17 

23 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

m 

.55 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

ESCONDIDO 

83.2 

51,2 

67.2 

3.0 

97 

22 

41 

17 

29 

10 

0 

0 

0 

•  03 

.81 

.03 

15 

.0 

c 

c 

0 

0 

FCNTANA  KAISER 

89.6 

58,6 

74.  1 

100 

22. 

48 

1  7 

5 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

87.2 

50.5 

68.9 

101 

22 

41 

17 

15 

1^ 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

a 

a 

0 

hEnSHAW  DAM 

84.6 

38.2 

61.4 

98 

8 

29 

17 

127 

10 

0 

7 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

78.3 

37.9 

58.1 

88 

8 

23 

16 

208 

0 

0 

s 

0 

.10 

.10 

15 

.0 

0 

1 

c 

0 

JULIAN  WYNOLA 

80.7 

49.  1 

64,9 

92 

1 1 

33 

1  7 

83 

4 

0 

0 

0 

.03 

.03 

15 

.0 

c 

c 

( 

0 

LAGUNA  BEACH 

78  •  9M 

52  »4M 

65  •  7M 

2.3 

100 

23* 

43 

16 

59 

5 

0 

0 

0 

.00 

.55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

83.8 

57, 7M 

70. 8M 

101 

22 

48 

17 

12 

1  l 

0 

0 

0 

.01 

.01 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

/79.8 

48.5 

64.2 

99 

23 

38 

18 

99 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

LONG  BEACH 

82.3 

60.6 

71.5 

5.7 

101 

22 

53 

17 

4 

9 

0 

0 

0 

.00 

.39 

.00 

.0 

0 

c 

0 

0 

LONG  BEACH  wB  Ap 

82.8 

57.1 

70.0 

3.5 

101 

22 

49 

17 

10 

9 

0 

0 

c 

.00 

.17 

.00 

.  0 

( 

r 

( 

0 

1  OC    AN^FI           WR  ATRPORT 

Q 

79.4 

59.5 

69.5 

4.6 

101 

22 

50 

I  7 

<j 

7 

c 

0 

-J 

T 

•  39 

T 

13. 

.0 

( 

- 

( 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

R 

84.5 

61.7 

73.1 

5.7 

100 

22 

52 

17 

1 

1  ? 

0 

0 

0 

.00 

.41 

.no 

.0 

a 

n 

c 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

85,7 

59,9 

72.8 

94 

7 

44 

17. 

34 

9 

0 

0 

0 

.00 

_ 

1.12 

.00 

.0 

0 

c 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

65.3 

45,5 

55.4 

78 

12* 

24 

16 

301 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

r 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

II 

74,4 

55,5 

65.0 

83 

11* 

31 

16 

90 

0 

0 

1 

0 

•  00 

.00 

.  0 

( 

c 

( 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

74.8 

57,3 

66.1 

2.9 

96 

21 

48 

17 

39 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.45 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

OCEANS  I DE 

79.3M 

56, 6M 

68. OM 

105 

22 

46 

18. 

22 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

c 

0 

0 

OJAI 

88.4 

48.7 

68.6 

4.2 

99 

24. 

39 

17 

23 

in 

0 

0 

0 

.00 

.56 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

OXNARD 

78.5 

53.3 

65.9 

3.7 

98 

22 

46 

19. 

62 

6 

0 

0 

0 

.00 

,40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PAlOMAR  MT  OBSERVATORY 

80. 2M 

52. OM 

66. 1M 

90 

8* 

32 

16 

72 

3 

0 

I 

0 

T 

T 

15 

.0 

( 

0 

0 

0 

PASADENA 

B7.5 

57,4 

72.5 

6.3 

98 

23. 

47 

17 

s 

15 

0 

0 

0 

.00 

.71 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

PERRIS 

89.5 

47.3 

68.4 

99 

6. 

36 

17 

34 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

89.8 

50.9 

70.4 

6.2 

101 

2 

41 

17. 

14 

1  ° 

0 

0 

0 

.00 

.72 

.00 

.0 

0 

a 

0 

0 

RAMONA   SPAULD I NG 

88.5 

47,8 

68.2 

100 

2 

34 

17 

37 

18 

0 

fl 

0 

.01 

.01 

9 

.0 

0 

a 

0 

0 

REDLANDS 

88.9 

54.1 

71.5 

6.4 

100 

3 

44 

17 

1  3 

19 

0 

0 

0 

.00 

.80 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

RIVERSIDE  FIRE   STA  *  3 

88.5 

50.7 

69.6 

3.9 

too 

3. 

42 

17 

17 

1  ft 

0 

0 

0 

.00 

.53 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA 

R 

88.6 

47.1 

67.9 

100 

3 

37 

17 

45 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTON  1 0  CYN  MOUTH 

85.8 

59.5 

72.7 

94 

3. 

45 

16 

35 

16 

0 

0 

0 

.00 

1.18 

.00 

.0 

a 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

90.9 

50.1 

70.5 

4.3 

102 

2 

40 

17 

16 

2] 

0 

0 

0 

.00 

.85 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

SANDBERG  WB 

//R 

74.3 

56.8 

65.6 

6.9 

88 

8 

33 

16 

98 

0 

0 

0 

0 

.00 

.49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

5t 
■ 

> 
< 

Departure 
From  Normal 

I 

s 

Dale 

« 

I 

3 

a 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

• 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

s 

Q 

s 

o 

• 

0 
o 

• 

§ 

s: 
s  < 

8  J 
:■  i 

S  k 

si 

s! 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

R 

79.6 

59.2 

4 

3.3 

1  o  ^ 

22 

S  ] 

I  7 

9 

6 

0 

0 

0 

T 

-  .49 

T 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

69.  5 

58.1 

73.3 

7.5 

98 

26. 

43 

17 

9 

19 

0 

0 

0 

.00 

-  .48 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  CEPT 

87.0 

53.6 

70.3 

101 

21 

44 

17 

7 

|  5 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

92.5 

47.3 

69.9 

5.1 

106 

22 

36 

17 

19 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .69 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

71.3M 

103 

22 

50 

18. 

12 

0 

0 

0 

-  ,51 

.  0 

c 

0 

SANTA  BARBARA 

79.0 

52.5 

65.8 

2.7 

95 

24. 

47 

16 

43 

6 

0 

0 

0 

T 

-  .49 

T 

13. 

.0 

0 

■  0 

0 

0 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

78.6 

49.2 

63.9 

95 

24 

41 

17 

70 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

13. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

79.1 

65.7 

72.4 

7.1 

98 

22 

54 

18. 

45 

6 

o 

o 

o 

T 

-  .94 

T 

15. 

.0 

c 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

R 

80.7 

47.7 

64.2 

3.8 

100 

22 

36 

16 

92 

8 

0 

0 

0 

.01 

-  .59 

.01 

15 

.0 

0 

e 

c 

0 

SANTA  MCNICA  PIER 

74.3 

58,3 

66.3 

99 

23 

5* 

20. 

3  1 

2 

0 

0 

0 

•  00 

•  OC 

SANTA  PAULA 

83.9 

51.5 

67.7 

101 

23 

40 

31 

42 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5LNLAN0 

87.6 

59.4 

73.5 

98 

24. 

43 

17 

22 

17 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TCRRANCE 

82.2 

57.3 

69.8 

5.8 

100 

22 

49 

31 

13 

10 

0 

0 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TLSTIN   IRVINE  RANCH 

85.7 

51.4 

68.6 

3.9 

103 

22 

44 

18. 

20 

13 

0 

0 

0 

.00 

-  .47 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

TWITCHELL  Dam 

85.5 

49.5 

67.5 

100 

2  2 

36 

18 

13 

0 

0 

0 

00 

.00 

.  c 

" 

o 

UCLA 

80.6 

65.7 

73.2 

97 

22* 

57 

30 

0 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

88.2 

52.5 

70.4 

98 

3 

38 

16 

34 

18 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

V  I  ST  a   2  NNE 

82.7 

55.0 

68.9 

100 

22 

44 

16 

30 

1 1 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

85.2 

42.1 

63.7 

4,0 

96 

11 

29 

17 

78 

7 

0 

3 

0 

.00 

-  .75 

.00 

.0 

0 

c 

( 

0 

v  T  o  R  a    i  TMHA 

86.5 

56.4 

71.5 

100 

22. 

45 

17. 

13 

0 

0 

0 

.  00 

,58 

•  oc 

.0 

0 

DIVISION 

68,0 

4.4 

T 

-  ,69 

*       #  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

91.0 

57.2 

74,1 

101 

10. 

50 

3  i 

1 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RARSTOW 

89.2 

47.2 

68.2 

98 

9 

37 

17 

21 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

86.* 

52.2 

69.3 

97 

6 

39 

17 

32 

I  4 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

83.0 

38.7 

60.9 

3.5 

9* 

7 

33 

18. 

146 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  ,43 

.00 

.0 

0 

-- 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

60  . 

41.2 

51.0 

69 

19 

16 

427 

0 

0 

3 

0 

T 

T 

15 

T 

0 

0 

c 

BLYTHE 

93.7 

54.5 

74.  1 

.  7 

103 

11 

47 

19. 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

-  .27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 

96.0 

61.9 

79.0 

105 

11 

52 

18 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BCRREGO  SPRINGS  3  NNE 

92.8 

55.2 

74.0 

105 

13 

44 

17 

8 

25 

0 

Q 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAHLEY  2  SW 

95.6 

55.4 

75.5 

-  .3 

105 

13 

48 

17 

3 

26 

0 

0 

0 

.00 

-  .24 

.00 

.0 

0 

c 

c 

0 

89.2 

46.7 

68.0 

100 

8  » 

36 

17 

17 

0 

0 

0 

00 

.00 

.0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

87.4 

55.6 

71,5 

97 

9 

45 

17 

14 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

96.4 

60.9 

78. 7 

1.7 

106 

a 

53 

30. 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

76.3 

37.9 

57.1 

86 

7 

31 

18 

236 

0 

o 

2 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

92.3 

68.4 

80.4 

101 

12 

61 

18. 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

c 

0 

Ft    fCNTDn   ?  s^w 

96.8 

56.4 

76,6 

105 

50 

19. 

27 

0 

0 

0 

•  00 

.25 

.00 

.0 

r 

Q 

FAIRMONT 

79.5 

56.4 

68.0 

5.1 

92 

12» 

40 

16 

54 

<. 

0 

0 

0 

.00 

-  .48 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

95.4 

64.2 

79.8 

105 

12 

52 

18. 

0 

2  b 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

HA  IWEE 

80.6 

49.3 

65.0 

3.5 

92 

8 

32 

16 

71 

2 

o 

\ 

0 

.00 

-  .43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAyFIElD  PUMPING  PLANT 

93.1 

56.8 

75.0 

103 

13. 

47 

18 

5 

2  3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

c 

0 

I  PMt  H  1  OL 

95  2 

61.5 

78.4 

3.6 

105 

1  1 

53 

19. 

° 

26 

c 

0 

0 

.  oc 

.00 

*  ^ 

o 

IMPERIAL   FAA  AP 

96.4 

57.7 

77,1 

106 

12. 

50 

19. 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

■1 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

92 

8 

38 

26. 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  .39 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

98.3 

57.5 

77,9 

2.4 

106 

5 

47 

19 

0 

27 

Q 

o 

.00 

-  .23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

89.2 

47.9 

68.6 

98 

3. 

40 

18 

13 

13 

0 

: 

0 

.00 

.00 

.0 

J 

c 

c 

0 

t  c  ">     Mni  iMTA  1  m 
1  nU1!    fluUli  1  *•  1  N 

94. 

78.5 

105 

1 2 

54 

19 

25 

0 

1 

0 

•  00 

.00 

.  c 

LAKE  ARROWHEAD 

75.0 

46.4 

60.7 

87 

7 

32 

I  7 

147 

0 

0 

1 

0 

.05 

.05 

1 6 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

86.3 

43.9 

65.1 

98 

8 

34 

17 

58 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

81.0m 

56. 8M 

63. 9M 

90 

8. 

38 

16 

36 

2 

Q 

Q 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

84.0 

46.4 

65.2 

92 

13. 

40 

17 

51 

9 

0 

0 

.04 

.04 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MECCA   2  5E 

94.5 

56.0 

75.3 

100 

28* 

48 

17 

2 

25 

0 

0 

0 

.00 

.  oc 

.0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

el. 4 

62.8 

72,1 

90 

lie 

38 

16 

32 

4 

0 

0 

0 

.16 

.16 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

MCJAVE 

84,7m 

49. 6M 

67.2M 

94 

12. 

39 

17 

36 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCJAVE  2  ESE 

85.1 

49.8 

67.5 

95 

lie 

38 

17 

34 

n 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

65.0 

33.8 

49.4 

75 

13. 

20 

16 

473 

0 

13 

0 

T 

T 

16 

T 

T 

Q 

Q 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

92.3 

60.9 

7  6.6 

101 

lie 

52 

18. 

6 

25 

0 

n 

0 

.15 

.  1 1 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMOALE 

86.  1M 

49. 2M 

67. 7M 

4.1 

96 

12* 

39 

16 

22 

1 0 

Q 

o 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

85.1 

45.5 

65.3 

95 

12. 

36 

17 

59 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

15 

.0 

0 

a 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

98.8 

60.3 

79.6 

5.5 

107 

12 

48 

17 

0 

Q 

n 

.00 

-  .26 

.00 

.0 

0 

n 

Q 

PARKER  RESERVOIR 

94.  1 

65.5 

79.8 

104 

12 

54 

18. 

3 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

83.4 

57.4 

70.4 

94 

8 

38 

16 

35 

10 

0 

0 

c 

.10 

.10 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

SCuIRREL   INN  2 

72.1 

50.0 

5.9 

8 

146 

0 

0 

1 

0 

.02 

-  1.91 

.02 

t 5 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

96.0 

57.3 

76.7 

103 

11 

48 

1  7 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

89.9 

51.0 

70.5 

2.5 

101 

9 

44 

25. 

16 

16 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

91.0 

53.5 

72.3 

100 

He 

45 

18 

7 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

82. 2M 

40.8 

61. 5M 

90 

9. 

28 

17 

126 

4 

0 

3 

0 

.00 

-  .54 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

85.5 

45.8 

65.7 

97 

9 

34 

17 

53 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

- 

0 

0 

WHITF  MOUNTAIN  1 

56.6 

25.0 

40.8 

65 

8. 

12 

16 

744 

0 

1 

29 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

47.1 

32.0 

39.6 

62 

13 

14 

17. 

782 

0 

0 

12 

0 

T 

T 

16 

T 

T 

16 

0 

0 

0 

DIVISION 

69.1 

3.0 

.01 

-  .44 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


7  |  8  9 

10  |  11  |  12 

13 

14 

15 

16 

17  [ 

18 

.02 

.60 

.09 

.09 

.37 

.07 

.  5? 

T 

■  S3 

•  10 

.69 

■  13 

.04 

T 

.14 

.13 

.2! 

7 

•  30 

.60 

.11 

.02 

■  02 

7 

7 

7 

.14 

.  1  1 

• 

.73 

.21 

."1 

.44 

.64 

.09 

.47 

.03 

•  06 

.02 

.95 

.31 

■  05 

.01 

.01 

.23 

.01 

.  0  1 

.17 

.04 

T 

.03 

.23 

.13 

.  34 

•  01 

*0S 

*  1 1 

.04 

!o2 

.22 

.01 

.06 

.56 

.39 

7 

,06 

.01 

•  03 

.26 

T 

.10 

.12 

T 

.55 

.65 

.  10 

7 

.10 

T 

•  01 

02 

■  22 

.22 

.23 

.34 

.03 

T 

T 

.16 

a 

_ 

.  1 1 

02 

.13 

.08 

.04 

.37 

.40 

.69 

.05 

.37 

.05 

.14 

1.30 

.23 

.01 

.10 

T 

.85 

7 

T 

.23 

.7" 

.20 

.27 

7 

•  02 

.33 

•  45 

.05 

.68 

•  02 

.03 

.10 

.09 

.05 

.40 

.02 

.  0  1 

.31 

.37 

.20 

.02  T 

.03 

.02 

.02 

.  o  ? 

.23 

.06 

7 

.05 

.25 

.04 

T 

.23 

.20 

.02 

•  05 

.15 

.13 

.38 

.01 

.03 

.25 

.12 

.01 

.02 

.03 

7 

.16 

.02 

.30 

.34 

.05 

.05 

T 

.43 

■  03 

.07 

T 

.01 

01 

.06 

■  03 

•  02 

.39 

.02 

.63 

.93 

.01 

7 

.46 

.73 

.39 

.01 

.10 

T 

T 

.37 

7 

.74 

.02 

T 

7 

7 

1.29 

.01 

19    20  21 


DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGwIN  pac  UNION  COL 

big  bar  ranger  station 
Blue  lake  reowood  cr 
boonvllle  mntnc  sta 

branscomq  2  nw 
briogeville  -  nnm 
Burnt  ranch  i  s 

CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

CA2A0ER0 
CECILVILLE  9  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  OAM 

COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CUMMINGS 
DOS  RIOS 

OUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 
EUREKA  MB  CITY 
FERNOALE  8  SSW 
FERNOALE  2  Nw 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK    1  NNE 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRA  TON   1  M 

GREENVIEm 

GUERNEV  tLLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

hEAlOSBURG 
hEAlOSBURG  NO  2 
HILTS 

honeydew  2  nsw 
hoopa 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 
lOlEWlLD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
K0R6EL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAO  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIP  MOODS 

NAPA 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  5TA 
OAKVtLLE   1  W 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER    VALLEY  PH 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALTER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

S An VERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

5KAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR    1  w 

SONOMA 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UK  I  AH 

UK  I  AH  k  H9H 
UPPER  MATTOLE 
wEAVERVILLE  RANGER  STA 
wEED  1  S 
WILLITS  1  NE 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

berryes5a  lake 

big  bend  ranger  st* 

blue  canyon  airport//r 
bowman  oam 

brooks  farnham  ranch 
brush  creek  ranger  sta 
buckhorn 

bucks  creek  ph 
bullaros  9ar  p*r  mouse 

BURNEY 

C AMPTONV I LLE  RS 
CANBY   U  SH 


1.11 
,8* 

•  13 


.39 
2.01 
2.*l 


.04 

.39 
.56 


.15 
•  IB 
1.12 


1.  *7 
.1* 

2.  <.8 


1.03 
.23 
1.23 


.03 

•  OT 
.02 


.30 
.22 
.02 


•  OS  .02  .02 1  .01 
.15  T 


T         .02  .01 


So*  reteraBn  dckm  folkunng  Stibon  lud-n. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


22     23  ;  24 


25    26  27 


CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERV I LLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHAS5ET   I  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DE  SA6LA 

DOBBINS  COLGATE 

DOWN  I EV ILLE  RANGER  STA 

DUNN I G AN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL    I  NT AkE 

FERGU50N  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE8R IGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HRL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

K  I  L ARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  5PAULDING 
LAKE   SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEE5VILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MAN2ANITA  LAKE  // 
MAPYSVILLE 
MC  CLOUD 
M IDDLETOWN 

MINERAL 

MONT ICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

OR LAND 
OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERV ILLE  IFG 

PLAT INA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FJRE  5TA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
SACRAMENTO  wB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOwN  2  E 
SIERRA  CITY 

SI ERRAV ILLE  RANGER  jTA 
50DA  SPRINGS   1   E  //R 

STIRLING  CITY  RS 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  T  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOlTA  POWER  HOUSE 


.04 

•  90 

.2*  .29 


.02     .02  T 


.3» 

.0« 


.16 

.3s 

.22 


.34  .12 
.U 

t  .a 


Sea  isfeience  note,  following  Station  1 
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DAILY  PRECIPITATION 


wHISKEyTOWN  QE5 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND    1  WNW 


BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
OOVLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LA<E  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  6 IDmELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  STA 
MEYERS  *  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDI 5H  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
WOODFOROS 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


22     23  24 


25  I  26     27     28     29    30  31 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
G1LR0Y 

GILROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  Nw 
H0LLI5TER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  A  SW 
MARTINEZ    3  S5E 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PAKINES  OHRwALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARkF ield 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FA A  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT   PIEORAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SAL  I NAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  5E 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  5W 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWV  BRIDGE 
UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 


.04 
.17 
.on 


wing  Station  lnd*x. 


DAILY  PRECIPITATION 


WALNUT  CHEEK  *  E 
wATSONVtLLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


DRAINAGE  05 
ANG  iola 

ANTIOCH  FI6REB0ARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NNE 

BAK£RSFIELD  WB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONW ILLOW 
CAlAvERAs  BIG  TREES 

camp  pardee 

catheys  vy  Bull  run  rh 
cherry  valley  dam 
coal inga 
coal inga  14  wnw 

corcoran  irrig  dist 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

f I ddlEtown  Lynch  ranch 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRE5N0  WB  AIRPORT 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNVILLE 

GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HE TCH  HgTCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBfC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE   TREE  CANYON 

L05  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEV I LLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MOOESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 

PATTIWAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPRINGvlLLE   7  ENE 
STANISLAUS  POwER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FjRE  STATION 

5UTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAR90NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VI  SAL  I A 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WE5THAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHITE  ROCK 


.0? 
.12 


.52 
.17 


.HO 
.05 
.55 
.70 


.55 
.*7 
.50 


Sen  reference  nolo  a  following  Station  IndM. 

-  357  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ORAINAGE  06 

ACTON  ESCONDl  FC2MBE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  **-6 

ALPINE 

AL.TA0ENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
A2U5A  CITY  PARK  FC  1*»3 
6ARNES0N  PARK 

BARRETT  DAM 
8EAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  DALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6DE 
BON  J  T A 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  WS  AIRPORT  R 
CABR1LL0  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHAT SwORTH  FC  24  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUVAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAPITAN  DAM 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FILLMORE   1  WNW 

FONTANA  5  N 
FONT AN A  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  PCH 
FULLERTON  H  I  LLCRE  ST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE   STAPgN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC36* 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEHET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IOYLLW I LD  RANGER  STA 
JUL  IAN  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

L A  CRESCENTA  FC  251 

LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT   STA  FC  352B 
LOCKWOOO  mesa 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  w8  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK    1  SSE 

MT  BALDY  FC  8SG 

MT  9ALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC   338  B  /✓ 
NEWBURY  PARK  *  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
OCEANS  IDE 
OJAI 
OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC<-3D 
PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO  L IGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMON A  SPAULDING 
RANCH  I T A 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  §  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 


,00 
.00 
.00 
.00 


.13 

.00 
.0^ 


.On 
.00 


.00 
.00 
.03 


.00 
T 

.00 


.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.05 
.00 


13     14  15 


19     20  21 


22     23  24 


25     26     27     28     29  30 


lowing  Station  Ind»i 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


22     23  24 


25     26     27     28     29     30  31 


SANDBERG  PTL  FC130B 

sandberg  we  / 
san  diego  wb  airport 
san  d1mas  fire  wd  fc<j5 
san  fernando 

san  Gabriel  canyon  ph  ,oo 

san  gabriel  dm  fc425be  .00 

san  gabriel  f ire  dept  .00 

san  jacinto  .00 
santa  ana  fire  station 

santa  ana  r i ver  ph  1 
santa  an  i  ta  fern  fc<>32 
santa  barbara 
santa  barbara  faa  ap 
santa  barbara  tv  peak 

santa  cat al ina  wbap 
santa  maria  wb  airport 
santa  monica 
santa  monica  pier 
santa  paula 

santiago  dam 
saugus  pwr  pl  no  1 
shell  absorption  plant 
signal  hill  fc  m5 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SUEY  RANCH 
5UNLAN0 
SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL    STA  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 
TWI TCHELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  FC  15B 

VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC12C 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 


ADELANTQ 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT    1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
8 1  SHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP  WB  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLVTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
60RREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAwLE Y  2  Sw 
CABA20N 
CALEXICO  2  NE 
CANT  IL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSW 
FAIRMONT 
GOLD  ROCK  RANCH 
HA I WEE 

hayfield  pumping  plant 
hesperia 
imperial 
imperial  faa  ap 
independence 

indio  u  s  date  garden 

1 NYOKERN 

I NVOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  ranch  // 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS  .16 

MOJAVE  .00 

MOJAVE  2  E5E  .00 

MORONGO  VALLEY  ,00 

MOUNTAIN  PASS 
MT  SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NI LAND 

OCOTILLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 


randsburg 

snow  creek  upper 

south  fork  cabin 


es  following  Slalion  Indoi 

35*9  - 


DAILY  PRECIPITATION 


SQUIRREL   INN  1 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

twentynine  palms 

valyermo  ranger  sta 
victorville  pump  plant 
white  mountain  1 
khite  mountain  2 


Day  of  Month 


13  14 


15 


25     26  27 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:      107°   ON  THE   12TH  AT  PALM  SPRINGS 
LOWEST  TEMPERATURE:     8°   ON  THE  25TH  AT  BOD  I E 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      3.24  INCHES  AT  GASQUET  RANGER  STATION 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:        ,00   INCH  AT  236  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:        1.30   INCHES  ON  THE  14TH  AT    IDLEWILD  HWY 

MNTNC  STATION 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:    6.0   INCHES  AT  BOD  I E 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:      3   INCHES  ON  THE  15TH  AT  BOD  I E 


S—  r«l»i»nr«  note*  following  SUtiOD  Lndm 

-  360  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

1 
01 

Station 

i 

2 

3 

4 

1  ^ 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

#  • 

NORTH  COAST 

Drainage  01 

ALDERPO I  NT 

94 

88 

86 

73 

78 

82 

98 

88 

77 

73 

79 

79 

74 

63 

63 

68 

76 

62 

8  1 

84 

89 

92 

95 

94 

92 

90 

75 

73 

88 

87 

81,9 

Mm 

40 

41 

38 

40 

42 

*9 

48 

47 

46 

49 

45 

41 

42 

44 

4  5 

36 

3  7 

39 

50 

42 

40 

40 

40 

40 

42 

44 

41 

41 

47 

43 

38 

*2.5 

AMAufflU    nil'    MM  VAN    f nl 

83 

84 

79 

79 

62 

75 

69 

92 

80 

57 

72 

80 

83 

78 

57 

61 

67 

71 

67 

72 

79 

82 

83 

84 

87 

85 

83 

78 

79 

78 

82 

77.0 

MSN 

55 

52 

45 

45 

45 

53 

54 

50 

48 

44 

44 

54 

55 

47 

39 

47 

48 

52 

54 

60 

63 

65 

63 

61 

53 

55 

58 

66 

58 

51*9 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

88 

76 

79 

86 

93 

94 

90 

86 

8  4 

84 

82 

54 

57 

66 

72 

62 

7  3 

74 

76 

80 

8  I 

64 

78 

82 

72 

77 

79 

79 

79.5 

MSN 

44 

42 

39 

43 

49 

44 

44 

45 

45 

46 

43 

42 

42 

46 

3  1 

3  3 

41 

41 

40 

38 

38 

36 

39 

39 

35 

38 

39 

44 

40 

31 

40.6 

CALLAHAN  RANGER  STA 

83 

83 

78 

77 

84 

86 

90 

87 

85 

80 

8  0 

77 

75 

55 

62 

70 

66 

72 

74 

78 

78 

78 

80 

7  7 

77 

73 

72 

75 

74 

74 

77,0 

MSN 

36 

35 

34 

45 

45 

35 

34 

35 

38 

37 

35 

34 

33 

37 

26 

3 1 

32 

34 

29 

29 

29 

30 

32 

31 

33 

34 

42 

33 

31 

29 

33.9 

CEC  IlvIlLE  5  SE 

9 

7g 

85 

90 

89 

84 

62 

79 

78 

76 

6  3 

53 

60 

67 

59 

70 

76 

79 

83 

8  3 

81 

8  1 

7 1 

7  j 

7  3 

78 

79 

79 

76.4 

MSN 

47 

44 

41 

45 

42 

40 

43 

45 

45 

45 

41 

41 

39 

40 

3  \ 

33 

39 

38 

36 

39 

41 

44 

43 

43 

40 

40 

50 

38 

36 

36 

40,8 

f\  n \i  r  d  Pi  rt  j  C    *  etc 

90 

81 

8  2 

69 

82 

94 

00 

76 

60 

78 

88 

69 

85 

61 

64 

72 

77 

87 

8  8 

87 

92 

94 

94 

96 

92 

87 

84 

84 

87 

85 

83.8 

MIN 

SI 

53 

43 

62 

49 

55 

55 

51 

50 

51 

52 

52 

56 

45 

45 

50 

51 

51 

52 

52 

54 

55 

54 

54 

49 

52 

55 

51 

50 

50.5 

COVELO 

88 

88 

85 

7  6 

66 

91 

90 

86 

78 

82 

82 

80 

56 

60 

66 

74 

62 

72 

75 

82 

85 

85 

85 

83 

8  3 

77 

78 

81 

80 

79.3 

MIN 

40 

36 

32 

37 

47 

4^ 

40 

42 

41 

44 

38 

38 

37 

40 

39 

26 

3  1 

41 

46 

39 

31 

35 

34 

34 

38 

37 

35 

39 

35 

35 

32 

37,5 

rBfi^CMT    r  i  TV    1  W 
v."  t  3 1  C  f"i  1    L  1  I  I    i  in 

76 

76 

65 

65 

63 

66 

73 

72 

5  7 

62 

63 

62 

62 

62 

59 

58 

63 

62 

67 

68 

7 1 

82 

69 

84 

74 

65 

60 

62 

63 

63 

55 

66,7 

MIN 

44 

46 

50 

47 

54 

*7 

50 

51 

51 

54 

45 

45 

47 

52 

37 

44 

53 

52 

48 

44 

45 

55 

52 

50 

49 

51 

52 

49 

45 

49 

48.5 

rillTTnM^   1  twriKr. 
UUI  lul'O  1-MnlUirJu 

8  7 

9  1 

76 

lb 

7  1 

77 

80 

95 

66 

68 

72 

77 

75 

73 

62 

69 

70 

72 

75 

76 

80 

87 

88 

9  I 

88 

89 

83 

78 

78 

78.3 

Mm 

St 

49 

43 

46 

46 

*9 

50 

52 

51 

54 

48 

49 

48 

48 

47 

46 

44 

43 

47 

47 

4  7 

49 

52 

52 

52 

45 

46 

51 

48.2 

fc  L  *  VMLLCI 

85 

78 

77 

6  9 

72 

75 

79 

84 

78 

70 

69 

71 

72 

65 

62 

56 

65 

65 

70 

70 

70 

73 

73 

70 

74 

73 

62 

6  1 

66 

62 

6* 

70,3 

Mm 

38 

36 

36 

40 

50 

38 

36 

38 

38 

43 

40 

34 

42 

42 

38 

37 

38 

48 

46 

36 

34 

35 

36 

36 

37 

38 

40 

53 

52 

45 

41 

40.0 

EUREKA  wB  CITY 

72 

62 

64 

6  8 

63 

60 

56 

55 

5  7 

63 

59 

55 

56 

6  1 

56 

56 

65 

60 

58 

61 

60 

75 

80 

73 

70 

57 

63 

57 

55 

60 

52 

61.6 

Mm 

49 

48 

51 

69 

53 

51 

51 

49 

51 

51 

48 

81 

50 

51 

42 

44 

52 

52 

48 

46 

49 

55 

54 

52 

51 

50 

52 

51 

47 

48 

49.8 

62 

70 

68 

69 

66 

64 

64 

63 

59 

66 

64 

60 

59 

65 

62 

60 

69 

60 

63 

69 

67 

73 

88 

7  5 

6 1 

62 

6? 

64 

58 

60 

55 

65,6 

Mm 

43 

39 

45 

44 

49 

49 

52 

49 

52 

55 

44 

48 

46 

48 

38 

40 

54 

52 

48 

45 

41 

50 

49 

49 

43 

47 

52 

47 

45 

45 

46.8 

FOREST  GLEN 

89 

8  8 

84 

86 

7  1 

7  3 

84 

88 

8  8 

88 

83 

80 

8 1 

79 

59 

55 

62 

70 

60 

66 

70 

75 

76 

79 

77 

77 

82 

76 

72 

74 

74 

76.3 

Mm 

36 

33 

30 

34 

41 

36 

35 

36 

36 

37 

32 

32 

33 

35 

38 

30 

30 

35 

44 

31 

30 

30 

30 

12 

32 

33 

31 

32 

35 

31 

26 

33.4 

fort  Bragg 

76 

76 

70 

70 

70 

64 

66 

60 

59 

60 

65 

68 

62 

59 

59 

60 

62 

65 

60 

60 

62 

63 

85 

9  3 

76 

76 

59 

65 

67 

66 

71 

66.9 

Mm 

53 

47 

45 

45 

52 

50 

48 

48 

50 

54 

48 

47 

47 

47 

4  3 

43 

44 

54 

45 

43 

45 

58 

57 

53 

49 

47 

48 

51 

50 

49 

48.5 

FORT   BRAGG  AVIATION 

78 

63 

66 

68 

62 

67 

66 

59 

59 

66 

64 

b2 

59 

60 

60 

61 

66 

59 

60 

60 

58 

78 

96 

75 

73 

65 

65 

63 

64 

64 

53 

65.1 

Mm 

47 

43 

49 

44 

54 

46 

45 

50 

53 

*9 

47 

45 

48 

46 

4  3 

43 

43 

53 

53 

61 

40 

42 

50 

49 

48 

44 

47 

49 

47 

45 

49 

46.9 

FORT   JONES  RANGER  STA 

85 

87 

83 

85 

76 

80 

85 

86 

92 

86 

86 

82 

79 

77 

65 

60 

68 

70 

69 

72 

75 

77 

80 

8  3 

82 

78 

81 

73 

73 

78 

77 

78,4 

Mm 

36 

32 

31 

39 

43 

35 

34 

33 

35 

35 

34 

32 

33 

38 

34 

25 

35 

34 

34 

27 

27 

27 

27 

29 

29 

29 

31 

41 

31 

28 

25 

2.* 

FORT  ROSS 

82 

69 

67 

65 

66 

68 

71 

62 

6  1 

7 1 

70 

68 

65 

6  1 

62 

65 

67 

66 

62 

6  7 

77 

90 

90 

84 

87 

72 

6  7 

61 

75 

69 

54 

69,7 

Mm 

56 

47 

45 

47 

56 

*9 

51 

47 

56 

53 

48 

47 

53 

47 

45 

44 

47 

50 

46 

41 

46 

5  2 

63 

55 

54 

49 

43 

50 

48 

42 

49 

49,3 

GRATON   1  W 

88 

80 

76 

71 

77 

8  3 

93 

77 

60 

7 1 

79 

79 

78 

64 

66 

72 

74 

72 

75 

8l 

85 

8  7 

89 

89 

88 

83 

80 

79 

63 

62 

74 

78.5 

Mm 

44 

43 

40 

40 

52 

46 

47 

57 

55 

55 

44 

41 

46 

46 

40 

44 

47 

41 

43 

45 

45 

4  7 

48 

45 

39 

48 

45 

42 

43 

*5, 

hAPPy  CAMp  RANGER  STA 

90 

87 

86 

80 

76 

77 

83 

85 

84 

82 

60 

7  6 

62 

79 

60 

57 

65 

68 

70 

74 

7  1 

7  s 

75 

74 

75 

74 

7  3 

56 

72 

69 

60 

74.7 

Mm 

40 

41 

37 

31 

43 

48 

43 

45 

45 

43 

43 

37 

36 

45 

41 

45 

47 

44 

43 

42 

42 

42 

41 

42 

42 

43 

50 

48 

48 

42,4 

HE ALOSBuRG 

94 

8  3 

84 

7  3 

84 

95 

LOO 

76 

6  3 

60 

89 

68 

87 

70 

69 

75 

80 

74 

84 

8  7 

92 

94 

95 

9  7 

94 

90 

67 

86 

68 

86 

77 

84.6 

Mm 

49 

46 

45 

48 

57 

50 

51 

53 

57 

57 

48 

45 

51 

49 

47 

52 

45 

46 

49 

52 

51 

54 

50 

41 

49 

51 

47 

42 

48.9 

H  I  L  T  S 

6 1 

8  2 

79 

74 

7  3 

7  7 

86 

82 

75 

74 

72 

59 

60 

64 

62 

7  3 

80 

72 

74.2 

Mm 

36 

37 

40 

41 

39 

38 

39 

39 

40 

39 

36 

37 

38 

2  g 

37 

37 

3  2 

33 

34 

36 

35 

34 

35 

36 

37 

32 

36.4 

HOOPA 

86 

89 

85 

82 

77 

7  7 

8  1 

8  3 

85 

82 

72 

80 

79 

76 

60 

60 

65 

68 

7  3 

70 

7J 

75 

7J 

60 

73 

73 

78 

75.0 

Mm 

45 

43 

44 

44 

51 

52 

52 

50 

48 

50 

49 

47 

45 

46 

41 

47 

49 

46 

45 

46 

45 

45 

45 

45 

45 

47 

52 

51 

46 

46.7 

KENTF IElD 

86 

89 

77 

78 

72 

78 

86 

93 

7  1 

65 

75 

80 

80 

77 

66 

68 

75 

72 

76 

7  7 

81 

86 

86 

8  6 

92 

89 

84 

8  2 

60 

82 

63 

79.8 

Mm 

49 

50 

49 

46 

52 

50 

52 

51 

57 

56 

49 

48 

50 

50 

51 

50 

47 

49 

52 

54 

54 

53 

51 

45 

48 

51 

48 

44 

*9.9 

KLAMATH 

80 

68 

66 

69 

66 

64 

68 

8  7 

62 

63 

58 

60 

6  1 

59 

59 

65 

62 

63 

70 

75 

8  1 

85 

a  1 

80 

62 

59 

60 

61 

67 

56 

66,2 

Mm 

46 

45 

47 

45 

64 

49 

48 

49 

54 

46 

47 

48 

50 

38 

51 

52 

49 

47 

49 

52 

52 

50 

49 

49 

54 

51 

49 

49 

48,5 

KNIGHTS  VALLEY 

90 

92 

80 

69 

84 

92 

96 

86 

69 

75 

86 

8  8 

84 

63 

65 

65 

77 

74 

80 

84 

90 

92 

90 

92 

89 

86 

83 

86 

6 1 

86 

85 

82.5 

Mm 

54 

51 

45 

37 

51 

40 

50 

45 

54 

54 

39 

40 

45 

45 

39 

43 

37 

36 

42 

45 

4  2 

47 

40 

35 

34 

32 

35 

37 

42.0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

89 

8  3 

86 

69 

75 

93 

98 

90 

78 

75 

85 

80 

70 

60 

69 

73 

63 

76 

88 

86 

85 

8  3 

65 

83 

85 

81.* 

Mm 

35 

33 

29 

28 

46 

40 

38 

40 

39 

44 

40 

34 

36 

39 

33 

37 

39 

32 

31 

29 

50 

3  0 

35 

33 

30 

34 

33 

31 

27 

34,3 

lava  beds  nat  monument 

77 

79 

75 

75 

72 

68 

77 

83 

85 

80 

8 1 

79 

7  7 

68 

58 

44 

51 

59 

5 1 

62 

74 

76 

75 

74 

68 

72 

66 

69 

71 

70.5 

Mm 

47 

47 

41 

45 

42 

43 

45 

51 

51 

47 

50 

46 

40 

44 

8 

25 

30 

38 

36 

35 

34 

43 

43 

44 

43 

45 

43 

42 

41 

40 

40 

41.6 

MOUNT  HEBRON  RS 

76 

78 

77 

77 

70 

68 

76 

80 

86 

79 

7  ^ 

73 

70 

54 

44 

52 

59 

6  2 

73 

72 

72 

70 

66 

70 

69 

69,9 

Mm 

31 

26 

26 

39 

43 

28 

29 

29 

32 

31 

29 

27 

28 

36 

33 

14 

29 

25 

32 

22 

22 

22 

24 

2  5 

25 

25 

24 

33 

25 

22 

19 

2  7,6 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

96 

9  1 

SO 

79 

82 

85 

98 

9  1 

74 

7 

72 

76 

74 

74 

87 

92 

90 

81 

83 

85 

86 

80 

83.1 

Mm 

49 

49 

41 

42 

54 

50 

50 

52 

57 

52 

46 

47 

46 

45 

42 

46 

* 

46 

50 

45 

48 

46 

50 

50 

51 

50 

44 

50 

49 

47 

47 

47,8 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

83 

73 

69 

69 

67 

7  \ 

7  7 

59 

63 

65 

62 

57 

61 

60 

69 

65 

77 

78 

65 

63 

66 

73 

66.0 

Mm 

40 

39 

42 

39 

47 

44 

46 

46 

4b 

53 

40 

46 

39 

48 

43 

37 

48 

50 

44 

42 

45 

50 

50 

47 

45 

45 

53 

49 

44 

43 

44, 

ORLEANS 

89 

85 

8  7 

86 

83 

86 

86 

87 

85 

85 

75 

60 

65 

68 

-j  3 

75 

73 

J2 

7} 

72 

71 

72 

76.5 

Mm 

40 

42 

41 

42 

41 

43 

41 

45 

44 

45 

43 

43 

44 

42 

43 

41 

41 

43 

45 

43 

44 

42 

42 

41 

42 

42 

45 

47 

45 

47 

42.8 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

92 

89 

83 

75 

8  1 

86 

9  \ 

84 

65 

77 

83 

82 

78 

64 

68 

74 

76 

73 

80 

85 

79 

90 

9  3 

90 

87 

79 

85 

85 

67 

85 

81.8 

Mm 

46 

54 

46 

43 

54 

50 

48 

55 

57 

58 

46 

45 

47 

51 

45 

42 

48 

53 

42 

43 

43 

47 

48 

49 

46 

47 

49 

45 

42 

45 

47,8 

POINT  ARENA 

75 

72 

6  9 

66 

65 

6  7 

69 

62 

59 

62 

63 

61 

61 

66 

73 

92 

84 

82 

70 

7 1 

65 

75 

69 

52 

68.9 

Mm 

52 

50 

46 

49 

56 

53 

52 

50 

52 

55 

50 

52 

49 

* 

48 

52 

51 

42 

48 

45 

59 

54 

52 

50 

45 

53 

51 

49 

46 

50,  1 

POTTER  VALLEY  PH 

92 

90 

86 

9  2 

99 

98 

?5 

88 

72 

70 

75 

84 

91 

93 

92 

92 

85 

88 

87 

66 

86.6 

Mm 

42 

40 

36 

40 

45 

46 

52 

42 

43 

34 

30 

37 

36 

36 

38 

39 

43 

38 

42 

41 

39 

36 

39.8 

RICHARDSON  GROVE  5T  PK 

92 

89 

7  g 

80 

?5 

79 

63 

78 

59 

60 

65 

72 

82 

80 

63 

82 

79 

70 

76 

78 

75.3 

Mm 

43 

42 

42 

45 

49 

50 

50 

51 

51 

52 

49 

46 

46 

45 

44 

38 

38 

41 

51 

45 

45 

41 

41 

41 

43 

44 

43 

43 

52 

45 

40 

45.0 

SAINT  HELENA 

MAX 

91 

83 

85 

71 

84 

92 

101 

82 

67 

80 

86 

85 

81 

66 

70 

75 

80 

75 

83 

87 

92 

93 

95 

95 

91 

89 

86 

86 

88 

87 

75 

83.9 

Mm 

46 

44 

38 

40 

53 

48 

49 

52 

57 

45 

45 

45 

42 

51 

40 

40 

39 

43 

45 

44 

43 

42 

44 

48 

48 

46 

40 

47 

48 

43 

40 

45.0 

5ALYER  RANGER  STATION 

MAX 

89 

91 

89 

84 

77 

79 

81 

86 

87 

85 

76 

81 

80 

78 

59 

59 

65 

70 

66 

74 

72 

71 

76 

71 

76 

75 

77 

63 

72 

74 

75 

76.3 

Mm 

42 

44 

42 

42 

45 

50 

46 

4  7 

46 

48 

49 

44 

45 

45 

44 

40 

41 

43 

49 

42 

41 

41 

41 

41 

42 

42 

42 

42 

45 

43 

40 

43,7 

S«e  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-    361  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Averaqe 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAM  RAFAEL 

90 

78 

79 

85 

92 

9  1 

7  9 

80 

8 1 

73 

66 

7  3 

78 

72 

77 

81 

87 

87 

90 

92 

92 

89 

81 

81 

84 

84 

88 

82 

3 

MIN 

53 

55 

50 

54 

53 

55 

53 

59 

52 

52 

50 

50 

53 

50 

51 

47 

53 

53 

50 

52 

56 

56 

57 

56 

53 

49 

54 

55 

51 

48 

52, 

7 

SANTA  ROSA 

MAX 

94 

79 

83 

72 

83 

8  9 

98 

62 

8  3 

93 

62 

70 

75 

78 

82 

83 

1 

MIN 

45 

44 

45 

51 

48 

4b 

48 

55 

53 

45 

45 

45 

46 

40 

39 

41 

41 

48 

42 

42 

42 

44 

45 

46 

45 

41 

41 

46 

42 

42 

44 

9 

SCOT  I  A 

85 

69 

70 

68 

69 

79 

63 

65 

65 

5? 

58 

58 

7 

70 

9 

MIN 

48 

47 

46 

48 

55 

50 

53 

49 

50 

54 

46 

48 

49 

51 

46 

42 

43 

45 

54 

49 

46 

49 

51 

53 

52 

51 

49 

51 

48 

49 

46 

49 

0 

SHELTER  COVE 

MAX 

MIN 

SONOMA 

MAX 

92 

8  1 

85 

84 

80 

76 

79 

85 

83 

68 

70 

78 

78 

80 

82 

86 

91 

94 

91 

84 

1 

MIN 

42 

43 

37 

39 

50 

45 

45 

46 

48 

52 

43 

43 

42 

46 

44 

52 

38 

40 

44 

41 

40 

40 

42 

43 

43 

43 

38 

45 

44 

40 

39 

43 

1 

TRINITY  DAM  VlSTA  pt 

MAX 

82 

80 

80 

83 

78 

75 

74 

76 

7  3 

57 

55 

58 

64 

5g 

65 

73 

72 

72 

71 

0 

MIN 

48 

46 

47 

43 

47 

47 

46 

48 

50 

50 

46 

44 

45 

46 

37 

30 

31 

41 

46 

42 

41 

42 

43 

44 

44 

44 

43 

44 

45 

43 

41 

43 

7 

TULEL AKF 

MAX 

8  1 

80 

78 

84 

79 

77 

76 

70 

5 1 

54 

61 

6 1 

65 

72 

80 

79 

79 

75 

73 

7J 

73 

7 

MIN 

31 

29 

31 

40 

39 

29 

29 

31 

35 

34 

31 

31 

30 

27 

15 

30 

24 

29 

21 

23 

23 

23 

24 

21 

24 

26 

28 

28 

25 

23 

27 

8 

UKIAH 

MAX 

91 

8  B 

8  7 

89 

76 

85 

86 

79 

66 

6  7 

69 

72 

68 

80 

86 

92 

92 

94 

9 1 

88 

62 

84 

90 

66 

86 

84 

MIN 

45 

44 

42 

43 

53 

A  7 

50 

50 

55 

55 

44 

46 

50 

46 

43 

35 

41 

47 

51 

42 

43 

43 

44 

46 

50 

45 

42 

42 

41 

40 

41 

45 

4 

wEAVEPVlLLE  RANGER  STA 

MAX 

89 

88 

85 

92 

86 

83 

83 

82 

81 

58 

57 

63 

71 

60 

73 

80 

85 

86 

86 

86 

83 

63 

76 

75 

60 

81 

79 

5 

MIN 

39 

34 

33 

34 

43 

37 

37 

37 

39 

40 

35 

35 

36 

38 

40 

25 

33 

36 

44 

30 

30 

30 

30 

32 

31 

32 

31 

41 

35 

31 

28 

34 

7 

WEED  1  S 

MAX 

80 

73 

75 

66 

70 

74 

78 

65 

79 

77 

73 

74 

68 

56 

55 

54 

63 

58 

67 

68 

70 

70 

73 

75 

71 

76 

74 

67 

69 

73 

70 

70 

4 

MIN 

34 

42 

45 

49 

48 

37 

38 

40 

44 

41 

38 

36 

36 

38 

34 

28 

28 

36 

39 

32 

33 

33 

33 

37 

36 

36 

40 

40 

37 

35 

35 

37 

4 

W I LL I T  5   1  NE 

MAX 

Q7 

65 

80 

78 

72 

86 

95 

91 

80 

65 

82 

PO 

75 

6  8 

6  0 

65 

6  7 

77 

76 

79 

8  7 

88 

89 

87 

85 

61 

82 

85 

83 

84 

80 

3 

MIN 

37 

35 

37 

36 

54 

44 

^4 

42 

45 

53 

48 

39 

39 

47 

35 

30 

34 

48 

49 

41 

37 

35 

36 

38 

42 

37 

34 

39 

41 

39 

35 

40 

3 

¥RF  K  A 

MAX 

8 1 

82 

84 

82 

8 1 

8  1 

76 

7  3 

53 

60 

68 

5  3 

68 

72 

75 

79 

78 

60 

72 

72 

74 

,6 

... 

MIN 

38 

41 

40 

44 

44 

41 

40 

41 

42 

43 

40 

40 

40 

41 

3  8 

30 

35 

38 

38 

35 

34 

34 

35 

36 

36 

36 

36 

41 

39 

36 

34 

36 

,3 

SACRAMFNTO 

DRAINAGE  02 

adtn  ranger  Station 

MAX 

80 

78 

76 

89 

9  1 

76 

8 1 

78 

73 

7  1 

56 

59 

6  1 

60 

65 

75 

78 

60 

78 

77 

78 

74 

70 

73 

75 

75 

71 

74 

MIN 

41 

37 

37 

39 

43 

3  9 

39 

45 

40 

39 

32 

34 

31 

33 

33 

16 

32 

31 

36 

37 

36 

29 

34 

31 

34 

34 

33 

33 

32 

30 

32 

34 

8 

alturas  Ranger  station 

MAX 

60 

82 

77 

9  0 

78 

82 

65 

77 

75 

58 

45 

54 

58 

62 

65 

74 

78 

74 

78 

80 

80 

7g 

75 

78 

74 

MIN 

30 

27 

30 

34 

37 

27 

30 

35 

30 

31 

29 

28 

28 

32 

28 

16 

30 

23 

25 

22 

24 

24 

26 

25 

22 

23 

24 

25 

25 

27 

2 

AURURN 

MAX 

86 

90 

B  6 

85 

82 

92 

90 

74 

76 

82 

83 

8 1 

6* 

65 

6  8 

7  I 

73 

77 

82 

85 

90 

9  1 

87 

63 

82 

83 

8  5 

81 

MIN 

48 

50 

54 

52 

50 

53 

54 

56 

54 

49 

52 

52 

54 

50 

45 

38 

38 

41 

48 

51 

51 

55 

58 

59 

56 

57 

56 

54 

54 

54 

56 

51 

6 

BERRvESSA  LAKE 

MAX 

87 

86 

B  9 

8  7 

68 

80 

85 

09 

65 

67 

68 

72 

80 

73 

7? 

80 

85 

87 

86 

88 

89 

91 

84 

81 

82 

80 

82 

2 

MIN 

52 

52 

47 

46 

52 

53 

54 

56 

56 

53 

55 

53 

52 

53 

46 

46 

49 

51 

51 

49 

50 

49 

50 

52 

52 

51 

50 

50 

52 

48 

49 

51 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

76 

74 

75 

68 

72 

8  5 

8  0 

74 

69 

75 

7  5 

70 

5  5 

4  3 

54 

61 

5  7 

65 

71 

74 

73 

74 

74 

71 

70 

70 

72 

72 

72 

70 

70 

2 

MIN 

51 

53 

52 

49 

48 

60 

62 

60 

56 

50 

55 

55 

50 

34 

31 

33 

44 

41 

43 

53 

55 

53 

54 

56 

53 

51 

53 

54 

55 

52 

53 

50 

6 

BOWMAN  DAM 

MAX 

76 

72 

73 

70 

75 

79 

77 

7  1 

6  6 

46 

49 

65 

60 

67 

74 

76 

73 

73 

74 

72 

70 

79 

73 

74 

72 

71 

71 

Mm 

46 

47 

46 

46 

44 

52 

58 

53 

so 

46 

48 

50 

46 

43 

36 

32 

43 

40 

38 

45 

48 

50 

45 

45 

47 

44 

43 

45 

45 

44 

43 

45 

4 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

91 

90 

89 

87 

99 

90 

85 

87 

90 

8  8 

70 

70 

71 

78 

74 

80 

8  2 

90 

94 

89 

89 

85 

67 

64 

87 

85 

MIN 

42 

42 

40 

39 

54 

45 

46 

47 

47 

44 

45 

45 

52 

38 

37 

38 

41 

42 

40 

40 

40 

40 

42 

44 

45 

44 

40 

40 

42 

8 

8URNFY 

MAX 

64 

62 

8  1 

90 

87 

86 

78 

8 1 

80 

77 

62 

55 

60 

66 

60 

69 

7  6 

82 

8 1 

81 

80 

80 

79 

77 

74 

77 

77 

76 

MIN 

30 

26 

25 

32 

35 

31 

30 

31 

32 

33 

27 

2  9 

29 

31 

27 

16 

18 

25 

27 

23 

24 

24 

25 

23 

23 

24 

25 

25 

26 

23 

20 

26 

4 

CANYON  DAM 

MAX 

78 

78 

7  8 

68 

78 

78 

82 

8  3 

79 

76 

60 

50 

53 

57 

60 

62 

67 

7  1 

70 

65 

6  8 

70 

68 

70 

66 

65 

66 

65 

69 

MIN 

34 

32 

30 

33 

43 

37 

37 

37 

37 

37 

32 

37 

28 

27 

29 

32 

34 

32 

33 

33 

32 

31 

33 

31 

31 

32 

33 

30 

28 

32 

9 

CENTERV1LLE  ph 

MAX 

93 

90 

89 

93 

82 

86 

86 

86 

85 

72 

71 

75 

74 

81 

84 

90 

90 

92 

95 

93 

89 

89 

87 

88 

66 

85 

87 

MIN 

48 

46 

41 

44 

54 

46 

46 

49 

45 

45 

42 

46 

46 

40 

34 

32 

41 

42 

44 

40 

42 

44 

45 

45 

44 

45 

45 

44 

44 

41 

41 

43 

6 

Chester 

MAX 

76 

76 

75 

83 

82 

78 

79 

78 

74 

72 

51 

56 

67 

6  3 

6  7 

70 

74 

76 

75 

75 

75 

73 

70 

73 

72 

6  9 

72 

MIN 

29 

25 

26 

25 

39 

30 

30 

31 

31 

29 

30 

31 

31 

25 

22 

26 

27 

32 

26 

27 

26 

26 

25 

25 

24 

24 

25 

22 

21 

27 

2 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

90 

87 

8  6 

8 1 

98 

7  7 

76 

83 

8  3 

63 

8 1 

70 

73 

74 

7  g 

80 

88 

90 

9  0 

86 

88 

83 

8  3 

84 

82 

82 

83 

MIN 

49 

45 

45 

50 

57 

49 

57 

57 

53 

48 

50 

50 

53 

53 

40 

35 

41 

46 

45 

45 

44 

46 

44 

44 

54 

46 

48 

47 

46 

46 

40 

47 

5 

CLARKSBURG 

MAX 

85 

87 

84 

61 

74 

80 

85 

90 

82 

7 1 

76 

82 

8  3 

83 

69 

7  i 

75 

74 

78 

80 

85 

85 

82 

89 

86 

8  5 

81 

83 

81 

81 

60 

Mm 

45 

47 

46 

47 

52 

52 

52 

55 

56 

48 

48 

45 

46 

45 

41 

41 

41 

41 

44 

44 

46 

46 

47 

48 

47 

45 

49 

47 

45 

44 

41 

46 

5 

CLEABLAKE  highlands 

MAX 

89 

89 

86 

86 

70 

79 

90 

96 

94 

78 

8  5 

64 

63 

65 

76 

70 

78 

8  2 

87 

90 

89 

90 

73 

87 

8 1 

84 

85 

83 

81 

Mm 

35 

34 

31 

30 

33 

42 

41 

40 

41 

48 

39 

38 

40 

44 

43 

31 

33 

31 

40 

33 

32 

32 

33 

33 

34 

35 

32 

33 

36 

33 

30 

35 

.6 

COLFAX 

MAX 

85 

83 

85 

78 

78 

92 

91 

86 

75 

6 1 

8  1 

79 

67 

58 

64 

69 

70 

74 

80 

80 

05 

87 

9  5 

84 

83 

80 

80 

82 

83 

62 

79 

Mm 

55 

56 

52 

54 

48 

54 

54 

63 

56 

50 

48 

51 

53 

46 

40 

39 

40 

46 

48 

52 

58 

54 

57 

56 

56 

55 

53 

52 

54 

55 

53 

51 

9 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

89 

87 

82 

8  1 

80 

90 

9  1 

67 

B0 

77 

83 

84 

83 

7  7 

71 

73 

72 

77 

80 

8  5 

85 

85 

a  7 

83 

8  3 

80 

8 1 

60 

82 

79 

81 

Mm 

47 

46 

*0 

45 

54 

52 

49 

51 

52 

46 

46 

48 

49 

51 

40 

50 

45 

42 

44 

43 

44 

44 

45 

46 

45 

45 

43 

45 

46 

43 

43 

46 

1 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

86 

89 

87 

85 

8  0 

93 

84 

77 

78 

85 

86 

85 

67 

70 

71 

76 

74 

80 

8  1 

85 

86 

88 

89 

86 

86 

63 

62 

82 

83 

82 

Mm 

48 

48 

42 

50 

54 

51 

51 

50 

50 

46 

46 

48 

49 

52 

42 

47 

42 

42 

46 

46 

45 

47 

48 

51 

45 

48 

44 

46 

46 

46 

45 

47 

2 

DEER  CREEK  PQWER  HOUSE 

MAX 

7g 

7  7 

78 

72 

7  8 

H  3 

75 

76 

76 

72 

73 

54 

61 

62 

64 

67 

64 

68 

66 

70 

66 

64 

62 

64 

66 

60 

69 

Mm 

38 

36 

36 

36 

39 

42 

42 

42 

42 

36 

38 

39 

38 

32 

34 

36 

36 

37 

36 

37 

36 

35 

34 

34 

34 

34 

32 

36 

8 

OE  SABLA 

MAX 

8  3 

80 

79 

75 

9  1 

90 

90 

84 

73 

78 

8  0 

78 

76 

59 

62 

66 

65 

70 

77 

8  2 

82 

84 

64 

83 

80 

7  q 

78 

77 

79 

78 

78 

2 

Mm 

47 

49 

47 

52 

50 

54 

52 

50 

46 

43 

47 

46 

46 

33 

32 

41 

38 

42 

43 

48 

47 

55 

52 

50 

47 

48 

46 

44 

45 

43 

46 

3 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

84 

89 

84 

84 

84 

63 

67 

74 

78 

90 

92 

91 

92 

86 

86 

86 

86 

Mm 

46 

52 

52 

54 

61 

47 

52 

41 

40 

45 

49 

49 

55 

54 

55 

53 

47 

54 

45 

DOwNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

83 

81 

8  2 

80 

76 

7  6 

92 

92 

8  8 

83 

78 

83 

8  1 

77 

64 

52 

6 1 

66 

65 

72 

81 

80 

7  9 

76 

77 

7  7 

75 

78 

79 

79 

77 

2 

Mm 

38 

38 

37 

37 

38 

44 

42 

42 

41 

41 

37 

37 

40 

40 

40 

10 

34 

36 

36 

37 

38 

37 

37 

37 

35 

34 

34 

34 

36 

33 

32 

37 

2 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

86 

8  7 

83 

77 

7  7 

95 

97 

89 

80 

78 

86 

90 

84 

70 

67 

68 

74 

70 

72 

62 

87 

87 

86 

90 

85 

85 

82 

63 

85 

82 

82 

Mm 

45 

44 

41 

40 

43 

48 

50 

49 

49 

41 

47 

48 

46 

45 

43 

45 

40 

40 

41 

43 

42 

43 

44 

45 

47 

45 

40 

42 

45 

43 

42 

44 

1 

FAIRFIElO  POLICE  STA 

MAX 

89 

89 

8  3 

88 

79 

85 

85 

84 

78 

70 

74 

76 

76 

61 

84 

86 

86 

87 

92 

91 

88 

88 

84 

64 

84 

83 

84 

3 

Mm 

48 

49 

4  9 

53 

56 

58 

51 

55 

54 

53 

46 

49 

49 

49 

46 

54 

44 

50 

50 

46 

47 

46 

47 

48 

49 

43 

50 

49 

46 

52 

44 

49 

5 

FOLSOM  DAM 

MAX 

8? 

90 

88 

65 

76 

80 

86 

92 

88 

75 

78 

8* 

83 

83 

67 

68 

70 

73 

74 

79 

81 

85 

89 

90 

89 

67 

88 

83 

83 

83 

85 

82 

2 

Mm 

60 

62 

82 

53 

52 

53 

54 

60 

55 

55 

52 

56 

58 

52 

46 

46 

46 

49 

54 

54 

53 

54 

63 

61 

62 

62 

55 

55 

58 

39 

51 

54 

9 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

83 

66 

83 

85 

83 

78 

65 

91 

91 

82 

76 

82 

62 

79 

65 

57 

64 

67 

66 

74 

77 

77 

85 

96 

66 

63 

83 

7S 

80 

81 

83 

79. 

4 

Mm 

56 

57 

53 

53 

45 

54 

58 

64 

61 

50 

50 

52 

53 

47 

37 

36 

40 

43 

46 

51 

57 

56 

58 

59 

56 

58 

54 

53 

55 

57 

54 

52 

4 

Sfo  Rcforonco  Notes  Following  Station  Index 

-  362  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

84 

85 

83 

59 

64 

70 

72 

73 

87 

79 

83 

85 

80. 

6 

Mm 

49 

53 

51 

50 

46 

51 

50 

55 

57 

47 

47 

48 

47 

48 

36 

35 

40 

41 

42 

46 

49 

53 

55 

55 

53 

54 

51 

50 

52 

53 

53 

48, 

9 

HAT   CREEK    PH   NO  1 

MAX 

8  3 

80 

74 

86 

91 

88 

84 

79 

P  2 

82 

77 

57 

57 

61 

65 

60 

70 

76 

85 

82 

81 

79 

80 

78 

75 

75 

77 

76 

77  . 

0 

MIN 

32 

28 

27 

35 

38 

32 

32 

32 

33 

34 

30 

31 

31 

35 

29 

21 

29 

27 

32 

28 

26 

26 

27 

26 

25 

26 

26 

27 

27 

25 

23 

29. 

0 

JESS  VALLEY 

MAX 

76 

7  3 

7? 

79 

84 

65 

80 

76 

80 

73 

7  I 

63 

45 

50 

56 

57 

60 

70 

73 

77 

75 

7*4 

74 

69 

69 

72 

72 

73 

71 

71  . 

4 

MIN 

36 

40 

36 

41 

42 

35 

36 

43 

42 

39 

36 

14 

34 

34 

32 

20 

28 

28 

37 

29 

30 

32 

38 

34 

36 

35 

34 

37 

35 

34 

33 

34. 

8 

LAKEPCRT 

MAX 

85 

83 

82 

?7 

87 

92 

93 

89 

78 

85 

R  6 

83 

75 

63 

70 

75 

70 

7  3 

7  7 

83 

64 

64 

84 

60 

82 

6 1 

79 

80 

80 

75 

80. 

7 

MIN 

42 

41 

37 

39 

52 

44 

45 

47 

47 

53 

44 

43 

45 

43 

36 

31 

37 

42 

42 

39 

3B 

39 

39 

43 

45 

42 

40 

45 

42 

39 

37 

41  . 

9 

LAKESHORE 

MAX 

85 

72 

81 

.01 

90 

83 

80 

91 

94 

86 

68 

73 

76 

65 

74 

88 

92 

89 

8  8 

92 

86 

85 

8 1 

83 

64 

84 

85 

83 

7 

MIN 

46 

44 

42 

41 

51 

56 

59 

48 

47 

47 

46 

52 

52 

48 

37 

34 

42 

41 

42 

47 

48 

42 

42 

46 

48 

43 

42 

50 

45 

42 

40 

45. 

5 

LAKE  SPAULD1NG 

MAX 

72 

84 

80 

76 

78 

76 

47 

48 

64 

62 

67 

74 

7? 

74 

74 

75 

74 

72 

7  2 

74 

7  6 

74 

74 

73  . 

3 

MIN 

36 

38 

39 

36 

40 

40 

45 

44 

42 

38 

37 

41 

37 

36 

29 

32 

30 

42 

43 

41 

48 

46 

38 

38 

43 

35 

34 

34 

36 

35 

34 

36. 

3 

LAKE   5PAULD I NG  DAM 

MAX 

7  3 

8  3 

79 

73 

73 

62 

61 

7l 

74 

7  3 

73 

71 

72 

72 

74 

73 

2 

MIN 

44 

44 

41 

41 

43 

53 

50 

48 

44 

44 

47 

43 

40 

42 

39 

43 

50 

64 

43 

46 

41 

40 

42 

43 

36 

43, 

6 

LAS  PLUMAS 

MAX 

8  1 

76 

82 

82 

82 

8 1 

70 

72 

74 

7  g 

80 

8  5 

8  7 

8  7 

85 

86 

82 

8 1 

82 

81 

80 

81 

9 

MIN 

61 

62 

58 

57 

60 

56 

56 

54 

54 

58 

56 

57 

58 

53 

46 

40 

50 

52 

55 

56 

6  1 

58 

62 

62 

59 

59 

60 

58 

58 

57 

58 

56 

5 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 

7  3 

72 

73 

65 

73 

87 

82 

74 

70 

75 

76 

69 

55 

42 

49 

56 

59 

59 

68 

76 

74 

72 

6  9 

74 

6  6 

66 

69 

70 

7  1 

68 

6 

Mm 

39 

37 

37 

39 

40 

42 

43 

44 

41 

39 

37 

39 

39 

39 

29 

25 

28 

32 

32 

33 

36 

38 

37 

37 

39 

37 

3  5 

36 

36 

35 

36 

36 

6 

MARYSV I LLE 

MAX 

89 

9  1 

90 

85 

8 1 

8 1 

86 

93 

90 

80 

78 

85 

85 

85 

69 

70 

72 

76 

75 

80 

80 

86 

89 

9  0 

90 

87 

88 

83 

84 

64 

85 

83 

5 

Mm 

SI 

48 

47 

51 

55 

50 

55 

54 

54 

50 

50 

52 

52 

52 

42 

45 

45 

45 

49 

45 

47 

47 

49 

50 

47 

50 

47 

47 

49 

47 

47 

49 

0 

MC  CLOUD 

MAX 

83 

80 

78 

77 

67 

69 

84 

9  1 

84 

79 

75 

8  1 

82 

76 

51 

55 

60 

68 

55 

66 

72 

84 

80 

79 

81 

79 

76 

7 1 

75 

76 

75 

74 

5 

Mm 

36 

32 

32 

34 

38 

40 

40 

39 

3e 

36 

34 

36 

38 

40 

30 

23 

24 

32 

33 

32 

34 

36 

33 

33 

35 

32 

33 

34 

35 

31 

28 

33 

9 

MINERAL 

MAX 

7? 

75 

75 

74 

67 

68 

83 

85 

82 

78 

72 

76 

78 

70 

57 

46 

5  3 

62 

56 

63 

72 

75 

68 

76 

75 

76 

7 1 

70 

72 

74 

73 

70 

9 

Mm 

39 

33 

34 

37 

41 

40 

45 

44 

40 

38 

36 

38 

36 

34 

27 

25 

30 

29 

31 

33 

36 

35 

35 

38 

35 

32 

32 

33 

34 

31 

28 

34 

6 

MONT ICELLO  DAM 

MAX 

89 

89 

86 

85 

72 

83 

95 

97 

88 

7  1 

79 

86 

89 

66 

64 

71 

7  1 

77 

75 

80 

84 

83 

87 

89 

92 

86 

8  7 

63 

84 

84 

83 

83 

1 

Mm 

50 

50 

46 

47 

49 

54 

54 

54 

56 

52 

51 

51 

53 

52 

45 

46 

48 

49 

51 

47 

46 

48 

48 

49 

50 

49 

48 

50 

50 

46 

47 

49 

6 

MOUNT  SHASTA  wB  CITY 

MAX 

80 

80 

77 

68 

7 1 

78 

83 

85 

80 

77 

75 

77 

75 

55 

52 

56 

6  6 

57 

69 

7  1 

74 

6  1 

8 1 

8  I 

8  1 

79 

75 

68 

78 

77 

78 

73 

7 

Mm 

42 

38 

39 

46 

45 

43 

43 

44 

43 

39 

42 

50 

43 

38 

35 

34 

39 

36 

31 

34 

37 

41 

39 

39 

39 

39 

41 

43 

38 

36 

35 

39 

7 

NEVADA  CITY 

MAX 

7? 

79 

79 

? 

74 

7  j 

77 

8  3 

83 

78 

69 

72 

73 

73 

62 

54 

62 

64 

68 

72 

75 

76 

7  8 

78 

76 

75 

73 

72 

74 

75 

72 

9 

Mm 

40 

36 

38 

38 

40 

43 

41 

43 

41 

42 

37 

38 

40 

41 

34 

29 

30 

35 

37 

37 

38 

39 

39 

36 

38 

39 

36 

37 

38 

31 

32 

37 

6 

ORLAND 

MAX 

90 

87 

84 

8  3 

77 

7  7 

95 

95 

89 

76 

77 

8  5 

62 

63 

66 

66 

6  9 

7  3 

69 

76 

80 

86 

68 

90 

83 

83 

79 

83 

8 1 

82 

81 

4 

Mm 

49 

48 

42 

45 

47 

51 

50 

53 

48 

46 

48 

48 

47 

48 

37 

39 

47 

42 

43 

44 

44 

46 

45 

47 

45 

46 

44 

45 

44 

45 

47 

45 

8 

OROVILLE 

MAX 

89 

92 

90 

86 

80 

82 

91 

93 

91 

6 1 

79 

64 

84 

84 

67 

70 

72 

75 

75 

80 

82 

8  7 

90 

92 

91 

87 

69 

84 

85 

85 

86 

84 

0 

Mm 

S6 

55 

49 

54 

61 

55 

58 

58 

54 

52 

52 

57 

58 

55 

45 

39 

47 

53 

49 

48 

49 

52 

52 

50 

53 

57 

53 

50 

51 

49 

48 

52 

2 

PARADISE 

MAX 

85 

88 

85 

84 

78 

78 

95 

93 

89 

77 

75 

81 

81 

80 

64 

65 

68 

70 

70 

75 

80 

86 

86 

90 

89 

85 

85 

81 

82 

83 

82 

81 

0 

Mm 

56 

60 

56 

52 

52 

55 

55 

58 

54 

49 

47 

50 

51 

49 

38 

38 

45 

46 

50 

52 

56 

55 

62 

60 

62 

60 

60 

54 

55 

60 

58 

53 

4 

PLACERV I LLE 

MAX 

83 

86 

84 

83 

7  7 

75 

82 

8  8 

88 

77 

73 

78 

79 

77 

66 

59 

64 

66 

69 

72 

77 

80 

85 

65 

84 

82 

82 

78 

76 

80 

81 

77 

9 

Mm 

45 

44 

41 

41 

40 

44 

46 

47 

45 

40 

40 

40 

42 

42 

41 

39 

34 

37 

39 

39 

40 

43 

43 

44 

43 

43 

41 

41 

40 

42 

42 

41 

5 

PL ACERV I LLE   I FG 

MAX 

83 

86 

84 

86 

80 

77 

84 

92 

93 

Bl 

75 

6  1 

82 

7  y 

66 

57 

63 

67 

69 

7  3 

79 

85 

88 

8  7 

65 

85 

6  3 

80 

79 

83 

84 

79 

9 

Mm 

60 

58 

55 

55 

49 

58 

62 

65 

59 

48 

55 

55 

54 

48 

40 

39 

45 

47 

50 

53 

57 

57 

59 

63 

63 

59 

58 

57 

57 

60 

59 

55 

0 

PLAT INA 

MAX 

MIN 

PORTOLA 

MAX 

81 

78 

78 

74 

76 

82 

84 

65 

83 

80 

83 

8  1 

80 

72 

54 

51 

68 

62 

70 

72 

73 

75 

8  1 

76 

76 

74 

7  3 

76 

77 

77 

75 

75 

1 

Mm 

26 

27 

25 

27 

42 

31 

30 

30 

30 

31 

27 

28 

26 

30 

26 

21 

23 

25 

27 

25 

26 

27 

26 

25 

24 

24 

23 

25 

25 

21 

22 

26 

7 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

78 

86 

82 

8  3 

8  3 

90 

91 

90 

87 

60 

65 

72 

74 

77 

83 

8  2 

8  2 

82 

81 

79 

78 

79 

77 

77 

80 

0 

Mm 

28 

27 

26 

28 

30 

33 

29 

30 

30 

32 

28 

31 

32 

33 

27 

20 

26 

28 

30 

24 

25 

25 

26 

25 

23 

24 

24 

26 

25 

21 

20 

27 

0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

87 

8  5 

84 

7  7 

81 

00 

L  02 

79 

79 

6  3 

73 

76 

69 

78 

85 

90 

83 

8 1 

85 

84 

83 

83 

2 

Mm 

52 

50 

46 

48 

53 

55 

54 

57 

54 

51 

52 

50 

54 

51 

45 

47 

48 

44 

47 

46 

50 

46 

49 

54 

48 

49 

46 

52 

46 

47 

47 

49 

6 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

92 

8  8 

86 

85 

8  1 

99 

104 

.03 

90 

83 

o4 

95 

92 

85 

73 

79 

78 

80 

8  7 

93 

90 

90 

9 1 

87 

8  3 

84 

85 

86 

87 

5 

Mm 

59 

59 

53 

53 

54 

64 

68 

63 

57 

58 

54 

57 

64 

55 

48 

44 

55 

48 

50 

57 

55 

49 

59 

61 

59 

58 

56 

57 

50 

54 

54 

5  5 

9 

ROCKLIN 

MAX 

89 

90 

90 

85 

78 

80 

89 

95 

90 

77 

79 

83 

85 

85 

67 

67 

70 

75 

76 

7  7 

83 

8  7 

8  9 

89 

89 

89 

87 

85 

83 

83 

83 

83 

0 

Mm 

50 

47 

43 

46 

50 

48 

53 

56 

55 

48 

43 

49 

49 

50 

41 

39 

40 

44 

43 

43 

43 

45 

44 

46 

50 

50 

46 

41 

46 

40 

40 

46 

1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

90 

8  8 

83 

79 

8  1 

8  7 

92 

85 

76 

7  7 

65 

4 

70 

70 

72 

75 

74 

80 

8 1 

85 

86 

83 

83 

82 

83 

61 

82 

2 

Mm 

52 

50 

49 

50 

54 

52 

57 

54 

56 

48 

49 

52 

51 

52 

42 

47 

44 

49 

48 

46 

48 

49 

50 

49 

50 

51 

50 

49 

49 

48 

44 

49 

6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

90 

89 

85 

78 

80 

89 

94 

86 

76 

79 

86 

66 

70 

72 

7  7 

75 

78 

82 

67 

90 

90 

89 

68 

8  3 

84 

84 

84 

84 

83 

1 

Mm 

56 

56 

52 

55 

56 

57 

58 

57 

56 

53 

54 

57 

56 

54 

49 

47 

48 

53 

52 

52 

54 

54 

52 

55 

58 

53 

54 

54 

55 

50 

52 

63 

8 

SHASTA  DAM 

MAX 

88 

85 

84 

8  3 

74 

75 

9  1 

94 

90 

82 

80 

90 

8  2 

63 

74 

7  3 

85 

83 

82 

79 

78 

78 

8 1 

80 

80 

4 

Mm 

59 

59 

56 

55 

54 

59 

67 

62 

59 

55 

55 

59 

64 

56 

47 

47 

48 

52 

52 

53 

59 

59 

59 

58 

62 

57 

56 

56 

58 

56 

55 

8fc 

5 

SIERRA  CITY 

MAX 

82 

79 

7  7 

75 

77 

88 

89 

87 

82 

5? 

66 

79 

?7 

80 

79 

78 

77 

3 

Mm 

44 

41 

39 

38 

45 

54 

54 

51 

44 

45 

49 

46 

38 

34 

29 

41 

38 

39 

44 

47 

47 

44 

46 

46 

42 

38 

43 

45 

39 

42 

43 

1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

80 

82 

83 

81 

72 

76 

75 

76 

74 

7 

Mm 

27 

27 

29 

29 

41 

34 

31 

32 

33 

32 

29 

31 

31 

35 

28 

21 

24 

29 

31 

27 

29 

29 

29 

26 

26 

26 

25 

28 

27 

25 

25 

29 

0 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

69 

70 

67 

67 

74 

76 

70 

38 

68 

65 

63 

67 

67 

64 

64, 

6 

Mm 

36 

34 

34 

36 

40 

42 

40 

40 

38 

35 

36 

36 

34 

34 

28 

24 

24 

32 

30 

30 

33 

35 

33 

34 

33 

31 

30 

31 

32 

31 

31 

33 

5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

86 

85 

83 

100 

85 

85 

82 

85 

84 

87 

85 

0 

Mm 

49 

49 

42 

44 

52 

52 

52 

52 

50 

48 

51 

49 

50 

46 

46 

41 

45 

42 

44 

46 

45 

45 

46 

49 

49 

47 

44 

49 

45 

45 

42 

47 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

79 

76 

75 

5  0 

75 

78 

?5 

7J 

75 

76 

76 

76 

74 

2 

Mm 

40 

42 

41 

42 

44 

47 

56 

50 

47 

45 

40 

43 

42 

44 

33 

33 

38 

37 

37 

38 

45 

44 

43 

45 

45 

42 

40 

41 

43 

40 

39 

42 

1 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

91 

90 

80 

93 

78 

92 

80 

84 

Mm 

57 

53 

53 

57 

68 

60 

54 

58 

63 

56 

44 

44 

50 

50 

60 

55 

56 

56 

55 

55 

57 

TWIN  LAKES 

MAX 

66 

68 

67 

74 

?5 

7J 

52 

36 

56 

59 

60 

65 

64 

62 

66 

64 

63 

64, 

0 

Mm 

32 

35 

41 

38 

40 

38 

38 

36 

35 

32 

32 

33 

29 

36 

22 

17 

28 

29 

27 

26 

31 

31 

29 

30 

30 

29 

26 

29 

29 

29 

29 

31 

2 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

90 

85 

93 

96 

91 

78 

86 

78 

75 

73 

73 

78 

84 

89 

88 

91 

87 

86 

84 

84 

85 

83 

84 

4 

Mm 

39 

35 

37 

43 

44 

51 

40 

43 

37 

29 

37 

41 

37 

34 

36 

37 

39 

38 

42 

39 

36 

34 

38, 

5 

VACAVILLE 

MAX 

90 

90 

88 

80 

84 

93 

95 

92 

81 

80 

87 

89 

88 

80 

73 

74 

78 

78 

83 

85 

88 

89 

91 

93 

89 

90 

85 

84 

84 

85 

83 

85 

5 

Mm 

48 

50 

42 

52 

57 

53 

51 

53 

48 

45 

48 

50 

49 

52 

49 

52 

43 

45 

48 

46 

46 

48 

51 

53 

47 

49 

44 

49 

47 

47 

46 

48. 

6 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

87 

85 

85 

81 

77 

95 

98 

98 

88 

80 

85 

87 

88 

83 

61 

67 

70 

69 

73 

82 

87 

67 

67 

88 

87 

84 

82 

80 

81 

81 

82 

82, 

7 

Mm 

52 

52 

47 

48 

53 

57 

61 

55 

52 

47 

49 

52 

52 

46 

34 

38 

44 

43 

44 

53 

54 

53 

54 

57 

55 

52 

50 

50 

48 

49 

47 

49, 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Day  of  Month 

9 

01 

Station 

id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

WHTSKEYTOWN  rfs 

9  1 

8  3 

73 

78 

94 

98 

90 

82 

78 

85 

86 

84 

60 

63 

68 

7  5 

64 

74 

83 

86 

87 

87 

89 

85 

62 

79 

79 

82 

81 

81.3 

MIN 

SO 

51 

49 

47 

46 

52 

61 

55 

53 

50 

51 

60 

60 

51 

46 

41 

41 

46 

46 

51 

53 

50 

51 

55 

58 

53 

50 

51 

53 

51 

51 

51.1 

wIllTAMS 

MIN 

WILLOWS 

MAX 

89 

88 

86 

84 

79 

82 

99 

94 

69 

76 

79 

86 

86 

87 

71 

70 

72 

74 

72 

79 

83 

90 

91 

91 

93 

86 

67 

82 

85 

64 

84 

63,6 

MIN 

52 

53 

43 

45 

52 

52 

52 

54 

82 

46 

50 

49 

50 

50 

43 

43 

47 

44 

47 

45 

47 

48 

46 

49 

47 

48 

47 

50 

47 

46 

45 

46.1 

WtNTFfiS 

MAX 

as 

90 

89 

65 

72 

82 

80 

95 

68 

76 

79 

85 

88 

85 

72 

71 

72 

79 

75 

61 

81 

86 

67 

90 

92 

87 

89 

83 

85 

63 

84 

83.2 

MIN 

49 

48 

44 

49 

59 

52 

51 

52 

52 

50 

49 

51 

52 

53 

47 

53 

45 

44 

49 

45 

46 

46 

47 

50 

48 

48 

48 

50 

47 

45 

45 

46.6 

WOODLAND   1  WNW 

93 

8  1 

7  9 

88 

87 

71 

70 

71 

79 

80 

85 

86 

8  8 

89 

85 

89 

84 

83 

83 

84 

83.1 

*       «  • 

MIN 

49 

49 

40 

44 

53 

50 

50 

49 

4  9 

45 

47 

48 

46 

52 

43 

46 

43 

41 

44 

44 

46 

47 

51 

50 

45 

46 

44 

46 

46 

46 

49 

46,9 

NORTHEAST  INTERIOR 

BA5TN  03 

QOf  A 

79 

79 

78 

58 

59 

69 

69 

75 

74 

72 

75 

75 

74,0 

MIN 

21 

23 

21 

21 

26 

28 

25 

26 

26 

25 

22 

23 

24 

25 

29 

24 

21 

22 

27 

23 

22 

20 

20 

20 

18 

19 

17 

18 

19 

16 

11 

22.0 

800  I  E 

68 

69 

7 1 

7  1 

6  9 

67 

49 

35 

54 

5  8 

58 

60 

60 

61 

65 

6  I 

61 

64 

7  1 

66 

64 

66 

5  5 

64,0 

MIN 

15 

17 

12 

10 

40 

24 

20 

21 

24 

17 

19 

1  7 

14 

22 

16 

13 

15 

16 

11 

12 

11 

10 

9 

8 

10 

10 

12 

12 

12 

9 

15.3 

BRIDGEPORT 

MAX 

8 1 

79 

56 

46 

63 

6  8 

70 

70 

72 

71 

72 

73 

76 

73 

76 

73 

7  2 

72.6 

MIN 

20 

24 

19 

15 

53 

28 

25 

25 

27 

21 

23 

21 

21 

22 

29 

26 

15 

19 

22 

18 

17 

16 

16 

16 

14 

17 

15 

15 

15 

17 

15 

20.8 

CEDARV I LLE 

MAX 

75 

80 

80 

78 

?  B 

72 

8  1 

79 

84 

80 

8  0 

78 

70 

70 

49 

52 

60 

70 

68 

69 

70 

75 

73 

74 

72 

70 

72 

7  1 

72.5 

MIN 

42 

45 

43 

46 

46 

40 

39 

45 

83 

44 

45 

43 

43 

42 

34 

25 

31 

32 

35 

34 

34 

35 

34 

35 

35 

3T 

40 

39 

39 

34 

38.8 

CONNER  MEMOR I AL   ST  PK 

MAX 

79 

56 

40 

46 

68 

69 

71 

7  1 

71 

70 

69 

69 

71 

72 

70 

69.1 

MIN 

27 

28 

28 

28 

32 

34 

30 

31 

32 

20 

29 

30 

28 

31 

29 

23 

25 

28 

27 

26 

32 

27 

27 

27 

28 

30 

25 

25 

25 

24 

24 

27.6 

OOYLE   5  SSE 

MAX 

B  0 

8  3 

8 1 

76 

84 

84 

85 

80 

80 

75 

69 

50 

54 

6  1 

65 

70 

72 

7  3 

73 

75 

73 

73 

73 

71 

73 

73.8 

MIN 

33 

38 

38 

41 

44 

38 

38 

39 

41 

40 

38 

37 

37 

39 

32 

26 

26 

28 

30 

31 

31 

32 

34 

34 

32 

32 

34 

34 

32 

32 

31 

34.5 

FLEMING  fish  and  game 

MAX 

82 

8  2 

53 

55 

60 

62 

7  3 

71 

73 

7  3 

71 

7 1 

73.7 

MIN 

33 

36 

33 

33 

-8 

34 

34 

33 

35 

38 

35 

38 

40 

35 

30 

27 

25 

28 

32 

29 

28 

29 

30 

32 

30 

30 

29 

32 

30 

25 

26 

32.1 

FORT   6  IDWELL 

MAX 

87 

8  1 

51 

55 

59 

74.4 

MIN 

35 

38 

33 

35 

46 

29 

34 

38 

36 

40 

38 

35 

40 

39 

3  3 

21 

29 

27 

33 

27 

30 

30 

31 

32 

31 

29 

30 

37 

42 

32 

38 

33.7 

MEVERS  SW 

MAX 

72 

68 

43 

43 

60 

5  9 

68 

67.1 

MIN 

28 

27 

28 

27 

40 

40 

36 

33 

35 

28 

30 

30 

28 

28 

28 

18 

24 

30 

29 

26 

29 

28 

28 

27 

27 

26 

24 

24 

26 

26 

28 

28.6 

MONO  LAKE 

MAX 

78 

80 

78 

80 

82 

78 

59 

58 

48 

60 

68 

70 

72 

69 

6  8 

7 1 

70 

66 

69 

68 

69 

70.9 

Mm 

34 

36 

35 

33 

62 

40 

37 

39 

42 

37 

37 

36 

37 

32 

31 

27 

25 

33 

35 

32 

33 

32 

33 

32 

31 

32 

30 

32 

31 

31 

30 

34.1 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

70 

69 

7  3 

78 

8  0 

75 

6 1 

61 

6  3 

56 

43 

51 

60 

70 

7 1 

7 1 

68 

69 

70 

69 

71 

67.9 

MIN 

29 

3  0 

26 

32 

33 

35 

32 

33 

34 

31 

30 

31 

29 

32 

20 

19 

21 

21 

28 

28 

27 

28 

26 

28 

27 

26 

25 

26 

26 

25 

25 

27.9 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

8  1 

B  2 

79 

87 

78 

52 

56 

63 

68 

70 

71 

73.6 

MIN 

33 

32 

33 

38 

63 

37 

36 

35 

41 

40 

34 

37 

36 

46 

30 

30 

26 

28 

33 

28 

31 

30 

31 

31 

30 

30 

30 

32 

31 

26 

32 

33,6 

TAHOE  CITY 

MAX 

56 

40 

46 

60.5 

MIN 

33 

15 

36 

34 

45 

39 

37 

37 

38 

36 

35 

35 

36 

36 

28 

24 

26 

33 

32 

32 

32 

32 

33 

32 

32 

31 

31 

31 

32 

31 

31 

33,5 

TEPMO 

MAX 

79 

'8 

77 

72 

71 

81 

61 

84 

82 

81 

80 

76 

77 

64 

46 

55 

60 

59 

64 

68 

71 

73 

76 

76 

71 

71 

70 

73 

74 

73 

72 

72.2 

MIN 

27 

24 

23 

29 

44 

26 

26 

26 

28 

27 

27 

27 

28 

29 

25 

15 

20 

19 

31 

20 

21 

22 

21 

21 

19 

18 

18 

21 

22 

17 

16 

23.6 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

73 

77 

73 

74 

70 

72 

78 

80 

80 

77 

75 

79 

77 

71 

64 

42 

45 

62 

59 

64 

67 

70 

71 

73 

71 

72 

68 

70 

72 

72 

71 

70.0 

MIN 

27 

28 

29 

28 

37 

32 

30 

31 

33 

30 

28 

30 

28 

39 

28 

25 

24 

27 

30 

27 

27 

26 

27 

26 

25 

25 

24 

26 

26 

25 

29 

26.2 

WOODFCRDS 

MAX 

72 

54 

49 

64 

65 

72 

72 

70 

71.1 

»    .  . 

MIN 

43 

48 

48 

44 

57 

48 

47 

51 

50 

48 

42 

46 

46 

47 

32 

24 

24 

39 

40 

39 

39 

41 

43 

42 

41 

42 

41 

41 

43 

44 

43 

42.7 

CENTRAL  COAST 

Drainage  04 

AvTLA  BEACH 

MAX 

91 

98 

6  8 

73 

75 

75 

9  3 

97 

66 

80.8 

MIN 

55 

50 

49 

50 

49 

60 

50 

60 

60 

50 

50 

55 

53 

53 

55 

45 

45 

45 

50 

69 

63 

65 

60 

59 

59 

49 

49 

59 

47 

47 

50 

53.5 

REN  LO^ONO 

MAX 

8  7 

80 

78 

75 

78 

84 

66 

6  5 

72 

80 

79 

70 

68 

6  2 

66 

69 

8  3 

65 

8  7 

66 

87 

79 

80 

76.1 

MIN 

45 

45 

41 

42 

48 

49 

54 

55 

56 

55 

46 

45 

42 

52 

44 

44 

38 

45 

50 

45 

40 

47 

46 

60 

46 

47 

46 

49 

47 

43 

40 

46.6 

BERKELEY 

MAX 

85 

63 

68 

66 

7 1 

73 

83 

61 

62 

TO 

68 

67 

62 

65 

70 

65 

69 

78 

60 

85 

85 

86 

84 

76 

72.1 

MIN 

56 

55 

50 

52 

66 

53 

55 

56 

86 

53 

53 

82 

52 

53 

49 

50 

49 

52 

55 

51 

56 

59 

57 

60 

53 

49 

56 

34 

46 

50 

53.3 

BURL  T  NGAME 

MAX 

82 

80 

73 

72 

84 

62 

70 

7 1 

7  1 

68 

65 

79 

71 

73 

76 

81 

8  3 

86 

85 

8 1 

7  8 

76.2 

MIN 

49 

49 

46 

47 

8? 

50 

51 

53 

55 

51 

49 

47 

47 

54 

52 

43 

43 

48 

56 

46 

48 

50 

52 

52 

53 

31 

45 

45 

51 

49 

*T 

49.4 

CARMFL  VALLEY 

MAX 

93 

86 

80 

72 

83 

90 

87 

79 

89 

70 

63 

69 

70 

60 

67 

96 

99 

98 

99 

95 

93 

85 

85 

62.3 

MIN 

54 

49 

37 

42 

42 

51 

57 

49 

54 

53 

45 

44 

40 

49 

42 

37 

37 

39 

47 

47 

52 

55 

56 

58 

58 

33 

49 

46 

51 

S3 

45 

46.2 

CROCKETT 

MAX 

85 

86 

78 

76 

7  2 

80 

81 

91 

7  3 

65 

80 

81 

80 

70 

70 

75 

76 

78 

82 

85 

83 

86 

88 

86 

7  9 

62 

79.3 

MIN 

50 

52 

52 

53 

55 

55 

53 

57 

57 

54 

51 

51 

52 

54 

51 

46 

48 

51 

55 

49 

49 

31 

60 

53 

52 

50 

52 

53 

51 

46 

51 

52.1 

G I LROY 

MAX 

9  1 

96 

86 

83 

83 

87 

94 

73 

69 

65 

84 

78 

73 

66 

70 

74 

82 

92 

94 

92 

63.4 

MIN 

46 

46 

46 

45 

4  7 

47 

47 

56 

57 

46 

47 

48 

48 

48 

45 

45 

39 

39 

40 

45 

46 

46 

47 

49 

47 

46 

46 

46 

45 

45 

42 

46.2 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

82 

/  1 

69 

68 

66 

7  3 

7 1 

67 

63 

59 

64 

66 

63 

69 

8  7 

91 

9 1 

70 

70 

71.4 

MIN 

50 

45 

50 

51 

49 

88 

54 

53 

48 

46 

53 

48 

46 

52 

45 

42 

54 

52 

54 

53 

45 

58 

63 

54 

50 

44 

47 

43 

44 

45 

44 

49,4 

HOLLTSTER 

MAX 

96 

88 

87 

80 

83 

90 

9  1 

67 

ft  3 

77 

86 

86. 

73 

72 

66 

71 

72 

75 

79 

64 

94 

95 

98 

96 

94 

89 

84 

88 

90 

62.9 

MIN 

44 

50 

43 

41 

39 

47 

49 

54 

85 

44 

43 

43 

46 

55 

45 

40 

41 

38 

39 

45 

46 

45 

46 

46 

45 

45 

44 

45 

43 

43 

40 

44.6 

K  I  NG  CITY 

MAX 

95 

90 

80 

83 

89 

8  9 

95 

82 

7  2 

76 

86 

8  5 

78 

79 

73 

70 

76 

81 

86 

95 

96 

96 

96 

93 

84 

84 

85.3 

MIN 

45 

39 

4  7 

41 

52 

6^ 

47 

59 

66 

41 

43 

4  2 

50 

54 

48 

36 

35 

42 

50 

42 

47 

44 

47 

45 

47 

43 

40 

41 

42 

41 

39 

45.1 

LlVERMORE   2  SSW 

MAX 

86 

90 

85 

85 

76 

a  3 

9  1 

9  1 

7  8 

73 

86 

89 

80 

72 

69 

72 

79 

71 

80 

80 

85 

84 

87 

91 

90 

90 

82.4 

Mm 

47 

43 

44 

44 

49 

49 

46 

53 

85 

49 

47 

47 

46 

48 

46 

42 

42 

42 

47 

46 

44 

47 

46 

49 

32 

49 

46 

49 

47 

46 

45 

46.9 

LOS  GATOS 

MAX 

71 

65 

70 

80 

83 

8  3 

80.1 

Mm 

48 

6  0 

44 

45 

50 

49 

60 

51 

8  2 

56 

50 

4  r 

47 

47 

48 

44 

43 

41 

45 

56 

45 

47 

46 

48 

31 

52 

60 

45 

49 

46 

45 

48.4 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

84 

86 

77 

75 

72 

79 

6* 

91 

74 

67 

74 

72 

80 

80 

70 

70 

73 

77 

74 

75 

80 

84 

84 

86 

68 

83 

82 

80 

80 

76 

80 

78.7 

Mm 

49 

49 

49 

52 

5* 

83 

52 

54 

68 

53 

49 

60 

50 

53 

52 

43 

45 

45 

54 

47 

47 

47 

47 

80 

51 

49 

48 

48 

49 

48 

46 

49.7 

MONTEREY 

MAX 

91 

70 

70 

66 

77 

7  7 

79 

63 

63 

70 

76 

68 

60 

67 

6  2 

64 

65 

65 

72 

73 

89 

95 

92 

94 

91 

74 

73 

71 

80 

72 

55 

73.6 

Mm 

60 

54 

50 

51 

54 

64 

57 

55 

56 

53 

52 

64 

53 

52 

51 

47 

47 

32 

52 

50 

60 

66 

68 

67 

69 

60 

46 

52 

49 

45 

48 

54.3 

Son  Roloronto  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

0 

Dl 

ro 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MCRRO  BAY  FIRF  DEPT 

MAX 

8  1 

85 

62 

91 

77, 

3 

van 

57 

51 

50 

51 

47 

51 

51 

55 

57 

50 

52 

55 

48 

51 

50 

44 

44 

46 

48 

55 

64 

6  8 

65 

62 

60 

54 

6  5 

57 

45 

45 

46 

52 

7 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

85 

78 

90 

84 

67 

75 

86 

8  7 

82 

64 

65 

70 

73 

82 

8  3 

90 

88 

90 

91 

8  9 

83 

85 

8  8 

82 

5 

MIN 

61 

64 

54 

48 

49 

57 

64 

61 

51 

49 

53 

60 

56 

45 

41 

42 

46 

50 

50 

50 

5  3 

63 

65 

70 

71 

66 

60 

59 

61 

63 

60 

56 

3 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

73 

75 

85 

8  3 

77 

64 

73 

75 

71 

63 

5 1 

51 

64 

59 

6  7 

73 

7  n 

79 

80 

7  8 

76 

7  7 

7  5 

73 

75 

78 

74 

72 

5 

Mm 

62 

64 

60 

48 

54 

70 

69 

62 

51 

56 

62 

59 

42 

35 

36 

46 

49 

46 

55 

63 

60 

67 

66 

64 

62 

61 

52 

60 

69 

63 

57 

I 

NACIMiENTO  DAM 

MAX 

95 

92 

8  3 

86 

90 

1 00 

88 

73 

77 

86 

66 

7  7 

69 

72 

78 

80 

82 

68 

93 

96 

9  I 

95 

9  3 

88 

87 

93 

9 1 

87 

1 

MIN 

<>6 

48 

44 

45 

43 

46 

52 

51 

52 

43 

46 

48 

45 

46 

43 

36 

36 

38 

43 

46 

49 

49 

50 

48 

48 

45 

46 

45 

45 

45 

42 

45 

5 

NEWARK 

MAX 

87 

70 

75 

74 

76 

87 

68 

72 

72 

76 

72 

65 

62 

6  9 

65 

7  l 

7 1 

82 

62 

8  7 

86 

84 

79 

75 

74 

79 

78 

75 

1 

MIN 

55 

55 

54 

53 

56 

56 

57 

58 

59 

52 

52 

54 

54 

54 

47 

44 

46 

50 

52 

53 

53 

55 

56 

57 

55 

55 

50 

51 

52 

52 

51 

53 

2 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

MAX 

70 

7J 

82 

65 

70 

7  1 

68 

65 

65 

70 

65 

70 

77 

8  3 

87 

84 

77 

78 

61 

72 

7 

MIN 

55 

57 

57 

55 

59 

57 

58 

60 

6  I 

59 

55 

54 

56 

57 

5  1 

52 

52 

55 

58 

53 

54 

54 

57 

57 

57 

55 

5  1 

59 

55 

53 

54 

55 

7 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

79 

87 

fe5 

67 

7  1 

77 

74 

78 

66 

7  1 

70 

69 

7  3 

76 

8  3 

88 

87 

84 

7  9 

75 

75 

79 

7  8 

76 

2 

MIN 

46 

48 

46 

43 

51 

49 

50 

52 

55 

47 

47 

47 

48 

47 

40 

43 

46 

50 

46 

45 

45 

48 

6  0 

50 

47 

45 

46 

46 

44 

50 

*7i 

2 

PASO  ROBLE5 

MAX 

95 

91 

8  7 

85 

95 

91 

73 

85 

88 

88 

85 

75 

7  J 

72 

77 

79 

8 1 

8  8 

94 

96 

94 

92 

8  7 

87 

90 

9 1 

86 

86 

9 

MIN 

34 

36 

35 

33 

37 

50 

43 

44 

47 

37 

37 

41 

40 

55 

47 

32 

30 

40 

52 

42 

44 

38 

40 

37 

37 

34 

35 

37 

35 

35 

32 

39 

2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

93 

92 

83 

9  1 

95 

8  3 

74 

80 

84 

67 

83 

75 

72 

76 

7  8 

8 1 

9  3 

95 

9  3 

93 

90 

91 

90 

85 

8 

MIN 

41 

42 

40 

38 

42 

49 

47 

48 

50 

40 

44 

43 

45 

54 

45 

37 

34 

40 

51 

44 

49 

46 

47 

44 

44 

42 

41 

40 

40 

39 

36 

43 

3 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

91 

92 

84 

85 

101 

90 

7  g 

78 

89 

90 

63 

77 

68 

70 

80 

79 

82 

90 

89 

8  8 

93 

88 

82 

93 

94 

8  7 

86 

9 

MIN 

47 

48 

41 

41 

44 

50 

50 

44 

48 

42 

44 

46 

44 

48 

41 

43 

36 

40 

51 

43 

47 

47 

54 

50 

49 

47 

46 

45 

45 

46 

44 

45 

6 

PI5MO  BEACH 

MAX 

83 

79 

65 

67 

86 

87 

83 

67 

70 

68 

9 1 

88 

72 

65 

72 

70 

64 

85 

90 

90 

87 

80 

82 

92 

91 

73 

73 

65 

78 

MIN 

55 

55 

48 

51 

50 

49 

55 

55 

52 

53 

50 

54 

50 

57 

53 

51 

47 

50 

50 

66 

62 

62 

65 

59 

65 

52 

55 

56 

49 

51 

46 

54 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

80 

70 

70 

69 

7  i 

70 

63 

6  7 

65 

8 1 

73 

67 

63 

69 

62 

63 

65 

65 

66 

71 

91 

90 

88 

90 

78 

68 

66 

68 

60 

59 

64 

70 

7 

MIN 

56 

53 

49 

46 

48 

52 

54 

55 

54 

54 

53 

52 

49 

54 

45 

50 

45 

46 

46 

51 

56 

62 

61 

58 

60 

52 

63 

52 

48 

49 

49 

52 

1 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

8  3 

88 

77 

83 

73 

B0 

85 

91 

74 

7  1 

74 

82 

82 

79 

6  9 

69 

72 

73 

74 

76 

7  9 

84 

85 

8  7 

88 

86 

84 

80 

80 

80 

8  1 

79 

6 

MIN 

46 

45 

46 

47 

52 

50 

51 

50 

52 

50 

45 

46 

49 

50 

46 

39 

39 

42 

51 

44 

45 

44 

45 

51 

49 

47 

45 

43 

45 

43 

44 

46 

5 

PR1E5T  VALLEY 

MAX 

90 

90 

76 

86 

83 

80 

97 

95 

80 

76 

AO 

84 

82 

74 

6  6 

65 

76 

75 

74 

81 

8  7 

86 

90 

90 

90 

90 

8  7 

60 

81 

86 

85 

82 

7 

MIN 

35 

36 

34 

30 

32 

40 

38 

40 

39 

34 

35 

34 

35 

41 

48 

33 

26 

32 

36 

32 

36 

36 

38 

38 

35 

35 

33 

33 

33 

35 

32 

35 

3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

88 

88 

76 

76 

77 

B  2 

87 

87 

72 

75 

80 

80 

78 

70 

68 

7  l 

73 

70 

78 

60 

86 

88 

90 

90 

88 

8  2 

78 

79 

62 

81 

74 

79 

8 

MIN 

48 

48 

45 

48 

51 

50 

52 

58 

55 

50 

47 

47 

46 

52 

45 

42 

42 

47 

58 

45 

46 

48 

49 

49 

50 

49 

45 

52 

47 

46 

46 

48 

5 

RICHMOND 

MAX 

87 

9  1 

69 

74 

68 

75 

76 

85 

66 

63 

71 

75 

69 

67 

64 

65 

7  1 

6  7 

64 

75 

80 

86 

87 

8  9 

90 

89 

8  0 

70 

74 

82 

8  3 

75 

9 

MIN 

53 

56 

49 

53 

59 

55 

55 

59 

58 

57 

52 

57 

56 

55 

52 

50 

50 

54 

57 

50 

53 

54 

59 

58 

58 

55 

54 

55 

53 

51 

53 

54 

5 

saint  marys  college 

MAX 

87 

84 

B0 

77 

78 

8  6 

89 

86 

ft  1 

79 

60 

ft** 

80 

74 

64 

70 

7  3 

72 

75 

77 

78 

82 

8  4 

8  6 

86 

82 

7  9 

78 

78 

79 

7  7 

79 

5 

MIN 

43 

44 

45 

52 

53 

48 

46 

50 

52 

52 

49 

51 

50 

34 

39 

34 

35 

34 

38 

40 

40 

41 

47 

47 

46 

44 

41 

47 

42 

40 

38 

44 

0 

SALU'AS  2  E 

MAX 

60 

7  7 

69 

80 

79 

85 

63 

65 

74 

8  1 

72 

66 

7 1 

6  5 

70 

70 

69 

78 

8  3 

96 

96 

9  7 

95 

8  1 

7  9 

77 

85 

82 

6  1 

78 

,5 

MIN 

52 

48 

40 

49 

46 

49 

53 

53 

9 ' 

48 

46 

51 

49 

54 

45 

44 

39 

52 

50 

48 

56 

56 

59 

56 

53 

50 

46 

50 

50 

45 

48 

49 

7 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

97 

71 

76 

69 

81 

8  1 

85 

65 

66 

74 

83 

72 

67 

71 

65 

70 

69 

6  9 

79 

83 

95 

98 

99 

99 

95 

82 

79 

78 

86 

80 

61 

78 

9 

MIN 

52 

49 

42 

50 

47 

51 

55 

58 

55 

51 

46 

52 

50 

55 

48 

46 

41 

54 

51 

50 

57 

59 

56 

58 

54 

52 

46 

47 

51 

45 

44 

50 

8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

95 

93 

91 

90 

85 

94 

1 00 

97 

9  4 

78 

88 

92 

86 

8  4 

7  7 

70 

80 

82 

83 

68 

9  3 

94 

95 

95 

93 

93 

90 

89 

92 

92 

8  9 

89 

2 

Mm 

42 

41 

36 

36 

37 

47 

47 

42 

44 

39 

42 

42 

38 

48 

36 

36 

32 

45 

38 

39 

46 

45 

45 

43 

44 

39 

39 

41 

41 

38 

36 

40 

8 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

87 

72 

66 

66 

67 

65 

8 1 

65 

6 1 

68 

66 

64 

64 

62 

60 

69 

6  5 

6  9 

66 

65 

88 

90 

9  2 

92 

80 

65 

64 

78 

72 

55 

71 

3 

Mm 

55 

53 

51 

54 

54 

51 

52 

52 

5a 

56 

51 

50 

57 

57 

56 

58 

61 

58 

55 

52 

52 

60 

67 

60 

58 

52 

51 

54 

51 

45 

50 

54 

5 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

87 

67 

68 

68 

73 

73 

87 

68 

66 

69 

72 

6  8 

64 

65 

6  2 

68 

66 

6  7 

72 

79 

82 

65 

88 

85 

?5 

70 

60 

76 

60 

73 

,1 

Mm 

52 

54 

49 

51 

55 

53 

53 

57 

58 

54 

51 

50 

50 

54 

51 

50 

45 

54 

51 

48 

51 

52 

54 

55 

55 

51 

49 

53 

51 

51 

48 

51 

9 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

86 

68 

70 

66 

73 

7i, 

86 

61 

6  3 

69 

73 

67 

63 

64 

6  2 

68 

62 

7 1 

85 

83 

88 

0 

76 

68 

74 

78 

76 

56 

7  2 

5 

Mm 

62 

56 

56 

57 

60 

59 

58 

57 

59 

59 

58 

56 

55 

54 

53 

55 

53 

56 

57 

57 

60 

63 

64 

65 

66 

54 

52 

57 

57 

52 

51 

57 

4 

SAN  GREGOR iO  2  SE 

MAX 

90 

6  7 

69 

70 

74 

62 

65 

64 

7  3 

72 

65 

59 

62 

61 

64 

64 

7J 

80 

70 

58 

73 

,1 

Mm 

49 

43 

42 

43 

50 

44 

46 

55 

55 

54 

45 

48 

43 

52 

47 

35 

36 

54 

53 

42 

5  2 

57 

60 

5  0 

56 

45 

41 

47 

44 

38 

48 

47 

6 

SAN  JOSE 

MAX 

89 

85 

75 

75 

76 

80 

89 

85 

72 

75 

80 

7  7 

72 

75 

72 

70 

72 

7  5 

85 

8  5 

82 

77 

77 

8 1 

8 1 

7  7 

78 

6 

Mm 

50 

52 

48 

50 

52 

51 

53 

55 

58 

49 

48 

50 

48 

50 

46 

41 

44 

47 

58 

47 

48 

49 

5  0 

52 

53 

51 

47 

50 

48 

47 

50 

49 

7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

88 

95 

84 

83 

69 

65 

92 

78 

72 

70 

75 

8  5 

80 

70 

66 

69 

74 

72 

82 

93 

93 

92 

9l 

83 

78 

83 

1 

Mm 

55 

50 

46 

48 

46 

57 

55 

55 

57 

50 

51 

61 

51 

52 

54 

48 

50 

44 

46 

55 

57 

68 

68 

59 

64 

52 

46 

54 

48 

43 

43 

52 

8 

SAN  MATEO 

MAX 

87 

83 

72 

70 

76 

76 

88 

?} 

67 

70 

75 

7  1 

70 

63 

70 

75 

90 

75 

75 

8 1 

8 1 

7  3 

76 

2 

Mm 

64 

54 

52 

54 

55 

54 

55 

61 

61 

61 

52 

55 

58 

60 

56 

51 

61 

63 

50 

53 

55 

62 

64 

57 

61 

66 

62 

55 

55 

48 

56 

g 

santa  Clara  university 

MAX 

91 

79 

7  g 

72 

79 

82 

90 

7  i 

75 

60 

77 

75 

7J 

77 

91 

87 

78 

8 1 

8 1 

75 

79 

2 

Mm 

58 

52 

47 

49 

53 

52 

53 

56 

59 

50 

50 

48 

49 

50 

46 

41 

45 

43 

59 

47 

49 

50 

52 

54 

55 

54 

48 

51 

49 

48 

50 

50 

5 

SANTA  CRUZ 

MAX 

102 

95 

74 

64 

65 

62 

7J 

84 

?2 

62 

80 

6 

Mm 

48 

46 

42 

46 

46 

5  0 

51 

55 

58 

52 

48 

46 

47 

48 

4  0 

43 

39 

44 

45 

45 

49 

53 

60 

52 

52 

48 

49 

43 

46 

42 

45 

47 

7 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

8  5 

76 

6 

Mm 

57 

56 

52 

49 

53 

5  3 

53 

53 

55 

53 

51 

51 

50 

50 

44 

45 

50 

47 

54 

53 

50 

55 

57 

63 

61 

58 

52 

49 

52 

53 

52 

52 

6 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

80 

7 

Mm 

42 

43 

42 

43 

50 

48 

48 

48 

52 

48 

44 

43 

47 

51 

39 

34 

34 

44 

46 

41 

4  1 

40 

41 

42 

44 

42 

42 

45 

41 

41 

39 

43 

4 

wATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

88 

95 

84 

73 

93 

77 

84 

7  3 

78. 

2 

•       •  * 

Mm 

47 

48 

41 

48 

47 

50 

52 

56 

55 

48 

48 

4  7 

49 

52 

44 

38 

39 

44 

51 

47 

48 

55 

54 

50 

49 

47 

43 

46 

46 

42 

45 

47 

6 

SAN  JOAQUIN 

Drainage  o: 

ANTIOCH  FIBREROARD  Ml 

MAX 

88 

87 

77 

7  5 

76 

81 

79 

8 

79 

9 

Mm 

52 

54 

58 

56 

52 

56 

55 

59 

5  8 

54 

52 

51 

53 

50 

53 

55 

46 

50 

48 

49 

50 

49 

54 

55 

51 

54 

53 

58 

47 

51 

54 

52  ■ 

9 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

87 

89 

82 

83 

72 

78 

79 

84 

85 

88 

90 

86 

83 

82 

82 

8  3 

81  . 

7 

Mm 

47 

46 

50 

48 

50 

53 

52 

52 

51 

48 

67 

46 

48 

49 

51 

53 

45 

44 

51 

45 

45 

45 

50 

60 

47 

48 

47 

50 

42 

44 

47 

48, 

2 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

92 

96 

95 

92 

90 

B  1 

89 

96 

95 

85 

81 

85 

84 

71 

69 

61 

65 

72 

77 

77 

84 

87 

90 

9  0 

90 

91 

89 

85 

87 

89 

87 

84, 

6 

Mm 

56 

60 

58 

56 

52 

51 

63 

63 

63 

55 

52 

51 

54 

50 

5  1 

38 

41 

41 

48 

48 

5  0 

56 

63 

60 

62 

54 

54 

53 

52 

51 

54 

53. 

5 

AUBFRRY   1  NNE 

MAX 

87 

90 

93 

88 

90 

76 

84 

95 

85 

76 

80 

84 

82 

73 

62 

63 

69 

74 

74 

80 

88 

90 

86 

88 

87 

84 

61 

85 

84 

82  . 

1 

Mm 

51 

55 

49 

47 

45 

44 

46 

SO 

46 

42 

44 

47 

48 

47 

32 

37 

40 

43 

43 

43 

46 

55 

54 

53 

52 

48 

43 

49 

48 

46. 

4 

8AKERSFIELD  WB  AIRPOR1 

MAX 

94 

97 

84 

91 

75 

63 

93 

95 

81 

75 

80 

83 

85 

74 

68 

67 

74 

78 

76 

83 

87 

94 

92 

90 

92 

87 

83 

80 

65 

85 

86 

83. 

8 

Mm 

54 

57 

57 

57 

54 

57 

60 

62 

60 

55 

55 

58 

58 

61 

53 

46 

47 

49 

51 

54 

54 

56 

59 

55 

55 

55 

55 

57 

54 

55 

54 

55, 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

l  5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

9ALCH  POWER  MOUSE 

MAX 

84 

92 

9 2 

82 

8  1 

8  0 

78 

7  1 

62 

68 

73 

77 

82 

84 

86 

85 

84 

85 

81 

79 

83 

81 

80 

82. 

0 

MIN 

52 

52 

52 

52 

52 

5  ? 

60 

65 

63 

57 

53 

54 

56 

58 

50 

40 

44 

48 

51 

51 

55 

57 

58 

58 

58 

58 

57 

53 

57 

57 

56 

54, 

8LACKWELLS  CORNER 

MAX 

MIN 

BUTTnNWT  LLOW 

MAX 

7^ 

78 

69 

80 

82 

87 

91 

92 

89 

9 1 

88 

87 

82 

88 

86 

84 

9 

MIN 

48 

46 

50 

48 

53 

50 

52 

55 

5'j 

56 

52 

50 

51 

53 

56 

44 

39 

42 

45 

49 

49 

48 

50 

48 

49 

47 

48 

47 

46 

46 

47 

49 

I 

CALAVERAS  BIO  TREES 

MAX 

74 

64 

5 1 

68 

76 

70 

76 

79 

77 

77 

78 

74 

76 

77 

77 

73 

9 

MIN 

39 

41 

44 

39 

38 

40 

44 

48 

4  7 

40 

38 

39 

40 

40 

32 

29 

29 

30 

31 

37 

39 

40 

41 

40 

41 

39 

39 

37 

42 

39 

39 

38 

CAMP  PARDEE 

MAX 

89 

81 

84 

82 

6  8 

68 

78 

82 

85 

86 

90 

88 

90 

89 

84 

82 

85 

65 

82 

5 

MIN 

57 

62 

49 

50 

48 

49 

56 

57 

54 

5  2 

51 

5  1 

53 

48 

44 

42 

44 

49 

49 

48 

53 

53 

62 

60 

58 

59 

53 

50 

51 

52 

55 

52 

CATHFY5  VY  BUI  L  RUN  RH 

MAX 

8  7 

78 

9  3 

82 

62 

73 

62 

66 

75 

79 

84 

87 

89 

87 

88 

86 

82 

81 

64 

62 

62, 

1 

MIN 

47 

48 

49 

48 

48 

49 

51 

53 

53 

48 

47 

48 

49 

46 

48 

35 

46 

47 

44 

46 

49 

49 

52 

48 

48 

47 

45 

46 

45 

47 

47 

47 

5 

CHERRY    VALLEY  DAM 

MAX 

78 

83 

6  8 

59 

78 

80 

60 

78 

78 

78 

77 

76 

80 

79 

76 

9 

MIN 

45 

45 

42 

44 

46 

52 

51 

50 

44 

45 

46 

43 

43 

36 

31 

34 

34 

40 

41 

44 

45 

44 

44 

44 

43 

41 

42 

43 

44 

43 

43 

0 

COAL1NGA 

MAX 

97 

86 

93 

8  2 

90 

93 

90 

89 

87 

88 

83 

69 

83 

81 

85 

0 

MIN 

53 

51 

50 

49 

50 

54 

53 

57 

56 

49 

50 

53 

55 

57 

5  1 

38 

41 

44 

49 

48 

5  0 

50 

54 

50 

50 

50 

49 

46 

47 

48 

49 

so 

o 

CORCORAN    IRRIG  DIST 

MAX 

92 

78 

85 

80 

9  3 

88 

B  8 

84 

81 

86 

85 

84 

3 

MIN 

SO 

50 

50 

50 

52 

52 

51 

55 

55 

53 

50 

51 

54 

53 

49 

39 

42 

42 

46 

47 

48 

46 

49 

50 

49 

46 

48 

46 

44 

46 

48 

48 

7 

DENAIR   3  NNE 

MAX 

91 

89 

86 

86 

82 

°  h 

92 

8  5 

7  8 

76 

82 

8  3 

64 

77 

69 

71 

76 

75 

78 

82 

8  ' 

88 

91 

89 

91 

85 

84 

81 

85 

8* 

88 

83 

5 

MIN 

41 

42 

51 

50 

40 

46 

46 

47 

47 

47 

45 

44 

46 

45 

42 

42 

36 

38 

39 

40 

42 

41 

40 

42 

41 

39 

42 

40 

37 

36 

36 

42 

3 

DUDLEYS 

MAX 

83 

92 

8 1 

82 

83 

82 

82 

83 

79 

79 

84 

82 

79 

78 

5 

MIN 

33 

33 

33 

31 

34 

39 

40 

40 

4  2 

36 

35 

34 

36 

36 

39 

27 

28 

33 

36 

35 

36 

36 

36 

36 

34 

33 

32 

32 

30 

34 

33 

34 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

86 

83 

8  6 

82 

84 

7 

MIN 

47 

48 

43 

42 

44 

50 

51 

49 

48 

46 

45 

49 

48 

47 

50 

41 

43 

45 

45 

48 

46 

48 

50 

47 

52 

47 

46 

43 

47 

45 

43 

46 

5 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

MIN 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 

65 

92 

83 

85 

90 

88 

88 

85 

81 

86 

84 

8  3 

83 

4 

MIN 

47 

49 

4H 

49 

50 

52 

52 

53 

54 

53 

49 

52 

53 

54 

46 

37 

41 

43 

50 

47 

49 

47 

49 

47 

46 

45 

47 

46 

46 

44 

46 

48 

1 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

78 

82 

7  8 

78 

80 

8  7 

9 1 

92 

90 

90 

8  9 

85 

83 

87 

85 

85 

1 

MIN 

51 

54 

*  5 

51 

46 

4  7 

58 

61 

5  2 

48 

47 

48 

58 

52 

5  0 

37 

36 

39 

44 

45 

51 

52 

41 

51 

53 

51 

48 

49 

49 

49 

49 

46 

8 

GIANT  FOREST 

MAX 

72 

69 

6  7 

68 

68 

66 

,5 

MIN 

39 

42 

44 

45 

42 

45 

47 

49 

50 

46 

44 

45 

46 

39 

35 

23 

23 

30 

35 

37 

39 

40 

41 

42 

41 

43 

43 

43 

45 

45 

44 

41 

0 

GLENNV ILLE 

MAX 

87 

82 

8  5 

84 

85 

8  3 

86 

85 

8  0 

84 

8  1 

81 

4 

MIN 

39 

40 

40 

39 

42 

39 

44 

46 

46 

43 

39 

38 

40 

40 

43 

29 

29 

32 

34 

36 

38 

44 

39 

38 

38 

38 

37 

37 

37 

36 

8 

GRANT  GROVE 

MAX 

70 

66 
66 

65 

0 

MIN 

41 

49 

49 

48 

48 

52 

56 

55 

55 

50 

50 

51 

49 

42 

30 

24 

24 

3  0 

38 

39 

4  3 

45 

46 

46 

45 

46 

46 

46 

47 

47 

45 

44 

6 

HANFORD 

MAX 

97 

87 

93 

82 

62 

73 

79 

87 

83 

85 

4 

MIN 

45 

47 

46 

48 

50 

5  1 

53 

55 

55 

51 

50 

50 

52 

50 

47 

39 

42 

42 

51 

45 

46 

45 

46 

47 

48 

46 

45 

43 

44 

45 

45 

47 

4 

HETCH  HETChY 

MAX 

79 

87 

79 

77 

,7 

MIN 

40 

43 

43 

41 

42 

4^ 

45 

51 

50 

43 

43 

43 

43 

41 

33 

35 

36 

39 

39 

40 

42 

45 

44 

43 

40 

41 

41 

44 

42 

41 

9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

75 

72 

70 

60 

50 

5  0 

63 

62 

62 

63 

65 

6  1 

63 

9 

MIN 

36 

34 

36 

35 

37 

37 

45 

44 

43 

42 

39 

40 

38 

37 

25 

23 

29 

33 

33 

34 

37 

23 

34 

33 

34 

34 

33 

36 

37 

34 

34 

35 

1 

I  DDI  A 

MAX 

86 

79 

83 

9 1 

80 

6  8 

79 

8  7 

88 

85 

84 

87 

84 

80 

79 

85 

8  1 

81 

3 

MIN 

59 

60 

56 

58 

48 

54 

60 

67 

50 

49 

50 

56 

55 

47 

43 

45 

45 

49 

50 

52 

59 

60 

60 

63 

61 

61 

57 

54 

57 

61 

58 

55 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

84 

85 

9 

MIN 

69 

73 

65 

68 

60 

6  3 

64 

73 

67 

61 

58 

63 

63 

60 

55 

49 

52 

52 

56 

59 

63 

68 

71 

71 

69 

71 

6  7 

63 

65 

68 

68 

63 

7 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

93 

94 

65 

87 

86 

0 

MIN 

57 

59 

6  0 

61 

48 

42 

51 

67 

56 

43 

43 

43 

43 

47 

53 

34 

33 

37 

42 

43 

56 

58 

58 

57 

57 

56 

55 

50 

58 

57 

46 

50 

7 

KETTLEMAN   CITY    1  SSW 

MAX 

90 

80 

85 

80 

T5 

82 

86 

84 

0 

MIN 

53 

53 

55 

57 

51 

50 

51 

53 

59 

58 

56 

52 

52 

51 

46 

44 

40 

41 

47 

50 

52 

52 

54 

58 

56 

54 

52 

57 

56 

50 

47 

51 

9 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

85 

82 

90 

87 

88 

8  5 

84 

MIN 

65 

63 

56 

62 

55 

63 

58 

57 

57 

58 

60 

62 

62 

58 

50 

46 

44 

54 

56 

58 

58 

57 

63 

65 

62 

62 

61 

58 

56 

60 

53 

58 

1 

knights  ferry  2  se 

MAX 

89 

82 

92 

82 

85 

82 

83 

2 

MIN 

50 

49 

46 

44 

48 

50 

48 

49 

53 

45 

46 

45 

51 

44 

38 

38 

49 

52 

45 

44 

47 

47 

48 

48 

49 

46 

41 

41 

41 

41 

46 

1 

LE  grand 

MAX 

89 

93 

80 

84 

90 

87 

80 

84 

80 

80 

85 

89 

91 

89 

83 

63 

83 

4 

MIN 

47 

50 

45 

46 

49 

6  2 

53 

53 

53 

52 

47 

5  0 

51 

53 

48 

40 

43 

42 

54 

47 

55 

47 

48 

48 

48 

45 

43 

46 

46 

48 

45 

48 

2 

LEMON  COVE 

MAX 

90 

9 1 

94 

89 

84 

85 

92 

9  3 

8  3 

80 

8  3 

84 

7  3 

6  5 

73 

80 

82 

86 

90 

90 

8  8 

89 

67 

84 

80 

85 

85 

84 

83 

6 

MIN 

50 

51 

45 

45 

46 

5  3 

54 

56 

52 

49 

50 

53 

55 

48 

48 

38 

44 

46 

41 

46 

48 

46 

51 

50 

46 

47 

48 

47 

47 

45 

47 

48 

2 

LINDSAY 

MAX 

92 

94 

90 

87 

93 

94 

8  1 

86 

6  8 

69 

83 

86 

90 

90 

90 

90 

89 

66 

85 

84 

3 

MIN 

47 

48 

45 

47 

50 

49 

50 

53 

52 

49 

50 

50 

54 

53 

49 

38 

40 

42 

42 

47 

45 

44 

43 

46 

45 

43 

45 

45 

44 

45 

45 

46 

6 

LODI 

MAX 

90 

8  7 

82 

76 

80 

8  6 

91 

83 

7  3 

78 

83 

84 

82 

73 

6g 

71 

75 

75 

79 

61 

85 

88 

90 

8  8 

90 

66 

84 

82 

84 

83 

82 

81 

9 

MIN 

47 

45 

49 

47 

48 

49 

53 

52 

52 

46 

45 

48 

48 

44 

46 

41 

40 

42 

45 

42 

44 

45 

46 

45 

49 

46 

47 

46 

45 

42 

40 

45 

9 

LOS  RANOS 

MAX 

91 

8h 

92 

81 

85 

84 

83 

8  1 

84 

1 

MIN 

47 

49 

46 

47 

46 

5  2 

50 

55 

53 

47 

48 

« 

50 

54 

49 

50 

39 

43 

50 

45 

47 

45 

48 

48 

48 

48 

46 

46 

45 

44 

44 

47 

7 

MADERA 

MAX 

88 

89 

7') 

85 

93 

9  3 

79 

86 

7  1 

79 

80 

84 

89 

87 

84 

MIN 

51 

51 

49 

49 

50 

50 

55 

55 

53 

50 

50 

51 

53 

53 

48 

40 

41 

44 

46 

50 

50 

50 

49 

49 

50 

49 

48 

46 

45 

46 

46 

48 

9 

MANDEVILLE   I  SI  AND 

MAX 

MIN 

MANTECA 

MAX 

86 

8  2 

78 

8  0 

90 

8  3 

82 

7  9 

83 

84 

86 

87 

86 

8  3 

80 

80 

MIN 

47 

47 

4  7 

47 

50 

5  2 

54 

53 

52 

46 

47 

4  5 

50 

50 

49 

44 

41 

44 

45 

43 

46 

44 

45 

46 

51 

46 

45 

46 

46 

42 

42 

47 

0 

MARICOPA 

MAX 

79 

no 

91 

61, 

2 

MIN 

57 

60 

56 

56 

58 

6  H 

58 

59 

52 

53 

54 

51 

52 

51 

64 

41 

42 

49 

55 

54 

56 

57 

59 

56 

57 

59 

59 

57 

54 

56 

53 

54 

6 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

92 

91 

89 

85 

81 

85 

91 

89 

86 

78 

83 

85 

84 

85 

73 

72 

75 

78 

78 

80 

85 

89 

89 

89 

91 

88 

84 

88 

65 

69 

63 

84 

MIN 

47 

50 

48 

48 

47 

50 

52 

52 

49 

50 

50 

48 

49 

49 

45 

40 

40 

45 

51 

45 

47 

46 

47 

45 

46 

47 

42 

43 

44 

43 

44 

46 

8 

MODESTO 

MAX 

91 

88 

88 

79 

81 

87 

92 

86 

78 

78 

84 

84 

83 

75 

68 

71 

76 

77 

78 

81 

85 

89 

92 

88 

90 

86 

84 

63 

85 

84 

81 

83 

0 

MIN 

47 

50 

50 

46 

51 

51 

54 

53 

5  2 

48 

47 

50 

50 

48 

48 

43 

41 

43 

51 

45 

47 

45 

46 

49 

51 

47 

45 

46 

46 

45 

43 

♦  7, 

7 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

89 

87 

84 

80 

82 

86 

89 

88 

83 

75 

81 

83 

83 

81 

81 

80 

73 

76 

77 

80 

84 

85 

69 

86 

87 

85 

83 

80 

81 

61 

80 

82, 

S 

MIN 

49 

48 

46 

47 

46 

51 

52 

50 

49 

46 

47 

50 

50 

46 

44  | 

41 

39 

43 

47 

45 

46 

46 

50 

51 

48 

52 

48 

47 

44 

48 

46 

47, 

2 

Seo  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NCRTM  FORK  RANGER  5TA 

MAX 

85 

89 

90 

89 

89 

77 

85 

95 

94 

84 

76 

BO 

84 

81 

72 

68 

67 

7  6 

76 

82 

83 

86 

8  7 

88 

89 

6  B 

83 

82 

87 

6  4 

82 

9 

MLN 

49 

49 

48 

47 

48 

45 

51 

54 

52 

47 

43 

42 

48 

49 

46 

34 

34 

41 

44 

44 

46 

48 

46 

4  7 

45 

47 

45 

45 

45 

46 

41 

45 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

85 

88 

9  B 

8  3 

78 

80 

85 

90 

8  2 

8 1 

7  1 

8  1 

8  7 

9  0 

81 

,4 

MIN 

52 

53 

46 

45 

49 

52 

56 

55 

54 

49 

49 

49 

50 

47 

42 

40 

43 

44 

50 

47 

53 

54 

59 

53 

56 

54 

56 

49 

52 

51 

49 

50 

3 

ORANGE  COVE 

MAX 

89 

92 

96 

89 

90 

93 

96 

70 

8  0 

8  7 

90 

84 

,  3 

MIN 

52 

55 

48 

51 

51 

53 

56 

56 

5  r 

53 

53 

56 

55 

53 

51 

40 

43 

47 

45 

50 

50 

52 

49 

49 

53 

47 

4  8 

47 

51 

49 

5  0 

50 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

8  8 

90 

79 

67 

82 

,2 

MIN 

57 

59 

50 

49 

48 

53 

54 

58 

53 

49 

49 

49 

54 

49 

46 

50 

44 

45 

50 

53 

84 

53 

57 

58 

57 

57 

50 

49 

53 

54 

51 

52 

PORTERVILLE 

MAX 

90 

92 

90 

7  2 

92 

85 

■  6 

MIN 

52 

52 

52 

52 

53 

53 

55 

57 

57 

53 

53 

54 

56 

56 

52 

41 

43 

44 

45 

50 

40 

49 

48 

50 

50 

48 

49 

49 

49 

48 

48 

50 

POSEY  3  E 

MAX 

63 

74 

,2 

MIN 

46 

45 

46 

46 

47 

47 

45 

44 

52 

53 

44 

43 

46 

42 

36 

26 

27 

33 

35 

40 

42 

45 

43 

44 

43 

44 

43 

42 

40 

41 

42 

42 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

MAX 

84 

89 

79 

8  1 

7  9 

80 

8  C 

76 

•  6 

MIN 

51 

57 

57 

52 

47 

50 

58 

65 

52 

51 

50 

53 

54 

4  9 

41 

35 

39 

42 

46 

46 

54 

54 

55 

84 

55 

55 

55 

54 

55 

56 

55 

51 

.8 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

86 

8  9 

79 

83 

6  3 

83 

80 

81 

,  3 

MIN 

56 

59 

52 

51 

53 

54 

59 

59 

57 

52 

54 

57 

57 

54 

51 

53 

50 

51 

53 

53 

55 

53 

58 

57 

55 

58 

55 

54 

53 

53 

53 

54 

SONORA  RS 

MAX 

89 

9  1 

B  2 

94 

94 

8 1 

8 1 

7  4 

7  3 

8  1 

87 

9 1 

89 

8  6 

82 

82 

83 

,0 

MIN 

44 

44 

43 

42 

42 

48 

50 

48 

50 

41 

45 

4  0 

49 

44 

44 

36 

37 

40 

42 

44 

42 

44 

45 

45 

44 

45 

42 

41 

41 

44 

43 

43 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

MAX 

76 

.6 

MIN 

41 

42 

4; 

41 

41 

41 

48 

49 

50 

47 

42 

43 

40 

40 

35 

26 

30 

35 

34 

37 

4  2 

40 

41 

40 

40 

40 

38 

38 

40 

41 

4  0 

4  0 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

90 

82 

9 1 

76 

83 

83 

82 

81 

? 

81 

,  5 

MIN 

49 

51 

49 

50 

52 

53 

57 

57 

53 

52 

51 

53 

54 

52 

46 

48 

41 

45 

52 

47 

46 

49 

4  7 

81 

5  0 

49 

49 

48 

44 

45 

44 

49 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

2 

80 

80 

.5 

MIN 

47 

47 

45 

46 

48 

50 

52 

54 

50 

46 

47 

48 

48 

49 

46 

48 

41 

42 

50 

44 

45 

45 

44 

4  6 

50 

45 

48 

47 

46 

43 

42 

46 

TEHACHAP I 

MAX 

80 

8  1 

83 

78 

.0 

Mm 

52 

47 

19 

37 

38 

43 

47 

46 

45 

42 

37 

42 

48 

47 

45 

35 

27 

39 

41 

35 

48 

42 

38 

37 

38 

40 

35 

34 

39 

40 

36 

4C 

7 

TE JON  RANCHO 

MAX 

93 

8  7 

I 

76 

76 

R  1 

82 

60 

7  5 

74 

8  5 

82 

82 

8  1 

83 

.0 

Mm 

57 

62 

86 

59 

49 

65 

56 

66 

61 

50 

52 

54 

59 

52 

50 

41 

44 

51 

49 

52 

52 

57 

59 

61 

61 

61 

55 

56 

54 

59 

6C 

56 

I 

THREE  RVRS  ED  I  SON  PH  2 

MAX 

93 

93 

92 

80 

81 

6  5 

82 

85 

.2 

Mm 

51 

56 

53 

46 

56 

52 

53 

62 

6  0 

56 

49 

50 

50 

60 

58 

42 

39 

50 

50 

48 

80 

50 

53 

5  1 

54 

47 

49 

45 

47 

48 

48 

51 

TIGER  CREEK  Ph 

MAX 

82 

9  2 

86 

79 

81 

.  3 

Mm 

48 

52 

-a 

46 

46 

48 

50 

54 

52 

49 

47 

46 

48 

48 

43 

32 

36 

42 

44 

44 

48 

48 

47 

48 

47 

46 

46 

46 

44 

46 

46 

46 

3 

TRACY  CARBONA 

MAX 

76 

8  1 

85 

8  7 

B  7 

84 

82 

82 

.  9 

Mm 

53 

51 

45 

46 

47 

52 

51 

54 

49 

47 

48 

4  9 

50 

52 

49 

48 

38 

47 

47 

49 

48 

49 

49 

51 

49 

49 

45 

44 

46 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

85 

6  9 

72 

61 

•  6 

Mm 

50 

49 

54 

54 

50 

14 

52 

56 

5) 

50 

49 

49 

59 

55 

50 

50 

44 

84 

57 

45 

47 

45 

49 

54 

50 

49 

58 

53 

43 

48 

46 

51 

VISAL IA 

MAX 

82 

,2 

Mm 

52 

53 

48 

49 

49 

51 

56 

58 

55 

51 

52 

51 

53 

51 

49 

43 

44 

47 

45 

45 

49 

48 

49 

51 

53 

49 

50 

49 

48 

49 

51 

49 

.9 

WASCO 

MAX 

86 

84 

6 1 

83 

.7 

Mm 

51 

52 

52 

51 

54 

53 

54 

53 

61 

54 

52 

54 

54 

58 

54 

43 

41 

40 

48 

46 

51 

50 

51 

50 

50 

50 

50 

48 

48 

49 

49 

50 

.  7 

YOSEM I TE  NATIONAL  PARK 

MAX 

93 

97 

82 

84 

.  1 

•       «  « 

Mm 

36 

35 

34 

33 

33 

37 

43 

43 

46 

36 

37 

40 

37 

36 

39 

30 

29 

32 

37 

34 

36 

36 

41 

40 

40 

34 

31 

34 

35 

37 

35 

36 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

95 

89 

82 

69 

9  3 

93 

9  6 

95 

95 

93 

93 

9  3 

94 

9l 

86 

.9 

Mm 

56 

58 

61 

59 

55 

56 

59 

45 

50 

56 

50 

60 

48 

48 

51 

44 

43 

45 

49 

56 

63 

77 

59 

60 

60 

60 

63 

63 

62 

51 

52 

55 

•5 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

7? 

72 

68 

9  9 

90 

86 

8  3 

73 

7  1 

73 

73 

■  9 

Mm 

63 

64 

60 

57 

58 

58 

60 

66 

60 

60 

59 

58 

64 

67 

64 

58 

56 

56 

56 

57 

70 

69 

67 

65 

63 

64 

60 

61 

58 

56 

57 

61 

BARRETT  DAM 

MAX 

93 

95 

68 

7  9 

8  5 

8  6 

86 

90 

90 

93 

94 

93 

93 

93 

91 

8  9 

86 

.0 

Mm 

49 

50 

45 

44 

43 

43 

43 

45 

46 

47 

47 

48 

46 

47 

49 

45 

36 

36 

37 

40 

44 

63 

48 

47 

42 

42 

43 

43 

44 

42 

42 

44 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

88 

81 

80 

86 

86 

87 

8  8 

90 

90 

9  1 

90 

89 

89 

8  7 

86 

,5 

MIN 

53 

55 

56 

53 

50 

54 

61 

55 

55 

43 

43 

5  9 

53 

40 

49 

42 

37 

4  1 

41 

50 

53 

53 

55 

55 

57 

59 

58 

59 

57 

58 

52 

51 

.6 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

74 

83 

76 

76 

80 

68 

71 

.5 

Mm 

26 

26 

28 

27 

28 

31 

31 

32 

34 

32 

31 

3  1 

37 

31 

33 

27 

24 

25 

29 

24 

36 

27 

22 

21 

21 

26 

25 

25 

22 

22 

24 

27 

BON  I TA 

MAX 

69 

80 

9  3 

99 

104 

1  0  0 

96 

91 

89 

8  9 

9 1 

90 

83 

,4 

Mm 

64 

51 

48 

46 

55 

5  1 

58 

61 

6 1 

62 

50 

50 

60 

61 

57 

46 

40 

40 

44 

46 

84 

65 

54 

52 

48 

48 

48 

48 

47 

46 

42 

51 

BURBANK  wB  AIRPORT 

MAX 

87 

68 

78 

8 1 

97 

96 

99 

98 

9  7 

97 

97 

95 

96 

94 

92 

66 

.9 

Mm 

55 

55 

56 

54 

52 

54 

58 

61 

61 

58 

52 

65 

62 

61 

56 

55 

45 

48 

50 

53 

64 

61 

60 

60 

58 

57 

88 

59 

57 

56 

53 

56 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

7 1 

7  1 

70 

7  1 

70 

70 

69 

92 

99 

9  1 

9  0 

79 

79 

8  1 

80 

6  8 

75 

,7 

Mm 

66 

64 

63 

60 

56 

55 

58 

59 

61 

61 

57 

59 

58 

60 

60 

56 

52 

53 

55 

58 

73 

75 

73 

69 

66 

65 

62 

65 

60 

56 

55 

61 

CACHUMA  DAM 

MAX 

90 

9  1 

7  1 

94 

95 

96 

97 

96 

92 

88 

,3 

Mm 

58 

47 

41 

46 

49 

4  9 

52 

56 

54 

49 

46 

47 

50 

53 

52 

48 

41 

42 

46 

48 

87 

58 

62 

60 

58 

54 

61 

52 

60 

50 

43 

50 

'* 

CAMPO 

MAX 

90 

94 

95 

96 

8  3 

73 

65 

66 

71 

76 

79 

83 

82 

85 

85 

8  7 

89 

89 

90 

89 

89 

87 

8  7 

84 

B 

Mm 

58 

53 

*» 

43 

38 

40 

45 

44 

45 

43 

42 

48 

43 

40 

52 

41 

30 

34 

37 

42 

56 

66 

47 

43 

38 

43 

38 

45 

43 

42 

42 

44 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

92 

86 

70 

7  3 

7  9 

84 

93 

94 

97 

97 

98 

96 

99 

97 

88 

8 

Mm 

45 

47 

46 

45 

45 

48 

59 

60 

57 

56 

47 

49 

59 

58 

49 

49 

37 

4  1 

44 

45 

64 

50 

50 

49 

45 

46 

48 

46 

46 

48 

45 

49 

CHUIA  VISTA 

MAX 

8 1 

86 

83 

70 

68 

67 

69 

66 

68 

69 

70 

69 

68 

70 

82 

97 

101 

82 

86 

76 

76 

84 

7  8 

76 

2 

Mm 

55 

58 

54 

56 

56 

57 

61 

54 

56 

57 

63 

60 

52 

47 

48 

51 

57 

70 

61 

58 

56 

54 

56 

55 

51 

56 

CLARFMONT   POMONA  COL 

MAX 

93 

90 

88 

82 

70 

86 

87 

78 

69 

7  0 

80 

78 

93 

96 

96 

99 

9  7 

96 

94 

9  8 

94 

87 

5 

Mm 

55 

60 

59 

58 

54 

53 

53 

54 

55 

56 

52 

55 

57 

58 

57 

44 

45 

44 

46 

49 

67 

60 

58 

53 

58 

62 

60 

62 

60 

59 

55 

55 

CORONA 

MAX 

98 

92 

101 

93 

86 

90 

S3 

77 

71 

73 

89 

8  9 

82 

75 

74 

75 

77 

80 

84 

93 

9  7 

98 

97 

98 

96 

97 

95 

96 

94 

87 

88 

87 

9 

Mm 

55 

51 

50 

48 

50 

48 

50 

56 

60 

56 

48 

51 

58 

58 

55 

43 

42 

48 

45 

47 

63 

61 

59 

86 

48 

49 

51 

50 

48 

48 

47 

8  1 

5 

CUl  VER  CITY 

MAX 

98 

93 

86 

82 

77 

74 

73 

69 

73 

71 

71 

73 

73 

73 

72 

73 

75 

78 

75 

94 

101 

103 

101 

98 

92 

84 

82 

86 

87 

81 

77 

9  2 

1 

Mm 

59 

59 

54 

53 

52 

62 

56 

60 

60 

60 

53 

5  3 

60 

62 

54 

56 

50 

50 

50 

53 

59 

64 

67 

63 

58 

56 

56 

56 

54 

56 

51 

56 

3 

CUYAmA 

MAX 

85 

88 

94 

90 

90 

75 

79 

86 

93 

75 

71 

75 

86 

84 

71 

62 

62 

72 

74 

73 

8  4 

84 

87 

87 

85 

88 

85 

80 

79 

89 

87 

81 

3 

Mm 

38 

40 

42 

39 

44 

40 

46 

4  7 

42 

37 

39 

36 

40 

45 

48 

28 

30 

35 

36 

38 

41 

40 

41 

39 

39 

38 

40 

39 

42 

41 

39 

39 

7 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 

-  367  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

C  L V A  m AC  A 

MAX 

7* 

78 

8 ) 

89 

85 

87 

93 

86 

85 

87 

89 

88 

80 

70 

48 

58 

62 

71 

73 

76 

75 

75 

77 

79 

81 

8 1 

80 

79. 

8 

MIN 

35 

37 

32 

43 

42 

39 

38 

39 

81 

39 

43 

47 

53 

48 

42 

33 

32 

32 

33 

40 

56 

56 

51 

34 

34 

35 

34 

32 

39 

33 

32 

39. 

5 

OR  Y  CANvON  RESERVOIR 

MAX 

84 

91 

95 

91 

91 

9  6 

95 

85 

77 

76 

96 

92 

73 

66 

69 

69 

76 

78 

83 

89 

88 

88 

89 

92 

93 

95 

95 

94 

92 

91 

86. 

MIN 

60 

53 

53 

50 

51 

64 

54 

50 

50 

51 

49 

49 

53 

54 

52 

48 

41 

41 

44 

53 

59 

61 

58 

54 

31 

52 

52 

52 

31 

50 

49 

51. 

6 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

92 

99 

103 

98 

95 

89 

88 

82 

7  9 

76 

77 

90 

93 

77 

76 

71 

74 

79 

62 

87 

97 

9  9 

97 

96 

100 

97 

96 

97 

98 

96 

93 

89, 

MIN 

50 

57 

59 

57 

49 

48 

50 

55 

56 

58 

54 

54 

58 

59 

57 

50 

49 

49 

50 

52 

58 

58 

60 

59 

63 

60 

60 

61 

61 

59 

58 

55. 

7 

ELSIN  »E 

MAX 

90 

95 

9 1 

o  1 

92 

76 

75 

96 

96 

82 

75 

73 

72 

78 

81 

66 

94 

96 

94 

96 

96 

96 

96 

95 

92 

96 

88, 

MIN 

50 

49 

52 

48 

52 

54 

55 

56 

48 

52 

58 

56 

55 

40 

38 

42 

45 

43 

51 

49 

46 

47 

48 

48 

48 

47 

42 

46. 

9 

CQf  ftWfl  T  F"l  1*1 
C  3V.  ij™y  1  WJ 

MAX 

93 

95 

91 

87 

8  3 

62 

76 

7 1 

70 

80 

86 

76 

72 

69 

69 

73 

75 

77 

94 

93 

97 

95 

87 

68 

91 

90 

90 

88 

85 

82 

83 

MIN 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

57 

57 

68 

59 

49 

51 

59 

59 

57 

45 

41 

42 

43 

47 

55 

72 

56 

50 

48 

49 

48 

49 

49 

47 

47 

51. 

2 

FCNTANA  KAISER 

MAX 

100 

100 

99 

9  3 

93 

92 

87 

80 

75 

71 

91 

84 

84 

77 

71 

74 

78 

80 

64 

95 

96 

100 

97 

99 

99 

97 

9  8 

96 

96 

97 

94 

89 

MIN 

69 

61 

62 

52 

53 

58 

54 

51 

58 

58 

49 

49 

52 

61 

61 

49 

48 

53 

59 

65 

75 

67 

67 

61 

61 

61 

64 

62 

58 

58 

60 

58, 

6 

I'.ll  i  CtBlC     C  ICi  n 
UILH  3'  1  C     r  ItLu 

96 

100 

95 

92 

84 

7  q 

77 

74 

8  5 

73 

84 

85 

73 

74 

71 

75 

77 

80 

93 

98 

98 

101 

99 

98 

95 

94 

95 

97 

93 

90 

67 

67, 

MIN 

46 

48 

48 

49 

49 

51 

57 

59 

52 

60 

51 

52 

60 

62 

61 

47 

41 

42 

44 

46 

52 

62 

49 

47 

47 

48 

46 

48 

48 

46 

46 

50 

5 

hEnsmAw  DAM 

S3 

85 

99 

93 

89 

8  6 

96 

98 

95 

82 

75 

96 

91 

82 

71 

60 

69 

70 

75 

78 

85 

82 

85 

85 

88 

90 

90 

90 

90 

89 

67 

84 

MIN 

45 

38 

38 

38 

38 

40 

40 

44 

88 

41 

41 

44 

41 

40 

40 

34 

29 

30 

33 

35 

37 

46 

38 

37 

35 

36 

38 

38 

36 

35 

35 

38 

2 

tDyllwilD  ranger  sta 

80 

83 

82 

80 

79 

87 

85 

88 

R  5 

83 

87 

63 

77 

75 

72 

56 

61 

69 

74 

74 

73 

79 

78 

82 

80 

80 

60 

79 

79 

78 

79 

78 

MIN 

35 

35 

39 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

43 

44 

43 

41 

35 

31 

23 

25 

29 

31 

36 

51 

53 

42 

35 

37 

39 

38 

38 

37 

37 

35 

37 

9 

JULIAN  WYNOLA 

80 

84 

9  1 

8  8 

84 

69 

89 

91 

9  6 

79 

92 

90 

77 

69 

54 

62 

67 

73 

72 

78 

75 

79 

60 

83 

84 

65 

84 

87 

83 

64 

83 

80 

y 

MIN 

61 

56 

49 

48 

45 

49 

51 

50 

50 

45 

52 

51 

45 

36 

47 

36 

33 

37 

39 

57 

69 

67 

62 

46 

47 

50 

48 

50 

30 

49 

47 

49 

1 

laguna  reach 

95 

86 

85 

77 

72 

7  i 

71 

70 

6  a 

71 

73 

72 

71 

71 

70 

69 

70 

72 

81 

97 

100 

100 

89 

95 

81 

81 

82 

80 

73 

74 

76 

MIN 

52 

53 

*9 

47 

49 

48 

55 

61 

61 

61 

50 

53 

60 

56 

43 

46 

45 

46 

49 

58 

64 

59 

58 

53 

51 

50 

50 

51 

48 

46 

52 

4 

LA  MFSA 

95 

98 

92 

8  5 

8 1 

7  2 

73 

7  I 

7  0 

72 

80 

78 

73 

72 

70 

71 

74 

77 

90 

96 

96 

101 

98 

95 

92 

92 

92 

92 

91 

67 

82 

83 

g 

MIN 

59 

61 

60 

56 

52 

53 

58 

61 

61 

54 

54 

59 

61 

49 

48 

50 

51 

63 

80 

62 

62 

62 

59 

59 

60 

58 

51 

53 

57 

7 

95 

86 

72 

69 

77 

9  2 

80 

73 

72 

72 

76 

72 

73 

71 

68 

69 

70 

69 

6  0 

92 

96 

97 

99 

96 

91 

89 

85 

84 

76 

69 

73 

79 

8 

MIN 

54 

46 

43 

52 

46 

45 

45 

47 

60 

50 

49 

47 

55 

40 

49 

39 

40 

38 

50 

51 

59 

57 

56 

55 

56 

50 

*7 

46 

43 

42 

48 

46 

5 

LONG  BEACH 

99 

96 

90 

83 

73 

72 

7  1 

7 1 

70 

76 

79 

70 

68 

71 

74 

76 

69 

73 

79 

99 

98 

101 

99 

96 

92 

89 

65 

86 

82 

60 

82 

82 

3 

MIN 

63 

64 

61 

57 

56 

58 

61 

63 

62 

64 

59 

59 

62 

63 

6  2 

59 

53 

58 

59 

59 

65 

67 

66 

65 

62 

58 

60 

61 

59 

58 

56 

60 

6 

LONG  BEACH  WB  AP 

98 

96 

91 

83 

76 

74 

71 

fc  9 

71 

72 

79 

73 

70 

7  1 

73 

74 

70 

7* 

78 

98 

99 

101 

99 

98 

92 

88 

86 

89 

66 

83 

82 

82 

g 

MIN 

56 

56 

57 

55 

54 

55 

59 

64 

63 

58 

54 

60 

63 

64 

60 

54 

49 

50 

60 

51 

58 

62 

63 

61 

57 

56 

56 

58 

56 

57 

53 

37 

1 

LOS   ANGELES  WB  AiRPORT 

95 

91 

81 

70 

74 

7  3 

70 

67 

71 

71 

74 

69 

70 

69 

70 

71 

77 

74 

72 

94 

100 

101 

97 

96 

87 

84 

80 

82 

65 

73 

7* 

79 

4 

MIN 

62 

63 

5  7 

58 

56 

59 

61 

62 

62 

62 

57 

56 

63 

62 

58 

54 

50 

54 

54 

5  6 

62 

70 

67 

65 

60 

59 

58 

60 

59 

59 

56 

59 

5 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

98 

98 

9  3 

84 

8  1 

83 

75 

72 

72 

73 

81 

78 

72 

70 

68 

75 

75 

77 

'9 

95 

98 

100 

96 

97 

95 

92 

92 

93 

91 

61 

82 

84 

5 

MIN 

65 

65 

64 

61 

57 

60 

62 

63 

62 

60 

57 

60 

62 

63 

61 

58 

52 

54 

6^ 

62 

65 

71 

66 

66 

65 

63 

63 

66 

63 

61 

57 

61 

7 

MILL   CREEK  NO  2 

89 

93 

93 

93 

8  7 

9  3 

94 

92 

96 

76 

9l 

92 

90 

78 

71 

65 

66 

73 

80 

87 

88 

88 

89 

98 

88 

89 

89 

86 

69 

87 

85 

85 

7 

MIN 

61 

66 

67 

66 

62 

63 

69 

62 

56 

45 

57 

71 

62 

45 

52 

44 

44 

49 

53 

61 

61 

67 

34 

64 

54 

67 

68 

68 

67 

67 

65 

59 

9 

mT  baldy  notch 

62 

74 

72 

72 

74 

70 

72 

76 

7  6 

76 

78 

78 

72 

64 

58 

46 

52 

58 

56 

55 

58 

60 

60 

62 

62 

66 

64 

62 

61 

64 

64 

65 

3 

MIN 

42 

46 

46 

48 

52 

56 

56 

60 

54 

54 

50 

46 

52 

46 

32 

24 

32 

40 

42 

45 

44 

46 

46 

46 

46 

44 

44 

42 

42 

42 

42 

45 

5 

MOUNT   WILSON  FC   338  B 

77 

77 

79 

75 

8  2 

8  3 

83 

62 

80 

80 

83 

80 

73 

67 

57 

49 

58 

65 

71 

76 

76 

77 

76 

75 

75 

76 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

MIN 

55 

60 

56 

59 

59 

64 

65 

65 

63 

60 

63 

62 

59 

51 

39 

31 

37 

43 

50 

55 

54 

57 

56 

56 

57 

56 

59 

58 

57 

55 

56 

55 

5 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

84 

80 

73 

72 

7 1 

70 

70 

68 

7  i 

68 

71 

70 

68 

7  1 

68 

67 

68 

67 

69 

8  0 

96 

95 

87 

85 

63 

76 

77 

78 

76 

71 

70 

74 

s 

MIN 

57 

58 

55 

52 

55 

53 

57 

62 

61 

62 

55 

57 

61 

63 

60 

55 

48 

52 

52 

51 

65 

76 

63 

58 

56 

56 

55 

56 

56 

55 

54 

57 

3 

OCFANSIDE 

84 

85 

9  3 

70 

72 

76 

74 

73 

75 

73 

72 

74 

73 

73 

82 

100 

105 

95 

87 

86 

80 

79 

80 

82 

77 

71 

79 

3 

MIN 

60 

58 

55 

52 

53 

53 

59 

63 

62 

54 

56 

60 

63 

61 

59 

46 

46 

46 

50 

64 

73 

62 

60 

56 

56 

55 

56 

55 

52 

49 

56 

6 

OJAt 

99 

98 

96 

87 

8  3 

78 

92 

88 

73 

68 

76 

75 

77 

77 

85 

98 

95 

99 

98 

99 

97 

96 

97 

96 

95 

92 

90 

88 

4 

MIN 

48 

46 

49 

47 

45 

46 

47 

55 

58 

48 

46 

45 

53 

57 

50 

53 

39 

40 

44 

48 

56 

32 

52 

50 

47 

49 

49 

50 

50 

48 

46 

48 

7 

OXNAPD 

95 

84 

'9 

7  3 

74 

74 

71 

6  8 

71 

74 

71 

72 

69 

72 

70 

72 

70 

72 

95 

97 

98 

95 

95 

65 

82 

80 

85 

77 

72 

74 

78 

5 

MIN 

56 

56 

5  3 

47 

47 

49 

56 

59 

60 

50 

49 

49 

58 

59 

53 

49 

46 

46 

46 

49 

55 

65 

65 

61 

60 

53 

51 

53 

53 

48 

50 

53 

3 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

80 

83 

95 

8  3 

82 

90 

90 

90 

9  9 

87 

89 

85 

81 

77 

70 

52 

63 

72 

74 

79 

78 

60 

82 

83 

82 

81 

80 

79 

80 

2 

MIN 

51 

56 

55 

56 

57 

57 

60 

61 

56 

58 

57 

62 

55 

48 

38 

32 

33 

41 

47 

50 

55 

53 

51 

55 

52 

52 

54 

53 

52 

0 

PASADENA 

97 

97 

97 

95 

85 

6  8 

81 

77 

72 

73 

86 

85 

83 

71 

73 

76 

75 

79 

83 

95 

98 

98 

98 

97 

97 

95 

95 

95 

93 

91 

87 

87 

5 

MIN 

59 

59 

61 

57 

55 

56 

55 

60 

60 

59 

53 

55 

39 

60 

58 

54 

47 

*9 

50 

57 

61 

61 

63 

63 

60 

58 

59 

60 

56 

58 

55 

57, 

4 

PEROTS 

97 

99 

9  9 

9  3 

92 

99 

94 

85 

90 

71 

93 

96 

85 

78 

69 

70 

75 

78 

89 

92 

92 

94 

96 

96 

97 

98 

97 

94 

94 

94 

87 

89 

5 

MIN 

45 

44 

50 

49 

49 

-6 

47 

49 

49 

48 

45 

50 

53 

54 

51 

40 

36 

41 

42 

44 

63 

52 

48 

44 

46 

47 

47 

48 

48 

46 

44 

47 

3 

100 

101 

99 

87 

91 

86 

80 

7  i 

76 

90 

90 

86 

75 

70 

79 

78 

9  1 

86 

100 

97 

100 

99 

99 

100 

98 

98 

99 

96 

91 

88 

89 

8 

MIN 

49 

49 

51 

49 

49 

8  5 

51 

58 

58 

58 

49 

51 

59 

60 

56 

41 

41 

44 

45 

49 

58 

54 

51 

49 

49 

51 

51 

51 

50 

49 

48 

50 

9 

RAMONA  SPAuLDTNG 

MAX 

94 

100 

9  9 

95 

93 

84 

?7 

74 

91 

96 

84 

75 

70 

72 

77 

81 

86 

92 

90 

94 

94 

9  8 

96 

96 

97 

97 

94 

91 

89 

88, 

9 

MIN 

45 

49 

47 

45 

43 

43 

46 

48 

51 

55 

44 

48 

50 

44 

53 

37 

34 

37 

39 

54 

53 

74 

58 

56 

36 

47 

50 

50 

50 

47 

46 

47, 

8 

redl  and  s 

97 

99 

I  0  0 

87 

69 

92 

95 

61 

74 

72 

73 

75 

80 

88 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

97 

96 

95 

92 

88 

88 

9 

MIN 

52 

56 

58 

54 

53 

53 

54 

56 

56 

56 

50 

55 

56 

57 

58 

47 

44 

47 

46 

54 

55 

56 

55 

55 

56 

56 

59 

56 

56 

54 

52 

54 

1 

« I Vt "5 | Ut    rl«r     3IA    »  J 

MAX 

99 

100 

1  00 

83 

74 

72 

88 

91 

86 

72 

72 

74 

76 

79 

89 

95 

96 

96 

96 

97 

97 

95 

96 

91 

95 

89 

96 

88 

s 

MIN 

50 

50 

52 

51 

51 

50 

53 

54 

59 

56 

49 

52 

58 

58 

53 

45 

42 

45 

46 

48 

53 

53 

50 

50 

46 

50 

51 

50 

49 

49 

48 

50 

7 

L1'-  prr     C«D  CTA 

92 

98 

I  00 

92 

94 

81 

69 

72 

89 

93 

79 

73 

73 

75 

75 

79 

88 

96 

94 

98 

98 

97 

99 

97 

96 

96 

95 

89 

88 

6 

MIN 

46 

46 

56 

47 

46 

85 

47 

50 

52 

49 

43 

48 

52 

50 

50 

40 

37 

41 

41 

45 

49 

32 

46 

48 

47 

50 

49 

50 

49 

45 

43 

47 

1 

CAM    AAJTi^Mln    f  v  m    Mnl  iTu 

8  7 

94 

94 

93 

88 

92 

92 

91 

68 

89 

90 

89 

70 

66 

69 

70 

74 

79 

89 

90 

93 

92 

91 

92 

92 

92 

91 

90 

90 

86 

85 

8 

MIN 

63 

65 

66 

57 

58 

61 

63 

55 

51 

50 

52 

63 

50 

51 

51 

45 

46 

48 

62 

58 

71 

69 

65 

63 

65 

70 

72 

72 

71 

61 

59 

59, 

5 

CAM     DtDM&OMU^     f  r  uACC 

MAX 

100 

102 

101 

?5 

71 

94 

96 

86 

76 

71 

73 

76 

8  I 

91 

99 

96 

99 

98 

98 

98 

98 

99 

97 

98 

93 

90 

90. 

9 

MIN 

46 

49 

5  0 

49 

50 

89 

51 

55 

56 

56 

46 

51 

59 

56 

58 

46 

40 

43 

45 

48 

56 

51 

49 

47 

47 

50 

51 

49 

49 

49 

46 

50, 

1 

MAX 

76 

81 

83 

85 

76 

80 

64 

86 

70 

56 

48 

48 

66 

66 

69 

7* 

73 

75 

74 

77 

75 

78 

78 

77 

75 

77 

75 

74, 

3 

MIN 

58 

65 

64 

55 

53 

61 

69 

66 

68 

58 

69 

6  2 

46 

43 

36 

33 

43 

60 

44 

56 

57 

59 

62 

62 

63 

63 

61 

60 

63 

62 

61 

56. 

8 

cam   rMCf.fi   i^n    a  iDorm 
3*"IN    JlCuU    WO    B  [KfUN  1 

MAX 

93 

91 

82 

70 

71 

74 

71 

70 

72 

72 

71 

72 

73 

72 

86 

101 

104 

93 

96 

66 

83 

85 

83 

84 

79 

75 

79. 

6 

MIN 

60 

60 

59 

56 

58 

59 

62 

62 

65 

62 

58 

61 

63 

65 

6  2 

56 

51 

53 

54 

56 

63 

68 

64 

61 

61 

59 

57 

56 

57 

54 

52 

59. 

2 

SAN  FERNANDO 

98 

98 

97 

95 

63 

83 

72 

79 

92 

90 

78 

67 

75 

74 

77 

80 

83 

95 

95 

96 

97 

98 

97 

96 

95 

97 

95 

91 

90 

88. 

5 

MIN 

67 

56 

59 

50 

54 

6  0 

54 

59 

68 

55 

49 

50 

64 

58 

64 

54 

43 

48 

47 

55 

70 

70 

73 

72 

70 

56 

61 

63 

63 

53 

56 

58. 

1 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

98 

96 

96 

88 

84 

85 

76 

75 

70 

75 

85 

8  5 

72 

70 

73 

78 

76 

79 

83 

97 

101 

100 

100 

99 

98 

96 

94 

95 

91 

93 

90 

87, 

0 

MIN 

54 

53 

55 

51 

50 

52 

55 

59 

61 

61 

52 

53 

57 

61 

57 

52 

44 

47 

48 

51 

56 

59 

36 

65 

52 

53 

53 

53 

50 

53 

50 

53. 

6 

SAN  JACINTO 

MAX 

100 

103 

102 

98 

95 

108 

99 

95 

8  2 

77 

100 

100 

83 

78 

73 

73 

79 

82 

90 

94 

96 

106 

97 

97 

98 

97 

99 

95 

97 

86 

93 

92, 

5 

MIN 

41 

46 

5  0 

48 

45 

88 

48 

48 

48 

53 

45 

49 

52 

54 

56 

43 

36 

38 

40 

40 

67 

52 

47 

46 

46 

48 

60 

48 

47 

46 

46 

47. 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  oi  Month 

•age 

2 

3 

4 

5  |  6 

7 

g 

9 

10 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

1 8 

1 9 

|  20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

98 

97 

93 

87 

82 

79 

76 

74 

70 

74 

84 

79 

79 

74 

74 

75 

75 

77 

81 

98 

1  00 

103 

98 

98 

95 

89 

90 

92 

91 

82 

83 

85, 

MTN 

55 

56 

52 

54 

54 

57 

62 

62 

61 

53 

58 

62 

62 

61 

50 

50 

50 

5  1 

53 

75 

68 

62 

59 

57 

55 

55 

55 

55 

55 

53 

57. 

1 

SANTA  BARBARA 

MAX 

95 

83 

78 

78 

72 

72 

68 

69 

70 

73 

77 

67 

68 

68 

79 

74 

72 

73 

73 

95 

95 

94 

94 

95 

87 

85 

89 

83 

75 

74 

74 

79. 

MIN 

52 

51 

54 

52 

52 

56 

60 

60 

51 

51 

52 

52 

61 

54 

48 

47 

48 

49 

55 

52 

58 

53 

55 

54 

52 

50 

51 

50 

52 

53 

49 

52, 

5 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

92 

83 

79 

75 

75 

76 

69 

70 

73 

74 

74 

68 

69 

72 

79 

75 

70 

70 

75 

92 

92 

93 

93 

95 

90 

61 

85 

82 

77 

69 

70 

78. 

MIN 

AS 

48 

47 

52 

46 

49 

62 

62 

52 

47 

48 

50 

60 

56 

50 

47 

41 

45 

44 

47 

50 

48 

52 

50 

47 

47 

46 

48 

44 

46 

46 

49. 

2 

SANTA  CATAlINA  taBAP 

MAX 

89 

93 

86 

80 

75 

82 

75 

65 

66 

64 

79 

79 

60 

59 

63 

62 

70 

67 

71 

86 

90 

98 

92 

91 

93 

89 

88 

88 

87 

82 

82 

79, 

1 

MIN 

73 

75 

73 

66 

62 

66 

57 

56 

55 

56 

57 

57 

56 

57 

56 

54 

55 

54 

59 

71 

75 

77 

77 

77 

75 

74 

75 

76 

73 

72 

70 

65  , 

7 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

95 

82 

75 

71 

84 

91 

75 

71 

73 

73 

61 

73 

70 

71 

68 

68 

72 

67 

B3 

94 

95 

100 

98 

97 

92 

86 

88 

89 

76 

70 

73 

80, 

7 

MIN 

".6 

44 

48 

49 

44 

56 

52 

58 

5  1 

48 

43 

45 

49 

55 

47 

36 

40 

45 

50 

47 

52 

5  0 

54 

47 

51 

46 

47 

46 

44 

44 

44 

47, 

7 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

84 

79 

75 

69 

71 

75 

74 

65 

66 

68 

68 

67 

69 

74 

66 

68 

69 

69 

69 

68 

76 

94 

99 

86 

86 

83 

71 

71 

76 

76 

70 

74, 

3 

MIN 

57 

58 

59 

58 

58 

56 

59 

60 

60 

60 

56 

59 

59 

63 

58 

59 

54 

54 

54 

54 

55 

59 

57 

57 

68 

62 

62 

59 

59 

59 

56 

56, 

3 

SANTA  PAULA 

MAX 

98 

91 

88 

60 

79 

61 

75 

71 

70 

80 

84 

76 

72 

70 

77 

74 

75 

75 

77 

95 

94 

98 

101 

99 

92 

91 

92 

91 

90 

82 

83 

83, 

MIN 

48 

52 

51 

45 

44 

45 

53 

57 

58 

59 

48 

47 

55 

55 

49 

45 

45 

44 

45 

47 

59 

69 

68 

55 

58 

54 

54 

51 

53 

44 

*0 

51 , 

5 

SUNLANO 

MAX 

95 

97 

96 

92 

83 

93 

83 

81 

73 

73 

89 

95 

76 

65 

73 

73 

75 

77 

85 

97 

97 

98 

98 

98 

93 

95 

97 

95 

95 

90 

88 

67, 

MIN 

64 

66 

68 

65 

63 

54 

53 

60 

53 

54 

46 

51 

57 

59 

57 

44 

43 

45 

48 

58 

64 

68 

67 

68 

68 

67 

67 

70 

69 

63 

63 

59, 

4 

TORRANCE 

MAX 

97 

95 

90 

81 

76 

77 

75 

72 

70 

70 

75 

73 

69 

71 

70 

70 

75 

76 

7  2 

94 

98 

100 

98 

99 

97 

88 

85 

90 

86 

80 

80 

82, 

MIN 

59 

59 

58 

56 

57 

53 

56 

63 

6  2 

63 

55 

52 

62 

63 

55 

58 

50 

50 

50 

57 

62 

65 

65 

61 

61 

54 

55 

58 

56 

53 

49 

57, 

3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

99 

99 

92 

87 

81 

80 

77 

76 

70 

76 

84 

81 

75 

75 

73 

75 

75 

'« 

80 

100 

101 

103 

98 

98 

95 

91 

91 

91 

91 

82 

82 

85 

7 

MIN 

50 

52 

50 

50 

49 

48 

52 

52 

58 

60 

52 

50 

60 

61 

61 

44 

44 

44 

45 

46 

58 

60 

56 

53 

50 

49 

49 

49 

48 

47 

46 

51 , 

4 

Tta  T  TCHELL  0AM 

MAX 

96 

87 

81 

75 

88 

98 

87 

72 

72 

75 

93 

90 

72 

73 

71 

73 

76 

71 

85 

95 

97 

100 

99 

98 

93 

90 

94 

93 

88 

84 

83 

85 

5 

MIN 

52 

44 

39 

36 

39 

42 

51 

56 

58 

43 

41 

49 

44 

55 

51 

39 

48 

36 

46 

53 

62 

65 

63 

57 

59 

53 

57 

53 

54 

46 

40 

49, 

5 

UCLA 

MAX 

92 

91 

89 

77 

77 

76 

73 

67 

72 

70 

75 

73 

72 

70 

70 

73 

73 

75 

74 

90 

97 

97 

96 

92 

91 

85 

84 

85 

86 

79 

78 

80 

<, 

MIN 

73 

74 

71 

62 

61 

6  1 

61 

62 

62 

62 

61 

63 

64 

65 

61 

61 

60 

58 

59 

63 

80 

78 

76 

76 

74 

69 

68 

66 

TO 

57 

58 

65 

7 

UPLAND  3  N 

MAX 

97 

97 

98 

93 

87 

97 

89 

83 

73 

71 

91 

94 

83 

71 

72 

72 

75 

80 

84 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

95 

94 

94 

91 

88 

88 

2 

MIN 

54 

56 

61 

58 

52 

52 

53 

51 

51 

49 

46 

54 

52 

53 

54 

38 

39 

44 

46 

53 

62 

59 

56 

57 

52 

53 

56 

56 

55 

53 

54 

5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

92 

96 

90 

B4 

78 

77 

72 

71 

67 

71 

77 

77 

72 

72 

70 

71 

73 

76 

77 

95 

96 

100 

99 

96 

90 

89 

92 

92 

89 

84 

78 

82 

7 

MIN 

60 

58 

56 

50 

4  9 

48 

56 

56 

6  0 

59 

51 

53 

58 

60 

57 

44 

45 

4  6 

46 

52 

66 

71 

64 

62 

58 

55 

54 

58 

55 

49 

48 

55 

0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

85 

88 

92 

88 

87 

95 

95 

95 

93 

84 

96 

92 

85 

77 

79 

62 

70 

75 

79 

83 

81 

84 

85 

86 

87 

87 

88 

86 

85 

86 

85 

85 

2 

MIN 

50 

47 

42 

41 

38 

43 

49 

46 

44 

39 

46 

4  6 

47 

33 

46 

32 

29 

32 

35 

48 

53 

49 

47 

41 

39 

42 

41 

41 

40 

39 

40 

42 

1 

VORBA  LINDA 

MAX 

100 

100 

95 

89 

B4 

85 

76 

76 

69 

75 

85 

84 

75 

73 

73 

77 

76 

80 

82 

97 

97 

100 

98 

99 

96 

93 

93 

93 

92 

84 

84 

86 

5 

ft        #  41 

MIN 

63 

57 

59 

52 

52 

51 

54 

60 

61 

60 

51 

52 

60 

61 

57 

45 

45 

47 

47 

52 

77 

76 

62 

62 

55 

57 

57 

59 

57 

50 

50 

56 

4 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

86 

93 

97 

98 

98 

93 

98 

100 

101 

101 

99 

99 

100 

94 

90 

75 

73 

77 

8  2 

85 

88 

89 

90 

90 

89 

90 

90 

90 

89 

89 

88 

91 

o 

MIN 

55 

57 

58 

63 

60 

58 

60 

62 

66 

66 

64 

63 

63 

56 

60 

56 

55 

52 

54 

54 

54 

62 

55 

S5 

51 

53 

54 

52 

52 

52 

50 

5  7 

2 

8ARST0W 

MAX 

88 

92 

95 

96 

95 

95 

97 

97 

98 

97 

97 

96 

95 

89 

80 

70 

76 

81 

82 

85 

»4 

85 

87 

87 

89 

89 

90 

90 

89 

88 

87 

89 

2 

MIN 

43 

47 

50 

51 

55 

49 

51 

54 

53 

51 

53 

50 

56 

50 

55 

43 

37 

40 

46 

45 

47 

45 

44 

45 

42 

44 

44 

44 

44 

43 

42 

47 

2 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

86 

69 

96 

91 

86 

97 

94 

92 

83 

74 

95 

95 

69 

74 

71 

68 

72 

78 

80 

64 

85 

87 

88 

68 

89 

93 

92 

90 

89 

90 

89 

66 

4 

MIN 

55 

57 

55 

51 

50 

50 

53 

51 

53 

53 

50 

55 

51 

53 

51 

44 

39 

42 

44 

49 

69 

56 

59 

59 

51 

53 

55 

56 

54 

51 

50 

52 

2 

BISHOP  wB  AIRPORT 

MAX 

85 

85 

86 

89 

92 

92 

94 

91 

90 

89 

90 

87 

89 

83 

66 

60 

75 

74 

78 

82 

83 

81 

63 

83 

61 

80 

80 

62 

81 

81 

80 

83 

o 

MIN 

37 

38 

39 

36 

44 

46 

46 

46 

45 

44 

42 

43 

44 

39 

43 

39 

33 

33 

37 

38 

37 

38 

37 

35 

35 

34 

34 

35 

34 

35 

34 

38 

7 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

60 

61 

62 

61 

67 

68 

68 

68 

59 

66 

67 

68 

66 

63 

58 

52 

53 

51 

53 

55 

61 

58 

58 

58 

57 

57 

62 

59 

62 

56 

57 

60 

7 

MIN 

42 

46 

45 

46 

51 

47 

42 

49 

49 

47 

45 

47 

51 

45 

26 

19 

27 

35 

35 

37 

49 

38 

38 

40 

38 

40 

41 

40 

42 

41 

40 

41 

2 

BLYTHE 

MAX 

92 

97 

101 

96 

92 

98 

99 

100 

102 

100 

103 

102 

99 

95 

94 

77 

80 

84 

89 

90 

92 

90 

91 

93 

94 

97 

93 

93 

91 

90 

92 

93 

7 

MIN 

53 

53 

53 

53 

55 

51 

60 

57 

57 

61 

57 

60 

70 

61 

66 

54 

51 

47 

47 

50 

60 

59 

52 

51 

50 

52 

<3 

50 

50 

49 

48 

54 

5 

9LVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

96 

99 

101 

100 

96 

99 

100 

100 

102 

102 

105 

103 

101 

97 

86 

76 

81 

85 

89 

95 

96 

95 

97 

97 

98 

98 

98 

98 

97 

95 

95 

96 

0 

MIN 

62 

62 

61 

61 

60 

58 

66 

62 

63 

69 

67 

67 

76 

66 

68 

58 

57 

52 

53 

60 

73 

69 

60 

60 

63 

59 

60 

58 

59 

57 

54 

61 

9 

BCRREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

86 

93 

93 

98 

101 

98 

99 

95 

98 

93 

93 

102 

105 

98 

92 

77 

73 

80 

83 

86 

93 

93 

92 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

93 

95 

92 

B 

MIN 

52 

56 

51 

51 

5  B 

59 

59 

57 

58 

56 

58 

62 

64 

58 

58 

57 

44 

46 

48 

49 

54 

58 

55 

54 

53 

56 

56 

57 

56 

55 

56 

55 

2 

BRAWi  EY  2  SW 

MAX 

90 

96 

101 

100 

102 

99 

101 

99 

101 

96 

97 

103 

105 

97 

95 

79 

76 

84 

85 

68 

95 

96 

94 

97 

99 

99 

98 

98 

99 

97 

95 

95 

t. 

MIN 

57 

53 

55 

57 

55 

54 

61 

57 

57 

62 

60 

62 

60 

55 

60 

53 

48 

49 

49 

52 

61 

55 

54 

54 

54 

53 

54 

54 

54 

54 

54 

55 

4 

CANT  I L 

MAX 

92 

93 

95 

95 

89 

98 

100 

100 

96 

95 

97 

95 

91 

78 

68 

71 

78 

81 

84 

67 

87 

89 

90 

90 

89 

92 

90 

89 

90 

89 

87 

89 

2 

MIN 

44 

44 

46 

47 

61 

50 

51 

51 

51 

50 

50 

47 

56 

53 

6  0 

48 

36 

39 

43 

42 

59 

48 

43 

41 

40 

43 

43 

42 

39 

40 

40 

46 

7 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

88 

93 

93 

96 

91 

94 

96 

96 

97 

95 

95 

95 

92 

65 

68 

69 

74 

80 

80 

85 

85 

85 

86 

B7 

87 

86 

B6 

86 

86 

87 

85 

87 

4 

MIN 

46 

54 

60 

60 

60 

56 

62 

62 

65 

61 

63 

64 

63 

55 

53 

50 

45 

50 

51 

53 

52 

SO 

52 

52 

54 

54 

55 

55 

55 

54 

55 

55 

6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

99 

100 

101 

102 

100 

102 

105 

106 

105 

103 

103 

103 

102 

96 

92 

79 

84 

86 

90 

94 

96 

96 

95 

95 

94 

94 

94 

93 

93 

92 

93 

96 

MTN 

60 

61 

63 

63 

65 

62 

65 

65 

66 

68 

66 

62 

63 

67 

73 

62 

62 

53 

54 

57 

69 

62 

59 

57 

57 

55 

55 

55 

55 

53 

54 

60 

9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

78 

78 

79 

78 

83 

84 

86 

85 

84 

83 

82 

83 

80 

80 

75 

67 

65 

66 

67 

72 

70 

69 

72 

75 

77 

75 

74 

74 

75 

75 

74 

76 

3 

MIN 

36 

37 

39 

40 

40 

39 

40 

44 

47 

46 

45 

42 

41 

41 

38 

32 

36 

31 

36 

38 

35 

14 

36 

37 

40 

35 

34 

34 

35 

34 

34 

37, 

9 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

86 

91 

96 

96 

97 

94 

100 

100 

100 

98 

97 

101 

99 

95 

90 

62 

73 

78 

B  1 

85 

91 

91 

90 

92 

93 

94 

95 

95 

93 

92 

92 

92, 

MIN 

65 

62 

65 

70 

70 

69 

69 

70 

70 

72 

71 

73 

73 

70 

72 

62 

61 

61 

63 

64 

70 

73 

69 

68 

69 

70 

70 

70 

71 

69 

70 

66, 

4 

EL  CFNTRO  2  SSW 

MAX 

96 

101 

102 

102 

102 

102 

100 

101 

99 

96 

105 

104 

102 

99 

94 

77 

64 

86 

89 

95 

95 

95 

97 

98 

99 

99 

97 

99 

98 

96 

91 

96, 

MTN 

54 

54 

59 

61 

56 

57 

58 

59 

60 

60 

62 

63 

62 

54 

61 

52 

50 

51 

50 

52 

57 

56 

56 

55 

54 

56 

55 

55 

56 

56 

56 

56, 

4 

FAIRMONT 

MAX 

76 

82 

B4 

86 

85 

81 

87 

90 

92 

81 

85 

92 

91 

75 

61 

54 

59 

70 

7  5 

74 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

61 

82 

80 

80 

80 

79, 

MTN 

50 

56 

5  0 

61 

67 

60 

60 

63 

63 

58 

60 

63 

66 

49 

49 

40 

42 

46 

54 

57 

56 

54 

55 

56 

57 

58 

<9 

58 

57 

56 

57 

56, 

4 

GOLD   ROCK  RANCH 

MAX 

95 

100 

101 

102 

99 

102 

99 

100 

99 

99 

104 

105 

99 

94 

88 

79 

84 

83 

B8 

92 

94 

93 

95 

94 

96 

97 

96 

97 

96 

95 

93 

95, 

MIN 

66 

65 

64 

62 

65 

63 

70 

63 

64 

70 

65 

68 

72 

70 

59 

52 

55 

52 

55 

63 

73 

68 

66 

64 

66 

65 

64 

66 

68 

62 

63 

64, 

2 

HAIWEE 

MAX 

79 

85 

83 

85 

86 

87 

85 

92 

91 

89 

87 

87 

87 

85 

77 

66 

59 

71 

73 

76 

77 

80 

79 

78 

77 

80 

'8 

79 

80 

80 

60 

80, 

MIN 

49 

49 

50 

50 

50 

57 

58 

57 

57 

57 

55 

55 

56 

55 

^4 

32 

43 

42 

43 

47 

49 

50 

47 

47 

47 

45 

45 

46 

46 

45 

45 

49. 

3 

HAyFiELD  PUMPING  PLAN1 

MAX 

86 

92 

98 

99 

100 

101 

101 

99 

101 

100 

101 

103 

103 

94 

86 

81 

72 

81 

84 

85 

90 

88 

90 

93 

94 

95 

94 

96 

93 

93 

93 

93, 

I 

MIN 

65 

53 

55 

56 

58 

56 

60 

56 

58 

62 

60 

59 

62 

53 

56 

57 

50 

4  7 

51 

58 

76 

68 

54 

54 

57 

56 

63 

53 

54 

52 

49 

56, 

8 

IMPERIAL 

MAX 

95 

99 

1  00 

101 

98 

100 

100 

99 

99 

96 

105 

104 

96 

94 

82 

76 

82 

05 

88 

94 

94 

94 

96 

98 

98 

97 

97 

97 

98 

95 

93 

95. 

2 

MTN 

59 

62 

64 

65 

61 

60 

65 

62 

61 

67 

68 

66 

65 

60 

64 

56 

54 

53 

53 

61 

63 

63 

61 

62 

63 

63 

62 

61 

61 

60 

59 

61  , 

5 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

96 

100 

101 

102 

100 

101 

100 

101 

100 

97 

106 

106 

100 

95 

84 

80 

84 

85 

88 

94 

95 

96 

98 

99 

99 

98 

96 

99 

97 

97 

91 

96, 

4 

MIN 

54 

57 

59 

61 

60 

57 

61 

59 

60 

62 

64 

64 

65 

56 

62 

54 

51 

50 

50 

56 

58 

59 

56 

55 

57 

60 

57 

58 

55 

57 

56 

57, 

7 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INDEPENDENCE 

MAX 

12 

86 

85 

89 

91 

92 

91 

89 

88 

67 

80 

70 

75 

79 

81 

81 

82 

80 

80 

82 

80 

MIN 

42 

44 

45 

54 

55 

53 

50 

50 

49 

46 

47 

38 

38 

40 

47 

42 

42 

36 

39 

42 

40 

INRlc  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

95 

101 

00 

102 

106 

105 

101 

97 

100 

99 

103 

104 

L05 

98 

94 

82 

81 

68 

66 

90 

101 

101 

96 

102 

102 

104 

97 

103 

103 

101 

98 

98  . 

3 

MIN 

5  1 

52 

58 

63 

64 

60 

54 

56 

58 

67 

67 

62 

56 

61 

65 

55 

50 

50 

47 

58 

61 

53 

52 

59 

54 

59 

56 

61 

57 

59 

58 

5  7  . 

5 

INyCKERN 

MAX 

89 

92 

94 

93 

93 

97 

98 

98 

96 

95 

95 

95 

93 

95 

89 

68 

76 

81 

82 

84 

89 

86 

88 

88 

87 

89 

89 

87 

87 

87 

86 

89 

2 

MIN 

48 

46 

48 

45 

47 

53 

55 

55 

53 

53 

52 

53 

53 

48 

60 

58 

45 

40 

44 

45 

46 

49 

43 

46 

43 

42 

42 

46 

43 

43 

42 

4  7 

9 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

84 

95 

!8 

100 

102 

96 

104 

102 

102 

101 

105 

103 

99 

93 

82 

73 

79 

83 

88 

90 

91 

92 

90 

94 

96 

95 

96 

96 

95 

93 

94 

2 

MIN 

64 

63 

64 

64 

66 

63 

65 

67 

65 

66 

66 

69 

71 

64 

62 

55 

59 

56 

54 

55 

71 

73 

62 

60 

62 

62 

62 

60 

59 

59 

57 

62 

7 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

80 

81 

S  1 

78 

81 

83 

87 

84 

81 

81 

85 

79 

75 

63 

55 

52 

61 

64 

70 

72 

76 

77 

76 

76 

77 

77 

77 

74 

75 

73 

73 

75 

0 

MTN 

49 

46 

48 

49 

49 

50 

51 

53 

54 

51 

52 

52 

59 

53 

43 

34 

32 

37 

42 

48 

42 

45 

42 

43 

43 

46 

46 

45 

44 

45 

44 

46 

4 

LANCASTER 

MAX 

89 

91 

94 

92 

64 

95 

97 

98 

90 

94 

95 

96 

88 

73 

60 

68 

76 

81 

81 

84 

84 

87 

87 

87 

87 

88 

68 

86 

86 

85 

84 

86, 

3 

MIN 

41 

41 

44 

46 

54 

45 

47 

48 

51 

51 

47 

45 

54 

46 

47 

43 

34 

42 

52 

41 

42 

42 

40 

39 

39 

40 

42 

42 

38 

39 

40 

43 

9 

LLANO    SHAWNEE   HILL  RCH 

MAX 

81 

85 

90 

86 

86 

90 

88 

87 

89 

82 

72 

60 

70 

76 

77 

79 

89 

78 

81 

80 

79 

79 

78 

8  1 

0 

MIN 

60 

59 

61 

59 

61 

56 

63 

62 

61 

60 

58 

53 

5  1 

38 

43 

48 

52 

59 

56 

53 

59 

58 

59 

61 

59 

61 

60 

59 

56 

8 

LUCERNE   VALLEY   1  SSw 

MAX 

85 

90 

go 

92 

88 

86 

89 

90 

90 

91 

92 

92 

92 

83 

69 

62 

70 

76 

78 

81 

82 

82 

84 

83 

65 

85 

85 

84 

83 

84 

82 

84 

MIN 

44 

46 

49 

50 

48 

46 

46 

49 

48 

49 

55 

54 

55 

4  9 

51 

41 

40 

42 

44 

43 

46 

46 

43 

44 

44 

45 

46 

46 

43 

42 

44 

46 

4 

MECCA  2  SE 

MAX 

100 

98 

98 

100 

1  00 

96 

95 

98 

95 

97 

96 

100 

98 

93 

89 

82 

77 

82 

81 

87 

99 

97 

96 

100 

99 

100 

92 

100 

97 

96 

93 

94 

MIN 

54 

54 

56 

60 

56 

56 

56 

57 

60 

65 

63 

6  I 

63 

59 

61 

5  1 

48 

49 

51 

50 

55 

56 

55 

54 

55 

57 

54 

55 

55 

56 

54 

56 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

82 

84 

85 

86 

84 

90 

90 

90 

as 

88 

90 

88 

84 

80 

78 

58 

63 

70 

74 

77 

80 

79 

80 

82 

83 

82 

82 

82 

82 

82 

80 

8  1 

Mm 

61 

65 

66 

67 

66 

69 

72 

72 

72 

67 

73 

71 

69 

60 

55 

38 

47 

52 

53 

58 

60 

59 

63 

62 

64 

63 

67 

66 

64 

65 

62 

62 

8 

MOJAVE 

MAX 

85 

90 

93 

92 

85 

93 

94 

92 

94 

94 

94 

86 

80 

66 

63 

75 

79 

78 

82 

82 

63 

83 

64 

88 

88 

84 

82 

85 

83 

Mm 

46 

48 

52 

52 

63 

5  I 

54 

54 

5  1 

54 

52 

62 

55 

48 

44 

39 

45 

56 

46 

52 

46 

45 

44 

45 

47 

47 

49 

45 

45 

49 

6 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

87 

go 

89 

93 

84 

93 

94 

95 

92 

94 

95 

94 

84 

74 

63 

64 

74 

79 

79 

84 

85 

85 

84 

85 

85 

86 

88 

86 

84 

86 

84 

Mm 

46 

5  7 

49 

51 

64 

51 

55 

56 

55 

51 

53 

56 

61 

54 

50 

44 

38 

44 

54 

47 

51 

47 

46 

47 

42 

44 

48 

49 

44 

46 

45 

49 

8 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

mdj 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

68 

69 

'1 

72 

75 

73 

70 

73 

72 

70 

71 

72 

75 

67 

58 

49 

50 

56 

58 

58 

59 

61 

62 

65 

66 

65 

63 

61 

62 

62 

61 

6  5 

Mm 

33 

38 

34 

33 

33 

42 

40 

40 

41 

41 

39 

41 

40 

46 

39 

20 

27 

31 

33 

32 

39 

33 

29 

27 

28 

27 

26 

29 

29 

29 

29 

33 

8 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

96 

98 

98 

94 

99 

101 

100 

18 

100 

101 

100 

96 

95 

83 

66 

76 

83 

84 

90 

91 

91 

93 

93 

92 

94 

91 

92 

92 

90 

88 

9  2 

Mm 

60 

60 

62 

63 

64 

63 

66 

65 

63 

66 

67 

66 

71 

68 

57 

52 

52 

52 

55 

60 

69 

62 

60 

58 

61 

61 

58 

57 

58 

56 

55 

60 

9 

PALMDALE 

MAX 

88 

89 

92 

90 

87 

93 

96 

95 

95 

90 

92 

96 

90 

76 

66 

74 

80 

80 

85 

84 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

65 

64 

82 

82 

MIN 

45 

49 

50 

55 

53 

50 

54 

55 

57 

54 

54 

52 

57 

53 

45 

39 

46 

46 

45 

47 

47 

47 

46 

47 

47 

47 

47 

47 

46 

47 

49 

2 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

MAX 

87 

87 

9; 

94 

86 

92 

95 

95 

93 

93 

92 

95 

88 

72 

63 

65 

79 

79 

80 

65 

84 

87 

84 

84 

84 

85 

85 

84 

83 

82 

83 

Mm 

42 

43 

47 

50 

48 

48 

49 

53 

■54 

52 

52 

49 

55 

52 

45 

40 

36 

45 

48 

42 

43 

41 

42 

41 

41 

41 

45 

43 

39 

40 

43 

45 

5 

PALM  SPRINGS 

MAX 

100 

100 

101 

105 

104 

104 

102 

102 

101 

99 

105 

107 

105 

98 

88 

81 

85 

86 

90 

97 

98 

99 

101 

102 

103 

100 

101 

101 

102 

99 

97 

Mm 

64 

55 

60 

63 

61 

59 

60 

56 

63 

60 

64 

66 

66 

54 

57 

52 

48 

52 

53 

56 

72 

69 

60 

64 

64 

63 

60 

61 

62 

61 

61 

60 

3 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

87 

95 

99 

101 

100 

98 

100 

102 

102 

100 

101 

104 

103 

96 

95 

82 

69 

77 

83 

88 

91 

93 

92 

93 

95 

96 

97 

95 

94 

94 

94 

Mm 

65 

6  7 

7  0 

68 

70 

64 

65 

67 

6  7 

73 

73 

74 

75 

71 

7  1 

58 

54 

54 

60 

62 

63 

67 

63 

65 

66 

64 

65 

64 

63 

61 

61 

65 

5 

RANDSBURG 

MAX 

85 

as 

90 

90 

90 

91 

93 

94 

93 

90 

9  2 

91 

88 

78 

66 

62 

70 

76 

76 

79 

79 

81 

81 

82 

84 

84 

83 

84 

82 

82 

81 

Mm 

58 

60 

60 

60 

64 

61 

66 

67 

65 

59 

63 

62 

60 

5  3 

49 

38 

43 

46 

5 1 

56 

60 

60 

57 

57 

58 

59 

59 

57 

57 

57 

56 

57 

4 

SQUIRREL   INN  ? 

MAX 

79 

80 

79 

77 

HO 

83 

87 

88 

78 

79 

80 

74 

65 

61 

53 

49 

56 

64 

65 

68 

69 

69 

71 

73 

72 

77 

73 

72 

72 

71 

72 

Mm 

4  7 

4  7 

46 

47 

46 

50 

52 

52 

62 

60 

61 

60 

54 

49 

40 

32 

35 

44 

43 

49 

51 

50 

42 

51 

53 

56 

56 

52 

54 

55 

54 

50 

0 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

98 

100 

102 

102 

99 

99 

96 

q? 

97 

99 

103 

102 

95 

91 

83 

80 

85 

87 

88 

98 

97 

97 

99 

100 

102 

97 

100 

97 

98 

94 

95 

Mm 

55 

55 

56 

60 

62 

55 

57 

57 

61 

63 

65 

62 

60 

64 

62 

57 

46 

5  1 

50 

53 

63 

56 

54 

54 

56 

59 

56 

59 

55 

58 

54 

57 

3 

TRONA 

MAX 

86 

92 

95 

94 

94 

93 

98 

100 

101 

99 

95 

97 

97 

92 

87 

79 

70 

74 

82 

84 

88 

88 

89 

90 

90 

92 

89 

89 

88 

88 

86 

Mm 

48 

49 

51 

57 

60 

53 

56 

58 

59 

60 

57 

55 

58 

56 

56 

45 

44 

46 

48 

48 

54 

49 

47 

46 

44 

47 

47 

47 

46 

45 

46 

51 

0 

TWENTYN I NE  PALMS 

MAX 

90 

94 

98 

97 

95 

98 

99 

98 

100 

98 

100 

98 

96 

90 

88 

72 

76 

82 

83 

87 

88 

86 

89 

90 

91 

90 

89 

91 

91 

90 

87 

o 

MIN 

49 

51 

53 

55 

59 

58 

57 

57 

59 

59 

60 

60 

64 

50 

56 

49 

49 

45 

51 

51 

57 

52 

49 

48 

50 

53 

52 

53 

50 

51 

50 

53 

5 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

84 

ea 

90 

89 

90 

90 

90 

96 

88 

89 

88 

87 

8  7 

60 

70 

72 

76 

78 

80 

80 

81 

80 

80 

81 

81 

80 

80 

79 

80 

82 

2 

MIN 

38 

45 

42 

36 

4  8 

47 

49 

47 

43 

36 

38 

30 

26 

29 

39 

39 

39 

39 

39 

39 

40 

42 

44 

43 

39 

42 

42 

40 

8 

VlCTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

80 

86 

92 

94 

94 

89 

94 

95 

97 

90 

90 

94 

94 

85 

73 

64 

65 

74 

79 

80 

84 

83 

86 

86 

85 

86 

88 

86 

86 

86 

85 

85 

,5 

MIN 

42 

44 

4? 

46 

50 

47 

51 

52 

55 

49 

51 

52 

52 

50 

53 

41 

34 

42 

45 

43 

41 

43 

43 

43 

40 

43 

45 

41 

44 

43 

45 

45 

8 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

56 

58 

60 

62 

62 

63 

65 

65 

64 

64 

63 

63 

63 

59 

59 

32 

40 

48 

49 

52 

54 

56 

55 

54 

54 

54 

56 

56 

57 

56 

54 

56 

6 

MIN 

25 

30 

24 

23 

39 

33 

31 

29 

31 

33 

27 

29 

31 

32 

27 

12 

16 

24 

22 

20 

20 

20 

21 

19 

18 

28 

23 

23 

24 

22 

19 

25 

0 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

50 

52 

48 

50 

48 

50 

55 

53 

53 

53 

52 

52 

62 

50 

43 

34 

42 

40 

37 

42 

44 

41 

46 

47 

46 

45 

45 

47 

45 

45 

44 

47 

1 

Mm 

21 

34 

32 

36 

31 

38 

37 

36 

37 

36 

36 

37 

33 

30 

18 

14 

14 

30 

26 

32 

35 

36 

37 

38 

37 

35 

37 

25 

36 

31 

36 

32 

0 

S««  R«l«r«oc«  Noton  Following  Station  Ind«x 

-   370  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Day  Of  Month 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20    21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


*3  M  6S 
o  o  > 


NORTH  COAST 
ORAINAGE 


BUTTONS  LANDING 


FERNOALE  2  NW 


KNIGHTS  VALLEY 


LAKE  PILLSBURY  NO  2 


EVAP 
WIND 
MAX 
Mil 

EVAP 
WIND 
MAX 
"IN 

EVAP 
WIND 
MAX 
"IN 

EVAP 
WIND1 
MAX 
M  I  N 


.1*  .15 

1*1  10 

eo  77 

5lj  49 


46     47  57 


.10.  .04 
301  21 


62     55  50 


•  161  .11 
27  35 


.08  .081 
23  28l 


.16 

81 

73 
44  45 


,041  ,03 

IT  23 

69  68 
58 


47 


,  77 
5l|  53 


12  .15  .14  .15 


76  65 
54  50 


77     76  62 


53     55     53     50     50  53 


07  .14 

221  51 
71  71 
48  55 


16!  .14  .18  .14 


67 

43|  46 

.11 

50  28 
65 


69  75  7*  75 

4fc]  531  49  47 

.03  .09  .071  .1*1 

23|  13|  11  10! 


.12  .07 

28  32 
75  70 


53 


651  74 
44|  52! 


78  75 

49  50 

111  131 

73  T4 

44  45 


75  76 
51  51 


11,  .12 


Til    69|  701 


5.21 
2023 
76.2 
49.7 

2.03 

84 1 B 
69.2 
51.7 

4.19B 


48      45     46     47,     46  43 


76.1 
50.0 

3.65 
562 
73.0 
48.5 


trinity  dam  vista  pt 

EVAP 

.20 

.17 

.18  .20 

.11 

.10 

.  12 

.12 

.  1 1 

.15 

.07 

.11 

.12 

.  1  3 

.05 

.06 

.05 

.04 

.03 

.07  .06 

.09  .09 

.09 

.08 

.08 

.09 

.04 

.05 

.07 

.09 

3.02 

WIND 

42 

42 

51 

60 

46 

35 

31 

29 

25 

35 

34 

31 

34 

30 

38 

44 

34 

28 

20 

25 

33 

28 

36 

32 

25 

27  38 

24 

29 

26 

31 

1043 

tulElake 

EVAP 

.21 

.22 

•  24 

•  23 

.14 

.15 

.15 

.17 

.19 

.16 

.16 

.14 

ft 

.27 

.12 

.07 

.08 

.08 

.03 

ft 

.26 

.14 

•  12 

.12 

.11 

.11 

.10 

.08 

.11 

.10 

4.218 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.23 

.16 

.23 

.23 

.18 

.17 

.18 

.19 

.22 

.22 

.16 

.15 

.14 

.23 

.05 

.23 

.30 

.25 

.17 

.15 

.15 

.08 

.18 

.15 

.12 

.13 

.13 

.15 

.09 

.25 

.10 

5.37 

WIND 

34 

25 

48 

32 

69 

31 

29 

30 

71 

107 

45 

57 

22 

69 

74 

83 

74 

32 

32     33  30 

27 

29 

24 

22  31 

17     35  25 

30 

27 

1314 

MAX 

83 

90 

89 

78 

71 

78 

84 

85 

81 

72 

75 

79 

81 

80 

67 

67 

67 

84 

70  76 

73 

75 

75 

75 

76 

77 

76 

73 

77 

75 

73 

76.8 

MIN 

53 

50 

50 

51 

50 

50 

50 

57 

57 

53 

55 

54 

53 

52 

46 

46 

47 

47 

50 

50 

49 

49 

50 

30 

50 

51 

31 

51 

53 

50 

51 

50.8 

CHICO  EXPERIMENT  STA  (Al 

tVAP 

.22 

ft 

» 

.67 

.20 

ft 

ft 

ft 

• 

1.03 

.16 

.15 

.16 

.11 

ft 

ft 

.44 

.09  .12 

.13 

_ 

- 

_ 

.09 

.10  .14 

* 

.29 

4.91B 

WIND 

26 

ft 

* 

112 

65 

ft 

# 

• 

ft 

ft 

147 

24 

24 

85 

39 

• 

* 

107 

8 

11 

13 

17 

ft 

1 

31 

14 

17 

12 

13 

ft 

28 

793 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.27 

.26 

.31 

.22 

.25 

.20 

.27 

.24 

.23 

.20 

.16 

.17 

.18 

.23 

.10 

.31 

.36 

.18 

.13 

.23 

.18 

.17 

.19 

.20 

.25 

.17 

.21 

.11 

.16 

.14 

.16 

6.44 

WIND 

20 

36 

91 

63 

116 

66 

62 

38 

79 

69 

36  22 

31 

144 

134 

187 

179 

28 

38 

66 

41 

21 

42 

44 

32 

IS 

30 

12 

29 

16 

34 

1824 

MAX 

85 

82 

79 

79 

77 

78 

82 

85 

82 

78 

78 

82 

82 

8  1 

66 

70 

65 

71 

71 

75 

75 

79 

80 

79 

78 

77 

78 

76 

77 

76 

75 

77.4 

MIN 

55 

55 

48 

52 

52 

55 

56 

56 

54 

51 

52  55 

54 

52 

46 

45 

43 

45 

53 

51 

51 

52 

32 

53 

54 

53 

52 

54 

34 

51 

51 

51.9 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.20 

.30 

.30 

.15 

.18 

.15 

.25 

.15 

.20 

.25 

.15 

.15 

.15 

.00 

.21 

.21 

.14 

.10 

.12 

.15 

.16 

.22 

.27 

.26 

.24 

.25  .15 

.15 

.21 

.19 

5.76 

WIND 

67 

69 

32 

18 

69 

27 

48 

33 

65 

89 

30 

•a 

29 

57 

60 

58 

67 

42 

38 

37 

39 

39 

70 

62 

65 

88 

54 

36 

47 

62 

48 

1597 

LAKEShORE 

EVAP 

.22 

.19 

.21 

.17 

.11 

.19 

.23 

.20 

.13 

.12 

.15 

.16 

.22 

.05 

.09 

.11 

.11 

.06 

•  10 

.13 

.16 

.14 

.14 

.14 

.14 

.13 

.11 

.08 

.13 

.11 

.  12 

4.33 

WIND 

20 

26 

19 

37 

12 

25 

26 

20 

16 

20 

12  18 

18 

19 

15 

16 

23 

10 

16 

21 

19 

15 

19 

1  7 

16 

21 

19 

12 

18 

16 

20 

581 

LAKE  SPAULD I NG  DAM  <B) 

EVAP 

.32 

.30 

•  3C 

.30 

« 

.39 

.45 

.38 

.30 

.29 

.24  .28 

.25 

.09 

ft 

ft 

.52 

.11 

.10 

.22 

.22 

•  51 

.21 

.24 

.16 

.22 

.21 

•  23 

ft 

.  39 

7.25 

M0NTICELL0  DAM 

EVAP 

•  25 

•  20 

•  23 

•  23 

.16 

.13 

.20 

.22 

.17 

.15 

.15  .14 

.18 

.18 

.09 

•  19 

•  19 

.16 

.11 

.13 

.13 

.16 

•  16 

.18 

.16 

.17 

.14 

.11 

.13 

.14 

.11 

5.05 

WIND 

20 

15 

21 

16 

37 

3 

14 

13 

22 

31 

12 

10 

15 

20 

31 

37 

36 

12 

16 

8 

8 

9 

11 

11 

8 

12 

8 

10 

7 

10 

9 

497 

MAX 

85 

82 

82 

81 

76 

83 

97 

99 

87 

79 

82 

84 

84 

84 

67 

7! 

69 

75 

75 

80  78 

79 

79 

79 

80 

78 

77 

77 

80 

77 

75 

80.2 

MIN 

51 

54 

51 

50 

51 

56 

57 

58 

59 

55 

55 

55 

57 

55 

47 

47 

47 

48 

52 

53 

31 

51 

51 

52 

52 

52 

32 

32 

55 

51 

50 

52.5 

PLACERVILLE  ifg 

EVAP 

.24 

ft 

ft 

•  63 

.20 

.17 

•  14 

.24 

ft 

ft 

.42 

.18 

.13 

.12 

.05 

ft 

ft 

.32 

•  11 

.12 

.12 

.15 

ft 

ft 

.65 

.23 

•  18 

.18 

.12 

ft 

•  52 

5.22 

WIND 

43 

ft 

« 

79 

26 

23 

16 

22 

ft 

ft 

58 

23 

11 

10 

31 

ft 

ft 

99 

37 

28 

30 

24 

ft 

* 

165 

41 

34 

44 

21 

ft 

113 

980 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.36 

.18 

.28 

.22 

.19 

.16 

.34 

.32 

.22 

.16 

.14 

.16 

.28 

.17 

.03 

.13 

.20 

.15 

.09 

•a 

.11 

.34 

.25 

.18 

.20 

.16 

.17 

.12 

.17 

.16 

.18 

6.00 

WIND 

71 

59 

59 

48 

53 

71 

107 

71 

37 

28 

40 

41 

43 

70 

41 

47 

77 

43 

30 

66 

53 

51 

62 

58 

49 

51 

47 

62 

52 

55 

1713 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.25 

ft 

« 

.68 

.19 

.18 

.41 

.28 

• 

• 

.51 

.24 

.32 

.20 

.06 

ft 

ft 

.52 

.09 

.13 

.24 

.22 

ft 

ft 

.37 

.17 

.18 

.11 

.16 

• 

.34 

6.03 

WIND 

47 

ft 

97 

42 

48 

95 

52 

ft 

ft 

76 

38 

71 

43 

32 

• 

ft 

184 

27 

46 

62 

24 

ft 

ft 

60 

24 

40 

17 

36 

• 

48 

1209 

WHISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 

.19 

.20 

.18 

.20 

.15 

.12 

.19 

.21 

.18 

.14 

.11 

.15 

.26 

.18 

.03 

.15 

.13 

.08 

.06 

.11 

.14 

.13 

.14 

.19 

.20 

.15 

.14 

.13 

.11 

.12 

.15 

4.64 

WIND 

13 

16 

20 

10 

30 

37 

29 

1 1 

14 

15 

18 

34 

70 

2 1 

67 

59 

43 

22 

11 

16 

20 

13 

20 

28 

28 

24 

24 

25 

28 

21 

23 

810 

•      «  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.18 

.18 

.19 

.19 

.13 

.15 

.16 

.16 

.20 

.17 

.11 

.15 

.18 

.07 

.08 

.09 

.09 

.09 

.09 

.09 

.08 

.10 

.12 

.  1 1 

.11 

.11 

.11 

.10 

.09 

.11 

.09 

3.88 

WIND 

16 

22 

21 

26 

40 

15 

14 

13 

22 

1 5 

14 

11 

35 

29 

10 

13 

26 

13 

15 

12 

14 

\  i 

14 

14 

9 

10 

9 

1 1 

365 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.05 

.08 

.08 

.04 

.17 

.02 

.11 

.05 

.12 

.02 

.08 

.02 

.01 

- 

WIND 

41 

31 

44 

21 

42 

34 

34 

28 

30 

28 

33 

32 

2  J 

47 

7  1 

# 

140 

24 

31 

33 

31 

3  7 

30 

3.0 

81 

4 

32 

31 

65 

1 1 44 

•      »  » 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 

.16 

.15 

.15 

.14 

.08 

.12 

.13 

.09 

.11 

.09 

.09 

.09 

.11 

.08 

.13 

.15 

.08 

.09 

.05 

.10 

.08 

.06 

.06 

,08 

.09 

.08 

.08 

.06 

.08 

.05 

.08 

2.99 

WIND 

5 

5 

10 

10 

10 

10 

5 

5 

15 

20 

10 

5 

10 

10 

30 

30 

10 

MAX 

86 

85 

84 

82 

82 

85 

86 

87 

82 

77 

81 

82 

80 

81 

80 

88 

75 

74 

79 

80 

78 

79 

79 

79 

79 

78 

77 

75 

75 

75 

74 

80.1 

MIN 

56 

56 

53 

53 

58 

57 

57 

60 

59 

55 

54 

54 

53 

57 

50 

46 

47 

54 

59 

52 

53 

53 

55 

56 

55 

54 

51 

49 

53 

52 

51 

53.9 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.28 

.30 

.28 

.24 

.17 

.19 

.21 

.24 

.18 

.14 

.15 

.18 

.20 

.15 

.19 

.21 

.16 

•  19 

.12 

.16 

.17 

.23 

.27 

.24 

.22 

.22 

.21 

.19 

.17 

.22 

.20 

6.28 

NEWARK  <F) 

EVAP 

.24 

ft 

ft 

.64 

.16 

.18 

.16 

.21 

• 

ft 

.39 

.15 

.10 

.19 

.10 

* 

ft 

.54 

.08 

.13 

.11 

.15 

• 

ft 

.56 

.19 

.14 

.12 

.17 

• 

.13 

4.84 

WIND 

62 

ft 

ft 

259 

103 

105 

66 

80 

ft 

ft 

227 

79 

87 

147 

133 

* 

ft 

363 

88 

87 

54 

54 

ft 

* 

177 

54 

62 

74 

54 

• 

36 

2471 

ft        ft  ft 

SAN  J0A0U1N 

ORAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.18 

.20 

.22 

.16 

.20 

.17 

.18 

.20 

.15 

.21 

.17 

.17 

.15 

.19 

.15 

.27 

.21 

.15 

.25 

.15 

.13 

.12 

.12 

.12 

.12 

.12 

.15 

.18 

.15 

.12 

.09 

5.15 

CAMP  PARDEE  (C) 

EVAP 

.21 

.21 

.20 

.14 

.13 

.11 

.14 

.16 

.14 

.11 

.10 

.11 

.13 

.12 

.03 

.13 

.13 

.13 

.09 

.11 

.10 

.12 

.16 

.16 

.16 

.16 

.15 

.12 

.12 

.13 

.14 

4.15 

WIND 

21 

16 

17 

13 

19 

19 

13 

11 

16 

20 

15 

14 

16 

17 

19 

37 

27 

19 

15 

17 

11 

11 

13 

15 

17 

14 

12 

13 

11 

12 

13 

503 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.30 

.36 

.34 

.28 

.27 

.19 

.29 

.30 

.31 

.23 

.19 

.21 

.24 

.23 

.23 

.25 

.18 

.19 

.18 

.19 

.19 

.18 

.22 

.27 

.22 

.26 

.24 

.23 

.21 

.18 

.18 

7.34 

WIND 

21 

24 

19 

23 

36 

37 

49 

32 

24 

23 

24 

27 

41 

25 

50 

94 

48 

31 

21 

29 

23 

21 

32 

26 

20 

24 

26 

25 

27 

23 

24 

949 

MAX 

84 

85 

86 

83 

83 

76 

84 

87 

87 

83 

80 

81 

83 

83 

78 

68 

70 

72 

76 

77 

76 

81 

83 

81 

80 

79 

78 

76 

76 

72 

76 

79.5 

MIN 

52 

55 

55 

55 

54 

» 

56 

59 

61 

57 

55 

55 

57 

5B 

54 

41 

43 

47 

51 

52 

54 

54 

54 

55 

56 

54 

53 

52 

51 

53 

52 

53.5 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.13 

.13 

.15 

.15 

.15 

.09 

.14 

.15 

.15 

.09 

.13 

* 

.18 

.08 

.11 

.04 

.10 

.04 

ft 

.16 

.03 

.06 

.10 

.09 

.09 

ft 

.13 

.09 

.06 

.07 

.10 

2.99 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW (D) 

EVAP 

.45 

.30 

.45 

.29 

.15 

.15 

.30 

.15 

.30 

.45 

.28 

.15 

.15 

.15 

.15 

.30 

.15 

.44 

.32 

.15 

.15 

.15 

.45 

.30 

.24 

.33 

.25 

.16 

.15 

.15 

.30 

7.86 

WIND 

53 

37 

73 

33 

94 

51 

58 

34 

61 

71 

55 

57 

36 

65 

63 

152 

96 

33 

63 

68 

48 

36 

37 

33 

48 

43 

59 

74 

29 

39 

34 

1733 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.22 

.20 

.21 

.19 

ft 

.35 

.14 

.22 

.19 

.17 

.15 

.15 

.14 

.14 

.13 

.15 

.17 

.13 

.12 

.15 

.10 

.14 

.14 

.16 

.16 

.15 

.17 

.17 

.12 

.11 

.13 

4,87 

WIND 

10 

7 

13 

16 

ft 

31 

7 

7 

19 

27 

17 

1  1 

9 

8 

18 

30 

27 

14 

8 

13 

4 

6 

2 

3 

3 

4 

6 

10 

3 

1 

2 

338 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CONTINUED 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Day  Ol  Month 

"ft1  „  D> 

Station 

IM 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

LOO  I 

(E) 

EVAP 

.15 

.21 

.23 

.14 

.17 

.20 

.18 

.21 

.13 

.16 

.13 

.11 

.15 

.11 

.23 

.14 

.10 

.18 

.09 

.15 

.06 

.17 

.12 

.18 

.09 

.14 

.1* 

.12 

.12 

.12 

4.64 

2  /, 

16 

42 

2  8 

50 

38 

1 2 

40 

2 1 

2  3 

64 

115 

31 

1 1 

19 

12 

17 

2 

0 

786 

"AX 

85 

81 

77 

75 

79 

82 

85 

80 

75 

75 

79 

7  8 

79 

69 

69 

65 

71 

72 

75 

74 

71 

79 

79 

78 

79 

76 

75 

73 

74 

73 

73 

76.2 

MI  N 

53 

54 

53 

54 

53 

56 

59 

60 

54 

50 

51 

55 

56 

52 

48 

42 

43 

30 

34 

52 

51 

34 

33 

53 

33 

52 

53 

55 

53 

33 

50 

52.5 

MANTECA 

EVAP 

.14 

.12 

.15 

.15 

.14 

.14 

.12 

.10 

.14 

.15 

.12 

.10 

.08 

.14 

.08 

.15 

.19 

.10 

.09 

.10 

.09 

.08 

.08 

.07 

.13 

.09 

.10 

.12 

.09 

.10 

.04 

3.69 

WIND 

10 

8 

29 

22 

44 

43 

14 

6 

47 

43 

31 

1* 

9 

44 

62 

72 

71 

16 

38 

29 

7 

6 

6 

6 

12 

T 

13 

20 

13 

6 

7 

755 

MAX 

T5 

75 

74 

72 

72 

73 

76 

78 

76 

76 

70 

72 

71 

72 

71 

64 

62 

62 

66 

70 

69 

70 

71 

70 

70 

70 

69 

72 

67 

73 

74 

71.0 

MIN 

53 

55 

51 

51 

51 

52 

56 

59 

55 

51 

51 

53 

55 

52 

49 

48 

43 

44 

47 

51 

50 

31 

31 

53 

34 

53 

32 

32 

50 

50 

49 

51.4 

OAKOALE  WOODWARD 

DAM  <B 

EVAP 

.21 

.26 

.32 

.23 

.23 

.21 

.27 

.  1  1 

.25 

.16 

.29 

.08 

.17 

.20 

.16 

.21 

.28 

.2! 

.06 

.11 

.1C 

.15 

.10 

.13 

.24 

.14 

.15 

.30 

.16 

.10 

.20 

5.89 

16 

20 

63 

82 

* 

38 

19 

47 

70 

208 

83 

26 

9 

1C 

65 

14 

21 

17 

61 

12 

16 

1410 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.30 

.30 

.26 

.3" 

.26 

.20 

.33 

.22 

.27 

.16 

.15 

.24 

.24 

.23 

.15 

.30 

.36 

.15 

.15 

.26 

.21 

.19 

.27 

.  23 

.26 

.25 

.23 

.27 

.23 

.22 

.22 

7.41 

WIND 

75 

86 

62 

97 

83 

68 

71 

59 

56 

57 

60 

96 

76 

56 

72 

162 

1  4  7 

66 

54 

112 

79 

67 

65 

68 

109 

77 

90 

103 

88 

66 

65 

2486 

MAX 

81 

no 

82 

79 

8C 

78 

82 

14 

84 

71 

77 

79 

78 

80 

81 

70 

66 

71 

6! 

75 

75 

75 

75 

78 

76 

79 

80 

63 

65 

85 

84 

78.1 

52 

53 

56 

5? 

" 

54 

54 

52 

45 

43 

53 

52 

52 

50 

50 

51 

5C 

51 

50 

5  2 

51.5 

SALT  SPRINGS  PwR 

H  (G) 

EVAP 

.22 

.26 

.16 

.24 

.17 

.10 

.34 

.29 

.27 

.16 

.18 

.17 

.19 

.12 

.07 

.15 

.12 

.06 

.11 

.15 

.17 

.25 

.18 

.22 

.20 

.21 

.20 

.20 

.20 

.21 

.20 

5.61 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.30 

.38 

.30 

.26 

.29 

.21 

.25 

.30 

.34 

.26 

.14 

.19 

.23 

.31 

.33 

.30 

.35 

.17 

.24 

.18 

.19 

.20 

.26 

.23 

.20 

.27 

.22 

.21 

.19 

.21 

.20 

7.73 

WIND 

57 

66 

106 

6  1 

148 

80 

49 

100 

237 

197 

65 

48 

80 

242 

227 

1 53 

145 

70 

144 

68 

59 

60 

58 

52 

49 

66 

39 

53 

63 

97 

19 

2998 

MAX 

81 

84 

82 

=  1 

79 

81 

85 

11 

85 

74 

79 

82 

83 

80 

74 

63 

67 

50 

76 

78 

74 

78 

79 

80 

80 

78 

77 

76 

76 

75 

75 

77.5 

MIN 

5C 

51 

46 

52 

58 

52 

' 

56 

52 

49 

47 

46 

47 

51 

53 

" 

52 

'2 

" 

'3 

33 

53 

52 

52 

3  1 

52.0 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.21 

.27 

.26 

.31 

.17 

.27 

.21 

.33 

.30 

•  18 

.21 

.21 

.30 

.17 

.37 

.30 

.15 

.30 

.13 

.18 

.15 

.17 

.25 

.16 

.20 

.15 

.32 

.22 

.09 

.21 

.14 

6.91 

WIND 

12 

32 

111 

150 

89 

74 

26 

110 

246 

106 

73 

37 

121 

283 

1  79 

119 

66 

132 

135 

33 

14 

20 

19 

20 

17 

10 

78 

73 

14 

14 

16 

2431 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING 

PL:  (A) 

EVAP 

.30 

.  32 

.2! 

.40 

•  IT 

.28 

.30 

.28 

.29 

.17 

.13 

.23 

.20 

.20 

.10 

.12 

.18 

.14 

.04 

.32 

.27 

.27 

.26 

.24 

.21 

.25 

.20 

.10 

.25 

.20 

.15 

6.80 

2C 

10 

30 

30 

j( 

2( 

3C 

20 

30 

1  0 

MAX 

ac 

78 

79 

76 

75 

79 

79 

81 

83 

78 

78 

82 

82 

78 

72 

64 

87 

67 

72 

74 

76 

77 

80 

78 

77 

77 

60 

80 

81 

81 

80 

77.8 

MIN 

43 

43 

44 

49 

48 

47 

53 

50 

30 

33 

51 

52 

51 

50 

51 

42 

38 

43 

43 

44 

47 

47 

48 

47 

41 

45 

46 

48 

47 

46 

44 

66.9 

CACHUMA  DAM 

(B) 

EVAP 

.36 

.39 

.26 

.22 

.15 

.26 

.28 

.19 

.17 

.15 

.19 

.18 

.13 

.13 

.17 

.24 

.25 

.15 

.15 

.20 

.25 

.29 

.37 

.37 

.30 

.26 

.23 

.24 

.26 

.28 

.22 

7.31 

67 

7C 

6 1 

56 

135 

63 

51 

3 1 

MAX 

78 

80 

79 

79 

76 

75 

81 

81 

79 

72 

75 

78 

77 

76 

73 

68 

67 

68 

70 

76 

76 

76 

78 

76 

76 

7! 

76 

75 

76 

76 

73 

75.6 

MIN 

51 

51 

50 

53 

53 

50 

51 

53 

58 

52 

48 

48 

51 

54 

53 

44 

42 

44 

47 

32 

53 

52 

33 

53 

52 

50 

30 

51 

52 

50 

49 

50.6 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.23 

.31 

* 

.46 

.17 

.16 

.19 

.11 

* 

« 

.35 

.14 

.09 

.20 

.17 

•  IT 

» 

.40 

.15 

.15 

.20 

.51 

.42 

• 

.56 

.22 

.19 

.18 

.21 

ft 

.29 

6.23 

WIND 

46 

44 

» 

123 

90 

68 

89 

65 

ft 

ft 

261 

87 

79 

122 

74 

116 

* 

170 

75 

73 

30 

86 

37 

• 

95 

31 

33 

53 

43 

ft 

96 

2126 

MAX 

81 

84 

1=2 

78 

79 

76 

72 

- 

- 

69 

77 

69 

75 

74 

71 

73 

73 

74 

79 

60 

86 

• 

63 

78 

77 

77 

77 

• 

77 

76.8 

MIN 

50 

51 

53 

58 

57 

57 

59 

- 

33 

53 

57 

59 

56 

52 

™ 

43 

45 

48 

30 

53 

36 

51 

31 

50 

31 

52 

52 

32.6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

EVAP 

.40 

.29 

.33 

.31 

.30 

.22 

.21 

.16 

.13 

.04 

.06 

.15 

.24 

.16 

.18 

.17 

.22 

.20 

.21 

.20 

.29 

.33 

.32 

.27 

.27 

.26 

.29 

.30 

.26 

.24 

.21 

7.24 

WIND 

28 

32 

36 

31 

30 

24 

29 

27 

30 

19 

12 

i  8 

33 

29 

45 

56 

33 

25 

31 

34 

46 

41 

26 

32 

21 

32 

35 

41 

27 

22 

954 

TWITCHELL  DAM 

39 

30 

24 

20 

49 

18 

20 

.21 

.25 

.25 

•  2! 

•  40 

•  3" 

.36 

.41 

33 

40 

32 

2J 

2  Q 

8  68 

WIND 

*82 

76 

75 

°65 

*65 

140 

*55 

'47 

37 

70 

*55 

*93 

*48 

45 

97 

88 

82 

*62 

*65 

12C 

80 

84 

66 

*95 

*72 

*82 

69 

111 

#63 

*60 

*64 

2333 

MAX 

97 

82 

81 

79 

81 

89 

85 

78 

75 

75 

62 

81 

76 

75 

74 

72 

74 

73 

79 

82 

82 

84 

83 

82 

81 

76 

60 

61 

79 

76 

74 

79.7 

MIN 

50 

46 

46 

46 

47 

62 

58 

60 

60 

49 

47 

55 

51 

59 

53 

44 

46 

43 

51 

39 

39 

36 

37 

53 

54 

49 

35 

59 

31 

49 

48 

52.3 

#      #  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.32 

.37 

•  34 

.36 

.30 

.39 

.37 

.43 

.41 

.34 

.39 

.38 

.31 

.32 

.61 

.60 

.50 

.27 

.30 

.29 

.35 

.27 

.31 

.30 

.25 

.25 

.20 

.27 

.26 

.25 

.25 

10.56 

1 5 

156 

210 

130 

2] 

5  ^ 

19 

2« 

24 

17 

35 

20 

i3 

MAX 

90 

90 

92 

92 

94 

93 

94 

93 

93 

93 

86 

87 

86 

70 

80 

81 

69 

84 

82 

64 

84 

83 

62 

81 

81 

81 

81 

80 

85.9 

MIN 

58 

59 

61 

61 

■ 

59 

62 

64 

63 

63 

62 

■ 

61 

62 

63 

53 

54 

33 

53 

55 

60 

56 

37 

56 

56 

56 

56 

56 

55 

ss 

« 

58.3 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.29 

.20 

.30 

.30 

.35 

.30 

.19 

.20 

.24 

.27 

.32 

.26 

.26 

.28 

.27 

.23 

.26 

.21 

.17 

.20 

.25 

.25 

.18 

.20 

.29 

.17 

.20 

.20 

.25 

.16 

.18 

7,47 

WIND 

12 

6 

10 

1  1 

1 1 

9 

3 

14 

2 

35 

15 

1 

2 

31 

64 

67 

45 

13 

6 

11 

22 

10 

8 

8 

6 

7 

10 

6 

5 

10 

466 

MAX 

90 

95 

94 

95 

97 

9* 

95 

92 

95 

95 

95 

97 

97 

95 

90 

81 

no 

65 

86 

86 

91 

92 

91 

91 

90 

90 

90 

90 

93 

69 

87 

91.2 

MIN 

57 

59 

60 

61 

62 

61 

53 

54 

64 

65 

63 

63 

66 

62 

62 

54 

54 

53 

46 

5T 

59 

62 

61 

61 

63 

59 

60 

60 

60 

57 

»» 

59.3 

MOJAVE 

EVAP 

.20 

.30 

.43 

.58 

» 

.58 

.21 

.32 

.28 

.28 

.41 

.49 

.37 

.28 

.26 

.25 

.33 

.27 

.30 

.30 

.26 

• 

.45 

.20 

.18 

.16 

.27 

.21 

.14 

.16 

8.798 

WIND 

54 

25 

29 

62 

189 

• 

74 

15 

35 

33 

36 

58 

165 

143 

197 

166 

94 

82 

108 

57 

83 

51 

ft 

65 

26 

8 

17 

44 

16 

11 

16 

1977 

MAX 

80 

80 

81 

81 

77 

92 

85 

84 

82 

84 

61 

74 

72 

69 

64 

69 

63 

75 

74 

72 

74 

76 

75 

78 

78 

63 

64 

76 

76 

73.6 

MIN 

47 

50 

50 

50 

52 

51 

57 

56 

52 

54 

52 

52 

52 

30 

39 

38 

43 

47 

50 

48 

48 

49 

46 

49 

50 

48 

49 

49 

49 

49.3 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E>  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


Soft  Reference  Nolftft  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  cauf0RNIa 

OCTOBER  1965 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

U 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
ALTURAS  RANGER  STATION 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

JESS  VALLEY 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SODA  SPRINGS  1  E 
TWIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  SSE 
MEYERS  <•  SW 
TAHOE  CITY 
WOODFORDS 

ft      ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

GRANT  GROVE 
HUNTINGTON  LAKE 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

II      #  ft 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EQUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 
T 

T 
T 

3.5 
2 

T 

1.0 

1 

0.5 
1 

T 

T 
T 

T 
T 

l.C 

0.3 
T 

T 
T 

2.0 
2 

T 

T 

T 
T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1965 


Station 

and  Depth 

Time 

Day  oi  month 

lage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

77 

77 

78 

79 

79 

78 

80 

80 

79 

81 

81 

81 

82 

78 

79 

75 

72 

72 

72 

73 

76 

77 

75 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

73 

73 

76.1 

MAX 
MIN 

94 
74 

97 
73 

98 
75 

99 
77 

100 
76 

99 
75 

99 
78 

99 
7  7 

100 
77 

99 
80 

101 
79 

101 
78 

101 
79 

96 
76 

95 
77 

87 
74 

86 
70 

88 
71 

89 
71 

90 
72 

90 
74 

91 
74 

91 
73 

92 
72 

91 
72 

92 
73 

92 
73 

92 

91 

90 

90 

94., 
74.' 

8  INCHES 

9  AM 

81 

81 

82 

82 

92 

82 

8  3 

8  3 

63 

83 

83 

84 

84 

82 

82 

79 

77 

77 

77 

77 

78 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

80.1 

MAX 
MIN 

66 
81 

88 
81 

88 
B2 

69 
82 

88 
82 

68 
61 

87 
82 

68 
82 

86 

83 

88 
83 

89 
83 

88 
82 

89 
83 

88 
82 

87 

82 

84 
80 

82 
77 

82 
77 

82 
77 

82 
76 

82 
77 

82 
78 

63 
76 

83 
78 

63 
77 

82 
77 

76 

77 

76 

81 
76 

76 

85.  ( 
79. 

12  INCHES 

9  AM 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

84 

82 

81 

60 

80 

60 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

82. 

20  INCHES 

9  AM 

85 

84 

84 

83 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

84 

84 

84 

83 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

61 

81 

61 

81 

81 

81 

80 

60 

82. 

39  INCHES 

9  AM 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

84 

8  3 

63 

83 

83 

83 

63 

83 

8  3 

83 

83 

83 

62 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

61 

81 

81 

81 

61 

82. 

79  INCHES 

9  AM 

84 

84 

84 

84 

64 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

63 

82 

82 

82 

63. 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

84 
65 

84 
66 

83 

6  3 

80 
64 

80 
66 

79 
64 

82 
66 

85 
67 

84 
66 

81 
64 

79 
64 

82 
65 

82 
66 

82 
65 

72 
58 

72 
58 

68 
58 

74 
59 

73 
61 

75 
60 

74 
60 

77 
62 

77 

62 

78 

62 

78 
62 

78 

62 

78 
61 

76 
62 

76 
62 

76 
60 

74 
60 

78. 
62. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MIN 

70 
66 

71 
67 

71 
68 

71 

68 

69 
66 

69 
66 

68 
66 

67 
65 

66 
64 

64 
63 

65 
62 

66 
63 

66 
64 

65 
63 

64 
62 

62 
60 

61 
59 

62 
60 

63 
60 

64 
61 

65 
63 

67 
64 

67 

64 

67 
65 

68 

65 

68 
65 

68 
65 

68 
65 

68 
65 

67 
65 

66 
64 

66. 
64. 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

64 
63 

64 
63 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

65 
64 

64 
63 

64 
63 

63 
62 

03 
62 

62 
61 

62 
61 

62 
62 

62 
62 

62 
61 

61 

60 

61 

60 

60 
59 

60 
59 

60 
59 

61 
60 

62 
61 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
62 

63 
63 

63 
62 

62. 
61. 

BRAWLEY  2  SW 


DAVIS   1  WSW 


RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADEO  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON   16   INCH  DEPTH  FROM  7   A.   M.   OCT  6  TO  7  A.  M.  OCT  8,   <48  HOURS). 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Win 
(Speed  - 

d 

m.p ,h . ) 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  oi  days  with  precipitation 

Station 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Dnection 
fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4    AM      10   AN"        4  PM 

T  IMF 

in  pm 

Trace 

.01-09 

10-.49 

66  -OS 

1.00-1  99 

200 
and  over 

Total 

Percent  oi 

possible 
sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  s 

8AKEPSFIELD  W8  AIRPORT 

1 

1.3 

7.2 

21++ 

33 

15 

54 

39 

28 

48 

0 

0 

0 

0 

n 

0 

0 

1.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

15 

10 

P 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.P 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

20++ 

19 

04 

30 

2 

1 

0 

1 

0 

0 

4 

2.0 

BUPBANK   WB  AIRPORT 

19 

.8 

5.8 

21++ 

32 

15 

58 

38 

31 

52 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

7.1 

EUREKA   WB  CITY 

28 

SE  Ti 

04 

1 

4 

3 

0 

n 

0 

8 

47 

7.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

32 

.9 

4.n 

23 

NW 

15 

72 

46 

28 

62 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

97 

2.P 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

27 

2.0 

5.9 

21++ 

21  + 

67 

45 

40 

65 

0 

0 

0 

0 

0 

p 

0 

3.1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

26 

2.2 

8.3 

37  * 

N 

15 

68 

48 

55 

70 

3 

0 

n 

0 

n 

p 

3 

3.5 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

25 

N 

15 

0 

0 

0 

0 

0 

p 

0 

77 

2.3 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

45 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

28 

4.3 

6.0 

24  +  + 

27 

15 

SO 

76 

63 

77 

2 

1 

0 

0 

0 

p 

3 

4.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

33 

2.5 

6.8 

22 

N 

16  + 

60 

37 

23 

51 

0 

1 

P 

0 

0 

p 

1 

89 

3.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

27 

N 

16 

73 

50 

30 

63 

0 

0 

1 

0 

0 

p 

1 

97 

2.5 

SANDBERG  WB 

33  +  + 

34 

16 

22 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

2.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

29 

2.2 

6.3 

18 

NW 

23  + 

65 

49 

50 

69 

1 

0 

0 

0 

(1 

p 

1 

77 

2.9 

SAN   FRANCISCO   WB  AIRPORT 

29 

5.2 

7.2 

33 

WNW 

15 

77 

67 

56 

73 

0 

0 

0 

n 

0 

4 

3.9 

SAN  FRANC  I  SCO  FED.   OFFICE  BL 

24 

W  It 

15 

1 

1 

0 

0 

0 

p 

2 

73 

SANTA  CATAL1NA  WB  AIRPORT 

2 

0 

0 

0 

0 

p 

2 

2.5 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

45 

53 

2 

1 

o 

0 

0 

p 

3 

3.0 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

31 

3.4 

6.1 

2  3++ 

32 

16 

71 

53 

33 

61 

0 

0 

l 

0 

0 

0 

1 

2.7 

Si  PEAK  GUST 

©  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  reference  notes  following  Station  Index. 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

Q 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECTJ? 

si 

SPECIAL 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

00  14 

36 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

292C 

5C 

C 

J  C  FASSOLD 

ADELANTO 

00  2  4 

ii 

34  35 

117  25 

2845 

SS 

AOIN  RANGES  STATION 

0  2 

MO00CEftDINC 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

0064 

34 

CONTRA  COSTA 

i 

37  52 

122  02 

41  ( 

7A 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPOI NT 

00  BB 

01 

HUMBOLOT 

123  36 

435 

BA 

BA 

MRS •   ROSE  M.  WEBB 

ALISO  CM  OAT  MT  FC  446 

0119 

0  6 

LOS  ANGELES 

34  19 

118  33 

2367 

5P 

: 

TIDEWATER  OIL  CO 

ALPINE 

01  36 

3  6 

SAN  DIEGO 

32  50 

116  46 

1735 

55 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

36 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

us  oe 

1127 

5P 

RUBIO  CANON  L*»  ASN 

ALTUBAS  RANGER  STATION 

016] 

02 

MO00C 

21 

41  29 

120  32 

4365 

BA 

BA 

I  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

34  34 

115  45 

635 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

05 

TULARE 

35  59 

119  29 

205 

SP 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 

0  \  1 ! 

r 

122  26 

181! 

8A 

8A 

ANTIOCH  F I BRE8OAP0  ML 

■:  2  2  7 

)■ 

CONTRA  COSTA 

36  01 

F1BRESD  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

02  32 

OS 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

ul  ti 

60 

8A 

8A 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0235 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

06 

VENTURA 

30 

34  52 

119  20 

: 

KERN  CO  ROAO  CAMP 

APPLE  VALLEY 

02  44 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  31 

117  13 

2935 

5P 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

04 

SN  LU|S  OBPO 

35  07 

120  34 

105 

BA 

COUNTY  ROAO  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

BOO 

: 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  RS  FC  506C 

0327 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0943 

05 

TULARE 

36  29 

118  50 

1708 

8A 

SA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

0355 

06 

21 

33  55 

117  53 

340 

7A 

ATLAS  POAO 

NAPA 

GLADYS  A  DUTRA 

ATWELL 

TULARE 

36  28 

118  40 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBEBRY  1  NNE 

FRESNO 

2" 

37  06 

119  29 

2010 

6A 

8A 

R.  C.  IRVINE 

AUBURN 

PLACER 

1 

38  54 

121  04 

1297 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  19 

3 

H  1  [ 

3P 

CLINTON  H.  SCOVEL 

AV1LA  BEACH 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

120  44 

32 

4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 

Lit, 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

610 

8A 

AZUSA  CITY  PARK 

BADGER 

0422 

36  38 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGEP  PASS 

MAR IPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

16 

38  24 

120  18 

5100 

s 

BAKER 

SAN  BEROINO 

L  E  METHENY 

BAKER  9  NNW 

SAN  BEPOINO 

| 

35  23 

116  07 

1045 

8A 

BA 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

BAKEPSF 1  ELD  WB  A ] R POP  T 

KERN 

10 

35  25 

119  03 

475 

Ml  . 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCh  POWER  MOUSE 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BARNESON  PARK 

ORANGE 

26 

33  56 

575 

8A 

BOY   SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

SAN  01  EGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

.'7 

SAN  BERDINO 

15 

34  54 

117  02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BARTON  FLAT 

FRESNO 

11 

ue  S3 

3760 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  P I DGE 

30 

34  55 

119  55 

5165 

£ 

BEARTRAP  MEADOW 

TULARE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

2f 

33  56 

116  58 

2613 

8A 

c 

BEAUMONT    IRRIG  D1ST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

116  58 

3045 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  1  E 

RIVERSIDE 

6 

33  56 

116  58 

2605 

4P 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

38  00 

119  47 

6500 

s, 

HETCH  HETCMY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  27 

540 

5P 

: 

MIKE  MC  NALLY 

BEN  LOMOND 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENTON   INSPECTION  STA 

0684 

07 

MONO 

19 

37  51 

118  29 

5461 

MID 

BUR* OF  PLT. QUARANTINE 

BERKELEY 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

8P 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

38  33 

122  14 

480 

BA 

BA 

8A 

BESWJCK  7  S 

SISKIYOU 

12 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BIEBER 

21 

41  07 

121  OB 

4130 

EARL  R.  ELZEA 

BIG  BAR  PANGEP  STATION 

TRINITY 

40  45 

123  15 

1260 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

5AN  BERDINO 

28 

34  15 

5P 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

2B 

34  14 

116  58 

6B15 

5P 

MPS.    MARGIE   A.    5 1  MP  SON 

BIG  BEND  RANGER  STa 

PLACER 

1 

39  18 

120  31 

5739 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  DALTON  DAM  FC2238E 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

SP 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

INYO 

19 

37  08 

118  29 

10060 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  B3B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

34  23 

117  41 

6862 

5P 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

* 

36  15 

121  47 

235 

BA 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

LOS  ANGELES 

SF 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

B I PM INGHAM   GEN  HOSP 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  30 

722 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CPEEK    INTAKE  2 

INYO 

19 

37  15 

118  35 

8154 

HID 

SO.  CALIF.  EDISON  CO 

BISHOP  WB  AIRPORT 

INYO 

19 

37  22 

118  22 

4108 

MID 

HI  1 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

INYO 

19 

37  22 

118  43 

9390 

3P 

3P 

UNION  C ARB  IDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

SANTA  CLARA 

37  18 

122  10 

9A 

MRS  MARY  INCERP1 

BLACKS  MOUNTAIN 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BL  AO  WELL  S  COPNER 

OS 

10 

35  37 

119  52 

644 

10A 

10A 

DEAN  SAMS 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

PLACER 

0 

39  17 

120  42 

5280 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1  1 

41  24 

123  46 

s 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

HUMBOLDT 

*975 

W  FRANK  SWOPE 

BLYTHE 

RIVERSIDE 

: 

33  37 

114  36 

268 

faP 

SA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  7  W 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FA A  AIRPORT 

RI VERSIDE 

33  37 

114  43 

395 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

8A 

SA 

RONALD  K I R B Y 

BODIE 

38 

38  13 

119  01 

8370 

5e 

5P 

NORMAN  J*  CLEAVER 

BON  I T A 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

ERIC  H.  LOOS 

BOONVILLE   MNTNC  STA 

01 

MENDOC I  NO 

39  01 

123  22 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

KERN 

35  00 

117  39 

2455 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

6 

33  16 

116  25 

745 

BA 

BORREGO  5PRINGS  3  NNE 

SAN  DIEGO 

*A 

Dl   GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

SANTA  CRU2 

< 

37  09 

122  12 

2175 

c 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULEVARD 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  17 

3350 

9A 

THE  BIG  JUG 

BOUQUET  CANYON 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  22 

3055 

MID 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

NEVADA 

8 

39  27 

120  40 

5347 

5P 

SP 

NEVADA    IRRIG  DIST 

BRADLEY 

MONTEREY 

35  52 

120  48 

540 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BRANSCOMB  2  Nw 

MENDOC I  NO 

39  41 

123  40 

8A 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BR AWL E Y  2  SW 

1  -'-8 

07 

IMPERI AL 

32  57 

115  33 

8A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

01 

SISKIYOU 

41  34 

122  OB 

5759 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

26 

33  55 

117  54 

345 

SA 

BREA  0AM 

ORANGE 

" 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  SW 

CONTRA  COSTA 

37  53 

121  47 

325 

VERNON  R  CAKEBREAO 

BR  IDGEPORT 

MONO 

38  15 

119  14 

6470 

5P 

5P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

MONO 

38 

38  17 

119  17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BR  1 DGEV] LLE  4  NNW 

HUMBOLDT 

40  32 

123  49 

2050 

SA 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

PLACER 

36 

39  16 

120  04 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNMAM  RANCH 

YOLO 

23 

38  46 

122  09 

350 

111 

UA 

c 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STa 

02 

BUTTE 

8 

39  41 

121  20 

3560 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

1 

39  00 

120  35 

4880 

s 

DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

BRY  SON 

04 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

BUCK HORN 

1149 

02 

SHASTA 

CHARLES  A.  GOLLEY 

BUCKS  CREEK  PH 

PLUMAS 

I 

39  54 

121  20 

1760 

2P 

P  G  +  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

T 

8 

39  54 

121  12 

5200 

ELMER  L  CRITTENDEN 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

: 

RANCHO  quien  sabe 

BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

1180 

YUBA 

8 

39  25 

121  09 

1800 

SA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BURBANK  FD  FC22613 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  18 

680 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BURBANK  W8  AIRPORT 

1194 

L>6 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

118  22 

MIL 

MID 

c 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURLINGAME 

12'  6 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

4P 

C 1 Tt  OF  BURL INGAME 

BURNEY 

1214 

□  2 

21 

40  53 

121  40 

3127 

8A 

SA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

1215 

01 

TRINITY 

35 

40  48 

123  26 

2150 

BA 

PAUL    f  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

6A 

MRS  MAR  ST  1 R  TON 

BUTTE  LAKE 

1237 

32 

LASSEN 

23 

40  34 

121  18 

6060 

! 

LASSEN   VOLCANIC    NATL  PK 

BUTTONWJLLOW 

KERN 

10 

35  24 

119  28 

268 

BA 

BA 

BUENA  VI STA  w  S  DISI 

CABA20N 

i  2  5  0 

RIVERSIDE 

33  55 

1815 

WILLARD  HAGER 

CABRlLLO  NAT  MONUMENT 

1252 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

i  :m 

'  8 

SNTa  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

781 

6A 

SA 

6A 

c 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

SAN  BERDINO 

34  23 

117  34 

4760 

SAN  BERDINO  CO  FCO 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

CALAVERAS 

2 

3B  17 

120  19 

4696 

BA 

SA 

C AL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

11 

37  29 

121  49 

805 

7A 

CALEXKO  2  NE 

1288 

□  7 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

SP 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 

1300 

05 

TULARE 

35  53 

118  41 

2950 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALISTOGA 

1312 

01 

NAPA 

17 

38  35 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

5P 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

2E 

34  09 

116  59 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CAMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

SP 

BA 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

05 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

8A 

SA 

c 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

CAMP  PIONEER   SKI  SHLTR 

1433 

02 

SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5565 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

615 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVI LLE  RS 

1462 

02 

YUBA 

t 

39  27 

121  03 

2775 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  11  SW 

1475 

02 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

6A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

02 

MOOOC 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

C A NOG A  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  34 

790 

4P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT  I L 

07 

KERN 

35  18 

117  56 

2010 

6P 

6P 

POSTMAST  ER 

CANYON  DAM 

02 

PLUMAS 

e 

40  10 

121  05 

4555 

5P 

SP 

P  G  +  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1518 

0  6 

ORANGE 

26 

33  55 

117  47 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  48 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

e 

40  05 

121  09 

2986 

SP 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 
CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CA2A0ER0 
CECILVILLE  5  SE 
CEDARVI LLE 
CENTEftviLLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTh  FC  24  D 

chatsworth  reservoir 
cherry  valley  0am 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CHIOUITO  CREEK 
CH I T  TENOEN  PASS 
CHOLAME   HATCH  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VJSTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  POMONA  COL 
C L ARK S  PEAK  1  NE 

CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 
CLEAR  CREEK 
CLEAfiLAKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
CLOVERDALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL  I NGA 
COAL  I NGA  1  SE 
COAL  I NGA  14  WNW 

COFFEE  CREEK  PS 
COHASSET   1  NNE 
COLBYS  FC   53  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA   1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  1 TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  Rj  VER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY   7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC   iT A 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 
CROWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

rCULVER  CITY 
CUMMINGS 
CUYAMA 
CUYAMACA 
CUYAMA  RANCH 
CUYAMA  RANGER  STATION 
DAGGETT   1  ENE 
DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 


DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OEER  DREEK  f LAT 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

OELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOS  RIOS 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
DOWNEY  FD  FC107C 

DOWN  I E V  I LLE  RANGER  STA 
OOYLE 

DOYLE  5  SSE 
OR Y  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMU1R  RANGER  STA 
OUSY  BENCH 
OUTTONS 


EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

EL  I  2 ABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELS  I NORE 
ELSINORE  4  5SE 
ESCONDIDO 
ESCONDIDO  NO  2 
ET [WANDA 
ETNA 
i 'EUREKA   WB  CITY 

exchequer  reservoir 
exeter  fauver  ranch 
fairfield 

fairfielo  police  sta 

fairmont 

fall6rook 

fall  river  mill  intake 
feather  falls 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
fernoale  2  nw 
fiddletown  lynch  Ranch 
f igueroa  mountain 

fillmore  1  wnw 
five  points  5  ssw 
fleming  fish  and  game 
florence  lake 
folsom  dam 
fontana  5  n 

FONTaNA  KA] S£R 
FOREST  GLEN 
FORESTH] LL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

2= 

£ 


MONTEREY 

MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 


36  29 

37  24 

38  32 


PLUMAS 
BUTTE 
MADERA 

San  benito 
sn  luis  obpo 

VENTURA 
SAN  DIEGO 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
02  PLUMAS 


YOLO 

GLENN 

SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 


FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 

TRINITY 
BUTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 

SISKIYOU 
KINGS 

RIVERSIDE 
SANTa  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 

IMPER I AL 
TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BEROINO 
CONTRA  COSTA 
MODOC 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 

YOLO 
MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 

INYO 

TEHAMA 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 

STAN! SLAUS 

STANISLAUS 

BUTTE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOCINO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 

LASSEN 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

MAR  IPOSA 

SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
FRENSO 
NAPA 

RIVERSIDE 

COLUSA 

SAN  DIEGO 

IMPERIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
HUMBOLDT 
MAR | POSA 
TULARE 
SOLANO 

SOLANO 

LOS  ANGELES 

SAN  0  I  EGO 

SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TRINITY 

PLACER 

SISKIYOU 


4  2  00 
37  56 

3e  14 


n  4  c 

33  37 
33  07 


40  21 
40  30 
40  36 
38  32 


123  08 

123  03 

120  10 

121  40 
121  14 

lie  36 

ue  37 

119  55 

121  13 

121  47 

119  23 
121  36 

120  12 

119  01 
117  06 

121  18 
117  43 

120  30 

121  32 

122  24 

123  27 
1  2  2  SB 
122  59 
12  3  13 

119  IT 

120  21 
120  I 
120  34 


122  42 
121    4  3 

ue  07 


120  58 

121  11 

122  C  1 
121  59 


122  20 

119  i  fa 

122  22 

117  )fa 


123  15 
123  05 
117  52 


1425 
1040 
2980 
4670 


12  fa  05 
124  12 
117  16 


40 

119  29 
116  52 
116  47 

121  31 

122  12 

121  46 

120  22 

121  23 
116  52 


118  08 

120  50 

120  06 

120  05 

118  32 

120  06 

121  58 
116  26 

122  16 
116  35 
122  18 

115  27 
122  31 

116  49 
115  34 
120  40 


'  05 

117  OS 

117  31 
122  54 
124  10 

120  16 

119  04 
122  03 

1  22    0  3 

118  26 
117  15 

121  28 

121  16 

122  27 
124  i 

124  : 

1  2  : 

120 

lie  56 

120  09 

120  19 

lie  se 

121  09 
117  27 
117  30 

123  20 
120  50 
123  19 


6P  6P 
BA  8A 
*P  fap 


2500 
3180 
3675 
328i 


10600 
1385 
1514 


1265 
2255 
4630 
2  17. 
2749 
1975 
1915  I 
3320 


BA     8A|  6AICG 


5225 

1910 

3  7o : 


10P 

SA  9S 

6P 


ha    ba  aa 


2075 
1711 
9645 


1972 

1090 
2340 
3200 


.  COLLINS  JR 
H  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
IRS.   RUBY  L.  ROSE 
i  S  SOIL  CON  SERVICE 

G  ♦  E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 

..    MARCELLA  HILL 
I  PLANT    INTRO  GRDN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 

FOREST  SERVICE 
WESTERN    SALT  COMPANY 
JAMES  D  GOODRIDGE 
BRACKET  T  OBSY 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
DICK  MUDD 

N  R  JARDINE 
VAN   GL  END  INNING 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOO  R.  Zimmerman 

.  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FjflE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 

S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 

ELMERTA  B.  BENNETT 
1  S  FOREST  SERVICE 
1  S  F  +  W  L  SERVICE 

SOUTHERN  PACIFIC   R  R  < 

♦  E  COMPANY 
IVAN   J  STEPHENS 

IOWARD  ft  LEE 
B  THRELKEL 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN   K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
,T E  DIV  OF  FSTRY 
■T  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
i  FOREST  SERVICE 
L 1  AM  B  TEMPLE 
AflD  f  BAILEY 

OTE  WELLS  SVC  STA 
OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
EPT  A  CRAWFORD 
POWER  ♦  LIGHT  CO 
DIV  BEACH  +  PKS 
TE  OIV  OF  HWYS 
6    SAN  MORITZ 
i  SUGAR  REFINING  CO 
I FORN I  A  OWR 
FOREST  SERVICE 

VER  CITY  BUS  LINE 
,S  NANCY  M  INGRAM 
JOHN  S  ROWELL 

IX   IRRIGATION  DIST 
PS  OF  ENGINEERS 
FOREST  SERVICE 
t  WATER  RANCH 
AVIATION  AGENCY 

:LEY  neuerburg 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
CALIFORNIA  DWR 

*  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 


i  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

*  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  Pi 
FRANK  L  WHITE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 

,  FOREST  SERVICE 

junius  h  dixon 
frank  m  Rowland 
wtr  *  pwr  dept 

MC  LEAN 
MRS.  NANCY  LYNN  GOODMAN 
EARL  K  WOBSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 
i  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORL AND  UNIT  WU  ASSN 

DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 

♦  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF  DEPT  OF  AGR 

.0.  CALIF.  EDISON  CO. 
NOftMAN  ADAMS 
HOMER    F  WANNAMAK-ER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EWING 
OARWIN  H  TING 
ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

PS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
,  WEATHER  BUREAU 

MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 

POLICE  DEPARTMENT 
A  WTR  +  PWR  OEPT 
S  SOIL  CON  SERVICE 
G  +  E  COMPANY 
S  MENDICHI 
RS  LISA  FERGUSON 
IRS  H  5  H I ERONYMUS 
ROLL1N  2  BOTTOM 
WENT WORTH  LYNCH 
.  FOREST  SERVICE 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT   FISH  *  GAME 
O  CALIF  EDISON  CO 
S  BUR  RECLAMATION 

KAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESL1CK 
,  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MAR JOR I E  A  GEORGE 


375  - 


STATION  INDEX 


fort  s iowell 
fort  bragg 
fort  bragg  aviation 
fort  dick  1  nne 
fort  jones  6  ese 
fort  jones  Range"  sta 
fort  ross 
freedom  8  nnw 
french  gulch 

FRESNO  we  AIRPORT 

fr i ant  government  camp 
fullerton  arroues  pcm 
fullerton  dam 
fullerton  h] llcrest  rv 
garbepv ille 
garden  valley  2  s 
gasouet  ranger  station 

GEM  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GERBER  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GILROY  B  NE 
GILfiOY  14  ENE 
GLENDALE   STAPEN  FC295G 

GLENDORA  WEST  fC  185 
GLENNV ILLE 

GLENNV1LLE  FULTON  RS 
GOLO  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GROVEL AND  2 
GROVELAND  RANGE"  STA 
GUERNE V  I LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HA  I  WEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORD 

hansen  cam 

happy  camp  range"  sta 
harrison  gulch  rs 
harry  englebright  oam 
hat  c"eek  rs 
hat  creek  ph  no  1 
matfield  pumping  plant 

hayfork  ranger  station 
hayward  6  ese 
healdsburg 
healdsburg  no  2 

HEMCT 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HERNANDEZ   7  SE 
HESPEPIA 
mETCh  heTChy 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
HOBERGS 

hOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER   U  ENE 
HONEYOEW  2  WSW 

HOOPA 
HOOP*  2  SE 
hOPLANO  8  NE 


huckleberry  lake 
hunter  dist  graves  "ch 
hunters  dam 
huntington  lake 

hurke y  creek  park 

HYA'^POM 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
IONIA 

10YLLWILD  RANGER  STA 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 
INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VL Y 
INDIO    ■  5  DATE  GARDEN 

I NYOKERN 

INYOKERN  ARM  I TAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 

I  RON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 

JOMNSONDALE 

JOSHUA  TOEE 

JULIAN 

JUL  I  AN  WYNOLA 


juncal  DAM 

ISER 
KEf  RANCH 
KELLOGG 
KELSE YVILLE 
KENTFIELO 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 
■KERN  RIVER  Ph  NO  1 
KERN  RIVER  Ph  NO  3 


KETTLEMAN  CITY 
KETTLEMAN  STATION 
K I LARC  POWER  MOUSE 
KING  CITY 


KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  valley 
KORBEL 

KYBURI  STRAWBERRY 

CRESCENT  A  FC  251 
LAFAYETTE   2  NNE 
'LAGUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
HONDA 

lake  alpine 
lake  arrowhead 
lake  eleanor 
lake  mountain 
lake  p 111 sbur y  no  2 


COUNTY 


MODOC 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

OEL  NORTE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

santa  cruz 
Shasta 

FRESNO 

FRESNO 

0"ANGE 

ORANGE 

ORANGE 

HUMBOLOT 

EL  DORADO 

DEL  NORTE 


SANTA  CLARA 
EL  DORAOO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SHASTA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 
IMPERIAL 
PLACER 
SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
TULARE 
SI  SKI  YOU 
NEVAOA 

SONOMA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

EL  DORADO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 
SHASTA 
NEVADA 

Shasta 
riverside 


TRINITY 


SONOMA 
SONOMA 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  BEN  I  TO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 

NEVADA 

ALPINE 

SISKJYOU 

LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLOT 
HUMBOLOT 
LAKE 

MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 


TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  8EN1 TO 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BEROINO 

SAN  DIEGO 

SAN  OIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 

MAR  IN 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 

KINGS 
KINGS 
SHASTA 
MONTEREY 

NORTE 
HUMBOLOT 
STAN] SLAUS 
SONOMA 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTfiA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

san  beroino 
Tuolumne 

TRINITY 
LAKE 


4l  SI 

39  27 
J9  24 
41  52 
41  35 
41  36 
38  31 


37  26 
40  16 
36  20 


.18  -:7 
38  37 
33  45 


36  30 
i*2  00 
38  51 


36  51 
36  55 

40  14 

41  03 
41  02 
39  01 


34  29 
37  IB 

ik  10 


36  00 
36  04 
40  41 


33  33 

33  33 

37  19 

38  29 

34  15 
37  58 
40  01 

39  25 


120  08 

123  48 

123  49 

124  09 
122  43 

122  SI 

123  15 

122  38 


123  46 
120  51 
123  58 

119  08 

120  51 

120  47 

121  29 

120  23 

118  46 

119  41 

122  24 
116  58 

121  34 
121  26 
121  20 
118  16 


120  31 
120  14 
120  06 


118  24 

123  23 

122  58 

121  16 


121  06 
119  48 

122  38 


121  24 

121  24 

121  14 
124  09 

123  40 

123  39 

123  00 

123  07 

118  37 
120  23 

119  45 

122  33 

120  22 

119  13 

116  41 

123  27 
123  46 

120  40 
116  43 
IIS  34 
115  34 


116  32 

122  40 

122  50 

122  33 

121  26 

118  29 

118  47 

118  26 


121  52 

121  08 
124  02 
123  54 
120  39 

122  40 

123  67 
120  09 

118  15 

122  06 

117  47 


119  53 
123  24 
122  59 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5P  5P 
8A  8A 
IIP  IIP 


STATION 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  « 
U  S  WB  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP   PAT  UN 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  5  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 
MRS  N  £  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.   CALIF.  EDISON  CO. 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  HILDA  ORAGHI 
DEPT  WATER  RESOURCES 
u  s  NAT  Park  service 
SANTA  BARBARA  wTfl  OEP 
6YR0N  F.  CLARKE 
SAN  OIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

HETCM  HETCHY  WTR  SUP 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

RAYMOND  SHINE 

HOME"  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PEREIRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEDERLOF 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  k  wTR  ♦  PwP.  DEPT 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  DRENNAN 
HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE  HEME  T  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
MAX  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
METCH  HETCHY  WTR  SUP 

CLARENCE  E  GASSOWAY 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
Fflui I  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  MUBBELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 

BUR  INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
JOHANNA  J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURL1NE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

MRS  IRENE  GRAVES 

P   G   *    E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 


STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW  IDRIA  MINE  ♦  ChEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  JRRJG  DIST 
FED  AVIAI ION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

KERN  CO  F I  RE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  MWTS 
EMMETT  F.  HILL 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  h  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 

JOHN   K  CHASE 

SO  CALIF   EOISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

CO  FARM   ♦    HOME  ADV 

IT    H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 
P   G   +  E  COMPANY 
P   G   ♦   E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.   EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENN1 S  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 

CRESCENT A  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

G  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  0 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LAKEPORT 

LAKE  SABR1NA 
LAKESHORE 
LAKES 10E  2  ENE 
LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 
LAKE  WOMLFORO 
LA  MESA 

lancaster 
la  panza  ranch 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LAYTONVRLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LEE  SV  i  LLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  V 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  ( 
LITTLE  VALLEY 
L I VERMORE  2  SSW 
LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 

LODI 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  Ph 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   JNSP  STA 
LOOKOUT  3  WSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBUflUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  psietos  Ranger  sta 


4701  i 
4705  i 
4709  ■ 

4711  I 

4712  I 

4713  l 

4714  l 
4726  I 

4  7  Jb 


4838  I 

<.64   I  , 

4851  i 
4B63 
4867  l 
4860  I 
4884  I 


5067 
5074  I 
5082  ■ 
5  C  8  5  ( 
5088  i 
5093  * 
5096  i 
5107  I 

5114  l 

5115  I 

5116  l 
5119  i 
5123  i 
5125  i 
5147  i 
5151  < 

S160  I 
5162  I 


LOYALTON 

LUCERNE   VALLEY  1  SSW 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLV 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAM1QTH  POOL 
MANDE V  I LLE  ISLAND 
MANTECA 
MANZANITA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEE VI LLE 
MARTINEZ   3  5 

MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSVILLE 
MATHER 

MC  CARTHY  POINT 

MEADOW  LAKE 
MECCA  2  SE 
MEDICINE  LAKE 
MENDOTA  DAM 

MEPCED  FIPE  STATION  2 
MERCED  2 

MERCE Y  MOT  SPP|NGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 
MIODLETOWN 
M1LF0R0  LAUFMAN  PS 
MILL   CREEK   NO  2 
MILL   CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MODESTO  2 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 
MONT  I  CELLO  DAM 
MOORPARK  1  SSE 
MORAINE  CREEK 
MORENA  OAM 
MORGAN  HILL  2  E 

MORGAN  HILL    6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORON GO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 

(ALOY  FC  85G 
MT  BALOY  NOTCH 

IT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MT  GIVENS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 

HOUGH  SNOW  COURSE 
MOUNT  MADONNA 

iAN  JACINTO  WSP 

mount  Shasta  ski  BOf l 
mount  Shasta  slope 
mount  shasta  wb  city 
mount  tamalpa1s  2  sw 

mount  wilson  fc  336  b 
muir  woods 
mumbo  basin 
nacimiento  oam 

NAPA 

1  STATE  HOSPITAL 
NAVARRO   1  NW 
NEEDLES 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 


5212 

6215 

5218 

5231  ■ 

5233 

5244  i 

5258 

5284 
5268  i 
5296 
5303  i 
5311 
5333 

6346  . 
5356  i 
5371  l 

5372 

e.  177 

5385 
5400  i 

5449  ■ 
5496  ' 
5502  ' 

5505  i 
5528  ' 

5532  ' 
6535  l 
5550  I 
5571  i 
6572  i 
5566  i 
5598  i 
5623  I 
5629  I 
5632  i 

5669  i 

5679  i 

5680  ■ 

5  7  1  1 

5713  I 

5721  ( 

5723  ( 

5738  I 

5741  I 

5756  I 


5823 
5832  ' 
5640  i 
5844  I 

5846  i 

5853  i 

5863  i 

5866  i 

5869  i 


5901  I 
5909  I 
5915  i 

5927  I 
5933  i 
5941  i 
5956  i 
5973  i 
5978  i 

'Bi' 
5983  i 
5996  l 

6006  I 

6o;t  i 

6032  ( 

6065  I 
60  74 
6105  < 


LAKE 
INYO 
SHASTA 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

BUTTE 

SISKIYOU 

LOS  ANGELES 

MENDOCINO 

KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCED 

EL  DORAOO 

TULARE 

TULARE 

PLUMAS 

LOS  ANGELES 

LASSEN 

ALAMEDA 

ANGELES 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 

SAN  JOAQUIN 
SNTA  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAQUIN 
i  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 
KERN 
TUOLUMNE 

SAN  DIEGO 

SIERRA 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
SAN  BE  RO I  NO 
I  BERDINO 
SAN  BEROINO 
LASSEN 
i  MADERA 

TRINITY 
!  LAKE 

1  MONO 
i  MADERA 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

SHASTA 

SALANO 

■  KERN 

■  MARIPOSA 
ALP  INE 

CONTRA  COSTA 

.  CONTRA  COSTA 
.  CONTRA  COSTA 

YUBA 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

SISKIYOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SI  SKI  YOU 

FRESNO 


36  29 
39  19 
39  20 


36  23 
36  1  1 
39  50 


HERCEt 
MERCED 
FRESNO 


LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS 

STANISLAUS 

KERN 

KERN 

TULARE 
<  MONO 

SI  SKI  YOU 
■  MONTEREY 
:  NAPA 

VENTURA 

TULARE 

SAN  DIEGO 

SAN  I A  CLARA 

SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 
-UIS  OBPO 
-UIS  OBPO 
SAN  BERDINO 
SAN  BEROINO 
SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 

FRESNO 

SAN  I A  CLARA 

SISKIYOU 

PLUMAS 

SANTA  CRUZ 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

MAR  JN 

LOS  ANGELES 
MAR  IN 
TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO  ; 

NAPA 

NAPA 

MENDOCINO 
SAN  BERDINO 
BERDINO 
NEVADA 


122  55 

116  37 

122  23 

116  54 
122  00 
120  38 

120  : 

117  I 


121  29 
121  31 
117  45 


121  01 
119  02 
119  04 


18  0  7 

J4  V, 

36  27 

37  37 
33  46 
13  C9 
39  41 
41  12 

35  i  e 


37  03 

36  53 

37  14 


39  41 

34  26 

35  53 


41  04 

36  58 
40  2  7 

3B  51 

37  37 

37  21 

38  02 

37  47 
I  40  32 

38  06 
35  05 
37  29 
3B  42 


3  8  18 
36  17 
39  10 


113  12 
116  09 
120  01 


37  ! 


41  16 

37  05 
33  33 


120  51 

120  56 

121  58 

122  02 


120  15 
116  57 

121  27 


116  03 
12  1  3  7 
1  ;  3    2  2 

120  29 
120  29 
120  52 
120  01 
120  01 
120  i 

37 


116  32 
11B  43 
121  00 


35  02 

36  13 
3B  01 


119  09 

122  28 

121  5* 

122  07 
115  5  3 
118  34 

121  37 


03 
35  22 
35  25 
35  26 
34  14 
34  17 
■  45 

37  52 


121  39 

116  34 

120  51 

120  51 


41 

40  o; 

'7  01 

33  42 
4  1    2  2 

41  22 

41  19 
37  54 

34 


119  05 

121  39 

122  00 


120  53 

122  17 

122  16 

123  34 


1347 
'065 
1075 
£.45 
180 
6156 
4960 
1500 


1235 
1640 
3565 
1600 
1330 


5P     5P  5P 


5060 
4180 
2720 


1  16. 

2250 
2760 
'  3  DC 


4515 
3600 
3300 


1165 
6470 
6  342 
3650 
1122 
4B60 
2940 
4945 


2660 
7900 
6520 
2640 


4739 
4275 
7735 
3408 
2100 

9500 

4206 

4250 

6760 

1800 

8417 

7841 

7500 

3544  I 

1475 


GEORGE  P  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
l  S  BUR  RECLAMATION 
IELIX    I  RR  1  G  DIST 
L AWERENCE  FAFEK 

♦  E  COMPANY 

♦  E  COMPANY 
ESC0ND1D0  MTL  wTR  CO 
LA   MESA   F|R£  DEPT 

)  CALIF  EOISON  CO 

ABE  E  ZIMMERMAN 
MICHAEL  C  L16BEY 
+  E  COMPANY 
NAT  PARK  SERVICE 
LOUIE  A.  AMASON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 
FRANK  OE  CHA INE 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KATHER1NE  E  HINDS 
"""      MI  UUARTERMAN 

E  A  EBERLE 

ARCHIE  M  WEFERLING 
SAN  DIEGO  WATER  CO 

Y  OF  LODI 

POC  WATER  TREAT.  PL. 
WTR  ♦  PwR  DEPT 
edward  c  gerlach 
john  w  teed 

weather  bureau 
charles  h  gray 
charles  shepherd 
burrell  reed 
lauren  payne 

s  weather  bureau 
,  co  air  pol  con  dist 
roger  c  rice 

AReuRUA  RANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 
I  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
sl  METCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

ROLLO  LAftSEN 
MBS  FRANCE  PRITCHARD 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
l  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
RS  M  E  MAHNKE 

Sj  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
ZUCKERMAN-MANDEVILLE 
I  SPRECKELS  SUGAR  CO. 

NAT    PARK  SERVICE 
NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 

ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANCISCO 
S,  U  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  c  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 
.  I*  JEFFREDO 
S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  F  M01TOZA 

Y  OF  MERCED 
MERCEO  IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 

6R I  AN  MAYES 
STATE  OF  CALIFORNIA 

.  POWELL 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
I  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF   EOISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 

NAT   PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  B.  STEVENS 
GARY  T.  PEOERSEN 

.  DIV  BEACH  ♦  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 

Y  OF  MODESTO 
N  CO  FIRE  DEPT 


0  INN 
BRUCE  A.  KOSENA 
ROBERT   J  RENARD 

1  bur  Reclamation 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  OIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 

MANUEL  V  ROSE 
i  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
JUDITH  M.  RADY 
MT  BALDY  SKI   LIFT  INC 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 

SO. CALIF.   EDISON  CO. 
LICK  OBSERVATORY 

FOREST  SERVICE 
CALIF.  DEPT.  OF  WATER 
K    I  SCHELL 

SAN  JACINTO  STATE  PK 
MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 
OEPT  WATER  RESOURCES 

.  WEATHER  BUREAU 
CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

i  S  WB  OBSERVER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
EARL  S  GIPSON 
NAPA  ST  HOSP.F1RE  DEPT 
DNITE  CORPORATION 
Y  OF  NEEDLES 
FED  AVIAI ION  AGENCY 
CITY  OF  NEVAOA  CITY 


-  376  - 


STATION  INDEX 


NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 

NEWHALL  SOLE DAD  FC  32C 

NEWHALL    RANGER    SlA  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICOLAUS  2 

NIGHTINGALE 

N I  LAND 

NlP'JMO  2  NW 

north  fork  Ranger  sta 
novaio  8  wnw 
oakoale  wooowaro  dam 
oak  knoll  ranger  sta 
oakland  wb  airport 
oakville  1  w 
oak  v|  lle  4  sw  *  2 
occidental 
oceans  ide 

pumping  pl 


OCOT1LLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RDG 
OJAI 
OLINDA 

ONION  VALLEY 
ONO 

OP1DS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESVR 
ORANGE  COVE 

ORJCK  PRAIPIE  CREEK  PK 

ORL AND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGER  STA 

OSTRaNOER  LAKE 

OXNARO 

PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 
PALMOALE 

PAL1QALE   FA  A  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  mt  OBSERVATOPY 
PALOS  VERDE S  EST  FC43D 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 

PARADISE 
PAPADI SE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKF I  ELD 
PARKFIElD  7  NNW 
PASADENA 

PASKENTA  ranger  sta 
paso  robles 
paso  robles  5  nw 
paso  roblfs  faa  ap 

PATHWAY 

PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PEPRIS 

PETALUMA  F|RE  STa  2 
PIEDRA  BLANCA  ORD  STa 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINECREST   SUMMIT   R  S 
PINE  FLAT  OAM 
PINE  MOUNTAIN  INN 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACER V1LLE   I FG 

PLACERVILLE  DISP  PLANT 

PLASKETT 

PLAT INA 

PLUMAS  EUREKA   STATE  PK 


POINT  ARENA 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL 
PORTERVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY   3  SE 


OEP 


POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRADO  OAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCY  RANGER  STATION 
RAMON A  SPAULDING 
RANCH! TA 

ranosburg 
rattlesnake  creek 

Raymond  9  n 

red  bluff  wb  airport 

redding  1  se 

redding  fire  sta  no  2 

redlands 

redwooo  city 

redwood  valley 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
'RICHMOND 

P 10  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
ROBERT  SON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MAR | E  MEADOW 
POUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
RUNNING  SPRINGS   1  E 

SACHES  springs 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
'SACRAMENTO  WB  CITY 
SADDLE  CAMP  RaNgER  STA 

sagehen  creek 
saint  helena 
saint  helena  -  wsw 
saint  helena  7  ne 
saint  marys  college 
salinas  2  e 

salinas  faa  ap 
salinas  dam 

salsipueoes  gaging  sta 
Salt  springs  pwr  house 
sal  yer  ranger  station 
san  andreas  2  s 
san  antonio  cyn  mouth 
san  antonjo  mission 

SAN  AROO 
SAN  BEN  I  TO 


ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

RIVERSIDE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 
MARIN 
STAN] SLAUS 
SI Sk| YOU 
ALAMEDA 
NAP  A 

SONOMA 
SAN  01  EGO 
SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

FRESNO 

VENTURA 

ORANGE 

PLUMAS 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MARIPOSA 

VENTURA 

MERCED 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  01 EGO 
LOS  ANGELES 
5AN  BENITO 
FRESNO 

BUTTE 

TUOLUMNE 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

MONTEREY 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  08P0 

KERN 

TEHAMA 

TULARE 

RIVERSIDE 

SONOMA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

FRESNO 

VENTURA 

SAN  BENITO 

VENTURA 

SN  LU|S  OBPO 

SHASTA 

EL  DORAOO 

EL  DORAOO 

EL  DORADO 

GLENN 

SHASTA 

PLUMAS 

MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 

TULARE 
TULARE 
MENDOCINO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

KERN 

FRESNO 

MAR | POSA 

TEHAMA 

SHASTA 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 


SACRAMENTO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 

R?V£RS10E 

RIVERSIOE 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
MONTEREY 

MONTERY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BAPBARA 

AMADOR 

TRINITY 

CALAVERAS 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

MONTEREY 

SAN  8EN| TO 


33  56 

33  35 

33  17 

35  04 


*.l  SO 

37  44 

38  21 

38  24 
36  25 
33  12 
33  13 

33  07 
36  18 

34  27 

33  55 

39  48 

40  29 

34  15 
33  56 

36  37 

41  22 

39  45 

41  18 

39  30 

39  31 

39  32 

37  38 

■■  1  ; 2 

27   37  04 

1    38  45 


20 


34  38 
33  49 
37  27 


39  46 

38  03 

34  17 

35  53 

36  00 

34  09 

39  53 

35  36 
35  41 

35  40 

34  56 

40  20 

36  36 
33  47 


34  24 

35  06 
40  59 


39  45 

38  55 
34  34 
99  40 

34  04 
36  01 
36  04 

39  48 

35  46 
35  48 
v,  IB 


40  35 
34  03 
37  29 
39  16 


38  09 
33  57 

33  58 

39  10 
37  27 

36  48 

37  19 
35  58 

40  49 

34  12 

38  06 
38  31 
38  35 


36  01 
36  01 
36  31 


120  30 

119  30 
122  43 

120  52 
122  51 
122  12 
122  25 
122  28 
122  59 
117  23 
117  21 

116  08 
120  24 

119  15 

117  51 

120  53 
122  37 
1  18  06 
117  53 
119  18 
124  01 


122  12 

123  32 
121  33 
121  34 


121  22 
118  06 
118  05 


121  38 

119  40 
114  10 

120  26 
120  26 
118  09 

122  32 
120  41 
120  45 
120  38 


119  23 

121  54 

ue  40 

117  14 

122  36 
119  10 

lie  26 


121  11 

118  4S 

120  38 

121  59 


120  51 

122  51 

122  53 
120  42 

123  42 

120  40 

121  17 


123  04 

123  08 

117  04 

117  38 

120  42 

ue  32 

120  57 
116  51 

116  32 

117  39 

118  43 

119  53 
122  15 
122  23 
122  24 
117  11 

122  14 

123  12 

121  10 
123  47 


21 


122  22 
122  06 
121  37 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6A     8A  6A 


1015 
6250 
-><. 
239 
1  000.-) 
9000 
2117 


OBSERVER 


LESLIE   SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 

U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  OEPT , 
S  SN  JOAQUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW   J  BLANEY 
OCEANS1DE  FIRE  DEPT 
OCEANSIOE  WATER  DEPT 

HALF  HILL  RANCH 
PACIFIC   TEL*TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTP  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PARKS 

ORL AND  UNIT  WU  ASSN 
E   J  ANOERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  01V  OF  FSTRY 
OWR    ♦   NATL   PARK  SERVICE 
CITY  OF  OXNARD 
U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 

JOHN  P  OHRWALL 
PALMOALE    IRRIG  D 1  ST 
FEO  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT.  OF  STREETS  •  PKS, 
MISS  LILY  BERG 
U  S  8UR  OF  RECLAMATION 

PACIFIC  GAS*ELEC  CO 
HETCH  HETCHY  WTR  sup 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAUL  STON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  A V  I  A T ION  AGENCY 

MRS.  MARY  Ma  WRIGHT 

corps  of  engineers 
state  div  of  fstry 
petaluma  f|r£  oept 
ventura  county  fco 
l  a  co  fire  dept 
usfs.  district  ranger 
corps  of  engineers 
ralph  moit 

u  s  nat  park  service 
camulos  ranch 
police  department 
p  g  +  e  company 
p  g  ♦  e  company 
inst  fst  genetics 
city  of  placerville 
u  s  f  s+  cal  oept  wtr 
john  a.  fredrickson 
Plumas  eureka  st.  pk. 

calif  div  of  forestry 
u  s  coast  guard 
u  s  coast  guard 
j  e  adamson 
u  s  naval  maga2 1ne 
john  h  oaybell 

F.  W.  COLE 

corps  of  engineers 
panorama  hts  lodge 
corps  of  engineers 

p  g  ♦  e  company 
poway  fjr£  oept 
corps  of  engineers 
nelson  h  palmer 
corps  of  engineers 
u  s  forest  service 
louis  8  spaulding 
w  a  wilkinson 
kern  co  fire  oept 
corps  of  engineers 

willard  johnson 
u  s  weather  bureau 
city  of  redding 
redding  fire  oept 
redlands  daily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
thomas  m  jameson 
folsom  state  pr  i  son 
calif  oiv  beach 

CITY  OF 


U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  E»P  STATION 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF   EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 
MRS  MARIAN  L  BERT AGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  dUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ABREU 
BROTHER  U  8ENE0ICT 
SALINAS  RURAL  F  D 

FED  AVJAT ION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CASUAL  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SAN  ANTON  1 O  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 


PKS 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

1  DRAINAGE  J 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRF.CIP 

SPECIAL 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

7723 

SAN  BERDINO 

34  08 

117  16 

112! 

6f 

S   B   COUNTY  MOSPI TAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7  7  3  1 

"4 

MONTEREY 

* 

36  26 

121  42 

60C 

T' 

SANDBERG  PTL  FC130B 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  F 1  RE  DEP I 

SANDBERG  WB 

'SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

LOS  ANGELES 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

SAN   FELIPE    HIGHWAY  STA 

SANTA  CLARA 

STATE   DIV   OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN   FERNANDO   PH  3 

7762 

it 

LOS  ANGELES 

34  19 

ue  30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMONO  SUNSET 

! ''. 

SAN  FRANC  1 SCC 

37  46 

122  30 

32 

5F 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 

SAN  FRANCISCO  WP  AP 

14 

SAN  MATEO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

'S  F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  FRANC  1  SCO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  DEPT 

5AN  GABRIEL  DM  FC425BE 

LOS  ANGELES 

ORfllN  R.  WATK1NS 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  MATEO 

GARY    J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

RIVERSIDE 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

RIVERSIDE 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SaN  joaOujn  exp  Range 

05 

MADE  R A 

2  7 

37  06 

119  44 

HOC 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

7821 

SANTA  CLARA 

' 

37  21 

121  54 

67 

4* 

•  J 

CITY  OF   SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUT I  ST  A  35SE 

SAN  SEN) TO 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

ORANGE 

corps  of  engineers 

SAN  LUIS  DAM 

MERCEO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

CAL   STATE   POLY  COL 

'SAN  MATEO 

SAN  MATEO 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

VENTURA 

U  S  WEATHER  BUREAU 

'SAN  RAFAEL 

Santa  ana  fire  station 

ORANGE 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

-  B  ■'  1 

06 

SAN  BERDINO 

2* 

34  06 

117  06 

197C 

SO  CALIF   EOISON  CO 

SANTA    ANA    RIVER    PH  1 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

117  03 

276! 

If 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA    ANITA    FERN  FC432 

7891 

:ift 

LOS  ANGELES 

l 

LOUIS  LUEBkERT 

SANTA  BARBARA 

SNTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   SWG.  TR. 

SANTA   BARBARA    FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTa  BARBARA  TV  PEAK 

7  9  0  9 

SNTA  BARBARA 

TV  STATION  KEY  T 

SANTA  CATALINA  WBAP 

LOS  ANGELES 

u  s  weather  Bureau 

SANTa  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CLARA 

UN|V  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRU2 

SANTA  CRUZ 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S AN  T  A   MARGARITA    2  SW 

J  1 

04 

SN  LUIS  OBPO 

2  4 

35  22 

120  38 

1200 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

SN  LUIS  OBPO 

2  4 

35  22 

120  38 

1  101 

6« 

RICHARD  S  P1LECK1 

SANTa  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

M 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

CITY    SANTA  MONICA 

*  S ANT  A   MONICA  PIER 

LOS  ANGELES 

S  M  LIFEGUARD  SER 

sanTa  Paula 

VENTURA 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

SANTa  ROSA 

SONOMA 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNEI 

snta  Barbara 

SNTA    YNE2    HIGH  SCHL 

SANTIAGO  OAM 

orange 

WILLIAM   0  SAPPINGTON 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

LOS  ANGELES 

L  A  WTR  *  PwR  OEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

B025 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

81 

U  S  FOREST  SERVICE 

fSCOT [A 

B04S 

01 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

139 

8A 

8A 

PACIFIC    LUMBER  CO 

SEARSV 1 LLE  LAKE 

AUST | N   CL APP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

SONOMA 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY 

MRS  GEORGE  W  RuMBO 

SEP'JLVEOA  DAM 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  OAM 

Shasta 

it 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

LOS  ANGELES 

SHELL  OIL  CO 

shelter  cove 

HUMBOLDT 

MRS   MARILYN  F    MACH I 

SHINGLE  SPRINGS 

EL  DORADO 

Theodore  b  heusner 

SH 1 NGLETOWN  2  E 

Bl 

0  2 

2  > 

40  30 

121  51 

3535 

Tj 

MRS  JANJCE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

0207 

02 

SIERRA 

8 

39  34 

120  38 

4170 

51 

lEE  withycombe 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SIERRA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HILL   FC  415 

LOS  ANGELES 

GEORGE    1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

ORANGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISOUOC   SOUTH  FORK  CMP 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SKA GG S  SPGS  LAS  LOMAS 

SONOMA 

JOHN  K  LEITHOLD 

SLACK  CANYON 

MONTEREY 

STATE  01 V  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

Ban 

RIVERSIDE 

Palm  springs  wTR  CO 

SNOW  FLAT 

MAP  I POSA 

DEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

1 1  12 

02 

NEVADA 

8 

39  19 

120  22 

6885 

HA 

81 

:  h 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLEOAD 

I  \H 

MONTEREY 

2J 

121  20 

&a 

JOHN  N  FRANCIONI 

SOMES8AR   1  W 

01 

SISKIYOU 

41  23 

520 

FLOYD  LONG 

SOMIS  3  NE 

B  .i  -  B 

VENTURA 

33 

34  17 
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REFERENCE  NOTES 


e  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing   to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street,  San 
any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total* 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65'  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction; 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. .  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m. ,  P.  S.  T. ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mui  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record, 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "C lim at o logical  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  > 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  m  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


rice:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintende 
Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CALIFORNIA  -  NOVEMBER  1965 
SPECIAL  "WEATHER  SUMMARY 


Temperature:  Temperatures  averaged  below  nor- 
mal during  November  south  of  the  Tehachapis  and 
in  the  extreme  northern  interior,  but  were  above 
normal  elsewhere.  The  record  for  low  minima 
was  equalled  on  the  15th  and  the  17th  in  Sacra- 
mento. 

Burbank  reported  the  cloudiest  November  of 
record,  while  the  Los  Angeles  City  Office  hadthe 
greatest  number  of  cloudy  days  and  the  lowest 
percentage  of  sunshine  for  any  November. 

Precipitation:  November  was  a  wet  month  with 
above  normal  precipitation  reported  from  all  parts 
of  the  State.  Mt.  Shasta  City  reported  the  wettest 
November  since  1926  and  the  second  wettest  in  the 
records.  Ten  days  of  measurable  precipitation  at 
Fresno  equalled  the  greatest  previously  recorded. 
Santa  Maria  and  the  Los  Angeles  Airport  had 
the  second  wettest  November  of  record,  while 
Burbank,  the  Los  Angeles  City  Office,  Long 
Beach,  and  San  Diego  recorded  the  wettest 
of  record.  At  San  Diego  it  was  the  wettest 
month  of  any  name  since  December  1944.  A 
number  of  new  records  for  November  were 
set  at  Burbank:    the  greatest  storm  total,  the 


greatest  24- hour  total,  the  greatest  number  of  days 
with  1.00  inch  or  more  and  with  0.10  or  more, 
and  the  greatest  seasonal  total  to  date.  Only 
4  months  in  the  total  period  of  record  there  have 
received  a  greater  amount  of  precipitation. 

Storms:  Heavy  rains  fell  over  the  entire  State 
on  the  14th  to  the  18th,  resulting  in  damaged 
highways  and  utility  lines.  The  heaviest  in- 
tensities were  recorded  in  the  southern  Cali- 
fornia mountain  areas,  where  storm  totals  in 
excess  of  10  inches  were  reported.  Homes 
and  business  buildings  were  damaged  in  several 
areas  by  flooding  and  mudslides.  A  small  boat 
sank  in  rough  seas  with  the  loss  of  one  life. 

New  storms  on  the  23d  and  24th  in  central  and 
southern  California  caused  flash  floods,  princi- 
pally in  the  Riverside  and  Palm  Springs  areas. 
Three  persons  are  known  to  have  drowned,  and 
four  others  are  missing  and  presumed  drowned, 
Precipitation  totals  in  this  storm  amounted  to 
more  than  5  inches  at  some  points. 

A  small  tornado  damaged  buildings  at  the  fair- 
grounds near  Pomona  on  the  25th. 

C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Dale 

p 
0 

t 

§ 

a 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  NormaJ 

Greatest  Day 

Dale 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mln. 

1 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

1.00  or  More 

is 

8  < 

5  s 

~  " 

i  7 

s  * 
^.  z 

£ 

0 

.50  or  M 

*       *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALUtRPO  1  PJ  T 

61.7 

43.  3 

52,5 

8  1 

1 

33 

28 

369 

0 

10,93 

1.82 

24 

,  0 

0 

1  4 

4 

ANGtalN  PAC  UNION  COL 

56*5 

43,0 

49,  8 

78 

1 

32 

26* 

451 

0 

0 

2 

0 

8,53 

2.39 

14 

,0 

0 

1  1 

6 

3 

BIG  BAP  RANGER  STATION 

56,  5M 

4  I  ,4M 

49, 0M 

79 

1 

32 

26 

477 

0 

0 

1 

0 

8,96 

1.17 

12 

•  0 

0 

1  3 

9 

3 

CALLAHAN  RANGER  STA 

52 1  4 

31,6 

42,0 

73 

1 

17 

28 

685 

0 

0 

15 

0 

4,63 

.88 

14 

3,1 

2 

25 

1  1 

3 

0 

CEClLVILLE  5  SE 

53,4m 

34, 9M 

44,2m 

76 

1 

21 

28. 

620 

0 

0 

1  2 

0 

7.92 

1.10 

26 

11.0 

7 

25 

16 

7 

2 

62  •  7 

44,6 

5  3.7 

*  1,3 

78 

1 

34 

27 

335 

J; 

_ 

15.96 

11.86 

5,79 

1  4 

,0 

0 

1  2 

7 

5 

COVELO 

6 1 ,  5M 

39,5m 

50.5M 

77 

1 

26 

29 

430 

0 

0 

4 

0 

10.62 

•  0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

60,  3M 

46  ,6M 

53, 5M 

70 

17 

33 

28 

340 

0 

0 

0 

0 

13.01 

•  0 

0 

DUTTONS  LANDING 

64*  2 

43,9 

54,1 

84 

1 

34 

30. 

321 

0 

0 

0 

0 

5,19 

1  .68 

14 

■  0 

0 

1  0 

4 

1 

ELK  VALLEY 

52,4 

38.3 

45,4 

66 

1 

28 

29 

582 

0 

5 

0 

11,75 

1.56 

20 

1.0 

0 

18 

10 

4 

61,0 

48,2 

54.6 

3,4 

7 1 

15 

36 

27 

305 

5,20 

.59 

•  97 

24 

.  0 

0 

1  3 

3 

0 

62*0 

46.2 

54,  1 

73 

6 

35 

28. 

319 

0 

0 

0 

0 

7,01 

1  .54 

24 

.  0 

0 

1  3 

6 

1 

FOREST  GLEN 

FCRT  BRAGG 

62,0 

46,  8 

54,4 

71 

7 

38 

29* 

311 

0 

0 

0 

0 

10,31 

5,96 

1,50 

18. 

.  0 

0 

I  5 

8 

4 

COOT    oeji'.f,    iui  iTIflW 
TUMI     DKMUU    fly  1  "  1  ]  UN 

61.5M 

46. 6M 

54.1M 

70 

15. 

32 

28 

319 

0 

0 

1 

0 

10,08 

1.49 

13 

.0 

0 

13 

6 

4 

FOOT     1H1MF*,    cifjCFD    c  t  fl 

56  •  6M 

3  3.5m 

45  ,  lM 

76 

1 

1 8 

28 

591 

ft 

_ 

1  5 

- 

2,25 

,49 

25 

3.0 

0 

0 

ertoT  ortc 
rUHI  H(Jj9 

6  1  a  8 

48,6 

55,2 

70 

3 

41 

28. 

288 

0 

0 

0 

0 

10,53 

6.40 

2.34 

13 

.  0 

0 

1  2 

7 

4 

GRATON   1  W 

61*3 

44,  1 

52,7 

.  4 

73 

5* 

29 

28 

363 

0 

0 

2 

0 

10.16 

6,07 

2.50 

13 

.0 

0 

13 

5 

4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

54.8M 

41  ,5M 

48,2M 

1,6 

69 

5 

30 

29 

499 

0 

0 

3 

0 

8.35 

1.10 

1.15 

24 

3.0 

2 

25 

8 

3 

y  t  A  1  ntBI    D  C 

65,3 

46.3 

55.8 

1,9 

78 

5* 

33 

28 

270 

0 

0 

0 

0 

12.42 

8.52 

3.  16 

13 

.0 

0 

13 

4 

Mil  T* 

53,2m 

32  ,  3M 

42.8M 

73 

1 

18 

28 

670 

0 

0 

0 

3.05 

1.0 

1 

27. 

0 

hOOPA 

58,9 

44,  4 

51.7 

71 

1 

33 

29 

395 

0 

0 

0 

0 

9.61 

1.49 

12 

.0 

0 

14 

8 

4 

KENTFIELD 

6  3,4 

47,4 

55,4 

2.8 

75 

6 

34 

28 

282 

0 

0 

0 

0 

8,47 

3,94 

2.10 

14 

.0 

0 

1  3 

4 

4 

KLAMATH  R 

60,8 

47,  1 

54.0 

7  1 

17 

35 

28. 

321 

0 

0 

0 

0 

10,82 

1.45 

3 

•  0 

0 

16 

1  2 

4 

ji    ir.UTt      W  A  1    1    CT  V 

M 

M 

M 

25 

28 

0 

0 

4 

0 

.0 

0 

1  AkfF    DTI  1  CRllOV    ojP  9 
L***C    r  1  LL3DUNT    PiU  t 

56  ,  9M 

37.1M 

47,  0M 

75 

1 

26 

28 

532 

0 

1  0 

12,10 

1.50 

12 

14 

10 

6 

1  Aui    Qent    MAT  MOWIIMCWT 
l_  fl  v  fl    CtU  5    Nfl  1    nUiiUnt  H  1 

49,0 

30  ,  6M 

39,8M 

69 

1 

12 

29 

754 

0 

1 

16 

0 

4,27 

9.3 

7 

25. 

MOUNT  HEBRON  RS 

49  ,  6M 

25,  1M 

37.4M 

70 

1 

2 

28 

824 

0 

2 

24 

0 

3,32 

1.78 

18 

2.5 

3 

25 

2 

1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

65,4 

45,2 

55.3 

,  7 

76 

5* 

3 1 

28* 

283 

0 

0 

2 

0 

5,11 

2,84 

1  .02 

14 

.0 

0 

1  1 

3 

1 

59,3 

43.5 

51.4 

68 

15 

34 

27 

401 

0 

0 

0 

0 

10.15 

1.42 

24 

T 

0 

20 

10 

1 

ORLEANS 

42  a  7 

50.5 

70 

2 

32 

26 

427 

1 

7,62 

1,09 

1.23 

23 

.  0 

0 

1  7 

5 

1 

DFTAI  IIMA    C  TDC    CT4  ? 
rt  1  CHJi"fl    r  |Kt    JIM  £ 

1.8 

78 

6 

30 

28 

277 

0 

0 

1 

0 

5.93 

3,75 

1.01 

14 

.  0 

0 

1  2 

4 

2 

POINT  ARENA 

61*6 

47*9 

54  8 

67 

6. 

38 

28 

300 

0 

0 

0 

0 

9.01 

2.47 

13 

.  0 

0 

1  1 

8 

3 

POTTER  VALLEY  PH 

62.6M 

39. 2M 

50. 9M 

so 

1 

24 

28 

404 

0 

0 

0 

10.68 

6,11 

1.29 

12 

.  0 

0 

1  5 

1  0 

4 

OTTMADn^nM   ADDUC  Pk 
nif,nHKUdUni    u  n  u  v  C    SI    ^  w 

56,8 

44,0 

50.4 

74 

1 

34 

28 

433 

0 

0 

0 

0 

12.67 

2.23 

24 

.0 

0 

1  <• 

9 

5 

SAINT  HELENA 

63,9 

43.6 

53.8 

.6 

78 

4 

29 

28 

329 

. 

7,76 

4,69 

1.47 

14 

.  0 

0 

9 

7 

4 

SALVER  RANGER  STATION 

57.6 

42,9 

50.3 

70 

1 

32 

29 

435 

0 

0 

1 

0 

10,49 

.0 

0 

SAN  RAFAEL 

65,3 

48,7 

57.0 

76 

5 

37 

28 

235 

0 

0 

0 

0 

7,67 

1.38 

14 

.  0 

0 

1  1 

7 

2 

SANTA  ROSA 

65.1 

41,6 

53.5 

,3 

79 

5 

29 

29. 

337 

0 

0 

3 

0 

6.11 

3.17 

1.53 

14 

.0 

0 

1  1 

SCOT  I A 

60,8 

46,8 

53.8 

•  8 

70 

16 

35 

28 

328 

0 

0 

0 

0 

11.25 

5.84 

1.99 

18 

.0 

0 

14 

8 

5 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

64  ,  6 

42,6 

53,6 

78 

5. 

28 

28 

334 

0 

0 

2 

0 

6,74 

1.66 

14 

.0 

0 

10 

5 

3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

49  ,  5 

39.2 

44  .  4 

70 

2 

30 

28. 

612 

0 

0 

6 

0 

9,46 

1.41 

18 

7.3 

7 

25 

12 

6 

4 

TULELAKE  //R 

49,8 

25.0 

37.4 

69 

1 

2 

28 

820 

0 

2 

24 

0 

2.76 

1,71 

.69 

24 

5 

27. 

6 

3 

0 

UKtAH 

61,6 

43.2 

52.4 

-  ,2 

73 

6 

29 

28 

371 

0 

0 

1 

0 

10.40 

6,64 

1.34 

24 

.0 

0 

14 

9 

5 

WCAVCHV  1  LLC    NArlutrt    31  A 

37,0M 

46. 0M 

1,7 

79 

1 

26 

1 

561 

0 

0 

6 

0 

8.32 

4.00 

1.43 

12 

1  1 

7 

3 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

50,3 

34,  2 

42.3 

68 

1 

17 

28. 

675 

0 

0 

1  1 

0 

8,44 

1.98 

17 

8.0 

0 

9 

6 

3 

WILLITS  1  NE 

59,  3 

41,3 

50.3 

7  3 

1 

28 

28 

433 

0 

0 

2 

0 

10.94 

1,70 

24 

.0 

0 

16 

8 

4 

YREK  a 

54,8 

34,0 

44,4 

2.7 

74 

2 

19 

29 

612 

0 

0 

12 

0 

2.17 

,17 

.56 

18 

.0 

0 

0 

D I V I SION 

50.1 

,  8 

8,47 

4,05 

ft       •  ft 

SACRAMENTO 

DrAinAGE  02 

AD  I N  RANGER  STATION 

29,6M 

4  1  ,4M 

74 

2. 

1 5 

28 

702 

0 

0 

1  8 

0 

2,16 

,53 

12 

T 

0 

6 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STAT  ION 

53,  6M 

26  ,  7M 

40, 2M 

2.3 

78 

2 

15 

10 

739 

0 

0 

0 

1,91 

.56 

.73 

12 

1.5 

1 

24. 

6 

1 

0 

AUBURN 

43,8 

53,4 

-  .3 

89 

1 

34 

28. 

347 

0 

0 

0 

0 

6,67 

3.14 

1.69 

16 

.0 

0 

9 

4 

3 

BERRYESSA  LAKE 

63*6 

46,  9 

55,3 

82 

1 

36 

28 

284 

0 

0 

0 

0 

6.83 

1.67 

18 

.0 

0 

3 

3 

BLUE  CANYON  WB  A I RPORT //R 

48*1 

36.7 

42.4 

-  3,3 

66 

1 

23 

26 

671 

c 

2 

5 

0 

12,28 

5,53 

2,40 

1 7 

20.5 

16 

26 

10 

a 

BOWMAN  DAM 

48,3 

33,3 

40.8 

-  3,5 

66 

2. 

20 

26 

717 

0 

2 

1  4 

0 

14,04 

7.02 

3,99 

18 

35.0 

34 

25 

1  2 

8 

5 

BROOK  S  FARNHAM  RANCH 

65,5m 

41  ,8M 

53.7m 

1.1 

84 

1 

28 

28 

335 

0 

0 

? 

0 

5.01 

3.26 

1.36 

18 

.0 

0 

10 

3 

1 

BURNEY 

54,  2 

30,1 

42,2 

74 

2. 

14 

28 

679 

0 

0 

19 

0 

5.08 

1.41 

18 

T 

0 

9 

3 

2 

CANYON  DAM 

47,2 

30,1 

38.7 

.7 

69 

1 

15 

28 

784 

0 

0 

20 

0 

10.21 

6.16 

1.99 

18 

24,5 

16 

25 

1  2 

8 

5 

CENTERVlLLE  PH 

65,3 

41,4 

53.4 

,0 

87 

4 

27 

28 

344 

0 

0 

3 

0 

9.99 

6.01 

2.20 

14 

,  0 

0 

1  0 

8 

4 

CHESTER 

50, 0M 

70 

1 

7 

26 

779 

0 

0 

22 

0 

6.96 

5.47 

1.88 

is 

13.5 

1 2 

25 

11 

8 

4 

CH ICO  EXPERIMENT  STA 

62,5 

45,4 

54.0 

1.4 

79 

1 

30 

28 

323 

0 

0 

1 

0 

6.29 

3.88 

.0 

0 

CLARKSBURG 

64,2 

43.7 

54.0 

79 

i 

34 

30 

326 

0 

0 

0 

0 

3.28 

1.00 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

60,4M 

34. 7M 

47.6M 

84 

1 

22 

28 

517 

0 

0 

0 

7.09 

3.07 

14 

.0 

0 

9 

5 

1 

COL FAX 

58.3 

41,2 

49.8 

-  2.4 

74 

1 

31 

26 

449 

0 

0 

2 

0 

9.78 

5.10 

2.30 

18 

.0 

0 

10 

6 

4 

CCLUSA   1  SSW 

62,7 

44,2 

53.5 

.8 

75 

4 

30 

28 

340 

0 

0 

3 

0 

3.41 

1.90 

.67 

13 

.0 

0 

9 

1 

0 

DAvIS  2  WSW 

63,6 

44,7 

54.2 

1,1 

81 

1 

33 

28. 

320 

0 

0 

0 

0 

3.47 

2.10 

1.22 

14 

.0 

0 

8 

I 

1 

UCCR    UKCt^    rUHt''  nuust 

49, 4M 

33.  1M 

41. 3M 

-  ,7 

69 

1 

24 

28. 

707 

0 

0 

18 

0 

13.42 

6.37 

4.33 

18 

6.4 

3 

29. 

5 

DE  SABlA 

55.8M 

38.3M 

47.  1M 

•  1,4 

76 

1 

28 

28 

533 

c 

0 

0 

18.01 

11.57 

3.64 

18 

.0 

0 

12 

10 

8 

DOBBINS  COLGATE 

62.2M 

43. 5M 

52. 9M 

80 

5. 

33 

29 

365 

0 

0 

0 

0 

7.03 

2.64 

1.47 

18 

.0 

0 

9 

5 

4 

OCWNIEVILLE  RANGER  STA 

56.8M 

34, 0M 

45. 4M 

75 

2 

27 

29. 

578 

0 

0 

16 

0 

14.43 

3.96 

15 

EAST  PARK  RESERVOIR 

61,0 

39,5 

50.  3 

-  ,6 

84 

1 

25 

28 

434 

0 

0 

4 

0 

6.25 

4.72 

1.87 

14 

.0 

0 

10 

4 

2 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

65.2 

46,1 

55.7 

78 

6. 

31 

29 

274 

0 

0 

1 

0 

4.94 

1.14 

14 

.0 

0 

4 

1 

FCLSOM  DAM 

64.5 

47,2 

55.9 

82 

1 

38 

29. 

264 

0 

0 

0 

0 

4.49 

1.14 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

See  Reference  Notes  F< 

illowi 

jig  Si 

ition  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


NOVEMBER  1965 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

■a 
•  1 

c  Z 
a.  B 

oil: 

Highest 

•jg 
Q 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mis. 

Total 

Max.  Depth 
OD  Ground 

Date 

H 

3 

1 
S 

8 

s 

•°J 

1 
s<s 

,0 

tit 

So 
•at 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

60.  TM 

41  ,  6M 

5  1  .  2M 

82 

1 

29 

28 

0 

0 

2 

0 

9.81 

3.17 

18 

1 1 

6 

3 

GRASS  VALLEY 

59,3 

38.6 

48,5 

-  3.8 

81 

1 

28 

26 

489 

0 

0 

*» 

0 

1  1  .04 

5.59 

2.61 

24 

.0 

0 

1  1 

7 

3 

hAT   CREEK   PH  NO  1 

55.2M 

29. 4M 

42. 3M 

•  3 

76 

1 

15 

28 

674 

0 

0 

21 

0 

2.68 

.85 

.78 

18 

T 

0 

% 

2 

0 

JESS  VALLEY 

50.2 

29.2 

39.7 

68 

1 

10 

26 

754 

0 

1 

17 

0 

2.26 

.60 

.93 

12 

5.0 

2 

29. 

6 

1 

0 

LAKEPORT 

59.1 

39.5 

49.3 

72 

28 

29. 

463 

0 

0 

7 

0 

9.54 

6.66 

2.14 

14 

.0 

0 

14 

9 

3 

LAKE  SHORE 

59.0 

38.9 

49.0 

77 

1 

30 

29 

474 

0 

0 

4 

0 

22  •  95 

5.15 

14 

•  0 

0 

15 

9 

9 

lake  spaulOing 

50,2 

29.6 

39.9 

-  2.2 

79 

1 

14 

26 

748 

0 

2 

22 

0 

13.48 

6,44 

3.90 

18 

34.5 

23 

27. 

12 

7 

4 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

62.3 

48  .6 

55.5 

-  1.1 

78 

1 

38 

28 

283 

0 

0 

0 

0 

11.34 

6,66 

1.98 

14 

.0 

0 

12 

8 

5 

MAN2ANITA   LAKE  // 

46.9 

27.6 

37.3 

66 

1 

9 

26 

825 

0 

1 

2  1 

0 

7.48 

1.71 

18 

25.5 

24 

25 

12 

6 

3 

MARYSV ILLE 

65.6 

44.7 

55.2 

1.1 

84 

1 

32 

2  8 

289 

0 

0 

1 

0 

4.14 

2,11 

1.39 

14 

.0 

0 

8 

3 

1 

mc  cloud 

50,2 

32.0 

41.1 

-  1,5 

75 

1 

16 

29. 

709 

0 

0 

15 

0 

16.22 

10.98 

2.91 

14 

11.0 

10 

25 

13 

8 

7 

MINERAL 

46,  3 

29.2 

37,8 

m  1,4 

71 

• 

15 

28 

811 

0 

2 

21 

0 

12,50 

7.01 

2.51 

18 

23.5 

18 

27 

14 

7 

5 

MCNT I  CELLO  DAM 

63,3 

43.4 

54.4 

83 

1 

34 

28 

312 

0 

0 

0 

0 

7.97 

3.19 

14 

.0 

0 

9 

3 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

49,5 

33.8 

41.7 

-       ,  1 

71 

1 

17 

28 

693 

0 

0 

1  3 

0 

12.31 

8,34 

2.04 

18 

14.3 

9 

25 

12 

8 

6 

NEVADA  CITY 

54  ,  4 

34.7 

44.6 

-  1.8 

74 

1 

25 

28 

6  04 

0 

0 

10 

0 

10.65 

5.50 

2.46 

18 

1  1 

8 

3 

0RL*ND 

59,8 

42.3 

51.1 

-  2,3 

80 

1 

32 

28 

411 

0 

0 

1 

0 

6,17 

4.37 

2.01 

14 

.0 

0 

8 

S 

2 

OROVILLE 

64. 4M 

46.  9M 

55,  7M 

84 

1 

31 

28 

276 

0 

0 

1 

0 

5.58 

1.51 

14 

.0 

0 

10 

5 

1 

PARADI SE 

59.8 

42.8 

51.3 

82 

1 

33 

30 

409 

0 

0 

0 

0 

11.17 

2.02 

14 

•  0 

0 

1  2 

8 

5 

PLACERVILLE 

59.1 

36.6 

47.9 

1.0 

80 

1 

26 

28 

506 

0 

0 

10 

0 

8.51 

4.52 

2.82 

18 

.0 

0 

9 

6 

3 

PLACERVlLLE  ifg 

58.0 

41.7 

49.9 

84 

1 

29 

26 

451 

0 

0 

2 

0 

7.97 

2.21 

18 

T 

0 

PLAT INA 

PORTOLA 

50,9 

24.6 

37,8 

.3 

7 1 

* 

4 

26 

810 

0 

0 

23 

0 

5,82 

3,77 

1.92 

18 

14.0 

13 

25 

8 

3 

2 

QL'INCY  RANGER  STAT  ION 

56.5 

31.9 

44.2 

3.4 

75 

23 

29. 

619 

0 

0 

19 

0 

9.63 

5.49 

2.85 

18 

2.0 

1 

25. 

9 

6 

3 

red  bluff  wb  airport  r 

60,9 

44.5 

52.7 

-  1,8 

74 

5  * 

31 

28 

362 

0 

0 

1 

0 

5.33 

3.04 

1.09 

13 

.0 

0 

7 

6 

2 

RE  OD I NG  FIRE   STA  NO  2 

61,2 

46.6 

5  3.9 

-  .9 

76 

1 

35 

28 

327 

0 

0 

0 

0 

10.11 

6.35 

1.72 

15 

.  0 

0 

1  1 

8 

5 

RCCKLIN 

64,  2 

40.9 

52.6 

.  8 

83 

28 

28 

366 

0 

0 

s 

0 

4.35 

2.20 

1.25 

18 

.0 

0 

9 

3 

2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

63,6 

45,7 

54.  7 

1.8 

77 

34 

26* 

303 

0 

0 

0 

0 

2.93 

1.48 

•  80 

13 

.0 

0 

9 

2 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

64,6 

48.4 

56.5 

2  •  3 

79 

36 

28 

254 

0 

° 

0 

0 

3.25 

1.71 

.94 

13 

.0 

0 

9 

3 

0 

SHASTA  DAM 

57.6 

46,8 

52.2 

78 

38 

27 

376 

0 

0 

0 

0 

22.08 

6.50 

14 

.0 

0 

15 

12 

6 

5  3,0 

32,4 

42.7 

74 

1 

18 

26 

66  3 

0 

0 

1  7 

0 

12.99 

3.57 

18 

12.5 

12 

25 

1  1 

8 

5 

5 1 ERRAV I LLE  RANGER  STA 

53,0m 

25. 7M 

39. 4M 

1.3 

74 

* 

763 

0 

1 

22 

0 

4.82 

2.06 

1.62 

18 

12.0 

11 

25 

9 

3 

1 

SODA  SPRINGS   1   E             / /R 

42,5 

24.7 

33.6 

65 

» 

11 

28 

936 

0 

4 

29 

0 

10.84 

2.05 

18 

14 

10 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

61,9 

42.0 

52.0 

•  2 

77 

• 

28 

28 

384 

0 

0 

1 

0 

6.46 

4,86 

1.77 

13 

.0 

0 

10 

5 

2 

strawbfrry  valley 

51.9 

34.8 

43.4 

72 

1 

25 

26 

642 

0 

I 

1 1 

0 

14.84 

3.49 

18 

6.0 

6 

26 

12 

9 

6 

TLRNTABLE  creek 

60,  M 

45  .  7M 

5  3  .  1 M 

85 

37 

27. 

354 

0 

0 

0 

0 

19.31 

.0 

0 

TWIN  LAKES 

43,3 

22.7 

33.0 

•  .7 

62 

| 

-  4 

26 

951 

0 

3 

26 

1 

13,28 

9.  14 

2.60 

14 

114.0 

62 

25 

12 

7 

4 

UPPER  LAKE   RANGER  STA 

M 

M 

M 

74 

26 

28 

0 

0 

0 

9.91 

•  0 

0 

VACAVILLE 

64,8 

44,9 

54.9 

1.7 

80 

30 

28 

295 

0 

0 

2 

0 

5.52 

3.29 

1.63 

14 

.0 

0 

10 

4 

2 

VOLTA  POWER  HOUSE 

58.7 

40.8 

49.8 

80 

1 

30 

28. 

450 

0 

0 

5 

0 

6.95 

3.26 

.93 

18 

.0 

0 

13 

7 

0 

wHISkEyTOWN  res 

57.  M 

42  .  8M 

50. 3M 

8  3 

1 

33 

27. 

4  3  3 

0 

0 

0 

0 

19.44 

6.03 

15 

.  0 

0 

1  3 

1  0 

6 

WILLIAMS 

WILLOWS 

63  4 

43  9 

5  3.7 

.  2 

8  3 

31 

28 

335 

0 

0 

1 

0 

5,27 

3.64 

1.54 

14 

.0 

0 

I  0 

4 

1 

..INTERS 

64,6 

44.0 

54.3 

83 

• 

31 

26 

314 

0 

0 

1 

0 

4,79 

2.01 

14 

.0 

0 

9 

3 

1 

WOODLAND   1  WNW 

64.0 

44.0 

54,0 

•  1 

82 

32 

26 

323 

0 

0 

1 

0 

3.69 

2.27 

1.09 

14 

.0 

0 

8 

3 

1 

D I V 1 S ION 

48,1 

.1 

8.79 

5.21 

*        *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BOCA 

50,3 

21.3 

35.8 

74 

1 

1 

26 

868 

0 

2 

2  7 

0 

4.56 

1.15 

18 

15.5 

14 

25 

8 

4 

1 

BOD  I E 

41,6 

11.4 

26.5 

58 

2. 

.13 

28 

1147 

0 

5 

30 

6 

5.22 

1.10 

23 

58.0 

48 

25 

7 

6 

1 

BRIDGEPORT 

48,1 

17,5 

32.8 

68 

3* 

-15 

28* 

961 

0 

4 

27 

5 

4,02 

•  87 

23 

20.0 

7 

28. 

7 

3 

0 

CEDAPV ILLE 

51.3 

32.6 

42.0 

3.0 

70 

2. 

17 

28 

685 

0 

1 

12 

0 

1.93 

.52 

.71 

12 

3.0 

2 

25. 

4 

1 

0 

OCNNER  MEMORIAL   ST  PK 

47.7 

23,1 

35.4 

69 

1 

2 

26 

881 

0 

2 

27 

0 

8.53 

1.90 

18 

27.0 

27 

26 

pma  vi  c    c  cct 
ULYLt    5  3bt 

53. 8M 

30. 5M 

42. 2M 

74 

2 

17 

28 

679 

0 

0 

1  9 

0 

2.48 

.85 

18 

2.0 

1 

25 

6 

1 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

53.6M 

30.  1M 

41.9M 

73 

1 

15 

29. 

691 

0 

0 

18 

0 

1.54 

.59 

24 

T 

26 

4 

1 

0 

fort  b i dwell 

51.9 

30.8 

41.4 

2.9 

70 

3. 

10 

28 

700 

0 

0 

16 

0 

2,36 

•  75 

.53 

12 

1.0 

T 

25 

7 

1 

0 

MEYERS  4  SW 

46.9 

23.4 

35.2 

65 

1 

3 

26 

887 

0 

1 

29 

0 

9.74 

3.60 

24 

42,0 

40 

26. 

7 

4 

4 

MONO  LAKE 

50.5 

29.6 

40.1 

67 

2 

13 

26 

741 

0 

0 

18 

0 

5,  04 

1.22 

23 

8 

24 

9 

4 

1 

SCUAw  VALLEY 

48.8 

23.4 

36.1 

70 

I 

-  1 

26 

859 

0 

3 

25 

* 

D10.86 

2.35 

14 

45.0 

38 

25 

SLSANVILLE  AIRPORT 

5  3.3 

30.7 

42,0 

2.4 

74 

1 

10 

26 

686 

0 

0 

16 

0 

3.  1 1 

1.60 

.81 

18 

8 

2 

0 

TAHCE  city 

47,0 

28.3 

37,7 

2.4 

66 

1 

1 1 

26 

815 

0 

3 

2  3 

0 

8,09 

4.94 

1.53 

18 

36.0 

3 1 

25 

10 

7 

4 

termo 

48.5 

23.8 

36.2 

68 

1 

•  4 

26 

857 

0 

2 

22 

2 

D  2.42 

0  .50 

25 

15.1 

5 

27. 

7 

1 

0 

truckee  ranger  station 

48.5m 

23, 9M 

36.  2M 

1.2 

70 

1 

-  3 

26 

857 

0 

4 

26 

1 

7,79 

4.69 

1.80 

18 

28.0 

17 

26 

52.4 

32.5 

42.5 

70 

1 

12 

28 

667 

0 

0 

1 1 

0 

5.87 

1.24 

24 

13,0 

g 

25. 

9 

5 

3 

DIViS ION 

37,8 

.3 

5.22 

3.33 

•        H  # 

CENTRAL  COAST 

Drainage  04 

A\l  1  l  A     at  A^u 
**  V  [  L  Dt**tn 

68. S 

50.1 

59.5 

78 

1  1. 

40 

26 

160 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

59.4 

43.5 

51.5 

71 

5 

31 

28 

401 

0 

0 

2 

0 

12.11 

3.53 

13 

.0 

0 

12 

8 

5 

BERKELEY 

62.3 

49.2 

55.8 

-  .4 

69 

6. 

39 

21 

272 

0 

0 

0 

0 

5.77 

3.58 

.87 

12 

.0 

0 

11 

6 

0 

BURL  I NGAME 

63.6 

47.2 

55.4 

73 

7 

37 

28 

278 

0 

0 

0 

0 

6.18 

.99 

24 

.0 

0 

12 

6 

0 

CARMEL  VALLEY 

67.9M 

42. 4M 

55.2m 

78 

5. 

3* 

26 

289 

0 

0 

0 

0 

5.25 

1.86 

16 

.0 

0 

8 

4 

1 

CROCKETT 

63.9 

48.8 

56.4 

76 

6 

37 

26 

253 

0 

0 

0 

0 

5.01 

3.34 

.97 

18 

.0 

0 

11 

S 

0 

GILROY 

65.7 

42.7 

54.2 

76 

6. 

33 

28. 

317 

0 

0 

0 

0 

5.58 

1.45 

14 

.0 

0 

9 

5 

2 

wALF   MOON  BAY 

64.1 

48.0 

56.1 

71 

7. 

40 

28 

261 

0 

0 

0 

0 

5.58 

1.06 

24 

.0 

0 

10 

4 

1 

HOLLTSTER 

66.6 

42.0 

54.3 

-  1.1 

78 

5 

32 

27 

313 

0 

0 

1 

0 

4,68 

3.38 

1.35 

16 

.0 

0 

8 

5 

1 

KING  CITY 

67.0M 

42, 9M 

55. OM 

.4 

78 

3 

30 

28 

293 

0 

0 

3 

0 

5.28 

.0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Temperature 


Sutlon 

«  g 

nj  B 

S| 

<Z 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

sl 

s  I 

5  * 

L I VERMORE  2  SSW 

64.8 

42.9 

53.9 

■  5 

ei 

1 

32 

26 

325 

0 

0 

1 

0 

4.22 

2.76 

.83 

17 

.0 

0 

q 

5 

0 

LCS  GAT05 

65  1 

45.1 

55.1 

.9 

75 

1 

33 

28 

291 

0 

0 

0 

0 

5.87 

3.53 

1.02 

16 

.0 

0 

1 1 

6 

1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

63^2 

47.3 

55.3 

74 

6. 

35 

29. 

285 

0 

0 

0 

0 

4.95 

,90 

24 

.0 

0 

1 1 

4 

0 

MONTEREY 

64,6 

49.1 

56.9 

72 

5 

39 

28 

237 

6.49 

1.64 

16 

.0 

0 

8 

6 

2 

MORRO  BAY  FIRE  dept 

65.0 

49,1 

57.1 

75 

6 

40 

29. 

234 

0 

0 

0 

0 

4.97 

1.53 

16 

.0 

0 

9 

4 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

60.3 

46.1 

53.2 

83 

1 

36 

26. 

351 

0 

0 

0 

0 

5.15 

1.28 

14 

.0 

0 

12 

4 

! 

MOUNT  HAMILTON 

40, 9M 

46. 6M 

2.3 

65 

5. 

29 

27. 

545 

0 

0 

5 

0 

8.11 

5.50 

1.31 

14 

3 

NACIMIENTO  OAM 

66.7 

43.3 

55.0 

86 

1 

31 

30. 

293 

0 

0 

2 

0 

7.81 

2.09 

16 

.0 

0 

8 

6 

3 

NEWARK 

62.5 

49.5 

56.0 

71 

16. 

39 

28 

263 

4.21 

.0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

62.0 

52.3 

57.2 

2.5 

68 

7. 

42 

28 

229 

0 

0 

0 

0 

4.29 

2.56 

1.04 

24 

.0 

0 

10 

3 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

63. 1M 

46.3M 

54. 7M 

71 

8. 

35 

26 

299 

0 

0 

0 

0 

4.41 

.72 

24. 

.0 

0 

3 

PASO  ROBLES 

40.6 

53.8 

80 

3 

29 

10 

329 

0 

0 

6 

0 

6.43 

2.23 

16 

.0 

0 

4 

I 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

65.8 

41.8 

53.8 

79 

3 

30 

29 

329 

0 

0 

2 

0 

5.22 

1.85 

16 

.0 

0 

10 

3 

\ 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

66.4 

41.4 

53.9 

80 

4. 

30 

29. 

327 

6.77 

1.59 

14 

.0 

0 

10 

4 

3 

PISMO  BEACH 

65,<tM 

50. 4M 

57. 9M 

74 

11. 

39 

28 

205 

0 

0 

0 

0 

5.76 

1.42 

15 

.0 

0 

9 

6 

1 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

63.9 

50.7 

57.3 

70 

3 

41 

25 

224 

0 

0 

0 

0 

9.01 

3.48 

14 

.0 

0 

10 

5 

3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

43.8 

53.6 

74 

6. 

32 

26 

335 

0 

0 

1 

0 

4.20 

.85 

13 

.0 

0 

10 

4 

PRIEST  VALLEY 

6U4 

35.4 

48.4 

78 

1 

21 

11 

492 

0 

0 

16 

0 

9.82 

8.37 

1.95 

14 

.0 

0 

1 1 

8 

3 

REDWOOD  CITY 

65.3 

46.6 

56.0 

1.3 

74 

8. 

37 

28 

266 

o 

4,45 

2.77 

.80 

24 

.0 

0 

12 

2 

RICHMOND 

63.9 

50.8 

57,4 

73 

4 

40 

28. 

220 

0 

0 

0 

0 

4,99 

1.01 

14 

.0 

0 

11 

4 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

61.7 

42.7 

52.2 

75 

1 

30 

26 

378 

0 

0 

2 

0 

6.89 

1.39 

24 

.0 

0 

13 

6 

1 

SALtNAS  2  E 

66.* 

45,4 

55.9 

•  2 

76 

5* 

36 

27 

264 

0 

0 

0 

0 

4.20 

3,07 

1.29 

16 

.0 

0 

7 

4 

SALINAS  FAA  AP 

65.8 

45,6 

55.7 

76 

5. 

35 

27 

274 

0 

0 

0 

0 

4,  11 

1.23 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

65.9 

40,0 

53.0 

80 

1 

30 

28. 

354 

0 

8 

0 

11,34 

2.90 

14 

.  0 

0 

1  1 

5 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

62.6 

51,0 

56.8 

67 

14 

40 

25 

237 

0 

0 

0 

0 

5.19 

1.31 

1 2 

.  o 

o 

I  2 

| 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

61.7 

48.6 

55.2 

,4 

72 

7 

40 

28. 

267 

0 

0 

0 

0 

5,40 

3.83 

.83 

24. 

.0 

0 

1  1 

5 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

53,3 

58.1 

.7 

72 

3 

46 

25 

199 

0 

4,79 

2.79 

1.18 

13 

.0 

0 

1  2 

3 

SAN  GREGORIO  2  SE 

64^2 

45,9 

55.1 

73 

6 

38 

28. 

290 

0 

0 

0 

0 

6.03 

1.00 

14 

.0 

0 

1  1 

6 

} 

SAN  JOSE 

R 

47,3 

56.0 

.5 

73 

7 

33 

28 

261 

0 

0 

0 

0 

3.98 

2.93 

.93 

16 

.0 

0 

9 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

67.0 

48.1 

57.6 

1.1 

80 

6 

40 

29. 

218 

0 

0 

0 

0 

7.80 

6,10 

2.00 

17 

.0 

0 

8 

6 

3 

SAN  MATEO 

63.9 

53, 1M 

58. 5M 

74 

7 

42 

25 

191 

0 

0 

0 

0 

5,55 

1.13 

24 

.0 

0 

1  1 

4 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

64.9 

47,6 

56.3 

1.8 

73 

6. 

35 

28 

255 

0 

0 

0 

0 

4,67 

3.56 

.97 

16 

.0 

0 

10 

4 

° 

SANTA  CRUZ 

65.5 

44,8 

55.2 

.6 

77 

5 

34 

28 

289 

0 

0 

0 

0 

6.93 

4.17 

1.30 

14 

.0 

0 

1  1 

6 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

62  7 

47,6 

55.2 

71 

7. 

39 

26 

286 

0 

0 

0 

0 

5.48 

.94 

24 

.0 

0 

1  1 

5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

63^ 

42.8 

53.2 

76 

6. 

33 

22 

347 

0 

0 

0 

0 

4.67 

2.72 

1.03 

24 

.0 

0 

1.0 

4 

WAT50NV I LLE  WATERWORKS 

65,0 

44.8 

54,9 

74 

6. 

36 

29. 

293 

0 

0 

0 

0 

5.21 

1.57 

14 

.0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

55.1 

.8 

5.88 

4.15 

*       »  » 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

M 

48. 1M 

M 

79 

1 

35 

26 

0 

0 

0 

0 

2.88 

1.74 

.72 

13 

.0 

0 

9 

2 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

63,8 

45.0 

54.4 

79 

1 

32 

28 

310 

0 

0 

1 

0 

3.14 

.80 

13 

.0 

0 

1" 

2 

0 

ASH  MOUNTAIN 

65.9 

43.8 

54.9 

_ 

.4 

88 

2 

33 

28. 

305 

0 

0 

0 

0 

4.61 

2.42 

1,21 

24 

.0 

0 

7 

4 

1 

AUBERRY   1  NNE 

62. 9M 

39. 5M 

51.  2M 

_ 

.2 

83 

2. 

28 

28 

409 

3 

7.33 

5,11 

.0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

65.6 

48,9 

57.3 

1.4 

85 

1 

36 

28 

232 

0 

0 

0 

0 

1.05 

.56 

.58 

16 

.0 

0 

4 

1 

0 

BAlCH  POWER  HOUSE 

60.8 

46.1 

53.5 

81 

1 

34 

26 

342 

0 

0 

0 

0 

7.20 

1.13 

14 

.0 

0 

12 

7 

1 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

67.7 

45.2 

56.5 

86 

1 

32 

28 

249 

0 

0 

1 

0 

1.06 

.38 

17 

.0 

0 

4 

0 

0 

CAlAvERA5  BIG  TREES 

52.6 

31.3 

42.0 

2.5 

75 

1 

19 

26 

684 

0 

0 

1  5 

0 

15.34 

10,44 

2.71 

14 

•  0 

o 

1  1 

1  i 

7 

CAMP  PARDEE 

64.5 

45.6 

55.1 

.2 

83 

1 

38 

26 

290 

0 

0 

0 

0 

4.31 

2.29 

1.06 

18 

.0 

0 

6 

5 

1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

63,9 

41.6 

52.8 

84 

1 

29 

27 

358 

0 

0 

3 

0 

8.44 

1.73 

19 

.0 

0 

10 

8 

3 

CHERRY  VALLEY  DAM 

33. 6M 

45. 2M 

77 

1 

16 

26 

586 

0 

0 

12 

0 

16.72 

10.0 

10 

26 

COAL INGA 

65.6 

45.6 

55.6 

1.5 

84 

1 

33 

28 

274 

0 

0 

0 

0 

4.80 

4.25 

1.54 

16 

.0 

0 

8 

5 

1 

CORCORAN   IRRIG  OIST 

66.2 

44.8 

55.5 

84 

1 

35 

29. 

280 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.42 

24 

•  0 

0 

6 

0 

0 

OENAIR  3  NNE 

65.0 

41.4 

53.2 

.8 

81 

1 

29 

28 

347 

0 

0 

3 

0 

5.06 

4,08 

1.15 

16 

.0 

0 

8 

5 

2 

DUDLEYS 

58.5 

32.9 

45.7 

.6 

78 

1 

24 

26 

570 

0 

0 

16 

0 

15.53 

12.03 

2.73 

23 

3,0 

T 

25 

12 

g 

7 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

65.5 

42.7 

54.1 

.4 

76 

4 

32 

28 

320 

0 

0 

1 

0 

7.25 

4.32 

2.77 

18 

,0 

0 

9 

5 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

64.0M 

45. 1M 

54.  6M 

84 

1 

34 

28 

319 

0 

0 

0 

0 

3.09 

.74 

16 

,0 

0 

7 

2 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

64,9 

44.5 

54.7 

.9 

82 

1 

33 

29. 

302 

0 

0 

0 

0 

2.69 

1.74 

.57 

16 

.0 

0 

8 

1 

0 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

66.8 

45,4 

56.1 

84 

1 

34 

30 

262 

0 

0 

0 

0 

3.79 

.72 

23 

•  0 

0 

8 

4 

0 

GIANT  FOREST 

47.  1 

32.4 

39.8 

_ 

.7 

66 

1 

15 

26 

752 

0 

1 

16 

0 

10.18 

6.48 

2.24 

24 

18.0 

15 

26 

10 

6 

5 

GLENNVILLE 

61.5 

36.3 

48.9 

82 

1 

22 

26 

475 

0 

0 

13 

0 

3.18 

.70 

17 

4.5 

6 

26 

6 

4 

0 

GRANT  GROVE 

47.3 

33.1 

40.2 

66 

1 

15 

26 

735 

0 

1 

14 

0 

13.99 

2.60 

25 

15.0 

14 

26 

1  0 

7 

HANFORD 

65.9 

43.4 

54.7 

2.3 

78 

1 

33 

27. 

304 

0 

0 

0 

0 

2,15 

1.47 

.48 

1 4 

.  o 

o 

o 

HETCH  HETCHY 

56.  OM 

35. 9M 

46.0M 

.6 

77 

1 

22 

26 

565 

0 

0 

6 

0 

11.33 

7.86 

1.87 

23. 

7 

26 

HUNTINGTON  LAKE 

44.4 

26.7 

35.6 

4.2 

60 

1 

10 

26 

877 

0 

1 

27 

0 

19.0 

13 

25 

IORIA 

60,3 

43.9 

52.1 

1.5 

82 

1 

30 

28 

383 

c 

0 

2 

0 

7.51 

6.44 

1.65 

14 

.0 

0 

10 

5 

3 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

67.3 

51.9 

59.6 

.4 

86 

1 

39 

29 

171 

0 

0 

0 

0 

1.49 

.62 

.61 

25 

.0 

0 

4 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

65.1 

42.7 

53.9 

84 

1 

28 

27 

325 

0 

0 

1 

0 

3.51 

.64 

17 

.0 

0 

8 

3 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

66.3 

46.8 

56.6 

83 

1 

32 

30. 

252 

0 

0 

2 

0 

2.16 

.51 

16 

.0 

0 

5 

1 

0 

KETTLEMAN  STATION 

65.0 

50,0 

57,5 

82 

1 

34 

29 

224 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1.04 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

65.6 

42,9 

54.3 

83 

1 

32 

29. 

315 

0 

0 

2 

0 

6.27 

1.56 

18 

.0 

0 

7 

5 

3 

le  grand 

43.5 

54.2 

1.3 

76 

8. 

32 

29» 

317 

0 

0 

3 

0 

4.24 

3.09 

.80 

16 

.0 

0 

11 

3 

0 

LEMON  COVE 

65^3 

43.6 

54.5 

.1 

85 

1 

31 

29 

309 

0 

0 

1 

0 

2.39 

1.15 

.49 

17 

.0 

0 

7 

0 

0 

LINDSAY 

65,8 

43.2 

54.5 

1.3 

84 

1 

31 

28 

309 

0 

0 

1 

0 

2.47 

1.47 

.76 

24 

.0 

0 

7 

1 

0 

LODI 

64,6 

42.9 

53.8 

2.2 

77 

4 

30 

28 

329 

0 

0 

1 

0 

3.83 

2.45 

1.01 

14 

.0 

0 

8 

2 

1 

LOS  PANCS 

65,4 

44.3 

54.9 

1.5 

77 

8. 

32 

27 

299 

0 

0 

1 

0 

4.83 

4.05 

1.73 

17 

.0 

0 

9 

3 

2 

MADERA 

65.7 

44,9 

55.3 

2.1 

85 

1 

32 

29 

286 

0 

0 

1 

0 

4.25 

3.33 

1.05 

23 

.0 

0 

<* 

1 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 

63.7 

44.2 

54.0 

77 

1 

32 

28 

322 

0 

0 

1 

0 

3.12 

.82 

14 

.0 

0 

7 

4 

0 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Day* 

Max. 

Mln. 

TotaJ 

•3  -o 

11 

a  1 

3  u 

2£  0 

Date 

1    .10  or  More 

|    .50  or  More 

1.00  or  More 

5  1 
S3 

S  t 

s  s 

si 

S  o 

•=£ 

MA9IC0PA 

66.  1 

45,9 

56.0 

•  .5 

83 

1 

31 

29 

266 

0 

0 

1 

0 

1.28 

.76 

.64 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

mErCED  FIRE  STATION  2 

65, 8M 

43, 9M 

54. 9M 

2.7 

78 

1 

34 

29. 

296 

Q 

o 

4.12 

3.04 

1.06 

23 

.0 

0 

7 

4 

1 

MODESTO 

65.0 

44.1 

54.6 

2.3 

78 

7 

31 

28 

305 

0 

0 

1 

0 

3.54 

2.60 

.93 

16 

.0 

0 

8 

3 

0 

NEwMAN    2  NW 

.0 

7  5 

7  + 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

6U5 

39.5 

50.5 

83 

2. 

29 

26 

428 

0 

0 

4 

0 

10.21 

7!l4 

1.69 

23 

.0 

0 

11 

8 

5 

OAkDAlE  WOODWARD  DAM 

64.0 

44,3 

54.2 

1.3 

81 

1 

33 

29 

319 

0 

0 

0 

0 

3,38 

2.24 

.65 

23 

.0 

0 

6 

4 

0 

U •«  rt^j C  kUVC 

66.8 

46.3 

56.6 

2.8 

85 

2. 

35 

28 

249 

g 

Q 

o 

2.91 

1.80 

.64 

25 

.0 

0 

9 

1 

0 

PANOChE  creek 

64.2 

46.4 

55.3 

81 

1 

35 

28. 

284 

0 

0 

0 

0 

3,45 

1.00 

23 

.0 

0 

7 

3 

1 

porterville 

57  2 

87 

2^ 

33 

236 

0 

0 

0 

0 

1  92 

Q 

1 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

57,4 

40.4 

48.9 

78 

1 

27 

26 

478 

0 

0 

3 

0 

12.20 

2.60 

18 

7.5 

1 

25 

12 

8 

4 

SAN  LUIS  DAM 

63,9 

47.6 

55.8 

78 

1 

36 

28 

271 

o 

o 

q 

o 

4.97 

1.60 

17 

.0 

0 

6 

3 

2 

SONORA  RS 

62,4 

39.3 

50.9 

-  1.1 

83 

I 

30 

28* 

417 

0 

0 

6 

10.90 

7.92 

1.93 

23 

.0 

0 

11 

9 

5 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

51,8 

32  4 

42  1 

73 

1 

1 7 

26 

6  79 

0 

0 

14 

0 

1 9  44 

3  83 

23 

7  0 

^  2 

9 

STOCKTON  WBAP 

63.0 

44,6 

53!e 

.8 

75 

5 

31 

28 

328 

0 

0 

1 

0 

3)52 

2.35 

.81 

16 

.0 

0 

8 

3 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

65.0m 

43, 7M 

54. 4M 

2.3 

79 

1 

30 

28 

310 

0 

0 

1 

0 

3.75 

2.52 

1.00 

14 

.0 

0 

7 

3 

1 

TEHACHAPI 

58.9 

36.7 

47.8 

83 

1 

26 

7 

507 

o 

o 

a 

o 

1.91 

,31 

25 

2.0 

0 

7 

0 

0 

TEJON  rancho 

65.3 

46,6 

56.0 

.8 

81 

1 

34 

29* 

269 

0 

0 

0 

0 

.71 

-  .40 

.28 

25 

.0 

0 

3 

0 

0 

THBEE  RVRS  ED  I  SON  PH  2 

68.3 

46,7 

57,5 

4,6 

88 

2 

35 

29. 

229 

0 

0 

0 

0 

4.23 

2  54 

1  27 

0 

1 

TIGER  CREEK  PH 

58.9 

40,2 

49.6 

-  .1 

79 

1 

32 

28. 

458 

0 

0 

2 

0 

10.53 

5.92 

3.65 

16 

.0 

0 

12 

4 

4 

TRACY  CARBONA 

65.1 

43.7 

54.4 

82 

1 

31 

28 

309 

0 

0 

1 

0 

2.84 

.82 

14 

.0 

0 

5 

3 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

64.0 

46.1 

55.1 

78 

4 

33 

28. 

291 

o 

o 

o 

o 

3.14 

.52 

16. 

.0 

0 

8 

3 

0 

VI  SAL  IA 

65.3 

44.4 

54.9 

-  .3 

82 

2. 

32 

28 

295 

0 

0 

1 

0 

1.99 

1.16 

.40 

24 

.0 

0 

7 

0 

0 

WASCO 

66.8 

56  6 

2  7 

8  ^ 

35 

26 

246 

0 

0 

0 

0 

17 

Q 

0 

YCSEMITE  NATIONAL  PARK 

57.1 

32W 

44.9 

.6 

84 

1 

21 

26 

596 

0 

0 

17 

0 

12!99 

9.50 

2.52 

14 

4.0 

4 

25 

12 

10 

6 

DIVISION 

52.6 

1.1 

5.50 

3.77 

•       #  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

68,8 

47.2 

58.0 

86 

4 

35 

26 

221 

0 

0 

0 

0 

7.76 

3,09 

23 

.0 

0 

8 

5 

3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

BARRETT  DAM 

70,7 

41.8 

56.3 

.1 

88 

5, 

33 

30. 

255 

0 

0 

0 

0 

8.79 

7.63 

*.92 

23 

.0 

0 

8 

5 

2 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

66,2 

43,1 

54,7 

86 

I 

29 

26 

318 

0 

0 

2 

0 

10  64 

9.08 

2  3 

0 

6 

BIG  BEAR  LAKE 

53,7 

25.5 

39.6 

67 

4 

7 

26 

758 

0 

0 

21 

0 

16^9 

6.54 

23 

9 

6 

4 

BCNITA 

70.9 

49.2 

60.  1 

1.0 

62 

4 

39 

29. 

144 

0 

0 

0 

0 

6.88 

5.95 

1.77 

23 

.0 

0 

8 

6 

2 

BURBANK   MB  AIRPORT  R 

69.2 

50.5 

59.9 

-  .5 

87 

4 

39 

26 

159 

0 

o 

o 

o 

10.63 

9.58 

3.40 

22 

.0 

0 

9 

6 

4 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

65,3 

55.2 

60.3 

69 

28* 

48 

26 

137 

0 

0 

0 

0 

6.13 

1.36 

15 

.0 

0 

8 

5 

3 

CACHUMA  DAM 

69,3 

45,2 

57,3 

90 

1 

31 

226 

1 

0 

1 

0 

10.25 

3  14 

0 

0 

CAMPO 

67.5 

40.5 

54.0 

85 

1 

26 

11 

322 

0 

0 

5 

0 

9.03 

4.26 

23 

.0 

0 

7 

3 

2 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

69.5 

46.  1 

57.8 

90 

1 

35 

30. 

212 

1 

0 

0 

0 

12.60 

2.64 

17 

.0 

0 

9 

7 

6 

CHULA  vISTA 

67,3m 

S3.8M 

60.  6M 

2.9 

72 

30. 

44 

29 

127 

o 

o 

o 

o 

6.00 

5.19 

1.85 

23 

.0 

0 

7 

4 

2 

CLAREMONT  POMONA  COL 

69.2M 

48.  1M 

58.  7M 

•  .1 

86 

5 

37 

30 

193 

0 

0 

0 

0 

9.74 

8.31 

,0 

0 

CORONA 

69,4 

47,9 

58.7 

.  0 

86 

if 

35 

26 

0 

0 

0 

0 

6.09 

8 

5 

CULVER  CITY 

69.8M 

51,  1M 

60.5M 

77 

28* 

42 

26 

129 

0 

0 

0 

0 

8.52 

1.85 

22 

.0 

0 

9 

5 

5 

CUYAMA 

64,0 

37.4 

50.7 

87 

1 

26 

29. 

421 

0 

0 

1 1 

0 

1.64 

.72 

17 

.0 

0 

5 

1 

0 

CLYAMACA 

61.1 

34.2 

47.7 

1.2 

79 

1 

20 

11 

516 

1  6 

15,49 

13.07 

9.60 

23 

.0 

0 

8 

7 

3 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

67.9 

46.5 

57.2 

89 

1 

34 

27 

234 

0 

0 

0 

0 

9.76 

8.92 

2.90 

23 

.0 

0 

10 

6 

4 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

73,4 

49.5 

61.5 

92 

5. 

41 

28 

124 

2 

0 

0 

0 

7  •  09 

3  54 

2  3 

0 

ELSINORE 

70.7 

45,7 

58.2 

.7 

69 

4. 

34 

27. 

199 

0 

0 

0 

0 

7.33 

6.46 

3.11 

23 

.0 

0 

8 

4 

3 

FSCOND IDO 

69.3 

46.0 

56.7 

1.4 

84 

4 

35 

29 

186 

0 

0 

0 

0 

6.18 

6.68 

2.45 

23 

.0 

0 

8 

7 

3 

FONTANA  KAISER 

70.6 

48.9 

59.8 

87 

4 

38 

26 

175 

o 

o 

o 

o 

7.21 

1.93 

22 

.0 

0 

9 

5 

3 

GILLESPIE  FIELD 

71.9 

49.3 

60.6 

90 

4 

35 

29 

130 

1 

0 

0 

0 

5.96 

1.68 

23 

.0 

0 

8 

4 

3 

HENSHAW  DAM 

66,6 

37.4 

52.0 

88 

28 

27. 

384 

0 

0 

8 

0 

15.34 

9  22 

2  3 

0 

0 

1  0 

IDYLL*ILD  RANGER  STA 

5B.0 

31.2 

44.6 

75 

1 

15 

26 

602 

0 

0 

14 

0 

13.59 

4.34 

23 

9 

7 

4 

JULIAN  WYNOLA 

63.2 

40,6 

51.9 

81 

1 

28 

27. 

366 

0 

0 

3 

0 

11.75 

4.47 

23 

.0 

0 

8 

4 

4 

LAGUNA  BEACH 

67.3m 

49, 3M 

58.3m 

-  .7 

74 

1 

38 

26 

194 

o 

o 

o 

o 

6.50 

5.39 

1.39 

17 

.0 

0 

8 

5 

3 

LA  MFSA 

69.6 

52.1 

60.9 

86 

4 

42 

26 

127 

0 

0 

0 

0 

7.11 

2.09 

23 

.0 

0 

8 

5 

3 

LOMPOC 

67,4 

47,8 

57.6 

75 

3 

35 

27* 

214 

0 

0 

0 

0 

6  33 

1 6 

.  0 

LONG  BEACH 

68.6 

54,6 

61,6 

.5 

83 

4 

44 

26 

103 

0 

0 

0 

0 

7.69 

6.61 

2!l4 

22 

.0 

0 

8 

5 

4 

LONG  BEACH  wB  Ap 

68.5 

52.9 

60.7 

-  .5 

82 

4 

41 

26 

126 

0 

0 

0 

0 

6.05 

5.02 

2.03 

22 

.0 

0 

8 

5 

3 

1  OS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

66.9 

54.1 

60.5 

-  .6 

74 

4 

42 

26 

127 

o 

o 

0 

o 

6.36 

5.29 

2.12 

22 

.0 

0 

7 

4 

3 

LC5  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

69,5 

54,5 

62.0 

-  .7 

82 

4 

42 

26 

98 

0 

0 

0 

0 

9.68 

8.60 

3.51 

22 

.0 

0 

8 

7 

3 

MILL  CREEK  NO  2 

65,2 

49.4 

57,3 

6  1 

2t 

35 

26 

256 

0 

0 

0 

0 

1 1  65 

3  42 

MT  BALDY  NOTCH 

47,9 

32.8 

40.4 

62 

1 

15 

26 

738 

0 

0 

17 

0 

27.00 

9.00 

22 

8 

7 

7 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

54,6 

70 

0 

0 

4 

0 

29.92 

6.71 

17 

1.0 

0 

9 

8 

7 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

66.0 

53.  1 

59.6 

.7 

70 

28* 

41 

26 

155 

o 

rt 

o 

5.54 

4.53 

1.12 

22 

.0 

0 

8 

6 

2 

OCEANSIDE 

68.7 

51.8 

60.3 

73 

29. 

42 

26 

136 

0 

0 

0 

0 

6.26 

1.74 

23 

.0 

0 

6 

S 

3 

OJAI 

69.9 

44,  5 

57.2 

-  .5 

87 

4 

33 

29 

225 

0 

0 

0 

0 

13.78 

12,29 

3.60 

17 

.0 

0 

9 

7 

5 

OXNARD 

67.2 

48,9 

58.1 

-  .5 

7* 

4 

37 

26 

202 

0 

0 

0 

7.88 

6,74 

2.51 

17 

.0 

0 

10 

5 

3 

PALCMAP  MT  OBSERVATORY 

60.  1 

40.0 

50.1 

78 

2 

25 

26 

440 

0 

0 

5 

0 

21.80 

8.67 

23 

T 

0 

8 

7 

5 

PASADENA 

69.1 

50.5 

59.8 

-  .4 

87 

4 

38 

26 

162 

0 

0 

0 

0 

13.74 

12,21 

2.91 

22 

.0 

0 

9 

7 

7 

PERRIS 

69.4 

44.  1 

56.8 

89 

1 

33 

30. 

242 

0 

0 

0 

0 

7.82 

2.25 

22 

.0 

0 

3 

POMONA 

70.7 

48.0 

59.4 

2.9 

90 

4 

35 

29. 

167 

1 

0 

0 

0 

8.86 

7.52 

2.20 

22 

.0 

0 

9 

6 

5 

RAMONA  SPAULDING 

70.2 

45.  1 

57.7 

90 

4 

34 

26 

217 

1 

0 

0 

0 

8.52 

3.18 

23 

.0 

0 

8 

5 

2 

REDLANDS 

69.3 

47.6 

58.5 

.7 

87 

4 

35 

26 

200 

0 

0 

0 

0 

7.64 

6.54 

2.62 

23 

.0 

0 

9 

6 

3 

RIVERSIDE  FIRE   STA   «  3 

69.2 

47.6 

58.4 

.3 

86 

4 

35 

27 

193 

0 

0 

0 

0 

5.72 

4.89 

1.46 

22 

.0 

0 

8 

5 

2 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

70.1 

42.1 

56.1 

87 

5. 

30 

27. 

261 

0 

0 

3 

0 

6.54 

2.48 

23 

.0 

0 

6 

5 

2 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

65.6 

49.3 

57.5 

86 

1 

36 

26 

247 

0 

0 

0 

0 

16.66 

14.48 

3.66 

23 

.0 

0 

8 

7 

7 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

70.5 

45.5 

58.0 

-  .5 

90 

4 

31 

29 

206 

1 

0 

1 

0 

6.47 

7.11 

2.37 

22 

.0 

0 

9 

6 

3 

SAnDBEBG  WB  //R 

52.7 

41,9 

47.3 

.  1.7 

73 

4. 

28 

26 

526 

0 

0 

4 

0 

9.80 

8,86 

2.60 

16 

T 

0 

8 

7 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

■a 
*  § 

X  8 

ii 

Q  u. 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

5  6 

Z  i 

"a 

8  J 

SAN  DIFGO  WB  AIRPORT 

R 

67.3 

b<*  •  4 

60.9 

•  9 

75 

4 

45 

27 

1  1  8 

0 

0 

0 

5.82 

4,92 

1.53 

22 

.0 

0 

10 

4 

3 

SAN  FERNANDO 

69  •  7 

49.9 

59.8 

*  1*2 

89 

41 

1 1 

17  0 

0 

12.27 

11.06 

2.79 

17 

.0 

0 

9 

7 

5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

69*6 

49,4 

59.6 

87 

* 

36 

26 

156 

0 

0 

0 

0 

12.12 

2,61 

17 

.0 

0 

9 

7 

6 

SAN  JACINTO 

43  •  2 

57.1 

1.0 

9 1 

1 

30 

29 

236 

1 

0 

4 

0 

7.10 

6,07 

2,11 

2  3 

.  0 

0 

9 

5 

2 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

70*.9M 

52,5 

61.7M 

2.2 

83 

4 

39 

26 

101 

6,90 

5,71 

1.32 

22 

.0 

0 

8 

6 

4 

SANTA  BARBARA 

66.8 

50.2 

58.5 

•  0 

76 

3 

40 

28 

185 

Q 

rj 

8.26 

6.93 

3.49 

16 

.0 

0 

9 

6 

2 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

66  ,  5 

48,3 

57,4 

73 

4 

39 

29 

2  19 

0 

6,92 

2,08 

16 

•  o 

0 

9 

6 

2 

SANTA  CATALINA  WBAP 

62,8 

53,7 

58.3 

-  2,2 

79 

4 

47 

26 

213 

0 

0 

0 

0 

7,49 

6,38 

1.61 

14 

.0 

0 

7 

5 

5 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

R 

45,6 

56.3 

.  2 

76 

5. 

33 

27 

253 

0 

0 

0 

0 

4  ,  74 

3,72 

1.88 

23 

•  0 

0 

8 

2 

1 

SANTA  MONICA  PIER 

66.0 

53,4 

59.7 

76 

29 

46 

26. 

153 

c 

0 

0 

0 

8.68 

2.03 

16 

.0 

0 

9 

4 

SANTA  PAULA 

M 

44  .  8M 

M 

82 

■* 

36 

26  ♦ 

0 

0 

0 

0 

10.37 

2.76 

17 

•  0 

0 

1  0 

6 

5 

SUNLAND 

67,7 

48.6 

58.2 

86 

4 

34 

26 

220 

0 

0 

0 

13.21 

3.08 

22 

.0 

0 

9 

8 

6 

TORRANCE 

68*3 

52*5 

60.4 

1.0 

8  1 

1 

41 

26 

135 

0 

0 

0 

0 

9.34 

8.28 

2.84 

15 

.0 

0 

9 

6 

4 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

69.2 

*»8«  3 

58.6 

•  1 

83 

4 

37 

27 

181 

0 

0 

0 

0 

6.20 

5.10 

1.86 

23 

.0 

0 

2 

TWITCHELL  dam 

68.8 

•••5.3 

57.1 

81 

3 

34 

2 

231 

0 

0 

0 

0 

5.10 

1.46 

16 

.0 

0 

7 

t, 

2 

UCLA 

66.3 

56,5 

61,4 

77 

* 

50 

26 

112 

- 

0 

0 

- 

11*30 

3.03 

22 

.0 

0 

9 

7 

5 

UPLAND  3  N 

66,9 

46,  8 

56,  9 

85 

4* 

36 

27* 

249 

0 

0 

0 

0 

10,46 

2.48 

22 

.0 

0 

9 

7 

6 

VISTA  2  NNE 

68  •  7 

49.  7 

59,2 

82 

38 

26 

167 

0 

0 

0 

0 

7,40 

2.41 

23 

.0 

0 

7 

5 

3 

WARNER  SPRINGS 

YORBA  LINDA 

69.3 

51.0 

60,2 

•  1.0 

85 

4 

39 

26 

143 

0 

7.33 

6.15 

1.98 

22 

.0 

0 

9 

6 

4 

0 IV  IS  ION 

57,1 

9,60 

8.33 

# 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

D^KCK    v  rintl 

7 1  •  5 

49.4 

60.5 

95 

f 

zZ 

29 

1 60 

2 

o 

Q 

o 

1  .44 

•  57 

23 

•  0 

0 

4 

1 

0 

BARSTOW 

8* 

1 

2  7 

29 

297 

0 

0 

0 

2,29 

.64 

23 

.0 

0 

7 

2 

0 

OC AUnuN  1     1  £ 

44*2 

85 

26 

289 

0 

0 

1 

0 

9,02 

2,85 

23 

.  o 

0 

1  0 

6 

3 

B  T  tUnO     Lift  ATDDClDT 

BI 3" UP    WD  MJRKURT 

60  8 

31  8 

46  3 

1* 

20 

29 

553 

0 

0 

18 

0 

1.90 

1.37 

.60 

23 

T 

0 

6 

2 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

41.0 

27*5 

34.3 

54 

3 

10 

27 

912 

® 

2  3 

BLYTHE 

48,8 

2.5 

93 

1 

34 

29 

102 

- 

- 

.85 

.63 

•  42 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

76  2 

5  3.8 

93 

1 

39 

29 

70 

1 

*; 
0 

.81 

.44 

22 

.  0 

0 

2 

0 

0 

arODCC^     CDDIMf  C     3  UXiC 

QUHHeuO    3rK]NVj9    3  NNfc 

78*5M 

48  •  7M 

61,  9M 

93 

1 

38 

30. 

122 

1 

0 

0 

0 

2.56 

1.28 

23 

•  0 

0 

5 

2 

1 

BRAWlEY  2  5w 

50.7 

64,6 

2.0 

95 

1 

38 

29* 

70 

3 

0 

0 

0 

.  38 

•  28 

.19 

23 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANTTL 

67.* 

41.2 

54.3 

85 

1 

29 

29 

315 

0 

0 

4 

0 

2.70 

1.00 

16 

.0 

0 

6 

3 

1 

flAfidFTT     Ca  A     A  T  DOftO  T 

U'wOt 1 T    r«»  AlKrUKT 

67.0 

47,3 

57  2 

86 

1 

32 

29. 

2  36 

- 

n 

2 

n 

1.74 

•  69 

22 

•  0 

0 

4 

1 

0 

DE ATh  valle y 

77.5 

47,9 

62.7 

1.2 

9 1 

I 

36 

25 

106 

1 

0 

0 

0 

.86 

.68 

.29 

22 

.0 

0 

4 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

55.9 

31*7 

43,8 

73 

1 

19 

30. 

628 

0 

0 

14 

0 

2.60 

1.00 

16 

.0 

0 

6 

2 

1 

Clr'i  C     ucnt  TAtm 

fuL  t  MuUNlAIN 

7a!* 

65,5 

9l 

1 

47 

30* 

71 

l 

0 

0 

0 

1.20 

.0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

50*.3 

64.5 

2.4 

9* 

4 

35 

29 

76 

3 

0 

0 

0 

.24 

•  15 

.12 

22 

.0 

0 

I 

o 

o 

r  #*  1  KHUN  1 

k  e  *  c 

*  *t 

1.3 

7? 

\* 

27 

347 

0 

0 

0 

0 

13,66 

12.57 

3,75 

23 

.0 

0 

8 

7 

5 

U<JLL>    HULK  KANLH 

75V 

55,5 

66.1 

92 

}* 

43 

26 

58 

0 

0 

0 

.75 

•  32 

17 

.0 

0 

3 

0 

0 

HA  I wEE 

60,6 

40,  1 

50.4 

1.2 

79 

1 

30 

29 

432 

0 

0 

5 

0 

3,64 

3.18 

1.57 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

HAYF ielu  pump i ng  plant 

74,  3 

48  ,  6 

61,5 

91 

1 

38 

27 

130 

1 

0 

0 

0 

1,20 

.45 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

IMPERIAL 

77.6 

54*4 

66.0 

3.7 

90 

4* 

41 

29. 

53 

2 

c 

0 

0 

,24 

.13 

.  12 

22 

•  0 

0 

1 

o 

o 

IMPERIAL.  FAA  AP 

78,1 

51  0 

64,6 

93 

* 

36 

29 

78 

0 

,  26 

.14 

22 

•  0 

0 

1 

0 

0 

M 

M 

M 

80 

1 

24 

29 

0 

0 

0 

2,57 

2.10 

.78 

17 

5 

2 

0 

TKinin   ii   c   n  a  t  c  r.aDriPw 
JrVUlU    U    3    UMft    (j  AKUE  IN 

51,0 

64,9 

2.0 

97 

1 

39 

27 

87 

7 

0 

0 

0 

2.48 

2.18 

1  .44 

23 

.0 

0 

4 

1 

1 

I H TUKfc  HN 

66*8 

39,3 

53,1 

84 

1 

25 

29 

350 

0 

0 

5 

0 

2.47 

.91 

16 

.0 

0 

6 

2 

0 

IRON  MOUNTAIN 

7*15 

53.0 

63.8 

92 

I 

41 

27 

93 

2 

0 

0 

0 

•  83 

.43 

17 

•  0 

o 

3 

o 

o 

53.7 

37.2 

45.5 

72 

1 

22 

26 

579 

0 

0 

8 

0 

29,99 

7.09 

23 

2.0 

2 

25 

9 

8 

8 

LMNL  A  STC  H 

65.1 

40.3 

52.7 

82 

I 

27 

29 

361 

0 

0 

4 

0 

4.65 

1.95 

22 

.0 

0 

7 

4 

1 

I  1  ANA    CUAujMCC    uli  I  Df*U 
LLANO    SFIHWnlCC    HILL  NLH 

i  1  !r*Cfluc    waiicw    i  cc>. 
LULtWNE    VALLEY    1  obw 

64.5 

41,2 

52,9 

81 

1 

26 

29 

356 

0 

0 

4 

0 

2.59 

1.31 

23 

.0 

0 

5 

2 

1 

MECCA  2  SE 

77.6 

51.9 

64.8 

94 

6 

37 

29 

67 

5 

0 

0 

0 

1.56 

.66 

23 

.  0 

o 

MlTTUCi  1  i*AUCDMC 
Ml  I^ritLL  LMVfcKINO 

60  3 

47,7 

54,0 

75 

1 

3 1 

26 

329 

0 

0 

1 

0 

3,24 

1.02 

23 

.0 

0 

6 

2 

1 

MO JA VE 

64.5 

42,5 

53.5 

84 

6 

29 

29 

339 

0 

0 

3 

0 

3.76 

1.26 

17 

.0 

0 

6 

3 

1 

Ml"     li/C     9  ECC 

wujavc  *  est 

6*. 7 

42,0 

53.4 

82 

1 

29 

27 

343 

0 

0 

5 

0 

3.77 

1.20 

17 

.0 

0 

1 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

49,  * 

25.5 

37.5 

58 

4. 

9 

26 

816 

0 

0 

2  7 

0 

D21.95 

9.35 

22 

3.0 

3 

25 

8 

6 

• 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

72.2 

52.0 

62.1 

89 

1 

35 

27 

117 

0 

0 

0 

0 

1.72 

.64 

16 

.0 

0 

5 

1 

PALMDALE 

65,  5M 

42.  5M 

54. OM 

1.7 

80 

2* 

30 

29. 

325 

0 

0 

4 

0 

5.62 

5.02 

1.89 

22 

.0 

0 

7 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

64.5 

40.9 

52.7 

80 

2* 

28 

29 

359 

0 

0 

4 

0 

4.89 

2.52 

22 

T 

0 

6 

2 

PALM  SPRINGS 

77.2 

51.9 

64.6 

2.1 

95 

5 

40 

27. 

78 

4 

0 

0 

0 

6.35 

5.95 

2.75 

23 

.0 

0 

6 

4 

PARKER  RESERVOIR 

75.9 

56.2 

66.1 

94 

2* 

44 

26 

70 

3 

0 

0 

0 

2.08 

1.60 

23 

.0 

0 

2 

1 

RAnDSBURG 

61.3 

45.8 

53.6 

80 

1 

31 

29 

341 

0 

0 

i 

0 

3.62 

1.20 

17 

.0 

0 

8 

2 

SQUIRREL  INN  2 

52.  * 

39.2 

45.8 

-  1.0 

70 

1 

2: 

26 

569 

0 

0 

4 

0 

24.62 

21.34 

5.55 

17 

T 

T 

29. 

9 

8 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

77.5 

52.0 

64.8 

93 

4 

36 

29 

76 

4 

0 

0 

0 

1.68 

.67 

22 

.0 

0 

5 

1 

TRONA 

68.7 

43,8 

56.3 

2.4 

88 

I 

31 

29 

262 

0 

0 

2 

0 

2.79 

2.49 

1.07 

23 

.0 

0 

6 

2 

TWpNTYN INE  PALMS 

70.0 

46.4 

58.2 

86 

1 

32 

29. 

198 

0 

0 

2 

0 

1.09 

.46 

15 

.0 

0 

4 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

62.  1M 

33. OM 

47. 6M 

77 

1 

20 

27 

509 

0 

0 

15 

0 

5.95 

5.19 

3.07 

22 

.0 

0 

8 

3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

67.1 

40.4 

53.8 

85 

i 

27 

29 

329 

0 

0 

5 

0 

1.93 

.64 

23 

.0 

0 

h 

1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

36.1 

14.7 

25.4 

51 

1 

2 

29. 

1181 

0 

13 

30 

0 

D  1.33 

0  .60 

24 

18.0 

15 

25. 

3 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

29.2 

19.4 

24.3 

44 

1 

0 

27 

1217 

0 

20 

30 

1 

D  4,70 

0  1.20 

24* 

47.0 

33 

25 

8 

3 

DIVISION 

55.2 

1.0 

4.27 

3.69 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1  2  1 

3 

4  I 

5 

6 

7  1 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  I 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1  26  |  27 

28     29  30 

31 

■      •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

10.93 

T 

.91 

.27 

.33 

.12 

,64 

.61 

.79 

.33 

T 

.20 

.93 

.09 

.02 

T 

.62 

1.31 

.24 

.32 

ANGWIN  pac  union  col 

8.53 

.02 

■  56 

.  1  T 

.92 

2,39 

1.13 

,11 

.  76 

•  1  8 

,10 

.  6  7 

.35 

.06 

.09 

8IG  BAR  RANGER  STATION 

i  *  w 

.70 

.02 

.04 

.62 

1,17 

.58 

•  99 

.29 

,99 

.57 

.13 

.05 

.13 

1,02 

*  1 1 

BOONVlLLE  MNTNC  STA 

.01 

1.67 

•  24 

* 

3.  39 

.02 

.01 

2.53 

.63 

.07 

.35 

*  IA 
* 

6RANSC0MB  2  NW 

14*  Q? 

* 

.  1  3 

.90 

.42 

1.75 

- 

,  13 

•  81 

_ 

2.22 

,02 

.16 

.71 

.10 

# 

i 

•  6 

BRIDGEVILLE  4  NNW 

12.61 

.02 

1.22 

.  10 

.46 

.28 

.75 

.69 

.97 

.18 

1.80 

1.35 

.32 

.23 

.62 

* 

•  2 

.62 

BURNT  RANCH  1  5 

10.49 

.64 

T 

•  65 

.20 

.9  1 

.51 

1.39 

.57 

.03 

L.15 

.88 

■  20 

.08 

1.07 

.23 

.31 

C AL I STOGA 

.19 

.64 

.51 

1.51 

1.14 

.35 

.20 

.45 

.15 

.02 

.25 

.  1  1 

CALLAHAN  RANGER  STA 

4*83 

T 

.26 

.01 

,09 

.34 

^ 

T 

.13 

.  3  2 

.67 

•  66 

.29 

T 

.73 

.29 

.08 

,08 

•  29 

*36 

01 

CA2A0ER0 

• 

.08 

.95 

.74 

.04 

1*89 

6,  15 

3.48 

.26 

*  70 

'  1  3 

•  23 

.25 

• 

•  26 

CECILVILLE  5  SE 

7.92 

T 

.74 

T 

T 

.29 

.35 

.13 

.20 

.56 

.44 

.51 

.  1  1 

T 

•  76 

.45 

.16 

.05 

.  05 

.36 

■  62 

1.03  1 

.10 

.01 

CLEAR  CREEK 

9,49 

.23 

.75 

.07 

.56 

•  07 

.20 

,50 

1.15 

.32 

.43 

,10 

x 

.90 

1.03 

,  35 

■  03 

,34 

.90 

.16 

,40 

CLOVERQALE  3  5SE 

1  \  '  ?5 

1.73 

T 

.  34 

1.64 

5.79 

2.47 

T 

.13 

1,91 

.27 

.11 

.79 

'  n\ 

COPCO  NO   1  0AM 

*  1  7 

!°7 

.24 

.02 

•  29 

. 1,0 

•  02 

.01 

,10 

.05 

1.03 

T 

T 

.04 

,33 

COVELO 

• 

.26 

1.88 

.01 

•  02 

.  74 

.76 

■  88 

.56 

01 

1,47 

_ 

• 

* 

CRESCENT  CITY   I  N 

13.01 

.01  .06 

.86 

1.30 

.01 

.61 

.81 

1.86 

.57 

.22 

.01 

.55 

.82 

.78 

.39 

.01 

.28 

,40 

.46 

• 

.96 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

13.49 

•  l7 

2.39 

.11 

.73 

.42 

.19 

.66 

.93 

,10 

.54 

.57 

1,22 

•  09 

,  04 

•  10 

1.92 

.  54 

.15 

.53 

CUMMINGS 

.22 

.61 

1.22 

.81 

.13 

.03 

1.07 

1.27 

.57 

.18 

.80 

1*40 

.25 

.02 

,02 

.69 

>.nn 

DOS  RIOS 

12*61 

.  30 

1  .94 

T 

•  05 

•  81 

■  66 

2.10 

.03 

1.98 

.83 

T 

.08 

1,43 

1*87 

33 

• 

BUTTONS  LANDING 

• 

.  1  3 

,  12 

.62 

1  .66 

.  1  3 

* 

■  82 

.14 

.  *  3 

• 

.05 

■ 

ELK  VALLEY 

11.75 

T 

.42 

1.38 

.01 

.30 

.67 

.25 

.59 

.48 

1  .44 

.19 

.24 

.05 

T 

.55 

.60 

.39 

1,56 

.02 

T 

.12 

,17 

.62 

.66 

.02 

EUREKA  MB  CITY  R 

5,20 

.14 

.25 

T 

.14 

.05 

•  39 

,09 

.35 

.  38 

.01 

T 

■  63 

.35 

.01 

.20 

.04 

.80 

.  9  7 

.22 

.18 

FERNDALE  9  SSW 

.10 

.90 

.13 

.60 

.29 

.22 

.62 

.42 

1.08 

1.02 

1.22 

.61 

1.00 

.05 

.11 

1.05 

*  ' 

FERNOALE   2  NW 

7.01 

T  ,02 

.03 

.21 

•  26 

■  02 

.20 

.05 

•  28 

.74 

.71 

.15 

.65 

.70 

.04 

.46 

.08 

1,54 

*58 

*27 

• 

FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

10.31 

.43 

.01 

.01 

.21 

1*33 

.01 

.01 

.55 

.54 

.52 

1.50 

.24 

.01 

1.50 

.37 

.02 

.10 

1  .  36 

.73 

.46 

.  36 

.02 

FORT  BRAGG  AvIATION 

T 

.16 

1.34 

.08 

.19 

.04 

1.20 

1.49 

.64 

.06 

,44 

1.40 

.14 

T 

.01 

.83 

.67 

FORT  DICK    1  NNE 

15,24 

.45 

2.60 

.10 

1.00 

.  5  5 

.30 

,68 

.84 

•  10 

.41 

.39 

.35 

.03 

.90 

1.49 

1.58 

.30 

.10 

.05 

1.95 

'to 

*17 

,40 

T 

FORT  JONES  RANGER  STA 

2,25 

.02 

.  38 

.01 

.02 

.22 

.01 

.05 

.16 

.02 

.04 

.06 

.04 

*  3  " 

.  1 1 

.04 

•  26 

• 

•  0 

,01  T 

FORT  ROSS 

10,53 

.08 

1  .09 

.02 

.02 

2.10 

2.34 

1.74 

.15 

.  59 

■  89 

.13 

.74 

.12 

.26 

.  2  6 

GARBERVILLE 

11.03 

.0  1 

1.18 

.24 

.91 

.27 

.86 

.99 

.09 

.02 

.05 

1*60 

.55 

.20 

.03 

1.98 

1.23 

.19 

.18 

.45 

GASQUET  RANGER  STATION 

.22 

2.48 

.82 

.24 

.32 

.77 

1,23 

,09 

.38 

.59 

T 

1.08 

1.05 

1.15 

,68 

.12 

L.74 

.95 

.20 

G«ASS  LAKE  MNTNC  STA 

1  ,64 

*  1  o 

T 

.02 

.  18 

.17 

.30 

•  10 

T  T 

GRATON   1  w 

10,16 

.27 

.52 

L.6C 

2.50 

1.71 

.43 

■  45 

.45 

,09 

.33 

1.05 

.  35 

* 

•  1 1 

GREENVIEh 

1,76 

.30 

.05 

.20 

.01 

.20 

.10 

.03 

■  45 

.01 

.01 

.40 

GUERNEVILLE 

12,22 

T 

1*13 

.53 

2.33 

4,17 

.52 

.07 

•  08 

■  94 

.25 

.05 

1.35 

.35 

.16 

,29 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

8,35 

.  1  1 

.69 

.55 

.08 

.04 

.61 

1.01 

.21 

.40 

.02 

.73 

.84 

.36 

.03 

1,15 

1,06 

.05 

•  35 

HAYFORK  RANGER  STATION 

8,85 

*  16 

•  1 3 

.41 

* 

.  6  1 

1  .96 

•  87 

,67 

* 

,09 

1.51 

1.07 

•  17 

HEALOSBURG 

12,42 

,68 

.36 

1.24 

3.16 

2.88 

.63 

.01 

.53 

■  52 

.34 

1.05 

•  19 

•  08 

.  1  1 

HEALDSBURG  NO  2 

11.51 

.01 

.86 

,29 

1.77 

3.90 

.73 

.13 

1.17 

.74 

.01 

.04 

1,12 

.30 

.21 

.2} 

HILTS 

3,05 

.49 

.32 

.11 

■  40 

ft 

.06 

.06 

a 

.05 

.56 

.10 

.04 

.26 

.60 

HONEYDEW  2  WSW 

.39 

2.00 

.32 

1,00 

.08 

.02 

.23 

1  ,75 

2.34 

2.47 

2.«8 

T 

3.50 

2.45 

.43 

T 

2.80 

2*43 

•  30 

HOOPA 

9,61 

•  02 

,66 

,03 

.68 

T 

.01 

.35 

1  ,49 

.27 

.56 

•  1  5 

1.14 

.68 

.  10 

.01 

.03 

1.45 

1.42 

.  1 1 

•  43 

HOOPA  2  SE 

.01 

.69 

T 

.11 

.63 

■  02 

T 

•  43 

L,4( 

.34 

.67 

.15 

.97 

.62 

.12 

.03 

.07 

1.47 

1.37 

.27 

; 

HOPLANO  LARGO  STATION 

10,91 

.03 

1.12 

.01 

.17 

1.02 

2.34 

1.96 

.09 

1.33 

.40 

T 

1.37 

•  55 

.36 

.16 

IDLEWlLD  HWY  MNTNC  STA 

1  1  ,04 

.37 

1.57 

.67 

.20 

.50 

1,10 

.70 

.50 

1.12 

.23 

1.38 

.50 

.00 

KELLOGG 

11,35 

.01 

.90 

.08 

.33 

1.34 

3.45 

.76 

.01 

.06 

L.63 

.83 

.03 

T 

T 

.13 

1,10 

,28 

.15 

.24 

T 

KENTFIELD 

8,47 

,38 

.  2  9 

2.10 

.37 

.02 

.26 

1,07 

.  15 

•  23 

1.33 

•  29 

.12 

.10 

•  02 

KLAMATH  R 

10,62 

.20 

1.45 

T 

.51 

,30 

.65 

.65 

,8C 

•  25 

.60 

.68 

1.07 

•  05 

.35 

.05 

1.03 

L,17 

.  50 

•  51 

KNIGHTS  VALLEY 

- 

.11 

5.81 

1.18 

.12 

1.06 

.32 

1.19 

.33 

.09 

•  02 

KORBEL 

6.22 

.06 

.23 

.47 

.17 

.36 

.46 

.30 

.46 

.12 

•  75 

1,09 

.03 

.15 

•  28 

1,17 

1.65 

.45 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

.07 

1.20 

.51 

•  05 

.05 

1.50 

1.25 

1.10 

.74 

.01 

1.23 

•  96 

•  24 

.49 

1  .  39 

,80 

,  \  5 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4,27 

•  07 

T 

T 

,24 

T 

•  30 

.13 

.01 

1.16 

.06 

T 

,01 

1.62 

.58 

.  0  9 

* 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

13,72 

.0$ 

.87 

# 

1.14 

T 

.16 

.68 

3.93 

.06 

•  02 

1.70 

.61 

.22 

.02 

2,04 

1  ,60 

•  42 

MARE  ISLAND 

4.36 

.13 

,60 

1.03 

.30 

.02 

.19 

,80 

•  21 

.05 

.16 

,80 

.05 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

12.20 

T 

.75 

.01 

.76 

.31 

.14 

.08 

1.03 

1.07 

.28 

.02 

.63 

1.95 

.31 

.19 

.20 

1.56 

1,51 

.94 

.44 

MOUNT   HEBRON  RS 

•  12 

.32 

.02 

.02 

.03 

1.78 

.02 

•  71 

05 

. 

MUIR  WOODS 

7,25 

.16 

•  26 

1.92 

1.39 

*  31 

•  21 

.84 

.07 

.09 

1*05 

•  31 

.24 

•  4C 

• 

NAPA 

5,11 

•  25 

.16 

•  58 

• 

1.24 

,  14 

1.04 

,30 

.  1 1 

,86 

.36 

■  0! 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

5.11 

.27 

.  *J  7 

.65 

1.02 

.12 

T 

.83 

.30 

.23 

T 

.40 

,47 

.33 

.02 

T 

OAK   KNOLL  RANGER  STA 

3,16 

.55 

.08 

.  44 

.09 

.69 

.21 

.03 

•  06 

,30 

.71 

OAKVILLE    1  N 

•  9C 

2.00 

1.18 

T 

1.20 

L.09 

.22 

T 

.60 

•  70 

*20 

OCCIDENTAL 

13,92 

.69 

.03 

■  50 

3.30 

4,42 

.4  3 

.44 

.19 

1.12 

.03 

.22 

1*48 

•  37 

.13 

•  37 

• 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

10,15 

.45 

.54 

.03 

.28 

.51 

.20 

.68 

.36 

•  71 

.31 

*6l 

.21 

,58 

.  9  1 

.44 

.  39 

.  1 1 

.  12 

1.42 

,78 

•  5  1 

ORLEANS 

7.62 

.  14 

.19 

.37 

.40 

.23 

•  07 

.25 

.54 

■  94 

.19 

.03 

.0* 

.47 

.67 

.22 

.14 

.07 

.20 

1.23 

•  64 

.36 

.03 

pe t alum a  fire  sta  2 

5.93 

.04 

.35 

.11 

•  94 

l  .no 

1.01 

.26 

.42 

■  45 

.  16 

,30 

•  64 

.20 

.05 

POINT  ARENA 

.01 

.05 

1.45 

.12 

•  01 

.01 

.05 

.81 

2.47 

1.00 

.01 

.54 

.41 

.03 

.02 

.18 

•  63 

•  54 

•  56 

,09 

T 

POTTER  VALLEY  PH 

10.88 

.95 

•  59 

.12 

La  29 

.90 

1.26 

.  74 

.46 

1.17 

.51 

•  30 

1*23 

■  85 

.29 

•  2( 

• 

RICHAROSON  GROVE    5T  PK 

12,67 

.10 

1.43 

.26 

.96 

.01 

.27 

.61 

.82 

1.11 

.09 

1 . 5  7 

*  95 

.09 

T 

2.23 

1.41 

.25 

SAINT  HELENA 

7,  76 

.05 

.42 

,56 

1.20 

1.47 

.57 

1  .05 

.74 

.04 

.01 

T 

.26 

1.30 

.05 

.04 

SALYER  RANGER   STAT  ION 

10,49 

.01 

.53 

.12 

.62 

,02 

.55 

,98 

1.74 

■  98 

.72 

■  29 

.08 

1.60 

1.58 

.21 

•  46 

T 

SAN  RAFAEL 

7,67 

■  24 

■  90 

1  .24 

1.38 

.32 

.03 

.91 

.60 

.33 

T 

.71 

.84 

.12 

.03 

.02 

SANTA  ROSA 

6.11 

.01 

.59 

1.53 

.06 

.74 

■  14 

T 

.10 

■  76 

.24 

•  10 

•  03 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

7,32 

,46 

.51 

.35 

USO 

.70 

.01 

.57 

.62 

.10 

.71 

1.12 

.22 

,43 

SCOTIA 

11.25 

.65 

T 

.02 

.42 

T 

.05 

.26 

.52 

1.52 

1.79 

.03 

1.99 

.79 

.11 

T 

.16 

1.12 

1,44 

.24 

.14 

SMELTER  COVE 

SKAGGS  SPG5  LAS  L OF A S 

17,16 

.05 

.06 

1  .68 

.07 

.65 

?  .  1  0 

5. 85 

1.75 

.16 

.25 

2.10 

.22 

.10 

1.20 

.55 

.15 

•  20 

• 

SOME  SBAR   1  W 

9,05 

.68 

.  56 

.25 

.19 

SONOMA 

6.74 

.17 

•  8( 

1.02 

1  .66 

!m 

.98 

.28 

.15 

•  15 

it  10 

•  05 

.04 

.03 

• 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

13,74 

.17 

1.08 

.34 

1.57 

.15 

.68 

.82 

.85 

.10 

T 

T 

1.78 

. 

.01 

,03 

2.48 

1,68 

.37 

•  90 

TRINITY  DAM  V 1 STA  PT 

9,46 

.37 

.07 

1.07 

.06 

1.30 

.89 

.97 

.49 

.05 

.07 

1.4] 

.40 

.06 

,03 

•  45 

1.18 

•  20 

.  39 

TULELAKE  //R 

2,76 

.05 

.03 

.30 

.63 

.08 

T 

.02 

.03 

.53 

.01 

.14 

.64 

•  1 1 

.07 

•  07 

• 

UK  I  AH 

10,40 

1  *  02 

T 

1.05 

*  26 

.67 

.17 

•  15 

UK  I  AH  4  wSw 

11,8 

.05 

,07 

1,38 

.01 

,4] 

1.12 

1  .49 

.84 

.04 

!o3 

2.07 

.74 

.12 

1.5" 

•  92 

•  52 

.42 

( 

UPPE»  MATTOLE 

19,52 

T 

.85 

.92 

.96 

.05 

.16 

.04 

1.54 

2.56 

2.22 

.«5 

1.27 

2.85 

.42 

.53 

.48 

2.34 

1.03 

.35 

wEAVERVlLLE   HANGER  STA 

8.32 

.22 

.01 

.01 

.08 

1.20 

T 

.01 

.06 

1.43 

.73 

.  79 

.11 

.04 

.68 

.47 

.05 

.02 

•  97 

1,10 

.06 

•  26 

wEED  F]HE  DEPARTMENT 

T 

T 

.92 

T 

.06 

1.62 

1.37 

.14 

1.98 

.73 

T 

T 

.81 

•  41 

,40 

• 

WILLITS    1  NE 

10,94 

■  1  7 

.01 

1.59 

•  32 

•  10 

.05 

•  91 

•  97 

1 .28 

.32 

.75 

1.12 

•  IB 

.02 

•  1  3 

1  «7C 

,90 

.26 

■  16 

■ 

willow  creek  ranch 

YREKA 

2.17 

.19 

• 

.25 

.04 

.30 

.05 

.01 

.11 

.02 

T 

.56 

.04 

.03 

,1C 

.40 

•  07 

■       •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  IN  RANGER  STATION 

2.16 

•  04 

.02 

.08 

.21 

•  53 

.07 

.20 

.20 

.36 

.04 

.05 

.31 

,03 

T 

alturas  ranger  station 

1,91 

T 

.02 

.73 

.18 

.  14 

.08 

•  IB 

■  17 

.04 

.02 

.09 

,23 

.01 

.02 

T 

AUBURN 

6,67 

.32 

T 

.06 

.20 

1.50 

.24 

.01 

.39 

1,69 

.53 

.42 

1,19 

.05 

.07 

BERRYESSA  LAKE 

•  20 

.30 

.36 

1.61 

.31 

.20 

1.61 

.33 

.08 

L.45 

BIG  BEND  RANGER  STA 

13*4(1 

.73 

.10 

,15 

2.95 

.48 

.12 

1.22 

2  a  9  i 

1.33 

.68 

1.73 

,80 

*>27 

BLUE  CANyON  *B  AJRPORT//R 

12,26 

.64 

.29 

1.04 

1.40 

.09 

.49 

2,40 

2.2C 

■  03 

1.39 

1.62 

,65 

.01 

•  03 

BOWMAN  DAM 

14,04 

.98 

■  38 

.42 

2.31 

.31 

.06 

1.09 

3.99 

.21 

1,16 

2.02 

,74 

.17 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

5,01 

T 

.24 

.35 

.H 

.  35 

•  65 

.38 

.01 

■  23 

1.36 

.07 

.02 

,08 

•  81 

.28 

,01 

BRUSH  CREEK  RANGE R  STA 

16,03 

.63 

.34 

.82 

3.76 

1.31 

.10 

1.74 

2,94 

1.06 

.15 

.22 

2,04 

.37 

.17 

,1« 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 

16,61 

1.07 

.03 

.47 

.52 

2.88 

1.38 

.16 

1.45 

3.62 

.55 

.02 

.64 

2.21 

.91 

.12 

■  31 

8ULLARDS  BAR  PwR  HOUSE 

12.72 

.02 

,28 

.60 

2.09 

.49 

.95 

3.35 

•  43 

.55 

2*01 

1,16 

,01 

6URNEY 

5,08 

.03 

T 

.41 

.01 

.23 

.06 

.97 

.26 

.04 

.14 

1.41 

.14 

.07 

.07 

1,09 

.12 

T 

,01 

C AMPTONV I LLE  RS 

9.96 

.39 

.10 

.34 

2.24 

.79 

2.29 

.47 

.52 

1.81 

.97 

C  AN9 Y   11  Sw 

3,62 

T 

.32 

,50 

,11 

.54 

.02 

•  OB 

■  9C 

•  21 

T 

.13 

•  7j 

T 

.09 

Sue  loleron.  <■  notes  following  StMion  Indai. 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


13  14 


15 


CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARI80U  POWER  HOUSE 
CENTERVI LLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHKO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 


2.41 
10,21 
8.54 


SSW 


COLUSA 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DE  SA8LA 

DOBBINS  COLGATE 

DOWN  I Ev I LLE  RANGER  STA 

DUNN1GAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBR IGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

H0BERG5 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

KILARC  POWFR  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKE  SHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MAN2ANITA  LAKE  // 
MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
MI  DOLE  TOWN 

MINERAL 

MONT  ICELLO  DAM 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 
ORLAND 
OROVILLE 

OROVILLE  BRIOGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACERV ILLE 
PLACERV I LLE   I FG 
PLAT  I NA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE   STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E  I  IB 

STIRLING  CITY  RS 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RANGER  5TA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE   7  w 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 
VACAV ILLE 

VINTON 

V0LCAN0V1LLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


13.42 
18.01 
7.03 
14.43 

3.  40 

18.00 
6.25 


4,49 
9,40 
17.10 
7. 63 

9,01 
9,81 
29,87 
11,62 
11,04 

9,61 
8.47 
6.97 


fl.46 
8.92 
2.26 
6.68 

8.38 
9,54 
22.95 
13.48 


12,50 
7.97 
8.29 


10,65 
4.63 
12.12 


18.73 
8,51 
7,97 


13,18 
2.93 
3.25 

22.08 


9,00 
12.99 

4.8  2 
10,84 

13,88 
17.48 
7.08 
6.46 
14.84 

19.31 
13,28 
12.77 
9,91 
5.52 

2.70 


.09  .23  ,03 

.17  1,43  ,57 

,09  1,79  .64 

1.39  2.20  1.22 

.64  2.74  .35 


.04     ,66|     ,20  1.49  .66 


,92  2.32  .44 


.41     .67  .48  .40 

.22  .13 

,3B|     .64  1.60  .64 

.04  ,73 

.19  1,22 


.05  1.31  1 

.06  l.OD  2.32 

•03  ,95  1,55 

.05  1.35  2.87 

.07  1.04  1.88 


.20  ,77  2.82 

.35  .21  1.01 

.20  1,35  2.30 

.02  .93  1.75 


.01 
1.09 
.14 


.11 


,18 


.10  .45 

.03     ,06  1.83  .34 

.931  1  .05  3.28  1.39 

.41     .26  1.37  .12 

,16     ,34  3.98 


.  32 


.78 


.57  2.24 

1.30  1.87 

.80  1.14 

.03  .51 


.3(1  .92  1.73  1.72 

,02  .13  1.08  .05 

,06  .29  1.53  .28 

.09     .96  .66  3.27  3.66 

.04  .24  1.14  .06 

,08  ,23  1.40  .11 

,07  ,26  1.65  .13 

.15   1.35  1.45  5.90  4.05 


.23 


.63 


.20  .23  .10 

.11  1.02  4. 

.04  1.88  3. 

.08  1.33  1.47 

.13  1.00  3 


.36     .61  .26 


.32  .90 

.23  1.38 

.39  1,14 

.70  2,76 

•36  2,23 

,87  2.42 

.87  2.90 


.32 
1.24 
,09 


1,84 
1.00 


.20  .10 

1.06  2.76 

.32  1.60 
1.02 

.52  2.43 

.32  .23 

.13  2.27 

.16 


>10 


.66 


•46  .04 

.06 

,43 

2.20 

.53 

.07 

2.2. 

.61 

.39 

.24 

.16 

1.61 

.60 

.12 

.90 

2.44 

.44 

.05 

.08 

.  16 

.94 

1,37 

1.15 

.39 

.16 

•  09 

.81 

.39 

.06 

.28 

1.64 

.08 

.01 

•  66 

1  .60 

.39 

.20 

.04 

.26 

.03 

.50 

.16 

•  17 

.  ?e 

.02 

.52 

.08 

.11 

1.35 

.35 

.03 

•  65 

.40 

.46 

.70 

.60 

1.92 

1.63 

1.07 

.90 

.18 

.53 

T 

.  31 

1.52 

.35 

.68 

2.09 

.65 

.02 

.15 

.53 

.03 

.03 

.02 

.17 

.37 

T 

.03 

T 

.95 

.1.' 

.51 

1.49 

.63 

.01 

.05 

.46 

.01 

.61 

.07 

.77 

.66 

1.22 

.60 

.08 

.31 

.08 

.12 

.09 

.42 

.66 

.66 

1.10 

2.14 

1.14 

•  62 

.  6  3 

.28 

,49 

.14 

.04 

.43 

1.0? 

2.67 

5. 15 

1.63 

.15 

t.79 

2.26 

.13 

.04 

.71 

.22 

•  35 

2.15 

.41 

.  1 1 

•  93 

3.00 

.  39 

.02 

.94 

.01 

.63 

1.02 

1.98 

.80 

.05 

.66 

1.31 

.37 

.62 

3.64 

.27 

.  0  1 

.  19 

.21 

.20 

•  22 

.02 

.10 

.  1  o 

.  8  1 

.21 

.  32 

.01 

.70 

•  09 

.08 

■  29 

.06 

T 

•  11 

.94 

.01 

T 

.17 

.30 

.29 

1.10 

.13 

.04 

.47 

•  02 

.12 

.02 

.13 

•  48 

.05 

.02 

1.03 

.05 

.  77 

•  14 

.82 

•  34 

.02 

•  22 

1.71 

.09 

.16 

.07 

•  21 

1  *  39 

.23 

.01 

,  3  7 

,33 

T 

1.31  T 

.05 

.71 

•  42 

2.91 

1.60 

.07 

.46 

2!  72 

1.19 

.30 

3.24 

1.58 

.71 

.35 

2.33 

1.24 

.06 

.40 

2.31 

.53 

.14 

.30 

.01 

.14 

.36 

3. 19 

.36 

.02 

•  15 

1.85 

.07 

.01 

.06 

.22 

1.54 

.11 

.03 

.06 

2.22 

.75 

•  23 

.06 

.01 

.10 

.19 

1.71 

1.91 

.61 

.11 

.88 

2.04 

.02 

T 

.52 

.06 

.32 

2.22 

.52 

.03 

.76 

2.46 

.66 

.30 

.07 

.07 

1.30 

.10 

T 

.39 

1  .88 

.  16 

T 

.99 

.'7 

1.96 

1.85 

4.00 

.04 

.31 

.0? 

.09 

.56 

."•5 

.64 

2.01 

.  74 

.04 

■  IT 

1.20 

.04 

.01 

.41 

.26 

.37 

1.31 

.33 

.42 

.(2 

.  16 

.46 

.13 

.65 

1.50 

.53 

.04 

.36 

.12 

.81 

.10 

.03 

.04 

.21 

1.42 

.31 

.18 

•  90 

3.04 

1.11 

.66 

.04 

1.26 

2.02 

1.34 

.10 

.90 

2,00 

.72 

.13 

.08 

.85 

.36 

l.Oe 

2.17 

1.54 

.16 

.28 

,72 

.01 

.08 

.07 

.35 

1.15 

.35 

1.00 

,60 

1,21 

.27 

.17 

.84 

.02 

.23 

1.24 

1.24 

2.17 

1.12 

.30 

1.10 

1.51 

2.22 

.05 

T 

.03 

.20 

1.48 

.03 

.09 

•  80 

2.82 

1.09 

.09 

.06 

1.79 

.05 

•  90 

2.21 

.79 

T 

.46 

T 

.02 

.67 

.22 

7 

.25 

1.92 

.02 

.42 

T 

.08 

.05 

1.75 

.59 

.02 

•  65 

2. as 

.86 

.01 

.69 

.07 

,62 

1.09 

.73 

.77 

.17 

1.01 

,04 

.01 

.35 

.68 

T 

.06 

1.31 

1.51 

1.33 

1.72 

1.22 

.6. 

.02 

T 

.36 

.31 

.64 

.47 

.04 

.41 

.83 

.21 

.25 

.05 

.50 

.62 

.18 

.27 

.48 

.24 

.23 

.03 

.10 

1.10 

.10 

.10 

.  36 

1.25 

.07 

1.11  .08 

.06 

.76 

1.10 

2.46 

1.15 

.25 

.50 

1.48 

.12 

.42 

.02 

.15 

.20 

.80 

.23 

.20 

•  34 

.19 

.01 

.14 

.15 

.94 

.24 

.23 

.61 

.19 

.02 

1.15 

.01 

1.2! 

2.00 

6.50 

3.66 

.15 

.72 

2.93 

.62 

.05 

.10 

.05 

.20 

1.46 

.03 

.70 

2.09 

.66 

1.05 

.03 

.86 

.75 

.95 

.92 

.35 

•  53 

1.29 

.23 

.  10 

T 

1.13 

T 

.29 

.30 

1.81 

.34 

T 

•  99 

3.57 

.20 

.19 

.02 

.01 

.59 

.17 

.33 

1.62 

.34 

.01 

.45 

.06 

.33 

1.45 

.90 

.05 

1.30 

2.-8 

.60 

.50 

1.63 

.05 

.37 

.98 

4.00 

1.17 

.12 

.97 

3.60 

.76 

.10 

.05 

1.60 

.03 

.67 

1.90 

3.60 

1.70 

.10 

.  30 

2.30 

1.00 

■  65 

.24 

1.30 

2.26 

.73 

.12 

.23 

.73 

.32 

.  74 

,43 

1.77 

1.49 

.66 

.02 

.52 

.  16 

.13 

T 

.60 

.03 

.70 

1.19 

2.58 

.50 

.03 

2.38 

3.40 

.12 

T 

1.43 

1.2  3 

6.32 

.29 

•  66 

1.62 

1.30 

.26 

.02 

."l 

.22 

2.60 

.46 

.40 

.68 

2.4  6 

.53 

7 

.78 

.44 

.03 

.05 

1.16 

2.34 

2.53 

1.03 

.02 

.76 

.79 

.29 

1.19 

.06 

« 

4.40 

•  03 

.50 

.53 

.25 

.19 

.32 

1.05 

1.63 

.25 

.18 

.61 

.33 

.15 

.04 

.10 

.35 

7 

.26 

.95 

.55  .02 

.02 

.06 

1.69 

.19 

.61 

3.13 

.68 

1.99 

.05 

1,36 

1.69 

5.51 

4.84 

.16 

.66 

2.38 

.04 

.17 

.62 

.08 

,87 

.30 

.90 

.15 

.67 

.9! 

,23 

See  i 

.48  1 

.60  1.50 

7  3.91 

.83  2.22 


.1" 

2.19 
1.66  1. 


.16 
.11  1.22 
,06  ,53 


,42 
.40 
.71 


.05  .47 
1.03 
.07  1.12 
.42 


1.03  2.02 
.64 
.64 


,06 
.17  .40 
.20 

.30 
.21  1.36 
.08  .16 


.42  1,37 
1.91  2.36 
1.56 


.39  .40 
.53  1.43 
.05  3.95 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


station 

1     |     2    |  3 

4   |   5   |  6 

7      8  9 

10  1  11  1 

12 

13 

14  1 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  1 

>6 

27 

whiskeytown  res 

19  44 

,04 

.06 

1.35 

.01 

l .  2 9 

2.01 

2*38 

6.O3 

1 7 

64 

1 .  2  9 

49 

.02 

•  42 

.68 

.98 

.59 

WILLIAMS 

WILLOWS 

.26 

.74 

1.54 

.82 

.03 

•  13 

.90 

.  14 

.01 

.16 

.11 

.01 

W I NTERS 

•  12 

•  36 

2.01 

.59 

24 

,05 

WOODLAND    1  WNW 

3,69 

.15 

.07 

.  1 1 

1  ,09 

.69 

*02 
• 

*28 
* 

*ot 
• 

*48 
* 

,05 

* 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

4,  56 

T 

T 

•  68 

.38 

.  64 

.  1  5 

.17 

T 

T 

.30 

.  <>5 

.73 

.  06 

•  72 

.25 

.71 

BR  I DGEPOR  T 

4*02 

.01 

.02 

.83 

.  <►  7 

*  77 

<t4 

1  02 

*  87 

'  39 

.20 

CEDARVILLE 

1*93 

T  .01 

.06 

.06 

,71 

.08 

.17 

.05 

loi 

".32 

.28 

.01 

T 

T 

.04 

log 

.02 

•  03 

00NNER  MEMORIAL  ST  PK 

8.53 

.05 

.20 

.87 

.55 

.02 

1.00 

1.90 

.62 

.07 

.13 

* 

|45 

1.15 

.32 

OOYLE 

1.20 

03 

.01 

.0? 

.05 

.17 

.08 

.21 

•  12 

.14 

•  30 

.06 

doyle  s  SSE 

.06  T 

.on 

•  05 

.42 

.09 

ELLERY  LAKE  // 

6*08 

.Oi. 

•  82 

.26 

1^06 

*  22 

'  \  9 

*  08 

08 

56 

*60 

'  ^ 

*  24 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

l.*54 

.04 

T 

.02 

•  08 

.19 

!o7 

.06 

*59 

!l9 

■  04 

FORT  BIDwELL 

2,36 

T 

T 

T  ,15 

•  53 

.10 

.44 

.07 

.30 

.27 

.03 

.06 

.24 

.05 

•  09 

.03 

GEM  LAKE 

11.10 

.08 

.78 

2.02 

2  30 

[  08 

02 

1    6  6 
* 

2  88 

•  18 

.  1  0 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

2.15 

.08 

,01 

.01 

.38 

1  - , 

*26 

"so 

.06 

•  15 

•  36 

MEYERS  4  SW 

9.  74 

.05 

•  07 

1*45 

.22 

*  04 

*48 

1*79 

07 

I  .60 

3  .60 

•  37 

MEYERS   INSPECTION  STA 

8.98 

.01 

T 

.07 

1.15 

.71 

!l3 

.58 

1.73 

"■42 

1.56 

.43 

•  20 

T 

MONO  LAKE 

5,0* 

.02 

.21 

■  55 

.47 

.85 

.43 

.  2  8 

.15 

1.22 

.  fl  6 

SAGEHEN  CREEK 

5  4,75 

.32 

.09 

.04 

1.30 

.28 

.01 

•  03D 

.67 

.05 

.01 

.49 

1,18 

,28 

SECRET  VALLEY 

1.69 

.01 

T 

T 

.10 

T 

•  01 

.39 

.10 

•  36 

T 

•  42 

.  30 

SQUAW  VALLEY 

MO, 66 

.41 

.12 

2.35 

1.10 

1.40D 

•  30 

1.60 

.13 

1.45 

2«00 

STAND ISH  1  E 

1,92 

.06 

»0l 

■  04 

.25 

.02 

"^O 

.07 

•  03 

.42 

,  05 

susanville  airport 

3,11 

%X 

■  03 

.16 

.22 

•  05 

.39 

•  81 

•  19 

!  '9 

•  36 

TAHOE  CITY 

8.09 

.35 

•  10 

.03 

1.21 

•  70 

.03 

.92 

1.53 

.40 

.62 

!  .  06 

1,10 

.0*. 

TERMO 

5  2,42 

T 

.01 

.23 

.01 

.08 

.01 

T 

.30 

.49 

T 

T 

.25 

.40 

)  .30 

■  13 

T 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

7.79 

.Oi. 

.03 

1.10 

.50 

1.33 

1.80 

.48 

•  38 

•  96 

• 

.12 

WENDEL   10  SE 

1.25 

.10 

.05 

.10 

•  04 

ID 

•  10 

•  37 

•  1  9 

WOODFORDS 

5,87 

■  04 

.10 

1.01 

.18 

*54 

*46 

96 

05 

T 

1,17 

1.24 

,12 

■       •  ■ 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

ALAMO   1  N 

5.23 

20 

.05 

.72 

.86 

.OS 

.01 

•  18 

.85 

.  10 

T 

.22 

1.33 

.50 

•  16 

T 

ARROYO  GRANDE 

6,25 

.83 

•  02 

1,18 

•  67 

BEN  LOMOND 

12.11 

.14 

.40 

3.53 

1.20 

.60 

1 . 1 0 

1 1,78 

.  9  2 

.28 

1,03 

,88 

.25 

BERKELEY 

5,77 

.87 

.60 

.76 

.13 

.27 

,83 

=  69 

.01 

.39 

■  53 

.28 

T 

BIG  SUR  STATE  PARK 

14,97 

.25 

5.38 

.29 

.53 

2.61 

2.32 

.71 

1,01 

1.28 

.44 

•  06 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

9.73 

.49 

1.52 

.85 

.79 

2.30 

.90 

.41 

1.35 

.91 

BRAOL  E Y 

6,41 

.08 

•  30 

1.15 

1.29 

•  23 

.04 

1.35 

■  35 

.23 

•  30 

BURL INGAME 

6,18 

.43 

.72 

•  60 

•  70 

.25 

.09 

".25 

.85 

.19 

,40 

•  99 

.58 

.  1  3 

BURTON  RANCH 

5.84 

"?I 

.OS 

.62 

.81 

.11 

T 

.22 

1,54 

.04 

.25 

1 . 11 

.42 

•  16 

T 

CALAVERA5  RESERVOIR 

6,01 

1.25 

.53 

.03 

.95 

.80 

.22 

.43 

.85 

.51 

.20 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 

9,12 

.02 

.42 

1.31 

1.91 

2.54 

1.06 

.  10 

T 

.68 

•  59 

.49 

T 

CARMEL  VALLEY 

5.25 

T 

,20 

.73 

,03 

1.86 

.28 

.  1 

T 

.03 

.97 

•  64 

.34 

■  03 

CHITTENDEN  PASS 

5.90 

.1- 

•  32 

1.39 

1 ,20 

,  7  ib 

.07 

.70 

.91 

.43 

.02 

CONCORD  3  E 

4,12 

.15 

.80 

.62 

.08 

.15 

.56 

T 

T 

.21 

•  84 

.20 

.15 

T 

CROCKETT 

5,01 

.11 

.62 

.79 

.18 

.24 

.97 

.02 

.14 

.81 

.14 

■  20 

T 

DAVENPORT 

7,56 

.04 

.68 

« 

2.66 

.12 

.93 

.61 

.36 

T 

.98 

•  39 

M 

•  64 

gerber  ranch 

6,18 

.01 

1  .08 

1.71 

.01 

1.09 

,07 

.60 

■  48 

.42 

•  12 

G  ILROY 

5,58 

.03 

.  37 

1.45 

.17 

1.03 

.57 

,02 

•  82 

■  68 

•  26 

•  18 

GILROY   U  ENE 

6.39 

.41 

2.04 

T 

T 

1.49 

.45 

.08 

.73 

.90 

.21 

•  06 

HALF  MOON  BAY 

5,58 

.28 

.47 

,38 

.95 

.08 

.13 

.70 

.90 

.07 

.41 

1  .06 

•  15 

HERNANDEZ  2  NW 

6.62 

T 

.52 

1.88 

.15 

1.20 

.47 

.55 

.01 

T 

1,20 

•  39 

.25 

T 

HOLL I STER 

4,68 

•  1C 

•  51 

.78 

1.35 

T 

.  1  8 

,83 

•  5C 

,41 

•  02 

K  ING  CITY 

5 .28 

.06 

1  .29 

.09 

.15 

.93 

,21 

•  25 

LAFAYETTE   2  NNE 

6.03 

.11 

.89 

.98 

.09 

.01 

.24 

.09 

.01 

•  26 

•  9<i 

,44 

•  40 

LA  HONDA 

7.63 

.70 

•  23 

•  26 

1.70 

■  64 

.32 

1.20 

.68 

.14 

•  54 

.74 

,48 

L IVERMORE  2  SSW 

4,22 

* 

,01 

•  66 

■  55 

T 

T 

.83 

.58 

•  10 

.41 

.61 

.28 

.08 

LOCKWOOD  2  N 

1 ,02 

.86 

.93 

1.91 

•  32 

,30 

LOS  GATOS 

5*87 

.12 

.21 

•  19 

•  95 

.16 

•  91 

.04 

•  71 

,57 

,44 

T 

.  0 1 

LOS  GATOS  4  SW 

11.96 

•  32 

.82 

2.83 

.94 

2*92 

2.00 

I 

.84 

.85 

MART  INEZ  3  SSE 

4.81 

•  23 

,T4 

.40 

.71 

.05 

.25 

•  65 

.26 

,05 

.18 

.82 

.47 

MARTINEZ  F  J  RE  STATION 

4.95 

T 

0  11 

.74 

,80 

.29 

.41 

•  81 

.09 

.10 

■  90 

.25 

•  20 

MONTEREY 

6  ,49 

.08 

■  04 

.  35 

,55 

.04 

1  64 

•  43 

.73 

•  01 

■ 

.09 

,58 

,72 

1.21 

•  01 

MORGAN  HILL  2  E 

MORRO  bay  fire  dept 

4,97 

T 

,33 

.70 

1.53 

.62 

.77 

.  10 

.40 

.10 

.42 

MORBO  BAY  3  N 

5,06 

.23 

.87 

.25 

2.12 

.40 

.10 

.49 

.20 

.12 

.28 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5,15 

24 

•  10 

.93 

1.28 

.14 

•  02 

.  18 

•  68 

.  1  3 

.25 

.  6*. 

.30 

•  25 

.01 

MOUNT  HAMILTON 

8.11 

.06 

•  6" 

•  83 

1.31 

T 

•  64 

.  9  7 

.53 

NAC 1MIENT0  DAM 

7,81 

T 

.33 

1.07 

2°n<) 

.89 

.  6  1 

!o7 

1.65 

.76 

,28 

•  07 

NEWARK 

4,21 

•  03 

1.26 

.01 

.46 

•  29 

.04 

.26 

.73 

•  56 

OAKLAND  W6  AIRPORT  R 

4,29 

T 

*rn 

T 

„  50 

.71 

.  10 

.0*. 

.  1  5 

.36 

.38 

.08 

.44 

1.04 

.20 

PAICINES  QHRWALL  RANCH 

5,60 

.22 

1.38 

.05 

1.54 

•  26 

.72 

•  96 

.42 

.05 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

4,41 

.47 

•  06 

.72 

.61 

■  14 

* 

•  01 

•  34 

,7; 

■  31 

PALOMA 

7.79 

T 

•  03 

1.79 

.12 

2.82 

•  53 

•  0! 

■  23 

1.12 

.7: 

•  37 

PARKF I  ELD 

6,68 

T 

.33 

1.70 

1.15 

1.38 

•  43 

•  03 

.74 

.  &<• 

.25 

•  03 

PASO  R08LES 

6,43 

•  08 

.35 

.40 

2.23 

.77 

•  39 

.02 

.87 

.44 

•  28 

•  54 

■  05 

PASO  R06LE5  faa  ap 

5.22 

.12 

.47 

.57 

1.85 

.41 

•  16 

•  83 

.21 

•  40 

.20 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6,77 

T 

.  7  7 

1  .59 

.15 

T 

.20 

1.14 

•  3: 

.22 

T 

T 

PISMO  BEACH 

5,76 

•  31 

■  64 

1.42 

•  83 

•  18 

•  7i 

.27 

.69 

■  05 

•  65 

POINT  PIEDRAS  BLANC AS 

9.01 

.51 

3.48 

.22 

1.86 

•  77 

.35 

1.15 

.32 

,18 

.17 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

4,20 

•  57 

.02 

•  85 

.66 

.05 

.03 

.20 

.25 

.60 

.13 

•  44 

•  29 

•  10 

•  01 

PRIEST  VALLEY 

9.82 

.29 

1.95 

.98 

1 .80 

,  70 

•  56 

.10 

.55 

1.87 

•  77 

.23 

REDWOOD  CITY 

.32 

.27 

•  36 

.62 

.  U 

•  26 

,47 

■  10 

.35 

•  80 

.47 

.01 

R I CHMOND 

4*93 

.48 

•  14 

•  63 

1.01 

.18 

T 

•  22 

.  9* 

.03 

T 

•  13 

•  65 

■  34 

•  20 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

6,89 

.55 

.03 

•  87 

.32 

.55 

.14 

.13 

.95 

•  7< 

.10 

.40 

1.39 

■  43 

.24 

SALINAS  2  E 

4,20 

T 

.38 

.74 

1.29 

.03 

•  13 

.63 

•  53 

.47 

SALINAS  FAA  AP 

4.11 

T 

.35 

.76 

T 

1.23 

•  18 

T 

.57 

T 

■  66 

•  36 

SALINAS  DAM 

10.  1? 

T 

•  22 

1.23 

2,16 

02 

1 . 32 

1.44 

.37 

■  13 

SAN  ANTONIO  MISSION 

1  1,  34 

,02 

.45 

2.90 

.22 

2.83 

■  76 

.  1 

,35 

.01 

.47 

1.84 

•  84 

•  34 

SAN  ARDO 

6.70 

.03 

.84 

.92 

1.22 

•  79 

.35 

.03 

1.65 

•  63 

.18 

•  06 

SAN  CLEMENTE  DAM 

6,63 

.12 

1.27 

,06 

.05 

1.84 

.73 

.13 

,86 

LIS 

.36 

•  06 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

5.19 

25 

1.31 

1,10 

.18 

.10 

•  16 

.60 

■  25 

.12 

.56 

■  21 

.39 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

5,40 

.45 

T 

T 

.83 

•  82 

•  52 

.02 

*  14 

.40 

.83 

.24 

S  F  FEOERAL  BUILDING  R 

4,79 

.34 

.01 

.  9( 

1,18 

.19 

.13 

•  1  7 

,44 

*  It 

.10 

.28 

.  5' 

•  22 

SAN  GREGORIO  2  SE 

6.03 

T 

.26 

.55 

1,00 

.14 

.26 

•  98 

.36 

.03 

T 

.43 

■  8G 

•  34 

SAN  JOSE  R 

3.98 

.09 

,*4 

•  31 

.44 

.0*. 

.93 

.  19 

.13 

.03 

.50 

•  34 

•  47 

■  02 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7,60 

T 

.39 

1.13 

1.48 

2,00 

•  89 

,06 

.49 

.82 

.54 

SAN  MATEO 

5,55 

.40 

•  44 

•  74 

.14 

.14 

■  36 

•  4: 

.05 

.23 

1.1  3 

.80 

•  01 

SANTA  CLARA  UN  I VE  RS I T  Y 

.07 

SANTA  CRUZ 

6*.93 

.05 

\li 

l!o5 

K30 

!34 

1.13 

.34 

.49 

■  U 

.79 

!*c 

.50 

.04 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

12,72 

.17 

1.05 

1. 00 

3.56 

2,55 

1  .06 

T 

.78 

1.08 

1.04 

.43 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

12.99 

T 

.57 

1.45 

2.30 

3.42 

1.72 

.11 

1.48 

1.11 

.72 

•  05 

SEARSVILLE  lake 

6.65 

.50 

T 

.40 

•  93 

.32 

.41 

1.18 

.36 

.03 

•  43 

1  i4C 

.53 

•  14 

SOLEDAD 

4,91 

•  01 

.12 

1.05 

.09 

•  40 

1.35 

,05 

T 

1.08 

.48 

•  25 

•  03 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

4,24 

.22 

.84 

.14 

1.26 

.17 

.01 

.62 

•  3) 

•  47 

UPR  SAN  LEANDRO  F  ILTER 

5.48 

.35 

.06 

T 

.88 

.72 

.13 

.14 

•  84 

•  45 

T 

.29 

•  94 

■  55 

•  IT 

T 

WALMAR  SCHOOL 

5.20 

.37 

.89 

,99 

.10 

.18 

.55 

•  44 

•  02 

T 

.27 

.90 

•  4( 

.01 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

4,67 

•  21 

•  10 

•  64 

.75 

.Ofl 

T 

.20 

•  82 

T 

.23 

1.02 

•  38 

•  23 
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• 
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* 
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*n 
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1,60 

*  5 

2.14 

1,20 
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1.07 

1.45 

.  34 

.06 

T 

.08 

.10 
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.16 
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.  12 
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,09 

•  03 
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WALNUT  CREEK  4  E 
UATSONVIILE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANT10CH  FIBREBOARO  ML 
ANT  I OCH  PUMPING  PL  3 
ASM  MOUNTAIN 
AUBERRT   1  NNE 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 
8ALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATHEYS  VV  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALINGA 
COALINGA   14  WNW 

CORCORAN  1RRIG  OIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
F  IDDLE  TOWN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNV I LLE 

GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE8EC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  island 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAH 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 

PAT  T I  WAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERVILLE 
POSEY  3  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGOIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 
SPRINGVILLE   7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAP I 

T  E JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISALIA 


WALLACE 
WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT 
WHITE  ROCK 


SE 


3.14 
4.61 
7.33 

1.05 
7.20 


4.31 
6,44 
16.72 
4.80 
9.47 

1.38 
1.27 


7.09 
7.29 
3,09 

2.69 
3.79 
10.18 


11.33 
12.19 
7.51 


3.51 
2.16 


2.S4 
'.8' 
4.25 


3.12 
1.28 
12,42 
11,81 
8,48 

3.36 


10.21 
3,38 
2.91 
4,26 


12.20 
6.29 


19,44 
3.77 


2.84 
3.14 
.97 
4,87 
1,99 

4.37 
1.08 


See  leleience  note,  following  Slalion  Indei 
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DAILY  PRECIPITATION 
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.44  1.20 

.05 

•  01 

.92 

2,4ft 

.03 

•  56 

.09 

1.26 

2.35 

.79  2.72 

1.43 

.52 

1.3<i 

.20 

.09 

1.38 

1.73  2.26 

1.59 

3.63 

3.A6 

1,84 

.48 

.25 

.71 

•90  1.35 

•  ie 

,02 

2.37 

1.81 

.3e 

.** 

DRAINAGE  06 

ACTON  ESC0ND1  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  R5  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  143 
8ARNE  SON  PARK 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 
BIG  DAlTON  DAM  FC2238E 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BON  I T A 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  w6  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  H 
C  ACHUMA  dam 

CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC   24  D 
CHULA  VISTA 
CLARE MO NT  POMONA  COL 

COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  L*KE  FC  283C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  OAM 

ELIZABETH  LAKE  FC126B 

ELSINORE 

ESCONOIDQ 

FILLMORE    1  WNW 

F ONT ANA  5  N 
FONT ANA  KAJSER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HlLLCREST  0\j 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 

HEMET 

HEN5HAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
10YLLWILD  RANGER  5TA 
JULIAN  WYN0LA 

JUNCAL  DAM 

L 4  CRESCENTA  FC  251 

L AGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT   STA  FC  352B 
LOCKwOOO  ME5A 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTlE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK   RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MDORPARK   1  5SE 

MT  BALOY  FC  85G 

MT  BALD Y  NOTCH 
MOUN'   W I L SON  FC  338  8  // 
NEWBURY  PARK   4  SW 
NEWHALL  50LEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HAPBCR 

NIPO"0  2  NW 
OCEANS  I DE 
OJAI 
OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  OAM  FC    33  A-E 

p Alomar  mt  observatory 

PALOS  VERDES  E5T  FC43D 
PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  &R0  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMON A  5PAULDING 
RANCHI TA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  *  3 
RIVERSIDE   EXP  STA  fi 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  H0SP 


17.65 
8,74 


26.91 
15.58 
2*. 86 


1  1  .59 
10,63 
6,13 
10,25 

9,03 
12.60 
13.15 


9,49 
35.50 
8,52 

1.84 
15,49 
10,  12 

9.09 

9.76 

7,09 
16.95 


17.00 

5,96 
13.65 
1  1.36 
20.07 
25,30 

6,09 
15.34 
32.67 
13.59 
11.75 

18,86 
19.38 
6,50 


6.05 
5.79 


18.21 
22.80 
1  1.65 
6.52 
30.30 

27,00 
29,92 
10.43 
14,90 
5,54 

7.51 
6.26 

13.7B 
7,38 

37,92 

7.88 
15,64 
21  .60 


20,58 
16,38 
12,70 
7,61 

8,88 
7.05 
8.52 
7.31 
7.64 

5.72 
6.54 
10.66 
16.66 
8.47 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   1   2   1  3 

4       5  6 

7  | 

3   |  9 

10      11  12 

13  | 

14  | 

15 

16  ] 

17 

18 

19  |  20  | 

21 

22  | 

23 

24 

25  | 

26  1  27 

28  1  29  |  30 

SANDBERG  PTL  FC130B 

12,44 

.71 

3.0l 

2.32 

2.48 

•  63 

.09  T 

.  6<. 

1.39  1 

,06 

.09 

,03 

S AND8E  RG  WB                      / /R 

9,80 

*'n 

J "  ?  5 

2,60 

1  .29 

•  16 

1.77 

.  5* 

.  b  9 

,02 

SAN  DIEGO  W8  AIRPORT  R 

S.82 

*  no 

1 "  a 

1.25 

•  14 

.  3  5 

T 

•  12 

1  *  '? 

.  5  6 

*  '  3 

.27 

SAN  OIMAs  FIRE  wD  FC?5 

10,15 

•  66 

1.48 

.  5  9 

•  05 

1.78 

SAN  FERNANDO 

12,27 

*  1 

2,01 

2.79 

.  3  6 

T  T 

2.30  1 

.  1  n 

2.00 

.30 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

15,03 

.49 

1.26 

1.53 

3.34 

1.10 

2.83  2 

.34 

1.58 

.56 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

23,75 

1,56 

6,04 

.  3* 

s*  »2  1 

,10 

!.60 

*v* 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

12,12 

'?0 
*  ii 

l  *5i 
*  on 

1  ,66 

2,61 

.  is 

2.25  < 

't? 

SAN  JACINTO 

7,10 

,97 

,58 

•  1  *" 

•  *  J 

*  1 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

6,90 

30 

1*27 

1,10 

,58 

• 

1*32  ' 

33 

* 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

.09 

1.09 

,37 

1.55 

•  66 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

28,53 

*  XI 

3,41 

7,15 

2  .  6  i 

6,02  3 

■  *  1 

1 .  31- 

*  *  n  1 

SANTA  BARBARA 

8.26 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

6,92 

,05 

2.08 

.58 

•  33 

T 

,79 

,71 

.  1  i 

.25 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

15,05 

2  00 
* 

1*4 
* 

4,00 

2.95 

1,80  1 

.  1  ^ 

1  .To 

SANTA  CATALINA  WBAP 

7,49 

T 

1.61 

1.50 

1.07 

1.23 

.01 

T 

.03 

1.53 

•  02 

.35 

.  U 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT  R 

4,74 

•  06 

,26 

•  59 

•  38 

,4fl 

.  30 

,  B8 

■  06 

,28 

SANTA  MONICA 

9,36 

,45 

1.11 

2.05 

1 , 52 

•  **  5 

2 ,00 

.72 

•  s  \ 

*  51 

SANTA  MONICA  PIER 

8,68 

.48 

1.17 

2,03 

1.27 

.  1  7 

•  01 

1,89  | 

,63 

SANTA  PAULA 

10,37 

.18 

1.10 

1,08 

2,76 

.  5  3 

•  41 

.34  < 

*2 

.  6 

SANTIAGO  DAM 

5AUGUS  PwR  PL  NO  1 

12.20 

.16 

.82 

•  55 

3,20 

1*91 

.  1  4 

•  02  : 

*  19 

1  .40 

.81 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

7  *  74 

.05 

*  °  7 

*  7  I 

1 ,52 

.  6  \ 

,90  i 

"Si 

1.02 

*?a 

SIGNAL  H  ILL    FC  415 

6.45 

.46 

1  •  3 

1.25 

•  89 

.  10 

1  ,42 

•  51 

.  <■  I 

* 1 

SOM1S   3  NE 

SOMIS  3  NW 

9,92 

1.29 

.90 

3.10 

•  60 

.15 

2.30 

• 

1,35 

.23 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

8,45 

*of 

1.18 

T 

2.02  < 

•'J 

SUEY  RANCH 

4,64 

'no 

SUNLAND 

13,21 

1.75 

2,70 

i    *  \ 

3,06 

SUSANA  KNOLLS 

14,88 

*  7, 
* 

1*7 

1.94 

.75 

*  3 

' 

25 

* 

115 

"34 
*  * 

THOUSAND  OAKS 

12,59 

.43 

.79 

.13 

1.49 

3.24 

•  99 

2.84 

.79 

1.69 

.20 

TOPANGA  PATROL    ST  A  FC6 

18,62 

•  80 

3.10 

4,30 

*'£ 

?  *  »t 

1  . 4  3 

TORRANCE 

.69 

_* 

*  * 

•?? 

*  of 

*  *' 

TUSTJN    IRVINE  RANCH 

.70 

1  ,30 

"in 
*i 

TW  I  TCHELL  DAM 

5,10 

08 

* 

06 

07 

1.46 

•  49 

02 

27 

• 

1*18 

*58 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

7,82 

.02 

.80 

.77 

1.50 

.73 

T 

•  17 

2.87 

.81 

.15 

UCLA 

1 1,  30 

1.83 

UPLAND   3  N 

10,46 

.26 

UOfl 

1.12 

l!l6 

2.48 

'32 

1.10 

*24 

VALLEY  CENTER  6  N 

8,60 

.02 

VAN  NUYS  FC  158 

1  1,59 

1.45 

1*46 

3!lO 

,35 

2*,77 

|09 

.90 

.47 

VENTURA 

8 ,02 

.25 

.81 

2.41 

.62 

.45 

.32 

.73 

1.47 

I 

.12 

VINCENT   FIRE   STA  FC120 

5,25 

.19 

.41 

.62 

.74 

.08 

1,60 

,88 

.45 

.28 

VISTA  2  NNE 

7,40 

* 

,B0 

.  06 

.02 

WALNUT   PTL   STA  FC102C 

6.42 

*A7 

*J0 

WARNER  SPRINGS 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

8.85 

.25 

.8g 

Lie 

1.73 

.49 

.01 

1  .36 

.38 

1.13 

,43 

.01 

YORBA  LINDA 

7,33 

.36 

1.05 

1.10 

.63 

.22 

T 

1 ,98 

.04 

.70 

.25 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

ADELANTO 

.13 

.30 

.50 

.40 

.55 

.15 

APPLE  VALLEY 

1  .77 

•  1 1 

*f  \ 

■  28 

.  3 1 

.35 

• 

BAKER  9  NNW 

1  ,44 

BARSTOW 

2,29 

*  J5 

*  M 

* 3 1 

T 

BEAUMONT    1  E 

9,02 

.19 

* 

.62 

1 

.37 

1  87 

* 

56 

BENTON   INSPECTION  STA 

3,65 

T 

.43 

.05 

.80 

.02 

,80 

,08 

.40 

,07 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

19.87 

,54 

1 .  lh 

1.29 

2,74 

•  79 

T 

.02 

bishop  creek  intake  z  //ft 

3,28 

*  *  2 

,86 

■  58 

.08 

•  14 

*72 

*-32 

'  1  \ 

it 
,  1  6 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

1,90 

•  02 

.12 

•  14 

•  35 

*  0  1 

.54 

.60 

.12 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

l .  <•  7 

" 

BLYTHE 

,85 

.03 

T 

.28 

.12 

,42 

T 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 

.81 

,03 

T 

•  27 

,04 

T 

* 

.03 

BORREGO  DESERT  PARK 

3,63 

,01 

■  27 

.69 

BORREGO  S°P I NGS  3  NNE 

2,56 

•  19 

.  i5 

•  62 

T 

llZ 

.28 

BOULEVARD 

5,74 

.  2  1 

.07 

.50 

•  05 

T 

1.13 

. 1  0 

,15 

.33 

BRAxLEY  2  SW 

,38 

T 

.01 

.01 

.07 

T 

.10 

.19 

CABAZON 

12,07 

,83 

•  52 

1.43 

•  10 

.40 

,78 

2.60  4,83 

.58 

CALEXICO  2  NE 

■  26 

T 

T 

,08 

T 

' 

.15 

.03 

CANTIL 

2,70 

,15 

,60 

1 .00 

■  10 

* 

.61 

■  24 

COYOTE  WELLS 

,44 

,04 

.04 

.26 

.10 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

1  ,  74 

,37 

.22 

.38 

.02 

.69 

•  04 

.02 

DEATH  VALLEY 

,66 

,02 

.01 

•  16 

.  1  1 

,29 

.25 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

3,07 

.40 

.65 

1.11 

.71 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2,60 

*  i  2 

.37 

.03 

DUNN  SIDING 

1.75 

,08 

.44 

■  22 

•  23 

•  39 

.33 

.06 

EAGLE  MOUNTAIN 

.30 

.24 

.2" 

•  05 

•  33 

EL  CENTRO  2  SSW 

.24 

T 

T 

.  08 

T 

,01 

.12 

•  03 

FA  I RMONT 

1  3,66 

1  »4f 

S,75 

GOLD  ROCK  RANCH 

.73 

.  32 

.  1  8 

.25 

MAI WEE 

3,64 

,02 

.24 

■  60 

1.57 

.  1  « 

T 

.88 

.  1 E 

•  01 

HAYFJELO  PUMPING  PLANT 

1.20 

.40 

.26 

.06 

.03 

.45 

HE5PERIA 

3,12 

.02 

.  1  4 

•  34 

•  44 

■  42 

.34 

.1  1 

,06 

•  1  9 

IMPERIAL 

.24 

T 

T 

■  02 

,04 

T 

.12 

,06 

IMPERIAL  FAA  AP 

.26 

T 

•  06 

.01 

.14 

.04 

INDEPENDENCE 

2.57 

.35 

•  49 

.78 

T 

.72 

.23 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

2,48 

.04 

.28 

.23 

.49 

1.44 

INYOKERN 

2,47 

.  I  1 

.24 

•  36 

•  91 

•  10 

T 

.67 

.08 

T 

JNYOKERN  ARMITAGE 

2,75 

T 

•  1  6 

'  »5 

.57 

.73 

■  10 

.61 

.21 

*  1 2 

IRON  MOUNTAIN 

.83 

■  1 0 

T 

JOSHUA  TREE 

2,52 

.  1  4 

•  39 

•  45 

•  20 

.02 

.02 

.06 

1.24 

KEE  RANCH  // 

9.25 

• 

• 

* 

• 

4,90 

i>. 35 

LAKE  ARROWHEAD 

29,99 

•  26 

2.02 

1.14 

5.17 

2*81 

T 

T 

5.02 

7,09 

4,46 

2*02 

LANCASTER 

4,65 

•  1  0 

.40 

.68 

*  82 

•  03 

1.95 

•  50 

.  1  1 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

2.59 

•  05 

.is 

.27 

•  2  3 

.56 

.31 

.02 

MECCA  2  SE 

1,56 

.01 

.17 

.26 

.44 

T 

T 

,68 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

3,24 

.30 

.46 

.31 

•  64 

T 

.45 

L«02 

,06 

MOJAvE 

3,76 

•  09 

•  36 

1  .26 

■  05 

T 

.71 

.20 

MOJAVE  2  ESE 

3,77 

•  47 

.60 

1  .20 

■  05 

.80 

MORONGO  VALLEY 

10,47 

•  03 

.47 

.44 

2.02 

.08 

.  i  i 

7,31 

T 

MOUNTAIN  PASS 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

D21.95 

1.10 

2.20 

2.25 

.40 

T 

T 

9.35 

<*.  10 

2  ■  2 ! 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

1.72 

.  19 

.  1 1 

.64 

,09 

T 

.48 

,21 

NIGHTINGALE 

NILAND 

.51 

.03 

,04 

.10 

.14 

.20 

OCOTILLO  WELLS 

1.34 

.11 

.71 

.20 

.01 

.06 

,25 

PALMDALE 

5,62 

T 

.15 

.31 

.72 

.81 

.07 

1.89 

1,16 

•  51 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

4,89 

T 

.49 

.30 

.74 

.43 

.01 

2.52 

.05 

.26 

.07 

PALM  SPRINGS 

6,35 

.11 

.32 

.54 

1.27 

•  03 

1.33 

2.75 

PARKER  RESERVOIR 

2.08 

.09 

.06 

.25 

1.60 

.02 

■  05 

.01 

RANOSBURG 

3.62 

•  11 

.32 

.41 

1.20 

.14 

.03 

.99 

.26 

.16 

SNOW  CREEK  UPPER 

14,7V 

.  U 

1.22 

•  47 

2.25 

.20 

9,50 

.89 

SOUTH  FORK  CABIN 

27,25 

.35 

2.80 

3,67 

1.21 

7,34 

9.16 

2.66 

91  lollowing  Station  Ind« 
395  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


SQUIRREL   INN  1 
5QUIRREL    INN  2 
THERMAL  F A A  AIRPORT 
TRONA 

TrfENTYNINE  PALMS 

VALYERMO  RANGER  ST A 
VlCTORVlLLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 


5,93 
1.93 


Day  of  Month 


13  14 


15 


1.30  5,55  2.20 
.30 

.20     .93  .06 


1.46 
.02 


.300   .200  .20 


.32 

.20 
)1 . 10 


3.07 
.12 


.6* 

.060 
Dl.ZODl.ZOb 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:       97°  ON  THE  1ST  AT   IN0IO  U.   S.   DATE  GARDEN 
LOWEST  TEMPERATURE t        _15c  ON  28+  AT  BRIDGEPORT 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       37.92   INCHES  AT  OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     .24   INCH  AT  EL  CENTRO  2  SSW  AND  IMPERIAL 
GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:       12.40   INCHES  ON  THE  23D  AT  BIG  BEAR  LAKE  DAM 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL i       114.0   INCHES  AT  TWIN  LAKES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:       62   INCHES  ON  THE  25TH  AT  TWIN  LAKES 


5m    nolai  lollowlng  Siauon  Ind*i 

-  396  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Day  of  Month 

i 

Station 

■ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  I 
 '■ 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

2S 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

«      #  * 

NORTH  COAST 

Drainage  01 

ALDERPO INT 

74 

67 

54 

56 

59 

63 

71 

67 

68 

56 

62 

6 1 

63 

48 

50 

43 

46 

46 

57 

60 

56 

61  .  7 

min 

38 

39 

44 

54 

46 

41 

45 

51 

44 

42 

44 

50 

52 

51 

52 

47 

46 

47 

45 

46 

43 

41 

40 

40 

36 

36 

37 

33 

34 

3  5 

43.3 

ANGWTN  pac  union  col 

70 

68 

57 

58 

59 

60 

53 

60 

55 

55 

54 

53 

56 

56 

49 

47 

46 

45 

45 

48 

53 

52 

56,5 

Mm 

43 

40 

43 

50 

48 

45 

46 

44 

42 

41 

43 

44 

50 

49 

49 

46 

49 

44 

46 

41 

43 

40 

42 

40 

32 

32 

37 

39 

39 

44 

43.0 

BIG  BAR  RANGER  STATIC1 

56 

65 

54 

63 

5? 

5  I 

5  3 

57 

62 

61 

6 1 

53 

55 

5  3 

47 

52 

49 

46 

49 

47 

56  5 

Mm 

36 

38 

38 

49 

45 

43 

47 

47 

44 

41 

43 

48 

47 

48 

48 

i.  7 

43 

43 

43 

42 

41 

41 

37 

34 

32 

34 

33 

33 

35 

41.4 

CALLAHAN  ranger  sta 

63 

55 

53 

50 

58 

53 

52 

50 

49 

51 

52 

50 

54 

48 

47 

45 

42 

47 

40 

3  q 

37 

49 

52.4 

Mm 

29 

34 

43 

41 

26 

25 

42 

33 

34 

27 

36 

36 

42 

36 

34 

34 

40 

38 

32 

33 

29 

26 

31 

31 

27 

23 

20 

17 

21 

28 

31.6 

CECILVILLE  5  SE 

55 

54 

53 

55 

59 

56 

49 

53 

5  3 

5J 

4J 

42 

42 

38 

40 

53  4 

Mm 

39 

38 

47 

46 

30 

31 

45 

43 

38 

31 

38 

42 

43 

37 

40 

34 

3  6 

37 

33 

36 

31 

26 

32 

31 

30 

27 

21 

21 

24 

34.9 

CLOVFRDALE  3  SSE 

63 

7 1 

74 

75 

72 

58 

65 

55 

56 

60 

65 

59 

60 

6 1 

59 

60 

65 

58 

55 

5  3 

50 

60 

58 

58 

57 

62,7 

Mm 

44 

44 

45 

50 

49 

44 

50 

50 

45 

46 

45 

48 

49 

49 

53 

49 

48 

49 

48 

43 

40 

39 

40 

42 

43 

40 

34 

35 

38 

38 

44,6 

COVELC 

70 

62 

54 

58 

68 

60 

62 

50 

52 

58 

61  5 

Mm 

31 

37 

40 

51 

38 

35 

43 

44 

37 

34 

40 

48 

50 

48 

48 

38 

43 

43 

28 

26 

26 

39!5 

crescent  CITY  1  N 

60 

68 

65 

7  0 

5  g 

62 

56 

54 

58 

58 

62 

60  3 

Mm 

50 

48 

55 

55 

45 

44 

53 

53 

47 

54 

52 

47 

48 

50 

52 

51 

40 

42 

43 

41 

38 

38 

33 

40 

46 

46.6 

DUTToNS  LANDING 

65 

?2 

73 

7  J 

72 

67 

60 

64 

69 

59 

64 

63 

63 

59 

63 

57 

58 

57 

56 

5  6 

59 

64  2 

Mm 

48 

45 

46 

47 

46 

47 

46 

43 

43 

37 

38 

38 

50 

43 

55 

50 

49 

53 

51 

46 

41 

38 

49 

48 

38 

36 

37 

34 

40 

34 

43^9 

CI  V     wAi  1  Fv 

6  1 

62 

6  1 

55 

5  2 

52 

55 

52 

52 

57 

60 

56 

55 

51 

53 

9  6 

49 

5  1 

51 

49 

42 

45 

42 

4  2 

43 

51 

52.4 

Mm 

34 

40 

42 

50 

36 

32 

39 

43 

41 

37 

42 

47 

46 

40 

46 

38 

42 

40 

38 

43 

39 

34 

37 

33 

33 

31 

31 

33 

28 

32 

36.3 

ci  locvl    uR    r  t  T  v 
fcUKt".**    WD    (.  1  1™ 

60 

6  3 

68 

65 

62 

64 

65 

62 

59 

6  1 

68 

65 

64 

71 

61 

70 

57 

63 

59 

56 

58 

54 

48 

53 

52 

56 

62 

58 

61.0 

Mm 

49 

50 

60 

51 

47 

46 

54 

50 

50 

50 

52 

57 

55 

54 

53 

52 

51 

49 

52 

51 

42 

45 

46 

40 

42 

40 

36 

38 

41 

44 

48.2 

FERNDALE   2  NW 

MAX 

63 

67 

60 

60 

60 

71 

65 

67 

60 

62 

52 

60 

61 

62  0 

Mm 

48 

47 

57 

53 

45 

43 

50 

44 

49 

45 

50 

55 

55 

54 

53 

48 

49 

48 

48 

50 

43 

41 

42 

39 

38 

40 

35 

35 

40 

*3 

46^2 

rORtbT  uLtN 

Mm 

COOT  fiDACf. 

55 

66 

67 

65 

63 

7 1 

61 

65 

62 

63 

61 

59 

66 

70 

64 

64 

64 

6 1 

5  5 

56 

52 

52 

52 

61 

64 

62,0 

Mm 

49 

50 

52 

58 

47 

46 

50 

47 

47 

46 

49 

53 

55 

55 

54 

49 

5  0 

44 

49 

46 

43 

42 

42 

43 

42 

40 

38 

39 

38 

40 

46,8 

FORT  BRAGG  AVIATION 

65 

66 

67 

64 

70 

60 

63 

62 

62 

59 

?7 

70 

66 

63 

63 

63 

60 

56 

52 

5  3 

50 

59 

61 

61  5 

Mm 

49 

47 

56 

52 

45 

41 

51 

49 

46 

43 

52 

53 

54 

54 

52 

48 

50 

48 

49 

47 

40 

40 

47 

43 

42 

40 

34 

32 

46,6 

fort  jones  ranger  sta 

76 

75 

66 

65 

65 

60 

62 

59 

59 

54 

55 

64 

57 

56 

61 

55 

54 

55 

42 

39 

52 

56  6 

Mm 

26 

33 

47 

43 

27 

30 

36 

37 

41 

29 

40 

43 

44 

34 

37 

34 

39 

37 

31 

28 

31 

31 

29 

29 

la 

21 

29 

33!5 

r UK  1     KU  3  J 

62 

63 

70 

65 

60 

62 

62 

63 

58 

62 

66 

61 

60 

62 

62 

62 

63 

62 

61  6 

Mm 

50 

50 

55 

54 

46 

44 

54 

50 

48 

48 

4b 

52 

55 

52 

58 

5 1 

51 

51 

51 

49 

45 

45 

46 

43 

42 

41 

45 

41 

45 

47 

48.6 

(*.DATflM     1  111 

62 

70 

72 

?3 

73 

7  | 

61 

63 

61 

65 

60 

62 

62 

60 

60 

64 

61  3 

Mm 

47 

43 

47 

49 

40 

37 

50 

47 

41 

39 

47 

53 

54 

54 

54 

50 

51 

50 

50 

45 

36 

37 

45 

42 

36 

32 

42 

29 

36 

40 

44.  1 

MAPPY  camp  RANGER  STA 

65 

6 1 

60 

69 

63 

50 

54 

62 

55 

50 

52 

50 

44 

54  8 

Mm 

42 

41 

46 

52 

41 

43 

44 

48 

45 

48 

48 

45 

46 

4  5 

43 

41 

40 

40 

34 

32 

32 

35 

30 

35 

41.5 

HE ALDSBURG 

65 

74 

77 

78 

76 

77 

62 

70 

67 

59 

65 

71 

62 

62 

59 

55 

53 

61 

69 

65  3 

Mm 

56 

44 

46 

54 

43 

'1 

53 

53 

44 

40 

50 

55 

54 

54 

55 

50 

50 

50 

51 

46 

42 

39 

48 

43 

37 

36 

43 

33 

38 

40 

46^ 

HILTS 

70 

64 

63 

63 

71 

52 

52 

55 

56 

56 

57 

s2 

40 

39 

53  2 

Mm 

32 

34 

41 

44 

30 

36 

40 

30 

35 

40 

35 

35 

33 

35 

39 

31 

28 

29 

29 

35 

27 

25 

lH 

21 

25 

32.3 

7 1 

69 

65 

63 

66 

6 1 

63 

58 

65 

65 

5  3 

55 

63 

63 

60 

64 

62 

65 

55 

61 

58 

60 

54 

50 

47 

58  9 

Mm 

43 

43 

47 

54 

45 

45 

47 

47 

48 

45 

47 

49 

53 

48 

50 

48 

48 

46 

44 

45 

47 

42 

45 

40 

35 

38 

38 

36 

33 

35 

44.4 

kEntf  iElD 

MAX 

69 

63 

69 

7  j 

74 

75 

72 

65 

68 

67 

63 

67 

59 

62 

65 

63 

62 

63 

58 

52 

58 

55 

59 

63  4 

Mm 

46 

53 

50 

51 

47 

49 

51 

49 

46 

46 

47 

51 

56 

55 

57 

5 1 

54 

52 

52 

45 

41 

41 

48 

46 

39 

37 

45 

34 

42 

40 

47.4 

KLAMATH 

MAX 

59 

66 

64 

66 

64 

6 1 

57 

62 

63 

55 

64 

68 

66 

71 

62 

61 

5J 

53 

60 

55 

61 

60  8 

Mm 

50 

46 

55 

52 

43 

42 

49 

50 

50 

46 

50 

53 

55 

53 

49 

47 

50 

52 

52 

52 

49 

50 

49 

42 

41 

38 

35 

35 

38 

39 

47)1 

tcN i ghts  v alley 

61 

61 

64 

Mm 

35 

34 

35 

42 

40 

38 

35 

31 

39 

39 

35 

34 

29 

25 

37 

31 

lake  pillsbury  no  2 

MAX 

75 

67 

70 

70 

73 

58 

63 

62 

58 

55 

52 

63 

55 

57 

54 

2 

52 

59 

56  9 

Mm 

28 

27 

56 

36 

30 

43 

36 

42 

32 

42 

47 

49 

49 

47 

4  1 

4  3 

42 

42 

36 

33 

31 

32 

35 

34 

27 

34 

2b 

27 

30 

37!l 

lAvA  BEDS  NAT  M0NUMEN1 

69 

65 

62 

6 1 

56 

59 

50 

5J 

42 

47 

51 

53 

32 

40 

4  0 

Mm 

41 

41 

39 

38 

33 

36 

32 

34 

29 

29 

35 

39 

34 

36 

33 

38 

28 

31 

30 

28 

30 

30 

29 

26 

17 

20 

13 

12 

27 

30.6 

MCuN  T   HEBRON  RS 

70 

68 

63 

62 

60 

5  8 

59 

50 

51 

52 

54 

36 

39 

32 

31 

Mm 

20 

37 

41 

43 

16 

17 

29 

35 

30 

16 

27 

28 

34 

24 

28 

31 

30 

28 

22 

22 

29 

30 

25 

12 

16 

2 

12 

1 8 

2s!l 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

67 

70 

74 

76 

76 

74 

68 

70 

62 

71 

68 

65 

53 

61 

65 

65  4 

Mm 

49 

42 

44 

49 

46 

41 

47 

52 

42 

40 

49 

54 

50 

54 

56 

48 

54 

52 

50 

44 

38 

39 

49 

45 

31 

33 

45 

31 

42 

4 1 

45)2 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

58 

63 

66 

66 

64 

65 

57 

60 

63 

61 

61 

68 

65 

66 

54 

52 

52 

55 

56 

59  3 

Mm 

48 

45 

52 

54 

39 

39 

48 

47 

48 

41 

48 

51 

50 

50 

49 

42 

45 

44 

44 

47 

39 

37 

40 

39 

36 

36 

34 

36 

38 

38 

43.5 

ORLEANS 

MAX 

69 

70 

65 

69 

59 

62 

69 

55 

62 

57 

62 

57 

45 

52 

50 

56 

47 

56  3 

Mm 

40 

40 

52 

54 

47 

45 

45 

45 

52 

44 

49 

50 

44 

47 

47 

44 

46 

44 

45 

45 

43 

40 

36 

35 

33 

32 

33 

33 

35 

35 

42.7 

PET ALLMA  FIRE   STA  2 

MAX 

67 

?2 

68 

65 

69 

65 

63 

62 

58 

56 

66 

Mm 

52 

48 

49 

51 

44 

40 

50 

53 

41 

50 

53 

55 

55 

53 

54 

52 

54 

53 

49 

45 

39 

39 

48 

44 

36 

34 

46 

30 

43 

38 

46.6 

POINT  ARENA 

MAX 

6  3 

66 

65 

63 

60 

65 

65 

60 

62 

63 

61  6 

Mm 

49 

48 

55 

52 

48 

46 

57 

50 

48 

47 

51 

53 

54 

53 

58 

49 

52 

49 

52 

47 

43 

41 

47 

46 

39 

39 

39 

38 

45 

42 

47,9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

8  0 

70 

72 

74 

70 

74 

70 

67 

56 

43 

5? 

62  6 

Mm 

36 

37 

44 

55 

38 

34 

52 

42 

34 

44 

51 

49 

39 

45 

44 

35 

31 

29 

35 

29 

42 

24 

32 

39!2 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

MAX 

74 

6  3 

67 

61 

62 

57 

58 

60 

60 

60 

50 

47 

55 

56  8 

Mm 

40 

40 

40 

55 

45 

43 

44 

50 

46 

45 

45 

4o 

52 

50 

50 

50 

50 

47 

46 

45 

43 

43 

44 

40 

38 

38 

38 

34 

35 

39 

44.0 

78 

77 

7  7 

65 

66 

67 

68 

66 

60 

56 

60 

65 

59 

61 

63 

60 

65 

66 

59 

55 

55 

52 

49 

60 

b  3 

62 

69 

6  3,9 

Mm 

46 

37 

42 

46 

44 

37 

48 

49 

42 

39 

49 

53 

54 

53 

54 

44 

52 

51 

50 

44 

37 

36 

46 

44 

35 

31 

42 

29 

36 

37 

43.6 

SALYER  ranger  station 

MAX 

70 

69 

66 

63 

65 

69 

68 

56 

60 

65 

55 

54 

56 

57 

59 

64 

62 

60 

54 

59 

58 

57 

56 

50 

45 

44 

43 

50 

46 

47 

57,6 

Mm 

38 

39 

43 

53 

46 

50 

43 

48 

46 

40 

45 

44 

51 

52 

48 

45 

46 

44 

43 

45 

48 

42 

44 

38 

34 

36 

35 

35 

32 

35 

42.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20  1 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  RAFAEL 

73 

69 

71 

75 

76 

73 

70 

65 

66 

70 

66 

64 

60 

64 

66 

65 

63 

66 

63 

64 

65 

63 

56 

59 

55 

58 

61 

57 

60 

69 

65 

3 

Mm 

48 

48 

8 

50 

56 

5  5 

52 

54 

52 

43 

4 1 

37 

42 

48 

7 

MAX 

73 

64 

74 

76 

79 

78 

77 

63 

68 

69 

69 

68 

56 

57 

64 

72 

62 

62 

65 

63 

67 

66 

54 

58 

55 

55 

49 

65 

63 

62 

65 

1 

MIN 

42 

4  2 

39 

39 

4  1 

39 

40 

49 

52 

53 

49 

48 

49 

48 

42 

36 

36 

37 

44 

34 

32 

34 

29 

29 

35 

41 

8 

5C0TI 

MAX 

66 

68 

69 

68 

66 

65 

69 

60 

65 

64 

58 

60 

63 

60 

61 

70 

65 

66 

59 

62 

56 

57 

57 

55 

46 

50 

52 

53 

57 

58 

60 

8 

MIN 

4  5 

50 

5  0 

5  I 

54 

54 

53 

50 

5 1 

48 

49 

46 

43 

44 

42 

38 

4  1 

37 

35 

36 

41 

46 

6 

MAX 

MIN 

SONOMA 

MAX 

67 

71 

75 

78 

78 

75 

66 

67 

68 

69 

69 

62 

56 

62 

71 

63 

61 

66 

63 

63 

63 

57 

57 

56 

57 

50 

62 

61 

60 

63 

64 

(6 

MIN 

4 1 

4  2 

4  1 

36 

3  8 

37 

43 

5 1 

53 

53 

44 

92 

51 

49 

39 

35 

35 

43 

34 

3 1 

45 

2r 

35 

34 

42 

•  6 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

67 

70 

62 

57 

61 

49 

56 

49 

64 

52 

48 

48 

49 

50 

51 

51 

51 

53 

46 

49 

48 

47 

46 

43 

40 

35 

34 

37 

39 

42 

49 

,5 

MIN 

45 

43 

39 

39 

30 

3  1 

32 

39 

,2 

TUL El  AKE 

MAX 

69 

65 

65 

62 

59 

62 

58 

55 

51 

51 

50 

50 

49 

52 

56 

55 

53 

51 

47 

48 

51 

46 

44 

38 

37 

37 

35 

26 

32 

39 

49 

(8 

MIN 

2  1 

2  5 

34 

2  5 

30 

26 

29 

20 

1 9 

3 1 

24 

29 

1 3 

16 

3 

16 

25 

,0 

UK  I  AH 

MAX 

71 

72 

71 

70 

71 

73 

67 

65 

67 

62 

61 

58 

57 

59 

68 

61 

59 

57 

60 

63 

64 

53 

53 

52 

48 

46 

56 

58 

61 

65 

61 

,6 

MIN 

38 

54 

52 

45 

40 

36 

39 

36 

29 

35 

36 

43 

,2 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

79 

74 

67 

63 

66 

54 

65 

61 

60 

51 

49 

51 

52 

53 

59 

56 

55 

49 

55 

57 

49 

47 

45 

43 

45 

37 

43 

55 

,0 

MIN 

28 

30 

36 

49 

3  3 

35 

40 

38 

33 

39 

43 

45 

44 

45 

41 

45 

39 

40 

40 

34 

37 

34 

30 

30 

30 

3  1 

31 

37 

.0 

wEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

68 

63 

58 

62 

55 

61 

51 

54 

53 

52 

53 

45 

47 

54 

55 

52 

46 

51 

63 

50 

49 

44 

41 

42 

42 

39 

39 

33 

40 

46 

50 

,3 

MIN 

35 

46 

4  7 

48 

28 

31 

42 

44 

40 

31 

41 

45 

4  1 

40 

33 

36 

37 

3e 

40 

28 

34 

36 

34 

29 

26 

20 

17 

17 

18 

25 

34 

,2 

WlLLlTS   1  NE 

MAX 

73 

68 

64 

67 

65 

70 

62 

62 

63 

59 

58 

57 

55 

59 

64 

61 

57 

56 

57 

59 

6  1 

58 

50 

50 

46 

43 

57 

59 

57 

63 

59 

3 

MIN 

38 

4  3 

55 

4  4 

37 

48 

40 

40 

4  S 

50 

52 

50 

52 

43 

45 

46 

43 

36 

38 

34 

41 

40 

36 

33 

36 

28 

32 

33 

41 

3 

YREK  A 

MAX 

72 

74 

65 

66 

65 

57 

63 

53 

60 

56 

52 

48 

56 

53 

55 

56 

55 

59 

55 

56 

55 

50 

47 

49 

46 

45 

45 

45 

47 

39 

54 

,8 

... 

MIN 

33 

36 

45 

45 

32 

32 

39 

37 

40 

3  1 

34 

43 

44 

37 

39 

34 

39 

38 

35 

36 

30 

30 

30 

35 

31 

29 

23 

20 

19 

25 

34 

,0 

SACRAMENTO 

Drainage  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 

74 

74 

66 

59 

62 

62 

58 

54 

56 

54 

47 

46 

53 

55 

53 

66 

52 

49 

50 

46 

47 

42 

35 

38 

44 

46 

49 

53 

,2 

MIN 

34 

26 

30 

43 

26 

28 

32 

38 

26 

23 

39 

35 

40 

34 

32 

38 

34 

29 

23 

23 

29 

26 

25 

23 

15 

21 

27 

29 

6 

ALTURAS  RANGER  STATlOf' 

MAX 

78 

67 

70 

63 

60 

60 

52 

56 

46 

53 

55 

54 

54 

53 

50 

49 

55 

44 

45 

40 

48 

46 

44 

45 

52 

53 

,6 

MIN 

2  5 

2  9 

45 

2  1 

23 

2  3 

30 

27 

31 

42 

32 

30 

29 

22 

30 

2  0 

22 

* 

16 

26 

,7 

AUBURN 

MAX 

89 

74 

68 

71 

77 

75 

73 

68 

66 

62 

66 

66 

58 

57 

60 

66 

56 

64 

56 

59 

64 

61 

56 

52 

52 

46 

49 

57 

60 

61 

63 

,0 

MIN 

52 

42 

42 

4  7 

50 

4  9 

46 

4  5 

42 

43 

45 

50 

48 

49 

43 

4  1 

39 

39 

43 

38 

34 

34 

3  4 

39 

40 

43 

8 

BERRYESSA  lake 

MAX 

82 

68 

68 

73 

75 

77 

75 

67 

66 

67 

73 

70 

63 

55 

60 

61 

58 

61 

60 

61 

60 

62 

54 

55 

55 

55 

52 

56 

59 

59 

63 

(  6 

MIN 

45 

46 

49 

4  8 

46 

6  1 

5  1 

50 

5  1 

52 

52 

51 

5 1 

52 

5 1 

4  2 

45 

42 

38 

39 

36 

38 

39 

46 

,9 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

MAX 

66 

58 

61 

60 

62 

60 

53 

47 

52 

54 

51 

43 

44 

41 

49 

45 

45 

37 

41 

49 

60 

45 

36 

34 

30 

29 

42 

55 

51 

53 

4  8 

tl 

Mm 

50 

45 

45 

45 

44 

42 

40 

3  8 

38 

38 

38 

37 

3  8 

34 

3  3 

34 

3  3 

30 

2  7 

2  4 

23 

29 

35 

34 

36 

,7 

BOWMAN  DAM 

MAX 

66 

66 

62 

62 

62 

59 

55 

47 

50 

52 

52 

46 

45 

40 

46 

45 

45 

45 

40 

47 

50 

44 

39 

36 

29 

30 

42 

51 

49 

48 

48 

,  3 

Mm 

43 

42 

40 

39 

39 

37 

40 

35 

30 

35 

37 

40 

36 

35 

37 

39 

32 

3  1 

32 

2  8 

28 

30 

26 

22 

20 

25 

28 

29 

26 

33 

,  3 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

8* 

75 

77 

80 

75 

66 

69 

69 

71 

62 

65 

60 

62 

64 

61 

66 

65 

56 

56 

56 

57 

56 

58 

62 

65 

,5 

MIN 

38 

36 

50 

38 

52 

5  2 

53 

48 

8 

32 

35 

41 

,8 

BURNFY 

MAX 

74 

74 

66 

69 

69 

64 

67 

56 

58 

52 

59 

51 

52 

52 

55 

53 

46 

53 

51 

53 

53 

49 

50 

47 

41 

40 

41 

46 

45 

40 

54 

,2 

MIN 

22 

26 

31 

39 

34 

26 

30 

37 

26 

2 1 

24 

4  1 

37 

39 

39 

42 

39 

39 

30 

2  3 

25 

27 

32 

32 

23 

25 

14 

1 5 

19 

30 

.  1 

CANYON  DAM 

MAX 

69 

66 

65 

62 

63 

62 

55 

51 

47 

50 

54 

43 

46 

45 

50 

44 

44 

38 

43 

43 

47 

42 

34 

36 

33 

34 

38 

38 

35 

38 

47 

,2 

MIN 

30 

28 

34 

41 

36 

29 

30 

40 

28 

24 

3  6 

3  3 

37 

37 

32 

3  \ 

29 

26 

30 

2  7 

23 

1 8 

22 

30 

.  1 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

84 

74 

7  3 

87 

86 

77 

76 

73 

67 

67 

65 

61 

57 

58 

65 

64 

61 

62 

63 

65 

63 

57 

54 

55 

50 

49 

61 

59 

59 

67 

65 

,  3 

MIN 

40 

36 

42 

44 

45 

44 

41 

5  3 

40 

37 

44 

50 

48 

50 

49 

50 

46 

46 

40 

35 

3  3 

4  1 

43 

40 

32 

33 

27 

3  1 

33 

41 

,4 

CHESTER 

MAX 

70 

65 

64 

64 

62 

61 

60 

54 

52 

49 

49 

45 

44 

45 

52 

52 

48 

48 

46 

46 

42 

40 

42 

48 

34 

40 

43 

39 

45 

50 

,0 

MIN 

23 

23 

33 

42 

28 

25 

28 

33 

28 

24 

32 

36 

40 

32 

35 

32 

38 

32 

33 

26 

23 

30 

29 

25 

15 

1  7 

1 0 

19 

27 

,6 

CHTCO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

79 

69 

71 

76 

74 

74 

64 

67 

65 

66 

65 

56 

56 

60 

64 

60 

64 

61 

62 

64 

62 

53 

54 

55 

52 

49 

57 

58 

55 

63 

62 

,5 

MIN 

44 

4  1 

47 

51 

45 

42 

51 

57 

42 

4  1 

5  1 

54 

53 

52 

56 

47 

53 

50 

5  1 

42 

37 

43 

45 

45 

43 

40 

39 

30 

35 

36 

46 

,4 

CLARKSBURG 

MAX 

79 

66 

67 

71 

76 

76 

74 

69 

68 

66 

69 

69 

56 

58 

63 

67 

59 

67 

69 

64 

61 

60 

64 

56 

58 

53 

52 

55 

56 

57 

64 

,2 

Mm 

43 

42 

42 

44 

4  7 

44 

45 

45 

40 

40 

41 

46 

53 

53 

54 

53 

53 

54 

49 

42 

3  8 

42 

40 

35 

38 

3  6 

36 

34 

43 

,7 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

84 

73 

73 

74 

73 

73 

63 

64 

63 

60 

53 

51 

64 

50 

57 

58 

58 

60 

60 

53 

51 

50 

52 

45 

56 

58 

55 

60 

,4 

Mm 

30 

37 

30 

35 

32 

3  1 

35 

37 

43 

43 

40 

50 

43 

43 

42 

34 

28 

30 

26 

27 

22 

28 

34 

,  7 

COLFAX 

MAX 

74 

66 

69 

73 

72 

70 

63 

60 

59 

62 

62 

53 

52 

53 

58 

52 

58 

50 

54 

60 

59 

56 

49 

47 

43 

42 

56 

57 

57 

62 

58 

t  3 

Mm 

52 

39 

44 

48 

48 

46 

44 

4  7 

4  1 

39 

42 

42 

3 1 

39 

41 

.2 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

73 

66 

71 

75 

73 

72 

66 

70 

66 

66 

67 

60 

56 

60 

65 

58 

65 

64 

62 

62 

62 

56 

55 

56 

55 

48 

56 

56 

56 

63 

62 

(7 

Mm 

4  I 

44 

42 

50 

4  5 

40 

51 

52 

4  1 

36 

52 

5 1 

50 

38 

32 

32 

36 

44 

.2 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

81 

73 

66 

71 

78 

76 

74 

70 

70 

66 

70 

69 

56 

56 

61 

67 

56 

65 

63 

62 

62 

60 

53 

55 

56 

53 

51 

55 

56 

55 

63 

•  6 

Mm 

42 

39 

42 

46 

4ft 

39 

46 

6  2 

4  3 

37 

5  3 

52 

49 

33 

37 

44 

.  7 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 

MAX 

69 

64 

61 

62 

62 

58 

58 

57 

52 

50 

46 

47 

48 

52 

50 

91 

49 

48 

47 

40 

44 

44 

40 

36 

38 

36 

36 

37 

49 

,  4 

Mm 

34 

32 

32 

33 

32 

31 

30 

42 

32 

30 

36 

43 

43 

40 

36 

40 

37 

32 

2  8 

2  5 

28 

33 

1 

DE  SABLA 

MAX 

76 

62 

64 

68 

67 

67 

63 

57 

68 

57 

54 

56 

50 

55 

55 

52 

52 

49 

54 

53 

50 

48 

43 

39 

50 

52 

53 

58 

55 

.8 

Mm 

45 

36 

42 

48 

42 

41 

42 

47 

36 

34 

41 

4  1 

43 

44 

41 

45 

40 

39 

38 

32 

30 

36 

35 

29 

30 

26 

32 

35 

38 

,3 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

80 

77 

76 

78 

60 

66 

63 

67 

66 

56 

54 

56 

64 

58 

60 

55 

64 

65 

52 

50 

49 

46 

45 

60 

66 

62 

(2 

Mm 

44 

33 

44 

45 

40 

53 

43 

40 

47 

50 

50 

49 

43 

47 

50 

48 

42 

46 

43 

40 

36 

37 

33 

40 

43 

,5 

DOwNlEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

74 

75 

67 

69 

68 

68 

67 

62 

56 

57 

59 

48 

49 

57 

49 

54 

45 

52 

45 

44 

42 

43 

56 

Mm 

3  3 

32 

33 

34 

33 

31 

32 

39 

36 

31 

32 

40 

37 

27 

28 

34 

jo 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

84 

76 

65 

69 

73 

72 

70 

58 

65 

65 

67 

65 

54 

54 

56 

59 

57 

58 

57 

59 

62 

62 

50 

55 

53 

52 

47 

54 

57 

55 

61 

0 

Mm 

40 

34 

40 

46 

41 

37 

48 

41 

40 

36 

43 

50 

49 

48 

50 

44 

48 

46 

42 

34 

34 

30 

35 

40 

35 

29 

35 

25 

31 

35 

39 

,5 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

78 

69 

74 

73 

76 

78 

73 

69 

69 

70 

70 

67 

65 

62 

63 

58 

62 

62 

66 

62 

63 

64 

57 

58 

56 

55 

54 

60 

59 

64 

65 

,2 

MIN 

49 

44 

44 

46 

46 

46 

50 

53 

44 

44 

50 

54 

53 

53 

54 

51 

54 

57 

50 

44 

36 

40 

49 

46 

36 

38 

34 

42 

31 

42 

46 

,1 

FOLSOM  dam 

MAX 

82 

69 

69 

72 

78 

75 

74 

71 

69 

64 

68 

68 

58 

58 

64 

68 

58 

68 

60 

64 

64 

68 

57 

56 

56 

51 

52 

57 

60 

58 

64 

,5 

Mm 

48 

48 

50 

50 

52 

49 

51 

53 

50 

49 

49 

49 

52 

51 

53 

49 

52 

51 

51 

49 

41 

38 

46 

45 

41 

40 

41 

40 

38 

39 

47 

2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

82 

75 

66 

67 

71 

71 

70 

63 

57 

58 

61 

52 

58 

51 

55 

47 

60 

54 

45 

55 

57 

60 

,7 

Mm 

54 

39 

45 

41 

46 

46 

43 

47 

41 

39 

41 

43 

43 

43 

44 

39 

37 

37 

35 

29 

40 

41 

6 

See  Reforonco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

8  1 

78 

63 

50 

55 

60 

3q 

57 

57 

58 

.  3 

MIN 

51 

37 

38 

45 

46 

43 

41 

41 

41 

37 

36 

39 

45 

45 

45 

40 

41 

43 

40 

37 

35 

34 

35 

36 

34 

2e 

30 

30 

30 

36 

38 

,6 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

59 

54 

54 

5  3 

5 1 

52 

5 1 

45 

49 

45 

55 

,2 

MIN 

24 

29 

30 

38 

29 

27 

30 

36 

27 

21 

27 

27 

43 

36 

36 

38 

39 

38 

38 

25 

24 

25 

31 

29 

25 

2  5 

15 

18 

24 

29 

,4 

JESS  VALLEY 

MAX 

57 

52 

54 

3  4 

52 

52 

5 1 

$  ^ 

47 

46 

46 

50 

4  3 

40 

38 

3  4 

32 

38 

4  2 

46 

47 

50 

,2 

MIN 

34 

34 

36 

45 

28 

33 

33 

40 

26 

23 

32 

32 

36 

39 

35 

33 

38 

37 

30 

28 

20 

24 

30 

28 

26 

10 

16 

1  3 

16 

22 

29 

.2 

LAKEPORT 

MAX 

67 

70 

72 

70 

70 

64 

64 

64 

6  3 

60 

57 

55 

56 

60 

58 

58 

58 

57 

61 

55 

5  1 

54 

50 

48 

43 

53 

55 

55 

58 

59 

.1 

MIN 

37 

36 

43 

53 

3B 

36 

46 

40 

38 

37 

42 

49 

51 

49 

52 

45 

45 

45 

44 

35 

32 

32 

42 

36 

32 

28 

35 

28 

26 

32 

39 

.5 

LAKESNORE 

MAX 

^  3 

5  3 

6 1 

55 

58 

65 

5  J 

52 

63 

59 

.0 

Mm 

39 

37 

48 

40 

44 

31 

36 

44 

41 

36 

44 

48 

50 

49 

46 

40 

37 

36 

36 

36 

34 

38 

38 

37 

3  7 

31 

31 

33 

30 

38 

38 

.9 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

63 

61 

57 

52 

42 

46 

45 

40 

48 

52 

4  5 

36 

32 

32 

40 

52 

50 

.2 

MIN 

33 

32 

31 

32 

31 

27 

28 

39 

30 

25 

38 

36 

38 

36 

36 

32 

36 

32 

3  2 

28 

25 

24 

30 

28 

24 

14 

27 

22 

20 

23 

29 

.6 

LAKE   SPAULOING  DAM 

MAX 

MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

74 

74 

66 

67 

66 

66 

60 

59 

62 

60 

60 

58 

6  1 

63 

62 

56 

52 

54 

5  0 

48 

58 

5  7 

59 

62 

62 

.3 

MIN 

56 

48 

51 

56 

56 

54 

54 

56 

48 

46 

51 

52 

54 

51 

53 

51 

53 

48 

50 

47 

45 

41 

46 

42 

41 

40 

42 

36 

42 

45 

48 

.6 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

58 

57 

56 

39 

43 

46 

45 

3  6 

36 

38 

46 

46 

.9 

MIN 

36 

29 

36 

42 

32 

33 

33 

32 

28 

27 

31 

33 

35 

33 

32 

32 

34 

31 

28 

26 

20 

21 

22 

24 

19 

9 

16 

16 

18 

21 

27 

.6 

MARYSVILLE 

MAX 

78 

76 

76 

65 

67 

62 

67 

63 

65 

55 

57 

55 

58 

60 

58 

65 

.6 

MIN 

46 

45 

45 

50 

50 

45 

42 

53 

45 

41 

46 

53 

52 

52 

52 

48 

48 

50 

48 

43 

41 

40 

44 

45 

39 

34 

40 

32 

35 

37 

44 

.  7 

MC  CLOUD 

MAX 

62 

56 

63 

50 

50 

48 

53 

39 

39 

42 

43 

50 

.2 

MIN 

29 

34 

36 

38 

28 

30 

40 

40 

32 

26 

30 

40 

44 

42 

41 

33 

37 

35 

37 

38 

27 

28 

33 

32 

30 

30 

20 

16 

16 

18 

32 

,0 

MINERAL 

MAX 

60 

50 

42 

41 

45 

45 

37 

38 

J5 

34 

J2 

39 

46 

.  3 

MIN 

33 

29 

36 

44 

31 

29 

32 

37 

28 

24 

29 

35 

37 

33 

33 

31 

38 

32 

32 

30 

25 

23 

26 

29 

24 

18 

19 

15 

19 

24 

29 

.2 

MOMTICELLO  DAM 

MAX 

75 

65 

65 

64 

57 

61 

62 

60 

62 

54 

56 

57 

63 

.3 

MIN 

45 

43 

47 

48 

48 

44 

46 

51 

45 

45 

43 

49 

53 

52 

53 

49 

52 

51 

49 

41 

43 

41 

47 

45 

39 

36 

41 

34 

35 

41 

45 

,4 

MOUNT  SHASTA  l»B  CITY 

MAX 

65 

53 

6 1 

62 

62 

52 

55 

5J 

50 

4 

45 

50 

57 

50 

42 

48 

4  0 

39 

38 

35 

41 

33 

47 

46 

49 

.  5 

MIN 

36 

40 

47 

37 

31 

38 

43 

35 

32 

28 

40 

42 

42 

41 

39 

33 

38 

37 

38 

32 

29 

31 

33 

32 

29 

27 

18 

17 

20 

30 

33 

.8 

NEVADA  CITY 

MAX 

74 

73 

6  1 

6  3 

65 

64 

60 

55 

55 

56 

5  9 

50 

50 

5  2 

55 

52 

55 

5 1 

53 

52 

45 

4  2 

39 

41 

48 

50 

54 

.4 

MIN 

36 

32 

35 

37 

37 

33 

33 

37 

34 

31 

33 

39 

45 

45 

43 

38 

39 

44 

41 

34 

29 

28 

30 

36 

34 

28 

31 

25 

26 

29 

34 

.  7 

ORLAND 

MAX 

80 

7  \ 

65 

67 

73 

7  i 

70 

54 

65 

63 

62 

59 

52 

57 

60 

5? 

57 

58 

59 

60 

6 1 

49 

53 

5  5 

50 

45 

54 

55 

55 

59 

.8 

MIN 

41 

38 

44 

46 

45 

41 

46 

49 

44 

38 

42 

49 

51 

49 

50 

44 

46 

47 

46 

38 

39 

37 

43 

41 

36 

37 

37 

32 

33 

40 

42 

.3 

OROVILLE 

MAX 

75 

70 

76 

76 

70 

60 

63 

67 

60 

65 

65 

62 

54 

56 

s5 

52 

58 

57 

64 

.  4 

Mm 

47 

45 

49 

51 

46 

53 

55 

46 

49 

50 

54 

54 

52 

54 

49 

54 

50 

52 

43 

39 

44 

47 

47 

44 

40 

44 

31 

35 

36 

46 

,9 

PARADISE 

MAX 

57 

59 

.8 

MIN 

54 

42 

44 

50 

53 

49 

49 

51 

45 

42 

44 

44 

45 

44 

44 

45 

45 

44 

44 

41 

41 

36 

38 

40 

40 

34 

34 

34 

34 

33 

4  2 

.8 

PLACERVILLE 

MAX 

57 

59 

.  1 

NUN 

41 

35 

41 

39 

39 

36 

37 

44 

35 

32 

36 

37 

45 

45 

42 

42 

43 

46 

4  1 

36 

31 

29 

31 

39 

32 

28 

29 

26 

28 

32 

36 

.6 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

70 

70 

63 

57 

58 

.0 

Mm 

55 

41 

46 

48 

47 

46 

45 

48 

42 

42 

41 

46 

45 

45 

47 

45 

46 

45 

39 

39 

39 

38 

38 

37 

32 

29 

36 

33 

36 

33 

41 

.  7 

PLAT INA 

MAX 

Mm 

PORTOLA 

MAX 

65 

64 

42 

50 

36 

33 

34 

50 

.9 

Mm 

24 

30 

26 

27 

23 

21 

24 

37 

24 

20 

29 

34 

39 

39 

35 

32 

37 

34 

30 

25 

18 

16 

31 

29 

14 

4 

15 

5 

6 

10 

24 

,6 

QUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

75 

75 

72 

7  3 

73 

73 

55 

5  3 

48 

5J 

39 

42 

46 

56 

.5 

Mm 

23 

25 

28 

35 

27 

23 

27 

34 

32 

30 

32 

41 

42 

36 

42 

42 

42 

37 

36 

35 

32 

29 

32 

32 

30 

26 

29 

28 

23 

27 

31 

.9 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 

72 

68 

6  7 

74 

74 

57 

65 

63 

57 

56 

61 

52 

6  C 

56 

66 

60 

.9 

Mm 

44 

40 

47 

52 

48 

43 

50 

49 

45 

40 

47 

52 

51 

50 

50 

45 

52 

51 

45 

43 

40 

40 

47 

43 

39 

41 

35 

31 

35 

41 

44 

.5 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

68 

70 

72 

62 

59 

66 

61 

.2 

Mm 

53 

44 

52 

56 

52 

51 

52 

51 

48 

42 

48 

!  1 

51 

50 

50 

44 

44 

50 

50 

48 

43 

42 

46 

44 

41 

36 

37 

35 

42 

44 

46 

.6 

ROCK  L I N 

MAX 

83 

70 

70 

7J 

65 

55 

64 

,2 

Mm 

41 

40 

38 

44 

46 

42 

43 

48 

38 

39 

43 

50 

49 

49 

49 

42 

44 

50 

45 

41 

32 

34 

39 

43 

39 

32 

37 

28 

29 

32 

40 

.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

59 

63 

63 

.6 

Mm 

47 

43 

45 

50 

51 

48 

46 

49 

42 

43 

48 

53 

54 

54 

54 

53 

54 

53 

48 

45 

40 

36 

49 

46 

39 

34 

40 

34 

36 

36 

45 

„  7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

74 

77 

72 

62 

64 

64 

.  6 

Mm 

50 

48 

48 

54 

54 

50 

53 

54 

43 

46 

50 

34 

54 

54 

54 

53 

56 

54 

54 

48 

42 

40 

49 

48 

43 

40 

42 

36 

38 

42 

48 

.4 

SHASTA  DAM 

MAX 

65 

6  1 

62 

56 

5  3 

52 

54 

6 1 

56 

55 

57 

60 

50 

4  9 

4  5 

57 

52 

57 

■  6 

Mm 

53 

48 

49 

44 

51 

51 

51 

50 

49 

45 

45 

50 

51 

49 

50 

49 

51 

50 

49 

48 

44 

45 

44 

43 

39 

38 

3g 

41 

43 

46 

.8 

SIERRA  CITY 

MAX 

74 

68 

70 

6 1 

55 

52 

51 

53 

.0 

Mm 

37 

32 

34 

32 

34 

31 

30 

40 

33 

29 

35 

39 

42 

38 

39 

35 

40 

32 

35 

30 

29 

26 

32 

31 

26 

18 

26 

29 

28 

29 

32 

.4 

S I ERRAV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

74 

7  i 

66 

67 

67 

52 

52 

32 

53 

.0 

Mm 

26 

31 

27 

35 

25 

22 

25 

36 

23 

20 

29 

38 

37 

38 

35 

32 

36 

32 

33 

28 

19 

19 

24 

30 

2  2 

10 

3 

4 

7 

25 

.  7 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

65 

60 

55 

38 

38 

38 

39 

24 

42 

42 

.5 

MIN 

30 

33 

29 

29 

29 

27 

28 

29 

29 

24 

24 

32 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

28 

26 

17 

15 

17 

25 

19 

12 

13 

1  1 

12 

12 

24 

.  7 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

65 

65 

64 

64 

55 

60 

59 

5  8 

63 

60 

5  9 

66 

61 

.9 

Mm 

42 

37 

44 

48 

45 

39 

46 

42 

42 

39 

47 

52 

50 

51 

54 

45 

52 

47 

42 

37 

36 

34 

41 

43 

3  7 

34 

34 

28 

33 

39 

42 

.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

52 

55 

55 

54 

48 

45 

54 

50 

53 

48 

4  5 

52 

54 

50 

54 

51 

.9 

Mm 

42 

37 

39 

38 

38 

35 

37 

44 

35 

30 

40 

38 

42 

41 

42 

37 

38 

36 

39 

33 

28 

28 

32 

30 

29 

25 

29 

26 

27 

29 

34 

.8 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

64 

6  1 

7  1 

55 

54 

60 

5  7 

64 

51 

60 

.5 

Mm 

52 

46 

49 

54 

51 

47 

43 

46 

46 

48 

48 

49 

47 

48 

43 

45 

43 

37 

37 

40 

40 

45 

,7 

TWIN  LAKES 

MAX 

46 

49 

39 

33 

38 

39 

32 

44 

43 

.  3 

Mm 

31 

38 

29 

34 

30 

26 

33 

33 

22 

20 

24 

29 

32 

30 

29 

27 

32 

29 

27 

16 

8 

19 

24 

20 

10 

-  t. 

8 

6 

10 

9 

22 

.  7 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

71 

74 

66 

66 

58 

56 

59 

59 

61 

49 

49 

47 

58 

62 

MIN 

34 

33 

36 

49 

44 

49 

45 

45 

31 

41 

40 

28 

26 

34 

VACAvILLE 

MAX 

79 

69 

73 

79 

80 

76 

71 

71 

68 

71 

71 

62 

55 

60 

66 

61 

62 

64 

64 

65 

62 

55 

57 

58 

56 

50 

58 

88 

58 

66 

64 

.8 

Mm 

44 

40 

44 

50 

47 

42 

50 

52 

43 

44 

50 

53 

52 

51 

53 

49 

53 

50 

48 

41 

42 

37 

47 

44 

37 

32 

44 

30 

37 

42 

44 

,9 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

80 

69 

66 

68 

67 

70 

67 

62 

59 

62 

53 

51 

52 

59 

58 

60 

60 

55 

55 

59 

60 

59 

49 

50 

43 

42 

51 

56 

57 

62 

58 

,7 

Mm 

46 

48 

45 

49 

44 

42 

46 

46 

40 

36 

43 

45 

47 

45 

45 

42 

47 

46 

43 

40 

35 

32 

40 

38 

33 

30 

31 

30 

32 

38 

40 

.8 

See  Deference  Notes  Following  Station  Index 

-  399  -  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

1 

01 

■ 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

> 
< 

wHISKEYTOMN  RES 

MAX 

93 

72 

66 

67 

67 

65 

68 

53 

64 

61 

55 

53 

50 

52 

53 

54 

60 

58 

54 

56 

56 

61 

50 

49 

48 

41 

50 

57 

51 

57.7 

Mm 

46 

41 

49 

50 

47 

45 

47 

47 

44 

42 

42 

46 

48 

46 

47 

44 

46 

45 

45 

42 

41 

38 

41 

39 

33 

33 

35 

34 

38 

42.8 

WILLIAMS 

MAX 

min 

WILLOWS 

MAX 

83 

74 

67 

71 

76 

75 

72 

58 

69 

67 

64 

64 

56 

58 

59 

64 

60 

62 

61 

62 

64 

63 

63 

55 

55 

56 

48 

58 

59 

58 

63.4 

min 

44 

40 

45 

50 

47 

44 

48 

50 

43 

39 

46 

50 

53 

51 

53 

46 

49 

51 

50 

40 

42 

39 

37 

45 

38 

37 

34 

31 

35 

39 

43.9 

WINTERS 

MAX 

83 

72 

68 

72 

80 

77 

79 

70 

70 

68 

70 

69 

63 

56 

60 

65 

59 

63 

64 

63 

64 

62 

55 

56 

57 

55 

49 

57 

56 

57 

64.6 

Mm 

41 

41 

42 

49 

48 

43 

49 

51 

43 

38 

47 

53 

52 

50 

53 

48 

50 

51 

48 

43 

38 

39 

45 

45 

38 

31 

39 

33 

35 

37 

44,0 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

82 

75 

67 

73 

80 

77 

76 

69 

71 

66 

70 

69 

57 

56 

6 1 

66 

60 

65 

63 

62 

62 

62 

52 

55 

56 

53 

50 

55 

56 

55 

64.0 

•      «  • 

Mm 

39 

39 

42 

50 

49 

39 

50 

55 

42 

36 

36 

50 

53 

46 

54 

48 

52 

52 

51 

44 

40 

42 

45 

47 

39 

32 

38 

34 

37 

38 

44.0 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

MAX 

74 

69 

66 

67 

66 

64 

65 

60 

52 

53 

56 

58 

47 

49 

44 

48 

4  1 

54 

42 

43 

50 

52 

51 

38 

33 

32 

33 

40 

33 

30 

50.3 

Mm 

18 

26 

19 

24 

19 

15 

15 

29 

23 

17 

19 

32 

35 

35 

32 

33 

32 

32 

32 

27 

22 

14 

15 

31 

17 

1 

2 

7 

9 

8 

21.3 

BOD  IE 

MAX 

58 

5a 

57 

52 

51 

55 

52 

49 

49 

48 

41 

44 

39 

35 

39 

38 

37 

35 

40 

38 

38 

39 

32 

30 

24 

32 

33 

32 

37 

35 

41.6 

Mm 

11 

18 

12 

19 

17 

9 

13 

10 

9 

5 

7 

26 

23 

28 

28 

30 

26 

30 

6 

5 

-  7 

7 

26 

16 

13 

-  3 

-  6 

-13 

-12 

-11 

11.4 

BRIDGEPORT 

MAX 

68 

67 

68 

60 

55 

66 

63 

57 

54 

57 

63 

52 

49 

42 

44 

37 

49 

44 

47 

48 

49 

50 

39 

38 

36 

25 

29 

24 

29 

33 

48.1 

Mm 

16 

25 

IT 

22 

22 

15 

17 

23 

15 

11 

23 

33 

33 

32 

28 

31 

28 

36 

27 

23 

16 

14 

32 

24 

20 

-15 

-10 

-15 

-13 

-  5 

17.5 

CEDARV I LLE 

MAX 

70 

70 

66 

67 

62 

64 

64 

61 

57 

50 

56 

47 

46 

47 

5  1 

51 

44 

52 

51 

47 

50 

48 

48 

46 

38 

37 

30 

40 

39 

40 

51.3 

Mm 

36 

41 

41 

4  7 

33 

34 

33 

39 

33 

27 

30 

38 

39 

40 

35 

34 

36 

39 

38 

35 

27 

30 

32 

30 

27 

25 

22 

17 

19 

20 

32.6 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

69 

65 

60 

62 

60 

62 

60 

55 

47 

50 

51 

51 

50 

45 

39 

44 

40 

48 

48 

38 

45 

44 

46 

45 

32 

30 

38 

36 

37 

34 

47.7 

Mm 

24 

29 

27 

26 

25 

25 

26 

29 

25 

19 

20 

32 

33 

33 

32 

33 

32 

32 

32 

27 

19 

20 

17 

19 

19 

2 

7 

9 

9 

10 

23.1 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

70 

74 

71 

58 

70 

64 

66 

59 

60 

60 

53 

51 

50 

58 

50 

55 

48 

51 

54 

53 

55 

42 

37 

37 

39 

42 

40 

38 

53.8 

Mm 

31 

35 

37 

32 

31 

32 

37 

25 

30 

40 

41 

41 

34 

37 

37 

39 

34 

30 

24 

26 

28 

32 

26 

19 

20 

17 

19 

19 

30.5 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

73 

7  0 

70 

68 

67 

64 

64 

58 

54 

59 

55 

52 

50 

54 

59 

5  i 

56 

53 

53 

49 

51 

43 

40 

39 

41 

41 

39 

38 

42 

53.6 

Mm 

27 

32 

35 

44 

29 

32 

27 

42 

26 

22 

35 

40 

41 

40 

39 

36 

40 

38 

27 

23 

20 

32 

32 

23 

15 

25 

15 

15 

20 

30.1 

FORT  BIDWELL 

MAX 

70 

69 

70 

65 

61 

65 

62 

61 

51 

57 

46 

45 

46 

52 

5 1 

46 

55 

49 

49 

53 

50 

47 

46 

40 

40 

39 

42 

40 

42 

45 

51.9 

Mm 

29 

*0 

36 

49 

28 

30 

25 

42 

31 

20 

39 

37 

37 

39 

34 

30 

39 

40 

35 

34 

30 

26 

33 

29 

26 

26 

18 

10 

13 

20 

30.8 

MEYERS  4  SW 

MAX 

65 

63 

62 

61 

60 

60 

58 

52 

52 

52 

56 

44 

44 

41 

42 

39 

45 

38 

43 

43 

41 

47 

33 

33 

33 

32 

42 

42 

40 

44 

46.9 

Mm 

26 

27 

27 

28 

25 

23 

26 

31 

22 

20 

26 

32 

35 

32 

32 

30 

32 

32 

30 

24 

19 

19 

22 

22 

18 

3 

12 

5 

9 

12 

23.4 

MONO  LAKE 

MAX 

66 

67 

66 

56 

57 

64 

65 

64 

54 

57 

61 

56 

50 

44 

47 

41 

5^ 

47 

50 

49 

47 

45 

42 

40 

39 

38 

36 

37 

38 

39 

50,5 

Mm 

32 

37 

32 

33 

32 

29 

32 

33 

29 

27 

33 

39 

38 

39 

33 

33 

34 

37 

32 

29 

24 

24 

33 

30 

24 

13 

17 

20 

20 

21 

29.6 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

70 

65 

62 

63 

62 

63 

60 

67 

58 

51 

51 

55 

45 

50 

39 

45 

5  1 

45 

37 

39 

46 

47 

45 

36 

29 

29 

32 

41 

40 

42 

48.8 

Mm 

27 

35 

27 

31 

27 

25 

35 

39 

24 

19 

18 

36 

35 

32 

32 

32 

32 

31 

32 

27 

14 

15 

18 

25 

20 

.  1 

8 

0 

2 

5 

23.4 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

74 

66 

69 

68 

68 

66 

64 

63 

56 

59 

59 

59 

48 

53 

57 

54 

54 

46 

52 

49 

48 

50 

42 

38 

37 

39 

39 

38 

40 

43 

53.3 

Mm 

28 

42 

35 

52 

34 

32 

32 

38 

28 

23 

37 

41 

41 

39 

39 

33 

37 

36 

36 

29 

23 

22 

32 

32 

24 

10 

24 

11 

14 

17 

30.7 

TAHOE  CITY 

MAX 

66 

64 

60 

59 

60 

61 

60 

56 

49 

47 

51 

52 

43 

44 

40 

44 

42 

49 

38 

40 

44 

45 

46 

35 

30 

30 

32 

40 

40 

42 

47.0 

Mm 

32 

36 

31 

32 

30 

29 

34 

38 

28 

25 

32 

35 

36 

34 

33 

32 

32 

32 

32 

28 

23 

23 

30 

27 

19 

11 

19 

16 

19 

20 

28.3 

TERMO 

MAX 

68 

65 

66 

62 

63 

62 

61 

60 

53 

55 

44 

44 

44 

48 

54 

47 

50 

45 

47 

47 

49 

44 

37 

34 

35 

34 

31 

32 

34 

39 

48.5 

Mm 

19 

I  a 

32 

44 

22 

22 

26 

33 

18 

11 

30 

35 

39 

36 

32 

34 

36 

34 

31 

29 

20 

21 

26 

29 

8 

-  4 

8 

0 

9 

6 

23.8 

TRuCKEE  RANGER  STATIOh 

MAX 

70 

65 

62 

64 

62 

60 

62 

57 

49 

48 

52 

55 

42 

45 

38 

44 

39 

47 

37 

42 

44 

44 

47 

35 

31 

38 

30 

48.5 

Mm 

25 

30 

27 

33 

25 

24 

26 

28 

24 

12 

20 

36 

34 

32 

31 

31 

32 

32 

31 

27 

19 

12 

21 

29 

-  3 

2 

4 

23,9 

WOODFORDS 

MAX 

70 

67 

68 

68 

68 

67 

65 

62 

61 

60 

59 

55 

50 

41 

4  7 

43 

54 

47 

49 

50 

50 

53 

45 

38 

35 

41 

40 

39 

37 

43 

52.4 

ft      ft  » 

Mm 

42 

45 

39 

41 

40 

39 

36 

43 

36 

35 

34 

42 

37 

33 

33 

34 

33 

36 

36 

32 

26 

30 

32 

27 

24 

17 

24 

12 

17 

20 

32.5 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

68 

70 

75 

70 

73 

73 

72 

78 

7a 

76 

78 

65 

62 

61 

70 

62 

65 

68 

68 

65 

70 

65 

64 

62 

64 

65 

70 

68 

68 

72 

68.8 

Mm 

47 

43 

43 

47 

47 

45 

45 

50 

50 

55 

50 

50 

56 

57 

53 

58 

59 

57 

50 

50 

50 

54 

55 

55 

55 

40 

50 

45 

42 

44 

50.1 

BEN  LOMOND 

MAX 

58 

63 

67 

70 

71 

68 

64 

59 

63 

64 

63 

58 

57 

58 

60 

56 

60 

59 

61 

59 

56 

57 

58 

56 

51 

52 

56 

50 

54 

53 

59.4 

MIN 

42 

41 

42 

43 

44 

44 

50 

55 

39 

42 

43 

48 

47 

46 

55 

49 

54 

55 

54 

44 

41 

40 

44 

38 

34 

33 

32 

31 

35 

39 

43.5 

BERKELEY 

MAX 

61 

65 

68 

69 

69 

69 

68 

64 

62 

62 

65 

58 

60 

63 

67 

61 

62 

62 

62 

62 

63 

60 

57 

66 

54 

55 

56 

58 

58 

63 

62.3 

Mm 

52 

51 

52 

52 

53 

49 

50 

53 

48 

48 

54 

53 

54 

53 

56 

54 

53 

52 

52 

47 

39 

44 

50 

46 

40 

41 

45 

40 

45 

49 

49,2 

BURL  I NGAME 

MAX 

70 

69 

68 

68 

71 

71 

73 

6fl 

64 

70 

65 

63 

60 

64 

65 

62 

63 

65 

63 

62 

61 

65 

59 

58 

58 

56 

55 

55 

58 

60 

63,6 

Mm 

45 

50 

49 

51 

48 

44 

51 

52 

45 

47 

48 

50 

55 

53 

53 

53 

53 

52 

50 

49 

43 

42 

42 

42 

40 

39 

49 

37 

41 

42 

47.2 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

67 

71 

78 

76 

76 

7* 

76 

71 

69 

70 

72 

64 

62 

70 

70 

70 

61 

65 

60 

72 

67 

58 

60 

60 

66 

67 

68 

66 

,  67.9 

Mm 

38 

41 

41 

41 

46 

42 

41 

51 

39 

39 

43 

46 

51 

50 

48 

46 

44 

50 

43 

41 

43 

39 

44 

48 

34 

35 

36 

36 

35 

42.4 

CROCKETT 

MAX 

69 

65 

70 

71 

75 

76 

74 

71 

66 

67 

68 

66 

58 

59 

66 

67 

59 

65 

65 

64 

64 

60 

52 

59 

59 

60 

50 

61 

55 

5  5 

63.9 

Mm 

53 

51 

51 

55 

52 

48 

51 

57 

47 

46 

52 

54 

55 

53 

55 

53 

54 

52 

51 

47 

44 

44 

46 

47 

40 

37 

43 

38 

42 

45 

48.8 

GILROY 

MAX 

71 

66 

71 

76 

74 

76 

75 

73 

72 

67 

69 

70 

58 

59 

67 

69 

58 

70 

63 

65 

60 

66 

62 

61 

59 

55 

54 

59 

60 

66 

65.7 

Mm 

43 

37 

38 

48 

50 

42 

42 

43 

42 

45 

64 

43 

53 

53 

51 

51 

48 

54 

46 

44 

41 

37 

37 

37 

39 

35 

33 

33 

34 

39 

42.7 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

64 

66 

71 

70 

71 

69 

71 

64 

64 

65 

64 

66 

62 

65 

66 

61 

64 

64 

64 

65 

65 

64 

58 

59 

59 

58 

57 

58 

64 

65 

64.1 

Mm 

50 

90 

5C 

48 

49 

45 

44 

44 

46 

48 

55 

54 

53 

54 

55 

56 

54 

51 

50 

46 

44 

47 

50 

42 

43 

41 

41 

40 

49 

41 

48.0 

HOLLISTFR 

MAX 

63 

67 

74 

75 

78 

76 

75 

73 

67 

71 

64 

62 

64 

67 

72 

61 

72 

64 

64 

65 

68 

64 

61 

63 

56 

56 

62 

65 

65 

65 

66.6 

Mm 

40 

39 

36 

42 

43 

42 

40 

42 

37 

42 

41 

49 

52 

52 

50 

50 

56 

52 

45 

43 

39 

36 

45 

46 

37 

34 

32 

33 

33 

33 

42.0 

KING  CITY 

MAX 

69 

78 

75 

75 

76 

77 

72 

69 

71 

70 

67 

64 

62 

68 

66 

67 

65 

63 

62 

64 

62 

69 

61 

57 

60 

63 

62 

66 

67.0 

Mm 

33 

37 

50 

42 

39 

39 

43 

38 

35 

42 

46 

55 

53 

55 

55 

55 

55 

44 

44 

SO 

40 

41 

50 

40 

32 

32 

30 

33 

36 

42.9 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

81 

65 

72 

75 

77 

77 

77 

74 

69 

67 

68 

70 

57 

62 

68 

63 

62 

62 

62 

54 

61 

58 

55 

55 

53 

53 

55 

64,8 

Mm 

47 

44 

44 

46 

48 

42 

42 

45 

40 

38 

41 

49 

52 

49 

52 

51 

48 

49 

48 

43 

40 

35 

34 

45 

38 

32 

34 

35 

36 

39 

42.9 

LOS  GATOS 

MAX 

75 

70 

72 

74 

73 

7* 

71 

69 

69 

68 

69 

65 

62 

66 

69 

64 

65 

62 

64 

60 

63 

61 

60 

54 

55 

56 

55 

59 

64 

64 

65.1 

MIN 

47 

43 

43 

49 

48 

43 

49 

57 

41 

42 

46 

50 

54 

52 

51 

54 

54 

52 

50 

43 

39 

41 

39 

46 

39 

35 

37 

33 

35 

41 

45.1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

68 

64 

66 

71 

74 

7* 

71 

70 

65 

65 

67 

66 

58 

58 

66 

65 

60 

64 

64 

62 

61 

62 

58 

59 

57 

57 

50 

58 

63 

54 

63.2 

Mm 

50 

50 

50 

53 

51 

45 

50 

55 

46 

47 

50 

54 

55 

51 

52 

52 

52 

53 

50 

46 

41 

41 

46 

47 

40 

37 

41 

35 

35 

44 

47.3 

MONTEREY 

MAX 

64 

68 

71 

71 

72 

71 

69 

67 

64 

65 

68 

61 

63 

69 

67 

58 

67 

65 

63 

58 

67 

64 

59 

59 

57 

57 

62 

64 

64 

64 

64.6 

Mm 

47 

49 

50 

51 

54 

50 

51 

55 

47 

48 

50 

53 

54 

52 

54 

54 

53 

53 

51 

48 

46 

48 

49 

48 

42 

43 

43 

39 

48 

44 

49,1 

So©  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

g 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORRC   BAY  FIRF  DEPT 

MAX 

61 

67 

66 

67 

67 

75 

65 

68 

67 

68 

69 

70 

65 

62 

61 

66 

62 

65 

65 

64 

63 

68 

65 

65 

60 

58 

60 

60 

65 

63 

65. 

0 

MIN 

47 

45 

45 

47 

47 

46 

45 

49 

50 

52 

51 

50 

51 

56 

56 

53 

58 

55 

50 

50 

52 

50 

65 

55 

45 

40 

44 

47 

40 

4  I 

*9  • 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

93 

65 

69 

74 

64 

75 

68 

65 

64 

62 

65 

68 

53 

52 

56 

56 

54 

56 

54 

57 

60 

64 

56 

49 

49 

49 

48 

55 

59 

61 

60, 

3 

MIN 

SI 

46 

49 

50 

52 

52 

51 

52 

46 

46 

47 

50 

49 

48 

50 

49 

48 

47 

46 

46 

45 

46 

42 

39 

36 

36 

40 

39 

41 

43 

46, 

1 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

65 

58 

64 

65 

62 

58 

52 

54 

52 

55 

49 

48 

49 

52 

48 

49 

47 

44 

48 

54 

54 

48 

41 

38 

50 

52 

52 

54 

52, 

2 

MIN 

45 

44 

50 

50 

50 

44 

44 

42 

41 

42 

40 

42 

40 

44 

42 

42 

39 

39 

39 

43 

41 

35 

32 

29 

29 

32 

43 

42 

40, 

9 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

86 

72 

71 

80 

75 

76 

79 

75 

75 

72 

73 

71 

67 

59 

62 

65 

60 

65 

64 

62 

55 

64 

60 

59 

57 

57 

58 

59 

58 

65 

66, 

7 

MIN 

36 

39 

40 

42 

45 

42 

40 

41 

42 

38 

42 

43 

51 

53 

54 

54 

53 

52 

48 

45 

46 

46 

48 

50 

41 

35 

36 

36 

31 

31 

*3, 

3 

NEWARK 

MAX 

64 

66 

67 

70 

69 

69 

71 

69 

64 

63 

64 

68 

58 

59 

64 

71 

59 

63 

59 

63 

59 

61 

58 

60 

56 

54 

55 

53 

58 

60 

62, 

5 

MIN 

52 

56 

50 

53 

52 

48 

52 

55 

46 

48 

53 

54 

55 

54 

55 

54 

55 

55 

53 

46 

44 

44 

46 

50 

43 

40 

42 

39 

42 

44 

49, 

5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

63 

65 

67 

67 

67 

68 

68 

64 

63 

64 

67 

60 

60 

63 

67 

60 

64 

62 

62 

60 

62 

59 

59 

57 

55 

54 

59 

58 

58 

59 

62, 

0 

MIN 

55 

55 

54 

57 

55 

53 

55 

54 

49 

50 

57 

57 

57 

57 

58 

57 

57 

56 

55 

52 

47 

45 

53 

49 

45 

45 

47 

42 

48 

49 

52 , 

3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

63 

65 

68 

68 

70 

71 

70 

71 

64 

68 

65 

58 

60 

64 

67 

58 

62 

64 

65 

63 

65 

57 

60 

57 

56 

58 

58 

59 

57 

63 

1 

MIN 

49 

48 

46 

51 

48 

44 

46 

52 

44 

41 

50 

53 

53 

52 

54 

55 

54 

50 

46 

41 

38 

40 

51 

41 

35 

41 

39 

40 

40 

46 

3 

PASO  ROBLES 

MAX 

T3 

75 

80 

75 

77 

78 

73 

76 

72 

72 

71 

72 

63 

60 

66 

62 

65 

65 

62 

65 

62 

58 

61 

60 

57 

57 

59 

62 

65 

65 

66 

9 

MIN 

30 

30 

30 

38 

37 

33 

34 

37 

35 

29 

39 

42 

53 

53 

54 

54 

56 

53 

46 

41 

45 

43 

52 

50 

42 

32 

33 

34 

31 

33 

40 

6 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

72 

74 

79 

74 

74 

76 

74 

74 

70 

75 

73 

68 

60 

61 

65 

61 

64 

65 

61 

55 

62 

61 

63 

58 

54 

55 

56 

61 

63 

64 

65 

8 

MIN 

34 

34 

34 

41 

42 

36 

39 

40 

37 

33 

42 

45 

54 

55 

54 

55 

55 

50 

46 

43 

45 

43 

52 

45 

37 

33 

33 

32 

30 

34 

41 

8 

PINNACLES  NAT  MCNUMEN1 

MAX 

7<S 

72 

80 

80 

79 

73 

76 

74 

72 

72 

72 

72 

57 

58 

67 

58 

61 

61 

62 

57 

68 

64 

54 

54 

54 

55 

62 

63 

67 

68 

66 

4 

MIN 

37 

36 

39 

43 

43 

40 

40 

44 

37 

40 

41 

42 

51 

51 

52 

51 

55 

52 

42 

41 

40 

38 

46 

47 

35 

30 

32 

31 

30 

35 

4  1 

4 

PISMO  BEACH 

MAX 

63 

65 

66 

68 

66 

68 

65 

67 

74 

73 

74 

67 

62 

60 

67 

61 

65 

67 

65 

64 

65 

62 

63 

60 

59 

65 

65 

66 

67 

65 

4 

MIN 

45 

43 

47 

49 

45 

46 

52 

48 

50 

52 

52 

59 

56 

57 

57 

S7 

58 

57 

52 

51 

49 

53 

57 

55 

44 

45 

39 

44 

43 

50 

4 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

67 

68 

70 

62 

67 

67 

65 

64 

67 

67 

68 

61 

59 

59 

63 

61 

62 

64 

64 

61 

66 

62 

61 

59 

60 

62 

65 

65 

66 

66 

63 

9 

MIN 

47 

49 

49 

51 

50 

51 

52 

53 

52 

45 

52 

50 

56 

54 

55 

56 

56 

54 

52 

51 

5* 

52 

55 

51 

41 

44 

45 

50 

44 

49 

50 

7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

MAX 

73 

65 

63 

72 

74 

74 

72 

72 

65 

65 

69 

67 

59 

60 

66 

67 

65 

68 

63 

62 

62 

60 

52 

59 

57 

58 

51 

58 

54 

51 

63 

4 

MTN 

43 

46 

45 

49 

47 

42 

40 

44 

43 

43 

43 

46 

53 

51 

51 

53 

50 

52 

48 

43 

39 

36 

4  1 

45 

38 

32 

33 

34 

43 

4  1 

*3, 

8 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

78 

72 

75 

70 

70 

73 

72 

72 

66 

69 

68 

63 

57 

54 

58 

56 

58 

57 

58 

52 

53 

52 

55 

52 

48 

52 

51 

57 

62 

61 

61 

4 

MIN 

30 

25 

28 

30 

32 

28 

30 

31 

31 

23 

21 

35 

45 

46 

50 

50 

50 

*8 

50 

40 

42 

40 

40 

45 

35 

24 

26 

32 

25 

29 

35 

REDWOOD  CITY 

MAX 

69 

70 

71 

74 

73 

74 

73 

74 

67 

69 

69 

62 

60 

64 

69 

61 

64 

62 

65 

62 

66 

60 

59 

60 

60 

57 

60 

59 

60 

65 

65 

3 

MIN 

48 

48 

47 

51 

47 

42 

49 

54 

43 

44 

43 

50 

55 

54 

52 

55 

54 

53 

50 

48 

42 

39 

43 

46 

41 

36 

42 

37 

40 

42 

46 

6 

RICHMOND 

MAX 

63 

63 

68 

73 

72 

70 

70 

70 

66 

66 

67 

68 

62 

62 

66 

70 

63 

65 

66 

65 

60 

63 

55 

59 

58 

58 

56 

56 

56 

59 

63 

9 

MIN 

54 

56 

53 

56 

54 

48 

57 

55 

48 

48 

54 

56 

57 

55 

57 

56 

55 

54 

56 

48 

45 

42 

50 

50 

44 

40 

44 

40 

45 

48 

50 

6 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

75 

74 

71 

73 

73 

72 

68 

65 

63 

64 

66 

63 

58 

62 

64 

60 

60 

61 

60 

59 

59 

48 

55 

55 

52 

52 

53 

53 

52 

60 

61 

7 

MIN 

38 

40 

42 

47 

45 

38 

50 

50 

39 

38 

45 

45 

47 

53 

52 

49 

52 

50 

46 

41 

32 

38 

47 

45 

35 

30 

38 

34 

34 

42 

42 

SALINAS  2  E 

MAX 

65 

71 

76 

75 

76 

73 

74 

69 

66 

70 

70 

61 

60 

64 

66 

69 

70 

63 

67 

59 

70 

64 

60 

61 

57 

55 

66 

63 

67 

66 

66 

4 

MIN 

43 

40 

43 

54 

45 

42 

44 

53 

38 

40 

43 

51 

50 

54 

55 

54 

49 

55 

48 

46 

42 

45 

46 

49 

40 

38 

36 

40 

42 

38 

45 

4 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

65 

71 

76 

75 

76 

72 

73 

70 

65 

68 

70 

62 

61 

65 

69 

60 

71 

64 

65 

59 

67 

63 

60 

61 

55 

55 

63 

62 

65 

65 

65 

8 

MIN 

44 

42 

44 

51 

46 

43 

44 

49 

40 

39 

42 

52 

55 

54 

55 

50 

49 

52 

49 

46 

43 

47 

50 

46 

40 

38 

35 

40 

43 

39 

45 

6 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

80 

71 

78 

76 

77 

77 

76 

75 

72 

71 

72 

67 

62 

57 

65 

63 

61 

62 

62 

58 

64 

61 

57 

56 

56 

58 

61 

60 

61 

61 

65 

9 

MIN 

32 

32 

36 

37 

41 

36 

37 

40 

36 

31 

35 

46 

51 

51 

51 

53 

54 

51 

42 

41 

42 

39 

47 

47 

39 

30 

30 

30 

32 

3 1 

40 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

63 

63 

62 

62 

65 

64 

66 

66 

65 

64 

62 

60 

58 

67 

66 

60 

65 

65 

65 

62 

66 

65 

62 

60 

57 

56 

58 

60 

61 

64 

62 

6 

MIN 

53 

54 

50 

52 

50 

47 

52 

54 

57 

57 

57 

56 

56 

58 

60 

53 

55 

55 

50 

52 

47 

52 

47 

45 

40 

42 

45 

42 

46 

47 

51 

0 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

64 

66 

69 

69 

67 

69 

72 

64 

64 

65 

65 

57 

58 

62 

64 

59 

63 

64 

61 

60 

61 

56 

57 

57 

56 

54 

55 

55 

57 

61 

61 

7 

MDJ 

46 

53 

52 

52 

51 

46 

53 

53 

47 

51 

50 

53 

54 

54 

54 

55 

54 

53 

52 

48 

43 

42 

48 

46 

40 

40 

42 

40 

43 

44 

48 

6 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

62 

66 

72 

71 

69 

70 

68 

64 

65 

64 

66 

59 

60 

63 

68 

60 

64 

64 

62 

61 

62 

56 

59 

58 

55 

56 

59 

56 

62 

63 

62 

9 

MDJ 

53 

56 

56 

55 

56 

55 

58 

56 

54 

53 

56 

56 

55 

55 

58 

55 

55 

53 

56 

53 

52 

50 

52 

49 

46 

"8 

51 

47 

49 

52 

53 

3 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

65 

69 

72 

72 

67 

73 

70 

66 

63 

66 

67 

59 

61 

63 

69 

60 

64 

61 

64 

62 

66 

65 

57 

58 

57 

57 

57 

63 

67 

66 

64 

2 

MIN 

48 

45 

44 

45 

43 

38 

47 

48 

40 

46 

47 

48 

54 

55 

54 

53 

53 

53 

50 

47 

42 

42 

46 

43 

41 

40 

41 

38 

43 

43 

45 

9 

SAN  JOSE 

MAX 

64 

69 

71 

71 

71 

72 

73 

69 

65 

67 

68 

66 

58 

66 

71 

68 

64 

63 

66 

62 

63 

61 

62 

60 

54 

57 

59 

57 

60 

61 

64 

6 

MTN 

51 

46 

46 

52 

52 

44 

52 

57 

43 

48 

51 

53 

55 

53 

56 

51 

54 

54 

51 

45 

41 

39 

48 

47 

41 

38 

38 

33 

38 

43 

47 

3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

74 

63 

70 

78 

74 

80 

73 

74 

70 

73 

71 

73 

67 

60 

61 

67 

61 

65 

66 

67 

60 

69 

64 

61 

58 

57 

58 

61 

66 

70 

67, 

0 

MIN 

46 

44 

42 

43 

45 

44 

43 

44 

50 

53 

51 

49 

49 

54 

52 

55 

57 

54 

50 

50 

54 

51 

53 

55 

44 

40 

44 

46 

40 

4l 

48, 

1 

SAN  MATEO 

MAX 

65 

70 

71 

72 

73 

70 

74 

67 

65 

66 

66 

59 

58 

61 

69 

64 

64 

64 

63 

62 

64 

59 

59 

60 

56 

56 

58 

57 

60 

64 

63, 

9 

MIN 

54 

59 

61 

60 

53 

55 

63 

58 

52 

51 

50 

54 

55 

55 

60 

56 

54 

55 

55 

50 

46 

49 

55 

48 

42 

48 

49 

43 

47 

53, 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

65 

70 

73 

72 

72 

73 

71 

69 

66 

68 

69 

63 

59 

67 

71 

64 

65 

64 

65 

62 

65 

60 

62 

59 

57 

57 

59 

56 

60 

63 

64, 

9 

MIN 

50 

48 

48 

52 

51 

46 

52 

57 

43 

48 

51 

54 

49 

54 

55 

52 

55 

54 

51 

43 

41 

39 

47 

46 

42 

39 

39 

35 

39 

45 

*T, 

6 

SANTA  CRUZ 

MAX 

65 

71 

75 

75 

77 

69 

63 

72 

67 

68 

70 

59 

57 

63 

69 

60 

63 

64 

66 

61 

70 

68 

65 

60 

57 

55 

63 

63 

65 

65 

65, 

5 

MTN 

41 

40 

42 

46 

48 

48 

49 

55 

40 

40 

43 

43 

53 

53 

53 

48 

55 

53 

50 

44 

40 

41 

45 

48 

39 

35 

37 

34 

37 

45 

**• 

6 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

63 

63 

67 

70 

71 

70 

71 

69 

65 

64 

66 

66 

58 

59 

64 

69 

59 

61 

63 

64 

63 

63 

58 

57 

56 

54 

56 

56 

55 

62 

62, 

7 

MIN 

46 

48 

50 

50 

51 

50 

46 

52 

45 

46 

47 

52 

54 

53 

54 

54 

54 

52 

50 

49 

46 

42 

41 

46 

41 

39 

40 

41 

43 

44 

*7. 

6 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

MAX 

76 

65 

69 

76 

75 

76 

73 

71 

67 

65 

69 

70 

57 

57 

65 

56 

58 

65 

63 

64 

62 

62 

60 

59 

58 

57 

52 

57 

56 

55 

63. 

5 

MIN 

41 

41 

43 

45 

45 

39 

44 

50 

39 

42 

41 

48 

53 

50 

50 

50 

52 

52 

48 

39 

35 

33 

43 

46 

38 

34 

37 

34 

34 

37 

42 . 

8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

59 

60 

69 

73 

74 

74 

71 

70 

69 

64 

65 

67 

59 

60 

66 

70 

69 

68 

63 

65 

61 

69 

65 

61 

59 

55 

56 

62 

63 

65 

65. 

0 

»       «  • 

MIN 

44 

40 

41 

50 

46 

43 

50 

53 

39 

39 

41 

46 

53 

53 

53 

51 

54 

54 

49 

45 

41 

40 

46 

48 

39 

36 

36 

37 

36 

40 

44, 

8 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

79 

62 

59 

64 

68 

61 

66 

61 

63 

61 

61 

54 

58 

59 

58 

54 

60 

55 

MIN 

47 

51 

47 

52 

58 

54 

54 

50 

48 

48 

52 

52 

52 

53 

54 

53 

53 

55 

50 

46 

46 

39 

45 

47 

41 

35 

41 

36 

37 

48. 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

79 

68 

68 

73 

77 

78 

75 

73 

67 

66 

69 

69 

55 

56 

60 

66 

58 

65 

62 

63 

63 

61 

50 

57 

58 

57 

58 

56 

54 

52 

63. 

8 

MIN 

41 

46 

43 

49 

50 

42 

44 

52 

47 

41 

46 

51 

52 

52 

54 

52 

53 

54 

50 

44 

42 

39 

43 

47 

38 

33 

39 

32 

35 

39 

45. 

0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

85 

88 

72 

76 

74 

75 

76 

74 

72 

67 

66 

67 

64 

61 

62 

67 

59 

71 

61 

65 

57 

63 

59 

55 

56 

48 

56 

55 

61 

65 

65. 

9 

Mm 

54 

47 

42 

45 

45 

43 

46 

45 

44 

49 

41 

42 

47 

49 

50 

49 

49 

51 

45 

44 

43 

41 

47 

48 

37 

33 

33 

33 

34 

39 

43. 

8 

AUSERRY   1  NNE 

MAX 

83 

83 

67 

71 

72 

71 

72 

70 

65 

62 

65 

62 

56 

65 

55 

57 

56 

58 

63 

53 

49 

49 

52 

57 

60 

62. 

9 

MIN 

48 

43 

35 

34 

36 

38 

42 

40 

37 

35 

49 

49 

48 

51 

45 

41 

37 

35 

48 

36 

32 

29 

28 

33 

38 

39. 

5 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

85 

69 

71 

73 

69 

73 

73 

73 

69 

67 

67 

69 

64 

68 

68 

66 

75 

68 

66 

55 

60 

59 

67 

65 

53 

57 

57 

57 

59 

46 

65. 

6 

MTN 

53 

48 

47 

45 

51 

48 

49 

49 

51 

47 

45 

50 

54 

57 

56 

58 

54 

59 

54 

49 

52 

53 

53 

51 

43 

39 

40 

36 

37 

39 

48. 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   401  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5   !  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

balCh  power  house 

MAX 
MIN 

81 
56 

75 
52 

69 
46 

70 
49 

68 
48 

68 
47 

69 
48 

66 
48 

64 
48 

61 
47 

61 
43 

59 
46 

58 
51 

57 
50 

61 
51 

62 
53 

62 
49 

62 
54 

57 
46 

56 
45 

55 
42 

55 
44 

63 
48 

57 
49 

52 
38 

48 
34 

48 
35 

52 
35 

54 
38 

54 
42 

60,8 
46,1 

MAX 
MIN 

BUTTQNWILLOW 

MAX 
MIN 

36 

45 

82 
48 

71 
42 

75 
42 

76 
44 

70 
40 

76 
41 

74 
43 

75 
S2 

70 
40 

69 
39 

72 
44 

69 
48 

61 
52 

67 
52 

67 
56 

60 
53 

76 
56 

71 

52 

68 
46 

57 
50 

60 
51 

65 
50 

67 
55 

65 
46 

57 
34 

58 
33 

57 
32 

54 
33 

55 
37 

67.7 
45.2 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

75 
38 

72 
35 

65 
35 

60 
34 

65 
34 

66 
32 

66 
33 

64 
35 

55 
31 

96 
28 

57 
28 

57 
33 

55 
40 

45 
37 

51 
38 

51 
36 

46 
39 

48 
40 

43 
36 

48 
30 

53 
27 

55 
27 

48 
28 

42 
32 

34 
24 

33 
19 

35 
22 

40 
22 

45 
23 

49 
24 

52.6 
31.3 

camp  PARDEE 

MAX 
MIN 

83 
47 

69 
44 

71 
44 

70 
45 

7* 

50 

74 
47 

73 
47 

73 
53 

70 
44 

64 
41 

68 
42 

69 
48 

56 
53 

57 
51 

64 
54 

71 
51 

61 
51 

68 
51 

61 
51 

64 
45 

64 
42 

6  1 
4  2 

56 
43 

56 
45 

57 
42 

53 
38 

52 
39 

58 
39 

59 
39 

60 
39 

64.5 
45.6 

riTucvt   uv   Rill  1     OHM  Rfc 
LM  intls    VT    DULL    "U1"    «  r 

MAX 
MIN 

84 
45 

ei 

41 

67 

40 

70 
42 

72 
42 

72 
38 

71 
40 

74 
45 

70 
41 

65 
38 

66 
38 

65 
43 

58 
50 

58 
50 

58 
49 

68 
49 

61 
55 

68 
53 

62 
48 

61 
42 

58 
41 

58 
35 

60 
43 

60 
43 

54 
38 

51 
31 

54 
29 

52 
31 

58 
33 

62 
36 

63.9 
41.6 

CHERRY  VALLEY  DAm 

MAX 
MIN 

77 
42 

74 
41 

68 
38 

71 
38 

68 
40 

69 
36 

68 
35 

65 
38 

62 
33 

60 
32 

63 
33 

49 
39 

44 
37 

45 
36 

52 
38 

46 
38 

50 
40 

45 
33 

47 
30 

54 
29 

58 
29 

51 
32 

43 
16 

42 
21 

51 
24 

54 
29 

57 
29 

56,8 
33.6 

COAL  I NGA 

MAX 
MIN 

84 
46 

71 

42 

72 
40 

74 
46 

73 
45 

75 
44 

72 
47 

74 
45 

70 
48 

72 
40 

70 
41 

68 
49 

60 
55 

60 
58 

64 
54 

62 
48 

67 
55 

69 
54 

62 
52 

58 
53 

61 
52 

62 
44 

60 
50 

61 
42 

58 
43 

57 
34 

56 
35 

60 
33 

59 
35 

57 
39 

65,6 
45.6 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

84 
46 

83 
44 

70 
39 

73 
41 

74 
44 

69 
41 

73 
42 

75 
42 

74 
44 

70 
37 

68 
39 

69 
43 

66 
50 

64 
54 

66 
55 

69 
55 

60 
54 

74 
57 

64 
49 

64 
47 

57 
49 

60 
47 

58 
48 

65 
53 

61 
46 

57 
35 

57 
36 

57 
35 

53 
35 

51 
37 

66,2 
44,8 

OENATR  3  NNE 

MAX 
MIN 

81 
41 

70 
38 

75 
35 

74 
38 

76 
41 

76 
36 

75 
38 

73 
44 

67 
42 

71 
34 

72 
36 

57 
44 

58 
51 

6  3 
51 

69 
46 

58 
52 

69 
55 

65 
54 

66 
45 

62 
44 

60 
40 

55 
42 

58 
48 

62 
45 

58 
37 

59 
33 

57 
30 

55 
29 

50 
32 

60 
40 

65,0 
41.4 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

78 
33 

6  7 
31 

70 
30 

71 

30 

73 
36 

69 
26 

68 
28 

64 
33 

62 
30 

61 
26 

62 
27 

61 
34 

48 
42 

50 
42 

57 
44 

48 
42 

56 
45 

54 
45 

54 
43 

56 
33 

59 
28 

57 
27 

52 
41 

48 
35 

42 
30 

41 
24 

52 
26 

57 
25 

58 
25 

59 
26 

58.5 
32,9 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MM 

75 
43 

75 
43 

72 
40 

76 
43 

75 
43 

74 
41 

75 
43 

70 
48 

62 
40 

69 
37 

69 
40 

65 
50 

57 
51 

63 
51 

70 
52 

63 
47 

68 
52 

65 
52 

65 
48 

65 
41 

63 
36 

63 
36 

58 
47 

55 
47 

52 
38 

52 
35 

60 
35 

62 
32 

64 
35 

64 

35 

65.5 
42.7 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

84 

44 

72 
44 

74 
45 

72 
44 

7  3 
43 

74 
44 

72 
42 

69 
41 

68 
44 

66 
45 

60 
53 

59 
57 

65 
52 

62 
56 

69 
55 

69 
56 

62 
47 

60 
46 

58 
47 

54 
38 

59 
48 

61 
52 

56 
40 

55 
35 

55 
35 

54 
34 

53 
37 

56 
40 

64,0 
45.1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
45 

70 
44 

73 
41 

73 
41 

70 

43 

73 
42 

76 
41 

75 
43 

68 
43 

68 
38 

67 
38 

63 
45 

59 
54 

61 
54 

66 
56 

60 

58 

71 
57 

63 
54 

63 
47 

58 
45 

61 
45 

61 
39 

62 
54 

62 
47 

57 
44 

57 
37 

56 
33 

60 
34 

59 
33 

54 
39 

64,9 
44.5 

FRTANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

84 
49 

83 
41 

70 
42 

74 
45 

74 
,7 

72 
48 

74 
47 

77 
51 

74 

40 

68 
39 

69 
40 

68 
40 

64 
51 

60 
53 

64 
57 

68 
55 

62 
56 

73 
57 

64 
49 

64 
46 

58 
46 

62 
43 

64 
46 

61 
54 

61 
43 

56 
38 

57 
35 

56 
35 

60 
35 

62 
34 

66.8 
45.4 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

66 
44 

63 
43 

63 
38 

60 
40 

61 
40 

58 
38 

58 
36 

53 
34 

52 
32 

48 
27 

42 
29 

50 
32 

50 

38 

43 
35 

44 
37 

46 
38 

42 
34 

45 
37 

43 
31 

40 
30 

43 
31 

47 
31 

45 
32 

38 
32 

35 
26 

29 
15 

34 
17 

37 
24 

36 
25 

41 

27 

47.1 
32,4 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

82 
35 

80 
35 

72 
31 

76 
36 

71 
34 

74 
32 

73 
32 

65 
32 

60 
34 

56 
42 

61 

32 

64 
30 

59 
44 

62 
44 

64 
45 

58 
53 

63 
42 

61 
49 

55 
45 

50 
30 

58 
41 

57 
39 

55 
45 

53 
45 

45 
31 

47 
22 

49 
24 

60 
25 

60 
31 

54 

29 

61.5 
36.3 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

66 
46 

62 
43 

5  7 
40 

62 
42 

60 

44 

59 
40 

58 
38 

55 
36 

50 
33 

46 
28 

44 

31 

5  1 

38 

49 
36 

41 

33 

41 

35 

44 
36 

41 
35 

46 
37 

39 
30 

39 
29 

42 
31 

48 
32 

47 
32 

37 
32 

33 
24 

28 
15 

35 
17 

41 
24 

49 
28 

49 

29 

47.3 
33.1 

HANFORD 

MAX 
MIN 

78 
45 

71 
42 

75 
38 

74 

40 

70 
40 

75 

40 

76 
42 

75 
43 

71 
44 

70 
37 

69 
37 

67 
43 

62 
54 

65 
53 

67 
54 

62 
55 

74 

50 

66 
58 

65 
45 

61 
45 

61 
43 

58 
39 

59 
50 

62 
51 

59 

44 

59 
33 

59 
33 

58 
34 

57 
35 

52 
36 

65.9 
43.4 

HETCH  hetchy 

MAX 
MIN 

77 
41 

74 
40 

69 
38 

72 
38 

6  8 
39 

72 
36 

69 
35 

69 
36 

65 
34 

61 
34 

62 
34 

61 
37 

54 
42 

47 
41 

47 
41 

51 

42 

48 
43 

52 
44 

48 
39 

50 
33 

52 
34 

54 
33 

51 
36 

45 
37 

41 

22 

36 
26 

41 
27 

43 
28 

45 
30 

56.0 
35.9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

60 
33 

54 
33 

58 
30 

57 
30 

56 
32 

54 
31 

51 
30 

48 
29 

46 
28 

43 

26 

49 
27 

47 

33 

38 
31 

37 
28 

42 
30 

39 

29 

39 
29 

39 
32 

36 
26 

40 
26 

44 

26 

43 
25 

39 
29 

33 
25 

27 
19 

33 
10 

48 
15 

46 

18 

45 

21 

41 

21 

44.4 
26.7 

IDRIA 

MAX 
MIN 

82 
56 

69 
41 

70 
43 

70 
48 

69 
48 

71 
48 

71 
49 

66 
48 

63 
44 

64 
43 

63 
47 

61 
47 

56 
47 

55 
48 

59 
48 

57 
49 

58 
50 

56 
47 

55 
42 

53 
42 

52 
41 

59 
42 

55 
44 

53 
41 

47 
35 

48 
32 

50 
35 

52 
30 

63 
41 

62 
41 

60,3 
43,9 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

86 
67 

78 
53 

72 
52 

73 
54 

68 
54 

74 
52 

73 
57 

72 
52 

66 
54 

64 
50 

66 
52 

69 
51 

66 
52 

66 
56 

69 
61 

69 
57 

75 
56 

71 
61 

71 
54 

61 
52 

60 
51 

62 
52 

67 
54 

66 
55 

55 
43 

63 
42 

55 
41 

64 
41 

60 
39 

57 
42 

67.3 
51.9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

Mm 

84 
46 

8  1 
46 

79 
37 

79 
46 

73 

39 

79 
48 

70 
36 

71 
47 

77 
48 

69 
41 

65 
34 

62 
35 

59 
50 

56 
47 

59 
47 

57 
52 

61 

50 

64 
48 

62 
46 

56 
39 

63 
40 

57 
47 

59 
49 

57 
49 

57 
37 

57 
36 

57 
28 

58 
36 

64 
39 

62 

37 

65,1 
42.7 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

Mm 

83 
51 

81 
50 

79 
48 

74 
48 

72 
49 

72 
48 

74 
45 

77 
48 

78 
48 

69 
48 

68 
49 

68 
48 

64 
48 

60 
54 

63 
54 

58 
56 

58 
56 

68 
56 

64 
51 

66 
50 

58 
50 

60 
48 

60 
42 

60 
46 

60 
42 

64 
34 

63 
34 

60 

38 

54 
32 

54 

32 

66,3 
46.8 

KETTLEMAN  station 

MAX 

Mm 

82 
56 

70 
SO 

73 
52 

73 
51 

72 
54 

75 
50 

7  8 
54 

74 
55 

69 
54 

70 
51 

69 
51 

66 
49 

60 
54 

60 
54 

67 
54 

60 
56 

70 
55 

68 
56 

66 
52 

58 
52 

60 
50 

56 
48 

62 
51 

62 
51 

56 

43 

56 
40 

55 
42 

54 
42 

52 
34 

56 
40 

65,0 
50.0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

Mm 

8  3 
39 

72 
45 

70 
38 

74 
42 

75 
40 

75 
41 

74 
40 

75 
41 

73 
36 

70 
34 

70 
40 

71 
46 

56 
54 

58 
53 

63 
54 

7  1 
52 

62 
57 

60 
56 

63 
49 

63 
46 

64 
42 

61 
36 

56 
50 

58 
49 

60 
39 

59 
36 

57 
33 

5q 
32 

58 
32 

58 
36 

65,6 
42,9 

LE  GRAND 

MAX 

Mm 

76 
43 

70 
43 

7  3 
40 

73 
42 

73 
43 

74 
42 

73 
43 

76 
45 

68 
38 

70 
35 

70 
37 

62 
46 

58 
52 

59 
52 

66 
55 

67 
54 

71 

55 

66 
55 

62 
50 

59 
45 

61 
45 

58 
36 

59 
49 

60 
50 

56 
41 

54 
35 

55 
32 

59 
3  2 

57 
32 

60 
37 

64,8 
43.5 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

85 
46 

68 
41 

73 
43 

72 
40 

67 
43 

73 
41 

74 
43 

73 
43 

68 
40 

67 
42 

68 
41 

65 
44 

61 
50 

68 
51 

68 
53 

62 
53 

74 
52 

65 
54 

66 
48 

57 
43 

63 
46 

65 
43 

63 
48 

60 
51 

54 
40 

58 
37 

57 
35 

59 
33 

61 
31 

46 
33 

65.3 
43,6 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

04 
44 

70 
41 

74 
40 

73 
40 

68 
41 

74 
40 

75 
41 

75 
41 

70 
41 

68 
40 

70 
39 

67 
42 

62 
50 

68 
52 

67 

50 

62 
51 

76 
50 

66 
53 

66 
50 

60 
44 

61 
46 

58 
45 

65 
51 

59 
49 

54 
42 

58 
36 

58 
33 

59 
31 

60 
36 

48 
36 

65,8 
43.2 

LODI 

MAX 
MIN 

68 
45 

69 
40 

74 
40 

77 
45 

76 
46 

75 
40 

72 
41 

69 
54 

66 
37 

70 
35 

70 
42 

56 
50 

58 
51 

64 
50 

70 
50 

58 
51 

70 
53 

70 
52 

67 
47 

63 
41 

55 
37 

55 
39 

59 
46 

60 
46 

60 
39 

55 
34 

57 
38 

58 
30 

55 
34 

63 
34 

64.6 
42.9 

LOS  RANOS 

MAX 
MIN 

72 
45 

71 
40 

75 
41 

77 
44 

75 
45 

75 
44 

76 
44 

77 
50 

71 
40 

71 
39 

72 
42 

61 
48 

57 
53 

60 
52 

70 
51 

65 
55 

69 
55 

66 
55 

66 
46 

61 
46 

60 
40 

54 
43 

57 
47 

64 
48 

62 
40 

55 
33 

54 
32 

58 
34 

49 
35 

62 
41 

65.4 
44,3 

MADERA 

MAX 

Mm 

85 
46 

79 
43 

71 
42 

74 
43 

73 
45 

72 
44 

75 
45 

77 
48 

75 
43 

68 
39 

71 
39 

70 
45 

55 
52 

58 
53 

59 
55 

68 
56 

60 
56 

71 
57 

61 
49 

64 
47 

58 
47 

61 
40 

60 
44 

58 
52 

60 
44 

57 
38 

57 
34 

55 
33 

60 
32 

58 
35 

65,7 
44.9 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

MANTECA 

MAX 

Mm 

77 
44 

67 
40 

67 
40 

70 
44 

74 

47 

74 
41 

72 
43 

72 
47 

70 
42 

65 
39 

70 
40 

68 
47 

57 
54 

58 
53 

63 
54 

68 
54 

59 
54 

69 
56 

65 
50 

62 
48 

61 
40 

60 
42 

51 
45 

60 
49 

60 
41 

57 
37 

54 
35 

56 
32 

55 
33 

50 

63,7 

MARICOPA 

MAX 

Mm 

83 
53 

69 
47 

73 
44 

74 
46 

69 
44 

74 
45 

73 
45 

74 
48 

70 
50 

68 
48 

69 
44 

69 
44 

62 
50 

73 
50 

69 
48 

62 
53 

78 
45 

69 
57 

67 
51 

61 
47 

60 
48 

56 
48 

75 
45 

68 
52 

55 
46 

56 
35 

56 
40 

52 
41 

51 
31 

48 

33 

66,  1 
45,9 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

Mm 

78 
42 

71 
42 

74 
39 

75 
40 

76 
41 

75 
42 

75 
45 

68 
40 

73 
35 

71 
40 

68 
47 

59 
50 

63 
49 

70 
55 

65 
56 

70 
56 

68 
51 

67 
50 

63 
47 

59 
44 

58 
40 

58 
48 

62 
51 

59 

43 

56 
38 

55 
34 

57 
34 

53 
34 

62 
40 

65,8 
43,9 

MODESTO 

MAX 

«m 

69 
43 

70 
42 

75 
41 

75 
45 

75 
47 

75 
44 

78 
42 

72 
49 

66 
43 

70 
40 

71 
43 

57 
49 

58 
52 

64 
51 

72 
51 

58 
53 

71 
55 

66 
53 

68 
48 

63 
46 

62 
39 

52 
42 

61 
48 

64 
45 

57 
40 

54 
35 

57 
34 

55 
31 

53 
34 

62 
39 

65.0 
44.  1 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

Mm 

74 
45 

74 
40 

72 
43 

75 
47 

75 
47 

72 
42 

75 
45 

73 
52 

68 
39 

70      70  65 
39      40  49 
See  Relerenco  N 

57      61  68 
52     52  50 
otes  Following  Stall 

65  68 
54  54 
on  Index 

64 
55 

66 
48 

61 
47 

60 
40 

55 
43 

59 
47 

60 
48 

58 
40 

53 
34 

54 
35 

55 
33 

52 
33 

60 
39 

64.6 
44,4 

-  402  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Day  of  Month 

Station 

s 

! 

2 

3 

4 

5 

E 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

^> 

NORTH  FORK  RANGER  5TA 

MAX 

83 

83 

70 

74 

72 

72 

73 

72 

70 

64 

60 

64 

58 

51 

53 

61 

54 

61 

53 

55 

56 

58 

61 

50 

46 

47 

48 

55 

59 

61 

61.5 

M1N 

46 

41 

36 

39 

36 

37 

35 

39 

39 

38 

36 

37 

46 

46 

46 

49 

48 

49 

44 

48 

35 

35 

41 

46 

34 

29 

30 

31 

32 

34 

39.5 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

81 

70 

68 

71 

75 

73 

73 

73 

70 

66 

68 

69 

57 

58 

62 

68 

60 

68 

63 

64 

62 

59 

53 

54 

60 

57 

53 

57 

53 

56 

64.0 

MIN 

43 

44 

43 

44 

51 

40 

45 

51 

38 

39 

42 

45 

53 

51 

52 

53 

54 

54 

63 

44 

43 

37 

41 

47 

41 

38 

34 

37 

33 

39 

44.3 

ORANGE  COVE 

MAX 

85 

85 

69 

74 

73 

67 

74 

76 

74 

68 

67 

68 

64 

63 

66 

65 

71 

73 

62 

63 

56 

62 

65 

62 

55 

60 

57 

57 

60 

62 

66,8 

MIN 

47 

46 

43 

45 

43 

45 

44 

46 

42 

42 

42 

46 

54 

54 

55 

57 

54 

53 

52 

46 

49 

45 

52 

55 

44 

60 

36 

35 

36 

39 

46.3 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

81 

71 

67 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

68 

68 

68 

62 

57 

61 

66 

60 

67 

68 

64 

59 

61 

54 

57 

61 

57 

53 

52 

55 

50 

64.2 

MIN 

49 

42 

46 

47 

52 

50 

47 

49 

45 

43 

43 

50 

52 

53 

54 

55 

55 

55 

48 

48 

46 

38 

46 

50 

43 

37 

35 

35 

39 

40 

46.4 

PORTERVTLLE 

MAX 

87 

87 

71 

76 

74 

71 

76 

75 

76 

70 

68 

69 

69 

63 

69 

70 

6  1 

90 

67 

68 

57 

63 

62 

65 

62 

55 

59 

59 

60 

62 

68.4 

Mm 

47 

46 

43 

45 

44 

43 

43 

45 

45 

45 

42 

42 

50 

55 

53 

55 

52 

56 

52 

47 

49 

48 

50 

54 

44 

39 

35 

33 

37 

38 

45.9 

POSEY  3  E 

MAX 

MIN 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

78 

76 

69 

68 

68 

68 

68 

62 

60 

62 

62 

58 

51 

49 

56 

52 

55 

55 

50 

55 

58 

56 

49 

44 

39 

39 

49 

54 

55 

56 

57.4 

MIN 

54 

48 

46 

45 

44 

43 

42 

45 

39 

37 

38 

44 

45 

42 

42 

43 

45 

43 

40 

40 

40 

40 

36 

33 

30 

27 

34 

32 

35 

40 

40.4 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

78 

66 

68 

71 

73 

74 

72 

76 

73 

69 

70 

69 

61 

59 

63 

67 

61 

69 

63 

65 

60 

59 

53 

56 

58 

56 

53 

53 

52 

49 

63.9 

MIN 

48 

47 

48 

50 

51 

50 

49 

56 

47 

49 

47 

53 

54 

52 

53 

54 

54 

56 

50 

49 

44 

41 

45 

50 

42 

38 

38 

36 

37 

40 

47,6 

SONORA  RS 

MAX 

83 

71 

67 

71 

72 

75 

72 

73 

71 

67 

68 

66 

53 

54 

57 

63 

57 

63 

55 

59 

62 

58 

58 

51 

49 

50 

67 

58 

61 

62 

62.4 

MIN 

43 

39 

39 

39 

42 

38 

39 

39 

38 

36 

36 

42 

48 

48 

46 

47 

46 

51 

44 

42 

33 

32 

36 

44 

35 

30 

30 

30 

32 

32 

39.3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

73 

68 

64 

59 

63 

63 

60 

58 

57 

50 

47 

44 

48 

46 

45 

45 

45 

46 

55 

56 

60 

48 

44 

42 

38 

35 

45 

47 

52 

52 

51.8 

MIN 

40 

34 

36 

36 

34 

33 

33 

28 

30 

35 

38 

37 

39 

41 

41 

40 

38 

30 

29 

30 

32 

28 

38 

32 

27 

17 

21 

23 

25 

27 

32.4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

68 

67 

70 

74 

75 

72 

70 

69 

67 

71 

70 

56 

57 

63 

68 

58 

70 

63 

63 

62 

69 

50 

59 

60 

56 

52 

56 

55 

48 

61 

63.0 

MIN 

42 

40 

42 

47 

47 

43 

44 

50 

43 

41 

43 

53 

53 

53 

53 

54 

56 

54 

46 

45 

37 

41 

47 

47 

39 

35 

38 

31 

35 

36 

44,6 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

79 

68 

68 

78 

76 

75 

73 

72 

68 

65 

69 

69 

57 

58 

64 

69 

60 

70 

64 

65 

62 

59 

53 

59 

59 

59 

54 

57 

57 

65.0 

MIN 

42 

40 

41 

46 

47 

42 

43 

45 

40 

41 

44 

50 

52 

51 

52 

49 

53 

53 

46 

44 

37 

41 

46 

47 

40 

35 

38 

30 

33 

43.7 

TEHACHAPI 

MAX 

83 

75 

75 

74 

71 

74 

67 

61 

57 

54 

57 

61 

58 

54 

51 

52 

55 

58 

52 

49 

61 

55 

61 

51 

42 

48 

53 

49 

53 

55 

58.9 

Mm 

35 

37 

30 

33 

32 

33 

26 

32 

40 

40 

36 

30 

35 

41 

44 

46 

45 

46 

43 

36 

40 

45 

45 

42 

30 

29 

29 

36 

37 

29 

36.7 

TE JON  RANCHO 

MAX 

81 

65 

71 

71 

67 

71 

71 

75 

74 

65 

67 

68 

70 

76 

70 

68 

70 

69 

64 

60 

6  1 

66 

67 

60 

52 

51 

53 

51 

58 

46 

65.3 

Mm 

57 

44 

45 

44 

45 

47 

45 

49 

55 

51 

47 

48 

49 

40 

46 

53 

56 

55 

54 

50 

50 

51 

49 

51 

40 

36 

36 

34 

34 

38 

46.6 

THREE  RvRS  ED  I  SON  PH  2 

MAX 

87 

88 

75 

75 

73 

75 

76 

79 

73 

69 

67 

68 

66 

64 

70 

65 

74 

73 

66 

63 

62 

63 

60 

56 

57 

57 

57 

62 

65 

65 

68.3 

Mm 

52 

53 

43 

43 

40 

39 

39 

43 

47 

50 

39 

45 

56 

53 

56 

55 

54 

53 

53 

50 

52 

52 

51 

52 

45 

42 

35 

38 

35 

37 

46.7 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

79 

67 

68 

72 

71 

72 

69 

64 

62 

64 

63 

60 

52 

54 

60 

57 

57 

55 

55 

56 

67 

54 

50 

48 

45 

43 

50 

50 

54 

56 

58.9 

Mm 

45 

38 

39 

42 

4  1 

40 

39 

45 

41 

37 

38 

46 

47 

46 

46 

45 

48 

48 

44 

40 

35 

34 

42 

40 

34 

32 

34 

32 

34 

34 

40,2 

TRACY  CARBONA 

MAX 

82 

70 

70 

74 

77 

77 

76 

75 

71 

68 

71 

71 

56 

55 

63 

70 

59 

67 

64 

65 

66 

63 

51 

61 

62 

58 

55 

54 

55 

49 

65,1 

MIN 

45 

41 

44 

48 

50 

45 

45 

45 

42 

41 

43 

49 

47 

52 

49 

53 

50 

53 

46 

45 

38 

41 

46 

39 

35 

34 

31 

36 

33 

43.7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

69 

68 

70 

78 

77 

74 

74 

69 

68 

70 

71 

67 

57 

62 

68 

60 

68 

63 

63 

62 

61 

50 

59 

59 

57 

54 

56 

52 

50 

63 

64.0 

Mm 

49 

48 

45 

49 

51 

46 

44 

57 

45 

51 

51 

52 

53 

52 

52 

53 

49 

54 

47 

43 

43 

37 

47 

46 

41 

33 

38 

33 

35 

40 

46.1 

VISAL IA 

MAX 

82 

82 

67 

71 

72 

67 

71 

72 

72 

66 

65 

65 

65 

60 

68 

69 

6  1 

73 

63 

64 

56 

61 

63 

65 

61 

53 

55 

55 

57 

58 

65.3 

Mm 

48 

44 

44 

44 

45 

44 

40 

45 

42 

33 

40 

46 

49 

52 

53 

55 

53 

52 

50 

45 

41 

47 

48 

53 

43 

39 

36 

32 

34 

35 

44,4 

WASCO 

MAX 

84 

82 

70 

74 

73 

69 

75 

74 

74 

69 

68 

69 

70 

62 

68 

69 

60 

76 

67 

66 

56 

61 

58 

67 

64 

56 

59 

57 

53 

55 

66,6 

MIN 

48 

46 

43 

45 

46 

43 

45 

46 

53 

42 

40 

46 

51 

55 

55 

55 

54 

55 

53 

41 

50 

49 

52 

52 

47 

36 

37 

35 

36 

36 

46.4 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

84 

76 

78 

72 

70 

75 

71 

69 

65 

65 

68 

50 

46 

46 

56 

45 

53 

48 

54 

55 

55 

51 

45 

45 

46 

39 

45 

46 

49 

46 

57.1 

#       #  • 

Mm 

34 

34 

30 

30 

31 

27 

28 

31 

28 

28 

27 

34 

40 

41 

40 

42 

40 

43 

40 

33 

32 

29 

40 

39 

31 

21 

27 

25 

26 

27 

32.7 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

83 

79 

81 

86 

84 

75 

74 

73 

72 

68 

71 

69 

69 

58 

64 

62 

66 

65 

66 

61 

66 

63 

62 

64 

59 

61 

62 

70 

67 

63 

68.8 

Mm 

56 

5 1 

50 

55 

58 

50 

42 

45 

46 

43 

41 

43 

40 

47 

51 

52 

53 

54 

46 

45 

48 

52 

52 

50 

48 

35 

39 

44 

40 

41 

47,2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

BARRFTT  DAM 

MAX 

88 

86 

81 

84 

88 

85 

79 

77 

75 

74 

69 

72 

70 

71 

59 

63 

62 

66 

69 

67 

62 

66 

62 

61 

64 

54 

61 

67 

70 

70 

70,7 

Mm 

41 

41 

40 

39 

41 

40 

35 

37 

37 

38 

33 

34 

36 

43 

51 

53 

54 

55 

44 

43 

44 

50 

55 

51 

49 

36 

34 

35 

33 

33 

41,8 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

86 

85 

81 

80 

83 

84 

78 

73 

71 

70 

62 

69 

66 

65 

54 

60 

56 

60 

65 

61 

56 

60 

57 

59 

54 

54 

57 

60 

59 

60 

66,2 

Mm 

53 

49 

52 

52 

53 

47 

44 

40 

43 

37 

31 

39 

43 

45 

44 

49 

48 

49 

40 

36 

47 

46 

45 

45 

40 

29 

33 

38 

35 

39 

43.1 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

66 

63 

65 

67 

62 

64 

63 

62 

60 

58 

62 

59 

56 

48 

46 

44 

45 

49 

56 

48 

52 

48 

48 

41 

40 

43 

49 

45 

53 

46 

53.7 

MIN 

23 

23 

21 

22 

24 

26 

20 

24 

16 

22 

14 

22 

34 

33 

36 

39 

35 

35 

28 

24 

32 

40 

36 

37 

26 

7 

14 

15 

13 

25 

25.5 

BONITA 

MAX 

80 

74 

75 

82 

76 

72 

73 

73 

72 

73 

71 

69 

71 

62 

68 

65 

74 

71 

70 

65 

69 

67 

67 

69 

63 

65 

70 

76 

76 

68 

70.9 

Mm 

43 

52 

46 

44 

44 

56 

51 

52 

47 

46 

43 

42 

45 

51 

56 

57 

57 

60 

52 

50 

55 

57 

59 

56 

55 

40 

39 

40 

39 

42 

49,2 

BURBANK   WB  AIRPORT 

MAX 

85 

80 

83 

87 

n  1 

72 

72 

72 

70 

70 

70 

67 

65 

60 

6  1 

60 

63 

68 

69 

60 

65 

64 

66 

61 

62 

65 

69 

72 

70 

67 

69.2 

Mm 

53 

51 

49 

50 

52 

48 

51 

48 

48 

50 

45 

49 

53 

55 

56 

55 

58 

60 

55 

50 

56 

56 

59 

56 

48 

39 

40 

41 

40 

44 

50.5 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

69 

68 

67 

69 

67 

68 

65 

67 

67 

69 

67 

63 

61 

60 

64 

63 

67 

68 

65 

61 

65 

63 

65 

65 

60 

60 

63 

69 

68 

65 

65.3 

Mm 

55 

58 

56 

56 

58 

57 

59 

56 

55 

57 

51 

52 

53 

55 

57 

56 

57 

60 

57 

54 

67 

57 

59 

58 

54 

46 

49 

52 

51 

51 

55.2 

CACHUMA  DAM 

MAX 

90 

71 

74 

84 

S3 

84 

76 

73 

76 

74 

76 

77 

69 

62 

61 

63 

61 

62 

62 

67 

57 

68 

64 

61 

61 

56 

62 

68 

70 

68 

69.3 

Mm 

44 

42 

42 

3  1 

39 

41 

41 

42 

48 

40 

41 

46 

51 

53 

51 

58 

54 

56 

49 

45 

49 

54 

51 

53 

45 

35 

37 

39 

40 

40 

45.2 

CAMPO 

MAX 

85 

80 

82 

82 

77 

78 

78 

75 

76 

65 

72 

71 

71 

57 

63 

58 

65 

66 

66 

63 

63 

60 

59 

61 

57 

56 

58 

59 

61 

62 

67.5 

Mm 

38 

38 

38 

39 

39 

38 

31 

40 

33 

28 

26 

29 

33 

45 

50 

53 

52 

52 

40 

36 

47 

54 

54 

50 

44 

31 

35 

47 

41 

34 

40,5 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

90 

82 

88 

89 

no 

73 

68 

72 

72 

73 

72 

67 

65 

62 

60 

60 

62 

68 

70 

67 

65 

63 

65 

60 

60 

65 

64 

65 

69 

70 

69.5 

Mm 

43 

44 

42 

41 

43 

41 

42 

43 

43 

43 

41 

43 

49 

52 

52 

56 

57 

58 

54 

45 

53 

55 

54 

58 

46 

35 

35 

46 

35 

35 

46,1 

CHULA  VISTA 

MAX 

72 

70 

67 

68 

72 

63 

67 

66 

68 

66 

63 

67 

65 

71 

68 

66 

66 

67 

66 

66 

62 

69 

72 

67.3 

Mm 

52 

59 

51 

51 

49 

57 

51 

56 

47 

50 

57 

59 

59 

61 

57 

53 

59 

60 

58 

56 

45 

44 

47 

53.8 

CLARFMONT  POMONA  COL 

MAX 

84 

77 

81 

84 

86 

76 

71 

69 

70 

74 

71 

70 

68 

61 

63 

60 

62 

68 

64 

62 

63 

62 

65 

61 

61 

66 

70 

69 

70 

69.2 

Mm 

53 

49 

48 

50 

54 

51 

45 

50 

45 

50 

47 

46 

47 

50 

50 

55 

58 

56 

50 

48 

47 

53 

56 

44 

39 

39 

40 

38 

37 

48.1 

CORONA 

MAX 

84 

79 

82 

86 

78 

76 

69 

72 

73 

70 

72 

68 

65 

62 

62 

61 

67 

71 

66 

61 

65 

65 

68 

65 

59 

63 

66 

66 

69 

67 

69.4 

Mm 

45 

43 

45 

42 

47 

44 

47 

50 

43 

51 

41 

45 

46 

53 

51 

55 

55 

53 

51 

49 

54 

54 

55 

53 

48 

35 

39 

52 

49 

39 

47.9 

CULVER  CITY 

MAX 

77 

74 

74 

77 

76 

70 

71 

70 

72 

69 

68 

68 

67 

62 

62 

66 

70 

70 

66 

68 

65 

66 

66 

62 

68 

75 

77 

76 

69 

69.8 

Mm 

50 

51 

50 

50 

49 

52 

52 

51 

52 

49 

49 

50 

52 

53 

58 

57 

59 

54 

50 

55 

55 

58 

57 

50 

42 

44 

43 

44 

46 

51.1 

CUYAMA 

MAX 

87 

82 

70 

77 

74 

70 

75 

69 

69 

62 

62 

66 

65 

57 

60 

64 

61 

65 

60 

60 

51 

62 

62 

61 

57 

48 

6  9 

51 

62 

62 

64,0 

Mm 

39 

36 

31 

37 

35 

32 

32 

34 

38 

30 

29 

30 

42 

45 

47 

50 

45 

50 

44 

39 

64 

46 

45 

47 

35 

28 

28 

28 

28 

29 

37.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  403  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUyAmACA 

MAX 

79 

77 

76 

74 

75 

73 

72 

71 

70 

67 

60 

66 

64 

66 

54 

55 

51 

55 

56 

58 

57 

58 

55 

50 

52 

42 

46 

52 

51 

50 

61 

,  1 

MIN 

33 

32 

30 

30 

29 

3  2 

28 

37 

28 

32 

20 

27 

33 

40 

40 

47 

45 

44 

40 

30 

39 

43 

44 

41 

38 

26 

25 

32 

31 

29 

34 

.2 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

89 

85 

81 

85 

86 

83 

78 

73 

74 

74 

72 

74 

67 

63 

55 

58 

58 

60 

62 

65 

56 

64 

59 

62 

58 

55 

60 

59 

59 

62 

67 

1  9 

MIN 

48 

46 

45 

46 

48 

45 

42 

42 

4  4 

43 

43 

44 

47 

51 

51 

53 

53 

55 

51 

47 

48 

52 

52 

53 

45 

36 

34 

46 

46 

40 

46 

,5 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

92 

87 

82 

85 

92 

88 

78 

77 

78 

77 

73 

75 

71 

71 

60 

66 

64 

70 

67 

73 

64 

69 

66 

64 

66 

59 

67 

72 

77 

72 

73 

MIN 

54 

46 

46 

49 

57 

45 

46 

46 

47 

49 

47 

47 

45 

50 

54 

57 

57 

58 

52 

49 

52 

54 

57 

55 

52 

42 

43 

41 

43 

44 

49 

,5 

ELS  INCRE 

MAX 

89 

83 

86 

89 

86 

81 

77 

76 

75 

71 

74 

68 

67 

69 

61 

60 

63 

71 

66 

62 

65 

65 

67 

65 

57 

62 

67 

64 

70 

66 

70 

MIN 

45 

44 

43 

44 

45 

43 

41 

41 

42 

49 

40 

41 

41 

52 

52 

55 

54 

54 

51 

48 

54 

52 

51 

55 

49 

34 

34 

43 

35 

39 

45 

ESCONDIDO 

MAX 

81 

76 

78 

84 

78 

74 

70 

71 

71 

69 

69 

68 

67 

64 

63 

61 

68 

69 

69 

63 

66 

64 

67 

65 

63 

63 

68 

72 

71 

66 

69 

MIN 

46 

45 

44 

47 

46 

53 

52 

48 

45 

55 

42 

41 

45 

50 

55 

58 

56 

58 

49 

48 

54 

57 

57 

55 

48 

37 

36 

36 

35 

41 

48 

!o 

FONT ANA  KAISER 

MAX 

86 

82 

85 

87 

83 

77 

70 

72 

72 

70 

74 

69 

66 

64 

63 

64 

65 

70 

70 

66 

64 

66 

65 

64 

60 

65 

69 

70 

72 

67 

70 

•  6 

MTN 

5* 

52 

-a 

53 

64 

50 

46 

44 

48 

51 

48 

47 

42 

40 

51 

56 

55 

54 

52 

54 

51 

52 

49 

49 

42 

38 

42 

43 

45 

46 

48 

,9 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

85 

79 

82 

90 

83 

75 

75 

76 

'5 

72 

74 

7  1 

69 

62 

60 

64 

70 

70 

74 

65 

70 

66 

65 

68 

64 

66 

72 

76 

72 

68 

71 

,  9 

MTN 

46 

50 

45 

45 

45 

56 

52 

49 

45 

55 

42 

43 

45 

50 

57 

58 

59 

61 

53 

SO 

55 

57 

59 

56 

54 

40 

38 

38 

35 

40 

49 

,3 

HENSMAW  DAM 

MAX 

86 

86 

78 

88 

85 

77 

76 

73 

70 

70 

66 

68 

69 

70 

61 

58 

57 

60 

58 

62 

56 

58 

60 

59 

57 

49 

56 

62 

61 

61 

66 

,  6 

MTN 

35 

35 

36 

34 

36 

36 

30 

32 

33 

33 

28 

30 

31 

36 

36 

49 

50 

51 

42 

37 

39 

46 

50 

51 

46 

29 

28 

30 

39 

33 

37 

,4 

IDYLL*ILD  RANGER  STA 

MAX 

75 

72 

73 

73 

69 

68 

68 

68 

64 

58 

65 

62 

61 

50 

50 

46 

45 

55 

54 

55 

55 

49 

49 

46 

44 

47 

56 

55 

57 

58 

MIN 

36 

34 

34 

33 

32 

3*. 

3*. 

33 

27 

24 

24 

26 

29 

33 

35 

41 

40 

38 

25 

38 

39 

41 

36 

31 

29 

15 

26 

22 

22 

25 

31 

',2 

JUL  I  AN  WYNOLA 

MAX 

81 

76 

79 

78 

76 

75 

72 

70 

68 

66 

68 

67 

69 

60 

57 

53 

57 

57 

61 

60 

61 

55 

55 

53 

50 

50 

55 

54 

54 

59 

63 

MIN 

46 

42 

44 

42 

44 

4  3 

40 

38 

36 

35 

31 

34 

35 

43 

46 

49 

48 

48 

40 

34 

43 

49 

46 

47 

38 

28 

28 

43 

41 

34 

40 

1* 

laguna  beach 

MAX 

74 

70 

73 

70 

68 

68 

70 

69 

69 

66 

65 

63 

64 

63 

64 

69 

68 

64 

65 

64 

68 

65 

63 

64 

68 

71 

73 

MIN 

47 

47 

47 

46 

55 

50 

48 

46 

44 

44 

48 

48 

55 

58 

58 

60 

52 

51 

55 

55 

59 

55 

51 

38 

40 

41 

39 

44 

49 

)3 

LA  MESA 

MAX 

81 

79 

86 

79 

74 

72 

73 

72 

71 

61 

68 

66 

60 

66 

63 

68 

70 

71 

64 

69 

65 

65 

66 

60 

64 

70 

75 

72 

69 

MIN 

52 

52 

5  1 

53 

5  3 

57 

56 

52 

49 

55 

4  7 

4  7 

49 

53 

5  3 

57 

58 

6  I 

53 

50 

57 

57 

59 

56 

54 

42 

46 

44 

46 

45 

52 

|  1 

lompoc 

MAX 

66 

68 

75 

71 

69 

70 

69 

73 

71 

71 

74 

68 

62 

61 

66 

64 

65 

68 

69 

63 

69 

66 

64 

63 

59 

64 

69 

69 

70 

67 

6  7 

MIN 

45 

42 

4  1 

54 

47 

42 

44 

4  7 

44 

40 

42 

52 

54 

57 

57 

57 

59 

61 

49 

48 

52 

54 

51 

55 

47 

35 

35 

40 

41 

43 

47 

.  B 

LONG  BEACH 

MAX 

79 

71 

78 

83 

74 

68 

71 

71 

70 

68 

68 

67 

64 

62 

61 

62 

64 

68 

72 

63 

65 

65 

68 

63 

63 

64 

72 

74 

74 

67 

66 

MTN 

56 

57 

54 

55 

55 

57 

57 

55 

55 

55 

51 

54 

55 

55 

55 

60 

60 

60 

60 

55 

58 

56 

62 

58 

53 

44 

46 

47 

46 

46 

54 

.6 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

78 

73 

78 

82 

74 

68 

70 

71 

69 

69 

69 

67 

65 

62 

62 

63 

67 

70 

69 

62 

67 

66 

68 

64 

61 

63 

70 

72 

72 

65 

68 

MTN 

53 

50 

50 

50 

50 

53 

53 

53 

53 

53 

48 

52 

54 

56 

57 

60 

61 

62 

59 

54 

59 

58 

60 

58 

50 

41 

45 

44 

44 

47 

52 

,9 

LOS  ANGELES  WB  A ] RPORT 

MAX 

73 

71 

71 

74 

71 

68 

67 

68 

67 

68 

67 

66 

65 

62 

62 

62 

65 

69 

68 

62 

66 

66 

67 

64 

60 

63 

68 

72 

70 

64 

66 

,  9 

MTN 

52 

54 

53 

54 

53 

56 

56 

57 

55 

55 

5  1 

5  3 

56 

55 

56 

60 

61 

61 

56 

54 

59 

57 

62 

57 

50 

42 

45 

47 

47 

48 

54 

,  1 

los  angeles  civic  ctr 

MAX 

80 

76 

77 

82 

78 

72 

70 

71 

72 

70 

71 

68 

67 

62 

63 

63 

65 

71 

70 

63 

66 

66 

67 

63 

60 

66 

71 

73 

74 

68 

69 

,  5 

MTN 

57 

54 

54 

57 

59 

56 

56 

56 

5* 

57 

52 

55 

55 

54 

56 

59 

59 

60 

59 

54 

58 

56 

61 

59 

49 

42 

47 

46 

45 

46 

54 

.5 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

81 

81 

79 

78 

80 

78 

73 

69 

68 

69 

67 

66 

64 

60 

59 

59 

55 

60 

62 

60 

60 

58 

58 

59 

53 

56 

60 

61 

61 

61 

65 

MTN 

65 

56 

61 

62 

61 

5? 

53 

46 

51 

44 

42 

48 

48 

46 

52 

51 

50 

52 

46 

42 

49 

50 

56 

50 

41 

35 

40 

41 

41 

46 

49 

,  4 

MT  BALDY  notch 

MAX 

62 

58 

60 

60 

58 

58 

56 

58 

54 

50 

56 

54 

52 

42 

42 

42 

42 

38 

45 

46 

46 

45 

43 

38 

34 

36 

44 

38 

40 

39 

■  9 

MIN 

44 

40 

42 

42 

40 

38 

40 

36 

34 

34 

32 

40 

38 

26 

32 

32 

32 

32 

28 

32 

32 

34 

31 

30 

22 

15 

26 

24 

28 

28 

3  2 

.8 

pji*'.  my    l.  ?  i  CnW    c  r    iiQ  b 

MAX 

70 

6  7 

68 

68 

67 

65 

67 

65 

59 

57 

62 

59 

54 

47 

46 

45 

46 

46 

48 

53 

52 

50 

49 

44 

38 

43 

50 

51 

53 

MIN 

55 

49 

49 

48 

5  1 

50 

47 

44 

42 

39 

4  1 

44 

43 

32 

3  8 

39 

40 

39 

36 

37 

40 

40 

38 

36 

23 

23 

32 

37 

39 

35 

40 

[z 

NtWrOKT    BtAtH  HANBUK 

MAX 

67 

68 

68 

70 

67 

67 

67 

67 

68 

68 

67 

65 

65 

62 

64 

64 

64 

69 

67 

61 

65 

65 

67 

65 

61 

62 

65 

70 

68 

66 

66 

MTN 

52 

5  1 

52 

5 1 

5  2 

58 

54 

54 

53 

54 

50 

5  1 

56 

58 

56 

55 

57 

61 

57 

55 

57 

56 

59 

56 

53 

41 

42 

46 

46 

51 

53 

'.  1 

OCEANS  IDE 

MAX 

73 

72 

71 

73 

70 

71 

70 

71 

71 

72 

68 

70 

67 

65 

65 

64 

67 

73 

70 

66 

65 

65 

68 

66 

63 

65 

69 

71 

73 

67 

68 

MTN 

46 

57 

50 

51 

5 1 

57 

57 

51 

50 

58 

48 

4  7 

49 

49 

48 

59 

59 

60 

54 

52 

52 

53 

53 

58 

54 

42 

46 

50 

46 

46 

51 

.  8 

OJA  I 

MAX 

84 

80 

34 

87 

81 

76 

70 

75 

74 

71 

73 

68 

65 

60 

67 

60 

62 

61 

67 

59 

68 

60 

67 

65 

61 

66 

69 

73 

73 

70 

69 

a9 

MTN 

42 

42 

40 

42 

44 

39 

39 

4  1 

41 

42 

36 

42 

47 

51 

54 

56 

55 

54 

50 

48 

51 

55 

54 

55 

44 

34 

35 

35 

33 

35 

44 

,  5 

OXNARD 

MAX 

68 

70 

73 

74 

70 

70 

67 

70 

70 

69 

69 

67 

65 

63 

64 

64 

67 

66 

66 

60 

66 

64 

67 

65 

63 

65 

69 

68 

72 

66 

67 

.2 

MTN 

45 

45 

43 

45 

46 

43 

48 

46 

49 

44 

4  7 

50 

54 

54 

57 

57 

58 

50 

50 

53 

50 

56 

57 

46 

37 

43 

54 

53 

42 

46 

,  9 

PAlOMAR  MT  OBSERVATORY 

77 

78 

75 

74 

74 

73 

72 

68 

67 

60 

68 

64 

64 

57 

52 

50 

47 

51 

56 

56 

56 

51 

51 

48 

45 

45 

58 

57 

54 

54 

60 

.  1 

MTN 

51 

49 

48 

50 

49 

48 

45 

42 

44 

35 

38 

4  1 

41 

34 

37 

42 

40 

44 

34 

39 

40 

48 

41 

37 

32 

25 

29 

31 

30 

35 

40 

-0 

PASADENA 

85 

79 

83 

87 

81 

73 

72 

72 

70 

69 

72 

67 

65 

63 

59 

59 

61 

69 

68 

63 

64 

63 

64 

60 

56 

65 

71 

72 

72 

66 

69 

,  1 

MTN 

55 

5 1 

4  9 

52 

54 

5  1 

5  1 

50 

48 

54 

46 

50 

52 

54 

53 

56 

56 

58 

53 

49 

53 

54 

56 

55 

49 

38 

41 

41 

40 

44 

50 

,5 

PERRIS 

89 

81 

85 

87 

8  6 

82 

73 

74 

73 

68 

72 

68 

70 

63 

60 

60 

61 

67 

65 

61 

64 

63 

66 

63 

56 

62 

65 

65 

67 

66 

69 

,  4 

MTN 

42 

4  3 

4  0 

43 

42 

4*. 

42 

46 

44 

50 

35 

4  1 

40 

42 

50 

50 

53 

54 

50 

46 

52 

49 

48 

52 

48 

33 

33 

44 

33 

33 

44 

.  1 

86 

82 

85 

90 

82 

77 

75 

72 

73 

71 

74 

69 

65 

64 

61 

62 

62 

70 

66 

62 

63 

72 

67 

62 

60 

64 

70 

73 

71 

69 

70 

,  7 

MTN 

47 

45 

46 

46 

48 

49 

52 

46 

54 

43 

49 

51 

52 

52 

52 

56 

58 

53 

47 

54 

54 

56 

55 

49 

35 

36 

35 

35 

38 

48 

,0 

oAunuA    CDAllI  ri  i  Mi". 
K*MUN»    3KAULU INU 

87 

81 

84 

90 

87 

79 

76 

76 

75 

70 

72 

70 

69 

59 

64 

61 

66 

64 

69 

60 

65 

62 

63 

63 

59 

63 

69 

69 

68 

65 

70 

.  2 

MTN 

44 

41 

40 

44 

44 

4C 

35 

41 

37 

44 

36 

36 

38 

46 

53 

55 

55 

58 

45 

45 

51 

55 

55 

52 

48 

34 

37 

52 

53 

39 

45 

,1 

REDL ands 

MAX 

86 

82 

84 

87 

83 

78 

72 

73 

74 

66 

73 

68 

64 

58 

60 

67 

61 

69 

67 

60 

66 

62 

66 

62 

61 

63 

68 

67 

68 

63 

69 

,  3 

MIN 

50 

49 

4  7 

47 

53 

*8 

43 

48 

44 

52 

42 

44 

46 

53 

51 

55 

55 

56 

51 

47 

53 

53 

53 

54 

47 

35 

37 

37 

36 

42 

47 

,  6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

MAX 

85 

81 

82 

88 

79 

76 

68 

71 

72 

68 

72 

67 

65 

61 

61 

61 

67 

70 

69 

69 

66 

62 

69 

62 

57 

63 

67 

63 

66 

66 

69 

,  2 

MTN 

47 

47 

4  5 

46 

47 

44 

47 

51 

45 

53 

43 

44 

48 

54 

52 

56 

55 

50 

52 

48 

51 

54 

52 

55 

48 

37 

35 

43 

37 

41 

47 

(  6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

87 

85 

81 

83 

87 

79 

75 

71 

7  1 

73 

67 

72 

63 

66 

61 

61 

60 

67 

70 

68 

67 

67 

63 

69 

62 

60 

64 

69 

65 

69 

70 

tl 

MTN 

42 

41 

40 

43 

44 

37 

40 

49 

38 

45 

36 

39 

42 

47 

46 

49 

50 

50 

46 

41 

46 

48 

49 

49 

42 

30 

30 

33 

32 

39 

42 

t  1 

5»N    AN  I  UN  I  0   (.YIN    MUU  1  H 

86 

80 

81 

83 

81 

77 

72 

69 

67 

67 

67 

60 

63 

60 

57 

57 

57 

62 

60 

59 

59 

58 

58 

55 

52 

59 

63 

66 

67 

63 

65 

.  6 

MIN 

60 

54 

5  7 

60 

64 

52 

47 

47 

47 

45 

45 

47 

48 

47 

48 

53 

52 

53 

46 

46 

50 

52 

52 

52 

43 

36 

42 

43 

45 

47 

49 

,3 

88 

83 

87 

90 

85 

SO 

73 

74 

75 

68 

75 

69 

67 

62 

63 

60 

65 

71 

70 

61 

65 

61 

69 

62 

58 

65 

68 

63 

69 

68 

70 

,5 

MTN 

46 

45 

4  2 

45 

46 

4  3 

40 

46 

40 

5  1 

38 

42 

48 

51 

51 

55 

55 

56 

51 

47 

52 

53 

53 

53 

47 

34 

33 

33 

31 

39 

45 

5 

5ANDBERG  WB 

73 

67 

70 

73 

67 

6a 

64 

60 

5  1 

51 

57 

54 

53 

43 

46 

46 

49 

45 

46 

45 

52 

50 

44 

46 

35 

43 

43 

43 

45 

45 

52 

,  7 

MIN 

56 

5  I 

5  5 

59 

57 

50 

46 

45 

40 

37 

39 

43 

39 

37 

42 

44 

44 

43 

40 

37 

43 

42 

42 

35 

29 

28 

31 

32 

34 

37 

41 

9 

SAM  D1E00  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

69 

71 

75 

70 

67 

67 

68 

69 

69 

68 

66 

65 

62 

67 

66 

68 

69 

67 

64 

67 

65 

67 

68 

61 

62 

65 

70 

68 

66 

67 

,3 

MTN 

57 

57 

54 

5  3 

53 

60 

58 

55 

56 

56 

50 

50 

53 

56 

56 

59 

60 

60 

57 

54 

57 

59 

61 

57 

52 

46 

45 

46 

46 

48 

54 

,4 

SAN  FERNANDO 

MAX 

88 

82 

87 

89 

82 

75 

78 

78 

72 

71 

73 

6H 

64 

62 

61 

60 

61 

66 

68 

61 

65 

63 

64 

60 

60 

65 

64 

6S 

67 

69 

69 

,7 

MIN 

52 

48 

48 

53 

57 

45 

44 

44 

46 

47 

41 

45 

48 

53 

52 

51 

53 

58 

54 

48 

53 

54 

56 

56 

43 

43 

47 

54 

53 

51 

49 

,9 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

MAX 

83 

79 

82 

87 

80 

74 

72 

72 

71 

70 

73 

68 

65 

61 

60 

59 

63 

72 

69 

65 

66 

64 

67 

63 

62 

65 

71 

73 

71 

68 

69 

8 

NUN 

49 

47 

46 

47 

50 

51 

51 

51 

47 

54 

46 

50 

52 

53 

53 

57 

56 

56 

54 

50 

55 

55 

58 

55 

49 

36 

38 

38 

38 

40 

49 

4 

SAN  JACINTO 

MAX 

91 

83 

87 

89 

88 

83 

81 

77 

75 

68 

76 

71 

69 

59 

60 

60 

67 

71 

67 

57 

65 

62 

66 

63 

56 

62 

69 

68 

70 

67 

70 

,9 

MTN 

43 

43 

40 

44 

44 

41 

35 

39 

36 

49 

34 

36 

36 

50 

52 

55 

55 

58 

45 

42 

52 

53 

54 

52 

46 

31 

31 

32 

30 

39 

43 

,2 

So*  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8   |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

82 

76 

79 

83 

78 

74 

72 

73 

T5 

73 

72 

67 

65 

63 

62 

63 

64 

74 

71 

64 

68 

66 

70 

62 

67 

73 

77 

75 

69 

70 

.9 

Mm 

SI 

52 

52 

50 

51 

59 

54 

54 

50 

53 

49 

50 

54 

56 

55 

59 

59 

61 

56 

52 

57 

57 

59 

57 

51 

39 

41 

46 

43 

47 

52 

,5 

SANTA  BARBARA 

MAX 

71 

70 

76 

73 

69 

65 

69 

67 

69 

67 

66 

66 

63 

63 

65 

63 

64 

66 

67 

62 

65 

64 

66 

66 

62 

64 

68 

71 

71 

67 

66 

.  « 

MIN 

50 

42 

46 

50 

51 

49 

48 

49 

51 

46 

51 

54 

54 

55 

60 

57 

59 

50 

54 

55 

56 

58 

59 

47 

47 

41 

41 

40 

43 

44 

50 

,  2 

SANTA   BARBARA  FAA  AP 

MAX 

67 

69 

72 

73 

69 

66 

67 

68 

67 

67 

65 

65 

64 

62 

65 

65 

66 

67 

66 

62 

67 

65 

66 

65 

65 

66 

67 

67 

69 

67 

66 

.  5 

MIN 

42 

44 

44 

42 

45 

45 

44 

44 

44 

44 

40 

47 

52 

55 

60 

61 

61 

57 

50 

53 

66 

60 

57 

53 

44 

41 

41 

41 

39 

42 

46 

,3 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

7* 

70 

75 

79 

78 

64 

66 

63 

64 

63 

66 

62 

57 

56 

56 

56 

56 

65 

60 

56 

59 

62 

61 

57 

53 

57 

58 

65 

65 

60 

62 

.  8 

MIN 

55 

54 

61 

65 

62 

52 

51 

53 

52 

51 

51 

51 

52 

53 

54 

56 

56 

56 

53 

52 

53 

55 

57 

53 

49 

47 

50 

54 

53 

50 

5i 

.  7 

SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

64 

67 

76 

71 

76 

70 

71 

72 

72 

71 

72 

69 

63 

62 

67 

63 

67 

67 

67 

59 

69 

66 

61 

60 

58 

63 

66 

68 

67 

65 

67 

.0 

MIN 

43 

39 

40 

46 

43 

40 

43 

46 

42 

43 

46 

44 

54 

57 

58 

58 

60 

52 

47 

46 

5? 

52 

53 

47 

39 

34 

33 

34 

37 

41 

45 

.6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

69 

66 

68 

72 

67 

67 

66 

67 

66 

65 

68 

67 

64 

61 

62 

62 

64 

63 

65 

65 

63 

64 

64 

64 

62 

65 

69 

70 

76 

68 

66 

.0 

MIN 

55 

54 

52 

52 

56 

55 

56 

54 

54 

54 

52 

54 

56 

59 

56 

56 

57 

54 

51 

46 

50 

57 

60 

60 

49 

46 

48 

50 

49 

50 

53 

.  4 

SANTA  PAULA 

MAX 

73 

75 

76 

82 

78 

76 

66 

69 

63 

71 

68 

MIN 

40 

40 

43 

45 

42 

36 

40 

45 

43 

46 

37 

43 

45 

52 

53 

54 

51 

47 

52 

53 

44 

36 

41 

42 

51 

44 

44 

.  8 

SUNLAND 

MAX 

85 

80 

82 

86 

80 

73 

72 

71 

71 

68 

70 

65 

64 

57 

58 

58 

59 

63 

67 

57 

63 

62 

61 

58 

57 

64 

68 

74 

72 

67 

67 

.  7 

MIN 

58 

49 

54 

61 

61 

47 

41 

45 

48 

43 

41 

42 

48 

51 

52 

53 

54 

55 

51 

46 

52 

53 

54 

54 

45 

34 

37 

45 

43 

42 

48 

,  6 

TORRANCE 

MAX 

81 

71 

75 

78 

70 

70 

68 

70 

70 

69 

69 

67 

65 

63 

60 

63 

65 

69 

68 

64 

66 

67 

68 

65 

61 

63 

70 

72 

73 

69 

68 

.3 

MIN 

53 

54 

49 

54 

51 

53 

53 

54 

53 

51 

47 

51 

54 

54 

54 

59 

59 

59 

57 

54 

58 

57 

61 

58 

51 

41 

44 

44 

45 

44 

52 

.  5 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

80 

75 

80 

83 

72 

72 

71 

72 

73 

71 

70 

68 

67 

60 

66 

63 

64 

73 

70 

60 

64 

65 

68 

66 

59 

63 

68 

72 

71 

69 

69 

.2 

MIN 

46 

45 

45 

45 

45 

46 

48 

48 

45 

47 

42 

45 

48 

49 

50 

58 

58 

58 

52 

50 

57 

56 

58 

56 

50 

38 

37 

43 

42 

42 

4e 

.  3 

TW  T  TCHELL  DAM 

MAX 

72 

70 

81 

77 

80 

72 

71 

76 

76 

74 

76 

69 

62 

63 

68 

64 

67 

66 

68 

60 

70 

65 

64 

60 

58 

62 

65 

70 

69 

69 

CS 

,8 

MIN 

42 

34 

38 

36 

42 

38 

37 

41 

43 

45 

46 

43 

51 

53 

57 

56 

58 

56 

49 

45 

51 

50 

54 

54 

43 

37 

45 

41 

36 

37 

45 

.3 

UCLA 

MAX 

76 

70 

70 

77 

74 

67 

66 

67 

6R 

65 

67 

64 

64 

60 

62 

60 

62 

67 

66 

60 

65 

64 

64 

62 

61 

65 

68 

7  i 

70 

67 

66 

.3 

MIN 

61 

57 

56 

60 

60 

55 

55 

56 

56 

55 

53 

56 

56 

57 

56 

58 

58 

58 

58 

56 

58 

58 

59 

59 

52 

50 

53 

57 

56 

55 

56 

.5 

UPLAND   3  N 

MAX 

85 

80 

83 

85 

81 

75 

68 

70 

70 

65 

72 

65 

64 

61 

60 

58 

62 

64 

63 

60 

61 

61 

61 

58 

53 

59 

63 

68 

68 

63 

66 

.9 

MIN 

52 

48 

46 

54 

54 

45 

40 

40 

44 

47 

41 

44 

47 

49 

50 

54 

54 

56 

48 

45 

51 

54 

55 

51 

46 

36 

36 

40 

37 

40 

46 

.8 

VISTA  2  NNE 

MAX 

79 

73 

75 

82 

74 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

67 

67 

61 

64 

62 

67 

71 

69 

62 

64 

65 

67 

65 

62 

63 

69 

72 

72 

66 

68 

.  7 

MIN 

48 

53 

47 

49 

49 

54 

46 

47 

46 

55 

45 

45 

46 

53 

54 

57 

56 

59 

50 

49 

53 

55 

56 

55 

50 

38 

42 

45 

46 

44 

49 

,  7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

VORBA  LINDA 

MAX 

83 

78 

81 

85 

75 

75 

70 

73 

72 

70 

71 

68 

66 

60 

61 

61 

65 

70 

70 

60 

68 

64 

69 

65 

60 

64 

69 

69 

71 

69 

69 

.3 

*       *  • 

Mm 

50 

47 

49 

50 

51 

52 

50 

51 

47 

53 

46 

46 

50 

54 

54 

58 

57 

60 

53 

49 

55 

55 

57 

55 

4B 

39 

43 

51 

55 

45 

51 

,  0 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

86 

90 

95 

85 

84 

78 

82 

84 

80 

78 

73 

74 

70 

68 

62 

64 

62 

70 

72 

69 

60 

65 

60 

66 

65 

60 

60 

61 

59 

60 

71 

.5 

Mm 

49 

52 

54 

48 

49 

50 

49 

54 

60 

51 

45 

46 

53 

57 

52 

52 

56 

58 

62 

48 

52 

53 

55 

52 

52 

37 

36 

38 

34 

37 

49 

,  4 

BARSTOW 

MAX 

84 

82 

82 

83 

76 

83 

78 

79 

74 

72 

70 

72 

68 

65 

58 

59 

6  7 

69 

67 

63 

66 

62 

65 

65 

56 

55 

58 

56 

57 

62 

68 

,4 

Mm 

46 

42 

40 

42 

40 

39 

38 

41 

37 

42 

34 

38 

45 

48 

49 

50 

50 

50 

43 

40 

46 

50 

48 

52 

42 

31 

28 

29 

27 

34 

41 

.4 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

85 

80 

83 

85 

82 

79 

74 

72 

71 

67 

71 

66 

67 

67 

56 

56 

61 

64 

61 

60 

62 

59 

60 

59 

54 

55 

58 

57 

60 

61 

66 

.4 

Mm 

47 

48 

43 

50 

49 

46 

39 

43 

38 

45 

36 

38 

40 

37 

42 

52 

51 

54 

47 

41 

50 

48 

51 

51 

41 

32 

36 

46 

45 

39 

44 

.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

77 

74 

74 

72 

70 

72 

70 

72 

68 

69 

68 

62 

60 

51 

54 

50 

58 

64 

58 

55 

60 

49 

55 

49 

46 

48 

56 

53 

54 

56 

60 

.8 

Mm 

33 

35 

32 

34 

35 

30 

29 

29 

29 

30 

29 

32 

36 

40 

43 

45 

45 

40 

30 

33 

30 

27 

32 

33 

31 

21 

21 

22 

20 

28 

31 

.  8 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

50 

52 

54 

52 

47 

51 

49 

47 

44 

48 

48 

42 

40 

35 

32 

32 

36 

35 

39 

35 

40 

36 

31 

35 

30 

34 

35 

42 

42 

38 

41 

.0 

Mm 

36 

39 

36 

37 

37 

36 

37 

32 

32 

28 

30 

31 

31 

26 

24 

27 

28 

30 

28 

26 

23 

25 

24 

20 

15 

11 

10 

21 

22 

23 

27 

,  5 

BLYThE 

MAX 

93 

87 

89 

89 

88 

87 

87 

85 

83 

79 

79 

77 

75 

71 

72 

67 

76 

77 

77 

75 

69 

63 

75 

73 

71 

64 

64 

67 

67 

66 

76 

.4 

Mm 

53 

51 

48 

47 

49 

51 

45 

49 

42 

46 

41 

42 

44 

54 

56 

54 

58 

56 

48 

47 

56 

57 

58 

56 

62 

42 

38 

40 

34 

40 

48 

.» 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

87 

90 

91 

89 

88 

87 

82 

84 

79 

80 

77 

75 

65 

72 

67 

75 

77 

75 

68 

70 

65 

74 

73 

71 

64 

65 

67 

67 

66 

76 

.2 

Mm 

61 

57 

55 

56 

58 

58 

53 

55 

49 

52 

48 

46 

50 

58 

59 

57 

59 

60 

54 

53 

60 

57 

65 

60 

51 

44 

44 

48 

39 

49 

53 

.8 

BORRFGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

93 

87 

81 

87 

88 

86 

89 

83 

84 

82 

78 

78 

73 

74 

62 

68 

64 

70 

75 

75 

67 

60 

7  1 

64 

64 

66 

6  7 

65 

75 

,0 

Mm 

54 

48 

48 

51 

51 

52 

49 

55 

47 

47 

44 

42 

45 

53 

57 

55 

54 

54 

51 

50 

51 

56 

54 

39 

39 

41 

38 

36 

48 

,  7 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

95 

91 

84 

89 

90 

89 

89 

86 

86 

85 

80 

83 

77 

74 

65 

69 

70 

79 

77 

78 

70 

76 

75 

75 

77 

72 

67 

67 

70 

70 

76 

5 

Mm 

51 

56 

52 

51 

51 

53 

49 

54 

47 

56 

47 

45 

45 

57 

56 

56 

57 

56 

52 

48 

55 

59 

59 

55 

57 

38 

41 

38 

36 

42 

50 

7 

CANTIL 

MAX 

85 

83 

81 

81 

76 

80 

75 

78 

72 

73 

72 

68 

64 

59 

58 

58 

59 

66 

67 

58 

66 

56 

65 

60 

63 

58 

59 

58 

6  1 

62 

67 

4 

Mm 

40 

42 

36 

39 

39 

37 

35 

35 

37 

49 

38 

38 

40 

47 

50 

48 

52 

52 

50 

42 

41 

52 

47 

49 

42 

35 

31 

31 

29 

32 

41 

2 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

86 

80 

81 

80 

74 

80 

77 

77 

72 

69 

69 

69 

66 

58 

59 

60 

67 

70 

65 

55 

64 

60 

67 

67 

•54 

54 

57 

56 

57 

59 

67 

0 

Mm 

49 

55 

50 

50 

50 

49 

49 

51 

48 

49 

44 

45 

50 

51 

51 

54 

52 

52 

50 

46 

50 

52 

55 

50 

44 

37 

34 

32 

32 

38 

47 

3 

DEATH  VALLEY 

MAX 

91 

83 

87 

85 

88 

85 

85 

85 

83 

81 

84 

79 

75 

75 

72 

71 

75 

79 

84 

73 

72 

71 

72 

74 

71 

79 

65 

69 

67 

64 

77 

5 

Mm 

52 

54 

53 

54 

52 

49 

47 

49 

48 

49 

58 

47 

47 

45 

44 

44 

57 

44 

39 

53 

54 

52 

50 

61 

36 

40 

40 

41 

37 

40 

47 

9 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

73 

70 

68 

65 

65 

64 

65 

64 

64 

61 

60 

58 

57 

50 

48 

46 

49 

54 

53 

53 

50 

52 

53 

52 

47 

44 

48 

47 

48 

49 

55 

9 

Mm 

35 

33 

33 

35 

37 

30 

33 

3  1 

29 

29 

27 

27 

27 

33 

42 

42 

41 

43 

45 

41 

33 

27 

38 

33 

28 

20 

19 

23 

19 

19 

31 

7 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

91 

87 

82 

85 

87 

85 

85 

82 

82 

78 

77 

78 

72 

70 

65 

63 

62 

72 

73 

73 

69 

68 

66 

70 

69 

65 

62 

63 

62 

64 

73 

6 

Mm 

66 

65 

64 

64 

64 

65 

60 

62 

59 

58 

56 

54 

54 

54 

57 

58 

58 

60 

57 

55 

57 

59 

57 

60 

59 

50 

47 

48 

48 

47 

57 

4 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

91 

84 

90 

94 

89 

89 

86 

87 

86 

8  1 

84 

78 

75 

68 

74 

69 

80 

82 

79 

71 

72 

70 

88 

76 

72 

69 

67 

69 

70 

72 

78 

7 

Mm 

52 

54 

53 

50 

50 

53 

50 

54 

49 

51 

48 

44 

45 

56 

56 

55 

56 

54 

53 

47 

56 

58 

59 

54 

59 

40 

39 

38 

35 

42 

5  0 

3 

FAIRMONT 

MAX 

79 

79 

74 

76 

75 

72 

74 

71 

73 

69 

65 

65 

63 

61 

49 

51 

53 

55 

55 

56 

52 

57 

56 

54 

52 

44 

49 

49 

49 

50 

60 

9 

Mm 

54 

55 

52 

53 

54 

51 

48 

51 

49 

46 

47 

47 

49 

44 

45 

46 

47 

50 

46 

44 

44 

48 

46 

48 

40 

34 

33 

35 

34 

35 

45 

8 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

92 

86 

92 

90 

88 

90 

87 

85 

85 

79 

80 

78 

77 

72 

74 

69 

74 

76 

74 

72 

73 

67 

73 

74 

68 

63 

63 

65 

67 

68 

76 

7 

Mm 

70 

59 

57 

61 

66 

62 

54 

57 

52 

54 

52 

49 

51 

57 

57 

56 

59 

58 

54 

51 

58 

58 

62 

63 

52 

43 

47 

48 

49 

50 

55 

5 

HAlwEE 

MAX 

79 

77 

75 

73 

73 

70 

71 

70 

69 

66 

65 

66 

63 

56 

46 

53 

50 

54 

58 

58 

50 

60 

58 

59 

55 

49 

48 

48 

48 

50 

60 

6 

Mm 

45 

47 

43 

42 

43 

41 

42 

42 

40 

39 

38 

39 

46 

40 

41 

45 

46 

47 

41 

40 

41 

42 

41 

41 

37 

31 

32 

31 

30 

31 

40 

1 

HAYF I  ELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

91 

89 

89 

87 

89 

85 

88 

86 

83 

82 

80 

79 

75 

74 

60 

63 

68 

72 

71 

73 

66 

67 

64 

70 

68 

62 

62 

63 

60 

64 

74 

3 

Mm 

48 

50 

51 

49 

48 

52 

46 

49 

44 

49 

46 

42 

44 

55 

55 

55 

56 

55 

50 

49 

49 

49 

50 

50 

53 

43 

38 

45 

45 

42 

48 

6 

IMPERIAL 

MAX 

90 

83 

89 

90 

89 

89 

86 

85 

84 

80 

82 

77 

74 

68 

72 

68 

78 

81 

78 

71 

77 

66 

78 

76 

71 

68 

67 

69 

70 

72 

77, 

6 

Mm 

57 

59 

57 

58 

58 

59 

52 

59 

54 

61 

51 

48 

59 

59 

58 

57 

58 

57 

54 

52 

58 

59 

60 

56 

57 

41 

44 

44 

41 

45 

54, 

4 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

91 

83 

90 

93 

89 

90 

86 

86 

85 

80 

83 

78 

75 

67 

73 

69 

80 

81 

79 

71 

77 

65 

77 

76 

72 

68 

67 

70 

70 

72 

78. 

1 

Mm 

55 

55 

53 

54 

52 

54 

48 

56 

50 

58 

48 

45 

46 

58 

57 

55 

57 

55 

49 

48 

56 

58 

63 

54 

48 

39 

41 

40 

36 

42 

51. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

INDEPENDENCE 

MAX 

Mm 

80 
39 

76 
44 

76 
39 

73 
39 

7  1 

40 

70 
35 

70 
35 

67 
35 

69 
33 

63 
39 

53 
46 

50 
42 

58 
45 

6  1 
36 

60 
34 

46 
36 

58 
41 

55 
25 

57 
24 

54 
25 

INOtO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

97 
58 

9  2 
48 

4a 

57 

53 

55 

55 

89 
58 

9 1 
57 

55 

51 

48 

43 

43 

53 

57 

54 

57 

57 

51 

55 

55 

56 

51 

52 

41 

39 

41 

40 

75 
41 

78.8 
51.0 

I NyOK  ern 

MAX 

Mm 

43 

42 

4  0 

40 

42 

40 

38 

40 

35 

36 

34 

40 

48 

43 

47 

55 
50 

5  3 

40 

60 
38 

42 

40 

42 

60 
42 

48 

62 
50 

55 
39 

55 
28 

28 

30 

25 

60 
30 

3y|3 

I  RON  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

92 
60 

90 
55 

88 
57 

88 
55 

89 
56 

87 
57 

87 
51 

87 
56 

82 
51 

81 
53 

78 
50 

77 
49 

74 
51 

73 
54 

64 
57 

63 
56 

60 
56 

72 
58 

74 
54 

73 
51 

65 
54 

68 
56 

65 
56 

73 
56 

70 
55 

64 
42 

62 
41 

62 
47 

63 
46 

65 
49 

74.5 
53.0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

Mm 

46 

46 

45 

45 

43 

42 

37 

38 

36 

34 

31 

30 

43 

38 

35 

43 

43 

43 

37 

35 

41 

43 

41 

41 

31 

22 

25 

28 

24 

43 
30 

53.7 
37.2 

LANCASTER 

MAX 

Mm 

82 
38 

4! 

37 

37 

38 

3 1 

33 

3S 

37 

43 

40 

38 

64 
46 

46 

48 

50 

49 

51 

42 

41 

46 

50 

50 

46 

38 

32 

28 

29 

27 

57 
33 

65.1 
40.3 

LLANO    SHAWNEE   HILL  RCH 

MAX 

Mm 

LUCERNE  VALLEY   1  S5W 

MAX 

Mm 

8 1 
42 

7  8 

*s 

41 

40 

78 

4C 

44 

38 

45 

69 
4  3 

43 

42 

39 

68 
36 

47 

45 

50 

50 

48 

42 

38 

47 

48 

44 

51 

38 

32 

29 

29 

26 

57 
34 

64.5 
41.2 

MECCA  2  SE 

MAX 

Mm 

54 

54 

50 

54 

5  3 

57 

52 

57 

52 

52 

49 

45 

46 

56 

58 

58 

58 

56 

57 

52 

57 

59 

58 

55 

54 

42 

39 

42 

37 

76 
43 

77.6 
51.9 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Mm 

75 
60 

59 

56 

56 

59 

58 

57 

7 1 
55 

69 
54 

64 
51 

5  0 

48 

59 
49 

5  9 
45 

5  4 

43 

47 

45 

46 

59 
47 

45 

46 

46 

44 

45 

38 

48 
31 

54 
35 

36 

40 

55 
41 

60.3 
47.7 

MOJAVE 

MAX 

Mm 

42 

44 

40 

43 

43 

40 

40 

47 

42 

48 

40 

43 

47 

46 

47 

51 

48 

51 

49 

41 

44 

48 

47 

50 

38 

33 

30 

34 

29 

58 
30 

64.5 
42.5 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

Mm 

44 

45 

4  0 

43 

43 

42 

75 
36 

46 

42 

45 

38 

42 

47 

46 

47 

52 

44 

51 

47 

40 

44 

47 

47 

49 

39 

32 

29 

32 

55 
31 

58 
31 

64.7 
42.0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

Mm 

25 

27 

26 

26 

26 

28 

27 

30 

24 

25 

22 

29 

31 

33 

33 

35 

32 

31 

27 

28 

28 

29 

28 

27 

16 

9 

19 

14 

16 

39 
14 

49.4 
25.5 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

55 

54 

55 

54 

54 

57 

52 

57 

50 

52 

47 

48 

52 

55 

54 

56 

54 

58 

54 

51 

56 

57 

57 

59 

50 

41 

35 

47 

44 

63 
44 

72.2 
52.0 

PALMDALE 

MAX 

Mm 

46 

44 

42 

42 

45 

40 

39 

77 
44 

7  1 
39 

69 
39 

36 

47 

64 
50 

6  1 
46 

54 
48 

51 

64 
48 

63 
52 

62 
48 

6 1 
42 

60 
48 

62 
48 

56 
50 

57 
41 

57 
31 

55 
30 

53 
31 

55 
30 

55 
36 

65.5 
42.5 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

43 

41 

39 

37 

42 

39 

38 

42 

38 

38 

35 

44 

64 
49 

46 

48 

49 

48 

48 

44 

41 

47 

5  8 
48 

46 

46 

39 

31 

62 
30 

30 

28 

55 
33 

64.5 
40.9 

PALM  SPRINGS 

MAX 

Mm 

56 

55 

49 

56 

55 

5  5 

51 

57 

50 

53 

46 

47 

49 

56 

54 

59 

57 

59 

52 

51 

54 

55 

57 

52 

54 

40 

40 

69 
48 

46 

74 
44 

77.2 
51.9 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

94 
65 

94 
61 

90 
61 

88 

59 

8  P 

60 

89 
61 

89 
59 

62 

8  3 
56 

85 
58 

7  7 

50 

80 
55 

55 

59 

57 

62 
57 

58 

58 

72 
57 

55 

55 

60 

57 

61 

61 

44 

45 

46 

62 
45 

64 
49 

75.9 
56.2 

RAN0SBUR6 

MAX 

Mm 

80 
57 

78 
55 

75 
52 

7  i 
52 

54 

73 
52 

70 
50 

52 

50 

6  5 
48 

4  2 

45 

50 

43 

45 

52 
50 

48 

45 

47 

40 

45 

47 

47 

46 

39 

33 

34 

38 

31 

53 
38 

61.3 
45,8 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

Mm 

70 
54 

65 
50 

67 

50 

49 

49 

50 

63 
47 

62 
45 

56 

44 

37 

60 
36 

40 

39 

34 

36 

38 

36 

38 

37 

37 

40 

40 

38 

37 

28 

36 
22 

27 

28 

36 

45 
34 

52.4 
39.2 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

54 

51 

49 

5  3 

90 
53 

56 

50 

62 

53 

62 

53 

75 
45 

47 

56 

56 

58 

58 

57 

56 

53 

58 

58 

58 

53 

45 

41 

40 

46 

36 

78 
42 

77.5 
52.0 

TRONA 

MAX 

Mm 

47 

46 

45 

45 

44 

42 

41 

44 

42 

42 

39 

38 

42 

49 

49 

52 

52 

6  2 
53 

48 

45 

47 

63 
49 

60 
50 

65 
51 

64 
45 

58 
32 

33 

56 
35 

31 

55 
36 

68.7 
43.8 

TWENTYN I NE  PALMS 

MAX 

Mm 

48 

48 

49 

47 

47 

4  9 

45 

51 

47 

51 

44 

42 

45 

54 

50 

53 

52 

7  1 
51 

48 

45 

68 
52 

63 
52 

54 

48 

60 
46 

59 
38 

60 
32 

59 
38 

6 1 
32 

61 
35 

70.0 
46,4 

VALYERMO  RANGER  sta 

MAX 

Mm 

40 

76 
39 

7  5 

35 

37 

40 

35 

31 

32 

27 

27 

25 

25 

40 

39 

38 

43 

41 

42 

30 

30 

30 

30 

41 

45 

21 

5  1 

20 

49 
25 

22 

26 

62.1 
33.0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

Mm 

85 
43 

B4 
45 

81 
39 

83 
41 

82 
41 

77 
39 

80 
36 

78 
40 

77 
38 

71 
40 

67 
33 

70 

3  7 

70 
45 

67 
47 

57 
48 

58 
51 

58 
49 

61 
39 

65 
42 

63 
38 

55 
41 

62 
49 

57 
49 

61 
51 

61 
42 

62 
31 

54 
29 

55 
30 

55 
27 

58 
32 

67.1 
40.4 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

Mm 

51 

25 

45 
23 

45 
19 

49 
23 

50 
24 

49 
21 

48 
21 

44 
19 

43 
1  5 

44 
11 

40 
6 

43 

20 

40 
25 

38 
23 

36 
12 

31 
14 

31 

16 

31 
23 

30 
21 

32 
11 

30 
8 

36 
5 

35 
16 

28 
20 

22 

12 
2 

22 
3 

23 

23 

2 

31 
5 

36.1 
14.7 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

Mm 

44 
28 

40 
24 

36 
29 

39 
29 

39 
29 

38 
28 

38 
25 

38 
21 

3  1 
23 

33 
19 

31 
23 

33 
23 

30 
25 

30 
24 

30 
19 

30 
20 

25 
20 

24 
18 

22 
18 

23 
11 

21 
11 

22 
15 

24 
16 

18 
14 

20 
7 

18 
10 

16 

0 

22 

14 

30 
19 

30 
19 

29.2 
19.4 

Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Day  of  month 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25    26  27 


NORTH  COAST 
DRAINAGE 


01 


HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
TULELAKE 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ALTURAS  RANGER  STATION 
BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

CANYON  DAM 
CHESTER 
JESS  VALLEY 
MAN2ANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

OUINCY  RANGER  STATION 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SO0A  SPRINGS  1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  SSE 
FORT  BIDWELL 
MEYERS  4  5W 
MONO  LAKE 
SQUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOOOFORDS 
•      •  • 

central  coast 
Drainage  o* 

mount  hamilton 

«      •  » 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HETCH  HE TCHY 
HUNTINGTON  LAKE 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
5N  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


T   111. 6  2.1 
12  12 


T   ,21.0  4.5 
17  16 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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2.212.011.0 


5|12.0  5 
25l  26 


3.012.0 

10 


1.0  7.0  5.5 
18  12 


3.0  1.0  0.5 


1.510.0  4.0 


0.5  4. 

1 


10.0 


7.8  3.1 
1 


T 
It 
3.2 

0.2 
17 
3.1 

15 
3.0 

2,C 
1  S 

0.5 
13 

» 

10 

10 

10 

0.5 

2 

2 

2.0 

20 

2.5 

23 

1.0 
6 

4 

• 

2.0 
17 

2.0 
IS 

17 

13  12 
3.0  2.9 


0  6.0 

11 


5.612.3 
31 


18. 028. 013.0 


010 
4 

2.0  5.0  2 


1 


7.0(20. 
27 


4.0U.0E0.0 


2.011.018.0 
12 

6,0 


1.0 

013 


0.4 

6  6  5  4 
.7      .7      .6  T 


4.0  0.5 

60:    ST  55 


in 

14 

7 

9.0 

1.0 

11 

12 

Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN   ON  GND 

e 

t 

6 

4 

3 

1 

TEHACHAP I 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.  C 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

T 

4.0 
4 

2 

1 

1 

1 

T 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

T 

IDYLLwtLD  RANGER  S T A 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

- 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

MOUNT  WILSON  FC   3  3  B  8 

SNOWFALL 
5N  ON  GND 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SANDBERG  wB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BISHOP   WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

T 

1 

1.5 

2 

2.0 
4 

4.0 
6 

6 

6 

6 

6 

6 

3.5 
9 

6.0 
15 

0.5 
15 

14 

13 

12 

11 

11 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

2 

2.0 
* 

2.0 
5 

11.0 

u 

14 

14 

L4 

14 

14 

20 

12.0 

30 

12.0 
32 

3,0 

2.0 
31 

T 

24 

26 

21 

21 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
•ky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

9 

s  1 

1  o  I 

£  1 

Date  ol 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4   AM      10    AM        4  PM 

TIME 
10  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

2  00 
and  over 

.2 

BAKERSF IELD  WB  AIRPORT 

8 

1.0 

6. A 

24++ 

14 

17 

76 

68 

55 

71 

5 

1 

3 

1 

0 

0 

10 

6.8 

BISHOP  WB  AIRPORT 

47 

37 

2 

2 

4 

2 

0 

0 

10 

6.5 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

35++ 

14 

17 

66 

0 

4 

2 

2 

2 

14 

7.0 

BUR9ANK  WB  AIRPORT 

15 

2.5 

6.5 

25++ 

11 

14 

80 

67 

58 

77 

2 

0 

3 

2 

2 

2 

11 

6.4 

EUREKA  WB  CITY 

42 

SW  It 

17 

2 

5 

10 

3 

0 

0 

20 

45 

7.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

10 

1.1 

5.2 

21 

SE 

22 

80 

71 

61 

79 

1 

2 

7 

1 

0 

0 

11 

56 

6.6 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

18 

1.3 

6.3 

2  3++ 

28 

25  + 

84 

69 

65 

81 

2 

1 

3 

2 

2 

1 

11 

6.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

17 

1.5 

8.7 

32  » 

W 

25 

82 

69 

69 

77 

3 

2 

3 

1 

2 

1 

12 

6.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

16 

SW 

25 

1 

0 

1 

4 

2 

1 

9 

40 

6.3 

MOUNT   SHASTA  W8  CITY 

83 

2 

6 

4 

2 

5 

1 

20 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

15 

3.0 

7.2 

30++ 

14 

13 

85 

80 

74 

82 

2 

3 

7 

2 

1 

0 

15 

7.3 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

17 

2.9 

8.3 

49 

S 

17 

87 

74 

65 

86 

1 

7 

1 

4 

2 

0 

15 

40 

7.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

17 

2.5 

5.8 

29 

SW 

24  + 

90 

61 

64 

83 

2 

2 

7 

2 

0 

0 

13 

62 

7.1 

SANDBERG  WB 

41+  + 

17 

17 

58 

0 

1 

1 

3 

3 

1 

9 

6.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

26 

.6 

6.9 

28 

S 

22 

85 

71 

75 

84 

1 

0 

6 

1 

3 

0 

11 

55 

6.3 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

19 

2.2 

7.0 

46 

SSW 

17 

78 

72 

66 

76 

3 

1 

6 

5 

0 

0 

15 

7.4 

SAN  FRANC  1  SCO  FED.  OFFICE  BL 

26 

sw  g> 

24  + 

0 

1 

9 

2 

1 

0 

13 

62 

SANTA  CATAL  I  NA  WB  AIRPORT 

2 

3 

2 

0 

5 

0 

12 

6.0 

SANTA   MARIA  WB  AIRPORT 

65 

70 

87 

0 

2 

6 

1 

1 

0 

10 

6.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

17 

2.2 

7.2 

40++ 

13 

13 

87 

80 

63 

81 

2 

2 

5 

3 

0 

0 

12 

7.6 

%  PEAK  GUST 

1  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 


See  Reference  Notes  Following  Stati 
-  408  - 


lion  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Station 

Day  Of  Month 

^  „  O) 

ft  s  > 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      ft  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.13 

.13 

.09 

.07 

.11 

.12 

.10 

.06 

.06 

.07 

.09 

.05 

.00 

.10 

.00 

.01 

.09 

.09 

.07 

.06 

.02 

.07 

.00 

.04 

.06 

.08 

.00 

.05 

.06 

.07 

1.97 

WIND 

50 

63 

46 

48 

34 

37 

73 

29 

59 

51 

41 

52 

103 

162 

79 

26 

61 

155 

84 

28 

22 

46 

53 

116 

101 

48 

24 

28 

44 

56 

1621 

MAX 

75 

75 

68 

71 

72 

71 

70 

71 

65 

67 

67 

68 

56 

56 

61 

70 

64 

60 

65 

65 

61 

63 

57 

55 

53 

54 

48 

62 

55 

55 

63.3 

MIN 

50 

49 

48 

48 

52 

47 

45 

46 

43 

44 

45 

45 

34 

53 

5  1 

32 

52 

52 

52 

47 

41 

42 

50 

46 

40 

38 

37 

38 

39 

41 

46.3 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

.06 

.05 

.03 

.05 

.07 

.05 

.06 

.06 

.06 

.04 

.01 

.02 

.03 

.01 

.05 

.03 

.10 

.05 

.04 

.04 

.03 

.03 

.01 

.02 

.05 

.01 

.02 

.03 

.04 

.03 

1. 16 

WIND 

33 

4C 

33 

27 

40 

36 

65 

34 

25 

42 

44  93 

101 

58 

39 

30 

58 

122 

62 

49 

16 

16 

29 

54 

62 

81 

55 

37 

36 

30 

1447 

MAX 

6  3 

60 

63 

6  2 

5  8 

66 

63 

62 

61 

60 

58 

55 

5^ 

52 

51 

53 

55 

53 

58 

60.8 

MIN 

50 

4V 

57 

57 

47 

46 

52 

48 

52 

48 

52 

63 

55 

52 

52 

60 

51 

47 

46 

50 

47 

44 

46 

41 

39 

41 

38 

37 

42 

44 

47.8 

LAKE  PILLSBURY  NO 

2 

EVAP 

.10 

.06 

ft 

.05 

.06 

.11 

.00 

.06 

.04 

.02 

.00 

•  00 

.00 

.00 

.00 

.03 

.06 

.02 

.04 

.03 

.04 

.01 

.00 

.02 

.00 

.06 

.03 

.02 

.01 

.02 

.89 

WIND 

22 

17 

ft 

33 

14 

14 

s 

14 

2 

4 

12 

1  1 

2 

1 

20 

36 

5 

12 

4 

5 

2 

28 

2 

1 

3098 

MAX 

65 

60 

- 

72 

71 

65 

63 

64 

61 

63 

55 

55 

53 

55 

61 

60 

54 

57 

57 

56 

55 

53 

44 

46 

43 

43 

51 

50 

50 

55 

56.4 

MIN 

*2 

62 

49 

5  l 

49 

51 

50 

ft  I 

49 

50 

48 

42 

40 

42 

41 

39 

32 

40 

39 

39 

40 

45.3 

TRINITY  DAM  VISTA 

PT 

EVAP 

.07 

.07 

.06 

.05 

.05 

.02 

.00 

.06 

.04 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.01 

.02 

.02 

.02 

.00 

.05 

.02 

.01 

.00 

- 

- 

- 

.02 

.02 

•  oil 

.  748 

WIND 

45 

33 

18 

31 

28 

12 

31 

21 

23 

17 

16 

13 

29 

90 

52 

29 

14 

41 

23 

21 

22 

24 

17 

24 

15 

35 

20 

34 

46 

48 

8  72 

TULELAKE 

EVAP 

•  08 

09 

.11 

.12 

.0 

•  06 

.08 

03 

* 

05 

* 

.00 

. 

■ 

ft      ft  ft 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.10 

.11 

.15 

.15 

.10 

.06 

.09 

.08 

.10 

.08 

.07 

.05 

.04 

.07 

.03 

.05 

.02 

.08 

.06 

.06 

.08 

.07 

.02 

.05 

.02 

.02 

.03 

.04 

.04 

.07 

1.99 

WIND 

37 

58 

19 

40 

32 

37 

34 

56 

42 

50 

7 1 

63 

94 

126 

46 

165 

66 

52 

46 

34 

34 

113 

89 

56 

51 

54 

67 

32 

18058 

MAX 

72 

66 

69 

67 

61 

63 

70 

69 

64 

65 

6  5 

56 

58 

55 

58 

60 

55 

52 

53 

53 

50 

54 

56 

57 

61.6 

MIN 

49 

46 

46 

54 

50 

46 

47 

47 

46 

46 

47 

47 

46 

45 

47 

49 

51 

50 

49 

47 

42 

44 

46 

45 

43 

41 

38 

37 

38 

38 

45.6 

CHICO  EXPERIMENT 

STA  (A) 

EVAP 

.11 

.08 

07 

.08 

•  07 

.26 

.11 

ft 

.09 

.  0  3 

.08 

.12 

•  01 

• 

.12 

ft 

•  07 

• 

• 

.13 

.03 

1.62B 

WIND 

2* 

*26 

8 

11 

14 

I 

ft 

104 

ft 

36 

ft 

68 

ft 

ft 

165 

20 

55 

133 

38 

ft 

ft 

73 

50 

135 

ft 

ft 

• 

ft 

200 

7 

1167 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

•  16 

.  1  3 

09 

.11 

•  1 1 

.  1  4 

.13 

.  1  0 

.11 

•  07 

.09 

.08 

.00 

.09 

.03 

.  05 

•  09 

•  04 

•  04 

.05 

.03 

•  03 

•  01 

•  07 

.02 

•  00 

•  10 

.05 

.04 

2.12 

WIND 

53 

93 

36 

27 

10 

29 

51 

87 

20 

30 

55 

26 

82 

270 

173 

51 

62 

261 

97 

9 

41 

23 

83 

151 

155 

46 

62 

158 

26 

44 

2313 

MAX 

73 

69 

66 

69 

74 

72 

69 

64 

73 

64 

55 

55 

60 

68 

55 

62 

61 

63 

*? 

64 

53 

54 

57 

49 

47 

57 

56 

54 

62*0 

MIN 

49 

64 

45 

52 

54 

47 

49 

50 

49 

46 

50 

55 

53 

51 

52 

51 

52 

52 

50 

46 

43 

47 

48 

47 

40 

37 

45 

36 

39 

41 

47.5 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

a  I  4 

.08 

•  10 

.09 

.09 

.  36 

.07 

•  06 

.06 

.05 

00 

00 

09 

04 

•  OC 

06 

06 

.06 

.05 

■  02 

•  00 

•  OC 

•  OC 

•  03 

05 

09 

.00 

1,59 

WIND 

ie 

55 

30 

33 

53 

19 

35 

'27 

26 

45 

23 

*39 

183 

io7 

'l5 

*45 

Itc 

64 

42 

36 

34 

43 

106 

92 

41 

32 

*45 

*52 

22 

1559 

LAKE  SWORE 

EVAP 

•  10 

•  04 

.07 

.02 

•  06 

.  1  1 

.  0  3 

•  04 

•  05 

•  06 

.03 

•  03 

•  04 

•  02 

.04 

. 

WIND 

18 

19 

12 

3 

18 

15 

5 

23 

11 

11 

2 

14 

57 

70 

9 

6 

52 

35 

46 

26 

35 

6 

43 

74 

43 

14 

20 

36 

14 

15 

752 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.12 

.  1  0 

08 

.07 

•  10 

.  1  2 

•  10 

.  06 

•  07 

•  05 

•  07 

•  07 

•  0 1 

•  0  4 

.03 

,02 

.10 

.05 

•  01 

.03 

.05 

.04 

.02 

•  04 

•  02 

•  00 

.  06 

•  05 

.05 

1.69B 

WIND 

9 

25 

9 

9 

11 

1  I 

13 

15 

21 

7 

16 

9 

36 

109 

53 

9 

18 

72 

25 

5 

5 

10 

15 

33 

34 

21 

10 

13 

16 

17 

658 

MAX 

74 

69 

69 

71 

77 

74 

70 

65 

70 

65 

67 

67 

56 

38 

62 

65 

56 

5? 

63 

59 

62 

63 

57 

54 

53 

53 

48 

60 

55 

55 

62.5 

MIN 

50 

47 

46 

5  0 

53 

4  9 

54 

48 
4B 

48 

44 

51 

54 

53 

a,  3 

5  3 

ft  j 

5C 

48 

47 

47 

47 

4C 

39 

4C 

34 

41 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.18 

.41 

.08 

.10 

.09 

• 

ft 

.19 

.05 

.04 

•  1 1 

ft 

• 

.07 

.no 

.01 

.02 

ft 

ft 

.13 

.04 

.00 

ft 

ft 

ft 

ft 

.22 

.04 

1  .848 

WIND 

39 

12 

19 

27 

6 

• 

ft 

28 

20 

24 

ft 

18 

ft 

ft 

86 

17 

31 

90 

14 

ft 

ft 

69 

9 

69 

ft 

46 

ft 

ft 

67 

16 

709 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.12 

.14 

.06 

.12 

.10 

.07 

.05 

.01 

.06 

.06 

.03 

.00 

.00 

_ 

_ 

.01 

.00 

.03 

.01 

.03 

.06 

.01 

.03 

.00 

.01 

.01 

.13 

.08 

.08 

1,468 

WIND 

3* 

29 

23 

22 

58 

41 

28 

13 

52 

52 

20 

49 

114 

50 

84 

21 

111 

99 

19 

50 

36 

26 

105 

94 

35 

34 

132 

92 

72 

1638 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.18 

.11 

.09 

.08 

.05 

ft 

ft 

.31 

.07 

.00 

ft 

.07 

. 

. 

.00 

.00 

.00 

.01 

ft 

ft 

.30 

.01 

.03 

» 

.03 

.01 

• 

.19 

.07 

1,798 

WIND 

24 

21 

22 

4 

43 

ft 

ft 

65 

56 

33 

ft 

8 

ft 

ft 

15 

20 

9 

33 

35 

ft 

ft 

46 

9 

51 

ft 

53 

34 

• 

175 

58 

816 

WHISKEYTOWN  RES 

(A) 

EVAP 

.13 

.06 

.09 

.00 

.05 

.08 

.00 

.00 

.02 

.04 

•  00 

•  00 

.00 

.00 

.00 

•  OC 

•  OC 

.00 

.00 

.04 

.OC 

.00 

.00 

ft 

.00 

.00 

.04 

.02 

.04 

.638 

WIND 

20 

1  8 

10 

1  8 

1 9 

29 

16 

1  5 

\  3 

1  3 

10 

4 

20 

33 

4 1 

1 2 

1 5 

1 3 

72 

43 

1 8 

2  0 

9 

711 

ft      •  ft 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

8URL1NGAME 

EVAP 

ft 

• 

.11 

.04 

.06 

.05 

.07 

.05 

.06 

.03 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

.04 

.04 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

ft 

.10 

* 

.08 

•  80 

WIND 

65 

20 

10 

10 

60 

20 

10 

10 

0 

10 

50 

10 

10 

10 

10 

0 

10 

MAX 

67 

72 

73 

72 

72 

70 

72 

72 

70 

70 

70 

71 

74 

76 

69 

69 

61 

69 

6S 

69 

66 

65 

62 

56 

54 

63 

61 

60 

62 

62 

67.5 

MIN 

50 

48 

55 

52 

39 

45 

49.1 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.20 

.  1  2 

.13 

•  07 

.11 

.13 

•  09 

.10 

.11 

.07 

.05 

.05 

.07 

.02 

.08 

.03 

.08 

.08 

.04 

.05 

.04 

2  208 

NEWARK 

<F> 

EVAP 

.23 

.10 

.11 

.08 

.07 

• 

ft 

.39 

.10 

.17 

ft 

.09 

• 

» 

.08 

.08 

.03 

.10 

.06 

ft 

ft 

.13 

.05 

.09 

ft 

.11 

ft 

ft 

.2C 

.06 

2.33 

WIND 

115 

9  7 

64 

65 

2  64 

ft 

132 

588 

90 

109 

119 

106 

209 

104 

3144 

ft        ft  ft 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.11 

.14 

.15 

.08 

.09 

.10 

.12 

.11 

.06 

.06 

•  0 1 

.05 

.03 

.03 

.00 

.04 

.07 

.05 

.01 

.04 

.03 

.02 

.04 

.08 

.07 

.00 

.04 

.05 

.01 

1.79 

CAMP  PARDEE 

(C) 

EVAP 

.10 

.07 

.06 

.07 

.07 

.08 

.08 

.08 

.06 

.06 

05 

06 

.01 

.01 

.04 

.03 

.01 

.05 

.02 

.04 

.03 

.03 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

^Kn4 

WIND 

10 

11 

12 

12 

10 

1  1 

12 

16 

12 

13 

14 

17 

6 

52 

32 

12 

26 

50 

15 

7 

1  1 

13 

12 

39 

19 

13 

9 

17 

10 

9 

50 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.22 

.20 

.12 

.13 

.17 

.10 

.12 

.15 

.17 

.11 

.02 

.04 

.01 

.06 

.02 

.16 

.01 

.04 

.03 

.05 

.12 

.06 

.09 

.06 

.07 

.06 

.06 

.08 

2.80 

WIND 

26 

27 

28 

32 

34 

45 

45 

47 

35 

22 

20 

*32 

22 

107 

75 

26 

107 

104 

69 

7 

6 

24 

69 

143 

92 

61 

15 

20 

9 

10 

1359 

MAX 

76 

75 

7  | 

69 

67 

7^ 

7 1 

72 

67 

67 

61 

63.6 

MIN 

52 

51 

50 

49 

49 

49 

48 

49 

48 

45 

46 

47 

50 

51 

53 

66 

54 

54 

51 

50 

49 

47 

46 

52 

46 

41 

39 

39 

39 

40 

48.0 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.Oft 

.08 

.08 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.05 

.03 

•  04 

•  04 

.00 

ft 

ft 

ft 

• 

.14 

. 

.03 

.03 

.03 

.04 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

KETTLEMAN  CITY  1 

SSW(O) 

EVAP 

•  15 

.30 

■  1  1 

•  08 

•  1  2 

.12 

20 

.04 

.15 

.19 

.00 

3.348 

WIND 

38 

2 

136 

36 

37 

32 

27 

61 

89 

79 

65 

50 

45 

67 

37 

-6 

*51 

179 

65 

41 

46 

24 

80 

97 

133 

64 

*35 

*34 

*21 

47 

1778 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.11 

.1  1 

.09 

« 

ft 

.24 

.09 

.09 

.09 

.10 

.06 

.07 

.01 

.03 

.02 

.04 

m 

.10 

.06 

.04 

.04 

.03 

- 

.03 

ft 

ft 

.06 

.06 

.02 

.03 

1.788 

WIND 

5 

18 

8 

4 

11 

2 

4 

6 

• 

26 

11 

8 

4 

64 

37 

S 

23 

48 

20 

5 

5 

6 

4 

40 

25 

4 

3 

ft 

18 

3 

417 

LODI 

(E) 

EVAP 

.16 

.05 

.07 

.10 

.06 

.11 

.08 

.  1  1 

.02 

.07 

.10 

.07 

.00 

.22 

.08 

.00 

.09 

.10 

.02 

.07 

.02 

.00 

.06 

.08 

.05 

.05 

.02 

.03 

.02 

.03 

1  .94 

WIND 

37 

29 

9 

9 

8 

12 

7 

23 

26 

26 

16 

20 

96 

204 

46 

28 

112 

70 

0 

15 

5 

11 

43 

70 

41 

25 

40 

13 

7 

15 

1077 

MAX 

65 

66 

66 

53 

59 

57 

60.7 

MIN 

50 

46 

48 

50 

52 

4  3 

48 

57 

45 

45 

48 

52 

52 

50 

51 

54 

55 

52 

50 

48 

45 

45 

47 

49 

42 

38 

41 

36 

39 

40 

47.5 

MANTECA 

EVAP 

.08 

.08 

.06 

.05 

.04 

.07 

.06 

.05 

.09 

.04 

.06 

.05 

.00 

.02 

.04 

.07 

.00 

.08 

.07 

.00 

.08 

.00 

.02 

.02 

.09 

.00 

.00 

.07 

.01 

.00 

1.30 

WIND 

6 

38 

12 

5 

10 

15 

10 

13 

26 

27 

32 

17 

46 

60 

2 

1* 

46 

88 

ft 

ft 

35 

13 

24 

70 

26 

25 

13 

29 

6 

4 

734 

MAX 

65 

62 

61 

62 

65 

66 

63 

63 

66 

60 

60 

61 

55 

55 

61 

68 

59 

63 

62 

64 

58 

56 

50 

56 

59 

52 

49 

49 

50 

47 

58.9 

MIN 

48 

46 

46 

46 

49 

48 

48 

48 

47 

45 

45 

48 

52 

52 

52 

54 

55 

55 

52 

46 

45 

45 

47 

48 

44 

39 

39 

38 

38 

38 

46.8 

OAKDAlE  WOODWARD 

DAM  (B 

EVAP 

.14 

.12 

.10 

.07 

.20 

.10 

.10 

.01 

.12 

.06 

.11 

.09 

.07 

.03 

.00 

.06 

ft 

• 

.16 

.03 

.05 

.06 

.08 

.04 

.05 

.04 

.03 

.01 

2.078 

WIND 

21 

67 

15 

16 

18 

16 

36 

42 

48 

44 

32 

39 

154 

542 

273 

31 

139 

345 

143 

16 

23 

54 

58 

219 

17 

132 

56 

77 

20 

24 

2717 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.14 

.15 

.15 

.10 

.15 

.15 

.12 

.  39 

.15 

.10 

.15 

.11 

.07 

.03 

« 

.09 

.02 

.15 

.10 

.03 

.00 

• 

ft 

.11 

.02 

.08 

.04 

.00 

.00 

2.30 

WIND 

56 

74 

84 

60 

87 

TO 

42 

51 

74 

94 

83 

47 

31 

99 

43 

26 

86 

106 

58 

29 

52 

31 

45 

41 

6  1 

74 

40 

66 

35 

111 

1862 

MAX 

79 

73 

78 

77 

77 

78 

76 

75 

76 

56 

71 

74 

64 

62 

75 

72 

66 

68 

72 

70 

68 

68 

59 

63 

65 

63 

59 

59 

62 

72 

69.3 

MIN 

94 

50 

42 

50 

45 

53 

54 

55 

55 

52 

51 

53 

55 

58 

58 

62 

60 

62 

64 

56 

54 

50 

52 

55 

52 

45 

45 

45 

47 

49 

52.8 

See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1965 


Day  Oi  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

SALT  SPRINGS  PWR  H  (G 

1  EVAP 

.15 

.1! 

.  1C 

.11 

.09 

.12 

.  0? 

[  .n 

.05 

.07 

.04 

.08 

- 

- 

.07 

.Or 

.01 

>  . 

.04 

.04 

.  .08 

SAN  LUIS  DAM 

EVAF 

.2C 

.14 

.12 

.13 

.12 

.15 

.19 

.19 

.14 

.13 

•  11 

.00 

.10 

.04 

.0. 

•  0< 

. 

.06 

WIND 

71 

ISC 

5C 

59 

52 

54 

95 

112 

114 

103 

75 

57 

36 

183 

91 

4C 

5 

162 

67 

4< 

33 

MAX 

73 

65 

7C 

68 

71 

74 

71 

71 

74 

66 

69 

69 

59 

57 

61 

64 

5! 

65 

62 

62 

59 

MIN 

SC 

47 

47 

50 

51 

52 

51 

53 

49 

49 

49 

50 

54 

54 

54 

54 

5! 

55 

50 

45 

46 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A 

EVAP 

•  IS 

.3C 

.09 

.00 

.17 

.15 

.16 

.16 

.14 

.12 

.07 

.09 

.09 

Lot 

.03 

.04 

.ot 

J  .08 

.04 

.05 

.06 

WIND 

155 

84 

17 

34 

39 

48 

56 

87 

75 

139 

81 

43 

151 

261 

87 

33 

132 

76 

20 

16 

27 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PL    (A)j  EVAP 

.20 

.20 

.22  .09 

.29 

.10 

.20 

.10 

.20 

.10 

.05 

.10 

.10 

- 

.12 

.02 

- 

- 

.09 

.06  .03 

WIND  10 

lol   io  10 

10 

10 

10 

101  10 

10 

15 

5 

2 

2 

6 

0 

C 

0 

10 

10 

0 

MAX 

71 

71 

65 

66 

73 

65 

65 

70 

66 

60 

49 

MIN 

41 

42 

48 

49 

46 

47 

44 

44 

41 

41 

39 

38 

42 

48 

48 

49 

51 

51 

47 

43  43 

CACHIJMA  DAM  (B) 

EVAP 

.16 

.11 

.12 

.14 

.12 

•  13 

I  1  4 

.10 

.12 

.25 

•  22 

•  01 

.08 

.01 

WIND 

33 

42 

42 

36 

29 

35 

50 

52 

55 

'  38 

66 

*42 

'40 

135 

170 

128 

125 

121 

26 

41 

1  3 

MAX 

72 

66 

67 

69 

68 

67 

66 

63 

63 

66 

68 

63 

62 

56 

56 

55 

58 

60 

62 

63 

52 

MIN 

49 

44 

48 

46 

47 

44 

45 

46 

48 

45 

42 

44 

49 

51 

52 

50 

55 

55 

49 

47 

47 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.13 

.11 

.14 

.12 

.14 

« 

, 

.33 

.12 

.13 

ft 

.26 

« 

.16 

.00 

.04 

.00 

.07 

•  08 

ft 

.15 

WIND 

58 

79  80 

80 

57 

• 

• 

180 

86 

88 

* 

128 

ft 

117 

48 

38 

T2 

112 

44 

ft 

115 

MAX 

74 

74 

74 

72 

74 

?3 

71 

71 

71 

64 

60 

64 

63 

69 

72 

71 

MIN 

53 

54 

52 

52 

50 

50 

52 

53 

- 

47 

- 

48 

53 

56 

5a 

58 

" 

52 

RIVERSIDE  ExP  STa 

EVAP 

.  1  5 

.15 

.19 

.10 

.10 

.05 

.12 

.08 

.09 

.08 

.05 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.01 

.  1  9 

.18 

WIND 

20 

24 

18 

18 

27 

10 

1  8 

14 

16 

18 

1" 

17 

15 

24 

19 

23 

02 

66 

22 

20 

13 

TwITCHELL  DAM 

EVAP 

.15 

.13 

.15 

.11 

.16 

.13 

.12 

.13 

.16 

.21 

.23 

.15 

.03 

.06 

.07 

* 

* 

.03 

.03 

.11 

WIND 

63 

65 

69 

67 

51 

67 

67 

69 

105 

49 

93 

5  2 

156 

56 

32 

36 

"AX 

70 

ft? 

70 

69 

68 

69 

72 

70 

71 

71 

70 

69 

63 

62 

67 

65 

68 

67 

72 

70 

69 

MIN 

46 

40 

42 

42 

47 

42 

42 

45 

44 

49 

51 

*7 

53 

55 

57 

5T 

58 

591 

55 

52 

53 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.23 

.18 

.15 

.25 

.  1  8 

.23 

.  15 

.18 

.15 

.  1  5 

.23 

.  2  1 

.16 

.06 

.  1  3 

.18 

.11 

.00 

.11 

.12 

•  05j 

WIND 

• 

55 

* 

54, 

26 

19 

6 

21 

29 

• 

* 

122 

36 

5 

56 

97 

« 

• 

MAX 

76 

77 

76 

76 

74 

74 

76 

73 

72 

72 

70 

61 

61 

66 

66 

69 

73 

1: 

73 

73 

MIN 

53 

55 

54 

54 

51 

51 

50 

52 

5  3 

56 

56 

61 

58 

62, 

64 

56 

56 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.21 

.15 

.15 

.15 

.17 

.15 

.15 

.17 

.17! 

.20 

.15 

.15 

.05 

.04 

.04 

.07 

.00 

.05 

.09] 

.07 

•  051 

WIND 

3 

8 

4 

9 

7 

9 

15 

20 

24 

40 

41 

6 

4 

10 

20 

8 

18 

15 

5 

MAX 

86 

84 

82 

83 

84 

82 

83 

80 

821 

80 

75 

78 

71 

69 

61 

66 

si 

i 

74 

84 

65 

MIN 

58 

se 

58 

58 

57 

58 

57 

60 

57 

58 

55 

55 

53 

55 

57 

5T 

58 

57 

57i 

MOJAVE 

EVAP 

.24 

.25 

.13 

.16 

.15 

.15 

.10 

.27 

.251 

.1*' 

* 

.15 

.24 

.00 

.05 

.12 

.07 

.02 

WIND 

18 

29 

21 

12 

1 1 

14 

19 

99 

91 

1  30 

121 

74 

26 

49 

85 

62 

28 

59 

94^ 

24 

7 

MAX 

67 

68 

72 

72 

70 

70 

66 

67 

68 

73 

68 

60 

64 

55 

53 

55 

55 

5<J 

62 

57 

62 

MIN 

48; 

i 

45 

47 

47 

45 

43 

45 

44 

44 

41 

42 

46 

48 

47 

50 

49 

47 

46 

43 

45 

23    24  25 


26     27  28 


30    31  H 


1  h  o> 


0,  20 
57  55 
48  50 


.01   .03  .06  .02  .02:  .031 


.04 

23 
61 


.06  • 

51  215 


.25 
104 
70  68 


.10 

58, 


7: 

139 

101 

31 

52 

56 

60 

58 

53 

i  51 

49 

42 

40 

4C 

•  06 

.13 

.04 

.02 

•  03 

106 

103 

49 

2f 

20 

.  1  5 

•  10 

0 

10 

» 

20 

20 

58 

51 

45 

50 

51 

50 

44 

36 

36 

38' 

.14 

.04 

.06 

.08 

.08 

67 

29 

56 

38 

39 

60 

61 

52 

52 

57 

52 

45 

37 

38 

38 

.04 

.05 

.15 

* 

45 

64 

143 

• 

« 

67 

65 

63 

_  1 

56 

54 

43 

- 

- 

.00 

.00 

.00 

.07 

60 

40 

29 

17 

24 

.06  .16 

.04 

.17 

.15 

51 

45 

70 

1  1  1 

80 

61 

62 

65 

63 

65 

56 

48 

43 

46 

41 

.00 

.45 

.19 

.14 

243 

133 

"1 

11 

55 

78 

65 

72 

66 

64 

57 

50 

44 

45 

45 

.06 

.01 

.15 

.07 

.06! 

5 

13 

35 

7 

10! 

74 

74 

69 

72 

64 

58 

56 

46 

45 

45| 

.11 

.04 

.09 

.03 

.09 

68 

160 

92 

33 

54 

58 

63 

55 

56 

55 

49 

H 

33| 

33 

37 

.09  .11 

46  43 

57  57 

39  40 

.34  ,12 

154  53 

65  65 

41,  43 

.12  .18 

43  27 

.09  .10 

59  66 

61  60 

39  41 


,11  .07 
13  4| 
65  63 


(A) 
(B) 
(C) 
(0) 
(E) 
(F) 
(G) 


PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 

DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


2.69B 

2268 

63.0 


3.72B 

290 
59.9 
44.0 

3.55 
1741 
61.5 
46.5 

2.74 


2.  118 
80S 

3,03b 
2011 
67.2 
48.8 


1217 
70.2 
52.4 

3.23 
367 


3.668 
1620 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

• 

g 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

72 

75 

73 

72 

71 

71 

70 

71 

68 

71 

68 

66 

66 

69 

60 

68 

68 

69 

68 

66 

68 

69 

69 

66 

68 

60 

59 

57 

57 

59 

67.4 

MAX 
MIN 

89 
70 

88 
74 

86 
71 

87 
70 

87 
69 

84 
70 

85 
68 

84 
70 

85 
68 

84 
70 

82 
66 

82 
65 

78 
65 

77 
70 

72 
68 

74 
68 

73 
67 

79 
68 

79 
66 

78 
65 

73 
68 

76 
69 

70 
68 

75 
65 

77 
68 

73 
58 

73 
59 

70 
56 

71 
56 

70 
59 

78.8 
66.5 

8  INCHES 

9  AM 

77 

76 

77 

76 

75 

75 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

67 

65 

64 

63 

64 

71  .0 

MAX 
MIN 

82 
76 

81 
76 

80 
76 

80 
75 

80 
75 

79 
74 

79 
74 

79 
74 

78 
73 

77 

72 

76 
71 

75 
71 

74 
70 

73 
71 

72 
70 

72 
70 

71 
69 

74 
70 

74 
70 

74 
70 

72 
70 

73 
70 

70 
69 

73 
69 

73 
69 

73 
66 

71 
64 

67 
63 

67 
63 

66 
62 

74.5 
70.4 

12  INCHES 

9  AM 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

69 

68 

67 

67 

74.0 

20  INCHES 

9AM 

60 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

77 

77 

76 

76 

75 

75 

75 

74 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

74 

73 

73 

72 

71 

70 

70 

75.4 

39  INCHES 

9AM 

80 

80 

80 

80 

HO 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

74 

77.5 

79  INCHES 

9  AM 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

80.8 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
49 

69 
44 

66 

45 

69 
52 

74 
54 

72 
47 

69 
49 

64 
50 

73 
49 

64 
46 

67 
50 

67 
55 

55 
53 

55 
51 

60 
52 

68 
51 

55 
52 

62 

52 

61 
50 

63 
48 

63 

43 

64 
47 

53 
48 

54 
47 

57 

40 

49 
37 

47 
45 

57 
38 

56 
39 

54 
41 

62.0 
47.5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

65 
63 

64 
61 

63 
60 

63 
60 

62 
60 

61 
59 

59 
58 

59 
57 

58 
56 

58 
57 

57 
55 

56 
55 

55 
54 

55 
54 

54 
52 

53 
52 

53 
51 

54 
52 

54 
52 

53 
52 

53 
51 

52 
51 

53 
51 

52 
51 

51 
49 

49 
46 

47 
45 

47 
45 

47 
45 

47 
45 

55.1 
53.3 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
62 

62 
60 

61 

60 

60 
59 

59 
59 

59 
58 

59 
58 

58 
57 

57 
56 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

56 
55 

56 
55 

55 
55 

56 
55 

56 
56 

56 
56 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

55 
54 

54 
53 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

56.6 
55.9 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND ,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AMD  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9 1 00  A.   M.     READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE ,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH .      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  AT  8  A.  M.   NOV.   1    TO  8  A.  M.  NOV     3     (48  HOURS) 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

ilON 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

U 

3 

o 
z 
0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

c 

Q 

TEMP. 

PRECD?. 

. 

£ 

SPECIAL 

ACTON  ESCONDI  FC2618E 

3  6 

LOS  ANGELES 

3*  30 

118  17 

J  C  FASSOLO 

ADELANTO 

002' 

D7 

SAN  BEfiD 1  NO 

i^ 

3*  35 

117  25 

2845 

SI 

FRANK  EBERT 

AOIN   RANGER    STAT [ON 

0029 

0  2 

MODOC 

21 

41  12 

120  57 

SP 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO  1  N 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

410 

FRANK  J  CU22ILLO 

ALDERPOINT 

00  B8 

01 

HUMBOLDT 

*0  11 

123  36 

435 

8A 

BA 

MRS.  ROSE  M.  WEBB 

ALISO  CN  OAT  HT  FC  4*6 

on: 

LOS  ANGELES 

1: 

3*  19 

118  33 

2367 

SP 

T  I0EWATER  OIL  CO 

ALPINE 

01  36 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  *6 

1735 

ss 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALTAOENA 

01** 

36 

LOS  ANGELES 

1  3 

3*  11 

1127 

SP 

RU8IO  CANON  L+W  ASN 

ALTURAS  RANGE"  STATION 

0161 

MODOC 

21 

*1  29 

120  32 

4365 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

AMBOy 

0176 

01 

San  BERDINO 

3*  3* 

116  *5 

635 

STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA 

35 

TULARE 

35  59 

119  29 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0  I  1  2 

01 

NAPA 

17 

36  3* 

122  26 

181! 

8A 

it 

PACIFIC  UNION  COL 

ANT[OCH  FIBREBOARD  ML 

02  2  7 

CONTRA  COSTA 

.'7 

-IB    0  1 

121  46 

28 

10A 

10A 

F IBREBD  PRODUCTS  CORP 

an t i och  pumping  pl  3 

0  2  J  2 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37  59 

121  44 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

CORPS  OF  ENGINEERS 

apache  camp 

0239 

io 

3*  52 

119  20 

4  96  5 

KERN  CO  ROAO  CAMP 

apple  valley 

02** 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

3*  31 

117  13 

2935 

5P 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

0320 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  34 

105 

COUNTY  ROAO  OEPT 

ARROYO  SEC0 

0322 

MONTEREY 

2  4 

36  14 

121  29 

800 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARAOvO  SECO  RS  FC  508C 

0327 

0( 

LOS  ANGELES 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

03*3 

0  5 

TULARE 

36  29 

118  50 

170B 

BA 

BA 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC   OIL   ANAHEIM  NO  1 

0355 

06 

ORANGE 

2t 

33  55 

117  53 

3*0 

7A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAD 

0372 

01 

NAPA 

1  B 

38  25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  DUTRA 

ATWELL 

037* 

05 

TULARE 

36  28 

118  40 

6*80 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRY  1  NNE 

>5 

FRESNO 

27 

37  06 

119  29 

2010 

BA 

BA 

R.   C.  IRVINE 

AUBURN 

PLACER 

1 

38  5* 

121  0* 

1297 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

-.f. 

LOS  ANGELES 

3! 

33  21 

118  19 

3 

3P 

CLINTON   H.  SCOVEL 

AVILA  BEACH 

0*03 

34 

s  luis  obispo 

35  10 

120  ** 

32 

4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PAPK  FC  143 

0*10 

LOS  ANGELES 

2t 

3*  08 

117  5* 

610 

8A 

AZUSA  CITY  PARK 

BADGER 

0*22 

?5 

TULARE 

36  38 

119  01 

3030 

MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0*25 

3  5 

MAR  I POSA 

37  40 

119  40 

7300 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

BAILEY  RIDGE 

0*30 

CALAVERAS 

16 

38  2* 

120  18 

5100 

s 

E  BAY  MUNICIPAL  U  D1ST 

6AKEP 

0*36 

07 

SAN  BERDINO 

35  16 

L  E  METHENY 

BAKER   9  NNW 

0*37 

0  7 

SAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

BA 

BA 

L  A  WTR   *  PWR  OEPT 

BAKEASF I ELO  WB  AIRPORT 

0**2 

OS 

KERN 

35  25 

119  03 

475 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  POWER  HOUSE 

05 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

*P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

0*68 

02 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

baRneson  park 

0509 

36 

ORANGE 

26 

33  5b 

117  51 

575 

BA 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

051* 

SAN  DIEGO 

33 

32  *1 

116  *0 

1623 

7A 

7A 

SAN  01EGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

3*  5* 

117  02 

2162 

*P 

*P 

BARSTOW  F I R£  DISTRICT 

BARTON  FLAT 

053* 

05 

FRESNO 

36  *9 

118  53 

3760 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIOGE 

16 

SNTa  BARBARA 

It 

3*  55 

119  55 

5165 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8EARTRAP  MEADOW 

0596 

TULARE 

36  41 

118  52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

not 

RIVERSIDE 

28 

33  56 

116  58 

2613 

BA 

BEAUMONT    IflRIG  01ST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

it  B7 

» 

33  59 

116  58 

30*5 

7A 

7A 

TA 

BEAUMONT    IflRIG  OIST 

BEAJMONT   1  E 

0  609   0  7 

RIVERSIDE 

33  56 

116  58 

2605 

*P 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  00 

119  47 

6500 

s 

METCH  METCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

LOS  ANGELES 

33 

3*  OS 

118  27 

540 

SP 

MIKE  MC  NALLY 

BEN  LOMOND 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

sp 

5P 

MRS  NELSON  T  SHAW 

BENTON   INSPECTION  STA 

MONO 

19 

37  51 

11B  29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

BERKELEY 

0*; ALAMEDA 

37  52 

122  15 

8P 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

02  NAPA 

23 

38  33 

122  1* 

480 

8A 

8A 

BA 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK  7  S 

12 

*1  52 

122  1* 

6140 

1 

U  S  WEATHER  BUREAU 

B1FBER 

21 

*1  07 

121  08 

4130 

EARL  R.  ELZEA 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

35 

40  45 

123  15 

1260 

BA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BERDINO 

28 

3*  15 

116  55 

67*5 

SP 

SP 

BIG  BEAR  LK  FIRE  OIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BEBDIN0 

34  1* 

116  58 

6815 

SP 

MRS .  MARGIE  A.  SIMPSON 

BIG  BEND  RANGER  STA 

8 

39  18 

120  31 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

LOS  ANGELES 

26 

3*  10 

117  49 

1575 

5P 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CREEK 

07 

INYO 

19 

37  08 

118  29 

10060 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

3*  23 

117  41 

6862 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

k 

36  15 

121  47 

235 

BA 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

LOS  ANGELES 

13 

3*  18 

118  11 

2317 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM   GEN  HOSP 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

."■  B 1  "' 

37  15 

118  35 

8154 

MIC 

SO.   CALIF.  EDISON  CO 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0822 

37  22 

11B  22 

Mlo 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

o  2  - 

19 

37  22 

118  *3 

9310 

3P 

3P 

UNION  CAflBIOE  "0 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

37  18 

122  10 

2330 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

02 

LASSEN 

21 

*0  *6 

121  12 

7200 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKWELLS  CORNER 

3  5 

KERN 

10 

35  37 

119  52 

10A 

DEAN  5AMS 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

02 

PLACER 

B 

39  17 

120  *2 

5280 

MID 

MID 

■  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

01 

DEL  NORTE 

12 

*1  2* 

123  *6 

4808 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

■"1 

HUMBOLDT 

17 

*0  55 

123  49 

975 

CL05ED  10/16/65 

BLYThE 

07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

11*  36 

268 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYThE  7  W 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  *3 

390 

STATE  01V  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

t-  7 

07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

11*  43 

395 

HID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

0931 

NEVADA 

36 

39  23 

120  06 

5532 

8A 

8A 

BA 

RONALD  KIRBY 

BOD  IE 

09*3 

03 

MONO 

38 

38  13 

119  01 

8370 

5P 

NORMAN  J.   CLE AVER 

BONITA 

0968 

06 

SAN  DIEGO 

32  *0 

117  02 

105 

5P 

5P 

ERIC  H.  LOOS 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

1  7 

39  01 

123  22 

3*2 

STATE  OIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

35  00 

117  39 

2*55 

KERN  CO  EIRE  OEPT 

BORREGO  OESERT  PARK 

nn 

SAN  DIEGO 

6 

33  16 

116  25 

7*5 

8  A 

CAL  0 IV  BEACH  +  PKS 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

0986 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

BA 

BA 

Dl   GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  C  LOCATELL 1  P 

1005 

SANTA  CfiUZ 

37  09 

122  12 

2175 

VINCENT  0  LOCATELL 1 

BOULEVARD 

1009 

SAN  DIEGO 

32  *0 

116  17 

3350 

9A 

THE  BIG  JUG 

BOUOUET  CANYON 

1013 

LOS  ANGELES 

29 

3*  35 

M  [  D 

L  A  WTR  +  PWfl  DEPT 

80WMAN  DA" 

■ 

NEVADA 

39  27 

5347 

5P 

5P 

NEVADA    1RRIG  DIST 

BRADLEY 

:  - 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

5*0 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BRANSCOMfl  2  NW 

}] 

MENDOCINO 

39  *1 

123  40 

1480 

BA 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWLEY  2  SW 

10*0 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-  100 

8A 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  WSW 

1050 

01 

SISKIYOU 

41  3* 

122  08 

5759 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

1056 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

3*5 

bA 

BREA  FIRE  DEPT 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

33  53 

117  56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD   6  SW 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  47 

325 

VERNON  A  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

36 

38  15 

119  14 

6470 

5P 

5P 

Bfl-UCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STa 

03 

MONO 

18 

38  17 

119  17 

6560 

U  S  FOBEST  SERVICE 

BRIDGEVILLE  *  NNW 

IO80 

01 

HUMBOLDT 

*0  32 

123  49 

2050 

BA 

MRS  ALBERT   ft  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39  16 

120  04 

7200 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FAPNMAM  RANCH 

o; 

YOLO 

122  09 

350 

1  1  A 

11A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

02 

BUTTE 

39  *1 

121  20 

3560 

BA 

U  S  FOflEST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

39  00 

120  35 

DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

BRYSON 

11*2 

MONTEREY 

2* 

35  *e 

121  05 

925 

ERNEST  A  WEFERL1NG 

11*9 

02 

SHASTA 

21 

*0  52 

121  51 

3771 

3P 

CHARLES  A.  GOLLEY 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

0? 

PLUMAS 

6 

39  5* 

121  20 

1760 

2P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

o: 

PLUMAS 

8 

121  12 

5200 

ELMER  L  CHITTENDEN 

BUENA  VISTA 

1  1  70 

SAN  BENITO 

20 

121  11 

1640 

RANCHO  OUIEN  SABE 

BULLAflDS  BAR  PWfl  HOUSE 

02 

YUBA 

39  25 

121  09 

BA 

P  G  +  E  COMPANY 

BURBANK  FD  FC22613 

1192 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  18 

680 

5P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BUBBANK  WB  AIRPORT 

119* 

LOS  ANGELES 

3*  12 

ne  22 

724 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL  I NGAME 

0* 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

10 

4P 

CITY  OF  BURL  1 NGAME 

BURNEY 

121* 

SHASTA 

*0  53 

121  40 

8A 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

TRINITY 

35 

*0  *8 

123  28 

2150 

8A 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  05 

SA 

MRS  MAR  S T I B T ON 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

121  18 

6060 

s 

LASSEN   VOLCANIC   NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

12** 

KERN 

1  ■- 

35  2* 

119  28 

268 

8A 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

CA6A20N 

1250 

0  7 

33  55 

lib  47 

1815 

5P 

WILLABO  HAGEB 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  01  EGO 

3  3 

32  *0 

117  14 

*10 

SP 

SP 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

SNTA  BARBARA 

>.. 

3*  35 

119  59 

781 

BA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1272 

3  7 

SAN  BERDINO 

4780 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

46  it 

BA 

8A 

CAL    DIV   BEACH    ♦  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

CALAVERAS 

3* 

38  12 

120  22 

33*3 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

37  29 

121  49 

805 

7A 

S  F  WATER  OEPT 

CALEXICO  2  NE 

1288 

IMPERIAL 

6 

32  *1 

115  28 

12 

IMPERIAL   IRR1G  DIST 

CALIFORNIA  HOT  SPGS  RS 

1300 

OS 

TULARE 

35  53 

ne  4i 

2950 

CLOSED  1/9/65 

CALISTOGA 

1312 

01 

NAPA 

38  35 

122  35 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN   RANGER  STA 

01 

SISKIYOU 

12 

*1  Id 

122  4B 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SEflVICE 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

3*  09 

116  59 

5770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMPO 

1*24 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2  6  30 

SP 

ARCHIE  C  LEACH 

camp  Pardee 

1428 

05 

CALAVERAS 

38  15 

120  51 

658 

OA 

HA 

BA 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  ShlTR 

1*33 

02 

SIERRA 

a 

39  3B 

120  34 

5565 

5 

U  S  FOREST  SEflVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1*4* 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  *1 

616 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVJLLE  RS 

1*62 

02 

YUBA 

8 

39  27 

121  03 

S  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY   U  SW 

1*75 

02 

MODOC 

4]  22 

4  500 

B  A 

MRS   VIRGINIA   L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1*76 

MODOC 

21 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 

118  34 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT ] L 

07 

KERN 

6 

35  18 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40  10 

121  05 

ills 

5P 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

ORANGE 

2  b 

33  55 

117  *7 

1625 

COftPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

SAN  BERDINO 

33  S7 

117  48 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02 

PLUMAS 

*0  05 

It!'  09 

298t 

SP 

P  G   +   E  COMPANY 

carmel  valley 

caTheys  vy  bull  run  rh 

cazadero 

cecilville  5  se 

cedapville 

centerville  ph 

challenge  ranger  sta 

CHATSWORTh  FC  24  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

chico  experiment  sta 
chiquito  creek 
chittenden  pass 
cholame  match  ranch 
chuchupate  Ranger  sta 
chula  v  i sta 
citrus  heights 
claremont  pomona  col 
c  l  ark  s  peak  1  ne 

clarksburg 

CLAflKS  VALLEY  MUOD  RCH 
CLEAR  CREEK 
CLEARL AKE  HIGHLANDS 
CLOVERDALE   3  SSE 
CLOVERDALE   11  W 
CLOVER  MEAOOWS  GS 
COAL  I NGA 
COALINGA  1  SE 
COAL  I NGA  14  WNW 

COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET  1  NNE 
COLBYS  FC  63  D 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRfllG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 

COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CROCKETT 
COWDEA  FLAT 
CRYSTAL  LAKE   FC  283C 

♦culver  CITY 


cuyama  Ranch 
cuyama  ranger  station 
daggett  1  ene 
daggett  faa  airport 
DANA  2  SE 
DAVE  NP  iPT 


DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  DREEK  FLAT 

DEER  CREEK   POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENA I R   3  NNE 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNEB  MEMORIAL    5T  PK 
DOS  BIOS 

DOUBLEBUNK  M£A0OW 
DOWNEY  FD  FC107C 

DOWN  I EVI LLE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN  I GAN 
DUNN  SIDING 
OUNSMUIR  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
DUTTONS 


EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 

EL  CAP1TAN  0AM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MOOENA 

ELS  I NORE 

ELS  I NORE  4  SSE 

ESCONOIDO 

ESCONDIDO  NO  2 


AIRFIELD  POLICE  STA 

A  I RMONT 

ALLBROOK 

ALL  RIVER  MILL  INTAKE 
EATHER  FALLS 
ERGUSON  RANCH 
EPNDALE  8  SSW 
EPNDALE  2  NW 
IDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
IGUEROA  MOUNTAIN 

ILLMORE   1  WNW 
IVE  POINTS  5  SSW 
LEMING  FISH  AND  GAME 
LORENCE  LAKE 
OLSOM  DAM 
ONTANA  5  N 

ontana  kaiser 
orest  glen 

ORESThill  Ranger  sta 
orks  of  salmon 


SISKIYOU 
MOOOC 
BUTTE 
YUBA 

L05  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 


05  MADERA 

04  SAN  BENITO 

04  SN  LUI S  OBPO 

05  VENTURA 

06  SAN  DIEGO 
02  SACRAMENTO 
06! LOS  ANGELES 
02  PLUMAS 

02  YOLO 
02  GLENN 
01 ' SISKIYOU 

02  LAKE 

01  SONOMA 
ft1 1  SONOMA 

MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 

TRINITY 
BUTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

02  COLUSA 

04  CONTftA  COSTA 
02  EL  DORADO 

01  SISKIYOU 

TEHAMA 

RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOCINO 
MEN0OCIN0 

los  angeles 
riverside 

imperial 
Tulare 
san  OIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NOftTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
MODOC 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 


SNTa  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BEftOINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 


MODC  ' 
MOOOC 
INYO 

RIVERSIDE 

INYO 

TEHAMA 

NEVADA 

KERN 


STaNI SLAUS 
STANI SLAUS 
BUTTE 
SAN  OIEGO 


YUBA 
NEVADA 
"EM    ■  .'i 

09! TULAftE 

06  LOS  ANGELES 


LOS  ANGELES 


RIVERSIDE 

SAN  OIEGO 

IMPERIAL 

AMADOfl 

LOS  ANGELES 

OEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 


RIVEPS10E 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 
SOLANO 

02  SOLANO 
07 

DIEGO 
02 1  SHASTA 
02 1  BUTTE 

HUMBOLDT 
HUMBOLDT 
AMADOR 

SNTA  BARBARA 


VENTURA 

FRESNO 

LASSEN 

FRESNO 

SACRAMENTO 

SAN  BER01NO 

SAN  BEAD  1  NO 

TRINITY 

PLACEA 

SISKIYOU 


IB  36 

18  37 

19  55 

21  14 
21  47 

19  23 
21  36 

20  12 

19  01 
17  06 

21  18 

17  43 

20  30 

21  32 

22  24 

23  27 
22  38 

22  59 

23  13 

19  17 

20  21 
20  21 

20  34 

22  42 

21  43 

18  07 

21  41 

22  08 

20  58 

21  11 

22  01 
21  59 
21  01 

2  20 


1  23 
0  47 
21  37 


0  50 
20  06 
0  05 


7  30 

3  20 

20  50 

23  19 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


A   A  COLLINS  JR 

WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  BOAOTftA 

MAS.  AUBY  L.  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SEAV1CE 


U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  hETCH  WTR  SUP 

MRS.    MAACELLA  HILL 
U  S  PLANT    INTRO  GftQN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HA SK I N 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  I 
JAMES  0  • 
F  P  8RACKETT  < 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

AM£R  CRYSTAL  SUG  CO 

DICK  MUDD 

JOHN  R  JAROINE 

C   IVAN  GLEND1NN I NG 

Elmer  w  Olson 
elwood  r.  zimmerman 
u  s  forest  service 
coalinga  fire  dept 
un | on  oil  company 
mas  Charles  howell 

u  s  forest  service 

WALTER  ROACH 
ELMEBTA  B.  BENNETI 
U  S  FOREST  SER"ICE 
U  S  F  *  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  i 
P  6  *   E  COMPANY 
I  VAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  OEPT 
,  STATE  DIV  OF  FSTRY 
Si  DEPT  WATER  RESOURCES 
i     i  GRANT  w  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  8  TEMPLE 
S  HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  STA  i 
S  ST  OF  CALIF   SNOW  SURVEY1 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

DIV  BEACH  +  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
B  SAN  MORITZ 
:  SUGAR  REFINING  CO 
.  CALIFORNIA  DWR 
U  S  FOREST  SERVICE 

CULVER  CITY  BUS  L INE 
MISS  NANCY  M  INGRAM 
JOHN  S  ROWELL 
HELU   IRRIGATION  DIST  I 
COftPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  Ranch 
[  FEO  AVIATION  AGENCY 
,  HARLEY  neuerburg 
I  PAC  CEMENT  AGGREGATE 

I  UNIVERSITY  OF  CALIF 
I  RICHARD  F  HUGHES 
!  MERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  80Y0  DESERT  Rh 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
CALIFORNIA  DWR 
P  G  +  E  COMPANY 
DELANO  F|RE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 

STANISLAUS  COUNTY 
KEN  C.  BRATTON 
P  G  *  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  +  E  COMPANY 
CALIF  DIV  dEACH  ♦  Pl 
FRANK  L  WHITE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOwNEr  FIRE  OEPT 

U  S  FOREST  SEflVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK   M  ROWLAND 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 
W  D  MC  LEAN 
MRS.    NANCY   LYNN  GOODMAN 
EARL   K  WOBSER 
WALLACE    E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  ♦  E  C0MPANv 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
C    NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  WANNAMAKER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
JOHN  L  EW1NG 
DARWIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  8UCHNEA 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MEACEO  IAR1G  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 

POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
A  S  MEND ICh I 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  HIERONYMUS 
ROLL  I N  Z  BOY TON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  +  GAME 
SO  CALIF  E0ISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GEKHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MAR JOR | E  A  GEORGE 


-  411  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


FORT    B I  OWE  LL 

FORT  QfiAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  DICK  1  NNE 

T  JONES  6  ESE 
FORT  JONES  RANGER  ST, 
FORT  ROSS 
FREEDOM  8  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  WB  AIRPORT 

FR 1  ANT   GOVERNMENT  CAMP 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  DAM 
FULLERTON  HJLLCRESI  RV 
GARBERV ILLE 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GAS'JUET  RANGER  STATION 
GEM  LACE 

georgetown 

Georgetown  ranger  sta 

gepber  ranch 
GERLE  creek  camp 
GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GRROY  6  NE 
GILROY  14  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC29SG 

GLENDORA  WEST  FC  184 
GLENNV ILLE 

GLENNV1LLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRASS  VALLEY 


3157 
3161 
3160 
3173 
31Tb 


3279  I 

3285  I 

3288  l 

3338  < 

3357  i 

3369  i 

3381  I 


31.10  i 

3*17  i 
3*19  I 


3*65  l 
3489  ( 
3*91  < 
3502  l 
3S29  ( 
3551  ( 


GRATON  1 

GREEI 


Greenville  Ranger  sya 

grizzly  flats 

gbovel and  2 

grovel and  ranger  sta 

g'jesneville 

haines  cyn  lower  fc364 
haines  cyn  upper  fc367 

HAIWEE 

'  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 
HANFORO 
HANSEN  DAM 

CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

1  ENGLESR I GHT  DAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARO  6  ESE 
HEALOSBURG 
HEALDSBURG  NO  2 
HEMET 

mENShaw  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 

HERNANDEZ  7  SE 
HE5PER I  A 
HETCH  HETCHY 

I   VALLEY  RAM 
HIGHLAND  LAKES 
HILTS 
HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLL I  STEP 
HOLLIStER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONEYDEW  2  WSW 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  8  NE 

hOPLAND  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUCKLEBFRRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 

HURK E Y  CREEK  PARK 
HYAMPOM 

IOLEWRO  HWY  MNTNC  STA 
IORIA 

IDYLLW1LD  RANGER  STA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FA A  AP 

INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INDIO  U  S  DATE  GAROEN 

INYOKERN 

1NY0KERN  ARMI TAGE 
TONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JESS  VALLEY 
JOHNSONOALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 

I  WYNOLA 

JUNCAL  DAM 

KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KEL  SE YVILLE 

KENTFIELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  ! 
i  'KERN  RIVER  PH  NO  1 

kern  River  ph  no  3 

kettleman  city  1  ssw 
kettleman  station 
kilabc  power  house 
king  city 

KLAMATH 

KNEELAND   10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  valley 
KORBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 

l  CRE  SCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
ULAGUNA  BEACH 

BEACH  j 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHE AO 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKE  P ILL50UR Y  NO  2 


35T8  ( 
3611.  ( 
it.2  I 
34. 4  9 
it  6  9 
3672  i 
3683  ( 
3703  < 
•  7 

3710  ( 

371*.  < 

3725  ( 

37*7  ( 

3751  ( 

3761  ( 

3791  ( 

38 00  : 

3921  ( 
18  2*. 

J8  55  . 

3859  ( 

3863  ( 

3875  ( 

3878  ( 

3896  C 

391*  ( 

1925  t 


}•)  1.4, 
3987  I 


4025  I 
4035  i 
t.074  ( 


4100  I 

4120  < 

414*  < 
t,  i  -.8 

4166  < 

4170  I 

4176  1 

-  I  '11 
4191  ( 
4202  ( 
<•?■  ■• 
4211  1 

2  %  i 

4224  ( 

4232  t 

4235  | 

42  59  ( 

4Z78  ( 
4280  ( 
4283  ( 
4288  ( 

■ 

4374  [ 
4389  ( 
4405  t 
4412  ( 
4418  ( 

4422  ( 
4442  ( 
4467  ( 
<...no  ■ 
wee  i 
4400  ( 
4506  ( 
4418  ( 
4420  C 

4423  ( 

4434  ( 
4536  ( 
4444  ( 
4455  ( 
4577  ( 


4628  < 
4633  I 
4647  I 
4650  I 
4660  I 
4664  I 

44.T1  i 

4679  I 
4690  I 


COUNTY 


MODOC 


MEN0OC1NO 
DEL  NORTE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
SONOMA 
SANTA  CRUZ 

FRESNO 

FRESNO 
ORANGE 
ORANGE 
ORANGE 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 
DEL  NORTE 
MONO 

EL  DORADO 
EL  DORADO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 
SHASTA 

san  diego 
santa  Clara 
santa  clara 
santa  clara 

LOS 


IMPERIAL 

SAN  BENITO 
TUOLUMNE 
TULARE 
SISK | YOU 
NEVAOA 


EL  DORADO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 
ALAMEDA 
SONOMA 
SONOMA 


SAN  DIEGO 
SAN  BENITO 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 


LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 


MENDOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIOE 

TRINITY 

DEL  NORTE 

SAN  SEN  1  TO 

RIVERSIOE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

INYO 

INYO 

RIVERSIDE 

KERN 
KERN 
AMADOR 
PLACER 

BERDINO 
MODOC 
TULARE 
SAN  BERDINO 
SAN  P I  EGO 
SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 
FRESNO 

BERDINO 
SONOMA 
LAKE 
MAR|N 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

DEL  NORTE 

HUMBOLDT 

STANISLAUS 

SONOMA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 

ORANGE 

ORANGE 

SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINITY 

LAKE 


41  51 
39  27 
39  24 

41  35 
41  36 
38  31 

37  03 


40  9i 
it  st 

41  52 


38  It 
■■ .  !  ! 
40  08 


40  33 

37  39 

38  37 
38  37 
33  45 
33  14 
36  25 
36  18 


34  39 
34  41 
38  20 


33  06 

34  29 

37  18 

34  10 

38  40 
38  59 
37  57 
37  41 

35  57 
35  2B 
35  47 


38  37 
40  52 
38  48 


120  51 
123  58 
119  08 


119  41 
122  24 
116  58 


123  00 

118  16 

118  15 

117  S7 


121  16 
121  30 
121  33 


121  58 

122  52 
122  52 


124  09 

123  40 

123  39 

123  00 

123  07 

118  37 
120  23 

119  45 
122  33 

120  22 
119  13 


MP  ,  '■ 

119  58 

120  05 

121  52 

121  08 
124  02 
123  54 
120  39 

122  40 

123  47 
120  09 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


L  J  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WS  OBSERVER 
WILLIAM  PHILLIP  PATON 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 

C  A  CALL 

WESTMINSTER  PHOJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  HUN  UT1L  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  HILDA  DRAGHI 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U   S  NAT   PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
BYRON  F.  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J   K 1 CK HAM 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  *  F  0 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

MPS    JULIENNE   V  APPLE 

RAYMOND  SHINE 

HOMER  L  PARNELL 

MRS  EMMA  fl  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS. LAURA  B.CEDERLOF 

DUANE  J  COX 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  E  BUTTNEfl 

JAMES  P  KINDRED 

JAMES  P  KINDRED 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY    JO  ORENNAN 
HEALOSBURG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE    HEMET   MUN  WATER 
VISTA   I RR I  0  DIST 
MAX  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 


E  GAS SOW AY 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FflUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  H08ERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUBBELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 

BUP    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
JOHANNA   J  COUCH 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
MRS    IRENE  GRAVES 


SO  CALIF  EDISON  CO 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   IORIA  MINE  *  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    1RRIG  DIST 
FED  A v 1  AT  ION  AGENCY 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  OF  HWYS 
EMMETT  F.  HILL 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  C ANTRAL L 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VETTE" 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  V  I L I  NEK 

JOHN  K  CHASE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RU6INOW 
CO  FARM  +  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOF8ERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  +  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.   EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 

CRESCENTA  VLY  CO  W  D 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 


STATION 

d 
z 

M 

y 

g 

DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMF 

> 

SPECIAL 

Li. [PmKT 

GEORGE  R  7URNBULL 

LAKE  SHORE 

8P 

sp 

LAKESIDE  2  ENE 

SAN  DIEGO 

»A 

LAKE  SOLANO 

LAKE  WOMLFORD 

4726 

SAN  DIEGO 

ESCOND1D0  MTL  WTR  CO 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

117  01 

530 

SP 

LA  MESA  FIRE  DEPT 

07 

15 

34  42 

lie  09 

2350 

M[C 

LA   PAN2A  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

50 

LAVA    BEOS  NAT  MONUMENT 

S  I  S  K  J  Y  Ou 

8A 

LA  VERNE  HTS  FC   560  8 

LOS  ANGELES 

MENDOC I NO 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

LECHUZA  PT  STA  FC  3526 
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.  i 

ALPINE 

5F 

MRS  W1LMA  C  BARR 

VENADO 

SONOMA 

JOHN  B  HARPER 

WOODLAND  1  WNW 

YOLO 

38  41 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

STAR  FREE  PRESS 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

VERMILION  VALLEY 

SO  CALIF  EDISON  CO 

WRIGHTS  LAKE 

EL  DORADO 

38  51 

U  S  WEATHER  BUREAU 

VICTORV1LLE    PUMP  PLANT 

5 AN   9E  RD  1  N  ! 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

YOPBA  LINDA 

. >. 

ORANGE 

33  54 

SP 

VORBA  LINDA  WATER  CO 

VIOETTE  MEADOW 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

YOPKV 1 LLE 

01 

MENDOCINO 

38  54 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

-. 

16 

LOS  ANGELES 

V 

34  29 

ue  os 

3135 

5P 

L  A  CO  F1R£  DEPT 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

0* 

MAR  I POSA 

37  45 

119  35 

397i, 

51 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

FRANK  OOTTA 

YREKA 

SISKIYOU 

l; 

u  S  FOREST  SERVICE 

>3*7 

01 

TULARE 

119  18 

354 

BA 

TULARE  CO  C  OF  C 

CLOSED  STATIONS 

VI  ST  A  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

117  14 

510 

5P 

V  I  STA  F 1  RE  DEPT 

VOLCANOv | LLE 

9362 

- : 

1 

38  59 

120  47 

3036 

ERNEST  R  STEWARD 

BLUE  LAKE  REOWOOO  CR 

0903 

01 

HUMBOLDT 

n 

40  55 

123  49 

975 

9A 

CLOSED  10/16/65 

VOLLMERS 

-  186 

23 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

: 

MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

CALIFORNIA  HOT  SPSS  RS 

1300 

05 

TULARE 

35  53 

118  41 

2950 

c 

CLOSED  1/9/65 

VOLTa  power  house 

»39C 

12 

23 

40  2B 

121  52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  +   E  COMPANY 

WALLACE  1  SE 

9418 

CALAVERAS 

120  58 

214 

CLARION  E  VAN  SCHA1CK 

NEW  STATION 

WALMA"  SCHOOL 

9420 

37  57 

122  05 

115 

5P 

MILTON  K.  6RINT0N 

9  1  2  i 

05 

TULARE 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

5  U  Z  1 

:  HIM  C  5TA 

37  53 

122  02 

24S 

BA 

8A 

UHL  RANGER  STATION 

35  53 

lie  52 

3720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

WALNUT  C»E£k  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

: 

TOM AS  S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  S4 

121  51 

400 

9A 

MRS.   BETTY  B.  FAIRCLOUG 

WALNUT  GROVE 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  14 

121  31 

23 

INACTIVE  4/20/61 

WALNUT  PTL  ST A  FC102C 

■■•  1  1 

06 

LOS  ANGELES 

34  00 

117  52 

486 

L  A  CO  FIR£  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

9441 

06 

SAN  DIEGO 

3: 

33  17 

116  38 

3180 

4P 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9452 

<<■ 

KERN 

10 

35  36 

119  20 

333 

BA 

BA 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

wasioja  phoenix  ranch 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

119  54 

2370 

c 

PHOENIX  RANCH 

WAT  SONV ILLE  WATEPwORrS 

9473 

Santa  CRuZ 

36  56 

121  46 

8A 

CITY  OF    WATSONV I LLE 

wauona  ranger  station 

9482 

MARIPOSA 

37  32 

119  40 

3965 

: 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WE AVERV | LLE  RANGER  STA 

01 

TRINITY 

35 

122  56 

2050 

6A 

8A 

c 

U  S  FOREST  SEP" I CE 

WEEO  FIRE  DEPARTMENT 

SISK I  YOU 

12 

41  26 

122  23 

3593 

BA 

BA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  1  WSW 

9512 

OS 

KERN 

35  40 

ue  ib 

2680 

c 

vernon  j  Blount 

J  DRAINAGE  CODE:  1 -AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  S-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11 -KINGS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  1S-MOJAVE  1&-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  18-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-P1T  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ 
33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS    35-TRIN1TV     36-TRUCKEE    37-TUOLUMNE  38-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,    557  Federal  Office  Building,    50  Fulton  Street,  San 
Francisco,   California  94102,   or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you. 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  tune.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "bnowiail 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taJcen  at  6:00  a.  m.  ,  P.  S.T. ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.  m,  ,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  Jui.e  data  will  be  carried  m  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  Is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  m  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

§      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CALIFORNIA  -  DECEMBER  1965 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  well  below  normal  over 
the  entire  State  during  December,  with  some 
negative  departures  as  great  as  6°.  A  number 
of  new  records  were  set  during  the  month. 
Mt.  Shasta  City  had  the  coldest  December  since 
1954,  and  Red  Bluff  recorded  the  coldest  since 
1924  and  the  second  coldest  of  record.  At 
Bakersfield  and  Stockton,  it  was  the  second 
coldest  December  of  record,  and  at  Sacramento 
it  was  the  fifth  coldest.  San  Francisco  had  the 
second  coldest  in  the  past  33  years.  At  Stockton 
and  Red  Bluff,  there  was  only  1  day  during  the 
month  with  above  normal  temperatures,  at  San 
Francisco  and  Fresno  there  were  2  days,  and  at 
Oakland  and  Sacramento  there  were  only  3  days. 
New  minimum  records  for  the  date  were  set  at 
Red  Bluff  on  the  18th,  20th,  and  21st,  and  at 
Fresno  on  the  16th,  17th,  18th,  and  19th.  At 
Sacramento,  new  low  temperature  records  for 
the  daily  maximum  were  set  on  the  7th  and  21st. 
Fresno,  with  10  consecutive  days  of  minimum 
readings  below  32°,  had  the  longest  such  period 
in  the  last  55  years. 


Precipitation  was  generally  less  than  normal  over 
most  of  the  northern  part  of  the  State,  and  was 
above  normal  in  the  south  and  in  a  few  local 
areas  of  the  central  portion.  Burbank  and  San 
Diego  had  the  wettest  December  since  1943,  and 
the  greatest  July-through-December  total  of  re- 
cord, while  Los  Angeles  and  Long  Beach  had 
the  wettest  since  1951.  At  Los  Angeles,  the  July- 
December  total  was  the  greatest  since  1889. 
Burbank  set  a  new  record  for  24-hour  rainfall 
in  December,  and  San  Diego  a  new  1  -hour  record. 
Mt.  Shasta  City,  though  receiving  less  than 
normal  precipitation,  had  more  snow  in  December 
than  in  any  similar  month  since  1952. 

Local  flooding  occurred  on  the  9th  in  the  Needles 
area,  on  the  14th  in  the  south  coast  area,  and 
on  the  28th  through  the  30th  over  much  of  the 
State.  Wind  was  also  a  damaging  factor  in  the 
latter  storm.  Waterspouts  were  reported  by 
pilots  on  the  10th  near  San  Diego  and  on  the 
14th  off  the  south  coast. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San   Francisco,    California  94102 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

1    .10  or  More  ! 

,     .50  or  More 

1 .00  or  More 

5  9 

hi 

5  ft 

I'  1 

°  1 

tt       *  ft 

NORTH  COAST 

drainage  01 

ALDERPOINT 

54.8 

31.5 

43.2 

71 

6 

19 

21* 

668 

0 

0 

14 

0 

6.62 

1.78 

29 

0 

to 

2 

ANGWIN  pac  union  col 

49*0 

35.3 

42.2 

60 

8* 

29 

27, 

703 

0 

0 

10 

0 

5,10 

1  ,64 

29 

•  0 

0 

7 

2 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

47.0 

29,4 

38.2 

61 

6 

IT 

20 

823 

0 

0 

19 

0 

4,74 

CALLAHAN  RANGER  STA 

41.2 

23,9 

32.6 

65 

3 

10 

20 

999 

0 

1 

2fl 

0 

3,06 

1,67 

26 

7,3 

6 

26* 

5 

. 

CECILVILLE  5  SE 

45. 6M 

25, 9M 

35. 8M 

59 

3 

15 

23. 

897 

0 

0 

27 

0 

4.73 

1.99 

28 

21.6 

12 

31 

9 

1 

CLOVERDALE  3  SSE 

53.8 

34.3 

44.  1 

4,6 

69 

1 

24 

21 

641 

0 

0 

12 

0 

7.37 

,37 

1.97 

28 

•  0 

0 

7 

5 

COVELO 

52.1M 

25.3M 

38  •  7M 

68 

7 

It 

20» 

807 

0 

0 

0 

5.39 

CRESCENT  CITY  1  N 

54, 7N 

39,  7M 

47,  2M 

62 

6 

30 

18 

549 

0 

0 

2 

0 

10.92 

4,28 

28 

•  0 

0 

BUTTONS  LANDING 

50,6P 

34.5M 

42  ,  6M 

62 

1 

26 

21 

686 

0 

0 

12 

0 

3.49 

1 ,  36 

29 

•  0 

0 

ELK  VALLEY 

44.6 

29.7 

37.2 

60 

5 

13 

20. 

854 

0 

0 

20 

0 

13.54 

3.58 

28 

27*5 

12 

31 

11 

8 

6 

EUREKA  MB  CITY  R 

53.5 

40.4 

47.0 

1,9 

62 

3 

29 

16 

551 

0 

0 

2 

0 

5,22 

1,49 

1,73 

28 

•  0 

0 

10 

4 

FERNDALE  2  NW 

54.4 

38.4 

46.4 

67 

3 

28 

16 

571 

0 

0 

a 

0 

6,58 

2,34 

28 

•  0 

0 

to 

FOREST  GLEN 

43,  TM 

22.2M 

33. OM 

m 

4,0 

54 

6 

11 

23. 

987 

0 

0 

28 

0 

6,43 

m 

5,21 

14,0 

9 

31 

FORT  BRAGG 

56.7 

39.5 

48.1 

64 

6* 

31 

16 

516 

0 

0 

3 

0 

3,94 

3,10 

.95 

28 

•  0 

0 

4 

FORT  BRAGG  AVIATION 

56.4 

39.4 

47.9 

62 

9. 

27 

16 

521 

0 

0 

7 

0 

3,90 

1.29 

28 

•  0 

0 

7 

3 

2 

FORT  JONES  RANGER  STA 

43.  3M 

23.2m 

33. 3M 

S5 

4, 

4 

26 

975 

0 

0 

25 

0 

2,99 

1.03 

28 

26*0 

10 

25 

6 

2 

FORT  ROSS 

56.7 

41.7 

49.2 

69 

4 

35 

23 

482 

0 

0 

0 

0 

4.02 

3,24 

1.57 

28 

•  0 

c 

q 

3 

GRATON   1  W 

49.6 

33.3 

41,6 

5.3 

59 

1 

23 

21 

719 

0 

0 

13 

o 

5,00 

m 

3,06 

1.65 

28 

•  0 

0 

7 

3 

2 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

44.0M 

30. OM 

37. OM 

m 

3.9 

55 

9* 

16 

21. 

862 

0 

0 

20 

0 

10,99 

.58 

21,8 

12 

26 

healosburg 

53.0 

35.2 

44.1 

- 

4.2 

65 

1 

23 

21 

641 

0 

0 

10 

0 

6.61 

- 

1.31 

2.75 

28 

•  0 

0 

9 

* 

2 

HILTS 

43.  1M 

22,6M 

32.  9M 

60 

5 

11 

26. 

988 

0 

0 

28 

0 

0  2.51 

25*0 

18 

24 

HOOPA 

47.8 

33.4 

40.6 

59 

6 

21 

21. 

751 

0 

0 

1  3 

0 

7,53 

1,36 

28 

T 

7 

31  ♦ 

0 

7 

kentfield 

51.9 

36.2 

44.  1 

m 

3.6 

65 

1 

27 

17 

644 

0 

0 

10 

0 

6,96 

m 

2.30 

2.12 

29 

•  0 

0 

5 

KLAMATH  R 

52.5 

36.3 

44.  5 

61 

5* 

26 

17 

630 

0 

0 

1  1 

0 

10,59 

1.9C 

24 

•  C 

0 

1  c 

m 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

39.3 

22, OM 

30.7M 

56 

7 

10 

2  3* 

1056 

0 

7 

2* 

0 

1,14 

.49 

26 

10*2 

9 

31* 

4 

Q 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

39.4 

14,1 

26.8 

60 

7 

m  4 

23 

1179 

0 

2 

31 

2 

,  83 

,62 

28 

2 

24 

2 

I 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

33.5 

34.5 

44.0 

m 

3.0 

59 

19* 

24 

21 

642 

0 

0 

11 

0 

3,78 

m 

1.13 

1.12 

26 

•  0 

0 

g 

3 

1 

CRICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

51.2 

33.1 

43.2 

61 

2 

25 

22. 

668 

0 

0 

1  2 

0 

12.66 

4.20 

28 

T 

0 

12 

9 

3 

ORLEANS 

30.7 

31.1 

40.9 

60 

27, 

17 

20 

739 

0 

0 

14 

0 

7.02 

2,77 

1,62 

28 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

52.0 

34.2 

43,1 

5,1 

61 

1  3, 

24 

20. 

671 

0 

0 

1  2 

0 

3,70 

1,23 

1,10 

28 

•  0 

5 

7 

3 

1 

POINT  ARENA 

56.8 

40.8 

48,6 

67 

5 

31 

16 

493 

0 

0 

1 

0 

3,34 

2,08 

28 

•  0 

0 

3 

1 

POTTER  VALLEY  PH 

M 

M 

M 

68 

5 

18 

23. 

0 

0 

16 

0 

5.49 

3.33 

1,50 

24 

.0 

0 

S 

2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

48.1 

34.3 

41.2 

60 

6 

22 

20. 

731 

0 

0 

I  2 

0 

9.68 

2.43 

29 

•0 

0 

6 

b 

4 

SAINT  HELENA 

31.8 

32.7 

42.3 

5,1 

61 

19* 

22 

21 

699 

0 

0 

14 

0 

5.41 

1.19 

1,86 

28 

•  0 

0 

8 

3 

2 

SALYER  RANGER  STATION 

M 

M 

M 

59 

6 

20 

20. 

0 

0 

0 

* 

2.9 

2 

25 

*AN  RAFAEL 

54.2M 

38  •  3M 

4  6.3m 

62 

30 

2  j 

573 

0 

0 

4 

0 

5  79 

1  55 

24 

•  C 

j 

2 

SANTA  ROSA 

33.3 

31.9 

42.7 

3.1 

67 

1 

21 

21 

687 

0 

0 

14 

0 

3.74 

1.90 

1.43 

29 

•  0 

0 

7 

2 

1 

SCOTIA 

54.6 

37.5 

46.1 

3.1 

68 

4 

26 

16 

381 

0 

0 

9 

0 

6.79 

• 

2.58 

2.68 

28 

•  0 

0 

7 

4 

3 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

32.1 

32.3 

42.7 

63 

13 

22 

17 

687 

0 

0 

15 

0 

3.49 

l.OC 

28 

•  C 

0 

£ 

3 

1 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

41.0 

28.8 

34.9 

52 

6 

19 

23 

922 

0 

0 

19 

0 

2,91 

.83 

24 

21,5 

14 

7 

2 

0 

TULEl.AKE  //P. 

40.0 

14.  9M 

27.  SM 

56 

5* 

.10 

23 

1155 

0 

4 

30 

1 

.69 

.64 

.45 

28 

5 

25 

2 

0 

0 

UK!  AM 

34.4 

33.1 

43.8 

3.3 

69 

5 

22 

IT 

654 

0 

0 

1  3 

0 

6.34 

• 

1.07 

2.00 

28 

•  0 

0 

8 

4 

2 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

43.0 

24.8 

34.9 

m 

3,5 

53 

7 

10 

20 

926 

0 

0 

25 

0 

4.11 

2,84 

1.30 

28 

1  3 

27 

7 

3 

1 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

41.1 

23.9 

32.5 

59 

5 

10 

23. 

1001 

0 

2 

28 

0 

1  2  3 

6S 

29 

14«  5 

1 

0 

WILLITS  I  NE 

52,6 

31.2 

41.9 

68 

5 

19 

23* 

705 

0 

0 

15 

0 

6  32 

1,6c 

2  8 

Q 

YREKA 

43.0 

22.4 

32.7 

• 

3,3 

61 

4 

10 

26. 

995 

0 

Q 

28 

o 

U92 

„ 

1.38 

.33 

24 

12 

24 

7 

1 

0 

DIVISION 

40.4 

3,9 

5.53 

1  •  9C 

*      «  * 

SACRAMENTO 

Drainage  02 

ADIN  RANGER  STATION 

43,1 

16.7 

29.9 

61 

3 

0 

2  3 

1080 

0 

v 

5 

3  I 

1 

D  1.71 

62 

24 

27»G 

1 9 

2  5 

& 

1 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

45,8M 

13.9M 

2,2 

63 

7 

m  7 

2  3 

1085 

0 

3 

AUBURN 

51.4 

32,3 

41,9 

5,0 

64 

I 

25 

24. 

714 

0 

0 

17 

0 

5  29 

•  65 

1  84 

29 

_ 

q 

5 

3 

BERRYFSSA  LAKE 

52,5 

35.1 

43,8 

29 

0 

0 

T 

0 

4  32 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

42.3 

29.4 

35.9 

m 

4.4 

60 

2 

18 

26 

897 

0 

5 

2  1 

0 

9.00 

m 

1.2* 

2.30 

24 

68.5 

68 

31 

e 

6 

3 

BOWMAN  DAM 

42.5 

26.5 

34.5 

\* 

0 

7 

24 

0 

7.20 

3.64 

25 

71  «0 

31 

8 

6 

3 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

51.4 

31  0 

4*fl 

•  8 

66 

^  * 

2 1 

731 

0 

0 

1 9 

0 

4.55 

.38 

1.49 

26 

•  0 

7^ 

4 

2 

BURNEY 

44.4 

15.3 

30.0 

20 

1079 

0 

2 

31 

0 

3  Q2 

1  38 

2 1  •  0 

1 3 

31  ♦ 

5 

2 

CANYON  DAM 

36.  9M 

19. 9M 

28. 4M 

- 

3.4 

52 

5* 

8 

23 

1131 

0 

31 

0 

5.10 

- 

1.37 

57.5 

48 

3 1 

CENTERVILLE  PH 

52.9 

29.3 

41.1 

3.8 

63 

28 

18 

21 

732 

0 

2  ' 

4,40 

3.73 

1,70 

24 

.0 

0 

7 

4 

2 

CHESTER 

39. 2M 

16. 2M 

27. 7M 

54 

5 

2 

21 

1151 

0 

3 

26 

0 

3.73 

1.80 

31 

3 1 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

48.8 

34.2 

41.5 

4.3 

57 

13» 

20 

21 

T21 

0 

0 

11 

0 

2.66 

2.46 

.88 

28 

.0 

0 

4 

3 

0 

CLARKSBURG 

47.7 

33.8 

40.8 

62 

1 

22 

21. 

743 

0 

0 

13 

0 

3.29 

1.00 

29 

.0 

0 

4 

1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

52.  8M 

24. 1M 

38. 5M 

67 

4 

1* 

21 

815 

0 

0 

2(1 

0 

3.95 

1.04 

29 

0 

7 

4 

1 

COLFAX 

52.2 

32.0 

42.1 

4.3 

71 

3 

24 

17. 

703 

0 

0 

16 

0 

8.57 

.54 

1.82 

30 

.0 

0 

8 

6 

5 

COLUSA  1  SSW 

48.1 

33.0 

40.6 

3.4 

56 

13 

22 

20 

751 

0 

0 

14 

0 

2.12 

1.12 

.71 

28 

.0 

0 

*» 

2 

0 

DAVIS  2  WSW 

47.3 

34.6 

41.1 

3.2 

62 

1 

24 

20. 

734 

0 

0 

12 

0 

2.74 

.67 

1.27 

29 

.0 

0 

5 

2 

1 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

37. 1M 

24.2m 

30. 7M 

5.6 

42 

9 

14 

23 

1039 

0 

3 

31 

0 

11.48 

.21 

2.86 

23 

62.0 

51 

31 

7 

6 

4 

DE  SABLA 

48.  8M 

29. 8M 

39. 3M 

3.6 

68 

5 

20 

23 

787 

0 

0 

24 

0 

5.24 

6.14 

1.74 

28 

2 

24 

8 

5 

1 

DOBBINS  COLGATE 

53. OM 

33. 1M 

43. 1M 

26 

23 

675 

0 

0 

0 

5.41 

1.82 

1.25 

28 

.0 

0 

7 

6 

1 

downieville  ranger  sta 

M 

M 

M 

17 

22. 

0 

0 

31 

0 

* 

15.0 

12 

31* 

EAST  PARK  RESERVOIR 

51.9 

29.0 

40.5 

4.2 

66 

6 

18 

21 

752 

0 

0 

23 

0 

1.84 

2.15 

,67 

29 

.0 

0 

3 

3 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

50.3 

33.9 

42.2 

57 

10* 

21 

22 

698 

0 

0 

in 

0 

ft 

.0 

0 

6 

2 

0 

FOLSOM  DAM 

48.7 

34.8 

41.8 

63 

1 

27 

22. 

713 

0 

0 

10 

0 

4.32 

1.38 

23 

•  0 

0 

5 

4 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  DECEMBER  1965 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

% 

A 
2 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

z 

1 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
OD  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

s. 

o  | 

-  , 

i 

5  b 

«  o 

■  | 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

ft 

M 

M 

69 

4 

25 

26 

0 

o 

o 

8.96 

2.72 

25 

17,0 

14 

31 

K 

_ 

GRASS  VALLEY 

52*6 

31,2 

4|  a 

•  4.5 

71 

4 

22 

23. 

706 

0 

0 

17 

0 

8  26 

1  35 

2  9Q 

2  5 

3 

\ 

^AT  CREE<  PH  NO  1 

t,u ,  9 

16.  1 

30.5 

m 

59 

3 

23* 

1065 

0 

1 

31 

0 

2,62 

.31 

•  64 

31 

19. 3 

12 

25 

JESS  VALLEY 

42.4 

20.0 

31.2 

59 

54 

0 

23 

1039 

o 

5 

29 

1 

1.14 

.78 

.50 

24 

15.5 

11 

23 

1 

L  AKEPORT 

50.1 

28.9 

39.5 

60 

3 

19 

17 

783 

0 

0 

19 

0 

4.10 

1  .77 

1.24 

28 

.0 

0 

2 

2 

lakeshore 

52.0 

30,3 

41.2 

67 

5 

22 

1 8 

733 

o 

o 

2  l 

0 

5,49 

3,22 

28 

5,0 

2 

24 

- 

* 

LAKE  SPAULOING 

43  0 

21.8 

32.4 

•  4,6 

6  I 

9 

^5 

1004 

0 

7 

31 

0 

9,99 

1  13 

29 

83.5 

76 

31 

LAKE   SOAULOING  DAM 

LAS  PLUMAS 

51.4 

36.3 

43.9 

.  5,3 

6C 

28 

29 

21 

649 

o 

o 

6  38 

_ 

3  06 

2.08 

24 

.0 

0 

5 

2 

MAN2ANITA  LAKE  // 

38.4 

17.3 

28.0 

56 

4 

3 

26 

1142 

o 

g 

30 

o 

3^50 

1.29 

25 

42.5 

39 

31 

2 

2 

MARY  SV I LLE 

49.  } 

32,6 

41.0 

m  6#o 

65 

24 

20. 

739 

0 

0 

1  3 

0 

2.44 

1.44 

1.47 

29 

.0 

0 

y 

MC  CLOUO 

44.5 

32  •  T 

-  4.0 

61 

7 

1 1 

1 6 

0 

0 

31 

0 

4  05 

1  92 

28 

28.0 

1 9 

_ 

29 

f 

MINERAL 

39.9 

19.4 

29.7 

•  3.9 

55 

7. 

9 

24* 

1087 

0 

7 

31 

0 

5.47 

3,69 

1.70 

29 

51.5 

40 

31 

MONTICELLO  0AM 

51.7 

35.3 

43.5 

67 

2 

28 

15 

657 

o 

Q 

9 

0 

3  76 

1.57 

29 

.0 

0 

3 

1 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY  //R 

42.8 

24.4 

33.6 

-  2,3 

62 

6 

12 

23* 

966 

o 

o 

29 

o 

5.18 

1  ,04 

2.21 

28 

48.7 

26 

30 

4 

2 

NEVADA  CITY 

47,3 

25,6 

36.  5 

«  4, 8 

62 

4 

16 

23 

878 

0 

0 

27 

0 

9.10 

.27 

3.26 

25 

6.0 

5 

30 

5 

. 

ORLAND 

46.1 

38.5 

•  7,7 

6 1 

813 

0 

0 

17 

0 

1  69 

2,18 

0 

? 

oroville 

50,0 

34.7 

42.4 

64 

24 

21* 

696 

0 

0 

12 

0 

2  69 

1 .02 

29 

0 

0 

j 

PARAD  T  SE 

52.1 

32.6 

42.4 

69 

6 

26 

18 

694 

o 

o 

1 8 

o 

4  98 

1.93 

23 

.0 

0 

3 

2 

OL ACERV  t  LLE 

51.0 

26.9 

39.0 

•  2.8 

67 

9 

17 

23 

800 

q 

o 

26 

o 

6  73 

* 

.16 

2.00 

29 

0 

5 

3 

PLACERVlLLE  IFG 

51.2 

35.3 

43.3 

72 

4 

27 

23 

663 

o 

0 

14 

0 

* 

2,0 

2 

31* 

PL AT  T  NA 

48.  1 

24.8 

36.5 

63 

11 

17 

875 

0 

0 

30 

0 

2.75 

1.21 

28 

14.0 

8 

2. 

_ 
? 

- 

portqla 

40.6 

14.0 

27.3 

*  4.5 

58 

13* 

o 

23 

1 160 

0 

5 

31 

1 

3  92 

.  36 

.95 

25 

52,o 

42 

31 

OUINCY  RANGER  STATION 

44.5 

20.3 

32.4 

•  2.8 

55 

7* 

7 

22* 

1003 

o 

0 

30 

0 

5.49 

- 

1.38 

2.12 

29 

18.0 

10 

31 

3 

2 

RED  BLLJEP  WB  AIRPORT  R 

49.7 

33.3 

41.5 

•  5,6 

61 

19 

22 

21 

721 

0 

0 

1  2 

0 

1.69 

* 

2,56 

.66 

24 

.0 

0 

1 

REDDING  FIRE  5TA  NO  2 

52.  2M 

35.0H 

43  ,  6M 

•  3.9 

67 

J 

25 

20 

656 

o 

0 

B 

0 

2.26 

5,00 

1.05 

24 

0 

1 

1 

POCKLIN 

47.8 

28.5 

38.2 

•  7.1 

6 1 

1 

19 

19* 

826 

0 

0 

19 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

47,3 

34.6 

41.0 

•  5.4 

55 

28 

24 

20 

738 

0 

0 

1  1 

0 

2.44 

•  80 

•  88 

28 

,0 

0 

3 

0 

SACRAMTNTO  WB  CTTY  R 

48.4 

37.4 

42.9 

.  4,4 

55 

28 

30 

21* 

677 

o 

o 

9 

o 

2,89 

.66 

.98 

28 

.0 

0 

4 

0 

SHASTA  DAM 

50.4 

37.5 

44.  1 

65 

6 

31 

18 

641 

o 

o 

2 

o 

2,38 

.83 

29 

.0 

0 

1 

0 

SICRRA  CITY 

44,  7M 

23.6M 

35.  2M 

58 

4» 

16 

15 

919 

0 

1 

31 

0 

e.es 

2.00 

29 

80.0 

50 

31 

7 

6 

5 1 ERRAv I LLE  RANGER  STA 

40.4 

11.2 

25.9 

-  5,8 

60 

5 

.  5 

24* 

1202 

0 

4 

30 

8 

3,08 

1.41 

1.14 

25 

42.0 

24 

31 

2 

1 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

34.5 

14.0 

25.3 

53 

7. 

.  1 

15 

1222 

0 

12 

31 

1 

6,76 

3,00 

25 

99.6 

100 

31 

4 

2 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

52.4 

31.0 

41.7 

•  3,5 

69 

5 

20 

21 

713 

0 

0 

16 

0 

1,70 

- 

2,34 

.50 

28 

•  0 

0 

1 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

45.8 

27.0 

36.4 

63 

3 

17 

15 

879 

o 

o 

30 

0 

9,43 

1.84 

29 

49.3 

31 

31 

7 

9 

TURNTABLE  CREEK 

M 

M 

M 

68 

31 

25* 

0 

o 

0 

* 

•  0 

0 

TWIN  LAKCS 

37  4 

... 

•  Z. 

57 

2 

1 5 

1214 

0 

13 

31 

3 

7.98 

,43 

2  36 

25 

103.0 

96 

3 1 

. 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

64 

19 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

49.4 

33.5 

41.6 

•  4.9 

60 

1 

23 

17 

721 

o 

o 

1  2 

o 

1.41 

2,08 

.83 

28 

.0 

0 

3 

0 

volta  dqwer  house 

52.4 

30.7 

41.7 

68 

5 

23 

23* 

717 

o 

o 

1  3 

o 

2.22 

3,35 

.98 

28 

T 

T 

24 

2 

0 

WHISKEYTOWN  RE5 

5 1  ,7M 

33.  1M 

42.4M 

67 

29 

1 8 

693 

o 

o 

1  3 

0 

2.48 

.78 

24 

•  0 

0 

2 

0 

WILLIAMS 

WILLOWS 

48.7 

32.4 

40.6 

69 

1 

20 

21 

749 

0 

0 

14 

0 

1.61 

2,12 

.47 

29 

.0 

0 

2 

0 

WINTERS 

49. 4M 

32.8 

4UIM 

69 

1 

23 

21* 

732 

o 

o 

1 0 

o 

2  73 

1.35 

29 

.0 

0 

2 

1 

47.4 

34.4 

41.0 

-  5.9 

62 

I 

25 

18 

736 

o 

o 

1 1 

o 

2  04 

1  54 

.98 

29 

.0 

0 

2 

0 

D  T VI S I  ON 

37.5 

a    h,  ,  3 

4.57 

1.86 

*       •  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BCCA 

39.4 

2.8 

21.1 

58 

6. 

•  21 

16 

1353 

0 

10 

31 

13 

4.39 

1.50 

29 

69.0 

40 

31 

T 

3 

2 

BOO  IE 

32.7 

-  2.0M 

15. 4M 

49 

5* 

.28 

15 

1535 

0 

16 

30 

1? 

5,26 

1.45 

29 

69.0 

55 

31 

11 

2 

1 

BRIDGEPORT 

35. 0 

5,0 

20.0 

52 

4 

-17 

18* 

1387 

0 

12 

31 

11 

.99 

.49 

29 

22.3 

20 

31 

3 

0 

0 

CEDAPv I LLE 

40.5 

21.2 

30.9 

-  1,3 

60 

5 

6 

23 

1052 

0 

8 

30 

0 

.88 

- 

.81 

.48 

25 

11.3 

7 

26. 

3 

0 

0 

DONNER  MEMOR I AL  ST  PK 

38.0 

10,5 

24,  3 

54 

7. 

•  10 

16 

1255 

0 

1  1 

31 

5 

7,06 

2.72 

29 

66.0 

64 

31 

5 

4 

3 

DOYLE  5  SSE 

41,  OM 

IB.  3M 

29. 7M 

62 

5 

1 

24* 

1088 

0 

5 

27 

0 

1.47 

.81 

29 

10 

23 

4 

2 

0 

FLEM I NG  PISH  AND  GAME 

39,7 

16.7 

28.2 

51 

4 

1 

24 

1132 

0 

4 

30 

0 

2.05 

.89 

29 

10 

29 

5 

2 

0 

PORT  BIDWELL 

40,8 

18.5 

29.7 

•  2.7 

62 

4 

2 

23 

1086 

0 

8 

29 

0 

1.23 

m 

.84 

,49 

31 

18,0 

8 

31 

3 

0 

0 

MEYERS  4  SW 

39.3 

14.2 

26.8 

96 

4* 

„  2 

16* 

1181 

0 

9 

31 

2 

9.87 

70.0 

78 

31 

MONO  LAKE 

39.0 

21.0 

30.0 

55 

27 

7 

17 

1078 

0 

6 

30 

0 

1,79 

.94 

29 

25,0 

16 

31 

5 

1 

0 

SOUAW  VALLEY 

40.2 

10.9 

25.6 

99 

4 

.  5 

31 

1215 

0 

10 

30 

7 

4.79 

2.93 

25 

78 

31 

5 

3 

1 

SUSANVILLE  AIRPORT 

39.3 

17  1 

28.2 

•  4.7 

56 

4 

3 

23 

1131 

o 

7 

3  i 

o 

2.10 

.46 

.87 

28 

5 

0 

TAHOE  CITY 

38.7 

20.3 

29.5 

„       #  g 

59 

5 

7 

23* 

1094 

0 

8 

30 

0 

6.24 

,60 

1,99 

25 

88.6 

63 

31 

4 

3 

TERMQ 

37,  3m 

1 1  .  5M 

51 

5  . 

m  9 

23 

1252 

0 

12 

31 

3 

I  .96 

.97 

28 

19.0 

16 

31* 

3 

2 

0 

TRuCKEE  RANGER  STATION 

37  ON 

22.8m 

•  5.7 

53 

Q 

•  8 

17 

1298 

0 

31 

7,15 

1,49 

3.11 

29 

76.0 

57 

30 

6 

4 

2 

woodfords 

43.5 

21.8 

32.7 

63 

4 

3 

23 

995 

o 

6 

27 

0 

2,58 

.89 

29 

37.0 

23 

31 

4 

2 

0 

D I V I S I  ON 

26.2 

-  4.9 

3.50 

.15 

•      *  * 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

44.7 

41.9 

53.1 

79 

5 

34 

24* 

358 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND 

M 

M 

M 

BERKELEY 

32.9 

38.7 

45.8 

.  5.4 

60 

5. 

27 

21 

589 

0 

0 

1 

0 

3.96 

.74 

1.14 

28 

.0 

0 

1 

RURLTNGAME 

53.7 

37.9 

45.8 

61 

26. 

29 

18 

589 

0 

0 

a 

0 

4,80 

2.01 

25 

.0 

0 

2 

CARMEL  VALLEY 

61.0 

34.5 

47.8 

78 

4 

29 

16 

927 

0 

0 

n 

0 

4.36 

1.12 

30 

•  0 

0 

2 

CROCKETT 

49.5 

36.2 

42.9 

64 

1 

28 

17. 

681 

0 

0 

12 

0 

* 

.0 

0 

2 

6ILR0Y 

55.8 

32.1 

44.0 

68 

12 

23 

18* 

646 

0 

0 

13 

0 

4.03 

1.22 

29 

.0 

0 

1 

HALF  MOON  BAY 

54.9 

39.2 

48.1 

62 

5. 

34 

22* 

518 

0 

0 

0 

0 

4.96 

1.37 

28 

.0 

0 

2 

MOLL  I  STEP 

56.7 

32.2 

44.5 

•  5.8 

68 

5* 

22 

18* 

628 

0 

0 

17 

0 

3.53 

•  86 

.86 

29 

.0 

0 

0 

KING  CITY 

59.4 

32.6 

46.0 

-  3.8 

72 

3 

21 

19 

582 

0 

0 

15 

0 

1.50 

,60 

.96 

29 

.0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

_ 

S 

3 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

5  ! 

\  < 

6  > 
~  J 

5  i 

"'A  1 

°  | 

LIVERMORE  2  SSW 

51.6 

32.8 

42.2 

•  3,3 

62 

29. 

22 

1 7 

700 

o 

o 

10 

0 

3  2  3 

31 

I  3J 

29 

j 

C 

1 

LOS  GATOS 

53.8 

34.6 

44.2 

•  4,7 

69 

2 

2« 

18* 

63E 

0 

0 

11 

0 

3  1C 

•  1*1! 

l  2i 

2 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

49.3M 

35.6 

42.5M 

62 

1 

27 

18 

6fl< 

0 

0 

12 

0 

4  14 

1  3j 

2  5 

( 

2 

MONTEREY 

57.6 

41.8 

49.7 

72 

4 

34 

20, 

468 

o 

f_ 

5.56 

29 

.0 

0 

1 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

60.3 

40.1 

50.2 

74 

3 

33 

18 

432 

c 

c 

o 

c 

2.45 

1.20 

29 

.0 

0 

1 

MOUNT  DIABLO  N  6ATE 

54.  0 

38.6 

46.3 

73 

4 

30 

16 

571 

0 

0 

1 

0 

4,07 

1»2! 

25 

Q 

2 

MOUNT  HAMILTON 

47.3M 

36  .  Of" 

41 .  71" 

•  1,8 

66 

5, 

21 

27 

715 

0 

0 

16 

0 

NACIMIENTO  DAM 

S7.5 

33.1 

45.  3 

72 

4 

22 

23 

601 

0 

0 

15 

0 

2,92 

81 

29 

[ 

NEWARK 

33. 2M 

38. 4M 

45. 8M 

62 

2. 

30 

17 

589 

o 

5 

o 

2.84 

29 

.0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

32.* 

40.6 

46.5 

.  3,0 

58 

1 

32 

21 

567 

0 

c 

1 

0 

3.63 

.05 

.99 

26 

.0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

52.  1M 

34.2M 

43.  2M 

60 

1 

24 

18 

666 

0 

0 

0 

3.56 

1  •  3* 

29 

,  J 

r 

• 

PASO  ROBLES 

50.6 

30.  1 

44.4 

75 

3 

19 

2  3* 

630 

0 

0 

20 

0 

3.24 

I  3* 

29 

Q 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

57.4 

31.1 

44.3 

69 

3 

22 

23. 

637 

0 

0 

16 

0 

2.7? 

•  9C 

28 

o 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

59.0 

31.8 

45.4 

78 

3 

21 

17 

602 

0 

o 

1 1 

0 

3.53 

1.22 

12 

.0 

0 

2 

PISMO  BEACH 

60.9 

41.1 

31.0 

72 

3* 

30 

24 

426 

0 

0 

1 

0 

3.55 

l.*9 

29 

.0 

0 

1 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

61.3 

45.0 

53.2 

71 

3 

41 

13 

361 

0 

0 

0 

0 

2,89 

1*  It 

2  9 

•  C 

Q 

. 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

49.9 

32.2 

41.1 

62 

1 

22 

21. 

737 

0 

0 

13 

0 

3,41 

1  •  1C 

2  9 

c 

7 
* 

PRIEST  VALLEY 

54.1 

26.7 

40.4 

76 

3 

15 

20* 

733 

0 

0 

24 

0 

4,3! 

•  *6 

1.81 

2  cj 

REDWOOD  CITY 

54.8 

36.3 

45.6 

.  4.2 

63 

1 

27 

18* 

597 

0 

o 

9 

0 

5.17 

1.05 

1.36 

25 

!c 

0 

2 

RICHMOND 

53.8 

38.3 

46.1 

63 

1 

29 

21 

577 

0 

o 

4 

0 

3.70 

•  98 

29 

.0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

49.3 

31.9 

40.6 

55 

10 

20 

17 

747 

0 

0 

16 

0 

5.21 

1*52 

25 

.0 

0 

SALINAS  2  E 

38.3 

36.4 

47,4 

.  4.2 

72 

6 

27 

23 

538 

0 

0 

0 

4.23 

1.45 

1,03 

29 

.0 

0 

1 

SALINAS  FAA  AP 

58.2 

36.6 

47.4 

70 

6* 

29 

23* 

538 

0 

0 

6 

0 

4,07 

• 

28 

•  C 

SAN  ANTONIO  MISSION 

58.7 

29.1 

43.9 

72 

3 

21 

24* 

647 

0 

0 

26 

0 

3.85 

1.1C 

29 

•c 

0 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

p 

54.9 

41.2 

48.1 

6 1 

3 

2fl 

21 

51S 

0 

0 

4 

0 

3,81 

1.32 

26 

•  0 

0 

1 

SAN  FRANCISCO  MB  AP 

R 

51.3 

38.2 

44,9 

.  3.2 

59 

1 

30 

21* 

617 

0 

0 

6 

0 

5.02 

.93 

1.99 

24 

•  0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

53.1 

43.5 

48,3 

a  4,2 

62 

35 

2 1 

509 

0 

0 

0 

0 

3.51 

m  ,76 

1.27 

28 

r 

* 

KAN  SREGORIO  2  SE 

37.8 

36.3 

47.2 

70 

3* 

27 

23 

545 

o 

o 

5 

5,615 

1»95 

28 

•  C 

SAN  JOSE 

R 

53.7 

36.4 

45.1 

•  5.4 

60 

2* 

26 

16* 

411 

0 

0 

9 

0 

3.2C 

5  8 

.66 

29 

•  0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

61.7 

39.1 

50.4 

,3,7 

80 

6* 

30 

19 

445 

0 

0 

3 

0 

3.23 

«,  1,34 

1 .  6C 

2  9 

.0 

Q 

SAN  MATEO 

53.4M 

42. 1M 

47. 8M 

60 

I 

32 

18* 

525 

0 

0 

2 

0 

2.54 

.87 

25 

.0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

33.7 

37.6 

45.7 

•  3.9 

62 

I 

28 

20* 

594 

0 

o 

o 

o 

3.25 

33 

•  8C 

29* 

.  0 

Q 

SANTA  CRUZ 

38.8 

33.1 

47,0 

-  3,6 

73 

3 

25 

^7 

553 

0 

c 

10 

0 

4  54 

1  35 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

33.7 

36.5 

45.  1 

64 

I 

29 

22* 

609 

0 

0 

6 

0 

4  22 

1  *C 

29 

*c 

J 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

51.2 

32.3 

41.8 

64 

1 

20 

18 

712 

0 

0 

14 

0 

3*75 

.  #5j 

1«*>C 

29 

.0 

o 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

57.5 

34.5 

46.0 

71 

4 

26 

17 

580 

o 

o 

I  l 

o 

4,60 

1.54 

29 

.0 

0 

9 

5 

2 

DIVISION 

45.9 

•  3,6 

3,65 

■     •  1 7 

*      *  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FI8REB0ARD  ML 

50.  3M 

36. OM 

43.  2M 

.  3,8 

65 

I 

27 

20* 

673 

0 

0 

10 

0 

2,60 

m  ,19 

•  92 

29 

.  0 

o 

2 

o 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

48.6 

33,8 

41.2 

65 

2 1 

2 1 

729 

0 

0 

11 

0 

2  57 

29 

5 

2 

0 

ASH  MOUNTAIN 

55.2 

32,5 

43.9 

•  4,7 

75 

5 

24 

18* 

650 

0 

0 

17 

0 

4  59 

*>  36 

l .  rj  r 

30 

*0 

6 

2 

AUBERRY  1  NNE 

54.3 

31.7 

43.0 

•  2.7 

73 

5* 

20 

17 

673 

0 

0 

19 

0 

0  4*03 

-  !e9 

1.40 

29 

.5 

1 

22 

5 

4 

2 

BAKERSFIELD  wb  airport 

R 

49.0 

36.6 

42.8 

■  6.0 

63 

28 

25 

19 

681 

o 

o 

g 

o 

1.60 

•  63 

•  93 

29 

T 

0 

2 

1 

0 

balch  power  house 

SI. 3 

37.2 

44.3 

62 

4* 

28 

17 

634 

0 

o 

9 

o 

5,99 

2. 50 

29 

o 

3 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

48.5 

33.3 

40.9 

65 

29 

21 

23 

739 

0 

0 

13 

0 

1  16 

_ 

.59 

29 

.0 

0 

3 

1 

0 

CAlAvERAS  BIG  TREES 

46.3 

23.8 

35.1 

-  4.3 

62 

4 

13 

17 

919 

\ 

3  j 

o 

8.97 

-  .61 

2.51 

29 

50.5 

54 

31 

? 

5 

4 

CAMP  PARDEE 

48.7 

35.3 

42.1 

.  5,4 

61 

1 

28 

23 

705 

o 

o 

8 

o 

3.36 

•  13 

1.13 

29 

.0 

0 

5 

4 

1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

51.9 

31,6 

41.8 

69 

6* 

22 

23 

711 

o 

o 

1  6 

0 

3.73 

.95 

30 

7 

' 

22 

CHERRY  VALLEY  OAM 

50.1 

26,  1 

38.  1 

66 

3 

15 

1 6 

826 

0 

1 

24 

0 

6  57 

1.71 

29 

41*0 

26 

31 

t 

7 

5 

4 

COALINGA 

51.0 

33,5 

42.3 

•  5,0 

62 

27 

21 

20 

696 

0 

0 

13 

0 

•  1 6 

29 

•  0 

0 

3 

2 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

47.6 

34.5 

41.1 

58 

29 

21 

16 

735 

o 

o 

\  2 

o 

1.83 

.96 

29 

•  0 

0 

4 

1 

0 

DENA1R  3  NNE 

48.7 

33.2 

41.0 

•  5.1 

57 

28 

20 

19 

740 

o 

o 

1  3 

o 

2.34 

•  01 

•  63 

29 

•  0 

0 

5 

1 

0 

DUDLEYS 

51.5 

25.4 

38.3 

«  2.9 

72 

3 

13 

23 

813 

o 

o 

28 

o 

6  22 

96 

2  21 

29 

5 

30 

5 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

53.4 

32,8 

43.1 

•  4,2 

63 

22 

2  3 

672 

0 

0 

13 

0 

5  «  0 1 

1*25 

29 

•  0 

0 

5 

5 

3 

FIVE  POINTS  5  SSW 

48.8 

34,8 

41.8 

62 

28 

22 

23 

712 

0 

0 

10 

0 

1  26 

29 

Q 

1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

48.7 

35.2 

42.0 

-  5,0 

58 

28 

25 

19 

707 

Q 

1 2 

W73 

-  .24 

.55 

29 

T 

0 

3 

1 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

49.1 

33.2 

42.2 

61 

29 

26 

26* 

700 

o 

1  0 

o 

2.13 

.71 

29 

.0 

0 

5 

2 

0 

GIANT  FOREST 

38.3 

23.5 

30.9 

•  3,9 

50 

7 

12 

17* 

1050 

0 

8 

27 

0 

8  33 

•  02 

3.  0 1 

30 

54.  0 

42 

31 

A 

* 

GLENNVILLE 

78 

18* 

0 

0 

2! 

0 

4,01 

1.59 

30 

3.5 

9 

2 

1 

GRANT  GROVE 

42  1 

4  4.8 

3  3.5 

63 

4 

1 1 

1 5 

970 

0 

8 

23 

0 

7,37 

2.61 

30 

47.0 

40 

31 

6 

4 

3 

WANFORD 

30.1 

34.2 

42.2 

-  3.9 

59 

29* 

22 

18 

703 

o 

o 

1.9T 

.50 

.82 

29 

.0 

0 

6 

1 

0 

HEtCH  HETCHY 

47.  OM 

28.  1M 

37.6M 

•  2.5 

57 

9* 

17 

17 

847 

2  3 

o 

HUNTINGTON  LAKE 

39.3 

18.8 

29.2 

-  5.5 

60 

3 

3 

16 

1104 

8 

3  I 

58.0 

51 

31 

10RIA 

33.4 

36.8 

43.1 

•  2.7 

74 

1 

16 

607 

0 

0 

12 

0 

3.38 

.34 

1.57 

29 

.0 

0 

2 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

51.4 

38.2 

44.8 

•  6.6 

73 

4 

27 

20 

619 

0 

0 

4 

0 

2.55 

.86 

29 

.0 

0 

2 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

37.3 

34.2 

45.8 

72 

3 

22 

24 

591 

0 

0 

14 

0 

2.64 

1.68 

29 

.0 

0 

1 

1 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

48.8 

32.0 

40.4 

60 

30, 

22 

23 

756 

0 

0 

13 

0 

1.66 

.59 

29 

.0 

0 

1 

0 

KETTLBMAN  STATION 

49.4 

36.4 

42.9 

62 

28 

27 

20 

680 

0 

0 

8 

0 

1.02 

.51 

29 

,0 

0 

1 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

48.8M 

34. 8M 

41.  8M 

58 

1 

21 

19 

702 

0 

0 

0 

2.92 

.90 

30 

.0 

0 

0 

LE  GRAND 

49.9 

34.1 

42.0 

•  4.3 

59 

28 

22 

19 

705 

0 

0 

12 

0 

2.53 

.09 

.72 

12 

.0 

0 

3 

0 

LEMON  COVE 

48.9 

34.0 

41.5 

-  6.0 

59 

11 

28 

20* 

723 

0 

0 

11 

0 

3.00 

.59 

1.40 

29 

T 

0 

2 

1 

LINDSAY 

49.7 

34.3 

42.0 

-  4.9 

59 

11 

24 

19 

706 

0 

0 

12 

0 

2.20 

.16 

1.25 

29 

.0 

0 

1 

1 

LOO  I 

48.5 

33.7 

41.1 

-  4.7 

55 

28, 

23 

23* 

732 

0 

0 

11 

0 

3.77 

.62 

,94 

23 

T 

0 

4 

0 

LOS  BANCS 

30.6 

35.3 

43.0 

.  3.7 

62 

1 

23 

23* 

677 

0 

0 

10 

0 

1.53 

-  .08 

.39 

12 

.0 

0 

0 

0 

MADERA 

48.8 

34.7 

41.8 

•  4.8 

62 

12 

23 

20 

715 

0 

0 

12 

0 

1.83 

-  ,10 

.56 

12 

.0 

0 

1 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 

47.7 

34.8 

41.3 

60 

1 

24 

20. 

728 

0 

0 

11 

0 

2.01 

.T7 

29 

.0 

0 

4 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Continued  ,     DECEMBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

g 

Si 
<! 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 

From  Normal 

>• 
Q 

s 

0 
0 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Day. 

Max. 

Mln. 

Total 

a 
a 

Jj 
S 

J 

0 

Date 

.10  or  More 

0 
£ 

° 

1.00  or  More 

'si 

£3  & 

h  1 

5  i 

MARICOPA 

33.5 

41.5 

T.6 

67 

28 

23 

20 

72C 

0 

0 

13 

0 

1.83 

.93 

1.49 

29 

•  0 

0 

1 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

50.1 

35.6 

42.9 

3.1 

60 

1 

23 

19 

675 

0 

0 

12 

0 

2.12 

_ 

.10 

.61 

12 

•  0 

0 

2 

MODESTO 

48.8 

34.3 

41.6 

- 

4.4 

58 

28 

23 

23 

721 

0 

0 

11 

0 

2.11 

.30 

.74 

28 

T 

0 

1 

NEWMAN  2  NW 

48  .  3 

34.6 

41.5 

3  .  4 

58 

28 

25 

23* 

724 

0 

0 

13 

0 

1  .  87 

.21 

.52 

29 

.0 

0 

1 

° 

NORTH  PORK  RANGER  STA 

M 

M 

M 

78 

6 

22 

17 

0 

0 

0 

5,77 

.78 

1.65 

29 

0 

5 

OAKDAlF  WOODWARD  DAM 

♦  7.8 

34.6 

41.2 

4.8 

58 

1 

23 

19* 

730 

0 

0 

Ll 

0 

2.22 

• 

.23 

.76 

29 

.0 

0 

2 

ORANGE  COVE 

49.0 

35.5 

42.3 

4,7 

61 

29 

27 

19* 

698 

0 

0 

9 

0 

2.53 

.03 

1.23 

29 

•  0 

0 

I 

PANOCHE  CREEK 

48.3 

34.9 

41.6 

59 

29. 

25 

20 

717 

0 

0 

12 

0 

1.45 

,42 

31 

.0 

0 

0 

porterville 

49,9 

35.4 

42.7 

4,9 

60 

29 

26 

19 

685 

0 

0 

9 

0 

2.21 

.31 

.80 

29 

•  0 

0 

2 

POSEY  3  E 

48. 4M 

25. 5M 

37. OM 

71 

4 

13 

22 

861 

0 

2 

22 

0 

D  6.33 

1.89 

29 

19.0 

11 

31 

4 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

50.3 

34.2 

42.3 

64 

3 

24 

26 

696 

0 

0 

16 

0 

5.94 

1.90 

29 

38.0 

22 

31 

4 

SAN  LUIS  DAM 

48.  7 

35.2 

42.0 

61 

29. 

23 

20 

707 

0 

0 

1 0 

0 

1.72 

.30 

30 

.0 

0 

1 

I 

SONORA  RS 

54.1 

30.3 

42.2 

- 

3.8 

70 

4 

20 

17 

699 

0 

0 

17 

0 

3.31 

.30 

1.33 

30 

.0 

0 

5 

2 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

47,5 

23.6 

36.6 

68 

3 

1 3 

16 

875 

0 

0 

24 

0 

5 , 09 

32 

31 

STOCKTON  WBAP 

46.8 

34.0 

40.4 

3.5 

57 

28 

21 

23 

754 

0 

1 

11 

0 

3.01 

.35 

.98 

28 

.0 

0 

2 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

48.6 

34,0 

41.3 

• 

4.5 

62 

1 

23 

23* 

725 

0 

0 

12 

0 

2.04 

- 

.75 

.89 

29 

.0 

0 

2 

TEMACHAP I 

51.5 

30.7 

41.1 

69 

4 

18 

17 

733 

0 

1  9 

2.18 

1.34 

28 

T 

T 

31. 

1 

TE JON  RANCHO 

48.5 

33.2 

40.9 

7.8 

71 

4 

25 

20 

741 

0 

0 

13 

0 

2.60 

.80 

.65 

13 

.0 

0 

2 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

54.6 

34,9 

44.8 

2,3 

67 

4 

24 

18 

617 

0 

0 

9 

0 

3.62 

.25 

1.55 

29 

.0 

0 

4 

TIGER  CREEK  PH 

48.5 

32.0 

40.3 

2,7 

61 

8 

24 

23* 

761 

0 

0 

13 

0 

7.07 

m 

.76 

1.67 

29 

21.0 

3 

30 

5 

I 

TRACY  CARBONA 

48.8 

32.8 

40.8 

62 

1 

21 

20 

740 

0 

0 

16 

0 

1.66 

.52 

29 

.0 

0 

1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

48.7 

34.2 

41.5 

58 

28 

22 

18 

721 

0 

0 

1  3 

0 

2.23 

.65 

28 

.0 

0 

2 

VISALIA 

46.9 

34.9 

40.9 

- 

7.  1 

55 

25. 

24 

20* 

739 

0 

0 

12 

0 

2.01 

.24 

1.12 

29 

T 

0 

1 

1 

WASCO 

48.7 

35.0 

41.9 

5,4 

63 

29 

25 

23 

708 

0 

0 

11 

0 

1.73 

,72 

,64 

29 

■  0 

0 

1 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

46.8 

25.2 

36.0 

1.7 

57 

24 

13 

18 

891 

0 

0 

30 

0 

6.40 

m 

.70 

2.63 

29 

41.0 

22 

31 

4 

I 

DIVISION 

41.0 

4.1 

3.30 

m 

.28 

41          ft  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINP 

62.8 

41.4 

S2.1 

84 

5 

32 

23 

399 

0 

0 

1 

0 

4.01 

.83 

30 

T 

0 

10 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

60.5 

49.4 

53.0 

.8 

70 

3 

44 

20* 

304 

0 

3.43 

1.07 

1.77 

29 

.0 

0 

BARRETT  OAM 

63.2 

35.5 

49.4 

* 

1.7 

84 

5 

28 

24 

482 

0 

0 

13 

0 

4.87 

1.84 

1.18 

30 

.0 

0 

1C 

1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

60.2M 

36. OM 

48  •  IN 

77 

6 

24 

23 

514 

0 

0 

11 

0 

5,67 

2.46 

1.32 

10 

.0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

46.1 

18.7 

32.4 

65 

4. 

.  1 

19 

998 

0 

3 

29 

1 

6.06 

1.93 

30 

9 

16 

} 

SONITA 

66.3 

41.5 

53.9 

1.4 

90 

5 

34 

24* 

338 

1 

0 

0 

0 

5.25 

3.20 

1.73 

9 

.0 

0 

1 

9UR8ANK  WB  AIRPORT  R 

64.7 

43.4 

54.1 

1.5 

84 

4 

34 

18 

334 

0 

0 

0 

0 

6,84 

4.13 

5,30 

29 

.0 

0 

6 

J 

CASRILLO  NAT  MONUMENT  R 

62.7 

49.7 

56.2 

82 

5 

43 

24 

274 

0 

0 

0 

0 

.0 

0 

CACHUMA  DAM 

62.6 

38.2 

50.4 

78 

4 

29 

24 

447 

0 

0 

6 

0 

4.68 

3.19 

29 

.0 

0 

CAMPO 

58.7 

33.5 

47.1 

75 

7. 

27 

24* 

546 

0 

0 

11 

0 

4.31 

.81 

16 

T 

T 

14 

10 

g 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

64.8 

37.8 

51.3 

84 

3 

27 

19 

419 

0 

0 

8 

0 

6.14 

4.98 

29 

.0 

0 

CHULA  VISTA 

63. 8M 

45.  8M 

54.  8M 

.4 

85 

6 

39 

25* 

306 

0 

0 

0 

0 

3.04 

3,18 

1.15 

9 

.0 

0 

1 

CLARFMONT  POMONA  COL 

63. 1M 

41. 5M 

52. 3M 

- 

1.1 

83 

5 

32 

23 

382 

0 

0 

1 

0 

3.73 

.35 

.0 

0 

CORONA 

64.2 

41.2 

52.7 

1 . 2 

83 

3 

31 

23* 

373 

0 

0 

4 

0 

3,78 

1.39 

1.21 

29 

.0 

0 

CULVER  CITY 

68.  8M 

44, 9M 

36. 9M 

88 

4 

37 

18* 

239 

0 

0 

0 

0 

4.22 

2,00 

29 

.0 

0 

2 

CUYAMA 

56.0 

28.4 

42.2 

76 

5 

18 

20. 

700 

0 

0 

21 

0 

1.82 

1,04 

29 

.0 

0 

CUYAMACA 

48.8 

29.4 

39.1 

m 

67 

5 

17 

24 

798 

0 

0 

23 

0 

10,29 

4.24 

3,36 

30 

18 

IT 

13 

j 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

60.0 

38.5 

49.3 

77 

4 

29 

25* 

479 

0 

0 

6 

0 

3.73 

1.19 

2,63 

30 

.0 

0 

1 

PL  CAP  I  TAN  DAM 

66.7 

43.2 

55.0 

89 

6 

36 

21 

319 

0 

0 

0 

0 

4,36 

.97 

30 

.0 

0 

FLSINORE 

64.  OM 

36.  8M 

50. 4M 

1.9 

83 

4 

29 

24* 

450 

0 

0 

10 

0 

4,43 

2.00 

1.02 

29 

.0 

0 

10 

J 

ESCONOIDO 

64.3 

40.3 

52.4 

m 

.6 

85 

5 

32 

25. 

383 

0 

0 

4 

0 

3.77 

2.56 

1.83 

9 

.0 

0 

12 

1 

FONTANA  KAISER 

65.9 

43.6 

54.8 

85 

3 

32 

25 

321 

G 

0 

1 

0 

3.64 

1.35 

29 

.0 

0 

X 

GILLESPIE  FIELD 

67.7 

40.2 

54,0 

89 

5 

31 

19 

334 

0 

0 

2 

0 

4.61 

1.71 

9 

.0 

0 

1 

HENSHAW  DAM 

58.4 

32.3 

43.4 

77 

3 

25 

24 

602 

0 

0 

19 

0 

6.33 

2.00 

30 

.0 

0 

11 

\ 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

51.7 

23.8 

37.8 

72 

5* 

10 

15 

837 

0 

1 

29 

0 

6,02 

1.65 

30 

6 

16 

10 

JULIAN  WYNOLA 

53.4 

35.3 

44.4 

70 

7* 

25 

23 

633 

0 

0 

14 

0 

6.08 

1.34 

30 

3 

16 

12 

1 

LAGUNA  BEACH 

64.3 

42.2 

53.3 

2.0 

77 

5 

34 

24. 

358 

0 

0 

0 

0 

5.08 

2.95 

1.83 

10 

.0 

0 

2 

LA  MESA 

66.  4M 

46.2 

36. 3M 

88 

5 

38 

24 

271 

0 

0 

0 

0 

5.20 

2.11 

9 

.0 

0 

1 

LOMPOC 

62.9 

39.3 

31.1 

80 

3 

31 

17 

426 

0 

0 

1 

0 

3,46 

2.10 

29 

.0 

0 

LONG  BEACH 

66.3 

48.1 

57.3 

.2 

85 

4 

40 

23. 

241 

0 

0 

0 

0 

4,04 

1.50 

2.03 

29 

.0 

0 

} 

LONG  BEACH  WB  AP 

64.3 

44,4 

54.4 

1.6 

82 

4 

35 

23 

320 

0 

0 

0 

0 

3.44 

1.47 

1.33 

29 

.0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

63.9 

46.3 

55.1 

1.9 

83 

4 

38 

15 

304 

0 

0 

0 

0 

3.25 

.86 

1.96 

29 

.0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

66.4 

47.4 

56.9 

- 

1.3 

87 

4 

39 

23. 

264 

0 

0 

0 

0 

3.73 

2.86 

3.84 

29 

.0 

0 

1 

MILL  CREEK  NO  2 

59.  5 

41.8 

50.7 

77 

5* 

30 

23 

445 

0 

0 

2 

0 

5.06 

1.64 

1.39 

10 

.0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

40.4 

23.9 

32.2 

56 

21. 

10 

15 

1014 

0 

9 

26 

0 

19.65 

13.15 

29 

e 

14 

» 

MOUNT  WILSON  FC  358  B  // 

48.6 

33.0 

40.8 

69 

4 

19 

23 

T42 

0 

3 

17 

0 

4.82 

6.47 

29 

6 

14 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

63.0 

46.8 

54.9 

.7 

74 

6* 

39 

24. 

306 

0 

0 

0 

0 

3.83 

1.63 

1.10 

10 

.0 

0 

OCEANS  I DE 

65.  8M 

44. 7M 

55. 3M 

80 

5 

37 

24. 

293 

0 

0 

0 

0 

4.09 

1.28 

10 

•  0 

0 

OJAI 

64.6 

36.3 

50.5 

2.2 

85 

4 

28 

19. 

444 

0 

0 

7 

0 

3.95 

2.12 

5.00 

29 

.0 

0 

OXNARD 

63.6 

43.3 

34.5 

.  7 

84 

4 

34 

23 

326 

0 

0 

0 

0 

2.70 

.50 

1.23 

29 

.0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

52. OM 

32. 1M 

42. IM 

73 

7 

21 

18. 

704 

0 

1 

0 

7.94 

3.02 

30 

11.0 

0 

1  1 

PA  3ADFNA 

66.4 

43.2 

54.8 

.7 

88 

4 

34 

23. 

316 

0 

0 

0 

0 

6.75 

2.83 

4.31 

29 

.0 

0 

BERRIS 

62.7 

36.5 

49.6 

82 

6 

28 

24. 

473 

0 

0 

8 

0 

2.99 

.73 

30 

.0 

0 

POMONA 

66.6 

38.4 

52.5 

1.2 

86 

5 

28 

23 

381 

0 

0 

8 

0 

4.19 

.81 

2.19 

29 

•  0 

0 

RAMONA  SPAULOING 

63.4 

40.1 

51.8 

86 

4 

29 

25. 

414 

0 

0 

s 

0 

5.18 

1.29 

9 

T 

0 

10 

REDLANOS 

63.3 

40.4 

51.9 

.9 

82 

4 

31 

25. 

401 

0 

0 

4 

0 

3.07 

.66 

.86 

30 

.0 

0 

riverside  Fire  sta  *  3 

64.1 

40.2 

52.2 

1.1 

84 

4 

31 

24 

391 

0 

0 

4 

0 

3.03 

.90 

1.01 

10 

.0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

63.4 

40.6 

53.0 

83 

5* 

32 

24. 

366 

0 

0 

2 

0 

3.10 

1.12 

10 

.0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

61.9 

43.2 

32.6 

83 

4 

33 

23 

393 

0 

0 

0 

0 

7,74 

2.81 

3.74 

29 

.0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

65.7 

38.3 

52.1 

1.4 

86 

4 

29 

24. 

392 

0 

0 

6 

0 

4,23 

.92 

1.00 

10 

.0 

0 

SANDBEPG  WB  //R 

43.4 

32.8 

38.1 

4.6 

57 

6ft 

20 

23. 

824 

0 

2 

16 

0 

3.90 

1.41 

2.67 

29 

2.3 

1 

17ft 

4 

2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

M 

%  1 

s 

Average 

Departure 
From  Norma] 

Highest 

Date 

_ 

V 
0 

Date 

\ 

9 

s 

1 

No.  ot  Daya 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow 

Sleet 

No.  of  Daya 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

a 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

I'i 

8  » 

E  i 

1 

•  am  ntmo  uA  atdoodt 

smri    U  ItuU    WD       1  KrUK  1 

a 

6  3  »  7 

46.5 

55,1 

m  2  .  C 

8  3 

5 

40 

24 

303 

o 

£ 

Q 

6  60 

4  5* 

2  19 

* 

0 

1  C 

SflN    r  tHN««PIUO 

63  T 

54  8 

«  .fi 

7  C 

7* 

325 

0 

0 

0 

0 

3  69 

•  35 

29 

.  c 

0 

* 

■  am   rtiOD  f ci     r r DC   Df ot 

3**  N    tjflDKJtL    P  I  Kt     Wtr  1 

66  •  9 

4g  *  7 

53  8 

8  P 

32 

2  3 

0 

0 

1 

0 

6  33 

4*03 

2  9 

.  c 

0 

SAN  JACINTO 

63.6 

50.0 

•  1.2 

85 

4 

19 

458 

o 

o 

(J 

3|05 

.78 

.99 

9 

.0 

0 

g 

SANTA   ANA  F IRE  STATION 

6T.5 

4**5 
* 

56.0 

.9 

86 

4 

3g 

23 

271 

o 

o 

fj 

o 

4.33 

1.50 

1.71 

29 

.0 

0 

2 

t jmt j  QADRAC1 

64.1 

40. 8M 

52  •  5N 

•  2.2 

79 

35 

19* 

378 

o 

o 

Q 

o 

3  51 

2  Q(j 

,  c 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

62.7 

40  ■  2 

51.5 

74 

4* 

19 

0 

0 

1 

0 

3.47 

1.83 

29 

.0 

c 

1 

98  9 

50,1 

54  5 

8  C 

42 

1 6 

344 

0 

0 

0 

0 

4  32 

1,75 

9     %  A, 

2  9 

•  C 

0 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

R 

6K8 

35  ■  T 

48,8 

78 

3 

27 

23* 

495 

0 

c 

0 

2.47 

-  ,u 

,80 

26 

.0 

0 

I 

SANTA  MONICA  PIER 

63. S 

56,4 

85 

4 

38 

30 

267 

Q 

3,57 

1.80 

29 

.0 

0 

2 

SANTA  PAULA 

63.8N 

39. 6M 

52  ,  7M 

82 

6  * 

27 

23 

376 

o 

o 

5 

o 

5,66 

3,65 

2 t> 

•  c 

Q 

? 

ii  mi  Aun 

63.fi 

42,5 

53,2 

84 

4 

32 

23 

372 

0 

0 

1 

0 

6  58 

3  06 

*2 

TO  DP  AIYr*F 

65.6 

55,2 

m  i 

84 

3  7 

24* 

0 

0 

0 

0 

5  58 

3  23 

3  47 

c  9 

.  c 

TU5TIN  IRVINE  RANCH 

6S.fi 

40,9 

53.4 

-  1.0 

82 

4 

32 

23 

354 

Q 

fj 

3.70 

1.22 

1!  10 

10 

•  0 

0 

\ 

TW  I  tchell  dam 

61.SM 

37  2t* 

49, 4M 

80 

3 

26 

24 

479 

o 

o 

7 

o 

3.92 

2.08 

29 

•  0 

0 

1 

UCLA 

63.9 

52,1 

58.0 

84 

46 

25* 

242 

o 

o 

o 

o 

4  82 

2  92 

29 

c 

1  iB  1    A  M  Pi     %  M 

61.9 

51,0 

8  1 

3 1 

2  3  ♦ 

430 

0 

0 

3 

0 

2,41 

29 

•  C 

c 

J 
• 

w  T  »  T  A    ?  MMP 

43*3 

33 

2  3 

0 

0 

0 

0 

5*29 

1,29 

9 

•  C 

c 

1  1 

WARNER  SPRINGS 

57.7 

32  5 

45. 1M 

•  1.8 

76 

5 

22 

24 

612 

o 

o 

I  7 

o 

4.03 

1.27 

,96 

30 

.0 

0 

12 

0 

YORBA  LINOA 

65.7 

43,6 

54,7 

•  l.l 

84 

4 

32 

23 

317 

o 

Q 

| 

o 

3.70 

.68 

1.36 

29 

•  0 

0 

2 

division 

51,0 

•  2.1 

4  97 

1.80 

*     *  # 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

57.2 

37,3 

47,3 

68 

30 

29 

20 

544 

o 

o 

7 

o 

2,20 

8  7 

* 

2 

0 

SAC?  STOW 

56.7 

31  3 

44,0 

68 

3 

2 1 

0 

0 

20 

0 

1  a  ^2 

,71 

■  0 

0 

I 

0 

BEAUMONT  1  E 

57.* 

40  6 

49,0 

73 

5 

29 

24* 

484 

0 

0 

5 

0 

3  55 

1  00 

Q 

1 

BISHOP  MB  AIRPORT 

R 

51.2 

22,1 

36.7 

-  2.6 

66 

3 

j  2 

22 

872 

Q 

Q 

2^16 

.98 

2.08 

29 

•  0 

0 

I 

1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

39. 2M 

21,  OM 

30, 1M 

52 

3 

17* 

1070 

o 

2  7 

o 

8LYTHE 

65.0 

40.3 

52,7 

*  1*1 

76 

5 

30 

19 

377 

o 

o 

3 

o 

2.31 

_ 

1,6 

ft? 

1 0 

•  0 

2 

0 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

63.3 

43  3 

53,3 

77 

34 

24* 

356 

0 

0 

0 

0 

*  37 

1 6 

.  0 

c 

0 

0 

8CRRE60  SPRINGS  3  NNE 

65. 1M 

41 ,  5M 

53  •  3M 

80 

£ 

34 

2 1 

360 

0 

0 

0 

0 

1 1 06 

,27 

1 5 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

66.7 

40*  3 

53.5 

-  2.2 

79 

6* 

33 

26, 

351 

o 

Q 

1.87 

l.*5 

.57 

17 

.0 

0 

1 

0 

CANT  I L 

56.5 

31,6 

44.1 

66 

7. 

19 

19 

643 

o 

2  0 

o 

2,28 

1.68 

29 

.0 

0 

1 

1 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

55.4 

36,2 

45.8 

65 

2 

25 

24 

588 

o 

o 

6 

o 

2  02 

1,01 

_ 

. 

1 

1 

fttATu    uii  i  Fv 
VCN in  VWLLCT 

49.  OM 

•  4.1 

67 

30* 

28 

20 

486 

o 

0 

4 

0 

,57 

,  30 

•  29 

9 

.0 

0 

0 

0 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

46.  9N 

18*8M 

32  •  9M 

62 

0 

1 

26 

0 

1,11 

,  90 

29 

z 

2  9 

1 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

61.6 

49  •  3 

55,5 

77 

6* 

40 

31. 

289 

o 

s 

? 

o 

2,29 

.76 

17 

.0 

0 

1 

0 

CL  CENTRO  2  SSW 

67.4 

40,  2 

53.8 

-  1.4 

82 

7 

32 

25 

339 

Q 

1 

Q 

1,88 

I.*! 

1.06 

16 

.0 

0 

1 

1 

FAIRMONT 

50.3 

35.3 

42.8 

-  3,0 

64 

8* 

28 

23 

681 

o 

1  1 

o 

6  43 

3  39 

4  31 

30 

2,5 

3 

1  * 

2 

GOLD  ROCK  RANCH 

65.3 

56  6 

^2 

\ 

37 

*t 

265 

0 

0 

0 

0 

,62 

.35 

10 

•  0 

0 

0 

0 

HA  I  WEE 

48  8 

f ,  » 

39.  4M 

*  2.4 

60 

4 

2 1 

21* 

7  82 

0 

0 

13 

0 

1,04 

-  ,12 

•  74 

30 

,0 

0 

1 

0 

HA YF I  ELD  PUMPING  PLANT 

63^2 

41,0 

52.1 

78 

6* 

30 

24 

390 

o 

3 

o 

1.43 

.30 

17. 

.0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

66.fi 

43  ,6 

55,2 

■  ,7 

80 

5 

36 

26. 

2<?5 

o 

0 

o 

1,69 

1.40 

1,06 

16 

.0 

0 

1 

1 

IMPERIAL  FAA  AP 

67.4 

40,7 

54  ,  1 

82 

£ 

34 

25. 

332 

. 

1  61 

.85 

16 

,0 

1 

0 

T  NDEPENDENCE 

25  ,2M 

27* 

16 

20 

810 

0 

0 

0 

•  70 

-  ,47 

.59 

30 

1 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

69.  1 

38,6 

53,9 

9 

65 

5  , 

3 1 

338 

0 

0 

5 

0 

1.55 

,87 

.39 

16 

,0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

55.5 

42,2 

64 

8. 

1 8 

20. 

700 

0 

2  3 

1.93 

1.20 

30 

2.0 

0 

1 

1 

IRON  MOUNTAIN 

61.5 

44  "  0 

52,8 

74 

4 

34 

2* 

372 

0 

0 

1.97 

.54 

17 

.0 

0 

2 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

43.9 

28,8 

36.4 

63 

5. 

15 

1 9 

881 

o 

22 

o 

1 3  45 

3  28 

20*5 

\ 

22 

7 

LANCASTER 

53.7 

30  6 

*«2.  2 

64 

2* 

19. 

698 

0 

0 

22 

0 

1.92 

1,31 

29 

•  0 

0 

1 

1 

LLANO  SHAwNEE  HILL  RCH 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

53.8 

31  1 

42.5 

65 

3 

20 

19 

688 

o 

o 

I  9 

o 

2.54 

.70 

9 

2.5 

0 

3 

0 

MECCA  2  SE 

67.3 

40  •  3 

53.8 

83 

6 

32 

24. 

o 

g 

2 

o 

1.50 

.96 

17 

.0 

0 

1 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

51.6 

38.3 

45,0 

5 

29 

*  * 

614 

o 

o 

1  0 

o 

3.01 

.82 

9 

2 

0 

MO  JAVE 

54.0 

31  7 

42.9 

65 

20* 

677 

0 

0 

19 

0 

2.82 

2.40 

29 

,0 

0 

1 
1 

1 

MOJAVE  2  ESE 

54.5 

32.0 

43.3 

65 

8. 

22 

20* 

664 

0 

0 

19 

0 

2.54 

2.10 

29 

.0 

0 

1 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

41  .8M 

20.  1M 

31. OM 

60 

4. 

2 

15 

1032 

3 

2  9 

Q 

34 

22 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

60.1 

43,4 

51.fi 

72 

5 

35 

25. 

403 

0 

0 

0 

0 

2.45 

.85 

9 

.0 

0 

2 

0 

PALMOALE 

53.8 

32  2 

43.0 

.  3.2 

63 

7. 

23 

19 

673 

0 

0 

18 

0 

2.12 

.29 

1.27 

29 

.2 

0 

1 

1 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

53.1 

30.4 

41.8 

62 

7* 

20 

19 

716 

0 

0 

22 

0 

1.74 

1.04 

29 

T 

0 

1 

1 

PALM  SPRINGS 

66.2 

41.7 

54.0 

•  1.7 

84 

5 

20 

334 

0 

0 

1 

0 

2.68 

1.34 

1.00 

16 

.0 

0 

2 

1 

PARKER  RESERVOIR 

61.7 

44.7 

53.2 

73 

8. 

36 

19 

359 

0 

0 

0 

0 

2.79 

1,48 

10 

•  0 

0 

1 

1 

RANOSBURG 

50.9 

35.4 

43.2 

64 

6 

27 

18 

669 

0 

0 

11 

0 

2.70 

2.13 

30 

3.0 

0 

1 

1 

SOUIRRFL  INN  2 

43.4 

30.3 

36.9 

-  4.8 

65 

4 

18 

23 

865 

0 

7 

19 

0 

14,46 

7.25 

4.66 

29 

26.4 

10 

16 

12 

9 

4 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

67.3 

40.7 

54.1 

84 

5 

33 

24 

329 

0 

0 

0 

0 

1.75 

1.26 

16 

•  0 

0 

1 

1 

TRONA 

55.1 

32.3 

43.7 

-  2.4 

63 

26 

22 

20 

653 

0 

0 

14 

0 

1.09 

.39 

.80 

30 

.0 

0 

1 

0 

TWENTYN I NE  PALMS 

58.8 

36.0 

47.4 

72 

5* 

27 

24. 

538 

0 

0 

7 

0 

2.03 

1.08 

16 

T 

0 

1 

1 

VALYERMO  RANGER  ST  A 

51. 4M 

24. 3M 

37. 9M 

64 

4* 

9 

23 

819 

0 

0 

0 

5.50 

3.54 

3.18 

29 

2 

1 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

55.0 

30.9 

43.0 

67 

9 

21 

19 

676 

0 

0 

20 

0 

2.00 

.96 

30 

0 

2 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

28.9 

4.8 

16.9 

49 

4 

.19 

16 

I486 

0 

21 

31 

10 

D  1.30 

D  .80 

29 

13.0 

14 

1 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

25.3 

10.0 

17.7 

48 

4 

-10 

16 

14*0 

0 

23 

30 

10 

0  3.20 

0  1.40 

29 

32.0 

36 

31 

J 

1 

DIVISION 

44.9 

-  2.8 

2.65 

1.22 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1963 


Day  of  Month 


11      12     13     14     15      16  17 
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T 
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T 
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T 
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• 
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4.26 
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2.52 
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1.3* 
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• 

* 

' 
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T 
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1.03 
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.98 
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•  02 
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T 
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.02 
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1.29 
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1.12 
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1.03 

.17 
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.60 
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2.17 
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6. 

2.99 

2.06 
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T 

.10 

T 

.30 

.80 
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.09 
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•  79 

• 
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T 
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2.09 

•  96 
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* 

• 
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T 
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T 
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T 
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T 
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.01 
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1.83 
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.03 
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,07 

1.90 
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86 

* 
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.1* 
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.09 
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.30  • 
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1.27 
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.62 
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T 

1.12 
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1 .90 
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■  4! 
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.62 

1.19  . 

2.00 

.29 

2.00 

1.25 

2.00 

2.23 

,44 

1.82 

.17 

1.48 

2.10 

.73 

.03 

2.67 

•  07 

2.67 

1.20 

1.90  '. 

.01 

.37 

1.00 

T 

•  04 

1.98 

.21 

.79  . 

• 

1.99 

2. IT 

.96 

.97  , 

.97 

2.09  . 

DRAINAGE  01 
ALOERPOINT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  9TAT10N 
BOONVILLE  MNTNC  5TA 
BRANSC0M6  2  Nw 

8RIDGEV I LLE  4  NNW 
BURNT  RANCH  1  S 
CAL I STOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2AOERO 

CECILV1LLE  9  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 
COVELO 

CRE3CENT  CITT  1  N 
CRE3CENT  CITY  7  ENE 
CUMMING3 
DOS  BIOS 
DUT70NS  LANOING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  MB  CITY  R 
FERNDALE  8  3SW 
FERNDALE  2  NW 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 
FOR7  BRAGG 
FOR7  BRAGG  AVIA7I0N 
F0R7  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GARBERV ILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRATON   1  w 

GREENVIEw 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  SIA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

hEAlDSBURG 

hEAlOSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STAY  ION 
1DLEW1LD  HWY  MNTNC  S7A 
KELLOGG 
KENTFIELD 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  PI LLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NA7  MONUMENT 
MAD  RIvER  PANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  R5 
MUIR  WOODS 
NAPA 

NAPA  STA7E  H0SPI7AL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
P07TER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROvE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STAY  ION 

SAN  RAFAEL 

3AN7A  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

S0MES8AR   1  « 

SONOMA 

SIAN0ISH.H1CKEY  ST  PK 
TRINI7Y  DAM  VISTA  PT 
7ULELAKE  IIK 
UK  I  AH 

UK  I  AH  *  WSW 

UPPER  MA7T0LE 
wEAVERVILLE  RANGER  STA 
wEEO  FIRE  DEPARTMENT 
WILL  I T5   1  Nt 
WILLOW  CREEK  RANCH 

YREKA 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BENO  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 
BOWMAN  OAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK   RANGER  STA 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BULLARD3  BAR  PwR  HOUSE 
BURNEY 

CAMP70NVILLE  RS 
CANBY   11  SW 


10.92 
16.76 
10.49 


3.94 
3.90 
15.03 
2.99 


9.91 
19.03 
1.71 
9.00 

9.00 
6.95 
10.99 


19,60 
7.99 
7.09 


19.90 
6.69 
6.96 

10,99 


3.89 
6.83 
.93 
5.49 
3.63 

3.78 


3.70 
9.34 
9.49 
9.66 


9.92 
7.04 
3.02 


.02  .31 

•  .24 

.07  .26 


.26  .13 
T  T 
1.03  .43 


.01 
.01 


.40  .03 

.09  1.02 
T 

•43  ,14 

,03  .62 


.74  ,14 
.12  .39 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


11  1 

12 

1 

13  14 

15 

16     17  18 

1     «■>«  1 

19  1  20  1  21 

1 

22 

1 

23 

24 

1 

25 

26 

27 

1 

28 

29  | 

30 

31 

T 

* 

.69 

.40 

.20 

.83 

M.60 

•  l( 

15 

' 

•  01 

.27 

.92 

.10 

•  02 

1*52 

1  *93 

*60 

•  20 

.  56 

1,70 

•  20 

1  *05 

' 

"  1  o 

•  01 

.99 

•  1  * 

*01 

2,67 

.  79 

1.20 

T 

T 

T 

# 

• 

* 

2.51 

.59 

.24 

.41 

,72 

•  71 

•  02 

.T  I 

.28 

1.18 

•  09 

.  6  2 

•  06 

.63 

•  87 

1.00 

.1? 

•  64 

7 

.58 

•  28 

•  5* 

.56 

.16 

.6* 

.98 

1.04 

.22 

.33 

7 

.  T6 

.01 

•  35 

I  «37 

.06 

1.93 

•  53 

•  09 

.31 

•  1  5 

.  08 

•  50 

.  31 

1,7^ 

1  *  1 5^ 

t  40 

1.24 

1  82 

*  36 

•  01 

.92 

.  1  5 

1  .Zb 

.89 

1.05 

.  68 

.22 

.40 

.25 

.16 

.71 

.07 

.07 

1.02 

1  ,  96 

.  5  7 

* 

7 

.56 

* 

1  5 

* 

•  32 

.50 

.01 

1.27 

* 

.36 

1.83 

T 

T 

T 

1.20 

.56 

.56 

2,86 

2,54 

•  20 

.67 

.82 

.  5  3 

1  *  74 

.  2  6 

•  18 

.'6 

•  " 

1.25 

• 

.'2 

2  70 
* 

2,89 

is* 

.60 

.11 

.72 

.05 

.33 

.6- 

7 

.04! 

•  33 

•  05 

•  28 

1  90 

1.29 

. 

*43 

•  02 

.51 

■02 

•  37 

,01 

.67 

•  02 

•  *0 

.12 

.43 

.70 

, 

63 

.0* 

.  T5 

,23 

.70 

'm 

•  40 

.12 

.'2 

T 

.  1  8 

.46 

.10 

.63 

.03 

.11 

.63 

.01 

1*38 

1,17 

,  2  a 

•  83 

.83 

2,21 

2,66 

1  .05 

1,91 

.  3  3 

,*-3 

•  42 

.06 

1.41 

.  38 

.  1  1 

,17 

1.07 

1*86 

.  02 

1,76 

.80 

1,01 

93 

2*23 

T 

2.35 

1*21 

L.Ol 

7 

2.72 

2.47 

1.56 

•  03 

.17 

.  2  1 

# 

3.05 

1.15 

.08 

.52 

2.03 

1  .10 

1 .37 

2.33 

•  63 

*  6 

•  09 

X 

2*90 

2.57 

.  4  1 

1  •  59 

.03 

# 

* 

2.23 

• 

2.31 

.20 

* 

•  1 7 

,78 

•  73 

•  09 

•  92 

.09 

T 

L23 

1.68 

.  3  6 

.43 

•  12 

,  55 

.46 

•  52 

•  20 

•  13 

•  ™" 

1.90 

1.73 

.55 

1*0 

.6 

»69 

2.53 

T 

2.94 

1.58 

■34 

.38 

•  «0 

.62 

.76 

.07 

.'1 

T 

1.80 

T 

2,60 

1.06 

1.57 

.78 

7 

•  03 

,  50 

.26 

•  10 

.97 

.  1  6 

1.41 

.02 

•  41 

1  .04 

.  1  9 

.44 

.05 

.59 

1.48 

•  16 

.34 

.95 

.25 

.40 

.21 

.10 

1.19 

•  30 

.03 

1.24 

.29 

.35 

.23 

•  28 

1,18 

.44 

3.22 

.32 

■  04 

.11 

.50 

.  ?8 

2.07 

.02 

•  90 

2,51 

1  .95 

1.15 

.19 

.65 

.01 

2.08 

•  69 

1.33 

.73 

.49 

•  11 

T 

.01 

• 

•  61 

.  05 

•  22 

.72 

.05 

•  12 

.1* 

.96 

T 

.94 

.30 

.63 

* 

1.25 

* 

* 

1.47 

• 

.08 

.02 

•  21 

• 

1.29 

* 

1,06 

•  01 

.50 

.01 

.  3  1 

1.47 

.06 

,07 

•  01 

.05 

.03 

.80 

T 

•  19 

1.92 

1.29 

,  2  3 

•  13 

• 

.80 

1  ,97 

•  47 

2,48 

.27 

•  33 

..'6 

.  16 

1.3* 

.06 

•  13 

1,70 

•  87 

•  93 

* 

.69 

.01 

*  " 

.85 

•  02 

1.57 

.  2  7 

•  32 

.87 

2.33 

1.95 

.  95 

1.32 

.01 

.0? 

.05 

T 

.82 

.01 

T 

1.29 

2.21 

.56 

.16 

,07 

.88 

.02 

.02 

3.26 

2.52 

1.05 

1.3? 

.••9 

.  37 

1,08 

.09 

.18 

.23 

•  06 

x 

•  12 

•  29 

.31 

.03 

•  11 

1  0 

* 

.66 

.  0  1 

•  32 

.  0  1 

.63 

x 

.  9  1 

.11 

1*02 

,  G9 

•  03 

.62 

.82 

1.13 

.03 

•  09 

.'0 

7 

1.73 

2,59 

I  ,  jo 

1*98 

.80 

.  1  5 

1.93 

1 ,78 

.  1  2 

•  20 

1 

."•5 

.  SO 

•  1 7 

•  05 

,  5  3 

,02 

.07 

.03 

1.40 

.20 

•  08 

2.64 

3.70 

1.00 

•  69 

.90 

7 

1,05 

.91 

2*.  38 

1.93 

.60 

- 

.07 

•SO 

1.21 

.  1  2 

T 

■  ^  q 

•  99 

•  08 

•  82 

•  79 

.  2  T 

.62 

.01 

.13 

T 

1.82 

.10 

2.12 

•  25 

.69 

.02 

T 

"  1  7 
* 

.06 

1  ",05 

,09 

.  0  1 

,43 

.26 

.  1  3 

.04 

.0* 

.  30 

1,08 

•  1 2 

.62 

•  06 

*  98 

1.16 

1.24 

.23 

,65 

•  05 

.'0 

.50 

•  60 

1*00 

•  10 

.50 

^7 

50 

2*13 

- 

.09 

■  54 

.06 

,88 

!o3 

.  30 

,02 

.09 

•  7i- 

•  02 

.96 

.03 

.  56 

,01 

.!7 

•  33 

•  05 

•  37 

.  83 

.09 

•  23 

1.04 

2.31 

1.80 

.62 

1,06 

.11 

.  0 

05 

•  03 

.59 

.03 

1  20 
* 

1.20 

1.31 

2 .00 

L«14 

1,33 

.  3» 

.03 

•  01 

x 

1,14 

.  04 

.91 

.  1  6 

•  43 

.31 

.10 

.02 

.  1  8 

1.63 

.75 

•  73 

.50 

■ 

.50 

1.75 

.25 

3,30 

2. TO 

* 

.'5 

.0* 

1*50 
1.30 

.50 

.30 

"* 

1 

.62 

.01 

.63 

.18 

50 

08 

07 

.07 

.9» 

T 

1.63 

1.39 

1*27 

1*84 

lIjc 

•  99 

.1* 

1,45 

•  20 

.7* 

.27 

.15 

.0) 

.03 

T 

.03 

2.36 

T 

.22 

2.11 

1.71 

1.34 

•43 

.27 

1.50 

.51 

1.86 

.42 

.25 

•  92 

• 

.80 

1*25 

1.06 

.37 

.32 

.26 

.39 

.65 

•  06 

.83 

.30 

•  T7 

•  12 

.02 

T 

.05 

.31 

T 

•  36 

.37 

•04 

•  13 

.90 

•  58 

2.52 

,26 

•  23 

.06 

.20 

.60 

i*9 

.13 

2,66 

1.63 

.20 

•  09 

.09 

.16 

.81 

.17 

.96 

•  0* 

.01 

.02 

CANBY  RANGER  S7A710N 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CEN7ERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  S7A 

CHE37ER 

CH1C0  EXPERIHEN7  S7A 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 


SSW 


COLUSA 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  wS» 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
OE  SABLA 
OOBBINS  COLGATE 
OOWNIEVIlLf  RANGER  STA 

DUNN  I GAN 

0UNSHU1R  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHlLL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GAROEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGMT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIOOEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  01  ST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVlLLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAMPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZAN1TA  LAKE  // 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDDLETOWN 

MINERAL 

MONTICELLO  dam 

MOUNT  DANAhER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOwL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

oroville 

oroville  bridge 
pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 
paynes  creek 

pit  river  power  house 

PLACERVlLLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLAT INA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 

R0CKL1N 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  DAM 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

S I ERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 

STIRLING  CITY  RS 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 


9.10 
9.23 
4.40 
9. .8 


3.95 
5.34 
1.98 
8.5T 
9.18 


.14 
11.43 
3.24 
3.41 


2.19 

2.09 
4.32 
6.68 
3.91 
6.92 

6,76 


3.30 
2.44 
4.64 
6.64 


7.74 
2.»» 
2.69 
2.96 

6.89 
2.49 
6.86 

3.08 
6.76 


.01  .02 
.04  .02 


1.46 
4.49 
6.06 
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DAILY  PRECIPITATION 

Continued  

-g  Day  of  Month 


1    1    2    1  3 

4       5  6 

7      8  9 

10  1 

]  J  | 

12 

13  | 

14  ] 

15 

Ifi    1    17  10 

lb  |  1/  18 

19  20 

01 

Zl 

90 

00 

nc  1 

n_  | 

40 

Z7 

28 

29 

30 

31 

whiskeytown  res 

2,41 

.06 

.31 

.78 

•  40 

.76 

.  06 

.  I  3 

WILLIAMS 

WILLOWS 

1.61 

.01  .02 

•  01 

*  - 

.  59 

•  27 

•  67 

•  02 

WINTERS 

2.73 

T 

.03 

•  60 

•  02 

•  40 

1*39 

.  1  3 

•  20 

WOODLAND  I  WNW 

2. OA 

.02 

.59 

•  26 

.99 

.  1 1 

.09 

ft       f  N 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  0) 

BOCA 

4.39 

.29 

.29 

T 

1.00 

.19 

1.50 

•  60 

.90 

BOD  IE 

9.26 

.35 

.32 

.10 

.44 

T 

.«* 

.31 

.42 

.35 

1.69 

.44 

•  24 

BRIDGEPORT 

.99 

T 

.03 

T 

7 

.01 

.02 

.49 

.29 

.17 

CEDARVILLE 

.69 

.11 

.01 

.03 

.49 

T 

.09 

.01 

.19 

CONNER  MEMORIAL  ST  PIC 

T.06 

.21 

■  07 

.04 

2.10 

2.72 

.75 

1.17 

DOYLE 

1.S9 

•  0. 

.03 

.03 

T 

•  67 

.03 

.77 

.02 

.09 

.09 

DOYLE  5  SSE 

1.67 

.0! 

.10 

.02 

.02 

7 

.99 

.81 

.02 

•  10 

ELLERY  LAKE                        / / 

3,90 

.04 

.06 

.06 

.08 

.10 

.62 

.60 

1.16 

•  50 

.62 

•  08 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

2,03 

.05 

.13 

.99 

.29 

.89 

•  19 

FORT  6 1 DwELL 

1,23 

T 

•  OS 

T 

•  01 

7 

.40 

.07 

.06 

■  04 

•  10 

•  69 

GEM  LAKE 

3, SO 

.14 

.06 

.09 

.10 

.06 

.48 

.16 

.32 

1.69 

.2! 

.14 

LONG  VALLEY   1NSP  STA 

1.39 

T 

.  1  1 

T 

.01 

.03 

.03 

.29 

.68 

• 

.16 

.09 

MEYERS  *  SW 

s.e? 

T 

.07 

•  20 

1.00 

3.34 

1.26 

MEYERS   INSPECTION  STA 

6.59 

.05 

.01 

T 

1.31 

7 

7 

2,10 

1.20 

1.99 

MONO  LAKE 

1.T9 

.09 

•  11 

.08 

7 

•  11 

•  96 

•  31 

•  15 

SAQEHEN  CREEK 

6.13 

T 

.37 

.04 

T 

T 

.04 

•  37 

1.76 

.03 

.82 

1.19 

.69 

•  66 

SECRET  VALLEY 

1.12 

.53 

.57 

SQUAW  VALLEY 

A,  TS 

.01 

2.93 

.10 

.95 

•  14 

,02 

•  03 

•  65 

STANDI SH   I  E 

1.92 

.93 

1.04 

•  05 

SUSANVILLE  AIRPORT 

2.10 

.03 

.30 

.3* 

•  87 

.31 

.25 

TAHOE  CITY 

6.24 

.17 

T 

.02 

1.99 

.17 

1.93 

.61 

1.45 

TERMO 

1.96 

T 

t 

7 

7 

.03 

.73 

.97 

T 

T 

•  23 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

7.13 

.40 

.04 

.05 

1.35 

•  29 

3.11 

.80 

.63 

wENDEL  10  5E 

,93 

.40 

.19 

.24 

wOOOFORDS 

2.99 

.05 

.09 

.03 

.69 

.06 

.99 

.49 

.28 

ft      ft  • 

CENTRAL  COAST 

OOA INAGE  0<> 

ALAMO   1  N 

4.29 

•  03 

T 

.01 

.39 

1.42 

T 

1.57 

.  36 

.49 

ARROYO  GRANDE 

3,40 

T 

.90 

•  23 

•  31 

1.63 

.  37 

•  32 

BEN  LOMOND 

BERKELEY 

3.56 

.67 

T 

.86 

•  29 

T 

1.14 

.25 

.24 

.12 

BIG  SUR  STATE  PARK 

9.41 

■  04 

•  02 

1.53 

•  16 

T 

1*46 

.29 

2.96 

1.18 

.73 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

3.90 

■  09 

T 

.'9 

1.97 

.17 

1.78 

.93 

.31 

BRADLEY 

2,23 

.50 

.20 

.19 

.57 

.  36 

.42 

BURL  I NGAME 

4,90 

.12 

.16 

.07 

2.01 

1.2C 

.57 

.62 

.25 

BURTON  RANCH 

4.72 

* 

•  04 

.80 

7 

1.93 

1.54 

.24 

.68 

CALAVERAS  RESERVOIR 

4.00 

.40 

.97 

•  02 

1.40 

.65 

•  66 

CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 

3,96 

.54 

.02 

•  33 

7 

.24 

.04 

1.94 

.58 

.27 

CARMEL  VALLEY 

4,36 

.36 

.56 

7 

•  06 

.02 

.69 

.29 

1.00 

1.12 

•  92 

CHI  TTENOEN  pass 

5.00 

.72 

.69 

1.77 

.71 

1.13 

CONCORD  3  E 

3,19 

02 

* 

T 

.41 

.96 

1.16 

.12 

.62 

CROCKETT 

* 

■  1  0 

.38 

1.14 

.20 

1.56 

.41 

DAVENPORT 

4.17 

.06 

1.11 

.92 

1.38 

.84 

.26 

6ERBEB  RANCH 

2.91 

T 

•  04 

.31 

.62 

.01 

.90 

.61 

.42 

GILROY 

4.03 

T 

.33 

T 

■  93 

1.22 

.87 

.69 

GILROY   U  ENE 

4.61 

.44 

T 

.93 

1.63 

.72 

.92 

HALF  MOON  BAy 

4,96 

•  30 

T 

.32 

•  63 

•  09 

7 

1.37 

1.33 

.11 

.63 

HERNANDEZ   2  NW 

HOLLISTER 

3,53 

.30 

.233 

•  40 

.18 

.'86 

.79 

.75 

KING  CITY 

1.50 

.16 

.05 

.96 

.23 

.10 

LAFAYETTE  2  NNE 

4.39 

•  04 

.56 

1.79 

1.31 

.32  .37 

LA  HONDA 

9 ,66 

•  39 

.20 

1.42 

1.72 

1.07 

.92 

.32 

LlVERMORE  2  SSW 

3.23 

.01 

.32 

T 

.90 

1.32 

.69 

.39 

LOCKWOOD  I  N 

3.11 

.66 

.16 

.97 

.69 

.63 

LOS  GATOS 

5.10 

.03 

.26 

.23 

.  1 1 

.97 

1.22 

1.11 

.65 

.52 

LOS  GATOS  A  SW 

12.43 

• 

.13 

2.90 

7.00 

1.60 

MARTINEZ   3  SSE 

4.24 

.01 

.  48 

.10 

•  72 

•  92 

1.05 

•  39 

.26 

.47 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

4.16 

.01 

.05 

.57 

1.39 

.02 

1.13 

.39 

.50 

MONTEREY 

3.56 

.03 

.54 

.55 

T 

7 

.66 

T 

•  93 

2.06 

•  67 

.34 

MORGAN  HILL   2  E 

4.49 

•  41 

1.49 

1.66 

.65 

.46 

MORRO  BAy  f ire  DEPT 

2.45 

.52 

.15 

.09 

1.20 

.29 

.23 

MORRO  BAY   3  N 

2.99 

•  23 

.32 

•  23 

1.29 

•  38 

.23 

.16 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

4.07 

.01 

.01 

•  05 

1.22 

1.21 

.43 

.40 

MOUNT  HAMILTON 

.1* 

■  12 

.32 

1.44 

.97 

•  96 

NACIMIENTO  DAM 

2.92 

.54 

.04 

.19 

.97 

.76 

.34 

NEWARK 

2.94 

01 

* 

,»7 

.49 

.98 

.36 

.34 

OAKLAND  WB  AIRPORT  R 

3.63 

•  64 

T 

.92 

.04 

•  99 

.49 

.49 

.07 

PAICINES  OHflWALL  RANCH 

3.93 

1.40 

.27 

.79 

.72 

.75 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

3.56 

.03 

.*4 

.02 

» 

.98 

1.34 

.51 

.62 

PALOMA 

6.14 

•  15 

.62 

.03 

T 

.90 

.07 

1.50 

.70 

.97 

PARKP I  eld 

3.36 

.68 

.33 

.19 

1.10 

.72 

.36 

PASO  R08LES 

3.24 

.67 

.04 

■  32 

1.36 

.42 

.63 

PASO  robles  FAA  ap 

2.79 

T 

.32 

.29 

7 

.11 

.90 

.54 

.18 

.36 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

3.33 

T         T  T 

T  T 

7 

1.22 

.02 

T 

7 

T         T  T 

7 

•  19 

T 

.01 

•  06 

1.12 

.70 

.25 

PISMO  BEACH 

3.3S 

.45 

.38 

.32 

1.79 

.43 

.19 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

2.99 

•  49 

.08 

.03 

■  02 

.12 

1.18 

.71 

.18 

.09 

port  Chicago  naval  dep 

3.49 

06 

* 

•  02 

•  06 

.47 

.01 

•  94 

•  02 

1.10 

.25 

.99 

PRIEST  VALLEY 

4.33 

.10 

•  05 

1.15 

7 

.32 

1.91 

.60 

.92 

REDwOOO  CITY 

3.17 

.01 

.25 

.09 

.01 

.01 

■  IS 

1.36 

1.32 

.90 

.72 

.49 

RICHMOND 

3.70 

T 

.06 

.84 

•  01 

.97 

.99 

.52 

.62 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

3.21 

10 

* 

.49 

.17 

.11 

1.32 

.94 

.90 

.40 

.97 

SALINAS  2  E 

4.23 

•  34 

.63 

•  03 

•  31 

.21 

1.03 

.89 

.61 

SALINAS  FAA  AP 

4.07 

.37 

.51 

.04 

7 

•  30 

.79 

.73 

.70 

,63 

SALINAS  DAM 

4.24 

T 

.'1 

.02 

•  01 

.19 

.01 

1.71 

1.35 

.46 

SAN  ANTONIO  MISSION 

3.83 

.04 

.'8 

.01 

•  OS 

.03 

•  90 

.01 

.37 

1.10 

.35 

.61 

SAN  ARDO 

2.39 

.'2 

.03 

.14 

.94 

.27 

.69 

SAN  CLEMENTE  DAM 

4.43 

.89 

.91 

•  04 

1.19 

.93 

.88 

S  F  RICHMONO   SUNSET  R 

3.91 

.57 

.04 

•  93 

,07 

1.35 

.53 

.19 

.13 

S AN  FRANCISCO  WB  AP  R 

3.02 

T 

•  45 

T 

T 

T 

1.99 

•  oa 

1.40 

.69 

.22 

.20 

S  F  FEDERAL  BUILDING  R 

3.31 

•  51 

.02 

.91 

.0! 

1.27 

.32 

.37 

.07 

SAN  GREGORIO  2  ii 

3.69 

.50 

.12 

.51 

.79 

1.95 

1.22 

.39 

■  24 

SAN  JOSE  R 

3,20 

T 

T 

•  10 

.25 

7 

•  49 

.64 

.96 

.59 

.31 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

3.23 

T 

.20 

1.60 

.75 

.66 

SAN  MATF.0 

2.54 

.29 

7 

•  03 

.87 

.63 

.39 

.32 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

T 

.25 

7 

.52 

.36 

SANTA  OUZ 

4^54 

.40 

.50 

■  03 

.78 

.01 

•  94 

U33 

.36 

.27 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

5.09 

T 

.09 

.82 

7 

.08 

t 

.94 

T 

2.66 

.56 

.32 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

3.13 

.84 

.03 

.09 

.97 

.02 

1.96 

1.01 

.98 

3EARSV ILLE  LAKE 

6.74 

.10 

.97 

.09 

1.92 

.03 

.01 

2.73 

.61 

.92 

50LE0AD 

3.01 

T 

T 

1.04 

.02 

.02 

.19 

.14 

.90 

.13 

,68 

SPRECKELS  MWY  BRIDGE 

4.10 

.02 

1.08 

.39 

.01 

.96 

.81 

.89 

LJPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

4.22 

T 

T 

.09 

.70 

1.40 

1.26 

.13 

.68 

kALMAO  SCHOOL 

4.39 

.03 

.41 

.19 

.09 

.59 

.•1 

1.13 

.26 

.44 

.43 

malnut  creek  2  ese 

3.73 

T 

T 

.49 

1.10 

1.60 

.29 

.91 

CALIFORNIA 
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See  leleiencn  nolo,  following  Slalion 
-  428  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


0 
E— 

1   1  2  1  3 

 !  1  

4 

 1 

5 

6 

7   1  8 

 1  

9 

-l  

10 

 L 

n 

 L 

12 

13 

 L 

14  1 

 L 

15 

16     17  18 

 1  1  

19     20  21 

 1  1  

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

walnut  Creek  4  e 

S.  16 

•  01 

T 

T 

.46 

.99 

1.12 

.24 

. 

wATSONVlLLE  WATERWORKS 

4.60 

.60 

•  01 

■  60 

1.96 

1.03 

WRIGHTS 

7,77 

.66 

•  34 

•  75 

T 

2.60 

.70 

1.60 

.80 

. 

•       *  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANGIOLA 

)  2.12 

.05 

.27 

.15 

)  .10 

.10 

.92 

.66 

,( 

ANTIOCH  FIBREBOAPD  ML 

2.6C 

•  01 

•  03 

•  *-e 

.63 

T 

.92 

.17 

,1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

2.57 

•  01 

T 

T 

•  01 

.  '•6 

.59 

.67 

.19 

,« 

ASH  MOUNTAIN 

*.59 

,01 

•  03 

T 

.67 

•  0* 

.38 

■  04 

•  03 

.26 

1.01 

1.37 

, 

AUBfRRY   I  NNE 

>  4.03 

.  Tl 

•  02 

)  .09 

•  26 

1.40 

1 .00 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT  R 

1.60 

T 

T 

.09 

•  09 

.09 

,01 

T 

T 

T 

.08 

T 

•  91 

T 

. 

BALCH  POWER  HOUSE 

5,99 

.04 

.6* 

,02 

.01 

•  SO 

T 

2.90 

1.05 

1. 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONwlLLOW 

1.16 

.20 

.08 

•  01 

T 

•  59 

.21 

T 

CALAVERAS  BIG  TREES 

8,97 

.'3 

.10 

2.08 

•  29 

2.51 

1.61 

1 .' 

CAMP  PARDEE 

3.96 

•  50 

.74 

1.13 

.77 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  »h 

3,73 

.73 

.01 

•  63 

.11 

.65 

.95  . 

CHERRY  VALLEY  DAM 

6,57 

.52 

T 

.61 

T 

1*38 

■  15 

1.71 

1.20  1. 

COAL INGA 

1,46 

.38 

T 

•  06 

.59 

.21  ■< 

COAL INGA    U  WNW 

3,58 

1.08 

•  24 

1.71 

•  40  . 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

1.93 

•  02 

.26 

.02 

.14 

,04 

.96 

.35  , 

DELANO 

1.91 

.03 

.17 

.  1! 

.08 

.10 

.10 

T 

.70 

•  56  , 

OEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2,33 

.  '•3 

•  42 

1.19 

.10 

DENAIR  3  NNE 

2,34 

T 

•  04 

.31 

•  42 

T 

.41 

.63 

.n 

! 

DUDLEYS 

6.22 

.'7 

•  22 

T 

1*10 

T 

2*21 

1.01 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

5,01 

.63 

,08 

1.03 

.08 

1.29 

1.16 

ELLIOTT 

3.72 

.14 

,83 

1.09 

.26 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

3.39 

.87 

,50 

•  02 

•  83 

,40 

F IDOLETOwN  LYNCH  RANCH 

7.08 

.71 

1.78 

2.06 

1.20 

i! 

FIVE  POINTS  5  5SW 

1.26 

.30 

,11 

.64 

.02 

. 

FRESNO  WB  AIRPORT  R 

1.73 

T  T 

T 

T 

T  T 

.01 

T 

.49 

.02 

T 

T  .01 

T 

.14 

.24 

.53 

.2) 

, 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

2,13 

•  90 

.01 

T 

•  20 

.02 

.71 

,44 

GIANT  FOREST 

8.33 

.06 

T 

.74] 

.22 

T 

•  16 

.33 

1.65 

3.01 

2! 

GLENNV] LLE 

4.01 

.21 

.02 

,»2 

•  02 

.23 

,03 

.15 

.16 

.61 

1.59 

GRANT  GROVE 

7.37 

.03 

.80 

;12 

T 

T 

,20 

.27 

2.35 

2.61 

i ! 

GROVELAND  RANGER  STA 

4.42 

.75 

.22 

1.06 

1.47 

.92 

HANFORD 

1.97 

.07 

.11 

.26 

T 

.12 

•  05 

•  62 

.15 

hETCM  HETCHY 

HUNTERS  Dam 

7,26 

•  61 

2.00 

.07 

1.73 

1.91  . 

IDRIA 

3.38 

' 

•  32 

1,57 

.33  , 

I  ONE 

3.96 

.52 

•  98 

1,10 

.71  . 

JOHNSONDALE 

KERL I nger 

1.57 

.21 

•  29 

.53 

.30  . 

kern  river  intake  NO  3 

3.20 

•  07 

.16 

.10 

•  02 

1.05 

1.41  . 

kern  river  ph  no  1 

2,55 

•  11 

•  12 

•  01 

.56 

.20 

,09 

.03 

•  16 

.01 

•  10 

■  86 

.10  . 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

2.64 

T 

.08 

■  16 

I 

.04 

1.66 

.26  . 

KETTLEMAN  CITY   I  SSw 

1.66 

•  OS 

.16 

.31 

•  04 

.59 

.41  . 

KETTLEMAN  STAT  ION 

1,02 

,06 

T 

.35 

•  06 

•  51 

.03  . 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

2,92 

•  M 

,47 

■  67 

.90  . 

LEBEC 

3.32 

•  19 

•" 

.11 

.06 

.15 

.0* 

.10 

.09 

1.30 

1.00 

LE  GRAND 

2,53 

.72 

.42 

.56 

.50  . 

LEHMAN  RANCH 

9  .61 

.61 

■  •2 

1.78 

1.36 

.33 

LEMON  COVE 

3,00 

T 

•  04 

.6! 

•  20 

•  13 

1.40 

.2  1 

L  INDSAY 

2,20 

•  01 

.02 

.03 

•  06 

.27 

.03 

■  02 

.08 

•  10 

1.29 

.06 

LODI 

3.77 

,14 

.6* 

T 

•  94 

•  76 

.61 

.31 

LONE   TREE  CANYON 

1.36 

.27 

.22 

.41 

.38 

LOS  BAN05 

1.53 

.39 

.02 

•  26 

.36 

.29 

LOS  banos  arbupua 

1 .39 

.20 

.11 

•  17 

.42 

.29 

MADERA 

1*83 

•  03 

.58 

•  11 

.47 

.37 

MANDEV I LLE   I SL AND 

MANTECA 

2.01 

.38 

.01 

.77 

.31 

MAR ICOPA 

1.83 

.12 

.12 

.06 

1.49 

MAR  I POSA 

5,07 

.81 

•  05 

T 

•  86 

1.29 

1.16  . 

MATHE  r 

4,25 

.7*. 

* 

* 

• 

•  72 

1.37 

1.03 

MEADOW  LAKE 

4,54 

T 

.06 

1.07 

.16 

.04 

•  18 

.19 

1.42 

.47 

MENOOTA  DAM 

1.20 

.  64 

.16 

.21 

.13 

MERCED  FIRE  STATION  2 

2.12 

.61 

.01 

.39 

.36 

.50 

MERCEY  HOT  SPR I NG5 

1 . 38 

•  10 

.'8 

•  33 

•  20 

.22 

MODESTO 

2.11 

T 

.41 

T 

T 

•  01 

,34 

•  74 

•  42 

.13 

, 

NEWMAN  2  NW 

1  ,87 

.2* 

.03 

,35 

•  31 

.52 

.22 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

5,77 

T 

.88 

T 

.82 

1.69 

1,13 

1, 

oakdale  woodwapo  DAM 

2.22 

.36 

,56 

.76 

.38 

orange  cove 

2.53 

.01 

.02 

•  01 

.01 

.'7 

.06 

.24 

1.23 

.43 

, 

pANOCHE 

1,97 

•  04 

•  05 

•  01 

.37 

.04 

.04 

.76 

.35 

PANOCHE  CREEK 

1.43 

•  01 

T 

.33 

.02 

•  09 

.06 

•  24 

.2b 

PATTIWAY 

2.37 

.09 

.16 

.36 

•  16 

.02 

.01 

•  03 

.22 

1.17 

.35 

pine  flat  dam 

3,86 

T 

T 

T 

T 

.7* 

•  01 

.07 

•  11 

.17 

1.24 

.8'. 

POPTEPV I LLE 

2.21 

.05 

•  22 

.09 

•  03 

•  05 

•  80 

.74 

POSEY  3  E 

)  6,33 

.70 

■M 

.19 

•  35 

T 

•  44 

1.50 

1.69 

.70 

p  . 

RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

3.94 

1*44 

.07 

1.90 

1.32 

SAN  ANDREAS  2  5 

4,64 

,41 

• 

* 

1.20 

1.30 

1.10 

SAN  EMI GO I  0  RANCH 

2,46 

.20 

.10 

.52 

•  15 

.10 

.29 

•  80 

.30 

SAN  LU I S  DAM 

1,72 

T 

T 

T 

T 

.28 

.01 

•  25 

,01 

T 

•  33 

.30 

*ONORA  RS 

5.31 

.50 

.02 

,99 

1.32 

1.53 

SO  ENTRANCE  YOSEM] TE 

3.09 

T 

.70 

T 

LIT 

• 

SPPINGvlLLE   T  £NE 

5.  16 

.15 

.03 

.81 

.09 

.10 

.03 

.03 

.16 

.77 

2.40 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

5.62 

,51 

.0* 

1.26 

1.69 

1.11  . 

STOCKTON  wBAP 

3.01 

T 

T 

T  T 

.71 

.  30 

.41 

•  96 

.20 

■  23  . 

STOCKTON  F I  RE  STATION 

2.04 

.67 

•  89 

.23  . 

SUTTER  hill  RANGER  STA 

5.17 

.73 

1.24 

1.36 

1.14  . 

tEhachapi 

2.18 

.30 

.19 

.13 

.12 

.03 

1.34 

•  03 

T 

T 

tejqn  rancho 

2.60 

•  26 

.30 

.65 

.26 

.21 

.06 

•  13 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

3.62 

.05 

.58 

.02 

.01 

T 

•  11 

•  05 

1.59 

.75  * 

TIGER  CREEK  Ph 

7,07 

.65 

1*84 

•  24 

1*87 

1.30  1. 

TRACY  CAR80NA 

1.66 

T 

.  37 

•  32 

.52 

.26 

TRACY  PUMPING  PLANT 

2.23 

.02 

.28 

.02 

•  44 

•  69 

.50 

.  1  3 

TULEFIELD 

1.43 

.28 

.18 

.10 

•  21 

.04 

.65 

.15 

! 

TURLOCK 

2.67 

.12 

.02 
T 

•  33 

T 

.96 

.68 

V  I  SAL  I  A 

2.01 

.04 

T 

.29 

.04 

.06 

.02 

1.12 

.  34 

WALLACE   1  SE 

3,49 

.6* 

•  93 

1.09 

.48 

WASCO 

1.73 

.19 

.01 

.  1  1 

.26 

.03 

.46  . 

WESTHAVEN 

1.36 

.61 

• 

•  06 

!  50 

■  23  , 

WEST  POINT  3  5W 

7.35 

.60 

.03 

T 

.13 

1.43 

•  98 

2.12 

1  .20 

. 

WHITE  ROCK 

l  „  i  l 

1.22 

.29 

wOFFORO  HEIGHTS 

2.29 

.» 

.20 

T 

.04 

1.51 

.18 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

6.40 

.04 

.-6 

.77 

2.63 

1.46 

1. 

following  Simon  lnd«i 
429  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


oiauon 

'  _L  2  !  3 

4  |  5  |  6 

7   ]  8 

9 

10  ] 

1 1 

12 

13  | 

14  | 

15 

16  ! 

17  |  ie 

19  [  20  1  21 

22  1 

23  |  24 

25  | 

26  27 

28  |  29  | 

30 

31 

ft      ft  ft 

SOUTH  COAST 

ORAJNAGE  06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

3.02 

.12 

•  98 

,14 

.0* 

T 

2.12 

.19 

.04 

ALI90  CN  OAT  MT  FC  **6 

6,56 

.52 

•  97 

9.44 

.06 

•  17 

ALPINE 

A. 01 

.48 

.10 

.01 

.OS 

•  42 

■  60 

.09 

.43 

T 

.90 

.19 

.21 

.85 

•  10 

ALTAOENA 

9,0* 

.18 

1.21 

.29 

.27 

.91 

5.45 

.15 

•  19 

.01 

* 

02 

.02 

.76 

ARROYO  SECO  RS  FC  50»C 

8. IT 

.18 

•  99 

,T| 

.02 

■  24 

.01 

.11 

5,81 

.09 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  I 

3.57 

.12 

•  99 

.02 

.12 

.14 

.32 

.10 

.91 

1.36 

.15 

AVALON  PLEASURE  PIER 

3.43 

.09 

.27 

.13 

.09 

.16 

.45 

1.7? 

.30 

.03 

AZUSA  CITY  PABK   EC  1*3 

5.  29 

.28 

•  98 

.07 

.91 

.17 

.22 

.21 

.54 

2.25 

.06 

8ARNESON  PARK 

BARBETT  DAM 

*.87 

T 

.22 

•  99 

T 

.05 

.26 

.41 

.60 

.68 

.20 

.46 

.61 

.01 

1.19 

BEAUMONT 

3.3* 

■  46 

1.11 

.45 

.92 

1  .00 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

5.67 

.82 

1.92 

.2T 

.16 

1.20 

.90 

.10 

1.45 

•  09 

BEL  AIR  FC  10 

5,66 

.07 

1.13 

.29 

.11 

3.97 

.02 

•  07 

BIS  BEAR  LAKE 

6,06 

.16 

"  * 

09 

.19 

"  * 

34 

07 

1.52 

1.95 

BIO  BEAB  LAKE  DAM  // 

12.03 

.68 

1.32 

.0* 

.92 

.22 

.12 

.05 

.22 

.0* 

.28 

.91 

1.00 

».es 

.09 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

6.28 

.30 

1.01 

■  04 

.91 

.11 

.02 

.06 

9.41 

.2* 

•  19 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC460E 

10, *2 

.23 

•  64 

.56 

.06 

.99 

6.19 

.13 

.09 

80NITA 

5.25 

T 

1.75 

.09 

.01 

.97 

•  93 

.02 

.30 

.96 

.02 

.14 

.56 

.02 

BOUOUET  CANYON 

.29 

0* 

4.81 

.0 

'  * 

BREA  CITY 

*,00 

.52 

.88 

.02 

.11 

.13 

.22 

.22 

.01 

.29 

1.43 

•  19 

BURBANK  FO  FC22613 

6,40 

.20 

.95 

.29 

.02 

.9* 

T 

4.99 

•  20 

.09 

BURBANK  HB  AIRPORT  R 

6,8* 

T 

.61 

•  29 

.10 

.13 

.29 

T 

T 

T 

T 

.09  5.30 

.09 

.02 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

1.23 

.04 

.01 

.94 

.72 

.06 

.8* 

.41 

.07 

.29 

•  19 

.07 

cachuma  dam 

4,68 

■  02 

•  91 

.16 

CAMPO 

»,31 

.59 

■  16 

.01 

.09 

.59 

.66 

•  It 

.61 

•  02 

.01 

.60 

.16 

.43 

.60 

.07 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

6.1* 

T 

.55 

.16 

.27 

.02 

4,98 

.06 

.10 

CHATSWORTH  FC  24  D 

*.67 

■  25 

•  02 

.20 

.92 

3.57 

•  11 

CHULA  VISTA 

5.0* 

T 

1.15 

•  39 

.09 

.10 

.27 

.73 

.'0 

•  69 

T 

•  47 

.09 

.42 

I 

CLAREMONT  POMONA  COL 

' 

.25 

.12 

COLBY S  FC  53  0 

10,02 

.38 

•  69 

.59 

.09 

.93 

7,37 

.53 

.09 

CORONA 

1.78 

.23 

•  69 

.10 

.05 

.26 

.02 

•  95 

.05 

T 

1.21 

.70 

•  12 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

*,77 

.38 

•  72 

.01 

.44 

.01 

.19 

.08 

.01 

.07 

T 

2.68 

.07 

.11 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

15.** 

.82 

•  89 

.80 

.10 

.27 

.99 

.05 

11.66 

.931 

CULVER  CITY 

.OS 

•  99 

.09 

•  01 

CUYAMA 

1.82 

•  12 

.16 

.01 

T 

.06 

1.04 

.33 

.02 

CUYAMACA 

10.29 

.01 

1.94 

•  92 

.19 

.17 

1.06 

•  44 

•  60 

.57 

.29 

.40 

.71 

.19 

).36 

.04 

DESCANSO  RANGER  STA 

5.50 

T 

.95 

.62 

.16 

.05 

.99 

.08 

.68 

•  99 

.01 

.60 

.23 

.04 

1.75 

T 

DOWNEY  FD  FC107C 

*.86 

.21 

•  72 

.74 

.11 

•  u 

.06 

2.70 

.16 

dry  Canyon  resebvoib 

3,75 

•  22 

T 

.  1  * 

.19 

7 

.51 

2.63 

•  12 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

4,36 

.69 

.90 

•  09 

.02 

.49 

.29 

.39 

.37 

•  03 

•  64 

•  19 

T 

.97 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

6,70 

.30 

•  20 

.15 

.10 

T 

T 

3.95 

T 

T 

EL5IN0RE 

*.*3 

.42 

•  T4 

.01 

.03 

.11 

.14 

.51 

.09 

.25 

.17 

1.02 

.77 

.15 

E5CONDIO0 

5.77 

1.83 

.62 

.09 

.2! 

.49 

.90 

.18 

.65 

.49 

•  12 

.25 

.30 

.12 

F I LLMORE   1  MNW 

7,*1 

.10 

.09 

FONTANA  5  N 

6.77 

.56 

•  77 

.61 

.04 

.01 

.12 

.02 

T 

3.91 

.09 

.64 

FONTANA  KAISER 

3,6* 

.42 

T 

.18 

:" 

.10 

T 

.13 

T 

1.33 

•ao 

.09 

FULLERTON  AflfiOUES  RCH 

- 

-         -  " 

-      -  • 

- 

• 

- 

- 

- 

• 

■        -  - 

- 

■ 

~  - 

-  - 

- 

- 

FULLERTOn  HILLCREST  RV 

3,55 

.17 

.79 

.21 

'l4 

.02 

.09 

T 

1.64 

.12 

.21 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

9, 36 

,,2 

•  03 

.31 

°o* 

•  02 

•0*  7.63 

.  37 

•  99 

GILLESPIE  FIELD 

«.6l 

T 

1.71 

.19 

.09 

.06 

.97 

.53 

.1) 

.57 

•  49 

•  03 

•  13 

.28 

•  09 

GLENDALE  STAPEN  FC295G 

6,*3 

.28 

1.10 

T 

.-0 

.01 

.50 

T 

.01 

4.0* 

.02 

.0? 

GLENOORA  WEST  FC  188 

9.49 

.32 

1.42 

.79 

.17 

T 

.01 

.24 

2.36 

.15 

•  05 

HAINES  CyN  LOWER  FC 36* 

11.3* 

.13 

.55 

.88 

.16 

.02 

9.37 

.13 

.10 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

11,72 

.90 

■  04 

9,57 

.13 

•  10 

HEME! 

3,30 

.33 

1.45 

.24 

.07 

.30 

.90 

.61 

HENSHAw  DAM 

6.35 

.82 

.80 

.39 

.08 

.94 

.50 

•  19 

.37 

.01 

•  49 

.26 

.14 

2.00 

.06 

HOEGEES  FC  60  A 

12.95 

.11 

.97 

.59 

.29 

.19 

10.40 

.22 

.24 

1 DYLLWI LD  RANGER  STA 

6.02 

1.04 

.95 

.18 

.97 

.12 

.22 

•  28 

.77 

.44 

1.65 

JULIAN  WYNOLA 

•  35 

06 

.2* 

.99 

•  61 

.99 

•  24 

.63 

1  .  3* 

•  14 

JUNCAL  OAM 

9.62 

.29 

.04 

.13 

.03 

T 

9.14 

.2* 

•  29 

L A  CRESCENTA  FC  251 

9.31 

.90 

•  57 

.53 

.92 

.29 

6.47 

•  69 

•  04 

LAGUNA  beach 

5.08 

.10 

1.83 

.13 

.21 

.55 

T 

1.07 

T 

T  T 

.62  .49 

•  10 

LAKESIDE  2  ENE 

*,66 

.46 

.10 

.0! 

.60 

.15 

.92 

.62 

.06 

.52 

•  2* 

.75 

.07 

5.20 

2.11 

.15 

.03 

.47 

.02 

.63 

,01 

•  56 

•  09 

.  35 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

*,71 

•  48 

.87 

.48 

T 

.0* 

.1* 

T 

2.10 

•  91 

•  09 

LECHU2A  PT  STA  FC  3526 

7.96 

.33 

.'3 

.03 

•  *5 

6.10 

.06 

.26 

LOMPOC 

3,*6 

.03 

.53 

.11 

.20 

T  2,10 

.48 

.19 

LONG  BEACH 

«.o* 

T 

.T8 

.93 

.25 

.01 

.29 

.01 

.17 

T  2.09 

.01 

.19 

LONG  BEACH  WB  AP 

' 

.21 

.16 

.15 

•  09 

.05  1.59 

.06 

LOS  ALAMOS 

3,*3 

.02 

.39 

.07 

.19 

.0* 

T  1.90 

.49 

■  40 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

3,25 

T 

.09 

.65 

.01 

.35 

.01 

T 

T 

.03 

T 

T 

.0*  1.96 

.04 

•  11 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

3.73 

.67 

•  23 

.09 

.26 

.01 

.11 

.08  9,8* 

.0* 

.06 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

7.71 

.17 

•  14 

:i: 

.11 

.02 

•  09 

»,90  1.59 

•  99 

LYTLE  CREEK  PH 

9.10 

.81 

.62 

.73 

.99 

.05 

. 

2* 

,03 

•  09 

02 

1.7* 

2.00 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

11.19 

.95 

.90 

.01 

.42 

.27 

.06 

.15 

•  12 

,10 

•  06 

1.40 

'.70 

•  29 

MILL  CREEK  NO  2 

5.06 

1.12 

1.39 

.13 

.21 

.09 

.04 

•  02 

.20 

.60 

L.lt 

•  0? 

MOORPARK  i  sse 

*.32 

•  10 

.13 

.09 

•  45 

•  IT 

1.36 

1  .80 

•  22 

MT  BALOY  FC  85G 

16.58 

.65 

1.02 

.09 

.61 

.27 

.01 

.12 

•  0* 

.19 

.49 

2.1211.02 

,09 

MT  BALOY  NOTCH 

1.90 

.53 

T 

.95 

•  70 

.90 

•  10 

13.19 

T 

T 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

9.62 

T 

.29 

.74 

,60 

.28 

.26 

.02 

T 

.11 

T  6.47 

.97 

,14 

NEWBURY  PARK  *  SW 

7.02 

.10 

.20 

.50 

.20 

.60 

9.10 

•  12 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

6,72 

.32 

.12 

.09 

9.99 

•  20 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

3,83 

.0* 

1.10 

.18 

.19 

.96 

.02 

.50 

.01 

T 

1.09 

.15 

•  29 

NIPOMO  2  NW 

3,77 

.31 

.30 

•  29 

1.98 

.27 

•  96 

OCEANS  I DE 

*,09 

.47 

1,28 

.JO 

.17 

•  49 

.06 

.75 

.19 

.08 

.26 

•  10 

OJAI 

5.95 

.09 

.02 

.-3 

•  04 

5.00 

.17 

•  26 

OLINDA 

3.** 

.09 

.63 

.23 

.11 

.12 

•  39 

.09 

.32 

1.40 

•  10 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

1*.71 

.37 

.66 

.56 

.07 

.18 

.05 

T 

.16 

12.07 

.37 

•  22 

OKNARD 

2 . 70 

.41 

T 

1.25 

.88 

•  11 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

*.68 

.0* 

.90 

."•9 

.10 

9.49 

.09 

•  09 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

7.9* 

T 

1.09 

.78 

.03 

.13 

.90 

•  12 

.25 

.53 

.53 

.29 

.83 

3.02 

•  09 

PALOS  VERDES  EST  FC*30 

*.2* 

.7* 

.21 

.93 

2.33 

.21 

•  40 

PASADENA 

6.75 

.16 

.91 

.5, 

.35 

T 

T 

.03 

4.31 

.20 

•  09 

2.99 

•  29 

.»0 

.11 

.07 

.09 

.49 

.06 

09 

.10 

.06 

.75 

•  09 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 

«,*2 

.03 

.23 

.14 

.35  7,52 

.11 

.02 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

8.06 

.03 

.22 

.26 

.19 

.0* 

.28 

6,99 

.05 

.10 

PIRU  2  ESE 

6,«S 

.78 

.  1  1 

.09 

•  47 

T 

1,96 

2.89 

.20 

PT  ARGuCLLO  LIGHT  STA 

2.99 

.09 

.21 

.10 

.17 

.09 

.30  1.52 

.49 

.03 

POMONA 

*.19 

.20 

.53 

•  99 

.02 

.11 

.12 

.09 

T 

2.19 

.92 

•  22 

POWAY  VALLEY 

6.31 

2.*e 

.61 

.01 

.0, 

.99 

.65 

.02 

•  5* 

.01 

.39 

.05 

.14 

.62 

.19 

RAMONA  5PAULDING 

T 

1.29 

.69 

•  01 

.16 

.41 

**9 

.03 

.25 

.39 

BANCHITA 

5.'** 

1.33 

2.19 

I  *  3 

1.2T 

BEDlANDS 

I.OT 

.62 

.91 

.08 

.19 

T 

,07 

.09 

.05 

.19 

.86 

.11 

R I  VERS IOE  FIRE  STA  »  3 

3. 03 

.42 

1.01 

.12 

.19 

.15 

.01 

.25 

.02 

.07 

.29 

.51 

.09 

RIVERSIDE  EXP  STA  0 

3.10 

.94 

1.12 

•  05 

.06 

.19 

.19 

•  IT 

.09 

.03 

.03 

.69 

.06 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

*.*l 

."•9 

.09 

.19 

2.99 

.42 

.70 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7.7* 

.49 

1.15 

.83 

.19 

.02 

,0T 

.01 

.21 

9.74 

.90 

.23 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

».2S 

.69 

1.00 

.23 

.29 

.9* 

.08 

.22 

.90 

.46 

T 

SAND8ERG  PTL  FC1S0B 

3,*1 

.02 

.07 

.16 

.11 

.06 

2.69 

.91 

DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


8  9 

10  | 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  18 

19  20 

21 

22 

23  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.02 

.03 

7 

.07 

.19 

T 

.09 

.01 

T 

■  76 

2.67 

.10 

T 

1  .SO 

2.19 

.01 

.21 

.67 

1.05 

.21 

.47 

.16 

.19 

T 

.36 

.09 

.11 

1.19 

.25 

.19 

7 

.13 

.09 

.02 

.62 

2.07 

.07 

•  01 

■  37 

,20 

.05 

2.98 

.04 

.10 

.36 

.19 

.6] 

.01 

.16 

.01 

.19 

3.63 

.17 

.09 

.6* 

.66 

.62 

.09 

.90 

7.60 

.20 

.19 

.11 

1.06 

.3! 

.02 

.60 

.01 

.02 

.02 

4.01 

.20 

.07 

.99 

•  79 

.12 

.07 

.16 

7 

.29 

.20 

.11 

.11 

.06 

1.20 

.03 

.01 

.04 

.06 

.01 

.37 

1.71 

.60 

.15 

1.00 

1.36 

•  n 

.20 

.22 

.04 

.25 

.30 

1.30 

,20 

.10 

.99 

1.1S 

.01 

•  12 

.02 

.14 

9.92 

.19 

.17 

.  *  1 

7 

.14 

.05 

7 

.01 

.03 

T 

2.06 

.34 

■  66 

•  07 

.90 

.27 

.07 

•  09 

•  04 

.16 

1.83 

.31 

•  20 

.30 

2.10 

T 

.05 

■  24 

7 

Ut 

.26 

.14 

.58 

.13 

2.36 

!o5 

III 

7 

.32 

.16 

.09 

.07 

.80 

.67 

.22 

.16 

T 

.02 

1.13 

."9 

.05 

2.36 

.11 

.03 

1.11 

.40 

.04 

.06 

I. 60 

.13 

•  04 

.  1  6 

.09 

.09 

3.63 

1.46 

.17 

.29 

7 

.19 

.12 

.01 

.05 

.04 

.62 

5.27 

.10 

.12 

•  T7 

.12 

.10 

.40 

.32 

2.09 

.11 

.16 

•  TO 

.21 

.16 

.01 

.19 

1.30 

.06 

.23 

.06 

.14 

.02 

.99 

1.68 

1.70 

.26 

.16 

■  67 

.•2 

.06 

.19 

.16 

1.59 

.59 

•  09 

.01 

.55 

.19 

.11 

1.35 

.12 

•  26 

.23 

•  69 

.'2 

•  13 

T 

7 

5.06 

•  06 

•  97 

.22 

1.20 

2.40 

3.61 

.02 

.13 

7 

.25 

.09 

.67 

•  04 

.20 

9.99 

2.06 

.13 

.06 

1<02 

.46 

•  24 

6.81 

.12 

.03 

.92 

.16 

•  17 

T 

.14 

7 

7 

7 

9.47 

.06 

■  63 

.10 

1.10 

.03 

.19 

.14 

.02 

.'5 

•  40 

.02 

.04 

1  .08 

■  13 

• 

4 

•  »1 

.11 

.16 

2.06 

.17 

.62 

.09 

•  99 

.14 

.26 

.07 

.01 

T 

.03 

2.62 

.<■! 

.30 

•  61 

.  50 

.06 

.09 

.04 

2.61 

.30 

.12 

.69 

1.29 

.42 

.22 

.11 

.19 

.25 

•  16 

T 

.31 

.13 

.09 

1.02 

.06 

.01 

•  51 

.17 

.09 

4.68 

.04 

.09 

.13 

.09 

1.70 

.66 

•  23 

.11 

.36 

.09 

.01 

.28 

.06 

1.97 

1.29 

.63 

.04 

•  13 

1.19 

.11 

.62 

.12 

7 

.10 

.52 

.17 

.23 

•T! 

.01 

!»» 

.06 

■  20 

.21 

.01 

2.92 

.09 

•  12 

.32 

.13 

•  U 

.27 

.12 

.H 

.16 

.52 

.10 

.30 

.96 

•  06 

.If 

,60 

,57 

.09 

.10 

.10 

.06 

.03 

2.42 

•  10 

.10 

1.24 

.19 

.13 

.99 

.01 

.04 

7 

7 

T 

1.36 

.1* 

•  16 

.66 

.42 

■  02 

.09 

.12 

.10 

.10 

.56 

.20 

.97 

•  94 

.09 

.06 

•  02 

.19 

.17 

•  23 

.07 

■  02 

7 

•  18 

7 

.21 

.10 

i!oo 

.67 

.25 

.09 

7 

T 

.  1 1 

.15 

.36 

•  66 

.12 

.02 

.13 

.01 

.06 

6.20 

I 

7 

.69 

•  39 

,4| 

T 

1.16 

.10 

.78 

•  64 

•  65 

.11 

6.36 

.95 

.04 

.  0  2 

.04 

.06 

•  02 

•  04 

1 .00 

1  .  28 

•  22 

7 

•  06 

2.06 

T 

.92 

.03 

7 

.30 

T 

.60 

.17 

.18 

.01 

.01 

.16 

.03 

.29 

.01 

.37 

.03 

.21 

.U 

•  02 

7 

.20 

.09 

.01 

•  26 

.47 

.54 

.21 

.  1  1 

.11 

.03 

T 

T 

7 

.27 

.22 

.26 

7 

.03 

T 

.37 

.06 

T 

■  29 

.12 

.4ft 

.31 

.93 

.56 

.27 

.02 

.'8 

.17 

.09 

•  30 

.03 

.01 

.40 

.57 

.66 

.02 

.03 

.67 

.21 

7 

7 

.10 

.01 

.69 

.61 

1.37 

7 

.04 

.01 

.04 

•  22 

T 

•  07 

1.09 

.09 

.69 

7 

•  19 

T 

.29 

T 

7 

1.68 

•  06 

7 

.04 

!l7 

.17 

•  16 

1.24 

.40 

.25 

1.01 

.21 

T 

7 

T 

.49 

.06 

.27 

.29 

.22 

.09 

T 

.29 

.09 

T 

.25 

.93 

.66 

•  11 

.04 

T 

.90 

.  1  ' 

1.79 

•  90 

.01 

.19 

.04 

.01 

.01 

.03 

.03 

.21 

.26 

.66 

.16 

•  09 

.23 

.11 

.76 

.26 

.06 

.04 

.13 

.09 

T 

1.06 

.11 

.46 

.03 

7 

7 

.27 

.16 

.12 

7 

.09 

T 

1.42 

6.31 

.04 

.09 

.07 

.35 

.15 

.02 

.01 

.27 

.76 

.21 

.16 

T 

.17 

.30 

.30 

.20 

.05 

.02 

.49 

.07 

.03 

.24 

.31 

.21 

.07 

2.03 

III 

.19 

7 

1.06 

.02 

•  63 

.03 

' 

.14 

.14 

.32 

•  02 

•  02 

.09 

.39 

T 

.36 

.06 

.01 

T 

.10 

.39 

.37 

.25 

.01 

.0} 

.13 

.01 

.13 

7 

.42 

1.20 

.01 

.  I» 

.09 

.19 

2.39 

.17 

.92 

.03 

.12 

.06 

.56 

.37 

.16 

.02 

.17 

.73 

.20 

•  02 

•  66 

. 

L.35 

.21 

1.66 

1.27 

.55 

.97 

.03 

T 

.37 

.06 

.69 

.06 

5.26 

3.21 

.37 

:» 

.22 

.05 

.06 

1.31 

.04 

.04 

•  TO 

.10 

.09 

.30 

.13 

.16 

.30 

•  36 

.16 

7 

.03 

T 

.11 

.96 

.19 

.04 

7 

T 

.92 

.13 

T 

.19 

.44 

,06 

.37 

7 

7 

.55 

.39 

.08 

.06 

.29 

.07 

7 

T 

2.40 

7 

•  37 

.07 

7 

2.10 

.30 

•  99 

.01 

7 

.23 

.46 

.07 

.67 

.04 

.61 

.02 

.99 

7 

.14 

.39 

.01 

.03 

.71 

.02 

.06 

.32 

.0, 

.19 

.09 

.49 

.29 

.04 

•  13 

•  01 

T 

•  20 

•  39 

.91 

.12 

.31 

7 

T 

.06 

7 

.17 

1.27 

.21 

7 

.31 

.13 

7 

.05 

7 

.19 

7 

1.04 

.02 

.90 

.04 

.02 

.50 

1.00 

.02 

.24 

.04 

.22 

7 

.06 

1.46 

T 

.05 

.20 

•  09 

.37  7 

.24 

.29 

.07 

.12 

.23 

.02 

7 

.05 

7 

.19 

2.11 

.31 

.06 

.91 

.96 

2,30 

2.35 

1.70 

6 

• 

.0. 

* 

•  1.70 

.60 

.53 

2.55 

SANOBERG  WB  / 
SAN  DIEGO  .9  A1RPCBT 
SAN  DIMAS  FIRE  WO  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  OH  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OER7 
SAN  JACINTO 

SAN7A  ANA  FIRE  S7A7ION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SAN7A  ANI7A  FERN  FC432 
SAN7A  BARBARA 
S  AN  T  ft  BARBARA  F  A A  AP 
SANTA  BARBARA  7V  PEAK 
SANTA  CATAL1NA  W6AP 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 

SAUGUS  PwR  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  HILL  FC  415 
S0M1S  3  NE 
SOMIS  3  NW 

SPADRA  PAC  FC  336  C 
SUEY  RANCH 
SUNLAND 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  ST  A  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TWI TCHELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  A8S 

UCLA 
UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WH1TTIER  CTY  H  FC  106C 

YORBA  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BAR  STOW 
beaumont  1  e 

benton  inspection  sta 
big  pines  park  fc  83b 
bishop  Creek  intake  2  / 
bishop  wb  airport 
bishop  union  carbide 

BLY7HE 

BLY7HE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  1  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  2  SW 
CABA20N 
CALEXICO  2  NE 
CANT IL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OUNN  5I0ING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA I WEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

1ND10  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INYOKERN  ARM  I TAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  2  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

NtGHT INQALE 

NIL,  AND 

0C0T1LL0  WELLS 
PALMOALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 

RANDSSURG 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUIRREL   INN  1 


3.90 
6.60 
6.55 
3.63 
6.07 

10,55 


11,90 
3.53 
3.67 
6.72 
6.32 

2.67 


6.86 
6.63 

1,00 


6.21 

6.05 
3.22 
6.38 
7,62 
7,52 

6,71 
3.56 
3.70 
1.92 


2.26 
2.20 
1.72 


10.29 
2.66 
2.16 


2.11 
1.66 
1.96 
1.06 


1.67 
3.96 


2.30 
l.U 
2.38 


1,86 
6,43 
,62 
1.06 

1.43 
3.71 
1.69 


1.56 
1.99 
2.84 


3.01 
2.82 
2.34 


2.45 

1.46 

1.62 
2.12 
1.76 
2.68 
2.79 

2.70 
6.90 
10.01 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1   |   2  3 

4      5  6 

7      8  |  9 

10      11  12 

13  |  14  |  15 

16  1  17  18 

19  |  20  |  21 

22  |  23  |  24 

25     26  27 

28  |  29  |  30 

31 

SQUIRREL  INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
vALYERMO  RANGER  STA 

vICTORVlLLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

U.*6 

I." 

1.09 
2.0) 
5.50 

2.00 
1  1.30 
>  5.20 

1.50 
•OS  .IT 

.16 
T  .2* 

.23 

.23 

T 

1.34  .91 
T  T 
.03 
.02 

.60  .12 
.56 

0  .20 
0  .30 

.7*     .55  .07 
.05  T 

.05 

,10  .20 
T 

D   .050  .05 
>  .20 

.93  .10 
1.26 

1.08  .26 
.31  .<i5 

.11  .06 

.12 

.59  .35 

T  .02 

.28 
.11 

,08 
0  .20 

>  .10 

6.66  2.12 
.02 

.10  .80 
.10 

1.11 

.96 

0  .80 

01. tOO  .60 

.80 

I  .60 

SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PAC1 
4  AM 

F1C   STANDARD  TIME 
10   AM        4    PM      10  PM 

Trace 

60-10 

10-49 

66-09 

66  I-OO  t 

200 
and  over 

Total 

BAKERSF1ELD  WB  AIRPORT 

27 

0.4 

6.0 

24++ 

20 

28 

89 

84 

74 

85 

7 

5 

1 

1 

0 

0 

14 

7.7 

8ISHOP  WB  AIRPORT 

48 

36 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

3 

5.0 

8LUE  CANYON  WB  AIRPORT 

35++ 

18 

28 

54 

0 

0 

2 

3 

2 

1 

8 

6.5 

BURBANK  WB  AIRPORT 

30 

0.1 

6.0 

28  +  + 

15 

29 

71 

58 

49 

67 

5 

3 

4 

1 

0 

1 

14 

5.4 

EUREKA   WB  CITY 

38 

SE  II 

27 

1 

2 

6 

3 

1 

0 

13 

52 

6.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

13 

1.5 

4.9 

20 

NW 

11 

96 

92 

77 

94 

10 

4 

4 

1 

0 

0 

19 

41 

7.9 

LONG   BEACH  WB  AIRPORT 

32 

0.7 

5.2 

26  +  + 

19 

29 

83 

66 

61 

79 

0 

4 

4 

1 

1 

0 

10 

4.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

3 

1.3 

8.6 

40  » 

SW 

29 

69 

57 

63 

66 

5 

6 

2 

1 

1 

0 

15 

5.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

28 

S 

29 

0 

5 

4 

1 

0 

1 

11 

63 

4.6 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

70 

5 

5 

1 

2 

1 

1 

15 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

12 

2.0 

6.9 

38  +  + 

15 

28 

81 

75 

69 

76 

2 

2 

2 

3 

0 

0 

9 

6.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

20 

0.3 

6.2 

43 

S 

28 

83 

74 

66 

85 

6 

5 

2 

1 

0 

0 

14 

49 

6.7 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

18 

1.0 

6.2 

33 

SE 

28 

91 

87 

74 

87 

5 

4 

1 

3 

0 

0 

13 

42 

7.4 

SANDBERG  WB 

43  +  + 

35 

23 

59 

3 

5 

2 

1 

0 

1 

12 

5.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

35 

0.2 

6.1 

31 

S 

29 

78 

60 

60 

73 

2 

2 

7 

0 

2 

1 

14 

65 

5.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

12 

1.1 

5.8 

46 

S 

28 

84 

76 

64 

79 

4 

1 

3 

1 

2 

0 

11 

6.4 

SAN  FRANCISCO  FED.   OFFICE  BL 

45 

SE  <D 

28 

0 

3 

2 

2 

1 

0 

8 

63 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

2 

2 

6 

1 

0 

1 

12 

5.8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

63 

59 

81 

1 

2 

4 

2 

0 

0 

9 

4.9 

STOCK  TON  WB  AIRPORT 

16 

2.6 

7.3 

44  +  + 

15 

28 

95 

91 

77 

90 

4 

0 

5 

2 

0 

0 

11 

7.5 

%  PEAK  GUST   

ff>  TO  8  COMPASS  POINTS  ONLY 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:       90°  ON  THE  5TH  AT  BONITA 

LOWEST  TEMPERATURE,         -28°  ON  THE  15TH  AT  BOD  IE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:        19.65   INCHES  AT  MT  BALDY  NOTCH 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:        .57  INCH  AT  DEATH  VALLEY 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:        15.15   INCHES  ON  THE  29TH  AT  MT  BALDY  NOTCH 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:        103.0   INCHES  AT  TWIN  LAKES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:        100   INCHES  ON  THE  31ST  AT  SODA  SPRINGS  1  E 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  ol  Month 

Ol 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave! 

#      •  • 

NORTH  COAST 

Drainage  01 

ALDERPOINT 

MAX 

65 

57 

63 

60 

52 

71 

69 

57 

61 

58 

37 

57 

57 

53 

54 

52 

54 

54 

30 

36 

95 

48 

51 

30 

30 

47 

47 

54 

46 

48 

44 

94.8 

5* 

34 

33 

35 

43 

45 

44 

45 

40 

36 

35 

37 

' 

26 

25 

20 

19 

19 

21 

20 

1 9 

25 

22 

23 

3  3 

30 

3  1 

44 

36 

37 

36 

31.5 

ANSWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

58 

59 

56 

60 

57 

58 

60 

60 

51 

45 

52 

44 

45 

49 

45 

43 

45 

47 

43 

51 

53 

45 

46 

47 

46 

40 

41 

44 

43 

42 

42 

49,0 

42 

41 

44 

40 

40 

44 

42 

38 

37 

" 

36 

37 

7 

34 

29 

32 

33 

31 

31 

37 

32 

30 

29 

30 

3  3 

30 

29 

37 

39 

34 

33 

33.3 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

so 

49 

54 

55 

58 

61 

96 

54 

49 

56 

49 

49 

49 

47 

45 

45 

44 

43 

49 

44 

42 

43 

45 

39 

36 

38 

43 

42 

40 

40 

43 

47.0 

35 

35 

32 

33 

33 

34 

42 

42 

39 

36 

32 

26 

23 

18 

16 

18 

20 

17 

18 

20 

19 

19 

32 

29 

26 

34 

32 

32 

32 

29.4 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

47 

52 

65 

62 

46 

43 

47 

41 

39 

35 

41 

42 

43 

36 

35 

36 

37 

36 

41 

40 

33 

38 

31 

37 

36 

38 

40 

41 

39 

40 

37 

41.2 

26 

27 

27 

43 

36 

3 1 

31 

30 

3 1 

25 

29 

33 

30 

23 

13 

12 

11 

1 3 

1 2 

10 

20 

23 

1 1 

24 

24 

12 

2  5 

32 

26 

30 

20 

23.9 

CECILV1LLE  5  SE 

MAX 

52 

57 

59 

54 

58 

58 

49 

49 

42 

48 

47 

46 

46 

45 

43 

46 

46 

51 

51 

35 

43 

36 

42 

34 

41 

39 

42 

35 

37 

34 

45.6 

27 

30 

30 

40 

35 

30 

32 

33 

29 

33 

29 

31 

24 

20 

16 

15 

1 5 

1 8 

1 8 

2* 

16 

1 5 

?9 

26 

21 

2  7 

32 

28 

26 

2  5 

23.9 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

69 

64 

57 

52 

53 

55 

90 

48 

47 

31 

57 

59 

56 

57 

55 

54 

52 

54 

52 

56 

53 

54 

55 

54 

53 

50 

49 

50 

92 

47 

50 

53.8 

40 

38 

36 

38 

38 

36 

27 

29 

27 

29 

30 

31 

3  1 

3  3 

40 

41 

37 

35 

34.3 

COVELO 

MAX 

58 

54 

56 

56 

56 

65 

68 

58 

51 

S3 

51 

47 

53 

51 

51 

47 

47 

47 

45 

48 

48 

91 

38 

92.1 

26 

28 

27 

30 

34 

36 

5 

28 

29 

16 

15 

15 

15 

1 8 

32 

29.3 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

58 

60 

60 

59 

59 

62 

57 

57 

58 

55 

56 

56 

52 

51 

32 

52 

56 

60 

55 

52 

50 

49 

50 

54 

53 

90 

90 

48 

34.7 

42 

48 

" 

53 

50 

' 

43 

41 

36 

'5 

35 

34 

31 

30 

36 

'3 

38 

33 

33 

40 

3  6 

37 

41 

38 

39.7 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

62 

56 

48 

47 

50 

45 

44 

41 

47 

49 

49 

53 

58 

54 

52 

52 

52 

53 

34 

43 

41 

54 

49 

53 

53 

47 

55 

95 

90 

52 

30.6 

58 

38 

37 

37 

38 

36 

39 

39 

34 

30 

29 

27 

29 

29 

26 

26 

2  7 

2  9 

30 

40 

3  2 

32 

38 

43 

41 

4  1 

34.5 

ELK  VALLEY 

MAX 

54 

53 

58 

55 

60 

53 

93 

49 

47 

48 

44 

44 

43 

41 

40 

37 

38 

40 

40 

40 

39 

40 

43 

43 

35 

38 

48 

46 

38 

36 

37 

44,6 

50 

42 

37 

42 

42 

39 

38 

34 

38 

30 

31 

26 

26 

21 

15 

13 

16 

14 

13 

25 

25 

1 8 

32 

3  2 

3  2 

3  2 

33 

32 

33 

3  1 

29.7 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

60 

59 

62 

60 

58 

58 

60 

54 

56 

54 

56 

53 

91 

50 

49 

48 

92 

51 

38 

52 

90 

48 

31 

52 

47 

50 

57 

57 

50 

49 

45 

33.5 

44 

45 

45 

52 

*3 

50 

46 

40 

39 

33 

29 

31 

33 

39 

37 

40 

38 

41 

47 

40 

3  5 

40.4 

PERNDALE  2  NW 

MAX 

58 

63 

67 

58 

60 

59 

60 

56 

56 

35 

57 

54 

92 

92 

90 

90 

52 

34 

60 

54 

30 

50 

48 

93 

46 

47 

55 

59 

50 

30 

49 

54.4 

40 

42 

37 

50 

52 

47 

46 

41 

42 

38 

41 

35 

32 

31 

28 

29 

32 

31 

40 

30 

45 

37 

36 

44 

43 

38 

39 

35 

38.4 

FOREST  GLEN 

MAX 

47 

44 

46 

42 

48 

54 

93 

51 

90 

49 

49 

45 

49 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

38 

41 

39 

42 

49 

37 

47 

37 

36 

♦3.7 

Mm 

25 

24 

25 

28 

31 

35 

31 

36 

28 

29 

29 

33 

24 

17 

13 

12 

11 

12 

1 3 

14 

1 8 

22 

29 

28 

2  8 

22.2 

FORT  BRAGG 

MAX 

61 

60 

64 

62 

62 

64 

60 

61 

98 

63 

60 

54 

98 

55 

56 

54 

54 

55 

60 

60 

is 

55 

32 

54 

53 

51 

48 

54 

51 

93 

52 

36.7 

min 

41 

42 

42 

48 

5  3 

49 

49 

47 

45 

39 

38 

44 

35 

35 

33 

31 

32 

32 

35 

33 

34 

36 

33 

34 

42 

35 

3  5 

48 

43 

41 

40 

39.3 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

59 

61 

62 

61 

62 

59 

60 

60 

62 

58 

55 

59 

96 

57 

55 

93 

55 

59 

60 

57 

97 

34 

54 

32 

51 

48 

54 

54 

92 

93 

50 

96.4 

48 

' 

47 

49 

41 

36 

41 

35 

30 

27 

29 

31 

30 

31 

42 

43 

37 

35 

46 

4 

41 

39.4 

FORT  JONES  RANGER  5TA 

MAX 

52 

54 

55 

55 

47 

44 

46 

47 

43 

43 

44 

47 

44 

44 

37 

39 

39 

38 

42 

42 

40 

40 

40 

41 

35 

40 

42 

41 

43 

36 

43.3 

25 

37 

36 

33 

43 

34 

28 

32 

29 

21 

17 

12 

10 

9 

8 

20 

1 3 

10 

27 

21 

4 

1  9 

32 

26 

25 

21 

23.2 

FORT  ROSS 

MAX 

62 

60 

68 

69 

57 

57 

61 

55 

39 

55 

55 

58 

98 

37 

95 

96 

55 

94 

63 

54 

57 

55 

56 

93 

55 

52 

51 

53 

51 

56 

51 

36.7 

45 

48 

49 

49 

45 

40 

38 

39 

37 

37 

37 

36 

*5 

40 

'7 

38 

35 

46 

43 

37 

40 

39 

41.7 

GRATON   1  W 

MAX 

59 

51 

51 

47 

45 

44 

43 

43 

44 

53 

49 

53 

57 

33 

50 

33 

53 

30 

50 

47 

39 

35 

51 

52 

50 

45 

50 

52 

46 

52 

51 

»9.» 

39 

38 

38 

39 

39 

39 

38 

36 

39 

31 

31 

26 

26 

24 

25 

26 

25 

23 

29 

37 

37 

28 

'2 

43 

37 

33.5 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

43 

49 

44 

44 

47 

53 

55 

39 

47 

43 

49 

49 

46 

46 

40 

39 

39 

38 

39 

42 

42 

36 

38 

39 

39 

44,0 

'T 

37 

38 

38 

38 

45 

43 

39 

39 

38 

28 

27 

21 

19 

17 

18 

16 

16 

25 

19 

23 

32 

32 

32 

30.0 

HEALDSBURG 

MAX 

65 

52 

53 

52 

46 

46 

46 

46 

91 

56 

50 

57 

62 

60 

56 

58 

56 

54 

60 

57 

44 

37 

55 

54 

50 

47 

48 

53 

47 

54 

52 

93.0 

37 

39 

39 

40 

40 

*' 

39 

40 

37 

42 

39 

33 

34 

29 

29 

26 

26 

28 

27 

23 

3 

26 

39 

36 

31 

34 

43 

35.2 

HILTS 

MAX 

50 

45 

54 

60 

57 

33 

48 

48 

50 

45 

40 

40 

36 

40 

39 

40 

44 

40 

37 

36 

39 

36 

33 

35 

40 

40 

40 

40 

43.1 

8 

29 

29 

35 

2  8 

28 

31 

27 

* 

35 

27 

21 

15 

12 

11 

1 2 

1 

12 

26 

1 8 

2  3 

1 1 

1  3 

34 

28 

29 

23 

22.6 

HOOPA 

MAX 

54 

51 

55 

53 

47 

59 

58 

55 

97 

53 

53 

54 

93 

46 

43 

62 

42 

40 

40 

41 

39 

36 

40 

45 

44 

40 

46 

57 

46 

49 

41 

47,6 

37 

35 

35 

35 

43 

46 

44 

46 

43 

40 

39 

38 

32 

29 

26 

24 

21 

21 

23 

2  1 

2  1 

30 

26 

2  7 

34 

34 

34 

44 

36 

36 

32 

33.4 

KENTFIELD 

MAX 

65 

59 

53 

49 

49 

51 

49 

44 

42 

45 

52 

52 

94 

99 

56 

30 

55 

53 

50 

54 

46 

44 

97 

93 

33 

53 

47 

57 

37 

90 

54 

51.9 

Mm 

38 

44 

41 

41 

41 

39 

40 

38 

40 

39 

40 

43 

35 

35 

30 

28 

27 

28 

31 

29 

28 

30 

31 

35 

39 

32 

33 

40 

45 

41 

40 

36.2 

KLAMATH 

MAX 

57 

61 

59 

54 

61 

99 

97 

56 

96 

34 

53 

36 

52 

91 

49 

48 

50 

31 

96 

51 

51 

30 

44 

51 

43 

48 

52 

55 

47 

46 

44 

52.5 

Mm 

40 

43 

40 

47 

50 

49 

90 

45 

49 

38 

39 

34 

30 

30 

26 

27 

26 

29 

30 

29 

34 

29 

28 

3  1 

34 

36 

42 

39 

38 

36 

34 

36.5 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

MAX 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

41 

44 

52 

52 

53 

95 

96 

92 

49 

48 

43 

39 

33 

33 

25 

31 

32 

37 

37 

36 

40 

31 

27 

33 

33 

37 

94 

37 

33 

32 

32 

39.3 

Mm 

2  3 

28 

32 

38 

35 

36 

37 

29 

32 

27 

27 

25 

26 

20 

13 

12 

10 

10 

13 

17 

19 

17 

1 0 

14 

18 

1 5 

1 1 

22 

2* 

17 

22.0 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

41 

40 

31 

47 

51 

53 

60 

47 

39 

43 

36 

38 

37 

35 

28 

33 

33 

33 

35 

39 

43 

41 

31 

35 

38 

35 

34 

40 

36 

37 

35 

39.4 

Mm 

12 

1 7 

23 

26 

25 

24 

22 

26 

29 

19 

21 

23 

23 

19 

6 

3 

2 

3 

2 

0 

4 

1 

•  4 

1 

12 

5 

1 2 

18 

1 9 

23 

22 

14.1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

59 

58 

58 

55 

52 

48 

48 

45 

93 

30 

31 

36 

99 

97 

58 

37 

36 

52 

59 

49 

43 

56 

96 

53 

92 

50 

55 

57 

31 

32 

53 

93.5 

Mm 

36 

37 

37 

35 

37 

36 

38 

37 

38 

38 

41 

41 

33 

35 

27 

32 

27 

29 

28 

26 

24 

26 

3  1 

39 

39 

29 

3  2 

39 

41 

42 

34.9 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

58 

61 

60 

53 

56 

59 

57 

53 

93 

54 

49 

95 

92 

50 

46 

48 

90 

48 

49 

45 

92 

50 

45 

50 

43 

45 

50 

35 

90 

49 

43 

91.2 

Mm 

39 

41 

43 

44 

48 

44 

46 

42 

41 

33 

38 

30 

27 

25 

28 

27 

27 

28 

29 

28 

32 

25 

26 

38 

34 

34 

40 

41 

39 

39.1 

ORLEANS 

MAX 

48 

55 

57 

98 

57 

98 

99 

38 

96 

37 

59 

60 

99 

94 

51 

49 

43 

40 

41 

43 

42 

50 

43 

32 

43 

47 

60 

53 

43 

38 

38 

30.7 

Mm 

35 

37 

JT 

39 

40 

40 

40 

42 

39 

39 

36 

34 

30 

26 

22 

20 

18 

19 

19 

17 

2  3 

23 

20 

30 

29 

33 

40 

42 

33 

33 

30 

31,1 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

61 

51 

52 

52 

51 

46 

44 

42 

50 

48 

36 

56 

61 

57 

93 

97 

94 

52 

53 

46 

41 

57 

56 

54 

93 

46 

52 

56 

46 

94 

52 

92.0 

Mm 

34 

42 

41 

40 

39 

32 

39 

38 

39 

42 

44 

4 1 

31 

34 

27 

24 

24 

25 

27 

24 

26 

28 

39 

38 

39 

39 

39 

34.2 

POINT  ARENA 

MAX 

61 

60 

66 

66 

67 

60 

62 

59 

58 

59 

92 

58 

39 

39 

93 

9* 

95 

57 

62 

57 

55 

57 

56 

32 

53 

51 

50 

52 

91 

93 

52 

96.8 

Mm 

42 

48 

43 

49 

49 

46 

50 

46 

43 

40 

42 

41 

42 

36 

33 

31 

33 

36 

39 

36 

36 

39 

45 

35 

41 

39 

40.6 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

65 

65 

65 

63 

68 

67 

94 

57 

53 

52 

39 

93 

55 

37 

45 

44 

41 

91 

47 

45 

Mm 

30 

28 

31 

33 

36 

36 

39 

26 

34 

39 

20 

20 

16 

19 

18 

33 

26 

34 

33 

33 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

51 

49 

49 

54 

53 

60 

95 

55 

95 

93 

45 

49 

90 

46 

47 

42 

42 

40 

43 

41 

42 

46 

47 

50 

50 

42 

45 

52 

47 

46 

42 

48.1 

Mm 

39 

39 

38 

38 

43 

50 

49 

46 

42 

37 

37 

39 

32 

31 

29 

25 

24 

24 

22 

22 

25 

29 

27 

2  7 

34 

33 

35 

41 

34.3 

SAINT  HELENA 

MAX 

61 

60 

61 

55 

45 

44 

43 

43 

56 

49 

48 

35 

38 

54 

92 

34 

56 

92 

61 

47 

42 

55 

53 

53 

32 

49 

49 

51 

48 

91 

50 

91.6 

Mm 

34 

34 

32 

35 

36 

36 

37 

38 

40 

39 

36 

39 

31 

32 

24 

30 

25 

23 

26 

24 

22 

25 

27 

34 

38 

29 

30 

43 

41 

39 

38 

32.7 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

52 

51 

52 

59 

57 

53 

55 

52 

93 

47 

44 

43 

42 

45 

44 

35 

43 

44 

52 

46 

48 

Mm 

33 

33 

33 

34 

41 

44 

39 

36 

33 

30 

23 

22 

20 

20 

21 

21 

22 

23 

41 

33 

39 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

■  Am    -  n  c  '  T 

SAN  WArACL 

MAX 
MIN 

62 
41 

56 
44 

56 
42 

49 
41 

55 
40 

32 
40 

44 
39 

43 
38 

46 
40 

34 
39 

33 
42 

57 
44 

59 
37 

58 
38 

55 
34 

37 
31 

55 
31 

55 
32 

56 
34 

58 
33 

46 
30 

57 
35 

58 
34 

55 
45 

35 
34 

55 
35 

57 
47 

52 
45 

57 
42 

34 
41 

54,2 
36.3 

c  A  M  r  A  Dn^l 
5AFNTA 

MAX 
MIN 

67 
33 

63 
33 

54 
38 

58 
37 

52 
38 

48 
36 

45 
37 

45 

37 

44 

38 

52 
39 

57 
39 

50 
41 

55 
30 

60 
30 

39 

25 

55 
25 

58 

23 

37 
23 

56 
24 

56 
24 

50 
21 

45 

22 

56 
25 

55 
25 

52 
39 

52 
28 

46 

28 

53 
36 

53 
39 

47 
37 

55 
36 

53.5 
31.9 

MAX 
MIN 

63 
38 

56 
38 

63 
41 

68 
49 

60 
52 

65 
31 

64 
49 

59 
45 

35 
43 

58 
39 

54 

42 

56 
45 

54 

40 

51 
33 

53 
30 

52 
26 

50 
27 

53 

30 

55 
29 

55 
29 

56 
31 

49 
33 

49 
30 

54 
32 

52 
35 

45 
33 

49 
36 

54 
46 

47 
36 

47 
38 

46 
34 

54.6 
37.3 

cue    TCD  f~("luC 

MAX 

Mm 

6U  NUfM 

MAX 
MIN 

59 

32 

53 
37 

54 
38 

53 
39 

49 
36 

46 
38 

46 
37 

46 
38 

62 
39 

30 
38 

49 
35 

54 
38 

59 
30 

56 
31 

63 
24 

55 
26 

52 
22 

53 
23 

53 

23 

47 
23 

50 
24 

57 
24 

34 
26 

53 
37 

53 
32 

48 

27 

51 
29 

54 

45 

32 
40 

33 
36 

52 
38 

52.8 
32.5 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

44 
33 

43 
34 

44 
34 

47 
34 

48 
38 

52 
38 

50 
37 

45 
38 

43 
36 

45 
36 

41 

36 

40 
36 

42 
29 

39 
25 

38 
23 

40 

22 

38 
21 

36 
21 

41 

22 

42 
21 

37 
22 

41 

25 

40 
19 

35 
20 

35 
26 

33 
24 

36 
25 

41 

30 

38 
31 

37 
28 

36 
28 

61,0 
26.8 

TUlELAKE 

MAX 
MIN 

37 
10 

41 
16 

56 
21 

53 
35 

56 
30 

52 

25 

54 

24 

45 
24 

44 
28 

45 
24 

41 

22 

39 
15 

37 
28 

34 

22 

35 
12 

34 
5 

38 
3 

39 
8 

42 
5 

39 
1 

35 
13 

32 
6 

27 
.10 

38 
3 

32 
9 

31 
2 

39 
24 

40 

35 
21 

36 
15 

33 
5 

40.0 
14,9 

UK  I  AH 

MAX 

Mm 

62 
33 

65 
34 

61 
33 

61 
37 

69 
38 

63 
43 

56 
43 

58 
42 

52 
42 

60 
30 

52 
36 

52 
40 

57 
30 

55 
26 

53 
25 

53 
24 

54 

22 

54 
23 

56 
24 

55 
23 

51 
24 

54 

28 

52 
24 

32 
41 

47 

35 

42 
32 

47 
37 

49 
41 

50 
38 

46 
38 

47 
37 

54.4 
33.1 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

49 

30 

45 
31 

47 

30 

46 
30 

45 
33 

34 
42 

55 
36 

46 
36 

49 
38 

30 
30 

48 
30 

43 
36 

47 
28 

44 
22 

36 
14 

40 
13 

48 

11 

48 
12 

49 
12 

50 
10 

48 

12 

46 

13 

48 

12 

3* 
IS 

38 
28 

39 
22 

42 
24 

40 
31 

40 

31 

39 
27 

43 

29 

45.0 
24.8 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

Mm 

46 
26 

43 
27 

57 
31 

54 
46 

59 
34 

30 
30 

32 
30 

48 
32 

46 
36 

31 

24 

45 
31 

37 
30 

37 
29 

38 
23 

40 
11 

34 

11 

34 

10 

27 
11 

35 
12 

40 
11 

39 
11 

29 
22 

34 

10 

38 
16 

39 
25 

35 

25 

35 
28 

35 
27 

39 
30 

37 
29 

40 
23 

♦l.l 
23.9 

WILLITS  1  NE 

MAX 

Mm 

58 

31 

60 
35 

64 

30 

61 
35 

68 
40 

58 
43 

38 
40 

55 
44 

53 
40 

33 
12 

49 
35 

52 
39 

54 
29 

32 
24 

50 
23 

54 
19 

53 
19 

31 
21 

56 
20 

52 
19 

51 
20 

5  I 
28 

50 
19 

50 
39 

45 
34 

42 
29 

47 
36 

49 
38 

45 
39 

46 
35 

44 
33 

32.6 
31.2 

VREKA 

tt       •  tt 

MAX 

Mm 

48 

28 

45 
29 

52 
28 

61 
31 

5  1 
33 

56 
32 

43 

30 

46 
34 

48 

28 

49 
26 

39 
31 

44 
28 

42 

25 

42 

21 

38 
15 

40 

13 

38 

11 

37 
13 

39 
12 

40 
11 

39 
14 

34 
I* 

40 
10 

41 
17 

42 

20 

35 
10 

36 
18 

45 

35 

41 

27 

43 
29 

39 
22 

-3.0 
22.4 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

50 
22 

58 
26 

61 
26 

53 

22 

6C 

25 

38 

24 

55 
22 

53 
24 

46 

25 

45 
17 

45 
23 

45 
18 

45 
24 

34 
13 

35 
15 

37 
8 

4  1 

7 

43 
12 

48 
10 

48 
6 

34 
9 

29 
18 

31 
0 

36 
16 

30 
18 

30 
11 

40 
12 

44 

27 

36 
12 

36 
12 

30 
13 

43.1 
16.7 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

53 
18 

53 
21 

56 
23 

30 

22 

54 

24 

60 
16 

63 
16 

60 
17 

53 
19 

50 
15 

48 
17 

45 
20 

43 
26 

36 
15 

35 
5 

34 
4 

40 
2 

45 
6 

48 
4 

50 
0 

49 
5 

29 
11 

34 
.  7 

38 
.  2 

37 
30 

38 
14 

39 
24 

42 
19 

19 

45,6 
13,9 

AUBURN 

MAX 

Mm 

64 
38 

55 
35 

59 
33 

57 
32 

59 
35 

55 

30 

51 
30 

50 
30 

42 
30 

50 
34 

54 
36 

51 
39 

48 
35 

51 
32 

61 
29 

48 
29 

47 

27 

48 
26 

51 

29 

55 
29 

51 
27 

42 

28 

53 
25 

45 
25 

48 

39 

47 
32 

46 
34 

54 

36 

57 
41 

32 
38 

42 
38 

51.4 
32.3 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

64 
39 

58 
41 

5  7 
39 

55 
38 

50 
38 

39 
38 

33 
36 

50 
38 

45 
39 

49 
36 

53 
35 

50 
35 

52 
36 

53 
38 

53 
30 

52 
30 

52 
29 

33 
29 

49 

29 

54 
29 

49 
30 

47 

33 

62 
33 

53 
33 

52 
34 

54 
34 

46 
34 

52 
33 

51 
45 

49 
39 

50 
39 

32.5 
35.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

56 
38 

60 
40 

5  7 
44 

50 
43 

36 
44 

56 
43 

52 
41 

48 
39 

40 
34 

42 
31 

34 
29 

35 
27 

41 
25 

36 
21 

36 
20 

37 
20 

44 
24 

44 
25 

50 
32 

54 
36 

45 
26 

34 

20 

44 
20 

32 
25 

28 
20 

33 
18 

39 
27 

42 
27 

31 
25 

27 
25 

27 
20 

42.3 
29.4 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

32 
30 

58 

27 

60 

35 

55 
37 

60 
35 

39 
33 

55 
33 

51 
34 

45 
30 

42 
33 

39 
30 

39 
28 

33 
26 

30 
21 

28 
17 

30 
18 

40 

22 

44 
20 

51 
24 

57 
27 

45 
25 

36 
23 

45 
21 

36 
26 

28 
22 

33 
18 

37 
25 

42 

29 

30 
27 

30 
23 

27 
21 

42.5 
26.5 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

66 
30 

53 
32 

50 
32 

49 
39 

46 
33 

48 
38 

44 
38 

44 
36 

43 
38 

51 

29 

55 
42 

49 

41 

54 
31 

35 
29 

31 
26 

57 
28 

50 
22 

35 
19 

51 
21 

S7 
19 

52 
11 

50 
27 

32 
27 

32 
26 

53 
31 

32 
29 

48 
31 

52 
40 

50 
40 

50 
39 

55 
34 

51,4 
31.0 

BURNEY 

MAX 

Mm 

52 
19 

46 
21 

52 
20 

51 
22 

53 
26 

38 

19 

56 
17 

55 
18 

33 
18 

44 
19 

46 
24 

43 
29 

45 
29 

41 

15 

38 
6 

39 
7 

4  1 

5 

43 
4 

42 
5 

43 
1 

44 

2 

32 
8 

38 
3 

32 
4 

35 
28 

36 
12 

39 
12 

45 
25 

45 
21 

45 
21 

44 

21 

44,4 
15.5 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

39 
25 

44 
26 

40 
22 

52 
28 

52 
25 

43 
21 

44 
20 

44 
21 

40 
26 

41 
26 

40 
24 

42 
27 

36 
28 

32 
12 

32 
9 

32 
10 

32 
10 

32 
10 

30 
13 

33 
23 

30 
8 

32 
26 

30 
12 

28 
12 

32 
24 

33 
26 

30 
24 

36.9 
19.9 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

60 
31 

55 
28 

32 
29 

52 
30 

35 
29 

52 
29 

50 
30 

48 
31 

48 
30 

57 
29 

51 
32 

53 
39 

59 
38 

56 
24 

54 
21 

55 
26 

54 
25 

54 

21 

55 
22 

53 
19 

45 
IS 

57 
27 

52 
20 

45 
31 

49 
33 

49 
26 

32 
34 

63 
42 

58 

37 

47 

37 

51 
40 

32.9 
29.3 

CHESTER 

MAX 

Mm 

42 
13 

43 
18 

42 
15 

34 

18 

46 
13 

49 
14 

49 
15 

46 
20 

44 
22 

40 
24 

44 

30 

39 

2  6 

34 
9 

33 
6 

32 
8 

37 
6 

35 
5 

37 
3 

30 
2 

33 
19 

30 
25 

38 

9 

38 
32 

34 
24 

35 
22 

34 
22 

39.2 
16.2 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

37 
34 

52 
36 

42 
37 

46 
38 

43 
36 

42 
38 

42 
36 

40 
36 

43 

38 

49 
34 

46 
40 

51 
42 

57 
31 

52 
29 

51 
24 

52 
27 

49 
25 

49 
26 

53 
24 

49 
24 

44 

20 

34 
29 

49 
44 

46 
38 

51 
37 

47 
30 

50 
38 

55 
45 

51 
41 

48 
41 

52 
41 

48.8 
34.2 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

62 
34 

45 
41 

45 

40 

44 
41 

47 
39 

45 
39 

43 
38 

40 
37 

40 
37 

45 
35 

45 
33 

51 
41 

49 
40 

32 
32 

52 
27 

47 
29 

51 
24 

49 
26 

48 
25 

50 
22 

40 

22 

33 

30 

52 
25 

49 

25 

50 
40 

53 
30 

46 
32 

51 
37 

55 
44 

52 
43 

48 
41 

47.7 
33.8 

CLEARLAKE  highlands 

MAX 

Mm 

61 
26 

59 
25 

57 

24 

67 
27 

64 
26 

65 
28 

60 
26 

56 
27 

50 
35 

50 
27 

55 
27 

50 
25 

54 
25 

50 
16 

46 

17 

50 
16 

33 

17 

47 
15 

54 
15 

49 
14 

52 
27 

52 
17 

50 
18 

49 
29 

47 
23 

47 
30 

47 

30 

44 
34 

46 
34 

52.8 
24.1 

COLFAX 

MAX 

Mm 

61 
36 

65 
36 

71 
42 

68 
39 

70 
40 

68 
39 

65 
40 

62 
36 

51 
37 

56 
34 

46 
35 

46 
33 

48 
32 

50 
26 

45 
27 

49 
24 

46 

24 

52 
26 

53 

26 

57 
28 

30 
26 

49 
26 

46 
26 

42 
29 

42 
32 

42 
28 

44 
33 

50 
37 

43 
33 

40 
30 

38 
31 

52.2 
32.0 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

Mm 

48 
33 

44 
36 

43 
39 

44 
38 

46 
39 

48 
38 

48 
36 

41 
36 

45 
39 

43 
32 

45 
40 

51 
43 

36 
35 

32 
31 

51 
26 

52 
32 

53 
28 

48 
24 

51 
23 

49 
22 

36 
24 

52 

26 

47 
27 

47 
35 

54 

39 

44 
28 

45 
28 

SI 
42 

52 
38 

51 
28 

53 
37 

48.1 
33.0 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

Mm 

62 
36 

45 
40 

44 

39 

43 
41 

45 
39 

45 
39 

41 
37 

40 
36 

38 
36 

44 

34 

48 
37 

49 
44 

51 
32 

34 

33 

51 
29 

47 
31 

51 
27 

»8 
24 

47 
26 

51 
24 

42 
27 

33 
29 

52 
27 

50 
35 

49 
41 

52 
31 

46 

32 

51 
43 

53 
42 

52 
41 

50 
41 

*7.5 
34,6 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

37 
26 

37 
27 

37 
28 

39 
30 

38 
28 

37 
26 

37 
26 

38 
26 

42 
28 

40 
28 

40 
28 

40 
32 

38 

28 

39 
22 

35 
17 

38 
16 

38 
17 

31 
16 

32 
16 

31 
17 

36 
16 

41 

23 

40 
14 

33 
26 

36 
18 

38 

30 

36 
32 

35 
31 

35 
30 

37.1 
24,2 

DE  SABLA 

MAX 
MIN 

55 
31 

59 
32 

64 

if 

61 
38 

68 
37 

62 
33 

59 
32 

54 
33 

48 

32 

50 
31 

45 
38 

41 
32 

48 

30 

46 
25 

45 
23 

45 
24 

49 
26 

45 
23 

55 
27 

54 
24 

46 
24 

46 

30 

43 
20 

37 
29 

40 
26 

41 
30 

45 

37 

39 
31 

37 
31 

38 
31 

48.6 
29.6 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

Mm 

62 
36 

66 
40 

70 
38 

65 
36 

58 
34 

52 
34 

56 
34 

54 

32 

51 
31 

50 
30 

53 

30 

49 
26 

54 

27 

52 
27 

44 
27 

53 
26 

43 
33 

46 
38 

55 
37 

46 
38 

40 

35 

46 
38 

33,0 
33.1 

DOWN  I EVI LLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

45 

27 

46 
28 

4B 

28 

50 
26 

47 
26 

46 

26 

47 
26 

48 
29 

55 
29 

43 
24 

40 
19 

40 
19 

39 
19 

47 
17 

41 
17 

45 

17 

40 
20 

46 
21 

37 
30 

42 
32 

36 
32 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

63 
32 

58 
31 

63 
30 

61 
32 

54 

35 

66 
29 

63 
32 

58 
32 

43 
35 

45 
31 

57 
31 

44 
38 

50 
30 

52 
29 

46 
20 

46 

23 

49 
22 

50 
20 

48 
21 

55 
20 

55 
16 

31 
24 

48 
21 

48 
28 

50 
36 

47 
24 

43 
31 

48 
36 

49 

35 

48 
37 

50 
33 

31.9 
29.0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

37 
34 

47 
41 

44 

39 

47 
40 

46 
38 

44 
39 

42 
37 

41 
36 

46 

38 

57 
36 

49 
39 

55 
40 

55 
34 

55 

33 

50 
26 

55 
26 

53 
25 

50 
27 

50 
25 

55 
23 

45 

22 

56 

21 

53 
33 

53 

37 

54 

36 

49 
30 

46 
32 

55 
44 

SO 
40 

S3 
39 

53 
41 

50.5 
33,9 

FOLSOM  DAM 

MAX 

Mm 

63 
35 

49 
33 

44 

36 

43 
38 

46 
36 

42 
36 

41 
36 

40 
35 

40 
36 

46 
37 

46 
36 

54 
43 

51 
38 

51 
37 

53 
27 

49 
28 

52 
30 

49 
32 

50 
29 

54 

30 

48 
28 

34 

27 

53 
28 

47 
28 

51 

41 

52 
38 

50 
36 

55 
40 

39 
44 

52 
41 

45 
41 

48.7 
34,8 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

59 
37 

58 
38 

63 
43 

69 

44 

65 
44 

63 
42 

59 
35 

SO 
36 

33 
31 

45 
28 

46 

26 

41 

26 

45 
26 

52 
28 

57 
35 

49 

27 

47 
26 

25 

46 

45 

31 

45 
31 

42 
32 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

GRASS  VALLEY 

MAX 

Mm 

60 
34 

61 
35 

63 
38 

71 
42 

67 
41 

68 
41 

69 
41 

64 

37 

63 

33 

51 
34 

56 

35 

47 

33 

42 
27 

48 

25 

49 
22 

46 

23 

49 

23 

49 

25 

93 
28 

54 
29 

59 
30 

51 
28 

49 
22 

47 
25 

38 
33 

42 
25 

41 
29 

47 
36 

50 
32 

42 
31 

35 
31 

52,6 
31,2 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

52 

19 

47 
21 

54 
20 

55 
25 

56 
24 

59 
19 

57 
18 

56 
20 

55 
19 

41 

20 

48 
24 

46 

27 

45 
26 

42 
14 

38 

9 

60 

10 

42 

7 

44 

7 

43 
13 

45 
3 

45 
9 

31 
13 

33 
3 

33 
4 

34 
14 

40 
12 

38 
18 

48 
15 

36 
21 

42 
22 

42 
23 

44.8 
16.1 

JESS  VALLEY 

MAX 

Mm 

49 

is 

56 
24 

59 
28 

34 
37 

59 
32 

38 

29 

34 

29 

52 
27 

♦9 

33 

45 
25 

42 
26 

35 
20 

32 
24 

SO 
10 

30 
9 

35 
6 

38 
6 

42 
11 

48 
11 

55 
10 

47 
16 

30 
14 

33 
0 

33 
27 

37 
22 

35 
12 

41 
21 

39 
31 

39 
19 

34 

22 

29 
21 

42.4 
20, 0 

LAKEPORT 

MAX 

Mm 

36 

30 

58 
30 

60 
3 1 

56 
34 

56 
9  5 

54 
35 

96 
34 

52 
36 

50 
38 

32 
27 

49 
3 1 

46 

52 
27 

48 

25 

47 

47 

47 
1 9 

47 

47 
20 

48 
20 

34 

33 
23 

49 

49 
3  3 

46 
3 1 

41 
25 

47 
3  3 

49 
37 

49 
35 

46 
33 

45 
3  2 

90,1 
26.9 

LAKE5HORE 

MAX 

Mm 

60 
32 

63 
33 

56 
32 

56 
34 

67 
43 

65 
35 

61 
24 

58 
25 

44 
39 

98 
31 

43 

39 

50 
38 

55 
30 

48 
28 

90 
27 

53 
25 

56 
27 

50 
22 

38 
25 

59 
25 

51 

25 

48 
24 

44 
24 

44 

32 

45 
27 

43 
30 

43 
32 

47 
38 

46 
33 

44 
33 

46 

32 

32.0 
30.3 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

Mm 

52 
22 

56 
24 

61 
26 

58 
28 

60 
26 

60 
25 

56 
24 

52 
23 

44 
27 

42 
24 

40 
32 

38 
28 

40 
22 

34 
13 

30 
9 

33 
18 

31 
18 

44 
21 

50 
25 

58 
20 

47 
15 

36 
22 

46 
11 

37 
25 

30 
22 

32 
12 

37 
22 

41 

20 

32 
26 

30 
23 

26 
22 

43.0 
21.8 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

Mm 

LAS  PLUMAS 

MAX 

Mm 

58 
41 

54 

36 

53 
37 

49 
40 

38 

54 
35 

54 
34 

47 
34 

49 
38 

58 
36 

48 
39 

49 
42 

37 
36 

53 
32 

50 
34 

34 
34 

55 
35 

51 
31 

54 
36 

52 
31 

41 
29 

34 

30 

46 
30 

46 
36 

49 
40 

46 
36 

51 
38 

60 
44 

30 
38 

48 
41 

50 
43 

51,4 
36.3 

MAN? AN  1 TA  LAKE 

MAX 

Mm 

41 
20 

44 
24 

50 
26 

56 
36 

5  2 
27 

51 
23 

55 
25 

48 
26 

47 
29 

39 
21 

40 
20 

35 
26 

36 
21 

28 
15 

26 
5 

26 
10 

33 
8 

40 
9 

39 
10 

44 
12 

51 
14 

33 
15 

39 
12 

30 
12 

31 
18 

25 
3 

35 

4 

33 
9 

32 
15 

28 
21 

29 
19 

38.6 
17.3 

MARY5VILLE 

MAX 

Mm 

69 

35 

46 
34 

45 
37 

43 
37 

45 
37 

•  5 
36 

43 
35 

41 
35 

47 
34 

43 
34 

46 
35 

45 
41 

92 
32 

57 
31 

33 
26 

31 
29 

54 
24 

51 
26 

49 

25 

53 
24 

50 
25 

33 
27 

54 
25 

49 

30 

50 
38 

39 
30 

45 

33 

55 
39 

57 
40 

53 
40 

52 
38 

♦9.3 
32.6 

MC  CLOUD 

MAX 

Mm 

53 
23 

47 
24 

55 
25 

55 

27 

50 
31 

59 
28 

61 
25 

54 
26 

54 
29 

41 
26 

48 
27 

39 
26 

41 
23 

43 
18 

37 
12 

39 
11 

43 
13 

46 
14 

45 
12 

52 
14 

54 
16 

39 
15 

39 
12 

38 
14 

37 
23 

34 
13 

35 
1  7 

34 
29 

35 
30 

36 
24 

35 

22 

44,5 
20.9 

MINERAL 

MAX 

Mm 

44 

20 

45 

22 

52 
26 

55 
28 

52 
26 

54 
22 

59 
22 

53 
23 

50 
25 

40 
25 

42 
26 

37 
28 

34 
24 

35 
18 

33 
11 

29 
12 

32 
13 

37 
14 

38 
15 

45 
16 

48 
13 

34 
15 

31 
9 

35 
9 

31 
21 

34 

10 

30 

13 

38 
28 

35 
22 

30 
24 

29 
22 

39.9 
19.4 

MONT ICELLO  DAM 

MAX 

Mm 

65 
38 

67 
39 

55 
38 

52 
38 

51 
39 

93 
36 

49 

36 

49 

36 

43 

36 

46 
38 

56 
39 

47 
42 

53 
37 

53 
35 

30 
28 

47 
29 

52 
29 

53 
29 

50 
29 

57 
29 

48 
29 

45 
30 

54 
32 

52 
33 

51 
40 

50 
34 

46 

33 

34 
41 

93 
40 

51 
40 

50 
41 

51.7 
35.3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

50 
27 

60 
29 

55 
30 

51 
42 

61 
37 

62 
31 

55 
30 

54 
30 

47 
32 

39 
25 

40 
32 

41 
31 

40 
29 

34 
18 

34 
14 

36 
12 

39 
13 

45 
16 

53 
15 

44 
17 

36 
24 

33 
21 

39 
12 

33 
25 

34 
21 

34 
16 

33 
25 

36 
30 

35 
28 

37 
28 

36 
15 

42.8 
24.4 

NEVADA  CITY 

MAX 

Mm 

S3 
28 

53 
29 

55 
30 

62 
31 

60 
29 

58 
27 

59 
27 

37 
28 

96 

29 

90 
28 

49 

29 

46 

33 

41 
27 

49 
21 

44 

20 

40 
19 

42 
17 

41 
18 

45 
19 

45 
19 

48 
18 

44 

20 

44 
16 

42 
16 

39 
33 

37 
25 

38 
25 

47 
34 

49 

32 

41 

32 

35 
33 

♦  7.3 
25.6 

ORLAND 

MAX 

Mm 

61 
32 

54 
34 

42 
35 

40 
35 

32 

42 
35 

45 
35 

40 
35 

39 
36 

41 
29 

44 
30 

42 
40 

47 
36 

92 
36 

48 
26 

48 
28 

50 
92 

92 
22 

46 
26 

51 
22 

48 
18 

42 
20 

49 
26 

43 
32 

42 
29 

90 
27 

43 

33 

46 
33 

46 
36 

47 
34 

49 
32 

46,1 
30.9 

OROVILLE 

MAX 

Mm 

64 
36 

55 
38 

44 
38 

44 
39 

45 
37 

48 
37 

43 
37 

41 
36 

40 
38 

49 
34 

48 
40 

49 
44 

52 
32 

97 
32 

54 
26 

53 
29 

93 
25 

49 
28 

50 
24 

53 
25 

50 
24 

49 

29 

56 
27 

49 
38 

49 
41 

91 
31 

46 
38 

39 
45 

51 
42 

53 
43 

50 
43 

30.0 
34,7 

PARADISE 

MAX 

Mm 

62 

it 

57 
38 

58 
39 

61 
34 

59 
35 

65 
39 

64 
35 

60 
S3 

97 
31 

47 

32 

56 
32 

44 
32 

44 

32 

93 
32 

30 
29 

49 
31 

50 
36 

50 
26 

50 
31 

55 
28 

93 
29 

44 
29 

51 
28 

47 
34 

50 
34 

30 
31 

44 

30 

50 
31 

51 
30 

43 
35 

40 
36 

52.1 
32.6 

PLACERVILLE 

MAX 

Mm 

98 
29 

54 
29 

58 
30 

62 
34 

67 

30 

66 
29 

61 
29 

58 
29 

62 
30 

54 

30 

32 
32 

32 
35 

46 
31 

41 

28 

44 

22 

42 

21 

46 
18 

43 
18 

48 
19 

49 
20 

50 
21 

46 
24 

45 
17 

40 
18 

47 
33 

47 
23 

46 

24 

54 
34 

54 
36 

49 

30 

39 
32 

31.0 
26.9 

PLACERVILLE  IPG 

MAX 

Mm 

59 
41 

57 
41 

63 
46 

72 
45 

67 
45 

67 
44 

66 
43 

65 
43 

62 
37 

34 
38 

54 
35 

47 
33 

41 
32 

45 

30 

44 

29 

42 
29 

46 
29 

4  6 

30 

50 
35 

53 
37 

57 
38 

30 
31 

42 
27 

43 

32 

42 
31 

39 
28 

41 

32 

47 
36 

50 
39 

44 

30 

33 
28 

51.2 
35.3 

PLATINA 

MAX 

Mm 

62 
31 

60 
28 

55 
28 

50 
30 

62 
3- 

63 
30 

96 
29 

92 
31 

45 

30 

93 
30 

42 
30 

45 
30 

50 
29 

46 

23 

43 

18 

49 

12 

50 
11 

45 
16 

51 
18 

56 
20 

49 

20 

46 
25 

41 
16 

40 
22 

44 
21 

40 
18 

40 

is 

40 

31 

42 
30 

38 
24 

36 
26 

48.1 
24.8 

PORTOLA 

MAX 

Mm 

35 
9 

35 
11 

43 
13 

54 
18 

33 
16 

45 
12 

47 

12 

53 
8 

38 

25 

46 

17 

42 

22 

40 
28 

98 
26 

37 
11 

31 

5 

28 
8 

33 
3 

33 
4 

36 
3 

33 
3 

46 
2 

39 
23 

30 
0 

37 
18 

34 

23 

30 
3 

47 

8 

47 
32 

47 
24 

33 
24 

30 
23 

40.6 
14.0 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

42 
26 

46 
28 

42 
28 

46 
25 

44 

23 

95 
19 

35 
19 

53 
19 

52 

21 

31 
26 

49 
27 

43 
34 

45 
28 

49 

17 

49 
12 

46 

12 

39 
10 

40 
10 

41 
10 

41 
8 

44 
7 

44 
7 

36 
10 

44 
11 

39 
30 

38 
20 

37 

22 

43 
26 

47 
31 

38 

32 

39 
30 

44.5 
20.3 

red  Bluff  wb  airport 

MAX 

Mm 

57 
33 

43 
33 

44 
36 

44 
37 

48 
33 

49 
37 

49 
37 

43 
38 

44 
37 

92 
32 

45 
39 

31 
43 

96 
40 

31 
35 

52 
28 

34 
30 

37 
28 

52 
23 

61 
26 

51 
23 

45 
22 

31 
38 

45 
25 

43 
34 

52 
28 

49 
29 

50 
37 

50 
41 

52 
38 

30 
41 

51 

32 

♦9.7 
33.3 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

Mm 

62 
39 

60 
35 

49 
39 

67 
39 

55 
38 

54 
38 

48 
38 

45 
39 

57 
32 

49 
33 

50 
41 

56 
39 

51 
38 

54 
38 

39 
35 

93 
27 

53 
27 

63 
29 

56 
25 

46 
27 

33 
34 

47 
33 

44 
33 

49 
31 

49 
31 

45 
37 

51 

42 

48 
39 

48 
36 

50 
38 

52.2 
33.0 

ROCKLIN 

MAX 

Mm 

61 
29 

50 
32 

45 
36 

43 
37 

44 

33 

43 
33 

41 
34 

40 
33 

40 
37 

45 
34 

46 
34 

53 
41 

52 
35 

52 
28 

32 
22 

30 
20 

51 
19 

50 
20 

47 
19 

51 
20 

47 
22 

35 
24 

53 
21 

48 

23 

32 
24 

51 
25 

*6 
28 

50 
30 

50 
33 

42 
30 

51 
26 

47,8 
28.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

44 
38 

44 
42 

44 
40 

47 
41 

45 
39 

42 
38 

41 
38 

40 
37 

45 
37 

47 
38 

52 
37 

49 
42 

51 
34 

53 
32 

47 
25 

51 
28 

49 
26 

48 

28 

30 
25 

35 
24 

34 
29 

53 
31 

47 
25 

30 
38 

53 
36 

48 

32 

4> 

33 

35 
44 

32 
40 

49 
43 

53 
34 

♦7.3 
34.6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

Mm 

46 
39 

47 
42 

44 
41 

46 
41 

48 
39 

44 
39 

42 
38 

41 
37 

44 
39 

90 
38 

32 
42 

49 
44 

33 
38 

52 
36 

48 

32 

92 
31 

32 
31 

47 

30 

51 
32 

44 
30 

36 
30 

32 
32 

50 
31 

30 
40 

54 
40 

48 
34 

49 
38 

55 
46 

33 
44 

48 
44 

33 
40 

48.4 
37.4 

SHASTA  DAM 

MAX 

Mm 

60 
42 

55 
44 

59 
42 

52 
36 

52 
39 

65 
38 

64 
34 

32 
38 

44 

39 

46 

37 

96 
38 

45 
39 

49 
41 

52 
41 

48 

40 

48 
38 

51 
38 

52 
31 

50 
34 

59 
37 

55 
36 

30 
37 

50 
37 

44 
32 

42 
33 

42 
35 

44 
35 

48 
40 

46 
39 

46 
38 

47 

34 

50.6 
37.3 

SIERRA  CITY 

MAX 

Mm 

33 
29 

54 
30 

38 
30 

58 
28 

55 
27 

55 
29 

55 
26 

55 
26 

49 
29 

46 

26 

41 

30 

43 
31 

42 

29 

37 
24 

37 
16 

36 
20 

45 

22 

45 
19 

31 

22 

33 

20 

33 
27 

47 

20 

39 
28 

33 
27 

36 
17 

39 
23 

43 
31 

33 
30 

34 
28 

32 
25 

♦♦,7 
25.6 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

35 
4 

37 
7 

40 
7 

53 
10 

60 
19 

51 
16 

47 
14 

48 
17 

53 
18 

50 
19 

45 

20 

48 
28 

49 

20 

36 
6 

30 
1 

30 
0 

34 
*  1 

34 
0 

33 
0 

36 
.  1 

35 
.  1 

42 
3 

27 
.  5 

40 
.  5 

35 
23 

31 
7 

40 
6 

49 
38 

44 

26 

35 
25 

3  3 
25 

♦0,6 
11.2 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

Mm 

41 
13 

48 
17 

52 
20 

53 
23 

4B 

22 

92 
20 

53 
20 

49 
20 

45 
21 

41 
18 

39 
18 

32 
25 

34 
19 

28 
9 

23 
.  1 

20 
1 

20 
3 

27 
5 

40 
6 

42 
8 

32 
9 

41 

9 

23 
6 

41 
10 

23 
17 

21 
4 

28 
5 

34 

27 

3* 
22 

25 
18 

22 
21 

36.5 
14.0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

59 
34 

61 
31 

55 
30 

45 
35 

65 
37 

62 
33 

57 
37 

57 
37 

44 
37 

55 
34 

51 
35 

31 
40 

54 
33 

50 
29 

49 
24 

32 
29 

55 
23 

49 
22 

58 
25 

55 
22 

49 

20 

51 
29 

47 

25 

44 
32 

51 
32 

45 
26 

44 
34 

31 
39 

32 
31 

55 
36 

50 
35 

32. ♦ 
31.0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

Mm 

55 
27 

60 
30 

63 

32 

59 

33 

62 
31 

62 
30 

58 
29 

59 
29 

45 
32 

49 
28 

42 
30 

37 
31 

42 

27 

40 
22 

38 
17 

42 

21 

49 

23 

46 
22 

51 

23 

57 
23 

45 

23 

40 

30 

44 

21 

35 
28 

33 
28 

35 
21 

35 
28 

41 
32 

34 

30 

33 
28 

33 
29 

♦9.8 
27.0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

Mm 

61 
40 

61 
41 

66 
41 

68 
40 

67 
39 

61 
39 

32 
40 

45 
40 

56 
39 

90 
39 

46 
35 

47 

35 

50 
36 

31 

55 

51 
32 

54 

37 

48 
33 

31 

45 

57 
34 

33 
37 

44 

37 

TWIN  LAKES 

MAX 

Mm 

54 
13 

57 
15 

53 
23 

51 
31 

50 
31 

52 
22 

32 
22 

47 
24 

37 
26 

41 
14 

31 
12 

29 
19 

28 
12 

25 
3 

29 
.  6 

18 
.  4 

30 
2 

41 
2 

44 

3 

51 
12 

42 
20 

31 
10 

40 
4 

34 

22 

24 

12 

35 
0 

34 
19 

31 

23 

27 
18 

24 
14 

22 
10 

13,°8 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

61 
39 

63 
29 

64 

30 

61 
32 

58 
34 

56 
35 

32 
39 

55 
26 

54 
27 

52 
29 

90 
23 

30 
22 

33 
19 

54 
19 

52 
19 

50 
20 

48 

20 

44 
36 

46 
35 

VACAVILLE 

MAX 

Mm 

60 
33 

45 
39 

43 
37 

46 
40 

44 
36 

43 
36 

42 
37 

40 
34 

40 
39 

56 
33 

50 
37 

53 
40 

58 
32 

54 
33 

48 
28 

33 

30 

51 

23 

49 
26 

55 
27 

43 
23 

45 
25 

54 

27 

52 
30 

30 
36 

34 
38 

46 

30 

54 

30 

32 
42 

92 

41 

50 
40 

53 
39 

♦  9.6 
33.5 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

62 
33 

63 
35 

60 
36 

58 
33 

68 
37 

67 
36 

66 
34 

59 
34 

53 
26 

39     92  41 
33     34  36 
See  Reference  N 

50     59  49 
31     27  27 

ates  Following  Slat 

48  S3 
23  25 
on  Index 

56 

24 

58 
28 

58 
28 

56 

27 

46 
29 

47 
23 

39 
29 

43 
31 

42 
26 

43 

31 

51 

37 

43 

32 

41 
34 

43 
32 

52.6 
30.7 

-  435  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

WHISKEYTOWN  res 

MAX 

mn 

62 
38 

56 
38 

61 
36 

54 
35 

54 
38 

67 
39 

65 
35 

57 
35 

32 
36 

45 
35 

53 
35 

46 
37 

48 
15 

49 
33 

46 
31 

47 

31 

53 
30 

53 
23 

46 
27 

60 
33 

57 
30 

50 
35 

49 
28 

43 
30 

42 
28 

45 
29 

46 
34 

45 
34 

46 
31 

Sl.T 
33.1 

WILLIAMS 

MAX 

Mm 

WILLOWS 

MAX 

65 
33 

34 
35 

43 
35 

41 
37 

44 
35 

44 
37 

45 
38 

43 

37 

41 

37 

44 
31 

44 

31 

45 
41 

32 

37 

56 
37 

51 
28 

51 

32 

31 
30 

54 
23 

54 
24 

54 
23 

50 
20 

44 
23 

52 
29 

47 
30 

46 
31 

53 
29 

47 
33 

48 
37 

44 
38 

51 
38 

51 
34 

48.7 
32.4 

WINTERS 

MAX 
MIN 

65 
33 

62 
38 

48 
37 

43 
38 

45 
37 

45 
36 

43 
36 

42 
35 

50 
35 

44 

30 

32 
33 

46 
41 

32 

31 

51 
32 

52 
26 

49 

33 

33 

24 

32 
23 

49 

24 

54 
23 

46 
23 

35 
25 

53 
33 

50 
35 

50 
36 

33 
29 

33 

36 

30 
41 

49 
40 

50 
40 

*9.4 
32,6 

WOODLAND  1  WNW 
*       «  * 

MAX 
MIN 

62 
3T 

46 
-0 

44 
39 

42 
39 

46 
39 

45 
38 

42 
36 

40 
37 

39 
37 

43 
34 

48 
36 

47 
43 

49 
16 

55 
32 

51 
27 

48 
31 

31 
27 

50 
25 

47 

26 

50 
26 

45 
27 

33 
28 

52 
29 

50 
35 

49 
37 

53 
31 

45 
33 

51 
35 

53 
43 

51 
42 

*e 

41 

47.6 
34.4 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

39 

0 

40 
2 

40 
5 

45 
6 

38 
13 

38 

7 

90 

8 

56 
11 

33 
12 

50 
IS 

46 
14 

43 
14 

42 
23 

32 
5 

28 
-14 

23 
.21 

27 
-20 

28 
-19 

32 

-14 

33 
-17 

32 
-16 

44 
-  7 

26 
.14 

36 
-  8 

38 
22 

27 
-  9 

37 
.  2 

*8 
30 

45 
18 

33 
21 

31 
23 

39.4 

BOD  IE 

MAX 
MIN 

45 
-  4 

49 
3 

43 
3 

44 
14 

49 
9 

40 
2 

44 

.  7 

38 

38 
11 

37 
-  8 

27 
8 

25 
6 

22 
13 

19 

0 

26 
•  28 

16 
-26 

18 
-27 

33 
.25 

29 
-16 

40 
-13 

37 
2 

25 
-  6 

32 
-  9 

32 
12 

27 
17 

33 
.  4 

31 
-  9 

36 
.10 

29 
15 

28 
8 

21 
9 

32.7 
.  2.0 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

31 
•  6 

35 
.  5 

38 
.  2 

92 
12 

43 
8 

40 
8 

39 

2 

45 
3 

44 

27 

41 

16 

41 

4 

35 
15 

31 

18 

27 
3 

22 
.  2 

21 
-  9 

21 
.17 

23 
.17 

29 
.13 

22 
.12 

47 
4 

34 
10 

21 
.12 

43 
2 

36 
25 

28 
0 

50 
9 

47 

32 

36 
23 

33 
12 

30 
18 

35,0 
3.0 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

42 
22 

42 
25 

47 
27 

52 

30 

60 
33 

S5 
30 

55 
28 

38 
29 

50 
30 

48 

26 

48 
25 

38 
28 

41 
26 

34 
18 

29 
IT 

29 
12 

30 
10 

30 
11 

30 
1  1 

34 
11 

35 
13 

33 
18 

28 
6 

38 
8 

35 
23 

30 
13 

32 
18 

50 
32 

44 

28 

40 
25 

37 
24 

40.5 
21.2 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

40 
10 

40 
10 

42 
16 

53 
18 

53 
20 

54 

10 

54 

11 

52 
10 

49 
11 

46 

21 

46 
21 

40 
26 

35 
24 

30 
12 

22 
2 

23 
-10 

24 
-  4 

28 
-  4 

31 
-  4 

36 
1 

36 
5 

44 
5 

24 
-  3 

35 

2 

32 
31 

30 
6 

34 
6 

45 

5 

41 

26 

32 
22 

27 
23 

38.0 

10.5 

DOYLE  S  SSE 

MAX 
MIN 

42 
20 

41 
21 

46 
23 

50 
25 

62 
25 

52 
21 

48 
21 

47 
21 

43 
22 

45 

24 

50 
25 

48 
25 

44 
26 

35 
19 

33 
16 

29 
10 

33 
7 

37 
7 

31 
7 

34 
6 

27 
6 

28 
8 

30 
1 

41 
1 

50 
46 

47 
27 

40 
26 

36 
26 

41.0 
18.3 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

41 
18 

45 
20 

40 

20 

51 

20 

50 
21 

47 
19 

46 
17 

43 
18 

48 
27 

49 

20 

44 
22 

47 
28 

38 
23 

34 
17 

34 
16 

33 
11 

34 
9 

32 
8 

33 
7 

25 
9 

31 
16 

14 

21 

35 
3 

43 

1 

35 
19 

28 
9 

47 
4 

47 

33 

44 

20 

39 
18 

34 
23 

39.7 

FORT  B IDWELL 

MAX 
MIN 

43 
17 

51 

23 

50 
21 

62 
33 

59 
29 

56 
23 

57 

20 

48 
23 

50 
32 

50 
23 

39 
24 

40 
23 

36 

25 

30 
18 

30 
16 

34 

10 

35 
8 

32 
5 

35 
10 

38 
7 

40 
5 

30 
10 

32 
2 

25 

20 

33 
20 

30 
5 

42 
15 

46 
35 

40 
21 

38 

26 

31 
22 

40.8 

MEYERS  4  SW 

MAX 
MIN 

42 
12 

47 
16 

56 
18 

56 
25 

55 
24 

54 

16 

53 
19 

48 

18 

43 
28 

66 
22 

39 
14 

34 
24 

31 

13 

24 
8 

24 
-  2 

24 
-  2 

32 
2 

38 
3 

41 
3 

41 
4 

47 
9 

30 
18 

34 
1 

36 

22 

29 
16 

40 
11 

44 
18 

42 
26 

33 
19 

32 
18 

24 
16 

39.3 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

38 

22 

38 
24 

36 
24 

48 
24 

49 
25 

47 
25 

42 
22 

41 

22 

44 
31 

46 
28 

42 

22 

35 
26 

17 
22 

32 
19 

27 
14 

27 
13 

30 
7 

31 
10 

14 
15 

28 
17 

40 
20 

33 
16 

33 
10 

48 
18 

43 
28 

39 
15 

55 
21 

54 

40 

45 
29 

36 
20 

34 
21 

39.0 

21  0 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

44 
9 

44 
14 

49 
14 

59 
19 

55 
20 

55 
15 

56 
17 

53 
19 

50 
33 

45 
18 

45 
23 

46 
19 

15 
23 

32 
10 

27 
1 

24 
2 

24 
.  4 

32 
.  3 

2  9 

-  1 

43 
4 

47 

a 

43 
1  1 

30 
_  4 

40 
.  2 

31 
18 

25 
.  2 

35 
10 

44 

27 

38 
21 

35 
5 

31 
-  5 

40.2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

4". 
16 

47 
18 

46 
17 

56 
21 

32 
24 

52 
20 

51 

20 

46 
20 

47 
28 

46 
19 

41 
26 

45 

30 

34 
21 

35 
16 

35 
10 

32 
9 

32 
7 

33 
8 

35 

8 

29 
7 

27 
5 

12 
16 

30 
3 

38 
15 

13 
16 

25 
9 

47 
7 

42 
32 

38 
28 

36 
27 

33 
24 

39,3 
17,1 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

42 
21 

44 

24 

46 
25 

50 
29 

55 
32 

34 
24 

46 
24 

52 
25 

49 
32 

45 
28 

45 
27 

39 
27 

34 

20 

30 
16 

27 
9 

25 

10 

25 
7 

32 
10 

37 
14 

41 
17 

39 
17 

44 
19 

25 
7 

35 
11 

34 

21 

27 
13 

35 
22 

42 
14 

40 

22 

34 

20 

27 
22 

38.7 
20,3 

TERMO 

MAX 

38 
2 

44 
8 

49 
12 

51 
27 

51 
16 

49 
14 

50 
14 

48 
18 

44 

27 

44 

18 

38 
20 

39 

19 

11 
22 

27 
5 

28 
12 

30 

2 

32 
1 

32 
6 

37 

2 

33 
0 

32 
.  2 

27 
16 

30 
.  9 

33 
4 

40 
18 

37 
16 

29 
17 

31 
18 

28 
8 

37,3 
11,5 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

30 
7 

40 
9 

42 
12 

48 

9 

50 
16 

53 
18 

50 
19 

47 
13 

45 

19 

29 
6 

30 
.  3 

22 
-  7 

25 
-  8 

26 

-  5 

33 
.  3 

33 
-  1 

46 
11 

24 
.  6 

35 
-  2 

34 
12 

45 
21 

41 
25 

31 
21 

28 

22 

37.0 

WOODFORDS 
#      •  # 

MAX 

51 

26 

51 
30 

59 
31 

63 
38 

57 
36 

57 
31 

59 
35 

57 
31 

51 
33 

52 

30 

45 
26 

42 
29 

33 
25 

27 

20 

23 
7 

24 
5 

25 
5 

28 
10 

35 
12 

37 
14 

52 
21 

43 
9 

45 
3 

44 
12 

44 

9 

45 
13 

50 
29 

45 
12 

40 
26 

35 
24 

30 
22 

43.5 

central  coast 
Drainage  04 

AVILA  beach 

MAX 

71 
45 

74 
50 

74 
45 

71 

41 

75 
46 

74 
44 

70 
41 

60 
4  1 

66 
55 

70 
46 

65 
40 

65 
48 

63 
40 

60 
43 

60 
35 

60 
19 

66 
39 

66 
36 

65 
36 

67 
36 

60 
34 

60 
40 

63 
35 

60 
34 

63 

41 

64 
43 

60 
35 

60 
41 

58 
50 

35 
42 

62 
45 

64,7 
41,5 

BEN  LOMOND 

MAX 

55 

35 

56 
33 

58 
36 

57 
35 

56 
36 

57 
34 

37 
35 

56 
33 

53 
33 

BERKELEY 

MAX 

60 
43 

58 
43 

37 
44 

53 
41 

60 
39 

56 
38 

52 
37 

47 
38 

51 
40 

54 
35 

53 
42 

31 
42 

55 
19 

53 
41 

46 
37 

53 

40 

51 
33 

52 
34 

55 
39 

53 
35 

45 
27 

53 
16 

92 
39 

54 
45 

52 
40 

48 
36 

53 
36 

56 
46 

52 
43 

52 
37 

51 
40 

52.9 
38.7 

BURL  I NGAME 

MAX 

58 

40 

57 
41 

56 
38 

54 

40 

54 
41 

53 
40 

53 
41 

49 
40 

50 
41 

51 

41 

55 
43 

50 
42 

55 
42 

33 
41 

52 
32 

52 
31 

51 
30 

49 
29 

52 
31 

49 
31 

47 
30 

53 
13 

93 
31 

61 
40 

60 
42 

61 
34 

59 
35 

56 
48 

31 
40 

55 
43 

54 
43 

53.7 
37,9 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

66 
37 

72 
38 

72 
41 

78 
39 

74 
41 

73 
39 

67 
34 

61 
37 

60 
45 

62 
41 

63 
36 

57 
38 

58 
16 

54 
31 

54 

28 

58 
25 

38 
26 

60 
27 

64 

30 

62 
30 

61 
31 

54 

32 

56 
26 

59 
32 

55 
43 

56 
30 

56 
31 

61 

34 

59 
36 

49 
37 

31 
38 

61.0 
34,5 

CROCKETT 

MAX 

64 

40 

48 
42 

47 
42 

47 
42 

48 
42 

50 
41 

44 
39 

42 
38 

41 
39 

44 
40 

50 
38 

48 
43 

56 
17 

57 
32 

56 

31 

30 

26 

55 
28 

31 
33 

38 
33 

50 
31 

37 
31 

38 
12 

57 
31 

52 
31 

54 
18 

92 
30 

46 
32 

54 
39 

57 
43 

51 
43 

50 
32 

49.5 

SILROY 

MAX 

64 
34 

64 
34 

59 
34 

65 
39 

61 
39 

58 
38 

50 
35 

49 
36 

48 
36 

53 
36 

57 
35 

68 
39 

53 
16 

56 
32 

53 
26 

53 

25 

52 

23 

33 

23 

59 
2  7 

56 
25 

33 
25 

55 

25 

53 
24 

54 
24 

57 

38 

94 
29 

52 
32 

54 

35 

57 
35 

57 
35 

52 
41 

55,8 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

61 
45 

61 
43 

61 
42 

62 
43 

62 
41 

57 
40 

56 
41 

52 
40 

55 
41 

57 
41 

57 
40 

58 
40 

36 

55 
34 

51 
34 

53 
34 

56 
36 

57 
37 

57 
39 

55 
35 

55 
34 

56 
34 

36 
36 

55 
35 

56 

37 

95 
38 

57 
40 

59 
49 

58 
46 

57 
45 

57 
38 

56.9 
39,2 

HOLLISTER 

MAX 

64 
33 

62 
34 

68 
32 

64 
39 

68 
38 

60 
31 

53 
31 

50 
32 

52 
39 

56 
41 

59 
35 

55 
39 

55 
15 

53 
29 

34 

25 

53 
25 

64 

22 

60 
22 

56 
25 

53 
24 

33 

26 

56 
32 

53 
23 

60 
31 

53 

40 

50 
31 

33 
30 

61 
40 

60 
35 

49 
40 

51 
40 

56.7 
32.2 

KING  CITY 

MAX 

64 
32 

68 

33 

72 
38 

69 
37 

68 
36 

70 
33 

68 
33 

65 
34 

60 
44 

60 
40 

58 
31 

54 
43 

65 

39 

53 
32 

33 

27 

55 
25 

34 
23 

56 
24 

59 
21 

58 
23 

58 

29 

5» 

30 

34 
23 

36 

29 

54 
33 

54 
28 

59 
32 

57 
45 

56 
40 

54 
37 

55 
38 

59.4 
32.6 

L I VFRMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

62 
35 

62 
34 

48 
37 

51 

36 

90 
38 

54 
34 

47 
35 

43 
35 

42 
39 

45 
38 

54 

34 

56 

39 

51 
33 

55 
33 

52 
25 

47 

27 

31 

22 

51 
23 

46 

23 

53 

25 

50 
24 

41 
25 

52 
33 

33 
35 

56 
42 

53 
29 

49 

30 

56 
13 

62 
42 

55 
41 

33 
42 

51.6 
32.8 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

62 
35 

69 
37 

58 
34 

55 
39 

36 
40 

55 
34 

90 
33 

46 

33 

91 
40 

58 

42 

59 
38 

52 
42 

54 
33 

35 
33 

44 
29 

52 
26 

51 
25 

32 

25 

54 
26 

51 
26 

51 
29 

52 

30 

55 
29 

53 
35 

54 
41 

51 

30 

55 
31 

57 
46 

55 
43 

50 
41 

51 
41 

33.8 
34.6 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

62 
38 

47 
41 

47 
42 

45 
41 

46 
40 

48 
40 

45 
39 

42 
38 

41 
38 

44 
40 

49 
38 

48 

42 

52 
15 

55 
34 

55 
30 

48 

29 

52 
28 

50 
27 

47 

10 

51 
28 

38 
31 

37 
31 

54 
30 

53 

30 

56 
40 

32 

32 

37 

38 

39 

54 

42 

56 

42 

49,3 
35.6 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

60 
45 

66 
45 

70 
48 

72 
47 

65 
44 

67 
43 

58 
42 

57 
40 

37 
50 

59 
42 

59 
45 

56 
43 

37 

41 

53 
38 

93 
39 

52 
34 

53 
35 

61 
39 

59 
41 

53 
34 

55 
39 

54 
42 

55 
37 

56 
42 

55 
45 

52 
38 

54 

40 

59 
46 

56 
43 

51 
44 

52 
44 

57.6 
41.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

63 

68 

7* 

71 

69 

65 

66 

63 

61 

61 

63 

62 

56 

35 

35 

35 

55 

97 

60 

61 

60 

59 

96 

36 

57 

58 

36 

55  58 

99 

55 

60, 

3 

MIN 

44 

50 

45 

43 

44 

42 

42 

42 

43 

45 

41 

44 

39 

38 

35 

35 

38 

33 

34 

34 

38 

38 

33 

34 

36 

38 

35 

36  49 

44 

47 

40 , 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

63 

64 

65 

73 

67 

65 

67 

61 

60 

54 

58 

47 

48 

46 

47 

46 

48 

52 

54 

58 

54 

52 

47 

33 

45 

49 

47 

47  48 

46 

44 

54, 

0 

MIN 

43 

45 

46 

48 

48 

47 

46 

46 

41 

37 

41 

36 

36 

33 

33 

30 

34 

37 

38 

40 

37 

34 

33 

34 

33 

33 

34 

40  39 

36 

36 

39 , 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

54 

65 

66 

61 

66 

64 

61 

56 

48 

39 

37 

40 

33 

38 

42 

46 

48 

55 

51 

36 

42 

39 

38 

41 

40  38 

33 

47, 

3 

MIN 

42 

47 

54 

48 

53 

54 

51 

47 

38 

36 

34 

31 

29 

27 

27 

28 

27 

38 

42 

3S 

24 

29 

29 

25 

21 

35  32 

29 

36 

0 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

65 

63 

69 

72 

67 

69 

65 

67 

62 

58 

59 

52 

50 

54 

51 

30 

55 

53 

37 

58 

53 

38 

92 

31 

51 

54 

91 

36  34 

94 

53 

97, 

5 

MIN 

31 

36 

35 

36 

38 

37 

37 

37 

38 

44 

38 

38 

34 

33 

32 

29 

29 

27 

28 

26 

28 

30 

22 

29 

28 

31 

30 

32  45 

33 

38 

33, 

1 

NEWARK 

MAX 

62 

62 

54 

55 

31 

54 

54 

48 

47 

52 

57 

55 

53 

35 

54 

30 

52 

92 

48 

49 

92 

94 

53 

34 

49 

54  59 

55 

93 

33 

2 

MIN 

43 

42 

40 

41 

39 

40 

38 

38 

38 

43 

44 

44 

39 

40 

35 

33 

30 

32 

32 

33 

34 

39 

33 

36 

36 

37  47 

45 

45 

36 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

56 

5S 

53 

54 

52 

49 

48 

30 

52 

53 

54 

53 

55 

93 

32 

52 

54 

51 

50 

45 

33 

50 

94 

52 

49 

34 

35  53 

52 

92 

32, 

4 

MIN 

44 

45 

44 

44 

42 

40 

39 

39 

44 

41 

47 

44 

40 

41 

37 

34 

33 

33 

37 

36 

32 

37 

36 

44 

41 

37 

39 

49 

48 

49 

40 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

60 

59 

33 

53 

51 

53 

32 

45 

45 

49 

53 

55 

51 

53 

51 

48 

50 

49 

50 

51 

54 

48 

31 

96  99 

55 

32 

1 

MIN 

35 

37 

35 

40 

39 

38 

37 

38 

39 

39 

41 

44 

33 

34 

29 

26 

25 

24 

29 

26 

27 

31 

28 

31 

34  43 

41 

54 

2 

PASO  ROBLES 

MAX 

65 

69 

75 

68 

70 

73 

70 

63 

39 

60 

59 

34 

53 

51 

53 

53 

54 

37 

57 

54 

60 

34 

46 

96 

99 

55 

39 

96  99 

51 

99 

38 

6 

MIN 

29 

30 

30 

29 

32 

29 

29 

29 

43 

40 

33 

39 

34 

33 

28 

24 

21 

20 

20 

19 

2S 

26 

19 

22 

42 

28 

26 

37  44 

35 

38 

30 

I 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

64 

68 

69 

67 

68 

68 

66 

62 

60 

99 

59 

50 

55 

49 

49 

51 

52 

36 

57 

53 

59 

31 

31 

34 

94 

33 

37 

58  54 

31 

35 

37 

4 

MIN 

32 

33 

33 

33 

36 

33 

32 

32 

46 

40 

35 

34 

34 

31 

26 

27 

23 

22 

22 

22 

26 

25 

22 

25 

33 

27 

26 

42  39 

37 

35 

31 

\ 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

TO 

70 

78 

73 

72 

TS 

71 

66 

58 

62 

58 

31 

53 

50 

50 

39 

34 

59 

59 

59 

61 

30 

53 

55 

94 

34 

57 

53  50 

49 

49 

39 

0 

33 

34 

36 

35 

36 

34 

33 

33 

44 

39 

34 

35 

36 

29 

23 

25 

21 

22 

24 

23 

27 

31 

25 

27 

42 

26 

29 

43  34 

34 

36 

3  j 

PISMO  BEACH 

MAX 

T2 

70 

72 

70 

70 

67 

64 

60 

61 

64 

63 

67 

58 

54 

56 

92 

60 

61 

61 

59 

98 

57 

55 

58 

99 

39 

59 

58  53 

53 

35 

60 

9 

44 

45 

48 

45 

45 

44 

44 

44 

34 

43 

44 

44 

38 

38 

36 

36 

34 

40 

38 

38 

42 

36 

30 

46 

38 

37 

37  37 

43 

48 

4  1 

1 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

65 

67 

71 

70 

66 

66 

64 

61 

62 

64 

61 

61 

60 

60 

57 

60 

38 

61 

64 

63 

62 

57 

60 

57 

99 

60 

56 

36  36 

57 

59 

61 

3 

MIN 

46 

48 

49 

49 

31 

47 

45 

48 

46 

43 

42 

43 

44 

44 

41 

44 

43 

43 

47 

47 

** 

43 

42 

43 

45 

43 

43 

42  48 

47 

44 

45 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

62 

49 

46 

46 

45 

31 

44 

42 

40 

44 

54 

51 

55 

55 

54 

47 

32 

90 

47 

52 

42 

36 

54 

53 

97 

53 

46 

54  58 

59 

94 

49 

9 

35 

33 

40 

40 

39 

40 

37 

36 

37 

34 

35 

41 

34 

33 

25 

23 

22 

22 

24 

22 

28 

26 

25 

39 

29 

27 

28  41 

39 

42 

32 

2 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

61 

63 

76 

72 

70 

66 

67 

63 

60 

53 

51 

47 

46 

44 

46 

90 

46 

51 

53 

53 

59 

92 

49 

45 

44 

46 

56 

49  48 

44 

46 

34 

1 

MIN 

25 

26 

29 

27 

29 

25 

26 

27 

38 

40 

32 

35 

23 

23 

19 

19 

17 

15 

17 

15 

2* 

26 

28 

19 

40 

21 

22 

38  38 

28 

36 

26 

7 

REDWOOD  CITY 

MAX 

63 

60 

58 

58 

38 

35 

30 

47 

51 

57 

56 

55 

58 

56 

51 

95 

34 

53 

56 

53 

49 

55 

56 

60 

36 

50 

55 

57  53 

94 

31 

34 

8 

37 

40 

37 

37 

40 

38 

38 

39 

40 

37 

36 

39 

34 

37 

30 

28 

27 

27 

32 

28 

30 

35 

31 

40 

44 

32 

33 

42 

42 

36 

3 

RICHMOND 

MAX 

63 

59 

55 

56 

33 

56 

30 

47 

44 

35 

57 

35 

53 

60 

34 

49 

54 

56 

49 

55 

33 

43 

55 

51 

96 

34 

55 

57  58 

92 

55 

33 

8 

42 

43 

42 

41 

40 

40 

38 

38 

39 

40 

40 

44 

40 

36 

35 

34 

32 

33 

36 

35 

29 

30 

30 

38 

43 

34 

35 

45 

44 

38 

3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

53 

53 

48 

43 

53 

46 

44 

41 

42 

55 

52 

51 

32 

50 

46 

49 

48 

45 

32 

44 

45 

51 

31 

51 

33 

30 

52 

52  53 

54 

49 

49 

3 

32 

36 

39 

38 

37 

37 

35 

34 

36 

30 

32 

33 

30 

30 

25 

24 

20 

21 

27 

24 

28 

29 

22 

34 

37 

27 

27 

43 

41 

3 1 

9 

SALINAS  2  E 

MAX 

63 

70 

70 

69 

70 

72 

65 

59 

61 

58 

55 

56 

57 

33 

51 

33 

54 

58 

59 

54 

57 

94 

56 

34 

35 

55 

53 

60  57 

49 

51 

58 

3 

39 

40 

40 

39 

40 

31 

36 

37 

48 

39 

34 

43 

44 

36 

32 

28 

28 

33 

33 

32 

30 

35 

27 

33 

44 

30 

36 

41 

33 

36 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

62 

67 

70 

69 

69 

70 

64 

61 

60 

60 

57 

37 

56 

33 

31 

34 

54 

58 

39 

55 

56 

36 

34 

35 

53 

51 

54 

61  57 

90 

31 

38 

2 

39 

39 

41 

40 

42 

34 

36 

36 

47 

39 

39 

42 

38 

34 

32 

29 

30 

33 

33 

33 

32 

34 

29 

35 

36 

31 

36 

47  41 

43 

33 

36 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

67 

68 

72 

71 

70 

69 

71 

69 

70 

62 

56 

32 

35 

30 

49 

34 

53 

35 

57 

96 

60 

37 

34 

55 

51 

54 

54 

55  51 

90 

32 

58 

7 

MIN 

29 

32 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

31 

29 

32 

38 

30 

30 

22 

23 

21 

21 

24 

21 

27 

24 

22 

21 

44 

26 

27 

27  36 

39 

40 

29 

1 

5  P  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

60 

58 

61 

54 

38 

33 

48 

46 

31 

36 

55 

56 

37 

35 

57 

35 

55 

53 

56 

92 

53 

52 

54 

53 

95 

55 

35 

37  37 

60 

34 

54 

9 

44 

44 

42 

43 

42 

41 

45 

43 

44 

44 

49 

49 

49 

40 

41 

39 

46 

36 

36 

38 

28 

32 

34 

32 

32 

42 

39 

43 

46 

41 

2 

SAN  FRANC  I  SCO  MB  AP 

MAX 

39 

55 

53 

50 

53 

30 

47 

44 

49 

34 

53 

52 

55 

53 

50 

30 

50 

49 

52 

48 

43 

93 

33 

37 

33 

48 

54 

57  51 

33 

50 

51 

5 

42 

42 

39 

42 

42 

39 

40 

40 

43 

42 

43 

40 

37 

37 

34 

33 

30 

30 

32 

31 

30 

36 

32 

43 

39 

36 

36 

46 

44 

39 

38 

2 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

62 

55 

SS 

30 

53 

50 

48 

46 

51 

37 

52 

54 

58 

55 

50 

34 

53 

31 

55 

50 

47 

36 

39 

35 

53 

49 

55 

59  52 

95 

92 

33 

1 

49 

46 

44 

45 

44 

42 

40 

39 

43 

43 

47 

46 

46 

44 

42 

43 

41 

41 

42 

41 

35 

42 

43 

46 

45 

42 

42 

48  4 

48 

46 

5 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

62 

70 

70 

62 

67 

66 

64 

59 

61 

60 

55 

54 

57 

53 

52 

32 

55 

60 

61 

59 

55 

53 

55 

55 

54 

53 

54 

55  53 

55 

90 

37 

8 

38 

39 

41 

42 

37 

36 

33 

36 

42 

37 

43 

38 

34 

35 

34 

30 

28 

32 

34 

34 

30 

34 

27 

39 

37 

35 

34 

44 

39 

36 

SAN  JOSE 

MAX 

60 

60 

56 

54 

33 

54 

52 

46 

51 

37 

58 

34 

55 

53 

51 

32 

52 

52 

53 

34 

50 

52 

53 

57 

34 

51 

55 

56  58 

53 

30 

33 

7 

37 

39 

38 

40 

41 

38 

36 

37 

40 

45 

41 

43 

35 

36 

31 

27 

26 

26 

28 

27 

30 

34 

31 

37 

43 

31 

34 

47  4 

42 

42 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

67 

69 

75 

80 

74 

80 

78 

71 

61 

60 

61 

62 

56 

35 

52 

56 

53 

57 

64 

64 

38 

61 

35 

54 

60 

55 

55 

59  57 

54 

91 

61 

7 

44 

52 

44 

42 

43 

42 

40 

40 

41 

45 

38 

40 

40 

37 

34 

34 

40 

31 

30 

37 

38 

39 

35 

31 

33 

42 

34 

33  48 

42 

42 

39, 

1 

SAN  MATEO 

MAX 

60 

57 

57 

53 

36 

53 

31 

46 

51 

55 

56 

55 

52 

54 

51 

51 

53 

51 

36 

92 

47 

54 

55 

58 

54 

49 

55 

56 

93 

53 

4 

50 

51 

46 

43 

42 

42 

41 

43 

46 

47 

44 

42 

39 

47 

45 

36 

32 

32 

41 

33 

33 

37 

40 

42 

47 

40 

45 

46 

48 

44 

42 

1 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

62 

57 

57 

53 

55 

33 

49 

45 

52 

57 

57 

53 

55 

33 

52 

32 

52 

52 

55 

50 

51 

53 

54 

56 

54 

51 

59 

58  58 

93 

92 

33, 

7 

40 

39 

38 

42 

41 

39 

37 

37 

41 

45 

43 

43 

33 

37 

34 

29 

28 

28 

30 

29 

32 

35 

35 

40 

42 

34 

39 

48  46 

43 

43 

37, 

SANTA  CRU2 

MAX 

62 

67 

73 

70 

67 

66 

59 

60 

59 

60 

56 

57 

58 

55 

93 

35 

57 

60 

62 

59 

57 

56 

53 

54 

58 

55 

54 

58  37 

90 

55 

98, 

8 

34 

39 

38 

40 

35 

35 

33 

34 

48 

36 

39 

41 

35 

34 

30 

30 

25 

27 

29 

27 

33 

29 

S3 

41 

30 

32 

49  41 

40 

41 

35, 

1 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

64 

61 

59 

60 

58 

58 

55 

52 

45 

54 

57 

53 

53 

55 

54 

49 

53 

53 

48 

55 

51 

48 

54 

52 

52 

53 

30 

92  99 

92 

51 

53, 

7 

MIN 

45 

41 

39 

39 

37 

37 

33 

34 

35 

36 

38 

42 

37 

36 

36 

32 

32 

32 

34 

35 

29 

29 

35 

32 

42 

35 

34 

39  43 

42 

42 

36, 

5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

64 

51 

52 

31 

45 

S3 

49 

43 

41 

44 

58 

50 

52 

34 

53 

48 

52 

52 

37 

53 

40 

39 

53 

33 

57 

54 

47 

35  57 

59 

94 

31. 

2 

MIN 

33 

35 

40 

39 

40 

38 

37 

37 

38 

33 

38 

41 

31 

31 

27 

21 

21 

20 

23 

22 

29 

28 

22 

24 

39 

29 

28 

S3  44 

39 

41 

32 , 

3 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

MAX 

65 

63 

65 

71 

68 

60 

61 

55 

47 

37 

38 

57 

36 

55 

54 

33 

59 

55 

60 

58 

58 

35 

53 

35 

55 

53 

53 

55 

60 

57 

92 

37, 

3 

#       »  • 

MIN 

36 

41 

39 

40 

35 

33 

35 

34 

35 

37 

39 

43 

37 

34 

28 

29 

26 

27 

32 

29 

30 

32 

29 

33 

38 

31 

32 

38 

39 

40 

43 

34  ■ 

5 

SAN  JOAOUIN 

flBAfklA/tC  At 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

65 

48 

51 

45 

48 

48 

43 

42 

41 

47 

50 

51 

33 

57 

56 

31 

55 

49 

53 

34 

39 

55 

37 

49 

35 

57 

59 

33 

30, 

3 

36 

40 

41 

40 

40 

40 

38 

36 

38 

38 

36 

44 

41 

36 

30 

30 

27 

30 

27 

28 

28 

32 

39 

32 

36 

44 

43 

42 

36, 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

65 

47 

44 

45 

45 

46 

43 

41 

40 

44 

47 

50 

30 

53 

33 

48 

93 

33 

48 

52 

34 

35 

53 

91 

57 

35 

46 

52 

56 

90 

52 

48, 

6 

Mm 

35 

35 

60 

39 

39 

39 

37 

36 

37 

35 

36 

40 

39 

35 

27 

29 

27 

24 

27 

23 

21 

30 

29 

35 

38 

31 

29 

33 

43 

42 

40 

33. 

8 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

63 

62 

62 

71 

75 

61 

37 

60 

61 

58 

47 

54 

51 

51 

52 

47 

52 

91 

55 

57 

36 

53 

35 

44 

98 

48 

30 

64 

56 

90 

49 

55. 

2 

Mm 

33 

35 

34 

42 

36 

33 

31 

30 

40 

41 

37 

33 

33 

31 

32 

29 

24 

24 

30 

28 

29 

27 

28 

28 

32 

33 

32 

39 

40 

32 

32 

32. 

5 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

59 

57 

61 

73 

73 

68 

70 

68 

66 

58 

48 

52 

30 

46 

48 

46 

49 

46 

92 

53 

34 

99 

33 

42 

51 

48 

46 

60 

54 

50 

44 

34. 

3 

MIN 

30 

32 

37 

43 

37 

33 

41 

33 

42 

41 

39 

32 

30 

34 

28 

25 

20 

24 

26 

24 

31 

26 

29 

25 

30 

26 

29 

29 

41 

30 

33 

31. 

7 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

49 

44 

50 

44 

43 

42 

41 

43 

48 

48 

57 

58 

51 

48 

31 

44 

30 

96 

39 

38 

41 

38 

47 

56 

32 

32 

59 

63 

59 

56 

55 

49. 

0 

Mm 

36 

38 

39 

37 

39 

40 

39 

38 

40 

45 

43 

42 

38 

38 

36 

34 

32 

29 

25 

31 

31 

33 

31 

29 

36 

32 

35 

42 

48 

40 

40 

36. 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  437  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

 L 

31 

BA1.CH  POWER  house 

MAX 

53 

55 

62 

62 

60 

56 

58 

59 

56 

56 

53 

33 

49 

46 

45 

45 

42 

46 

46 

50 

50 

49 

40 

48 

47 

46 

54 

S3 

56 

33 

43 

SI 

3 

MIN 

36 

38 

44 

47 

44 

42 

44 

41 

46 

44 

42 

36 

35 

37 

32 

31 

28 

31 

3 1 

31 

35 

31 

33 

31 

36 

32 

35 

44 

44 

36 

3  7 

37 

2 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTONWILLOW 

MAX 

46 

49 

43 

47 

43 

43 

43 

41 

41 

46 

49 

35 

55 

50 

45 

32 

50 

52 

54 

40 

33 

36 

41 

49 

58 

94 

54 

59 

65 

55 

56 

48 

5 

MIN 

35 

35 

38 

36 

37 

39 

37 

36 

36 

39 

43 

42 

41 

35 

29 

33 

24 

24 

27 

30 

29 

30 

21 

24 

29 

26 

27 

3  1 

39 

38 

41 

33 

3 

CALAVERAS  BIS  TREES 

MAX 

53 

53 

59 

62 

57 

60 

61 

61 

56 

S3 

49 

42 

40 

35 

38 

35 

40 

40 

46 

49 

48 

50 

42 

45 

38 

32 

36 

45 

42 

35 

34 

46 

3 

MIN 

29 

26 

29 

31 

30 

27 

28 

28 

30 

29 

30 

28 

27 

19 

17 

15 

13 

16 

18 

20 

24 

25 

17 

18 

2' 

16 

20 

24 

30 

25 

27 

23 

8 

CAMP  PARDEE 

MAX 

61 

49 

49 

46 

53 

42 

43 

40 

40 

46 

44 

54 

52 

46 

49 

49 

50 

50 

54 

55 

47 

34 

46 

46 

52 

90 

49 

59 

57 

53 

45 

48 

,7 

MIN 

3T 

35 

35 

36 

38 

38 

35 

34 

36 

37 

38 

41 

40 

38 

33 

30 

30 

31 

33 

29 

30 

30 

28 

32 

42 

33 

37 

41 

43 

39 

41 

35 

,5 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 

59 

55 

50 

64 

69 

69 

55 

48 

51 

37 

49 

55 

92 

45 

48 

45 

50 

45 

33 

53 

50 

48 

37 

43 

51 

48 

51 

5fl 

55 

32 

45 

51 

9 

MIN 

29 

30 

33 

32 

34 

28 

28 

29 

36 

40 

37 

36 

32 

33 

11 

25 

23 

24 

25 

24 

25 

30 

22 

30 

39 

28 

34 

48 

40 

33 

39 

Jl 

6 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

56 

59 

66 

65 

63 

65 

64 

63 

58 

53 

52 

46 

43 

42 

45 

40 

41 

43 

47 

53 

56 

55 

40 

43 

43 

37 

43 

47 

47 

44 

31 

50 

1 

MIN 

28 

33 

38 

36 

36 

34 

33 

31 

35 

30 

29 

23 

23 

20 

16 

15 

16 

18 

23 

29 

29 

24 

17 

21 

27 

16 

22 

31 

28 

22 

29 

26 

,1 

COALINGA 

MAX 

51 

48 

50 

54 

46 

44 

42 

45 

51 

92 

53 

53 

92 

31 

34 

53 

51 

54 

33 

45 

43 

40 

43 

58 

55 

52 

62 

37 

59 

51 

58 

51 

,0 

MIN 

33 

37 

39 

33 

39 

36 

38 

37 

38 

38 

37 

35 

33 

32 

31 

28 

26 

25 

25 

21 

29 

31 

24 

27 

44 

30 

30 

36 

46 

39 

41 

33 

5 

CORCORAN   IRRI6  DIST 

MAX 

49 

45 

44 

46 

44 

42 

41 

47 

41 

47 

48 

56 

92 

48 

47 

31 

30 

50 

50 

36 

37 

37 

39 

45 

52 

37 

50 

55 

58 

57 

54 

47 

6 

MIN 

40 

40 

40 

39 

4C 

38 

36 

36 

36 

39 

39 

43 

36 

39 

28 

21 

29 

24 

27 

30 

33 

33 

25 

26 

32 

29 

30 

32 

42 

42 

44 

14 

5 

DENAtR  3  NNE 

MAX 

47 

48 

45 

52 

.5 

46 

45 

41 

49 

52 

32 

55 

49 

90 

90 

90 

49 

52 

53 

36 

35 

45 

47 

53 

55 

50 

47 

57 

54 

49 

51 

48 

,  7 

MIN 

41 

39 

39 

38 

40 

36 

36 

36 

35 

38 

37 

40 

35 

32 

23 

28 

21 

23 

20 

26 

29 

30 

21 

30 

39 

26 

31 

44 

38 

38 

37 

33 

2 

DUDLEYS 

MAX 

59 

65 

72 

71 

68 

69 

67 

63 

53 

99 

30 

43 

43 

41 

42 

45 

46 

51 

52 

60 

96 

41 

40 

37 

41 

41 

48 

52 

45 

40 

37 

51 

,5 

MIN 

25 

27 

2p 

28 

29 

28 

23 

26 

29 

36 

33 

26 

27 

30 

26 

18 

15 

16 

16 

17 

22 

26 

13 

26 

26 

20 

26 

34 

31 

29 

30 

25 

,4 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

58 

59 

61 

63 

57 

53 

54 

30 

56 

98 

57 

55 

31 

31 

49 

91 

51 

56 

57 

52 

47 

47 

47 

53 

51 

52 

53 

51 

35 

51 

48 

53 

,4 

MIN 

32 

33 

35 

36 

35 

33 

31 

33 

35 

38 

36 

40 

40 

40 

29 

29 

23 

25 

25 

24 

26 

33 

22 

31 

40 

28 

31 

43 

37 

38 

41 

32 

.8 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

50 

45 

44 

46 

45 

47 

41 

41 

42 

53 

49 

48 

90 

46 

49 

50 

50 

53 

49 

48 

42 

42 

46 

36 

53 

52 

50 

62 

58 

32 

53 

4e 

.8 

MIN 

39 

4  1 

38 

38 

40 

39 

37 

36 

38 

37 

95 

36 

35 

39 

29 

3  1 

27 

26 

27 

33 

32 

31 

22 

28 

37 

35 

31 

40 

48 

38 

40 

34 

.8 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 

50 

46 

45 

51 

45 

42 

42 

42 

32 

49 

55 

56 

48 

92 

90 

50 

49 

33 

51 

37 

39 

39 

47 

53 

54 

47 

33 

58 

55 

49 

52 

48 

,  7 

MIN 

42 

4  1 

40 

39 

4  1 

39 

38 

38 

39 

42 

41 

38 

39 

34 

30 

27 

28 

26 

25 

30 

31 

30 

27 

29 

34 

29 

31 

44 

46 

38 

3  5 

35 

.2 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

54 

53 

45 

47 

56 

45 

44 

43 

43 

51 

30 

55 

56 

48 

31 

50 

90 

49 

53 

51 

36 

39 

37 

47 

53 

52 

46 

55 

61 

56 

47 

49 

,  1 

MIN 

40 

39 

39 

4  1 

39 

40 

37 

37 

38 

40 

42 

39 

35 

37 

33 

26 

26 

29 

28 

26 

30 

32 

33 

30 

37 

26 

27 

36 

48 

38 

42 

35 

.2 

giant  forest 

MAX 

40 

44 

46 

49 

49 

49 

50 

49 

47 

40 

35 

35 

31 

30 

29 

25 

28 

28 

35 

42 

47 

42 

26 

34 

40 

34 

34 

40 

41 

35 

32 

38 

.  3 

MIN 

27 

28 

32 

35 

35 

34 

33 

32 

32 

32 

27 

18 

17 

16 

13 

12 

12 

13 

15 

24 

31 

17 

14 

13 

23 

19 

21 

32 

30 

19 

2  1 

23 

,5 

GLENNVILLE 

MAX 

60 

71 

77 

78 

73 

72 

69 

68 

58 

45 

92 

MIN 

26 

2  8 

34 

3  1 

3  1 

32 

31 

32 

44 

4  I 

28 

30 

33 

28 

28 

18 

18 

16 

20 

22 

27 

21 

22 

20 

22 

33 

27 

3  3 

41 

29 

3  3 

28 

,4 

GRANT  GROVE 

MAX 

44 

52 

59 

63 

39 

59 

57 

53 

49 

41 

35 

36 

31 

29 

30 

26 

29 

33 

39 

49 

35 

44 

26 

43 

42 

31 

41 

47 

41 

34 

28 

42 

•  1 

MIN 

29 

32 

38 

40 

40 

37 

35 

35 

34 

29 

28 

19 

16 

16 

1 1 

12 

12 

14 

20 

31 

33 

17 

14 

19 

24 

IB 

22 

25 

29 

17 

20 

24 

.8 

HANFORD 

MAX 

51 

46 

47 

45 

44 

42 

41 

41 

48 

52 

55 

55 

51 

90 

53 

52 

52 

93 

48 

42 

44 

44 

46 

56 

59 

57 

53 

57 

59 

52 

58 

50 

.  1 

MIN 

45 

39 

39 

38 

38 

36 

35 

35 

38 

42 

36 

41 

35 

35 

27 

30 

24 

22 

24 

25 

32 

32 

23 

26 

4  0 

27 

28 

39 

48 

39 

42 

34 

.2 

HETCH  HETCHY 

MAX 

46 

46 

52 

57 

56 

57 

57 

56 

37 

50 

52 

48 

41 

39 

40 

38 

38 

39 

39 

44 

46 

47 

43 

41 

50 

SI 

38 

47 

•  0 

MIN 

30 

32 

35 

34 

35 

37 

35 

34 

37 

34 

30 

30 

27 

27 

21 

19 

17 

19 

21 

25 

28 

27 

20 

21 

24 

31 

28 

28 

.  1 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

47 

55 

60 

54 

34 

53 

50 

47 

41 

32 

34 

34 

31 

26 

22 

26 

29 

36 

46 

51 

42 

37 

40 

39 

35 

37 

42 

38 

33 

29 

23 

39 

•  5 

MIN 

21 

25 

29 

28 

28 

27 

26 

25 

30 

25 

19 

12 

10 

13 

5 

3 

4 

8 

16 

22 

24 

12 

10 

22 

20 

11 

22 

30 

24 

14 

19 

18 

.» 

IDRIA 

MAX 

74 

73 

70 

68 

68 

66 

60 

65 

59 

51 

53 

49 

45 

41 

43 

43 

44 

31 

49 

50 

39 

43 

44 

49 

46 

43 

37 

54 

49 

44 

44 

5  3 

,4 

MIN 

48 

48 

49 

51 

45 

48 

49 

46 

42 

38 

37 

34 

33 

31 

26 

26 

28 

30 

32 

34 

33 

32 

28 

27 

37 

30 

32 

42 

35 

32 

35 

36 

.8 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

53 

49 

55 

73 

45 

43 

42 

46 

48 

46 

58 

58 

30 

47 

31 

47 

90 

60 

47 

38 

47 

44 

48 

56 

48 

46 

63 

63 

61 

57 

51 

51 

,  4 

MIN 

38 

35 

36 

37 

36 

37 

36 

35 

40 

40 

43 

43 

42 

40 

40 

38 

34 

39 

30 

27 

32 

32 

34 

36 

3(3 

36 

39 

52 

50 

42 

44 

38 

.2 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

62 

67 

72 

71 

68 

68 

68 

67 

57 

32 

56 

31 

47 

46 

30 

49 

51 

55 

62 

65 

57 

37 

45 

38 

54 

53 

39 

60 

55 

52 

43 

57 

,  3 

MIN 

28 

29 

46 

34 

40 

48 

46 

45 

4  7 

45 

34 

34 

32 

34 

26 

31 

29 

29 

30 

36 

33 

27 

27 

22 

2  7 

27 

28 

3  3 

40 

37 

36 

34 

.2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

54 

43 

42 

44 

45 

46 

40 

40 

40 

58 

50 

50 

49 

49 

34 

30 

49 

50 

52 

90 

36 

44 

40 

44 

58 

54 

92 

58 

60 

60 

52 

48 

t  8 

MIN 

34 

34 

34 

34 

36 

38 

34 

33 

33 

34 

3 1 

36 

38 

32 

28 

26 

26 

23 

26 

30 

25 

26 

22 

24 

30 

30 

32 

33 

49 

40 

42 

32 

.0 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

*5 

44 

46 

50 

44 

44 

40 

43 

61 

52 

53 

31 

49 

46 

90 

90 

90 

32 

52 

37 

38 

40 

46 

57 

52 

51 

97 

62 

57 

54 

57 

49 

,  4 

MIN 

36 

39 

38 

36 

36 

38 

38 

36 

39 

38 

34 

40 

39 

32 

32 

36 

33 

30 

34 

27 

30 

32 

30 

32 

43 

37 

36 

45 

48 

41 

42 

36 

.4 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

58 

46 

45 

46 

54 

44 

43 

43 

42 

49 

49 

54 

36 

48 

90 

30 

49 

55 

94 

39 

36 

45 

53 

49 

32 

57 

53 

47 

48 

1 8 

MIN 

36 

4  1 

42 

41 

4  1 

40 

39 

39 

41 

40 

40 

41 

37 

34 

27 

24 

22 

22 

21 

23 

32 

33 

24 

3*. 

32 

41 

39 

41 

42 

34 

■  8 

LE  GRAND 

MAX 

53 

50 

49 

55 

49 

44 

43 

42 

45 

49 

32 

55 

90 

49 

90 

91 

50 

53 

53 

90 

35 

36 

48 

52 

53 

35 

55 

59 

56 

33 

52 

49 

,  9 

MIN 

43 

41 

39 

36 

39 

39 

39 

37 

37 

40 

42 

37 

37 

40 

30 

26 

26 

24 

22 

28 

30 

34 

29 

29 

30 

27 

33 

34 

32 

39 

41 

34 

.  1 

LEMON  COVE 

MAX 

58 

44 

47 

47 

44 

43 

42 

43 

53 

47 

59 

58 

43 

46 

30 

48 

50 

93 

50 

34 

40 

35 

48 

55 

53 

51 

58 

58 

54 

53 

51 

46 

.  9 

MIN 

34 

34 

34 

32 

35 

36 

33 

33 

37 

40 

40 

37 

33 

30 

33 

28 

30 

28 

28 

28 

32 

32 

34 

32 

38 

35 

32 

38 

42 

37 

40 

34 

,0 

LINDSAY 

MAX 

55 

45 

47 

46 

45 

43 

43 

44 

48 

48 

59 

34 

30 

51 

51 

49 

51 

33 

44 

39 

39 

37 

49 

58 

58 

52 

58 

58 

58 

96 

52 

49 

.7 

MIN 

39 

39 

38 

36 

38 

37 

36 

36 

38 

42 

41 

37 

38 

31 

34 

26 

27 

27 

24 

28 

30 

30 

32 

27 

34 

30 

29 

35 

46 

36 

43 

34 

.3 

LODI 

MAX 

52 

45 

46 

49 

44 

44 

43 

42 

46 

53 

53 

54 

92 

53 

49 

90 

50 

51 

48 

35 

34 

53 

48 

52 

55 

50 

47 

95 

50 

49 

52 

48 

.  5 

MIN 

39 

39 

40 

39 

37 

38 

37 

37 

37 

37 

39 

38 

33 

33 

26 

25 

25 

26 

23 

26 

28 

30 

23 

34 

40 

28 

30 

40 

40 

38 

40 

33 

,7 

LOS  BANOS 

MAX 

62 

48 

46 

48 

49 

47 

44 

43 

46 

96 

52 

54 

99 

53 

52 

94 

51 

51 

34 

45 

39 

48 

49 

35 

55 

50 

47 

59 

56 

90 

50 

50 

•  6 

MIN 

40 

4  1 

40 

39 

40 

39 

40 

39 

40 

40 

38 

42 

42 

35 

27 

26 

24 

23 

25 

28 

32 

33 

23 

28 

42 

29 

34 

41 

44 

37 

40 

35 

.3 

MADERA 

MAX 

60 

46 

46 

44 

33 

44 

43 

41 

41 

49 

92 

62 

96 

48 

50 

90 

51 

32 

54 

53 

35 

36 

37 

46 

52 

92 

47 

52 

57 

55 

49 

46 

t8 

MIN 

43 

42 

40 

39 

39 

40 

37 

37 

37 

39 

39 

39 

38 

39 

29 

28 

29 

27 

24 

23 

30 

31 

23 

26 

36 

28 

29 

36 

46 

40 

40 

34 

,7 

MANOEVILLE  island 

MAX 
MIN 

M An  T  EC  A 

MAX 

60 

47 

45 

44 

45 

45 

44 

41 

40 

44 

52 

51 

51 

30 

30 

47 

49 

47 

44 

49 

34 

36 

51 

47 

53 

53 

47 

52 

58 

52 

52 

47 

,  7 

MIN 

35 

42 

40 

40 

40 

39 

37 

37 

37 

39 

40 

40 

37 

35 

28 

29 

26 

27 

24 

24 

27 

32 

29 

29 

38 

32 

33 

39 

44 

42 

42 

34 

,  8 

MARICOPA 

MAX 

49 

44 

31 

44 

44 

44 

42 

43 

47 

47 

52 

59 

50 

46 

52 

45 

50 

52 

41 

35 

42 

41 

49 

56 

54 

52 

58 

67 

66 

56 

58 

49 

.5 

MIN 

29 

31 

33 

29 

34 

36 

33 

32 

36 

43 

33 

37 

40 

33 

33 

34 

29 

30 

27 

23 

26 

30 

29 

28 

35 

33 

31 

38 

46 

39 

40 

33 

.5 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

60 

47 

45 

55 

53 

44 

43 

42 

47 

53 

51 

55 

52 

30 

32 

51 

50 

54 

52 

51 

36 

39 

47 

52 

95 

52 

48 

57 

97 

54 

49 

50 

,1 

MIN 

42 

42 

40 

39 

40 

39 

37 

37 

38 

43 

41 

40 

38 

39 

29 

28 

27 

27 

23 

28 

31 

32 

26 

31 

40 

29 

32 

42 

42 

41 

41 

35 

■  6 

MODESTO 

MAX 

47 

46 

45 

49 

45 

43 

42 

40 

48 

57 

50 

53 

51 

51 

90 

33 

51 

47 

52 

35 

40 

50 

46 

56 

55 

50 

47 

58 

93 

50 

51 

48 

.8 

MIN 

41 

40 

39 

38 

40 

39 

36 

35 

38 

3a 

41 

39 

37 

31 

26 

29 

25 

28 

24 

26 

30 

26 

23 

33 

35 

29 

34 

44 

40 

39 

37 

34 

.3 

NEWMAN  2  NW 

MAX 

55 

45 

45 

49 

45 

45 

42 

41 

44 

51 

48 

52 

52 

50 

49 

51 

49 

49 

52 

43 

37 

50 

47 

34 

49 

49 

45 

58 

53 

49 

50 

48 

,3 

MIN 

40 

40 

40 

39 

39 

39 

38 

37 

38 

38 

39 

42 

37 

30 

29 

28 

25 

25 

25 

25 

31 

32 

29 

29 

42 

31 

30 

40 

41 

40 

38 

34 

6 

See  Roloronce  Notes  Following  Station  Index 


-  438  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  oi  Month 

• 

01 

Station 

O 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

62 

59 

67 

7  7 

76 

78 

73 

68 

48 

61 

40 

5  2 

60 

52 

48 

39 

MIN 

11 

34 

38 

39 

38 

36 

37 

36 

37 

22 

24 

24 

24 

27 

36 

36 

31 

32 

oakdalf.  woodward  dam 

MAX 

58 

46 

46 

45 

46 

44 

43 

42 

41 

47 

49 

52 

54 

48 

49 

50 

48 

47 

51 

50 

42 

35 

46 

46 

52 

53 

4  7 

51 

56 

52 

4  7 

47 1 8 

MIN 

40 

41 

40 

39 

38 

39 

38 

37 

38 

36 

39 

40 

34 

35 

28 

23 

26 

32 

23 

27 

29 

30 

27 

30 

38 

29 

33 

39 

42 

42 

40 

34,6 

ORANGE  COVE 

MAX 

48 

54 

44 

45 

52 

43 

42 

42 

44 

46 

48 

58 

57 

45 

51 

91 

49 

50 

52 

49 

34 

37 

44 

47 

55 

54 

50 

55 

61 

57 

52 

49*0 

Mm 

38 

39 

39 

37 

40 

38 

37 

36 

38 

37 

43 

35 

37 

38 

34 

27 

28 

26 

27 

29 

30 

32 

34 

29 

33 

31 

34 

40 

49 

37 

46 

35.5 

PANOCHE  creek 

MAX 

59 

47 

44 

52 

52 

43 

43 

43 

40 

44 

54 

49 

50 

50 

48 

49 

50 

49 

49 

49 

35 

37 

43 

45 

52 

53 

49 

35 

59 

57 

49 

46*3 

MIN 

38 

39 

39 

39 

39 

39 

38 

37 

38 

40 

34 

39 

37 

37 

31 

30 

29 

29 

29 

25 

2n 

31 

28 

30 

34 

32 

32 

37 

44 

39 

40 

34,9 

PORT ERV 1 LLE 

MAX 

47 

57 

45 

50 

47 

45 

44 

42 

45 

48 

48 

59 

57 

45 

52 

52 

48 

33 

56 

45 

35 

40 

36 

50 

38 

55 

5  3 

59 

60 

57 

56 

49,9 

Mm 

36 

41 

40 

37 

38 

39 

38 

37 

36 

42 

42 

42 

39 

34 

38 

29 

30 

27 

26 

29 

JO 

32 

33 

30 

S3 

34 

30 

34 

41 

39 

40 

35.4 

POSEY  3  E 

MAX 

55 

64 

69 

7  1 

68 

67 

67 

48 

40 

39 

39 

33 

33 

34 

37 

41 

58 

52 

35 

32 

40 

50 

48 

45 

47 

56 

51 

40 

32 

48,4 

MIN 

27 

29 

34 

36 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

26 

20 

28 

19 

19 

19 

14 

23 

29 

20 

1  7 

13 

20 

22 

22 

23 

23 

32 

20 

28 

25.5 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

59 

61 

64 

62 

58 

61 

60 

62 

58 

53 

50 

47 

48 

43 

42 

43 

49 

46 

53 

58 

55 

51 

67 

45 

41 

37 

40 

50 

41 

37 

37 

50.3 

MIN 

38 

45 

49 

40 

41 

45 

45 

44 

36 

34 

35 

32 

31 

28 

27 

29 

31 

25 

35 

38 

35 

30 

25 

31 

30 

24 

31 

33 

32 

30 

31 

34.2 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

61 

45 

44 

46 

54 

44 

43 

42 

41 

44 

53 

51 

53 

51 

51 

48 

31 

47 

47 

51 

36 

38 

51 

46 

38 

52 

48 

55 

61 

49 

49 

48.7 

MIN 

37 

37 

40 

39 

41 

39 

39 

38 

38 

40 

40 

42 

40 

34 

31 

31 

29 

28 

29 

23 

24 

30 

29 

32 

36 

33 

33 

37 

40 

40 

42 

33.2 

SONORA  RS 

MAX 

64 

58 

62 

70 

69 

67 

60 

63 

58 

36 

55 

56 

49 

46 

47 

41 

51 

47 

34 

57 

55 

60 

39 

42 

52 

45 

47 

55 

54 

55 

40 

54,  i 

MIN 

31 

32 

35 

34 

36 

31 

32 

31 

34 

37 

36 

36 

33 

34 

28 

22 

20 

22 

23 

23 

29 

26 

24 

25 

33 

25 

28 

35 

36 

35 

36 

30.3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

34 

64 

68 

65 

64 

63 

6  1 

54 

54 

44 

42 

38 

37 

38 

33 

40 

40 

38 

48 

60 

5  1 

37 

45 

44 

37 

44 

4  7 

44 

41 

41 

36 

47,5 

MIN 

27 

30 

33 

33 

34 

30 

29 

30 

35 

34 

29 

23 

21 

23 

17 

13 

14 

15 

20 

22 

28 

25 

15 

26 

27 

17 

34 

33 

32 

30 

14 

25.6 

STOCKTON  WBAP 

46 

45 

45 

46 

44 

44 

4 1 

39 

44 

49 

52 

51 

30 

50 

48 

49 

46 

46 

49 

32 

34 

3 1 

46 

34 

32 

45 

4  7 

57 

50 

30 

50 

66,8 

MIN 

39 

41 

40 

39 

40 

40 

38 

37 

38 

39 

38 

39 

35 

33 

27 

27 

24 

26 

22 

25 

29 

28 

21 

33 

35 

31 

31 

44 

40 

38 

37 

36.0 

STOCKTON  FIRE   STATl ON 

62 

48 

46 

45 

47 

45 

45 

43 

42 

45 

52 

53 

52 

52 

52 

48 

50 

47 

49 

48 

36 

36 

52 

47 

54 

59 

46 

30 

57 

50 

30 

46.6 

MIN 

39 

39 

39 

39 

37 

38 

37 

37 

36 

37 

39 

35 

35 

36 

27 

26 

27 

26 

23 

25 

29 

31 

23 

30 

41 

32 

30 

40 

42 

40 

40 

34.0 

TEHACHAP I 

39 

65 

64 

69 

63 

66 

64 

61 

49 

44 

50 

45 

39 

37 

44 

36 

46 

45 

47 

56 

55 

45 

39 

54 

56 

49 

59 

54 

50 

46 

40 

51,5 

MIN 

24 

29 

44 

34 

37 

39 

37 

37 

42 

38 

25 

28 

32 

27 

28 

30 

18 

24 

32 

35 

34 

24 

24 

20 

21 

25 

21 

40 

39 

31 

32 

30.7 

TEJON  RANCHO 

MAX 

34 

47 

58 

71 

50 

42 

45 

58 

44 

42 

54 

54 

44 

40 

45 

42 

43 

49 

42 

40 

40 

36 

44 

51 

48 

44 

56 

61 

56 

33 

49 

48,5 

MIN 

37 

29 

29 

36 

29 

30 

27 

29 

35 

40 

33 

40 

39 

34 

35 

32 

28 

26 

27 

25 

19 

28 

29 

29 

34 

35 

34 

48 

46 

36 

39 

33.2 

THREE  RVRS  EDISON   PH  2 

MAX 

65 

60 

60 

67 

63 

55 

50 

}} 

56 

55 

56 

57 

55 

52 

51 

32 

51 

55 

56 

45 

47 

47 

33 

49 

46 

46 

63 

62 

58 

51 

31 

54,4 

MIN 

34 

33 

39 

37 

33 

34 

32 

32 

36 

45 

40 

34 

33 

39 

40 

27 

27 

24 

26 

26 

36 

35 

34 

29 

35 

39 

36 

37 

47 

38 

44 

34.9 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

57 

55 

57 

56 

38 

58 

34 

61 

54 

54 

50 

48 

46 

48 

44 

43 

44 

45 

43 

43 

52 

46 

44 

46 

43 

42 

46 

42 

45 

42 

36 

46.5 

MIN 

33 

36 

38 

36 

38 

36 

33 

36 

34 

35 

38 

34 

34 

31 

28 

26 

24 

25 

23 

28 

30 

30 

24 

28 

34 

28 

30 

38 

34 

33 

33 

32.0 

TRACY  CARBONA 

MAX 

62 

51 

44 

45 

44 

45 

42 

41 

45 

45 

53 

53 

33 

51 

47 

51 

49 

46 

51 

36 

38 

32 

52 

50 

56 

5  5 

54 

58 

30 

5  l 

46.8 

MIN 

37 

40 

37 

38 

39 

33 

31 

34 

33 

32 

32 

30 

39 

33 

30 

29 

28 

24 

29 

21 

24 

27 

27 

29 

45 

32 

28 

35 

40 

41 

39 

32.8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

53 

46 

45 

44 

45 

45 

41 

41 

43 

47 

53 

51 

54 

53 

49 

32 

50 

46 

52 

38 

3b 

53 

51 

57 

55 

47 

46 

38 

52 

54 

52 

46,7 

MIN 

36 

40 

40 

39 

43 

39 

37 

37 

39 

34 

31 

40 

40 

34 

28 

28 

25 

22 

29 

23 

2=1 

31 

26 

32 

42 

31 

31 

39 

37 

41 

36 

34.2 

VI  SAL  1 A 

MAX 

45 

50 

45 

46 

45 

43 

43 

43 

47 

49 

55 

53 

44 

30 

49 

48 

49 

50 

42 

34 

37 

38 

47 

55 

54 

49 

30 

51 

51 

52 

46.9 

Mm 

38 

39 

38 

38 

40 

38 

36 

37 

41 

43 

41 

39 

35 

33 

29 

31 

29 

24 

24 

31 

32 

33 

31 

33 

26 

31 

32 

43 

40 

41 

34.9 

WASCO 

47 

30 

45 

47 

44 

44 

43 

42 

50 

49 

38 

55 

50 

47 

30 

49 

50 

53 

39 

36 

38 

40 

46 

56 

53 

5 1 

57 

63 

56 

56 

48.7 

Mm 

38 

34 

40 

36 

38 

39 

38 

38 

41 

38 

42 

42 

34 

30 

33 

29 

28 

30 

31 

31 

32 

25 

28 

33 

30 

30 

35 

44 

40 

42 

35.0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

49 

53 

55 

53 

53 

52 

34 

54 

56 

48 

43 

41 

43 

42 

39 

40 

42 

44 

49 

55 

43 

42 

57 

30 

40 

42 

45 

45 

35 

36 

46.8 

#      *  # 

Mm 

27 

27 

31 

27 

29 

30 

27 

27 

30 

34 

27 

27 

24 

25 

18 

19 

14 

13 

13 

18 

22 

24 

16 

29 

32 

23 

28 

28 

32 

29 

31 

25.2 

SOUTH  COAST 

drainage  06 

ALPINE 

MAX 

68 

74 

80 

82 

84 

79 

75 

72 

62 

56 

59 

36 

30 

51 

49 

99 

59 

62 

71 

64 

55 

55 

38 

38 

60 

67 

57 

62 

56 

33 

62.6 

Mm 

38 

44 

47 

53 

30 

55 

52 

53 

49 

48 

45 

43 

41 

40 

33 

40 

36 

33 

33 

39 

37 

40 

32 

34 

36 

36 

39 

40 

43 

38 

36 

61.4 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

62 

62 

70 

67 

67 

66 

63 

63 

60 

59 

62 

59 

57 

58 

59 

36 

38 

60 

61 

61 

61 

57 

57 

56 

61 

57 

59 

60 

60 

36 

39 

60,5 

Mm 

30 

SO 

51 

54 

33 

54 

53 

52 

57 

52 

50 

49 

47 

47 

45 

51 

44 

45 

46 

44 

49 

31 

46 

45 

47 

46 

48 

50 

55 

49 

51 

49.4 

BARRETT  DAM 

MAX 

63 

71 

78 

83 

64 

81 

6 1 

78 

73 

56 

55 

60 

34 

53 

30 

48 

48 

34 

39 

63 

75 

64 

50 

54 

39 

56 

60 

70 

59 

64 

53 

63.2 

Mm 

33 

34 

34 

35 

37 

37 

37 

40 

30 

30 

45 

42 

42 

38 

32 

32 

40 

30 

30 

31 

31 

32 

11 

28 

29 

30 

30 

31 

33 

40 

36 

35.5 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

6 1 

67 

71 

76 

76 

77 

74 

74 

62 

54 

54 

s 

57 

48 

34 

52 

55 

56 

5  7 

60 

47 

51 

51 

58 

39 

69 

64 

66 

64 

60,2 

Mm 

37 

40 

44 

45 

49 

46 

40 

46 

47 

41 

42 

38 

27 

33 

3 1 

29 

27 

29 

36 

34 

24 

26 

so 

31 

36 

39 

37 

26 

32 

36.0 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

35 

58 

65 

65 

63 

60 

56 

54 

46 

44 

J5 

36 

30 

30 

25 

34 

37 

55 

55 

4  7 

35 

37 

47 

46 

55 

56 

46 

41 

40 

40 

46,1 

Mm 

13 

21 

22 

22 

22 

23 

26 

29 

33 

33 

21 

16 

13 

8 

20 

19 

10 

-  1 

10 

16 

16 

9 

2 

21 

14 

17 

31 

30 

19 

18 

16.7 

80NITA 

77 

77 

90 

8 1 

75 

73 

62 

69 

67 

62 

36 

57 

55 

62 

64 

62 

62 

60 

6 1 

63 

61 

63 

67 

62 

66 

61 

60 

66.3 

Mm 

40 

40 

41 

40 

42 

43 

46 

46 

31 

S3 

48 

45 

45 

43 

37 

45 

42 

36 

34 

35 

36 

48 

33 

34 

36 

41 

36 

37 

30 

43 

39 

41.5 

BURBANK  WB  A  I R PORT 

71 

80 

83 

84 

8 1 

8 1 

79 

7 1 

61 

62 

62 

59 

50 

55 

55 

62 

62 

66 

69 

62 

J7 

39 

62 

59 

62 

6  7 

57 

58 

36 

38 

64,7 

Mm 

44 

44 

48 

47 

49 

49 

46 

48 

54 

52 

50 

46 

40 

42 

37 

45 

41 

34 

37 

37 

47 

41 

41 

35 

37 

39 

41 

40 

50 

40 

44 

43,4 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

63 

7  1 

74 

73 

82 

76 

72 

67 

60 

62 

63 

61 

60 

55 

59 

54 

60 

59 

58 

63 

62 

57 

58 

60 

58 

60 

59 

60 

60 

39 

58 

62,7 

Mm 

*9 

53 

55 

57 

56 

59 

56 

56 

31 

54 

53 

52 

47 

45 

44 

45 

48 

44 

46 

49 

46 

49 

44 

43 

46 

49 

46 

46 

93 

49 

46 

♦9.7 

cachuma  DAM 

67 

71 

77 

78 

77 

75 

76 

75 

70 

59 

62 

54 

56 

52 

94 

96 

60 

62 

64 

6  3 

59 

53 

57 

60 

57 

36 

65 

56 

59 

53 

62,6 

Mm 

37 

39 

45 

43 

45 

42 

43 

39 

♦7 

45 

39 

43 

36 

34 

3 1 

32 

30 

36 

32 

36 

41 

38 

35 

29 

37 

30 

34 

40 

46 

38 

40 

38.2 

CAMPO 

65 

70 

74 

75 

75 

74 

75 

73 

57 

58 

50 

48 

45 

44 

40 

44 

50 

50 

66 

6  1 

49 

50 

60 

59 

63 

70 

65 

61 

30 

49 

38.7 

Mm 

28 

35 

45 

44 

41 

37 

37 

43 

43 

46 

42 

41 

40 

35 

3 1 

36 

27 

34 

36 

27 

42 

27 

27 

28 

28 

29 

31 

35 

39 

30 

35.5 

C A NOG A  PARK  PIERCE  COL 

73 

79 

84 

82 

78 

60 

77 

73 

65 

63 

61 

J7 

39 

52 

55 

30 

97 

61 

61 

71 

66 

56 

60 

63 

60 

62 

66 

63 

59 

57 

37 

64.6 

Mm 

42 

43 

39 

38 

38 

40 

39 

39 

50 

51 

42 

37 

33 

35 

' 

49 

31 

27 

26 

37 

42 

37 

29 

31 

32 

32 

34 

50 

39 

43 

37.8 

65 

70 

83 

76 

?5 

66 

62 

61 

60 

54 

57 

96 

60 

64 

57 

58 

6  I 

61 

62 

69 

60 

63,8 

Mm 

44 

47 

47 

43 

30 

51 

52 

53 

51 

51 

49 

47 

40 

40 

45 

41 

39 

39 

43 

47 

46 

44 

43.8 

CLAHEMONT  POMONA  COL 

69 

73 

79 

80 

83 

80 

78 

74 

62 

61 

56 

50 

55 

56 

97 

58 

63 

69 

60 

53 

56 

39 

6  7 

37 

56 

95 

52 

63.1 

Mm 

38 

40 

44 

46 

49 

48 

48 

52 

52 

48 

45 

45 

39 

39 

33 

57 

36 

34 

36 

42 

39 

32 

34 

40 

40 

46 

37 

42 

41.5 

CORONA 

72 

78 

8  3 

78 

62 

?5 

5 1 

54 

30 

98 

60 

62 

73 

60 

5  7 

58 

59 

60 

60 

63 

59 

60 

69 

55 

64.2 

Mm 

36 

41 

46 

47 

48 

45 

43 

47 

53 

33 

41 

45 

40 

38 

31 

42 

47 

41 

42 

46 

38 

39 

31 

31 

31 

37 

37 

33 

49 

39 

36 

61.2 

CULVER  CITY 

MAX 

74 

83 

86 

88 

84 

83 

80 

70 

63 

62 

60 

62 

57 

63 

65 

71 

75 

66 

62 

63 

65 

66 

7C 

63 

62 

60 

60 

66.8 

Mm 

44 

45 

51 

50 

53 

50 

50 

47 

34 

42 

42 

37 

46 

40 

37 

40 

41 

45 

47 

44 

40 

39 

42 

44 

50 

41 

44 

64,9 

CUYAMA 

MAX 

61 

60 

74 

75 

76 

72 

74 

71 

72 

91 

52 

55 

50 

41 

39 

49 

38 

47 

59 

57 

54 

58 

39 

47 

53 

47 

69 

60 

57 

56 

51 

56.0 

Mm 

27 

30 

31 

30 

34 

33 

26 

33 

36 

39 

28 

31 

35 

24 

24 

29 

20 

18 

18 

18 

25 

24 

19 

20 

24 

33 

25 

33 

44 

29 

S3 

28.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

MAX 

54 

56 

60 

64 

67 

65 

64 

65 

38 

44 

45 

48 

39 

38 

37 

36 

33 

40 

40 

41 

48 

50 

18 

40 

46 

48 

52 

54 

54 

49 

39 

48 

8 

27 

29 

41 

30 

34 

31 

32 

35 

41 

36 

33 

34 

)1 

30 

27 

28 

27 

23 

24 

26 

24 

29 

21 

17 

24 

10 

26 

28 

33 

29 

26 

29 

4 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

63 

67 

71 

77 

75 

73 

75 

74 

70 

37 

39 

39 

31 

34 

45 

51 

45 

91 

54 

55 

62 

62 

53 

38 

50 

54 

60 

64 

33 

56 

33 

60 

0 

42 

51 

52 

42 

42 

44 

43 

41 

42 

48 

44 

47 

36 

35 

31 

31 

18 

37 

37 

36 

37 

40 

10 

29 

20 

30 

34 

39 

39 

36 

36 

36 

5 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

67 

75 

80 

83 

86 

89 

83 

78 

74 

57 

62 

66 

61 

59 

50 

55 

54 

61 

65 

66 

74 

60 

57 

60 

63 

63 

64 

70 

59 

68 

39 

66 

7 

43 

42 

46 

47 

48 

52 

!3 

54 

34 

52 

30 

48 

45 

45 

37 

39 

39 

39 

37 

38 

36 

40 

17 

38 

38 

40 

40 

37 

41 

44 

41 

43 

2 

ELSTNORE 

MAX 

71 

78 

78 

83 

80 

80 

77 

73 

65 

60 

58 

90 

49 

39 

55 

61 

39 

63 

71 

60 

55 

57 

61 

59 

60 

66 

59 

56 

56 

51 

64 

0 

35 

38 

43 

38 

38 

40 

41 

45 

31 

93 

46 

41 

34 

31 

31 

31 

31 

29 

30 

33 

30 

30 

29 

31 

33 

32 

33 

66 

36 

35 

36 

8 

ESCONDIDO 

MAX 

70 

76 

79 

81 

85 

79 

76 

72 

63 

58 

63 

60 

58 

54 

51 

51 

60 

64 

65 

71 

64 

56 

37 

61 

59 

61 

66 

62 

61 

39 

56 

64 

5 

37 

38 

38 

39 

40 

42 

44 

45 

32 

52 

48 

48 

44 

41 

33 

43 

42 

33 

32 

33 

35 

46 

32 

32 

12 

49 

36 

37 

50 

60 

36 

40 

3 

FONTANA  KAISER 

MAX 

71 

79 

85 

83 

82 

84 

79 

76 

68 

62 

63 

58 

50 

56 

36 

53 

33 

69 

66 

72 

67 

58 

56 

62 

62 

62 

70 

64 

sa 

98 

36 

65 

9 

»5 

52 

47 

54 

55 

46 

48 

32 

53 

49 

46 

41 

44 

42 

37 

39 

42 

38 

38 

45 

43 

42 

36 

14 

32 

36 

42 

41 

4a 

42 

42 

43 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

74 

79 

83 

85 

89 

85 

78 

74 

73 

62 

67 

62 

61 

52 

56 

55 

60 

66 

67 

75 

66 

58 

61 

65 

61 

63 

70 

60 

66 

63 

59 

67 

7 

38 

37 

37 

37 

38 

39 

43 

45 

53 

53 

50 

46 

47 

43 

34 

45 

44 

33 

31 

34 

35 

40 

33 

32 

33 

40 

16 

37 

49 

42 

3a 

40 

2 

HENSHAW  DAM 

MAX 

61 

65 

60 

75 

77 

74 

75 

73 

76 

51 

52 

56 

50 

49 

45 

45 

40 

50 

52 

51 

66 

63 

48 

49 

55 

55 

59 

69 

62 

54 

47 

56 

4 

2a 

20 

32 

33 

33 

33 

34 

38 

41 

45 

40 

41 

39 

36 

28 

29 

32 

26 

26 

38 

31 

31 

29 

23 

26 

27 

28 

28 

32 

33 

29 

32 

3 

IDYLLWILD  RANGER  sta 

MAX 

58 

65 

72 

70 

72 

69 

65 

58 

47 

40 

47 

39 

36 

37 

36 

31 

37 

40 

52 

64 

31 

43 

47 

51 

60 

60 

60 

56 

45 

49 

46 

51 

7 

23 

25 

30 

30 

3  0 

28 

30 

33 

34 

28 

24 

24 

23 

22 

10 

20 

14 

11 

14 

24 

24 

23 

21 

24 

27 

2a 

26 

24 

23 

19 

22 

23 

g 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

64 

65 

67 

70 

69 

67 

70 

60 

31 

48 

54 

46 

45 

40 

41 

38 

41 

44 

45 

56 

59 

41 

48 

53 

52 

59 

57 

61 

92 

49 

41 

53 

4 

32 

34 

30 

45 

45 

46 

46 

46 

44 

42 

41 

40 

33 

31 

27 

30 

32 

26 

28 

32 

42 

31 

25 

26 

29 

10 

15 

35 

38 

32 

33 

35 

3 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

67 

66 

73 

76 

77 

76 

73 

67 

62 

64 

64 

62 

61 

39 

59 

57 

64 

65 

67 

65 

62 

60 

59 

61 

62 

62 

63 

61 

60 

60 

59 

64 

3 

43 

42 

41 

40 

45 

44 

35 

46 

54 

52 

45 

46 

46 

41 

37 

42 

39 

35 

35 

36 

40 

44 

14 

14 

38 

39 

40 

42 

92 

41 

40 

42 

2 

LA  MESA 

MAX 

72 

78 

81 

83 

88 

81 

80 

71 

62 

64 

63 

63 

59 

52 

56 

55 

61 

65 

65 

73 

64 

58 

63 

63 

60 

68 

62 

69 

60 

58 

66 

.4 

47 

46 

51 

49 

49 

52 

52 

53 

52 

53 

32 

53 

48 

43 

41 

44 

47 

39 

41 

40 

40 

48 

39 

38 

40 

43 

40 

42 

96 

47 

46 

46 

( 2 

LOMPOC 

MAX 

71 

73 

80 

76 

78 

77 

7C 

65 

64 

65 

64 

61 

59 

55 

52 

56 

60 

63 

66 

60 

58 

56 

37 

61 

58 

58 

60 

57 

59 

54 

57 

62 

.0 

30 

41 

42 

44 

44 

44 

42 

42 

51 

43 

42 

41 

35 

37 

34 

34 

31 

34 

35 

34 

37 

40 

34 

33 

41 

31 

36 

39 

49 

42 

44 

39 

3 

LONG  BEACH 

MAX 

60 

74 

80 

85 

81 

78 

76 

72 

66 

64 

64 

63 

63 

55 

61 

54 

63 

67 

70 

75 

61 

61 

59 

64 

64 

65 

65 

60 

59 

62 

61 

66 

.5 

46 

50 

53 

54 

55 

33 

54 

54 

56 

53 

50 

32 

47 

45 

40 

45 

45 

42 

43 

46 

48 

40 

40 

41 

43 

46 

47 

47 

53 

47 

47 

66 

1 1 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

60 

75 

78 

82 

79 

77 

73 

69 

61 

63 

63 

61 

59 

53 

59 

34 

60 

62 

66 

71 

61 

59 

sa 

60 

61 

61 

63 

99 

61 

39 

59 

64 

.  3 

45 

45 

49 

49 

48 

48 

48 

50 

56 

32 

48 

49 

45 

40 

37 

44 

39 

37 

38 

40 

44 

44 

19 

37 

38 

42 

42 

46 

51 

42 

47 

44 

,4 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

66 

74 

80 

83 

77 

79 

76 

62 

61 

62 

62 

59 

58 

51 

56 

56 

39 

60 

66 

72 

61 

59 

99 

39 

60 

61 

64 

61 

60 

60 

59 

63 

,9 

46 

47 

51 

53 

53 

52 

31 

50 

56 

33 

50 

48 

45 

43 

38 

46 

40 

40 

44 

41 

46 

45 

42 

40 

40 

43 

43 

45 

52 

43 

4a 

46 

,3 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

T3 

80 

83 

87 

81 

79 

79 

72 

62 

65 

65 

60 

60 

51 

38 

58 

62 

64 

63 

73 

63 

59 

61 

62 

61 

64 

67 

60 

60 

60 

60 

66 

,4 

47 

49 

54 

56 

38 

56 

54 

55 

54 

53 

52 

48 

45 

43 

39 

47 

41 

40 

40 

44 

30 

45 

19 

41 

41 

44 

47 

46 

51 

43 

48 

47 

6 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

65 

72 

77 

77 

77 

75 

74 

73 

68 

51 

51 

50 

48 

49 

47 

45 

50 

32 

59 

65 

61 

56 

90 

56 

56 

56 

65 

65 

51 

92 

50 

39 

.5 

44 

48 

52 

60 

59 

56 

56 

54 

48 

43 

40 

41 

37 

36 

31 

35 

33 

35 

37 

40 

40 

37 

10 

36 

S7 

14 

43 

43 

43 

34 

35 

41 

t  8 

MT  BALOY  NOTCH 

MAX 

44 

50 

56 

56 

56 

54 

48 

44 

39 

34 

33 

29 

31 

26 

22 

22 

20 

28 

43 

56 

56 

45 

46 

46 

39 

50 

46 

40 

36 

32 

25 

40 

,4 

28 

2  8 

40 

40 

38 

36 

3! 

34 

30 

26 

24 

20 

12 

12 

10 

14 

14 

12 

15 

32 

32 

20 

16 

22 

26 

28 

25 

28 

26 

12 

11 

23 

,  9 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

56 

64 

65 

69 

66 

62 

64 

58 

58 

40 

42 

37 

36 

32 

34 

31 

37 

42 

50 

38 

32 

42 

40 

47 

45 

53 

57 

53 

43 

43 

32 

48 

.6 

35 

44 

51 

54 

33 

48 

45 

45 

36 

32 

30 

26 

23 

24 

20 

22 

22 

23 

31 

38 

34 

21 

19 

29 

33 

37 

41 

31 

31 

20 

25 

33 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

65 

62 

68 

74 

74 

74 

70 

66 

61 

62 

65 

62 

61 

57 

37 

36 

64 

63 

67 

65 

62 

59 

99 

60 

60 

60 

62 

60 

59 

99 

58 

63 

.0 

48 

46 

46 

47 

48 

32 

48 

51 

36 

33 

49 

30 

47 

47 

42 

45 

43 

43 

43 

39 

32 

50 

19 

19 

44 

46 

44 

47 

54 

46 

4a 

46 

g 

OCEANSIDE 

MAX 

68 

70 

73 

74 

80 

76 

73 

63 

66 

72 

74 

65 

58 

58 

5  6 

64 

65 

65 

67 

64 

60 

61 

60 

62 

66 

65 

62 

62 

64 

62 

63 

.8 

43 

46 

47 

51 

50 

49 

48 

54 

52 

52 

32 

47 

44 

39 

45 

45 

40 

41 

41 

39 

47 

17 

17 

19 

44 

42 

42 

42 

49 

42 

44 

7 

OJAI 

MAX 

74 

80 

81 

85 

74 

79 

70 

73 

58 

64 

60 

53 

58 

51 

58 

60 

62 

64 

68 

67 

60 

57 

61 

62 

56 

63 

69 

55 

58 

9a 

S7 

64 

.6 

35 

37 

36 

39 

38 

41 

40 

38 

4S 

46 

40 

39 

3* 

33 

30 

36 

31 

28 

28 

29 

39 

40 

33 

30 

30 

33 

34 

34 

50 

39 

43 

36 

3 

OXNARD 

MAX 

73 

80 

77 

84 

81 

77 

73 

65 

62 

64 

63 

59 

62 

36 

60 

39 

63 

65 

67 

70 

65 

60 

62 

63 

60 

63 

65 

59 

60 

39 

59 

63 

.6 

MIN 

43 

51 

53 

52 

52 

54 

51 

43 

30 

50 

44 

42 

3  8 

38 

35 

45 

35 

38 

43 

43 

46 

40 

14 

17 

36 

40 

40 

39 

49 

38 

44 

43 

(  3 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

68 

72 

70 

71 

73 

64 

55 

40 

52 

47 

40 

37 

35 

30 

43 

47 

47 

58 

56 

52 

40 

39 

61 

62 

47 

44 

39 

32 

.0 

MIN 

41 

46 

44 

45 

43 

41 

37 

33 

31 

32 

2  8 

25 

21 

26 

23 

21 

24 

34 

35 

28 

22 

26 

19 

39 

32 

25 

26 

32 

,  1 

PASADENA 

MAX 

74 

81 

86 

88 

83 

8  0 

80 

74 

66 

58 

64 

39 

5  9 

55 

55 

56 

63 

63 

68 

74 

66 

57 

59 

63 

62 

64 

68 

63 

57 

56 

36 

66 

.4 

MIN 

44 

45 

47 

47 

50 

50 

50 

53 

35 

50 

48 

45 

40 

43 

34 

45 

37 

36 

35 

37 

44 

44 

14 

96 

36 

42 

41 

40 

49 

38 

44 

4) 

,2 

PEBRIS 

MAX 

69 

74 

79 

80 

80 

82 

77 

73 

64 

58 

60 

56 

55 

52 

53 

48 

37 

57 

63 

72 

61 

54 

59 

60 

56 

60 

66 

59 

56 

52 

51 

62 

,7 

MIN 

34 

34 

40 

43 

40 

40 

43 

43 

46 

48 

46 

42 

36 

34 

30 

30 

37 

28 

28 

30 

34 

37 

10 

28 

30 

30 

14 

35 

36 

36 

35 

36 

(  5 

POMONA 

MAX 

60 

81 

84 

85 

86 

82 

80 

76 

63 

63 

65 

59 

62 

53 

38 

52 

62 

65 

68 

74 

64 

58 

61 

64 

61 

65 

71 

62 

37 

38 

96 

66 

.6 

MIN 

37 

38 

39 

41 

43 

41 

41 

46 

53 

50 

45 

47 

37 

38 

31 

31 

34 

31 

30 

31 

18 

38 

28 

10 

31 

40 

16 

38 

49 

36 

41 

39 

4 

SAMONA  SPAULDING 

MAX 

71 

76 

82 

86 

82 

83 

77 

7  1 

61 

59 

61 

58 

55 

48 

49 

47 

57 

38 

60 

70 

64 

53 

55 

60 

50 

62 

70 

97 

62 

36 

56 

63 

,4 

33 

39 

52 

40 

55 

48 

46 

45 

50 

49 

47 

45 

43 

37 

31 

41 

40 

36 

44 

48 

32 

40 

29 

29 

29 

31 

12 

32 

42 

39 

31 

REDLANDS 

MAX 

73 

77 

81 

82 

79 

80 

79 

75 

66 

59 

61 

57 

56 

51 

33 

48 

57 

5a 

62 

68 

61 

92 

58 

60 

57 

61 

6a 

57 

57 

54 

34 

63 

.3 

38 

41 

41 

45 

43 

46 

47 

51 

52 

48 

45 

47 

40 

40 

34 

40 

36 

32 

31 

39 

38 

39 

17 

11 

11 

ia 

ia 

39 

50 

37 

41 

40 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

MAX 

71 

78 

82 

84 

82 

80 

80 

75 

65 

58 

63 

59 

58 

51 

55 

49 

55 

58 

62 

71 

62 

55 

59 

61 

58 

60 

68 

58 

61 

36 

54 

64 

.  1 

MIN 

36 

38 

40 

41 

43 

44 

43 

48 

52 

51 

43 

48 

42 

41 

33 

4  2 

46 

33 

32 

39 

39 

39 

12 

11 

32 

ia 

18 

36 

49 

39 

40 

60 

1 2 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

68 

72 

80 

85 

85 

82 

84 

82 

78 

58 

62 

62 

60 

60 

54 

55 

49 

38 

61 

64 

71 

62 

54 

58 

64 

59 

62 

68 

57 

98 

56 

63 

,4 

MIN 

36 

39 

43 

41 

45 

47 

46 

48 

53 

50 

46 

49 

41 

42 

34 

41 

43 

36 

32 

34 

la 

30 

11 

32 

14 

ia 

19 

36 

44 

39 

40 

60 

t  6 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

67 

74 

80 

83 

80 

78 

76 

74 

67 

52 

37 

53 

52 

45 

50 

47 

54 

37 

60 

72 

68 

61 

sa 

57 

56 

56 

66 

63 

52 

52 

49 

61 

.9 

MIN 

46 

53 

55 

59 

61 

58 

54 

36 

49 

45 

41 

40 

35 

37 

35 

39 

35 

37 

35 

41 

43 

36 

ii 

15 

37 

19 

44 

45 

45 

39 

37 

43 

§2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOsP 

MAX 

74 

78 

84 

86 

81 

82 

82 

77 

64 

60 

62 

58 

58 

54 

62 

60 

55 

60 

64 

69 

65 

57 

58 

63 

64 

62 

71 

59 

97 

97 

95 

63 

,7 

MIN 

35 

36 

37 

40 

40 

41 

43 

48 

52 

49 

45 

46 

30 

38 

31 

40 

42 

31 

29 

34 

17 

37 

18 

29 

30 

10 

15 

36 

46 

37 

41 

38 

(5 

SANDBERG  WB 

MAX 

54 

55 

57 

57 

56 

37 

56 

56 

44 

43 

42 

35 

34 

28 

34 

29 

34 

36 

39 

43 

47 

34 

39 

44 

41 

4} 

53 

41 

44 

35 

34 

41 

.4 

MIN 

30 

44 

4? 

44 

46 

47 

46 

44 

38 

34 

34 

29 

27 

26 

23 

24 

24 

27 

30 

34 

14 

20 

20 

S3 

28 

26 

12 

34 

31 

27 

29 

32 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

72 

73 

75 

83 

77 

73 

67 

62 

62 

63 

61 

61 

35 

38 

56 

60 

61 

61 

65 

62 

50 

9a 

60 

60 

60 

63 

61 

62 

59 

98 

61 

.7 

MIN 

47 

46 

4T 

47 

49 

49 

52 

53 

52 

52 

52 

51 

47 

45 

41 

46 

46 

41 

41 

43 

44 

40 

41 

40 

41 

46 

44 

45 

99 

66 

49 

46 

.3 

SAN  FERNANDO 

MAX 

74 

73 

78 

78 

76 

78 

78 

73 

63 

61 

61 

57 

50 

53 

54 

50 

58 

63 

99 

62 

63 

55 

62 

63 

61 

63 

6a 

60 

97 

57 

98 

61 

,7 

MIN 

50 

57 

60 

59 

59 

60 

5  9 

56 

53 

50 

46 

40 

40 

40 

38 

43 

43 

42 

44 

42 

42 

42 

38 

34 

34 

44 

48 

38 

41 

3a 

43 

45 

.9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

7* 

80 

85 

88 

84 

78 

80 

73 

65 

60 

64 

58 

61 

56 

57 

55 

64 

65 

67 

73 

65 

59 

60 

63 

62 

64 

69 

65 

59 

62 

58 

66 

.9 

MIN 

40 

40 

43 

44 

45 

45 

45 

49 

53 

51 

47 

42 

39 

41 

33 

45 

35 

33 

34 

35 

42 

41 

32 

33 

34 

38 

39 

39 

41 

38 

45 

40 

,7 

SAN  JACINTO 

MAX 

70 

77 

80 

85 

80 

81 

71 

75 

61 

59 

63 

58 

57 

54 

55 

48 

57 

60 

64 

71 

61 

52 

56 

61 

60 

61 

69 

97 

58 

56 

56 

61 

>4 

MIN 

31 

32 

34 

38 

36 

38 

42 

42 

52 

49 

49 

46 

39 

36 

34 

41 

S3 

28 

25 

30 

36 

38 

31 

27 

28 

32 

32 

31 

45 

36 

34 

16 

,3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SANTA  ANA  FIRE  STATIOH 

MAX 
MIN 

71 

44 

75 
44 

82 
44 

86 
45 

80 
48 

82 
47 

80 
48 

68 
51 

62 
54 

64 
53 

65 
47 

62 
49 

63 
45 

58 
43 

61 
39 

34 
45 

65 
47 

78 

40 

72 
38 

73 
38 

65 
45 

61 
46 

62 
36 

65 
38 

63 

38 

67 
42 

69 

42 

61 
45 

60 
53 

60 

42 

60 
45 

67.5 
44,5 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

69 
43 

70 
44 

78 
43 

79 
46 

75 
45 

76 
44 

I* 

65 
48 

18 

45 

64 
45 

63 
44 

99 
40 

60 
42 

57 
37 

39 
39 

60 
37 

61 
35 

63 
36 

65 
35 

65 
38 

63 
45 

58 

38 

59 
37 

60 
38 

62 
37 

62 
39 

63 
42 

59 
42 

60 
39 

59 

59 
37 

64,1 
40,8 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 
MIN 

67 
41 

71 
42 

74 
42 

74 
41 

73 
45 

72 
42 

l\ 

64 
43 

39 
90 

63 
43 

63 
43 

98 

40 

58 
38 

57 
36 

39 

35 

39 
38 

59 

35 

62 
33 

63 
32 

63 
33 

62 
43 

58 
42 

58 

35 

39 
36 

62 
39 

60 
36 

62 
37 

59 
49 

61 
48 

57 
40 

58 
45 

62.7 
40.2 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
MIN 

69 
S3 

68 
60 

77 
64 

80 
65 

74 
65 

76 
65 

11 

66 
52 

56 
92 

55 
30 

56 
49 

94 
48 

53 
47 

49 
44 

31 
45 

47 

42 

52 
45 

56 
45 

56 
47 

67 
50 

98 

49 

50 
44 

51 
44 

56 
44 

54 
46 

31 

45 

36 
48 

S3 

47 

56 
47 

53 
45 

53 
45 

SB. 9 
50,1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
38 

74 
38 

78 
40 

71 
39 

77 
40 

75 
40 

63 
38 

99 
46 

63 
42 

61 
38 

98 
38 

38 
33 

54 
34 

56 
30 

55 

30 

59 
28 

61 
29 

64 
30 

60 
27 

96 
34 

56 

30 

56 

27 

58 

29 

57 
38 

39 

33 

38 

33 

S9 

47 

56 

43 

55 
40 

57 

36 

61.8 
35.7 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

Mm 

66 
48 

71 
48 

73 
56 

85 
53 

72 
56 

71 
51 

53 

67 
45 

63 
57 

63 
55 

63 
53 

61 
47 

60 
4  6 

58 
47 

61 
44 

56 
49 

62 
48 

62 
44 

66 
46 

65 
47 

61 
50 

39 
53 

59 

50 

60 
44 

60 
45 

62 
46 

64 
48 

62 
48 

59 
52 

99 
38 

39 
48 

63.6 
48.9 

SANTA  PAULA 

MAX 

Mm 

77 
37 

82 
47 

76 
46 

74 

81 

48 

82 
43 

99 
49 

66 
49 

66 
42 

60 
38 

62 
36 

57 
37 

58 

42 

63 
28 

63 
28 

64 

30 

62 
43 

70 
50 

67 
47 

60 
39 

64 

27 

64 
33 

39 

32 

66 

37 

70 
39 

61 
38 

59 
46 

99 

35 

58 

43 

65.8 
39.6 

SUNLAND 

MAX 
MIN 

70 
39 

81 

42 

81 
47 

84 
31 

81 
57 

80 
55 

80 
53 

73 
48 

59 
91 

59 
42 

62 
47 

92 
40 

33 
36 

48 

40 

55 
38 

31 
41 

62 
40 

62 
39 

67 
38 

72 
40 

62 
39 

32 
40 

62 
32 

63 
39 

60 
40 

61 
41 

67 
40 

54 
41 

56 
45 

94 
36 

34 
40 

63.8 
42.5 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

71 
43 

79 

47 

82 
50 

84 
50 

79 
30 

78 
49 

79 
49 

68 
47 

62 
99 

63 
93 

63 
47 

61 
49 

62 
45 

60 
41 

38 
37 

55 
46 

60 
39 

61 
36 

67 
38 

72 
42 

61 
42 

59 

45 

61 
4  1 

62 
37 

60 
39 

63 
43 

65 
42 

62 
43 

61 
54 

98 
44 

57 
43 

65.6 
44,8 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

68 
40 

71 
40 

78 
39 

82 
41 

80 
44 

79 

44 

77 
43 

68 
43 

63 
93 

60 
91 

64 
44 

60 
48 

61 

44 

60 
38 

59 
35 

55 
43 

63 
45 

67 
34 

68 
34 

70 
33 

64 
40 

59 
42 

65 
32 

64 
34 

63 
40 

64 
41 

66 
40 

63 
40 

60 
50 

99 
39 

59 
33 

65,8 
40,9 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

Mm 

72 
44 

78 
49 

80 
40 

76 
40 

79 
39 

68 
37 

97 
42 

65 
46 

63 
34 

36 
34 

54 
33 

55 
32 

52 
36 

60 
38 

61 
29 

63 
29 

57 
33 

54 
34 

37 

26 

58 

26 

37 
36 

60 
43 

60 
32 

58 
39 

56 
48 

31 
39 

33 

44 

61.5 
37.2 

UCLA 

MAX 

Mm 

70 
55 

67 
55 

69 

55 

76 
59 

81 
63 

84 

66 

80 

66 

69 
60 

60 
96 

61 
52 

62 
52 

59 
49 

58 

48 

56 
48 

57 

46 

54 
48 

60 
48 

60 
46 

64 

50 

70 
34 

66 
33 

57 

50 

58 
46 

61 
46 

58 

46 

61 
49 

66 
32 

61 
30 

58 

50 

58 
47 

56 
48 

63,8 
92.1 

UPLAND  3  N 

MAX 

Mm 

69 
39 

75 
51 

78 

45 

81 
49 

81 
45 

78 
48 

75 
48 

73 
52 

65 
51 

57 
47 

59 
43 

36 
44 

53 
37 

48 
37 

54 

31 

50 

40 

56 
33 

38 
34 

61 
32 

67 
33 

60 
40 

53 
35 

33 
31 

58 

33 

55 
33 

58 

37 

65 
35 

60 
38 

56 
47 

55 
34 

91 
38 

61,9 

VISTA  2  NNE 

MAX 

Mm 

70 
42 

77 
46 

80 
51 

84 
51 

83 
50 

78 
49 

77 
90 

71 
48 

64 
51 

64 
50 

62 
46 

60 
49 

59 
44 

41 

35 

43 

43 

39 

37 

36 

40 

43 

33 

37 

36 

42 

39 

40 

51 

40 

39 

43.3 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

69 

28 

70 
32 

73 
38 

75 
36 

76 
37 

72 
37 

73 
39 

65 
39 

58 
45 

49 
43 

55 
41 

50 
40 

45 
39 

43 
33 

44 
28 

40 
32 

48 
29 

32 
25 

57 
25 

68 
28 

60 
30 

30 
34 

49 
25 

35 

22 

53 
25 

60 
28 

65 
26 

62 
28 

57 
35 

52 
31 

47 
30 

37,7 
32.3 

VORBA  LINDA 
«       «  • 

MAX 

Mm 

70 
42 

79 
47 

83 
49 

84 
51 

80 
50 

79 
48 

78 
48 

73 
49 

64 
54 

62 
51 

65 
46 

62 
46 

62 
41 

31 
41 

58 
35 

51 

44 

63 
40 

63 
39 

65 
47 

73 
44 

63 
43 

60 
42 

59 
32 

63 
35 

61 
38 

63 
38 

68 

41 

39 
39 

59 
50 

60 
40 

57 
42 

63.7 
43.6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

Mm 

S9 

34 

61 
35 

63 
34 

62 
36 

64 

37 

63 
37 

63 

37 

64 

40 

63 
45 

55 
49 

60 
43 

60 
44 

58 

40 

55 
42 

47 

36 

51 

37 

48 
41 

52 
32 

52 
30 

54 
29 

54 

31 

30 
32 

55 
40 

53 

32 

33 
32 

60 
37 

36 
34 

37 
37 

5* 

39 

66 
44 

54 
40 

57.2 
37.3 

BARSTOW 

MAX 

Mm 

64 
29 

67 
29 

68 
29 

65 
30 

64 
29 

66 
30 

63 
14 

63 
33 

61 
48 

60 
43 

61 
34 

56 
41 

54 
32 

49 
34 

51 
28 

46 
33 

53 
30 

30 
25 

32 
21 

52 
23 

30 
28 

47 
31 

32 
27 

52 
23 

60 
24 

55 
30 

52 
27 

36 
32 

60 
40 

55 
36 

93 
34 

36.7 
31.3 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

Mm 

66 
3S 

69 
40 

70 
S3 

71 
57 

73 
34 

71 
52 

68 
31 

65 
31 

97 

90 

54 
45 

57 
44 

51 
41 

32 
99 

48 
37 

50 
30 

46 
35 

50 
JT 

51 
29 

53 
38 

59 
41 

58 
41 

34 
36 

52 
29 

57 
29 

35 
30 

55 
35 

37 
44 

36 
41 

53 
44 

53 
36 

49 
36 

37.4 
40.6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
24 

65 
27 

66 
25 

59 
27 

56 

24 

64 
26 

60 
23 

98 

22 

49 
32 

58 

30 

49 

30 

51 
28 

45 
24 

43 

20 

43 
14 

40 
18 

43 
13 

49 
13 

33 

13 

54 
13 

49 

23 

40 
12 

51 
24 

48 
13 

57 
29 

50 
16 

49 

17 

33 
24 

40 

32 

43 

26 

39 

21 

31.2 
22.1 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

Mm 

48 

23 

51 
22 

52 
33 

51 
37 

50 
36 

51 
21 

49 
19 

45 
12 

40 
11 

35 

39 

20 

32 
13 

26 
16 

24 
10 

20 

21 
6 

37 
15 

43 
23 

44 
27 

40 
30 

39 
29 

36 

29 

22 

26 

30 
18 

37 
19 

39.2 
21.0 

BLYTHE 

MAX 

Mm 

71 
37 

74 
39 

73 
39 

75 
39 

76 
43 

74 
42 

75 
47 

70 
49 

63 
35 

65 
31 

63 
43 

67 
43 

65 
42 

60 
42 

60 
42 

57 
45 

35 
44 

59 
33 

59 
30 

61 
35 

62 
32 

60 
47 

57 
38 

59 
31 

60 
33 

61 
35 

62 
33 

64 
33 

72 
44 

71 
44 

62 
35 

65.0 
40,3 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

72 
43 

73 
45 

75 
45 

77 
45 

77 
47 

73 
47 

77 
91 

62 
53 

62 
97 

62 
90 

62 
45 

66 
47 

62 
45 

37 
43 

58 
44 

49 
44 

54 
41 

38 
38 

58 
34 

61 
38 

39 
36 

35 
45 

38 
41 

36 
34 

98 
36 

61 
37 

62 
40 

62 
38 

71 
48 

65 
47 

60 
37 

63.3 
63.3 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

Mm 

68 
39 

71 
39 

73 
39 

75 
40 

77 
43 

80 
46 

79 
49 

74 
48 

69 
91 

63 
91 

64 
43 

63 
47 

63 
48 

60 
42 

55 
35 

57 
35 

46 
38 

61 
35 

61 
37 

60 
37 

64 
34 

62 
38 

59 
39 

64 
38 

63 
36 

63 
41 

66 
50 

62 
46 

65,1 
41.5 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

Mm 

71 
58 

75 
38 

77 
37 

79 
37 

77 
41 

79 
40 

77 
43 

78 
45 

74 
97 

63 
90 

64 
41 

67 
39 

68 
43 

66 
44 

63 
37 

62 
45 

51 
45 

37 
38 

60 
35 

61 
35 

63 
34 

65 
45 

60 
40 

61 
33 

61 
33 

61 
33 

63 
36 

63 
33 

64 
44 

70 
48 

65 
41 

66.7 
40.3 

CANTIL 

MAX 

Mm 

64 
27 

65 
27 

65 
31 

63 
29 

62 
29 

66 

32 

66 
32 

65 
31 

93 
45 

61 
46 

58 
33 

99 
40 

32 
32 

46 
34 

50 
28 

46 
40 

53 

32 

33 
21 

55 
19 

55 
20 

91 
29 

92 
29 

32 
36 

32 

22 

37 
21 

36 

33 

36 

27 

35 
30 

57 
40 

54 
40 

S3 
37 

36.5 
31.6 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
37 

65 
38 

64 
35 

63 
38 

62 
37 

64 
40 

62 
41 

64 
42 

33 

50 

98 
46 

58 
42 

97 
49 

33 
37 

44 

40 

50 
34 

42 
33 

51 

33 

30 
30 

51 

27 

52 

29 

90 
32 

47 
33 

50 
33 

52 

25 

61 
29 

34 

36 

94 
34 

58 

35 

58 

39 

94 

37 

33 
33 

35.4 
36.2 

DEATH  VALLEY 

MAX 

Mm 

66 
35 

64 
37 

66 
35 

63 
34 

65 
34 

64 
34 

64 
39 

62 
38 

59 

45 

61 
39 

63 
46 

67 
41 

63 
46 

60 
39 

98 

39 

57 

40 

60 
43 

62 
36 

58 
29 

55 
28 

50 
33 

61 
34 

61 
34 

61 
30 

61 
36 

60 
34 

56 
33 

59 
34 

67 
38 

62 
38 

61.2 
36.8 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

S3 
20 

58 
24 

58 
26 

58 
26 

60 
26 

61 
23 

61 
23 

62 
24 

31 
21 

32 
11 

32 
12 

33 
7 

43 
9 

45 
13 

44 

12 

40 
22 

37 
12 

38 
16 

38 
12 

30 
27 

43 
16 

40 
17 

43 
19 

36 
28 

40 
22 

39 
13 

46.9 
18.6 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

64 
32 

69 
53 

72 
55 

76 
54 

77 
31 

77 
55 

74 
99 

74 
56 

67 
56 

58 
56 

60 
53 

99 
94 

62 
32 

58 
30 

33 
48 

55 
49 

53 
30 

32 
49 

96 
47 

58 
47 

61 
47 

57 
49 

33 
49 

34 
47 

52 
42 

35 

40 

60 
40 

60 
42 

56 

43 

67 
48 

60 
40 

61.6 
49.3 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

Mm 

75 
38 

77 
38 

79 
38 

78 
40 

80 
42 

79 
42 

82 
42 

70 
44 

64 
96 

65 
90 

68 
41 

67 
40 

65 
45 

63 
43 

62 
35 

56 

44 

60 
44 

60 
35 

60 
33 

64 
35 

65 
34 

60 
45 

71 
39 

62 
S3 

61 
32 

63 
33 

67 
35 

64 
34 

70 
45 

68 
49 

64 
42 

67.4 
40.2 

FAIRMONT 

MAX 

Mm 

52 
37 

57 
38 

61 
41 

61 
41 

64 

42 

60 
44 

62 
43 

64 
42 

57 
42 

50 
42 

39 

42 

90 
36 

44 
36 

49 
32 

38 
31 

44 
30 

36 
29 

42 
29 

42 
29 

44 
29 

45 
31 

54 
36 

40 
28 

47 
31 

51 
32 

51 
S3 

42 
33 

33 
33 

46 
34 

51 
34 

44 
33 

30.3 
33.3 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

Mm 

71 
SO 

72 
52 

74 
53 

76 
34 

78 
60 

77 
98 

76 
97 

68 
58 

64 
59 

63 
53 

64 
49 

64 
47 

62 
44 

64 
46 

61 
41 

63 
42 

64 
46 

60 
42 

61 
41 

55 
49 

64 
47 

63 
49 

37 
39 

59 
37 

61 
41 

60 
39 

63 
49 

64 
SO 

70 
46 

66 
48 

61 
41 

65.3 
47,6 

HAIUEE 

MAX 

Mm 

49 

33 

53 

34 

55 
34 

60 
33 

55 

33 

54 

33 

99 
33 

39 
32 

98 
32 

47 
40 

59 
40 

45 

34 

48 
29 

45 

29 

41 
23 

38 
23 

39 
24 

41 
23 

41 
22 

42 
21 

43 
21 

48 
27 

41 

48 
28 

51 
27 

58 
27 

30 
27 

46 
28 

46 
35 

53 
37 

50 
33 

48.8 
29.9 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

64 
50 

70 
52 

74 
49 

78 
38 

77 
43 

78 
42 

73 
42 

75 
44 

71 
94 

59 
51 

62 
41 

63 
43 

62 
39 

60 
45 

34 
39 

57 
42 

47 
46 

32 
41 

58 
35 

59 
36 

63 
32 

60 
44 

57 
40 

54 
30 

57 
31 

60 
34 

60 
33 

62 
33 

66 
43 

66 
43 

63 
33 

63.2 
41.0 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

75 
44 

76 
44 

78 
45 

78 
44 

80 
44 

78 
44 

79 
48 

70 
49 

63 
98 

64 
53 

68 
44 

68 
44 

64 
46 

63 
45 

62 
41 

54 
45 

58 
45 

60 
39 

61 
36 

64 
38 

65 
36 

62 
47 

62 
43 

61 
37 

61 
37 

63 
36 

66 
40 

63 
40 

70 
43 

67 
50 

65 
44 

66.8 
43.6 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

Mm 

78 
40 

77 
40 

30 
39 

80 
39 

81 
42 

82 
42 

79 
43 

70 
46 

64 
95 

64     69  68 
48     42  41 

See  Reference  N 

65     64  62 
43     44  37 

oles  Following  Stall 

49  58 
44  41 

on  Index 

61 
38 

62 
34 

65 
36 

67 
35 

60 
45 

62 
39 

62 
34 

62 
34 

64 
35 

66 
35 

64 
37 

71 
45 

66 
44 

66 
44 

67.4 
40.7 

-  441  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11  | 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

Ave 

INDEPENDENCE 

MAX 

55 

28 

58 
28 

60 
28 

61 
29 

62 
28 

59 
27 

56 
29 

50 
34 

57 
27 

49 
25 

45 
20 

42 
14 

40 
19 

50 
16 

49 
19 

48 

20 

44 

20 

62 
19 

50 
23 

54 
36 

48 

32 

49 
28 

52.2 
25,2 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

81 
3fi 

81 
40 

83 
34 

85 
40 

85 
40 

81 
41 

82 
43 

71 
45 

63 
32 

67 
47 

68 
40 

68 
43 

67 
38 

62 
44 

61 
36 

49 
43 

62 
43 

65 
32 

67 
31 

68 
31 

65 
32 

69 
39 

67 
40 

62 
34 

65 
33 

67 
31 

70 
38 

65 
35 

64 
38 

67 
41 

66 
34 

69.1 
36.6 

INYOKERN 

MAX 
MIN 

42 
28 

62 
29 

64 
30 

64 
29 

62 
30 

62 
32 

64 
33 

64 
32 

58 
41 

59 
42 

56 
35 

58 
34 

55 
26 

48 
30 

47 
22 

44 

30 

51 
32 

30 
21 

54 
18 

49 
18 

50 
21 

48 

23 

33 
23 

53 

20 

39 
25 

54 
23 

54 
23 

53 
28 

51 

41 

35 
39 

56 
36 

55.5 
28.8 

I  RON  MOUNTAIN 

MAX 

63 
49 

67 
52 

70 
51 

74 
46 

73 
47 

73 
46 

72 
51 

73 
51 

67 
54 

58 
52 

65 
47 

62 
47 

64 
43 

60 
45 

54 
41 

57 
43 

45 
42 

53 
39 

56 
41 

55 
45 

37 
38 

60 
37 

53 
40 

54 
34 

55 
37 

55 
38 

58 
38 

62 
41 

64 
42 

67 
30 

39 
37 

61.5 
44.0 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

47 
25 

52 
32 

61 
29 

63 
35 

63 
35 

59 
34 

58 
36 

53 
38 

46 
39 

43 

3? 

40 
32 

39 
32 

34 

27 

34 
27 

32 
20 

31 
26 

30 
25 

33 
20 

35 
15 

45 
21 

48 
30 

40 
27 

37 
21 

41 
21 

41 
32 

42 
25 

30 
29 

45 
35 

43 
34 

43 
27 

33 
29 

43.9 
26.8 

LANCASTER 

MAX 

60 
27 

61 
28 

62 
29 

63 

28 

60 
29 

64 
32 

62 
31 

62 
31 

30 
44 

58 

38 

56 
33 

50 

3a 

32 
33 

42 
29 

48 
27 

40 
27 

48 
25 

49 
21 

50 
21 

49 
29 

51 
29 

42 
30 

51 
28 

59 

22 

57 
37 

52 
31 

54 
28 

54 
29 

57 
44 

31 
33 

51 
39 

53.7 
30,6 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

MAX 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 
MIN 

60 
29 

63 
32 

65 
28 

64 
29 

60 
32 

64 
33 

64 
35 

63 
36 

56 
42 

55 
42 

54 
34 

56 
39 

50 
33 

45 
30 

46 
29 

41 
32 

44 

32 

47 
22 

46 
20 

48 
23 

50 
28 

44 
32 

46 
26 

49 
22 

36 
23 

51 
34 

53 
29 

59 
32 

61 
34 

56 
38 

52 
35 

53.8 
31,1 

MECCA  2  SE 

MAX 

77 
39 

72 

41 

73 
38 

81 
38 

74 
42 

83 
42 

80 
44 

76 
47 

72 
52 

61 
52 

64 
43 

64 
46 

65 

45 

66 
40 

61 
35 

59 
45 

54 
44 

64 
36 

64 

32 

63 
33 

70 
33 

66 
46 

64 
37 

65 
32 

59 
34 

62 
34 

65 
34 

65 
37 

64 

42 

66 
31 

67 
36 

67.3 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

57 
43 

62 
47 

68 
49 

68 
52 

71 
51 

69 
53 

64 
52 

58 
49 

51 
44 

50 
41 

49 
38 

48 
37 

45 
34 

39 
31 

42 
29 

36 
30 

43 
29 

46 
31 

47 
33 

60 
36 

57 
43 

43 
31 

36 
30 

43 
31 

32 
31 

47 
34 

34 
36 

52 
40 

49 
38 

49 
31 

46 
33 

51.6 
38.3 

MOJAVE 

MAX 

62 
30 

63 
30 

64 
34 

65 
32 

64 
32 

64 
34 

63 

35 

61 
34 

55 
46 

55 
43 

37 

32 

51 
34 

32 
33 

42 
30 

45 
34 

40 
32 

46 
24 

47 
24 

49 

22 

51 
22 

33 
29 

50 
33 

51 
30 

56 
24 

53 
36 

32 
29 

34 
27 

35 
31 

53 
44 

52 
36 

4a 

27 

54.0 
31.7 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

62 
31 

63 
32 

64 
32 

65 
32 

64 
32 

65 
34 

64 
35 

65 
38 

56 
44 

58 
48 

56 

30 

50 
34 

51 

32 

45 

29 

44 
34 

42 
33 

47 
34 

47 

22 

49 

22 

51 

22 

53 

28 

47 
31 

49 

28 

55 

24 

55 

32 

31 

29 

55 
26 

35 
32 

54 

44 

33 

35 

55 
34 

54.5 
32,0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

MAX 
MIN 

43 
13 

54 
33 

60 
26 

60 
24 

57 
25 

52 
24 

50 
31 

45 
31 

45 
26 

36 
17 

41 

19 

34 

20 

2 

29 

23 
15 

32 
8 

46 
4 

40 
11 

36 
14 

34 
17 

34 

49 
14 

43 
31 

40 
30 

37 
28 

39 
29 

37 
33 

38 
12 

36 
21 

41,6 
20,  1 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

67 
45 

68 
46 

71 
46 

70 
46 

72 
48 

68 
47 

71 
50 

66 
54 

57 
53 

64 
52 

61 
46 

61 
47 

60 
45 

48 
45 

55 
40 

47 

40 

52 
41 

54 
41 

55 
38 

58 
37 

55 
39 

49 
44 

57 
39 

34 
35 

56 

35 

58 
36 

60 
40 

57 

3a 

68 
50 

62 
44 

62 
37 

60.1 
43.4 

PALMDALE 

MAX 
MIN 

60 
32 

60 
33 

63 
32 

62 
32 

62 
3  3 

62 
34 

63 

35 

62 
36 

38 
45 

56 

42 

55 
36 

55 
39 

32 
31 

45 
31 

47 
27 

43 

31 

45 
25 

47 

24 

48 

23 

48 

25 

48 
31 

48 

35 

49 

27 

56 

24 

55 

30 

32 
29 

54 

29 

35 
29 

55 
42 

54 

37 

49 
40 

33.8 
32,2 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 

30 

60 
29 

62 
28 

62 
30 

62 
31 

61 
31 

62 
32 

61 
33 

31 
45 

S7 
38 

57 
37 

53 

38 

32 
31 

41 
29 

47 
28 

38 

30 

45 
23 

47 
21 

48 
20 

49 
22 

48 
30 

41 
28 

49 
25 

57 

23 

57 
34 

S3 
28 

54 
26 

36 
29 

55 
39 

30 
38 

31 
33 

33.1 
30,4 

PALM  SPRING5 

MAX 
MIN 

78 
46 

77 
45 

78 
46 

81 
41 

84 

45 

79 
46 

76 

45 

78 
49 

66 
56 

64 
52 

65 
43 

62 
48 

64 

41 

61 
42 

58 
36 

55 
62 

57 
45 

70 
38 

60 
36 

64 
30 

61 
36 

59 

4  4 

61 
36 

58 
33 

59 
34 

64 
38 

65 
40 

62 
38 

60 
47 

65 
40 

61 
36 

66.2 
41,7 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

62 
46 

67 
47 

69 
46 

71 
47 

72 
49 

73 
49 

70 
51 

73 
53 

63 
56 

61 
55 

61 
51 

64 
49 

63 
46 

60 
46 

54 
42 

55 
43 

49 
44 

51 
41 

54 
36 

55 
37 

58 
39 

59 

40 

49 
41 

54 
38 

58 

39 

61 
39 

58 
39 

62 
42 

69 
44 

72 
30 

66 
41 

61.7 
44.7 

RANDSBURG 

MAX 
MIN 

59 
38 

60 
40 

62 
43 

62 
42 

62 
42 

64 
43 

61 
44 

62 
43 

58 

42 

51 
42 

50 
36 

48 
37 

45 
33 

42 

30 

40 
29 

38 
30 

42 
28 

45 
27 

48 
29 

50 
30 

49 
34 

44 
33 

45 
30 

47 
30 

51 
34 

49 
30 

30 
33 

51 
37 

49 
39 

49 
32 

45 
36 

50.9 
35.4 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 
MIN 

47 

30 

55 
36 

64 
37 

63 

45 

64 
44 

60 
45 

56 

44 

54 
43 

45 
35 

39 
33 

37 

32 

35 

29 

32 
25 

30 
26 

31 

20 

29 

23 

28 
20 

31 
19 

36 
21 

53 
25 

47 

34 

38 

24 

33 
18 

40 

23 

41 

30 

49 
31 

50 
34 

45 

32 

42 
33 

39 
22 

31 

25 

43,4 
30,3 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

79 
40 

80 
41 

80 
39 

83 
38 

84 

40 

79 
43 

80 
44 

71 
48 

63 
55 

64 

48 

67 
42 

65 

4  6 

66 
40 

61 
44 

59 
36 

30 
45 

61 
40 

64 
38 

65 
35 

68 
34 

63 
35 

59 
46 

65 
39 

60 
33 

63 
34 

66 
34 

66 
39 

64 
37 

67 
41 

67 
50 

62 
37 

67,3 
40,7 

TRONA 

MAX 
MIN 

57 
31 

58 
31 

62 
33 

62 
33 

61 
33 

60 
33 

58 
34 

58 
35 

59 
39 

59 
46 

61 
39 

59 
42 

57 
33 

50 
36 

50 
27 

49 
33 

50 
29 

53 
24 

52 
2  3 

49 
22 

47 
26 

46 
29 

49 
28 

53 
25 

53 
31 

63 
29 

34 
29 

55 
33 

50 
40 

57 
37 

37 
37 

35.1 
32.3 

TWENTVNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

66 
38 

70 
38 

72 
36 

70 
35 

72 
3T 

69 
36 

68 

40 

65 
44 

65 
53 

59 
46 

61 
39 

60 
39 

56 
13 

51 
40 

50 
36 

46 

34 

49 
34 

50 
34 

54 
27 

37 
27 

54 
29 

51 
40 

50 
37 

53 
27 

33 
31 

54 
32 

55 
33 

62 
33 

68 
41 

57 
35 

36 
29 

58.8 
36.0 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

58 

23 

58 
26 

64 
25 

64 
23 

59 
24 

61 
26 

60 
21 

56 
29 

57 
39 

51 

23 

54 

29 

49 
22 

44 
23 

42 

43 
26 

43 
22 

41 
21 

45 

45 
42 

46 

20 

43 

20 

47 

30 
15 

52 
27 

31.4 
24.3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

57 
28 

62 
29 

65 
29 

66 
30 

65 

30 

62 
32 

65 
34 

65 

34 

67 
40 

S3 

42 

55 
32 

57 
36 

50 
30 

52 
32 

46 
28 

49 
33 

38 
30 

43 

22 

49 
21 

50 
23 

53 
28 

33 

33 

49 
27 

42 
24 

54 

28 

57 
29 

S3 
28 

38 
34 

61 
42 

59 
35 

30 
35 

55.0 
30.9 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

31 
5 

31 
1 

44 
18 

49 
18 

43 
12 

42 
16 

41 

12 

41 
9 

34 
17 

28 
8 

28 
6 

31 
8 

17 
5 

16 
.12 

9 

.12 

10 

•  19 

18 
.16 

15 
.10 

33 
* 

33 
4 

40 
12 

32 
.  3 

19 

28 
1  7 

28 
IB 

26 
19 

32 
20 

24 
14 

26 
•  2 

24 
.  6 

22 
•  4 

28.9 

4.6 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

27 
24 

34 

27 

36 
34 

48 
25 

32 
lb 

34 
24 

36 
21 

33 
18 

26 
19 

23 
14 

26 
17 

25 
5 

24 
3 

22 
0 

16 
.  8 

13 
-10 

6 

■  8 

19 
.  1 

32 
18 

41 
16 

39 
18 

21 
•  2 

30 
-  6 

20 
.  4 

20 
6 

16 
4 

20 
16 

18 
14 

16 
5 

20 
.  2 

12 
•  2 

25.3 

10.0 

Seo  Roforonce  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  o^Y°T,ll 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

616  BAR  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

7 

■ 

3 

• 

1 

1 

1 

C0VEL0 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

_ 

m 

! 

2 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

1.0 
5 

- 

T 

5.C 
9 

4.0 
9 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

T 

• 

• 

12.0 
12 

2.C 

1C 

7 

2.0 

6 

2.0 
7 

3.9 

10 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

9 

2 

2 

T 

2 

2 

1 

4 

5 

4 

] 

3 

! 

2 

2 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

~ 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

6 

*      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

Al  TllQAC.    DaNT.FD     (T/iT  ION 

SrlUWfALL 

SN  ON  GND 

T 

1.0 
1 

1.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

11 
2.9 

10 
2.8 

10 
2.8 

9 
2.T 

7 

2.6 

7 

2.4 

6 

2.3 

6 

2.2 

6 

2.0 

3 

1.9 

3.6 
5 

1.8 

1.0 
9 

2.2 

10 
2.2 

9 
2.1 

9 

2.1 

9 
2.1 

8 

1.9 

s 

1.9 

8 

1.8 

7 

1.8 

7 

1.8 

7 

1.8 

7 

1.8 

14.1 

6 

1.7 

24 
4.5 

26 

4.7 

26 
4.7 

14.6 
26 
4.7 

7.8 
42 
6.6 

19.9 
93 
7.3 

6.6 
68 
9.1 

CANYON  0AM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

0.5 
A 

6 

. 

. 

5 

s 

9 

5 

9 

5 

5 

5 

4.0 
8 

20.0 
24 

4.0 

26 

ft 

ft 

17.0 
40 

6.0 
43 

6.0 
48 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

A 

. 

9 

5 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

i 

9 

3 

3 

• 

- 

• 

- 

20 

9.0 
26 

4.0 
28 

9.0 
31 

DE  SABLA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.5 

1 

T 

8.0 

8 

4.0 

U 

9 

7 

1.0 
6 

2.0 

a 

T 

7 

mANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1« 

19 

18 

14 

12 

11 

10 

10 

10 

9 

T 

8 

1.0 
9 

0.5 
8 

8 

8 

8 

7 

6 

A 

9 

5 

2.0 
8 

0.9 
8 

8 

10.0 
18 

2.3 

21 

21 

20 

14.0 

31 

8.0 

39 

4.0 

39 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

12.0 
12 

10 

2.C 

12 

6.0 
13 

9.0 

19 

1.0 
IS 

1.0 
18 

U  T  KlC  D  Al 
n  I  "it  KML 

ALL 

SN  ON  GND 

12 

11 

10 

8 

7 

7 

7 

7 

6 

3 

5 

3.0 

e 

7 

7 

6 

6 

5 

9 

5 

6 

4 

T 

4 

1.0 
A 

15.0 

21 

2.0 
19 

17 

0.5 
16 

14.0 
30 

10.0 
37 

6.0 

40 

uni  |M  T    tun  TA    UP  riTV 
nUUn  1    3M«3  I  A    WB  CUT 

SPiDWr  ALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1 

T 

0.1 

T 

0.5 

T 
T 

8.8 
4 
.4 

0 .  1 
8 
.8 

T 

7 
.7 

12.8 
7 
.8 

18.3 
21 
2.3 

9.! 

29 
4.3 

1.6 
26 
4.S 

1.0 
24 
4.7 

PLACERVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

. 

„ 

- 

ouincy  ranger  station 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

6.0 
4 

2.0 
6 

9 

« 

8.0 
9 

9 

1.0 
10 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

4.0 
4 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

9.0 
9 

16.0 

24 

24 

23 

4.0 

23 

13.0 
35 

16.0 
41 

18.0 

50 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
6 

6 

A 

6 

4 

4 

4 

J 

3 

3 

1.0 
4 

3 

2 

19.0 
19 

16 

14 

10 

12.0 
22 

22 

4.0 
24 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

42 

31 

38 

- 

- 

39 

35 

33 

34 

34 

- 

» 

5.4 

38 

37 

33 

36 

35 

- 

- 

34 

33 

0.9 
34 

34 

• 

28.8 
63 

4.7 
61 

39 

55 

24.0 

77 

19.2 
87 

21.0 
100 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

5.0 
4 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

3.0 
5 

5.3 

10 

9 

9 

2.0 

10 

12.7 
21 

9.8 
28 

5.9 

31 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

47 

4S 

44 

43 

42 

41 

40 

39 

39 

38 

38 

3.0 
41 

40 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

38 

38 

0.9 
38 

T 

38 

0.5 
38 

26.0 
59 

T 

94 

92 

3.0 
91 

22.0 
A9 

26.0 
84 

22.0 
96 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

9 

9 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

4.0 
6 

4.0 

10 

9 

8 

7 

7 

6 

6 

6 

A 

T 

6 

6 

6 

22.0 
26 

4.0 
23 

20 

17 

18.0 
32 

6.0 
33 

11.0 
40 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

6 

9 

* 

4 

4 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

2.0 
5 

0.3 
5 

0.9 
9 

5 

9 

5 

5 

5 

5 

1.0 
6 

5 

3 

1.0 
5 

4 

4 

3 

11.0 
14 

4.9 
18 

2.0 
20 

DOYLE  3  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

0.3 
T 

2.4 

2 

T 

T 

0.6 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

0.6 
T 

T 
T 

T 

10 

„ 

9 

4 

2.3 
9 

0.6 
9 

1.8 
9 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

1.0 

T 

T 
T 

6.0 

6 

2.0 
7 

6 

T 

2 

T 
T 

3.0 
2 

6.0 
8 

MEYERS  *  SW 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

19 

IB 

16 

15 

19 

14 

14 

14 

13 

12 

12 

1.3 
14 

2.0 
16 

16 

16 

16 

15 

19 

15 

15 

13 

19 

15 

4.0 
19 

17.0 
36 

32 

32 

6.0 
38 

• 
38 

20.0 
98 

19.5 
78 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 
3 

3.0 
4 

T 

2.0 

10.0 
13 

4.0 
17 

3.0 
18 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

42 

47 

60 

67 

69 

70 

78 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

18 

IT 

15 

13 

13 

13 

12 

11 

10 

10 

10 

3.5 

13 

T 

12 

12 

12 

12 

12 

11 

11 

11 

0.3 

11 

11 

11 

27.0 
37 

2.0 
34 

30 

28 

23.0 
48 

11.0 
94 

!2.0 
65 

WOODFOROS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

3.0 

1 

1.0 
1 

1 

1 

1 

T 

T 

9.0 
9 

8 

T 

2.0 
8 

10.0 
13 

6.0 

20 

6.0 

23 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

«      •  • 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

■ 

2 

7 

_ 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

9 

3.5 

11.0 

22 

2.0 

24 

22 

8.0 

28 

14.0 
44 

12. 

5< 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

2.0 

1.5 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

10 

9 

B 

8 

8 

7 

7 

7 

6 

5 

9.0 
13 

T 

13 

T 

13 

T 

12 

12 

10 

10 

10 

9 

8 

8 

8 

3.0 
11 

2.0 
13 

13 

12 

13.0 
29 

8.012.1 
30  41 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2 

1 

T 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

7 

2 

4 

8 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

11 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

2.0 
10 

10 

9 

8.0 
17 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 

14 

14 

14 

5.0 
19 

T 

18 

17 

17 

16.0 
33 

12.0 
42 

1  5  • 

NORTH  FORK  RANGER  ST  A 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

{ 

k  < 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

- 

T 

9.0 

3 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 
T 

T 

- 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

4.0 

3 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

1.5 

1 

3.9 

1 

20.0 

12. 

2 

•      ft  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6.0 

0.5 

1.5 

1.0 

0.5 
9 

1.0 

10 

2.0 

12 

2.0 
12 

4.0 
16 

6.0 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

2 

8 

15 

18 

i5 

13 

12 

10 

6 

8 

7 

5 

9 

4 

3 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4 

7 

- 

4 

4 

8 

6 

A 

2 

- 

- 

• 

2 

- 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

- 

- 

5 

3 

7 

T 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

1.0 

1.0 

7.0 

1.0 

0.5 

SANDBERG  MB 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.2 
1 

1.0 

1 

1 

T 

T 
7 

2 

I 

0. 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.5 

2.0 

2 

T 

2 

2 

SQUIRREL   INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.9 

2 

3.5 

3 

7.0 
7 

0.5 
6 

5.4 

10 

0.5 
9 

7 

6 

6 

6 

2.5 
7 

2.0 
7 

6 

S 

5 

4 

S 

T 

7 

3. 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

U 

13 

12 

11 

10 

9 

8 

7 

6 

4 

* 

2.0 
6 

0.5 

7 

0.9 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6 

6 

2.0 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

8.0 

11 

11 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

21 

20 

16 

16 

16 

15 

14 

1* 

T 

13 

13 

13 

3.0 

2.0 
16 

19 

15 

15 

19 

14 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

1.0 
13 

13 

11 

11 

14.0 
24 

6.0 

30 

6. 

3 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Day  Of  Month 

TS  01 

Station 

o  o^ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

NORTH  COAST 

OR A  I NAQE 

01 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

.03 

.04 

.07 

.03 

« 

.05 

.04 

.04 

.01 

.01 

.02 

.00 

.03 

.07 

.06 

.06 

.03 

.03 

.03 

.04 

.02 

.04 

.03 

.03 

.07 

.05 

.03 

.04 

.09 

.00 

.00 

1.09 

WIND 

22 

30 

167 

134 

• 

136 

81 

•  6 

78 

68 

tl 

50 

16 

28 

50 

24 

15 

36 

38 

41 

17 

91 

61 

118 

29 

29 

78 

83 

47 

65 

1761 

MAX 

60 

56 

52 

51 

- 

52 

48 

45 

42 

49 

47 

47 

55 

55 

50 

49 

53 

48 

49 

49 

43 

43 

48 

47 

50 

55 

46 

48 

50 

48 

49 

49.5 

MIN 

39 

38 

38 

42 

38 

34 

33 

34 

35 

34 

32 

32 

32 

32 

40 

38 

37 

40 

41 

37.2 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

.0* 

.03 

.03 

.02 

.01 

.04 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.05 

.05 

.03 

.02 

.03 

"8 

.05 

.01 

.05 

.04 

.08 

.05 

.03 

.07 

.02 

.03 

.01 

1.028 

WIND 

42 

48 

26 

37 

21 

16 

31 

8 

21 

33 

39 

30 

48 

38 

43 

55 

41 

57 

44 

68 

65 

82 

47 

89 

157 

169 

82 

63 

57 

1651 

MAX 

56 

59 

57 

55 

62 

62 

60 

59 

55 

54 

54 

54 

51 

50 

49 

46 

45 

47 

50 

49 

47 

50 

48 

54 

52 

45 

50 

32 

50 

50 

49 

52.3 

MIN 

44 

43 

42 

49 

52 

51 

50 

48 

44 

40 

43 

45 

38 

38 

34 

35 

36 

36 

37 

38 

36 

41 

38 

36 

41 

45 

39 

38 

38 

40,9 

TRINITY   DAM  VIST/ 

PT 

EVAP 

•  0 1 

.01 

•  00 

•  02 

•  00 

.02 

.02 

•  01 

.02 

.01 

•  ui 

_ 

- 

- 

- 

WIND 

22 

15 

43 

28 

30 

23 

29 

15 

22 

26 

35 

25 

22 

23 

39 

39 

25 

35 

45 

24 

23 

60 

62 

28 

6 

21 

13 

52 

26 

20 

21 

897 

ft       #  # 

SACRAMENTO 

DRA I NAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.08 

.03 

.05 

•  09 

.00 

.02 

.03 

.04 

.02 

.05 

.07 

.00 

.06 

.05 

.15 

.09 

.14 

.02 

.06 

.04 

.03 

.04 

.15 

.11 

.13 

.03 

• 

1.88B 

45 

39 

57 

33 

34 

47 

47 

60 

38 

29 

45 

79 

39 

110 

78 

64 

147 

56 

145 

92 

66 

MAX 

57 

54 

56 

65 

51 

54 

51 

47 

55 

52 

46 

46 

52 

51 

50 

** 

48 

46 

46 

45 

42 

46 

48 

46 

48 

49 

45 

46 

46 

46 

47 

49.3 

MIN 

59 

43 

41 

41 

42 

42 

39 

39 

40 

39 

38 

42 

38 

39 

35 

34 

35 

34 

34 

34 

34 

33 

35 

34 

39 

35 

35 

37 

42 

40 

38 

37.7 

CHICO  EXPERIMENT 

STA(A) 

EVAP 

.03 

.01 

.02 

ft 

.03 

.00 

.01 

.02 

.02 

• 

ft 

.06 

.06 

.02 

.04 

.03 

ft 

.06 

ft 

.05 

.01 

ft 

ft 

• 

.11 

.13 

.03 

.03 

.04 

.81 

WIND 

" 

1  3 

12 

j. 
• 

44 

14 

10 

17 

1 3 

72 

33 

15 

24 

,6 

20 

39 

246 

206 

91 

121 

65 

1194 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.06 

.01 

.00 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.00 

.02 

.05 

.13 

.05 

•  OT 

.05 

.01 

.06 

.00 

.00 

.20 

.04 

.07 

.07 

.00 

.01 

.07 

.02 

.01 

1.09 

2  3 

2 1 

3  3 

65 

173 

104 

88 

MAX 

60 

46 

46 

44 

47 

47 

44 

42 

40 

43 

48 

46 

51 

54 

49 

45 

48 

41 

37 

46 

48 

45 

54 

47 

44 

46 

32 

47 

47.0 

MIN 

AO 

41 

42 

43 

41 

41 

40 

39 

38 

38 

35 

41 

39 

37 

34 

33 

34 

34 

34 

34 

34 

34 

32 

37 

41 

38 

37 

42 

44 

42 

42 

38.1 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.08 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

• 

ft 

.16 

* 

.08 

.04 

.00 

ft 

.15 

.00 

.02 

.03 

.08 

.00 

.00 

.00 

.64 

WIND 

25 

23 

16 

22 

22 

24 

21 

21 

19 

23 

23 

32 

16 

26 

29 

43 

34 

52 

47 

29 

26 

23 

51 

95 

172 

45 

15 

99 

142 

70 

156 

1441 

LAKESMORE 

EVAP 

.0* 

.04 

.02 

.02 

.03 

.06 

.03 

.02 

.02 

.03 

.00 

.02 

.04 

.04 

.04 

.06 

.04 

.01 

.02 

.05 

.04 

.04 

.OC 

.00 

.02 

.00 

.00 

.00 

.82B 

16 

20 

1 2 

7 

6 

13 

14 

10 

20 

7 

4 

18 

29 

29 

20 

22 

2' 

14 

•!S 

20 

19 

16 

00 

58 

63 

41 

712 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.0* 

.04 

.03 

.04 

.03 

.03 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.01 

•11 

.07 

ft 

ft 

ft 

ft 

ft 

* 

.26 

ft 

.12 

.02 

.02 

.03 

.05 

.05 

.00 

.00 

.96 

g 

1 1 

23 

17 

1 3 

9 

12 

17 

20 

1 1 

11 

17 

37 

33 

19 

18 

2C 

3  3 

2  6 

MAX 

60 

58 

58 

55 

54 

57 

54 

52 

47 

47 

55 

52 

M 

54 

50 

50 

50 

51 

31 

51 

49 

48 

50 

51 

32.3 

MIN 

41 

41 

40 

40 

42 

42 

41 

41 

40 

40 

42 

43 

38 

34 

30 

30 

31 

31 

41 

38 

35 

36 

42 

41 

41 

38.4 

PLACERVILLE  ifg 

EVAP 

.09 

.04 

.04 

ft 

ft 

.20 

.04 

.06 

.05 

.04 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

WIND 

43 

12 

11 

• 

ft 

49 

13 

11 

s 

25 

ft 

• 

31 

8 

14 

50 

30 

ft 

* 

40 

10 

10 

30 

ft 

ft 

ft 

90 

120 

90 

21 

42 

735 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.09 

.05 

.04 

.01 

.03 

.05 

.04 

.02 

.01 

.02 

.02 

.00 

.04 

.08 

.08 

.09 

.08 

.07 

.04 

.06 

.03 

.06 

.06 

.04 

.00 

.00 

.08 

.05 

.00 

.01 

.00 

1.27 

WIND 

70 

46 

35 

16 

38 

25 

17 

17 

18 

46 

30 

25 

60 

27 

91 

79 

101 

59 

61 

36 

33 

47 

82 

74 

33 

37 

SO 

69 

98 

64 

89 

1595 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.08 

.06 

.07 

ft 

ft 

.13 

.06 

.02 

.03 

.02 

: 

• 

.08 

.10 

.13 

.02 

ft 

ft 

.02 

.05 

.04 

.0* 

• 

ft 

ft 

.06 

.00 

.00 

.00 

1.14B 

WIND 

39 

34 

20 

ft 

ft 

41 

9 

6 

1 

7 

ft 

42 

51 

't' 

ft 

ft 

158 

33 

82 

100 

ft 

ft 

ft 

104 

103 

0 

21 

33 

1163 

WW  I  afcC  T  I  U  Wn<  KC3 

(A) 

EVAP 

05 

a  04 

04 

.03 

03 

.02 

03 

05 

04 

.03 

■  00 

00 

00 

04 

03 

05 

00 

.00 

00 

00 

81 

WIND 

10 

10 

13 

9 

9 

8 

*10 

8 

*17 

24 

34 

*12 

*27 

36 

"si 

*4J 

*26 

"l6 

°lfl 

*ie 

"ll 

*37 

*50 

*3? 

ft 

• 

°61 

*74 

*  32 

°32 

768 

ft         ft  ft 

CENTRAL  COAST 

ORAINAGE 

04 

NACIMlfNTO  DAM 

EVAP 

.08 

.04 

.06 

.10 

.04 

.02 

.04 

.04 

.06 

.04 

ft 

ft 

.09 

.05 

.02 

a  03 

.02 

ft 

.10 

.04 

.02 

.06 

.07 

.03 

.01 

.03 

.04 

.03 

_ 

_ 

m 

1.319 

(F) 

EVAP 

•  07 

•  08 

03 

.02 

•  09 

.07 

.01 

.03 

•  03 

01 

•  04 

•  0* 

•  07 

•  05 

.02 

03 

07 

10 

.03 

•  01 

.02 

.10 

.07 

•  02 

.00 

1.30 

WIND 

62 

107 

227 

ft 

» 

269 

141 

130 

62 

94 

ft 

143 

54 

61 

72 

lis 

*55 

ft 

• 

256 

60 

*3! 

*T5 

*91 

168 

47 

64 

221 

129 

112 

134 

2982 

ft        ft  ft 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.04 

.01 

.02 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.01 

.01 

.00 

.04 

.12 

.06 

.0* 

.06 

.06 

.00 

.00 

.00 

.03 

.08 

.08 

.03 

.00 

.06 

.02 

.04 

.01 

.87 

CAMP  PARDEE 

(C) 

EVAP 

.03 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.00 

.01 

.00 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.06 

.05 

.02 

.02 

.03 

.00 

.02 

.02 

.00 

.02 

.02 

.06 

.01 

.02 

.02 

.39 

WIND 

10 

14 

1 1 

19 

15 

11 

12 

10 

24 

17 

10 

13 

10 

13 

16 

45 

1 1 

3S 

•vo 

44 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.04 

.01 

.01 

.01 

.03 

,06 

.01 

.01 

.01 

.01 

.03 

.03 

.06 

.02 

.06 

.02 

.03 

.03 

.04 

.04 

.02 

.00 

.01 

.02 

.07 

.01 

.01 

.03 

.09 

.04 

.02 

.83 

zv 

1 3 

J  I 

76 

J7 

4  ' 

40 

7 

12 

798 

MAX 

55 

55 

48 

48 

57 

47 

45 

45 

45 

50 

51 

54 

55 

47 

5  1 

50 

49 

52 

51 

4C 

4C 

41 

46 

51 

52 

44 

30 

50 

52 

46 

49.1 

MIN 

42 

44 

42 

42 

41 

42 

41 

40 

39 

42 

44 

41 

40 

39 

39 

34 

34 

34 

35 

36 

36 

35 

36 

36 

36 

35 

33 

33 

44 

41 

41 

38.8 

KETTLEMAN  CITY  1 

SSW(D) 

EVAP 

.00 

.00 

.15 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.05 

ft 

ft 

.16 

.00 

.00 

.00 

.00 

■  15 

.00 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.19 

.00 

.06 

.20 

. 

.02 

.18 

1.23B 

WIND 

90 

19 

33 

56 

49 

26 

37 

31 

40 

69 

28 

90 

106 

50 

86 

75 

64 

30 

42 

59 

52 

42 

39 

45 

129 

•  1 

61 

132 

121 

no 

91 

2003 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.03 

.00 

.02 

.01 

.02 

.01 

.03 

.00 

.01 

.02 

.01 

.04 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

• 

.03 

.00 

.01 

.01 

.02 

ft 

.05 

.02 

.02 

.02 

.04 

.08 

.00 

.61 

WIND 

* 

8 

' 

7 

1 

2 

2  3 

U 

' 

5 

22 

4 

3 

5 

91 

U 

** 

3 1 

24 

LODI 

(E) 

EVAP 

.04 

.02 

.00 

.04 

.01 

.00 

.00 

.01 

.02 

.01 

.00 

.05 

.02 

.05 

.03 

.02 

.03 

.05 

.02 

.00 

.00 

.05 

.03 

.05 

.09 

.03 

.01 

.11 

.08 

.04 

.02 

.93 

WIND 

25 

17 

21 

32 

12 

18 

22 

15 

15 

27 

43 

34 

11 

47 

17 

10 

12 

13 

50 

36 

124 

80 

10 

30 

110 

50 

90 

81 

1116 

MAX 

45 

45 

45 

47 

43 

43 

42 

41 

44 

51 

50 

52 

50 

48 

45 

44 

44 

4! 

41 

38 

34 

45 

42 

42 

52 

43 

45 

47 

47 

45 

49 

45.0 

MIN 

42 

4 1 

43 

40 

40 

41 

43 

38 

33 

33 

33 

33 

33 

32 

42 

36 

38 

42 

42 

40 

42 

37.9 

MANTECA 

EVAP 

.06 

.00 

.00 

.00 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.04 

.00 

.00 

.03 

.00 

„ 

. 

. 

• 

• 

• 

.00 

ft 

.07 

.07 

.00 

.03 

.04 

.06 

.02 

.03 

.628 

38 

17 

32 

2  3 

43 

106 

10 

24 

78 

75 

55 

62 

965 

MAX 

52 

47 

45 

44 

45 

45 

43 

41 

40 

43 

48 

48 

51 

49 

46 

42 

42 

40 

40 

40 

36 

38 

42 

40 

47 

32 

45 

43 

51 

50 

52 

44.7 

MIN 

41 

43 

42 

41 

41 

42 

40 

39 

39 

39 

40 

42 

41 

39 

3* 

34 

33 

33 

33 

33 

32 

34 

33 

34 

36 

38 

37 

36 

42 

42 

42 

38.0 

OAKDALE  WOODWARD 

DAM(B) 

EVAP 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.01 

.00 

.01 

.01 

.01 

.02 

.05 

.01 

.01 

.02 

.07 

.03 

.01 

.02 

.01 

.01 

.01 

.03 

.14 

.03 

.03 

.02 

.07 

.04 

.06 

.86 

WIND 

117 

67 

17 

49 

126 

134 

66 

23 

61 

24 

268 

298 

142 

PANOCHE  CREEK 

.05 

.  05 

.02 

.01 

.  02 

.03 

.  00 

.00 

.02 

.00 

.05 

.07 

.02 

.00 

ft 

ft 

.15 

'IS 

•  06 

.00 

.00 

•  16 

.03 

.07 

.00 

.96 

WINC 

ft 

27 

32 

42 

30 

20 

23 

18 

58 

22 

50 

58 

55 

94 

60 

81 

33 

50 

43 

*3C 

*63 

*50 

61 

69 

49 

37 

74 

67 

73 

1413 

MAX 

_ 

m 

52 

52 

58 

59 

53 

50 

53 

51 

60 

60 

55 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

53 

45 

47 

50 

51 

65 

60 

55 

53 

59 

61 

53 

54.7 

MIN 

45 

51 

51 

47 

42 

41 

47 

46 

47 

48 

38 

46 

45 

44 

37 

4 1 

39 

38 

40 

39 

38 

41 

39 

38 

38 

43 

42 

44 

49 

48 

46 

43.2 

SALT  SPRINGS  PwR 

Hi  <G> 

EVAP 

.07 

.08 

•  14 

.06 

•  08 

.11 

.11 

•  08 

.05 

.03 

.04 

•  00 

•  02 

.01 

ft 

.14 

.13 

.05 

.07 

.09 

07 

* 

03 

* 

00 

02 

a  03 

•  01 

•  00 

.00 

1  •  71 B 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.04 

.02 

.01 

.00 

.02 

.01 

.01 

.02 

.00 

.01 

.05 

.04 

.03 

.03 

.04 

.06 

.06 

.02 

.00 

.05 

.00 

.02 

.06 

.05 

.05 

.06 

.01 

.03 

.09 

.06 

.04 

.99 

WIND 

34 

28 

29 

31 

39 

27 

27 

28 

27 

30 

33 

62 

41 

44 

63 

58 

60 

46 

41 

37 

24 

35 

44 

37 

69 

53 

42 

39 

134 

76 

50 

1388 

MAX 

*i 

49 

46 

48 

59 

47 

45 

45 

44 

46 

53 

53 

52 

55 

50 

50 

50 

48 

48 

50 

43 

46 

49 

48 

51 

55 

50 

48 

58 

51 

49 

49.9 

MIN 

43 

45 

42 

43 

43 

42 

40 

41 

41 

41 

42 

44 

42 

38 

35 

35 

33 

34 

33 

35 

33 

34 

35 

35 

36 

38 

37 

37 

44 

42 

42 

38.9 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.04 

.02 

.01 

.01 

.03 

.00 

.00 

.00 

.02 

.00 

ft 

ft 

.08 

.08 

.14 

.06 

.04 

.08 

.04 

.00 

.04 

.00 

.11 

.06 

.05 

.04 

.01 

.04 

.03 

.05 

.04 

1.12 

WINC 

41 

34 

59 

37 

29 

35 

32 

32 

37 

31 

30 

30 

75 

66 

52 

49 

42 

22 

17 

13 

37 

55 

106 

70 

65 

45 

33 

134 

37 

107 

62 

1314 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1965 


Station 

Day  01  Month 

_ 

£  5 1 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PL.  (A) 

EVAP 

.08 

.10 

•  16 

.20 

.21 

.10 

.15 

.15 

. 

m 

ft 

ft 

.44 

.20 

. 

_ 

.10 

p 

m 

m 

.05 

.10 

.09 

•  12 

m 

WIND 

10 

20 

30 

30 

20 

30 

30 

20 

20 

0 

ft 

« 

« 

ft 

25 

IS 

0 

20 

25 

33 

20 

0 

10 

3 

30 

10 

10 

25 

10 

10 

20 

480 

MAX 

9* 

55 

58 

60 

63 

68 

61 

61 

60 

54 

55 

33 

_ 

_ 

54 

58 

43 

91 

61 

47 

59 

48 

43 

44 

33 

51 

92 

66 

45 

42 

93 

54.1 

MIN 

39 

39 

40 

41 

46 

43 

44 

46 

51 

52 

52 

- 

- 

37 

38 

35 

35 

35 

38 

38 

35 

33 

33 

29 

39 

37 

3' 

38 

39 

39 

39.6 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 

.09 

.07 

•  10 

.11 

.10 

.09 

.09 

.09 

.09 

.01 

.07 

.03 

.02 

.03 

.06 

.09 

.07 

.06 

.08 

.10 

.07 

.03 

.10 

.10 

.07 

.03 

.09 

.06 

.06 

.02 

.02 

2  06 

WIND 

47 

♦  3 

49 

48 

47 

37 

41 

43 

33 

27 

34 

40 

44 

33 

57 

58 

18 

62 

60 

60 

36 

26 

94 

70 

60 

65 

37 

101 

147 

67 

46 

1652 

MAX 

58 

58 

61 

63 

62 

59 

60 

62 

98 

60 

58 

51 

53 

33 

53 

50 

31 

52 

52 

5C 

49 

49 

30 

90 

92 

31 

54 

52 

55 

54.3 

MIN 

38 

60 

42 

41 

43 

43 

43 

43 

45 

43 

42 

43 

36 

37 

34 

34 

39 

39 

36 

36 

37 

3t 

39 

33 

33 

36 

36 

36 

47 

99 

11 

38  7 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.08 

.09 

.11 

« 

ft 

.33 

.10 

.09 

.08 

.01 

.05 

.08 

.09 

.15 

.05 

.06 

.08 

ft 

ft 

.25 

.07 

.07 

.13 

.07 

ft 

• 

.19 

.05 

.06 

.06 

.09 

2,49 

WIND 

43 

61 

36 

ft 

ft 

117 

28 

33 

46 

35 

55 

34 

68 

77 

63 

74 

61 

ft 

120 

41 

43 

155 

94 

ft 

ft 

130 

44 

67 

196 

59 

^? 

MAX 

63 

65 

67 

69 

69 

69 

67 

56 

61 

64 

63 

39 

50 

53 

50 

: 

60 

62 

58 

37 

58 

62 

61 

58 

63 

60 

MIN 

63 

63 

44 

" 

- 

44 

46 

49 

50 

52 

49 

49 

47 

44 

38 

39 

43 

• 

- 

37 

38 

39 

38 

37 

• 

" 

37 

40 

42 

46 

42 

RIVERSIDE  ExP  STA 

EVAP 

.08 

.09 

.12 

.10 

.11 

.13 

.12 

•°! 

.09 

.00 

.01 

.05 

.03 

.06 

.03 

.04 

.06 

.09 

.07 

.10 

.04 

.06 

.04 

.06 

.06 

.04 

.13 

.08 

.06 

.01 

.06 

WINO 

26 

39 

16 

14 

19 

15 

9 

19 

1  7 

1 1 

30 

24 

21 

30 

32 

43 

49 

2^ 

39 

34 

2^ 

29 

34 

19 

1  7 

18 

1  5 

86 

92 

39 

29i7 

Twt  TCHELL  DAM 

EVAP 

•  15 

.22 

•  17 

.09 

ft 

• 

.30 

.08 

.05 

.03 

ft 

.03 

.04 

.00 

.03 

.11 

.14 

.10 

ft 

.17 

.05 

.05 

.11 

.08 

.02 

.09 

.05 

ft 

ft 

.06 

.02 

2.22 

WIND 

91 

95 

54 

60 

ft 

ft 

203 

67 

36 

38 

ft 

102 

77 

79 

62 

102 

91 

93 

ft 

111 

42 

76 

86 

70 

46 

74 

58 

88 

88 

50 

29 

202B 

MAX 

6* 

67 

66 

66 

- 

66 

62 

63 

65 

- 

65 

56 

95 

54 

53 

56 

55 

• 

35 

52 

52 

34 

32 

55 

98 

56 

56 

53 

52 

35 

MIN 

44 

45 

42 

41 

* 

40 

40 

46 

50 

■ 

39 

40 

37 

35 

38 

38 

35 

39 

50 

37 

39 

33 

42 

41 

37 

44 

50 

44 

45 

40  •  9 

«      ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

ft 

ft 

ft 

ft 

« 

.11 

.00 

.09 

.29 

.01 

ft 

• 

ft 

.15 

.18 

.09 

ft 

.12 

.10 

.10 

.03 

ft 

.20 

.13 

.14 

.06 

.10 

.10 

.22 

.06 

.00 

2  30 

WIND 

0 

ft 

• 

27 

1 

ft 

7 

8 

10 

14 

69 

54 

ll 

* 

214 

ft 

11 

3 

• 

119 

ft 

ft 

69 

9 

7 

42 

113 

39 

806 

MAX 

60 

60 

60 

61 

61 

60 

59 

61 

55 

60 

62 

68 

63 

55 

62 

54 

66 

56 

59 

99 

53 

m 

96 

99 

55 

66 

72 

54 

54 

61 

60 

59.* 

MIN 

41 

42 

42 

43 

42 

44 

43 

43 

49 

55 

50 

" 

49 

49 

39 

40 

39 

39 

39 

38 

38 

• 

38 

38 

38 

39 

34 

40 

39 

45 

42 

*»2«  0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.08 

.06 

.06 

.05 

.10 

.04 

.06 

.05 

.02 

.02 

.01 

.04 

.03 

.05 

.02 

.12 

.03 

.09 

.09 

.03 

.04 

.02 

.07 

.05 

.01 

.02 

.02 

.03 

.00 

.11 

1  4lB 

WIND 

4 

4 

2 

3 

5 

2 

2 

1 

2 

1 

5 

2 

3 

14 

22 

1 

6 

12 

12 

3 

6 

7 

13 

11 

10 

2 

3 

6 

1 

36 

223 

MAX 

62 

65 

66 

66 

74 

68 

67 

67 

64 

64 

72 

64 

64 

61 

60 

58 

50 

56 

97 

97 

58 

58 

61 

39 

57 

96 

59 

61 

38 

Si 

63 

6  1  .  7 

MIN 

45 

49 

45 

45 

46 

49 

48 

51 

53 

55 

50 

90 

46 

46 

44 

44 

*• 

41 

40 

40 

40 

40 

43 

41 

41 

40 

41 

44 

49 

49 

43 

44.6 

MOJAVE 

EVAP 

.06 

.08 

.10 

.07 

.05 

.07  .08 

.05 

.03 

.05 

.05 

.01 

.05 

.06 

.06 

. 

WIND 

10 

20 

7 

11 

1  1 

11 

17 

20 

47 

46 

59 

87 

96 

92 

164 

47 

26 

34 

13 

10 

144 

132 

23 

112 

105 

13 

47 

68 

142 

82 

1711 

MAX 

59 

11 

60 

61 

59 

59 

68 

68 

56 

55 

65 

62 

52 

46 

48 

55 

MIN 

38 

38 

38 

38 

38 

38 

39 

39 

47 

44 

38 

38 

37 

36 

33 

28 

- 

(A) 
(B) 
<C> 
(D) 
(E) 


PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

57 

57 

57 

57 

58 

58 

59 

60 

65 

61 

56 

55 

55 

57 

54 

56 

54 

50 

48 

48 

48 

53 

49 

47 

47 

47 

48 

49 

54 

55 

51 

53. 

9 

MAX 
MIN 

71 
57 

71 

56 

71 
56 

72 
56 

71 

57 

72 
58 

67 
57 

73 
60 

68 
61 

67 

60 

66 
54 

68 
53 

66 
53 

67 
55 

67 
53 

65 
56 

57 
55 

61 
48 

61 
47 

61 
48 

62 
48 

63 
53 

60 
48 

59 
44 

60 
45 

59 
45 

60 
46 

63 
48 

62 
54 

65 
55 

65 
51 

65. 

52 

2 
8 

8  INCHES 

9  AM 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

65 

63 

62 

61 

61 

61 

60 

59 

57 

56 

54 

54 

53 

56 

54 

53 

53 

53 

53 

53 

55 

58 

56 

58. 

5 

MAX 
MIN 

68 
61 

67 
62 

67 
62 

67 

62 

67 
62 

68 
62 

65 
61 

67 
63 

66 
64 

65 
63 

65 
61 

64 
61 

63 
60 

63 
60 

63 
59 

62 
59 

61 
57 

60 
55 

59 
54 

58 
54 

59 
52 

57 
55 

56 
54 

58 
53 

57 
52 

57 
52 

58 
53 

58 
52 

57 
54 

59 
56 

60 
56 

62. 
57. 

0 
8 

12  INCHES 

9  AM 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

67 

65 

66 

65 

64 

64 

64 

63 

61 

60 

59 

58 

58 

59 

58 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

58 

60 

59 

61. 

7 

20  INCHES 

9  AM 

70 

59 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

66 

65 

65 

64 

63 

62 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

60 

60 

60 

61 

61 

64. 

8 

39  INCHES 

9  AM 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

67 

67 

67 

66 

66 

65 

66 

65 

69. 

7 

79  INCHES 

9  AM 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

76. 

7 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

54 
44 

49 
46 

48 
46 

47 
46 

48 
4  5 

48 
45 

47 
44 

46 
43 

44 
42 

45 
40 

47 
44 

46 
45 

49 
40 

49 
36 

45 
36 

42 
35 

42 
34 

42 
34 

40 
34 

42 
34 

38 
35 

38 
36 

42 
35 

44 
39 

43 
41 

48 
37 

44 
38 

43 
42 

45 
43 

46 
43 

46 
42 

45 
40. 

1 

2 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
44 

48 
45 

49 
45 

50 
47 

51 
48 

52 
49 

52 
49 

52 
49 

52 
49 

49 
48 

49 
48 

49 
47 

47 
46 

46 
44 

44 
42 

42 
41 

41 

40 

41 

39 

40 
38 

42 
39 

43 
40 

42 
41 

41 

39 

41 

38 

41 

39 

43 
41 

43 
41 

43 
41 

44 
42 

43 
42 

43 
42 

45. 
43 

5 
3 

STATION  2 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

52 
51 

.52 
51 

52 
51 

52 
51 

52 
51 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
53 

53 
52 

52 
52 

52 
52 

52 
51 

52 
51 

51 

50 

50 
49 

49 
48 

49 
48 

48 
48 

48 
47 

48 
48 

48 
48 

48 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
47 

48 
47 

48 
48 

48 
48 

50. 
49. 

0 
4 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS  THERMOGRAPH  COVERING 

SANOY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM .      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      NO  IRRIGATION  WATER  ON  18  DEPTH.   MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Majdmum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

h 

& 

% 

2 

9> 

(5 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

0 
H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

S  i 

y 

8  1 
Si 

"'A  I 

a 

ft       *  # 

AUBERRY  1  NNE 

53. SM 

37, 8M 

45.  8M 

.i 

62 

20. 

25 

29 

586 

0 

0 

11 

0 

5.84 

.92 

1.73 

23 

10 

4 

1 

•       ft  ft 

JUNE  1965 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

81.7 

47.6 

64.7 

89 

13. 

39 

17 

44 

0 

0 

0 

0 

.14 

05 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

88.4 

53.3 

70.9 

9^ 

29 

44 

1 5 

1 1 

0 

0 

0 

•  oc 

loo 

c 

0 

INYOKERN 

91.5 

56.1 

73.8 

102 

11 

49 

17. 

2 

19 

0 

0 

0 

.12 

.12 

3 

.( 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

S6.0 

53.7 

69.9 

94 

29. 

43 

9 

19 

1  1 

0 

0 

0 

.23 

1 

16 

.0 

0 

1 

c 

0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

81.0 

42.3 

61.7 

95 

20 

31 

15 

121 

6 

0 

2 

0 

.09 

!o6 

1 

.0 

0 

0 

c 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

87.1 

53.0 

70.1 

98 

30. 

43 

2 

22 

1? 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

65.  7b 

50  •  4f 

58.11* 

76 

\  4 

4> 

27. 

201 

0 

0 

0 

0 

.00 

0 

0 

0 

SHELTER  COVE 

M 

M 

75 

17* 

43 

15. 

0 

0 

0 

0 

.*5 

.45 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

ft       »  ft 

JULY  1965 

BEAUMONT   1  E 

94,  3M 

56.  8M 

75.  6M 

104 

5 

48 

27 

0 

2  9 

o 

o 

o 

.20 

.20 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

59  •  9f- 

47,  5N 

53.  71" 

6^ 

26 

34] 

0 

0 

0 

0 

Of 

2  5 

.0 

( 

HA t WEE 

91.4 

62.5 

77.0 

-  4.1 

98 

6 

57 

12 

0 

21 

0 

0 

0 

U38 

1.27 

.51 

30 

.  c 

0 

4 

1 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

106.0 

76.3 

91.2 

•  .9 

116 

5 

67 

22 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

•  .12 

.00 

.c 

c 

c 

0 

0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

91.3 

45.  2 

68.3 

IOC 

16 

39 

11. 

\  \ 

21 

0 

0 

0 

.01 

.01 

.0 

o 
u 

0 

MADERA 

96.3 

60.7 

78.5 

.  1.6 

104 

17* 

54 

10* 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

83. 6M 

59.  1M 

71. 4M 

90 

5 

53 

11. 

0 

1 

0 

0 

0 

1.29 

1.29 

30 

»c 

0 

1 

1 

1 

PISMO  8EACH 

67.2 

51.9 

59.6 

77 

29 

46 

11. 

162 

c 

o 

o 

.00 

.00 

•c 

0 

0 

a 

0 

meaverville  ranger  sta 

92.* 

46.6 

69.5 

-  1.9 

101 

17 

39 

9 

14 

22 

0 

0 

0 

.00 

-  .18 

.oc 

.0 

0 

0 

0 

0 

ft       ft  ft 

AUGUST  1965 

AVALON  pleasure  PIER 

72.3 

65.7 

69.0 

2.2 

83 

12 

60 

25 

1 

0 

0 

0 

c 

.02 

-  .02 

.02 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

84.3 

46.3 

65.3 

-  2.1 

95 

9* 

35 

29 

56 

8 

0 

0 

0 

1.50 

1.34 

.90 

12 

.0 

0 

4 

1 

0 

shelter  cove 

68.  OM 

54.3|< 

61.2M 

87 

28 

50 

7 

135 

0 

0 

0 

0 

.54 

.0 

0 

0 

0 

ft      ft  ft 

SEPTEMBER  1965 

CAMPO 

82.0 

45.2 

63.6 

96 

14 

34 

20. 

83 

5 

0 

0 

0 

.37 

.21 

IT 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

68.  1M 

53.  7» 

60. 9M 

•  4.9 

79 

23. 

3a 

28 

156 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .12 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ROSA 

79.9 

46.7 

63.3 

-  2.8 

93 

15 

37 

22. 

65 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  .27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ft       ft  ft 

NOVEMBER  1965 

AVALON  PLEASURE  PIER 

65.3 

56.2 

60.8 

1.7 

71 

8* 

48 

29. 

122 

0 

0 

01 

0 

10.62 

9.63 

4.15 

15 

.0 

0 

9 

6 

5 

FOREST  GLEN 

52.8 

35.2 

44.0 

1.7 

74 

2 

27 

29. 

620 

0 

0 

1 1 

0 

16.16 

9.55 

2.41 

24 

5.0 

5 

26 

13 

10 

7 

POSEY  3  E 

56.4M 

34. 5M 

45. 5M 

75 

3. 

16 

26 

579 

0 

0 

8 

0 

5.32 

1.27 

25 

20.0 

14 

26. 

7 

i 

1 

WARNER  SPRINGS 

66.0 

37.1 

51.6 

.0 

84 

1 

26 

26. 

396 

0 

0 

10 

0 

8.14 

6.98 

3.25 

» 

.0 

0 

8 

5 

2 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DECEMBER  H6. 
AUBERRY  1  NNE 

JANUARY  1963 
RAYMOND  9  N 

•       •  • 

FEBRUARY  1965 

RAYMOND  9  N 

MARCH  1965 
RAYMOND  9  N 


MAY  1965 
RAYMOND  9  N 

JUNE  1963 
ANZA 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCH 
COOL 

COYOTE  WELLS 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DOS  RIOS 
FILLMORE   1  WNW 
FIVE  POINTS  5  SSW 
HOOPA  2  SE 
INYOKERN 

KEE  RANCH  / 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
K0R6EL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 
MORGAN  HILL  2  E 
NEWBURY  PARK  4  SW 

PASKENTA  RANGER  STA 

PISMO  BEACH 

RAYMOND  9  N 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SHELTER  COVE 

SOMESBAR  1  W 
SOUTH  FORK  CABIN 
WENDEL  10  SE 
WILLOW  CREEK  RANCH 


JULY  1963 

BEAUMONT   1  E 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 

COOL 

FORT  BRAGG  AVIATION 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HI LLCREST  RV 

GARBERVILLE 

HA! WEE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LOYALTON 
MADERA 

NEWBURY  PARK  A  SW 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PISMO  BEACH 
SANTIAGO  DAM 
SNOW  CREEK  UPPER 
SOMESBAR  1  w 

SOMIS  3  NW 
VENTURA 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 
WENDEL  10  SE 
WILLOW  CREEK  RANCH 


AUGUST  1963 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CHITTENDEN  PASS 
COOL 

DOS  RIOS 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HOBERGS 

IOWA  HILL 
JOSHUA  TREE 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LONE  TREE  CANYON 
LOYALTON 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MORGAN  HILL  1  E 

NAPA 

NEWBURY  PARK  4  SW 
RAYMOND  9  N 

SANTIAGO  DAM 
SHELTER  COVE 
SOLEDAD 
SOME  SBAR  1  W 
WENDEL  10  SE 


.0) 
.00 
•  S3 
.12 


.80     .33  .AT 


.00 
.12 
.00 


1.29 
.00 

.11 


,88 

.00 


.06 

1.30 
.01  .2! 


.01 
.16  .3* 
•  1.10 


13     14  15 


.29  .29 
.38  .60 


16     17  18 


19     20     21     22     23  !  24 


.49     ,11     .04     .12   1.75  .88 


28    29  30 


.01     .34  ,73 


.39     ,02  .IS 


1.29 
.11 


.41 
1.10 


*  following  Slallon  Ind.l 
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DAILY  PRECIPITATION 


SEPTEMBER  1969 
CAMPO 

FULLER  TON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  HILLCR85T  RV 
LtESVILLC  KEEGAN  RANCH 
LYTLE  CREEK  RANGER  ST* 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MORGAN  HILL  2  E 
MOUNT  HAMILTON 
PAYNES  CREEK 
SANTA  ROSA 


1.08 
LOT 
,00 
•  26 


OCTOBER  1965 

full6rt0n  hillcrest  rv 
lcesville  keegan  ranch 
paynes  creek 
white  rock 


,00 
.00 
.05 
,S8 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


NOVEMBER  1965 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BEL  AIR  FC  10 
FOREST  GLEN 
FULLERTON  HILLCREST  R 
HOBERGS 

MORGAN  HILL  2  E 
POSEY  9  E 
WARNER  SPRINGS 
WILLOW  CREEK  RANCH 


10.62 
11,9* 
16,16 
T,60 
1T.T2 


.42  1.86 
LIT 


.75  *.1S 

.66  ,95 
1.50  1.95 

.26  LIS 

LSI  9.04  1.98 

.61  1.62 


1.94  1,09  .63 

1.96  1,88 

,0T  .02  J 

1.18  .92 

.04  ,34  2,96 


1.22  1,29  . 
9.80  1,99  , 

•  05  2. 
.02   1,63  • 

,18  2.00 


.01  1.09 


jit 


.TO 


.Si 


CORRECTIONS 


AUGUST  1962 
OECEMBER  1962 

DECEMBER  1962 
FEBRUARY  1965 

MARCH  1965 


MAY  1965 
JULY  1965 

JULY  1965 

JULY  1965 

JULY  1965 

JULY  THROUGH 
SEPTEMBER  1965 

ANNUAL  1965 
AUGUST  1965 
AUGUST  1965 
SEPTEMBER  1965 
SEPTEMBER  1965 
NOVEMBER  1965 
NOVEMBER  1965 
NOVEMBER  1965 
NOVEMBER  1965 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOG ICAL  DATA  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

DAILY  TEMPERATURE  TABLE 

CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
SEASONAL  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 


IRON  MOUNTAIN 

IRON  MOUNTAIN 
STIRLING  CITY  RS 

STIRLING  CITY  RS 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG 
GRANT  GROVE  RS 
GRANT  GROVE  RS 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 


PRECIPITATION  TOTAL    .46,    AMOUNT  ON   16TH  .46 


MONTHLY  TOTAL   7.51,    AMOUNT  ON  6TH  .07,    7TH,    .22,    11TH  .01, 
12TH  .73,    13TH  .43,   24TH  .85,   25TH  .04,   26TH  .50,   27TH  4.33, 
28TH  .33 

AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  43. 5M,  AVERAGE  TEMPERATURE  51. OM, 
LOWEST  TEMPERATURE  38  ON  THE  7TH,  NUMBER  OF  DAYS  WITH  MINIMUM 
OF  32°  0 


MONTHLY   TOTAL    .46,    AMOUNT  ON  220  .31 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  93. OM,    AVERAGE   TEMPERATURE  75. 4M, 
HIGHEST  TEMPERATURE    101  ON  THE    17+,    NUMBER  OF  DAYS  WITH  90° 
OR  ABOVE  24 

MAXIMUM  ON  1ST  80,  SET  MAXIMUM  TEMPERATURES  FROM  2D  -  31ST 
DOWN  ONE  DAY  FOR  ENTIRE  MONTH,  AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE 
93.  OM 

GREATEST   DAY  OF  PRECIPITATION  .10,    DATE  30TH 
AMOUNT  ON  29TH  0,   30TH  .10 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA     ALL  EVAPORATION  READINGS  SHOULD  BE  MOVED  DOWN  ONE  DAY 
STIRLING  CITY  RS  TOTAL  FOR  JULY  E95.35 

LOS  BANOS 
LOS  BANOS 


RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 


RIVERSIDE  EXP  STA 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
CALAVERAS  BIG  TREES 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HAY F I ELD  PUMPING  PLANT 
PLACERVILLE   I FG 


GREATEST  DAY     OF  PRECIPITATION   .49  ON  19TH 

AMOUNT  ON  5TH  *,    6TH  V.05,    17TH  0.    18TH   .23,    19TH  .49 

MAXIMUM  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND  MISSING,    TOTAL  SNOWFALL 
MISSING 

NUMBER  OF  DAYS  OF  PRECIPITATION  WITH  DAYS  OF  .10  OR  MORE  MISSING 
AMOUNT  ON   16TH  *,    17TH  V.26 

WIND  MOVEMENT  ON  31ST,    76,    EVAPORATION  ON  31ST  ,34 


So*  reletenc*  tiolen  tollowing  Slalion  IndM. 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DELAYED  DATA 


Day  oi  Month 


10     11     12     13     14  IS 


22     23     24     25     26     27     28  29 


*      •  ft 

December  m* 

AUBERRY  1  NNE 


MAX 
MIN 


se  53 

•  5  47 


52  56  to 
31     39  33 


to   54  *e 

38     36  39 


30  SO 
43  31 


31  62 
28  31 


42  51  92 
26     11  28 


33  62 
AO  6* 


61  60  61 
90    99  92 


60  9*  92 
44    42  41 


42  40 
32  23 


93.8 
17,8 


JUNE  1965 


DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

81 

82 

84 

83 

85 

83 

81 

79 

81 

86 

89 

87 

89 

82 

78 

71 

75 

11 

82 

85 

85 

74 

77 

eo 

81 

85 

65 

61.7 

MIN 

47 

44 

45 

42 

47 

94 

51 

50 

47 

51 

54 

53 

54 

48 

43 

43 

39 

47 

92 

50 

47 

49 

47 

48 

53 

46 

40 

42 

41 

SI 

47,6 

FIVE  POINTS  3  SSW 

MAX 

83 

81 

87 

89 

89 

89 

65 

60 

8  1 

92 

97 

92 

86 

82 

79 

84 

68 

89 

92 

96 

95 

92 

91 

89 

85 

83 

83 

99 

99 

97 

88.6 

MIN 

47 

48 

56 

95 

53 

94 

52 

51 

48 

55 

56 

56 

56 

92 

44 

47 

49 

53 

99 

57 

59 

57 

57 

55 

48 

50 

54 

98 

61 

59 

33.3 

1 NYOKERN 

MAX 

85 

81 

82 

94 

97 

94 

92 

88 

92 

98 

102 

96 

94 

93 

88 

n 

61 

88 

92 

95 

98 

96 

95 

93 

89 

89 

89 

99 

98 

96 

91.5 

MIN 

95 

49 

54 

99 

58 

96 

53 

56 

50 

62 

63 

63 

56 

63 

65 

51 

49 

52 

11 

55 

58 

59 

61 

58 

58 

52 

50 

98 

60 

54 

56.1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

77 

74 

79 

88 

89 

89 

89 

82 

77 

92 

92 

87 

89 

90 

76 

T, 

80 

85 

80 

93 

94 

93 

92 

69 

83 

92 

86 

92 

94 

92 

86,0 

MIN 

52 

45 

47 

97 

56 

98 

99 

47 

43 

57 

93 

60 

99 

90 

57 

46 

47 

55 

SB 

62 

62 

56 

62 

60 

34 

47 

46 

93 

51 

55 

33,7 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

77 

80 

86 

81 

86 

79 

72 

64 

81 

87 

91 

77 

74 

61 

72 

80 

TS 

89 

92 

93 

90 

87 

85 

78 

72 

73 

82 

92 

91 

87 

61.0 

Mm 

38 

43 

44 

46 

49 

44 

44 

46 

42 

43 

45 

39 

33 

32 

31 

39 

50 

44 

47 

46 

46 

47 

48 

46 

37 

34 

38 

40 

43 

46 

42,3 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

72 

76 

80 

91 

94 

92 

89 

76 

84 

93 

97 

96 

90 

84 

73 

74 

80 

84 

88 

91 

93 

94 

90 

90 

80 

83 

■7 

93 

98 

98 

67.1 

MIN 

48 

43 

47 

90 

53 

96 

96 

55 

48 

60 

59 

59 

98 

95 

50 

48 

46 

44 

12 

SS 

55 

56 

57 

56 

54 

44 

50 

96 

60 

60 

33,0 

P I  SMC  BEACH 

MAX 

60 

60 

62 

60 

60 

62 

73 

74 

63 

69 

68 

76 

71 

65 

66 

62 

66 

64 

64 

4J 

64 

63 

66 

66 

74 

72 

60 

67 

63,7 

MIN 

32 

49 

31 

54 

31 

53 

45 

SO 

92 

54 

90 

45 

45 

48 

46 

49 

12 

54 

49 

48 

55 

56 

32 

52 

45 

98 

49 

S3 

50.4 

SHELTER  COVE 

MAX 

69 

67 

75 

75 

68 

62 

60 

„ 

„ 

68 

66 

97 

58 

61 

•      .  • 

MIN 

43 

43 

50 

50 

50 

52 

47 

51 

80 

SO 

30 

32 

49 

SI 

JULY  1965 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

99 

98 

100 

102 

104 

100 

98 

94 

95 

92 

91 

90 

91 

92 

94 

99 

90 

93 

92 

93 

95 

92 

89 

97 

99 

92 

91 

93 

94.3 

MIN 

90 

91 

96 

59 

60 

61 

57 

55 

56 

57 

96 

50 

94 

61 

69 

68 

ST 

52 

50 

S3 

58 

61 

33 

46 

94 

66 

62 

60 

56.8 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

97 

34 

54 

54 

55 

97 

60 

63 

62 

64 

63 

60 

97 

97 

60 

98 

61 

59 

63 

60 

to 

67 

61 

62 

61 

58 

59.9 

MIN 

49 

47 

47 

47 

46 

47 

47 

47 

47 

49 

43 

41 

46 

46 

40 

46 

48 

48 

30 

47 

SI 

SI 

46 

SI 

45 

54 

47.5 

HA TWEE 

MAX 

90 

89 

92 

96 

96 

98 

96 

96 

97 

93 

95 

93 

89 

93 

95 

88 

86 

85 

89 

90 

93 

91 

90 

91 

87 

88 

90 

9S 

93 

79 

91,4 

MIN 

38 

60 

60 

62 

66 

69 

65 

65 

62 

64 

63 

37 

60 

65 

67 

62 

62 

62 

66 

63 

63 

62 

64 

64 

60 

61 

99 

62 

60 

64 

62.5 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

104 

109 

113 

113 

116 

109 

114 

109 

105 

100 

103 

102 

105 

102 

104 

109 

109 

101 

103 

108 

108 

106 

102 

105 

104 

103 

107 

108 

108 

101 

105 

106.0 

MIN 

77 

77 

91 

93 

82 

71 

73 

80 

70 

70 

76 

69 

72 

90 

83 

80 

79 

78 

12 

78 

77 

67 

75 

73 

71 

72 

77 

81 

77 

83 

76.3 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

89 

94 

94 

96 

95 

99 

95 

93 

89 

84 

82 

91 

92 

95 

98 

100 

96 

93 

91 

82 

86 

93 

92 

95 

91 

85 

89 

93 

90 

89 

91.3 

MIN 

45 

47 

47 

49 

43 

49 

43 

49 

40 

39 

39 

43 

43 

44 

49 

91 

48 

46 

42 

45 

42 

42 

43 

45 

52 

40 

42 

42 

49 

48 

45.2 

MADERA 

MAX 

89 

90 

98 

101 

102 

104 

102 

98 

100 

99 

91 

91 

95 

100 

99 

102 

104 

96 

100 

101 

93 

92 

97 

98 

98 

84 

90 

9* 

98 

96 

96,3 

MIN 

54 

39 

64 

60 

66 

69 

59 

61 

62 

54 

35 

55 

58 

60 

68 

TO 

71 

61 

6T 

58 

58 

58 

60 

60 

63 

56 

57 

58 

60 

69 

60,7 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

82 

88 

88 

90 

88 

88 

83 

85 

83 

90 

80 

85 

84 

52 

82 

82 

83 

80 

81 

82 

82 

84 

84 

84 

89 

89 

76 

79 

83.6 

MIN 

99 

60 

67 

67 

69 

62 

53 

38 

37 

53 

54 

99 

61 

61 

63 

62 

59 

56 

58 

38 

62 

55 

37 

62 

64 

55 

58 

»9.1 

PISMO  BEACH 

MAX 

66 

66 

69 

67 

66 

64 

65 

62 

68 

69 

72 

68 

62 

63 

62 

62 

67 

65 

65 

69 

70 

67 

66 

69 

69 

72 

72 

77 

70 

70 

67,2 

MIN 

33 

52 

51 

91 

50 

90 

52 

92 

50 

46 

46 

51 

91 

51 

92 

99 

95 

54 

56 

55 

55 

48 

55 

49 

49 

50 

59 

51 

37 

33 

31.9 

WEAVERVILLE  RANGER  ST( 

MAX 

87 

91 

94 

93 

96 

99 

98 

98 

94 

84 

90 

83 

90 

92 

97 

100 

101 

98 

95 

89 

88 

94 

92 

95 

97 

82 

86 

94 

99 

93 

92.* 

MIN 

44 

43 

50 

49 

48 

49 

50 

50 

39 

40 

41 

43 

44 

46 

49 

54 

96 

50 

62 

46 

43 

41 

44 

43 

50 

45 

40 

43 

48 

63 

46.6 

AUGUST  1963 


AVAL0N  PLEASURE  PIER 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
SHELTER  COVE 


66  66 
63  63 


90  90 
32  32 


66  62 
34  93 


68  67 
62  61 


46     49  49 


54     93  92 


64     67  69 


46     40  40 


99  69  64 
50     51  93 


82  83 

69  TO 

64  62 
31  51 

65  70 
55  57 


83 
42 


68 
56 


73  71 
68  68 


88  88 
46     56  59 


65  65 
54  55 


71  71 

67  66 

75  80 

53  39 

?0 

55 


66 
36 


72 

74 

73 

62 

60 

63 

73 

78 

82 

42 

30 

40 

'1 

71 

71 

63 

66 

65 

84 

84 

82 

40 

42 

33 

77 

87 

65 

54 

62 

58 

SEPTEMBER  1965 


CAMPO 

MOUNT  HAMILTON 
SANTA  ROSA 
ft       ft  ft 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


MAX 

Mm 


89  86  85 
41     43  46 


75 

60 


73 

60 

78 
46 


79 
52 


59 
41 


74     62  88 


75 
47 


85 
42 


77  79 
62  65 


83     83  93 


63 
30 


60 
42 


83 
39 


73 
56 


65 
37 


92 
47 


77 
69 


43     42  41 


71     38  48 


71  75  78 
53     36  36 


38     46  37 


72  7J 
30  30 


79  92 
42  43 


NOVEMBER  1963 


AVALON  PLEASURE  PIER 
FOREST  GLEN 
POSEY  3  E 


MAX 
MIM 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


75     74  75 


74  72  67 
41     39  37 


SO 

41 


67  63 
53  34 


34  50 
38  42 


52     57  5 
30     33  40 
Soo  Reference  Notes 


64 

61 

30 
38 


65  65 
63  64 


55  51 
40  40 


54  52  49  55  5 
40     41     43     33  3 

'ollowlng  Station  Index 
450  - 


61 
55 


46  35 
17  36 


66 

66 

63 

60 

62 

37 

30 

SO 

44 

32 

32 

29 

54 

31 

46 

37 

39 

39 

57 

63 

64 

62 

64 

48 

49 

SO 

48 

30 

38 

41 

43 

44 

44 

28 

29 

27 

27 

30 

41 

48 

3} 

56 

51 

16 

19 

21 

29 

27 

DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

-age 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

B-l  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave] 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

Mm 

84 

39 

79 
ST 

SO 
Si 

SI 
38 

78 
36 

77 
JT 

75 

SO 

7S 
58 

TO 
Jl 

66 

SO 

69 
26 

TO 
28 

68 

62 

58 
60 

96 
69 

59 
68 

61 
67 

60 
6T 

69 
60 

60 
60 

63 
S3 

59 
68 

98 
68 

97 
6T 

96 
60 

99 
26 

99 
31 

60 
29 

60 
29 

69 
26 

66,0 
ST, J 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Ol  Month 

Station 

*3  u  rii 

«2°3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

JUNE  1965 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

evAP 

.27 

.27 

.28 

.26 

.29 

.26 

.32 

.18 

.27 

.23 

.32 

.28 

.26 

.09 

.24 

.20 

.23 

.23 

.29 

.30 

.28 

.36 

.32 

.31 

.27 

.28 

.20 

.30 

.33 

.28 

8.04 

WIND 

3* 

36 

SI 

34 

3* 

41 

63 

60 

41 

36 

26 

48 

36 

28 

43 

26 

30 

SI 

26 

27 

32 

S4 

42 

30 

65 

43 

2T 

26 

23 

58 

1098 

MAX 

86 

88 

90 

90 

90 

86 

79 

88 

90 

93 

84 

78 

69 

82 

85 

84 

88 

93 

93 

93 

92 

91 

87 

85 

83 

IT 

91 

91 

91 

8T.1 

WIN 

93 

38 

39 

39 

60 

39 

35 

34 

55 

37 

60 

54 

92 

30 

47 

32 

63 

99 

63 

61 

63 

62 

62 

61 

51 

47 

93 

3T 

60 

63 

9T.0 

*      *  « 

JULY  1965 

1NDI0  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

,*7 

.9* 

.65 

.58 

.53 

.33 

.52 

.55 

.43 

.42 

.90 

.45 

.49 

.40 

.38 

.39 

.48 

.41 

.64 

.54 

.98 

.64 

.39 

.45 

.45 

.30 

.4T 

.49 

.30 

.29 

.52 

14.16 

WIND 

21 

23 

22 

60 

11 

31 

9 

19 

30 

* 

97 

22 

20 

16 

SO 

25 

25 

40 

16 

20 

27 

25 

40 

SI 

30 

IT 

9 

33 

T56 

MAX 

106 

107 

107 

109 

111 

103 

no 

108 

107 

102 

107 

109 

106 

103 

105 

106 

108 

106 

106 

108 

107 

105 

105 

106 

105 

102 

10T 

106 

105 

104 

110 

106,3 

MIN 

69 

70 

71 

72 

72 

78 

«3 

69 

" 

70 

48 

69 

72 

78 

79 

79 

74 

73 

6, 

68 

69 

73 

74 

70 

TO 

68 

69 

T3 

78 

T6 

T2.2 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.25 

.3* 

.35 

.35 

.36 

.38 

.36 

.37 

.38 

.32 

.32 

.32 

.32 

.35 

.33 

.38 

.36 

.38 

.37 

.39 

.32 

.30 

.33 

.35 

.30 

.31 

.31 

.29 

.32 

.22 

.18 

19,19 

WIND 

34 

28 

28 

25 

» 

85 

35 

36 

44 

41 

33 

29 

27 

28 

28 

26 

34 

33 

65 

44 

26 

31 

27 

42 

60 

33 

31 

36 

18 

IS 

1004 

MAX 

92 

9* 

95 

93 

96 

95 

94 

87 

83 

92 

94 

94 

96 

95 

95 

93 

91 

87 

89 

93 

92 

<!4 

93 

8T 

90 

91 

92 

92 

89 

92.0 

MIN 

62 

62 

It 

63 

60 

64 

63 

69 

It 

55 

55 

38 

39 

61 

67 

65 

68 

62 

98 

58 

58 

58 

39 

61 

66 

98 

56 

38 

58 

58 

TO 

61.0 

See  Relerence  Note,  Following  Station  Index 
-  451  - 


STATION  INDEX 


ACTON  ESCONC-I  FC261BE 
AOFLANTO 

AO  It  PANGFR  STATION 
ALAMO    1  N 
ALDEBPOINT 

AL1SO  Ct  OAT  MT  FC  **6 
ALPINE 

AL  TUBAS  R 
AMBOY 

ANGIOLA 


STATION 


I   PAC  I 


I  COL 


A  N  T  I OC H  F  I8REBOARD 
ANTIOCh  PUMPIf-  PL  3 
ANZA 

APACHE  CAMP 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO 

AflfiOYO  SECO  BS  FC  508C 

ASM  MOUNTAIN 

ASSOC  OIL    ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  BOAD 

ATwELL 

AUBEBBY  1  NNE 

A'JB'JPN 

AVALON  PLEASURE  P I  Efl 
AVILA  BEACH 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BADGER 

BADGEB  PASS 
BAILEY  RIOGF 
BAKER 

RAKE0   9  NNW 

8AKERSF  t  FLO  WB  A1BPOOT 
6ALCH  POWER  HOUSE 
BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 
8ARNESON  PARK 
8APRETT  DAM 
8APSTOW 

BARTON  FLAT 
BATES  BIOGE 
BFAPTBAP  mEAOOW 
BEAUMONT 
BEAUMONT  PUMP| 


BEAUi 


1  E 


BEEHIVE  MEADOW 
BEL  A  I B  FC  10 
BEN  LOMOND 

BENTON   INSPECTION  ST A 

BERKELEY 
BERByESSA  LAKE 
BESWICK  7  S 
BIEBER 

BIG  BAR  RANGER  STATION 
BIG  9EAP  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  OAM 
BIG  BEND  RANGER  STA 
BIG  OALTON  DAM  FC223QE 
BIG  PINE  CBEEK 

BIG  PINES  PARK  FC  836 
BIG  SUR  STATE  PARK 

DAM  FC46DE 
GEN  HOSP 
BISHOP   CPEEK    INTAKE  2 
BISHOP  W8  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BLACKS  MOUNTAIN 
BLACKWELLS  CORNER 


BLUE  CANYON 
SLUE  CREEK 
BLYTHE 


WB  AIBPORT 


DESERT  PARK 
BOBBFGO  SPB1NGS  3  NNE 
BOULDER  C  LOCATELLI  R 
BOULEVARD 
BOUQUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 

BRANSC0M8  2  NW 
BRAWLEY  2  SW 
BRAY   IP  WSW 


8b  idgepobt 

Bridgeport  ranger  sta 
8b i dge ville  4  nnw 
rrockway  summit 
bbooks  farnham  p inch 
bbush  cbeek  bangeb  sta 
brushy  sppgs  guabo  sta 

BflYSON 
BUCK  HORN 
BUCKS  CREEK  Ph 
BUCKS  LAKE 
BUFNA  VISTA 

BULLAROS  BAR  PW»  HOUSF 
BUPBANK  FD  FC22613 
BUB8ANK  WB  AIRPORT 
BURL  IN GAME 
BURtE* 

burnt  ranch  1  s 
Burton  ranch 
butte  lake 
buttonwillow 
CABAZON 

C APR ILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CALAVERAS   RANGFR  STA 


CALAVERAS  RESEBVOIB 
CALEKICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGES  STA 
CAMP  ANGFLUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER   SKI  SHLTB 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CAMPTONVtLLE  PS 

CAN8Y   II  SW 

CANBY   flANGEB  STATION 

CANOGA  PABK  PIERCE  COL 

CANT IL 

CANYON  DAM 

CARBON  CANYON  GILMAN 

CARSON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  MOUSE 

CARMfL  VALLEY 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  Rh 


PLANT  'Tf.QT 


LOS  ANGELES 
SAN  BERDINO 

MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLDT 
LOS  ANGELFS 
SAN  DIEGO 


TULARE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
RIVERS  IDE 
VENTURA 
SAN  BEBDINO 
SN  LUIS  OBPO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 


S  LUIS  OBISPO 
LOS  ANGELES 
TULARE 


CALAVERAS 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
KERN 
FRESNO 
TEHAMA 
ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 


RIVERSIDE 
PI  VERS  IDE 
R I VEBS IDE 
TUOLUMNE 
LOS  ANGELES 
SANTA  CRUZ 
MONO 

ALAMEDA 

SISKIYOU 
LASSEN 
TR| NITY 
SAN  BERDINO 
SAN  6ERDINO 
PLACEP 
LOS  ANGELES 
INYO 


LOS  ANGELES 

INYO 

INYO 

SANTA  CLARA 
LASSEN 

PLACER 
01  DEL  NORTE 
I VEPSIOE 
07  RIVERSIDE 
0T|  PJVEflSIOE 
03  NEVADA 

06  SAN  DIEGO 
01  MENDOCINO 

07  KERN 

SAN  01  EGO 
SAN  01  EGO 
SANTA  CRUZ 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
"f  'j'.r..-  |  >|. 


5  I SK I  YOU 

ORANGE 
ORANGE 

CONTRA  COSTA 


PLACEP 
YOLO 
6UTTE 
PLACEP 

MONTEREY 

SHASTA 

PLUMAS 

PLUMAS 

SAN  6ENIT0 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 

TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 

SNTA  BARBARA 
SAN  BEPOINO 
CALAVERAS 
CALAVERAS 


SI  SKI  YOU 
SAN  BERDINO 
SAN  DIEGO 
CALAVERAS 
SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 
YUBA 

MODOC 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 

OBANGE 

SAN  BEBDINO 

PLUMAS 

MONTEREY 


0  34 
21  29 
8  10 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5165, 
6800 
26131 
3045 

2605, 
6S0OI 


*  B  1 «, 
5739 
157  5! 


2317< 
722j 

et54 

mob'  mid 

9390: 

Z33Q 

7  200i 
644  10A 


MID 


OBSERVER 


J  C  FASSOLD 
FRANK  E9EPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CuZZILLO 
MRS.   ROSE  Mi  WEBS 
T IDEWATEB  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  OEPT 
PU810  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   DIV  OF  HWTS 

ANGIOLA    ELEV  +  WHSE 
PACIFIC   UNION  COL 
FIBBEBD  BROOUCTS  CORP 

u  s  bur  reclamation 

CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  POAD  CAMP 
APPLE   VALLEY  PANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS   PITA    ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P.  C.  IRVINE 
DAN  BARBEP 
CLINTON  H .  SCOVEL 
MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
AZUSA  CITY  PARK 

E  WEDDLE 


U  S  NAT  PARK  SERVICE 

E  BAY  MUNICIPAL  U  DIST 

L  E  METHENY 

L   A   WTR   ♦  PWR  OEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G   ♦   E  COMPANY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BAPSTOW  FIPE  DISTRICT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IBPIG  DIST 
BEAUMONT    IRR1G  DIST 
U  5  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MIKE  MC  NALLY 
MRS  NELSON  T  SHAW 
BUR. OF  PLT.OUABANTINE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

HARVEY   0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 

EARL  R.  ELZEA 

U  S  FOPEST  SERVICE 

8IG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

MRS,  MARGIE  A.  SIMPSON 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERALD  M  THRASHER 

DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.  EDI  SON  CO 
U  S  WEATHFP  BUREAU 
UNION  CARBIOE  CO 
MRS  MARY  [NCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE   DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
PONALD  k I RBY 
NOBMAN  J.  CLEAVER 
ERIC  H.  LOOS 
STATE   DIV  OF  HWYS 
KEBN  CO  F I  RE  DEPT 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
Dl    GIORGIO  FPU  I T 
VINCENT  0  LOCATELLI 


THE  I 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA  IBPIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGP  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WFATHFR  BUREAU 

BREA  FIPE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKEBREAO 
8BUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  B  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  BESOUBCE 

ERNEST  A  wEFERLINC, 


P  G  *  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
PANCMO  OUIEN  SABE 
P  G  ♦   E  COMPANY 
CHIEF   W   J  TAYLOR 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BUBLINGAME 
MBS  BUTH  C  ESTES 

PAUL  F  KAUT 
MRS  MAP  STIRTON 
LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
8UENA  VISTA  W  S  DIST 
WILLAPD  HAGEft 
U    S   NAT    PARK  SERVICE 
U  S  8UR  RECLAMATION 
SAN  8ERDINO  CO  FCD 
CAL   DIV  BEACH  t  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    I  BR  I G  DIST 
CITY   OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGF 

POSTMASTER 

P  G  ♦  E  COMPANY 

COBPS  OF  ENGINE  EBS 

CORPS  OF  ENGINEEBS 

P  G  ♦  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JB 

WM  M  ALISON 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PRECIP 

< 

SPECIAL 

CAZAOERO 

1602 

SONOMA 

22 

38 

3  2 

123 

1040 

•P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

01 

1: 

61 

:< 

123 

'  1 

2980 

6P 

6P 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

CHIOUITO  CBEEK 

1737 

MADERA 

27 

37 

JC 

119 

23 

7290 

S 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

m« 

D4 

" 

36 

54 

121 

J* 

125 

BA 

SAN  DIEGO 

L05  ANGELES 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

CLEAR  CREEK 

1T99 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

975 

9( 

JOHN  R  JARDINE 

CLEAPLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

23 

122 

38 

1360 

8A 

c 

C    IVAN  GLENDINNING 

SONOMA 

3B 

46 

BA 

SONOMA 

c 

CLOVER  MEADOWS  GS 

MADERA 

O 'Ai  ]  ?Jr'A  1  SE 

1667 

05 

C 

1886 

c 

1891 

02 

COLByS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

18 

lie 

07 

3675 

AP 

ELME»TA  8.  BENNETT 

1905 

z* 

36 

13 

121 

41 

s 

COlEman  fisheries  STA 

02 

342C 

BA 

02 

1914 

02 

02 

CONCORD  3  E 

1962 

CONTRA  COSTA 

1985 

EL  DORADO 

W  B  THRELKEL 

COPCO  NO  1  OAM 

1  ?9  1 

01 

SI SK I  YOU 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

CORCORAN   [RRIG  DIST 

c 

S  S  WHI  EHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEHAMA 

23 

39 

54 

122 

22 

487 

BA 

FRANKLIN  K  REEO 

CORONA 

1091 

p  1  VERS  IDE 

28 

" 

52 

117 

710 

* 

CORONA  F|oe  DEPT 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

48 

]c 

STATE   DIV  OF  FSTflY 

2069  07 

[>FPT  'WATER  RESOURCES 

01 

MENDOC INO 

8A 

L M  5 

GRANT   W  HANCOCK 

01 

CQvlNA   TFMPLF    FC  193 

06 

2  1  0  3 

07 

s 

COYOTE  WELLS 

07 

05 

CRAWFORD  RANCH 

07 

32 

33 

116 

17 

1500 

ROBERT  A  CPAWFOBD 

01 

DEN  NORTE 

n 

41 

124 

12 

40 

01 

48 

8A 

c 

07 

SAN  BEBDINO 

CLUB  SAN  MOB ] TZ 

CROCKETT 

04 

CONTRA  COSTA 

C+H   SUGAR    REFINING  CO 

01 

5175 

2198 

06 

5370 

5P 

2214 

01 

75 

4P 

4P 

2218 

01 

1265 

5P 

CUYAMA 

SNTA  BARBARA 

30 

)4 

56 

119 

37 

2255 

8A 

84 

JOHN    S  P-OWELL 

i  239 

n( 

25 

35 

4650 

BA 

BA 

HEL 1 K    (RBlGATION  DIST 

\i 

59 

[JS 

2170 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SNTA  BARBARA 

2749 

c 

DAGGETT  1  ENE 

SAN  BERDINO 

1975 

: 

COOL    WATfP  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257 

01 

SAN  BERDINO 

1915 

MID 

MIO 

ffo  aviation  agency 

DANA  2  SE 

02 

SHASTA 

3320 

9A 

hARLEY  neuerbubg 

DAVENPORT 

SANTA  CRUZ 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGBE&aTE 

2294 

OS 

YOLO 

1  21 

60 

BA 

8A 

84 

CG 

UNIVERSITY  0C  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

02 

MODOC 

4750 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

2  iot 

MODOC 

21 

41 

13 

121 

23 

: 

MERMAN  L  L0REN2EN 

2319 

INYO 

36 

28 

'  1  6 

^2 

-  191 

4P  4P 

US   NAT    PARK  SERVICE 

OEFP   CANYON  LABOP'TOPy 

2327 

07  ojvERSIDE 

3  3 

39 

116 

23 

;: 

BA 

PHILIP  BOYD  DESERT  Rh 

0EF°  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

INYO 

37 

22 

1  1  7 

59 

5225 

'P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

PEE0  DRFFK  FLAT 

2333 

r, 

TEHAMA 

191  3 

E 

CAL I FQBN | A  DWR 

PTFR   CRFFK    POWER  HOU5E 

2334 

02 

NEVADA 

3700 

3P 

3P 

P   G  +  E  COMPANY 

05 

323 

8A 

DELANO  FIPE  DERT 

DEL  MONTE 

04 

MONTEREY 

121 

*2 

46 

: 

USN  P0STG°A0  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

01 

STAN1 SLAUS 

2' 

37 

25 

121 

23 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

DENA I R  3  NNE 

2389 

STAN  I SLAUS 

37 

!  ?0 

137 

5P 

5P 

KEN  C.  BR  AT  TON 

DE  SABLA 

2402 

02 

BUTTE 

2  3 

39 

52 

1  2  1 

37 

2713 

P  G  ♦  E  COMPANY 

DESCANSO  ranger  STA 

SAN  DIEGO 

\\ 

3500 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

OIA'WJD  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

06 

LOS  ANGELES 

■ ; 

59 

: ; ' 

50 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE 

14  SI 

02 

YUBA 

121 

1550 

4P 

r     -.    .    f  COMPANY 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

C  .' 

NEVADA 

31 

39 

19 

1  20 

5937 

8A 

8A 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 

DOS  RIOS 

2490 

01 

MENDOC 1  NO 

123 

927 

8A 

DOUBL  EBUNK  MEADOW 

2492 

05 

TULARE 

57 

1 1  e 

6200 

1 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

06 

LOS  ANGELES 

5P 

OOWNEY  F IRE  DEPT 

DOWN  I FV I LLE   RANGEB  STA 

2500 

02 

SIERRA 

U  S  FOREST  SERVICE 

2506 

-  * 

LASSEN 

4240 

10P 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

25P6 

03 

LASSEN 

IB 

10 

57 

120 

43B5 

FRANK   M  ROWLAND 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

29 

ji 

29 

1 . 1 

32 

1515 

8A 

8) 

DUDLEYS 

05 

MARIPOSA 

3000 

6P 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNN  I GAN 

2568 

02 

YOLO 

6; 

MRS.   NANCY  LYNN  GOOOMA 

2570 

07 

SAN  BFPDINO 

EARL  K  WOSSER 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

SISK I  YOU 

84 

WALLACE    E.  MARSHALL 

2577 

05 

FRENSO 

947C 

1 

STATE  OF  CALIF-SNOW  S» 
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01 

20 

BA 

9  J 

9' 

;  5  9  a 

07 

PIVEBSIOE 
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71 
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02 
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1 

BA 
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EL    CAP  1  TAN  OAM 
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06 

SAN  DIEGO 

25 

3  2 

53 

1  16 

49 
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SA 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 
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07 

IMPERIAL 
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30 

5P 

5P 

EL  CENTBO  WATER  DEPT 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

05 
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20 

40 
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SP 

P  G   ♦   E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FC1288 
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LOS  ANGELES 

2^ 

" 
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34 
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,p 

ARTHUB  L.  STEWART 

0  1 

DEL  NOPTE 

1 : 3 
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3P 

SP 

2756 
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JP 

3? 

964S 
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SO.  CALIF.   EDI  SON  CO. 

2760 

05 

SAN  JOAQUIN 
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39 
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12 

92 

7A 
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2775 

Ot 

?B 

48 
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bP 

STATE    DIV   OF  FSTRY 

ELSINOBE  4  SSE 
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06 
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SAN  DIEGO 

3  3 
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07 

1  1  7 

09 

or 

OP 

DARWIN  M  TING 
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5AN  DIEGO 

33 

07 

1  1  7 

05 
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ESCONDIDO  F|RE  DEPT 

ET 1  WANDA 

2  A  9  ■ 

00 

SAN  BERDINO 
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08 

1 1 1 

1  390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

01 

SISKIYOU 
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54 
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: 

LAWRENCE  E  BUChNER 

'EUREKA  WB  CITY 

2910 

"1 

HUMBOLDT 

1  T 
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10 

43 
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u  s  weather  Bureau 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

35 
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1  4 

35 

1 

16 

4B4 

MERCED   IBPIG  DIST 

EXfTEB   FAUVEB  RANCH 

2922 

y 
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21 

119 

439 

CHARLES  0  COULTER 

f  a  1 rf 1  eld 

2933 

02 

SOLANO 

2  3 

IB 

1  2  2 

15 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

02 

SOLANO 

2 

IP 

15 

122 

03 

19 

POLICE  DEPARTMENT 

2941 

LOS  ANGELES 

I  ■> 

118 

!f 

3060 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

F ALLRROOK 

2958 

SAN  DIEGO 

! 

31 

21 

117 

19 

542 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

FALL  PIVFR  MILL  INTAKE 

0; 

SHASTA 

4  1 

■'1 

121 

28 

<.<■ 

P  G  +  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

;  0 1  i. 

02 

a 

36 

121 

16 

2965 

: 

A  S  MFNDICHI 

FFPGUSON  RANCH 

jo  2d 

02 

TEHAMA 

21 

122 

27 

600 

7" 

MRS  LISA  FERGUSON 

FERNDALE  8  SSW 

HUMBOLOT 

30 

124 

20 

1445 

BA 

MBS  H   S  H I ERON YMUS 

FFPNDALE  2  NW 

J03( 

r  1 

HUMBOLDT 

10 

SP 

■  F 

POLL  I N  2  BOYTON 

FIDOLFfTOWN  LYNCH  RANCH 

3038 

0* 

AMADOR 

1  ( 

3  9 

32 

120 

42 

2140 

8  A 

WENTWORTH  LYNCH 

F IGUEROA  MOUNT A  1  N 

1049 

06 

SNTA  BARBARA 

3. 

34 

120 

00 

3200 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050 

06 

VENTURA 

21 

•  << 

118 

56 

435 

SA 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

F | VE  POINTS  5  SSW 

3083 

05 

FBESNO 

1  1 

21 

120 
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6F 

op 

RAYMOND   THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AtD  GAME 

)O07 

LASSEN 

22 

120 

19 

4000 

5C 

sc 

5P 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

JO 9  3 

D! 

FBESNO 

21 

16 

1 1  » 

5B 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

FOLSOM  OAM 

3113 

0? 

SACRAMENTO 

3B 

42 

121 

09 

aa 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONTANA   5  N 

3118 

06 

SAN  8EBDIN0 

34 

11 

1  1  7 

27 

1972 

6P 

POLAND  W  GETCHELL 

3121 

06 

SAN  BEBDINO 

2f 

05 
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30 

1090 

4P 

4P 

K  A  I  SEP  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130 

TRINITY 

i' 

23 

123 

20 

2340 

8A 

MRS  S  E  ESLICK 

FORESTALL  ranger  STA 

3134 

01 

PLACER 

1 

39 

01 

120 

50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

JIM 

SISKIYOU 

1  . 

41 

15 

123 

19 

1270 

91 

MRS  MARJOPIE  A  GEORGE 

FORT  B IDWELL 

3157 

03 

MODOC 

1  « 

41 

51 
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5P 

L  J  FEE 

FORT  BPAGG 
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"1 
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39 

27 
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4" 

80 

BA 

: 
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fort  bragg  aviation 
fort  dick 
fort  jones  6  ese 
fort  jones  ranger  sta 
fort  ross 
freedom  s  nnw 
french  gulch 
fresno  wb  airport 
friant  government  camp 
fullerton  arroues  rch 

FULLERTON  dam 

FULLERTON  HILLCREST  Rv 

GARBERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 

GASQuET  RANGER  STATION 

GEM  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
^  E  R  B  E  D  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 
GILROY  B  NE 
GILROY  14  ENE 
GLENOALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
GLENNV I LL  E 


>  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GROVELANP  2 

RANGER  STA 
GUERNEV 1LLE 

NES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
hA (WEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON   BRANCH  PH 

HANFORO 

hansen  dam 

happy  camp  ranker  sta 
happison  gulch  rs 
!y  englebr 1 ght  oam 
CREEK  RS 
CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELP  PUMPING  PLANT 
HAYFORK   HANGER  STATION 
HAYWARD  6  ESE 

HEALOSBURG 
HEALOSBUPG  NO  2 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HERNANDEZ   7  SE 
HESPER1A 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HIGHLAND  LAKES 

HILTS 
HO0ERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
HOLLISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
2  WSW 


SE 

HOPLAND  S  NE 

MOPL AND  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUA  SNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 
HYA^POM 

iolewilo  hwy  mntnc  sta 

ioyllwild  ranger  sta 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

independence  onion  vly 

inpio  u  s  date  garden 

inyokern 

arm  i tagf 


IOWA  HILL 

I  RON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 

JOHNSONDALE 

JOSHUA  TREE 

JULIAN 

JUL  IAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

ISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

KELSEYVILLE 

KENTFIELD 

KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 
'KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTlEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 

K  I  L ARC  POWER  HOUSE 

I NG  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KORBTL 

KYBURZ  STRAW8EPR Y 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 

'LAGUNA  BEACH 

LAC-UNA  BEACH  2 

LA  HONDA 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILL  S8URY  NO  2 

LAKEPORT 

SA9RINA 
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MENDOCINO 

DEL  NORTE 

SISKIYOU 

SISKIYOU 

SONOMA 

SANTA  CRUZ 

SHASTA 

FRESNO 

FRESNO 

ORANGE 


3285' 06  ORANGE 
3288  06  ORANGE 
3320  01  HUMBOLDT 
3338  02  EL  DORADO 
33571 01  DEL  NORTE 


TULARE 

SNTA  BARBARA 
SHASTA 
SAN  0IEG0 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

KERN 

IMPERIAL 

PLACER 

san  benito 
Tuolumne 

TULARE 
SISKIYOU 
NEVADA 
SONOMA 


PLUMAS 

EL  DORADO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 


KINGS 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 
SHASTA 
NEVADA 

SHASTA 
RIVERSIDE 
TRINITY 
ALAMEDA 


3875  01  SONOMA 
01  SONOMA 

06  RIVERSIDE 
591".  06  SAN  DIEGO 
3925|  0*  SAN  BENITO 
3928  O^i  SAN  8ENI TO 

07  SAN  6EROINO 
05  TUOLUMNE 
021 NEVADA 
05i  ALPINE 


SI  SKI  YOU 

LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SAN  BEN  I  TO 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

LAKE 

MENOOCINO 
TULARE 

SN  LUIS  OBPO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 
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DEL  NORTE 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
IMPERIAL 


RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 

MODOC 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 
SONOMA 
LAKE 
MAR  IN 

SAN  JOAQUIN 

TULARE 

KERN 

KERN 


INGS 


DEL 


STAN  I SL AUS 
SONOMA 
HUMBOLDT 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 


ORANGE 
OPANGE 
SAN  MATEO 
ALPINE 
'•6711  07|  SAN  BERDINO 
' 05  TUOLUMNE 
01  TRINITY 


4679  r 


33  53 

38  50 
41  52 

37  45 

38  54 
38  55 

37  22 

38  59 


35  44 
32  53 
39  10 


36  11 
35  06 
38  06 
40  11 
38  12 

37  14 
33  41 
40  37 


33  05 

33  06 

34  29 


34  10 

38  40 

38  59 

37  57 


124  09 

122  43 

122  51 

123  15 


120  51 

123  58 

119  08 

120  51 


121  20 

lie  16 

117  52 

ue  42 
ue  40 

114  52 

120  52 

121  18 


120  56 

120  31 

120  14 

120  06 

123  00 


119  40 

lie  24 

123  23 

1Z2  58 

121  16 

121  30 

121  33 


121  24 

121  24 

121  14 

124  09 

123  40 

1  23  39 

123  00 

123  07 

118  37 
120  23 

119  45 
1  22  33 

120  22 
119  13 
116  41 
123  27 


122  40 
1  22  50 
122  33 


121  52 

121  08 
124  "2 
123  54 
120  39 

122  40 

123  57 
120  09 

lie  is 

122  06 

117  47 


39  25 
39  02 
37  13 


3  500 

485  5P 
3240 
2  350 
1900 

1*00 
SOB', 

2640 


OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 


U  S  WB  OBSERVER 
BENNY  L.  BEASLEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UTR  DEPTl 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.   CALIF.  EDISON  CO 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
DEPT  WATER  RESOURCES 


U  S  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  wTl 
BYRON  F,  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIPE  DISTRICT 
WILLIAM   J   K I CK HAM 
<ETM  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 


U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD   ROCK  RANCH 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS    JULIENNE    V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER   L  PARNELL 
MRS   EMMA   R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEDERLOF 
DUANE  J  COK 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 
I  SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  OISTRJCT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   MARY    JO  DRENNAN 

HEALOSBURG  F I  BE  OEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE   HEMET   MUN  WATER 
VISTA    IRR1G  01  ST 
MAX  D  LEY 

|  MRS  CLORENE  ■'■>>■ 

I  ROY  E  WALTERS 

I  HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

1  CLARENCE  E  GASSOWAY 
S|  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUE9KERT 

Y  OF  HOLLISTER 

Y  OF  HOLLISTER 
EOA  C  HUBBELL 

MRS  ANNE  H  ADAMS 

INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

MRS.  MARIE  HARLESS 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLlNE  R  BROWN 
METCM  HETCHY  WTR  SUP 
MRS    IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW   I DR I  *  MINE   +  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWP  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


STATE  DIV  OF  HWYS 
EMMETT    F.  HILL 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  ED150N  CO 

KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RU8INOW 
CO  FARM  ♦  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  +  E  COMPANY 

P  6  +  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MPS.  EORA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
MRS.   FRANCES  E.  SWANK 
DENNl S  L  EMMONS 
HARPY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
.  B  WATER  DISTRICT 
I  AMES  C  ALLEN 
Si  DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  0 
i   HETCH  HETCHY   WTR  SUP 
|  LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLEP 
GEORGE  R  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
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udolii  v  en 

1 

£ 

PHECIP 

SPECIAL 

LAKESMORE 

4709 

02 

SHASTA 

23 

40  53 

122 

1075 

PC- 

ftp 

AC 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LArESIDE  2  ENE 

47U 

0( 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  54 

MEtH  IRRIG  DIST 

LAKE  SOLANO 

02 

23 

3B  29 

122  00 

ISO 

: 

LAWERENCE  FAFEK 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

SP 

P  G  +   E  COMPANY 

LAKE   SPAULDING  DAM 

02 

NEVADA 

. 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

11 

UP 

P   G   +   E  COMPANY 

LAKE  WOHLFORO 

06 

SAN  DIEGO 

33  10 

117  00 

1500 

: 

ESCONDIDO  MTl  WTR  CO 

LA  M£SA 

♦734 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

117  01 

530 

SP 

5P 

LA  MESA  FIRE  OEPT 

LANCASTER 

07 

LOS  ANGELES 

15 

2350 

MID 

SP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LA   PANZA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

: 

MRS.    MAE    E «  MARTENS 

LA  PORTE 

02 

PLUMAS 

8 

39  M 

120  59 

4975 

: 

MICHAEL  C  LIBBEY 

LAS  PLUMAS 

4812 

02 

BUTTE 

8 

121  29 

506 

SF 

F*  G  +  E  COMPANY 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

01 

SISKIYOU 

12 

121  31 

4770 

6A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  45 

1235 

5P 

LOUIE   A.    AMA SON 

L AVTONV 1 LLE 

4851 

MENDOCINO 

EDWARD  E  DOWNING 

LE6EC 

-  ft  E ) 

05 

KERN 

10 

34  50 

lie  52 

35S5 

BA 

KERN  CO  FIPE  DEPT 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

4867 

LOS  ANGELES 

]  ) 

34  05 

ue  53 

1600 

4P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

LEEWILLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

23 

39  09 

122  26 

1  330 

MATTHEW   J  KEEGAN 

4864 

05 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

5P 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

LEHMAN  RANCH 

05 

EL  DORADO 

16 

38  36 

121  01 

7A 

1  VAN   R  LEHMAN 

LEMON  COVE 

4890 

05 

9 

36  23 

119  02 

513 

5P 

5P 

KAWEAM   LEMON  CO 

L  INOSAY 

4957 

05 

TULARE 

36  U 

119  04 

395 

FRANK  OE  CHAINE 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

W  7 1 

02 

PLUMAS 

£ 

39  50 

120  13 

5730 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  18 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LITTLE  VALLEY 

4986 

LASSEN 

BA 

MRS  KAThERINE  E  HINDS 

LIVERMORE  2  SSW 

4997 

ALAMEDA 

I 

37  39 

121  47 

*3*S 

7A 

7A 

MRS  M  I  OUARTERMAN 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

5002 

LOS  ANGELFS 

34  28 

3820 

•  ' 

6P 

MRS  E  A  EBERLE 

LOCKwOOO  2  N 

5017 

MONTEREY 

35  58 

121  05 

BA 

c 

ARCHIE   M  WEFERLING 

L0CKW0OD  MESA 

5023 

SAN  DIEGO 
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117  21 

116  08 
120  24 

119  15 

117  51 

120  53 
122  37 


120  ?0 
1  18  24 

121  22 


lie  05 

116  32 

122  00 

121  30 

116  52 

118  23 

120  50 

120  35 

121  38 


114  10 

120  26 

120  28 

118  09 

122  32 

120  41 

120  45 

120  38 


118  40 
117  14 
122  38 


122  53 
120  42 

123  42 
120  40 


123  04 

123  08 

117  04 

117  38 
120  42 

118  32 
120  57 


122  15 

122  23 

122  24 

117  11 

122  14 

123  12 

121  10 
123  4T 

122  21 
121  41 
117  23 


116  21 
121  56 

117  05 


122  2S 

122  32 

122  22 

122  06 

121  37 

121  36 

120  30 


120  54 

121  05 
117  16 
121  42 


8     5P  SP 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1015 
6250 
9670 
239 
10000 
9000 
2117 

17 


sp     y  r1 
MID 


L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNT T   FIRE  DEPT 

S  SN  JOAOUIN   IR  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MRS   LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANOREW  J  BLANEY 
OCEANS  I DE  FIRE  DEPT 
OCEANSIDE  WATER  OEPT 

HALF   HILL  RANCH 
PACIFIC  TEL*TEL  CO 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
HERSCHEL  P  CLAUSEN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRs   BFATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  Of  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  DIV  BEACH  +  PARKS 
ORL AND  UNI T  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 

CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE   DIV  OF  FSTRT 

DWR    +    NATL   PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FLOYO  ft  POOLE 

E  K  BAftfl 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PAL  OMAR  OBSERVATORY 
SUPT.  OF   STREETS  «  PKS 
MISS  LILY  BERG 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
PACIFIC  GAS+ELEC  CO 
S|  HETCH  hetchy  WTR  sup 

METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  H  DURHAM 
RAULSTON   P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.   MARY  M.  WRIGHT 

Sj  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
USFS.  OISTPICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RALPH  MOTT 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 

POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  *  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
USFS*  CAL  DEPT  WTR 
JOHN  A.   FREDR I CKSON 
PLUMAS  EUREKA    ST.  PK. 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  GUARD 

J   E  ADAMSON 

U  S  NAVAL  MAGA2INE 

JOHN  H  DAY8ELL 

F.   w.  COLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  NTS  LODGE 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  +  E  COMPANY 

POWAY  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  B  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
WlLLARD  JOHNSON 
u  s  weather  Bureau 


CITY  OF  REDOING 
RE001NG  FJRE  DEPT 
REDLANOS  DAILY  FACTS 
CITY  F|RE  DEPT   STA  2 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  OIV  BEACH  ■ 
CITY   OF  RICHMONO 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 


PI  '. 


CITRUS  EXP  STATION 
DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  M  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF  STATE  ENG 
MRS   MARIAN  L    BERT AGNA 
STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  weather  Bureau 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

EpwiN  l  Paulson 

EOWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  8  ABREU 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  D 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 

JOE  CABRAL  JR 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN    ANTONIO  MISSION 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

JOHN  M  SHIELDS 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

CALIF  WTR   *  TEL  CO 


SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB 
VSAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  FELIPE    HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

»S  F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC4258E 

SAN  GABRIEL   F IRE  DEPT 

SAN  GREGOPIO  2  SE 

SAN  JACINTO 

1  SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

i SAN  JOSE 

san  juan  bautista  3sse 

i  san  juan  guard  station 

i  san  luis  dam 

i  san  luis  obispo  poly 

►  san  mateo 

san  nicolas  island 

fsan  rafael 

l santa  ana  fire  station 
| santa  ana  river  ph  3 
santa  ana  river  ph  i 


FC432 


PEAK 


SANTA    ANITA    F  E  ft 

santa  barbara 

santa  barbara  f 

santa  barbara  t 

santa  catalina 

santa  clara  university 

santa  cruz 

santa  f£  dam 

santa  margarita  2  sw 

santa  margarita  boost 

j  santa  maria  wb  airport 

santa  monica 
(santa  monica  pier 

santa  paula 

santa  rosa 

santa  yne2 

s  ant  j  ago  dam 

sau6us  pwr  pl  no  1 

sawyers  bar  Ranger  STa 

'SCOTIA 

SE ARSV I LLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  D»M 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SHI NGLE  TOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE    RANGER  STA 
SIGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISQUOC  SOUTH  FORK  CMP 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 
SODA  SPRINGS  1  E 
SOLEOAD 

SOMESBAR   1  w 
SOMIS  3  NE 
SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA  RS 
SONORA  JUNCTION 


SO  ENTRANCE  YOSEMlTE 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPR I NGv I LLE  7  ENE 

SPR I NGV | LLE  RANGER  STA 

SPR I NGVI LLE  TULE  HDWKS 

SQUAW  VALLEY 

SOUIRREL    INN  1 

SQUIRREL    INN  2 

STAND  1 SH  I  E 

STAND  I SH-HI CKEY  ST  PK 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITY  RS 
STOCK  TON  DISPOSAL  PL 
'STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFOPD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 

SUEY  Ranch 

SUMMIT  MEADOW 
SUNLANO 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AFT 


EHACH AP I    RANGER  STA 

EJON  RANCHO 

ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 
HERMAL    FAA  AIRPORT 

HOUSANO  OAKS 
HREE  RIVERS  6  SE 
HREE  RVRS  EDISON  Ph  2 
HREE  RVRS  EDISON  Ph  1 

iger  creek  ph 

opanga  patrol  sta  fc6 

ORRANCE 
RABUCO  CANYON 
RACY  2  SSE 
RACY 


RACY  PUMPING  PLANT 
RINITY   DAM  VISTA  PT 

ROMA 

RuCkEE  RANGER  STATION 
UJJNGA  MILL  CR  FC  470 
ULEFIELD 
ULELAKE 

UNNEL  RANGER  STATION 
UOLUMNE  MEAOOWS 
URLOCK 


COUNTY 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO^ 

SAN  MATEO 
SAN  FRANC  I  SCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 

SAN  BENITO 
ORANGE 

MERCED 

SN  LUIS  OBPO 

SAN  MATEO 

VENTURA 

MARIN 

ORANGE 

SAN  8ER0INO 

SAN  8ER0INO 


LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CPUl 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 

06  SNTA  BARBARA 

06  LOS  ANGELES 

06i  LOS  ANGELES 

06j  VENTURA 

Oli  SONOMA 

06    SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SI  SKI  YOU 


8072  01 
8074 
8092 
SI  IS 
8158 
8162 
B 1 7  3 
I]  F3 
sr. -7 


SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SNTA  BARBARA 


SISKIYOU 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
MONO 
SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
SAN  BERDI NO 
INYO 

LOS  ANGELES 


TULARE 
TULARE 
TULARE 


SAN  BERDINO 
LASSEN 
MENDOC INO 

TUOLUHNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 
SAN 

COLUSA 
COLUSA 
GLENN 

Shasta 


SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

RIVERSIDE 

ENTURA 
ULARE 
ULARE 
ULARE 
MA  DOR 

OS  ANGELES 
ANGELES 
ORANGE 
SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 


TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 


35  00 
37  01 
34  17 


34  5* 

34  01 

34  00 

34  21 

38  27 

34  37 

33  47 


AO  02 

38  40 
40  30 

39  34 


33  45 

34  46 

38  41 

36  05 

33  52 

37  50 

39  19 

36  26 

41  23 

34  17 
34  17 
3B  17 

37  59 

38  21 
37  42 
37  3C 
34  04 
37  11 


36  l  r- 

3-.  Bfl 

36  12 

36|  39  12 


34  41 

34  16 
40  2  3 
40  26 

38  23 

35  09 

39  10 

39  12 
35  08 
35  08 
35  02 

40  52 
39  15 


36  28 
34  05 
33  48 


35  47 

39  20 

34  23 

35  09 
41  58 

36  22 

37  53 
37  29 


OBSERVATION 
O         TIME  AND 
P  TABLES 


117  48 

119  11 

121  20 

118  26 
116  30 

122  30 


122  22 
116  58 
116  58 


120  27 

na  29 

118  30 


118  27 

123  08 

124  06 

122  14 

122  49 

120  16 

118  26 

122  25 

117  54 
124  04 

120  SS 

121  51 
120  36 

120  22 

118  10 
117  39 


119  30 

120  22 

121  20 

123  29 

118  58 

119  03 
1  22  27 

120  23 
119  27 


118  39 
120  14 
117  15 


121  32 
121  20 
121  15 


122  33 

122  32 

121  56 

121  06 

120  23 

119  13 

ne  te 

121  50 

120  34 

ne  40 

120  34 

120  40 

120  48 

119  28 

120  08 
120  22 

ue  27 

118  27 

118  45 

120  27 

120  21 

116  10 

ue  5i 

118  51 

118  53 

118  52 

120  27 
US  36 
1  18  20 

117  36 

121  25 
121  25 


118  05 

119  01 
121  28 

ue  it 


l  765 


2  0  35 

5  M  I D  * 
9  MID]  I 
40001 
1568  MIDi  ' 
88  5P 
125  SP 


1130 
10300 
3518 


A  CO  FIRE  DEPT 
i  S  WEATHER  BUREAU 
l  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
i  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY    SAN  FRANCISCO 

s  weather  Bureau 
s  weather  Bureau 

PASADENA   WATER  DEPT 
ORBIN  R.  WATKINS 
CITY  F|RE  DEPARTMENT 
GARY   J.  ARATA 
BYRON   JOHAN  SEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
'  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 

MRS  GAYE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 

WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
TA  ANA  FIRE  DEPT 
CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

LOUIS  LUEBKERT 
SANTA   BARBARA    SWG.  TR. 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
i  s  weather  Bureau 
INIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  5  P1LECKI 

u  s  weather  bureau 

CITY   SANTA  MONICA 
I  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FJRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA   YNE  2   HIGH  SCHL 
1 1 LL I  AM  D  SAPP1NGTON 

A  WTR  *  PWR  OEPT 
i  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 

AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUMBO 
ORPS  OF  ENGINEERS 
I  S  BUR  RECLAMATION 
SMELL  OIL  CO 
MRS  MARILYN  F  MACH1 
THE 00 ORE  8  HEUSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
:   W I T  HYCOMBE 

i  FOREST  SERVICE 
GEORGE   I  OSBORNE 
CORPS  Of  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LE1THOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 
S  FOREST  SERVICE 

JOHN  N  FRANCIONI 


FLOYD  LONG 

LAWTON   INVESTMENT  CO 
BER YLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
'  S  COAST  GUARD 

S  NAT  PARK  SERVICE 
.  CALIF.  EDISON  CO. 
Sj  SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

.  HUTCHISON 


ELMER  A  SUTTON 
i  S  FOREST  SERVICE 
1  G  +  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  STATE 
SOUIRREL    INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
C  PRAlEy 
DIV  BEACH  ♦  PKS 


PK 


6P  6P 


+  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
i  S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
FRED  H  COOLEY 
i  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
5.  DEPT  WATER  RESOURCES 

.  LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 
i  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK  T  STEVENS 
CAL   DIV  8EACH   +  PARK 
i  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  8ARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 
DARYL  K  DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 

ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
T  E JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
S  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  DEWEY 
FEO   AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
♦  E  COMPANY 
CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CAR90NA   |R  CO 

i  s  bur  reclamation 

l  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
i  S  FOREST  SERVICE 
OS  ANGELES  CO  FCO 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  OIST 
S  WEATHER  BUREAU 
Sj  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I  | 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

| 
P 

PHECIP. 

SPECIAL : 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

SPF.CIAL 

3! 

U    S    BUR  RECLAMATION 

TUST|N    IRVINE  RANCH 

9081 

06 

ORANGE 

THE    IRVINE  COMPANT 

WEST  POINT    3  SW 

CALAVERAS 

w  B  MANKER 

TWENT YNI NE  PALMS 

9099 

01 

SAN  BERDINO 

~, 

34  oe 

116  02 

197! 

SI 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WESTvlLLE 

■,','g? 

02 

PLACER 

1 

39 

U 

120  39 

5290 

S 

OEPT  WATER  RESOURCES 

91  OS 

i 

36  42 

120  03 

7829 

3P 

H 

P  G  +  E  COMPANT 

9602 

05 

10 

v. 

21 

118  34 

8950 

s 

9111 

SANTA  MARIA   VLV  WCO 

9120 

0'. 

U  S  FOREST  SERVICE 

9122 

C  I  TV  FIRE  DEPARTMENT 

9126 

01 

MRS   MARJORIE    S  DORY 

UNION  OIL    STEARNS  A8S 

9138 

06 

UNION  OIL  CO 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

UCLA 

UPLANO    i  N 

9158 

SAN  8ER0IN0 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE  T  U 

9167 

LAKE 

EDGAR  J  SCHUETTE 

WILLIAMS 

COLUSA 

CITY  OF  WILLIAMS 

UPPER  LAKE  RANGE«  ST A 

9173 

02 

LAKE 

2: 

39  10 

122  55 

1347 

U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIT5  1  NE 

1664 

01 

MENOOC INO 

n 

)9 

25 

123  21 

134E 

4P 

LOUIS  L  BERT A ] N 

9177 

01 

HUMBOLOT 

17 

40  15 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

96B5 

0  1 

7 

19 

21 

123  19 

1925 

c 

UPS    SAN   LEANDRO  FILTER 

91 IS  04 

E  BAY  MUN  UTL  01ST 

--1  p) 

ELOON  FANCHER 

9200  02 

E   H  UHL 

92  2  J 

OA 

MRS  AMY  CURTIS 

9228 

JOHNSON  NURSERY 

9251 

07 

LOS  ANGELES 

U  S  FOREST  SERVICE 

9260 

06 

VAN  NUYS    PUBLISH  CO 

vENADO 

9273 

01 

SONOMA 

JOHN  8  HARPER 

WOODLAND  1  WNW 

YOLO 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

V' 

34  17 

119  18 

45 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

WRIGHTS 

>8l4 

)4 

SANTA  CLARA 

4 

37 

oa 

121  57 

1600 

MARVIN   E  WARE 

9  J  0 ! 

05 

37  22 

SO  CALIF  EOISON  CO 

9B16 

02 

1 

38 

120  14 

6800 
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REFERENCE  NOTES 


the  Weather  Bureau  State  Climatologist ,    557  Federal  Office  Building,   50  Fulton  Street,  San 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  spends  divided  by  the  number  of  observations. 

OHSEKV A TION  TIME  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m. ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall, 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  stati. 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  Stale,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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35,9 

1 

9 

39.3  2 

8 

42 

9 

2 

0 

45 

6 

1 

7 

MINERAL 

32.7 

2 

2 

36.0  3 

6 

38 

3 

2 

1 

41 

4 

0 

7 

MONT ICELLO  DAM 

46,6 

49.4 

52 

54 

3 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

36.2 

2 

0 

39.5  2 

5 

43 

3 

2 

1 

45 

2.1 

NEVADA  CITY 

39.7 

0 

5 

42.2  :  0 

9 

44 

-  0 

4 

40 

1 

1 

1 

orland 

44.3 

.  0 

6 

49.0  0 

1 

53 

9 

0 

2 

5  7 

7 

2 

3 

OROVILLE 

46.0 

50.2 

55 

5 

59 

6 

PARADISE 

43.4 

49.3 

50 

8 

54 

2 

PL ACER V I LLE 

41.7 

1 

6 

43.5  0 

1 

46 

,9 

•  0 

5 

51 

0 

2 

1 

PLACERVILLE  IFG 

45,  1 

48.3 

48 

40 

9 

PLAT INA 

42,7 

44.2 

4" 

,1 

49 

0 

PORTOLA 

29.8 

1 

■  0 

34,2  2 

4 

38 

.6 

1 

3 

<*3 

,9 

0.1 

56.1 
51.3M 
58.  5M 


53.0 
51. OM 
50. 1M 


59. 9M 
59.6 
52. 7M 


63.0 
50.9 
49. 1M 


64.6 
51.9M 
58. 6M 


59.1 
53.4 
47.5 
60.2 
60.5 

50.4 
50.5 
67,0 
46.4 
67,7 

51,6 
47,4 
63.2 
51.7 
54.9 


62.6 
60.6 
66.4 


54.  4 

60,1 
60.9 


60,  5M 
65,3 


57, 2M  -  2.3 


63,2 

64.1 
66.0 
62.0 
60,6 
53. 7M 


62.8 
64.0 
58,6 


55.2     -  2.7 

49.9 

55.2 

54.4  -  2.2 

55.5  -  2.3 


69.0M 
59.8 
57.  6M1 


69.6 
66.9 
58.0 
64.0 
68. 5M 

61.4 


73.9 
69.3 
68.1M 

69,2     .  3,7 


60, 8M  -  0.5 


64.1     •  3.1 


0.3 
2.4 


68.3 
63.3 
61.7 
65.7 
56.0 

73,5 
65,4 
55,9 

70,9 

69.2 
73.1 
65, 3M 
65.4 
59,2 

57. 3M 
67.6 
71.2 
64,  6M 
73,0 

69.5 
64.2 
66.6 
70,9 


65,8 
75.1MI 
64.6 
66, 9M 


61.5     •  1.9 


70.9  |  -  4,3 


69,8     -  3,9 


59,2  -  1.1 
60.2  !  -  2.7 


66. 4M 
70.9 
68.2M 
61.5 


62.1M  -  4.2 


65.6 

63.9 

74,7m 

63,6 

61. 7m: 

76.6 


76.2  |-  2,1 
72.9     .  2.3 


73.6 
72.9 


62. 6M 
63.3M 
79,4  [ 


75.5 
65.0 
67.3 


60.3 
65.0 
65.8 

58.  3M 
65.2 
62,  1M 
55,  9M 


64.5 
60,1 
55,5 
58,6 


57.6 
63.3M 
55.2 


61.8 
58,6 
66,8 

55, 3M 
60.9 
64,9 
57, 4M 


64.5  I  .  1.8 


63,3 
62,9 
34, 1 


68.7     .  1.9 


59.7 
64.8 
59. 5M 
63. 2M 


63,6 
57,4 
50, 8M 
66,9 

57.1 
53.9 
60.3 
56.5 


66.2     •  6.2 


56. 8M 
62. 5M 
69. 2M 

58.6 
65.5 
66,3 


65.3     -  2.1 


56. 7M 
70.3  1  . 
51.8 
68.8     -  4,7 


52,5     -  4.7 


70.0 
66.4 


54.2 
52.9 


63.6 
68.1 
67,2 


40, OM 

42.0 
44. 2M 


50. 5M 
53. 5M 
54.1 


47, OM 
39, 8M 
37, 4M 


53,6 
44,4 
37.4 
52.4 

46, OM 
42.3 
50.3 
44,4 


38. 8M 
54,0 
54,0 
47.  6M 


53, 3M  0.8 


36.7 
34.5M 
52. 8M 
56. 1M 
51.7 

51.5 


0.2 
1.7 

2.7 
0.7 


30, 7M 
39, 3M 
43, 1M 


45. 4M 
50.3 
55.7 


39.0     -  2.2 


48.3  -1.9 


69.5 
56,9 


41.1 
37.8 
54.4 


3.3  37,8     -  0,3 


0.8 
0.1 


1.3 
0.4 
0.2 


50, 1M 

56.9 

57,1m 


56.5 
37. 1M 
53. 2M 


36.2 

57.9     -  0.6 


57.4 
92.3 
46. 4M 
58.7 


0.5 

52.6M  -  0.6 

68.1 

54.5 

91.8     4  0.2 


54,0 


0.9 


47. 9M 

46. 7M  -  0.1 
59.1     -  1.3 


61.2     -  4.8 


5.6 

5.2 


45.  5M 
60.6 
58. 2M 
55. 3M 
58. OM 

59.9 
59,0 
48. 5M 
55.2m 


.... 

-  1.5 


57.7     4  1.4 

59.4 

60.3 


4.6 
5.3 

6.0 

4.0 
3.9 

2.3 


62,6 
66,2 
61,0 


Seo  Reference  Notes  Following  Stallon  Index 
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Table  1-Conbnued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Stab  on 

1 

s. 

1 

a 

Temperature 

Departure 

9 

| 

! 

a 

9 
H 

Departure 

I 

Si 

S 

QUINCY  RANGER  STATION 

34, e 

l.s 

46. S 

i 

7 

4*.l 

1.9 

*9.3 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 

0 

i 

50 

.9 

1 

2 

54 

,  | 

o 

7 

59. 1 

REDOING  FIRE  3TA  NO  2 

48,3 

2 

6 

52 

■  8 

4 

57 

•  6 

3 

6 

58.9 

ROCKLIN 

43,2 

1 

1 

66 

.f> 

1 

0 

56.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

49,4 

0 

2 

49 

,2 

0 

0 

53 

!o 

0 

4 

57.3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

4T,3 

0 

9 

91,6 

1 

i 

5ft 

1 

9 

60,0 

SHASTA  0AM 

46,9 

49 

,5 

54 

8 

55.3 

SIERRA  CITY 

39, 3M 

41 

ilfD 

43 

46.6 

SIERRAvI LLE  RANGER  ST A 

27,9 

• 

0 

5 

34 

3 

l 

39 

1 

1 

3 

44,7 

SODA  SPRINGS   1  E 

24.8 

29 

b 

1 

34,8 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

46,4 

2 

9 

4<! 

,2 

1 

i 

91 

,7 

0 

2 

99.9 

STRAWBERRY  VALLEY 

39,9 

43 

,0 

43 

ft 

*6,3 

TURNTABLE  CREEK 

M 

51 

2* 

55 

3M 

39, 9M 

TWIN  LAKES 

28.3 

* 

3 

3 

7 

0 

3 

33,3 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

47 

5M 

49 

9M 

33. 4M 

VACAVILLE 

45.8 

0.5 

91 

,3 

2.1 

54 

3 

1 

0 

9a. g 

VOLTA  POWER  HOUSE 

46.0 

48 

,4 

51 

0 

92.9 

WHISKEYTOWN  RES 

46, 6M 

48 

6 

53 

3 

93.8 

WILLIAMS 

45.1 

57.4 

WILLOWS 

44.5 

0 

5 

48 

} 

0 

3 

53 

3 

0 

3 

97,6 

WINTERS 

45,3 

40 

9 

54 

2 

9S.8 

WOODLAND  1  WNW 

49,0 

0 

S 

49 

0 

I 

3 

53 

4 

1.7 

98,2 

DIVISION 

41,1 

1 

4 

44 

5 

1 

7 

47 

9 

0 

9 

91.6 

*       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

9ASIN  03 

BOCA 

24,6 

27 

6 

13 

4 

41.2 

BOD  IE 

21.3 

22 

2 

23 

7 

32.3 

BRIDGEPORT 

22.5 

2t> 

7 

35 

40.0 

CEDARVlLLE 

30,4 

I.I 

3* 

s 

2 

9 

1 

0 

47.6 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

26,7 

29 

1 

33 

9 

39.8 

DOYLE  5  SSE 

32.3 

3* 

6 

40 

6 

46.3 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

32.9 

37 

4 

42 

OM 

47,9 

FORT  BIDWELL 

30,7 

37 

o 

3 

8 

40 

3 

0 

7 

47.9 

MEYERS  *  SW 

27,9 

30 

2 

3? 

g 

39, OM 

MONO  LAKE 

30.7 

34 

3 

3  7 

I 

42.5 

SQUAW  VALLEY 

28,  IM 

30 

5 

33 

8 

39.3 

SUSANVILLE  AIRPORT 

32.2 

1 

8 

3T 

2 

7 

41 

9 

1 

3 

48.4 

TAHOE  CITY 

29.1 

2 

30 

z 

3 

3d 

1 

8 

39.6 

TERMO 

26.2 

27 

36 

4 

42.  7M 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

25, 3M 

, 

2n 

9M 

0 

9 

33 

4M 

0 

7 

39.7 

WOOOFORDS 

33,0 

3T 

4 

39 

4» 

49.1 

DIVISION 

28.3 

o 

5 

32 

o 

1 

4 

36 

2 

0 

1 

42.4 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

57,3 

55 

4 

56 

7 

60.0 

BEN  LOMOND 

48.3 

52 

3  2 

96.6 

BERKELEY 

49.3 

0 

1 

51 

0 

1 

32 

1, 

2 

99.2 

BURL INGAMC 

48*5 

52 

o 

36.9 

CARMEL  VALLEY 

52,1* 

50 

8 

51 

7 

94.7 

CROCKETT 

46,9 

50 

,M 

34 

0 

56.  9M 

GILROY 

4T.1 

50 

5  3 

56.7 

HALF  MOON  BAY 

31,4 

4? 

4 

5  i 

93,9 

HOLLISTER 

48.8 

50 

1, 

4 

5M 

57,9 

KING  CITY 

30,6 

91 

8 

0 

9 

53 

9 

0 

1 

38,0 

LIVERMORE  2  SSM 

46.0 

• 

0 

1 

47 

7 

1. 1 

3  1 

0 

• 

1 

4 

99.2 

LOS  GAT05 

48,8 

I 

5 

0 

9 

0 

6 

36.1 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

46.7 

50 

3M 

3  3 

3 

57,0 

MONTEREY 

32.3 

32 

3 

56,6 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

93.0 

50 

A 

32 

7 

54,7 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

4T.1 

5  i 

49 

9 

92.8 

MOUNT  HAMILTON 

43, 5M 

3 

4M 

4 

9 

42 

0 

0 

49. 4M 

NACfMIENTO  DAM 

47.0 

50 

ftM 

99.7 

NEWARK 

49,  1 

5  J 

fc 

54 

96.7 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

49.3 

1 

3 

51 

5 

0 

8 

54 

1 

96.2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

4T.6 

49 

6 

3  i 

96, 4M 

PASO  ROBlES 

49.0 

96.6 

PASO  ROBlES  FAA  AP 

4T.9 

49 

\ . 

97.2 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

49.0 

50 

4 

99.6 

PISMO  BEACH 

93,4 

51 

4 

53 

4 

96.6 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

51,8 

50 

4 

3  2 

31.7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

49.4 

4ft 

2 

?? 

- 

99.6 

PRIEST  VALLEY 

44,4 

3 

90.2 

REOWOOD  CITY 

1 

4 

0 

7 

53 

0, 

0 

98.0 

RICHMOND 

49.6 

52 

3 

54 

6 

97,0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

44,9 

47 

0 

49 

8 

94,3 

SALINAS  2  E 

91.4 

1 

7 

5n 

6 

_ 

1 

1 

53 

0 

0 

6 

96.3 

SALINAS  FAA  AP 

91 ,  3M 

51 

9 

99,4 

SAN  ANTONIO  MISSION 

48.4 

49 

94,3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

91.3M 

52 

6 

53,4 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

48,9 

0 

1 

90 

4 

0 

3 

32 

3 

1 

0 

94,9 

S  F  FEDERAL  BUILOING 

91.4 

0 

7 

54 

0 

1 

0 

54 

4 

_ 

0 

3 

95,7 

SAN  GREGORIO  2  SE 

91,0 

49 

0 

5? 

° 

92.8 

SAN  JOSE 

0 

0 

51 

2 

0 

8 

0 

2 

97.8 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

53.1 

I 

5 

52 

2 

0 

9 

_  _ 

1 

5 

96.2 

SAN  MATEO 

90.  7M 

32 

9 

1 

37,9 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

90.0M 

1 

? 

5? 

0 

0 

8 

54 

8 

0 

5 

97,8 

SANTA  CRUZ 

90.0 

I 

0 

51 

2 

0 

* 

52 

5 

0 

4 

99.9 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

48,7 

M 

51 

7 

94.9 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

49.3 

47 

7 

51 

8 

96.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

90.2 

90 

9 

52 

0 

99.7 

DIVISION 

49.3 

1 

5 

50 

5 

0 

3 

52 

4 

0 

4 

99.9 

■       ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BRE BOARD  ML 

46.4 

e 

7 

51 

.2 

1 

4 

54 

6 

0 

7 

38. 7M 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

44.4 

49 

3 

53 

3 

58.1 

ASH  MOUNTAIN 

49.1 

i 

1 

49 

>2 

0 

1 

51 

7 

1 

3 

54.8 

AUBERRY   I  NNE 

M 

48 

OM 

2 

2 

48 

8M 

0 

T 

53.3 

69. 6» 
36.3 
58.  3M 

66.6 
61.7 
64,9 


66,7 
69.8 


44.1 
91.8 
45. G 

91.1 
52.  4M 
51.1 


52.2 
43.9 
46.5 
44,  5M 

30.3 

46,8 


1.2 
0.0 


53.9 
60.8 
98.8 

98.0 
96.9 
99.7 
59.8 
52.3 

53.3 
54.9 
52.4 
60,5 
56.5 

59,  6M 

60,8 

56,6 

M 

59.6 
55.9 
57.8 


"57t 
0.9 


2.5 
2.2 
0.9 
4.9 


73.3     -  2.9 


59,9 
70, 4M 
44,7 

M 

68,3 
66,9 
70,8 


0,8  I 
1,0  I 


56,6 
61,9 
98.0 


99.7  -  2.2 
60.1  -  1.5 
61.9 
53.0 
52.2 


66.3 
81.3 
83. 6M 
74.3 
74.4 


75.5 
76,0 
78.8 


4,3 
2.9 


49.  8M 
58.7 
69,2 
58.9 

68,3 
68.2 
65.3 
58.9 
63.2 

58.7 


99.2    -  2,2 


67.2 
62.2 


59.9     -  2.9 


68.8 
67,6 


73.  1 
68,9M 
72,3 
64,2 


63. 9M 
69. 6M 
72,1 


59.9     .  3.0 


63.9  -  2.9 
61.2MI  -  1.7 


67.7  i  -  6.9 
65. 8M  -  4,2 


70.8M 
71.9 
80.6 
76. 9M 


August 


1.0 
1.6 


75.6 
80.0 
68,6 
63.6     -  0.3 
57. 


66.0 
61.5 
56.1 


76.6     -  0,6 


76.2 
73.8 

'ft.  1 


2.1 
1.6 


49.8 
ft  '.ft 
65.6 
58.6 


69,  8M 
60.6     .  9.9 


62.7 
66.1 


63.3     -  4.3 


2.9 
2.0 


74.6 
69. 7M 
73.6 


70.9 
70.9 
70.2 
64.8 


69.0 
64.7 

74,5 


66,7     .  1.2 


60.0 
64.4 


36.9 
68.8 
73. IM 
66,0 


I.I 

0.7 


0.1 
0.5 


56.5 
51,3 


53.5  2.8 
66.4  0,8 
71.7 

64.6  1.9 
,9  2.4 


70.4 
59.8 
52.7 
49.2 

68.2 
57.9 
72. 6M 
46.  3M 


67.1 
66.3 
68,9 

68,3     -  4,7 


2.4  68.5 
68.5 
60, 2M 

ft  .  9  ft  1  .  9 
49,  1 


67.1 
66.3 
6ft. 2 


6,8 

4,6 


56, 8M  -  5.4 


55,1     -  9,0 


49,2     -  5.1 


56,9 
50.2 


61,  7M 
63,1 


56.5 
52,2 
42.7 
39.  4M 
33,6 

52.0 
43.4 
53.  IM 
33.0 


54.9 
49.8 
50. 3M 

53.7 


0.7 
3.1 


36.1 


42.3 
37.8 


59.5 
31.5 
55.8 
59.4 
59.  2M 

96.4 
34.2 


37.1  | 

53.2 
46. 6M 
53.0 
96,0 
97.2 

54,  7M 

53.8 

33.8 


35.2 
58.1 
55.1 


81.6     .  0.2 


54,4 
54,9 
51.  2M 


3.4 
1.8 
0.9 
0.8 
1.8 


41.6 
41.7 
42.4M 


50,  3 
61.8 
64,  IM 
58.2 
59,6 

61.6 
61.4 

51,  6M 
45,  7M 
40.1 


38. 2M  -  0.7 

60.6  0,1 

58,6 

60. OM 

60.0     -  1.6 


0.1 
0.1 


5.9 
ft.  3 


35.8 
26,5 
32.8 
42,0  3.0 
35.4 

42. 2M 
41.  9M 
41.4  2.9 
35.2 
40.1 


21.1 

15. 4M 


30.9     •  1.3 


30.0 

25.6 

28.2  I  •  4.7 

29.3  •  0.8 
24, 4M 
22. 8M  -  5.7 


32.7 
26.2 


66.3 
4  1  .  7M 
43.3 
49,  8M 


40,4 
65.6 
46.1 


67,4 
47,4 
43,9 
48.1 


47,0  I  -  3,i 


46.0 
45.9 


43. 2M 
41.2 


48. 9M  -  0,8 


49.  IM 

47,8     -  0.5 
41, 7M 
45.6M 

42,0m 

49,0m  -  0,5 
42,6  0.0 
63.1M 

41. 5M  -  1.3 


48. 8M 
44,  1 


55,  7M 
37,  3M 
36.3M 


54, 5M 

56, 9M  -  2,4 

58, 6M  -  0,3 

57.3     -  1.8 

38. OM  -  0.9 
98.  OM 
96.0 


3ft. 


58. 7M 
53. 4M 


57.4     .  0.1 

56. 4M 
5B.2M 
58.9 


57.3 

55,4 
57,0 
ftft.ft" 
58.3 
54.8M 


58. 9M 
96.8 

55,7 
57.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  461  - 


Table  1-Continued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

IjDUdrV 

February 

March 

Apri] 

Temperature 

Departure 

i 

B 

« 
a 

Departure 

Temperature 

Departure 

0 

2 

V 

a. 
e 

Departure 

BAKERSF [ELD  WB  AIRPORT 

4  7 

2 

-  0 

i 

50,4 

■  1 

6 

5  7 

1 

0 

2 

6  1.9 

1.1 

8ALCH  DOwEB  HOUSE 

45 

■  6 

49,3 

53 

4 

55,7 

BLACKwELLS  corner 

. 

■ 

BUTTONwlLLOW 

46 

2 

49.6 

55 

9 

60.9 

CALAVERAS  BIG  TREES 

3T 

1 

0 

2 

40.2 

2 

0 

40 

,4 

-  1 

0 

42. 1 

• 

CAMP  PARDEE 

45 

2 

-  0 

4 

4f  ,4 

-  0 

7 

52 

6 

-  0 

56.8 

- 

1.7 

C ATH£y S  VY  BULL  RUN  RH 

44 

6 

47. 1 

50 

,6 

55.3 

39 

3 

42, 6M 

62 

5M 

45.1 

COAL INGA 

48 

3 

2 

5 

51.0 

1 

0 

5  5 

,5 

1.2 

60.9 

0.0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

45 

5 

48.4 

5' 

'3 

60.6 

DENA I R   3  NNg 

45 

9 

0 

6 

47.6 

-  1 

5 

53 

1 

•  0 

7 

59,0 

- 

o.» 

DUDLEYS 

41 

5 

2 

7 

42.6 

1 

5 

41 

7 

-  0 

6 

"7.8 

- 

1.6 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

46 

6 

0 

1 

49.1 

-  0 

2 

53 

0 

0.1 

56.8 

_ 

1.5 

FIVE  POINTS  5  S5W 

A  ' 

3 

49. AM 

55 

1 

59.7 

FRE5NO  WB  AIRPORT 

3 

0 

2 

49,6 

-  0 

9 

55 

0 

5 

60,8 

0.5 

F R I ANT  GOVERNMENT  CAMP 

49 

1 

48,5 

53 

6 

57.8 

GIANT  FOREST 

32 

0 

0 

0 

35,1 

1.7 

34 

3 

38.2 

• 

3.9 

Glenn v i l  l  e 

43 

2 

43.1 

45 

0 

49.3 

GRANT  GROVE 

)- 

9 

36.5 

34 

9 

38.2 

HANFORD 

0 

5 

49.6 

-  0 

1 

56 

' 

1 

4 

60.1 

1.3 

HETCH  HETCHY 

37 

5 

0 

2 

44,  9M 

6 

9 

44 

2" 

-  0 

1 

68. OM 

- 

2.7 

HUNTINGTON  LAKE 

32 

2 

2 

0 

33.8 

3 

6 

31 

7 

35.0 

_ 

3.1 

46 

6 

1 

4 

51.0 

50 

2 

-  0 

e 

54.0 

- 

2.7 

KERN  RIVER  PM  NO  1 

49 

0 

□  0 

5 

54,0 

0 

- 

58 

8M 

0 

4 

62.1 

- 

2.7 

KERN  RIVER  pH  NO  3 

48 

* 

49,9 

50 

' 

55,7 

KETTLEMAN  CITY  1  S5W 

46 

1 

50,5 

57 

0 

60,9 

KETTLEMAN  STATION 

48 

3 

52,7 

57 

9 

61.8 

*  'J  IQhts  FERRY  2  SE 

49 

51 

47. 2M 

52 

DM 

56,9 

LE  GRAND 

46 

z 

0 

8 

48.4 

-  1 

1 

53 

7 

0 

1 

59.1 

- 

0.9 

LEMON  COVE 

1 

50.0 

■  1 

2 

•  0 

9 

60,  1 

2  .  3 

LINDSAY 

46 

7 

0 

9 

49.1 

•  0 

9 

54 

5 

0 

0 

59.6 

- 

1 

LODI 

49 

3 

0 

b 

48.8 

0 

0 

53 

6 

98.4 

0.3 

L05  8ANOS 

46 

9 

1 

3 

50.5 

0 

56 

1 

1 

2 

60.5 

• 

0.6 

MADERA 

49 

5 

0 

4 

48,  9M 

-  i 

2 

54 

' 

0 

2 

59.1 

• 

1.8 

MANDEV ILLE  ISLAND 

49.1 

57.3 

MANTECA 

. 

59.4 

MARICOPA 

47 

1 

.  0 

6 

51.1 

-  i 

3 

57 

7 

0 

0 

59. 6M 

- 

4.9 

MfRCED  FIRE   STATION  2 

46 

8 

1 

9 

49.4 

0 

3 

54 

7 

1 

! 

59.2 

• 

0.9 

MOOESTO 

.5 

6 

0 

b 

49.1 

•  0 

2 

5  3 

8 

-  c 

1 

58.3 

- 

1.3 

NEWMAN  2  NW 

9 

3 

50.0 

-  0 

8 

59.5 

2 . 2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

41 

5" 

46.3M 

46 

8 

49.9 

OAtcDALE  WOOOWARD  DAM 

49 

4 

0 

7 

47,3 

•  1 

1 

51 

7 

-  0 

6 

56.6 

- 

l.l 

ORANGE  COVE 

46 

7 

1 

0 

49,  1 

-  0 

7 

54 

5 

0 

5 

59,4 

_ 

1.0 

PANOCHE  CREEK 

46 

OM 

50.4 

54 

8 

_ 

PORTERVILLE 

6 

50.6 

•  0 

1 

56 

60.9 

0.7 

POSEY  3  E 

39 

0 

39. 3M 

38 

9 

43,2 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

48.8 

49,4 

SAN  LUIS  DAM 

45 

9 

49.  4 

54 

4 

58.7 

SOnORA  rs 

43 

9 

0 

0 

46.6 

.  0 

6 

48 

9 

-  1 

7 

»l,9 

4.7 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

37 

1 

41.0 

39 

9 

42.7 

STOCKTON  WBAP 

49 

7 

1 

0 

49.5 

0 

5 

54 

5 

0 

a 

59.7 

0.0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

45 

0 

7 

49.0 

0 

1 

0 

3 

58. 6M 

0.0 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

M 

54 

2 

TEHACHAP I 

43 

0 

43.5 

44 

1M 

46. 4M 

TE JON  RANCHO 

44 

6 

=  2 

5 

48.4 

.  2 

5 

54 

fi 

99.9 

- 

3.0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

47 

8 

2 

2 

50.1 

0 

7 

54 

4M 

0 

6 

57.4 

■ 

2.3 

TIGER  CREEK  PH 

2 

4 

47.7 

3 

1 

0 

6 

51.8 

1.8 

TRACY  CARSONA 

69 

3 

54 

7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

66 

1 

50,3 

54 

7 

58. 8M 

VISALIA 

44 

9 

.  I 

9 

49.1 

-  2 

* 

55 

6 

60.0 

_ 

;.9 

WASCO 

46 

4 

o.e 

49.6 

-  0 

4 

56 

8 

1 

6 

61.1 

• 

0.9 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

37 

* 

l 

1 

44.7 

4 

7 

45 

5 

0 

3 

48.7 

3.1 

DIVISION 

44 

4 

l 

1 

47,7 

0 

9 

51 

3 

0 

3 

55.4 

- 

1,5 

•       •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

94 

0 

3J.9 

53 

9 

59.2 

AVALON  PLEASURE  PIER 

55 

I 

l 

* 

54.6 

C 

0 

57 

3 

l 

58.2 

0.3 

BARRETT  DAM 

49 

5 

0 

9 

48.7 

51 

2 

-  2 

5 

56.4 

.'.0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

-a 

5 

50.1 

4H 

1 

53.0 

BIG  BEAR  LAKE 

33 

34,9 

" 

* 

38.3 

BON  I TA 

55 

5 

2 

3 

54.8 

0 

5 

55 

7 

0 

5 

60,2 

0.5 

8URBANK  WB  AIRPORT 

94 

5 

0 

9 

54.7 

-  0 

3 

5* 

3 

-  1 

5 

59.7 

- 

1.5 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

96 

7 

54.7 

57 

4 

58.0 

CACHUMA  DAM 

5? 

5 

52.7 

54 

5 

56.1 

CAMPO 

47.1 

53.3 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

94 

5 

54.5 

55 

3 

69.6 

CHULA  VISTA 

51 

4M 

1 

3 

52. 6M 

-  0 

e 

55 

4M 

0 

2 

57.  8M 

- 

0.3 

CLAREMONT  POMONA  COL 

54 

5M 

3 

5 

54, 2M 

1 

6 

55 

5 

0 

2 

61. OM 

1.9 

COOHNA 

55 

1 

3 

4 

55,2 

2 

2 

56 

6 

0 

b 

59.8 

- 

0.4 

CULVER  CITY 

57 

56.6 

57 

2 

59.1 

CUYAMA 

45 

0 

44.4 

47 

9 

51.2 

CUYAMACA 

61 

4 

2 

4 

41.4 

0 

9 

40 

4 

-  3 

9 

66,2 

_ 

1.5 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

51 

3 

52.9 

53 

2 

56.4 

EL  CAPITAN  DAM 

55 

0 

55.4 

57 

0 

60,8 

ELS INORE 

1 

1 

5 

51.8 

•  0 

3 

5 

3 

-  1 

1 

58.8 

1.6 

ESCONDIDO 

51 

2 

2 

7 

52.9 

0 

2 

54 

8 

-  0 

9 

59,6 

0.0 

FONTANA  KAISER 

57 

5 

56.6 

56 

0 

62, 4M 

GILLESPIE  FIELD 

94 

0 

53.9 

56 

1 

60,2 

HENSHAW  DAM 

43 

1 

45.3 

4ft 

9M 

51,9 

IOYLLWILD  RANGER  STA 

42 

1 

60,2 

39 

8 

43.2 

JULIAN  WYNOLA 

46 

0 

66. 1 

47 

3 

51. 2M 

LAGUNA  BEACH 

5) 

2M 

.  0 

4 

52. RM 

-  1 

9 

55 

3H 

-  1.0 

57. 9M 

1.1 

56 

3" 

56.2 

56 

9 

60.6 

LOMPOC 

94 

3 

52. « 

54 

9 

56.2 

LONG  BEACH 

5  5 

3 

6 

58.1 

2 

0 

59 

1 

1 

0 

61.6 

l.l 

LONG  REACH  wB  AP 

55 

5 

0 

4 

33,8 

-  0 

57 

3 

0 

6 

60,0 

0.0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

9! 

7 

1 

1 

55.3 

0 

1 

57 

9 

0 

5 

58.6 

O.B 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

58 

3 

2 

5 

58.0 

0 

9 

59 

0 

-  0 

4 

61.7 

0.1 

MILL  CREEK  NO  ! 

53 

2 

53.8 

51 

7 

56.4 

MT  BALDY  NOTCH 

15 

6 

33.3 

33 

4M 

36.2 

MOUNT  WILSON  FC   338  B 

46 

0 

»5.4 

41 

1 

45.0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

53 

6 

.  0 

3 

53.8 

.  1 

2 

56 

0 

0 

58.0 

1.0 

67. 7M 
69.7 
62. 2M 


48.9 
57.3 
66.1 
58.7 


64.8 
58.6 
65.8 
65.4 
67.0 

68.6 


60.2 
60.2 
58.5 


July 


63.3     -  1.5 


64.9     -  2.9 


67.6     -  0.2 


66.9     -  5.0  76,7 

! 

69.3M 

■  2.6  80.9 
|  80.0 

.  4, jl  75.5 

■  2.8  66,5m 
•  4,2,  75.5 

80.3 

■  3.  1  75.9 

|  T8.3 

■  3.9  62.7 
!  70.0 

61.8 

■  2.6;  79.1 


71. 6M  0.0 
65.9  -  0.8 
66.0     ■  1,5 


0.9 
0.  I 


71.6 

53,6 
62,6 
66.B 
64.7 
56,2 

69,5 
67.0 


1.3 

1.4 

0.5 


70.6 
64,1 
68,  2M 
66,7 
70,7 


0.5 
1.9 


63,3     -  1.1 


59. 8M  -  1,0 


63.5  -  1.6 
62.5     -  0.7 


55.0 

57.7 
61. 1M 
62.8M 
59.2 
63.6 

63,2 


3.8 


68.0 
56,9 
77,3 


70.6 

70.6 
65,6 
69,6  '  -  3,2 


79.6     ■  2.2 


66,6     -  5.2 


79. 3M 

73.3 

74,9 

74.9 

78.2 


62.3     .  0.9 


67.9     -  2.9 


79.1 

82. 2M 
83.2 
76. 2M 
76,7 
78.5 

78,6 


69,0 
76.6M 
76,3 
60.0 


68.7M  0.7 


72.3     •  2.3 


7.0 
3.8 


70.5     -  2.6 


70.9 
69.9 
66.0 

70.7 
63.4 
68.9 


79.1 
76.2 
72.8 
65.5 


6.3 
1.9 
3.9 


September 


69.1 
63,9 
60,  OM 
70.5 
70.0 


51.1 
61.1 
51.2 


56. 5M 
63,6 
69,2 
63,1 
56, 5M 

69,4 


71.0 
61.2 


66. 9M 
68. OM 
68.9 


61.5 
64,  4M 
67, 8M 


53.8 

60. 1M 
54.8 


59. 7M  -  6.5 


71.4 
T3.1 


68.7     .  6.5 


70.9     -  7,5 


63.9 
67,9 
65.7 


66,6     -  6,6 


4,3 
5.3 


67.9 
63.3 
58.4 

65.5 
63.6 


69.1 

68.1 
63.8 
65,  7M 
66,3 
66,1 


62,0     •  2.5 


54.1 
54. 6M 
54.7 


2.4 
5.C 
4.5 


3.1 
4.7 


65, 7M 
70.  8M 
66.2 


70.0 
69,5 
73,1 


52.  1 
59.6 
53.9 


57.5 
69,6 
54,4 
55.1 
54,9 


66. 2M  3,7 


60,5 
59,2 
69,2 


58.7 
59,  B 
60.6 
92.0 


58. 3M 
60.9 
57.6 


o.e 

G.b 


4.5 

5.6 


38.3 
63,1 
41,8 
42.0 


5.1 
2.9 
4.2 


0,6 
6.2 
1.5 


54.9M  2.7 


0,8 
2,3 


0.1 
0.3 


40.8 
41.3 
40.9 


52.1 
55.0 
49.4 
48. 1M 
32.4 


36.2 
50.6 
47.1 

51.3 
54,  8M 
52.3- 


0.7 
1.4 


60.1     -  1.6 

98.4 

51. 7M 

62.9  -  0.1 
61,9 

59.3  -  1.5 
51. 6M  •  1.1 
59.8     .  1.3 

61.7     .  1.3 

61,0 


61,7 


0.5 


52. 3M  -  1.4 

41.4     L  2,3 

60,2     •  0,9 

66, 3M  -  1,3 

61.2 


41.1     •  4.7 


53.9  -  0.2 
61,6  -  0,6 
61. 2M  •  1.1 


60, 9M  -  0,6 
,7  .  0.9 
60. 3M  -  2.3 


4.9 
4.9 


57.1     .  2,6 


•  5. 

-  4,5 


60.  1M 
60. 2M 
61,3 


60. 8M 
59.  5M 
58. 7M 
44. 3M 


0.4 
1.1 
1.2 


0,0 
0.1 


a 


91.8     >  1.6 
1.0 

61.6     -  0,2 
63. 2M 
62,6 


55. BM 

59.  SM 
62.  8M 
58.0 
63.8 

62.1 


»  0.7 

-  0.2 

-  0.1 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  1-Conbnued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

January 

February 

March 

| 

1 
a 
t- 

Departure 

Temperature 

Departure 

« 

| 

! 

a 

i5 

• 

Q 

OCEANSIDE 

56. iM 

53.4 

36 

,7 

OJAI 

53.9 

1 

.  i 

1 

.3 

54 

.  3 

- 

0 

3 

OXNARD 

55.1 

.8 

5  3 

PALOMAR  NT  OBSERVATORY 

4  3 

'  fcM 

PASADENA 

5T 1 1 

3 

1 

5  6 

2 

,  1 

5T 

,  3 

0 

,  i 

PERRIS 

30.7 

32 

■  1 

5  4 

,2 

POMONA 

54.  OM 

4 

4 

I 

2 

8 

96 

.0 

0 

,8 

RAMONA  3PAUL01NG 

52.9 

5  i 

REDLANOS 

] 

5 

54 

2 

55 

o 

3 

RIVERSIDE  F IRE  STA  >  J 

S3.9M 

2 

54 

,0 

0 

9 

56 

,  2 

o 

1 

RIVERSIDE  EXP  STA 

33,9 

34 

■  3 

99 

6 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

54,7 

52 

J 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

53.7 

54 

2 

SANDBERG  WB 

2 

43 

_ 

2 

2 

41 

3 

1 

SAN  DIEGO  MB  AIRPORT 

56*0 

1 

0 

54 

-  0 

3 

58 

6 

0 

4 

SAN  FERNANDO 

38.1 

4 

8 

57 

3 

3 

1 

56 

►  6 

0 

5 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

56.  3M 

5  5 

57 

3 

SAN  JACINTO 

S1.4 

f 

5  2 

(J 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

3 

5T 

o 

2 

5 

59 

OM 

1 

9 

SANTA  BARBARA 

55.2 

2 

t 

54 

0 

9 

55 

. 

o 

1 

SANTA  BARBARA  PAA  AP 

33.1 

52 

9 

34 

3 

SANTA  CATALINA  WBAP 

55.3 

1 

7 

34 

0 

0 

0 

31 

9 

* 

2 

6 

SANTA  MAR  I A  WB  AIRPORT 

52.1 

1 

9 

50 

-  1 

3 

52 

7 

0 

6 

SANTA  MONICA  PIER 

53 

9 

SANTA  PAULA 

56*0M 

53 

7M 

M 

SUNLAND 

55,7 

55 

1 

53 

0 

TORRANCE 

56. 2M 

3 

2 

0 

6 

54 

3 

0 

3 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

54.3 

5*. 

** 

1 

TWITCMELL  DAM 

56. ON 

52 

3M 

3  3 

2M 

UCLA 

59 

59 

1 

UPLAND  3  N 

53.3 

53 

53 

0 

VANDENBERG  AFB 

67.6 

.  1 

9 

VISTA  2  NNE 

55. OM 

54 

WARNER  SPRINGS 

46 

_ 

. 

2 

46 

B 

1 

- 

VORBA  LINOA 

M 

M 

3  T 

e 

o 

DIVISION 

52.5 

1 

6 

52 

3 

0 

3 

53 

3 

1 

2 

•       e  4 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNM 

49.7 

54 

9 

59 

4 

BARSTOW 

*7.  a 

50 

7 

54 

4 

BEAUMONT   1  E 

50.8 

50 

6 

BISHOP  WB  AIRPORT 

***°m 

2 

4! 

8 

2 

46 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

33 

5M 

29 

6M 

8LYTHE 

56.4 

1 

8 

56 

8 

-  0 

2 

59 

9 

3 

5 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

55.0 

57 

7 

90 

3 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

56.  6M 

57 

2 

BRAWLEY  2  Sw 

_ 

„ 

57 

4 

0 

60 

, 

7 

CANTIL 

47*7 
* 

90 

1 

, 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

48.7 

52 

0 

56 

1 

DEATH  VALLEY 

35.7 

1 

7 

61 

2 

3 

0 

66 

7 

- 

0 

6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

36.3 

M 

EAGLE  MOUNTAIN 

58.9 

60 

EL  CENTRO  2  SSW 

33.1 

I 

5 

57 

0 

_  Q 

b 

60 

0 

3 

FAIRMONT 

47  4 

] 

9 

47 

8 

2 

1 

46 

4 

1 

4 

GOLD  ROCK  RANCH 

57.1 

59 

3 

60 

5 

HAIWEE 

63.3 

45 

9M 

6M 

HAYPIELD  PUMPING  PLANT 

36 

3 

56 

IMPERIAL 

37.3 

2 

59 

5 

5 

62 

IMPERIAL  FAA  AP 

35.7 

37 

3 

61 

2 

INDEPENDENCE 

M 

43 

6M 

49 

9M 

IN0I0  U  S  OATE  GARDEN 

S3.4M 

58 

0 

61 

9 

■ 

* 

INYOKERN 

90 

4 

33 

1 

IRON  MOUNTAIN 

55,6 

5« 

0 

60 

7 

LAKE  ARROWHEAD 

38.9 

41 

6 

40 

9 

LANCASTER 

45.0 

47 

1 

31 

6 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

47.3 

49 

3 

49 

1M 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

47 

6 

31 

4 

MECCA  2  SE 

34*7 

36 

9 

61 

4 

MITCHELL  CAVERNS 

69. 1M 

49 

7M 

49 

6M 

MOJAVE 

47.  3M 

48.9 

51 

OM 

MOJAVE  2  ESE 

47.5 

49 

7 

52 

4 

MOUNTAIN  PASS 

44 

4 

.3 

2 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

■ 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

54.5 

57 

0 

59 

9 

PALMDALE 

47.6 

3, 

1 

50 

2 

2, 

6 

51 

9M 

0 

6 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

45.2 

46 

8 

50 

8 

PALM  SPRINGS 

4 

1 

60 

4 

> 

1 

61 

1 

1 

6 

PARKER  RESERVOIR 

55,6 

59 

0 

61 

7 

RANDSBURG 

48.4 

50 

1 

51 

0 

SQUIRREL  INN  2 

39,6 

0, 

3 

41 

4 

1, 

5 

39 

7 

3 

7 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

35,8 

51 

3 

62 

6 

TRONA 

46,6 

1.3 

51 

3M 

0 

7 

56 

1 

1 

3 

TWENTYNINE  PALMS 

51.1 

53 

5 

5  6 

VALYERMO  RANGER  STA 

44.  1M 

44 

8 

45 

B 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

45.8 

4» 

7 

52 

1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

20.8 

23 

7 

27 

3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

16.4 

16 

2 

13 

8 

DIVISION 

4S.5 

2, 

9 

90 

6 

1 

6 

52 

6 

2 

0 

58. 1M 
58.6 


59.2 
56.6 
59.7 


58.7     -  0.5 


55.3 
56.5 
58. 3M 


59.9     -  0.3 


66, 9M 

68,1 

60,5 


72,6     •  6.4 


68.0 

91.1 
69.9 
53.6 
65,1 
70.1 

49.4 
54.  1M 
69.1 
58.6 
69.0 


54. 9M 
56.3M 


61.2     •  4,6 


49.7 

56.0 


63.5 


78.0 
73. 5M 
74.9 


73.2 
62. 2M 
72.9 


51.0 
63,8 
61.8 


0.0 


0.2 


t!.« 

6  3.  'J 
60.1 
64.2  0.0 
64,6     -  0.2 

63.7 
60.5 
64.5  - 


55.8     -  1.8 


62.2     -  1, 


60,2     ■  1.5 


71.1     -  2.3 


60.3  -  1.2 
58.  7M 

66.1  -  3. 
64,9 

64, 9M  -  2,9 
63.1 
65.8  -  3.9 
63.7     -  3,9 

63.9 


62,2 
62.1 
64,1 
59. 3M 
61,7 

64,4 


64.7 
81.9 
78.6 

63,1 
80.4 
68.8 
77. 6M 
80.6 


55,9 
68,8 
67.8 


72.2     -  1.4 


72,3  -  1.7 
70.6 

76.3     -  0.4 


59.4  .  5,4 
63,7     .  2,5 


73.0     -  1.3 


74.3 
66.8 
71.2 
69.4 


75.  6M 

74.7 

37.5 

90.3 
94,9 
86,9 
88.7 
83.4 


76.6 
91.8 
77,0 
89.1 
90.6 

91.3 

91.2 
81.3 
93.4 

66.9 
78.1 
77. 7M 
80.7 


69.0     -  3.9 


55,9     .  5,3 


85.8     -  3,6 


August 


77.2 
76.4 


77.8 
74.2 
56.6 

90.6 
95.0 
86.8 
89.2 
84.7 


90.3 

78.7 
91.4 
77,9 
88.8 
91.3 


81.  8M 
81.  6M 
83.1 


2.9  81.6     -  1.4 


69,0 
66.7 
70.0 
70.0 


66.6 
68.3 
69.7 
69.3 
65,0 

63,6 
64,1 
62,3 
65.1 
63. 7M 

67.4 


67.4     .  2.9 


69,0     •  2.7 


73.7 
80.1 
71.1 


83.4 
60.2 
80.9 


65.9 
83.0 
67.0 


58.3 
67,5 
67, 6M 


70. 9M 
70. OM 
69.1 


68.2 
67,8 
80,6 


69.7 
56.5 
80,5 
73.9 
75.4 

61. 6M 
67.1 
38.4 
33.6 

70.7 


73.3 
70.3 


69.3 
60.9 
31.0 


68.0 
79.8 


70.4 
61.1 
76,7 


1.7 


November  December 


58.0  •  0,5 

47,3  .  1,7 

60,9  -  0,9 

59,8  - 
59,6 


59.2 
51.6 
60.2 


60.5 
54,9 


62.6 

65.0 

61.9M 

64.6 

54.3 


57.2 
62.7 
63,8 
63,5 
1.7  64.5 

5,1  53.4 
66,  1 

3.5  50.4 
61,5 

3.6  66.0 

66.6 


37.5 

62.1 
.1   54. OM 

52.7 
.5  64.6 

66.  1 


24.3 
3.0  55.2 


54.5 
42. 1M 
54.8 


53.0 
32.6 
52.1 
38.1 
55.1 

54.8 


52.7 
33,3 
33, 3M 


36,6 
62.2 


62.6     •  0.6 

64.0  0.6 
63. 2M 

62.6  0,2 
63, 9M  1,3 
59.6M  -  0,5 

58.5 

60.7  .  0.2 
56.9  -  0.1 
59.5 


62,3 

61.8M  I  0.8 
61.8     -  0.3 
58.  4M 
63. 6M 


62.3 


60. 6M 

95,6     -  0.6 


70,3     -  1,6 

73,0 

69, OM 

70.6     -  2.8 


65.3 

75. 2M  -  1.2 


1.2 


58.7 
72.6 
58. 3M  -  1.6 
68.  9M 

72.5     .  0.1 


71, 8M  -  1.3 

62. 3M 
72.2 


50.6 
59.8 


62. in 
61. 8M 


61.0m 
60.0 
72. OM 
73,3 


61.7M 
30.6     -  2. 
71.9 

65.0M  -  1. 


Division  averages  In  the  annual  Issue  Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly  from  values  published  In 


Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1965  was  included  each  month  in  this  publication. 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


February 


April 


August 


September 


DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 
RIG  BAR  RANGER  STATION 
BLUE  LAKE  REDuOOD  CR 
BOONVILLE  MNTNC  STA 

8RANSC0M9  2  NW 
8RIDGEVILLE  *  NNW 
BURNT  RANCH  1  9 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

CAZADERO 
CECILVILLE  5  SE 

Clear  creek 
cloverdale  3  sse 
copco  no  1  oam 

COVELO 

CRESCENT  CITY   I  N 
CRESCENT  CITy  7  ENE 
CUHMINGS 
90S  RIOS 

BUTTONS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  US  CITY  I 
PERNOALE  8  SSW 
PERNOALE  2  NW 

POREST  GLEN 

PORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

PORT  DICK 


12,07 
10. AA 
8.23 

9.A6 

13.99 
13.  56 
9.36 
1,21. 
A, 03 


3.33 

10.66 
10,97 
13.02 
13.06 
■1 1 .»5 


.33 


13. A3  1.66 


2.08 
1.11 
1.19 
2.95-  6.02 
2. A3-  3,50 

1.36 
1.25 
1.23-  A . 02 


1.80-  7.77     1,75-  3.97 


1.87- 

1.63 

6.26 


2A     2.06-  2.98 


1.87 
1.50 


5.60  2.93 


3.7* 
2.19 


A-   1.7A  ,33- 


2.A6 
1.A2 


FORT  JONES  BANGER  STA 

k 

<.e 

82 

.01 

2 

36 

.23 

.32 

.61 

FORT  ROSS 

6 

05= 

2.18 

I 

68- 

4 

•  5 

2 

2 

30 

6 

38 

3 

21 

,05- 

1.52 

,08. 

.37 

.16 

.10 

GARBER  V ILLE 

1  i 

if 

1 

80 

1 

89 

7 

64 

GASGUET  RANGER  STATION 

IB 

AT 

3 

33 

1 

28 

9 

*9 

1 , 38 

.57 

.03 

GRASS  LAKE  MNTNC  5T A 

2 

07 

23 

1  7 

2 

75 

,09 

1.9 

T 

GR  A  TON  1 

9 

1*7 

t 

88. 

5 

21 

2 

34. 

2 

71 

5.13 

2 

12 

.00- 

1.27 

T  - 

.4  1 

.01- 

.02 

GREENVtEW 

E  3 

T> 

60 

00 

1 

3i 

.30 

,88 

.00 

GUERNEV ILLE 

00 

2 

A7 

2 

68 

8 

02 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

1  i 

36 

.03 

1 

60. 

6 

64 

31- 

1 

6 

04 

3 

32 

.12- 

2.0. 

.30- 

.76 

1.21 

•  93 

HAYFORK   P ANGER   STAT  ION 

7 

5  1 

AO 

1 

40 

33 

.00 

,09 

,0Q 

HE  ALD5BURG 

10 

<-6 

1  ,94 

1 

9*. 

5 

4C 

1 

58- 

3 

31 

5 

75 

2 

84 

T  - 

1.20 

.00- 

.46 

■  OA 

.02 

healosburg  NO  2 

10 

53 

1 

92 

1 

56 

6 

22 

.00 

.00 

,0a 

HILTS 

3 

96 

1 

C« 

1 

07 

2 

56 

.521 

.27 

.82 

HONEYDEW  2  WSW 

21 

00 

3 

A9 

2 

28 

1  7 

7, 

•  18 

.22 

.00 

HOOPA 

11 

63 

1 

7  0 

1 

0  9 

6 

19 

.07 

.63 

.01 

hoopa  2  se 

11 

T3 

1 

72 

94 

8 

70 

,0* 

.56 

T 

HOPLANO  LARGO  STATION 

a 

1\ 

1 

33 

1 

73 

3 

59 

.00 

.00 

.02 

IOLEWILO  HWY  MNTNC  STA 

L2 

91 

3 

31 

1 

00 

9 

45 

1.10 

.76 

.08 

KELLOGG 

13 

?1 

1 

80 

2 

02 

7 

46 

.06 

.05 

T 

KENTFIELO 

9 

,70 

2 

B9. 

5 

73 

00- 

1 

901 

6 

55 

3 

3* 

.00- 

1.4] 

.00- 

.  34 

T  . 

.01 

KLAMATH  R 

E12 

79 

E  2 

B  a 

I 

92 

a 

88 

1.30 

.53 

.00 

KNIGHTS  VALLEY 

10 

33 

1 

-I 

> 

34 

5 

33 

•  02 

I 

.02 

■  .01 

E 

KORBEL 

10 

A3 

1 

69 

1 

47 

3 

35 

•  *7I 

E 

.63 

.00 

LAKE  PILLS6URY  NO  2 

L2 

1 

54 

2 

22 

9 

63 

,00 

,09 

.01 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

h 

7B 

10 

03 

2 

54 

1.02 

3.00 

.36| 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

1  1 

56 

1.69 

2 

00 

T 

*2 

•  22 

.37 

.00 

MARE  ISLAND 

4 

46 

39 

1 

85 

2 

ei! 

.00 

.00 

.00 

MIRANDA  5PENGLER  RANCH 

10 

60 

64 

1 

27 

3 

34 

.00 

.13 

.00 

MOUNT  HEBRON  RS 

1 

A2 

0  9 

04 

2 

69 

,20 

1.24 

.91 

MUIR  WOODS 

7 

12 

2 

07 

3 

70 

6 

88 

.00 

.07 

.00 

NAPA 

5 

02 

97 

1 

23 

3 

08 

.00 

.00 

•  OA 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

5 

1« 

.  32 

90- 

3 

47 

1 

68- 

1 

6. 

3 

2) 

1 

56 

T  - 

.87 

•  00- 

.21 

.0* 

•  03 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6 

82 

1 

02 

17 

3.53 

.38 

.46 

.33 

OAKVlLLE    1  WNW 

9 

31 

I 

26 

OCCIDENTAL 

11 

33 

2 

80 

3 

23 

7 

4  9 

.02 

.00 

.00 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

L2 

37 

3 

33 

1 

11 

7 

58 

1.23 

2.40 

•  At 

.00 

ORLEANS 

1 1 

32 

1  .  76 

1 

7o. 

5 

60 

1 

32- 

93 

* 

531 

1 

45 

.10- 

,65- 

.12 

.00- 

.2A 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

*> 

19. 

.10 

1 

14- 

3 

33 

1 

5  3- 

1 

74 

3 

57 

1 

80 

.00- 

•  63 

T  h 

.21 

.00 

,00 

POINT  ARENA 

6 

98 

1 

■3 

2 

*6 

6 

59 

.04 

.  2  0 

.23 

POTTER  VALLEY  PH 

9 

u\ 

.39 

1 

54- 

5 

79 

1 

76- 

3 

AH 

A 

74 

1 

87 

.00. 

1.67 

.06- 

.6" 

.004. 

•  06 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

n 

:; 

2 

12 

2 

35 

I 

01 

.14 

•  " 

T 

SAINT  HELENA 

9 

2.39 

1 

2  6. 

3 

09 

1 

3  3- 

3 

01 

* 

59 

2 

17 

T  - 

.96 

T  - 

.29 

.02L 

•  02 

SALYER  RANGER  STATION 

1  1 

a 

1 

1A 

1 

20 

A 

86 

.10 

,62 

.021 

SAN  RAFAEL 

B 

93 

2 

03 

2 

62 

* 

64 

.00 

.00 

.02 

SANTA  ROSA 

6 

63 

.61 

1 

24- 

3 

91 

97. 

3 

01 

5 

04 

2 

71 

T  - 

.98 

.00- 

.32 

.01- 

.01 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

9 

51 

27 

1 

49 

* 

56 

.16 

.52 

.28 

SCOTIA 

9 

30 

.08 

1 

7|L 

6 

18 

1 

2  3- 

5 

12 

e 

77 

5 

69 

.18- 

L.79 

.28- 

.51 

.00- 

.0! 

SHELTER  COVE 

7 

56 

1 

72 

2 

96 

I  9 

55 

-  .1' 

.46 

T 

SKAGGS  SPGS  LAS  L0MA5 

LS 

13 

2 

82 

3 

8  1 

1  1 

42 

.00 

.03 

.02 

SOMESBAR   l  w 

Ell 

1A 

* 

06 

93 

6 

00 

.33 

.68 

.00 

SONOMA 

5 

33 

1 

" 

2 

08 

3 

44 

.00 

.00 

•  00| 

ST AND  I SH  HICKEY  ST  PK 

LA 

87 

2 

20 

2 

46 

7 

01 

,30 

.17 

.021 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

5 

93 

1 

10 

1 

13 

5 

46 

,63 

.14 

.00 

tulElake  //R 

2 

3A 

1.32 

10- 

9* 

07. 

89 

1 

50 

'2 

,39- 

.81 

2.26 

1.34 

.07k 

.20 

UK  I  AH 

9 

27 

1.7* 

1 

32- 

5 

10 

1 

67. 

2 

70 

4 

9  0 

2 

5  i 

.01- 

1.17 

,03- 

.45 

■  .02k 

.03 

UK  I  AH  <.  WSW 

11 

AT 

1 

79 

2 

28 

7 

12 

.01 

■  12 

.01 

UPPER  MATTOLE 

14 

93. 

.70 

2 

61- 

9 

90 

2 

19. 

8 

2' 

13 

99 

8 

99 

.20- 

3.08 

.28- 

.'9 

.00- 

.16 

WEAVEPV ILLE   RANGER  STA 

E  e 

A6 

1.12 

1 

4  3- 

4 

23 

1 

13. 

3 

06 

4 

39 

1 

99 

.66,. 

1.17 

.16- 

.'6 

.00- 

.13 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

5 

22 

1 

10 

27 

7 

40 

1.23 

1.60 

1.32 

W  ILL  I TS   1  NE 

10 

23 

1 

92 

2 

66 

5 

17 

.06 

.09 

.0*, 

WILLOW  CREEK  RANCH 

2 

33 

60 

04 

1 

39 

•H 

3.02 

.00 

.93 

2.61 
.38 
.36 
1.39 
2.35 


*3A 
2.03 
.37 


1.72  1.51 


.06. 

.00 

.00 


2.01 
2.A1 
1.03.  1 
.51fc     .75.  2.18 


16,02 
12.61 
10. A9 

7.73 

A. 83 

17,62 

7.92 

9.A9 
13.96  11.86 

3.25 

10.62 
13.01 
13.49 
12.81 
12.61 


10.92 
16.78 

10,68-  3.A1 
3,99-  3,! 


!oo. 


,00. 

loJ* 


.00 
,00 


5.19 


10. A2 
7,01 


16.16  9.65 


6. *3-  5.21 
3.9A-  3.10 


39.93 
33.51 
30.58 

37.20 

35.66 
A3. 10 
37.33 
29.80 
20.08 

60,60 

31,62 

A6.97  6.67 
1A.56 

35.73 
52.58 
66,0* 

53.16-17.78 
AO. 85.  6.2A 

18.97 
61.37 

26.28-12.13 
39.62 
E  31.55 

69.11-10.87 


.06 
.39-  1.9A 
.36 
3.26 


10.33 
11,03 
1A.39 


28-  1.88   10.16  6.07 


1.19.  2.88     8.33  1.10 


1.71 

3.00*  3.06 
3.00 
6.95 
10.99 


17.23 

32.69-  7,13 
66,51 
72,  A2 
12.90 

36.97.  5.52 
15.63 


E  3.60 


11.  2.06   12.62  8.32 


1.95 
.23 
1.23 


11.51 
3.05 
23.56 

9.611 

'.45 

10.91 
11.06 
11.35 
8.671 

10,82 
Ell. 13 

8.22 
12.10 

A. 27 

13.72 


7.2, 


E  2.51 
15.60 

7.3S! 


15.90 
6.63 
6.96- 


39.60-  .61 

38.61 

17.73 

87.53 

60.88 

62.78 
34.34 
60.36 
63.83 

39.20-  7. A3 

33.33 
36.63 
37.97 
60.39 

18.70 

A7.70 
18.36 
E  37.93 
12.32 
36.16 


19     3.11     2.86     3.78-  1.13 


1.7* 

1.25.  ; 

.20. 
,68 
.AO-  2.33 


3.93 
9.01 
10.88 


12.66 
7.02-  2.77 
3.70.  1.23 
3.36 

3.69-  3.33 


3.61.  1,19 


.75 

.03.  1.68 
.97 

7 

.23.  1.31     6.11     3.171     9.76-  1.90 

.69  7.32  6.14 

.394.  3.12   11.25     >.8a|     6.79-  2.58 

.391 


20.20 

20,76.  3,12 
23.10 


37,66.13. 7A 
21.67.  2,63 
33.36 

35,35-  8.70 
33.32 

30.83-  2.26 

38.13 

32.69 

26.67-  6.78 
31.88 

60.29-  8.21 


6.76 
13.76 
9.66 
87     2.76  1.71 
23-  1.76  10,60  6,66 


3.A, 
9,66 


30.67 
28.79 
12.37 
36,76- 


1.19 


0-  3.03 
0-  2.62 


11.99-  3.67 
6.11-  2 
1.23 


62.16 

66,96-13.30 
10.33-  6.56 
29.99 
38.69 


See  Retereoc*  Notes  Following  Station  Index 
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TabU  2  -Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


YREKA 

DIVISION 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

berryessa  lake 
big  bend  ranger  sta 

blue  canyon  wb  airpo//r 
bowman  dam 

brooks  farnham  ranch 
brush  creek  ranger  sta 
buckhorn 

bucks  creek  ph 
bullards  bar  pwr  house 

BURNEY 

CAMPTONV I LLE  RS 
CANBY   11  SH 

CANBY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA   1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTH I LL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLCBR IGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYV ILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MAN2ANITA  LAKE  // 
MARYSV ILLE 
MC  CLOUD 
MIODLETOWN 

MINERAL 

MONTICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  SKI  BOWL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY//R 

NEVADA  CITY 
NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

0 

0 

0 

I 

■3 

• 

10 

S. 

« 

• 

n 
5. 

3 

6 
1 

a 

1 

£ 

9 
« 

a 

i 

£ 

a 

i 

£ 

i 

a 

2 

a 

i 

£ 

f 
c 

a 

1 

1 

6 

a 

a. 
1 
£ 

a 
a 

3.02.  .17 

.66 

-  1.61 

.02 

•  1.39 

1.96  1.04 

.37 

-  .66 

.31 

•  .55 

8.61 

.66 

1.52 

.  4.83 

1.4a 

-  3.41 

9.33 

2.73 

.26 

-  1.42 

.39 

-  .33 

1.75 

.47 

.12 

1.93 

.36 

1.69 

2. '5 

1.33 

•  16 

-  1,29 

•  23 

.  1.14 

1.76 

.73 

1.63 

•  32 

2*34 

1.31 

6.27 

=  .60 

1.16 

■  5,09 

3.  36 

-  2.02 

6.03 

3.00 

•  23 

-  1.24 

•  08 

-  .30 

.82 

.86 

3.36 

•  00 

•  02 

14,26 

2.35 

3.90 

7.33 

•  30 

2.13 

IS. 32 

1  .62 

2,49 

.  7,70 

4,79 

-  3.70 

6.91 

4,09 

.45 

-  2.65 

1.00 

.07 

13,04 

.96 

2,43 

.  9,02 

6.41 

-  5.72 

9,36 

4.21 

1,47 

-  2.14 

1.94 

.71 

4.07 

.01 

,76 

*  3.34 

.94.  1.69 

1.97 

.66 

T 

.60 

T 

-  .20 

15,23 

2.90 

4.06 

9,34 

.79 

•  27 

11,54 

1.06 

.36 

13,55 

.12 

.89 

17,95 

2.66 

3.92 

8,79 

.62 

,83 

14,67 

1.80 

5.06 

9,82 

.50 

,37 

7,  IB 

•  76 

1.03 

3,57 

.43 

1,58 

12,16 

,55 

1.66 

.8,60 

5.28 

-  3.14 

9,83 

6.68 

,50 

-  2.41 

•  10 

-  .67 

3,7* 

.62 

.47 

2,95 

.43 

3.  36 

2,66 

.26 

.32 

1.13 

.49 

2,62 

11,64 

4.56 

1.39.  5.47 

2,67 

.  2.39 

4.80 

1.97 

.16.  1,76 

.79 

-  .05 

10,73 

1.38 

3.86 

5.44 

.33 

•  66 

11,60 

3,27 

1.49 

.  6,36 

2,34.  3.42 

7.13 

3.41 

.06 

■1.72 

.09 

-  .53 

16,75 

1.66 

4.30 

10. OS 

.40 

.51 

5.53 

2.86 

•  9B 

.  6,60 

2.38 

-  1.66 

3.74 

1.67 

,09 

-  1.61 

.67 

-  ,27 

5.41 

.38 

1.02 

-  3,41 

2.36 

.  .93 

3.43 

1.12 

-  1.16 

.00-  .64 

4.35 

.60 

2.01 

3.94 

,08 

.02 

2,99 

.4? 

1.32 

2.89 

,05 

T 

4.67 

.70 

.96 

4.37 

T 

T 

6,77 

.73 

1.08 

4.34 

.00 

.00 

14,81 

2.26 

3.11 

9.16 

.24 

.28 

4.16 

1.39 

2,66 

5,95 

.06 

T 

12,90 

3,66 

1.90 

-  6,36 

3,70 

-  3,49 

7,60 

3.88 

.22 

-  1.98 

•  23 

-  .36 

9,59 

1,70 

•  93 

.  6,03 

2,62 

.  3.21 

6,35 

2,95 

.13 

.  1.74 

.13 

>  .38 

4.25 

1.27 

•  52 

•  2,34 

.71 

.  1,33 

1,64 

•  60 

.06 

-  .59 

.03 

-  .14 

3.92 

1.26 

3.33 

9,92 

.25 

.09 

4,00 

.91 

1.27 

4.37 

T 

T 

3,07 

.94 

1.23 

3,69 

.3' 

1.51 

4,50 

1.21 

.53 

.  2,72 

.89 

-  1,29 

2,64 

1.68 

.06 

-  .51 

.00.  .13 

4,15 

•  23 

.60 

2,30 

1.10 

3.38 

17,09 

4.23 

2.58 

.  9,21 

4.67 

.  9.24 

10,46 

5.16 

,56 

-  2.69 

■  69 

'  .13 

16,69 

5.33 

2.14 

.  9.17 

4.19 

-  4.29 

10.32 

5.34 

.28 

-  2.47 

•  42 

■  .66 

9,30 

1,31 

1.07 

-  5.94 

2.65 

-  3.11 

3.11 

.20-  1.79 

.13-  .36 

17,69 

2.12 

2.97 

E  7,34 

.96| 

i.uT 

3,46 

.OR 

.27 

3,00 

,00 

.00 

9.14 

1.64 

.70 

11.32 

,16 

.21 

4, 16 

,13 

.72 

■  2.'5 

1.07 

-  1.18 

3.56 

2.23 

.13 

-  .53 

.26, 

-  .09 

4,34 

.93 

1.35 

2  .94 

.12 

.00 

3,67 

,60 

,66 

2*95 

.41 

1.36 

4,64 

1.04 

1.29 

7,30 

.60 

.03 

3,89 

.62 

2.38 

3.92 

.01 

10,91 

2.24 

3.66 

6.07 

.16 

.12 

5.18 

•  67 

1.33 

9,31 

•  64 

.08 

7.26 

1,56 

3.26 

7,03 

.20 

.12 

9.47 

2.11 

3.92 

6,26 

.19 

.11 

10.99 

2,30 

3.79 

8.78 

.07 

.03 

16.69 

.44 

.37 

12,72 

2.22 

6.28 

8,32 

•  33 

.81 

14,87 

4.24 

1.79.  7.78 

3.24 

.  3,14 

8,56 

3.66 

.31 

-  2.17 

.20 

•  ,40 

13,31 

1.13 

I.TI 

*.T6 

.29 

.91 

5,77 

1.02 

lilS 

6,19 

•  22 

.01 

6,03 

,86 

1.68 

9,66 

,06 

.06i 

4,02 

1.17 

.36.  2.66 

.72 

.  1.30 

2,00 

.65 

,61 

-  .85 

1.96 

1.19 

7.06) 

1.05 

2.47 

3.94. 

T 

.08 

18,83 

.73 

2.91 

9.66 

.00 

.00 

3.96 

.73 

1.33 

6.90 

.07 

.001 

11.29 

2.00 

4.17 

8.03 

.23 

.29 

3.23 

1.34 

•  72 

■  1.23 

.92*  1,36 

2.79 

1.13 

1.34.  ,66 

3.93 

2.31 

7,78 

2.93 

•  90 

.  3,31 

.6, 

•  2,22 

6.39 

2,77 

,031.  ,77 

•  00 

-  .37 

7,67 

1.84 

2.20 

9.87 

,49 

•  94 

7.90 

1.82 

1.37 

■  3.33 

.99 

-  2.37 

4.01 

1,98 

T     -  .66 

T     U  .45 

12.66 

1.55 

.77 

15.51 

.35 

.54 

15.61 

3.41 

2,55.  8.29 

4,56 

-  4,68 

9.1S 

3,62 

.56.  3,06 

1.37 

,56 

U74 

15.56 

5.49 

1.51-  7,55 

2.93 

-  4.23 

9.39 

5,37 

,63 

■  1.39 

.12 

■  .57 

6,37 

1.05 

1.27 

2.01 

.00 

.00 

3.76 

.»! 

.02 

2.42 

1.06 

2.66 

6.19 

.75 

.55 

2.52 

.19 

1.18 

( 

4,95 

T 

2.06 

1.79 

.33 

1.61 

1.43 

■  IJ 

.54 

1,60 

1.23 

1.77 

8.57 

1.95 

2.46 

5,32 

,65 

1.00 

4.67 

.66 

•  T7 

■  3,09 

•  64 

■  2.04 

3,18 

1.64 

.13-  ,67 

.03 

■  .19 

9.19 

»  .01 

1.53.  6,78 

.38 

-  5.65 

11,12 

7.31 

,10 

■  2.52 

.12 

-  1.52 

13.47 

1.84 

1.47 

6,27 

,06 

.00 

11.09 

2.46 

2.16-  6.16 

4.44! 

-  2.16 

6.73 

2.74 

.'5 

.  1.93 

1.33 

-  .16 

7.66 

.66 

1.01 

4.43 

.19 

.01 

8,06 

2.00 

3.29 

8.79 

.07 

.06 

7.01 

.69 

1,68.  4.46 

.63.  3,83 

8.06 

9.31 

.65-  1,34 

•9.L  .36 

14,35 

4.43 

1.62.  6.01 

3.26 

-  6,66 

8.  '5 

4,26 

.86-  1.59 

.30 

■  .271 

2.93 

•  .38 

.67 

■  2.52 

,83.  1.52 

3.23 

1,69 

.07r  ,62 

.01-  .15 

4.53 

.97 

I. 10 

9.69 

.40 

3.91 

.05 

•  69 

.  2.47 

.91 

-  1.46 

3.16 

1.52 

.03 

.  .64 

:., 

■  .36 

! 

AuguBt 


September 


.001 
T  - 
.00 


2.46  2.07 
1.01  .86 


.03     2.17  2.11 

4,64  4.31 

.91 
1.83 


2.46  2.36 
2.40 

1.**  I 

1.46! 


1.36 
2.16 


1.41 
2.23 
2.41 


.92 
1.31 


1.34 

u4 

1.14 

1.75 
1.04 

i.ri 

1.3T! 
1.40 


2.67 
1.27 
1.11 
1.50 
.60 


.71 


2.91  2.83 


1.72  1.67 


.96; 

1.60 
3.62 
1.00 
1.18 
.65 

3.29  3.13 

.92 
1.33 

1.97  1.79 

1.03  1.00 


.75  .30 
.06.  .69 


.30- 
.05- 


.12. 


.02-  1.43 
.32.  2,19 


£   |  t 

2.17 
8.66  6.26 


1.92-  1.38 
5.95.  1.88 


.26     1.19.  2.64 


.  76 

T 

1.30-  2.09 


13.48 

12.26 
14.04 

5.01 
16.03 

7.05 

16.61 
12.72 
5.06 
9.98 
3.62 

2.61 


1.71 

1.47. 

5.29- 


9.00-  1.24 


3.26  4.55 


9.03 
3.62 
7.06- 
3.02 


.04.  2.24 

.06^ 

.03.  2, 


1.86 
1.46 


10.21  6,16 


3.72 

5.10-  1.57 
3.28 

6.40-  3.75 
9.46 


3.41  1.90 


2.66-  2.46 


3.16-  1.82 


2.12-  1.12 


3.67     2. id     2.74-  .67 


1.09-  2.65 


2.70 
13.62  6.37 
16.01  11.37 


6.  19 
11.48- 
5.26. 

5.61.  1,82 
E  9,17 

2.56 


3.69 
18.00 

6.25     6.721     1.86.  2.15 


4.49 
9.40 
17.10 
7.63 

9.01 
9.61 
29.87 
11.62 
11.04 

9.61 


3.59     6.26.  1.35 


.61 
.63k 

T     U  1.32 


17.72 
8.66 
8.92 
2.26 
6.68  6.30 


13.99-  3.77 
33.33-  5.99 


t  12.08 

16.01  3.19 
30.23-  4.85 
23.56 
56.72 

55.59-  4.78 
60.02-  6.75 
18.26-  1,76 
39.66 
47.35 

62.16 
97,62 
25.20 

69.99-  9.77 
E  20.19 

E  19.88 

39.93  1.16 
39.1' 

38.76-  6.62 
59.11 


.44 


31.65- 
22.26-  3.82 
20.07 
16,94 
19.17 

25.96 
51.50 
E  24.19 

46.61-  .09 
36,80-  5,30 

13,61-  1.90 
E  29.89 
17.39 
F  22.35 

15.59-  .67 

21.17] 

63.92-  3.16 
60.02-  2.67 
35.53-  5.62 
E  56.67 

13.78 
67,94! 

16.86.  ,10 
17,70 
17.09 

27.22 
20.56 
45.11 
39.43 
35.36 

41.69 


61.68 
27.90 
30.11 
16.60* 

29.901 

59.25 
24,99 
E  65.43 
18.19 
25.12 


9.56  6.66 


6.20 
6.10-  1.77 
3.4* 
9.99-  1.13 


38.41 


7.48 

4.14  2.11 
16.22  10.96 
12.34 


.36-  3.06 
E  3.28 

1.98! 
2.99 
E  3.13 

E  1.60 
3.50 

2.44-  1.44 
4.69-  4,05 
6.64 


50.33- 

22.46; 
20.26 
19.32 
18.40 

12.26 
36,631 
17  ,  2  74. 
44,72;- 
43.02 

66.00- 

26.61 

60.41 


.05.  2.39 
.74.  2.01 


12.31  6.34 


3.16-  1.04 

9. 10.  ,27 
2.21.  1. 
1.15 

1.69-  2, 


38.49  1.77 

51.2*1  1.73 
15.46-  1.90 
31.51 

17.64-  1.60 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Table  2— Continued 


January 


August 


September 


0ROV1LLE 
OROVILLE  BRIDGF 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PL ACERV1 LLE 

PL ACERV I  LIE   I FG 

PLATINA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  FIRE  5T A  NO  2 
HEPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  MB  CITY 

SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

S I ERRAV 1 LLE  RANGER  STA 


3,20 
14,07 


2.91»  1.37 

2,4» 
A. 63 
11.01 
3.0W 
3.66 

°. 36 


//a 


SOOA  SPRINGS   1  E 
STIRLING  CITY  RS 
STONYFORO  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE   T  W 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 
VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMEOS 

VOL T A  POWER  MOUSE 

WH I SKEYTOwN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEOARV ILLE 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 


OOYLE 

OOYLE  3  SSE 
ELLERY  LAKE 
FLEMING  PISH  AND  GAME 
FORT  BIDWELL 


A.  39 

19.3* 
9.6? 
11.96 
10.82 
7.93 

5.97 


t, 26  1.46 


GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 
STANOISH   1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENOEL   10  SE 
WOOOFORDS 


ALAMO    1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND 
BERKELEY 

BIG  5UR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL  I NGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  V«LLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 


1.27. 
1.14- 
1.10- 


2.01 
.61- 
.40. 


2.59- 

2.41 

1.35 


5,99  2.25.  3,13 
2,17  1,93.  ,73 
5.09     1,09-  3,61 


1.87.  1.66 


1.70-  1.14 


2,30*  3,60 


1,01.  4,06 


1,05-  2.68 

■  06 
1.36 
1.60 


6.76  3.27 


5,37  2,16 


3,24.  3,84 


1.59 
3.04 
.84 
3.47- 


2.07.  2.78 


.16.  1,29 
,44 

.97 
.07 

.27.  1,59 

•  641 

,24.  1,40 
,80.  1.74 


E  2,89 


2.52 
1.66 


2.10.  1.09 
4.79-  1.07 


3,94 
9,80 
3.43 


4,43 
12,62 
2,70 


2.97  1.35 

13,20 
5.81 
7,24 


4.22  2,72 


3.41  2.02 
3.73 

2.31  1.14 


1.33 
1.71 


1.96 
.731 
1.35 

1,56- 

,34 
3,77 
4,02 
.37 

Z.TTj 
.80 
•  3.39 

1,07 
.83 

2.22 
1.66 
2.16- 


4.76  1.61 


2.63 
2,66 
3.07 


1,81  1,24 


1.58 
1.13 
1.51 
1.02 


.26 

.03. 

,06- 


.37 
1,13 
.22 
.82. 
.53 


1.13 
1.67 
.83 


.23 
.12- 

.4- 
.  5  Tj 


.00 
.00 
.00- 

.  1 1. 


.03 
.00- 


1.01 
2.23 
1.13 
1.53 


,00 
■  00 


.00 
T 

,57]- 


.00- 
.00 


3.01 
1.76 
.78 


1.64 
1.21 
1.28 


2.47  2.36 
1.56  1.30 
1.43  1,30 


1.85  1,70 

4.72 
2.67 
1,24 


6,36  6,00 


2.23  2.12 


1.68  1.39 


1.88 
2,36  , 
1.05 
1.67  1 
46)     2.20  1.72 


1.09  1.00 


3.04  2.87 


1.02 
.01 
1.00 


.03. 
T 

t  r 


2.56     2.42     1.47  1.07 


1.45  1.08 


5.49  2.59 


6.01 
18.73 
8.51 


3.82  3.77 

9.63  3.69 

3.33  3.04 

10.11  6.33 

4.29  2.19 


4.35  2.20 


22,08 

6.88 

9,00 
12.99 

4,82  2,06 

10,84 
13,88 
17.48 

7.08 

6.46 


.05 
.00- 


1.00 
.03 
.00^ 


8.09  4.94 
E  2.»2 
7,7«  ' 
1.23 
3.87 


24L  1,04     3.22     3.33  3.30 


2.69.  2.33E 


21.46. 
47.50 
44.63 
23.69 

E  21.39 
62.16 
35.67. 
36.49 

E  30.00 


3.49.  1.38 

1.63*  ; 

2.26-  3.00 
3.82.  .15 


14.64 
19.31 
13.28 
12.77 
9.91 

9.92 
2.70 


3.08-  1.41 

6.76* 
Ell. 93 
6.46 

1.26.  3.16 
1.70.  2.34 

9.43 
E  3.17 

7. 98 

6.16 
E  9.00 


1.48 
*,4» 
6.08 
2.22- 


53,50 
E  66.37 
32.22 
21.33 
19.79 


19.4* 
9.27 


3.66     1.61-  2.12 

2.7) 
2.27     2.04-  1.54 


8.61     9.23     4.37-  1,86 


23,03 
26,06 
11,80 
9.68-  3.00 
E  34.66 


6.08  3.93 


,06-   1,05  2,36 
.2*.     ,93   11.10  9.27 


9.0* 

E  *.73 
1.69 

E 10.86 
1.92 


1.67 
3.90- 
2.03 
1.?)-  .84 

3.50- 
1.39 
3.87 
6.59 
1.7? 


9.11     1.60  2.10- 


6.24 
1.96 

7,19  1.69 


E  31,67 
9,49 
E  39.03 
10.37 

15,92  1,44 

32.60  1.70 
I  14.90 

35.41  4.27 

7.531 
23.13 


.19     22.27  2.67 


4.29 
3.40 
E  7.37 

1.00|  3.77  3,56  3,36-  ,74 
l.«4  14,97   11.65  6.41 

3.90 


20.99 
17.16 
I  44.59 

21.00-  1.38 
43,91  2,68 


3.96j 
4,96 
9.00 
3.19 

5.01     3.3*1    4.77  1.15 


Sea  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


CATHEYJ  VV  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL 1NGA 
COAL INGA  1*  WNW 

CORCORAN  IRRIC  OtST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAtR  3  NNE 
DUDLEYS 

electra  power  house 
Elliott 

exchequer  reservoir 
fiddletown  lynch  ranch 
five  points  3  ssw 


DAVENPORT 

1 

GERBER  RANCH 

! 

.3 

.83 

1 

.92 

4 

.20 

GILROY 

] 

.3! 

.76 

2 

.03 

2 

.63 

GILROY  1*  ENE 

A 

.01 

.78 

E  1 

.84 

E  2 

.65 

HALF  MOON  RAY 

A 

1*1 

1 

.40 

1 

.58 

J 

,22 

HERNANDEZ  2  NW 

■  79 

MOLL  I STER 

1 

!'c 

•  1.07 

.4  9- 

1 

99 

2 

!30 

.43 

1 

.25 

.12 

KING  CITY 

1 

.AC 

a  .38 

.46- 

1 

84 

1 

.74 

.H 

1 

.58 

.66 

LAFAYETTE  2  NNE 

5 

94 

.92 

1 

.82 

A 

.12 

LA  HONDA 

6 

09 

1 

.46 

3 

58 

3 

.A3 

LIvERMORE  2  SSW 

11 

•  .90 

2 

08 

21 

53 

.40 

LOCKWOOO  2  N 

1 

76 

.64 

2 

70 

2 

11 

LOS  GATOS 

A 

61 

•  1.13 

.8  5- 

4 

73 

1 

82. 

2 

07 

3 

,36  1 

.28 

LOS  GATOS  »  SW 

12 

67 

2 

.10 

3 

78 

7 

39 

MART  INEZ  3  SSE 

A 

8* 

74 

1 

76 

3 

58 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

01 

27 

MONTEREY 

2 

56 

1 

0* 

2 

AA 

2 

26 

MORGAN  HILL  2  E 

A 

45 

67 

1 

78 

3 

51 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

1 

i| 

60 

1 

83 

3 

A3 

MORRO  BAY  3  N 

2 

48 

1 

03 

2 

00 

3 

28 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

20 

83 

l} 

*' 

MOUNT  HAMILTON 

2 

78.  2.66 

1 

24. 

3 

78 

2 

49- 

1 

44 

4 

82 

2 

57 

NACIMIENTO  DAM 

1 

83 

62 

2 

06 

2 

34 

NEWARK 

1 

48 

50 

1 

55 

1 

77 

OAKLAND  WB  AIRPORT  R 

2 

93 

•  ,88 

6  2- 

2 

3  9 

1 

93- 

47 

2 

5« 

1 

16 

PAICINE5  OHRWALL  RANCH 

31 

10 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

2 

33 

77 

1 

58 

i 

AT 

PALOMA 

3 

71 

1 

06 

2 

48 

2 

>» 

PARKFIELD 

2 

A  a! 

1 

01 

1 

28 

3 

3AI 

PASO  ROBLES 

2 

50 

31 

1 

16 

2 

48 

OASO  ROBl.ES  FAA  AP 

18 

60 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

1 

86 

50 

2 

65 

3 

06 

PISMO  BEACH 

2 

3? 

A3 

1 

95 

2 

'3 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

3 

lb 

1 

28 

A 

68 

3 

06; 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

2 

56 

47 

1 

07 

3 

1C 

PRIEST  VALLEY 

09.  ,88 

29  i 

REDWOOD  CITY 

3 

88 

•     .  AA 

1 

08- 

2 

52 

1 

96- 

59 

3 

25 

1 

92 

RICHMOND 

A 

53 

1 

24 

1 

61 

3 

47 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7 

11 

1 

08 

2 

56 

4 

67 

SALINAS  2  E 

1 

1';  1.8* 

39- 

2 

26 

1 

79- 

28 

1 

31 

09 

SALINAS  FAA  AP 

83 

70 

31 

SALINAS  DAM 

3 

36 

48 

2 

66 

3 

54 

SAN  ANTONIO  MISSION 

5 

u 

86 

3 

40 

3 

27 

SAN  AROO 

98 

56 

2 

16 

1 

60 

SAN  CLEMENTE  DAM 

2 

92 

1 

os 

2 

43 

2 

92 

S  F  RICHMOND  SUNSET  R 

49 

57 

SAN  FRANCISCO  WB  AP  R 

4 

37 

,36 

91- 

2 

57 

1 

76- 

93 

3 

47 

2 

17 

S  F  FEDERAL  BUILDING  R 

3 

97 

.  .38 

94- 

2 

72 

2 

92- 

01 

3 

21 

1 

77 

SAN  GREGOR 10  2  SE 

S 

35 

1 

2tT 

2 

99 

4 

48 

SAN  JOSE  R 

2 

13 

• 

48- 

2 

08 

1 

74. 

1  7 

1 

93 

87 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

A 

10.  .31 

42- 

3 

9  9< 

2 

29- 

81 

3 

91 

2 

00 

SAN  MATEO 

3 

23 

47 

1 

88 

3 

2  a! 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1 

62o  1,29 

48- 

2 

20 

1 

6  3- 

45 

2 

15 

1 

04: 

SANTA  CRUZ 

3 

78.  3,06 

1 

71. 

4 

10 

2 

96- 

1 

17 

3 

4) 

1 

32 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

5 

49 

1 

05 

3 

77 

5 

33 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

9 

39 

1 

26 

3 

85 

3 

50 

SEARSVILLE  LAKE 

97 

.01 

38 

48 

97 

3 

91 

SOLEDAD 

1 

02 

30 

2 

13 

1 

53 

SPRECKELS  hwy  bridge 

I 

28 

»  1.96 

60- 

2 

02 

2 

12 

05 

2 

00 

68 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

A 

86 

98 

2 

04 

3 

99 

WALMAR  SCHOOL 

* 

58 

80 

1 

6* 

3 

96 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

63 

,3A 

18 

1 

39 

19 

1 

WALNUT  CREEK  A  E 

3 

47 

57 

1 

47 

2 

85 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

1 

87 

1 

08 

2 

38 

2 

63 

WRIGHTS 

1 1 

05 

1.38 

2 

oo- 

6 

74 

3 

41- 

2 

91 

6 

59 

3 

18 

DI V I  SI  ON 

37 

.  .77 

84- 

91 

2 

16- 

68 

3 

12 

1 

61 

•         •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANGIOLA 

79 

•  ,69 

28- 

1 

13 

69- 

53 

2 

31 

1 

45 

ANTIOCH  P IBREBOARD  ML 

2, 

16 

•  ,3A 

1, 

98 

1 

03- 

92 

2 

16 

1 

1  1 

ANT10CH  PUMPING  PL  3 

2 

10 

63 

1. 

04 

1 

83 

ASH  MOUNTAIN 

* 

80 

•  23 

1 

20- 

3 

65 

1 

96- 

2 

32 

4 

61 

1 

61 

AUBERRY   I  NNE 

A 

82 

.'5 

1 

47- 

3 

42 

3 

05- 

80 

4 

71 

2 

35 

BAKERSF I  ELD  wB  A IRPORTR 

7» 

■  .A3 

17- 

97 

1 

17 

11 

1 

65 

84. 

8ALCH  POWER  HOUSE 

9 

68 

1 

38 

2. 

54 

6 

38 

BLACKWELLS  CORNER 

BUTTONWILLOW 

60 

21 

54 

1 

76 

CALAVERAS  BIG  TREES 

11 

96 

1.70 

2 

71- 

6 

89 

4 

13- 

4 

13 

9 

29 

A 

66 

CAMP  PARDEE 

2 

30 

■  1.39 

80- 

2, 

86 

2 

01- 

1 

32 

3 

25 

1 

33 

2.7AW  1,94 
1.39.  1 
1.46 


5.65 
3. at] 
3.83 


1.96  1,37 


8,78  5.34 


3.01 
1.92E 


M«y 


.00- 
.00 
T  - 


.00- 
,00 
,00 
T  - 

.01 

T 

,00 
,00 
.14 

T 

T  U 
T  L 
.031 
,00- 

,00- 
.00. 
.00- 
.02. 
.00 


.01 
.00- 


.00- 
.04. 
.04 

.07.  1,10 


.22- 


•  77 


.00 

.18.  2.2 


.00- 
.00 


.00 
T 

.00 
T 

.00 

,00- 

T  I- 

H 


.00 
.00- 
.00 
.01 


July 


.01 
•  05 


.00 
T 

.00- 


1  - 

.20 
.00- 


August 


September 


;51 


.02 

.22 


t  . 

.07 


1.20 
•  2« 
.49 


.02] 
.03 
.11 


1,741  1,71 


.00- 
.00 
•  04 


.00. 

.00 
.00 


.02 
.00. 
.00 
.00 
T  - 

.00 
.01 
.00 
.43 
•l* 


.00. 

.00 

.00. 


.03. 
T 

T 

.00. 
.00 
,00 
,00. 

.01. 


.00.  .27 


.00 
.13 
.00 


.10 

:i 


.01. 


T     -  >8A 

.01 
.07 

.00-  2.07 


1.10 
.63 


23.49 
20.08 
19.22 
20.55 

23.44 

17.83 

14.12  .97 
12.16  1,70 
23.32 
30,63 


.22     2.76     3.23  .37 


7.16 
9,87 
11.96 


4.95 
6.49 
5.67 


8.11     9.5CE  3.24. 


4.29     Z.Sfrj  3,63 

3.60 
4.41 
7.79 
6.68 
6.43 


9.17  1.05 


10.13 
11.34 
6.70 
6,63 


3.89 
2. 59^ 
A,  A3 


3.40  3.83 


3.98  2.93 


12.99 
6.65 


5.20 

4.67 

A.30- 
9.21 
10.16 


9.9A 
3.18 


5,88  4.15 


6.74 

3.01 

4.10 


3.98. 


1.79  1.1AE  2.12 
2.68     1.7a|  2.60. 

2.57 
4.59. 
4.03. 

1.60 
5.99 


4.31  2.29 


.  73 


13.63. 
17.57 

21.80.  6.31 

50.51 

20.16 

18,91 
21.  I* 
21.28 
14.87 
16.82 

20.99 

24,88.  2,32 

17,62 

12,61 

16.32-  1.61 

16,82 
13.1* 
22.70 
18.84 
16.54 

15. AT 
19.07 
16.71 
24.25 
15.  OT 

24.16  4,29 
19,87  ,61 
20,00 
27,71! 

13.63.  ,A9 

12.  9» 
24. AA 
23.89 
14.66 
20.63 

21.94 

21.22  2.93 
19.66-  .92 
26.51 

13.87  .76 

22.27!  .74 
17. OT 

lA.lTj  ,16 
23.69-  7.56 
33.48 

34.21 

29,271  1,60 
13.24 

14,98  1.31 
21.97 

20,61] 

18.45-  1,86 
16.0* 

16.15; 

A1.32U  A.A2 


.  33 


.78 


13.33]  12.03 

7.23  A. 32 
3.72  2.21 


11.68.  1.66 

11.711 

23.32-  3.20 

26. IT  .90 

6.80  .44 
30.90j 

6.16 

36.731  3,17 

I7.55t  2.97 

22,38 

45.15 

10.11  2.93 
21.20 

6.30 


44.31  5.80 

28.11.  1.88 
16.21-  .91 

19.731 
35.05 
7.40 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  2-Contmued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


i 


April 


August 


September 


FRESNO  UB  AIRPORT  B 
PR  I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNV ILLE 
GBANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  ST  A 
HANFORD 
HETCH  METCHY 
HUNTERS  OAM 
HUNTINGTON  LAKE 

I  OBI  A 
IONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

KERN  RIVER  PH  NC  1 
KEBN  BIvEP  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

LEBEC 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINOSAY 

LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANOEV ILLE  ISLAND 

MANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MEBCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OBANGE  COVE 

PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 
PATT I  WAY 
PINE  FLAT  DAM 
POBTEBV I LLE 
POSEY   3  E 

RAYMOND  9  N 

SALT   SPRINGS  PWP  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 

50N0RA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
5PRINGVILLE  T  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 
STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
TEHACHAP I 
TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH 
TIGER  CREEK  PH 
TRACY  CABBONA 
TBACY  PUMPING  PLANT 
TULEFIELO 

TURLOCK 
VISALIA 
WALLACE   1  SE 
WASCO 
WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 
WHITE  BOCK 
WOFFORO  HEIGHTS 
YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


DIVISION 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONDI  FC26I8E 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 
ALPINE 
ALTAOENA 
AN2A 

ARROYO  SECO  RS  FC  S08C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO 
AvALON  PLEASURE  PIER 
A2USA    CITY    PARK    FC  1*3 
8ARNE  SON  PARK 


BARRETT  DAM 


1,05. 
1.'3 
9.19      1.34t  1 


7,94 
1.1  A. 
S.33. 


."•Is  1.06 

1,57.  .75 
,76 

.64.  1.43 

.88.  1.11 
7.75  1,78 
1.20.  1.34 
1.85. 

.86 

.23 
1.44.  .-3 


2.42. 
2.13 
4.05 


7.61.  1.04 


6.49 
4.37. 
1.72 
5.84. 


l.OB.  3.57 


1.76 
6.85 


.58- 

1.33 
.31- 


2,14 
1.84 

2.25 

1.21 

1.43 


.84- 
1,47-  < 
1,60 

1.44 
.28-  I 
.53-  1.72 


1.19 
1.27 
.61-  1.85 


■  50 
.27 

,64-  1.45 

.21i-  1.77 

.52-  2.95 

,25-  .97 


,4T- 


.8". 


.12-  1.96 
.83 
1.70 
.66-  4.11 
.67 


1.92-  1,68 


2.58-  2,44. 


1.31-  1.10 
1,04 

.74- 
1.22 

,64-  1.09 

1.03 


2.29-  2,29 


3.86.  1.31 


1.44- 
1.85 


4.42. 
1.36 
1.19 


■  79 
1.38 
1.44 


1.79-  1,21 


1.44-  1.78 


1.45-  1.96 


7,00  2,48 


5.94 
1,60 
4.27 


2.52 
3.21 


4.65 
1.90 
4.54 
2.97 
2.91 

2.29 
.15 
2.08 
2.37 
1.59 


6.44 
2.21 
3.31 
1.49 


2,03 
2,58 


4,33 

6.24 
4.93 


5.62 
7.02 
5.15 


1.45 
2.54 


3.73  1.5B 
2.62 

4,32  1,03 

3.42  1.54 


3.18  2.37 


7.19  5,26 


8.15 
5.40 


.00- 
,*6 

.0) 


1.30 
.55 
.39 


1.16 
.08 
.  1  7 
.03- 


.00 
.00- 
.02- 


T  - 
.00 
.00- 


,00- 
.00- 
.07 

.02 

.00- 

.00- 

.00 

.00. 

,00- 
.09- 
T  - 
.00- 


.00 
T  - 

.00 

.00 

1.13! 
,00 


.05! 

3.*li 
1.15 


.29 
T 

.34 


3.19 
1.08 
.02 


.'5 
.20 


1.71 
.31 
.16 


.00 
1.03 
.40 
.46 


Tl0L 


.60 
1.871  1 
.37 

1.92  1.60 


.28 
.26- 
.15 
.56 


.39 

.04 


.02 

,30 
.07. 


2.69  1.74  1,73 
3.79  2.13 
10.18     6.48  8.35 


6.42 
1.97 
5,74. 


10.36- 
13.26 
43.86* 
20.30 
E  45.89 

39.82 

7,7». 
38.01 
43,0* 


,62{     2,5»  ,71 
2.64 
1,66 
1.02 


44     4,24     3.09  2.53 


63  2.39  1.15  3.00 
39     2. 47     1.47  2,20 


78     3.83     2,45  3,77 
2,56  1.36 
37     4,83     4.05  1.53 


34     4.25     3.33  1.83 


6.12 
4,57 
3.54 

4.96 
10.21 
3.38 


9.62  3.07. 


10.53- 
13.99 
7.69 
7.45 
22,08 

19,56 
12,76. 
25,60 
12,36. 
10. 58. 

15.46- 

6.68 
10,65 
11.22 
10,21- 


7.69  1.96 
31,96  2,01 
I  33,93 


1.60 


55     2.91  1.80 


2.24  2.22- 


3.43 
1.68 
3.98 


12.20 
6,2V 

1.12' 
4,97 


3,66 
2.21 
E  6.33 


11.54  1.16 
36,36  2,66 
11.89-  1,67 
11,79*  1.41 
10.32 

7.43 

1.06     2.37     1.00     11,91  2.13 
19.26 

11.28  .22 
E  27.36 


43.76 

25.95 
10.21 
11.68 

32.93 
30.93 
23,59 
34,68 
14.56 


5.31. 
3.09 


55     3.73     2.52  2.85 


.71-      .40  2.60 


4,67     3.91  2.6T 


2.36     1.82  1.36 


4.80     2.32  3.37. 


9.30  6.40* 


3.77  3.33- 


6.73  3.02 


24.  T» 
10,66 
.80|E  10.70- 


19.67.  1.33 
44.12k  1.63 
10. 21 


40 

13,66 

1.78 

24 

7,69. 

2.44 

02 

18.48* 

1.14 

'2 

7.13 

.37 

19 

7.32 

.45 

37.30 

88 

20.35* 

2,93 

13.26 

70 

37.63 

1,32 

5.21 


17.65  16.03 


19.15  17.66 


8.17  4.19 


15.63 
39,46 
2  3.02 

38.46  16.66 
19.72 

61.30  16.83 
19.65 

21.76  6.67 
29,921  10.91 


24.08  6.89 
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Table  2-Conhnutxi 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  PC  10 

Bt<S  BEAR  LAKE 

BIO  BEAR  LAKE  0AM  // 

BIG  OALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
8REA  CITY 

BURBANK  PD  FC2261S 
BURBANK  KB  AIRPORT  I 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  I 
CACHUMA  0AM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  PC  2*  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  PC  53  D 

CORONA 

COVINA  TEMPLE  PC  193 
CRYSTAL  LAKE  PC  283C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  PD  PCIOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP! TAN  DAM 

EL I2ABETH  LAKE  FC128B 

ELSINORE 

ESCONOIDO 

FILLMORE   1  WNW 

PONTANA  5  N 

PONTANA  KAISER 
PULLERTON  ARROUES  RCH 
PULLEHTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 

GLENOALE  STAPEN  FC29SG 
GLENOORA  WEST  FC  IBS 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  PC  60  A 
IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  PC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  PC  560  B 

LECHU2A  PT  STA  FC  352S 

LOCKWOOD  MESA 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  MB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  HB  A1RP0RTR 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  PR1ET0S  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK  1  SSE 
MT  BALOY  FC  89G 
MT  BALOY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  // 
NEWBURY  PARK  4  SN 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 

OCEANSIDE 

OJAI 

OLINDA 

OPIDS  CAMP  PC  57  BE 
OXNARO 

OZENA 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC43D 
PASADENA 

PERRIS 

P1EDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
»!RU  2  E3E 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
SAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
REDLANDS 
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,75.  3.37 
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.80 
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,53,  2,se 
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1.66. 
.99. 
.49. 
.36. 


.6* 
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1.00. 
1,16. 


1,05.  3,66 


1,91.  6.05 


1.31 
,60 


1.18.  3,86, 
.36.  1,88 


1.36.  5,77 
1.30.  2,27 

.59 
1.44.  4. 

.25 


•'T 

.79.  3.52 
.53 

1 

.76.  2,58 


1,0*.  2,95 

.56.  3,63 
.8* 

1,66.  6,74 


3.97-  3.62 
2,83.  2.29 


.33 
.00.  2.66 
1.39.  1.64 

.21 


.40 

1.66 
1.79-  < 
1.90 
2.41 

.»! 

1.19-  4,13 

.45-  2 
1.34 


.51 

.58.  1 
.42.  1,69 


1.26.  5.76 


.56 

1.1! 

.33' 

.21 
1.45 

.18.  2.61 


4.04 


2.02.  1 
1.95. 
1.13 
2.06.  3,66 

1.85.  2.09 


April 


6.30 


1.35 


.91 

1.32. 
1.59- 
1.42.  2,26 
1.53k.  2.76 
1.70 

1.93 
1.87. 


2.37. 
1.63- 


2.40.  2.37 


1.84.  1.49 


1.41. 
1.61- 
1.72 


1.63- 
1.42 
2.18 
1.10- 


2.01 

6 

86 

1 

67 

12 

27 

1 

28 

.49 

4 

82 

1 

41 

- 

.!' 

6 

83 

2 

54 

9 

06 

1 

57 

5 

13 

83 

7 

70 

1 

13 

T 

21 

2 

92 

3 

28 

1 

90- 

.9  3 

6 

98 

99 

3 

80 

2 

01 

9 

63 

2 

3! 

4 

18 

1 

82 

.33 

4 

74 

4,84 
5.95 
6.06  4,51 
'.90 
15,73  12.53 

9,30  6,84 
9.61 

4, IT  3.26 


6,46  5.03 
5.66  4.45 


6,77 
5.86 
6.47 


3.73  2.74 
'.35j  ! 
11.97 
6.19 
2.27 

8.31  4.51 


4.6» 
5.32 
9.14 


5,24 
4.45 
'.94 
4.29 


5.47 
6.21 


9.01 
13.36 


7,98  6,37 

7.0fJ 
3.71 
3,94 


6.02 
7.43 
11.50 


12.37j 
10.15 

16.55 
». AT, 
7.79 
9.09 
3.99 

3.7T 
6.32 
5.90 
13.60 
5.51 


.051 

.00 
,00. 
T  p 

.04- 

.00 
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.09. 
.02 


.00 
.04 

.11 


.00- 
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,03 
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.171 
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.13 

.01 

.:  3- 

.04 

.50 

.06 

.11 

.03 

.68 

.00 

T 

.07]. 

.03 

.09 

August  September  October  November  December 


.23 
.'1 
.42 


1.05 

98 

3 

34 

23,96 

07 

.  24 

.41 

'•Zi 

1.66 

1 

.65 

1  .  '0 

.0( 

'. 

1.01 

10.64 

9.01 

3 

67 

2.4< 
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12 

42 

.or 
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5 
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8 
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1.12 
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.59 

T 

16 

29 

6 

06 

36.76 

.08 
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.22 

.64- 

.10 
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1.31 

26.91 

24.07 

12 

03 

5.71 

64.08 

27 

84 

' 

•  1 5 

•  I ! 

.00 

.09 

,97 

.  6* 

,00 

1.25 

IS 

58 

13.68 

6 

28 

1.55 

36,73 

11.38 

.23 

.19 

.81 

.00 

24 

86 

10.42 

68.93 

.04 

.03 

.02 

.00 

.08 

.59 

.-3 

,00 

.  90 

6 

98 

9.95 

5 

25 

3.20 

19,47 

8 

35 

.27 

.25 

,49 

.00 

1  1 

82 

5 

77 

27, 15 

.04 

.11 

.62 

.00 

53 

00 

20.36 

01 

.01 

.00 

.10 

.06 

2 

.03 

1  .  B  3 

,00 

.48 

11.59 

10.36 

8 

40 

3.18 

2  8.74 

11 

88 

.03 

.04 

•  04 

.04 

.01 

.'5 

.48 

T 

'. 

.69 

10 

63 

9.58 

84 

4.13 

26.29 

1  1 

76 

.04 

.00 

.  1  3 

,02 

6 

1  i 

E  6 

34 

E  18.05 

T 

.00 

.01 

T 

10 

25 

45 

23.33 

.36 

.13 

.  37 

T 

9 

03 

31 

24.29 

.00 

.19 

.  1  8 

.00 

12.60 

6 

14 

28.68 

.00 

.00 

.00 

.32 

.22 

.56 

.41 

.00 

.45 

13 

15 

11.91 

4 

67 

1.23 

27.35 

1  1 

00 

.01 

.02 

.01 

T 

•  01 

.  1  8 

.0' 

•  00 

.49 

6 

00 

5'.  19 

3 

04 

3.18 

17.09 

7 

1 1 

.04 

.22 

.20 

.00 

.  1  2 

.57 

.  32 

.00 

- 

.  '6 

9 

74 

9,31 

73 

.35 

2  3.80 

5 

76 

.49 

.34 

.  78 

•  00 

24 

47 

10 

02 

47,75 

02 

.30 

.28 

.20 

.  1  3 

*  1  7 

.  "4 

.00 

.  54 

7 

08 

6,09 

3 

7B 

1.39 

18.07 

5 

6  5 

.01 

.32 

.52 

T 

.05 

.83 

,61 

.00 

.79 

9 

.9 

6,15 

6 

77 
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26. 16 

8 
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35 
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.4 
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Table  2— Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


9JVERSI0E  F  JRE   ST  A  •  3 
RIVERSIDE  ExP  STA  I 
5ALSIPUEDES  GAM NG  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SAN08ERG  PTL  FC130B 
SAND8ERG  W8  //I 
SAN  OIEGO  WB  AIRPORT  I 
SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
8AR5TOW 
BEAUMONT   1  E 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2VR 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 


BRAWLEY 
CABAZON 
CALEXICO 
CANT  IL 

COYOTE  WELLS 


NE 


DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  5  DATE  GARDEN 
INYOKERN 


January 


I, 38=   3. S3 


,37. 
.40. 
.87* 
.65. 


2.81 
.96 


.0  4. 

.03 
,40. 


3.32 
2.58 
1.63 
3.45 
3.18 


SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

1 .04. 

3 

31 

.70 

4 

01 

1 

73- 

.61 

8 

08 

6 

16 

.18 

,18 

? 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

1*23 

'8 

7  7 

!<>1 

•  ,  T 

_ 

1  a 

1  o 

8  ' 

.04 

SANTA^ANA^FIRE  STATION 

'  69* 

,  j 

, 

9  I 

0  3 

.  1  3 

0  7 

,  t 

T 

SANTA  ANA  PIvER  PH  1 

2,21. 

1 

■  1 

1,20 

• 

3 

71 

2 

22. 

.60 

7 

97 

S 

,6 

.22 

.46 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

1  •  ^  ' 

^  *4e 

.22 

» 

Ob 

3 

2  8 

2 

J  3- 

4  I 

3  ; 

,, 

06 

.02 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

*8l" 

«  5( 

2 

78 

5 

7  5 

T 

SANTA   BARBARA   TV  PEAK 

,76 

1,2! 

64 

E  1 

94 

T 

SANTA  CATALINA  WBAP 

.81. 

2 

IS 

.24 

2 

92 

2 

17 

.22 

4 

58 

3 

36 

T 

.36 

SANTA  MARJA  WB  AIRPORTC 

'?[ 

T 

SANTA  MONICA 

•  5  7s 

2 

6  1 

2 

9  5 

2 

56 

.49 

5 

67 

4 

A  I 

,00 

,  1  l 

SANTA  MONICA  PIER 

■  9C 

I 

3  7 

5 

52 

.00 

SANTA  PAULA 

*57 

,12 

1 

14 

5 

22 

.00 

SANTIAGO  DAM 

.70 

.50 

1 

47 

6 

46 

.00 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

1 . 08 

•  30 

54 

7 

64 

T 

shEll  absorption  plant 

•  76 

•  91 

58 

to 

.03 

SIGNAL  HILL  FC  415 

.86 

.39 

2 

06 

A 

67 

.00 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  Nw 

.57 

.21 

1 

45 

5 

8! 

.00 

5PADRA  PAC  FC  356  C 

.72 

.23 

1 

97 

6 

00 

T 

SUEY  RANCH 

1.05 

,64 

1 

36 

i 

62 

,00 

SUNLAND 

.32 

.28 

1 

30 

7 

19 

.00 

SUSANA  KNOLLS 

.27 

.36 

1 

JB 

7 

32 

.00 

THOUSAND  OAKS 

,30 

.29 

2 

11 

7 

42 

.00 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

,85. 

4 

60 

.44 

4 

87 

2 

77. 

.65 

8 

15 

6 

21 

,00. 

.23 

TORRANCE 

,44. 

2 

24 

.37 

2 

54 

1 

73. 

.08 

5 

06 

4 

12 

T 

.12 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

,76. 

1 

83 

.21 

2 

"9 

1 

19. 

.74 

5 

H 

3 

86 

.00 

.25 

TwITCHELL  DAM 

1.47 

.74 

1 

53 

4 

14 

.00 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

.25 

.40 

1 

32 

5 

89 

.00 

UCLA 

,86 

.49 

1 

73 

4 

86 

T 

UPLAND  3  N 

1.53! 

.36 

1 

90 

6 

75 

.05 

VALLEY  CENTER  6  N 

.73 

1 

13 

7 

02 

.12 

VANDENBERG  AFB  » 

2,26a 

09 

VAN  NUYS  FC  1SB 

,63. 

3 

01 

.26 

3 

IT 

Ifr 

.6' 

7 

22 

5 

92 

.00 

.I* 

VENTURA 

,63. 

2 

61 

•  18 

2 

75 

1 

68. 

,73 

4 

58 

3 

48 

.00 

.21 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

.09. 

1 

59 

.10 

1 

62 

36- 

.04 

2 

57 

1 

99 

,00 

.12 

VISTA  2  NNE 

.57 

.71 

1 

3a 

S 

01 

•  06 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

,56 

.55 

2 

13 

6 

56 

,00 

WARNER  SPRINGS 

.'2. 

2 

12 

,88 

2 

25 

2 

25- 

.15 

9 

09 

3 

80 

.39 

.10 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 

,65. 

2 

26 

.39 

2 

69 

2 

si 

.42 

9 

4 

42 

,00 

YORBA  LINDA 

.58. 

2 

3". 

.45 

2 

71 

2 

.01 

3 

50 

,05 

:i: 

1,97.  2,14 
1,70- 

1.71- 
1.43. 
1.79 


1.24-  2.32 


9.42  7,01 


3,43  2.46 


3.58 
8.17 
6.84 


1.99 
1.03 

6.53! 

9.22 
1.30 
.69 


1.91 
3,00 


4.34  3.05 


6.61 
1.12 
2.85 

.83 
3.44 
.72 
.39 
1.16 

.89 
1.81 


5.48 
2.39 


August 


.10 

.01- 
.00- 
.01- 
.10- 
.01. 


T  - 

T 

.00 


.00 

09 

.02 

.00 

U 

.01 

.  .02 

04 

.05 

.04 

.11 

T 

.11 

.29 

.05 

T 

.00 

.46 

E  T 

E 

.13 

.00 

.00 

07 

.10 

.10 

04 

.02 

.02 

CI 

.12 

.11 

T 

.05 

.02 

.07 

.43 

01 

.00 

.00 

09 

,00 

.00 

03 

.41 

.32 

.14 

.00. 
.00- 


1,66 
.51 
1.00 


.02- 

T 

.58 


.26 
1.27 


November  December 


.12 
.00- 
.  37 


.02E 
.13 


3.92  3,48 


1.36  1,10 


1.04 
1.01 
1.08 


.00 
.00 
.18- 


.40  .00- 


.50 
,00 


.00-   1.2U   8.61  6.96 
28,33 
8,26  e 
6.92 
15.05 

7.49  6.36 
4.74  9.72 
9.36  9.21 


.00 

.00 


,00 
.00. 


.001 
.00. 


.00- 
.00. 


1 

£ 

7s5j  3.03 


6.36 
10.66 
16.66  1 

8,47  7.11 


6.98 


4.41 
7.74 
4.23 


5.82     4.92|     6.60  4.55 


13.03  13.40 
23.75 


4.66 

13.21 
16.88 

12.99 

18.62  16.88 
9.36  9.28 
6,20  9,10 


11.30 
10.46 
6.60 


11.39  10.49 
9.02  7.01 
9.25  4.59 
7.40 
8.42 


6,96 


6.19  3,70 


69     9,59     6,32     6,99  1.82 


19.87  17,81 


43     1.90  1.37 


59     9.76  4.64 


.66  12.57 
.79 

,64  3.16 


.57  2.10 
.48  2.18 


£ 

16,02 
17,23 
26,96 

39,80  13,37 
21,71  4,00 

24.(1  9.34 

20,19  6,09 

19,03  6.63 

26.29  7,37 

25,97  9,10 

36,96  12.99 

50.07 

30.92 

16.76  5.93 
19,69  6,91 


29,67 
65,53 
21.96 
20,31 
30.96 

19.63 
13,63 
22.96 
21.60 
23.36 


29.65 
23.33 
17.61 


5.37 


6.58  3.23 
3.70  1.22 


22.31 
23.85 
16.54 
31.02 
32.73 

30.66 

39,97  19,76 
22.61  10,06 
17,66  6,52 
16,90 

20.66 
26,51 
26.95 
24.96 


5.79  2.76 
2.62-  ,07E 
2.90  1,11 


26,74  10.69 
17,94  9.72 
12.27  3.36 
20.93 
24,22 


1.27E  23.99  7.76 


24,92  7.62 


4.42 
10.29 
2.66 


6.91 
7,69 
6.31 
E  7.06 
23.91 

12.93 

47,77  22,79 
12.30 
6,96  .72 


63     2.31  1.76 


1.98 
1.06 
4.3T 

1.87 
3.96 
2.21 

f:iS 
2.02 


2.29 
1.88  ] 
6.4J  3.391 


6,01  2.09 
6,07 
6.06 
4,64 
17.33  2,67 


3.37 
E  25.29 
3.26 
9.03 


1.07 


1.43 
3.71 
1.89 


3.09  .44 
26.45  13.49 
2.93 

9.64  3.89 


11.39 
3.21 
2.9» 


,70.     ,47E     6.10  1.13 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
1965 


INYOKERN  ARM  I T AGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  // 
LAKE  ARROWHEAD 

LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE  VALLEY  1  SSU 
MECCA  2  SE 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 
MT  SAN  JACINTO  W5P 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHT IN6ALE 
NILAND 

OCOT1LLO  WELLS 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

PARKER  RESERVOIR 

RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUIRREL   INN  1 
SOUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 

TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 


,07 

.ik.  2 
l.*» 

2.36.  5.20 


.08 
1.21 

.04 

.3'-  2.00 
.'0 
.53 
1.2k.  7,70 


.8' 


.08 


32.   l.OA       .20.  1.21 


1.11 

1.31 
1.10 
1.01 
1.00 


1.57 
1.5k 


E  1.08 

1.1k 

,47.  1.50 
1.82 
2.92 

2.98.  3.56 

.691 


.85 


.35 


April 


1.27 
1.66 


2,9k 

2.08 
1,86 
2.k9 
2.81 


2.81 
2.21 
l.k8 


1.0k 
5.09 
1.75 
2.') 

3,72  2.95 
10.38 
! 12.89 
18.72  15.1! 
.k2 


2.9k 


May 


.00 
.00 


35     2.53     1.96       ,1k.  .01 


E  1.33 
1.87 


July 


August 


,26 
1.13 
,k6 
.06 
.78 

.26 


.13 
.22 

l.k! 
.60 

.58 

T 

.03. 
.89 
.6k 
.52 
3,50 

1.05 


.2k 

.02 

,07. 


2.32 
9.25 
29.99 


2.59 
1.56 
3.2k 

3.76 
3,77 
10, kT 

E21.95 

1.72 


2.79 
1.09 
3.95 
1.93 
E  1.33 

t  k.70 


13.67 

21  .  ik 

2.k9 
3.19 


2.8k 
l.«T 
2.18 
k.05 
13. k5 

1 .92 

2.5k 
1.50 
3.01 

2.82 
2.5k 

3.  Ik 


l.k6 
1.52 
2.12 


9.92 
5.k0 
6.70 
E  17. kk 
67.26 


2.k0 
7.25 


1.09 
2.03 
5.50 
2.00 
E  1.30 

E  3.20 


7.1k  3.12 
5.k5 

16.60  6.21 
7.52 
E  16,59 

E  23.98 


kk     k.2T     3,69     2,65     1.22     11.76  3.73 


Division  averages   In  the  annual    Issue   Include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ  slightly   from  values  published   in  monthly  issues. 


SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and 
Depth 


January 

February 

March 

April 

May 

June 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

Average 

s 

1 
i 

o 

3 
S 
> 
■< 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

« 

a 
1 

Average 

Extremes 

Average 

s 
a 

i 

H 

6 

5 
> 
< 

Extremes 

Average 

Extremes 

Average 

■ 

a 
■ 

w 

• 
< 

a 

a 

1 

H 

Average 

a 
1 

o 

> 
< 

Extremes 

60.3 

73/47 

63.1 

76/47 

68. 5 

82/52 

75.4 

96/57 

84.1 

10  5/69 

B9.9 

108/73 

98.5 

115/82 

100.4 

116/64 

91.6 

111/72 

84.3 

101/70 

72.7 

89/56 

59.0 

73/44 

56.2 

65/55 

62.2 

68/60 

66.4 

74/60 

59.3 

85/64 

80.4 

89/74 

86.4 

93/79 

93.8 

100/88 

95.8 

101/90 

88.8 

97/81 

82.3 

89/76 

72.5 

82/62 

59.9 

68/52 

61.6 

64/59 

63.3 

66/60 

67.3 

71/64 

72.5 

81/67 

80.4 

84/77 

85.0 

88/82 

91.9 

93/88 

94.3 

96/93 

89.3 

94/84 

82.4 

85/80 

74.0 

79/67 

61.7 

67/57 

63. k 

65/62 

63. S 

66/61 

66.7 

69/65 

71.0 

77/67 

78.3 

81/76 

83.0 

85/81 

89.2 

91/86 

91.9 

93/91 

88.7 

92/85 

82.5 

85/80 

75.4 

80/70 

64.8 

70/60 

66.4 

66/66 

65.6 

66/65 

66.7 

66/66 

69.3 

73/68 

74.9 

77/73 

79.0 

81/77 

83.7 

85/81 

87.1 

86/86 

86.7 

88/85 

82.5 

84/81 

77.5 

80/74 

69.7 

74/65 

73.0 

75/72 

71.2 

72/71 

70.4 

71/70 

71.3 

72/71 

74.0 

75/73 

76.8 

78/75 

80.0 

81/78 

82.9 

84/82 

84.0 

84/84 

83.2 

84/82 

80.8 

82/79 

76.7 

79/74 

46.5 

53/36 

49.3 

62/40 

57.4 

74/48 

62.4 

88/46 

77.1 

98/58 

83.2 

102/6  8 

90.1 

106/75 

88.1 

104/72 

76.7 

92/62 

70.4 

85/58 

54.8 

74/37 

42.7 

54/34 

49.3 

56/43 

52.1 

56/46 

54.5 

60/50 

56.9 

72/46 

66.8 

72/62 

67.2 

73/62 

75.1 

79/69 

78.5 

83/75 

70.1 

77/62 

65.3 

71/59 

54.2 

65/45 

44,4 

52/38 

51.9 

55/49 

55.6 

61/52 

55.5 

57/53 

56.5 

64/52 

62.0 

66/59 

62.6 

64/61 

67.6 

69/64 

69.5 

73/67 

65.8 

71/62 

62.3 

65/59 

56.3 

63/52 

49.7 

53/46 

8RAWLEY  2  SW  (Ai 

4  INCHES 

8  INCHES 

12   INCHES     9.00  AM 

20   INCHES     9,00  AM 

39  INCHES     9i00  AM 

79   INCHES     9.00  AM 

DAVIS  1  WSW  (B) 

4  INCHES 

RSIOE  CITI 
STATION 

STATION  1  (C) 

12  INCHES 

STATION  2  <D> 

18  INCHES 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY ,   BARE  GROUNO,    EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE .     DATA  FOR  THE  4-  AND  8-INCH  DEPTHS  FROM  THERMOGRAPH ,     MONTHLY  AVERAGES  AT  THESE 

DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES,     DATA  FROM  OTHER  DEPTHS  ARE  FROM  MERCURY— I N— GLASS  THERMOMETERS ,     MONTHLY  AVERAGES  FROM 

THESE  DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

SANDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS   1  WSW  AND  RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES. 
EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME  INDICATED  OR  THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  THE  LOWEST  MINIMUM  AVAILABLE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
 1965 


Last  spring  minimum  of 


First  fall  minimum  of 


16°  or 

20"  or 

24"  or 

28°  or 

32°  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

161  or 

& 

& 

& 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

0 

0 

0 

9 

0 
a 

- 

,0. 

_Q 

Si 

0 

f 

0. 

a 

0. 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

d 

C) 

*£ 

o 

E 

£ 

E 

S 

S 

01 

a 

S 

E 

0 

B 

£ 

E 

0 

E 

o> 

E 

0 

B 

0 

o° 

O 

° 

Q 

o 
_] 

Q 

Q 

CD 

Q 

Eh 

Q 

Q 

0) 

Q 

|Te 

Q 

a 

15 

Q 

H 

Q 

0 

0 

51 

S 

S3 

*    •  • 

NORTH  COAST 

— 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

102 

7-17 

19 

12-21* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  I 

28 

4"  8 

32 

12-13 

3  1 

12-14 

26 

12.16 

2  0 

12-16 

20 

NONE 

348 

249 

ANGwlN  PAC  UNION  COL 

9  7 

7-16 

25 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

4-  7 

28 

5-  6 

31 

1 1-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NCNE 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

107 

7-31 

1  7 

12-20 

NONE 

NONE 

2.10 

2". 

2-25 

28 

5-  7 

30 

10-16 

31 

12-14 

26 

12-15 

23 

12-16 

18 

NONE 

CALLAHAN  RANGER   ST  A 

100 

7-16 

9 

1-  1 

1-  8 

U 

3.17 

20 

5-  5 

24 

5-24 

28 

5.26 

32 

9-17 

27 

9.17 

27 

1  1.26 

23 

11-27 

20 

12-15 

13 

3 

255 

205 

CEClLVlLLE  5  SE 

98 

7-  6 

" 

• 

m 

" 

" 

■ 

9-17 

3  1 

11.22 

2  8 

1 1-27 

21 

12-14 

2C 

12-15 

16 

CLOVEROALE  3  SSE 

100 

io-  e 

2* 

12*21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

1.13 

32 

12-14 

32 

12.1! 

27 

12-21 

24 

NONE 

NONt 

349 

336 

C0VEL0 

9  8 

8-  5* 

l  b 

12*20* 

NONE 

I-  1 

1  8 

2-23 

24 

5-  7 

2  8 

5.  8 

32 

9-17 

32 

10.16 

28 

12-15 

18 

12-16 

1! 

349 

162 

CRESCENT  CITY  1  N 

B  9 

10-23 

3  0 

12-18* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-19 

31 

12-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

DUTTONS  LANDING 

9  5 

10-  8 

2 1 

12*2  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  1 

29 

12-15 

30 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONt 

349 

ELK  VALLEY 

9 1 

7-  5 

1  3 

1 2-20* 

NONE 

NONE 

3-19 

2  3 

5*  7 

28 

5-24 

31 

9-18 

31 

11-29 

28 

12-15 

2  1 

12-16 

1  ^> 

1  2-16 

1  5 

EUREKA  MB  CITY 

80 

10-23 

29 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1"  8 

32 

12-16 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONfc 

343 

FERNDAlE  2  NW 

88 

10*23 

28 

12*16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-14 

32 

12-16 

2  3 

NONE 

NONE 

NONE 

FOREST  GLEN 

99 

12-23* 

1-  1 

12 

2-10 

19 

5-  7 

2* 

5-  8 

27 

6.13 

30 

9.18 

29 

9-19 

27 

12.  2 

24 

12-14 

17 

12-15 

13 

308 

FORT  BRAGG 

9  3 

10-24 

31 

1  **  1  6 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

32 

12-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

FORT  BRAGG  AVIATION 

96 

10-23 

27 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-10 

32 

1 1-28 

32 

12-16 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

26  3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

100 

7-17 

-  2 

1-  1 

1-  8 

6 

3-19 

20 

5-  7 

24 

5-  8 

2  7 

6-28 

32 

9-17 

26 

9-17 

26 

1  1.28 

1  8 

11-28 

18 

12-15 

12 

342 

254 

205 

132 

81 

FORT  ROSS 

90 

10*23* 

3  3 

I-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GRATON   I  W 

95 

8-30 

2  3 

12*2  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

4-11 

31 

11-26 

32 

12-15 

26 

12-17 

24 

NONE 

NONE 

229 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

1  0* 

7-17 

16 

12-21* 

NONE 

NONE 

2-11 

24 

3.19 

26 

5.  8 

32 

9-20 

3  1 

12.13 

28 

12.15 

21 

12-16 

19 

12-20 

lb 

ana 
308 

269 

HEALDSBURG 

1  00 

10-  7 

23 

12*21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.24 

31 

12-15 

29 

12*17 

28 

12*21 

2  3 

NONE 

NONt 

326 

hilts 

97 

8.  1 

8 

1*  8 

1-  9 

L2 

2*2  3 

20 

3-19 

24 

5.  3 

2  7 

5.20 

32 

9-17 

3C 

10*17 

28 

1 1*28 

18 

1 1 -2E 

IE 

12-15 

1  5 

341 

279 

254 

167 

221 

HOOPA 

L01 

7-  3 

21 

12*2 1* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

5.  6 

32 

12-13 

32 

12*15 

28 

12*16 

24 

NONE 

NONE 

KENTF IELD 

95 

8-29 

2  7 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

28 

1-  9 

32 

12-15 

30 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

350 

KLAMATH 

8  5 

10-2  3 

26 

12*17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-18 

3  I 

12-13 

30 

12-15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

5  n 

KNIGHTS  VALLEY 

96 

10*  7 

19 

12-21* 

NONE 

NONE 

1-  1 

2  3 

2-24 

27 

5.  7 

30 

10-2  9 

32 

11-26 

25 

12*14 

22 

12*17 

20 

NONE 

348 

278 

276 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

100 

7*16 

11 

12-20 

NONE 

1-  1 

20 

3-25 

5-  7 

26 

J. 24 

32 

9-16 

^ 

9*li 

12.14 

21 

J . 

|  * 

34S 

26< 

13! 

218 

UAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

7*31* 

i  ™  f 

1-13 

14 

3-18 

1  7 

6-27 

2  4 

6-27 

24 

6.2  7 

24 

7-22 

3  2 

9-17 

2  2 

9>17 

22 

11  24 

11*28 

20 

?^ 

MOUNT  HEBRON  RS 

Qn 

in"  S* 

"  * 

1-  1 

3-20 

16 

5-  7 

20 

5-20 

24 

6-27 

28 

6.27 

28 

7-12 

32 

9-17 

19 

9.17 

19 

9.17 

19 

10-16 

14 

12C 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

a  a 

«  I 

\  7 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

32 

11-25 

31 

12-15 

27 

12.21 

24 

NONE 

NONt 

28  7 

orick  prairie  creek  pk 

88 

9*30 

2 1 

2-12 

NONE 

NONE 

2-12 

2  1 

5-  6 

28 

5.  7 

31 

12-12 

30 

12-13 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

2  2 1 

320 

ORLEANS 

104 

7-17* 

17 

12*20 

NONE 

NONE 

NONE 

2-23 

2  8 

5.  8 

3 1 

11.26 

3  2 

12-14 

2  6 

12.15 

22 

20 

NONE 

295 

202 

PETALUMA  FIRE  5TA  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

2.24 

32 

1 1-26 

3C 

12-15 

21 

12.16 

24 

NONE 

NONE 

349 

POINT  ANtNA 

Q  ? 

2  ,  f 

f  1 

•  "i 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-16 

32 

12-16 

31 

NONE 

NONEI 

NONE 

NONE 

POTTER  VALLEY  PH 

{02 

7-16* 

1 8 

12*2  3* 

NONE 

NONE 

1-  8 

24 

3.25 

28 

5.  7 

31 

10-16 

3C 

1 1-28 

24 

11.28 

24 

12-15 

20 

NONt 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

103 

7-  6 

22 

12-20* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3. 19 

32 

12-13 

32 

12-16 

2  5 

12.17 

24 

NONE 

NONfc 

269 

SAINT  HELENA 

101 

10-  7 

22 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1"  8 

28 

4.  7 

30 

11-26 

3  I 

12-15 

2  4 

12-15 

24 

NONE 

342 

233 

5ALYER  RANGER  STAT  I  ON 

1  0  3 

7-  6 

20 

12*20* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

28 

4-  7 

32 

1 1-29 

32 

12-15 

23 

12.15 

23 

12-17 

20 

NONfc 

309 

SAN  RAFAEL 

9  5 

8*28 

29 

1*  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

S.  4 

31 

12-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONfc 

SANTA  ROSA 

98 

10-  6 

2 1' 

12*2  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

28 

4.11 

32 

1 1-26 

32 

12-15 

25 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

341 

229 

SCOTIA 

92 

10*24 

26 

12-16 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  I 

32 

12-15 

30 

12-16 

26 

NONE 

NONE 

NONfc 

349 

SHELTER  COVE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

_ 

. 

m 

* 

SONOMA 

99 

8*28* 

22 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

I"  8 

27 

4.  7 

30 

11-26 

31 

1  1-28 

2  6 

12.15 

24 

NONE 

NONE 

325 

233 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

7*1  7 

18 

1  •  1 

NONE 

1-  2 

19 

2-11 

2  3 

5.  5 

28 

5.  7 

30 

10-16 

3C 

12-14 

2! 

12-15 

23 

12-2? 

19 

NONt 

TULELAKE 

93 

7-30 

.10 

12-23 

3-20 

16 

5-  5 

20 

5*  6 

2  1 

5.24 

28 

6.27 

30 

9-  7 

32 

9-17 

2  1 

9.17 

21 

10.16 

15 

210 

16< 

13- 

116 

72 

UK  I  AH 

103 

7-16* 

22 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1"  8 

2  7 

5-  3 

32 

11-26 

29 

12-14 

2  8 

12.16 

24 

NONE 

NONE 

341 

209 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

101 

7*17 

10 

12-20 

1-  1 

1* 

2-23 

19 

5.  6 

24 

5-  7 

25 

6.15 

31 

9.17 

30 

9-19 

28 

12.14 

22 

12.15 

14 

12-15 

u 

wEED  FIRE  DEPARTMENT 

9 1 

7*  6 

1-  1 

3*18 

14 

3-20 

20 

5-  8 

23 

5.20 

2  8 

6.27 

29 

9-17 

29 

9-18 

28 

11.26 

20 

11-26 

20 

12-15 

11 

251 

2 

Wl LL I T  5   1  NE 

19 

NONE 

NONE 

NONE 

3-25 

28 

5.  7 

31 

9-17 

3  1 

9-19 

2  8 

12.14 

24 

12.16 

19 

^  NONfc 

YREKA 

97 

8*  1* 

10 

12-26* 

I-  1 

14 

2-11 

20 

3-19 

2  3 

5"  8 

27 

5.  8 

27 

10-16 

30 

11*2  7 

2  I 

11.27 

23 

11-28 

20 

1  5 

349 

291 

253 

20; 

161 

m     *  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STAT  JON 

95 

7-29 

0 

12.23 

3*18 

1  & 

z" . 

5-  9 

5.10 

2  6 

6.27 

3  1 

9-  7 

3C 

9-17 

26 

9.18 

24 

10-16 

18 

11*26 

1 ! 

255 

166 

132 

13t 

172 

ALTURA5  RANGER  STATION 

1 

3*20 

1  2 

3.2  3 

1  8 

5-10 

2  2 

5-1 1 

26 

6.26 

29 

7-  1 

32 

9*11 

24 

9.17 

24 

10-16!  16 

10*16 

16 

210 

207 

130 

AUBURN 

OS 

7-  1  7 

■ 

NONE 

NONE 

NONE 

1'  8 

28 

2.11 

32 

12-  4 

3  2 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONt 

344 

BERRYESSA  LAKE 

i  ir 

1  ?  9fl 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

l»  9 

32 

12-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

blue  Canyon  wb  airport 

85 

10  7 

* 

11 

11 

I-  7 

1 *> 

1-  8 

1  8 

4.1 1 

24 

5*  6 

26 

5-  7 

30 

10-15 

3  1 

1 1-24 

21 

11.25 

24 

12-15 

20 

NONE 

22( 

BOWMAN  0AM 

eb 

B*  6 

8 

1-  1 

1-25 

16 

2-11 

20 

5.  6 

24 

5.  6 

24 

9-22 

32 

10-16 

32 

1 1-2  1 

28 

11.25 

22 

11.26 

20 

NONE 

289 

Z03 

199 

248 

BROOKS  farnham  ranch 

10  5 

7*16 

*  J 

NONE 

NONE 

1-  1 

24 

2.25 

26 

5-  6 

32 

11-28 

28 

11-28 

28 

12.17 

22 

12-16 

19 

12*21 

1 1 

206 

BURNE Y 

95 

7-17* 

12*20 

3-19 

16 

5-  5 

20 

5.  7 

23 

5.11 

26 

6.27 

3  1 

9.  7 

i  1 

9-18 

22 

9-18 

22 

9-19 

10-16 

16 

13* 

CANYON  DAM 

9  2 

8-  7 

** 

1  -  8* 

2-24 

15 

3-  3 

18 

*-  7 

24 

5.  9 

26 

6-15 

31 

9-  5 

30 

9-18 

.'4 

9.18 

24 

11-2A 

ij 

1  1-28 

IS 

27g 

132 

CENTERvILLE  PH 

106 

7-16* 

1 6 

12-2  1 

NONE 

NONE 

NONE 

2*23 

2  8 

5.  6 

32 

10-16 

32 

1 1-2E 

21 

12-14 

24 

12-20 

19 

NONE 

279 

CHESTER 

91 

7-29* 

•  1 

I-  I 

5*  6 

1** 

5.10 

1  8 

5-11 

24 

5.13 

25 

6.27 

32 

8-24 

29 

9*  ! 

21 

9-17 

21 

9-19 

a 

9-19 

1 ! 

136 

132 

129 

115 

58 

CHICO  EXPERIMENT  5TA 

106 

7-  4 

20 

12*2  1 

NONE 

NONE 

NONE 

2»10 

27 

3-18 

32 

1 1-26 

30 

12-15 

24 

12-15 

24 

12-21 

NONE 

30f 

CLARKSBURG 

7-16* 

J* 

12-21* 

NONE 

NONE 

NONE 

1*  1 

28 

2.17 

32 

12-14 

32 

12-15 

27 

12-17 

24 

NONE 

NONt 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

10  3 

7*17 

14 

12*2 1 

NONE 

1-  1 

19 

2.24 

24 

4-  7 

25 

5-  7 

31 

9-19 

30 

11-22 

28 

1 1-28 

22 

12-15 

16 

12-15 

16 

3  9 

COLFAX 

96 

7- 1 6* 

1  9 

1-  1 

NONE 

1-  I 

1  9 

1-  1 

1  9 

2.12 

28 

4.11 

30 

1  1-26 

3  1 

12-14 

26 

12-16 

24 

NONE 

NONE 

30 

6 

COLUSA  1  SSW 

1C4 

7-15* 

22 

12-20 

NONE 

NONE 

NONE 

2'21 

26 

3-  3 

32 

11-26 

32 

12-15 

26 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

298 

268 

DAV I S  2  W5W 

10  3 

7- 1 6* 

2<* 

12-20* 

NONE 

NONE 

NONE 

!•  1 

2  8 

2.24 

1 

12-13 

32 

12-17 

2  1 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

35] 

293 

deer  creek  power  house 

88 

7-  5 

1  0 

1  -  1 

9-19 

30 

11-21 

28 

11-27 

24 

12-15 

17 

12-16 

16 

DE  SABL* 

9  5 

7-16* 

2  0 

12-23 

NONE 

NONE 

2-10 

24 

3-18 

28 

5-  5 

32 

10-16 

32 

1 1-28 

20 

12-15 

23 

12-23 

20 

NONE 

DOBBINS  COLGATE 

103 

7-16 

2  2 

1*  2  * 

NONE 

NONE 

1-2 

22 

2*11 

2  7 

2-28 

31 

12-13 

i  2 

12-17 

2£ 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

289 

DOWN IEV I LLE  RANGER  STA 

95 

7-  6 

10 

1-  1 

1-  8 

1* 

1-10 

18 

2-17 

24 

5-  3 

28 

5-  8 

3  i 

9-19 

31 

11-22 

27 

12.14 

H 

12.15!  19 

NONt 

340 

301 

20: 

134 

EAST  PARK  RESERVOIR 

10  3 

7*17* 

1  B 

1 2*2  1 

NONE 

NONE 

1.  1 

24 

2-24 

28 

5-  5 

29 

11-22 

30 

11-28 

25 

12-15 

12-15 

20 

NONE 

349 

FAIRFIELD  POL  ICE  STA 

9  7 

8-30* 

2  1 

12*22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

27 

2-12 

31 

U-29 

31 

12-15 

26 

12.20 

" 

NONE 

NONt 

FOLSOM  DAM 

101 

7-17* 

27 

12*22* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

28 

2.15 

2 

12-15 

27 

12-15 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

34< 

304 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

95 

8-  8* 

lb 

I-  1 

1  •  1 

1  6 

I-  1 

1  6 

1-  9 

2  3 

2-11 

5-  7 

32 

11-26 

29 

12*14 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

307 

205 

GRASS  VALLEY 

100 

7-17 

16 

1.  1 

1-  1 

16 

I.  8 

20 

1-  9 

22 

2.23 

28 

5-  5 

31 

11-26 

28 

11*26 

28 

12-15 

22 

NONE 

NONE 

341 

277 

205 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

96 

7*16* 

3 

12-23* 

2-12 

16 

3-20 

20 

3.20 

20 

5-  7 

27 

6.  1 

31 

9-17 

29 

9*18 

23 

9.18 

23 

11-28 

15 

11-28 

15 

290 

253 

182 

134 

108 

JESS  VALLEY 

90 

7-29* 

-  1 

1-  1 

3-19 

16 

5.  5 

18 

5.  6 

21 

5-24 

28 

6-27 

31 

9-  7 

32 

9-17 

21 

9-17 

2  1 

10-16 

20  11-26 

10 

252 

164 

134 

116 

72 

LAKEPOPT 

105 

7-15. 

19 

12-17 

NONE 

NONE 

1.  1 

2  3 

2-28 

2  7 

6.11 

30 

10-16 

31 

1  1-26 

28 

12-15 

22 

12-1  7 

19>  NONE 

349 

272 

188 

LAKE5H0RE 

103 

7-29 

21 

12-18 

NONE 

NONE 

2-10 

24 

2-28 

28 

4.  9 

32 

11-  6 

31 

12-  7 

24 

12-  7 

2  4 

NONE 

NONE 

301 

283 

211 

LAKE  SPAULOING 

86 

10-  6* 

2 

1-  1 

1-26 

1  i 

4-11 

20 

5-  6 

2  4 

5-  8 

2  7 

5.23 

32 

9-17 

32 

11.  6 

27 

11-22 

2* 

11-26 

14 

11-26 

14 

305 

229 

200 

182 

218 

LAKE   5PAULDING  DAM 

86 

7-29 

5.  6 

24 

5-  8 

27 

5-10 

31 

9-17 

32 

231 

LAS  PLUMA5 

102 

7-16* 

29 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  I 

32 

12-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

348 

Number  of  days 
between  dates 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
-  472  - 


Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
 1965 


Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minim um  of 

Number  of  days 
between  dates 

16"  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20  or 
below 

16  or 
below 

o 

J3 

O 

CD 
— 

20  or  below 

o 

-Q 
O 
^ 

28  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

MANZAN I TA  LAKE 

6  7 

10*  8* 

-  4 

1.  1 

*-  7 

1  5 

5-  7 

20 

5-  7 

20 

5-2* 

2  7 

6.15 

32 

9-17 

2  5 

9-17 

25 

11*21 

2  0 

11.21 

20 

1 1.26 

9 

233 

1 9E 

l'<8 

116 

94 

KARYSVILLE 

LO* 

7-17» 

24 

12.20. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

2.12 

31 

11-28 

32 

12-15 

26 

12-17 

24 

NONE 

NCNt 

3*2 

290 

MC  CLOUD 

94 

7-30. 

6 

U  1 

1-  9 

14 

3. IB 

19 

5-  6 

21 

5-  8 

28 

6-27 

32 

9-17 

32 

9.18 

28 

10-16 

2  3 

11.27 

20 

11*28 

1  6 

32* 

25* 

163 

133 

82 

MINERAL 

89 

7-16 

2 

1.  1 

1-25 

14 

2-28 

20 

5-  6 

23 

6.13 

28 

6.27 

30 

9-  5 

32 

9-19 

26 

11.10 

24 

11.26 

18 

11.28 

15 

308 

272 

188 

98 

70 

MONTICELLO  DAM 

10? 

7.16 

28 

12.15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

31 

12-15 

2B 

12-15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

341 

MOUNT  SHASTA  KB  CITY 

93 

8-  6* 

9 

1.  1 

I-  8 

1  1 

2-11 

20 

3-20 

2* 

5-  6 

5-20 

3  1 

9-17 

25 

9-17 

2  5 

11.27 

11-27 

16 

12*15 

14 

3*2 

252 

1  34 

NEVADA  CITY 

93 

7-16* 

1". 

1.  1 

1-  1 

14 

1-  8 

20 

2-23 

23 

3-19 

26 

5-  7 

29 

9-17 

2  9 

1 1-22 

26 

12.1* 

21 

12-15 

20 

12-23 

16 

357 

3*i 

295 

2*8 

234 

ORLAND 

105 

7-  6* 

18 

12.21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

2-24 

32 

11-28 

32 

12-15 

26 

12.18 

22 

12-21 

16 

NONt 

3*9 

278 

OROVILLE 

106 

7.  5 

2* 

12.21. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

2.10 

30 

11-28 

31 

12-15 

26 

12.19 

24 

NONE 

NONE 

3*2 

292 

PARAD I SE 

100 

7-  5 

26 

12.18 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  7 

27 

2.  4 

31 

12-  9 

31 

12-18 

26 

NONE 

NC.Nt 

NONE 

3*6 

309 

PLACERVILLE 

97 

7-17 

1  7 

12-23. 

NONE 

1-  1 

1  7 

2-12 

2* 

3.29 

2  7 

3.  7 

32 

3  2 

2  8 

12.15 

22 

12-17 

18 

NONE 

351 

307 

18  7 

PLACERVILLE  IF6 

98 

7-17 

2' 

12-23. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

27 

*.ll 

29 

11-25 

32 

12-2! 

27 

NONE 

NCNf 

NONt 

351 

228 

PLAT INA 

99 

7-15 

11 

12.17 

1-  1 

15 

1-  8 

20 

2-23 i 23 

3-  3 

25 

5-  6 

30 

9-17 

is 

9-17 

28 

12-14 

23 

12.13 

18 

12-16 

12 

350 

3*2 

295 

198 

134 

PORTOLA 

92 

7-29 

.12 

1.  1 

3-20 

1  ) 

3-28 

19 

5-  8 

24 

5.25 

28 

6.  7 

30 

7-10 

28 

7-10 

28 

9.17 

24 

9.18 

18 

11.22 

16 

2*7 

174 

132 

*6 

33 

OUINCY  RANGER  STATION 

101 

7-30 

-  2 

1.  1 

2-12 

12 

3-  3 

20 

5-  3 

5-  8 

28 

6-  1 

32 

7-10 

32 

9-18 

20 

9.18 

20 

9.18 

20 

12-15 

12 

307 

199 

138 

133 

39 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

108 

7-  5 

22 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

29 

11-26 

3  1 

12-15 

26 

12.18 

23 

NONE 

NONt 

325 

REDDING  FIRE  ST  A  NO  2 

108 

7.16. 

25 

12-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1*  8 

31 

12-10 

32 

12-17 

27 

NONE 

NONE 

NONt 

337 

ROCKLIN 

104 

7.17. 

19 

12.19. 

NONE 

NONE 

1-  2 

2  3 

2-15 

28 

3-  3 

32 

11-21 

32 

11-28 

28 

12-15 

22 

12.16 

20 

NONE 

3*8 

267 

263 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

102 

7-15 

24 

12-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.12 

32 

12.14 

32 

12-15 

25 

12-20 

24 

NONE 

NONt 

306 

SACRAMENTO  WB  CITY 

102 

7.  « 

30 

12.21. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

32 

12-15 

3  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

349 

SHASTA  DAM 

105 

7.17 

3  1 

12.18* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1*3 

31 

12-18 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

350 

SIERRA  CITY 

91 

7-29. 

8 

1.  1 

1.  8 

11 

1-  8 

11 

1-26 

23 

4-10 

28 

5.  8 

32 

10.16 

29 

11-22 

26 

11.26 

16 

1 1.26 

1  B 

12.15 

16 

34« 

323 

226 

161 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 

93 

7-30 

-18 

1.  1 

2-12 

13 

1"  7 

20 

5-  3 

21 

5-10 

27 

6-15 

32 

9-11 

31 

9-17 

2* 

9-17 

24 

9-18 

19 

199 

131 

13C 

88 

SODA  SPRINGS  1  E 

8* 

7-30 

•  2 

1-  1 

*-U 

16 

5.  7 

19 

5.10 

24 

5-25 

27 

6-26 

32 

9-  8 

3C 

9-17 

2  3 

9.17 

23 

11.21 

17 

11.22 

15 

225 

1  98 

130 

115 

74 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

105 

7-  5 

20 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  6 

27 

3-18 

32 

11-28 

28 

1  1-28 

28 

12-15 

24 

12.21 

20 

NONE 

325 

255 

STRAWBERRY  VALLEY 

91 

7.  5 

11 

1-  1 

1-  8 

16 

1-  8 

16 

2-15 

2  1 

5-  7 

28 

5-  a 

31 

11-10 

30 

11-21 

2  6 

12.1* 

22 

12.15 

1  7 

NONE 

3*2 

303 

198 

186 

TURNTABLE  CREEK 

103 

7-16 

30 

1.  7. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

32 

12-18 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

312 

TWIN  LAKES 

77 

7-29 

.12 

1.  1 

5-  8 

16 

5.24 

20 

6-  15 

2  1 

6-26 

25 

6-27 

32 

7-  1 

29 

9-17 

18 

9-17 

1  8 

11.20 

16 

196 

116 

9* 

63 

4 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

101 

7-16 

19 

12.21. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  1 

2B 

6-15 

32 

10.16 

29 

11-26 

28 

12-15 

2  3 

12.17 

19 

NCNt 

27C 

123 

VACAVILLE 

105 

7-16* 

23 

12.17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

2.12 

30 

1  1-26 

32 

12-15 

28 

12-17 

2  3 

NONE 

NONE 

3*! 

286 

VOLTA  POWER  HOUSE 

99 

7-30. 

21 

1-  1 

NONE 

NONE 

1-  8 

24 

1-25 

28 

5.  5 

32 

11-22 

32 

12.  9 

26 

12.16 

23 

NONE 

NCNt 

3*3 

319 

201 

WHISKEYTOWN  res 

105 

7-  6 

2  8 

12.18 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

27 

4-  8 

32 

12-15 

3  1 

12.18 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

352 

251 

WILLIAMS 

NONE 

NONE 

NONE 

WILLOWS 

10* 

7-  5 

20 

12.21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

2.25 

32 

1 1.28 

31 

12.15 

28 

12. IS 

2  3 

12.21 

20 

NCNt 

3*2 

277 

WINTERS 

10* 

7-17. 

23 

12.21. 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  1 

26 

2-12 

30 

11.26 

31 

12-15 

26 

12.17 

2  4 

NONE 

NONt 

3*; 

288 

WOODLAND  1  WNW 

105 

7.  5 

25 

12.18 

NONE 

NONE 

NONE 

2.12 

28 

2.16 

32 

11-26 

32 

12-15 

27 

NONE 

NONF 

301 

284 

#     ft  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

1.  8 

3-21 

1  2 

1 9 

5-12 

22 

6-  7 

28 

6. 1 5 

30 

7-  1 

32 

7-12 

26 

9.17 

23 

9.19 

15 

182 

157 

128 

35 

16 

BODIE 

75 

7-29 

•28 

12.15 

5.12 

16 

6.27 

IB 

6-27 

1  8 

6.29 

25 

6.30 

29 

7-  1 

19 

7-  1 

19 

7.  1 

7.  1 

19 

1  5 

122 

4 

4 

2 

1 

BRIDGEPORT 

87 

8-  6. 

.29 

1-  1 

5.  8 

16 

5.15 

20 

5-15 

20 

6.27 

26 

6.29 

SI 

7-  1 

29 

7-11 

27 

9.  1 1 

2  2 

9-17 

1  1 

9-17 

11 

132 

125 

119 

14 

2 

CEDARVILLE 

95 

7-31 

2 

1-  1 

2.12 

1  6 

3-18 

18 

5-  7 

24 

5.  7 

24 

5-24 

30 

9-17 

24 

9-17 

24 

9.17 

24 

11-28 

17 

12-16 

12 

308 

255 

133 

133 

116 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

36 

7-  * 

•  12 

1.  8 

3.28 

14 

3.28 

14 

5.  8 

23 

5.31 

26 

6.26 

31 

7-12 

31 

9-17 

26 

9.18 

2  i 

9.19 

20 

1  1-26 

2*3 

175 

133 

109 

16 

OOYLE  5  SSE 

95 

8-  7. 

•  6 

1.  1 

2.12 

16 

3.19 

19 

5.  3 

24 

5-  8 

27 

5.11 

31 

9-17 

28 

9-17 

26 

9.19 

2* 

11-26 

19 

12-15 

16 

307 

252 

139 

132 

129 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

95 

8-  7. 

_  * 

1-  1 

*.  7 

14 

*.  7 

14 

5.  3 

24 

5.21 

28 

3.21 

29 

9-17 

29 

9-18 

25 

11-22 

20 

1  1-26 

15 

229 

12C 

1 19 

FORT  BIDWELL 

93 

7.29 

.  2 

1-  1 

3-18 

12 

3.20 

18 

*.  6 

24 

5-  8 

27 

5.24 

30 

9-17 

18 

9.17 

18 

9.17 

1  8 

9.17 

18 

11-28 

10 

25! 

181 

162 

132 

116 

MEYERS  4  SW 

8* 

7-29. 

.11 

1.  1 

4-11 

14 

5.  7 

20 

5.  7 

20 

6-15 

25 

6.2  7 

32 

7-  1 

32 

9-12 

28 

10.16 

18 

U'26 

229 

162 

135 

89 

4 

MONO  LAKE 

89 

8.  7 

1 

1.  1 

5-  7 

16 

S.  7 

16 

5.  7 

16 

5.12 

28 

6-26 

31 

9-17 

18 

9-17 

18 

9.17 

1  £ 

9-17 

16 

1 1.26 

13 

203 

133 

1 3 : 

129 

83 

SOUAW  VALLEY 

86 

7-  6 

-13 

1.  1 

3-19 

16 

5.  5 

19 

2  3 

6.15 

28 

6-16 

31 

7-  2 

31 

9-17 

26 

9-ie 

24 

9-19 

20 

11.21 

14 

2*7 

137 

133 

94 

16 

SUSANVILLE  AIRPORT 

95 

8-  6 

.  6 

1.  1 

2-12 

15 

3-20 

20 

5*  3 

2  3 

5-  9 

2  8 

3.11 

31 

9-17 

2  9 

9- 1  £ 

2  3 

\ '. 

11-26 

10 

11-26 

10 

288 

251 

138 

132 

129 

TAHOE  CITY 

81 

8-  9. 

0 

1.  1 

3.  2 

16 

4.11 

20 

5-  7 

2  3 

5.  8 

26 

6-15 

30 

9-17 

30 

9-18 

26 

11-25 

19 

1 1.26 

11 

269 

228 

135 

133 

94 

TERMO 

99 

7-  6 

-1* 

1-  8 

*•  7 

16 

5.  9 

20 

5-15 

23 

6*13 

27 

6.25 

29 

7-11 

30 

9-10 

28 

9-17 

20 

9-19 

15 

165 

131 

125 

89 

16 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

88 

7-30 

-13 

1.  1 

3-28 

10 

3-28 

10 

5-25 

24 

5.25 

24 

6.28 

32 

7-  1 

31 

9-12 

2  8 

2( 

9-18 

20 

11-10 

12 

227 

174 

lit 

11C 

3 

WOODFORDS 
ft    ft  ft 

90 

8.  6. 

2 

1.  1 

2-12 

15 

3-28 

20 

" 

5-  7 

22 

5-  9 

32 

9-17 

23 

9-17 

23 

9.17 

23 

11.26 

17 

11-28 

12 

29C 

2*3 

133 

133 

131 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

3  3 

I-  1 

NONE 

NONE 

NONF 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BEN  LOMOND 

90 

8.13 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

2-12 

32 

11-27 

32 

289 

BERKELEY 

86 

10-2* 

27 

12.21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1>  1 

32 

12-21 

27 

12-21 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

355 

BURL  I NGAME 

88 

8-28. 

29 

12.18. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1*  1 

29 

12-15 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3*9 

CARMEL  VALLEY 

99 

10-2*. 

25 

12.16. 

NONE 

NONE 

NONE 

1>  8 

28 

2.13 

29 

12-14 

31 

12-15 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

3*2 

305 

CROCKETT 

95 

8.30. 

28 

12.17. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

32 

12-14 

32 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

3*0 

GILROY 

98 

8-29. 

23 

12.18. 

NONE 

NONE 

NONE 

2> 13 

28 

3-  5 

31 

12-14 

32 

12-15 

26 

12-17 

23 

NONE 

NONt 

306 

28* 

HALF  MOON  BAY 

91 

10-2*. 

32 

1.  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

HOLLISTER 

98 

10.23 

22 

12.18. 

NONE 

NONE 

1-  1 

23 

2-12 

28 

2-24 

3  l 

11-27 

32 

12-15 

25 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

351 

307 

277 

KING  CITY 

98 

8-13 

21 

12.19 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2*13 

28 

3*25 

32 

11-26 

32 

12.15 

2  7 

12-17 

23 

NONE 

NONE 

309 

306 

246 

L I vERMORE  2  SSW 

100 

7-16 

22 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1»  1 

26 

4-11 

32 

11-26 

32 

12-15 

25 

12-17 

22 

NONE 

NONE 

349 

229 

LOS  GATOS 

93 

8-28 

25 

12-18. 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  1 

1 1 

2-12 

3  l 

12-15 

2  9 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

350 

307 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

95 

8-29 

2  7 

12.18 

NONE 

NONE 

NONE 

1*  1 

28 

1  -  9 

3  i 

12-15 

30 

12-17 

2  6 

NONE 

NONE) 

NONt 

351 

341 

MONTEREY 

95 

10-22 

3  3 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

*  NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

98 

10-25; 

32 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

100 

7-16 

28 

1-  2. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

4-10 

32 

12-16 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

250 

MOUNT  HAMILTON 

87 

7-  5 

17 

1-  1 

NONE 

1-  1 

17 

*-ll 

2* 

5-  6 

27 

i-  6 

27 

11-24 

32 

12-14 

27 

12.22 

24 

NONE 

NONt 

255 

222 

303 

NACIMIENTO  DAM 

104 

8-11 

22 

12.23 

NONE 

NONE 

2-10 

24 

2-13 

28 

*-U 

32 

11-29 

31 

12-18 

27 

12-23 

22 

NONE 

NONt 

317 

309 

232 

NEWARK 

87 

10-2*. 

30 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-17 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

67 

10-23. 

32 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

91 

8.1* 

2* 

12-18 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

2.12 

30 

12-15 

29 

12-16 

26 

12-18 

24 

NONE 

NONE 

350 

307 

PASO  ROBLES 

101 

8-  9. 

19 

12-23. 

NONE 

NONE 

2-12 

23 

3»  3 

27 

5-  7 

30 

10-16 

32 

12-15 

28 

12.16 

24 

12-18 

20 

NONt 

308 

287 

263 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

105 

8-  9 

22 

12-23. 

NONE 

NONE 

2-12 

23 

3-  3 

28 

4-U 

29 

11-28 

32 

12-15 

26 

12.17 

23 

NONE 

NONt 

309 

287 

231 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

103 

8-  7 

20 

1-  1 

NONE 

1.  1 

20 

2-12 

24 

4-11 

27 

5-  8 

32 

11-26 

30 

12-15 

23 

12-15 

23 

NONE 

NONt 

307 

248 

303 

PISMO  BEACH 

98 

10-22 

30 

12-24 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  1 

31 

12-24 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

358 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

91 

10-21 

29 

1-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-25 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

96 

8.30. 

22 

12-21. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  9 

28 

2-16 

32 

11-26 

32 

12.15 

25 

12-16 

» 

NONE 

NONE 

341 

284 

103 

8-27 

15 

12-20. 

NONE 

2-12 

19 

5-  6 

23 

5-  6 

27 

6-13 

32 

9-20 

30 

10.17 

26 

11-10 

12-15 

19 

12-18 

15. 

307 

188 

162 

99 

REDWOOD  CITY 

95 

6-28 

27 

12-18. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

2-12 

31 

12-15 

30 

12-16 

28 

NONE 

NONE 

NONt 

35J 

307 

RICHMOND 

91 

10.  2 

29 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  2 

32 

12-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

350 

See  reference  notes  following     Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
 1965 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

L6e  or 
below 

20°  or 
below 

24  or 
below 

28 3  or 
below 

32°  or 
belov; 

32°  or 
below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

SA]NT  MARYS  COLLEGE 

96 

7-15 

20 

12-17 

NONE 

NONE 

1-  1 

23 

2-12 

20 

4-11 

JO 

1  1-21 

32 

SALINAS  2  E 

9  7 

10-2* 

27 

12-23* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

27 

4-  7 

32 

12-  6 

H 

SALINAS  FAA  AP 

9  9 

10-24* 

29 

12-23* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-16 

32 

12-15 

32 

SAN  ANTONIO  MISSION 

105 

7-  5 

21 

12-24* 

NONE 

NONE 

2-16 

2* 

5-  6 

25 

5-  6 

23 

10-17 

3  2 

5  F  R ICHMOND  SUNSET 

92 

10-25* 

28 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-21 

28 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

88 

10-24 

30 

12-21* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  I 

31 

12-17 

30 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

90 

10-24 

35 

12-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GREGORIO  2  SE 

94 

10-24* 

27 

12-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-16 

32 

12-16 

3  0 

SAN  JOSE 

92 

8-26 

2  6 

12-18* 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  1 

2  7 

2-12 

32 

12-15 

3  1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

99 

10-24* 

30 

12-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-18 

3  1 

SAN  MATEO 

90 

10-24 

32 

12-18* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-17 

3  2 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

9  3 

8-28 

28 

12-20* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-25 

32 

2  9 

SANTA  CRU2 

102 

10-  1 

25 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

27 

2-13 

30 

12.15 

30 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

90 

10-25* 

29 

12-22* 

NONE 

NON£ 

NONE 

NONE 

I-  9 

32 

12-16 

3  2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

98 

7-16 

20 

12-18 

NONE 

NONE 

NONE 

2-24 

28 

3-  6 

32 

12.13 

1  1 

WATSONV ILLE  WATERWORKS 

96 

10-23 

26 

12-17 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  1 

28 

2-12 

31 

12-15 

28 

ft    ft  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FlBREBOARD  ML 

96 

8-15* 

27 

12 

•  20* 

none 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

30 

12-15 

30 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

99 

8-11 

21 

12 

•21 

none 

NONE 

NONE 

1-  2 

28 

2-26 

32 

11-28 

32 

ASH  MOUNTAIN 

103 

7-17 

24 

12 

.18* 

NONE 

NONE 

1-  1 

24 

2-10 

28 

4.1 1 

30 

12-  7 

3  1 

AUBERRY   1  NNE 

101 

8-11 

20 

■  1  7 

NONE 

2-11 

27 

3-  6 

29 

10-16 

32 

BAKER SF IE LD  WB  AIRPORT 

105 

7-  6 

25 

l  ? 

•  1  9 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

28 

2-12 

28 

12-171 

32 

balch  POWER  HOUSE 

98 

8-11* 

26 

1 

(  . 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  1 

26 

4-10 

32 

12-15 

32 

8LACKWELLS  CORNER 

• 

• 

" 

BUTTONWILLOW 

102 

8-  8* 

21 

12 

-23 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

2-24 

30 

11-28 

32 

CALAVERAS  BIG  TREES 

8  8 

10-  8* 

7 

1 

,  I 

1-25 

16 

4-1 1 

19 

5-  7 

2  3 

5-24 

28 

6-27 

32 

30 

CAMP  PARDEE 

105 

7-  6 

28 

I  2 

■  2  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

32 

12-16 

30 

catheys  vy  bull  run  rh 

102 

7-15 

22 

12 

•  2  3 

NQNE 

NONE 

1  -  1 

24 

2-  12 

Z% 

5-  6 

32 

1 1-26 

|  1 

cherry  valley  dam 

9  3 

7-15* 

6 

1 

.  1 

1-25 

1** 

4*11 

1  9 

4.1 1 

I  9 

5-  7 

2  8 

5-24 

3  1 

9-19 

i  2 

COALINGA 

105 

5-29 

21 

12 

•  20 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

28 

2-15 

3  1 

12-14- 

3  2 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

106 

7-17 

2 1 

1  2 

•16 

NONE 

NONE 

NONE 

2-11 

26 

2-24 

3  I 

12-15 

2  8 

DENAIR  3  NNE 

102 

7-16* 

20 

1  2 

•  1  9 

NONE 

NONE 

1-  1 

24 

2-16 

26 

3-19 

32 

11-27 

30 

DUDLEYS 

'6 

B-lO 

*  \ 

12 

•  2  3* 

2-  9 

1  6 

2«tl  1 

1  7 

3.  6 

*  3 

5-24 

28 

6-26 

3  2 

?"i8 

3  1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

10  2 

7-16* 

22 

12 

•  23 

NONE 

NONE 

NONE 

2-15 

28 

3-  7 

n, 

11-28 

3  2 

FIVE  POINTS  3  SSW 

105 

7-16* 

22 

12 

•  23 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

2-24 

Z 

12-15 

2  9 

FRESNO  WB  AIRPORT 

104, 

7-15 

1  i 

1  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-24 

32 

12-15 

30 

FRI ANT  GOVERNMENT  CAMP 

106 

8-  8 

25 

\ 

.  i 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  9 

28 

2-24 

32 

12-16 

26 

GIANT  FOREST 

8  7 

8-11 

5 

1 

1 

4-12 

10 

5-  7 

1  9 

5-  9 

2  4 

5-22 

2  7 

6-26 

2  9 

9*19 

30 

GLENNVILLE 

101 

8-10 

15 

1 

B 

1-  8 

1  5 

2-13 

20 

3-  6 

22 

5-  7 

26 

3-25 

32 

10-16 

29 

GRANT  GROVE 

8  1 

8-1 1  * 

7 

1 

»  1 

4-11 

12 

5-  7 

1  9 

5-  7 

1  9 

5-  8 

26 

6.26 

3  I 

9-19 

3  1 

HANFORD 

10  3 

7-16 

2  2 

I  2 

•  1  8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

25 

3-  1 

32 

12-15 

2  7 

HETCH  HETCHY 

90 

10-  9* 

10 

I* 

.  J 

1-  2 

U 

1.25 

20 

4-12 

24 

4-12 

24 

5-  7 

31 

HUNTINGTON  LAKE 

7  7 

8-11* 

1 

l 

1 

4-12 

I* 

5-  7 

18 

5-  8 

2  3 

6-26 

28 

6-26 

28 

9-18 

30 

IDRIA 

9  7 

7-15* 

10 

l 

•  29 

1-29 

10 

1-29 

10 

1-29 

1  0 

1-29 

10 

2*12 

32 

1  1-26 

32 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

105 

7-  7* 

27 

12 

•  20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12-19 

30 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

1  0  3 

8-  7* 

22 

I  2 

24 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-15 

26 

4-11 

30 

1 1-27 

2  H 

KETTLEMAN  city  1  SSW 

104 

8-  7* 

22 

1  2 

2  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-15 

32 

11-29 

32 

KETTLEMAN  STATION 

10  6 

7-16 

27 

1 2 

■20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-30 

29 

12-14 

32 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

10  I 

7-17* 

2 1 

12 

19 

NONE 

NONE 

2-10 

24 

2-12 

27 

2*25 

32 

11-28 

32 

le  grand 

100 

7-16* 

22 

12 

.19 

NONE 

NONE 

NONE 

2-11 

28 

2-25 

32 

1 1-27 

32 

LEMON  COVE 

102 

7-  6 

25 

1 

■  1 

NONE 

NONE 

NONE 

I*  I 

25 

2-1.0 

32 

11-29 

3  1 

LINDSAY 

104 

7-16 

24 

12 

19 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

2-17 

2 

11-28 

31 

LCD  I 

100 

7-15 

2  3 

12 

23» 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

2-17 

3  1 

1 1-28 

30 

LOS  banos 

LO  5 

7»  I  5 

12 

.23* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

27 

2-24 

32 

1 1-27 

12 

MADERA 

1  0* 

8-  3 ♦ 

2  3 

12 

•20 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

28 

2-12 

3  1 

11-29 

3  2 

MANDEVILLE  ISLAND 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4*10 

29 

MANTECA 

100 

7-16* 

24 

12 

20* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

11-26 

32 

MARICOPA 

1  0  7 

7-  6 

23 

12 

20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

30 

1 1-29 

3  1 

MERCED  FIRE  STATION  2 

7-16 

2  3 

12 

19 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

28 

2-24 

32 

12-15 

29 

MODESTO 

1  02 

7-15 

23 

12 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

2  7 

2-16 

32 

11-28 

3  1 

NEWMAN  2  NW 

1  0  1 

7-  5 

2  5 

12- 

23. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

2-24 

1  2-14 

30 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

98 

8-11* 

16 

1. 

•  1 

I-  1 

16 

1-  1 

16 

2-11 

24 

5-  6 

28 

3-  6 

11 

11-26 

2  9 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

102 

7-  6 

23 

12 

19* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

2  7 

3-  2 

32 

12-15 

2  8 

ORANGE  COVE 

103 

7-  7 

27 

12 

19* 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

28 

2-13 

32 

12-16 

2  7 

PANOCHE  CREEK 

1 0  1 

7-  6 

12 

20 

NONE 

NONE 

NONE 

1-10 

28 

2-11 

30 

12-15 

1 1 

PORTERVILLE 

103 

7-17* 

26 

12 

19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

3  1 

12-16 

2  9 

POSEY  3  E 

90 

8-11 

3 

1 

I 

4-12 

16 

4-12 

16 

3-  7 

23 

5-  8 

26 

3-24 

30 

10-16 

26 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

91 

10-  7* 

17 

1 

■  1 

NONE 

1-  8 

20 

1-25 

24 

2-12 

20 

5-  6 

32 

11-25 

30 

SAN  LUIS  DAM 

103 

7-  6 

23 

12 

20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

32 

12-15 

31 

SONORA  RS 

102 

7-16 

19 

1 

1 

NONE 

1-  2 

20 

2-10 

24 

2-23 

28 

3-  6 

30 

11-22 

3  2 

SO  ENTRANCE  YOSEMtTE 

89 

7-16* 

6 

1« 

•  I 

1-25 

15 

5-  7 

19 

3-  7 

19 

5-  8 

25 

3-24 

30 

9-19 

3C 

STOCKTON  wBAP 

104 

7-  5 

21 

12 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

26 

2-12 

30 

11-26 

1 1 

STOCKTON  FIRE  STATION 

104 

7-16 

23 

12. 

23* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  2 

27 

2*19 

30 

11-28 

30 

STOCKTON  MOwRY  BRIDGE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-16 

28 

2-24 

30 

TEHACHAPI 

95 

8-10 

12 

1. 

1 

I-  8 

14 

4.12 

17 

4-12 

17 

4.16 

28 

5-  7 

29 

10-17 

27 

TE JON  RANCHO 

1  0  1 

7-  6 

25 

12 

'20 

NONE 

NONE 

NONE 

2*10 

30 

12-  2 

2  9 

THREE  RVR5  EDI  SON  PH  2 

102 

8-10 

24 

12 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

2-11 

26 

2-15 

31 

12-  7 

32 

TIGER  CREEK  PH 

96 

7-16* 

20 

1. 

1 

NONE 

I-  1 

20 

1-  1 

20 

2-23 

28 

5-  7 

30 

10-16 

12 

TRACY  CARBONA 

102 

7-16 

21 

12 

20 

NONE 

NONE 

NONE 

I-  1 

28 

2-24 

2 

1  1-28 

11 

TRACY  PUMPING  PLANT 

103 

8-  1 

22 

12 

18 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

27 

2-24 

2 

12-11 

3  1 

V1SAUIA 

101 

8-11* 

24 

12 

*.0* 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  I 

28 

2-13 

SI 

1  1-28 

3  2 

WASCO 

103 

7-  7 

25 

12 

23 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

28 

2-16 

32 

12-15 

30 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

98 

10-  8* 

9 

1 

-  1 

1-  8 

15 

2-10 

20 

4-11 

22 

4-11 

22 

3-  8 

32 

9-29 

31 

First  (all  minimum  of 


Number  of  days 
between  dates 


28"  or 
below 


24"  or 
below 


20"  or 
below 


Q 


16"  or 
below 


E 


27 


12-16 
NONE 
12-15 
12-21 

NONE] 
NONE 
12-1' 
12-16 
NONE 

NONE 
12-17 
12-17 

NONE 
12-15 

12-15 


12-18 
12-15 

12-17  24 

11-  28  28 

12-  19  25 

12-17  28 

12-17  24 

11-  10  26 

12-  23  28 

12-  6  26 

11-  26  16 

12-  16  28 
12-15  28 
12-15 

10-lftl  27 

12-16  25 

12-17  27 

12-16  27 

12-16  26 

10-  16  23 

11-  26  22 

10-  16  24 

12-  15  27 

11-  26  22 

9-19  26 

12-  15  28 
12-20  27 

11-  27  28 

12-  15  26 

12-20  27 

12-15  27 

12-16  26 

12-16  28 

12-16  26 

12-15  26 

12-15  27 

12-16  28 

12-15  28 

12-19  27 

12-16  28 

12-15  26 

12-16  28 

12-17  22 

12-15  28 

12-16  27 

12-20  25 

12-18  27 

10-  16  26 

11-  26  27 

12-  18  26 
12-15  28 
10-16  26 
12-15  27 

30(  12-15  27 


12-16  2«| 

NONE| 

NONE 
12-15  22 

NCNt 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NCNt 
NONE 
12.16  21 


NONE 


10-17 
12 
12-16 

12-15 
12-17 
12-15 
12-19 
12-18 

11- 


12-17  20 

none! 
none! 

NCNt 
NCNE 

NONF 

noneI 

NONE 
NONE 
NONEj 

NCNt 
NONE 
NONE 
NONE 
12.16  20 


NONE  NONE 
12.161  2*  NONE 


12.17 
12-17 
NONE 


12.17 
11-25 

NONE 


12.20 
12*16 
12-15 


11.261  2*|  12.16  18 
12.17 
12-23 
NONE 
NONE 


10-16 
11.26 
10.16 
12.17 

11.261  22j  12-16  19 


10.16 
NONE 
NONE 
12-2* 
12.16 

NCNE 
12.16 
12.16 

NONE 
12.19 

12.19 
12.17 
12-19 


NONE 
20|  12-17 

NONE 


NONE 
2*1  11-26 

NONE 

2  31  NONE 
11.26 
NONt 
NONE 


21 
21 

23  12-19 


23   11-26  15 

22   12-16  18 

2*{  11.26  15 
NONE 


NONE 
NCNt 
NONE 
NONE 


23|  11.25  19 
NONE 
NONE 
NONE 
NONt 

NONE 
NCNt 
NONt 
NONE 
NONE 


NONt 
NONt 
NONE 


12-19  2*  NONE; 

23  NONE 
23  NONE 
2*|  NONE 
NONE, 
22]  NONE 

2  3]  NONE 
NONE 
NONF 
NONE 
16;   11.26  16 

NCNt 
NCNE 
12.17  20 
11.26  17 

NONE 

12-191  2  3|  NONE 


12.  1 

NONE 
12.18 

12.17 
12.18 
12-18 


12-17  18) 

NONE 
NONE 

NONE 
NCNE 
NONE 


12-19i  2*|  NONE 
NONE  NONE 

11.26  21  12-15  18 


NONt 
NONt 
NONE 
NONt 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NCNt 
NONE 
NONE 
NONt 
NONE 

NONE 


NCNt 
NCNt 
NCNt 
NONt 
NONE 

NCNt 

NONt 
12-16 
NONE 

NONt 

11-  26 

NONt 
NONE 
NONE 

12-  17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

11.26 
NONE 
11.26 

NONt 
NONE 

11.26 
NONt 
NONt 
NONE 
NONt 

NONE 
NONE 
NONE 
NONt 
NONt 

NONE 
NONt 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONt 

NONE 
NONt 
NONE 
NONE 
11.26 

NONE 
NCNE 
NONE 
12-16 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

12-17 


308 
202|  170 


161     85  8* 


266  230 
288 

319 

310]  307|  277 
309  276 
35U  293 
307  285 

3*2  285 
3*2  277 


293 
308|  295 
3*2  286 
36U  29* 
3101  225  305 


3*2  288 
310  307 
3*5|  308 
307 
iOi   16ll  1*5 


26H,  30* 
3*2 
2961  200 
161  118 
3*2  290 


22* 
2*3 
303 
16* 


30* 
307 


326 
306 
3*2 
221 


3*8 
276 
2*0 
26* 
309 


203  118 
308  303 


1*5  8* 

305  205 
308  295 
295 


203  1** 

161  85 

307  289 

226  - 


348 


233    184  163 
296 
309l  296 


263 


162 
278 
291 
289 
303 


See  reference  notes  following    Station  Index. 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1965 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16'  or 
below 

16  °  or  below 

20°  or  below 

24  °  or  below 

0 
St 

o 

CO 

N 

32  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

•    *  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

03 

•12 

NONE 

NONE 

2-12 

2-12 

^ 

12- 

23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

AVALON  PLEASURE  PIER 

90 

10-22 

42 

2! 

.12. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BARRETT  DAM 

106 

8-10 

21 

2 

■12 

NONE 

NONE 

2-13 

22 

3*  6 

26 

4-13 

32 

12- 

15 

32 

12-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

293 

246 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

109 

8-  9 

22 

1 

■  8 

NONE 

NONE 

2-10 

23 

2*12 

26 

5-  8 

32 

11- 

11 

31 

12-15 

27 

12.23 

24 

NONE 

NONt 

317 

307 

288 

BIG  BEAR  LAKE 

a* 

8-  e. 

-  8 

1 

•  2 

4-15 

12 

5.  8 

19 

5.10 

24 

6*18 

27 

6.28 

29 

7- 

2 

31 

9-  7 

28 

9-  8 

24 

11.  7 

20 

11-  9 

16 

208 

183 

121 

81 

4 

BONITA 

104 

NONE 

NONE 

2"  12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BURBANK  MB  AIRPORT 

106 

B.  9 

32 

2 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

99 

10-22 

40 

2- 

■10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CACHUMA  DAM 

102 

8-14. 

28 

1 

■  1 

NONE 

NONE 

NONE 

I"  1 

28 

2-13 

31 

11- 

4 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

265 

CAMPO 

102 

8.  9» 

20 

2 

■  10 

NONE 

2.10 

20 

3.  6 

24 

5>  8 

27 

5-  9 

31 

10- 

17 

30 

11-10 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

186 

161 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

2  5 

.12 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

3  1 

12- 

15 

12-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

CHULA  VISTA 

101 

10-23 

33 

2 

.12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

101 

8-  9. 

26 

1 

>  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

26 

2-12 

32 

12- 

2  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

315 

CORONA 

104 

8-  9 

28 

1. 

.  4 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  4 

28 

2.17 

32 

12- 

15 

31 

NONE] 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

culver  city 

103 

10-22 

37 

12 

•  16. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

CUYAMA 

101 

8-10 

18 

. 

2-15 

20 

10. 

It 

2  8 

10-16 

28 

12.14 

24 

12-17 

20 

NONE 

306 

2  9  4 

162 

161 

CUYAMACA 

95 

8-11 

15 

2. 

.10 

2-10 

15 

3.  5 

17 

4-14 

24 

6.17 

27 

6.18 

1 

9- 

8 

32 

11-  7 

28 

11.11 

20 

11.11 

20 

NONE 

251 

211 

14: 

82 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

10<. 

8-10 

29 

12 

•25. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2«  9 

31 

12- 

15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

310 

EL  CAP  I  TAN  0AM 

106 

8-10* 

32 

2. 

•  12 

NONE 

I  NONE 

NONE 

NONE 

2*12 

32 

NONE 

NONE 

none] 

NONE 

NONE 

ELSINORE 

108 

8-  9* 

19 

2 

■  12 

NONE 

2.12 

19 

2.12 

19 

3-  3 

28 

4.12 

32 

12- 

15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2*7 

ESCONDI0O 

2' 

NONE 

NONE 

NONE 

2"  1 2 

2  8 

3  2 

12- 

19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

FONTANA  KAISER 

107 

8-10 

30 

i 

6. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2.  6 

30 

12- 

25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

323 

GILLESPIE  FIELD 

101 

10-22. 

2* 

2- 

12 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2-17 

28 

3-  5 

30 

12- 

19 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

289 

HENSHAW  DAM 

101 

8-11. 

17 

2> 

12 

NONE 

3-  5 

19 

3-  7 

21 

5-  8 

28 

5.  8 

28 

10- 

IT 

29 

11-11 

28 

NONE 

NONE 

NONt 

187 

162 

IDYLL* I LD  RANGER  STA 

93 

8-  7 

10 

12. 

15. 

4.12 

16 

4.14 

18 

4.15 

22 

6.26 

26 

6-26 

28 

9- 

5 

32 

9-  7 

21 

10.16 

2  3 

11.26 

15 

1  1.26 

15 

228 

226 

184 

73 

71 

JULIAN  WYNOLA 

100 

20 

3.  2 

20 

20 

11- 

1  1 

3  i 

11-26 

28 

NONE 

NONE 

NONt 

26! 

288 

LAGUNA  BEACH 

100 

10-23. 

30 

2 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

LA  MESA 

101 

10-22 

34 

2. 

12* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

LOMPOC 

99 

10-23 

30 

1. 

•  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

31 

12- 

17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

311 

LONG  BEACH 

101 

10-22 

39 

1. 

•  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  WB  Ap 

101 

NONE 

J2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE] 

NONE 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

101 

10-22 

37 

2 

12. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

100 

10-22 

37 

I. 

■  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NCNt 

NONE 

MILL  CREEK  NO  2 

102 

8-11, 

28 

1 

■  1 

NONE 

NONE 

NONE 

1.  1 

28 

4-12 

32 

12- 

15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

MT  BALDY  NOTCH 

62 

8-24. 

6 

4. 

12. 

4.14 

16 

5.  3 

20 

5.  7 

22 

5-23 

28 

6-26 

30 

9. 

18 

32 

10-16 

24 

10.16 

24 

11.26 

11.26 

15 

226 

207 

16! 

146 

84 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

8  10. 

19 

4.11 

19 

26 

12 

10. 

U 

3  ] 

11-25 

23 

11.25 

23 

12-15 

2C 

NONE 

248 

227 

202 

112 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

96 

10-21 

36 

2. 

12. 

NONE 

!  NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCEANSIDE 

105 

10-22 

33 

2. 

12. 

NONE 

NON£ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OJAI 

106 

8-  8 

28 

12. 

19. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

6-11 

32 

12. 

15 

30 

12-18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

248 

OXNARD 

98 

10-22 

32 

1- 

•  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

2.12 

20 

22 

26 

3  1 

10. 

16 

32 

1 1-23 

2  1 

1 1*23 

2  1 

NONE 

NONE 

22' 

20C 

112 

PASADENA 

102 

8-  8 

33 

l> 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PERRIS 

108 

8-10 

23 

2. 

12 

NONE 

NONE 

2-12 

23 

2-13 

27 

3-  5 

32 

12- 

15 

30 

12-18 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

309 

265 

POMONA 

104 

8-  9 

28 

12. 

23. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

28 

2-17 

32 

12- 

16 

31 

12-23 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

31; 

302 

RAMONA  SPAULD1NG 

107 

8-  9 

25 

3. 

5. 

NONE 

NONE 

NONE 

3>  5 

25 

5-  8 

29 

12- 

15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

221 

REDLANDS 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

2*12 

28 

2.12 

28 

12- 

1  8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

106 

8-  9 

27 

2- 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

27 

2-18 

32 

12- 

19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

305 

RIVERSIDE  EXP  STA 

106 

8-10 

28 

2. 

12 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

26 

3-  3 

32 

11- 

26 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

268 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

101 

8-10 

29 

1. 

2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

108 

8-10 

2* 

2. 

12 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2>12 

24 

3-  3 

32 

11- 

29 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

271 

SANDBERG  WB 

1 

NONE 

1.  1 

1  7 

4.1 1 

2* 

26 

3  1 

11- 

25 

11.26 

28 

12.15 

23 

12.22 

20 

NONt 

3  6 

24 

226 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

104 

10-22 

38 

2. 

12. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

SAN  FERNANDO 

105 

8-  9. 

3* 

12. 

25. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

101 

10-21. 

31 

1- 

8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

32 

12- 

23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

315 

SAN  JACINTO 

112 

8-  9 

20 

2 

12 

NONE 

2.12 

20 

2.16 

24 

3.  5 

26 

3-14 

32 

11- 

2  6 

31 

12-18 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

288 

257 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

12- 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

95 

10-24. 

35 

12. 

19. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

95 

10-24 

32 

12. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12- 

19 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  CATALINA  WBAP 

1. 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

100 

10-22 

27 

12. 

23. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

27 

2-13 

0 

12- 

15 

30 

12-17 

26 

NONE 

NONE 

NONt 

311 

306 

SANTA  MONICA  PIER 

99 

10-23 

38 

12. 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NCNt 

SANTA  PAULA 

1  0  1 

12. 

2  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

32 

12- 

16 

28 

12-16 

2  6 

NONE 

NONE 

NONE 

SUNLAND 

104 

8-  9 

28 

1. 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  1 

28 

4-10 

32 

12- 

23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

257 

TORRANCE 

100 

10-22 

35 

2. 

12. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

103 

10-22 

28 

2. 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-10 

28 

2.17 

32 

12- 

2  3 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

310 

TWITCHELL  DAM 

100 

10-22 

25 

2. 

10 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

5.  7 

32 

12- 

15 

32 

12-23 

28 

NONE 

NONE 

NONt 

314 

222 

UCLA 

1. 

1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

UPLAND   3  N 

107 

8-  9 

29 

2. 

10. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

4-12 

32 

12- 

15 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

VISTA  2  NNE 

100 

10-22 

31 

!■ 

8 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE! 

NONE 

WARNER  SPRINGS 

102 

8-  9 

16 

2. 

10. 

2.10 

16 

3.  5 

18 

3.  6 

23 

5.  8 

26 

5-  8 

26 

10. 

16 

32 

11-11 

26 

12-24 

2  2 

NONE 

NONE 

293 

187 

161 

YORBA  LINDA 
•    *  * 

102 

8-  9. 

32 

12-23 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

'12- 

23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

11* 

8-  64 

22 

2.12 

NONE 

NONE 

2-12 

22 

2-13 

26 

2-16 

32 

12- 

18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

306 

BARSTOw 

NONE 

2.12 

19 

2-13 

24 

3-  3 

26 

3-  3 

26 

11. 

26 

31 

11-27 

28 

12-19 

21 

NONE 

NONt 

310 

269 

268 

BEAUMONT   1  E 

106 

8-  9 

2* 

1.  8 

NONE 

NONE 

1.  8 

24 

2-13 

28 

3-  5 

29 

11- 

26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

266 

BISHOP  IB  AIRPORT 

102 

8-  5 

8 

1-  1 

2.24 

15 

3.  3 

19 

4-11 

24 

5-  7 

27 

5-  7 

27 

11. 

3 

32 

11-22 

2  7 

11-26 

'-  1 

11.29 

20 

12.15 

14. 

295 

271 

221 

199 

281 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

76 

7-29. 

5-  7 

10 

5.  9 

20 

5-24 

24 

6-28 

26 

6-28 

26 

9- 

8 

32 

9-11 

26 

9-17 

2  4 

10.16 

19 

11-25 

15 

202 

16C 

116 

75 

172 

BLYTHE 

114 

8-  9 

24 

2>13. 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-13 

24 

3-  6 

32 

12- 

19 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

288 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

1  1  ? 

7-  6 

29 

2.12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

2 

NCNE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

113 

7-  4 

25 

2-12 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

3-  5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

BRAWLEY  2  SW 

113 

7-27. 

25 

2-12 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

26 

3-  3 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CAnTIL 

109 

8-  9 

15 

2.12 

2.12 

15 

2.13 

20 

2.17 

23 

3-  3 

26 

4-  9 

32 

11- 

27 

31 

12.  1 

27 

12-18 

21 

12.19 

19 

NONt 

310 

305 

273 

232 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

107 

8-  6. 

21 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

21 

3-  3 

27 

3-  3 

27 

11- 

26 

32 

12-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

270 

See  reference  notes  following 
-  475  - 


Station  Index. 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
 196S 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  daya 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20 '  or  below 

24  or  below 

28°  or  below 

32  or  below 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp,  j 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  1 

Date 

Temp. 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp. 

DEATH  VALLEY 

119 

8.10. 

28 

12 

.20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

2 

12-19 

29 

12-20 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

94 

8-  8* 

2 

1 

-  1 

3-  3 

16 

3-  9 

20 

*-12 

22 

5-  8 

28 

5-10 

31 

9-17 

32 

11-11 

27 

11-26 

20 

11-26 

20 

12-15 

11 

287 

262 

228 

187 

130 

EAGLE  MOUNTAIN 

112 

7-  5 

3* 

1 

.10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

EL  CENTRO  2  SSW 

114 

8-  9. 

2* 

2 

•  12 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2-13 

28 

3-  5 

32 

12.25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

FAIRMONT 

96 

8-10* 

26 

8. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

27 

4-12 

12.14 

12-2  3 

28 

NONE 

NONE 

315 

GOLD  ROCK  RANCH 

11* 

7.  * 

33 

2 

.10 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

HAIWEE 

99 

8.10. 

21 

12 

.21. 

NONE 

NONE 

2-13 

2* 

3-  3 

28 

4-13 

32 

10.16 

32 

12.15 

23 

12-15 

23 

NONE 

NONE 

306 

287 

186 

hayfield  pumping  plant 

112 

8.13. 

2* 

1 

.  9 

NONE 

NONE 

1-  9 

24 

3-  3 

26 

3.  5 

29 

12-21 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

291 

IMPERIAL 

113 

7-  * 

31 

2 

•  12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

IMPERIAL  FAA  AP 

115 

7-  *. 

26 

-12 

NONE 

NONE 

NONE 

5-1  1 

2-12 

26 

3-  3 

M 

NONE 

NONE 

NONE 

INDEPENDENCE 

m 

16 

12 

.20 

NONE 

1-11 

19 

2-2* 

24 

3-1* 

27 

4-13 

32 

11.26 

2S 

11-26 

25 

11.29 

24 

12-15 

20 

12-20 

16 

339 

279 

257 

227 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

116 

7-  5 

2* 

2 

■  12 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

2-16 

27 

3-  3 

32 

12-18 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

290 

INYOKERN 

107 

8-10 

17 

2 

.12 

NONE 

2-12 

2-13 

23 

3-  3 

28 

4-12 

31 

11-26 

28 

1  1-26 

28 

12-15 

22 

12-19 

u 

NONE 

311 

306 

268 

228 

IRON  MOUNTAIN 

11* 

7-  5 

29 

2 

•  12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-16 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LAKE  ARROWHEAD 

ea 

8-  9 

14 

2 

1-  2 

1  4 

1.  2 

14 

4-12 

" 

5-25 

" 

10.17 

3  ^ 

11-26 

22 

1 1-26 

22 

12-15 

20 

12-19 

1  j 

352 

3*fi 

228 

226 

246 

■ 

LANCASTER 

105 

8-  6 

14 

2 

.12 

2-12 

.* 

2-13 

18 

3-  3 

23 

3-  3 

23 

3-  9 

31 

11.26 

32 

11-27 

28 

12.18 

21 

NONE 

NONE 

290 

269 

262 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

99 

8.10 

NONE 

NONE 

4-  4 

22 

*-10 

28 

4.12 

31 

- 

. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

10* 

8-  6. 

12 

2 

.12 

2-12 

12 

2.12 

12 

3.  3 

23 

3-  5 

26 

«-13 

30 

11*26 

32 

11.29 

26 

12.18 

22 

12-19 

20 

NONE 

311 

290 

269 

227 

MECCA  2  SE 

- 

24 

2 

■  13 

NONE 

NONE 

2-13 

24 

2-13 

24 

3-  3 

32 

12-19 

32 

NONE 

NONE 

NONfc 

NONE 

291 

MITCHELL  CAVERNS 

99 

8.  9 

" 

* 

8 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

" 

5-  7 

2  9 

NONE 

NONE, 

NONE 

NONE 

MOJAvE 

103 

8-10. 

18 

2 

■  12 

NONE 

2-12 

18 

2-13 

24 

2-2* 

20 

3-  3 

29 

11-27 

30 

12-17 

2* 

12.17 

2* 

NONE 

NONt 

308 

297 

269 

MOJAVE  2  ESE 

106 

8-10 

16 

2 

■  12 

2-12 

16 

2-12 

16 

2-15 

24 

3-  3 

28 

3-29 

32 

11-26 

32 

12-18 

22 

12.18 

22 

NONE 

NONfc 

307 

290 

2*2 

MOUNTAIN  PASS 

99 

8*  9* 

1-  1 

\  4 

2.1* 

19 

4-13 

24 

5.  6 

2  8 

5-  8 

32 

MT  SAN  JACINTO  W5P 

9-  8 

30 

9-19 

25 

10.16 

20 

10.16 

20 

11-25 

16 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 

116 

8-  1 

30 

2 

■  12. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONfc 

NONfc 

A 
t 

PALMDALE 

103 

8-10 

20 

2 

.12 

NONE 

2.12 

20 

4-11 

22 

4-11 

22 

4-11 

2 

1  1-26 

31 

12-15 

27 

12.18 

24 

NONE 

NONE 

251 

248 

229 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

10S 

8.10 

13 

2 

.12 

2.12 

13 

2.16 

20 

3-  3 

24 

3-  3 

24 

4-13 

1 

11-26 

31 

11-29 

28 

12.17 

23 

12-19 

20 

NONt 

307 

289 

271 

227 

PALM  SPRINGS 

117 

7-  5. 

28 

1 

■  8 

NONE 

NONE 

NONE 

1-  8 

28 

3-  3 

32 

12-20 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONfc 

292 

PARKER  RESERVOIR 

115 

7-  5 

32 

2 

■  12 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2-12 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONfc 

RANDSBuRG 

102 

8.10. 

23 

I 

■  8» 

NONE 

NONE 

2.12 

24 

2-23 

27 

5-  7 

30 

11-29 

31 

12-17 

28 

NONE 

NONE 

NONt 

298 

206 

SQUIRREL  INN  2 

88 

10.  8 

12 

1 

1.  2 

16 

4.13 

20 

4-13 

20 

5-  7 

26 

5-  8 

31 

10.16 

32 

11-25 

28 

11.26 

22 

12-15 

20 

NONE 

246 

227 

202 

161 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

11* 

8.  9. 

26 

2 

:.. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-13 

28 

3-  5 

32 

NONE 

NONE 

none! 

NONE 

NONE 

TRONA 

109 

8.10 

18 

2 

•  12 

NONE 

2-12 

18 

2-12 

18 

4-11 

25 

4-11 

5 

1  1-26 

32 

12-15 

27 

12.18 

24 

NONE 

NONfc 

310 

248 

229 

TWENTYNINE  PALMS 

110 

7-  5 

22 

1 

.  2 

NONE 

NONE 

2-12 

24 

3-  3 

25 

3-  6 

31 

11-27 

32 

12-19 

27 

NONE 

NONE 

NONE! 

291 

266 

VALVERMO  RANGER  STA 

100 

8-  1 

9 

12 

■  23 

2-12 

16 

2.2* 

20 

4.11 

23 

5-  7 

26 

5-22 

30 

10-16 

30 

10-17 

28 

11.26 

21 

11-27 

20 

12-23 

9 

315 

277 

229 

163 

1*7 

VICTORVILLE  PU*P  PLANT 

105 

8-10 

16 

2 

■  12 

2-12 

16 

2.12 

16 

2.2* 

24 

2-2* 

24 

4-11 

32 

11-26 

31 

11-29 

27 

12.18 

22 

NONE 

NONt 

298 

279 

229 

WHITE  MOUNTAIN  1 

7* 

7-  5 

-19 

12 

■  16 

5-  8 

14 

6.16 

18 

6.26 

21 

6-27 

28 

6-27 

28 

7-23 

32 

7-25 

28 

9-  8 

19 

9-  8 

19 

9-17 

16 

132 

8*t  74 

28 

26 

WHITE  MOUNTAIN  2 

62 

10-13 

•  20 

2 

■  11 

6-26 

1  = 

6.26 

15 

6-27 

21 

6-29 

26 

6-30 

31 

7-  1 

30 

8-30 

28 

9-  8 

2- 

9-15 

20 

9-18 

14 

64 

81 

73|  62 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT  California 

Table  4     


Station 

Jan. 

Feb. 

Mar 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

NORTH  COAST  DRAINAGE  01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

®  * 

^  *  ^ 

^160 

C'  1 \  ~ 

\  7a? 

^?o?  3 

6  71*3 

MAX 

551 

62  3 

67  2 

71  9 

79  1 

77  6 

82  4 

84  2 

77  8 

76  2 

63  3 

49  5 

70  6 

MIN 

39.8 

44.3 

48.0 

48.5 

50*7 

52  .4 

57*0 

50.6 

49  .7 

46.3 

37.2 

47.2 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

inn? 

^RA? 

3R9n 

^777 

3^22 

2R41> 

6  1  'm 

1  370 

1  106 

1  447 

MAX 

64  5 

68  6 

73  7 

76  2 

77  4 

81  3 

74  2 

69  2 

60  8 

52  3 

MIN 

- 

- 

45.3 

48  .4 

50.5 

53.2 

55.9 

59  .2 

52.9 

51.7 

47 '.8 

40.9 

- 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

2RAA 

2RR7 

2QA7 

B  4.19 

"*Ann 

MAX 

54  2 

617 

66  9 

72  4 

85  1 

76  1 

MIN 

42.2 

40  .6 

45*1 

49  .4 

52*8 

- 

_ 

- 

- 

50.0 

- 

- 

- 

LAKE  PILLSBURY  NO.  2 

EVAP 

7  63 

10  19 

460 

501 

929 

774 

1059 

1098 

1004 

912 

874 

562 

B  309 

- 

- 

MAX 

50.5 

59.1 

65.6 

70.4 

81.5 

87.1 

92.0 

89.4 

81  .5 

73.0 

56.4 

39  .3 

40.0 

43.7 

47.9 

50.2 

57.0 

61  .0 

61 .0 

52.1 

48.5 

45.3 

_ 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

_ 

_ 

_ 

2.66 

7.26 

8.41 

10.63 

7.60 

6.26 

3.02 

B  .74 

_ 

_ 

WIND 

- 

1251 

1139 

1481 

1436 

1415 

12  76 

1388 

1043 

872 

897 

- 

Till  F  1  A  K  F 

EVAP 

78 

7 

7  38 
* 

8  81 
* 

7  30 

76 

* 

R   4  21 

SACRAMENTO  DRAINAGE  02 

8ERRYESSA  LAKE 

EVAP 

3  76 

)  05 

12  67 

0  88 

7  73 

5  37 

1  99 

72  07 

WIND 

1776 

1714 

1595 

1634 

1555 

2062 

1684 

- 

1920 

1314 

B  1805 

1939 

MAX 

55.9 

63.3 

69.1 

73.1 

86.2 

87.4 

92.2 

91.3 

82.2 

76.8 

61  .6 

49  .3 

74.0 

MIN 

40  .8 

40  .8 

46 . 3 

51.0 

55,8 

55.7 

59  . 3 

60.9 

52.9 

50 . 8 

45  .6 

37.7 

49  .5 

l"u|Cn    r*DFRTMFNT    QTATTflN      1  &  \ 
LnlLU    LArtnll'irilVl  3IMI1UIN 

ft 

R 

R 

WIND 

1307 

941 

1424 

1826 

1589 

1575 

1282 

1010 

953 

79  3 

1167 

1194 

15061 

1  .26 

3.24 

4.05 

5.34 

12.13 

11.85 

13.46 

11  .26 

9.53 

6.44 

2.12 

1 .09 

81  .77 

DEP 

WIND 

2800 

2768 

2372 

2908 

3768 

3617 

3175 

2671 

3206 

1824 

2313 

2430 

33852 

MAX 

52.2 

60.9 

67.7 

71  .2 

82.4 

85.6 

90.8 

90.1 

80  .5 

77.4 

62  .0 

47.0 

72.3 

MIN 

41  .9 

41 .2 

45 . 3 

50  .2 

51  .7 

54.3 

57.8 

60.1 

52.2 

51  .9 

47.5 

38.1 

49  .4 

FOLSOM  DAM 

.72 

2.33 

3.23 

3.85 

8.44 

8.34 

11.00 

9.30 

7.34 

5.76 

1  .59 

.64 

62.54 

WIND 

1673 

1404 

1552 

1949 

1731 

1926 

1709 

1579 

1628 

159  7 

1559 

1441 

19748 

LAKESHORE 

EVAP 

B  1.18 

2.07 

3.50 

- 

6.83 

7.55 

9.90 

8.03 

6  .67 

4.35 

- 

B  .82 

- 

DEP 

2  61  7 

77? 

1  *pn 

666 

513 

6?1 

~  9 

669 

AIR 
6 

765 

745 

58 

8030 

LAKE  SPAULDING  DAM(B) 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

9.07 

8.96 

11.33 

B  9  .26 

7.30 

7.25 

- 

- 

- 

M0NTICELL0  DAM 

EVAP 

B  1  21 

2  39 

3  79 

62-5° 

WIND 

'- 

671 

B  607 

826 

861 

867 

762 

666 

793 

49  7 

658 

666 

MAX 

55.5 

62.7 

68.8 

73.6 

86.9 

89.9 

96.1 

94.5 

83.9 

80.2 

62.5 

52.3 

75.8 

40.6 

40  .6 

46  .0 

49  . 8 

53  1 

56.9 

61  2 

62  .6 

54 . 3 

52  .5 

47,4 

38.4 

50 . 3 

PLACERVI LLE  IFG 

EVAP 

- 

2.24 

2.37 

B  3.02 

6  .26 

6.18 

9.14 

6.92 

5.99 

5.04 

B  1  .84 

- 

- 

WIND 

1180 

847 

72  3 

794 

1158 

724 

818 

644 

834 

941 

709 

755 

10127 

SHASTA  DAM 

EVAP 

B  2  07 

2  75 

4  05 

B  3  47 

7  92 

7  93 

1  16 

8  30 

7  47 

6  00 

B    1  46 

1  27 

63  85 

DEP 

'.2b 

'.61 

.49 

-2!  38 

!io 

-2*14 

-1*37 

-2.88 

-1  !o5 

.81 

-1.34 

-  *53 

-9.42 

W I ND 

1820 

1395 

1753 

1553 

1842 

1634 

1924 

1792 

1794 

1713 

1638 

1595 

20453 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

- 

3.06 

4.91 

B  3.15 

7.43 

7.25 

9  .85 

7.89 

7.53 

6.05 

B  1  .79 

B  1.14 

- 

DEP 

.14 

.69 

-2.69 

.82 

-1 .60 

-  .91 

-2.39 

-1  .64 

.07 

-1  .82 

-1  .65 

WIND 

1224 

1059 

1205 

774 

1471 

1204 

1270 

1274 

1287 

1209 

816 

1163 

13956 

WHISKEYTOWN  RES(A) 

EVAP 

2  54 

WIND 

1086 

^984 

^923 

1671 

1416 

^1021 

^791 

^724 

^810 

^  711 

768 

11903 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN  03 

80CA 

EVAP 

- 

- 

- 

- 

B  6.92 

7.00 

9  .04 

7.49 

B  5.93 

- 

- 

- 

- 

DEP 

- 

_ 

-  .11 

-1.77 

-1.43 

-2.05 

-1  .10 

- 

- 

- 

- 

W  I  ND 

1894 

1060 

754 

743 

623 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

- 

- 

- 

4.94 

7.88 

8.05 

9  .29 

7.47 

6.12 

3.88 

- 

- 

- 

WIND 

- 

1918 

1718 

1183 

966 

B  868 

807 

565 

- 

- 

- 

TAHOE  CITY 

EVAP 

5  .06 

DEP 

38 

70 

20 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE  04 

- 

- 

- 

- 

1486 

586 

597 

764 

1231 

1144 

- 

- 

- 

BURLINGAME 

EVAP 

B  1  .34 

1  .98 

3.14 

3.51 

6.87 

7.19 

7.65 

6.58 

4.67 

2  .99 

.80 

_ 

WIND 

549 

531 

487 

759 

1034 

850 

960 

680 

510 

" 

- 

MIN 

42*1 

43*0 

47*4 

52  '4 

52*7 

56  *4 

59  *2 

58  *5 

55*1 
* 

53°9 

49*1 

39  6 

NAC IMIENTO  DAM 

EVAP 

B  1  .52 

2.44 

3.72 

B  5.27 

9.01 

8.92 

10.45 

10  .92 

7.09 

6.28 

B  2.20 

B  1  .31 

69.13 

NEWARK (  F) 

EVAP 

1.30 

2  .82 

4.62 

5.41 

9  .24 

8.63 

8.89 

8.65 

6.59 

4.84 

2.33 

1  .30 

64.62 

DEP  S 

WIND 

3011 

2542 

3540 

39  76 

4714 

4437 

3602 

3458 

2922 

2471 

3144 

2982 

40799 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

ANT IOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

.88 

2.65 

4.03 

4.86 

9  .99 

9  .84 

10.89 

9.64 

7.16 

5.15 

1.79 

.87 

67.75 

DEP 

-  .49 

.58 

-  .30 

-1.64 

.80 

-1  .59 

-1 .33 

-  .76 

-  .98 

-  .16 

-  .44 

-  .54 

-  6.85 

CAMP  PARDEE (C) 

EVAP 

' \\ 

7 

7 

in 

R 

1  \ 

l  r 

'  l  ? 

110 

1  70 

1  1Q 

1  R7 

1  An 

-  ?? 

1  R 

-  r  1  ? 

WIND 

699 

555 

7A% 

829 

863 

769 

644 

503 

504 

538 

7879 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.99 

1  .98 

4.21 

5.22 

11.63 

12.52 

15.40 

14.95 

9  .87 

7.34 

2.80 

.83 

87.74 

DEP 

-  .40 

-  .11 

.26 

-1  .10 

1  .09 

-1 .58 

-1.02 

.69 

-  .35 

1  .04 

-  .15 

-  .60 

2.23 

1444 

1354 

1282 

1463 

1587 

1626 

1393 

1333 

1060 

949 

1359 

798 

15648 

MAX 

51.3 

59.8 

65.5 

72  . 8 

82.0 

88.8 

MIN 

41  .0 

41  .1 

46.0 

50.7 

52.5 

56.6 

62.6 

64.1 

55*7 

53*5 

48.0 

38.8 

50.9 

HETCH  HETCHY  (A) 

EVAP 

S  6.28 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW(D) 

EVAP 

1  .49 

3.88 

6.46 

7.82 

13.11 

13.89 

16.31 

B15.30 

10.01 

7.86 

B  3.34 

B  1.23 

100.70 

WIND 

1858 

2037 

2368 

2888 

2961 

2624 

2474 

2496 

2216 

1733 

1778 

2003 

27436 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

B  .89 

1  .58 

8  2.77 

B  3.71 

B  8.43 

8.76 

11.15 

9.32 

6  .51 

4.87 

B  1.78 

.61 

60.38 

WIND 

625 

363 

367 

526 

796 

965 

883 

731 

589 

338 

417 

380 

6980 

See  reference  notes  following  Station  Index 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 
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CALIFORNIA 
1965 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai 

Apr. 

May 

June 

July 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

LOD 1(E) 

EVAP 

1.13 

2  . 45 

3.56 

5.25 

9 . 72 

9.12 

10.61 

9.27 

7.05 

4.64 

1  .94 

.93 

65.67 

DEP 

.06 

.62 

-  .11 

-  .64 

1 .03 

-1.37 

-  .82 

-  .53 

-  .32 

.27 

.03 

-  .07 

-1°85 

WIND 

1619 

1497 

1417 

2012 

2301 

2161 

1609 

1352 

1358 

786 

1077 

1118 

18307 

MAX 

71  0 

80  6 

85.2 

90.8 

90  7 

80.6 

76.2 

60  7 

71  3 

42.5 

41  .3 

45.9 

50  7 

50  8 

54  2 

59  5 

61 . 7 

53  7 

52  5 

47  5 

37  9 

49  .9 

MANDEVILLE  ISLAND 

EVAP 

B  .82 

2.71 

3.69 

4.54 

9.19 

_ 

_ 

_ 

_ 

_ 

WIND 

1855 

2170 

1210 

2570 

1930 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

MAX 

53.5 

60.1 

68.6 

73.1 

85.2 

- 

- 

- 

- 

- 

M I N 

40.3 

39.7 

45.3 

49  .2 

50.7 

MANTECA 

EVAP 

9.97 

9.  66 

11.53 

9.94 

12.09 

3.49 

1.30 

B  .62 

- 

WIND 

OPENED  4/8/65 

2287 

1964 

1722 

1481 

604 

755 

734 

965 

81.2 

81.9 

89  .  9 

90.5 

77.5 

71 .0 

58.9 

44.7 

MIN 

51  .6 

51.2 

53.9 

58.7 

60.9 

53.1 

51  .4 

46  .8 

38.0 

OAKOALE  WOODWARD  DAM ( B ) 

EVAP 

B  1.07 

2.03 

B  3.21 

B  4.10 

9.93 

10.12 

13.12 

B11.53 

B  8.12 

5.89 

B  2.07 

.86 

72.05 

DEP 

WIND 

3577 

1872 

1306 

2639 

2228 

2251 

1983 

1536 

1452 

1410 

2717 

29  79 

2  59  50 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

- 

3.66 

5.96 

lift*. 

- 

2283 

2611 

MAX 

55.0 

59.6 

70.0 

92  5 

92  0 

82  2 

78  1 

69  3 

54  7 

MIN 

41.2 

40.7 

45.5 

- 

- 

- 

61 .6 

62!5 

54.3 

51  '5 

52-8 

43.2 

_ 

SALT  SPRINGS  POWER  HOUSE(G) 

EVAP 

- 

2.87 

3.13 

-?  'pi 

5.81 

B  ^-^l 

DEP 

- 

.69 

-  .43 

-  .30 

-2*62 

-2.09 

2.48 

.94 

.57 

SAN  LUIS  OAM 

EVAP 

5 . 79 

6.36 

13.91 

14.36 

18.16 

16.49 

11  .05 

7.73 

B  2.69 

.99 

101 .84 

WIND 

1885 

2289 

3564 

3138 

5887 

7998 

6533 

5594 

4796 

2998 

2268 

1388 

48338 

MAX 

53.9 

61 .8 

69  .8 

72  .4 

81.1 

82  .4 

89  .5 

90.6 

82 . 3 

77.5 

63  0 

49  9 

72.9 

MIN 

41  .7 

41.1 

44.9 

49.4 

50.2 

51  .7 

57.8 

60.8 

54.0 

52  !o 

48.7 

38.9 

49.3 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

EVAP 

.78 

2  .00 

3.35 

- 

WIND 

600 

CLOSED  4/7/65 

MAX 

52.3 

60.0 

70.3 

MIN 

42.7 

42.7 

47.6 

TRACY  PUMPING  PLANT ( A ) 

EVAP 

B  1.51 

B  3 . 64 

5.36 

.  -f2 

13.82 

14.09 

16.50 

14  77 

9.  42 

6.91 

2.54 

1  12 

96  40 

WIND 

1990 

2119 

3751 

3686 

6048 

7234 

5892 

5673 

3944 

2431 

2094 

1514 

46376 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT(A) 

EVAP 

B  2.39 

3.13 

3.37 

B  6  15 

6.52 

5.61 

10.  49 

B  9  35 

B  6  53 

6  80 

B  3  72 

DEP 

-1.27 

-  .39 

-1.65 

-1.54 

-4.25 

-1.76 

-1.84 

-2.66 

.03 

-1*31 

- 

- 

WIND 

604 

659 

487 

400 

446 

389 

545 

400 

230 

490 

290 

480 

5420 

MAX 

52.8 

64.9 

59.7 

IX '  \ 

81.2 

80.7 

93.4 

^7*7 

II'  0 

\o"  \ 

le/  ^ 

MIN 

37.6 

37.4 

41.4 

43.5 

48.7 

50.8 

56.  1 

49.9 

/  A*  n 

46.  1 

CACHUMA  DAM (B) 

EVAP 

2.56 

3.25 

B  4.61 

4  85 

7.84 

7.26 

9.00 

9  84 

6  28 

7  31 

3  55 

2  06 

68  41 

WIND 

1779 

1360 

1860 

1594 

1886 

1473 

1257 

1317 

1249 

1508 

1741 

1652 

18676 

MAX 

57.  1 

62.5 

66.3 

69.2 

78.3 

79.4 

85.6 

86.7 

78.4 

75.6 

61.5 

54.3 

71.2 

40.7 

41.3 

45.  3 

47.  5 

50.4 

52.8 

56.3 

58.5 

53.  5 

50.6 

46.  5 

38.7 

48.  5 

CHULA  VISTA 

EVAP 

2.97 

3.  63 

5.  46 

5.43 

7.07 

6.31 

7.11 

7.34 

6.07 

6.23 

2.74 

2.49 

63.05 

DEP 

.  27 

.  49 

.50 

-  .46 

.02 

-  .91 

-  .60 

-  .03 

.16 

1.39 

-  .84 

-  .29 

-  .30 

WIND 

1660 

1904 

2793 

3445 

3567 

3322 

7755 

762f3 

68°4 

6i  ?n 

372&0 

MAX 

61.3 

64.3 

69.4 

76.4 

73.6 

79.2 

MIN 

41.5 

41.0 

46.7 

50°  4 

52.9 

55.  1 

58.7 

62  *5 

56*  6 

52  8 

52  0 

43  0 

51  1 

RIVERS  IDE  EXP  STATION  (B) 

EVAP 

7.86 

6.83 

10.49 

10.  48 

6.92 

7.24 

B  2.11 

2.13 

DEP 

!o6 

1.04 

*32 

1.05 

-  .86 

1.32 

2.06 

.27 

-2.41 

-1.28 

-  .34 

WIND 

680 

794 

1146 

1210 

1426 

1233 

1170 

1038 

993 

954 

808 

917 

12369 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

3.41 

3.26 

4.20 

B  5  2 1 

7.53 

7.33 

8.75 

9 

6  66 

8  68 

B  3  03 

2  22 

69  44 

WIND 

2100 

1534 

1566 

B  1864 

1829 

1884 

1 667 

1671 

2333 

2011 

202  8 

MAX 

62.8 

66.4 

70.1 

73.9 

80.7 

80.7 

85.7 

88.2 

80.9 

79.7 

67,2 

58.0 

74.5 

MIN 

44.  4 

42.8 

45.8 

49.  1 

50.  8 

53.5 

56.  6 

59.3 

54.5 

52.3 

48.8 

40.9 

49.9 

SOUTHEAST  DESERT   BASIN  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

5.29 

7.76 

10.90 

12.87 

19.75 

20.69 

24.73 

20.55 

B17.56 

10.56 

4.84 

2.30 

157.80 

WIND 

1289 

1883 

1831 

3200 

2654 

2126 

2296 

B  2038 

B  2176 

1101 

1217 

808 

22619 

MAX 

64.9 

71.9 

79.4 

^7*  Q 

93.7 

100.  1 

104.2 

177*I 

fo'~ 

^7' 

MIN 

44.5 

46.0 

51.6 

57.9 

61.7 

66.8 

72.2 

72.6 

63.2 

58.3 

52.4 

42.0 

57.4 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

2.85 

4.45 

6.55 

8.  18 

12.44 

12.55 

14.  16 

12.22 

10.05 

7.47 

14.  16 

3.23 

108.31 

WIND 

407 

498 

785 

694 

1366 

1384 

756 

536 

686 

468 

756 

367 

8703 

MAX 

67.  6 

75.2 

82.1 

89. 1 

96.2 

99.2 

106.3 

105.9 

96.5 

91.2 

106.3 

73.7 

90. B 

MIN 

44.6 

47.3 

52.5 

58.9 

61.  1 

64.2 

72.2 

74.0 

64.3 

59.3 

72.2 

55.2 

60.5 

MO J AVE 

EVAP 

15.39 

B14. 18 

16.88 

15.61 

611.30 

B  8.79 

B  3.66 

WIND 

3992 

4464 

B  2  640 

426 

B  2588 

1977 

1620 

1711 

'  MAX 

79.5 

84.8 

93.1 

90.7 

80.9 

75.8 

61.7 

MIN 

49.8 

52.7 

59.4 

60.5 

52.9 

49.3 

44.0 

(A) 
(B) 
(C) 
(D) 
(E) 
(F) 
(G) 


PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN   IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  reference  notes  following  Station  Index 
-  478  - 


STATION  INDEX 


Station 


County      cn  » 


Years  of  Opened 
record  or  closed 
during  yr 


ACTON  ESCONDI  FC261BE 

LOS  ANGELES 

2? 

30 

AOELANTO 

33 

A01N  RANGER  STATION 

0029 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

20 

57 

4193 

ALAMO  1  N 

006* 

0* 

CONTRA  COSTA 

* 

37 

5  2 

22 

02 

410 

ALDERPOINT 

0088 

01 

AL 1  SO  CN  OAT   MT   FC  4*6 

01 1* 

01  36 

06 

ALTAOENA 

01** 

06 

alturas  ranger  station 

0161 

\\ 

0176 

SAN  8ERDINO 

AN 61  OLA 

0204 

05 

ANGW1N  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

ANTIOCH  f I BREBOARD  ML 

0227 

CONTRA  COSTA 

2  7 

38 

01 

2i 

M 

28 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37 

59 

44 

60 

ANZA 

0235 

R 1  VERS  1 DE 

APACHE  CAMP 

0239 

06 

VENTURA 

APPLE  VALLEY 

024* 

07 

SAN  BERDINO 

ARROYO  GRANDE 

0320 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

ARROYO  SECO   

0322 

04 

MONTEREY 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

03ZT 

06 

LOS  ANGELES 

ASH  MOUNTAIN 

0  3*3  05 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

36 

ORANGE 

ATLAS  ROAD 

0372 

01 

NAPA 

1  7 

»fl 

25 

22 

1 1 

1735 

ATWELL 

0  3  7*. 

03 

TULARE 

9 

36 

28 

1 1 

40 

6480 

AUBERRY  1  NNE 

0379 

05 

AUBURN 

0363 

02 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

AVILA  BEACH 

0*03 

04 

S  LUI S  08 1 SPO 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

0*10 

06 

LOS  ANGELES 

8AOGER 

05 

BAOGER  PASS 

0*25 

05 

BAILEY  RIDGE 

0*30 

05 

BAKER 

0*36 

07 

SAN  BERDINO 

6 

15 

16 

16 

0  4 

940 

BAKER  9  NNH 

0*37 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35 

23 

16 

OT 

10*5 

BAKERSFIELD  W8  AIRPORT 

0*42 

05 

BALCH  POWER  HOUSE 

0**9 

0*68 

02 

0509 

BARRETT  OAM 

031* 

06 

SAN  DIEGO 

BARSTOW 

0519 

07 

BARTON  FLAT 

Oi3* 

05 

BATES  R 1 OG  E 

05*3 

06 

BEARTRAP  MEADOW 

0396 

05 

TULARE 

9 

36 

*] 

1  8 

52 

6800 

BEAUMONT 

0606 

06 

RIVERSIDE 

?6 

33 

5* 

16 

58 

2613 

Beaumont  pumping  plant 

0607 

06 

R 1 VER  S 1 DE 

BEAUMONT  1  E 

0609 

07 

R I VER  S 1 DE 

BEEHI VE  MEADOW 

0617 

TUOLUMNE 

BEL  AlR  FC  10 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

BEN  LOMOND 

067* 

0* 

BEN  LOMOND  NO  2 

0676 

0* 

SANTA  CRUZ 

BENTON  INSPECT  ION  STA 

068* 

0  7 

BERKELEY 

0693  0* 

ALAMEDA 

37 

BERRYESSA  LAKE 

NAPA 

23 

38 

33 

22 

14 

480 

BESWlCK  7  S 

S 1 SK I  YOU 

1  2 

41 

52 

22 

14 

6140 

BIEBER 

07 

21 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 

SAN  BERDINO 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BIG  OALTON  DAM  FC223BE 

8 

06 

LOS  ANGELES 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

07 

BIG  PINES  PARK  FC  836 

LOS  ANGELES 

I 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

36 

1  5 

21 

47 

235 

BIG  TUJUNGA  DAM  FCA6DE 

LOS  ANGELES 

1  3 

3* 

18 

18 

11 

2317 

B 1 RM 1 NGHAH  GE N  HOSP 

LOS  ANGELES 

B I  shop  creek  Intake  2 

BISHOP  we  AIRPORT 

B 1  SHOP  UNI  ON  CARB I DE 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

BLACKS  MOUNT A I N 

0697 

02 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

0900 

01 

DEL  NORTE 

12 

41 

2* 

23 

4b 

4806 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

0903 

HUMBOLDT 

I7 

*0 

53 

23 

49 

975 

BLUE  MOUNT A I N 

05 

CALAVERAS 

07 

0925 

07 

0927 

07 

0931 

03 

09*3 

03 

0968 

40 

B00NV1LLE  MNTNC  STA 

0973 

MENDOC 1  NO 

BORON 

0979 

07 

KERN 

lb 

35 

00 

1  7 

3S 

2*55 

BORREGO  DESERT  PARK 

0983 

07 

SAN  DIEGO 

6 

33 

16 

16 

25 

765 

B0RRE60  SPR 1 NGS  3  NNE 

0986 

07 

BOULOER  C  LOCATE LL I  R 

1005 

BOULEVARD 

1009 

0? 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

34 

BOWMAN  DAM 

1  016 

02 

39 

2  0 

40 

BRADLEY 

103* 

0* 

MONT  E  RE  Y 

35 

BRANSCOMB  2  NW 

10*6 

01 

MENDOC 1  NO 

39 

BRAWLEY  2  SW 

to*e 

07 

IMPER 1 AL 

BRAY   10  WSW 

1050 

01 

SI  SKI  YOU 

1  2 

34 

22 

01 

5759 

8REA  CITY 

1056 

06 

ORANGE 

26 

33 

55 

3*5 

6REA  DAM 

1037 

06 

ORANGE 

33 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

3  7 

BR  1 DGEPORT 

1072 

0  3 

38 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

38 

BR  1 DGE  VI LLE  A  NNW 

1080 

01 

HUMBOLDT 

BROCKwAY  SUMMIT 

1096 

03 

1112 

02 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

02 

39 

*1 

20 

BRUSHY   SPRGS  GUARD  STA 

1133 

02 

PLACER 

1 

39 

00 

20 

35 

4860 

BRYSON 

1 1*2 

0* 

MONTEREY 

35 

46 

05 

925 

BUCKHORN 

02 

1159 

02 

bucks  lake 

1161 

02 

1170 

0* 

SAN  BENITO 

8ULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 

1180 

02 

BURBANK  FD  FC22613 

1192 

06 

LOS  ANGELES 

,° 

119* 

06 

LOS  ANGELES 

BURL  1 NGAME 

1206 

0* 

SAN  MATEO 

BURNEY 

SHASTA 

40 

53 

.21 

40 

3127 

BURNT   RANCH  1  S 

1  21  5 

01 

TRINITY 

40 

46 

123 

28 

2150 

burton  Ranch 

CONTRA  COSTA 

37 

52 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

8U  TTONW 1LL0W 

05 

C ABA20N 

1250 

07 

RIVERSIDE 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

1252 

06 

SAN  DIEGO 

CACHUMA  DAM 

1253 

06 

SNTA  BARBARA 

12  72 

07 

SAN  8ERD 1  NO 

34 

4780 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05 

CALAVERAS 

1  9 

4696 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

03 

CALAVERAS 

3* 

30 

12j 

1  2  0 

22 

3343 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1261 

04 

ALAMEDA 

11 

it 

121 

805 

CALEX1C0  2  NE 

1288 

07 

IMPER I AL 

6 

32 

41 

1  1  5 

2  8 

CALIFORNIA  MOT  SPGS  RS 

0  5 

TULARE 

35 

51 

116 

41 

2950 

CALISTOGA 

1312 

01 

NAPA 

38 

I  2  2 

35 

36* 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

01 

S I SK 1  YOU 

12 

41 

18 

L22 

3136 

CAMP  ANGELUS 

1369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

09 

59 

5770 

CAMPO 

1*2* 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

37 

28 

2630 

CAMP  PARDEE 

1*28 

05 

CALAVERAS 

16 

38 

1  5 

51 

656 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 

1*33 

02 

SIERRA 

8 

39 

L20 

5565 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

35 

20 

4  1 

613 

CAMPTONV I LLE  RS 

1*62 

02 

YUBA 

a 

39 

271 

i21 

03 

2775 

CANBY  11  SW 

02 

MODOC 

22: 

03 

4500 

CANBY  RANGER  STATION 

1*76 

0  2 

MODOC 

41 

27] 

52 

4312 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1  484 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

3* 

11 

1  1  B 

790 

CANT  I L 

1*88 

07 

KERN 

33 

18 

117 

58  2010 

CANYON  DAM 

1*97 

PLUMAS 

6 

40 

10 

i  2] 

05  4355 

CARBON  CANYON  OILMAN 

i». 

06 

ORANGE 

33 

117 

47^  1625 

Refer 


tables 


12  22 
16  78 


1  2  3 
1  2  3 


1  2  3  C 
1  2  34 
1   2  3 


1  2  3 
1  2  34C 


Station 

Index  No. 

Division  No.  j 

County 

Drainage} 

Latitude 

Longitude 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1  520 

SAN  BERDINO 

33 

37 

117 

48 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

0  2 

plumas 

05 

121 

CAflMEL  VALLEY 

1  534 

04 

MONTEREY 

36 

2  9 

121 

caTheys  vy  bull  Run  rh 

L5S6 

MAR IPOSA 

27 

37 

2* 

120 

0  3 

CAZADERO 

160  2 

01 

SONOMA 

22 

36 

32 

123 

0  8 

CECILV1LLE  5  SE 

01 

SISKIYOU 

1  2 

41 

06 

123 

03 

CEDARVl LLE 

03 

MODOC 

1  6 

*1 

32 

120 

10 

CENTER VI LLE  Ph 

,624 

02 

BUTTE 

23 

39 

47 

121 

40 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

8 

39 

29 

121 

14 

CHATSWORTH  FC  24  D 

1680 

06 

L05  ANGELES 

1  3 

34 

13 

lib 

36 

CHATSwORTH  reservoir 

1682 

0* 

LOS  ANGELES 

13 

3* 

1  4 

118 

37 

cherry  valley  dam 

1697 

0! 

Tuolumne 

37 

37 

58 

119 

551 

CHESTER 

1700 

PLUMAS 

8 

40 

1  8 

121 

14 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

2  3 

39 

*2 

12  1 

47 

ChIOUITO  CREEK 

I  737 

27 

37 

30 

119 

23 

Chittenden  pass 

1  7  39 

04 

SAN  BENITO 

20 

*4 

12  1 

36 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

35 

4  1 

120 

12 

ChUCMUPATE  RANGER  STa 

1  754 

0  5 

VENTURA 

It 

48 

119 

01 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

117 

06 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

SACRAMENTO 

38 

121 

i  e 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3* 

0  6 

117 

43 

CLARKS   PEAK    1  NE 

1  783 

02 

8 

*0 

1  ? 

120 

30 

CLARK S8URG 

1784 

0  2 

YOLO 

23 

38 

25 

121 

32 

CLARKS  VALLEY  MUDD  »CH 

1  765 

02 

GLENN 

39 

33 

12  2 

2* 

CLEAR  CREEK 

1  J99 

01 

S 1 SK 1  YOU 

clearlake  highlands 

1806 

02 

LAKE 

2  3 

38 

5f 

122 

38 

CLOVE RDALE  3  SSE 

1  938 

01 

SONOMA 

22 

36 

46 

122 

59 

CLOVERDALE  11  W 

1  B43 

SONOMA 

22 

38 

46 

123 

1  3 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1  844 

0! 

MADERA 

27 

37 

32 

1  19 

1  7 

COALINGA 

1  864 

05 

FRESNO 

27 

36 

09 

120 

21 

COAL  I NGA  1  SE 

1867 

05 

FRESNO 

27 

36 

ae 

120 

21 

COALlNGA    1*  MNW 

I  169 

35 

27 

36 

14 

120 

3* 

COFFEE  CREEK  RS 

l  SSI 

TRINITY 

35 

41 

0  5 

122 

4  2 

COHASSET   1  NNE 

02 

BUTTE 

23 

39 

57 

121 

43 

COLBYS  FC  53  D 

11 

LOS  ANGELES 

1  3 

3* 

1  8 

1  18 

07 

COLD  SPRINGS  CAMP 

19?' 

MONTEREY 

13 

121 

*1 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

Shasta 

2  3 

40 

2* 

122 

08 

COLFAX 

Oi 

PLACER 

8 

39 

06 

120 

58 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

39 

.'0 

121 

11 

COLUSA  1  SSW 

1  9-8 

02 

2! 

39 

1  2 

122 

01 

CONCORD  3  E 

1962  04 

CONTRA  COSTA 

37 

«fl 

121 

59 

COOL 

19SS 

02 

EL  DORADO 

1 

18 

S3 

121 

01 

COPCO  NO  1  DAM 

1  990 

01 

S I SK 1  YOU 

12 

hi 

59 

122 

20 

CORCORAN  IRR1G  DIST 

K 1  NGS 

9 

06 

119 

3* 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

202  7 

02 

TEHAMA 

23 

39 

34 

122 

22 

CORONA 

2031 

06 

Rl VERSIOE 

28 

33 

5^ 

1  1  7 

34 

CORRALITOS 

2048 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

36 

59 

121 

48' 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36 

29 

lie 

11 

COVELO 

2081 

01 

MENOOC I  NO 

39 

47 

123 

15 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

208*  01 

MENDOC I  NO 

1 

39 

50 

123 

05 

COV1NA  TEMPLE  FC  193 

2090 

LOS  ANGELES 

26 

34 

05 

117 

52 

COYOTE  CANYON 

2103 

07 

RI VERSIOE 

1 

33 

26 

116 

30 

COYOTE  WELLS 

IMPERIAL 

32 

44 

1  1  5 

CRABTREE  MEADOW 

2  114 

05 

TULARE 

10 

3* 

1  1  6 

21 

CRAWFORD  RANCH 

07 

SAN  01  EGO 

32 

53 

1  1  6 

1  7 

CRESCENT  CITY  1  N 

21-7 

01 

DEL  NORTE 

46 

124 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2  1  4  8 

DEL  NORTE 

124 

05 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

2  i  5t 

01 

DEL  NORTE 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

07 

SAN  8ERDINO 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

CROWOER  FLAT 

2184 

01 

MODOC 

1  2 

41 

5  J 

120 

44 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

i  1 1  s 

06 

LOS  ANGELES 

2  6 

34 

19 

1  1  7 

51 

•CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

33 

3* 

01 

118 

2  3 

CUMM1NGS 

2  2  18 

l\ 

MENDOCINO 

7 

39 

*>0 

123 

36 

CUYAMA 

2236 

SNTA  BARBARA 

30 

5< 

119 

37 

CUYAMAC A 

2239 

06 

SAN  DIEGO 

2  5 

32 

59 

1  1  6 

35l 

CUYAMA  RANCH 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

59 

1  1  9 

40 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34 

51 

1  1  9 

29 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

SAN  BERDINO 

6 

5; 

116 

52 

DAGGETT  FA A  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

6 

3* 

52 

1  16 

47 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

06 

121 

31 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRU2 

3  7 

0] 

122 

12 

DAVIS  2  WSW 

YOLO 

-4 

DAVIS  CREEK 

2296 

21 

41 

1  20 

22 

DAY 

2  106 

0  2 

21 

41 

13 

121 

23 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

6 

36 

2  8 

52" 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

07 

R  1  VERSIOE 

33 

39 

116 

23 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2  331 

07 

t 

37 

22 

1  1  7 

59 

DEER  CREEK  FLAT 

23 

*o 

01 

121 

50 

DEER  CREEK  POWER  MOUSE 

2334 

Oi 

NEVAOA 

8 

39 

,  e 

120 

51 

DELANO 

2346 

KERN 

9 

36 

47 

119 

15 

DEL  MONTE 

2  362 

04 

MONTEREY 

4 

36 

36 

121 

52 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 

2  369 

03 

STANISLAUS 

27 

37 

25 

121 

2  3 

DENAIR   3  NNE 

STAN) SLAUS 

37 

37 

34 

120 

47 

DE  SABLA 

2402 

BUTTE 

22 

39 

32 

121 

37 

DESCANSO  RANGER  STA 

0  6 

SAN  DIEGO 

33 

32 

51 

116 

37 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

Z432 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33 

39 

117 

50 

D088INS  COLGATE 

2458 

02 

YUBA 

39 

2] 

1  21 

1 1 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

248  r 

03 

NEVADA 

39 

n 

1  20 

14 

DOS  R10S 

2*90 

01 

MENDOC I  NO 

39 

123 

I  1 

DOJBLEBUNK  MEADOW 

2492 

0-5 

TULARE 

116 

DOWNEY  FD  FC107C 

2*94 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33 

56 

116 

08 

DOWN  1 E V 1 LLE   RANGER  STA 

2  5  00 

02 

SIERRA 

j 

39 

34 

120 

50 

DOYLE 

2504 

03 

LASSEN 

DOYLE  5  SSE 

2  5J6 

03 

LASSEN 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

DUDLEYS 

2  5  39 

05 

MARIPOSA 

Dunn  I gan 

2568 

02 

YOLO 

58 

Dunn  siding 

2  5  70 

07 

SAN  BERDINO 

DUNSMUIR  RANGER  STA 

2572 

02 

S I SK 1  YOU 

DUSY  BENCH 

2577 

05 

FRENSO 

37 

06 

116 

35 

DUTTONS  LANDING 

258C 

0] 

1  7 

36 

12 

122 

18 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

07 

RIVERSIDE 

1 

33 

48 

115 

27 

EAST  PARK  RESERVOIR 

26*0 

02 

COLUSA 

EL  CAP1 TAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

49 

EL  CENTRO  2  SSW 

2  713 

07 

IMPERIAL 

32 

1  1  5 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2  7^8 

AMADOR 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

2735 

06 

LOS  ANGELES 

It 

I  1  8 

34 

ELK  VALLEY 

2  749 

01 

DEL  NORTE 

4  2 

123 

43 

ELLERY  LAKE 

2756 

0  3 

MONO 

"-6 

119 

1  4 

ELLIOTT 

2  7  6C 

05 

SAN  JOAQUIN 

36 

12 

EL  MODENA 

2  7  75 

ORANGE 

2t 

33 

-.8 

1  1  7 

47 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

2t 

33 

4  0 

1  1  ' 

20 

ELSINORE  4  SSE 

2812 

0  6 

RIVERSIDE 

33 

37 

1  1  7 

19 

ESCONDIDO 

2862 

06 

SAN  DIEGO 

07 

117 

05 

ESCON0I0O  NO  2 

06 

SAN  DIEGO 

33 

07 

117 

ET I  WANDA 

J  89' 

SAN  BERDINO 

2t 

pe 

117 

31 

ETNA 

2  899 

..'1 

SISKIYOU 

28 

122 

54 

■EUREKA  WB  CITY 

2910 

HUMBOLDT 

1  0 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920 

0! 

MARIPOSA 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922 

03 

TULARE 

21' 

1  1  9 

U4 

FA1 RF I  ELD 

2933 

02 

21 

38 

1  5 

122 

03 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2  9  34 

SOLANO 

38 

FAIRMONT 

2941 

07 

LOS  ANGELES 

15 

3* 

4  2 

1  1  8 

26 

FALL8R00K 

2  956 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

ii7 

15 

FALL   RIVER  MILL  INTAKE 

02 

Shasta 

4l 

01 

121 

28 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39 

36 

121 

16 

FERGUSON  RANCH 

302  0 

02 

TEHAMA 

2  3 

40 

2  I 

122 

27 

f E  RNOALE   8  SSW 

3025 

01 

HUMBOLDT 

40 

30 

12* 

20 

FERNDALE  2  NW 

3030 

HUMBOLDT 

40 

3* 

124v 

17 

F1DDLET0WN  LYNCH  RANCH 

3038 

05 

AMAOOR 

16 

36 

32 

120 

*: 

F 1 GUEROA  MOUNT A  IN 

3048 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

44- 

120 

00 

FILLMORE  1  WNW 

J050 

VENTURA 

i: 

118 

56 

FIVE  POINTS  5  SSW 

308  ? 

0! 

FRESNO 

36 

120 

09 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

306  7 

03 

LASSEN 

i  e 

40 

22 

120 

FLORENCE  LAKE 

05 

FRESNO 

2  7 

37 

16 

ue 

58 

FOLSOM  DAM 

3113 

02 

SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

09 

FONTANA  5  N 

1116 

06 

SAN  BERDINO 

2B 

U 

117 

27 

FONTANA  KAISER 

11 20 

06 

SAN  BERDINO 

28 

05 

117 

30 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TR1N1 TY 

23 

123 

20 
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2 
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38 
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10 
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1 

55 
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96 

95 

IX 
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19 
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C 
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47 
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5 
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71 
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31 
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2 
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7 
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63 
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94 
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C 
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2 
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2 
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1 
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2 

2418 

93 

9( 

585 
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60 

60 

86 

1 2  3 
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1525 

! 

2 

2703 

2 

200 

18 

1  2  3  C 
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2 

710 

52 

57 

1  2  3 

26* 

C 

10600 

S 

1  385 

25 

47 

1  2  3 

131* 

C 

575 

37 

2 

2275 

S 

250 

2 

10700 

1500 

40 

69 

120 

50 

C 

45J0 

c 

9 

11 

48 

1  2  3 

5175 

S 

3370 

2 

73 

30 

1265 

2 

2253 

19 

1  2  3 

4650 

66 
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2170 

C 
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C 

1915 
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26 
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60 

94 
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2 
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C 
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1  2  34 
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59 
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60 

2 

46 

C 

1125 
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2713 

59 
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3300 

2 
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C 

1550 
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2 
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39 
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1515 
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67 

2 

1610 
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2420 
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32 

32 
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600 

30 
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30 

32 
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61 
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17 

2 

1711 

28 
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9645 

40 

2 

92 

39 

2 

464 

C 

1  28^ 

67 

68 
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C 
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67 

61 
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C 
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c 

43 

79 

79 
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13 

2 

4  39 

C 

15 

c 

19 
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15 
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3060 

56 

1   2  3 
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C 

3340 

2 

1 

2965 

C 
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14 

2 

1445 

6 

2 

10 

3 

3 

3 

I  2  34 

2140 

20 

2  C 

3200 

C 
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6 

2 

285 

11 

20 

1  2  3 
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4 

6 

5 

1  2  34 

7  3*4 

C 

350 

10 

10 

10 
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11 

2 

1090 

43 

46 

1  2  3 

23*0 

28 
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F0RESTH1LL  HANGER  SI* 

>\  34 

02 

PLACER 

l 

39 

01 

120  50 

3200 

26 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

16 

123  19 

1240 

4 

FORT  BIDWELL 

3157 

03 

MODOC 

IB 

41 

51 

120  08 

4498 

77 

78 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOCINO 

17 

39 

2  7 

123  48 

90 

31 

73 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164  01 

MENDOCINO 

17 

39 

24 

123  49 

61 

25 

26 

FORT  DICK 

1X73 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

124  09 

7 

FORT  JONES  6  ESE 

3176  01 

SISKIYOU 

12 

41 

35 

122  43 

3324 

FORT  JONES  RANGER  STa 

i 1  e  2 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

36 

122  51 

2720 

29 

29 

FORT  ROSS 

0] 

SONOMA 

17 

it 

31 

123  13 

116 

16 

91 

FREEDOM  6  NNW 

04  SANTA  CRUZ 

20 

37 

03 

121  49 

1495 

c 

FRENCH  GULCH 

02 

SHASTA 

» 

4  1 

42 

122  38 

1100 

14 

FRESNO  wB  AIRPORT 

3237 

05 

FRESNO 

27 

119  43 

328 

m 

88 

27 

FRJANT   GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05|  FRESNO 

27 

36 

59 

410 

27 

27 

FULLERTON  ARROUES  RCM 

327? 

06 

ORANGE 

26 

33 

S4 

117  55 

315 

24 

FULLERTON  dam 

06 

ORANGE 

26 

33 

54 

117  53 

340 

FULLERTON  H1LLCREST  RV 

26 

33 

5  3 

117  55 

330 

33 

2 

GARBERV I LLE 

01 

HUMBOLDT 

7 

40 

0  6 

123  48 

340 

GARDEN  VALLEY  2  S 

M  3ft 

Oi 

EL  DORADO 

1 

«rj 

5  0 

120  51 

1940 

19 

GASQUE T   RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

17 

41 

52 

123  58 

384 

26 

GEM  LAKE 

03  MONO 

37 

45 

119  08 

9970 

39 

2 

GEORGETOWN 

02 

EL  OORADO 

, 

38 

54 

120  51 

2701 

74 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

55 

120  47 

3001 

3 

19 

GERBER  RANCH 

04 

SANTA  CLARA 

37 

22 

121  29 

2140 

9 

GERLE  CREEK  CAMP 

3368 

EL  DORADO 

38 

120  23 

5400 

GIANT  FOREST 

0! 

TULARE 

s 

34 

11B  46 

6412 

45 

45 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

119  41 

1550 

8 

GIBSON  HWY  MN.TNCE  STA 

02 

SAN  DIEGO 

33 

41 

01 

122  24 

1650 

2 

GILLESPIE  FIELD 

Oi 

SAN  DIEGO 

33 

12 

116  56 

361 

6 

GI LROY 

0' 

SANTA  CLARA 

20 

37 

OL 

121  34 

194 

1 

e 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

20 

37 

0  2 

121  26 

c 

G 1 LROY  14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

06 

121  20 

1  350 

9 

GLENDALE  STAPEN  FC293G 

LOS  ANGELES 

13 

34 

118  16 

53C 

36 

GLENDOR A  WEST  FC  185 

1  4  2 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

117  52 

822 

63 

GLENNV I LLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35 

43 

118  42 

3140 

14 

19 

glennv I lle  Fulton  fls 

0  5 

KERN 

10 

35 

118  4C 

3500 

GOLD  ROCK  RANCH 

.w  ft  v 

0 ' 

IMPERIAL 

6 

32 

5  j 

114  52 

485 

2 

2 

GOLD  RUN 

3491 

02 

PLACER 

39 

120  52 

3240 

GONZALES  9  ENE 

3502 

04 

SAN  BENITO 

24 

36 

33 

2350 

GRACE  MEADOW 

3529 

05 

TUOLUMNE 

37 

38 

119  36 

B900 

GRANT  GROVE 

3551 

DS 

TULARE 

11 

36 

44 

118  56 

6600 

24 

30 

1  2  3  c 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

3564 

SISKIYOU 

12 

41 

18 

122  12 

5095 

9 

GRASS  VALLEY 

3571 

Oi 

NEVADA 

8 

39 

13 

121  04 

2640 

37 

93 

GRATON  1  W 

3578 

SONOMA 

22 

38 

26 

122  53 

210 

69 

70 

GREENVIEW 

3614 

01 

SISK I  YOU 

12 

33 

122  54 

2816 

22 

greemville  Ranger  st a 

3621 

D2 

PLUMAS 

8 

40 

120  56 

3560 

43 

gr l ZZly  Flats 

3649 

05 

EL  DORADO 

16 

3B 

38 

120  31 

3955 

GROVELAND  2 

o-> 

TUOLUMNE 

37 

37 

50 

120  14 

2825 

GROVELANO  ranger  STA 

)672 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

4V 

120  06 

314b 

28 

GUERNEVI LLE 

01 

SONOMA 

22 

38 

123  00 

26 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

Oi 

LOS  ANGELES 

13 

3^ 

16 

ue  16 

2450 

48 

2 

HAINES  CYN  UPPER   FC  36  7 

06 

LOS  ANGELES 

13 

>4 

16 

UB  15 

3440 

50 

07 

INYO 

19 

36 

0  6 

117  57 

3625 

42 

43 

HALF    MOON  BAY 

3714 

0'. 

SAN  MATEO 

4 

37 

2  6 

122  26 

60 

23 

26 

HAMILTON  BRANCH  PH 

.'720 

02  PLUMAS 

e 

40 

16 

121  05 

4560 

HANFORD 

0* 

KINGS 

11 

36 

2C 

119  40 

242 

64 

67 

HANSEN  OAM 

3751 

U 

LOS  ANGELES 

13 

14 

16 

ue  24 

1100 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

01 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123  23 

1110 

47 

50 

HARRISON  GULCH  RS 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

122  56 

2710 

22 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 

02 

NEVADA 

8 

39 

14 

121  16 

580 

15 

MAT  CREEK  RS 

3021 

0  2 

SHASTA 

21 

40 

48 

121  30 

3348 

C 

3824 

02 

SHASTA 

21 

40 

56 

121  33 

3015 

39 

45 

HA YF I E  LD  PUMP  I NG  PLANT 

3  e  5  5 

07 

RIVERSIDE 

33 

42 

115  38 

1370 

32 

32 

HA  YFORK   RANGER  STATION 

0] 

TRINITY 

3' 

40 

33 

123  10 

2340 

42 

HAYWARD  6  ESE 

37 

39 

935 

HE ALDSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

38 

37 

122  52 

72 

HE ALDSBURG  NO  2 

22 

38 

37 

122  52 

102 

20 

h£MET 

ot 

RIVERSIDE 

33 

33 

45 

116  57 

1  630 

25 

HEN  SHAW  DAM 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

116  46 

2700 

23 

23 

HERNANDEZ  2  NW 

3925 

04 

SAN  BEN  I  TO 

20 

25 

120  5b 

2160 

25 

HERNANDEZ  7  SE 

j  92  a 

04 

SAN  BEN  1  TO 

20 

36 

18 

120  42 

2765 

c 

HE  SPEP 1  A 

!.l  7 

SAN  BERD1N0 

1  S 

34 

25 

117  16 

3195 

6 

HE ICH  HETCHY 

3939 

05 

TUOLUMNE 

37 

37 

57 

119  47 

3670 

55 

54 

10 

HIODEN    VALLEY  RANCH 

3946 

02 

NEVADA 

8 

39 

02 

121  06 

1480 

4 

MJ&HLAND  LAKES 

1954 

05 

ALPINE 

16 

18 

3C 

1  19  46 

8650 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

42 

nc 

122  36 

2900 

6 

23 

HO  BERGS 

4010 

OS 

LAKE 

23 

38 

51 

122  43 

2  960 

26 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

05 

TULARE 

9 

22 

118  39 

8500 

HOEGEES  FC  60  A 

4-:i  7 

0< 

LOS  ANGELES 

1  ? 

34 

13 

tie  02 

2650 

40 

HOLL I ST£R 

4022 

SAN  BEN  I  TO 

20 

36 

51 

121  24 

285 

92 

92 

MOLLISTER  2 

4025 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

51 

121  24 

284 

c 

HOLL I STE"  10  ENE 

4035 

04 

SAN  BENITO 

4 

36 

55 

121  14 

2578 

HONEYDEw  2  WSW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40 

I  4 

124  09 

375 

"  0  ft  2 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

03 

123  40 

345 

7 

7 

01 

HUMBOLDT 

35 

02 

123  39 

315 

8 

4097 

02 

LAKE 

23 

39 

01 

123  00 

2510 

01 

MENDOCINO 

12 

39 

123  07 

550 

26 

HO  S  S  A  C  K 

4120 

05 

TULARE 

37 

11 

ue  37 

7100 

06 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35 

120  23 

715 

4148 

0! 

TUOLUMNE 

37 

36 

06 

119  45 

7  800 

HUNTER  01ST  GRAVES  RCH 

4166 

02 

TEHAMA 

23 

40 

11 

122  33 

770 

5 

2 

HUNTERS  OAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

34 

38 

12 

120  22 

3220 

6 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

27 

37 

14 

119  13 

7020 

30 

HURKEY  CR£E*  PARK 

41 S] 

06  RIVERSIDE 

33 

33 

4] 

116  41 

4390 

HYAMPQM 

419] 

01 

TRINI TY 

35 

40 

37 

123  27 

1260 

1DLEWI LD  HWY  MNTNC  STA 

01 

DEL  NORTE 

17 

41 

54 

123  46 

34 

09 

SAN  BENITO 

27 

120  40 

2650 

46 

IDYLLWlLD  RANGER  STA 

06 

RIVERSIDE 

33 

33 

4) 

116  43 

5397 

I! 

34 

1 MPER I AL 

4223 

07 

IMPERIAL 

e 

32 

51 

115  34 

64 

45 

47 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

07 

1 MPER 1 AL 

32 

50 

115  34 

-  56 

4 

4 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

19 

48 

ue  12 

3950 

9B 

80 

1  2  3  C 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4235 

INYO 

19 

36 

46 

118  20 

9175 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

07  RIVERSIDE 

33 

44 

116  13 

87 

88 

6 

INYOKERN 

07 

KERN 

35 

19 

117  49 

2440 

15 

17 

I N YOKERN   ARM  I T AGE 

4280 

07 

KERN 

6 

35 

117  41 

2220 

25 

4283 

05 

AMADOR 

16 

38 

20 

120  56 

280 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39 

120  52 

2840 

3 

I  RON  MOUNT A | N 

>7 

SAN  BERDINO 

6 

34 

08 

115  06 

922 

31 

31 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

16 

120  18 

5300 

23 

23 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

TULARE 

10 

35 

98 

118  32 

4680 

11 

JOSHUA  TREE 

4*05 

07 

SAN  BEROINO 

* 

09 

116  19 

2  780 

6 

2 

4412 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

05 

116  36 

4215 

JUL  1  AN  WYNOLA 

4418 

SAN  01EGO 

33 

33 

01 

116  39 

3650 

16 

16 

JUNCAL  DAM 

4422 

it 

SNTA  BARBARA 

32 

.9 

2075 

25 

KA [ SER  MEADOWS 

09 

FRESNO 

27 

37 

119  06 

9110 

KEE  RANCH 

4467 

07 

SAN  BERDINO 

10 

116  32 

4325 

19 

KELLOGG 

4480 

01 

SONOMA 

22 

40 

122  40 

1  800 

26 

KEL  SE Y V ILLE 

OS 

LAKE 

23 

38 

59 

122  50 

1365 

34 

KENTF I ELO 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

122  33 

90 

33 

78 

KERL 1 NGER 

4508 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

*1 

121  26 

172 

16 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 

05  TULARE 

35 

57 

118  29 

3650 

12 

2 

4520 

09 

KERN 

35 

.'ft 

116  47 

970 

97 

62 

2  3 

4523 

05 

KERN 

:: 

35 

*7 

116  26 

2703 

19 

19 

K.ETTLEMAN  CITY    1  SSW 

4534 

0  5 

KINGS 

a 

36 

0  0 

U9  56 

310 

10 

10 

10 

KETTLEMAN  STATION 

4336 

KINGS 

ii 

36 

04 

120  03 

508 

23 

25 

K I LARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

SHASTA 

23 

40 

41 

121  52 

2648 

6 

4555 

04  MONTEREY 

24 

36 

12 

121  oe 

320 

37 

79 

KLAMATH 

4577 

01 

OEL  NORTE 

12 

41 

31 

124  02 

25 

16 

23 

KNEELANO  10  $SE 

31 

HUMBOLDT 

11 

123  54 

2356 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

459i 

0! 

STANISLAUS 

34 

37 

4H 

120  39 

319 

6 

KNIGHTS  VALLEY 

4593 

SONOMA 

22 

38 

37 

122  40 

480 

t 

i 

; 

1  2  34 

KORBEL 

4602 

01 

HUMBOLDT 

17 
1 

40 

32 

123  57 

145 

6 

2 

KrBuRZ  STRAWBERRY 

4616 

EL  DORAOO 

38 

48 

120  09 

5700 

C 

LA  CRESCENT  A  FC  2*1 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

1! 

34 

14 

118  15 

1565 

36 

2 

LAFAYETTE   2  NNE 

4633 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

53 

122  06 

533 

10 

2 

*LAGUNA  BEACH 

464  ' 

06 

ORANGE 

33 

117  47 

33 

34 

38 

I  2  3 

LAGUNA  BEACH  2 

469C 

ORANGE 

3: 

S 

32 

117  48 

210 

C 

LA  MONDA 

4660 

SAN  MATEO 

37 

122  16 

670 

16 

2 

LAKE  ALPINE 

4664 

ALPINE 

it 

38 

29 

120  01 

7500 

S 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

07 

SAN  BERDINO 

L9 

3* 

L! 

117  11 

5203 

29 

I  2  3 

LAKE  ELEANOR 

4679 

■-  5 

TUOLUMNE 

37 

37 

119  53 

4662 

1 

Station 


LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABR1NA 

LAKESHORE 

LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

las  Plumas 

lava  beds  nat  monument 
la  verne  hts  fc  560  b 
l a ytonv i lle 

LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

LEE SV I LLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 

LINDSAY 

LITTLE   LAST  CHANCE  VY 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 
LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  2  SSW 


County 


RCH 


LLANO  SHAWNEE 
LOCKWOOD  2  N 
LOCKWOOD  MESA 
LODI 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 
LONE  TREE  CANYON 
CLONG  BEACH 
LONG  BEACH  W8  AP 
LONG  VALLEY    INSP  STA 

LOOKOUT  3  WSW 

LORAINE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LOST  HILLS 

LOWER  K 1 BBE Y  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LVTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANDEV ILLE  ISLAND 
MANTECA 
MANZANA  SCHOOL 
MANZAN1TA  LAKE 
MARE  1SLAN0 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVI LLE 
MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MARYSV I LLE 

MATHER 

MC  CARTMY  POINT 
MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  2  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE    STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS  INSPECTION  ST  A 
MICHIGAN  BLUFF 

M  I DDLE  TOWN 

M1LFORD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

Ml TCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEAOOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 

MONACHE  MEADOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM 

MOORPARK  1  SSE 
MORAINE  CREEK 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL   2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MOBRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  836 

MI  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MT  GIVENS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

MOUNT  MADONNA 

MT   SAN   JACINTO  WSP 

MOUNT   SHASTA    ■•  I  BOWL 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT    SHASTA  WB  CITY 
MOUNT    TAMALPA I S  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC    338  B 
MUIR  WOOOS 
MuMBO  BASIN 
NACIMIENTO  OAM 
NAPA 

•NAPA  STATE  HOSPITAL 


4690  01  TRINITY 
4698  Oil  LAKE 
4701    02  LAKE 
4705   07  INYO 
4709  02  SHASTA 
4711   06i  SAN  DIEGO 
4712,  02  SOLANO 

4713  02  NEVADA 

4714  02  NEVAOA 
4726  06  SAN  DIEGO 


soo : 1  0  7 

=■017  34 

5023|  06 
5032  05 
I  5064!  06 

5067  07 
.  5074,  05 
j  5062  06 

50851  06 

5068  03 


5093  02 
5099  05 
07  06 

14  06 

15  06 
18  05 


19  05 

23  04 


62  06 
7  1  02 
82  07 
84  04 

12  06 
15  06 
218  06 
31  02 


3i  05  1 


96  05 

96  05 

03  05 

09  06 

11  02 

3  3  01 

3  38  05 

46  05 

56  03 

71  04 

72  04 
77  04 
95  02 
■00  05 

02 

49  02 


96  05 
02  07 
05  01 
29  05 
32  05 
35  05 
50  05 
71  03 
7  2    0  3 

66  02 


96  02  LAKE 

23  03  LASSEN 

29  06  SAN  BERDINO 

32  06  SAN  BEROINO 
05  TULARE 
02  TEHAMA 
05  TULARE 
01  HUMBOLDT 
0 1 1  HUMBOLDT 
07  SAN  BERDINO 


05  FRESNO 

05  STANISLAUS 

05  STANISLAUS 

0  7  t.ZRH 

07j  KERN 

05  TULARE 

03  MONO 

01,  SISKIYOU 

04  MONTEREY 


23  06  1 
32  05  ' 
840  06 
844  04 


900  06 

901  06 
909  02 
915  04 

927  03 

9J3  04 

941  01 

956  02 

973  04 

■3  7  8  0  7 

980  02 
982  02 
963  02 
996  01 
6006  06 
6027  01 
032  01 
036  04 
063  01 
074  01 


O61  SAN  DIEGO 
07|  LOS  ANGELES 

04  SN  LUIS  OBPO 
02i  PLUMAS 

02  BUTTE 
01  SISKIYOU 
06|  LOS  ANGELES 

01  MENDOCINO 

05  KERN 

06  LOS  ANGELES 

02'  COLUSA 
05  MERCED 
05,  EL  DORADO 
05,  TULARE 

02  Plumas 

05  TULARE 

02  PLUMAS 

Ofei  LOS  ANGELES 

02  LASSEN 

04  ALAMEDA 


37  13 

.0  93 

2  52 

e  29 


i9  09 
37  14 
8  36 


LOS  ANGELES  1 
MONTEREY 
SAN  DIEGO 
SAN  JOAQUIN 
SNTA  BARBARA 

INYO 

SAN  JOAQUIN 
LOS  ANGELES  | 
LOS  ANGELES 
SIERRA 

MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES  , 
LOS  ANGELES  ! 
MERCED 
MERCED 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SNTA  BARBARA 

KERN 

TUOLUMNE 

SAN  DIEGO 

SIERRA 

SAN  BERDINO 

MONTEREY 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO  I 

LASSEN 


MONO 

MADERA 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

SANTA  BARBARA 

SHASTA 

SALANO 

KERN 

HARIPOSA 

ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 
TEHAMA 
SISK I  YOU 

FRESNO 

RIVERSIDE 

SI SK I  YOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

FRESNO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

PLACER 


VENTURA 
TULARE 

san  diego 
santa  Clara 
santa  clara 
santa  clara 
san  berdino 
866]  04  sn  luis  obpo 
869  04  sn  luis  obpo 
890  07  san  berdino 


SAN  BEROINO 
SAN  BEROINO 
EL  DORAOO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 

santa  Clara 
siskiyou 

PLUMAS 
SANTA  CRUZ 
RIVERSIDE 

SISKIYOU 
SISKIYOU  I 
SISKIYOU  '  . 

MARIN 

LOS  ANGELES 

MARIN 

TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO 

NAPA 

NAPA 


7  01 

9  09 
20  10 

0  59 

1  29 
1  31 

7  45 

3  29 

8  52 

9  53i 


0  56 

1  56 

I    0  2 


Years  of 
record 


3164 

1740 
1347 

9065 
1073 
445 
190 
5156 
4960 
1500 


5730 
2750 
4160 


3  0  2  0 
1  104 

;o5 


1160 
2250 
2760 
5300 


2775 
2395 
9500 
3390 


1  36 

9  5l!  4515 

1  41i  3600 

2  08  : 

9  26  4480 

6  03*  175 

1  37j  6726 
0  22 
0  29 
0  29 

20  52  1165 

0  01  6470 

0  01,  6342 

0  44  3650 

2  37  1122 

0  21  4960 

7  02  2  940 
6  56  4945 
6  46'  3400 

1  36  4911 
9  35  7975 

3  47  263 
3  46  370 
5  32  4310 

8  43 
1  00 

1  00 
8    10  2  7  35 

8  09  2680 
e  10  7900 

9  09|  6430 

2  28  2640 

1  54 

2  07 


6  34 
0  51 

0  M 

7  39 
7  37 
C  40 

1  5fr 


Opened 
or  closed 
during  yr. 


7841 

7500! 
3544  52 
1475i 
5709  25 
171 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 
2 

1  2  3 

1  2  3 

2 

1  2  3 

1   2  3 


1  2  3  C 
1  2  3  C 
1   2  3 


I  2  3 
2 

1  2  3 
2 

1 
1 

2 

1  2  3 
1  2  3 
2 

1  2  3  C 

Z 

1   2  3 

2 

1  2  3 

1 

2 

1  2  3 
2 

1 

2 

1 

1  2  3 

1 
( 

1  2  3  C 


1  2  3 
2 

1  2  3 
2 

1  2  3 
2 

1  2  3 


1  2  3  C 

C 

1  2  3  C 


-  IMI) 


STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage]! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durmo  vi 

Refer 

Temp. 

Precip. 

Evap. 

Men  tli 
opened 

Month  J 
closed 

to 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01 

MENDOC 1  NO 

1  7 

39 

10 

123  34 

220 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

50 

114  3b 

480 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

61  18 

07 

SAN  BERDINO 

] 

34 

46 

114  37 

913 

69 

75 

1  2  3 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

• 

39 

16 

121  01 

2600 

72 

102 

1  2  3 

NEWARK 

04 

ALAMEDA 

4 

37 

31 

122  02 

10 

19 

24 

24 

NEWBURY  PARK.  -  SW 

6149 

06 

VENTURA 

53 

09 

lie  58 

780 

10 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

6162 

J6 

LOS  ANGELES 

29 

34 

21 

118  32 

1243 

38 

NEWHALL  RANGER  STA  C 

LOS  ANGELES 

29 

22 

116  31 

1342 

NEWMAN  2  NW 

6168  OS 

STANISLAUS 

27 

37 

21 

121  03 

108 

73 

77 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

6175 

06 

ORANGE 

33 

33 

36 

117  53 

8 

43 

44 

NICOLAUS  2 

6196 

02 

SUTTER 

8 

36 

56 

121  33 

e 

3 

NIGHTINGALE 

6196 

RIVERSIDE 

6 

33 

35 

116  27 

4025 

3 

6197 

07 

IMPERIAL 

< 

33 

17 

115  31i-  55 

24 

2 

NIPOMO  2  NW 

6207 

06 

SN  LUIS  08PO 

360 

2 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

05  MADERA 

21 

37 

14 

2630 

50 

62 

NOVATO  0  WNW 

6290 

01 

MARIN 

1  7 

38 

01 

370 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

6305 

09 

STANISLAUS 

52 

215 

68 

78 

48 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

6328 

01 

SISKIYOU 

1  1 

41 

50 

1963 

2  3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

63)5 

04 

ALAMEDA 

37 

122  12 

6 

37 

37 

OAK V 1 LLE   1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

17 

38 

27 

122  25 

170 

28 

OAKVILLE  4  SW  *  2 

6356 

17 

38 

24 

122  28 

1665 

OCCIDENTAL 

6370 

01 

SONOMA 

1  7 

38 

25 

1000 

26 

OCEANS  IDE 

6377 

06 

SAN  0IEGO 

33 

33 

12 

84 

13 

13 

1  2  3 

OCEANS  1 DE  PUMPING  PL 

6379  06 

SAN  DIEOO 

3] 

30 

C 

OCOTILLO  WELLS 

07 

SAN  DIEGO 

33 

07 

140 

23 

OILFIELDS  JOAQulN  RDG 

05 

FRESNO 

21 

18 

3620 

OJA] 

06 

VENTURA 

33 

27 

750 

60 

60 

OLINOA 

06 

ORANGE 

33 

55 

490 

24 

ONION  VALLEY 

02 

PLUMAS 

39 

48 

6530 

ONO 

6699 

02 

SHASTA 

23 

40 

29 

960 

14 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 

06 

LOS  ANGELES 

15 

118  06 

4250 

44 

ORANGE  COUNTY  RESV» 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

662 

ORANGE  COVE 

99 

FRESNO 

9 

36 

37 

431 

34 

33 

I  2  3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

01  HUMBOLDT 

41 

161 

29 

29 

1  2  3 

ORLAND 

02 

GLENN 

23 

39 

45 

254 

62 

83 

ORLEANS 

01 

HUMBOLDT 

12 

41 

le 

403 

27 

65 

OROVILLE 

02 

BUTTE 

6 

39 

30 

171 

12 

12 

OROVILLE  BRIDGE 

02  BUTTE 

1 

39 

31 

165 

18 

OROVILLE  RANGER  STA 

02!  8UTTE 

3* 

32 

300 

C 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

97 

39 

8600 

OXNARD 

33 

12 

119  11 

« 

30 

42 

370! 

60 

JUL 

PACHECO  PASS 

05 

MERCED 

27 

37 

04 

121  11 

860 

c 

PACIFIC  HOUSE 

02 

EL  DORADO 

3440 

i 

1 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

LOS  ANGELES 

13 

36 

20 

1500 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

04 

SAN  BENITO 

121  22 

950 

23, 

PALHOALE 

07 

LOS  ANGELES 

35 

2  596 

33 

31 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

07 

LOS  ANGELES 

2517 

22 

22 

palm  springs 

07 

RIVERSIDE 

33 

49 

411 

67 

70 

1    2  3 

PALM  SPRINGS  TRAMWAY 

6640 

07 

RIVERSIDE 

33 

42 

B505 

JUL 

Palo  alto  city  mall 

„« 

04 

SANTA  CLARA 

27 

122  06 

23 

12 

PALOMA 

04 

MONTEREY 

36 

21 

1635 

i 

PALOMAR  mt  OBSERVATORY 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

21 

55*5 

1  2  3  C 

PALOS  VERDE S  EST  FC43D 

06 

LOS  ANGELES 

216 

i 

2 

PANOCHE 

05 

SAN  BENITO 

21 

36 

36 

1265 

2 

PANOCHE  CREEK 

05 

FRESNO 

27 

41 

370 

3 

1  2  34 

PARAD I SE 

02 

BUTTE 

23 

46 

1  780 

I 

1  2  3 

PAR AD  I SE  MEADOW 

05 

Tuolumne 

37 

38 

03 

7700 

PARKER  RESERVOIR 

07 

SAN  BERDINO 

3 

1  7 

738 

32 

PARKF I  ELD 

6703 

04 

MONTEREY 

35 

53 

1462 

58 

1 

PARKFIELO  7  NNW 

OA 

MONTEREY 

00 

120  28 

3590 

PA  SADENA 

96 

LOS  ANGELES 

13 

09 

664 

58 

67 

'!'< 

paskenta  ranger  sta 

02 

TEHAMA 

23 

39 

53 

755 

27( 

PASO  ROBLES 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35 

38 

700 

79 

79 

1  2  3 

PASO  ROBLES  5  NW 

04 

SN  LUIS  OBPO 

|J 

35 

1040 

c 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

Q  4 

SN  LUIS  OBPO 

603 

22 

» 

1  2  3 

PATT 1  WAY 

05 

KERN 

3868 

50 

! 

PAYNES  CREEK 

02 

TEHAMA 

1  640 

10 

PEAR  LAKE 

05 

TULARE 

9700 

PEPPEROINES  CAMP 

6803 

MODOC 

21 

41 

27 

6300 

S 

06 

RIVERSIDE 

28 

33 

117  14 

1470 

4 

1  2  3 

PETALUMA  F IRE  STA  2 

01 

SONOMA 

17 

38 

16 

5i 

75 

1  2  3 

PIEDRA  BLANC a  CRD  ST A 

VENTURA 

29 

34 

3065 

6 

2 

PINE  CANYON  PS  FC32IE 

06 

LOS  ANGELES 

29 

40 

3266 

34 

|  2 

P I NECRE ST  SUMMIT  R  S 

05 

Tuolumne 

37 

38 

1  5 

5600 

C 

PINE   FLAT  DAM 

6896 

05 

FRESNO 

610 

2 

2 

PINE  MOUNTAIN  INN 

>6 

VENTURA 

29 

4200 

28 

JAN 

c 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

6926 

SAN  BENITO 

20 

29 

1307 

29 

1   2  3 

PIRU  2  ESE 

6940 

06 

VENTURA 

29 

730 

5 

2 

PISMO  BEACH 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35 

08 

80 

16 

16 

1  2  3 

PIT  R 1 VER  POWER  MOUSE 

6946 

02 

SHASTA 

21 

60 

59 

121  59 

1458 

21 

2 

PLACERV ILLE 

6960 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

1890 

73 

89 

1  2  3 

PL ACER V ILLE  1FG 

6962 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

44 

2755 

10 

10 

9 

1  2  34 

PLACERV I LLE  DISP  PLANT 

6964 

02 

EL  DORADO 

44 

1546 

C 

697; 

01 

GLENN 

\ 

\l 

6580 

S 

PL  AT  1 NA 

6975 

02 

SHASTA 

23 

40 

22 

2260 

4 

1  2  3 

PLUMAS  EUREKA    STATE  P* 

6998 

02 

PLUMAS 

e 

39 

45 

5165 

c 

POINT  ARENA 

7009 

01 

MENDOCINO 

17 

38 

55 

210 

• 

• 

1  2  3  C 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

0  6 

SNT A  BARBARA 

33 

34 

76 

24 

2 

point  pieoras  blancas 

7024 

SN  LUIS  06PO 

35 

4  0 

59 

25 

27 

1  2  3 

7050 

LOS  ANGELES 

26 

34 

0  4 

117  46 

635 

53 

53 

1  2  3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

04 

CONTRA  COSTA 

36 

0  1 

50 

20 

20 

1  2  3 

PORTERVILLE 

7077 

05 

TULARE 

9 

36 

04 

393 

77 

77 

1   2  3 

portola 

?n85 

02 

PLUMAS 

48 

4838 

46 

51 

1   2  3  C 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

TULARE 

10 

35 

48 

7000 

S 

POSEY  3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35 

46 

4960 

4 

4 

1   2  3 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7106 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

1  8 

1 100 

C 

POTTER  VALLEY  Ph 

7109 

01  MENDOCINO 

22 

39 

22 

1015 

23 

54 

1  2  3  C 

POWAy  VALLE  y 

7111 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

57 

500 

9 

2 

PRADQ  0AM 

7123 

Of. 

RIVERSIOE 

28 

560 

C 

PR  1  EST  VALLEY 

7150 

04 

MONTEREY 

24 

36 

120  42 

2300 

16 

1  2  3 

OuAK 1 NG  ASPEN 

71  79 

0  5 

TULARE 

10 

7200 

S 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

02 

PLUMAS 

8 

39 

5  6 

3409 

70 

71 

1   2  3 

RAMONA  SPAULDING 

7231 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33 

04 

1480 

17 

17 

1  2  3 

RANCH) TA 

7244 

06 

SAN  DIEGO 

4110 

22 

2 

RANDS6URG 

7253 

07 

KERN 

3670 

27 

28 

1  2  3 

RATTLESNAKE  CREEK 

05 

FRESNO 

9900 

S 

RAYMOND  9  N 

7273 

05 

MARIPOSA 

1  210 

2 

RED  BLUFF  wB  AI RPORT 

7292 

02 

TEHAMA 

342 

67 

94 

1  2  3  C 

REDDING  1  SE 

7295 

02 

SHASTA 

470 

C 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40 

35 

122  24 

580 

90 

91 

I  2  3 

REDLANOS 

7306 

06 

SAN  BERDINO 

28 

117  U 

1316 

73 

77 

1  2  3 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

4 

37 

122  14 

31 

33 

35 

1  2  3 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

16 

123  12 

718 

C 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

121  10 

305 

73 

2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

7404  01 

HUMBOLDT 

7 

02 

123  47 

500 

4 

4 

1  2  3 

•R 1 CHMOND 

7414 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

56 

122  21 

55 

19 

15 

1  2  3 

RIO  VISTA 

7446 

02 

SOLANO 

2  3 

09 

121  41 

22 

6 

2 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 

7470 

06 

RIVERSIDE 

28 

39 

57 

117  23 

640 

84 

65 

1  2  3 

RIVERSIDE  EXP  STA 

7473 

06 

RIVERSIDE 

2  8 

33 

58 

117  20 

1015 

10 

9 

10 

1  2  34CG 

ROBERTSON  FLAT 

7492 

05 

PLACER 

1 

99 

1  0 

120  30 

6250 

5 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37 

27 

116  44 

9670 

S 

ROCKLIN 

7116 

02 

PLACER 

1 

38 

48 

121  14 

239 

93 

94 

1  2  3 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

05 

FRESNO 

118  52 

10000 

9 

ROUND  MEADOW 

7579 

05 

TULARE 

10 

35 

lie  21 

9000 

S 

ROUND  MOUNT A I N  1  NNE 

T580 

02 

SHASTA 

23 

40 

49 

121  56 

2117 

11 

2  C 

Running  springs  i  t 

7600 

07 

SAN  BERDINO 

15 

12 

117  05 

6966 

C 

SACHES  SPR I NGS 

7625 

05 

TUOLUMNE 

37 

38 

06 

119  51 

7900 

s 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

7630 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

31 

121  30 

17 

34 

34 

1  2  3  C 

•SACRAMENTO  WB  CITY 

763  3 

02 

SACRAMENTO 

23 

38 

35 

121  30 

19 

SB 

117 

1  2  3  C 

SApDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

TEHAMA 

23 

10 

122  46 

3650 

S 

SAGEHEN  CREEK 

7641 

03 

NEVADA 

36 

39 

120  14 

6337 

12 

2 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

NAPA 

17 

122  26 

255 

58 

58 

1  2  3 

SAINT  HELENA  A  WSW 

7646 

01 

NAPA 

17 

38 

30 

122  32 

1780 

C 

SAINT  HELENA  7  NE 

7649 

02 

23 

34 

122  22 

1050 

C 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COST A 

50 

122  06 

625 

22 

23 

1  2  3 

SALINAS  2  E 

7668 

04 

MONTEREY 

24 

40 

121  37 

80 

7 

7 

1  2  3 

SALINAS  FAA  AP 

7669  0* 

MONTERY 

24 

36 

40 

121  36 

75 

6 

92 

1  2  3 

SALINAS  DAM 

7672 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

39 

20 

120  30 

1375 

23 

2 

SALS1PUEDES  GAGING  STA 

7681 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

35 

120  24 

250 

22 

2 

Index  No. 

Division  No.  1 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durinci  vr 

Refer 

to 
tables 

Station 

Temp 

Precip. 

Evap. 

Month 
opened 

J5T3 

c  Si 

|| 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

7669 

AMADOR 

16 

38  30 

120  13 

3700  19 

3* 

2C 

SALYER  RANGER  STATION 

7698 

01 

39  40  53 

123  35 

623 

22 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702 

05 

CALAVERAS 

120  40 

854 

32 

2 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

LOS  ANGELES 

117  40 

2394 

33 

4E 

1  2  3 

SAN  ANTONIO  MISSION 

7714 

04 

MONTEREY 

121  15 

1060  6 

e 

1   2  3 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREY 

120  54 

435 

i 

2 

SAN  BENITO 

7719 

SAN  BENITO 

121  05 

1356 

C 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

117  16 

1125  74 

95 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

04 

MONTEREY 

121  42 

600 

27 

SANDBERG  PTL  FC1308 

7734 

LOS  ANGELES 

118  43 

4025 

3G 

2 

SANDBERG  wB 

7735 

06 

LOS  ANGELES 

2  9 

34  45 

118  44 

4517 

33 

33 

•  SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

13 

94 

lie 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

7749 

0  6 

LOS  ANGELES 

117  48 

955 

36 

2 

SAN  D I  MAS  TAN8ARK  FLAT 

LOS  ANGELES 

2720 

C 

SAN  EMI  GDI 0  RANCH 

7753 

05 

119  11 

1450 

SAN  FEL 1PE  H| GHWA Y  STA 

7755 

04 

santa  Clara 

20 

121  20 

365 

SAN  FERNANDO 

7759 

Ot 

LOS  ANGELES 

11B  26 

977 

47 

86 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

116  30 

1250 

s  f  Richmond  sunset 

7767 

04 

SAN  FRANC  1 SCC 

122  30 

32 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

7769 

04 

SAN  MATEO 

122  23 

9 

38 

3E 

»S  F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

04 

SAN  FRANC  1 SCC 

4 

37  47 

122  25 

52 

94 

ll( 

SAN  GABRIEL   CANYON  PH 

7776 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3*  09 

117  54 

7*4 

41 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7779 

06 

LOS  ANGELES 

117  52 

1481 

24 

2  C 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

06 

LOS  ANGELES 

450  27 

21 

1  2  3 

SAN  GREGOR10  2  SE 

7807 

04 

SAN  MATEO 

122  22 

11 

11 

12  3 

SAN  JACINTO 

7610 

06 

R I  VERS  1 DE 

lib  68 

153! 

7] 

7l 

12  3 

SAN   JACINTO  RANGER  STA 

7613 

06 

RI VERS! DE 

116  56 

SAN  JOAQUIN  ExP  RANGE 

7617 

05 

MADERA 

119  44 

SAN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

121  64 

92 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7634 

04 

SAN  BEN  1  TO 

121  31 

620 

SAN   JUAN  GUARD   ST  AT  I  ON 

7B37 

06 

ORANGE 

33 

33  36 

117  31 

730 

SAN  LUIS  DAM 

7646 

05 

27 

37  03 

121  04 

27" 

1  2  34 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7661 

04 

SN  LUIS  OBPO 

120  *0 

9( 

1  2  3  C 

•SAN  MATEO 

04 

SAN  MATEO 

3( 

7; 

7] 

1  2  3 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7670 

06 

VENTURA 

119  27 

56! 

»san  Rafael 

7680 

01 

122  32 

40 

18 

9C 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7886 

0  6 

117  52 

115 

49 

5( 

12  3 

SANTA  ANA  R I VE R  PH  3 

7891 

06 

SAN  BERDINO 

117  06 

1970 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

7894 

SAN  BERDINO 

117  03 

2765 

(.2 

SANTA  AN J  TA   FERN  FC432 

7897 

jt 

LOS  ANGELES 

118  01 

2035 

27 

SANTA  BARBARA 

7902 

06 

SNTA  BARBARA 

3  J 

34  23 

119  41 

5 

81 

96 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

96 

SNTA  BARBARA 

3  3 

34  26 

119  50 

9 

25 

25 

12  3 

SANTA    BARBARA    TV  PEAK 

7909 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  57 

4000 

12 

2 

SANTA  CATALINA  W8AP 

7910 

06 

LOS  ANGELES 

33  24 

116  25 

1668 

3 

3 

1    2  3 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  66 

88 

71 

B4 

SANTA  CRUZ 

7916 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

125 

93 

86 

SANTA  FE  0AM 

7926 

LOS  ANGELES 

I  3 

34  07 

117  68 

427 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  22 

120  38 

1200 

27 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

2  4 

35  22 

120  38 

1100 

SANTA  MAR|A  WB  AIRPORT 

7946 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  54 

120  27 

236 

23 

23 

SANTA  MONICA 

7950 

06 

LOS  ANGELES 

3  3 

34  01 

118  29 

64 

77 

•SANTA  MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

118  30 

27 

28 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34  21 

119  06 

2b: 

14 

1  2  3 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

22 

38  27 

122  42 

167 

77 

1  2  3 

SANTA  YNEZ 

7976 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  37 

120  06 

600 

SANTIAGO  DAM 

06 

ORANGE 

2  8 

33  47 

117  *3 

856 

18 

SAUGUS  PWR  PL   NO  1 

8014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  35 

118  27 

2105 

33 

sawyers  bar  ranger  sta 

8025 

01 

S  1  SK  I  YOU 

12 

41  18 

123  08 

2169 

27i 

8045 

HUMBOLDT 

7 

40  29 

124  06 

1  39 

40 

1   2  * 

SEARSVlLLE  LAKE 

6066 

04 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

40 

SEoASTOPOL   4  SSE 

8072 

01 

SONOMA 

17  38  21 

122  49 

us 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

IB 

40  31 

120  16 

4440 

3 

SEPULVEDA  DAM 

8092 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

118  28 

"4 : 

C 

SHASTA  DAM 

SHASTA 

23 

40  43:  122  26 

1076 

23 

21 

1  2  34C 

Shell  absorpt ion  plant 

8158 

06 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

680 

17 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  02 

124  04 

55 

6 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

02 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  55 

1375 

63 

SHI NGLE TOWN  2  E 

6176 

02 

23 

40  30 

121  51 

3535 

7 

SIERRA  CITY 

6207 

8 

39  34 

120  38 

4170 

14 

15 

SIERRAVlLLE  RANGER  STA 

6218 

02 

8 

39  35  120  22 

4975 

53 

56 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

:■(. 

LOS  ANGELES 

13 

118  10 

100 

2S 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

06 

ORANGE 

28 

33  45 

117  39 

1095 

SISOJOC  SOUTH  FORK  CMP 

8266 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  46 

119  46 

2500 

AUG 

C 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOMA 

22 

38  41 

123  06 

1930 

26 

2  , 

SLACK  CANYON 

8276 

MONTEREY 

24 

36  05 

120  40 

17  30 

SLOUGHHOUSE  6  SE 

6293 

05 

SACRAMENTO 

1  f 

38  26 

121  05 

160: 

12 

JAN 

\ 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

6 

33  52 

116  41 

1940 

46 

SNOW  FLAT 

B31  8 

05 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

6  700 

SODA  SPRINGS  1  E 

83  32 

12 

NEVADA 

6 

39  19 

120  22 

6666 

6 

6 

1  2  3  C 

SOLEDAD 

8338 

04 

MONTEREY 

24 

36  26 

121  20 

195 

1C 

SOMESBAR  1  w 

8346 

01 

SI SK 1  YOU 

12 

41  23|  123  29 

520 

9 

SOM1S    3  NE 

8348 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

116  58 

465 

1 

SOM1S    3  NW 

8349 

0  6 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

510 

10 

2 

SONOMA 

1  7 

38  17 

122  27 

70 

14 

33 

1   2  3 

SONURA  RS 

6353 

05 

Tuolumne 

37 

37  59 

120  23 

I  749 

57 

78 

SONORA  JUNCTION 

6355 

0  3 

38 

36  21 

119  27 

6686 

8376 

0  4 

SAN  F  RANC 1 SCC 

37  42 

123  00 

21 

SO  ENTRANCE  YOSEM1TE 

8380 

05 

MAR  1 POS  A 

14 

37  30 

119  36 

» 

» 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  04 

116  49 

7120 

9 

SOUTH  LAKE 

6406 

07 

19 

37  11 

118  34 

9560 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

6436 

06 

LOS  ANGELES 

„ 

34  03 

117  49 

680 

22 

SPRECKELS  HWY  bridge 

8446 

04 

MONT  ERE  Y 

36  36 

121  41 

60 

SPR  I NGV I LLE  7  ENE 

8465 

06 

TULARE 

36  10 

116  42 

2470 

12 

2 

SPR 1 NGV I LLE   RANGER  STA 

8460 

05 

TULARE 

9 

36  08 

lie  48 

1060 

C 

SPR I NGV I LLE  TULE  HDWKS 

8463 

06 

Tulare 

V 

36  12 

lie  39 

4070 

SQUAW  VALLEY 

8474 

03 

3  6 

39  12 

120  14 

6236  7 

9 

1   2  3 

SOU  I RREL  INN  1 

8476 

07 

SAN  BERDINO 

16    34  14 

117  16 

5239 

16 

SQUIRREL    INN  2 

8479 

0  7 

SAN  BERDINO 

15 

34  14 

117  14 

5680 

55 

63 

STAND  1 SH  1  E 

8487 

18 

40  22 

120  24 

4030 

STANDI SH-HICKEY  ST  PK 

8490 

01 

Mt  NDCK  I  NC 

7 

39  S3;  123  44 

850 

6 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

Tuolumne 

34 

38  06 

120  22 

1130 

• 

STATE  LAKES 

1! 

36  56 

116  36 

10300 

2  C5 

STIRLING  CITY  RS 

8544 

02 

BUTTE 

B 

39  54 

121  32 

3518 

30 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

06 

SAN  JOAQUIN 

27 

3  7  56 

121  20 

11 

C 

•STOCKTON  WBAP 

8'  5fi 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  54 

121  16 

22 

17 

17 

STOCKTON  FIRE  STATION 

8560 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  58 

121  16 

11 

93 

99 

STOCKTON  MOWRY  BRIDGE 

6562 

05 

27 

37  51 

121  23 

15 

8 

10 

9 

APR 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8678 

02 

COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

3015 

6 

stonyford  ranger  sta 

8580 

02 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1166 

36 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

02 

GLENN 

2  i 

39  35 

122  32 

791 

39 

3  ) 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

21 

41  10 

121  56 

5300 

STRAWBERRY  VALLEY 

8606 

02 

YUBA 

8 

3  0 

39  34 

121  06 

1808 

21 

24 

SUEY  RANCH 

8627 

0  6 

SN  LUIS  08PO 

35  00 

120  23 

390 

6 

2 

SUMMIT  MEADOW 

8648 

05 

FRESNO 

1  1 

37  05 

119  13 

6240 

S 

SUNLAND 

8660 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  16 

lie  le 

1460 

16 

16 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

8680 

SANTA  CRUZ 

2  0 

36  54 

121  60 

8  5 

SURF  2  ENE 

B697 

0  6 

SNTA  BARBARA 

32 

14  41 

120  34 

105 

SUSANA  KNOLLS 

870? 

36 

VENTURA 

34  16 

118  40 

1085 

10 

SUSANVILLE  AIRPORT 

8702 

LASSEN 

18 

40  2  3 

120  34 

4148 

65 

70 

SUSANVI LLE    1  WNW 

8703  03  LASSEN 

18 

40  26 

120  40 

4555 

SUTTER  Hi LL  RANGER  STA 

8713 

06 

AMADOR 

16;  38  2  3 

120  48 

1566 

22 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

02 

PLUMA5 

40  27 

121  06 

6160 

TAFT 

8  752 

05 

KERN 

i' 

35  09 

119  26 

1025 

C 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39  10 

120  06 

62  30 

66 

56 

1  2  34 

TALBOT  CAMP 

877J 

02 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

TEMACHAP1 

1826 

06 

KERN 

10 

35  08 

118  27 

3975 

66 

70 

TEHACHAP1  RANGER  STA 

8832 

05 

KERN 

10 

35  06  118  27 

3975 

TE  JON  RANCHO 

8839 

06 

KERN 

10 

35  02 

ue  46 

1425 

63 

66 

TERMO 

6873  03 

LASSEN 

18 

40  52 

120  27 

5300 

9 

3 

THE  CEDARS 

88fll 

02 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

36  48 

122  49 

1 600 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

07 

RIVERSIDE 

6 

3  3  38 

116  10 

120 

16 

16 

THOUSAND  OAKS 

8905 

VENTURA 

33 

34  11 

lie  51 

810 

9 

2 

THREE  MILE  VALLEY 

8909 

02 

PLUMAS 

8 

39  54! 

120  34 

5900 

THREE  RIVERS  6  SE 

05 

TULARE 

9 

36  22 

118  51 

2200 

C 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

891  4 

05 

TULARE 

9 

36  28 

116  93 

950 

54 

66 

1  2  3 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

891  7 

06 

TULARE 

9 

36  26 

118  52 

1140 

C 

TIGER  CREEK  PH 

892  B 

05  AMADOR 

16 

38  28 

120  27 

2355 

34 

59 

1  2  3  C 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

8967   06  LOS  ANGELES 

33 

34  05 

116  36 

7*5 

38 

2 

TORRANCE 

06! 

LOS  ANGELES 

33 

33  48   116  20' 

HO 

33 

1  2  3 
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STATION  INDEX 


btation 

Index  No. 

Division  No. 

County 

g 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

to 
tables 

oiation 

Index  No. 

Division  No. 

L/Ounty 

Drainage^ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 
to 

Temp. 

Precip.  1 

Evap 

Temp. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

Month 
opened 

Month 
closed 

TRABUCO  (.HHrOH 

ORANGf 

3? 

33  39 

c 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

CONTRA  COSTA 

220 

c 

1*97 

03 

37  43 

21  25 

105 

9421 

04 

CONTRA  COSTA 

37  54 

121  59 

400 

9 

TRACY  CARBONA 

8999 

05 

37  42 

21  25 

16 

53 

9428 

23 

38  14 

121  31 

23 

9 

9 

INAC 

90C  1 

37  48 

13  8 

61 

9 

10 

10 

LOS  ANGELES 

26 

34  00 

117  52 

488 

24 

TRINITY  QAM  VISTA  PT 

9024 

01 

40  48 

2500 

4 

6 

1    2  34 

0  6 

33 

33  17 

116  38 

3180 

58 

59 

9035 

07 

35  47 

17  23 

1695 

45 

46 

9452 

05 

35  36 

119  20 

333 

63 

66 

9043 

03 

39  20 

20  11 

5960 

81 

83 

9458 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  39 

119  54 

2370 

TuJUNGA  MILL  CR  FC  470 

90*9 

06 

34  23 

16  05 

4645 

9473 

04 

20 

36  56 

121  46 

95 

59 

73 

12  3 

TULEF I ELO 

9052 

05 

35  09 

19  01 

295 

6 

9492 

05 

37  32 

119  40 

3965 

TULELAKE 

9053 

01 

41  58 

21  28 

40  35 

34 

34 

10 

9490 

01 

35 

122  56 

2050 

52 

76 

TUNNEL  RANGER  STATION 

Tulare 

10 

36  22 

18  17 

8950 

i 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9499 

SISKIYOU 

12 

41  26 

122  23 

3593 

7 

12  3 

'J  06  -' 

05 

37  53 

19  20 

8600 

9512 

05 

1C 

35  40 

118  18 

2680 

9073 

05 

37  29 

20  51 

115 

45 

2 

9  5 Z B 

03 

11 

40  16 

120  04 

4035 

5 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

02 

40  46 

22  18 

1067 

19 

19 

18 

9332 

06 

32 

34  42 

119  40 

6280 

06 

33 

33  44 

17  47 

118 

52 

9560 

05 

11 

36  13 

119  59 

286 

40 

9099 

07 

34  08 

16  02 

1975 

31 

31 

12  3 

9383 

05 

CALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

16 

2 

9105 

02 

J 

38  42 

20  03 

7829 

32 

46 

12  3 

9597 

02 

1 

39  11 

120  39 

5290 

9111 

06 

SNTA  BAR8ARA 

34  59 

20  19 

582 

3 

3 

3 

1  2  34 

WET  MEADOW 

9602 

05 

10 

36  21 

116  34 

8960 

s 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

03 

35  53 

18  39 

3680 

JAN 

c 

WHEATLAND  2  NE 

9601- 

02 

8 

39  02 

121  23 

113 

c 

•U  AH 

9122 

01 

HENDOC I  NO 

39  09 

23  12 

623 

72 

88 

12  3 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

33 

3*  29 

119  18 

875 

c 

URIAH  4  -  ~ 

9124 

01 

MENDOCINO 

22 

39  08 

23  16 

1900 

3 

2 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

9618 

06 

VENTURA 

29 

3*  36 

119  20 

4150 

JAN 

C 

9138 

at 

33  56 

17  52 

710 

23 

2 

9621 

23 

40  37 

122  32 

1310 

* 

5 

6 

1  2  34 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

34  04 

18  27 
17  39 

33 

33 

1  2  3 

■96  }2 

07 

6 

37  30 

118  11 

10150 

10 

1   2  3 

UPLAND   3  N 

9158 

06 

SAN  BERDINO 

3*  08 

1605 

1  2  3 

WH1 T£  MOUNT A  1 N  2 

9633 

07 

37  35 

116  14 

12470 

9 

1  2  3 

9167 

02 

2  3  02 

1524 

26 

2 

9639 

05 

SACRAMENTO 

38  34 

121  06 

353 

41 

2 

9173 

02 

39  10 

22  55 

1347 

63 

1  2  3 

WHITTJER  CTY  H  FC   1 06C 

06 

LOS  ANGELES 

Zt 

33  58 

116  02 

340 

3( 

2 

9177 

01 

HUMBOLDT 

40  15 

24  11 

255 

78 

z 

9677 

02 

23 

39  09 

122  09 

86  12 

13 

1  2  3  C 

9185 

0* 

37  46 

22  10 

394 

7 

T 

12  3C 

968* 

01 

MENDOC 1  NO 

39  25 

123  21 

1348 

5 

1  2  3 

UPPER   TRES  P|N0S 

9189 

0* 

SAN  BEN ] TO 

36  38 

21  02 

2050 

WILLI TS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

HENDOC 1  NO 

39  21 

123  19 

1925 

c 

v.1 00 

02 

38  22 

22  00 

175 

74 

86 

1  2  3 

WILLOW  CREEK  RANCH 

9691 

01 

li 

41  50 

120  45 

5200 

2 

2 

VALLETON 

9221 

0* 

MONTEREY 

2* 

35  53 

20  42 

957 

C 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

39  32 

122  12 

140 

e6 

87 

12  3 

VALLEY  CENTER  6  N 

9228 

06 

33  18 

17  02 

1675 

24 

9722  06 

Riverside 

33 

33  43 

117  05 

1475 

9251 

07 

3*  27 

17  61 

3705 

26 

47 

9742 

02 

23 

38  32 

121  58 

135 

23 

23 

1  2  3 

9255 

06 

SNTA  BARBARA 

34  40 

20  35 

367 

2 

2 

JAN 

1  2  3  C 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

0  5 

10 

35  43 

118  27 

2700 

72 

2 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

3*  11 

18  27 

695 

40 

2 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

0"> 

11 

37  02 

118  54 

9200 

| 

9273 

01 

38  37 

23  Oi 

1260 

WOQDPORDS 

977' 

0  3 

3 

38  4, 

1  19  49 

5671 

27 

34 

1  2  3 

9285 

06 

3*  17 

19  18 

45 

80 

2 

WOODLAND  1  WNW 

9781  02 

23 

38  41 

121  48 

69 

40 

a  3 

1  2  3 

9301 

0  5 

37  22 

IB  59 

7520 

5 

WR  1GHT  S 

9614 

04 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

47 

2 

9325  07 

\] 

3*  32 

17  18 

2856 

29 

29 

1  2  3  C 

98K 

02 

EL  DORADO 

1!  38  51 

120  14 

6800 

s 

?32fl 

05 

36  45 

18  25 

9500 

AUG 

YORBA  LINDA 

96^  7 

06 

33  3* 

117  49 

415 

-.0 

63 

1  2  3 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

93*5 

06 

LOS  ANGELES 

34  29 

18  08 

3135 

38 

2 

9  8'-) 

01 

17 

38  54 

123  1* 

1100 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

6 

39  49 

20  11 

4945 

16 

2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9B55 

05 

MARIPOSA 

37  4! 

119  35 

3970 

60 

61 

1  2  3  C 

VI  SAL  1  A 

9367 

05 

TULARE 

9 

36  20 

19  18 

354 

76 

87 

1  2  3 

YREKA 

996t 

01 

SI  SKI  YOU 

1  i 

41  4 

122  36 

2625 

62 

1  2  3 

VISTA  2  NNE 

9378 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

17  14 

510 

3 

3 

1  2  3 

VOLCANOVILLE 

9382 

02 

EL  DORADO 

1 

38  59 

20  47 

3036 

12 

2 

VOLLME  R5 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40  57 

22  26 

1359 

28 

2  C 

VOLTA  POWER  HOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

40  28 

21  52 

2200 

22 

43 

12  3C 

WALLACE  1  SE 

9*18 

03 

CALAVERAS 

2 

38  11 

20  58 

21* 

38 

2 

WALMAR  SCHOOL 

9*20 

CONTRA  COSTA 

37  57 

22  05 

115 

t 

2 

WALNUT  CREEK  2  E SE 

9*23 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  53 

22  02 

245 

30 

1    2  3 

J     1  AMERICAN,     2  CALAVERAS,     3  CARSON ,     4  CENTRAL  COAST,     5  COLORADO,     6  DESERT.     7  EEL,     8  FEATHER,     9  KAWEAH,      10  KERN,     11  KINGS ,      12  KLAMATH, 
17  NORTH  COAST.     18  N  E  INTERIOR,     19  OWENS,     20  PAJARO.     21  PIT,     22  RUSSIAN,     23  SACRAMENTO,     24  SALINAS,     25  SAN  DIEGO,     26  SAN  GABRIEL      27  SAN 
MARIA,     31  SANTA  MARGARITA,     32  SANTA  YNEZ.     33  SOUTH  COAST,     34  STANISLAUS,     35  TRINITY,     36  TRUCKEE,     37  TUOLUMNE,     38  WALKER. 


NEW  NAME 

AU6ERRY   1  NNE 
CECILVILLE  5  SE 
DAVIS  2  WSW 
FORT  DICK 
HALF  MOON  BAY 

MECCA  2  SE 
PINE  MTN  INN 
WEED  FIRE  DEPT 
WKITT1ER  CITY  H  FC106C 


ALDERP01NT 
AUBERRY  1  NNE 
AUBURN 

BARNESON  PARK 
BARSTOW 


B  IG  I 


RS 


BIG  BEND  RS 
BORREGO  DESERT  PARK 
CAMP  ANGELUS 
CECILVILLE  5  SE 

CHALLENGE  RS 
DAGGETT   1  ENE 
DAVIS  2  WSW 
FIGUEROA  MTN 
FORKS  OF  SALMON 

FORT  DICK 
HALF  MOON  BAY 
HAPPY  CAMP  PS 
IOWA  HILL 
KELLOGG 

LAKESIDE  2  ENE 
LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
MART INE2  FJRE  STA 
MARTINEZ  FIRE  STA 
MECCA  2  SE 

MERCED  2 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANG 

MONO  LAKE 

MT  DANAHER 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 
OAKVILLE   1  WNW 
ORANGE  COVE 
PASO  ROBLES  5  NW 
PINE  MTN  INN 


REDDING  f 
ST  HELEN* 
SAN  JOSE 


IRE  ST 


WALNUT  CREEK  *  E 
WEEO  F I  RE  DEPT 
WH1TTIER  CTY  H  FC106C 

YOSEMITE    NATL  PARK 


CHANGES    IN   STATION  NAME 

FORMER  NAME 
AUBERRY 

CECILVILLE  SAWYER  MT  V 
DAVIS  1  WSW 
FORT  DICK  1  NNE 
HALF  MOON  BAY  2  NNW 

MECCA  3  SE 

WHEELER  SPRINGS  7  N 

WEEO  1  S 

WHITTIER  CITY  HALL  FC1 

RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQU I PMEN 

EQUIPMENT  MOVED  300  YARDS  S 
EQUIPMENT  MOVEO  1  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  S 
RAIN  GAGE  MOVED  15  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  1.1  MILES  W 

EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  WSW 
EQUIPMENT  MOVED  15  FEET  W 
RAIN  GAGE  MOVED  .7  MILE  W 
FISCHER  (,  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  WNW 

RAIN  GAGE  MOVED  40  FEET  NW 

RAIN  GAGE  MOVED  600  FEET  Sw 

EQUIPMENT  MOVEO  1  MILE  W 

EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  S 

RAIN  GAGE  MOVED  .4  MILE  NW 

EQUIPMENT  MOVED  360  FEET  S 
EQUIPMENT  MOVED  1.6  MILES  SSE 
EQUIPMENT  MOVEO  300  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVEO  1.2  MILES  SW 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 

EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  NE 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVEO  12  FEET  S 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  S 
TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  NW 

RAIN  GAGE  MOVED  70  FEET  W 
FISCHER  &  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 
RAIN  GAGE  MOVEO  170  YARDS  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  SE 
FISCHER  &■  PORTER  GAGE  COMMISSIONED 

EQUIPMENT  MOVED  1.7  MILES  SW 
EQUIPMENT  MOVED  500  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  220  FEET  SE 
EQUIPMENT  MOVED  .3  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVEO  2.5  MILES  N 

EQUIPMENT  MOVEO  20  FEET  SSW 

EQUIPMENT  MOVED  375  FEET  S 

EQUIPMENT  MOVEO  200  YAROS  SW 

EQUIPMENT  MOVEO  15  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  264  FEET  W 

EQUIPMENT  MOVED  .1  MILE  NNW 

EQUIPMENT  MOVED  .9  MILE  N 

EQUIPMENT  MOVEO  120  FEET  w 

EQUIPMENT  MOVED  775  FEET  S 


DATE 


1965 


FEBRUARY  I 
JULY  6 

SEPTEMBER  1, 
JUNE   1 3 
JUNE  8 

AUGUST  4 
MAY  12 
AUGUST  19 
MARCH  16 


FEBRUARY 
JUNE  U 
AUGUST  11 
SEPTEMBER 


21 

DECEMBER  1 
NOVEMBER  1 

JUNE  1961 
FEBRUARY  23 
JULY  6 

NOVEMBER  1 
JULY  7 

SEPTEMBER 
OCTOBER  15 
AUGUST  1 

JUNE  13 
JUNE  8 
APRIL  17 
OCTOBER  6 
MARCH  9 

DECEMBER  15 
FEBRUARY  15 
APRIL  27 
OCTOBER  26 
AUGUST  4 

SEPTEMBER  2 
JANUARY  1 
OCTOBER  20 

MAY  1,  196 
JUNE  11 

SEPTEMBER 
OCTOBER  20 
NOVEMBER  4 
FEBRUARY  19 
MAY  12 

APRIL  21 
MARCH  9 

OCTOBER  1, 
MARCH  9 
AUGUST  27 

JANUARY  9 
AUGUST  19 
MARCH  16 
JUNE  24 
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REFERENCE  NOTES 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco, 
California  94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation 
Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  miles. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals.    Except   $   indicates  standard  normals  used  for  Newark  departures. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 

/  /         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

tt  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 

located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  $1.  25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402.   
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NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 
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55.9 

34.6 

43.3 

63 

28 

26 
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0 

0 

12 

0 

15.20 

4.95 

* 

.0 

0 
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7 

5 
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36.5 

43.6 

62 

16 

26 

2. 
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c 

0 

7 

0 

9.81 

5.05 

•  0 

0 

7 

4 

3 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

46.6 

29,9 

38.3 

56 

29. 

20 

22e 

821 

0 

0 

19 

0 

9,42 

4 

3 

4* 

10 

8 

3 

CALLAHAN  RANGER  STA 

45. 2M 
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34. 8M 

56 

7 

2 

1 
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0 

1 

27 

0 

2.76 

1  r  1 3 

4 

2.0 
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4.00 
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4.06 

2.10 

5 

•  0 

0 

4 

2 

BLUE  CANYON  WB  A IRP0RT//R 
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21 

21 
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43.2 
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13 
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6 
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27. 3M 
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5 
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9. 

5 

21 
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0 

5 

28 

0 

4,88 
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1.63 

4 
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57 

4 

8 

2 
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31.2 

45.0 

7 

71 

15 

22 

21 
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55.0 

34.5 

44,8 

65 

16 
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21 
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0 

0 

13 

0 

1.92 

.0 

0 
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27.2 

40.5 

68 

7 

16 

21 
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0 

0 

24 

0 

3.69 

1.81 

30 

.0 

0 

3 

2 
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31.6 

33.0 
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2 

64 

6 

24 

21 
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0 

0 

12 

0 
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1.76 
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5.0 

0 

5 

3 

COLUSA  1  SSW 
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34.6 
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8 

66 

15 

26 

2. 
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0 

0 

14 

0 

1.63 
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29 
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0 

OAVIS  2  WSW 

54.5 

34.8 

44.7 

6 

66 

7 

25 

21. 
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0 

0 

12 

0 

1.94 
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.0 
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25.0 
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60 
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4 

8 
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70 

17 
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21. 

620 

0 

0 

0 

5.02 

•  2.97 

2.30 

5 

.0 

0 

6 

2 

OOWNIFVILLE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

53 

27 

15 

2 

0 

0 

0 

V15.0? 

2.51 

5 

EAST  PARK  RESERVOIR 

33.7 

30.1 

41.9 

.  1 

2 

64 

16 

21 

21 

707 

0 

0 

23 

0 

3.64 

•  .39 

1.66 

3 

.0 

0 

3 

2 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

58.4 

36.8 

47.6 

70 

15 

26 

21 

331 

0 

0 

8 

0 

4,46 

2.05 

5 

■  0 

0 

5 

1 

FOLSOM  DAM 

55.7 

37.3 

46.6 

67 

16 

28 

20 

562 

0 

0 

6 

0 

2.36 

1.88 

30 

.0 

0 

3 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


c 

Station 

Temperature 

Precipitation 

B 

&I 
£  '§ 
<  2 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Nonnal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

© 

Q 

1    .10  or  More 

a 

8 

1.00  or  More 

>s 

ki 

•*  1 

S* 
°-  I 

M 

M 

6 1 

1  6 

2  3 

0 

0 

0 

3.82 

30 

7 

* 

1 1 

4* 

6 

2 

■ 

GRASS  VALLEY 

50.8 

30,8 

t?  o 

64 

1  8 

22 

0 

0 

21 

0 

?  *  Q  l 

2,56 

_*j 

4.5 

* 

30 

6 

4 

mat  creek  ph  no  i 

1 8  ,  8 

31.8 

"  2*4 

5 1 

18. 

J* 

1021 

0 

0 

31 

1 

1.81 

1*02 

5 

5.8 

7 

5  • 

3 

1 

1  C  C  C     1 1  A  1    1   C  V 

Jr.  33  UftLLtT 

40*1 
• 

19.8 

30.1 

57 

7 

3 

19 

1075 

g 

2  8 

n 

1.05 

9 

.64 

.23 

22 

14.0 

10 

31 

6 

0 

o 

L  akepor  t 

5  3  .  4 

31,2 

42.3 

6* 

15 

21 

21. 

695 

0 

rj 

2  2 

0 

6.39 

.31 

2.48 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

l akeshore 

52.2 

30.3 

41.3 

66 

27 

20 

1  0 

730 

0 

0 

2  1 

0 

12,44 

3.52 

, 

1.0 

g 

I  0 

"f 

I_AkE  spaulDing 

42,9 

21  3 

32  1 

•   1  9 

54 

13 

6 

2. 

1015 

0 

4 

30 

0 

7,00 

9 

5  2  0 

2  14 

51.8 

7  8 

8 

LAKE   SPAULDING  DAM 

■  Ac    D 1  MM  A  C 

55  4 

38.7 

47.1 

-  ,4 

69 

15 

30 

20 

550 

0 

0 

2 

0 

9.36 

„ 

.71 

3.44 

4 

.0 

0 

7 

4 

3 

38*2 

15,5 

26.9 

51 

18 

.  9 

1 

1176 

0 

7 

30 

3 

1.16 

5 

43.0 

*6 

5 

8 

2 

1 

MARYSV I LLE 

56.1 

34.3 

45.2 

6  8 

16 

2  7 

22 

607 

0 

0 

1  4 

0 

2,52 

1.47 

1  B  14 

30 

.  0 

Q 

4 

2 

*c  cloud 

43  1 

32  0 

•  2  0 

5  3 

1 8 

0 

2 

30 

0 

54 

3  54 

58  5 

50 

fl 

MINERAL 

39.8 

19*4 

29  6 

50 

g 

1 

1 09O 

0 

3 

30 

0 

6*10 

2  51 

2  20 

*, 

50.6 

_ 

MONTICELLO  dam 

5  5  ■  6M 

36, 6M 

46.  1M 

66 

18 

29 

2. 

579 

0 

0 

7 

0 

3!79 

21 1 5 

5 

■  0 

0 

3 

2 

2 

mount  Shasta  wb  city  //r 

40  ■  8 

24,9 

32.9 

-  •*•* 

51 

13 

6 

1 

988 

0 

3 

2o 

0 

B.95 

2.59 

3.28 

* 

72.5 

51 

5 

9 

4 

* 

NEVADA  CITY 

46.9 

26,0 

36.5 

•  2,7 

55 

16* 

19 

21. 

878 

0 

0 

27 

0 

8,34 

1,78 

3,99 

3.0 

2 

1 

5 

2 

ORL.AND 

32  2 

•  32 

6  3 

1 6 

2  2 

2  J 

0 

0 

16 

0 

3  01 

* 

,87 

1  63 

3 

OROVILLE 

56  •  7 

36  9 

46  8 

70 

16 

2  9 

19* 

556 

0 

0 

7 

0 

4  62 

1  90 

30 

*0 

Q 

VH  K  *»L>  I  It 

5  2  «  7 

35.3 

44.0 

65 

25 

27 

I 

643 

0 

0 

1 0 

0 

11,53 

6,49 

5 

•  0 

0 

7 

4 

3 

PI  4(*FD\/TI  I  F 

5 1  •  7 

27.3 

39.5 

-  .8 

63 

17* 

21 

21 

785 

0 

0 

26 

0 

3,50 

4,33 

1.91 

30 

3 

2 

I- 

placerville  ifg 

51.0 

35,0 

4  3.0 

62 

e 

24 

2. 

676 

0 

0 

7 

0 

VI 0, 85 

2 

31  ♦ 

platina 

49  •  3M 

29 

1 9 

851 

0 

0 

28 

0 

PORTOLA 

13*0 

26  5 

•  2,3 

7 

•  14 

2 

1186 

0 

4 

30 

4 

79 

2  90 

33 

. 

5.0 

43 

2 

^ 

Q 

45*6 

21,9 

33*8 

•  fl 

55 

28 

10 

21. 

960 

0 

0 

2  7 

0 

3.59 

3,62 

1*61 

5 

T 

10 

3* 

4 

3 

RED  Ql  UFF   WB  AIRPORT  R 

54  •  5 

34,3 

44.4 

-  1,1 

67 

15 

24 

21 

631 

0 

0 

14 

0 

3.58 

.71 

1.77 

* 

.0 

0 

3 

3 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

54.9 

37,1 

46.0 

a  3 

68 

15 

26 

1 

581 

0 

0 

5 

0 

6,64 

1.05 

2.44 

4 

.0 

0 

* 

3 

- 

ROCKLIN 

55  9 

31,2 

4  3.6 

p  7 

67 

16 

1 9 

20 

658 

0 

0 

21 

0 

2  54 

2  00 

1  95 

30 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AtRPORT  R 

55  •  ** 

35,9 

4  5,7 

5 

67 

1 5 

2  8 

21* 

591 

0 

0 

7 

0 

1  91 

1   2  7 

1  18 

29 

0 

0 

1 

r 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

56  •  2 

39.0 

47.6 

1,2 

67 

15 

32 

20 

530 

0 

0 

1 

0 

2.11 

m 

l!*7 

1*29 

29 

.0 

0 

5 

1 

I 

SHASTA  DAM 

50,7 

37.9 

44.3 

62 

16 

31 

1 

632 

0 

0 

2 

0 

13.42 

4.16 

30. 

.0 

0 

7 

5 

5 

SIERRA  CITY 

46.4 

26.4 

36.4 

5  7 

l  2 

7 

2 

880 

0 

0 

27 

0 

4  91 

1.71 

$ 

15.5 

48 

1 

3 

S I FRQAV I LLE   RANGER  STA 

40  8 

U.2 

26.0 

-  2,4 

56 

7 

.14 

2 

1201 

0 

3 

29 

3 

.78 

- 

4,16 

.25 

5 

5.0 

22 

1 

4 

0 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

35,5 

0 

1  1 

31 

2 

6,47 

5 

59.6 

■ 

S 

STONy  GORGE   RE SF R VO I R 

53,8 

42.9 

-  ,6 

66 

15 

23 

21 

678 

0 

0 

21 

0 

3.81 

.08 

UB3 

4 

.0 

0 

6 

3 

\ 

STRAWBFRRY  VALLEY 

45,0 

26,4 

35.7 

55 

17. 

16 

2 

903 

0 

2 

2  q 

0 

10.68 

3,02 

4 

47,0 

43 

4 

8 

5 

TURNTABLE  CREEK 

M 

M 

M 

62 

28 

28 

1 

c 

0 

2 

0 

V 1 8 , 49 

5.66 

4 

.  0 

TWIN  I AKES 

37,7M 

11  3 

24, 5M 

• 

*  I? 

12  3  7 

0 

10 

31 

5 

4  .  B  8 

1.17 

30 

5  3  0 

6 

2 

_ 

UPPER  LAKE   RANGER  STA 

69 

1 5 

2  1 

2  0 

0 

0 

0 

V 1 2 , 20 

0 

vacavtlle 

56,8 

35. 9M 

46.4 

1.1 

69 

15 

26 

21 

571 

0 

0 

I  3 

0 

5,14 

_ 

.18 

2.36 

5 

!o 

0 

4 

4 

2 

VCLTA  POWER  HOUSE 

52.4 

32.6 

42.5 

63 

17 

22 

1 

691 

0 

0 

1  8 

0 

2,88 

2.34 

1,01 

30 

.5 

0 

7 

2 

1 

WHISkEYTOWN  RES 

50. 5M 

33.2M 

4  1  9M 
* 

63 

16 

2  7 

\ 

702 

0 

0 

1  7 

0 

14   7  7 

5  75 

4 

0 

5 

WILLI AMS 

55.0 

1  7 

22 

0 

0 

7 

0 

1  22 

.64 

30 

3 

1 

WILLOWS 

54.1 

3  3.9 

44*0 

•  8 

67 

1 6 

24 

2 1 

64  3 

0 

0 

12 

0 

2  IB 

1  39 

30 

*0 

2 

WINTERS 

55  5 

35.5 

45.5 

67 

16. 

27 

18* 

596 

n 

0 

I  3 

Q 

3)37 

1.66 

5 

•  0 

0 

4 

2 

2 

WOODLAND   1  WNW 

54.8 

34.7 

44.8 

-  1.0 

63 

28. 

25 

21 

621 

Q 

Q 

1  ■ 

0 

1.60 

1.70 

.95 

30 

•  0 

0 

2 

2 

0 

DIVISION 

39.  1 

■  ,6 

4  64 

2.16 

11.6 

•       #  # 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BCCA 

39.5 

2.0 

20.8 

54 

8 

.25 

1365 

0 

2  0 

1  6 

1.13 

.52 

1 

11.0 

38 

1 

3 

1 

0 

BOD  I E 

34.0 

-  ,5 

16.8 

47 

3. 

.20 

18 

1489 

0 

15 

31 

18 

.58 

.43 

30 

6.3 

53 

1 

1 

0 

BRIDGEPORT 

37,2 

55 

.23 

1406 

0 

7 

31 

1  3 

.05 

.05 

30 

1.0 

19 

0 

CEDARv  ILLE 

40.5 

22*8 

31.7 

2,6 

52 

8. 

8 

19 

1025 

C 

3 

26 

0 

D  .55 

- 

1.29 

1 

6.5 

4 

I 

1 

0 

0 

DCNNER  MEMORIAL   ST  PK 

39,2 

7  .  2 

2  3,2 

52 

8 

.  5 

2 1  * 

128  7 

0 

6 

30 

10 

1.89 

•  88 

30 

37.0 

64 

1 

4 

2 

0 

DOYLF  5  SSE 

44, OM 

17. 7M 

30. 9M 

57 

7 

4 

1065 

Q 

2 

30 

0 

.15 

.07 

1 

3.6 

7 

2* 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

42.5 

-  1 

1 

0 

1 

28 

1 

D  .30 

D  .20 

1 

2.0 

5 

1 

1 

0 

FORT  BIDWELL 

M.O 

21.1 

31  I 

2  0 

55 

7 

20 

0 

2 

2  9 

1.19 

1  ,  04 

•  *7 

5 

9.0 

8 

1 

■j 

MEYERS  4  SW 

40, 2M 

12.  OM 

?  6  ,  1 M 

5 1 

7 

.  5 

2  3 

1197 

0 

31 

1.93 

•  88 

5 

14.5 

69 

1 

4 

1 

0 

MONO  LAKE 

16.0 

27.8 

55 

8 

5 

1 

1145 

0 

5 

31 

0 

.23 

.23 

30 

3.0 

2 

30 

1 

0 

0 

SCUAW  VALLEY 

38,5 

6.7M 

22. 6M 

51 

14. 

-10 

1 

1309 

7 

3  1 

3 

3.68 

1.80 

6 

26.0 

86 

5 

SUSANVlLLE  AIRPORT 

43.1 

1,2 

52 

29* 

-  6 

* 

1027 

0 

2 

2  fi 

.25 

2,28 

.15 

*2 

I 

0 

0 

TAMfiF    f  !  Tv 

37.6 

17  7 

>7*7 

,  8 

5  0 

8 

1 

* 

1150 

3  0 

2.63 

3,50 

•  w 

30 

29.0 

64 

1 

J 

0 

TERMO 

37.9 

13.6 

5  1 

6 

.  6 

1211 

0 

4 

29 

3 

.14 

.07 

30 

3.0 

16 

2* 

0 

0 

0 

TRUCKEF  RANGER  STATION 

38.8M 

23*  2M 

2  4 

1 0 

128  5 

0 

6 

31 

7 

2.09 

4  ,  06 

.  T5 

25.5 

46 

I 

2 

W00DF0RD5 

A  3  .  3M 

22  •  OM 

32  •  7M 

61 

7 

9 

23 

995 

q 

3 

30 

0 

•  62 

.46 

5 

5.0 

I  9 

1 

] 

0 

0 

DIVISION 

26.5 

-  1.3 

1.09 

2.34 

12.2 

•       «  » 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  REACH 

65.3 

42.3 

53.9 

77 

6 

34 

23* 

336 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  2 

60.0 

32.7 

46.4 

69 

14 

21 

21 

569 

0 

0 

18 

0 

5.8) 

1.98 

5 

.0 

0 

4 

3 

BERKELFY 

56.5 

42.2 

49.4 

.0 

67 

15 

32 

2 

478 

0 

0 

1 

0 

4.76 

,08 

1.53 

29 

•  0 

0 

3 

3 

RL'RL  INGAME 

57.* 

39.0 

48.2 

65 

8 

30 

2 

515 

0 

0 

5 

0 

3.09 

.B9 

30 

•  0 

0 

4 

0 

CA9MFL  VALLEY 

61.8 

34.3 

48.1 

70 

6 

24 

18 

518 

0 

0 

11 

0 

1.77 

1.05 

30 

•  0 

0 

1 

1 

CROCKETT 

56.9 

37.3 

47.1 

68 

18. 

28 

2 

548 

0 

0 

5 

0 

2.69 

.86 

1.39 

30 

•  0 

0 

2 

1 

GILROY 

58.8 

32.4 

45.6 

67 

16 

23 

21 

593 

0 

0 

16 

0 

1.61 

1.26 

30 

•  0 

0 

1 

1 

MALE  MOON  BAY 

59.3 

41.4 

50.4 

67 

16 

32 

20 

448 

0 

0 

1 

0 

3.77 

1.76 

29 

•  0 

0 

3 

1 

HCLL ISTER 

59.7 

34.0 

46.9 

-  1.9 

6B 

6 

23 

21 

556 

0 

0 

13 

0 

1.18 

1.39 

1.00 

30 

•  0 

0 

1 

1 

KING  CITY 

61.3 

32.7 

47.0 

-  1.4 

68 

28. 

21 

21 

551 

0 

0 

17 

0 

1.0* 

l.U 

.92 

29 

•  0 

0 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

§,§ 

1  a 
<£ 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

H 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

J 

0  s 

0  6 

t 

0  i 

57.6 

32.9 

45.3 

•  8 

65 

29* 

25 

2 

603 

0 

0 

1  4 

0 

1  .05 

1.96 

.95 

30 

.0 

0 

\ 

I 

0 

LOS  GAT05 

58.3 

36.4 

47.4 

,  1 

67 

28 

27 

21. 

541 

0 

0 

9 

0 

1.91 

3.92 

1.11 

29 

.0 

0 

2 

2 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

55.6 

36.3 

46.0 

66 

16 

29 

21. 

581 

0 

0 

7 

0 

2.59 

1,66 

30 

.0 

0 

1 

MCNTFREY 

58.7 

42.6 

50,7 

64 

29. 

34 

2 

437 

0 

0 

0 

0 

2  ,32 

1.15 

30 

.0 

0 

MORRO  RAY  FIRE  DEPT 

40.1 

39.5 

49.8 

69 

14 

32 

21. 

466 

0 

0 

2 

0 

1.58 

1.44 

30 

.0 

0 

1 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5  4.6 

38.7 

46.7 

65 

7 

29 

2 

561 

0 

0 

2 

0 

2,10 

1.34 

30 

.0 

0 

2 

j 

MOUNT  HAMILTON 

45.6M 

34, 6M 

40.  1M 

■  0 

58 

7 

21 

1 

764 

0 

0 

0 

1.04 

_ 

4.40 

.58 

30 

5.5 

6 

30 

3 

NACIMIENTO  DAM 

58.1 

32.6 

45.4 

66 

29 

24 

18 

603 

0 

0 

19 

0 

1,53 

1.27 

30 

.0 

0 

2 

NEWARK 

56,8 

39,4 

48.1 

66 

16 

30 

2 

517 

0 

0 

3 

0 

1,54 

1,43 

30 

.0 

0 

1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

55.9 

43,0 

49.5 

1.5 

69 

15 

35 

20. 

475 

0 

0 

n 

0 

2.15 

. 

1.68 

1.16 

29 

.0 

0 

4 

1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

M 

M 

M 

65 

31 

26 

21 

0 

0 

0 

1.41 

1.19 

30 

.0 

0 

2 

PASO  ROBLES 

59,0 

30.3 

44,7 

68 

28. 

20 

18 

626 

0 

0 

20 

0 

1.17 

1.10 

30 

.0 

0 

\ 

, 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

57.2 

30.5 

43,9 

66 

28 

22 

18 

650 

0 

0 

19 

0 

1.08 

.57 

29 

.0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

60,3 

32,1 

46.2 

69 

13. 

21 

21. 

573 

0 

0 

16 

0 

1.62 

1.48 

30 

.0 

0 

2 

PISMO  BEACH 

61,5 

40.4 

51.0 

71 

6 

32 

23* 

429 

0 

0 

4 

0 

1.32 

1.32 

30 

.0 

0 

1 

1 

POINT  P I EDRA5  BLANCAS 

60,6 

45,0 

52.8 

67 

9 

39 

1 

371 

0 

0 

0 

0 

2.82 

1  .94 

29 

.0 

0 

PORT  CHICAGO  NAvAL  DEP 

56,5 

33.0 

44,8 

68 

16 

23 

2 

621 

0 

0 

17 

0 

2,23 

1.27 

29 

.0 

0 

4 

■ 

PRIEST  VALLEY 

55.1 

24,8 

40,0 

65 

10. 

14 

21 

767 

0 

0 

24 

0 

1,72 

2,25 

1,60 

30 

.0 

0 

REDWOOD  CITY 

59,8 

37.3 

48,6 

.4 

67 

15 

28 

21 

500 

0 

0 

6 

0 

2.18 

p 

2.16 

.78 

30. 

.0 

0 

4 

RICHMOND 

58.7 

40.7 

49.7 

69 

11 

33 

12. 

467 

0 

0 

0 

0 

4.76 

2.58 

5 

.0 

0 

3 

2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

55.2 

32.8 

44.0 

62 

6 

22 

21 

644 

0 

0 

18 

0 

3.84 

1.30 

3 

.0 

0 

u 

SALINAS  2  E 

60.7 

36,7 

48.7 

-  1.0 

68 

16 

27 

20 

497 

0 

0 

9 

0 

1.26 

1.72 

1.08 

30 

.0 

0 

2 

SALINAS  FAA  AP 

60.6 

37.2 

48.9 

68 

15 

27 

20 

492 

0 

0 

10 

0 

1.04 

.78 

29 

.0 

0 

2 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

60.1 

2e.5 

44.3 

68 

6 

19 

20 

635 

0 

0 

22 

0 

1.57 

1  ,40 

30 

.0 

0 

2 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

60.0 

47.5 

53.8 

69 

15 

36 

2 

341 

0 

0 

0 

0 

3.33 

1.09 

29 

.0 

0 

1 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

R 

55.* 

39.7 

47.6 

-  1.0 

64 

15 

30 

2 

535 

0 

0 

4 

0 

2.70 

1.31 

1.33 

29 

.0 

0 

4 

1 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

57,7 

46.5 

52.1 

1.4 

68 

15 

41 

2 

393 

0 

0 

0 

0 

3.27 

1.28 

.97 

29 

.0 

0 

° 

SAN  GREGORlO  2  SE 

58,7 

38.7 

48,7 

67 

28 

28 

20 

499 

0 

0 

5 

0 

3,88 

2,46 

29 

.0 

0 

c, 

SAN  JOSE 

R 

58,8 

38.0 

48,4 

_      B  a 

68 

28 

28 

2 

508 

0 

0 

7 

0 

1.19 

1.51 

,  92 

30 

.0 

0 

2 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

60,6 

39.8 

50,2 

-  1.4 

70 

8 

32 

18. 

451 

0 

0 

2 

0 

1.81 

2,60 

1,55 

30 

.0 

0 

2 

• 

SAN  MATEO 

58.2 

45.4 

51.8 

66 

15 

34 

1 

402 

0 

0 

0 

0 

2.28 

.79 

29 

.0 

0 

c 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

58.* 

38.8 

48.6 

,3 

67 

28 

30 

2 

500 

0 

0 

5 

0 

1.68 

- 

1,19 

.59 

30 

.0 

0 

* 

° 

SANTA  CRUZ 

59.5 

36.3 

47,9 

•  1.1 

67 

15. 

26 

21 

525 

0 

0 

9 

0 

2.17 

4,67 

1.47 

30 

.0 

0 

c 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

56.5 

39.1 

47.8 

63 

29. 

28 

2 

525 

0 

0 

3 

0 

2,98 

1.60 

30 

.0 

0 

2 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

56.3 

32.9 

44,6 

65 

16. 

22 

21 

626 

0 

0 

18 

0 

2,34 

1.95 

I  .58 

30 

.0 

0 

2 

2 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

59.2 

35.6 

47.4 

67 

16 

28 

21 

538 

0 

0 

12 

0 

1.77 

1.37 

30 

.0 

0 

3 

1 

1 

DIVISION 

47.7 

•  1 

2,24 

1.90 

,  1 

ft       ft  # 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 

56.0 

36.7 

46.4 

.  7 

67 

16 

27 

18 

568 

0 

0 

6 

0 

1,33 

1.35 

1.22 

30 

.0 

0 

\ 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

55.3 

33,3 

44,4 

65 

16 

24 

21 

629 

0 

0 

1  6 

0 

1,56 

1.25 

30 

.0 

0 

1 

I 

ASH  MOUNTAIN 

57,3 

33,4 

45,4 

"*  ,8 

7J 

g 

2  5 

3 

601 

0 

0 

14 

0 

1  37 

3  18 

6  2 

,0 

0 

AUBERRY   1  NNE 

53.  8M 

30,  1M 

4  2,0M 

-  1.3 

64 

9 

22 

20 

705 

0 

0 

0 

1,50 

2.87 

1.15 

30 

,0 

Q 

1 

BAkEoSFIElO  WB  AIRPORT 

R 

36,3 

37,0 

46,8 

«  .6 

68 

26 

31 

17 

557 

0 

0 

s 

0 

.70 

.47 

.70 

30 

.0 

0 

1 

0 

balch  power  house 

51.5 

34,9 

43,2 

60 

7 

28 

2 

649 

0 

0 

7 

0 

1.35 

.98 

30 

.0 

0 

0 

BLACKwELLS  CORNER 

55,3 

33,7 

44,3 

65 

26 

26 

17 

631 

0 

0 

1  2 

0 

,27 

•  1  7 

30 

•  0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

56.5 

31.1 

43,8 

67 

29. 

24 

18. 

650 

0 

0 

IS 

0 

.97 

•  72 

30 

,  0 

0 

1 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

«6.3 

22.3 

34.  3 

-  2,6 

56 

16. 

1  3 

2. 

946 

0 

1 

31 

0 

2,84 

7.42 

1.41 

30 

21,0 

54 

1 

2 

CAMP  PARDEE 

55,1 

37.4 

46.3 

,7 

64 

17. 

30 

20 

574 

0 

0 

0 

2,58 

_ 

1.31 

1.86 

30 

.0 

0 

2 

1 

CATHEYS  vy  BULL  RUN  rh 

54.5 

32.7 

43.6 

69 

8 

23 

3 

684 

0 

0 

1  7 

0 

1,42 

.95 

30 

,0 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

49.6 

24.3 

37.0 

59 

14. 

i  i 

1 

861 

0 

1 

30 

0 

2,16 

.74 

30 

19.0 

0 

COALINGA 

57.9 

32.5 

45.2 

6 

* 

66 

5 

2  3 

21 

604 

0 

0 

19 

0 

9  2 

30 

.0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

54.9 

32.0 

43.5 

66 

27 

25 

21. 

660 

0 

0 

14 

0 

*49 

3  9 

30 

,0 

0 

0 

DENAIR   J  NNE 

36.3 

31.8 

44,  1 

-  1.2 

63 

28 

24 

20. 

642 

0 

0 

1  9 

0 

1.62 

_ 

.77 

1.07 

30 

.0 

0 

1 

1 

DUDLEYS 

51.7 

22.3 

37.0 

.  1.8 

60 

13. 

12 

2 

889 

0 

0 

3  1 

0 

1,46 

5.83 

2.0 

2 

3# 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

57,9 

32.3 

45.2 

•  7 

68 

18 

24 

20 

603 

0 

0 

1  9 

0 

2,70 

2.97 

1.74 

30 

.0 

0 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

55.  8M 

3  1  ,6M 

43,7m 

66 

28. 

2  3 

18 

651 

0 

0 

15 

0 

,46 

.46 

30 

.0 

0 

_ 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

54,4 

32.3 

43,4 

-  2,7 

65 

28. 

23 

25* 

664 

0 

0 

17 

0 

,53 

1  50 

•  52 

30 

,0 

1 

Q 

FP I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

54.3 

34.3 

44.4 

65 

29 

24 

24 

631 

0 

0 

1  4 

0 

.73 

.39 

30 

.0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

38.3 

20.7 

29.3 

-  2.5 

48 

10 

8 

2. 

1096 

0 

7 

30 

0 

2,45 

5  4  0 

1.13 

25.0 

32 

1 

GLENNVILLE 

M 

24. 7M 

M 

j  7 

22. 

2  9 

0 

1,52 

•  7^ 

2.0 

30 

1? 

GRANT  GROVE 

40.  7 

23.0 

31.9 

SA 

g 

1 

1  01  R 

0 

6 

29 

0 

1,53 

.  7 1 

19,0 

43 

1 

: 
2 

HANFORD 

55.9 

32.6 

9 

67 

29 

20 

6  35 

0 

0 

14 

0 

,63 

.91 

.  50 

29 

.0 

0 

1 

hetch  hetchy 

48.  3M 

27, OM 

37. 7M 

.4 

58 

16 

837 

0 

Q 

2  9 

0 

1.59 

- 

4.32 

.93 

1 

11.5 

2 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

39.4 

14.8 

27.1 

-  3.1 

52 

7 

1 

1 

1169 

0 

5 

3  1 

0 

20.0 

51 

1 

IDRIA 

32.7 

33.0 

43.9 

-  1.3 

63 

8 

27 

2 

647 

0 

1.17 

1.92 

1.17 

30 

.  0 

0 

1 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

56.3 

40.6 

48.5 

-  1.1 

68 

29. 

32 

15 

508 

0 

0 

'l 

0 

1.23 

.79 

1.01 

30 

0 

0 

1 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

37,3 

29.5 

43.5 

71 

7 

20 

21 

660 

0 

0 

24 

0 

,49 

.32 

30 

.0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

35.1 

32.8 

44.0 

66 

27 

22 

26 

647 

0 

0 

17 

0 

.32 

.26 

30 

.0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

36.2 

38.2 

47.2 

66 

26 

31 

22* 

346 

0 

0 

6 

0 

.31 

.28 

30 

.0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

55. 9M 

33.  4* 

44. 7M 

67 

17 

23 

21. 

623 

0 

0 

13 

0 

2.29 

1.54 

30 

.0 

0 

1 

LE  GRAND 

57.3 

33.2 

46.3 

.9 

63 

29. 

25 

20 

574 

0 

0 

14 

0 

1.03 

1.48 

.34 

30 

.0 

0 

0 

LEMON  COVE 

54.8 

35.5 

45.2 

•  1.4 

65 

28 

27 

24 

609 

0 

0 

11 

0 

.65 

2.02 

.35 

30 

.0 

0 

0 

LINDSAY 

56.1 

32.4 

44.3 

-  1.5 

66 

28 

26 

22. 

635 

0 

0 

19 

0 

.62 

1.64 

.54 

30 

.0 

0 

0 

LODI 

56.8 

33.1 

45.0 

.3 

65 

15 

24 

20 

614 

0 

0 

17 

0 

1.64 

1.46 

1.27 

30 

•  0 

0 

1 

LCS  BANCS 

57.6 

33.1 

45.4 

-  .2 

66 

29 

23 

17 

602 

0 

0 

la 

0 

.71 

.92 

.50 

30 

.0 

0 

0 

MADERA 

55.2 

33.6 

44.4 

-  1.0 

65 

30. 

27 

24 

631 

0 

0 

14 

0 

.81 

1.10 

.62 

30 

.0 

0 

2 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 

54.6 

34.6 

44.6 

63 

30 

28 

2 

627 

0 

0 

12 

0 

1.66 

.90 

30 

.0 

0 

2 

2 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  3  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JANUARY  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

|z 

in 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

0 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
od  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  k 

M  | 

8  £ 

s  I 
.°  J 

MARICOPA 

6  ' 

28  * 

22 

59 1 

o 

Q 

0 

30 

0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

57  6M 

34 .  7M 

*»6  •  ZM 

1.3 

2  5 

577 

0 

0 

15 

0 

1  24 

1  08 

1  08 

30 

A 

1 

MODESTO 

56.3 

34  3 

45*3 

3 

64 

29. 

17 

0 

0 

12 

0 

1  46 

•  81 

8  5 

29 

0 

n 

NEWMAN  2  NW 

55.9 

32!7 

44.3 

1.8 

63 

6 

23 

21 

633 

o 

o 

1  6 

o 

l!l4 

-  .85 

.88 

30 

.0 

0 

0 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

34,7 

27.5 

41.1 

69 

9 

22 

21. 

733 

n 

2  8 

o 

1.67 

-  4,30 

.78 

30 

.0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

5*. 2 

34.3 

44.4 

,  3 

6l 

29* 

24 

20 

632 

0 

o 

1 1 

o 

2.10 

m  ,&4 

1.22 

30 

.0 

o 

i 

ORANGE  COVE 

55  •  1 

34  5 

44  8 

69 

28 

28 

18. 

617 

C 

0 

15 

0 

83 

-  168 

43 

3U 

^ 

0 

0 

PANOChE  CREEK 

55*3 

34.0 

30 

24 

1 8 

621 

0 

0 

14 

0 

34 

2 1 

30 

q 

n 

Z 

porterville 

37.1 

34.0 

45^6 

„ 

.9 

68 

29 

27 

18 

S04 

o 

o 

1  3 

o 

!75 

»  1.40 

.49 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

POSEY  3  E 

48.6 

22.4 

35.3 

61 

9 

11 

2 

909 

o 

o 

3  l 

0 

2.51 

1.31 

I 

13.0 

11 

1 

3 

2 

2 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

30.0 

31.0 

40.5 

59 

29 

2  i 

1 

751 

o 

0 

1  8 

o 

3.02 

1  .64 

30 

13.5 

20 

2 

2 

SAN  LUIS  DAM 

5*. 7 

34.7 

44.7 

63 

30. 

26 

26. 

624 

0 

0 

10 

0 

.60 

.45 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SONORA  RS 

55  7 

29  6 

^  2 

2  2 

20 

684 

0 

0 

25 

0 

•»  3  20 

1      1  Q 

30 

4 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

22^3 

34^2 

55 

10 

9 

2 

948 

0 

0 

3! 

0 

2.45 

2.45 

30 

12.0 

0 

1 

1 

STOCKTON  WBAP 

54.3 

33.8 

44.1 

- 

.6 

62 

29 

26 

21 

644 

o 

o 

1  6 

o 

1  .60 

-  ,95 

.87 

29 

.0 

0 

3 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

56.6 

34.4 

45,5 

•  8 

65 

7 

25 

20. 

596 

o 

o 

I  2 

0 

1.2; 

•  1.51 

,91 

30 

j 

o 

3 

Q 

TEHACHAPI 

50.4 

27  6 

39  0 

63 

Q 

17 

2  2  * 

797 

0 

0 

25 

0 

79 

42 

30 

9.0 

5 

30 

Q 

TE JON  RANCHO 

51,4 

35.5 

43.5 

3.6 

63 

28* 

28 

2 1 

660 

0 

0 

9 

0 

1,25 

*       .  87 

1,05 

30 

0 

o 

J 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

59.2 

32. : 

45.9 

.3 

68 

8 

25 

21. 

537 

0 

0 

1  5 

o 

1.13 

-  2.75 

.51 

30 

.0 

0 

3 

0 

TIGER  CREEK  PH 

31.1 

30.4 

40.8 

- 

.  6 

62 

15 

24 

21 

750 

o 

o 

24 

o 

4.11 

-  4,54 

2.24 

30 

5.0 

2 

30 

5 

1 

TRACY  CARBONA 

56.4 

34.6 

45,5 

65 

7 

27 

20. 

598 

0 

0 

1  5 

0 

•  96 

•  77 

29 

.0 

o 

2 

o 

TRACY  PUMPING  PLANT 

56.4 

34.5 

45.5 

65 

23 

18 

600 

0 

0 

11 

0 

•  82 

.50 

30 

UISAlIA 

53.8 

34.7 

44.3 

2,5 

64 

29 

29 

23. 

635 

0 

0 

13 

0 

.  76 

•  1.26 

•  35 

.0 

o 

0 

WASCO 

55.6 

33.7 

44.7 

.9 

67 

27 

27 

25. 

623 

o 

o 

1  4 

Q 

.94 

-  .27 

.63 

30 

.0 

0 

3 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

48.7 

22.8 

35.8 

• 

.5 

60 

15 

14 

2. 

900 

3  l 

o 

1.04 

-  5.31 

.84 

30 

4.8 

19 

2. 

Z 

0 

division 

42.6 

,5 

1,32 

.  2.29 

2.3 

•    *  * 

SOUTH  COAST 

Drainage  06 

ALPINE 

63.3 

38.5 

50.9 

80 

7 

30 

21 

428 

0 

o 

6 

0 

1.63 

.72 

30 

T 

o 

5 

o 

AVALON  PLEASURE  PIER 

60.  3M 

47, 8M 

54.  1M 

,  4 

74 

7 

43 

2 

334 

0 

0 

0 

0 

1,24 

*  1.18 

.71 

30 

.  0 

o 

Q 

BARRETT  DAM 

62.7 

30.7 

46.7 

1.9 

78 

8 

24 

23. 

360 

0 

0 

25 

0 

1,43 

„    1  a6fl 

•  32 

31 

j 

o 

j" 

o 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

39.4 

33.3 

46.4 

7* 

12. 

24 

24 

572 

0 

0 

1  9 

0 

1.39 

•  2.11 

.79 

31 

.0 

0 

3 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

45.3 

14.4 

29.9 

59 

7 

2 

21 

1084 

0 

2 

31 

o 

1.5! 

.85 

30 

6.0 

6 

30 

3 

0 

BON  I  TA 

66.0 

37.4 

51.7 

m 

1.5 

83 

7 

30 

22 

403 

0 

0 

3 

0 

1,23 

•  90 

.43 

30 

•  0 

0 

o 

BURBANK   WB  AIRPORT  R 

65.6 

40,7 

53.2 

.  4 

79 

7 

33 

24. 

361 

0 

0 

0 

0 

1.32 

•  1.62 

1.32 

30 

,  1 

o 

CABRlLLO  NAT  MONUMENT  R 

60.8 

46,8 

53,8 

74 

7 

41 

22 

340 

0 

0 

0 

0 

1  19 

56 

27 

Q 

g 

z 

Q 

CACHUMA  dam 

62.3 

35.7 

49.0 

73 

15 

28 

24. 

488 

o 

o 

o 

2.48 

U93 

30 

•  0 

0 

3 

1 

CAMPO 

39.2 

30.4 

44.8 

72 

14* 

16 

22 

621 

0 

o 

19 

0 

1.35 

.74 

30 

.0 

0 

* 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

66.4 

37.2 

51.8 

80 

7 

27 

24. 

402 

0 

0 

1  2 

0 

1,24 

1,23 

30 

•  0 

o 

1 

1 

CHULA  VISTA 

62.  1M 

41.8M 

52.0M 

,  1 

73 

8 

36 

3 

403 

0 

0 

0 

0 

1.36 

•  .58 

.46 

27 

•  0 

o 

g 

CLARfMONT  POMONA  COL 

64.  3M 

37.  3M 

50.  8M 

.  2 

78 

9 

3 1 

6 

•  31 

0 

0 

4 

0 

•  0 

Q 

CORONA 

64.6 

38.5 

51.6 

. 

.1 

80 

7 

28 

22 

*13 

o 

8 

o 

.87 

-  1.55 

.56 

30 

.0 

0 

3 

0 

CULVER  CITY 

67. 7M 

41. 9M 

54, SM 

85 

7 

35 

21 

313 

o 

o 

0 

o 

1.02 

.95 

30 

.0 

0 

1 

0 

CUYAMA 

34.7 

26.0 

40.4 

68 

9 

1 7 

21 

757 

o 

o 

2  9 

o 

,67 

.73 

30 

1 

o 

cuyamaca 

48.7 

25.7 

37.2 

1.8 

63 

15. 

15 

21 

854 

0 

0 

29 

0 

3  71 

•  2  4 1 

1  35 

31 

18*5 

8 

1 7 

8 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

60.7 

34.9 

47,8 

75 

15 

25 

23. 

523 

0 

0 

14 

0 

,78 

1  .84 

•  70 

30 

•  0 

Q 

o 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

66.8 

40.4 

53.6 

85 

8 

35 

22. 

330 

o 

o 

0 

o 

1.42 

.57 

•*  I 

•  0 

0 

5 

0 

ELSINORE 

64,  8M 

32. 7M 

48. 8M 

- 

1.2 

78 

11* 

23 

22 

496 

o 

o 

1 2 

o 

.74 

-  1.10 

.64 

30 

•  0 

0 

1 

0 

ESCONDIOO 

64.6 

36.4 

50.3 

,5 

82 

7 

28 

22. 

443 

o 

o 

9 

o 

1,00 

-  1.94 

.63 

30 

•  0 

o 

■ 

o 

FONTANA  KAISER 

66.8 

42,  1 

54.5 

8 1 

7 

3 1 

24 

326 

0 

0 

1 

0 

8  3 

8  3 

o 

1 

GILLESPIE  FIELD 

68.0 

36.2 

52.1 

83 

7 

29 

22. 

392 

0 

0 

10 

0 

1.28 

,40 

30 

•  0 

g 

o 

HENSHAW  DAM 

58.5 

27.5 

43.0 

74 

13 

18 

22 

677 

Q 

2  5 

o 

1.89 

.71 

3 1 

T 

0 

4 

0 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

52.2 

19.9 

36.1 

70 

7 

10 

23. 

890 

o 

o 

3n 

o 

1.60 

1.50 

30 

7.0 

7 

30 

1 

1 

JULIAN  WYNOLA 

54.2 

31.7 

43.0 

70 

14 

20 

22 

678 

0 

0 

1  9 

0 

2.19 

.95 

30 

3.0 

o 

LAGUNA  BEACH 

63.  7M 

38.  4M 

51.1M 

2.5 

77 

7 

3  3 

22* 

425 

0 

0 

0 

0 

95 

»1  51 

5  9 

30 

LA  MESA 

65.9 

42.4M 

54.2M 

a  l 

7 

36 

21. 

334 

0 

0 

0 

0 

1  41 

46 

30 

*  A 

.  0 

| 

LOMPOC 

63.2 

37.1 

50.2 

73 

7 

30 

2 

454 

o 

o 

o 

1.61 

1.23 

.0 

0 

2 

1 

LONG  BEACH 

66.0 

46.2 

56.1 

1.3 

84 

7 

40 

22. 

273 

o 

o 

o 

1.07 

-  1.56 

1.04 

30 

.0 

0 

1 

1 

LONG  BEACH  WB  AP 

64.7 

42.0 

53,4 

,  3 

82 

7 

36 

22. 

333 

o 

o 

o 

o 

1  19 

fin 

1  19 

30 

*2 

1 

- 
1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

63.1 

44.0 

53.6 

8 

8 1 

7 

2 1 

350 

0 

0 

0 

0 

•  84 

*  1.82 

.  73 

30 

•  0 

0 

2 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

66.5 

44,9 

55,7 

,  i 

82 

7 

39 

23* 

2a  l 

0 

0 

0 

0 

30 

•  0 

0 

1 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

60.3 

39.7 

50.0 

72 

7 

29 

23 

459 

o 

3 

o 

.78 

-  2.79 

.70 

30 

T 

0 

1 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

36.3 

21.7 

29.1 

52 

7 

8 

IT 

1107 

Q 

29 

o 

1.20 

1.20 

30 

13.5 

0 

1 

1 

MOUNT  WILSON  FC   338   B  // 

49.7 

31.6 

40.7 

67 

7 

17 

1 

744 

o 

o 

2  C 

o 

1  .09 

•  96 

30 

8,0 

7 

30 

2 

o 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61.7 

43.6 

52.7 

1.2 

73 

7 

36 

3 

375 

0 

0 

0 

0 

.89 

-  1.38 

.65 

30 

.0 

0 

2 

0 

OCEANSIDE 

64. OM 

40. 9M 

52. 5M 

75 

15. 

34 

24 

378 

0 

0 

0 

0 

1.20 

.41 

30 

.0 

0 

5 

0 

OJAI 

66.7 

33.8 

50.3 

.1 

79 

7 

28 

24. 

449 

0 

0 

16 

0 

1.56 

-  2,75 

1.53 

30 

.0 

0 

1 

1 

OXNARD 

64.3 

41.0 

52.7 

.6 

81 

7 

33 

23 

377 

o 

o 

o 

o 

2.05 

-  1.2! 

1.84 

30 

.0 

0 

2 

1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

32. 6M 

30. 1M 

41.  4M 

66 

7 

22 

21. 

726 

0 

0 

21 

0 

2.20 

1.21 

30 

12.1 

5 

1 

PASADENA 

67.4 

40.4 

53.9 

.7 

82 

7 

34 

3. 

333 

0 

0 

0 

0 

.92 

•  3.41 

.81 

30 

.0 

0 

2 

0 

PERRIS 

63.3 

32.5 

48.0 

78 

7 

2  4 

22. 

518 

0 

0 

14 

0 

.12 

.12 

1 

•  0 

0 

1 

0 

POMONA 

67.4 

34.5 

51.0 

1.4 

81 

7 

.'8 

22. 

428 

0 

10 

0 

1.17 

-  2.50 

1.00 

30 

.0 

0 

2 

1 

RAMONA  SPAULDING 

64.3 

33.9 

49.2 

77 

6 

24 

25. 

482 

s 

0 

12 

0 

1.23 

.57 

30 

•  o 

0 

4 

0 

REDLANDS 

64.4 

37.1 

50.8 

.  3 

77 

7 

30 

22. 

438 

0 

0 

7 

0 

1.10 

•  1.22 

.75 

30 

.0 

0 

2 

0 

RIVERSIDE   FIRE   STA  «  3 

65.5 

37.0 

51.3 

.0 

79 

7 

29 

72. 

418 

0 

0 

9 

0 

.60 

-  1.37 

.46 

30 

.0 

0 

2 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

65.1 

36.8 

51.0 

80 

8 

30 

22 

428 

0 

0 

7 

0 

,60 

.33 

30 

.0 

0 

2 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

62.2 

41.5 

51.9 

T7 

7 

33 

11. 

400 

0 

0 

0 

0 

1.04 

-  4.17 

.82 

30 

.0 

0 

2 

0 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

66.4 

35.9 

51.2 

.2 

81 

7 

28 

24. 

418 

0 

0 

12 

0 

,94 

•  2.29 

.72 

30 

.0 

0 

3 

0 

SANDBERG  WB  //R 

44.0 

31.3 

37.8 

2.1 

62 

8 

23 

1 

837 

0 

2 

19 

0 

.68 

-  1.87 

.56 

30 

6.0 

7 

30 

2 

1 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minim  um 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

3 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Sno 

v.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
od  Ground 

Dale 

|    .10  or  More 

J    .SO  or  More 

1.00  or  More 

•o  I 

SI 

S  * 

sl 

sS 

li 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

63.3 

44.3 

53.9 

-  i.i 

77 

7 

39 

22. 

335 

0 

0 

0 

0 

1.29 

-  .72 

.80 

30 

.0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

6S.5 

42.7 

54.1 

.8 

76 

14 

34 

31« 

331 

0 

0 

0 

0 

1.15 

-  2.34 

1.15 

30 

.0 

0 

1 

5AN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

47.5 

38.0 

52.8 

82 

7 

31 

22. 

372 

0 

0 

4 

0 

1.07 

1.07 

30 

.0 

0 

1 

SAN  JACINTO 

44.9 

30.4 

47.8 

-  1.4 

80 

7 

22 

22 

527 

o 

o 

22 

o 

.71 

-  1,44 

.65 

30 

.0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

47.  3M 

42. 4M 

54. 9M 

1.9 

84 

7 

34 

3 

310 

0 

0 

0 

0 

.84 

•  2.06 

.84 

30 

.0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

63.; 

41. OM 

52. 3M 

-  .3 

74 

7 

35 

2 

386 

0 

0 

0 

0 

1.51 

-  2.31 

1.46 

29 

.0 

0 

1 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

42.0 

38.6 

50.3 

81 

14 

33 

24. 

447 

0 

0 

0 

0 

1.98 

1.33 

30 

.0 

0 

1 

SANTA  CATALINA  WBAP 

58.0 

47.4 

52.7 

-  .9 

75 

7 

43 

20. 

378 

0 

0 

0 

0 

1.79 

-  .87 

.76 

27 

.0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

R 

61.4 

34.6 

48.1 

-  2.1 

74 

6 

27 

2 

515 

o 

o 

1  3 

o 

1.05 

-  1.79 

.35 

30 

.0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

44.4 

48.7 

56.6 

74 

13 

42 

3 

256 

0 

0 

0 

0 

.97 

.96 

30 

.0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

46.7 

38.8 

52.8 

79 

14 

28 

23* 

372 

0 

0 

5 

0 

1.73 

1.42 

30 

.0 

0 

1 

SUNLANO 

65.8 

41.4 

53.6 

80 

7 

32 

31. 

345 

0 

0 

3 

0 

1.15 

1.15 

3  0 

.0 

0 

1 

TORRANCE 

65.1 

42.3 

53.7 

.7 

80 

7 

36 

23. 

347 

0 

0 

0 

0 

1.39 

-  1.29 

1.30 

30 

.0 

0 

1 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

65.4 

38.3 

51.9 

.  ,7 

79 

7 

31 

18. 

401 

o 

o 

o 

.67 

•  1.92 

.59 

30 

.0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

41.9 

36.8 

49.4 

73 

6 

28 

22 

476 

0 

0 

b 

0 

1.22 

1.16 

30 

.0 

0 

1 

UCLA 

44.2 

49.6 

56.9 

78 

T 

45 

31. 

247 

0 

0 

0 

0 

1.04 

1.02 

30 

.0 

0 

1 

UPLAND  3  N 

43,8 

37.3 

50.6 

77 

7 

30 

23. 

440 

0 

0 

7 

0 

.98 

.85 

30 

.0 

0 

0 

VISTA   2  NNE 

43. 5M 

39.6 

51  ,6M 

75 

15. 

31 

22 

409 

0 

0 

1 

0 

1.32 

.52 

30 

.0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

SB. 2 

27.6 

42.9 

•  1.3 

72 

7 

16 

22 

679 

o 

o 

2  5 

o 

1.02 

-  1.62 

.64 

30 

.0 

0 

0 

VORBA  LINDA 

44.2 

40.2 

53.2 

-  .5 

80 

7 

33 

26. 

361 

0 

0 

0 

0 

.89 

-  2.03 

.82 

30 

.0 

0 

0 

DIVISION 

49.7 

-  1.0 

1.24 

-  2.01 

1.1 

#       ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

S8.2 

33.0 

45.6 

64 

12 

25 

22 

596 

0 

0 

16 

0 

T 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

BAR5TOW 

S8.1 

27.7 

42.9 

44 

8 

18 

22 

678 

0 

0 

26 

0 

.13 

.13 

%n 
30 

.0 

0 

1 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

58.6 

35.8 

47.2 

72 

8 

23 

22 

543 

0 

0 

10 

0 

1.03 

.78 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

49.3 

20.5 

34.9 

-  1.9 

60 

14 

12 

22 

924 

Q 

n 

3  i 

.00 

-  .99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

34.5 

16.7 

26.6 

54 

14 

2 

2 

1183 

0 

11 

30 

0 

BLYTHE 

43.4 

35.3 

49.5 

-  3.1 

73 

7 

27 

22 

475 

0 

0 

10 

0 

.97 

.49 

.60 

18 

.0 

0 

2 

1 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

42.9 

38.6 

50.8 

7* 

7 

31 

22 

434 

0 

0 

4 

0 

1.08 

.50 

1 7 

.0 

0 

4 

1 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

66.  1M 

35. 4M 

50. 8M 

76 

9. 

23 

22 

434 

0 

0 

11 

0 

.13 

.10 

27 

.0 

0 

1 

0 

0 

BP  AWL  F  ¥  2  SW 

66.0 

36.6 

51.3 

-  2.6 

76 

15. 

26 

22 

416 

Q 

o 

.43 

.10 

.40 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANTIL 

57.7 

28.8 

43.3 

66 

9 

16 

21 

664 

0 

0 

21 

0 

.44 

.46 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

56.0 

32.4 

44.2 

64 

14. 

22 

22 

638 

0 

0 

15 

0 

.03 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

62.9 

35.3 

49.  1 

•  2.9 

86 

28 

28 

24. 

483 

o 

0 

10 

0 

.08 

-  .13 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

42.0 

16.2 

29.1 

53 

14 

5 

2 

1108 

0 

3 

31 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

62.0 

40.6 

51.3 

77 

15 

31 

23 

416 

0 

1 

.20 

.10 

20. 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

46.9 

35.6 

51.3 

-  2.3 

82 

4 

27 

3 

419 

0 

0 

10 

0 

.29 

-  .10 

.25 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

51.0 

32.2 

41.6 

-  1.9 

67 

9 

26 

4 

718 

0 

o 

19 

0 

1.21 

-  1.93 

1.10 

30 

.3 

T 

30 

2 

1 

1 

GOLD  ROCK  RANCH 

63.5 

42.4 

53.0 

73 

7 

34 

24. 

366 

0 

0 

0 

0 

,66 

.28 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

HA ! WEE 

*7.7 

26. 2M 

37. OM 

•  2.8 

59 

9 

20 

3* 

862 

0 

0 

31 

0 

T 

-  .99 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

62.3 

36.1 

49.2 

77 

8 

24 

22 

482 

Q 

o 

0 

.11 

.11 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL 

66.4 

39.2 

52.8 

-  1.3 

77 

7 

30 

22. 

372 

0 

0 

5 

0 

.32 

-  .05 

.24 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

66.3 

36.0 

51.2 

78 

7 

28 

22. 

423 

0 

o 

10 

0 

.29 

.13 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

62 

15 

15 

3 

0 

o 

31 

0 

.00 

-  .78 

.00 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

69.4 

35.3 

52.4 

-  1.7 

81 

16 

25 

2 

386 

0 

° 

16 

0 

.05 

-  .45 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

56.5 

25.7 

41.1 

63 

9 

17 

23 

733 

Q 

Z  8 

o 

.13 

.11 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

41.8 

38.4 

50.1 

" 

8 

30 

23 

457 

o 

o 

4 

0 

.79 

.45 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

43.5 

26.5 

35.0 

54 

9. 

15 

2 

926 

0 

1 

29 

0 

1.94 

1.27 

30 

11.5 

7 

30 

2 

2 

1 

LANCASTER 

54.0 

27.5 

41.8 

73 

14 

17 

22 

715 

0 

0 

26 

0 

.57 

.53 

30 

T 

0 

I 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MECCA  2  SE 

47.1 

37.0 

52.1 

77 

14 

26 

22 

395 

0 

0 

1  1 

T 

T 

18. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

50.3 

36.3M 

43. 3M 

67 

7 

27 

23. 

661 

0 

0 

<) 

0 

.06 

.06 

17 

1.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

55. 3M 

29.  5M 

42. 4M 

69 

8 

19 

21 

686 

o 

0 

22 

0 

.55 

.55 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOJAVF  2  ESE 

55.4 

28.9 

42.2 

67 

8 

17 

21 

702 

0 

0 

21 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

my   Cam    tirlwtft  ucd 

4 1 .  4M 

18*  OM 

2  9  .  8M 

60 

1 8 

6 

22 

1086 

0 

2 

29 

D 

1.78 

1.58 

30 

11.5 

25 

2* 

2 

1 

1 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

59.9 

38,2 

49.1 

69 

9. 

27 

22 

488 

0 

0 

7 

0 

.17 

.17 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE 

55.4 

29.6 

42.6 

-  1.9 

71 

8 

21 

21 

686 

0 

° 

23 

0 

.35 

-  1.38 

.35 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

54.8 

26.5 

40.7 

72 

8 

19 

22. 

744 

0 

.43 

.43 

30 

T 

0 

1 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

47.6 

39.4 

53.5 

-  .4 

78 

15 

27 

347 

0 

0 

6 

o 

.28 

-  .98 

.28 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

61.2 

40.2 

50.7 

70 

9. 

32 

w 

436 

0 

0 

1 

0 

.34 

.20 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

RANDSBURG 

51.5 

33.1 

42.3 

63 

9 

25 

2 

699 

0 

0 

15 

0 

.34 

.28 

30 

1 

30 

1 

0 

0 

SQUIRREL    INN  2 

43.5 

29.0 

36.3 

-  2.5 

56 

7 

15 

2 

883 

0 

2 

20 

0 

2.37 

-  4.99 

1.31 

30 

12.0 

9 

30 

4 

2 

1 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

68.0 

36.6 

52.3 

78 

13 

26 

22 

386 

0 

0 

1  1 

0 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

TPONA 

55.4 

28.6 

42.1 

.  3.0 

64 

12 

23 

23. 

701 

0 

0 

27 

0 

.39 

-  .37 

.33 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWENTYN I N£  PALMS 

59.1 

32.8 

46.0 

70 

14. 

21 

22 

583 

0 

0 

14 

0 

.21 

.20 

17 

.0 

0 

1 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

53.  5M 

22. 4M 

38. OM 

67 

9. 

14 

2 

819 

0 

o 

31 

0 

.55 

-  1.41 

.33 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

54.2 

27.7 

42.0 

70 

9 

20 

22 

706 

0 

0 

26 

0 

.27 

.27 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

26.2 

4.3 

15.3 

41 

7 

.  9 

20 

1536 

0 

24 

31 

11 

D 

.50 

D  .25 

30 

5.0 

13 

4. 

3 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

18.9 

5.5 

12.2 

31 

9 

.  6 

23. 

1632 

0 

31 

31 

1C 

0 

.75 

0  .20 

30. 

7.5 

40 

2 

4 

0 

0 

DIVISION 

43.2 

-  2.4 

.47 

-  .89 

1.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  5  - 


CALIFORNIA  -  JANUARY  1966 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Average  temperatures  for  January  were  below 
normal  at  most  of  the  first-order  stations  in 
the  State,  with  negative  departures  of  more  than 
2°  at  Blue  Canyon,  Santa  Maria,  Sandberg,  and 
Fresno.  Small  positive  departures  were  reported 
at  Eureka,  Sacramento,  Oakland,  and  Long  Beach. 
A  new  maximum  temperature  record  for  the  date 
was  set  at  Sacramento  on  the  15th,  and  new  high 
minimum  records  for  the  dates  were  established 
on  the  16th  and  17th  at  Burbank.  Long  Beach  re- 
ported the  lowest  mean  minimum  temperature  for 
f  January  since  1Q50. 

Precipitation  was  above  normal  only  on  the  north 
coast  and  in  the  northern  mountains.  Elsewhere 
monthly  totals  were  well  below  anticipated 
amounts.  Mount  Shasta  City  experienced  unusually 
heavy  snowfall  early  in  the  month,  with  a  maximum 
of  60  inches  on  the  ground,  the  second  greatest 
depth  of  record  and  the  greatest  since  1937.  A 
total  of  105  inches  of  snow  fell  there  between 
December  24  and  January  4.  Fresno,  on  the 
other  hand,  had  the  driest  January  since  1948. 
In  spite  of  below  normal  precipitation  in  January 
at  San  Diego,  the  seasonal  total  through  January, 
14.02  inches,   is  the  second  greatest  of  record 


and  the  greatest  in  the  last  44  years. 

San  Diego  reported  sunshine  17  percent  greater 
than  average,  and  Los  Angeles  Airport  showed 
the  greatest  number  of  clear  days  and  the  least 
cloudiness  for  January  since  1947. 

The  heavy  snow  in  the  northern  mountains  on  the 
2d,  3d,  and  4th  closed  highways  and  schools, 
downed  power  and  phone  lines,  and  crushed  a 
number  of  buildings.  The  same  storms  caused 
flooding  along  the  northern  and  central  coasts. 
On  the  15th,  16th,  and  17th  there  were  strong 
winds  over  central  and  southern  California,  re- 
sulting in  the  destruction  of  a  number  of  pleasure 
boats,  particularly  in  the  Catalina  Island  area. 
Trees  and  utility  lines  were  downed,  highways 
were  temporarily  closed,  and  heavy  damage  was 
sustained  by  buildings  in  various  stages  of 
construction.  The  avacado  and  orange  crop  sus- 
tained wind  damage  at  a  few  locations.  One 
person  was  killed  by  a  falling  tree,  and  one 
drowned  when  he  was  washed  overboard  from 
his  boat.  Minor  wind  damage  occurred  in  the 
San  Joaquin  Valley  on  the  29th. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 


TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:      86°  ON  THE  28TH  AT  DEATH  VALLEY 
LOWEST  TEMPERATURE:      ~25°  ON  THE  2D  AT  BOCA 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:      30.99   INCHES  AT  HONEYDEW  2  WSW 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .00   INCH  AT  5  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:  9.99   INCHES  ON  THE  5TH  AT  KENTF I  ELD 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,      72.5  INCHES  AT  MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:       104  INCHES  ON  THE   5TH  AT 

SODA  SPRINGS  1  E 
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DAILY  PRECIPITATION 
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F0R7  BRAGG 
F0R7  BRAGG  AVIA7I0N 
F0R7  DICK 

FORI  JONES  RANGER  S7A 

FORI  ROSS 
GARBERVILLE 

GASQUE7  RANGER  S7A7ION 
GRASS  LAKE  MN7NC  57A 
GRA70N  1  W 

GREENVIEw 

GUERNEV ILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  S7A 

HAYFORK  RANGER  S1A7I0N 

WEALD58URG 

HEALOSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  LARGO  57A7ION 
IDLEWILO  HWY  MN7NC  S7A 
KELLOGG 
KEN1FIEL0 

KLAMA7H  R 

KNIGH7S  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  P ILL SBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  S7A 

MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 
NAPA  9  NNW 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  57 A 
OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  57A710N 

SAN  RAFAEL 

SAN7A  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

5HEL7ER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

S0MES6AR   1  W 

SONOMA 

STANDI SH-HICKEY  5T  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  P7 
7ULELAKE  lit 
UKIAH 

UK  I  AH  4  WSW 

UPPER  MAT  TOLE 
WEAVERV1LLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  OEPAR7MEN7 
WILLI7S  1  NE 
WILLOW  CREEK  RANCH 

YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
AL7URA5  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  AI RPORT//R 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BULLARD3  BAR  PWR  HOUSE 
BURNEY 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  U  SW 


VIS. 41 
9.54 
4.69 
8.73 


s  following  Station  Indw 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14  15 


22     23  24 


25     26     27  1  28     29  30 


CANB<  OANOE0  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  MOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  BANGER  ST  A 

CHESTER 

CHICO  EIPEBINENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

C LARKS  VALLET  NU00  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET  1  NNE 
COLEHAN  FISHERIES  STA 
COLPAJ 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  MSN 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWN1EV1LLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUNSHUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
PAIRPIELO  POLICE  STA 
PALL  RIVER  "ILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOH  DAM 

FORBSTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

grass  valley 

greenville  ranger  sta 
uarrison  gulch  rs 
harry  englebright  dam 

HAT  CREEK  PH  NO  t 
HIOOEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

K ILARC  POWER  HOUSE 
i.AKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LCESVlLLE  KEESAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  S  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  // 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDOLETOWN 

MINERAL 

MONT ICELLO  OAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  lit 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 

OROVILLE 

OROVlLLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PAS AO  I SE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IPG 
PLATINA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

QCPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  WB  CITY  R 
SHASTA  OAM 
SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVI LLE  RANGER  STA 
SOOA  SPRINGS  1  E  i  IB 

STIRLING  CITY  RS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYPOAD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  T  w 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 
VACAVILLE 
VINTON 


VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WHISKEYTOWN  RES 


1.00 
».«« 
•.99 

e.»s 


).)) 
».«» 


■  64     .02  .56 


2Ti  1.69  1.25 


.88  .51 

1.50  1.67 

.25  .OA 
.54 

.45  1.09 

,71  1,09 

1.79  4.50 

.06  . TT 

I.T6  1.40 

1.04  1.T2 

.41  .2T 


1.94 

6. at 

5.52 
9. BO 

("is!?? 

1.13 
11.16) 

4.46 
1.46 

3.T9 
<.5» 
5.60 
».55 
3.98 

4.61 


9.72 
B.ST 
4.60 


12. ai 

3.29 
4.3T 


T.J8 
6,39 
12.44 

7.00 


3.46 
2.12 
'.74 

12. ao 


3.79 
4.06 
8.951 


6.69 
3.01 
4.62 
4.44 

4.ea 

11.33 

3. as 


>.tt 

4.91 

.78 

6. AT 

V  1     .  /H 

14.06. 
4,01 
3.81 

10.68 

Vlr.  .„  , 

3.TA 
9.38 

V12.20 


D  1.84 
12. 12 
2.88 
14. TT 


1.03 
.41 

.03 


•  3.63 

.TT  2.10 

3.29  2.43 

1.17  2.30 

.39  2,31  .48 


1.56  2.69  2.19 
.68  1.66 
.50  2.05 
.10  1.00 

.53  1.38 
.03  .39 
.18  1.34 
.88  1.11 
1.A6 

.13  1.73 
.16  1.03 
3.70  3.9C  2.80 
.75  2.48 
.37  3.72 

.78  1.69 

3.39  2.66 
.37  2.19 
.04  1.02 
.11  1.25 

2.00  3.35 
1.52  .55 

.15  1.32 

T 

1.17  l.aa  .04 

.94  3.00 

2.48  1.22 

3,32  2.60 

1.40  2.14 


.39  1.16 

.19  1.00 

1.78  3,34  1,24 

2.24  6.54  ,a5 

1.43  2.20  .13 

.23  2.13 

.03  1,12 

3.28  1,12 

,45  3.99 


1.62  2.41 
.40  ,90 

.93  1,46 

,36  1.96  .02 


34  1.83  4.78  2,64  1,38 
,03     ,93  .03 


1.72 

T 

1.00 


.23  1.31 
T  T 
.02  1.12 


1.77  ,a2 
2.44  1,86 
.33  .12 


2.30  3.70  1.00 


.10  1.10 

1.32  1.71 

,02  .23  .13 

.33  2.22  .81 

2.10  3.10  1.20 

3.60  4.05  1.051 

.70  1.60  .06 

1.63  .67  .10 

3.02  2.96  .65 

3.66  3.95  1.68 


3.84  1.38 
•  4.30 
1.16  2.36 


.02  T 


.30  .22 

.09 

.10 

.13  .09 


D  .03 

.17  .09 

.13  .03 

.10  .01 


.26  .99 
.93  1.28 
1.35 


2.0* 
1.7C 
.1! 


.08   3.00  .13 


1.61 

,se 

2.1! 


1.25 
1.20  .8C 
2.08 
.16  1.791 


3.  It 

l.K 
.10  1. 
1.63 
1.9C 
1.62 


1.13 
1.40 
1.44 


.20  1.1, 
.11 
.56  1.33 


a  following  Station  lnd«x 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10     11  '2 


13     14  15 


25     26  27 


WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  1  WNW 


09 

BOCA 
800 1  £ 

BRIDGEPORT 
CEOARVILLE 

DONNER  MEMORIAL  5T  PK 
DOYLE 

DOYLE  3  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
PORT  BIOwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY  INSP  STA 
MEYERS  4  SW 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAW  VALLEY 
STANDI 5H  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
T6RMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
MENDEL  10  SE 
WOOOFOROS 


1.19 
■  SB 
.09 


.90D 


.90  .12 


1.99 
J. SI 


2.63 

•H 

2.09 


.IT 
■  20 


.19     .*9  .92 


ALAMO  1  N 

2. TO 

.02 

.03 

.84 

T 

ARROYO  GRANDE 

1.62 

BEN  LOMOND  NO  2 

9.99 

.05 

.85 

1.98 

T 

BERKELEY 

4,76 

1.18 

BIG  SUR  STATE  PARK 

9.541 

.08  .01 

.10 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

9.0T 

.11 

.14 

.63 

.02 

BRADLEY 

1.12 

.10  .02 

BURL INGAMf 

3.09 

.08 

.61 

.83 

BURTON  RANCH 

2.99 

.10 

.02 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1.T2 

.20 

!o3 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1.94 

.04 

T 

CARMEL  VALLEY 

l.TT 

.07 

CHITTENDEN  PASS 

1.9)1 

.48 

CONCORO  9  E 

1.1* 

•  04 

.24 

CROCKETT 

2.6* 

.OT 

.83 

•  02 

OAVENPORT 

9.49 

.02 

.36 

.32 

.09 

GERBER  RANCH 

1.19 

.03 

.07 

GILROY 

1.41 

.25 

GILROY  1*  ENE 

1.42 

.11 

HALF  MOON  BAY 

3,77 

.73 

.83 

T 

HERNANDEZ  2  NW 

1.29 

T 

HOLLISTER 

i.ia 

KING  CITY 

1.04 

LAFAYETTE  2  NNE 

3.93 

.05 

.01 

LA  HONDA 

3.90 

'.50 

LlVERMORE  2  SSH 

1.09 

.05 

.01 

T 

LOCKWOOO  2  N 

1.93 

.05 

LOS  GATOS 

1.91 

T 

.01 

LOS  GATOS  A  SN 

4.34 

1.10 

MARTINEZ  9  SSE 

2.97 

.58 

.67 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

2.99 

.04 

.76 

MONTEREY 

2.32 

.09 

T 

MORGAN  HILL  2  E 

1.43 

.08 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

l.SB 

.06 

.02 

MORRO  BAY  9  N 

1.5  J 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

2.10 

.07 

.04 

.02 

.93 

•  01 

MOUNT  HAMILTON 

1.04 

T 

T 

NACIMIENTO  DAM 

1.53 

.17 

.02 

NEWARK 

1.54 

.06 

.03 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

2.19 

T 

.45 

.26 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

1.29 

.27 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

1.41 

.09 

.13 

PALOMA 

2.92 

.23 

PARKFIELD 

1.12 

.12 

PASO  ROBLES 

1.171 

.01 

T 

.01 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

1.081 

T 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

1.42 

T 

PISMO  BEACH 

1.32 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

2.82 

.03 

.01 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

2.23< 

T 

.02 

.94 

PRIEST  VALLEY 

1.72 

REDWOOD  CITY 

2. 18 

.03 

.16 

.32 

RICHMOND 

4.761 

.03 

.11 

2.58 

.04 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

!.84 

•  5T 

1.30 

SALINAS  2  E 

1.2*j 

.02 

SALINAS  FAA  AP 

l.o* 

T 

SALINAS  DAM 

1.62' 

.12 

.01 

SAN  ANTONIO  MISSION 

l.JT 

.01 

SAN  AROO 

1.11 

.04 

SAN  CLEMENTE  DAM 

2.0< 

.36 

5  F  RICHMONO  SUNSET 

R 

3.3* 

.09 

•  98 

.91 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

11 

2.701 

T 

.73 

.29 

T 

3  F  FEDERAL  BUILDING 

o 

3.2* 

.9! 

.83 

.01 

SAN  GREGORIO  2  SE 

3.88 

.02 

.40 

•  64 

T 

SAN  JOSE 

« 

1.191 

T 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

1.81 

.16 

SAN  MATEO 

2.21 

•  10 

.90 

•  44 

T 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1.681 

.02 

SANTA  CRUZ 

2.11 

.10 

.34 

.01 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

2.21 

.03 

SANTA  MARGAR I TA  BOOST 

2.49 

.24 

.03 

T 

SEARSVILLE  LAKE 

3.47 

.07 

•  02 

.21 

.88 

.08 

SOLEOAD 

1.29 

.12 

.05 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

1.69 

.25 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

2.9  9 

.06 

T 

1.02 

.16 

WALMAR  SCHOOL 

2.911 

.!C 

.43 

.38 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

2.54 

.08 

.61 

T 

walnut  creek  a  e 

1.9SI 

.06 

T 

.32 

.05     T  T 


.02 
.03 

.04  .02 
T 

.02 


T  T 
.02 


1.34     .84!  .22 


1.09 
1.33 

2.46 


Sn  reference  nolee  following  Slalion  Index 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


10  I  11      12     13     14  15 


16     17  18 


angiola 

antioch  fibreboard  ml 
antioch  puhpin6  pl  > 
asm  mountain 
auberry  1  nne 

bakersf ield  «b  airport 
balch  power  mouse 
blackmell3  corner 
buttonw1llow 

CAlAvErAS  BIO  TREES 
CAMP  PARDEE 

CATMEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  OAM 
COALINGA 
COALINGA  It  .-<- 

CORCORAN   IRRIG  D1ST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR  3  NNE 

OUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FI00LET0WN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  S  SSW 

FRESNO  MB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
I  DPI  A 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

le  grand 
lehman  ranch 
lemon  cove 

LINDSAY 
LOO  I 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  AR6URUA 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 

panoche  creek 

pattiway 
pine  flat  dam 
porterville 

POSEY  J  E 
RAYMOND  9  N 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  OAM 
SONORA  PS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
5PRINGVILLE  T  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVR5  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEF IELD 

TURLOCK 

VISAL1A 

WALLACE  1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  Sw 

WHITE  ROCK 


1.3* 
1  .16 
l.ST 


2.8* 
2.38 


.39 
.01 


l.TB 
1.32 


.T3 
2. AS 
1.S2 


1.17 

2.92 

.77 
.96 
1.23 

.49 
.32 


1.09 
3.29 
.69 
.62 


1.24 
.1' 
1.66 


1.33 
1.0* 
.79 
2.91 


2.81 

2.69 
2.28 
2,06 
1.60 
l.?8 

3.32 
."> 
1.29 
1.13 
4.11 


,»6 

1.37 
.'6 


.12 
.02 


.93  .09 
.93 


.02  ,99  ,03 
.03  .19 


.49  T 
.01 


.03   1.09  .04 
.37 

.09 


.01     .01  T 


.30     .89  ,08 


.2 

.„: 

.81 

.38  . 

.6i 

.37  . 

UO! 

1.6< 

.it . 

2.07  , 

.6* 

.33  . 

•  6! 

.09  . 

1.11 

.42  . 

2.4! 

.6< 

.6T  . 

1. 11 

.30  , 

.92 

T  . 

.91 

.23  . 

2.JI 

,08  , 

.42 

T  . 

1.0! 

.11  . 

.91 

.12  . 

2.2' 

.39  . 

T 

.21  . 

.9C 

.01  , 

.9( 

.36  , 

.9) 

.19  , 

.3' 

,0T  , 

1.71 

.6! 

.90  . 

1.91 

.19  . 

1.71 

.14  . 

.32 

,S« 

.09  . 

.9C 

1.12 

Sa>«  r«tt)lonco  nolai  following  Sttlian  Ind»i 
-  10  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


19     20  21 


23  24 


27 

28     29  30 

31 

.20 

.72 

.34 

.63 

•  01 

.77 

.61 

.  H 

.71 

.04 

.66 

•  15 

.01 

.41 

1.12 

■43 

.''9 

1.32 

.05 

v.oc 

■  93 

,05 

.65 

*  43 

.14 

•  89 

•  9! 

T 

.51 

.5C 

.08 

1.93 

* 

.T< 

* -> 

1.2C 

.46 

•  20 

• 

■  5< 

•  15 

.71 

•  T0 

1*03 

.95 

05 

•  73 

*04 

•  14 

.04 

•T< 

1  »35 

.1* 

.It. 

.9 

1.13 

•  8 

•  71 

.06 

.  10 

■  21 

,37 

1,0! 

T 

.6« 

■  09 

.19 

.6 

1.*! 

38 

•  7< 

•  e1 

• 

.8' 

.0. 

2.1 

.  2  6 

20 

1,0 

oi 

.8* 

•  01 

1.13 

•  OT 

■99 

,6? 

.11 

■  5* 

,71 

laO1 

l.SC 

.07 

•  9! 

•  51 

2,01 

.71 

•  51 

T 

.10 

.  36 

■  2< 

.75 

.32 

■  41 

•  18 

■  01 

2,0! 

.it 

1.23 

1,0' 

T 

1. 11 

1.31 

.20 

T 

,7 

.9' 

1.8 

.7! 

02 

.9' 

i.r 

•  13 

,7' 

.21 

1.2C 
■  91 

1  .71 

1.2 

.02 

•  6* 

.03 

l.3( 

,21 

,4 

.24 

1,53 

.6' 

.22 

.81 

i.a< 

l.OC 

.18 

1,2 

20 

.05 

l.Of 

.8 

.11 

.12  1.3! 

1.01 

1.39 

.11 

.23 

•35  .9! 

l.OC 

.13 

■*! 

•  -  ' 

.IS 

• 

• 

.76 

.30 

•*< 

.33 

.52 

1.63 

•  si 

.07 

■  TS 

•  12 

1*09 

•  OT 

.5S 

.44 

■  SC 

.01 

•49 

.24 

1.15 

.71 

.13 

•  9C 

.07 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  R5  FC  S08C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

AVALON  PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  PC  10 

BIG  BEAR  LAKE 

BIO  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC»»Dt 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  PC2261S 

BURBANK  MB  AIRPORT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CHATSWORTH  FC  2*  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  33  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  1« 

CRYSTAL  LAKE  FC  263C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FCIOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELSINORE 
ESCONDIDO 
FILLMORE  1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  H1LLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPCN  FC295G 

GLENDORA  .EST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

henshaw  dam 

hoegees  fc  60  a 
10yllw1ld  ranger  sta 
julian  wynola 
juncal  dam 
la  crescenta  fc  231 

laguna  beach 
lakeside  2  ene 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  360  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  3S2B 

LOMPOC 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  MB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT  R 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK  1  SSE 

MT  BALDY  FC  »3G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  333  B  // 

NEWBURY  PARK  A  SW 

NEWHALL  SOLEOAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIDE 
OJAI 

OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  3T  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A»E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  SLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 

PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 

RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  #  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALSIPUEOES  GAGING  STA 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HQSP 
SAND8ERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  MB  //R 
SAN  DIEGO  MB  AIRPORT  R 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC93 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 


.02     T  .0! 


.93 

1.32 
1.19 
2.48 
1.3' 
1.24 


.8? 

1.47 
1.19 
1.02 
.87 
3.71 

2.81 


.83 

1.20 
1.03 


.99 
1.98 
1.41 


1.27 
1.09 
1.20 
1.09 
1.77 

1.21 
.89 
1.47 
1.20 
1.98 

.87 
.92 
2.09 
1.00 
2.20 


.12 
1.48 
1.0? 


.05  .01 
.02  .0) 


.09     .04  .04 


13     .27  ,1C 


.22 
.10  .09 


.01  .01 

.17  .091 


s  lol'owing  Station  Indei 


DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  F  IRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

SANTA  CATALtNA  WQAP 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PMR  PL  NO  1 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  HILL  FC  MB 

SOMIS  3  NC 

SOMIS  )  NW 

SPAORA  PAC  FC    336  C 

SUEY  RANCH 

SUNLAND 

SUSANA  K NOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TWITCHELL  0AM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 


UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  fC  158 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  5TA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
YORBA  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNh 
BARSTOw 
BEAUMONT   1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  638 
BISHOP  CREEK    INTAKE   2  / 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

SLYTHE 

BLYTME  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  2  SM 
CABAZON 
CALEXKO  2  NE 
CANT IL 

COYOTE  HELLS 

OAQGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
OCEP  CANYON  LABORATORY 
OEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA I WEE 

MAVFIELD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
I nyOKERN 

INYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KCE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY   1  53* 
MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  CSE 
MQRONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  HSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NILANO 

OCOTILLO  «ELL5 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 
SOUTH  FORK  CABIN 
SQUIRREL   INN  I 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 

TRONA 

twEntyninE  palms 

VALYERmO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
wMITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


TTo?~ 


1.91 
1.9« 


l.oa 

1.7S  .OS 


1.20 
1.19 


1.29 
1.23 
1.51 


1  .49 
.44 
.00 


.06 
■99 
.00 
.41 


10     11     12     13     14  15 


.500 
.750 


19 

200  .20 


So.  f.l.T.tic.  no!.,  following  St. lion 

-  13  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

01 

Station 

i 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

*      «  « 

NORTH  COAST 

Drainage  01 

ALDERPOtNT 

MAX 

44 

43 

44 

52 

52 

57 

64 

57 

56 

57 

49 

52 

58 

61 

64 

60 

57 

57 

58 

56 

32 

52 

58 

56 

62 

65 

64 

30 

5b 

59.9 

MIN 

90 

31 

38 

42 

41 

42 

45 

42 

37 

36 

36 

35 

33 

34 

41 

33 

27 

27 

33 

28 

26 

26 

37 

15 

32 

32 

31 

31 

12 

61 

17 

34.6 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

41 

39 

39 

45 

47 

52 

56 

53 

91 

51 

48 

51 

57 

56 

62 

59 

51 

50 

32 

50 

45 

46 

51 

46 

51 

57 

56 

45 

44 

50.6 

MIN 

26 

26 

30 

38 

44 

47 

46 

45 

36 

35 

34 

35 

38 

19 

44 

42 

44 

17 

35 

35 

34 

32 

32 

12 

33 

35 

17 

37 

38 

32 

11 

36.5 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

41 

35 

37 

35 

36 

35 

48 

45 

47 

45 

39 

45 

48 

50 

47 

49 

48 

48 

50 

32 

48 

51 

52 

56 

54 

56 

42 

48 

66,6 

MIN 

27 

29 

32 

32 

34 

33 

34 

34 

33 

32 

32 

33 

33 

34 

36 

30 

24 

24 

28 

20 

20 

20 

31 

11 

30 

32 

25 

26 

27 

36 

14 

29.4 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

32 

39 

42 

42 

48 

55 

56 

55 

45 

37 

33 

39 

55 

50 

43 

39 

39 

41 

43 

45 

49 

50 

50 

52 

47 

41 

45.2 

MIN 

2 

26 

34 

31 

32 

39 

29 

29 

22 

22 

26 

26 

23 

26 

34 

21 

19 

18 

14 

12 

14 

27 

17 

25 

41 

21 

21 

32 

23 

24.3 

CECILVtLLE  5  SE 

MAX 

37 

39 

37 

38 

42 

54 

51 

52 

46 

38 

41 

47 

34 

47 

55 

52 

49 

51 

53 

43 

19 

47 

52 

54 

56 

54 

47 

45 

42 

47.5 

MIN 

19 

28 

31 

31 

31 

36 

30 

32 

22 

22 

26 

24 

27 

29 

,2 

25 

23 

23 

18 

18 

20 

28 

27 

28 

27 

40 

24 

25 

35 

31 

24 

27.1 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

*9 

46 

49 

50 

54 

55 

64 

59 

58 

58 

52 

3T 

63 

63 

66 

58 

61 

62 

55 

32 

54 

60 

54 

57 

62 

60 

50 

53 

57.5 

Mm 

28 

30 

36 

40 

48 

52 

47 

45 

39 

35 

34 

37 

36 

36 

42 

40 

35 

30 

31 

30 

28 

31 

30 

32 

30 

32 

36 

31 

31 

39 

36 

35.8 

COVELO 

MAX 

14 

35 

41 

48 

46 

52 

61 

50 

30 

54 

42 

48 

32 

58 

60 

61 

36 

34 

52 

S3 

53 

45 

48 

51 

51 

55 

60 

60 

46 

51 

51.2 

MIN 

20 

24 

31 

37 

42 

46 

37 

38 

2T 

27 

28 

28 

27 

30 

29 

26 

22 

22 

21 

18 

18 

20 

26 

26 

27 

29 

26 

23 

26 

37 

30 

28.0 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

50 

51 

53 

55 

55 

54 

55 

92 

50 

55 

94 

54 

52 

62 

55 

53 

55 

50 

49 

49 

51 

56 

59 

60 

60 

59 

32 

50 

54,1 

Mm 

32 

47 

46 

48 

52 

46 

42 

38 

36 

38 

39 

39 

45 

,,5 

46 

35 

38 

37 

35 

30 

41 

38 

44 

39 

37 

41 

17 

48 

44 

36 

40.6 

BUTTONS  LANDING 

MAX 

48 

51 

49 

33 

53 

55 

64 

62 

99 

57 

32 

34 

56 

56 

60 

52 

54 

60 

55 

55 

50 

56 

61 

59 

54 

49 

56.3 

Mm 

29 

29 

40 

43 

48 

48 

47 

43 

41 

35 

33 

32 

35 

34 

3J 

34 

34 

36 

32 

32 

10 

25 

32 

36 

35 

13 

34 

42 

41 

36.1 

ELK  VALLEY 

MAX 

37 

41 

44 

49 

53 

54 

50 

51 

40 

41 

49 

47 

50 

49 

30 

44 

43 

43 

44 

42 

41 

44 

49 

50 

53 

60 

56 

47 

40 

47.3 

Mm 

23 

35 

36 

35 

37 

47 

40 

37 

32 

31 

34 

39 

32 

19 

*2 

32 

25 

10 

28 

21 

18 

12 

31 

35 

31 

29 

27 

27 

39 

33 

30 

32.4 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

46 

49 

55 

55 

60 

64 

59 

54 

50 

34 

32 

58 

57 

52 

51 

49 

50 

49 

50 

51 

54 

39 

62 

58 

63 

53 

53 

51 

54.3 

Mm 

34 

42 

46 

47 

54 

49 

48 

40 

36 

37 

42 

39 

41 

46 

42 

17 

38 

37 

32 

32 

35 

42 

39 

42 

40 

48 

42 

34 

66 

41 

40 

41.1 

PERNDALE  2  NM 

MAX 

44 

51 

53 

54 

60 

64 

62 

60 

53 

92 

56 

57 

58 

55 

52 

51 

52 

50 

51 

52 

55 

56 

61 

60 

62 

62 

54 

50 

55.5 

Mm 

32 

40 

45 

48 

50 

54 

47 

41 

36 

39 

40 

38 

38 

43 

48 

38 

33 

35 

29 

30 

32 

40 

39 

41 

36 

50 

37 

37 

41 

43 

38 

34.8 

FOREST  GLEN 

MAX 

40 

38 

40 

39 

39 

40 

«S 

48 

49 

44 

34 

43 

43 

46 

45 

44 

46 

46 

48 

42 

41 

49 

45 

47 

48 

56 

35 

45 

44.2 

Mm 

15 

18 

30 

30 

32 

34 

33 

33 

29 

25 

28 

26 

26 

29 

30 

21 

18 

18 

15 

12 

14 

14 

26 

25 

25 

24 

21 

21 

29 

28 

28 

24.4 

FORT  BRAGG 

MAX 

52 

53 

52 

54 

55 

56 

59 

60 

56 

56 

55 

55 

55 

57 

59 

56 

58 

57 

53 

32 

53 

56 

56 

61 

54 

63 

53 

56 

56.3 

Mm 

32 

34 

43 

50 

52 

53 

49 

48 

37 

36 

37 

38 

38 

42 

41 

40 

36 

34 

34 

32 

34 

33 

39 

35 

15 

39 

3B 

39 

45 

42 

39 

39.4 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

52 

51 

53 

54 

55 

58 

59 

37 

39 

55 

57 

57 

59 

57 

34 

57 

57 

92 

53 

94 

35 

59 

60 

58 

56 

52 

34 

49 

55.7 

Mm 

31 

41 

48 

52 

54 

51 

45 

42 

34 

34 

35 

36 

40 

42 

49 

34 

32 

31 

30 

27 

29 

41 

32 

34 

33 

49 

34 

34 

46 

40 

38 

38.7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

33 

40 

41 

39 

39 

46 

43 

49 

46 

35 

34 

37 

39 

46 

45 

45 

19 

38 

42 

43 

43 

48 

48 

46 

51 

52 

52 

46 

43.8 

Mm 

7 

17 

33 

31 

32 

34 

29 

29 

18 

17 

28 

28 

21 

26 

,3 

16 

15 

14 

11 

8 

10 

27 

18 

25 

24 

42 

19 

20 

35 

30 

28 

23.4 

FORT  ROSS 

MAX 

53 

49 

55 

54 

55 

55 

61 

57 

55 

54 

59 

56 

58 

59 

36 

57 

59 

55 

59 

55 

57 

94 

58 

61 

59 

53 

56 

50 

36.3 

Mm 

33 

38 

47 

50 

53 

51 

46 

49 

39 

41 

40 

38 

42 

44 

46 

48 

41 

40 

41 

39 

39 

41 

37 

38 

42 

48 

43 

41 

48 

44 

40 

42.8 

GRATON  1  W 

MAX 

47 

41 

53 

S3 

56 

57 

33 

59 

34 

52 

38 

58 

57 

65 

64 

65 

53 

57 

61 

33 

50 

30 

56 

91 

56 

63 

59 

52 

55 

48 

55.6 

Mm 

24 

29 

40 

49 

52 

52 

48 

48 

32 

32 

31 

32 

32 

33 

38 

48 

29 

29 

31 

28 

26 

40 

29 

31 

30 

33 

35 

30 

47 

41 

37 

36.0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

40 

39 

39 

37 

35 

38 

42 

43 

46 

39 

42 

45 

41 

5 1 

46 

45 

47 

45 

43 

47 

45 

45 

50 

47 

50 

43.5 

Mm 

28 

32 

32 

32 

32 

33 

35 

35 

33 

32 

34 

S3 

33 

25 

23 

25 

19 

20 

33 

33 

32 

29 

29 

29 

35 

30.3 

HEALDS8URG 

MAX 

50 

42 

5* 

53 

57 

62 

58 

61 

60 

53 

62 

63 

60 

67 

70 

58 

63 

65 

57 

51 

57 

62 

55 

56 

68 

62 

53 

56 

50 

59.0 

Mm 

29 

33 

41 

49 

52 

52 

49 

50 

38 

35 

39 

33 

34 

15 

49 

46 

34 

30 

32 

10 

28 

39 

10 

34 

33 

34 

36 

33 

46 

42 

36 

38.0 

HILTS 

MAX 

35 

33 

36 

40 

35 

45 

42 

48 

46 

38 

35 

35 

36 

39 

50 

49 

34 

41 

40 

38 

41 

42 

46 

44 

45 

48 

48 

38 

44 

41.4 

Mm 

5 

IS 

32 

33 

32 

34 

29 

29 

20 

19 

21 

23 

19 

20 

29 

20 

16 

16 

13 

11 

11 

12 

26 

27 

25 

25 

17 

18 

22 

28 

21 

21.6 

HOOPA 

MAX 

38 

39 

41 

45 

45 

51 

59 

53 

50 

32 

63 

46 

31 

52 

60 

5  3 

50 

48 

46 

45 

47 

44 

48 

51 

58 

59 

53 

60 

43 

51 

49.5 

Mm 

'1 

34 

37 

39 

38 

44 

43 

43 

38 

36 

38 

39 

37 

38 

44 

39 

30 

31 

28 

23 

24 

24 

35 

38 

33 

35 

30 

30 

30 

41 

38 

35.2 

KENTFIELD 

MAX 

52 

49 

51 

53 

55 

56 

64 

53 

38 

56 

34 

57 

3T 

57 

39 

70 

65 

63 

55 

57 

61 

58 

96 

32 

55 

48 

53 

63 

59 

55 

58 

56.7 

Mm 

30 

29 

43 

45 

45 

52 

45 

47 

36 

36 

38 

34 

37 

37 

38 

48 

31 

31 

34 

29 

90 

31 

33 

33 

33 

36 

37 

34 

39 

43 

41 

37.3 

KLAMATH 

MAX 

42 

49 

51 

53 

58 

56 

55 

54 

52 

46 

51 

31 

32 

50 

39 

54 

57 

53 

50 

50 

49 

46 

33 

58 

58 

61 

63 

56 

49 

51 

33.1 

Mm 

31 

40 

42 

44 

44 

50 

45 

43 

35 

29 

29 

30 

17 

45 

45 

36 

34 

32 

29 

28 

28 

40 

38 

42 

38 

38 

37 

36 

45 

43 

36 

37.7 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

48 

45 

50 

52 

54 

62 

58 

58 

96 

59 

60 

61 

38 

64 

68 

65 

66 

56 

60 

54 

47 

50 

53 

38 

33 

57 

64 

61 

53 

32 

54 

56.6 

Mm 

23 

25 

35 

46 

49 

49 

43 

46 

30 

27 

26 

26 

30 

30 

32 

31 

37 

24 

22 

21 

20 

40 

28 

26 

23 

34 

31 

26 

26 

21 

27 

30.8 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

42 

36 

46 

47 

51 

62 

32 

55 

32 

47 

52 

33 

61 

58 

68 

6 1 

57 

57 

53 

53 

46 

50 

35 

50 

53 

62 

58 

48 

46 

41 

32.7 

Mm 

20 

30 

32 

39 

42 

44 

36 

38 

24 

28 

28 

34 

.7 

26 

29 

24 

20 

19 

19 

11 

14 

15 

25 

24 

25 

26 

23 

19 

32 

30 

30 

26.9 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

28 

30 

39 

39 

40 

45 

51 

47 

47 

32 

33 

38 

37 

51 

47 

44 

39 

39 

39 

33 

37 

37 

33 

33 

41 

43 

41 

43 

45 

42 

39 

39.7 

Mm 

11 

17 

22 

23 

31 

34 

32 

25 

20 

21 

23 

19 

21 

28 

31 

20 

21 

22 

10 

13 

14 

24 

22 

25 

20 

22 

19 

22 

25 

24 

18 

21.9 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

33 

31 

39 

42 

40 

49 

50 

48 

40 

37 

34 

37 

35 

49 

40 

45 

40 

41 

40 

32 

37 

36 

35 

36 

40 

42 

42 

43 

46 

40 

39 

39.4 

Mm 

9 

18 

28 

32 

32 

36 

27 

28 

17 

17 

15 

19 

21 

22 

32 

17 

14 

13 

6 

5 

7 

13 

14 

21 

17 

20 

11 

12 

16 

25 

15 

18.8 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

51 

50 

54 

54 

56 

65 

61 

62 

38 

94 

38 

59 

60 

61 

70 

67 

64 

59 

58 

61 

57 

55 

54 

59 

55 

58 

64 

65 

59 

55 

54 

58.6 

Mm 

28 

28 

42 

43 

51 

53 

48 

48 

33 

34 

31 

31 

34 

34 

42 

50 

42 

33 

31 

31 

27 

17 

31 

32 

33 

37 

38 

32 

44 

40 

37 

37.3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

42 

48 

52 

52 

57 

37 

55 

52 

30 

49 

90 

51 

52 

52 

56 

5  3 

55 

33 

52 

51 

50 

90 

48 

33 

56 

53 

58 

63 

54 

50 

48 

52.2 

Mm 

32 

37 

45 

42 

43 

42 

43 

42 

36 

39 

37 

35 

35 

44 

43 

36 

34 

29 

25 

26 

27 

39 

37 

41 

33 

36 

35 

35 

42 

41 

35 

36.4 

ORLEANS 

MAX 

36 

37 

38 

42 

43 

51 

92 

50 

48 

45 

49 

54 

54 

55 

64 

55 

54 

55 

54 

50 

48 

49 

32 

31 

53 

53 

50 

52 

50 

48 

50 

49.7 

Mm 

31 

32 

33 

33 

34 

40 

40 

39 

37 

33 

34 

35 

35 

34 

37 

26 

28 

26 

26 

21 

31 

40 

38 

35 

36 

34 

30 

33 

36 

35 

36 

33.5 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

51 

48 

55 

55 

55 

64 

98 

61 

97 

99 

60 

57 

59 

65 

72 

70 

65 

65 

57 

64 

58 

54 

34 

51 

59 

58 

65 

59 

54 

55 

51 

58.5 

MIN 

28 

28 

40 

48 

51 

51 

49 

47 

33 

33 

35 

30 

32 

35 

47 

48 

32 

32 

36 

27 

26 

39 

30 

31 

29 

38 

36 

30 

46 

42 

18 

37.0 

POINT  ARENA 

MAX 

51 

50 

52 

53 

54 

55 

55 

55 

55 

90 

56 

58 

59 

56 

59 

62 

60 

54 

55 

58 

53 

53 

34 

36 

53 

55 

61 

58 

53 

56 

50 

55.1 

Mm 

31 

42 

40 

50 

53 

50 

49 

45 

36 

36 

39 

38 

45 

47 

48 

42 

37 

37 

14 

33 

34 

40 

36 

37 

40 

49 

40 

39 

49 

43 

39 

41.1 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

43 

42 

49 

51 

54 

64 

60 

58 

93 

60 

62 

60 

68 

68 

60 

63 

58 

54 

52 

58 

65 

64 

37 

50 

SO 

56.9 

Mm 

25 

35 

39 

44 

48 

49 

39 

45 

27 

25 

27 

31 

29 

32 

29 

24 

25 

25 

21 

21 

34 

26 

26 

26 

29 

26 

43 

36 

31 

31.6 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

44 

45 

49 

51 

53 

55 

39 

56 

50 

46 

48 

45 

49 

53 

54 

50 

54 

49 

49 

48 

48 

47 

47 

45 

49 

49 

59 

54 

55 

49 

49 

50.3 

Mm 

34 

32 

32 

43 

49 

51 

50 

44 

37 

37 

36 

41 

37 

37 

42 

39 

31 

31 

10 

28 

29 

29 

37 

35 

« 

35 

35 

33 

33 

41 

38 

36.8 

SAINT  HELENA 

MAX 

51 

44 

51 

52 

54 

65 

59 

58 

58 

34 

62 

60 

60 

63 

70 

65 

68 

59 

58 

61 

57 

54 

54 

60 

55 

61 

66 

64 

52 

53 

49 

58.0 

Mm 

26 

26 

41 

47 

50 

52 

44 

47 

32 

32 

30 

30 

32 

33 

37 

38 

39 

27 

29 

32 

24 

33 

32 

30 

28 

33 

34 

28 

43 

38 

35 

34.9 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

48 

42 

42 

45 

57 

57 

43 

45 

51 

52 

56 

51 

48 

48 

44 

50 

52 

56 

54 

55 

60 

Mm 

30 

35 

35 

40 

39 

33 

35 

37 

33 

33 

27 

26 

26 

23 

23 

23 

31 

32 

24 

29 

30 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

JAN  RAFAEL 

MAX 

33 

55 

58 

65 

65 

59 

59 

56 

60 

60 

60 

61 

73 

71 

65 

65 

59 

64 

62 

58 

55 

60 

56 

55 

69 

60 

58 

59 

60, 

7 

Mm 

31 

43 

52 

93 

49 

49 

39 

33 

41 

37 

40 

39 

47 

92 

41 

31 

37 

33 

35 

49 

36 

36 

37 

39 

33 

48 

44 

42 

40  • 

7 

SANTA  ROSA 

MAX 

52 

47 

52 

54 

96 

61 

57 

61 

59 

33 

61 

61 

99 

66 

73 

68 

69 

36 

61 

64 

58 

55 

55 

60 

55 

60 

66 

65 

52 

55 

58. 

e 

Mm 

25 

24 

29 

42 

30 

91 

48 

48 

33 

31 

30 

29 

29 

33 

34 

39 

30 

29 

30 

27 

25 

25 

28 

28 

29 

30 

36 

29 

29 

41 

35 

33. 

SCOTIA 

MAX 

44 

45 

49 

53 

54 

98 

62 

63 

33 

53 

49 

48 

57 

54 

55 

53 

63 

53 

52 

52 

53 

50 

47 

30 

55 

56 

62 

59 

50 

52 

51 

53. 

5 

Mm 

34 

37 

43 

48 

50 

93 

49 

42 

38 

36 

40 

40 

38 

42 

43 

39 

32 

33 

30 

29 

30 

34 

38 

39 

41 

45 

36 

39 

43 

43 

39 

39. 

SHELTER  COVE 

MAX 

Mm 

SONOMA 

MAX 

49 

47 

55 

52 

55 

63 

62 

60 

37 

36 

37 

97 

59 

60 

71 

67 

67 

66 

66 

62 

60 

57 

98 

39 

59 

60 

64 

61 

53 

55 

63 

59. 

1 

Mm 

24 

25 

42 

48 

90 

51 

48 

46 

31 

30 

91 

29 

31 

34 

36 

48 

94 

29 

28 

29 

24 

23 

28 

30 

30 

32 

33 

28 

43 

41 

35 

34, 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

36 

31 

33 

33 

35 

97 

45 

39 

43 

39 

35 

37 

40 

40 

41 

41 

44 

44 

43 

41 

38 

40 

37 

35 

41 

42 

46 

M 

45 

38 

43 

39. 

6 

Mm 

23 

23 

29 

31 

31 

32 

32 

33 

28 

29 

30 

29 

29 

31 

31 

30 

24 

23 

25 

21 

21 

22 

29 

29 

30 

30 

25 

25 

32 

32 

29 

28, 

° 

TULELAKE 

MAX 

28 

35 

39 

39 

42 

92 

48 

49 

99 

33 

34 

33 

43 

41 

46 

44 

42 

40 

36 

35 

38 

33 

34 

40 

45 

41 

46 

48 

45 

43 

38 

40, 

3 

4 

19 

23 

30 

31 

35 

28 

33 

20 

20 

19 

15 

19 

25 

33 

21 

17 

20 

27 

14 

16 

12 

14 

7 

20 , 

9 

UK  I  AH 

MAX 

45 

43 

30 

52 

55 

63 

57 

57 

96 

31 

58 

63 

62 

63 

69 

68 

64 

39 

59 

62 

57 

49 

34 

58 

52 

56 

66 

59 

51 

56 

49 

36, 

9 

2? 

33 

40 

40 

50 

51 

49 

49 

32 

31 

30 

30 

35 

35 

37 

31 

26 

27 

28 

24 

24 

38 

30 

31 

32 

40 

33 

30 

45 

38 

33 

NEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

39 

33 

38 

39 

33 

36 

45 

41 

47 

42 

35 

41 

45 

46 

48 

52 

54 

52 

32 

51 

51 

48 

46 

49 

47 

47 

50 

55 

51 

39 

47 

45, 

0 

14 

15 

29 

21 

31 

32 

32 

30 

27 

25 

30 

29 

28 

28 

29 

20 

15 

18 

14 

11 

13 

16 

29 

27 

26 

31 

19 

18 

22 

33 

28 

23, 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

38 

32 

33 

39 

43 

45 

48 

32 

44 

36 

35 

37 

32 

40 

41 

48 

45 

42 

39 

34 

37 

40 

38 

40 

43 

45 

48 

47 

48 

38 

39 

40, 

e 

Mm 

7 

20 

27 

32 

32 

38 

33 

34 

21 

21 

26 

26 

24 

24 

31 

23 

19 

18 

19 

12 

12 

14 

28 

28 

28 

27 

21 

24 

37 

32 

23 

WILLITS  1  NE 

MAX 

42 

40 

46 

48 

53 

65 

60 

55 

51 

47 

55 

59 

59 

60 

65 

67 

63 

59 

57 

59 

36 

48 

49 

57 

55 

54 

64 

59 

54 

48 

46 

34, 

9 

Mm 

26 

34 

39 

45 

45 

50 

43 

42 

33 

33 

34 

31 

33 

33 

33 

26 

24 

25 

26 

22 

22 

36 

32 

28 

29 

42 

28 

27 

45 

37 

33 

33, 

YREKA 

MAX 

39 

36 

39 

40 

36 

46 

33 

51 

49 

45 

36 

35 

36 

37 

43 

50 

50 

46 

42 

40 

40 

40 

40 

42 

45 

47 

47 

49 

53 

40 

48 

43, 

2 

ft      ft  ft 

8 

23 

34 

33 

33 

33 

33 

31 

24 

24 

24 

31 

26 

29 

29 

27 

21 

20 

20 

15 

17 

21 

27 

29 

27 

29 

22 

23 

26 

29 

23 

25, 

SACRAMENTO 

Drainage  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 

23 

33 

41 

41 

39 

♦9 

49 

44 

37 

35 

34 

37 

48 

41 

43 

38 

45 

42 

31 

32 

36 

34 

32 

41 

49 

44 

41 

43 

43 

37 

38 

39 

I 

•  I 

8 

23 

29 

28 

11 

20 

28 

13 

10 

15 

10 

10 

16 

28 

11 

10 

8 

2 

1 

7 

18 

21 

18 

15 

20 

12 

13 

14 

25 

21 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

34 

37 

37 

36 

39 

42 

30 

55 

32 

49 

35 

39 

39 

45 

46 

44 

45 

49 

44 

36 

38 

44 

34 

35 

42 

46 

43 

48 

46 

41 

39 

42 

3 

•  5 

18 

28 

32 

30 

32 

26 

28 

24 

17 

15 

5 

11 

12 

22 

13 

12 

11 

7 

4 

7 

10 

24 

26 

12 

15 

12 

12 

14 

25 

22 

AUBURN 

MAX 

46 

47 

52 

49 

47 

91 

66 

39 

58 

53 

52 

58 

53 

60 

56 

68 

62 

63 

55 

54 

56 

51 

44 

32 

55 

55 

61 

63 

60 

56 

45 

55 

1 

Mm 

29 

29 

31 

40 

42 

43 

39 

39 

40 

38 

36 

90 

30 

35 

39 

34 

34 

34 

92 

31 

30 

29 

34 

34 

32 

33 

40 

36 

36 

36 

39 

° 

8ERRYESSA  LAKE 

MAX 

48 

47 

48 

91 

93 

55 

61 

93 

57 

33 

49 

54 

55 

56 

36 

63 

60 

65 

95 

55 

56 

55 

55 

51 

55 

50 

54 

63 

57 

51 

49 

54 

5 

31 

31 

32 

36 

47 

48 

44 

44 

36 

35 

37 

34 

36 

39 

42 

44 

48 

32 

32 

39 

30 

37 

34 

34 

35 

36 

35 

32 

32 

40 

38 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

26 

26 

28 

32 

36 

54 

32 

42 

48 

42 

46 

50 

54 

53 

45 

43 

53 

45 

38 

39 

42 

28 

37 

45 

41 

46 

49 

42 

40 

31 

29 

41 

4 

Mm 

15 

16 

23 

26 

31 

37 

40 

37 

34 

33 

29 

34 

37 

36 

31 

29 

31 

27 

25 

21 

25 

20 

18 

24 

28 

30 

31 

32 

28 

26 

25 

8 

BOWMAN  DAM 

MAX 

27 

32 

28 

33 

37 

45 

54 

48 

49 

45 

44 

52 

33 

52 

45 

39 

48 

46 

41 

37 

42 

35 

36 

45 

45 

47 

46 

46 

42 

33 

32 

42 

1 

10 

10 

23 

24 

30 

26 

34 

35 

28 

27 

21 

25 

29 

28 

33 

28 

31 

23 

22 

22 

20 

24 

14 

21 

18 

23 

22 

19 

29 

27 

25 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

50 

50 

47 

49 

50 

62 

67 

60 

53 

58 

54 

55 

66 

67 

65 

52 

57 

54 

98 

35 

56 

52 

58 

65 

59 

52 

55 

56 

5 

26 

25 

3B 

41 

44 

43 

99 

29 

28 

28 

30 

30 

33 

36 

23 

27 

21 

31 

28 

28 

25 

29 

29 

25 

38 

36 

36 

BURNEV 

MAX 

34 

27 

36 

46 

40 

49 

33 

43 

48 

43 

34 

40 

41 

46 

49 

49 

45 

48 

46 

36 

40 

44 

40 

38 

48 

46 

47 

49 

45 

45 

41 

43 

2 

-  2 

5 

26 

31 

31 

30 

32 

31 

15 

17 

22 

15 

14 

17 

18 

14 

13 

11 

8 

4 

6 

7 

24 

25 

17 

21 

13 

13 

14 

28 

17 

CANYON  DAM 

MAX 

29 

27 

33 

33 

42 

45 

46 

46 

37 

35 

35 

41 

42 

42 

40 

36 

32 

32 

32 

34 

34 

36 

37 

44 

36 

33 

40 

36 

36 

36 

9 

9 

12 

24 

23 

32 

34 

26 

20 

21 

23 

19 

18 

24 

15 

13 

11 

10 

10 

5 

20 

10 

12 

7 

20 

It 

8 

25 

28 

21 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

51 

46 

49 

50 

34 

66 

66 

66 

56 

93 

39 

99 

35 

61 

71 

68 

69 

62 

60 

60 

59 

52 

55 

59 

58 

62 

66 

65 

65 

50 

49 

58 

7 

29 

29 

37 

47 

44 

43 

49 

36 

32 

31 

2-> 

27 

27 

30 

34 

30 

28 

25 

24 

23 

22 

31 

31 

27 

27 

28 

30 

30 

27 

35 

38 

31 

CHESTER 

MAX 

25 

30 

35 

34 

38 

32 

94 

46 

42 

39 

36 

38 

43 

45 

46 

42 

45 

44 

40 

36 

38 

38 

35 

43 

40 

47 

44 

41 

41 

37 

40 

5 

•  2 

12 

27 

31 

32 

34 

29 

31 

12 

11 

22 

9 

13 

13 

24 

16 

8 

6 

10 

0 

0 

17 

5 

13 

8 

18 

8 

4 

25 

28 

17 

15 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

45 

46 

49 

49 

54 

66 

98 

37 

52 

48 

55 

49 

51 

57 

67 

62 

64 

61 

56 

56 

55 

48 

54 

56 

55 

60 

62 

62 

56 

48 

49 

55 

1 

27 

33 

43 

45 

47 

92 

42 

48 

32 

38 

34 

32 

33 

31 

38 

33 

28 

30 

28 

24 

28 

37 

34 

30 

36 

31 

30 

31 

44 

41 

42 

3S 

5 

CLARKSBURG 

MAX 

51 

48 

48 

50 

•><• 

97 

64 

93 

59 

55 

49 

34 

33 

52 

53 

65 

59 

61 

54 

55 

55 

51 

53 

34 

55 

53 

60 

62 

61 

55 

51 

55 

0 

28 

28 

30 

40 

46 

46 

46 

47 

34 

37 

34 

34 

32 

34 

34 

37 

36 

31 

30 

33 

25 

30 

32 

30 

30 

31 

33 

30 

36 

36 

39 

34 

5 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

45 

45 

43 

49 

50 

93 

68 

55 

56 

50 

49 

34 

38 

62 

60 

64 

59 

60 

96 

54 

57 

55 

48 

49 

48 

55 

55 

61 

58 

45 

47 

53 

8 

MIN 

22 

24 

33 

41 

46 

45 

33 

36 

26 

23 

22 

22 

25 

27 

31 

30 

28 

18 

21 

21 

16 

28 

22 

23 

19 

22 

24 

29 

25 

31 

34 

27 

COLFAX 

MAX 

40 

39 

42 

42 

46 

64 

60 

54 

94 

46 

57 

96 

58 

60 

62 

57 

63 

52 

54 

55 

49 

38 

45 

31 

54 

56 

59 

95 

50 

40 

42 

51 

6 

26 

25 

33 

34 

38 

40 

36 

41 

37 

32 

33 

33 

32 

36 

40 

33 

36 

30 

29 

32 

24 

32 

28 

29 

28 

37 

34 

33 

34 

33 

34 

33 

COLUSA  1  SSN 

MAX 

46 

46 

47 

48 

55 

56 

52 

55 

54 

48 

55 

50 

48 

61 

66 

61 

63 

35 

55 

56 

51 

55 

54 

56 

51 

58 

63 

58 

52 

54 

50 

54 

2 

26 

26 

38 

41 

43 

46 

40 

43 

31 

35 

35 

30 

31 

30 

40 

40 

36 

29 

30 

34 

27 

30 

39 

30 

32 

31 

34 

28 

39 

41 

37 

OAVlS  2  WSW 

MAX 

52 

47 

4g 

48 

47 

55 

66 

51 

58 

59 

48 

99 

51 

50 

57 

63 

59 

63 

52 

54 

55 

30 

57 

54 

37 

51 

57 

62 

60 

53 

53 

54 

5 

30 

28 

38 

41 

40 

45 

41 

46 

33 

36 

31 

29 

33 

31 

32 

41 

40 

25 

32 

38 

25 

34 

33 

30 

30 

34 

35 

30 

38 

42 

37 

8 

OEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

31 

36 

33 

36 

38 

38 

38 

38 

38 

37 

36 

39 

38 

50 

42 

40 

38 

41 

36 

36 

38 

36 

38 

43 

44 

45 

44 

46 

42 

38 

39 

2 

MIN 

10 

28 

31 

32 

32 

28 

32 

26 

24 

23 

21 

26 

26 

28 

21 

18 

IS 

17 

17 

15 

24 

20 

22 

18 

22 

20 

18 

25 

32 

29 

DE  SABLA 

MAX 

38 

36 

42 

45 

39 

57 

33 

51 

46 

51 

55 

54 

36 

59 

55 

60 

55 

51 

51 

48 

41 

42 

49 

48 

53 

56 

55 

46 

38 

39 

49 

6 

Mm 

24 

31 

32 

35 

42 

35 

41 

32 

31 

28 

29 

34 

32 

35 

28 

29 

27 

28 

24 

24 

29 

28 

28 

28 

35 

32 

28 

38 

32 

32 

31 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

45 

42 

45 

45 

49 

69 

60 

56 

95 

59 

37 

60 

66 

70 

55 

58 

58 

55 

48 

36 

58 

60 

65 

59 

50 

55 

8 

MIN 

27 

29 

37 

39 

43 

45 

38 

36 

33 

31 

32 

34 

37 

43 

42 

31 

31 

34 

27 

28 

30 

32 

40 

37 

33 

34 

34 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

36 

35 

34 

36 

44 

43 

40 

41 

41 

52 

52 

49 

49 

45 

45 

46 

42 

51 

53 

52 

51 

Mm 

15 

30 

32 

32 

28 

24 

24 

21 

22 

25 

24 

20 

20 

20 

19 

19 

22 

24 

22 

20 

20 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

46 

44 

48 

30 

50 

57 

55 

53 

55 

55 

49 

54 

58 

59 

63 

64 

59 

63 

55 

53 

33 

51 

50 

50 

55 

49 

53 

62 

56 

48 

48 

53 

7 

Mm 

23 

27 

38 

43 

41 

42 

38 

38 

39 

27 

26 

28 

31 

30 

32 

41 

27 

23 

26 

23 

21 

25 

26 

27 

25 

27 

26 

25 

28 

31 

30 

30 

1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

33 

52 

52 

53 

54 

67 

65 

39 

58 

58 

61 

54 

34 

63 

70 

65 

66 

60 

58 

60 

57 

55 

56 

57 

54 

56 

65 

60 

57 

55 

55 

58, 

4 

Mm 

32 

28 

40 

42 

45 

50 

45 

48 

35 

34 

34 

31 

31 

34 

37 

53 

37 

32 

30 

29 

26 

36 

34 

33 

33 

36 

35 

33 

46 

42 

39 

36, 

8 

FOLSOM  DAM 

MAX 

31 

49 

49 

50 

51 

58 

65 

58 

60 

53 

53 

53 

53 

55 

50 

67 

62 

60 

53 

55 

59 

54 

50 

54 

55 

35 

62 

63 

62 

60 

49 

55 

7 

Mm 

32 

32 

34 

40 

43 

49 

46 

46 

40 

42 

39 

37 

37 

30 

30 

38 

34 

36 

34 

28 

32 

35 

39 

35 

37 

39 

37 

41 

42 

41 

41 

37, 

5 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

41 

41 

44 

59 

39 

49 

54 

56 

37 

59 

61 

31 

51 

52 

47 

50 

50 

54 

56 

54 

MIN 

23 

32 

39 

40 

34 

31 

33 

37 

38 

34 

32 

31 

30 

28 

27 

30 

33 

34 

34 

32 

Soo  Reference  Notea  Following  Station  Index 
-   14  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Station 

Day  oi  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7  j  8 

9 

10 

II 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

39 

39 

38 

40 

42 

46 

61 

60 

52 

55 

45 

54 

57 

58 

59 

60 

56 

64 

53 

52 

31 

51 

37 

45 

49 

56 

58 

59 

52 

48 

39 

50 

8 

MIN 

22 

22 

26 

32 

33 

41 

37 

4  2 

36 

32 

30 

31 

34 

35 

39 

51 

33 

28 

27 

27 

24 

25 

26 

26 

26 

28 

34 

31 

32 

52 

32 

30 

8 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

39 

33 

34 

45 

42 

68 

48 

50 

49 

43 

41 

40 

43 

46 

51 

31 

48 

31 

47 

38 

41 

42 

44 

47 

48 

45 

48 

50 

47 

45 

44 

44 

7 

MIN 

0 

10 

29 

31 

30 

32 

32 

30 

16 

17 

24 

17 

18 

17 

21 

16 

13 

12 

10 

6 

7 

17 

" 

25 

17 

23 

13 

13 

23 

50 

12 

1  6 

6 

JESS  VALLEY 

MAX 

29 

31 

34 

37 

42 

46 

57 

46 

47 

41 

38 

45 

50 

40 

41 

44 

47 

40 

33 

55 

42 

35 

28 

33 

45 

43 

44 

64 

42 

57 

35 

40 

,4 

MIN 

9 

17 

27 

30 

33 

38 

31 

33 

IS 

23 

17 

14 

24 

20 

32 

11 

11 

14 

3 

4 

9 

23 

23 

10 

24 

13 

13 

24 

27 

20 

19 

6 

LAKEPORT 

MAX 

40 

44 

49 

50 

54 

58 

55 

57 

52 

48 

54 

55 

63 

61 

64 

60 

57 

55 

32 

33 

53 

51 

32 

48 

52 

59 

58 

54 

50 

49 

53 

4 

MIN 

22 

30 

39 

44 

46 

47 

38 

45 

29 

28 

27 

27 

30 

30 

32 

52 

26 

24 

25 

21 

21 

32 

» 

27 

27 

35 

28 

25 

42 

53 

30 

31 

2 

LAKESHORE 

MAX 

<•« 

38 

41 

40 

50 

51 

48 

54 

59 

52 

56 

58 

58 

58 

64 

60 

62 

64 

54 

56 

48 

38 

48 

36 

51 

54 

66 

56 

40 

43 

47 

52 

2 

22 

32 

32 

33 

36 

38 

36 

3  3 

24 

20 

30 

56 

34 

29 

33 

33 

32 

27 

29 

24 

24 

32 

26 

29 

30 

30 

30 

26 

32 

54 

32 

3  C 

3 

LAKE  SPAULDIN6 

MAX 

26 

30 

31 

33 

38 

50 

51 

47 

47 

46 

47 

46 

54 

53 

46 

44 

48 

48 

40 

44 

43 

37 

36 

47 

47 

47 

48 

47 

42 

34 

32 

42 

9 

MIN 

6 

6 

23 

25 

31 

32 

3  5 

29 

20 

17 

19 

26 

23 

29 

28 

22 

18 

20 

19 

14 

20 

11 

14 

17 

21 

22 

12 

22 

27 

24 

2  i 

3 

LAKE  SPAULDING  0AM 

MAX 
MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

52 

45 

47 

50 

52 

63 

59 

52 

56 

51 

56 

52 

55 

59 

69 

63 

64 

55 

58 

56 

34 

51 

54 

56 

53 

62 

63 

59 

56 

48 

46 

55 

4 

MIN 

52 

33 

40 

42 

45 

46 

43 

43 

40 

58 

35 

36 

40 

44 

38 

39 

57 

34 

30 

35 

37 

36 

36 

35 

40 

41 

40 

42 

39 

40 

3  8 

(  7 

MANZANtTA  LAKE 

MAX 

21 

26 

30 

33 

38 

40 

46 

50 

35 

44 

32 

40 

47 

46 

46 

39 

38 

51 

48 

32 

34 

55 

29 

30 

40 

39 

42 

46 

41 

34 

33 

38 

2 

MIN 

-  9 

•  1 

24 

30 

30 

36 

29 

3  I 

14 

16 

6 

9 

21 

22 

24 

22 

16 

15 

13 

15 

12 

11 

3 

10 

18 

12 

1 1 

9 

25 

5 

I  $ 

t  5 

MARYSV I LLE 

MAX 

34 

50 

48 

49 

51 

56 

65 

54 

58 

54 

50 

55 

53 

56 

57 

68 

62 

65 

55 

57 

37 

55 

33 

35 

57 

53 

62 

63 

61 

56 

51 

56 

.  1 

MIN 

28 

28 

32 

38 

40 

45 

43 

4  7 

34 

33 

35 

33 

52 

32 

35 

38 

36 

50 

31 

35 

28 

27 

32 

32 

32 

32 

55 

31 

37 

40 

37 

3<. 

,  3 

MC  CLOUO 

MAX 

37 

30 

30 

33 

36 

40 

47 

4  3 

48 

46 

35 

43 

48 

51 

52 

32 

50 

53 

50 

42 

44 

41 

35 

40 

45 

45 

47 

52 

46 

39 

36 

43 

.  1 

MIN 

4 

8 

25 

28 

31 

34 

29 

30 

20 

21 

21 

20 

25 

22 

24 

20 

18 

20 

11 

12 

12 

14 

22 

23 

21 

24 

17 

1  7 

18 

31 

24 

20 

>  8 

MINERAL 

MAX 

25 

26 

31 

33 

35 

41 

47 

50 

38 

44 

39 

58 

49 

46 

46 

47 

40 

46 

44 

35 

56 

39 

33 

34 

43 

42 

45 

49 

45 

36 

33 

39 

,  8 

MIN 

1 

2 

24 

30 

31 

34 

28 

30 

21 

22 

18 

18 

20 

22 

26 

19 

20 

18 

16 

14 

13 

13 

16 

15 

17 

22 

15 

14 

17 

28 

18 

1  9 

t  4 

MONTICELLO  OAm 

MAX 

50 

49 

50 

51 

52 

55 

63 

55 

58 

50 

52 

58 

56 

57 

59 

64 

62 

66 

54 

55 

53 

32 

57 

50 

56 

64 

59 

33 

52 

55 

.  6 

MIN 

29 

29 

31 

45 

46 

47 

44 

45 

37 

36 

38 

54 

54 

37 

38 

41 

38 

31 

31 

38 

33 

34 

>4 

36 

55 

32 

32 

39 

38 

36 

•  6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

31 

32 

32 

34 

40 

46 

50 

42 

41 

38 

39 

38 

51 

47 

48 

44 

41 

40 

33 

39 

40 

34 

40 

43 

44 

48 

48 

45 

39 

58 

39 

40 

.  8 

MIN 

6 

25 

27 

30 

34 

35 

3 1 

26 

22 

21 

27 

21 

25 

28 

31 

23 

20 

27 

19 

15 

15 

27 

24 

27 

26 

30 

22 

23 

32 

50 

24 

24 

.  9 

NEVADA  CITY 

MAX 

36 

36 

37 

41 

42 

45 

55 

55 

50 

49 

43 

49 

48 

54 

52 

55 

51 

33 

45 

50 

47 

45 

37 

41 

45 

50 

52 

53 

51 

47 

39 

46 

,9 

MIN 

21 

22 

21 

33 

34 

38 

31 

3  3 

29 

28 

26 

24 

25 

28 

29 

23 

24 

23 

22 

19 

19 

20 

25 

25 

23 

25 

24 

23 

24 

32 

32 

2  6 

,  o 

ORLAND 

MAX 

49 

45 

43 

46 

44 

50 

54 

51 

56 

52 

44 

53 

47 

47 

59 

63 

58 

61 

52 

51 

53 

48 

49 

52 

54 

47 

56 

61 

53 

45 

45 

51 

.2 

MIN 

23 

27 

34 

38 

40 

44 

41 

4  3 

33 

33 

29 

29 

30 

33 

32 

43 

40 

24 

27 

54 

22 

23 

31 

30 

27 

29 

55 

26 

28 

39 

34 

32 

1 2 

OROVILLE 

MAX 

34 

48 

49 

51 

55 

60 

65 

58 

58 

53 

50 

56 

52 

54 

60 

70 

67 

65 

55 

61 

37 

53 

50 

35 

57 

52 

65 

63 

60 

58 

50 

56 

,  7 

MIN 

29 

31 

44 

45 

47 

49 

43 

48 

35 

38 

34 

33 

35 

31 

58 

38 

35 

30 

29 

50 

32 

38 

33 

33 

35 

33 

33 

35 

48 

42 

40 

36 

9 

PARADISE 

MAX 

45 

43 

40 

44 

46 

50 

64 

58 

57 

55 

47 

34 

53 

53 

58 

64 

58 

64 

52 

55 

34 

49 

42 

49 

65 

51 

59 

60 

55 

50 

43 

52 

,  7 

MIN 

27 

29 

34 

36 

39 

41 

41 

4  1 

38 

35 

31 

32 

36 

37 

39 

40 

59 

31 

33 

53 

32 

31 

36 

29 

34 

41 

44 

2fl 

40 

32 

36 

35 

t  3 

PLACERVILLE 

MAX 

43 

44 

42 

47 

45 

50 

60 

58 

56 

50 

48 

54 

47 

55 

55 

63 

63 

57 

49 

49 

32 

47 

44 

45 

47 

51 

56 

55 

56 

58 

56 

51 

,  7 

MIN 

23 

22 

26 

35 

37 

34 

"3 1 

3  3 

29 

28 

28 

24 

26 

29 

30 

25 

33 

24 

23 

22 

21 

25 

26 

25 

24 

26 

27 

24 

26 

28 

32 

7  7 

t  3 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

33 

38 

43 

43 

42 

44 

60 

62 

56 

54 

49 

54 

55 

58 

57 

57 

55 

61 

53 

53 

54 

51 

37 

45 

49 

51 

56 

58 

57 

55 

40 

51 

.0 

MIN 

24 

24 

29 

36 

36 

40 

43 

4  1 

37 

35 

34 

34 

38 

41 

43 

37 

39 

35 

33 

33 

30 

31 

33 

32 

31 

38 

38 

37 

37 

53 

33 

35 

fj 

PLATINA 

MAX 

37 

35 

36 

41 

45 

40 

53 

57 

52 

56 

62 

57 

60 

52 

53 

52 

49 

42 

46 

31 

48 

46 

59 

57 

64 

40 

40 

49 

,  3 

MIN 

20 

28 

28 

24 

20 

25 

28 

28 

31 

33 

35 

23 

22 

22 

16 

20 

18 

26 

19 

28 

25 

27 

24 

25 

23 

35 

26 

2  5 

t  \ 

PORTOLA 

MAX 

24 

32 

36 

38 

43 

53 

57 

51 

47 

47 

39 

36 

39 

43 

43 

40 

39 

38 

33 

31 

30 

35 

36 

44 

39 

42 

39 

39 

49 

38 

36 

39 

.9 

MIN 

-  9 

•  14 

26 

23 

32 

S3 

20 

32 

14 

14 

12 

6 

14 

12 

27 

15 

8 

3 

6 

.  3 

-  1 

13 

12 

11 

9 

10 

8 

4 

21 

26 

18 

1  3 

f  0 

0U1NCY  RANGER  STATION 

MAX 

38 

37 

34 

37 

41 

40 

46 

51 

52 

43 

45 

41 

40 

45 

48 

49 

52 

49 

32 

48 

47 

47 

44 

39 

44 

52 

51 

55 

52 

50 

45 

45 

.6 

MIN 

17 

17 

25 

33 

33 

34 

3 1 

3  j 

29 

26 

27 

18 

20 

22 

26 

22 

15 

14 

14 

10 

10 

1  1 

23 

22 

18 

19 

18 

15 

15 

54 

30 

2  i 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 

44 

45 

48 

48 

54 

57 

57 

61 

55 

46 

58 

57 

50 

63 

67 

62 

66 

55 

56 

57 

50 

50 

32 

58 

5  0 

58 

65 

55 

49 

48 

48 

54 

.5 

MIN 

25 

32 

42 

42 

43 

47 

43 

40 

34 

33 

34 

32 

31 

34 

43 

35 

32 

27 

32 

34 

24 

35 

28 

32 

29 

30 

32 

2  8 

37 

40 

34 

3*, 

|  3 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

44 

41 

43 

44 

48 

55 

54 

58 

59 

53 

58 

39 

52 

66 

68 

63 

66 

66 

56 

58 

53 

46 

51 

57 

54 

57 

66 

59 

52 

49 

48 

54 

.9 

MIN 

26 

35 

38 

41 

42 

47 

42 

4  2 

41 

32 

36 

36 

40 

36 

43 

40 

37 

31 

40 

37 

29 

37 

32 

34 

34 

34 

40 

55 

40 

59 

35 

3  7 

\ 

ROCKLIN 

MAX 

49 

52 

50 

55 

51 

57 

60 

62 

59 

55 

53 

30 

54 

55 

56 

67 

60 

61 

53 

55 

56 

54 

51 

32 

54 

55 

62 

61 

62 

60 

51 

55 

.  9 

MIN 

28 

26 

29 

31 

42 

42 

42 

4  3 

34 

35 

34 

30 

30 

29 

26 

32 

25 

26 

23 

19 

25 

30 

26 

28 

29 

28 

32 

3  2 

34 

38 

38 

3  i 

2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

48 

49 

49 

47 

57 

64 

54 

60 

56 

51 

54 

52 

32 

54 

67 

61 

62 

51 

55 

56 

59 

53 

53 

34 

53 

61 

62 

6  2 

56 

52 

52 

55 

.4 

MIN 

28 

29 

37 

44 

46 

44 

34 

38 

35 

33 

34 

36 

37 

35 

33 

52 

32 

51 

28 

36 

34 

32 

33 

36 

35 

33 

42 

39 

39 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

48 

50 

50 

49 

58 

64 

53 

60 

57 

50 

54 

55 

56 

57 

67 

62 

63 

54 

55 

57 

54 

54 

34 

56 

54 

62 

63 

63 

57 

53 

53 

56 

,2 

MIN 

34 

34 

40 

44 

46 

49 

48 

40 

39 

35 

58 

38 

56 

38 

37 

36 

37 

36 

52 

34 

39 

35 

38 

36 

36 

37 

40 

46 

45 

42 

39 

SHASTA  DAM 

MAX 

44 

41 

41 

42 

43 

52 

54 

50 

56 

55 

44 

52 

55 

51 

59 

62 

58 

60 

57 

50 

33 

49 

41 

47 

52 

48 

51 

60 

52 

50 

43 

50 

.  7 

MIN 

31 

32 

33 

39 

38 

42 

43 

44 

42 

38 

38 

59 

41 

59 

59 

46 

45 

37 

38 

58 

34 

33 

54 

34 

15 

38 

38 

35 

58 

39 

36 

3  7 

9 

SIERRA  CITY 

MAX 

36 

33 

36 

36 

42 

55 

51 

49 

52 

48 

50 

57 

53 

53 

51 

46 

55 

32 

41 

42 

38 

34 

43 

31 

51 

54 

53 

51 

45 

39 

41 

46 

,4 

MIN 

16 

7 

27 

29 

32 

33 

37 

3  5 

28 

23 

25 

26 

51 

27 

55 

31 

30 

25 

25 

24 

21 

32 

16 

22 

23 

23 

25 

22 

28 

50 

29 

2  6 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

31 

25 

33 

38 

41 

46 

56 

55 

53 

42 

48 

41 

36 

39 

41 

45 

40 

41 

41 

32 

33 

35 

38 

36 

43 

39 

41 

39 

45 

49 

42 

40 

.8 

MIN 

-  9 

-14 

-10 

27 

34 

36 

1 8 

1  9 

20 

13 

15 

8 

10 

10 

19 

14 

10 

6 

6 

4 

1 

4 

15 

15 

7 

9 

9 

4 

6 

23 

18 

\  I 

2 

50DA  SPRINGS  1  E 

MAX 

21 

20 

23 

24 

30 

34 

44 

48 

40 

46 

41 

57 

46 

49 

43 

36 

32 

37 

42 

26 

26 

36 

23 

29 

39 

39 

40 

39 

42 

38 

30 

35 

,5 

MIN 

e 

-  2 

-  3 

19 

22 

30 

25 

18 

20 

11 

12 

14 

20 

20 

20 

20 

9 

9 

9 

5 

5 

5 

8 

8 

8 

9 

9 

24 

22 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

45 

41 

47 

47 

48 

54 

54 

57 

57 

49 

56 

58 

55 

62 

66 

60 

64 

37 

54 

56 

35 

49 

52 

56 

54 

55 

65 

53 

49 

47 

47 

53 

.8 

MIN 

24 

28 

36 

41 

43 

45 

31 

30 

29 

51 

54 

32 

34 

32 

26 

23 

29 

31 

23 

26 

27 

29 

28 

31 

29 

26 

35 

38 

31 

3  i 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

33 

30 

32 

33 

40 

55 

53 

48 

49 

45 

49 

54 

53 

53 

32 

49 

55 

48 

44 

46 

42 

36 

40 

45 

48 

50 

52 

49 

43 

35 

34 

45 

0 

MIN 

20 

16 

27 

29 

32 

35 

Jl 

28 

26 

24 

24 

31 

31 

24 

25 

23 

24 

26 

23 

22 

27 

20 

22 

24 

28 

23 

23 

31 

30 

31 

2  6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

48 

42 

43 

50 

51 

60 

44 

51 

58 

53 

61 

60 

58 

50 

32 

50 

54 

49 

52 

62 

53 

28 

35 

39 

42 

43 

36 

36 

39 

42 

37 

39 

37 

38 

35 

33 

32 

35 

37 

37 

34 

35 

TWIN  LAKES 

MAX 

24 

27 

28 

40 

49 

49 

45 

48 

41 

38 

49 

51 

48 

58 

29 

37 

42 

35 

28 

36 

30 

30 

36 

39 

37 

38 

47 

56 

31 

25 

37 

7 

MIN 

-10 

-  5 

14 

18 

21 

23 

20 

28 

10 

25 

6 

8 

21 

12 

25 

12 

11 

5 

4 

0 

-  1 

15 

.  8 

6 

1 

20 

8 

4 

26 

19 

14 

11 

3 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

47 

53 

61 

58 

56 

59 

63 

59 

69 

61 

57 

57 

35 

37 

36 

54 

63 

62 

53 

MIN 

23 

44 

48 

38 

27 

27 

30 

29 

25 

24 

24 

21 

22 

24 

26 

32 

28 

24 

31 

VACAVILLE 

MAX 

49 

50 

52 

47 

53 

68 

59 

60 

56 

53 

60 

53 

52 

61 

69 

65 

67 

57 

58 

59 

52 

56 

53 

37 

57 

53 

65 

60 

55 

32 

53 

56 

•  8 

MIN 

29 

27 

37 

40 

44 

49 

43 

48 

38 

32 

32 

30 

32 

32 

37 

50 

39 

28 

33 

36 

26 

36 

32 

31 

29 

36 

35 

30 

44 

40 

37 

35 

9 

VOlTA  POWER  HOUSE 

MAX 

42 

39 

44 

46 

48 

58 

54 

53 

54 

49 

53 

60 

57 

60 

61 

58 

63 

62 

33 

53 

52 

44 

46 

53 

52 

35 

61 

60 

49 

40 

44 

52 

MIN 

22 

29 

36 

38 

41 

45 

36 

41 

31 

32 

30 

33 

36 

34 

57 

31 

31 

28 

31 

28 

26 

31 

31 

30 

29 

31 

34 

30 

55 

34 

30 

32 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
-  15  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Day  ol  Month 

Station 

§ 

1 

2 

1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

WH1SKEYT0WN  RES 

MAX 

43 

37 

41 

42 

SO 

30 

69 

52 

36 

43 

30 

38 

Si 

62 

96 

52 

39 

47 

39 

48 

33 

66 

33 

61 

52 

63 

45 

50.5 

Mm 

27 

31 

31 

32 

39 

38 

39 

35 

33 

36 

ST 

39 

'» 

40 

36 

37 

30 

32 

30 

28 

28 

29 

31 

32 

32 

33 

30 

31 

36 

30 

33.2 

WILLIAMS 

MAX 

SO 

34 

49 

48 

48 

53 

54 

55 

53 

55 

54 

36 

54 

56 

62 

60 

66 

69 

56 

55 

55 

56 

37 

38 

56 

30 

56 

60 

37 

50 

52 

55.0 

Mm 

2a 

34 

*1 

40 

40 

39 

37 

39 

37 

36 

32 

33 

33 

35 

36 

40 

30 

34 

36 

34 

26 

33 

36 

29 

32 

31 

35 

41 

38 

34 

34.9 

WILLOWS 

MAX 

S2 

48 

46 

68 

47 

53 

59 

32 

57 

32 

48 

57 

52 

47 

62 

67 

61 

63 

54 

55 

37 

50 

52 

36 

57 

69 

57 

64 

56 

68 

31 

56,1 

MIN 

21 

29 

33 

38 

40 

46 

39 

45 

33 

36 

29 

30 

96 

35 

41 

96 

27 

91 

36 

24 

30 

93 

30 

28 

33 

32 

28 

33 

42 

37 

33.9 

WINTERS 

MAX 

52 

48 

48 

50 

48 

55 

67 

32 

58 

53 

33 

58 

93 

5l 

60 

67 

62 

66 

92 

36 

57 

32 

56 

33 

57 

51 

38 

65 

58 

30 

33 

55.5 

MIN 

27 

2  8 

33 

38 

41 

45 

41 

43 

32 

32 

30 

29 

11 

32 

40 

65 

43 

27 

29 

34 

32 

33 

41 

33 

31 

37 

39 

31 

36 

41 

44 

35.5 

WOODLAND  1  WNW 

MAX 

51 

48 

46 

48 

47 

55 

64 

31 

57 

54 

68 

55 

96 

50 

65 

60 

62 

54 

35 

36 

32 

57 

35 

36 

32 

57 

65 

60 

52 

52 

54,8 

«      •  # 

Mm 

29 

29 

3* 

40 

42 

66 

42 

46 

34 

37 

31 

31 

92 

32 

3a 

40 

40 

27 

26 

36 

25 

30 

32 

29 

30 

36 

3a 

27 

32 

42 

37 

34.7 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

MAX 

J5 

20 

32 

33 

39 

41 

33 

54 

49 

41 

49 

42 

98 

41 

40 

42 

j5 

61 

34 

30 

33 

62 

34 

32 

41 

37 

42 

63 

48 

49 

36 

39.5 

Mm 

-20 

-25 

.17 

22 

33 

33 

18 

18 

15 

5 

3 

.  4 

.  5 

a 

7 

21 

.  5 

.  9 

.  6 

-10 

•  12 

•  12 

3 

2 

-  5 

-  1 

.  4 

.  9 

■  8 

22 

' 

2.0 

BOD  IE 

MAX 

25 

25 

29 

32 

47 

47 

43 

47 

42 

42 

35 

38 

44 

37 

3 1 

31 

27 

35 

25 

23 

34 

26 

26 

31 

33 

23 

23 

44 

45 

38 

27 

34.0 

Mm 

-  6 

.  7 

.  4 

2 

15 

18 

1 

18 

.  6 

3 

12 

•  10 

0 

16 

21 

9 

•  8 

-20 

7 

.  7 

•  16 

•  7 

-17 

8 

-14 

-  3 

•  7 

-10 

-  9 

-  3 

7 

•  .5 

BRIDGEPORT 

MAX 

21 

33 

39 

41 

48 

39 

40 

55 

46 

31 

44 

34 

95 

44 

39 

34 

28 

28 

28 

24 

24 

36 

28 

37 

36 

38 

35 

61 

45 

43 

98 

97,2 

Mm 

-22 

-23 

a 

21 

31 

13 

1 

.  1 

3 

14 

•  3 

9 

5 

11 

9 

•  8 

•  11 

-  2 

-  7 

-11 

5 

.  7 

5 

-  6 

16 

2 

.  7 

20 

•  2 

2.3 

CEDARVILLE 

MAX 

30 

32 

37 

43 

41 

49 

32 

52 

44 

35 

38 

42 

40 

41 

4  1 

39 

40 

31 

34 

37 

33 

33 

42 

46 

40 

45 

44 

50 

39 

40.5 

Mm 

16 

16 

31 

34 

35 

40 

30 

33 

21 

23 

24 

20 

22 

27 

35 

18 

17 

11 

6 

11 

13 

14 

26 

28 

20 

21 

19 

20 

20 

31 

26 

22.8 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

25 

26 

30 

34 

34 

38 

49 

52 

45 

49 

46 

47 

43 

50 

i,  5 

40 

35 

36 

60 

30 

30 

36 

30 

33 

40 

43 

42 

61 

47 

46 

36 

39.2 

Mm 

0 

•  5 

-  4 

23 

27 

34 

12 

13 

15 

12 

12 

6 

7 

12 

14 

14 

1 

•  1 

2 

-  3 

-  5 

•  4 

-  2 

3 

1 

2 

3 

.  2 

•  1 

26 

12 

7.2 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

32 

31 

37 

42 

46 

49 

37 

55 

52 

41 

42 

43 

41 

47 

47 

66 

4 1 

61 

39 

33 

33 

47 

50 

46 

65 

49 

56 

44 

44.0 

Mm 

6 

4 

8 

20 

38 

30 

22 

22 

23 

19 

19 

23 

26 

19 

17 

16 

14 

7 

7 

17 

17 

17 

17 

1* 

25 

17.7 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

26 

37 

39 

48 

49 

36 

47 

49 

41 

41 

43 

40 

41 

49 

47 

50 

40 

35 

34 

34 

35 

60 

38 

67 

45 

45 

45 

41 

it 

43 

38 

62.5 

Mm 

9 

-  1 

31 

38 

40 

26 

23 

21 

21 

26 

20 

21 

21 

33 

19 

15 

15 

19 

to 

9 

20 

22 

23 

16 

22 

16 

14 

21 

29 

22 

20.7 

FORT  BIDWELL 

MAX 

25 

37 

38 

39 

45 

55 

49 

46 

37 

39 

39 

41 

42 

46 

42 

39 

43 

42 

35 

36 

39 

92 

36 

63 

43 

44 

45 

47 

49 

38 

41 

61.0 

Mm 

a 

18 

30 

31 

32 

42 

27 

32 

ia 

20 

19 

13 

19 

33 

32 

23 

15 

1* 

9 

7 

9 

22 

22 

29 

15 

15 

15 

15 

1* 

31 

25 

21.1 

MEYERS  6  SW 

MAX 

25 

28 

31 

34 

37 

<.<. 

51 

46 

45 

45 

40 

44 

47 

47 

41 

36 

39 

42 

42 

41 

34 

61 

44 

42 

40 

42 

45 

35 

35 

60.2 

Mm 

-  2 

-  1 

11 

24 

28 

27 

17 

27 

n 

17 

14 

6 

14 

16 

19 

19 

6 

4 

2 

* 

.  3 

10 

4 

9 

10 

2 

25 

18 

18 

12.0 

MONO  LAKE 

MAX 

30 

24 

34 

48 

49 

41 

41 

55 

41 

49 

46 

47 

49 

48 

44 

36 

34 

33 

92 

30 

32 

40 

33 

38 

36 

39 

36 

42 

SO 

40 

35 

59.5 

Mm 

5 

7 

11 

18 

32 

26 

19 

25 

18 

19 

11 

11 

21 

19 

24 

13 

12 

10 

15 

7 

9 

16 

11 

15 

13 

20 

12 

17 

21 

25 

15 

16.0 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

18 

20 

22 

28 

39 

39 

46 

51 

43 

40 

45 

41 

45 

51 

49 

40 

38 

40 

35 

31 

30 

69 

30 

38 

43 

42 

62 

42 

46 

42 

35 

38.5 

Mm 

-10 

.  7 

•  1 

5 

10 

17 

21 

16 

17 

12 

3 

8 

15 

15 

16 

4 

0 

1 

-  4 

-  2 

-  1 

■  8 

3 

7 

6 

a 

6 

20 

19 

6.7 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

28 

38 

43 

44 

48 

32 

51 

50 

43 

45 

42 

42 

41 

48 

40 

42 

42 

32 

38 

37 

39 

40 

66 

44 

45 

67 

47 

32 

43 

42 

63,1 

Mm 

•  6 

-  2 

30 

36 

37 

36 

28 

27 

20 

20 

24 

18 

21 

19 

24 

18 

15 

13 

13 

7 

6 

21 

23 

29 

15 

24 

15 

19 

IT 

30 

26 

20.0 

TAHOE  CITY 

MAX 

25 

29 

29 

33 

35 

40 

47 

50 

46 

40 

45 

38 

39 

42 

43 

46 

34 

38 

38 

29 

28 

36 

31 

31 

37 

38 

40 

37 

35 

47 

37 

37.6 

Mm 

1 

6 

22 

22 

29 

33 

25 

28 

21 

23 

19 

17 

19 

23 

22 

21 

23 

12 

16 

9 

8 

16 

9 

18 

15 

20 

17 

13 

12 

16 

17,7 

TERMO 

MAX 

19 

29 

34 

37 

41 

51 

44 

43 

37 

40 

39 

41 

42 

43 

41 

36 

96 

39 

39 

31 

33 

35 

29 

39 

40 

40 

44 

40 

35 

37 

37.8 

Mm 

-  6 

5 

26 

28 

34 

33 

24 

27 

11 

12 

11 

7 

11 

15 

18 

3 

5 

2 

3 

•  5 

0 

19 

25 

19 

6 

21 

4 

3 

23 

16 

19.6 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

27 

32 

32 

38 

40 

50 

54 

47 

39 

98 

48 

36 

34 

31 

31 

38 

33 

40 

39 

40 

38 

67 

40 

35 

38.6 

Mm 

•  4 

24 

21 

26 

31 

17 

15 

13 

6 

6 

13 

3 

0 

3 

-  3 

-  4 

•  5 

0 

3 

2 

5 

1 

-  9 

2 

16 

7.6 

WOODFORDS 

MAX 

29 

40 

44 

41 

47 

55 

61 

55 

43 

53 

47 

47 

50 

30 

43 

36 

40 

30 

30 

60 

33 

62 

42 

39 

42 

55 

52 

41 

37 

63.3 

A       •  • 

Mm 

12 

12 

26 

32 

32 

34 

32 

30 

24 

27 

25 

22 

28 

30 

24 

17 

16 

1* 

16 

10 

16 

9 

18 

18 

23 

19 

20 

29 

29 

22 

22.0 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 

59 

61 

63 

61 

66 

77 

70 

68 

66 

60 

67 

74 

73 

74 

70 

72 

62 

60 

63 

63 

63 

62 

65 

62 

62 

63 

65 

58 

60 

66 

65.5 

Mm 

41 

38 

35 

34 

45 

46 

46 

50 

45 

39 

46 

47 

48 

55 

54 

32 

68 

40 

43 

40 

34 

34 

36 

36 

35 

35 

65 

36 

38 

66 

62 

62.3 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 

54 

55 

54 

52 

35 

68 

60 

61 

61 

59 

62 

66 

67 

69 

66 

64 

67 

39 

58 

57 

60 

36 

61 

60 

56 

61 

65 

64 

56 

55 

56 

60.0 

Mm 

29 

26 

29 

43 

46 

43 

39 

49 

34 

31 

30 

27 

30 

30 

34 

39 

27 

24 

32 

23 

21 

30 

30 

26 

26 

36 

37 

28 

41 

63 

38 

32.7 

BERKELEY 

MAX 

49 

30 

53 

52 

55 

64 

59 

56 

55 

53 

57 

38 

39 

39 

67 

62 

60 

55 

55 

58 

55 

53 

30 

36 

54 

63 

61 

61 

53 

56 

52 

56.5 

Mm 

35 

32 

46 

47 

49 

33 

49 

48 

40 

40 

39 

39 

41 

40 

68 

32 

43 

41 

60 

36 

37 

66 

36 

38 

38 

42 

63 

61 

45 

63 

46 

62,2 

8URLINGAME 

MAX 

51 

49 

S6 

55 

59 

61 

60 

65 

36 

52 

33 

36 

58 

55 

60 

54 

57 

34 

57 

37 

34 

32 

63 

61 

62 

62 

56 

55 

57.6 

Mm 

32 

30 

3a 

48 

51 

48 

48 

38 

39 

38 

38 

36 

38 

39 

40 

43 

39 

36 

32 

32 

32 

62 

36 

36 

34 

39 

40 

35 

66 

44 

63 

39.0 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

33 

55 

57 

60 

65 

70 

62 

65 

63 

61 

63 

65 

68 

67 

67 

56 

61 

60 

62 

51 

36 

60 

60 

58 

64 

68 

64 

58 

57 

61.8 

Mm 

30 

26 

28 

34 

44 

40 

42 

44 

43 

36 

33 

33 

32 

34 

37 

33 

31 

24 

35 

27 

27 

32 

33 

29 

30 

34 

39 

34 

39 

40 

41 

36.3 

CROCKETT 

MAX 

52 

50 

50 

56 

55 

60 

66 

54 

59 

57 

54 

57 

53 

38 

36 

68 

65 

68 

50 

57 

62 

33 

55 

35 

56 

46 

34 

65 

59 

57 

55 

56.9 

Mm 

30 

28 

36 

42 

50 

50 

46 

46 

38 

36 

37 

33 

35 

38 

99 

36 

33 

33 

35 

31 

29 

32 

37 

34 

35 

36 

41 

35 

39 

43 

42 

37.3 

GILROY 

MAX 

30 

10 

51 

35 

55 

62 

64 

62 

62 

61 

55 

37 

59 

60 

67 

62 

59 

55 

37 

58 

55 

3* 

58 

59 

65 

65 

66 

61 

58 

58.8 

Mm 

28 

26 

26 

33 

45 

41 

41 

44 

49 

35 

34 

28 

34 

34 

33 

39 

29 

27 

27 

25 

23 

2* 

24 

28 

29 

28 

28 

31 

37 

37 

37 

32.6 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

36 

57 

56 

55 

58 

65 

63 

60 

61 

36 

57 

61 

64 

64 

65 

67 

59 

57 

56 

56 

56 

57 

58 

37 

58 

60 

61 

69 

60 

58 

55 

59.3 

Mm 

34 

33 

44 

51 

50 

50 

46 

61 

43 

40 

41 

47 

46 

45 

45 

44 

43 

40 

35 

32 

36 

37 

37 

39 

38 

39 

60 

60 

39 

63 

46 

61.6 

H0LLI5TER 

MAX 

30 

52 

55 

60 

65 

68 

60 

62 

62 

55 

56 

62 

60 

62 

60 

57 

58 

58 

55 

56 

56 

60 

64 

66 

61 

58 

58 

57 

39.7 

Mm 

2a 

25 

27 

37 

48 

38 

40 

66 

48 

39 

34 

29 

32 

31 

35 

35 

29 

25 

34 

25 

23 

34 

33 

29 

28 

38 

60 

31 

36 

38 

39 

36,0 

KING  CITY 

MAX 

31 

51 

54 

60 

65 

64 

63 

63 

62 

64 

66 

61 

65 

63 

68 

68 

65 

61 

58 

55 

60 

58 

57 

«3 

62 

69 

61 

68 

66 

60 

38 

61.3 

Mm 

29 

25 

24 

30 

45 

41 

36 

47 

48 

34 

33 

27 

30 

30 

34 

34 

25 

24 

31 

27 

21 

27 

34 

25 

28 

39 

61 

29 

43 

61 

31 

32.7 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

50 

30 

53 

57 

56 

64 

65 

36 

60 

58 

35 

55 

58 

61 

63 

63 

60 

62 

58 

56 

34 

58 

55 

69 

55 

53 

63 

62 

65 

58 

56 

57.6 

Mm 

30 

2  5 

26 

33 

50 

43 

44 

44 

36 

33 

28 

36 

34 

90 

29 

38 

34 

28 

27 

27 

26 

27 

36 

28 

26 

29 

32 

30 

33 

40 

41 

32.9 

LOS  GATOS 

MAX 

30 

53 

58 

57 

61 

63 

58 

61 

56 

54 

56 

39 

63 

60 

65 

62 

62 

59 

55 

55 

58 

53 

54 

55 

59 

62 

66 

67 

56 

57 

55 

58.3 

Mm 

29 

27 

32 

45 

52 

43 

43 

46 

40 

33 

34 

32 

33 

34 

41 

38 

33 

29 

37 

29 

27 

36 

35 

31 

30 

38 

39 

99 

44 

40 

41 

36.6 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

MAX 

50 

48 

49 

57 

55 

60 

61 

54 

60 

36 

54 

60 

53 

32 

60 

66 

63 

65 

50 

57 

59 

50 

56 

50 

53 

64 

32 

61 

57 

56 

57 

55,6 

Mm 

30 

29 

29 

41 

49 

49 

46 

45 

37 

36 

37 

33 

36 

36 

36 

39 

36 

32 

33 

30 

29 

30 

37 

36 

33 

35 

37 

33 

34 

44 

42 

36.3 

MONTEREY 

MAX 

52 

52 

38 

56 

63 

64 

61 

60 

60 

57 

38 

61 

61 

60 

64 

62 

63 

37 

55 

56 

59 

55 

35 

36 

38 

62 

63 

62 

64 

56 

50 

58.7 

Mm 

36 

34 

40 

45 

52 

45 

44 

48 

67 

40 

41 

41 

45 

42 

45 

44 

42 

42 

41 

58 

60 

43 

40 

40 

60 

44 

45 

66 

45 

45 

44 

62.6 

So*  Relerenc*  Notoa  Following  Station  Indo 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

B 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

55 

53 

34 

55 

56 

59 

68 

68 

60 

65 

37 

63 

64 

69 

69 

63 

64 

69 

55 

55 

37 

'J 

95 

57 

58 

39 

63 

65 

62 

58 

96 

60 

1 

Mm 

37 

40 

48 

69 

43 

42 

32 

33 

32 

38 

35 

45 

40 

39 

5 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

42 

49 

49 

48 

46 

53 

65 

53 

96 

56 

60 

64 

63 

60 

93 

96 

59 

48 

52 

38 

46 

49 

54 

99 

96 

62 

63 

47 

49 

34 

1  6 

Mm 

50 

29 

3' 

39 

41 

40 

* 

17 

39 

43 

*' 

42 

35 

34 

33 

36 

40 

42 

43 

36 

38 

,7 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

33 

37 

38 

37 

45 

56 

58 

'o 

30 

46 

99 

94 

49 

46 

91 

49 

43 

47 

40 

38 

43 

41 

49 

52 

45 

38 

35 

45 

,  6 

Mm 

21 

24 

° 

32 

37 

* 

38 

3 

19 

29 

35 

39 

34 

.6 

NAflMTFWTfi  DAM 

MAX 

54 

30 

52 

50 

56 

62 

63 

6» 

60 

90 

56 

60 

69 

64 

62 

63 

64 

61 

50 

93 

36 

37 

35 

55 

60 

62 

65 

66 

34 

57 

38 

,  I 

Mm 

30 

28 

8 

28 

32 

40 

'7 

7 

37 

37 

3 

32 

32 

31 

29 

24 

29 

35 

28 

32 

29 

30 

3 1 

36 

32 

42 

35 

32 

.6 

NEWARK 

MAX 

AS 

48 

53 

56 

55 

60 

61 

" 

58 

53 

94 

55 

57 

98 

38 

66 

64 

60 

55 

55 

97 

96 

53 

S4 

59 

62 

62 

65 

56 

55 

56 

•  8 

Mm 

52 

30 

31 

42 

48 

46 

36 

38 

3 

39 

39 

41 

44 

35 

38 

34 

36 

40 

35 

38 

43 

39 

39 

,4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

*9 

30 

54 

54 

57 

57 

57 

36 

5* 

52 

54 

57 

57 

54 

69 

64 

57 

93 

56 

59 

94 

92 

34 

56 

61 

59 

39 

56 

56 

53 

55 

,  9 

Mm 

}? 

42 

49 

52 

51 

4 

38 

42 

41 

39 

36 

4 

39 

40 

44 

42 

48 

4  3 

.0 

PALO  ALTO  CITY  MALL 

MAX 

57 

57 

61 

61 

54 

57 

57 

59 

64 

60 

55 

53 

96 

54 

'* 

64 

62 

63 

Mm 

48 

46 

j3 

3 

30 

28 

JO 

37 

32 

PA&0  ROBLES 

MAX 

50 

SO 

50 

58 

62 

63 

60 

68 

60 

57 

59 

60 

63 

60 

99 

62 

62 

62 

55 

33 

60 

38 

97 

59 

61 

t3 

65 

68 

59 

57 

56 

59 

,0 

Mm 

26 

24 

5 

26 

41 

40 

33 

41 

33 

32 

28 

so 

30 

3 

28 

22 

20 

33 

27 

22 

2  4 

24 

24 

43 

25 

30 

.3 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

48 

52 

51 

56 

58 

63 

39 

62 

59 

4S 

52 

59 

63 

60 

98 

61 

61 

62 

51 

52 

59 

55 

94 

93 

64 

62 

62 

66 

56 

55 

56 

57 

,2 

Mm 

28 

26 

40 

37 

32 

40 

29 

31 

** 

23 

22 

33 

29 

2  3 

24 

8 

26 

2 

34 

35 

30 

.5 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

4<> 

S3 

55 

S7 

64 

69 

65 

63 

60 

62 

58 

62 

69 

67 

64 

63 

69 

63 

52 

55 

60 

94 

65 

39 

59 

60 

64 

65 

60 

53 

53 

60 

,  3 

Mm 

26 

2 1 

23 

29 

45 

37 

36 

42 

32 

37 

36 

26 

24 

' 

23 

2 1 

2  7 

30 

26 

2 

36 

29 

32 

.  1 

PISMO  BEACH 

MAX 

56 

57 

58 

58 

60 

71 

69 

62 

64 

58 

62 

67 

70 

68 

66 

64 

64 

62 

54 

60 

38 

98 

39 

62 

" 

62 

60 

60 

59 

59 

61 

61 

.5 

Mm 

32 

*2 

50 

33 

3 

40 

.4 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

60 

57 

60 

56 

60 

63 

66 

64 

67 

61 

62 

64 

63 

60 

65 

64 

64 

60 

96 

58 

98 

60 

60 

97 

59 

59 

60 

61 

57 

58 

60 

60 

.  6 

Mm 

it 

40 

41 

4 

46 

45 

.0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

51 

48 

54 

57 

55 

59 

54 

58 

55 

54 

57 

56 

54 

58 

61 

68 

66 

61 

97 

58 

92 

55 

51 

99 

** 

62 

60 

58 

56 

54 

56 

,5 

Mm 

29 

25 

24 

3 

30 

28 

* 

42 

33 

.0 

PRIEST  VALLEY 

46 

46 

52 

S3 

58 

58 

65 

64 

»9 

65 

50 

S3 

61 

99 

60 

97 

99 

58 

94 

47 

99 

90 

30 

50 

>' 

'* 

37 

62 

50 

50 

50 

55 

.  1 

Mm 

19 

32 

24 

33 

25 

18 

19 

16 

14 

1 7 

17 

1 8 

19 

26 

.8 

REDWO00  CITY 

MAX 

S3 

55 

57 

56 

63 

65 

59 

63 

59 

54 

59 

60 

60 

61 

67 

69 

69 

58 

57 

60 

98 

59 

96 

98 

65 

69 

57 

60 

57 

59 

.8 

Mm 

51 

29 

37 

52 

37 

35 

35 

36 

39 

36 

3  3 

37 

2  8 

33 

17 

34 

43 

38 

37 

.3 

RICHMOND 

MAX 

56 

34 

5S 

56 

55 

57 

61 

59 

59 

59 

69 

61 

59 

60 

62 

68 

61 

66 

58 

57 

60 

57 

56 

93 

*' 

53 

61 

60 

60 

56 

57 

58 

.  7 

Mm 

34 

33 

35 

50 

5  3 

5 1 

5  3 

40 

39 

37 

38 

49 

41 

39 

34 

38 

38 

41 

45 

43 

40 

.  7 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

46 

51 

52 

51 

55 

62 

36 

55 

55 

52 

53 

33 

58 

60 

61 

59 

60 

50 

53 

55 

33 

50 

51 

93 

51 

60 

60 

60 

58 

59 

60 

55 

.2 

Mm 

2  3 

36 

45 

3 1 

34 

45 

2  7 

29 

35 

32 

.8 

SALINAS  2  E 

53 

34 

57 

55 

63 

67 

62 

62 

61 

58 

61 

64 

63 

62 

67 

68 

69 

56 

59 

59 

63 

97 

35 

60 

61 

64 

65 

67 

62 

58 

53 

60 

.  7 

Mm 

29 

36 

41 

36 

.7 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

51 

51 

55 

57 

63 

64 

61 

62 

61 

58 

65 

63 

64 

62 

68 

66 

66 

58 

97 

36 

60 

37 

55 

98 

62 

63 

65 

66 

64 

60 

57 

60 

.  6 

Mm 

51 

39 

* 

39 

30 

31 

27 

30 

3 

31 

S6 

17 

.2 

SAN  ANTONIO  MtSSION 

MAX 

51 

52 

54 

56 

62 

68 

67 

65 

64 

58 

59 

59 

67 

67 

69 

63 

65 

64 

59 

56 

58 

58 

55 

96 

JJ 

63 

65 

58 

57 

55 

60 

,  1 

Mm 

26 

22 

20 

21 

33 

28 

8 

1 9 

25 

24 

40 

26 

35 

28 

.5 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

56 

54 

63 

54 

58 

58 

56 

57 

54 

56 

58 

61 

61 

60 

69 

66 

63 

65 

62 

66 

63 

64 

63 

64 

62 

61 

56 

57 

56 

60 

,0 

Mm 

5  3 

5 1 

40 

42 

46 

48 

50 

48 

47 

.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

46 

48 

SS 

54 

se 

60 

54 

56 

54 

52 

54 

56 

59 

98 

64 

61 

60 

53 

53 

56 

53 

93 

50 

94 

*' 

61 

61 

57 

55 

53 

55 

,4 

Mm 

32 

30 

39 

48 

5  J 

47 

40 

38 

39 

38 

39 

40 

3  7 

32 

32 

37 

Id 

37 

45 

45 

43 

39 

.7 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

52 

52 

36 

55 

59 

61 

36 

58 

58 

35 

96 

39 

61 

62 

68 

65 

63 

56 

57 

58 

56 

53 

53 

96 

54 

*5 

62 

64 

54 

54 

54 

57 

.  7 

Mm 

41 

45 

50 

53 

5 1 

47 

32 

46 

.5 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

52 

55 

57 

55 

57 

66 

64 

56 

60 

56 

97 

64 

62 

61 

66 

61 

64 

59 

53 

56 

57 

55 

54 

97 

JJ 

60 

64 

67 

56 

56 

56 

58 

.  7 

Mm 

32 

32 

37 

52 

38 

35 

37 

3 1 

3  3 

38 

.7 

SAN  JOSE 

MAX 

49 

53 

58 

56 

64 

62 

60 

61 

57 

55 

56 

58 

38 

98 

65 

63 

62 

60 

56 

96 

58 

59 

53 

95 

61 

1* 

62 

68 

62 

58 

57 

58 

*  8 

Mm 

3j 

28 

35 

52 

44 

3  5 

34 

36 

32 

32 

37 

2  9 

2  9 

40 

33 

41 

3  7 

42 

43 

38 

.0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

53 

31 

53 

58 

57 

60 

68 

70 

65 

66 

65 

57 

64 

69 

69 

63 

62 

64 

59 

95 

57 

62 

57 

56 

59 

59 

64 

60 

68 

57 

56 

60 

•  6 

Mm 

39 

38 

34 

40 

50 

50 

49 

4 

44 

32 

33 

42 

33 

34 

8 

40 

41 

35 

43 

3  3 

39 

.6 

SAN  MATEO 

MAX 

49 

52 

56 

57 

60 

59 

59 

S9 

57 

95 

56 

60 

60 

61 

66 

69 

63 

98 

56 

98 

59 

96 

36 

56 

»* 

59 

63 

64 

S8 

59 

58 

5  8 

t  2 

Mm 

38 

'2 

57 

'2 

*3 

45 

43 

'2 

42 

49 

40 

43 

49 

39 

44 

37 

39 

44 

46 

46 

36 

49 

41 

47 

49 

45 

,4 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

50 

53 

36 

35 

63 

62 

59 

62 

36 

S5 

97 

58 

59 

58 

69 

63 

62 

37 

55 

57 

38 

59 

93 

56 

60 

65 

63 

67 

58 

58 

56 

58 

,  4 

Mm 

52 

36 

44 

41 

48 

32 

36 

34 

35 

37 

42 

4 

34 

34 

39 

3 1 

32 

40 

37 

35 

3* 

* 

42 

38 

38 

.8 

SANTA  CRU2 

S3 

S3 

55 

36 

58 

67 

63 

64 

62 

58 

61 

61 

60 

61 

67 

63 

69 

96 

58 

59 

39 

99 

98 

59 

63 

63 

59 

55 

54 

59 

,  5 

Mm 

28 

27 

31 

43 

43 

43 

42 

46 

42 

36 

35 

30 

34 

35 

40 

49 

34 

30 

37 

29 

26 

39 

33 

31 

30 

38 

43 

33 

43 

44 

38 

36 

.3 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

49 

49 

53 

56 

51 

54 

63 

54 

57 

58 

54 

95 

57 

39 

98 

69 

61 

62 

56 

55 

37 

56 

55 

32 

60 

62 

65 

53 

56 

56 

,  5 

Mm 

32 

28 

31 

43 

47 

49 

47 

43 

40 

38 

38 

39 

38 

41 

40 

42 

48 

38 

36 

35 

34 

33 

36 

35 

35 

» 

40 

42 

44 

43 

41 

39 

,1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

31 

49 

54 

56 

54 

62 

64 

53 

59 

56 

34 

97 

54 

57 

63 

65 

62 

63 

32 

59 

54 

54 

96 

52 

56 

56 

62 

58 

56 

58 

56 

,  3 

Mm 

26 

30 

39 

46 

29 

34 

28 

30 

32 

34 

33 

45 

2  5 

2  8 

2  3 

22 

24 

* 

29 

2 

30 

30 

32 

9 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

50 

51 

53 

55 

56 

60 

64 

65 

62 

61 

96 

98 

62 

62 

64 

67 

65 

63 

57 

56 

57 

98 

95 

95 

'l 

62 

64 

62 

60 

57 

59 

2 

•      #  » 

Mm 

30 

29 

29 

45 

34 

32 

38 

35 

36 

36 

32 

32 

37 

29 

28 

30 

31 

3 

14 

38 

34 

38 

43 

39 

35 

6 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

51 

40 

51 

53 

52 

58 

62 

55 

S8 

57 

33 

60 

52 

53 

61 

67 

64 

66 

52 

58 

60 

93 

54 

91 

96 

45 

51 

62 

63 

63 

56 

56 

o 

Mm 

33 

29 

3* 

34 

44 

45 

47 

45 

36 

36 

41 

31 

32 

34 

33 

40 

42 

2  7 

34 

39 

30 

34 

41 

J4 

30 

34 

38 

33 

43 

42 

36 

7 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

51 

48 

50 

52 

50 

58 

64 

53 

61 

56 

54 

58 

51 

52 

61 

63 

62 

93 

51 

55 

57 

53 

92 

36 

46 

50 

63 

62 

S7 

57 

55 

3 

Mm 

30 

26 

31 

35 

42 

42 

48 

46 

32 

33 

36 

27 

29 

31 

36 

37 

29 

28 

33 

24 

27 

30 

29 

31 

34 

31 

41 

33 

5 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

42 

47 

50 

52 

55 

62 

63 

71 

64 

99 

62 

62 

S7 

62 

97 

98 

60 

61 

33 

92 

57 

92 

31 

61 

63 

63 

67 

61 

41 

57 

3 

Mm 

27 

26 

25 

26 

32 

37 

38 

45 

34 

39 

40 

36 

S3 

33 

32 

32 

33 

32 

30 

29 

31 

11 

31 

37 

36 

37 

36 

39 

35 

33 

4 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

45 

43 

46 

46 

33 

59 

62 

64 

93 

61 

60 

94 

98 

59 

99 

49 

48 

53 

48 

48 

60 

39 

60 

60 

55 

44 

S3 

8 

Mm 

26 

23 

23 

26 

34 

35 

36 

34 

30 

32 

33 

33 

33 

24 

28 

22 

24 

27 

26 

26 

35 

35 

29 

35 

36 

34 

30 

1 

BAKERSFlELD  WB  AIRPORT 

MAX 

50 

48 

50 

57 

61 

62 

64 

56 

60 

92 

48 

99 

36 

90 

49 

99 

65 

96 

53 

97 

59 

99 

69 

66 

69 

64 

65 

98 

34 

56 

5 

Mm 

33 

32 

37 

32 

36 

36 

38 

41 

41 

39 

44 

41 

33 

39 

34 

31 

36 

34 

37 

32 

32 

36 

33 

96 

44 

38 

37 

41 

37 

37 

0 

See  Reference  Noies  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

e 

9 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

43 

41 

44 

so 

52 

53 

60 

38 

57 

53 

33 

50 

33 

54 

50 

59 

54 

50 

49 

47 

48 

48 

46 

46 

54 

53 

35 

57 

55 

54 

48 

51 

5 

MIN 

31 

28 

30 

33 

41 

39 

41 

68 

37 

37 

37 

35 

33 

34 

37 

37 

36 

33 

34 

29 

30 

33 

30 

32 

33 

39 

33 

36 

33 

37 

35 

34 

9 

BLACKWELL.5  CORNER 

MAX 

48 

52 

54 

58 

63 

60 

60 

55 

57 

55 

48 

50 

54 

52 

52 

32 

50 

57 

55 

57 

34 

53 

55 

56 

54 

65 

63 

56 

57 

55 

54 

55 

3 

MIN 

28 

28 

29 

34 

36 

35 

44 

43 

37 

37 

40 

40 

38 

34 

34 

28 

26 

29 

30 

27 

29 

29 

31 

31 

33 

35 

"  33 

36 

38 

38 

34 

33 

8UTT0NWILL0W 

MAX 

56 

SO 

49 

49 

58 

63 

63 

59 

55 

60 

35 

47 

56 

57 

50 

44 

53 

57 

65 

51 

53 

36 

55 

35 

54 

60 

67 

65 

67 

63 

57 

56 

,5 

MIN 

31 

28 

31 

24 

26 

33 

32 

34 

38 

33 

34 

43 

29 

29 

33 

38 

25 

24 

26 

33 

25 

23 

28 

S3 

27 

28 

47 

28 

29 

34 

35 

31 

1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

30 

38 

40 

38 

35 

42 

49 

47 

55 

52 

32 

30 

36 

56 

52 

36 

49 

55 

48 

45 

47 

45 

37 

40 

43 

48 

48 

48 

50 

48 

35 

46 

3 

MIN 

13 

13 

16 

23 

29 

30 

29 

31 

23 

24 

22 

22 

25 

26 

27 

28 

23 

21 

21 

21 

17 

17 

14 

15 

18 

24 

21 

20 

22 

28 

27 

22 

,3 

CAMP  PARDEE 

MAX 

48 

49 

50 

33 

49 

56 

64 

37 

60 

33 

32 

54 

33 

58 

47 

37 

64 

59 

37 

32 

51 

35 

50 

33 

54 

54 

63 

62 

63 

60 

51 

55 

1 

MIN 

32 

33 

34 

40 

45 

43 

42 

44 

42 

42 

39 

38 

36 

32 

33 

40 

34 

34 

33 

30 

31 

36 

37 

34 

35 

38 

41 

39 

40 

41 

41 

37 

1 

CATHEVS  VY  BULL  RUN  Rh 

MAX 

47 

46 

47 

48 

37 

60 

59 

69 

66 

55 

39 

47 

48 

56 

47 

53 

62 

56 

55 

49 

49 

33 

31 

49 

49 

59 

61 

60 

62 

58 

52 

54 

,5 

MIN 

25 

24 

23 

28 

42 

37 

35 

46 

40 

35 

43 

38 

31 

32 

35 

30 

27 

27 

29 

26 

28 

28 

26 

26 

30 

36 

35 

30 

47 

39 

37 

32 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 

31 

40 

45 

44 

40 

47 

38 

36 

58 

38 

34 

53 

39 

59 

58 

33 

46 

33 

50 

48 

48 

48 

43 

43 

47 

50 

33 

51 

55 

51 

40 

49 

6 

MIN 

11 

15 

17 

24 

29 

31 

32 

35 

27 

30 

26 

26 

29 

28 

31 

26 

26 

22 

22 

21 

19 

20 

15 

IS 

22 

25 

25 

21 

25 

28 

25 

24 

C0AL1NGA 

MAX 

J2 

50 

51 

55 

66 

61 

63 

62 

59 

63 

56 

53 

60 

53 

48 

61 

64 

39 

61 

55 

37 

55 

51 

54 

39 

64 

64 

65 

62 

57 

54 

37 

,9 

MIN 

29 

27 

26 

26 

34 

38 

36 

43 

42 

43 

39 

39 

29 

32 

31 

32 

28 

26 

31 

30 

23 

27 

32 

27 

28 

33 

32 

31 

38 

39 

38 

32 

5 

CORCORAN  IRR1G  DIST 

MAX 

ST 

48 

46 

48 

55 

62 

62 

39 

53 

56 

56 

47 

35 

55 

45 

47 

50 

47 

60 

49 

52 

55 

55 

54 

52 

39 

66 

63 

65 

64 

57 

54 

,9 

MIN 

30 

27 

27 

27 

30 

36 

33 

36 

43 

33 

36 

43 

29 

30 

36. 

33 

27 

28 

28 

25 

25 

26 

31 

S3 

26 

29 

37 

33 

34 

40 

38 

32 

0 

DENAIR  3  NNE 

MAX 

48 

30 

50 

30 

38 

63 

37 

62 

58 

55 

33 

35 

59 

32 

55 

62 

39 

55 

52 

32 

49 

56 

38 

36 

55 

62 

62 

65 

64 

56 

56 

56 

,3 

MIN 

25 

24 

26 

36 

43 

34 

36 

64 

38 

36 

36 

29 

32 

34 

39 

31 

27 

25 

27 

24 

25 

27 

32 

25 

27 

31 

29 

25 

40 

43 

37 

31 

6 

DUDLEYS 

MAX 

39 

43 

49 

42 

49 

60 

60 

59 

58 

38 

33 

55 

60 

37 

37 

36 

39 

53 

30 

45 

49 

47 

44 

42 

53 

35 

54 

55 

55 

43 

43 

51 

,7 

MIN 

14 

12 

15 

22 

22 

29 

27 

30 

24 

25 

23 

21 

24 

27 

26 

27 

24 

17 

21 

16 

17 

17 

19 

19 

20 

25 

21 

20 

25 

31 

30 

22 

,  3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

49 

30 

53 

50 

56 

65 

63 

62 

60 

55 

60 

56 

61 

57 

61 

65 

63 

68 

55 

51 

56 

54 

52 

54 

58 

63 

63 

65 

63 

54 

53 

57 

9 

MIN 

30 

27 

30 

39 

43 

3  7 

36 

44 

33 

36 

31 

29 

30 

31 

33 

32 

29 

31 

27 

24 

27 

30 

30 

29 

29 

35 

32 

30 

35 

39 

40 

32 

FIVE  POINTS  3  ssw 

MAX 

48 

48 

51 

53 

62 

61 

38 

46 

55 

35 

30 

38 

36 

37 

51 

50 

57 

55 

53 

55 

59 

66 

62 

66 

60 

56 

58 

55 

•  8 

MIN 

28 

30 

28 

29 

35 

35 

34 

37 

>7 

30 

35 

31 

25 

23 

28 

25 

27 

26 

33 

26 

26 

35 

41 

29 

43 

39 

37 

31 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

49 

49 

48 

55 

61 

61 

60 

59 

55 

37 

47 

49 

56 

44 

51 

46 

41 

60 

52 

52 

56 

54 

53 

46 

60 

64 

65 

65 

63 

54 

55 

54 

4 

MIN 

29 

28 

28 

27 

41 

35 

33 

43 

39 

32 

44 

34 

30 

34 

36 

34 

27 

25 

28 

23 

25 

28 

28 

28 

25 

34 

31 

28 

38 

44 

38 

'3 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

52 

49 

50 

49 

47 

63 

61 

60 

59 

57 

38 

47 

30 

57 

46 

31 

49 

66 

58 

32 

51 

56 

34 

52 

49 

61 

64 

64 

65 

60 

53 

54 

,5 

MIN 

27 

27 

28 

31 

36 

44 

41 

40 

45 

40 

43 

43 

33 

30 

33 

35 

28 

27 

3D 

28 

30 

32 

29 

24 

29 

36 

43 

33 

35 

42 

39 

34 

>  3 

GIANT  FOREST 

MAX 

26 

26 

32 

33 

36 

39 

40 

45 

45 

48 

46 

38 

44 

47 

44 

44 

37 

39 

38 

31 

31 

36 

33 

29 

37 

40 

44 

39 

45 

43 

31 

38 

3 

MIN 

8 

8 

9 

17 

19 

31 

31 

33 

28 

28 

26 

25 

26 

29 

29 

20 

19 

18 

19 

15 

15 

17 

12 

13 

17 

21 

22 

21 

23 

25 

17 

2  0 

GLENNVILLE 

MAX 

MIN 

24 

20 

22 

25 

22 

25 

29 

32 

38 

26 

28 

28 

25 

26 

25 

27 

24 

19 

18 

21 

17 

17 

20 

19 

20 

35 

35 

22 

25 

28 

24 

'7 

GRANT  GROVE 

MAX 

27 

26 

33 

38 

42 

43 

32 

36 

49 

53 

49 

43 

49 

49 

48 

46 

35 

42 

40 

31 

35 

37 

32 

28 

38 

40 

43 

38 

47 

44 

30 

40 

,7 

MEJ 

8 

10 

17 

19 

21 

32 

32 

36 

30 

33 

28 

26 

31 

32 

32 

22 

20 

21 

21 

15 

16 

20 

14 

15 

19 

23 

24 

23 

30 

24 

16 

2  3 

' 

HANFORD 

MAX 

58 

50 

50 

55 

64 

65 

60 

57 

57 

37 

33 

34 

56 

51 

46 

48 

45 

60 

51 

52 

56 

55 

54 

51 

61 

65 

63 

61 

67 

56 

55 

55 

.9 

MIN 

29 

26 

25 

27 

38 

34 

33 

41 

45 

32 

40 

42 

29 

31 

41 

34 

28 

23 

27 

23 

23 

27 

33 

27 

26 

36 

38 

31 

39 

43 

37 

32 

,6 

HETCH  HETCHY 

MAX 

40 

40 

40 

42 

43 

45 

47 

47 

48 

47 

48 

50 

33 

58 

48 

51 

so 

48 

so 

48 

43 

44 

4* 

33 

55 

54 

53 

55 

48 

3 

MIN 

28 

19 

32 

31 

31 

34 

30 

30 

27 

28 

29 

29 

30 

34 

27 

23 

26 

25 

22 

22 

22 

21 

24 

26 

26 

24 

26 

31 

2  7 

1 0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

21 

31 

33 

35 

39 

46 

32 

47 

49 

46 

41 

47 

46 

47 

46 

38 

40 

38 

35 

36 

43 

31 

26 

34 

38 

40 

38 

46 

43 

40 

29 

39 

4 

1 

8 

9 

12 

25 

24 

26 

27 

19 

23 

16 

18 

23 

21 

26 

20 

10 

9 

11 

5 

9 

10 

2 

8 

9 

11 

12 

14 

22 

20 

8 

14 

6 

IDRIA 

MAX 

41 

42 

47 

54 

37 

58 

61 

63 

53 

31 

50 

55 

60 

38 

65 

55 

56 

36 

44 

45 

52 

48 

47 

47 

56 

56 

55 

61 

55 

50 

46 

52 

7 

MIN 

28 

27 

31 

34 

40 

40 

40 

44 

36 

31 

33 

34 

38 

39 

44 

33 

33 

37 

32 

29 

30 

30 

33 

30 

31 

40 

41 

38 

41 

36 

33 

35 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

MAX 

46 

47 

48 

57 

60 

60 

64 

64 

60 

56 

32 

33 

55 

51 

47 

33 

35 

64 

54 

50 

35 

54 

49 

52 

65 

68 

64 

65 

68 

59 

50 

56 

,3 

37 

36 

34 

39 

42 

42 

42 

50 

40 

40 

44 

41 

39 

41 

32 

37 

36 

40 

38 

40 

39 

37 

38 

38 

39 

51 

49 

45 

SO 

40 

43 

40 

6 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

46 

48 

52 

56 

58 

62 

71 

68 

64 

67 

35 

60 

63 

5H 

59 

58 

61 

39 

52 

53 

35 

35 

49 

34 

60 

58 

60 

60 

58 

48 

52 

57 

,5 

29 

28 

26 

26 

29 

36 

40 

41 

2  9 

31 

27 

26 

27 

27 

30 

39 

43 

26 

27 

25 

20 

21 

23 

25 

30 

36 

34 

25 

27 

32 

29 

29 

5 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 

36 

46 

48 

47 

54 

61 

60 

58 

61 

61 

56 

48 

54 

54 

48 

46 

54 

50 

60 

50 

50 

54 

54 

54 

52 

59 

66 

62 

64 

64 

58 

55 

.1 

32 

32 

28 

30 

30 

38 

38 

42 

46 

38 

38 

40 

33 

32 

32 

34 

24 

23 

24 

30 

26 

25 

33 

32 

so 

22 

32 

35 

33 

44 

40 

32 

.  8 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

48 

49 

50 

56 

64 

62 

60 

62 

59 

58 

53 

55 

38 

52 

48 

56 

53 

56 

30 

50 

55 

54 

32 

34 

60 

66 

62 

64 

64 

56 

55 

56 

2 

34 

38 

32 

32 

42 

42 

39 

45 

46 

40 

40 

41 

38 

42 

40 

31 

35 

32 

36 

34 

32 

31 

40 

36 

34 

42 

47 

37 

41 

44 

40 

38 

,  2 

KNIGHTS  PERRY  2  SE 

MAX 

51 

49 

50 

31 

50 

60 

63 

58 

63 

55 

55 

54 

54 

59 

44 

37 

67 

57 

57 

52 

51 

55 

53 

32 

57 

62 

62 

64 

63 

53 

55 

9 

28 

25 

26 

31 

42 

40 

37 

40 

43 

40 

40 

36 

31 

33 

34 

35 

25 

25 

28 

23 

23 

28 

34 

29 

35 

33 

29 

41 

44 

44 

33 

4 

LE  GRAND 

MAX 

52 

50 

50 

33 

39 

61 

60 

62 

65 

57 

33 

55 

37 

53 

53 

60 

37 

57 

32 

50 

35 

55 

53 

59 

62 

61 

64 

65 

65 

60 

59 

57 

3 

28 

26 

26 

39 

43 

45 

44 

45 

45 

40 

41 

42 

30 

S3 

41 

35 

32 

26 

29 

25 

28 

29 

28 

26 

37 

33 

32 

30 

46 

42 

40 

35 

2 

LEMON  COVE 

MAX 

42 

50 

49 

55 

62 

62 

62 

62 

58 

39 

46 

53 

38 

31 

49 

43 

50 

61 

33 

52 

55 

54 

52 

49 

60 

63 

63 

65 

59 

50 

52 

54 

>8 

MIN 

30 

29 

29 

31 

40 

40 

35 

44 

46 

38 

45 

44 

33 

39 

41 

33 

28 

30 

29 

32 

33 

32 

33 

27 

30 

40 

36 

34 

38 

43 

37 

35 

,5 

LINDSAY 

MAX 

47 

50 

50 

58 

62 

62 

60 

59 

59 

59 

50 

30 

38 

33 

49 

48 

53 

63 

53 

53 

56 

54 

33 

51 

62 

63 

63 

66 

64 

55 

55 

56 

,1 

30 

27 

27 

27 

31 

33 

32 

40 

44 

36 

42 

40 

30 

32 

40 

34 

26 

26 

26 

30 

29 

26 

31 

29 

27 

31 

38 

30 

34 

41 

34 

32 

LODI 

MAX 

49 

50 

52 

49 

59 

64 

38 

60 

56 

33 

56 

66 

57 

35 

65 

62 

60 

56 

56 

57 

55 

56 

54 

55 

55 

62 

63 

62 

60 

53 

56 

56 

.8 

27 

26 

32 

39 

44 

4? 

42 

44 

34 

36 

35 

26 

30 

35 

36 

35 

23 

31 

26 

24 

28 

30 

32 

28 

32 

28 

28 

30 

39 

42 

38 

33 

1 

LOS  BANGS 

MAX 

50 

52 

52 

53 

60 

65 

59 

64 

58 

56 

56 

58 

37 

53 

50 

62 

60 

34 

54 

54 

59 

58 

33 

56 

52 

64 

65 

65 

66 

62 

58 

57 

i* 

29 

26 

25 

32 

42 

32 

37 

44 

48 

38 

41 

30 

31 

35 

37 

27 

23 

27 

30 

26 

24 

29 

32 

28 

28 

34 

38 

32 

41 

43 

36 

33 

,1 

MADERA 

MAX 

54 

51 

52 

50 

54 

62 

63 

59 

64 

50 

58 

46 

30 

57 

44 

33 

58 

46 

58 

53 

52 

56 

55 

51 

45 

59 

62 

65 

64 

65 

54 

55 

,2 

30 

29 

29 

30 

35 

38 

38 

38 

36 

3T 

39 

37 

32 

34 

37 

34 

34 

29 

29 

28 

29 

30 

31 

27 

29 

31 

36 

33 

36 

44 

41 

33 

6 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

MANTECA 

MAX 

30 

47 

49 

51 

50 

59 

62 

36 

60 

57 

33 

49 

33 

54 

34 

55 

60 

37 

47 

52 

54 

33 

55 

31 

53 

S3 

60 

61 

61 

63 

53 

54 

6 

MIN 

30 

28 

31 

35 

40 

39 

42 

44 

40 

38 

39 

33 

33 

34 

37 

34 

36 

32 

31 

29 

29 

29 

33 

29 

30 

32 

32 

33 

35 

44 

41 

34 

6 

MARICOPA 

MAX 

50 

48 

49 

56 

60 

61 

59 

57 

60 

55 

30 

33 

35 

31 

44 

32 

34 

63 

52 

51 

53 

34 

54 

52 

59 

67 

63 

67 

65 

63 

55 

55 

9 

min 

35 

32 

34 

30 

30 

38 

36 

43 

43 

37 

43 

41 

33 

33 

33 

35 

32 

so 

32 

32 

31 

29 

38 

36 

33 

39 

42 

34 

37 

42 

38 

35 

5 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

50 

51 

50 

53 

60 

63 

60 

65 

60 

56 

54 

65 

38 

56 

50 

61 

61 

58 

56 

52 

58 

56 

55 

58 

62 

63 

64 

65 

60 

57 

57 

6 

MIN 

29 

26 

28 

34 

44 

37 

37 

44 

46 

43 

42 

32 

S3 

35 

41 

31 

31 

25 

31 

28 

28 

28 

29 

27 

35 

37 

30 

45 

44 

42 

34 

7 

MODESTO 

MAX 

49 

50 

52 

49 

60 

60 

35 

62 

59 

55 

55 

55 

36 

35 

56 

62 

3» 

32 

53 

53 

35 

3T 

52 

55 

54 

64 

62 

63 

64 

56 

56 

56 

3 

Mm 

28 

27 

31 

37 

43 

38 

39 

44 

37 

39 

39 

33 

34 

36 

37 

34 

26 

29 

31 

27 

29 

29 

35 

29 

32 

33 

32 

33 

44 

40 

39 

34 

3 

NEWMAN  2  Nw 

MAX 

48 

49 

50 

48 

59 

63 

57 

59 

59 

55 

55 

55 

55 

52 

56 

60 

60 

54 

58 

54 

34 

56 

52 

55 

52 

59 

62 

62 

62 

57 

55 

55 

9 

Mm 

30 

28 

28 

35 

43 

36 

38 

43 

41 

39 

37 

29 

30 

37 

38 

35 

25 

28 

30 

29 

23 

27 

30 

26 

27 

32 

33 

29 

36 

40 

33 

32 

7 

See  Reloronco  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Day  of  Month 

01 

Station 

1 

e 

1 0 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

1 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

31 

> 
< 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

39 

42 

47 

50 

55 

59 

60 

65 

69 

69 

64 

30 

31 

65 

52 

37 

37 

62 

56 

49 

47 

51 

51 

47 

48 

58 

59 

59 

60 

61 

42 

54.7 

Mm 

22 

23 

25 

27 

31 

34 

36 

31 

29 

26 

27 

27 

28 

30 

35 

27 

24 

26 

22 

22 

25 

23 

26 

24 

28 

28 

28 

30 

32 

30 

27.5 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

SO 

47 

49 

50 

49 

56 

61 

56 

53 

33 

59 

53 

36 

47 

56 

61 

36 

54 

50 

50 

94 

34 

51 

S3 

54 

5a 

60 

61 

60 

33 

54.2 

Mm 

28 

27 

35 

37 

40 

40 

40 

43 

41 

42 

36 

sa 

39 

34 

3T 

33 

28 

32 

27 

24 

27 

33 

31 

31 

32 

31 

-2a 

28 

40 

44 

43 

34.5 

ORANGE  COVE 

MAX 

52 

44 

31 

49 

37 

62 

63 

61 

63 

60 

61 

49 

32 

58 

33 

46 

48 

48 

60 

52 

32 

55 

54 

55 

50 

60 

64 

65 

61 

51 

53 

55.1 

Mm 

28 

29 

28 

31 

38 

58 

35 

44 

46 

37 

42 

44 

33 

34 

42 

32 

29 

28 

29 

30 

30 

30 

31 

so 

30 

37 

33 

31 

56 

38 

43 

34.5 

PANOCME  CREEK 

MAX 

34 

47 

49 

30 

52 

58 

62 

55 

62 

58 

58 

52 

93 

55 

48 

30 

39 

56 

52 

34 

31 

56 

34 

49 

54 

54 

63 

62 

65 

64 

61 

55.3 

Mm 

11 

31 

30 

30 

35 

39 

39 

42 

44 

40 

31 

32 

34 

34 

33 

28 

24 

31 

26 

28 

29 

34 

32 

26 

33 

38 

35 

37 

39 

39 

34.0 

PORTERVILLE 

MAX 

ss 

47 

51 

31 

58 

58 

63 

61 

63 

60 

59 

47 

36 

39 

54 

30 

50 

35 

59 

53 

34 

57 

57 

S3 

55 

63 

66 

65 

66 

65 

55 

57.1 

Mm 

s* 

28 

30 

30 

33 

36 

36 

38 

43 

37 

38 

44 

32 

34 

38 

36 

28 

27 

29 

31 

29 

28 

33 

31 

28 

32 

38 

34 

36 

42 

39 

34.0 

POSEY  3  E 

MAX 

42 

43 

45 

42 

52 

58 

55 

53 

61 

39 

44 

34 

60 

32 

34 

48 

50 

49 

40 

42 

48 

46 

34 

45 

51 

46 

44 

54 

51 

51 

34 

48.6 

Mm 

u 

11 

15 

18 

22 

23 

28 

29 

24 

22 

24 

28 

27 

28 

26 

24 

21 

20 

17 

20 

19 

16 

16 

23 

24 

26 

22 

26 

2a 

27 

22.6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

37 

40 

41 

40 

39 

50 

50 

34 

,2 

32 

34 

56 

56 

35 

56 

51 

55 

54 

30 

48 

49 

49 

43 

49 

54 

37 

36 

55 

59 

52 

38 

50.0 

Mm 

21 

24 

26 

30 

33 

36 

34 

36 

33 

32 

34 

3) 

34 

36 

34 

32 

52 

35 

34 

29 

28 

25 

24 

26 

29 

32 

31 

28 

34 

32 

32 

31.0 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

51 

47 

47 

51 

30 

61 

61 

55 

61 

56 

54 

34 

34 

54 

50 

51 

61 

36 

49 

33 

52 

54 

55 

51 

52 

50 

61 

63 

62 

63 

56 

54.7 

Mm 

33 

31 

31 

35 

38 

37 

37 

41 

46 

41 

39 

34 

33 

33 

36 

35 

26 

26 

29 

28 

31 

32 

36 

34 

26 

26 

38 

37 

39 

43 

42 

34.7 

SONORA  RS 

MAX 

42 

45 

47 

47 

54 

57 

64 

71 

63 

56 

55 

sa 

93 

60 

35 

56 

62 

61 

56 

53 

30 

33 

50 

31 

92 

61 

60 

61 

63 

60 

48 

53.7 

Mm 

25 

23 

25 

30 

37 

55 

35 

38 

32 

29 

31 

30 

30 

32 

32 

28 

26 

27 

22 

24 

26 

23 

27 

26 

30 

32 

27 

31 

35 

37 

29.6 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 

MAX 

36 

34 

3a 

39 

41 

48 

52 

48 

43 

55 

48 

33 

53 

53 

54 

53 

52 

47 

42 

44 

42 

41 

38 

45 

48 

49 

48 

51 

49 

46 

36 

46.1 

Mm 

12 

9 

16 

20 

32 

31 

31 

30 

25 

24 

25 

27 

29 

29 

27 

21 

20 

21 

15 

16 

20 

15 

17 

ia 

21 

22 

21 

29 

29 

21 

22.3 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

47 

47 

49 

48 

38 

61 

33 

59 

54 

52 

54 

54 

54 

54 

55 

60 

56 

46 

52 

55 

54 

53 

51 

5* 

53 

60 

60 

61 

62 

51 

54 

34.3 

Mm 

30 

27 

31 

39 

43 

40 

40 

45 

38 

37 

34 

30 

32 

36 

38 

34 

30 

29 

30 

27 

26 

29 

33 

29 

32 

32 

30 

30 

36 

43 

38 

33.8 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

51 

48 

50 

32 

50 

59 

65 

57 

60 

60 

53 

55 

55 

55 

55 

39 

61 

57 

55 

54 

56 

56 

56 

56 

55 

53 

61 

62 

62 

63 

63 

56.6 

Mm 

28 

25 

33 

37 

41 

41 

42 

45 

36 

37 

36 

33 

33 

34 

37 

34 

30 

32 

31 

25 

29 

31 

33 

30 

32 

32 

31 

33 

42 

43 

39 

34.4 

TEHACHAP I 

MAX 

35 

42 

46 

50 

54 

60 

59 

63 

59 

62 

47 

sa 

60 

53 

37 

46 

47 

50 

44 

46 

49 

44 

39 

48 

30 

66 

51 

56 

56 

43 

37 

50.4 

Mm 

26 

18 

17 

20 

28 

30 

41 

37 

26 

29 

32 

30 

32 

28 

29 

35 

34 

22 

20 

23 

22 

17 

26 

26 

26 

35 

36 

21 

27 

30 

32 

27.6 

TEJON  RANCHO 

MAX 

44 

42 

43 

52 

57 

57 

59 

36 

56 

49 

45 

47 

30 

45 

41 

43 

48 

60 

46 

58 

30 

46 

46 

49 

63 

58 

38 

63 

59 

57 

45 

31.4 

Mm 

36 

30 

30 

31 

38 

39 

38 

48 

40 

35 

42 

35 

33 

35 

31 

33 

31 

35 

31 

32 

28 

34 

37 

36 

30 

39 

44 

38 

40 

36 

38 

35.5 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

46 

50 

53 

59 

62 

63 

66 

68 

67 

61 

61 

37 

60 

60 

66 

55 

55 

62 

35 

56 

39 

53 

54 

32 

63 

64 

62 

66 

66 

63 

51 

59.2 

Mm 

28 

26 

26 

28 

37 

56 

35 

50 

39 

33 

35 

40 

sa 

32 

38 

33 

25 

25 

26 

28 

23 

26 

27 

29 

26 

36 

32 

34 

36 

40 

37 

32.5 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

40 

40 

44 

40 

44 

49 

48 

50 

32 

32 

56 

52 

32 

60 

62 

59 

60 

32 

51 

52 

50 

48 

45 

50 

54 

36 

36 

58 

56 

30 

45 

51.1 

Mm 

28 

29 

30 

32 

36 

33 

34 

3a 

32 

30 

30 

31 

32 

34 

32 

29 

30 

28 

26 

26 

24 

26 

26 

28 

28 

32 

30 

29 

32 

34 

33 

30.4 

TRACY  CARBONA 

MAX 

52 

51 

92 

50 

49 

60 

65 

52 

62 

58 

33 

53 

57 

62 

59 

60 

62 

48 

53 

55 

57 

60 

51 

56 

4T 

59 

61 

64 

63 

39 

57 

56.4 

Mm 

30 

31 

29 

32 

39 

42 

45 

45 

40 

37 

38 

30 

30 

32 

39 

37 

27 

27 

35 

27 

29 

34 

32 

30 

31 

37 

32 

33 

41 

39 

43 

34.6 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

49 

30 

92 

51 

60 

65 

38 

62 

36 

34 

37 

34 

33 

60 

63 

62 

62 

90 

56 

57 

55 

56 

50 

35 

32 

32 

61 

64 

59 

58 

55 

56.4 

Mm 

34 

26 

30 

39 

65 

39 

45 

44 

33 

35 

33 

2a 

31 

33 

32 

42 

33 

23 

32 

35 

25 

35 

37 

30 

26 

33 

34 

28 

39 

42 

43 

34.5 

VISALIA 

MAX 

34 

43 

47 

47 

55 

58 

60 

60 

35 

55 

37 

47 

31 

36 

56 

51 

44 

48 

58 

30 

30 

34 

52 

53 

46 

59 

62 

62 

64 

59 

52 

53.8 

Mm 

31 

29 

30 

31 

35 

38 

95 

35 

46 

39 

40 

44 

35 

33 

sa 

34 

29 

29 

29 

31 

30 

32 

29 

31 

30 

34 

38 

36 

41 

44 

40 

34.7 

WASCO 

MAX 

55 

90 

49 

30 

57 

62 

62 

58 

58 

60 

33 

47 

34 

35 

30 

44 

48 

55 

62 

49 

31 

55 

53 

34 

33 

63 

67 

63 

66 

65 

56 

55.6 

Mm 

32 

30 

33 

29 

35 

55 

35 

39 

42 

35 

38 

41 

28 

32 

37 

J7 

28 

29 

32 

32 

27 

29 

34 

33 

27 

29 

43 

32 

36 

38 

36 

33.7 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

35 

39 

40 

39 

44 

49 

45 

50 

49 

48 

47 

32 

30 

51 

60 

52 

37 

48 

49 

50 

46 

46 

47 

50 

S3 

55 

55 

56 

51 

43 

53 

48.7 

ft      ft  ft 

Mm 

14 

14 

16 

24 

32 

29 

29 

31 

25 

24 

24 

22 

24 

25 

26 

30 

23 

17 

19 

18 

17 

20 

22 

18 

20 

22 

23 

23 

26 

25 

24 

22.8 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

33 

98 

61 

sa 

64 

75 

80 

73 

70 

71 

67 

70 

73 

71 

74 

68 

38 

58 

55 

53 

38 

56 

56 

58 

65 

62 

39 

63 

62 

59 

54 

63.3 

Mm 

37 

32 

34 

34 

35 

41 

47 

50 

43 

44 

45 

41 

41 

43 

45 

45 

45 

41 

36 

38 

30 

32 

31 

31 

32 

34 

40 

35 

36 

39 

38 

38.5 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

36 

58 

60 

58 

59 

69 

74 

63 

5a 

56 

57 

70 

6a 

64 

67 

62 

60 

37 

39 

57 

37 

36 

37 

sa 

60 

60 

62 

50 

58 

59 

60.3 

Mm 

46 

43 

44 

46 

47 

47 

53 

51 

48 

47 

49 

49 

31 

52 

50 

52 

50 

46 

47 

44 

45 

46 

43 

47 

46 

51 

47 

47 

50 

47 

47.8 

BARRETT  DAM 

MAX 

31 

52 

61 

62 

60 

65 

75 

78 

72 

72 

73 

68 

70 

73 

74 

75 

55 

55 

57 

55 

52 

59 

57 

36 

58 

61 

6  5 

56 

65 

63 

52 

62,7 

Mm 

39 

27 

26 

26 

27 

27 

31 

37 

32 

31 

32 

32 

32 

31 

31 

33 

41 

43 

32 

32 

25 

24 

24 

26 

26 

26 

32 

29 

29 

29 

40 

30.7 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

49 

46 

53 

58 

58 

63 

69 

74 

74 

74 

71 

74 

64 

64 

71 

66 

56 

49 

55 

56 

33 

52 

52 

51 

55 

58 

52 

54 

62 

60 

49 

59.4 

Mm 

30 

26 

31 

30 

31 

31 

41 

45 

3« 

42 

40 

37 

37 

40 

4 1 

36 

32 

32 

30 

30 

25 

28 

28 

24 

27 

41 

36 

29 

30 

32 

30 

33.3 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

34 

43 

45 

46 

51 

56 

59 

54 

56 

55 

49 

45 

50 

54 

47 

47 

30 

41 

39 

30 

46 

41 

39 

61 

45 

44 

4  1 

50 

46 

41 

37 

45.3 

Mm 

10 

4 

4 

a 

13 

17 

22 

28 

ia 

20 

23 

14 

11 

20 

2 1 

20 

20 

21 

11 

22 

2 

7 

11 

6 

6 

13 

22 

10 

14 

25 

3 

14.4 

BONITA 

MAX 

60 

63 

65 

62 

65 

75 

83 

71 

64 

66 

65 

73 

75 

76 

76 

61 

60 

63 

60 

6  1 

64 

62 

62 

62 

68 

66 

65 

66 

66 

60 

62 

66.0 

Mm 

39 

33 

31 

33 

34 

35 

42 

43 

36 

35 

43 

36 

36 

37 

37 

43 

42 

39 

41 

49 

32 

30 

35 

33 

33 

33 

44 

37 

33 

45 

40 

37.4 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

38 

62 

65 

62 

64 

7* 

79 

71 

71 

66 

70 

71 

77 

77 

77 

63 

63 

68 

54 

61 

63 

60 

61 

60 

66 

63 

64 

67 

63 

55 

60 

65.6 

Mm 

38 

36 

35 

34 

38 

41 

44 

50 

42 

40 

39 

43 

42 

45 

45 

ss 

55 

46 

46 

37 

35 

33 

36 

33 

39 

41 

46 

37 

40 

39 

36 

40.7 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

36 

56 

58 

58 

58 

64 

74 

67 

57 

56 

38 

67 

67 

70 

70 

59 

62 

62 

57 

57 

59 

57 

59 

60 

61 

62 

58 

59 

60 

58 

60 

60,8 

Mm 

50 

43 

44 

43 

44 

47 

54 

53 

46 

46 

47 

45 

31 

54 

49 

52 

54 

49 

47 

48 

43 

41 

44 

42 

43 

45 

48 

45 

45 

44 

46 

46.8 

CACHUMA  DAM 

MAX 

56 

54 

57 

56 

57 

61 

70 

71 

68 

67 

64 

67 

68 

72 

73 

70 

64 

66 

64 

50 

58 

62 

57 

58 

60 

62 

58 

61 

70 

57 

54 

62,3 

Mm 

35 

28 

29 

30 

33 

37 

37 

44 

38 

36 

3a 

93 

33 

35 

40 

41 

33 

35 

37 

35 

36 

31 

33 

26 

30 

44 

42 

37 

37 

43 

35 

35.7 

CAMPO 

MAX 

50 

50 

61 

61 

63 

66 

70 

70 

72 

72 

68 

61 

63 

72 

66 

57 

46 

55 

53 

49 

51 

55 

55 

57 

56 

60 

54 

64 

61 

46 

50 

59.2 

Mm 

37 

32 

24 

23 

25 

35 

46 

38 

29 

30 

34 

40 

38 

32 

30 

40 

39 

37 

27 

35 

18 

16 

19 

20 

22 

30 

32 

25 

24 

28 

36 

30.4 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

35 

62 

65 

62 

64 

73 

80 

74 

7* 

70 

70 

70 

75 

77 

76 

71 

60 

68 

62 

58 

61 

60 

61 

62 

66 

62 

65 

69 

65 

60 

60 

66,4 

Mm 

36 

28 

27 

28 

32 

35 

42 

46 

36 

35 

33 

43 

43 

50 

49 

54 

51 

30 

50 

35 

32 

27 

30 

27 

28 

31 

40 

30 

33 

36 

31 

37.2 

CHULA  VISTA 

MAX 

58 

60 

59 

58 

60 

66 

73 

64 

59 

67 

68 

68 

63 

63 

58 

58 

62 

60 

61 

64 

59 

62 

58 

62.1 

Mm 

45 

36 

39 

38 

40 

45 

41 

43 

40 

41 

44 

45 

44 

45 

46 

38 

37 

39 

40 

49 

42 

41 

44 

41.8 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

55 

58 

60 

62 

70 

71 

71 

74 

78 

73 

71 

68 

73 

73 

71 

61 

62 

65 

57 

59 

60 

56 

58 

59 

59 

63 

61 

65 

63 

54 

64.3 

Mm 

36 

32 

33 

34 

33 

31 

33 

38 

42 

41 

41 

39 

41 

42 

43 

32 

36 

36 

35 

35 

37 

39 

36 

40 

43 

32 

39 

39 

37.3 

CORONA 

MAX 

57 

60 

62 

63 

63 

74 

80 

70 

66 

67 

60 

71 

74 

75 

74 

6a 

58 

65 

36 

57 

63 

59 

60 

60 

66 

64 

65 

67 

63 

57 

57 

64,6 

Mm 

35 

36 

31 

34 

32 

42 

55 

51 

38 

37 

37 

30 

54 

49 

42 

52 

37 

37 

33 

38 

41 

26 

30 

29 

32 

34 

43 

31 

32 

39 

35 

38.5 

CULVER  CITY 

MAX 

60 

65 

65 

62 

62 

72 

85 

78 

71 

62 

65 

75 

81 

75 

78 

70 

70 

62 

64 

64 

63 

62 

64 

70 

67 

67 

69 

65 

57 

61 

67.7 

Mm 

40 

38 

36 

38 

41 

43 

49 

53 

46 

42 

45 

41 

45 

47 

43 

43 

40 

46 

36 

35 

38 

37 

38 

40 

43 

47 

41 

41 

44 

39 

41.9 

CUYAMA 

MAX 

49 

40 

49 

52 

52 

57 

58 

66 

68 

60 

63 

56 

55 

57 

61 

55 

49 

53 

58 

45 

45 

56 

50 

46 

52 

59 

58 

54 

62 

61 

47 

54.7 

Mm 

27 

22 

22 

22 

25 

28 

31 

38 

32 

2a 

31 

26 

26 

25 

28 

28 

20 

19 

23 

27 

17 

18 

25 

21 

20 

33 

38 

21 

27 

31 

28 

26.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1   1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  9 

 ■  

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

38 

40 

39 

47 

50 

92 

57 

60  61 

62 

63 

61 

54 

57 

34 

34 

44 

44 

39 

44 

44 

45 

47  46 

45 

39 

55 

35 

37 

46  i 

MIN 

27 

21 

18 

20 

24 

26 

35 

33  30 

28 

31 

30 

31 

28  27 

28 

28 

26 

25 

29 

1 5 

16 

18 

1° 

22  29 

28 

2  0 

24 

29 

29 

25, 

7 

DRV  CANYON  RESERVOIR 

54 

58 

59 

64 

63 

72  71 

72 

70 

64 

63 

67  75 

68 

56 

36 

<>4 

49 

33 

35 

57 

57 

58 

60 

66 

60 

49 

MIN 

33 

32 

30 

29 

30 

33 

50 

45  36 

34 

35 

37 

44 

47  45 

46 

47 

38 

5  6 

33 

28 

2  3 

25 

28 

26  29 

32 

30 

31 

35 

32 

34* 

9 

El  capitan  dam 

59 

64 

66 

63 

68 

77 

85  74 

73 

71 

69 

76 

77  76 

78 

58 

64 

63 

60 

39 

64 

61 

61 

65 

61 

69 

65 

33 

MIN 

41 

36 

36 

37 

37 

37 

41 

49  44 

44 

42 

41 

44 

43  43 

46 

50 

44 

4  2 

42 

35 

35 

36 

36 

36  36 

38 

39 

40 

40 

41 

40 

4 

els i nore 

62 

66 

64 

72 

78 

74  73 

73 

78 

69 

72 

74  73 

58 

64 

5  5 

36 

61 

59 

58 

39 

60 

67 

63 

56 

58 

MIN 

33 

28 

26 

27 

27 

33 

37 

38  34 

34 

38 

42 

35 

34  36 

42 

36 

3  0 

33 

25 

23 

34 

26 

28  28 

40 

29 

30 

40 

36 

32 

7 

c  c  /•  n  M  n  t  Ptf\ 

61 

62 

60 

61 

74 

82 

72  68 

66 

65 

Tl 

75 

71  75 

63 

63 

62 

59 

60 

62 

60 

58 

60 

60 

65 

64 

58 

59 

MIN 

37 

29 

2  8 

30 

32 

4 1 

4  6 

36 

42 

34 

35 

37  38 

47 

49 

38 

4  1 

40 

29 

2  8 

36 

31 

30  31 

44 

34 

33 

45 

39 

36 

4 

f>  UN  T  APi*    tv*  J  5 1 N 

62 

64 

62 

65 

75 

81 

77  74 

75 

69 

72 

75 

75  75 

68 

61 

66 

59 

60 

63 

59 

SB 

62 

6  63 

68 

66 

64 

60 

67 

MIN 

33 

38 

35 

35 

35 

4 1 

54 

47  46 

49 

43 

52 

5  7 

50  46 

38 

45 

42 

40 

43 

41 

35 

34 

31 

41  43 

44 

42 

39 

38 

47 

42 

1 

u 1 L  L 1 5P  1 1  r I CLU 

63 

66 

64 

67 

80 

83 

73  73 

70 

74 

76 

77 

75  79 

66 

65 

65 

59 

61 

66 

63 

62 

62 

45 

68 

67 

59 

61 

0 

MIN 

39 

30 

29 

30 

32 

33 

36 

43  35 

36 

43 

34 

33 

34  36 

46 

45 

41 

40 

44 

30 

29 

33 

51 

30  10 

45 

34 

32 

45 

42 

36 

2 

henshaw  dam 

50 

52 

60 

60 

60 

59 

70  71 

71 

70 

66 

66 

64  74 

70 

46 

48 

56 

50 

33 

56 

34 

92 

5  57 

56 

50 

61 

60 

44 

58 

MIN 

35 

30 

2 1 

2 1 

22 

*' 

30 

38  29 

28 

29 

26 

so 

27  28 

3 1 

36 

38 

2  6 

29 

1 

1  8 

22 

2 1 

23  24 

34 

2  3 

24 

24 

36 

27 

5 

JUYLLWILU    HSNvjLh  DIM 

58 

50 

49 

58 

66 

70 

69  62 

64 

59 

38 

60 

63  57 

46 

40 

46 

40 

38 

48 

49 

43 

45 

51  51 

44 

55 

51 

42 

40 

J2 

2 

MIN 

22 

15 

10 

I  7 

16 

28 

34 

32  29 

22 

22 

20 

24 

25  24 

21 

23 

23 

1  7 

21 

12 

1  3 

10 

13 

15  22 

25 

1 2 

19 

1 6 

12 

19 

9 

JULIAN  WTNOLA 

97 

55 

56 

60 

64 

67  67 

68 

65 

58 

57 

70  61 

48 

41 

51 

47 

46 

50 

51 

50 

92 

46 

59 

57 

40 

44 

Mm 

33 

24 

34 

27 

28 

32 

46 

40 

36 

39 

33 

42  37 

32 

34 

29 

32 

26 

2  0 

25 

24 

37  32 

32 

28 

29 

32 

31 

7 

i  Ar.i  iua  nFikru 

58 

61 

62 

60 

64 

66 

77 

71  63 

62 

60 

70 

67 

65 

61 

63 

62 

60 

60 

60 

65 

63 

63 

58 

60 

63 

7 

Mm 

36 

33 

53 

35 

36 

37 

44 

48  43 

42 

45 

37 

38 

43 

4 1 

3  9 

38 

35 

3  3 

38 

35 

j5 

35 

37 

37 

37 

38 

4 

LA  M  SA 

59 

62 

64 

62 

64 

77 

81 

71  70 

68 

65 

74 

76 

75  77 

66 

64 

63 

58 

60 

63 

60 

61 

60 

9  63 

62 

67 

65 

58 

59 

65 

Mm 

40 

38 

36 

37 

38 

46 

50  41 

45 

47 

41 

48  46 

50 

49 

44 

42 

45 

36 

39 

39 

41 

37  41 

47 

42 

' 

42 

42 

4 

OMPOC 

5  i, 

57 

60 

62 

70 

73 

64  64 

60 

66 

67 

68 

72  69 

66 

68 

67 

57 

61 

63 

58 

60 

60 

3  62 

61 

68 

67 

58 

58 

63 

Mm 

35 

30 

1 

34 

40 

42 

39 

46  44 

36 

40 

34 

37 

38  46 

33 

34 

32 

55 

34 

34 

3  3 

34 

3 1 

34  36 

46 

38 

40 

47 

35 

37 

1 

LONG  BEACH 

62 

65 

68 

62 

66 

77 

84 

67  64 

58 

62 

77 

79 

77  77 

63 

66 

62 

57 

62 

65 

60 

62 

60 

66  62 

69 

64 

62 

60 

63 

66 

0 

Mm 

46 

40 

42 

41 

44 

' 

55  51 

48 

50 

46 

50 

52  49 

34 

30 

45 

4  7 

44 

40 

40 

41 

4 1 

42  45 

50 

* 

45 

46 

43 

46 

2 

LONG  BEACH  WB  AP 

97 

6  1 

62 

60 

63 

73 

82 

67  64 

57 

63 

72 

75 

73  75 

65 

67 

62 

60 

62 

63 

60 

60 

60 

71  63 

64 

64 

63 

59 

59 

64 

7 

Mm 

41 

36 

36 

38 

40 

4 1 

47 

50  49 

48 

47 

36 

43 

45  44 

4 

42 

41 

46 

41 

38 

36 

36 

38 

40  42 

48 

43 

41 

39 

42 

0 

62 

61 

60 

61 

72 

81 

70  67 

56 

59 

67 

76 

7q  72 

64 

67 

64 

54 

61 

60 

58 

57 

99 

60 

62 

58 

56 

58 

63 

Mm 

<>6 

41 

42 

4 

45 

53 

44 

47 

42 

46  46 

*T 

43 

4> 

47 

40 

57 

3  8 

39 

39 

40  42 

48 

43 

45 

40 

44 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

61 

64 

66 

62 

65 

75 

82 

72  70 

63 

6» 

72 

76 

75  76 

47 

67 

66 

57 

64 

64 

61 

61 

62 

64 

66 

65 

58 

60 

66 

5 

Mm 

45 

40 

4 1 

4 1 

44 

48 

52 

52  44 

45 

44 

44 

49 

50  50 

50 

46 

44 

4  S 

43 

39 

40 

39 

4  1 

42  47 

51 

4  3 

44 

45 

40 

44 

9 

MILL  CREEK  NO  2 

45 

52 

57 

56 

62 

68 

72 

71  69 

69 

69 

65 

64 

70  66 

66 

53 

66 

56 

31 

34 

55 

51 

92 

9  39 

57 

59 

61 

54 

61 

60 

3 

Mm 

32 

33 

39 

40 

38 

47 

52 

55  48 

90 

47 

41 

44 

47  47 

37 

36 

36 

33 

35 

32 

3  5 

29 

34 

37  36 

37 

39 

40 

34 

40 

39 

7 

MT  BALDY  NOTCH 

30 

34 

34 

36 

48 

50 

92 

44  46 

43 

44 

40 

42 

45  43 

28 

22 

28 

30 

29 

35 

31 

28 

30 

4  34 

32 

42 

37 

28 

32 

36 

5 

Mm 

18 

16 

1 8 

I  7 

25 

32 

32 

34  28 

JO 

31 

26 

26 

38  26 

15 

8 

12 

I  9 

10 

12 

1  * 

16 

16 

19  28 

20 

2  2 

26 

20 

16 

21 

7 

mount  yti  t,nN  re  ^i*  r 

45 

48 

48 

54 

61 

67 

61  60 

59 

55 

51 

60 

61  58 

55 

36 

47 

44 

38 

46 

42 

41 

46 

48  43 

44 

51 

47 

47 

43 

49 

7 

Mm 

17 

29 

3 1 

32 

35 

44 

47 

42  4 

44 

42 

36 

40 

42  42 

23 

26 

28 

2  5 

2  3 

2  5 

25 

22 

27 

29  29 

27 

30 

29 

24 

22 

31 

6 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

58 

60 

61 

60 

60 

66 

75 

65  63 

56 

60 

67 

67 

65  68 

62 

63 

60 

56 

63 

60 

59 

57 

60 

62  62 

60 

61 

60 

57 

58 

6 1 

7 

Mm 

40 

38 

36 

39 

40 

41 

46 

46  47 

48 

45 

41 

44 

44  46 

48 

51 

46 

49 

43 

41 

39 

5 1 

42 

42  40 

47 

42 

39 

5 1 

41 

43 

6 

60 

64 

62 

62 

61 

66 

75 

69  62 

60 

60 

70 

68 

68  75 

70 

63 

60 

61 

64 

62 

62 

61 

60  65 

61 

63 

63 

61 

63 

64 

0 

Mm 

40 

38 

37 

37 

39 

39 

46 

50  40 

4 1 

46 

39 

45 

45  47 

49 

40 

46 

43 

37 

35 

35 

34 

37  39 

46 

40 

40 

39 

39 

40 

9 

OJAI 

58 

62 

64 

63 

65 

72 

79 

77  73 

70 

72 

73 

77 

77  78 

64 

68 

67 

59 

62 

63 

60 

61 

62 

62 

68 

63 

56 

61 

66 

7 

Mm 

32 

30 

30 

3 1 

33 

32 

39 

46  38 

35 

35 

35 

3  5 

35  41 

4 

3  3 

31 

34 

32 

28 

2  8 

29 

28 

30  33 

46 

3  1 

32 

32 

32 

33 

8 

OXNARD 

58 

60 

62 

60 

64 

74 

81 

72  60 

59 

64 

73 

73 

71  68 

65 

66 

66 

55 

62 

65 

61 

60 

63 

62  62 

61 

66 

61 

60 

60 

64 

3 

Mm 

39 

36 

38 

36 

39 

30  43 

39 

36 

43 

46 

48  47 

49 

34 

37 

37 

36 

34 

33 

3  7 

36  38 

45 

3  9 

38 

37 

41 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

40 

47 

50 

51 

56 

65 

66 

64  64 

65 

64 

59 

65  63 

59 

41 

45 

43 

43 

48 

48 

45 

45 

48  30 

49 

53 

52 

51 

40 

52 

6 

Mm 

23 

22 

22 

30 

32 

38 

42 

42  4 

38 

40 

39 

37  38 

25 

2  7 

27 

25 

24 

22 

2  5 

25 

24 

26  27 

26 

28 

32 

29 

27 

30 

1 

PASADENA 

59 

63 

67 

63 

66 

77 

92 

T7  73 

69 

70 

73 

78 

77  77 

TO 

65 

66 

61 

63 

64 

61 

60 

62 

68  65 

64 

68 

64 

59 

59 

67 

4 

Mm 

40 

34 

36 

38 

40 

45 

48  4 

42 

41 

41 

43 

45  45 

50 

39 

4  3 

38 

35 

3  5 

33 

35 

37  39 

45 

37 

' 

36 

60 

4 

PERR  I  5 

54 

58 

61 

60 

63 

72 

78 

73  72 

72 

TO 

70 

70 

73  71 

60 

55 

61 

57 

55 

38 

67 

35 

38 

63  62 

60 

65 

65 

55 

55 

63 

5 

Mm 

33 

30 

29 

29 

29 

33 

34 

45 

37 

39 

54 

34  33 

36 

44 

32 

34 

3 1 

24 

24 

30 

25 

25  26 

39 

2  8 

28 

36 

33 

32 

5 

POMONA 

58 

62 

66 

63 

61 

75 

91 

79  7} 

74 

72 

73 

76 

77  76 

6T 

68 

67 

56 

64 

65 

61 

61 

62 

66 

69 

67 

60 

60 

67 

t. 

Mm 

35 

28 

29 

29 

32 

35 

39 

46  37 

36 

37 

35 

35 

37  38 

42 

38 

3  3 

3  5 

33 

30 

28 

30 

29 

30  34 

42 

32 

33 

40 

34 

34 

5 

RAMONA  SPAULDING 

63 

64 

62 

64 

77 

76 

73  72 

75 

69 

72 

70 

74  74 

62 

55 

61 

57 

38 

62 

59 

38 

60 

65  63 

58 

66 

64 

35 

57 

64 

5 

Mm 

33 

31 

2  8 

26 

27 

35 

43 

43 

34 

3  8 

38 

44  38 

4 

45 

39 

38 

30 

24 

28 

24 

24  30 

37 

2  9 

27 

36 

37 

33 

9 

redl ands 

55 

59 

63 

61 

65 

74 

77 

79  72 

75 

71 

70 

73 

75  73 

38 

56 

63 

57 

58 

62 

58 

57 

58 

67  62 

62 

67 

65 

SO 

56 

64 

4 

Mm 

35 

31 

3 1 

32 

33 

38 

43 

49 

41 

41 

37 

39 

40  43 

46 

41 

37 

40 

37 

30 

30 

3 1 

91 

33  33 

41 

3  3 

35 

40 

36 

37 

1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

56 

62 

64 

60 

63 

73 

79 

74  73 

72 

68 

69 

73 

75     7  3 

6T 

57 

65 

64 

56 

65 

59 

57 

61 

67  65 

66 

68 

64 

57 

58 

65 

5 

Mm 

35 

30 

29 

30 

33 

38 

41 

47  8 

37 

40 

40 

38  43 

50 

45 

39 

35 

35 

37 

29 

32 

30 

31  34 

44 

3  1 

34 

41 

31 

37 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA 

56 

58 

61 

69 

61 

64 

74 

80  79 

72 

73 

70 

69 

74  75 

74 

60 

39 

64 

57 

37 

63 

57 

56 

61  67 

65 

65 

66 

65 

52 

65 

1 

Mm 

35 

31 

32 

32 

33 

39 

43 

46  9 

38 

39 

39 

39 

38  41 

90 

49 

39 

4 

35 

33 

30 

32 

32 

32  33 

39 

34 

33 

35 

36 

8 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

50 

55 

60 

58 

60 

71 

77 

73  71 

71 

69 

69 

71 

73  T2 

68 

54 

60 

57 

55 

56 

56 

33 

35 

60 

61 

58 

62 

62 

60 

50 

62 

2 

Mm 

34 

35 

4 1 

39 

40 

*' 

52 

99  46 

46 

43 

47 

50  49 

45 

46 

39 

36 

33 

34 

33 

3* 

40 

41 

41 

4  1 

41 

37 

33 

41 

5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

62 

6  1 

64 

63 

67 

75 

81 

76  74 

75 

T2 

68 

74 

T8  TT 

64 

56 

63 

64 

36 

63 

61 

37 

60 

61  65 

63 

67 

67 

57 

58 

66 

Mm 

35 

28 

* 

26 

SO 

36 

36 

45 

36 

39 

43 

38 

38  43 

48 

49 

46 

35 

36 

91 

3  1 

30 

28 

29  32 

42 

30 

32 

38 

35 

35 

9 

2? 

J5 

38 

45 

43 

47 

96 

62  52 

56 

4T 

46 

51 

54  53 

40 

41 

47 

33 

36 

38 

43 

36 

42 

45  41 

46 

53 

45 

32 

33 

Mm 

23 

26 

25 

35 

35 

35 

42 

42 

31 

33 

38 

3T  35 

29 

27 

30 

27 

26 

26 

2  6 

26 

2  5 

32  31 

30 

30 

28 

28 

31 

5 

SAN  DIEGO  MB  AIRPORT 

MAX 

58 

60 

61 

60 

62 

TO 

77 

65  63 

64 

61 

69 

73 

T2  74 

62 

63 

62 

58 

61 

62 

58 

59 

60 

64  63 

63 

62 

61 

59 

61 

63 

5 

Mm 

45 

39 

39 

40 

41 

4) 

45 

51  43 

49 

48 

42 

64 

45  47 

54 

50 

46 

47 

47 

39 

39 

4] 

41 

41  44 

49 

44 

43 

44 

46 

44 

3 

SAN  FERNANDO 

MAX 

54 

58 

59 

63 

65 

67 

74 

73  75 

71 

70 

73 

72 

76 

75 

70 

60 

68 

60 

58 

63 

60 

61 

62 

67  62 

65 

69 

63 

57 

61 

65 

5 

MIN 

39 

41 

42 

37 

39 

47 

54 

56  44 

48 

40 

49 

54 

54 

56 

43 

34 

46 

39 

42 

42 

94 

35 

40 

36  39 

43 

40 

38 

39 

34 

42 

7 

SAN  6ABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

59 

64 

66 

63 

66 

76 

82 

79  70 

67 

69 

74 

77 

75 

76 

71 

66 

67 

63 

64 

65 

61 

62 

62 

69  65 

65 

67 

64 

61 

59 

67 

5 

MIN 

38 

32 

32 

33 

36 

38 

42 

49  39 

39 

40 

37 

38 

41 

42 

50 

42 

38 

43 

36 

31 

31 

33 

33 

34  36 

44 

35 

37 

44 

35 

38 

0 

SAN  JACINTO 

MAX 

55 

59 

63 

62 

66 

74 

80 

T5  73 

74 

70 

70 

73 

75 

72 

58 

60 

63 

57 

57 

64 

60 

56 

39 

67  65 

62 

66 

68 

32 

57 

64 

9 

MIN 

34 

27 

26 

26 

26 

30 

33 

34  31 

32 

37 

29 

30 

30 

32 

41 

49 

32 

35 

32 

30 

22 

26 

24 

24  26 

26 

25 

26 

36 

35 

30 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Indei 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

s 

7 

8 

9 

10 

M 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  | 

30 

31 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

60 

65 

68 

63 

65 

84 

74 

66 

67 

76 

80 

73 

73 

69 

64 

66 

62 

65 

67 

61 

61 

63 

69 

66 

63 

67 

65 

60 

63 

67 

,3 

Mm 

3a 

36 

34 

37 

39 

40 

44 

52 

47 

43 

40 

42 

43 

43 

53 

56 

44 

47 

41 

43 

37 

39 

38 

38 

39 

49 

41 

39 

45 

41 

42 

SANTA  BARBARA 

MAX 

59 

39 

39 

60 

60 

70 

74 

66 

63 

57 

64 

71 

72 

71 

73 

68 

68 

65 

55 

60 

62 

59 

39 

60 

61 

60 

62 

65 

63 

60 

62 

63 

.5 

MIN 

*1 

3» 

37 

38 

40 

43 

49 

43 

41 

42 

39 

40 

42 

48 

48 

46 

39 

49 

38 

38 

36 

39 

37 

37 

38 

68 

39 

42 

44 

4l 

4  1 

.0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

57 

58 

59 

60 

61 

64 

70 

66 

60 

56 

61 

66 

67 

81 

71 

65 

64 

69 

57 

59 

39 

58 

60 

38 

62 

60 

-  61 

62 

57 

58 

61 

62 

.0 

MIN 

37 

36 

33 

36 

38 

37 

39 

46 

41 

43 

41 

39 

38 

39 

46 

69 

9* 

95 

41 

36 

36 

34 

33 

33 

36 

44 

38 

35 

42 

45 

41 

38 

« 6 

SANTA  CATAL1NA  WBAP 

MAX 

49 

50 

55 

54 

36 

71 

75 

70 

65 

58 

A3 

65 

68 

70 

68 

54 

,3 

58 

48 

59 

55 

52 

31 

33 

39 

54 

51 

57 

55 

52 

53 

58 

.0 

MIN 

A3 

43 

45 

44 

46 

31 

61 

32 

47 

46 

46 

54 

36 

37 

53 

45 

46 

45 

43 

44 

44 

44 

43 

44 

47 

44 

47 

46 

69 

45 

47 

'* 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

MAX 

S3 

S3 

36 

57 

60 

74 

72 

63 

65 

61 

63 

65 

68 

72 

68 

64 

66 

58 

53 

60 

60 

56 

59 

58 

60 

63 

60 

69 

60 

57 

57 

61 

.6 

MIN 

10 

27 

28 

30 

S3 

36 

38 

66 

3? 

35 

61 

92 

35 

41 

60 

45 

31 

28 

37 

31 

28 

30 

30 

34 

31 

36 

41 

29 

39 

38 

34 

34 

•  6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

62 

61 

62 

61 

60 

66 

72 

70 

65 

58 

39 

70 

74 

69 

70 

66 

70 

70 

60 

67 

64 

61 

58 

61 

65 

63 

66 

65 

62 

61 

58 

64 

.4 

MIN 

*7 

43 

42 

45 

47 

49 

S3 

37 

50 

48 

91 

48 

32 

49 

38 

54 

56 

48 

50 

47 

45 

45 

46 

65 

65 

49 

53 

46 

47 

49 

45 

48 

*7 

SANTA  PAULA 

MAX 

!8 

63 

64 

62 

63 

74 

73 

75 

69 

63 

72 

71 

76 

79 

78 

74 

65 

69 

62 

63 

67 

62 

61 

64 

64 

67 

65 

67 

64 

53 

60 

66 

.7 

MIN 

30 

33 

36 

36 

36 

41 

63 

36 

38 

38 

38 

40 

42 

44 

44 

59 

59 

36 

48 

33 

28 

31 

28 

35 

32 

39 

45 

39 

35 

39 

34 

38 

<  8 

SUNLAND 

MAX 

57 

61 

65 

64 

63 

74 

80 

75 

73 

72 

73 

76 

75 

79 

76 

69 

60 

69 

52 

60 

62 

59 

61 

60 

63 

62 

66 

67 

63 

52 

59 

65 

.6 

MIN 

38 

38 

40 

41 

41 

44 

49 

52 

46 

45 

44 

46 

46 

44 

48 

47 

45 

38 

42 

42 

32 

38 

32 

38 

40 

40 

40 

40 

38 

36 

32 

*l 

"* 

TORRANCE 

MAX 

59 

60 

62 

61 

61 

72 

BO 

70 

66 

61 

64 

71 

77 

75 

77 

68 

67 

67 

61 

69 

69 

60 

59 

61 

65 

62 

63 

66 

62 

56 

56 

65 

.  1 

MIN 

A3 

37 

38 

37 

41 

44 

69 

52 

50 

42 

46 

61 

44 

46 

46 

48 

43 

61 

43 

61 

37 

36 

36 

37 

39 

40 

48 

40 

62 

45 

38 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

60 

64 

63 

62 

63 

70 

79 

75 

71 

98 

62 

TS 

75 

71 

70 

to 

62 

65 

62 

69 

67 

63 

63 

62 

66 

66 

63 

67 

64 

57 

60 

65 

.4 

MIN 

36 

32 

31 

34 

33 

36 

40 

67 

48 

45 

41 

97 

39 

39 

38 

99 

51 

31 

39 

96 

38 

38 

33 

34 

32 

32 

44 

35 

36 

42 

37 

3  8 

"3 

TMITCHELL  DAM 

MAX 

52 

55 

56 

58 

61 

73 

72 

66 

67 

62 

AO 

70 

69 

70 

68 

62 

65 

63 

53 

60 

61 

36 

98 

tl 

59 

61 

60 

70 

39 

55 

56 

61 

.9 

MIN 

35 

29 

32 

29 

34 

36 

39 

63 

39 

35 

96 

42 

43 

41 

40 

97 

66 

35 

38 

42 

34 

28 

34 

38 

31 

32 

45 

35 

36 

42 

34 

36 

UCLA 

MAX 

56 

61 

62 

60 

62 

70 

78 

76 

66 

62 

65 

69 

74 

72 

74 

66 

64 

66 

61 

60 

60 

58 

98 

60 

66 

62 

64 

64 

62 

56 

57 

64 

.2 

MIN 

66 

47 

49 

47 

48 

52 

53 

36 

45 

47 

48 

94 

38 

58 

34 

54 

56 

52 

50 

48 

46 

45 

45 

66 

47 

50 

31 

68 

48 

46 

45 

49 

UPLAND  3  N 

MAX 

32 

36 

60 

60 

63 

70 

T7 

72 

70 

Tl 

67 

72 

73 

74 

73 

63 

63 

64 

55 

58 

60 

57 

57 

98 

65 

62 

66 

65 

65 

58 

54 

63 

.6 

MIN 

32 

30 

33 

33 

34 

36 

66 

31 

43 

42 

41 

38 

41 

43 

41 

48 

49 

37 

34 

34 

32 

30 

90 

32 

32 

36 

40 

33 

35 

35 

34 

3  7 

■  3 

VISTA  2  NNE 

MAX 

61 

64 

72 

75 

73 

75 

62 

84 

62 

58 

59 

62 

62 

98 

to 

64 

63 

60 

64 

62 

57 

59 

63 

.5 

MIN 

37 

38 

36 

33 

36 

39 

60 

48 

46 

37 

42 

37 

50 

46 

44 

42 

45 

38 

44 

42 

36 

31 

36 

34 

34 

36 

44 

36 

36 

44 

40 

3  9 

.6 

WARNER  SPRIN6S 

MAX 

AS 

50 

38 

57 

60 

66 

72 

68 

70 

68 

66 

68 

65 

70 

66 

60 

49 

53 

50 

50 

50 

32 

99 

55 

56 

55 

49 

61 

39 

53 

48 

36 

.2 

MIN 

28 

24 

20 

20 

22 

32 

38 

38 

27 

28 

33 

34 

92 

32 

32 

32 

33 

34 

27 

31 

20 

16 

24 

17 

23 

27 

29 

21 

21 

31 

31 

2  7 

.6 

YORBA  LINDA 

MAX 

37 

62 

65 

62 

66 

75 

80 

74 

68 

61 

66 

75 

75 

76 

78 

65 

63 

65 

57 

64 

65 

61 

61 

62 

68 

65 

66 

68 

64 

57 

62 

66 

.2 

ft      'ft  # 

Mm 

36 

40 

33 

35 

37 

41 

57 

51 

39 

38 

60 

45 

50 

45 

44 

51 

34 

42 

40 

37 

35 

34 

99 

34 

33 

33 

34 

36 

37 

42 

37 

40 

' 

SOUTHEAST  DESERT 

BAKER  4  NNM 

MAX 

37 

52 

30 

50 

33 

55 

58 

59 

63 

63 

62 

66 

62 

61 

62 

63 

62 

58 

60 

59 

54 

52 

96 

54 

56 

58 

55 

61 

62 

61 

57 

58 

.2 

35 

28 

28 

27 

31 

31 

>2 

37 

58 

36 

38 

38 

34 

32 

34 

39 

49 

38 

33 

36 

29 

25 

90 

29 

28 

30 

33 

30 

31 

37 

31 

3  3 

BAR5T0W 

MAX 

32 

48 

51 

51 

54 

38 

62 

66 

65 

62 

64 

69 

64 

65 

63 

62 

59 

60 

38 

52 

53 

59 

57 

95 

56 

96 

38 

66 

60 

57 

53 

58 

.1 

Mm 

32 

22 

21 

22 

28 

27 

28 

30 

31 

29 

31 

25 

26 

27 

29 

38 

98 

28 

29 

30 

20 

18 

24 

22 

21 

34 

33 

22 

25 

30 

36 

27 

'7 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

49 

48 

53 

60 

56 

64 

71 

72 

69 

64 

67 

62 

63 

69 

65 

61 

47 

37 

56 

51 

52 

54 

53 

55 

57 

53 

54 

64 

61 

58 

52 

58 

.6 

33 

32 

37 

28 

30 

45 

51 

33 

36 

42 

36 

48 

42 

42 

38 

32 

38 

35 

55 

33 

25 

23 

35 

26 

27 

40 

40 

27 

29 

35 

95 

35 

«  8 

BISHOP  MB  AIRPORT 

MAX 

37 

40 

42 

41 

49 

53 

51 

58 

58 

35 

S3 

54 

98 

60 

95 

46 

44 

92 

44 

42 

47 

45 

46 

49 

49 

4« 

52 

54 

52 

44 

49 

49 

.3 

17 

13 

14 

16 

24 

25 

24 

26 

25 

24 

26 

24 

24 

27 

91 

20 

17 

16 

18 

22 

15 

12 

19 

16 

16 

25 

22 

17 

19 

26 

16 

2  0 

' 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

29 

29 

32 

32 

38 

43 

69 

50 

46 

41 

38 

40 

44 

41 

95 

S4 

38 

38 

34 

30 

33 

29 

25 

26 

36 

32 

28 

42 

38 

33 

28 

36 

,5 

6 

2 

14 

5 

20 

28 

32 

32 

28 

35 

23 

20 

29 

26 

21 

» 

6 

13 

11 

12 

10 

15 

9 

12 

12 

17 

11 

10 

28 

16 

12 

1  6 

.  7 

BLYTHE 

MAX 

58 

57 

38 

61 

62 

68 

73 

72 

71 

70 

68 

70 

71 

70 

68 

63 

38 

58 

61 

39 

37 

57 

58 

60 

62 

63 

61 

66 

65 

62 

tt 

63 

.6 

Mm 

3s 

32 

30 

28 

30 

32 

39 

42 

33 

36 

39 

99 

34 

34 

34 

49 

51 

45 

34 

45 

33 

27 

31 

28 

29 

32 

33 

33 

33 

35 

34 

35 

■  3 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

SB 

37 

58 

39 

63 

68 

74 

67 

72 

71 

69 

70 

70 

69 

68 

61 

58 

58 

60 

37 

55 

55 

58 

59 

62 

62 

37 

63 

63 

63 

tt 

62 

.9 

60 

34 

32 

33 

32 

38 

41 

45 

39 

39 

♦4 

48 

43 

40 

43 

3* 

46 

42 

38 

44 

35 

91 

39 

92 

33 

3t 

37 

35 

34 

37 

37 

3  8 

•  6 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

62 

63 

62 

62 

63 

71 

76 

76 

74 

72 

72 

72 

73 

74 

56 

53 

66 

63 

62 

99 

59 

62 

63 

64 

70 

66 

67 

66 

66 

.1 

63 

31 

28 

28 

30 

35 

65 

37 

36 

41 

94 

95 

36 

46 

48 

43 

35 

40 

26 

23 

31 

28 

30 

37 

32 

34 

32 

44 

3  5 

BRANLEY  2  SM 

MAX 

66 

62 

61 

62 

65 

65 

71 

76 

73 

71 

74 

70 

72 

73 

76 

T5 

59 

55 

65 

62 

60 

59 

59 

62 

63 

67 

63 

59 

69 

66 

66 

66 

.0 

63 

31 

31 

29 

30 

34 

33 

42 

37 

37 

41 

41 

36 

36 

36 

52 

52 

46 

55 

45 

S3 

26 

29 

29 

30 

33 

98 

33 

33 

38 

42 

36 

•  6 

CANTIL 

MAX 

31 

30 

31 

50 

36 

59 

62 

63 

66 

62 

A3 

63 

64 

63 

61 

96 

58 

59 

56 

53 

33 

56 

54 

95 

60 

36 

60 

62 

59 

52 

56 

57 

,7 

33 

23 

21 

23 

27 

27 

29 

38 

29 

27 

34 

91 

24 

27 

29 

*2 

43 

27 

22 

36 

16 

17 

29 

24 

19 

37 

96 

21 

23 

37 

41 

2  8 

>  8 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

47 

48 

51 

52 

57 

62 

66 

62 

61 

62 

61 

61 

64 

61 

95 

51 

58 

52 

51 

49 

53 

52 

55 

55 

56 

57 

63 

58 

54 

54 

56 

.0 

Mm 

31 

23 

23 

23 

29 

31 

35 

40 

34 

34 

40 

34 

35 

97 

98 

*1 

40 

36 

30 

34 

25 

22 

29 

50 

31 

31 

95 

33 

29 

32 

39 

32 

'  * 

DEATH  VALLEY 

MAX 

59 

37 

35 

35 

57 

60 

58 

63 

65 

64 

71 

70 

68 

63 

67 

67 

71 

65 

63 

61 

62 

59 

38 

99 

60 

59 

66 

86 

63 

60 

61 

62 

.9 

Mm 

60 

30 

29 

30 

29 

33 

35 

35 

34 

39 

39 

39 

37 

36 

37 

47 

46 

62 

33 

44 

45 

29 

28 

28 

31 

96 

93 

30 

30 

37 

34 

35 

■  3 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

36 

30 

32 

32 

31 

44 

38 

63 

43 

45 

45 

43 

48 

59 

A* 

45 

39 

A4 

37 

38 

96 

44 

44 

63 

42 

43 

49 

45 

46 

47 

42 

.0 

Mm 

10 

5 

6 

6 

10 

13 

18 

20 

19 

20 

21 

19 

21 

21 

29 

29 

22 

12 

17 

13 

12 

13 

14 

13 

13 

21 

19 

12 

19 

18 

20 

16 

■  2 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

Be 

55 

55 

58 

57 

62 

67 

75 

66 

70 

67 

68 

71 

71 

77 

7} 

60 

52 

58 

56 

57 

55 

51 

57 

39 

61 

59 

58 

68 

60 

61 

62 

■  0 

Mm 

39 

39 

34 

34 

34 

37 

46 

48 

45 

44 

42 

68 

46 

67 

47 

90 

46 

45 

99 

63 

37 

33 

31 

95 

36 

35 

38 

41 

40 

40 

43 

40 

6 

EL  CENTRO  2  SSM 

MAX 

60 

59 

61 

66 

69 

82 

77 

70 

Tl 

74 

70 

72 

73 

75 

74 

67 

57 

63 

65 

62 

60 

to 

61 

tt 

67 

66 

60 

72 

67 

63 

67 

66 

9 

Mm 

39 

29 

27 

28 

30 

33 

38 

43 

35 

38 

40 

36 

34 

95 

39 

51 

49 

45 

35 

44 

31 

28 

28 

90 

31 

31 

37 

33 

33 

38 

37 

35 

6 

FAIRMONT 

MAX 

66 

41 

43 

41 

52 

47 

31 

62 

67 

62 

38 

36 

32 

96 

63 

,7 

47 

48 

55 

45 

44 

44 

48 

49 

48 

51 

46 

53 

39 

52 

41 

51 

0 

Mm 

31 

28 

27 

26 

28 

34 

36 

37 

36 

38 

S8 

37 

37 

96 

37 

90 

27 

30 

31 

30 

29 

29 

34 

29 

30 

30 

30 

34 

35 

31 

32 

32 

2 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

57 

57 

60 

63 

65 

67 

73 

71 

72 

71 

68 

68 

69 

71 

64 

64 

58 

39 

56 

61 

60 

53 

37 

62 

61 

64 

62 

65 

66 

62 

63 

63 

5 

Mm 

60 

38 

38 

37 

61 

46 

52 

55 

45 

47 

47 

50 

69 

A7 

A7 

90 

46 

46 

♦3 

64 

34 

34 

35 

94 

38 

60 

40 

39 

37 

39 

37 

42 

* 

HAIMEE 

MAX 

68 

39 

38 

39 

42 

46 

48 

50 

59 

52 

36 

53 

53 

54 

56 

52 

65 

47 

46 

42 

41 

43 

45 

44 

47 

52 

49 

46 

52 

48 

43 

47 

7 

Mm 

26 

20 

20 

21 

24 

28 

29 

32 

32 

30 

30 

30 

29 

30 

32 

29 

24 

23 

23 

21 

21 

22 

22 

25 

30 

28 

27 

26 

24 

26 

2 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

66 

34 

54 

57 

60 

63 

69 

77 

71 

70 

66 

69 

73 

73 

73 

53 

53 

59 

31 

55 

57 

58 

61 

62 

60 

59 

70 

64 

58 

62 

3 

Mm 

63 

38 

25 

27 

29 

39 

47 

42 

35 

39 

40 

45 

46 

45 

43 

42 

42 

43 

39 

24 

29 

26 

28 

28 

33 

32 

29 

35 

33 

36 

1 

IMPERIAL 

MAX 

61 

60 

62 

65 

65 

71 

77 

74 

72 

73 

70 

71 

76 

74 

74 

57 

64 

61 

59 

60 

62 

64 

67 

63 

37 

71 

67 

66 

67 

66 

4 

Mm 

66 

33 

32 

30 

32 

35 

40 

46 

40 

41 

44 

42 

42 

39 

40 

SO 

46 

47 

34 

30 

32 

33 

36 

37 

43 

36 

37 

41 

43 

39 

2 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

62 

AO 

62 

65 

65 

71 

78 

72 

72 

74 

70 

72 

74 

76 

75 

58 

54 

63 

63 

61 

60 

62 

62 

65 

67 

63 

58 

71 

66 

67 

68 

66 

3 

Mm 

33 

30 

28 

29 

31 

34 

38 

42 

38 

38 

42 

37 

37 

36 

38 

52 

47 

41 

36 

40 

30 

28 

30 

30 

32 

33 

39 

34 

32 

36 

40 

36 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Station 

Day  ot  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

44 
15 

41 
17 

4  3 
20 

47 
26 

55 
28 

5  7 

27 

54 
26 

55 
2T 

57 
25 

57 
23 

62 

28 

46 
23 

90 
19 

45 
22 

42 
18 

48 

17 

5  1 
11 

30 
20 

49 
25 

5  2 

22 

54 
22 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

Mm 

40 

63 
25 

65 
27 

66 

30 

67 
29 

70 
32 

77 
36 

77 
43 

76 
33 

78 
32 

76 
45 

77 
42 

76 
41 

79 
38 

77 
39 

81 
30 

60 
52 

57 
47 

72 
30 

64 
39 

66 
31 

65 
26 

62 
29 

68 
29 

6  7 
28 

70 
32 

66 
35 

67 
29 

67 
30 

67 
32 

62 
40 

69.4 
35.3 

I NVOKERN 

MAX 
MIN 

53 
28 

46 
19 

49 
20 

47 
21 

54 

22 

55 
26 

56 
24 

62 
33 

63 
30 

6  1 

27 

61 
28 

62 
26 

62 
24 

62 
32 

62 
32 

62 
31 

53 

37 

59 
27 

55 
21 

57 
28 

57 
20 

5  2 
2S 

53 
17 

55 
16 

56 

20 

53 
23 

59 
24 

60 
21 

60 
25 

51 
39 

54 
23 

36.5 
25.7 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

60 
38 

55 
34 

56 
35 

55 
31 

57 
31 

62 
34 

63 
41 

72 
48 

71 
43 

70 

41 

71 
42 

70 
44 

69 
45 

68 
44 

66 
45 

62 
46 

59 
44 

59 
42 

60 

40 

58 
40 

37 
33 

54 
31 

55 
30 

37 
34 

58 
34 

63 
35 

61 
37 

57 
33 

66 
36 

60 
35 

64 
44 

61.8 
38.4 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

32 
22 

39 
15 

42 
20 

43 
26 

48 
27 

48 
28 

50 
32 

54 
36 

34 
31 

5  1 
13 

48 
32 

46 

30 

47 
31 

51 
30 

48 
24 

65 
28 

36 

28 

41 
29 

38 
28 

34 
26 

37 
23 

36 
24 

37 
22 

40 

20 

21 

4 1 
26 

42 
29 

49 
21 

45 
29 

41 
28 

36 

20 

43.5 
26.5 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

47 
SO 

46 
24 

46 
23 

s  1. 

23 

53 

29 

57 
28 

59 
27 

70 
35 

60 
31 

59 

27 

59 
30 

39 
27 

59 
24 

73 
32 

63 
31 

63 
33 

57 
33 

52 
24 

52 
26 

50 
25 

51 
19 

55 

17 

53 
31 

54 
26 

56 
20 

55 
23 

59 
34 

6  2 
21 

59 
31 

48 
32 

66 
35 

56,0 
27.5 

LUCERNE  VALLEY   1  5SW 

MAX 
MIN 

MECCA  2  SE 

MAX 
MIN 

63 
39 

63 

30 

65 
28 

63 
29 

67 

30 

72 
34 

74 
37 

75 
37 

75 
37 

76 
38 

7) 

44 

74 
48 

64 

40 

77 
37 

75 
39 

72 
35 

62 
54 

63 
49 

65 
32 

60 
47 

64 
38 

60 
26 

68 

29 

61 

30 

62 
31 

64 

32 

64 

39 

64 
37 

67 
31 

63 
34 

64 
36 

67.1 
37.0 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

39 

43 
28 

48 
32 

48 
33 

52 
36 

59 
38 

67 
50 

60 
50 

59 

44 

59 
44 

96 

44 

37 
37 

38 
44 

61 
42 

95 

49 
38 

41 

36 

47 

36 

43 
30 

40 
30 

43 
30 

43 
27 

44 

27 

46 

32 

50 
33 

49 

35 

52 
36 

54 
17 

51 
36 

44 
34 

47 
31 

50.3 
36.3 

MOJAVE 

MAX 

Mm 

40 
32 

47 

22 

47 
21 

55 
23 

54 
13 

58 
26 

6  1 
31 

69 
38 

61 
29 

6  1 
29 

60 
39 

59 
30 

61 
28 

63 
31 

62 
39 

99 
38 

53 
37 

56 
28 

51 
33 

46 
29 

49 
19 

36 

20 

52 

SI 
23 

56 
23 

52 
36 

56 
40 

62 
24 

58 
28 

44 

35.3 
29.5 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

Mm 

49 

32 

47 

24 

47 

22 

54 
22 

52 
30 

57 
27 

62 
31 

67 
36 

62 
32 

6  1 

29 

58 
38 

59 
29 

62 
27 

64 

30 

61 
33 

99 
37 

54 
34 

58 
25 

55 
33 

49 
26 

49 
17 

55 

19 

51 
27 

51 

23 

54 

21 

58 
33 

57 
39 

6  1 
22 

58 
28 

47 
33 

44 
36 

55.4 
28.9 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

Mm 

38 
13 

40 
15 

36 
20 

47 
13 

48 
18 

50 
34 

49 
28 

67 
36 

49 
27 

45 
30 

44 

22 

49 
29 

47 

21 

39 
13 

37 
11 

60 
14 

36 

9 

31 

15 

36 
10 

39 

6 

33 
11 

35 
20 

38 

24 

37 
15 

32 
18 

46 
14 

43 
12 

36 
19 

38 
10 

41.6 
18.0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

34 
40 

52 
33 

53 
32 

53 
32 

59 
33 

63 
IS 

69 
47 

67 
43 

69 
40 

64 
40 

66 
44 

66 
48 

66 
47 

67 
40 

66 
46 

60 
46 

38 

48 

95 
41 

56 
36 

52 
41 

93 
34 

57 
27 

55 
30 

58 
31 

60 
10 

57 
35 

60 
36 

64 

32 

60 
34 

60 
60 

61 
40 

59.9 
38.2 

PALMDALE 

MAX 

Mm 

45 

32 

45 
23 

45 
24 

55 
25 

51 
29 

55 
30 

59 
32 

71 
38 

62 
32 

59 
30 

59 
33 

38 
29 

59 
29 

66 
32 

63 
32 

56 
32 

53 
34 

60 
26 

56 
35 

49 
29 

30 
21 

53 
22 

50 
30 

91 
25 

55 
24 

53 
28 

56 
33 

6  1 
26 

62 
34 

55 
33 

51 
34 

55.6 
29.6 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

44 

22 

44 

22 

46 

22 

51 
24 

5  1 

28 

55 

28 

58 
29 

72 

37 

60 
30 

59 
30 

58 
30 

38 
26 

58 

25 

66 

28 

62 
29 

52 
30 

52 
31 

60 

23 

94 

33 

48 

25 

49 

19 

55 
19 

50 
25 

91 

22 

54 

21 

54 
23 

57 
28 

61 

22 

62 
28 

49 
31 

50 
31 

56.6 
26.5 

PALM  SPRINGS 

MAX 

Mm 

60 
40 

59 
39 

62 
29 

63 

30 

66 
33 

71 

40 

77 
50 

74 
46 

73 
40 

74 

40 

74 
46 

76 
31 

77 
42 

75 
40 

78 
44 

70 
91 

60 
31 

69 
52 

65 
16 

60 
45 

63 
36 

60 
27 

66 
32 

64 

32 

71 
31 

69 
34 

64 
42 

69 
15 

66 
34 

62 
38 

65 
36 

67.6 
39.4 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

60 
41 

55 

36 

53 
35 

55 
35 

57 
35 

59 
38 

64 
42 

70 
46 

70 
44 

68 
43 

69 
43 

66 
46 

65 
44 

67 
42 

68 
44 

67 
46 

66 
50 

56 

47 

53 
41 

60 
43 

94 

38 

51 
32 

58 
33 

59 
35 

60 

36 

60 
37 

58 
38 

60 
37 

64 
38 

66 
42 

60 
40 

61,2 
60.2 

RANDSBURG 

MAX 

Mm 

42 
28 

61 
25 

44 
26 

42 

28 

47 
33 

55 
35 

60 
42 

62 
40 

63 
37 

57 
38 

56 
34 

57 
37 

59 
39 

60 
39 

36 
40 

33 
32 

47 
31 

52 
31 

48 
30 

43 
28 

65 
26 

51 
26 

47 
27 

50 
26 

52 
12 

90 
38 

54 
39 

56 
34 

54 
38 

47 

32 

48 
34 

51.5 
33.1 

SQUIRREL   INN  2 

MAX 

Mm 

43 
20 

40 
13 

43 

27 

43 

32 

49 
34 

50 
32 

36 
36 

34 
44 

55 
40 

54 
37 

49 
38 

44 

30 

47 

11 

35 
33 

49 

34 

37 
23 

40 
33 

41 
31 

34 

25 

32 
22 

38 

21 

17 
26 

37 
21 

42 

22 

43 
25 

39 
30 

40 
27 

48 
27 

42 
34 

34 
25 

32 
21 

43.5 
29.0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

63 
39 

63 

30 

65 
29 

66 
28 

69 

30 

75 
33 

T3 
41 

72 
43 

77 
37 

74 
37 

76 
44 

74 
45 

78 
41 

74 
36 

76 
38 

63 
32 

60 
52 

68 

40 

61 
32 

65 
47 

62 
36 

60 
26 

69 
30 

64 
SO 

69 

30 

69 
33 

65 
39 

67 
30 

65 
32 

63 
36 

68 
36 

66.0 
36,6 

TRONA 

MAX 

Mm 

57 
31 

57 
26 

49 
26 

47 
27 

49 
29 

53 
30 

55 
31 

56 
36 

63 
33 

60 
33 

57 
36 

64 
32 

59 
29 

58 
29 

99 
32 

62 
28 

60 
26 

56 
23 

58 
29 

57 
27 

54 
25 

54 
24 

56 
23 

51 
24 

53 
25 

54 
27 

54 

29 

52 

26 

56 
27 

51 
31 

52 
31 

55.6 
28.6 

TWENTYN I NE  PALMS 

MAX 

Mm 

53 
34 

49 
25 

52 
24 

54 
25 

58 
27 

64 
32 

70 
38 

65 
40 

67 
34 

64 
33 

64 

40 

62 
36 

65 
33 

70 
35 

63 
42 

56 
42 

53 
39 

59 
40 

55 

29 

52 
38 

33 
31 

52 
21 

55 
29 

56 
27 

59 

27 

57 
29 

57 
32 

65 
34 

66 
29 

60 
35 

59 
36 

39.1 
32.8 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

14 

42 

54 
17 

53 
24 

55 
16 

54 
24 

67 
32 

67 

25 

56 

25 

55 
25 

55 
26 

58 
23 

60 

25 

37 
25 

56 
31 

43 
29 

34 
26 

52 
22 

46 
23 

48 
18 

52 
15 

50 
18 

47 
15 

50 
18 

50 
17 

50 
23 

60 
23 

57 
22 

57 
28 

46 

20 

53.5 
22.4 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

Mm 

49 
30 

45 
21 

45 
21 

47 
23 

55 
29 

52 
27 

57 
29 

64 
33 

70 
30 

65 
29 

60 
31 

60 
27 

39 

27 

62 
28 

64 

29 

63 
33 

51 

39 

97 
26 

58 

30 

53 
32 

30 
21 

51 

20 

55 
27 

52 
21 

54 
21 

59 
27 

39 
34 

57 
23 

62 
25 

56 
33 

50 
32 

56.2 
27,7 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

Mm 

15 
.  7 

21 
■  3 

25 
3 

29 
6 

10 
14 

36 
11 

41 

u 

38 
21 

32 
10 

36 
1  1 

39 
9 

27 
4 

29 
7 

36 
19 

38 
10 

22 
4 

25 
3 

10 
•  6 

26 
-  2 

16 
•  9 

15 
•  5 

25 
-  2 

16 
6 

17 
3 

20 
-  5 

27 
5 

19 

0 

28 
.  1 

32 
6 

26 
9 

15 

0 

26,2 
6.3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

Mm 

4 

-  5 

7 

0 

12 
2 

16 

9 

20 
14 

25 
14 

29 
21 

28 
12 

31 
14 

30 

25 

e 

20 
9 

26 
12 

29 
17 

28 
10 

20 

•  4 

20 
•  6 

12 

0 

23 
3 

13 
.  6 

8 
0 

17 

3 

6 

.  6 

6 
1 

12 
1 

18 
8 

10 
0 

24 
6 

26 
14 

22 
4 

15 
•  2 

18.9 
5.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


JANUARY  1966 


Day  Of  Month 

Station 

$°< 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

11 

14 

.  _ 

17 

13 

ii 

26 

27 

20 

JU 

11 
31 

— •  •  *  

NORTH  COAST 

DRAtNAGE 

01 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

.04 

.03 

.00 

.01 

.08 

.00 

.03 

.03 

.03 

.04 

.03 

.04 

.06 

.03 

.10 

.12 

.13 

.06 

.05 

.03 

.10 

ft 

ft 

.19 

.06 

.06 

.02 

.05 

.03 

.00 

.13 

1.60 

WIND 

2T 

43 

7 

105 

145 

41 

34 

26 

15 

42 

18 

24 

32 

19 

92 

38 

4( 

39 

40 

31 

36 

ft 

ft 

90 

28 

37 

47 

31 

35 

79 

31 

1380 

MAX 

50 

52 

46 

51 

52 

53 

65 

60 

36 

56 

52 

54 

55 

35 

59 

60 

61 

61 

54 

35 

55 

- 

- 

55 

56 

30 

53 

60 

35 

49 

34 

55.0 

MIN 

)» 

33 

37 

42 

48 

50 

49 

42 

40 

38 

" 

34 

36 

36 

36 

36 

36 

3< 

3  3 

36 

34 

30 

35 

37 

_  38 

37 

37 

41 

39 

37.9 

FERNDALE   2  NM 

EVAP 

.03 

.00 

.00 

m 

.00 

.01 

.03 

.05 

.05 

.02 

.02 

.03 

.02 

.00 

.00 

.04 

.02 

.03 

.05 

.03 

.02 

.01 

.01 

.01 

.04 

.13 

.07 

.06 

. 

.04 

.01 

.8  98 

WIND  91 

102 

113 

102 

27 

61 

31 

57 

31 

55 

57 

43 

35 

19 

33 

47 

33 

29 

49 

40 

40 

39 

29 

45 

38 

94 

34 

59 

133 

57 

58 

1723 

MAX 

44 

47 

50 

51 

56 

63 

64 

59 

55 

52 

54 

54 

53 

34 

34 

57 

36 

33 

51 

30 

30 

30 

32 

56 

56 

55 

37 

57 

37 

33 

31 

54.0 

MIN 

34 

39 

45 

48 

50 

53 

49 

46 

36 

38 

40 

40 

40 

45 

49 

40 

38 

38 

37 

36 

37 

4C 

4C 

4  3 

4C 

44 

40 

4  0 

46 

43 

39 

41.8 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.00 

.00 

.01 

m 

„ 

.00 

.01 

.04 

.04 

.04 

.05 

.04 

.06 

.03 

.00 

.02 

.00  .04 

.00 

.00 

.00 

ft 

• 

• 

ft 

• 

* 

.01 

.02 

.00 

.488 

WIND 

10 

41 

34 

36 

31 

11 

17 

22 

11 

8 

7 

7 

10 

107 

43 

6i  23 

12  71 

47 

13 

26 

18 

15 

14 

83 

25 

23 

43 

24 

25 

889 

MAX 

46 

40 

47 

30 

32 

62 

61 

55 

31 

51 

52 

52 

54 

55 

39 

3f 

36 

58 

30 

43 

30 

49 

!' 

39 

56 

58 

35 

33 

52 

33 

52.4 

MIN 

34 

31 

37 

46 

30 

30 

50 

50 

39 

39 

38 

38 

39 

39 

39 

39 

3( 

38  24 

21 

20 

36 

25 

33 

39 

29 

47 

39 

39 

37.6 

LAKE  P1LLS8URY  NO  2 

EVAP 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.00 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.02 

.03 

,02  .03 

.01 

.02 

.00 

.01 

.01 

.02 

.02 

.02 

.02 

.00 

.00 

.00 

.45 

WIND 

1 

0 

2 

1 

2 

5 

1 

2 

2 

3 

4 

2 

*14 

*l! 

4 

6 

3 

A 

2 

0 

1 

11 

1 

1 

5 

11 

5 

5 

124B 

MAX 

42 

40 

43 

43 

49 

to 
60 

56 

56 

32 

31 

4. 
48 

47 

50 

50 

54 

33 

30 

47  48 

42 

42 

42 

49 

5  2 

51 

46 

53 

52 

48 

48 

47 

48.9 

MIN 

32 

37 

36 

42 

44 

47 

45 

46 

39 

39 

37 

38 

34 

38 

39 

38 

36 

37 

37 

33 

34 

38 

37 

37 

38 

36 

37 

37 

41 

37 

38 

36.3 

•      •  ft 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.02 

.07 

.03 

.00 

.00 

.00 

.12 

.11 

.15 

.02 

.03 

.06 

.12 

.03 

.11 

.15 

.13 

.12 

.07 

.15 

.13 

.14 

.09 

.03 

.03 

.07 

.12 

.07 

.00 

.07 

.00 

2.30 

W IND 

38 

70 

148 

140 

61 

15 

23 

39 

26 

30 

32 

26 

26 

27 

143 

121 

38 

36 

86 

80 

38 

36 

30 

34 

4  1 

v3 

27 

62 

87 

25 

1726 

MAX 

36 

46 

43 

32 

49 

31 

61 

55 

35 

51 

47 

32 

51 

31 

53 

37 

31 

51 

31 

49 

52 

50 

53 

30 

52 

55 

57 

52 

49 

51.5 

MIN 

33 

33 

35 

42 

45 

47 

47 

46 

39 

38 

37 

37 

36 

39 

40 

40 

40 

36 

36 

36 

36 

35 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

37 

41 

39 

38.6 

CHICO  EXPERIMENT 

STA  (A) 

EVAP 

ft 

• 

.14 

. 

- 

.04 

.02 

: 

: 

.06 

• 

.04 

.00 

.03 

ft 

19 

.03 

.06 

.03 

.03 

ft 

ft 

.12 

.01 

.04 

.03 

.04 

ft 

ft 

.23 

1,308 

WIND 

« 

ft 

233 

135 

124 

82 

22 

• 

89 

ft 

41 

20 

12 

ft 

ft 

86 

" 

29 

25 

41 

* 

* 

107 

36 

14 

19 

22 

* 

• 

208 

1387 

DAVIS  2  W5W 

EVAP 

•  OT 

.04 

.05 

.04 

.06 

.02 

.05 

.01 

.03 

.03 

.01 

.06 

.01 

.01 

.02 

.19 

.23 

.11 

.04 

.25 

.19 

.04 

.03 

.05 

.05 

.03 

.07 

.08 

.07 

.04 

.00 

2.00 

WIND 

Tl 

44 

1  30 

242 

286 

108 

57 

62 

56 

21 

35 

90 

4 

25 

10 

264 

233 

99 

38 

287 

179 

61 

90 

29 

23 

39 

68 

44 

49 

119 

20 

2925 

MAX 

54 

50 

48 

45 

46 

32 

64 

52 

56 

54 

49 

55 

49 

49 

60 

35 

36 

52 

51 

51 

32 

55 

56 

57 

31 

54 

39 

36 

48 

53 

53.2 

MIN 

36 

35 

33 

61 

41 

46 

46 

47 

39 

38 

36 

37 

39 

37 

39 

36 

33 

33 

33 

35 

37 

39 

38 

38 

37 

38 

40 

41 

39 

38.2 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.00 

.10 

.03 

.00 

.00 

.05 

.04 

.04 

.02 

.02 

.04 

.08 

.02 

.00 

.10 

.14 

.09 

.03 

.07 

.11 

.03 

.02 

.04 

.11 

.05 

.08 

.07 

.08 

.00 

.00 

1.46 

WIND 

26 

36 

56 

102 

193 

76 

44 

33 

17 

27 

33 

36 

12 

19 

17 

88 

38 

33 

48 

36 

32 

63 

62 

31 

32 

34 

68 

53 

45 

133 

64 

1633 

LAKESHORE 

EVAP 

.00 

.00 

• 

- 

• 

.01 

.00 

.03 

.01 

.03 

.03 

.02 

.03 

.07 

.07 

.07 

.08 

.09 

.06 

.04 

.00 

.01 

.02 

.02 

.01 

.06 

.03 

- 

- 

- 

1.03B 

W I  NO 

16 

26 

84 

62 

33 

36 

14 

17 

18 

10 

15 

23 

16 

16 

26 

18 

20 

33 

23 

20 

3 

9 

9 

9 

12 

14 

9 

8 

8 

10 

663 

MONT {CELLO  DAM 

EVAP 

.03 

.03 

.09 

.00 

• 

.00 

.05 

.02 

.05 

.04 

.01 

.04 

.04 

.04 

.03 

.12 

.07 

.05 

- 

- 

- 

.04 

.04 

.04 

.04 

.04 

.06 

.04 

.00 

.00 

I.32B 

WIND 

25 

8 

18 

47 

30 

18 

7 

19 

22 

8 

10 

12 

1 1 

10 

*54 

31 

20 

1 7 

1 0 

13 

26 

17 

12 

24 

26 

7 

560B 

MAX 

54 

50 

50 

32 

33 

33 

65 

63 

38 

54 

53 

57 

55 

54 

57 

60 

58 

38 

54 

m 

51 

31 

54 

58 

51 

55 

59 

35 

50 

51 

55.0 

MIN 

33 

33 

33 

43 

46 

48 

50 

51 

35 

40 

40 

33 

33 

38 

41 

39 

33 

- 

• 

39 

37 

38 

38 

38 

37 

33 

34 

42 

39 

38.3 

PLACERVILLE  IFG 

WIND 

* 

ft 

77 

33 

42 

32 

35 

• 

ft 

42 

18 

34 

30 

31 

ft 

• 

223 

40 

13 

ft 

ft 

69 

11 

10 

30 

23 

• 

• 

ioe 

985 

EVAP 

.05 

.02 

.06 

m 

m 

.06 

.02 

.00 

.07 

.06 

.01 

.07 

.05 

.03 

.05 

.12 

.15 

.15 

.10 

.12 

.10 

.00 

.02 

.06 

.01 

.07 

.06 

.08 

.05 

_ 

.06 

1.88B 

WIND 

53 

29 

105 

141 

90 

80 

59 

31 

67 

45 

43 

97 

45 

53 

37 

70 

77 

60 

64 

70 

15 

42 

37 

30 

33 

62 

56 

28 

33 

32 

1718 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

- 

.01 

.05 

• 

ft 

.14 

.01 

.09 

.06 

.03 

ft 

ft 

.38 

.19 

10 

.15 

.13 

ft 

ft 

.06 

.04 

.02 

.03 

.09 

ft 

ft 

.00 

1.93B 

W I ND 

ft 

99 

57 

43 

34 

43 

ft 

ft 

129 

19 

70 

30 

35 

* 

2*6 

87 

*71 

93 

92 

• 

ft 

36 

20 

22 

18 

48 

ft 

ft 

58 

1350 

WHI 3KEYT0WN  RES 

(A) 

•  00 

•  00 

.00 

•  00 

.00 

•  06 

.00 

.04 

.04 

.01 

•  04 

•  04 

.03 

.06 

.08 

.10 

.09 

.08 

.06 

■  00 

.00 

.03 

.04 

.02 

.03 

.06 

•  04 

.00 

.  1  3 

1.18 

WIND 

ft 

47 

7 

90 

42 

46 

14 

21 

44 

15 

8 

38 

14 

24 

48 

36 

43 

21 

*29 

41 

39 

20 

IS 

21 

22 

17 

29 

24 

28 

3T 

9 

889 

ft      ft  ft 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0* 

BURL  INGAME 

EVAP 

.01 

.03 

.  0  2 

.03 

•  03 

.03 

•  02 

.00 

.07 

.  00 

.00 

•  03 

•  01 

.01 

.00 

.09 

.06 

.04 

.04 

.  04 

.03 

.00 

•  00 

.00 

•  05 

•  04 

.05 

.  03 

.04 

.06 

•  0  1 

•  87 

W I  ND 

5 

6 

6 

7 

8 

14 

16 

9 

78 

22 

8 

MAX 

49 

49 

49 

33 

38 

38 

56 

63 

63 

57 

38 

30 

50 

35 

33 

53 

50 

49 

48 

47 

49 

30 

51 

50 

51 

55 

55 

33 

32 

52 

52.9 

MIN 

33 

32 

39 

41 

51 

51 

46 

48 

42 

39 

39 

37 

38 

41 

41 

42 

38 

33 

38 

32 

33 

42 

39 

38 

37 

40 

44 

39 

48 

44 

44 

40.4 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.03 

.05 

.03 

.02 

.05 

.01 

.07 

.03 

.03 

.02 

.02 

•  05 

.04 

.05 

•  05 

.04 

.06 

.06 

.10 

.00 

.04 

.05 

ft 

.  1  1 

.06 

.02 

.12 

.06 

.07 

.00 

,06 

1.40 

NEWARK 

(F) 

EVAP 

.10 

,07 

.03 

.04 

.03 

.  09 

.02 

.03 

.05 

.03 

ft 

.32 

.06 

.07 

.06 

.11 

ft 

ft 

.  14 

•  05 

,05 

.09 

.07 

ft 

ft 

.24 

1.77 

WIND 

ft 

• 

179 

145 

226 

84 

69 

ft 

« 

160 

46 

37 

50 

46 

ft 

ft 

287 

37 

58 

97 

85 

" 

ft 

181 

61 

80 

114 

64 

ft 

ft 

413 

2559 

ft      •  ft 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE 

OS 

ANTIOCH  PUMPING 

PL  3 

EVAP 

ft 

.08 

.06 

.11 

.02 

.02 

.02 

iOI 

.04 

.04 

.03 

.03 

.04 

.01 

ft 

.07 

.12 

•  10 

•  04 

.07 

.10 

.04 

.08 

.04 

.04 

.02 

.02 

.07 

.08 

.06 

.05 

1.51 

CAMP  PARDEE 

(C) 

EVAP 

.02 

.01 

.03 

.05 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.03 

.03 

.02 

.02 

.01 

.11 

.13 

.04 

.03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.03 

.03 

.04 

.08 

.06 

.06 

.07 

.01 

1.18 

W I  ND 

19 

1 1 

1  5 

22 

32 

12 

13 

1  9 

1  5 

14 

14 

17 

1  0 

1 1 

11 

34 

61 

14 

9 

1 1 

17 

IT 

14 

1  3 

12 

12 

23 

18 

26 

41 

10 

589 

PRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.04 

.02 

.08 

.03 

.07 

.10 

.06 

.02 

.05 

.05 

.04 

.02 

.02 

.05 

.01 

.02 

.03 

.03 

.07 

.03 

.04 

.06 

.07 

.06 

.02 

.08 

.15 

.17 

.13 

.12 

.01 

1.75 

WIND 

27 

6 

7 

18 

26 

45 

50 

22 

21 

32 

24 

21 

19 

8 

6 

9 

21 

44 

35 

15 

16 

12 

13 

16 

28 

34 

96 

66 

41 

94 

26 

898 

MAX 

32 

49 

54 

60 

61 

57 

60 

57 

59 

51 

52 

58 

59 

52 

31 

46 

38 

52 

54 

58 

56 

56 

50 

38 

58 

62 

62 

60 

53 

55.8 

MIN 

33 

- 

- 

36 

39 

42 

42 

41 

45 

40 

45 

45 

39 

33 

38 

41 

32 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

35 

37 

37 

40 

39 

39 

42 

43 

38.7 

KETTLEMAN  CITY  1 

SSW  <D> 

EVAP 

.06 

.00 

.11 

.00 

.00 

.15 

.00 

.02 

.07 

.04 

.04 

.05 

.06 

.00 

.00 

.00 

.15 

.00 

.00 

.00 

.00 

.36 

.00 

.00 

.15 

.15 

.30 

.00 

.00 

i.ei 

WIND 

SI 

46 

40 

31 

51 

37 

44 

58 

68 

39 

62 

65 

28 

35 

33 

*98 

*26 

24 

41 

58 

89 

62 

44 

74 

33 

62 

176 

82 

140 

184 

65 

1996 

KNIGHTS  FERRY  2 

SE 

EVAP 

.03 

ft 

ft 

ft 

* 

.06 

.03 

.01 

.02 

.04 

.04 

.03 

.03 

.02 

.01 

.04 

.08 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.03 

.04 

.03 

.03 

.08 

.06 

.07 

.11 

.06 

1.09 

WIND 

ft 

* 

8 

14 

30 

10 

3 

3 

6 

1 1 

5 

12 

4 

2 

2 

8 

22 

5 

0 

5 

4 

9 

9 

12 

5 

8 

19 

10 

22 

57 

7 

314 

LODI 

(E) 

EVAP 

.03 

.02 

.08  .02 

.02 

.06 

.04 

.01 

.02 

.01 

.06 

.01 

.04 

.02 

.02 

.20 

.02 

.03 

.06 

.07 

.04 

.04 

.05 

.06 

.04 

.03 

.05 

.10 

.11 

.07 

.03 

1.46 

WIND 

42 

1 

36 

100 

143 

7 

20 

23 

18 

12 

57 

18 

2 

29 

11 

125 

32 

33 

30 

40 

35 

22 

18 

5 

24 

23 

15 

28 

65 

45 

17 

1096 

MAX 

4T 

46 

47 

42 

88 

60 

55 

57 

53 

50 

32 

51 

52 

52 

55 

55 

52 

32 

50 

49 

50 

31 

33 

53 

51 

33 

56 

55 

31 

51 

52.0 

MIN 

33 

35 

35 

39 

42 

45 

45 

46 

42 

40 

40 

36 

37 

39 

40 

37 

33 

35 

37 

34 

34 

37 

39 

36 

36 

38 

36 

36 

39 

42 

" 

38.3 

MANTECA 

EVAP 

.00 

ft 

.05 

.03 

.02 

.03 

.00 

.04 

.04 

.04 

.01 

.03 

.01 

.02 

.02 

.04 

.10 

ft 

.04 

ft 

« 

.13 

.02 

* 

.05 

.00 

.07 

.06 

.05 

.09 

.06 

1.05 

WIND 

23 

17 

26 

99 

84 

27 

7 

15 

35 

7 

19 

26 

7 

12 

19 

26 

67 

35 

14 

34 

19 

16 

23 

29 

16 

3 

25 

17 

47 

71 

29 

898 

MAX 

47 

43 

43 

46 

44 

53 

57 

54 

58 

55 

52 

49 

50 

49 

51 

51 

57 

49 

43 

46 

45 

46 

49 

48 

52 

51 

50 

51 

33 

55 

52 

50.0 

MIN 

36 

33 

35 

35 

40 

44 

44 

47 

44 

43 

42 

38 

38 

38 

40 

37 

37 

36 

36 

35 

34 

34 

36 

37 

36 

38 

36 

38 

37 

41 

42 

38.4 

OAKDALE  WOODWARD 

DAM  <B> 

EVAP 

ft 

.02 

.03 

.06 

.03 

.03 

.06 

.01 

.06 

.03 

.03 

.03 

.01 

.02 

.03 

.05 

.11 

.06 

.03 

.04 

.04 

.06 

.03 

.05 

.04 

.14 

.09 

.06 

.14 

.15 

.03 

1.59 

WIND 

31 

26 

116 

247 

186 

133 

42 

53 

67 

29 

45 

119 

70 

28 

113 

32 

116 

130 

26 

33 

98 

79 

27 

31 

130 

10 

121 

67 

1  78 

274 

1  1  3 

2770 

PANOCHE  creek 

EVAP 

ft 

.10 

ft 

.10 

ft 

ft 

.09 

.05 

.06 

.06 

.08 

.01 

.06 

ft 

ft 

.14 

.03 

.10 

.03 

.08 

.10 

.03 

.06 

ft 

.14 

.14 

.15 

.04 

.05 

1.78 

WIND 

64 

73 

45 

37 

29 

42 

57 

39 

58 

35 

54 

" 

41 

40 

*35 

43 

97 

31 

53 

94 

96 

36 

55 

86 

45 

11 

63 

101 

6 

135 

28 

1725 

MAX 

35 

55 

53 

60 

55 

38 

53 

39 

56 

37 

MIN 

43 

42 

42 

41 

40 

46 

46 

49 

51 

50 

42 

37 

35 

42 

45 

43 

40 

39 

40 

41 

38 

41 

44 

42 

42 

42 

38 

45 

44 

48 

46 

42% 

SALT  SPRINGS  PwR 

H  (G) 

EVAP 

.01 

.05 

.03 

.03 

.03 

.07 

.06 

.02 

.04 

.11 

.17 

.19 

.09 

.07 

.10 

.13 

.03 

,00 

.00 

.05 

.07 

.04 

.06 

.06 

.00 

•  00 

1.82B 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  California 

JANUARY  1966 


CONTINUED 


Day  Of  Month 

*3  u  a 

Station 

i2°< 

1 

2 

3 

4 

5 

8 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

18 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  Lb  IS  DAM 

EVAP 

.00 

.02 

.03 

.06 

.01 

.03 

.06 

.44 

.03 

.09 

.03 

.01 

.05 

.02 

.06 

.03 

.09 

.06 

.0! 

.06 

.06 

.05 

~7oT 

.04 

.03 

.04 

.08 

.08 

.09 

• 

.23 

l.si 

WIND 

83 

22 

28 

36 

38 

61 

47 

46 

55 

47 

7J 

52 

38 

11 

65 

55 

11 

124 

103 

1595 

MAX 

SI 

52 

91 

91 

92 

54 

6* 

57 

62 

60 

96 

96 

56 

96 

91 

55 

57 

56 

52 

54 

92 

56 

53 

94 

56 

33 

94 

63 

60 

62 

59 

55.6 

MIN 

37 

31 

33 

JT 

40 

41 

42 

45 

47 

49 

46 

38 

38 

99 

39 

60 

37 

36 

36 

33 

35 

39 

37 

38 

37 

36 

39 

60 

39 

69 

44 

39.1 

TRACY  PUMPING  PLANT  <A> 

EVAP 

.10 

•  1 1 

.10 

.04 

•  04 

.05 

•  03 

.03 

.08 

.05 

.04 

.03 

.03 

•  03 

.06 

.10 

.13 

•  10 

,06 

.19 

•  08 

•JJJ 

•  00 

•  00 

.  10 

'0* 

.10 

*  B 

2  •  05 

HIND 

55 

29 

98 

97 

111 

1 2 

29 

59 

32 

2 1 

40 

17 

16 

28 

32 

104 

'0 

60 

62 

54 

7 

A  1 

28 

30 

** 

6 1 

5  ft 

15  36 

•      ft  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

CACHUHA  DAM  (B) 

EVAP 

.01 

.07 

.03 

.04 

.04 

.06 

•  05 

.06 

.09 

.06 

.06 

.09 

.09 

.07 

•  11 

•  11 

.13 

.11 

.09 

.02 

.09 

.08 

.07 

.08 

.07 

.19 

.17 

.11 

.10 

.08 

.02 

2.37 

WIND 

42 

92 

43 

43 

47 

44 

42 

41 

49 

49 

29 

63 

46 

46 

51 

44 

62 

30 

35 

19 

93 

62 

66 

31 

33 

105 

166 

78 

93 

129 

34 

1699 

MAX 

52 

49 

49 

50 

51 

53 

57 

58 

60 

60 

36 

58 

56 

58 

58 

59 

56 

55 

54 

96 

98 

60 

98 

5 1 

36,9 

MIN 

35 

36 

36 

34 

33 

37 

39 

41 

63 

38 

39 

36 

36 

38 

38 

40 

36 

36 

35 

37 

36 

36 

37 

3! 

34 

39 

62 

37 

38 

40 

37 

37.0 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.07 

* 

•  18 

.08 

•  06 

.06 

•  07 

* 

* 

.20 

•  08 

.06 

•  1 1 

•  10 

ft 

ft 

.34 

•  0^ 

•  10 

"lo 

* 

■'^ 

.08 

•  12 

.09 

* 

.20 

■  10 

2.79 

WIND 

106 

* 

98 

55 

50 

49 

35 

* 

* 

125 

60 

39 

5 1 

42 

ft 

ft 

166 

66 

* 

* 

62 

w 

* 

12  3 

88 

1609 

MAX 

57 

60 

58 

59 

62 

62 

60 

64 

65 

63 

57 

61 

60 

60 

62 

62 

64 

61*1 

MIN 

42 

• 

36 

36 

36 

37 

39 

- 

- 

43 

69 

62 

39 

39 

Z 

I 

41 

63 

43 

43 

36 

I 

- 

33 

37 

37 

38 

41 

- 

40 

43 

39.6 

RIVERSIDE  EXP  STA  (B) 

EVAP 

.03 

.9T 

.07 

.OT 

.06 

.07 

.11 

.12 

.09 

.10 

.09 

.11 

.17 

.15 

.11 

.11 

.18 

•  16 

•  10 

.05 

.19 

.11 

.05 

.07 

.08 

.13 

.09 

.19 

.08 

.07 

.03 

3.03 

WIND 

' 

27 

19 

17 

1 5 

25 

35 

23 

27 

18 

18 

36 

40 

44 

82 

73 

4. 

40 

20 

74 

3C 

25 

26 

30 

54 

28 

37 

27 

2  6 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.04 

.03 

.03 

.03 

.03 

.12 

.15 

.10 

.12 

.09 

.13 

.15 

.17 

.25 

•  30 

•  25 

.18 

.16 

.06 

.08 

.13 

.09 

.06 

•  12 

.12 

.15 

.08 

.11 

.12 

•  01 

.04 

3.44 

WIND 

76 

58 

47 

'o 

60 

65 

66 

56 

*\ 

31 

116 

137 

85 

112 

163 

106 

93 

4C 

'C 

6C 

105 

87 

2358 

MAX 

56 

56 

56 

55 

60 

6* 

62 

61* 

63 

62 

60 

63 

64 

66 

63 

60 

60 

6C 

59 

98 

38 

•  a 

38 

'J 

62 

62 

62 

96 

3  9 

59.9 

MIN 

40 

37 

" 

36 

38 

i'1 

42 

45 

43 

40 

46 

42 

*' 

46 

44 

46 

41 

37 

42 

4C 

57 

35 

39 

*' 

8 

*5 

40 

40 

40.5 

•      ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  OT 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.07 

.09 

.05 

.11 

.01 

.00 

.13 

.05 

.08 

.05 

.19 

.17 

.09 

.13 

.10 

.29 

.25 

. 

.23 

.24 

.30 

.13 

.08 

.10 

.09 

.08 

.08 

.10 

.06 

.12 

.03 

3.59B 

WIND 

• 

ft 

80 

8 

4 

• 

* 

30 

4 

6 

39 

63 

19 

11 

28 

173 

129 

103 

163 

13 

28 

4 

11 

13 

ft 

ft 

60 

32 

IT 

10699 

MAX 

61 

66 

54 

34 

59 

66 

68 

62 

63 

63 

63 

62 

60 

39 

56 

58 

58 

65 

56 

97 

96 

63 

56 

58 

57 

66 

69 

60 

60 

61 

60.4 

MIN 

40 

39 

39 

39 

39 

3, 

60 

44 

43 

69 

66 

69 

41 

61 

41 

41 

41 

40 

40 

39 

42 

39 

38 

39 

39 

40 

39 

38 

39 

42 

39 

40.5 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.05 

.07 

.06 

.03 

.06 

.05 

.06 

.05 

.03 

.04 

.07 

.10 

.13 

.09 

.06 

.14 

.13 

.07 

.09 

.08 

.12 

.10 

.05 

.11 

.06 

.10 

.06 

.03 

.13  .09 

.12 

2.45 

WIND 

10 

1» 

3 

9 

9 

4 

6 

2 

8 

2 

3 

9 

21 

6 

37 

29 

46 

S 

1 

30 

8 

6 

6 

5 

4 

4 

1 

U 

5 

27 

333 

MAX 

61 

61 

37 

57 

58 

60 

69 

74 

72 

63 

65 

69 

65 

66 

65 

66 

56 

92 

66 

62 

63 

61 

60 

62 

61 

66 

62 

65 

68 

66 

64 

63.3 

MIN 

43 

♦0 

39 

39 

39 

41 

61 

44 

41 

49 

66 

66 

45 

66 

66 

67 

30 

69 

63 

*J 

61 

60 

60 

61 

60 

61 

62 

62 

41 

6) 

44 

42.7 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<8>  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(O  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 

(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

ill 

4-5  i 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

0 

a 
i 
o 
> 
< 

Fastest 
mUe 

Direction 

of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM     10  AM       4  PM 

r  I  me 

10  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

50-99 

1.00-199 

2  00 
and  over 

Total 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

8 

1.6 

6.6 

25++ 

12 

26 

78 

69 

55 

72 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

5.2 

BISHOP  W8  AIRPORT 

48 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

4.8 

BLUE  CANYON  W8  AIRPORT 

33++ 

5 

15 

54 

0 

1 

2 

1 

2 

1 

7 

6.3 

BURBANK   WB  AIRPORT 

4 

1.4 

6.4 

32  +  + 

4 

16 

60 

43 

37 

57 

2 

0 

0 

0 

1 

0 

3 

3.1 

EUREKA  WB  CITY 

33 

S 

04 

3 

5 

7 

0 

5 

0 

20 

50 

7.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

11 

1.5 

4.5 

21 

S 

30 

93 

85 

62 

91 

5 

1 

0 

1 

0 

0 

7 

69 

6.3 

LONG  BEACH  wB  AIRPORT 

35 

0.6 

5.9 

28  +  + 

9 

16 

76 

61 

54 

73 

4 

0 

0 

0 

1 

0 

5 

3.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

2 

0.9 

7.7 

30  » 

SW 

30 

63 

48 

55 

62 

2 

0 

1 

1 

0 

0 

4 

3.3 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

17 

sw 

30 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

72 

2.8 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

77 

3 

3 

5 

0 

3 

1 

15 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

15 

1.2 

5.5 

26++ 

15 

29  + 

78 

74 

69 

75 

3 

1 

3 

0 

1 

0 

8 

5.9 

RED   BLUFF   WB  AIRPORT 

28 

0.9 

8.8 

40 

s 

03 

79 

71 

57 

76 

2 

5 

0 

2 

1 

0 

10 

56 

6.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

9 

0.8 

6.6 

26 

N 

15 

87 

79 

60 

80 

2 

1 

3 

0 

1 

0 

7 

63 

6.2 

SANDBERG  WB 

51  +  + 

7 

15 

45 

0 

0 

1 

1 

0 

0 

2 

3.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

36 

0.8 

5.9 

26 

W 

30 

73 

55 

58 

74 

2 

3 

1 

1 

0 

0 

7 

86 

3.5 

SAN    FRANC  I  SCO  WB  AIRPORT 

18 

1.0 

5.6 

39 

s 

29 

87 

77 

61 

79 

6 

2 

2 

1 

1 

0 

12 

6.0 

SAN  FRANCISCO  FED.  OFFICE  BL 

26 

s 

29 

1 

3 

1 

3 

0 

0 

8 

68 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

0 

3 

1 

2 

0 

0 

6 

3.6 

SANTA   MAR  1 A   WB  AIRPORT 

60 

57 

80 

1 

2 

1 

1 

0 

0 

5 

3.2 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

16 

1.4 

7.4 

28  +  + 

16 

29 

92 

86 

63 

87 

3 

2 

1 

2 

0 

0 

8 

6.5 

%  PEAK  GUST 


Soe  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Day  of  month 

9     10    11     12    13     14     15     16     17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30  31 


»      »  • 

NORTH  COAST 
DRAINAGE 


01 


BIS  BAR  RANGER  STATION 

COVELO 

FOREST  GLEN 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

TULELAKE 

YREKA 


•      ft  ft 

SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


alturas  ranger  station 
Blue  canyon  nb  airport 

canyon  0am 

CHESTER 
COLFAX 
OE  SABLA 
JESS  VALLEY 
MANZANITA  LAKE 
MC  CLOUO 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

PLACERVILLE 

OUINCY  RANGER  STATION 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

ft      ft  ft 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  0) 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  SSE 
FORT  BIDWELL 
MEYERS  *  SW 
MONO  LAKE 
SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOODFORDS 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO  1 

SNOWFALL  10.0 
SN  ON  GNOj  10 

SNOWFALL  4,0 
SN  ON  GNO  12 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
1 


2.    T  T 

I  I 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO  65 

WTR  EOUIV  9.4 

SNOWFALL  2.0 
SN  ON  GND  SO 


T  O.S 
5  3 


O.S 

i| 


*1 


a  t 


61  58  3*  66  55  53  51  48  4*  45  44  4}  42 
9.3  9.1  9.211.412.--' 


41 

412. 412. 21  l.TU. 5 11.  51 1.2 11.  11 1.1 11.0 


39 


10.  910.  810.  810.  MO 


3,020.0  6.0 
4«    43     5T     48;  40 


36  3 


SNOWFALL     2.0  0.1  0.1U.0  1.0     T  2.0 
28     26     3*    32     26     24  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


0.5 
IT 


i  *  i 


0.5  0.5  4.5  7.5 

381     41  41 


1     'I  " 


2.0 
37  33 


2.0  6.029.012.0 
19     251    50    48     37     32     2}  23 


4.0  0.511.0  7.0  I  0.5 


.4119.430.9  0.2 
26     26    43  51 


2.0 

46.     40  40 


0.1 
89 


Ti  Sj 


SNOWFALL  T 

SN  ON  GND  23  26  26  43  51  33  26  21  20 
WTR  EOUIVj  4.7]  *.9  3.1  7.610.0  8.1  7.4  7.1  6.8 

SNOWFALL 
SN  ON  4NQ 

SNOWFALL 
SN  ON  GNU  10 

SNOWFALL 
SN  ON  GND  41 

SNOWFALL 
SN  ON  GND  2 

SNOWFALL  4.81 
SN  ON  GND  98 

SNOWFALL 
SN  ON  GND  30 

SNOWFALL  T.ol 
SN  ON  GNO  • 


36  33  31  30  24 
IT    14    11     11     la  8 


4.4125. 01  0. 
88  104  100  87 


2.513.5  5.5 

24    31'    43!    36i    31     24  28 


T  5.011.S  7 
88     63    86    88  63 


0.3 

81     80  79, 


SNOWFALL  6.0 
SN  ON  GNO  38 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  2.4 
SN  ON  GND 

SNOWFALL  7 

SN  ON  GND1  8 


SNOWFALL 
SN  ON  GND    69  56 


34  32 
19 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND    78  78 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN  ON  GNO     64  60 


SN  ON  GND     19     16     17  16 


17  10 
6 

6 


6.0 
52  44 


T 

11  10 


2.5 


1.5 
30     30  30 


39  13 

23  23 


24  29  29 
13  10 


20  20  20  19 
6.7  6.6  6.3  6.1 


24    24  27 

J 


7 

90  87 


2T 


4.0 

4  2 


37  36 
2  2 


1.0  2.0  T 


6.0 

5 


39 


2.T  9.1  7.4  2.8 

38  38  38  41  40  40  40  39  39  38  51  57 
0.  710. T10. 710. 910. 910. 910.  910. 910. 910. 812. 213.0 


33  33 
21  23 


12  12 
5.5  5.5 


2.0 
25  25 


4.0    T  1.5 


2.5  1.9 

30  31 


2.0 
24     23  22 


4*4 


82 

79 

2.5 

25 

23 

23 

2.0 

9.0 

7 

71 

74 

72 

33  33 


T  16.0  2.0 
11     131    69  41 


5.312.0 

241    30  16 


T 

10  30 
14  14 


4.8   4.6  4.3  4.* 


12.0 
29  35 


6.0 

20 


1.0 

36 


2.5 

10 


4.5 

39 


1.0 

21 


2.019.5 
20  41 

68 


1.4  0.3 
22  22 
5.9  5.9 


9.0 
29  26 


17.0 
79 


12.0 
46 


19.7 
95 


1.5 
37 


4.0 

80 


1.0 
43 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

J 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  # 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

MOUNT  HAMILTON 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

9.5 

6 

T 

2 

SAN  J0A0U1N 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.! 

54 

«a 

61 

69 

2.0 
64 

42 

40 

3» 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

36 

34 

34 

32 

32 

32 

32 

0.5 

32 

32 

32 

- 

30 

30 

13.0 
63 

3.0 
68 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

2.0 
1 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
43 

62 

61 

60 

39 

- 

29 

28 

27 

26 

29 

29 

24 

24 

26 

26 

24 

23 

23 

23 

23 

22 

21 

21 

21 

20 

8.0 
21 

9.0 
32 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 
- 

- 

11 

10 

9 

8 

8 

* 

6 

6 

5 

5 

4 

* 

3 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

0.5 

2 

2 

2 

« 

1 

1 

1 

6.0 
5 

• 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- : 

69 

68 

69 

1.0 
44 

43 

42 

.i 

41 

40 

40 

39 

39 

39 

31 

38 

98 

31 

38 

3T 

37 

3T 

37 

37 

37 

36 

36 

36 

36 

13.0 
67 

3.0 
67 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

12.0 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

9.0 
S 

T 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

19 

19 

IT 

16 

9 

0 

7 

7 

T 

7 

T 

6 

6 

6 

9 

5 

5 

5 

5 

4 

4 

4 

T 

4 

4 

J 

7 

T 

T 

7 

6.0 
3 

0.8 

7 

•      «  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
L« 

2.0 

T 

1.0 

7.0 

10 

6.0 
16 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
2 

1 

2.5 

3 

9.0 
8 

1.0 
7 

4 

1.0 

1 

1.9 
2 

3.0 
3 

2.3 
6 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7,0 
7 

- 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

0.9 

0.5 

12.0 

MOUNT  WILSON  FC  339  6 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

t.O 

7.0 
7 

6 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

6.0 

T 

9.0 

0.1 

5ANDBERG  wB 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

T 

7.0 

T 

3 

6      *  a 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  OT 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

T 

SQUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
5 

6 

* 

3 

2 

2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 
T 

T 

T 

T 

9.0 
9 

T 

7 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1. J 
13 

13 

13 

13 

12 

12 

11 

iO 

10 

10 

9 

9 

9 

8 

• 

1.0 
9 

e 

8 

8 

8 

8 

8 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

2.9 

10 

9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
36 

2.0 
60 

38 

36 

35 

34 

« 

30 

28 

26 

29 

26 

26 

0.9 
26 

24 

23 

23 

22 

22 

21 

21 

21 

21 

21 

20 

20 

19 

2.0 
19  21 

1.0 
22 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JANUARY  1966 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5  ' 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 
14 

15 

16 

17 

18 

19 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

3 1 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

53 

47 

45 

45 

46 

47 

49 

53 

51 

51 

53 

51 

50 

51 

51 

57 

56 

53 

48 

53 

46 

44 

45 

45 

4A 

46 

47 

50 

47 

48 

50 

51 

49.3 

MAX 
MIN 

63 
52 

63 
45 

6  1 
44 

60 
44 

61 
44 

61 
46 

63 
48 

66 
49 

65 
50 

66 
51 

65 
52 

64 
51 

64 
49 

65 
49 

66 
50 

65 
51 

59 
56 

58 
53 

64 
47 

63 
48 

62 
45 

62 
44 

61 
44 

6  1 
45 

62 
46 

64 
47 

62 
47 

59 
46 

65 
48 

63 
50 

61 
50 

62.7 
48.1 

8  INCHES 

9  AM 

56 

54 

52 

51 

51 

52 

53 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

55 

57 

56 

55 

54 

55 

53 

51 

51 

51 

51 

52 

52 

52 

53 

53 

54 

53.5 

MAX 
MIN 

60 
56 

60 
54 

58 
52 

56 
50 

56 
50 

56 
52 

57 
53 

59 
55 

59 
55 

60 
55 

60 
55 

58 
55 

59 
55 

59 
54 

60 
55 

60 
57 

59 
56 

58 
54 

58 
52 

57 
54 

57 
51 

57 
50 

56 
5  1 

56 
50 

56 
5  1 

57 
52 

56 
52 

55 
52 

58 
52 

58 
53 

56 
53 

57.6 
53.1 

12  INCHES 

9  AM 

59 

58 

56 

56 

56 

56 

57 

56 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

56 

59 

59 

58 

58 

58 

57 

56 

55 

55 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

57 

57. C 

20  INCHES 

9  AM 

61 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

58 

59.2 

39  INCHES 

9  AM 

65 

65 

65 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63.5 

79  INCHES 

9  AM 

74 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

7i 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

70 

71 

70 

70 

70 

71. S 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
38 

46 
37 

45 
41 

45 
43 

46 
45 

49 
45 

57 
49 

51 
48 

54 
41 

5 1 
43 

49 
39 

49 
39 

48 
41 

48 
39 

51 
41 

51 
41 

51 
41 

52 
39 

49 
38 

47 

39 

48 
37 

47 
40 

50 
41 

5 1 
39 

52 
41 

49 
40 

50 
41 

53 
39 

51 
43 

47 
45 

5  1 
42 

50. C 
41.1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

42 
40 

41 
39 

41 
38 

41 
38 

41 
38 

42 
38 

44 
41 

45 
42 

46 
43 

46 
43 

45 
43 

45 
43 

45 
42 

46 
43 

46 
44 

46 
45 

46 
45 

45 
43 

43 
42 

43 
41 

43 
40 

42 
39 

42 
3  9 

41 
39. 

42 
39 

42 
40 

44 
41 

44 
41 

44 
41 

43 
42 

42 
41 

43.5 
41.1 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
48 

48 
47 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

47 
46 

48 
47 

48 
47 

49 
48 

48 
48 

48 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

49 
49 

49 
49 

49 
48 

49 
48 

48 
47 

48 
47 

48 
47 

47 
47 

47 
46 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
46 

46 
46 

46 
46 

47.5 
46.  E 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN ,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.     READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   6  A  M 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.     NO  IRRIGATION  WATER  ON  18  DEPTH.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  reference  notes  following  Station  Index. 

-  27  - 


STATION 


STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TTMF 

PRECIP 

i 

£ 

SPECIAL 

ACTON  ESCONDI  FC2618E 

1014 

Ob 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

118  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLD 

ADELANTO 

07 

SAN  BERD1NO 

1! 

34  35 

117  25 

2845 

ss 

FRANK  EBERT 

AD  I N  RANGER  STATION 

0029 

03 

MODOC 

21 

41  12 

120  57 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO    1  N 

ooi  .. 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  02 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALOERPOINT 

oosa 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

435 

BA 

8A 

MRS.  ROSE  M.  WEBB 

ALISO  CN  OAT    MT    FC  446 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  33 

2367 

5P 

TIDEWATER  OIL  CO 

ALPINE 

'■il  16 

SAN  DIEGO 

33 

32  50 

116  46 

1735 

ss 

SS 

ALPINE    FIRE  DEPT 

ALTAOENA 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

lie  oe 

1127 

5P 

RU8IO  CANON  L*W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

02 

MODOC 

41  29 

120  32 

4365 

BA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

AM80V 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34  34 

115  45 

635 

STATE  OIV  OF  HWYS 

ANGIOL A 

0204 

05 

TULARE 

, 

35  59 

119  29 

205 

5P 

ANG10LA  ELEV  +  WHSE 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

NAPA 

36  34 

122  26 

1815 

8A 

8A 

PACIFIC  UNION  COL 

ANTIOCH  f I BREBOARD  ML 

0221 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

36  01 

121  46 

20 

10* 

FI8RE30  PROOUCTS  CORP 

AM  IOCM  PUMPING  PL  3 

0232 

05 

CONTRA  COSTA 

37  59 

121  44 

60 

8' 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANZA 

0235 

0  6 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

1239 

30 

34  52 

119  20 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

02** 

0  7 

SAN  BERDINO 

19 

117  13 

2935 

5P 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANOE 

SN  LUIS  08PO 

35  07 

120  34 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

04 

MONTEREY 

36  14 

121  29 

eoo 

MRS   RITA   ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 

f ,  1 1 T 

06 

LOS  ANGELES 

1! 

34  13 

118  10 

1220 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

OS 

TULARE 

36  29 

lie  so 

1708 

6A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

03ss 

06 

33  55 

117  53 

340 

7A 

HEASCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAD 

0372 

01 

NAPA 

IE 

38  25 

122  15 

1735 

GLADYS  A  DUTRA 

ATwELL 

0174 

05 

TULARE 

9 

36  28 

118  40 

64B0 

$ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AuBERRy  1  NNE 

0379 

05 

FRESNO 

37  06 

119  29 

2010 

8A 

8A 

R.  C.  IRVINE 

0363 

PLACER 

1 

121  04 

1297 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  PLEASURE  PIER 

0395 

06 

LOS  ANGELES 

33  21 

118  19 

3 

M|C 

3P 

CLINTON  H.  SCOVEL 

AV1LA  BEACH 

0403 

04 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

120  44 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

LOS  ANGELES 

34  08 

117  54 

61C 

6A 

AZUSA  CITY  PARK 

SADGER 

0422 

05 

TULARE 

9 

119  01 

3030 

: 

MRS  LUC  1 LLE  E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0*25 

05 

MARIPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAILEY  RIDGE 

05 

CALAVERAS 

38  24 

5100 

5 

E  BAY  MUNICIPAL  U  DIST 

BAKER 

0436 

07 

SAN  BERDINO 

35  16 

lib  04 

940 

L  E  METHENY 

BAKER  9  NNM 

0437 

07 

SAN  8ER01NO 

35  23 

116  07 

1045 

BA 

L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

BAKERSFIELD  W6  AIRPORT 

0442 

05 

KERN 

1C 

3S  25 

119  03 

475 

MID 

u  s  weather  bureau 

BAlCh  POWER  HOUSE 

0449 

05 

FRESNO 

11 

36  55 

1720 

4P 

: 

P  G  +  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0468 

02 

TEHAMA 

23 

39  56 

122  47 

6500 

S 

u  s  weather  bureau 

BARNE  SON  PARK 

0509 

06 

ORANGE 

33  56 

117  51 

575 

BA 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

0514 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

34  54 

117  02 

2162 

4P 

4P 

BARSTOW  F | RE  DISTRICT 

BARTON  FLAT 

0534 

05 

FRESNO 

11 

36  49 

118  53 

3760 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIDGE 

0543 

06 

SNTA  BARBARA 

)C 

34  55 

119  55 

5165 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BEARTRAP  HEAOOW 

it. 

05 

TULARE 

36  41 

118  52 

6600 

t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

0606 

56 

R I  VERS 10E 

2E 

33  56 

116  58 

2613 

6A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

04O7 

06 

RIVERSIDE 

2E 

33  59 

3045 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  Di  ST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

33  56 

116  58 

2605 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

I  r 

0  5 

TUOLUMNE 

17 

6500 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  sup 

SEL  AIR  FC  10 

0619 

LOS  ANGELES 

34  05 

118  27 

540 

£ 

MIKE  MC  NALLY 

BEN  LOMOND 

06  74 

04 

SANTA  CRUZ 

37  05 

122  06 

504 

5P 

CLOSED  12/10/65 

BEN  LOMOND  NO  2 

0676 

04 

SANTA  CRUZ 

4 

37  06 

122  05 

375 

5P 

5P 

MRS.  ELVA  OESCHANE 

BENTON   INSPECTION  STA 

0664 

07 

MONO 

19 

37  51 

118  29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

BERKELEY 

0693 

04 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

8P 

MID 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

T<  S 

02 

NAPA 

21 

38  33 

122  14 

4B0 

8A 

8A 

8A 

HARVEY  0  FRYER 

BESWICK  T  S 

0719 

0  1 

SISKIYOU 

41  52 

122  14 

6140 

u  s  weather  bureau 

B1EBER 

0731 

02 

LASSEN 

21 

41  07 

121  08 

EARL  R.  ELZEA 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

40  45 

123  IS 

1260 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

8IG  BEAR  LAKE 

0T41 

0  6 

SAN  BERDINO 

2  8 

34  15 

116  55 

6745 

5P 

5P 

BIG  BEAR  LA  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINO 

2B 

116  58 

6815 

5P 

MRS.    MARGIE   A.  SIMPSON 

8IG  BEND  RANGER  STA 

02 

PLACER 

6 

120  31 

5739 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  DAL TON  DAM  FC223BE 

,  i  s  a 

LOS  ANGELES 

34  10 

11  7  49 

1575 

5P 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CREEK 

0767 

INYO 

19 

37  06 

118  29 

10060 

OEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

07 

LOS  ANGELES 

34  23 

6862 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

8IG  SUR  STATE  PARK 

0790 

01 

MONTEREY 

121  47 

235 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

0  6 

LOS  ANGELES 

13 

1  IB  11 

2317 

5P 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

09  18 

LOS  ANGELES 

13 

118  30 

722 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

n  8  1  9 

0  7 

1  18  35 

81541 

MID 

SO.  CALIF.   EDISON  CO 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0622 

07 

INYO 

37  22 

118  22 

410B 

M10 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

81  SHOP  UNION  CARBIDE 

ij  «  2  4 

0  7 

INYO 

37  22 

118  43 

9390 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

SLACK  MOUNTAIN  2  SW 

■ 

SAN 1  A  CLARA 

37  18 

122  10 

2330 

M 

MRS  MARY  1NCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40  46 

121  12 

7200 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKWELLS  CORNER 

0673 

0  5 

KERN 

10 

35  37 

119  52 

10* 

10A 

DEAN  SAMS 

blue  canyon  wb  airport 

0697 

02 

PLACER 

6 

120  42 

S28C 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CREEK  MT N  LO 

0900 

r.  l 

DEL  NORTE 

12 

123  46 

4soe 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  MOUNTAIN 

0908 

OS 

CALAVERAS 

36  21 

120  22 

6070 

5 

EAST   BAY  MUNIC  UTL  DIST 

BLYThE 

0924 

07 

RIVERSIDE 

33  37 

114  36 

26B 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLyThE   7  W 

0925 

■J  7 

RIVERSIDE 

5 

114  43 

390 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLvTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

114  43 

395 

FED   AVI  AT  ION  AGENCY 

BOCA 

0931 

03 

NEVADA 

39  23 

120  06 

BA 

8A 

6A 

RONALD  KIRBY 

0943 

03 

MONO 

38 

38  13 

8370 

5P 

NORMAN  J.  CLEAVER 

BON  I  T  A 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

5P 

5P 

ERIC  H.  LOOS 

800NVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MEN DOC  I  NO 

17 

39  0! 

123  22 

342 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

35  00 

117  39 

2455 

KERN  CO  F |RE  OEPT 

80RREGO  DESERT  PARK 

0963 

07 

SAN  DIEGO 

33  16 

116  25 

765 

8A 

CAL  OIV  BEACH  *  PKS 

BORREGO  5PRINGS  3  NNE 

0966 

07 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  21 

625 

BA 

01   GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  C  LOC ATELL I  R 

1005 

SANTA  CRUZ 

122  12 

VINCENT  D  LOCATELL 1 

BOULEVARD 

L0<  ! 

OT 

SAN  DIEGO 

32  40 

3350 

9A 

THE   BIG  JUG 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

34  35 

11B  22 

3055 

L  A  WTR  ♦  PWR  DE?T 

BOWMAN  DAM 

1018 

02 

NEVADA 

8 

120  40 

5347 

5P 

SP 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRAOLEY 

1034 

04 

MONTEREY 

35  52 

120  48 

540 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

8RANSCOMB  Z  Nw 

1046 

01 

HENOCC 1  NO 

7 

123  40 

1460 

8A 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWLEy  2  SW 

1048 

07 

IMPERIAL 

4 

32  57 

119  33 

-  100 

ha 

BA 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  10  wsw 

1050 

01 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  08 

5759 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

!  096 

ORANGE 

26 

33  55 

117  54 

34  5 

BA 

BREA  FIRE  DEPT 

BREA  DAM 

1057 

0  6 

ORANGE 

33  53 

117  56 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  Sw 

1  i  60 

05 

CONTRA  COSTA 

21 

37  53 

121  47 

325 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

:  a 

MONO 

38  15 

6470 

5P 

5P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

MONO 

it 

36  17 

119  17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BR ID6EV1 LLE  4  NNW 

HUMBOLDT 

40  32 

BA 

MRS  ALBERT  P  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

1  0  96 

03 

PLACER 

39  16 

120  04 

720C 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

36  46 

122  09 

350 

11A 

1  1  A 

MRS    JOYCE    A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1130 

02 

BUT  TE 

8 

39  41 

121  20 

3560 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1 1 33 

02 

PLACER 

39  00 

120  35 

4880 

s 

DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

8RYSON 

1  142 

04 

MONTEREY 

35  48 

121  05 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

02 

SHASTA 

40  52 

121  51 

3771 

3P 

CHARLES  A.  GOLLEY 

BUCKS  CREEK  PH 

1  1  59 

02 

PLUMAS 

8 

39  55 

121  20 

1760 

2P 

P  G  *   E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

02 

PLUMAS 

6 

121  12 

5200 

ELMER  L  CR 1 TTENDEN 

BUENA  VISTA 

1170 

SAN  BENITO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

RANCHO  OUIEN  SABE 

BOLLARDS  BAR  PWR  MOUSE 

1180 

02 

YUBA 

8 

121  09 

1800 

e  a 

P  G  *  E  COMPANY 

BuRBANK  FD  FC22613 

1192 

36 

LOS  ANGELES 

13 

34  U 

118  16 

6B0 

Sf 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BURBANK  WB  AIRPORT 

1194 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

lie  22 

724 

MIO 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL INGAME 

120* 

04 

SAN  MATEO 

37  35 

122  21 

4P 

CITY  OF  BURL 1NGAME 

BURNEY 

1214 

0  2 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3121 

it 

BA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

91 

TRINITY 

35 

40  46 

123  28 

2150 

BA 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1216 

CONTRA  COSTA 

37  32 

122  05 

560 

MRS  M  A  R  ST IRTON 

BUTTE  LAKE 

1237 

0  2 

23 

40  34 

s 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTIONWILLOW 

DS 

KERN 

10 

119  28 

26E 

6A 

6UENA  VISTA  W  S  DIST 

CABA^ON 

1  250 

RIVERSIDE 

6 

33  55 

116  47 

1P15 

W1LLARD  MAGE R 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

:.6 

33 

32  40 

410 

it 

SP 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CACHuMA  DAM 

1293 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

119  59 

e  a 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMI T 

0  ' 

SAN  BERDINO 

34  23 

117  34 

478C 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  8IG  TREES 

OS 

CALAVERAS 

2 

36  17 

120  19 

4696 

6A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

o*. 

CALAVERAS 

36  12 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1261 

ALAMEDA 

11 

37  29 

121  49 

805 

7A 

S  F  WATER  DEPT 

CALEXICO  2  NE 

1268 

0  7 

IMPERIAL 

32  41 

115  28 

12 

SP 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

CAL1STOGA 

1312 

01 

1  7 

36  35 

122  15 

364 

bt 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

12 

41  16 

122  48 

3136 

5P 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

5770 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CAMPO 

06 

SAN  DIEGO 

33 

116  28 

2630 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1428 

OS 

CALAVERAS 

38  15 

658 

BA 

BA 

8A 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER    SKI  SMLTR 

02 

SIERRA 

1 

39  36 

5565 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

04 

SN  LUIS  06 PC 

35  20 

120  41 

615 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

C AMPTONvl LLE  RS 

1462 

0  2 

YUBA 

6 

39  27 

121  03 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAN8Y   11  SW 

1475 

32 

MODOC 

21 

41  22 

4500 

8A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

02 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PJERCE  COL 

1464 

0  6 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

790 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANYON  DAM 

0  i 

KERN 

6 

35  IB 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

1497 

02 

PLUMAS 

6 

121  05 

4555 

SP 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARSON   CANYON  G  1  L MAN 

1516 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

117  47 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

SAN  BERDINO 

2  6 

33  57 

117  48 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  MOUSE 

1522 

0  2 

PLUMAS 

8 

40  05 

121  09 

2986 

5P 

P  G  +   E  COMPANY 

INDEX  CALIFORNIA 

JANUARY  1966 


STATION 

INDEX  NO. 

n  

jl  COUNTY 

DRAINAGE  .  i 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

O 
P 
< 

u 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

£ 

SPECIAL 

CARMEL  VALLEY 

1534  C 

4  MONTEREY 

36  29 

121  44 

423 

3P 

A  A  COLLINS  JR 

CATMETS  VY  BULL  RUN  RM 

156B  C 

5  MARIPOSA 

37  24 

120  03 

1425 

9A 

9A 

WM  H  ALISON 

CAZADERO 

1602  C 

1  SONOMA 

38  32 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CEC1LVILLE  5  SE 

1  SISKIYOU 

12 

123  03 

2960 

6P 

6P 

MRS.   RUBY  L.  ROSE 

CEDARVI LLE 

3  MODOC 

41  32 

120  lt> 

4670 

6A 

U  5  SOIL  CON  SERVICE 

CENTER VI LLE  Ph 

1624  C 

2  BUTTE 

23 

121  40 

522 

4P 

P   G   *   £  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

16  5  3  ' 

2  YUBA 

8 

39  29 

2560 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  24  D 

16  80  ■ 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  15 

118  36 

957 

VAX 

LONNIE  BATWAY 

CHATSWORTH  RESERVOIR 

1662  C 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  14 

116  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1697  ( 

37 

37  5B 

119  55 

8A 

METCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

1700  C 

2  PLUMAS 

6 

40  IB 

121  14 

4525 

4P 

4P 

H 

MRS.  MARCELLA  HILL 

CMlCO  EXPERIMENT  STA 

1715  C 

2  BUTTE 

23 

39  42 

121  47 

205 

>.p 

U  S  PLANT    INTRO  GRON 

CHIQU1TO  CREEK 

1737  E 

5  MACERA 

27 

37  30 

119  23 

7290 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1  739  I 

4  SAN  BENITO 

20 

36  54 

121  36 

125 

Bt 

VICTOR  L  HA  SK i  N 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

1743  £ 

4  SN  LUI S  OBPO 

24 

35  41 

120  12 

1975 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

1754  C 

5  VENTURA 

10 

34  48 

119  01 

5260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758  C 

6  SAN  DIEGO 

32  36 

117  06 

8A 

8A 

8A 

WESTERN  Salt  company 

CITRUS  HEIGHTS 

1773  C 

2  SACRAMENTO 

23 

38  42 

121  18 

138 

JAMES  0  GOODRIOGE 

CLARE  MONT   POMONA  COL 

1779  C 

6  LOS  ANGELES 

26 

34  06 

1201 

6P 

*P 

F  P  BRACKETT  obsy 

178  3 

8 

40  13 

120  30 

5 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

CLARKSBURG 

1784  t 

2  YOLO 

23 

38  25 

121  32 

14 

8A 

8A 

AM£R  CRYSTAL  SuG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

1765  £ 

2  GLENN 

23 

39  33 

122  24 

410 

7A 

DICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

41  43 

123  27 

975 

9A 

JOHN  R  JARD1NE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806  C 

2  LAKE 

23 

36  5B 

122  38 

1360 

8A 

8* 

c  Ivan  glendinning 

CLOVERDALE  3  SSE 

1638  ( 

1  SONOMA 

22 

36  46 

122  59 

320 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOVERDALE  11  W 

1  SONOMA 

22 

123  13 

1620 

ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1B44  ( 

5  MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

S 

u  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

1664  < 

5  FRESNO 

27 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COAL  1 NGA  1  SE 

1867  C 

5  FRESNO 

27 

36  06 

120  21 

663 

UNION  OIL  COMPANY 

COALINGA    14  WNW 

1669  C 

5  FRESNO 

27 

36  14 

120  34 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1686 

1  TRINITY 

39 

41  05 

122  42 

2600 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

1691  < 

2  BUTTE 

23 

39  57 

121  43 

1160 

BA 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  07 

3675 

4P 

ELMERTA  B.  BENNETT 

COLO  SPRINGS  CAMP 

190  5 

4  MONTEREY 

121  41 

3230 

S 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1  907 

2  SHASTA 

23 

40  24 

122  08 

U  S  F  *  W  L  SERVICE 

COLFAX 

1912  { 

2  PLACER 

ft 

39  06 

120  58 

2418 

6P 

6( 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

2  YUBA 

s 

39  20 

121  11 

585 

4P 

p  G  +  E  Company 

COLUSA  1  SSW 

1946 

2  COLUSA 

I  3 

39  12 

122  01 

60 

6P 

6P 

I  VAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

1962 

4  CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

6A 

HOWARD  R  LEE 

1985 

2  EL  DORADO 

1 

38  53 

121  01 

1525 

BA 

w  a  threlkel 

COPCO  NO  1   0 AH 

1990  ( 

12 

41  39 

122  20 

2703 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CORCORAN   IRRIG  01  ST 

2012  < 

5  KINGS 

9 

36  06 

119  34 

200 

8A 

8A 

S  S  WHITEHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2  27 

2  TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

4B7 

8A 

i  FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2T31 

6  RIVERSIDE 

26 

33  52 

117  34 

710 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

2048 

4  SANTA  CRUZ 

2£ 

36  59 

121  48 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

7  INYO 

19 

36  29 

116  11 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

2081 

1  MENDOCINO 

7 

39  47 

123  13 

1365 

BA 

6A 

GRANT   W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

1  MENDOCINO 

7 

39  50 

123  05 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVlNA  TEMPLE  FC  193 

2090 

6  LOS  ANGELES 

26 

34  05 

117  52 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

2103 

7  RIVERSIDE 

6 

33  26 

116  30 

S 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

2111 

7  IMPERIAL 

6 

32  44 

115  58 

250 

IP 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTREE  MEADOW 

2114  ( 

5  TULARE 

16  34 

118  21 

10700 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

7  SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY   1  N 

2147 

1   DEL  NORTE 

1  7 

40 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

2148 

I   DEL  NORTE 

17 

41  48 

124  05 

120 

6A 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

2150 

1   DEL  NORTE 

\  7 

124  12 

50 

STATE   OIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

2163 

7  SAN  BERDINO 

15 

117  16 

4530 

CLUB  SAN  MOR 1 rz 

CROCKETT 

2177  ( 

4  CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

6A 

8A 

C+H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWOER  FLAT 

21B4 

1  MOOOC 

12 

41  53 

120  44 

5175 

S 

CALIFORNIA  OWR 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

2198 

26 

34  19 

117  51 

5370 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

'CULVER  CITY 

2214 

6  LOS  ANGELES 

33 

34  01 

116  23 

75 

4P 

4P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUHMINGS 

2218 

1  MENDOCINO 

39  50 

123  36 

1265 

5P 

i  MISS  NANCY  M  INGRAM 

CUYAMA 

6j  SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2255 

6A 

BA 

JOHN  S  ROwELL 

2239 

6  SAN  OIEGO 

32  39 

116  35 

4650 

8A 

BA 

HELIX    IRRIGATION  01ST 

CUYAMA  RANCH 

2246 

6  SN  LUIS  OBPO 

3l> 

14  59 

119  40 

2  1  '0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249 

6  SNTA  BARBARA 

30 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT   1  ENE 

22551 

7  SAN  BERDINO 

34  52 

116  52 

1975 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

2257' 

7  SAN  BERDINO 

6 

1915 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

2  SHASTA 

41  06 

121  31 

3  320 

6A 

HARLEY  NEUERouRG 

DAVENPORT 

2290 

4  SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

2294 

2  YOLO 

23 

16  32 

121  46 

60 

8  A 

6A 

:g 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

2  MODOC 

41  44 

120  22 

4750 

BA 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

2306 

2  MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEATH  VALLEY 

2319 

7  INYO 

fa 

3b  26 

116  52 

-  194 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

7  RIVERSIDE 

33  39 

116  23 

1200 

PHILIP  BOYD  DESERT  RH 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

7  INYO 

6 

37  22 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OEER  CREEK  FLAT 

2333 

2  TEHAMA 

2. 

40  01 

121  50 

1910 

s 

CALIFORNIA  DWR 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2  NEVAOA 

8 

39  16 

120  51 

3700 

3P 

3P 

P  G  +  E  COMPANY 

2346 

9 

35  47 

119  15 

32; 

BA 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

4  MONTEREY 

36  3b 

121  52 

USN  POST&RAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

5  STANISLAUS 

,7 

37  25 

121  23 

1125 

fap 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR  3  NNE 

2389 

5  STANISLAUS 

37 

37  34 

120  47 

137 

5P 

SP 

KEN  C.  BRATTON 

OE  SA8LA 

2402 

2  BUTTE 

22 

19  52 

121  37 

2713 

P  G  +  E  COMPANY 

DESttANSO  RANGER  STA 

2406 

6  SAN  OIEGO 

32  51 

116  37 

3500 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

6  LOS  ANGELES 

117  50 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE 

2458 

2  YUBA 

19  20 

121  12 

1550 

4P 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

DONNER  MEMORIAL   ST  Pk 

2467 

3  NEVADA 

19  19 

5937 

BA 

CALIF  Dlv  BEACH  *  PKS 

DOS  fi 105 

1  MENDOCINO 

7 

19  43 

123  21 

927 

BA 

PETER  C.  FREY 

DOU6LEBUNK  MEADOW 

2492 

5  TULARE 

35  57 

118  36 

620E 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494  { 

6  LOS  ANGELES 

33 

33  5b 

lie  ob 

5P 

DOWNEY  FIRE  DEPT 

DOWN  1 E VI LLE  RANGER  STA 

2500  ( 

2  SIERRA 

e 

39  34 

120  50 

2895 

BA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

OOYLE 

2504  ( 

ie 

40  02 

120  06 

4240 

10P 

JUNIUS  M  DIXON 

DOYLE  5  SSE 

2506 

3  LASSEN 

39  57 

120  05 

FRANK  M  flOWLANO 

ORY  CANYON  RESERVOIR 

2516  < 

6  LOS  ANGELES 

34  29 

116  32 

ISIS 

8A 

8J 

L  A  WTR  t  PWR  DEPT 

DUOLEYS 

2S39 

5  MARIPOSA 

37  45 

120  06 

*000 

6P 

W  D  MC  LEAN 

DUNN  I  CAN 

2568 

2  YOLO 

38  53 

121  56 

63 

MRS.    NANCY   LYNN  GOODMAN 

DUNN  SIDING 

2570  t 

7  SAN  BERDINO 

15 

35  03 

116  26 

1610 

Earl  x  wOBSER 

DUNSMUlR  RANGER  STA 

2572  ( 

2  ■ 

41  13 

122  16 

2-20 

6A 

WALLACE    E.  MARSHALL 

OUSY  BENCH 

2577  ( 

5  FRENSO 

37  06 

116  35 

947( 

s 

STATE  OF  CALIF-SNOW  ST 

DUTTONS  LANDING 

2580  ( 

17 

38  12 

122  ie 

8A 

BA 

86 

DAN  STEELE 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

7  RIVERSIDE 

6 

33  48 

115  27 

973 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

2  COLUSA 

23 

39  22 

122  31 

1209 

6A 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

EL   CAP  1  TAN  DAM 

2709 

6  SAN  01  EGO 

25 

32  53 

600 

8A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713  ( 

7  IMPERIAL 

6 

32  46 

119  34 

30 

5P 

5P 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

ELECTRA  power  house 

2728  C 

5  AMADOR 

38  20 

120  40 

715 

9P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

ELIZABETH  LAKE  FC1288 

2735 

6  LOS  ANGELES 

11B  34 

2075 

5P 

ARTHUR  La  STEWART 

ELK  VALLEY 

2749  ( 

1   DEL  NORTE 

42  00 

5P 

5P 

CALIF  OEPT  OF  AGR 

ELLERY  LAKE 

2  756 

3  MONO 

16 

37  56 

964' 

MIO 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

ELLIOTT 

2760  C 

5   SAN  JOAQUIN 

38  14 

121  12 

C    NORMAN  AOAMS 

EL  MODENA 

2775  ( 

28 

33  48 

117  47 

464 

HOMER  F  w ANN AMAKE R 

EL  S 1 NORE 

2805  ( 

6  RIVERSIDE 

2  6 

33  40 

117  20 

1265 

HID 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

ELS1NORE  4  5SE 

2B12  C 

6  RIVERSIDE 

33  37 

1305 

JOHN  L  EWING 

E  5CONDI DO 

2  662 

6  SAN  DIEGO 

i  I 

33  07 

117  05 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

E  5CONDIDO  NO  2 

2863  ( 

6  SAN  OIEGO 

33  07 

660 

ESCONOIDO  FIRE  OEPT 

E  T I  WANDA 

2895 

6  SAN  BERDINO 

2  6 

34  08 

117  31 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2899  £ 

1  SISKIYOU 

13 

41  28 

122  54 

2912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

'EUREKA  W8  CITY 

2910  ( 

1  HUMBOLDT 

40  46 

43 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

Exchequer  reservoir 

2920  C 

5  MARIPOSA 

37  35 

120  16 

5P 

MERCEO   IRRIG  OIST 

EXETER  FAUVER  RANCH 

2922  ( 

5  TULARE 

9 

36  21 

119  04 

411 

CHARLES  0  COULTER 

FAIRFIELD 

29  3  3  i 

23 

36  15 

122  03 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

2934  ( 

2  SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

19 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

FAIRMONT 

2941  ( 

7  LOS  ANGELES 

19 

34  42 

118  26 

1060 

6A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

FALLBROOK 

295B 

6  SAN  OIEGO 

33  21 

117  15 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

Fall  RivER  mill  intake 

2964  C 

2  SHASTA 

41  01 

121  26 

3340 

P  G  ♦  E  COMPANY 

FEATHER  FALLS 

2994  C 

2  BUTTE 

e 

39  36 

121  16 

2965 

A  S  MEND1CHI 

FERGUSON  RANCH 

3020  C 

2  TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

MRS  USA  FERGUSON 

FERNDALE   B  SSW 

3025  C 

1  HUMBOLDT 

40  30 

124  20 

1445 

Bt 

MRS   H  S   H|E RON YMUS 

FERNDALE  2  NW 

3030  C 

1  HUMBOLDT 

1 

40  36 

124  17 

10 

SP 

9P 

9P 

ROLL  IN  2  BOYTON 

FIOOLETOWN  LYNCH  RANCH 

3038  ( 

5  AMADOR 

36  32 

120  42 

2140 

■A 

WENTWORTH  LYNCH 

F  IGUEROA  MOUNTAIN 

3048  r 

6  SNTA  BARBARA 

32 

120  00 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

FILLMORE   1  WNW 

3050  ( 

6  VENTURA 

34  24 

1  16  56 

415 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3063  ( 

5  FRESNO 

11 

36  21 

120  09 

263 

6P 

6P 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

306  7  C 

3  LASSEN 

18 

40  22 

120  19 

4000 

5P 

9P 

SP 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

FLORENCE  LAKE 

3093  C 

5  FRESNO 

37  16 

116  58 

7  34* 

SO  CALIF  EDISON  CO 

F  1.4    .   ,H  [,AM 

3113  C 

2  SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

6A 

8* 

IA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FONT ANA  5  N 

3118  C 

6  SAN  BERDINO 

21 

117  27 

1972 

ROLAND  W  GEKHELL 

FONTANA   K A | SER 

3120  C 

6  SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

KAISER  STEEL  CORP 

FOREST  GLEN 

3130  < 

1  TRINITY 

39 

40  2  3 

123  20 

2  340 

8* 

6* 

MRS  fi  E  ESLICK 

FORESTHILL  RANGER  STA 

11  )  4 

2  PLACER 

1 

39  01 

120  50 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORKS  OF  SALMON 

1151  C 

I  SISKIYOU 

12 

41  16 

123  19 

1240 

9A 

U  S  FOREST  SERVICE 

STATION  INDEX 
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LATITUDE 
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z 

0 
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< 
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OBSERVER 

STATION 
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= 

3  COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATTTUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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OBSERVER 

TEMP.  ! 

0 

s 

a! 

3 

Ed 

SPECIAL 

TEMP. 

PRECIP 

i 

E 

SPECIAL 

FORT   B IDwELL 

3157 

MODOC 

4498 

L  J  FEE 

LAKEPORT 

4701 

2  LAKE 

2  3 

39   0  2 

122  55 

1347 

SP 

GEORGE  ft  TUflNBULL 

FORT  BRAGG 

3161 

01 

MENDOC I  NO 

1  7 

39  27 

123  48 

80 

8* 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 

LAKE   SABR 1 NA 

4705  < 

19 

37  13 

118  37 

9065 

CALIF  ELEC  POWER  CO 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164 

MEN DOC  I NO 

1  7 

39  24 

123  49 

1  1  P 

U  S  WB  OBSERVER 

LAKE  SHORE 

4  7  0  '1 

2  SHASTA 

2  3 

40  5  3 

122  23 

1075 

BP 

HP 

BP 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FORT  DICK 

01 

DEL  NORTE 

BENNY  Li  BEASLEY 

LAKESIDE  2  ENE 

4711  < 

6  SAN  OIEGO 

MELI X   IRRIG  DI ST 

FORT  JONES  6  ESE 

5  I  SKI  YOU 

LAKE  SOLANO 

4'12 

2  SOLANO 

1  3 

38  29 

LAWERENCE  FAFEK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

3182 

SI  SKI  YOU 

U  S  FOREST  SERVICE 

LAKE  SPAUL01NG 

4!,  t 

2  NEVADA 

( 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

SP 

P  G  ♦  E  COMPANY 

FORT  ROSS 

1191 

SONOMA 

6P 

LAKE   SPAULOING  DAM 

471* 

2  NEVADA 

39  20 

120  38 

4960 

4P 

P  G   +  E  COMPANY 

FREEDOM  8  NNN 

3232 

2( 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

LAKE  WOHLFORO 

4726 

6  SAN  OIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

FRENCH  GULCH 

02 

22 

MRS  CLARA  JONES 

LA  MESA 

4735 

6  SAN  DIEGO 

33 

32  46 

117  01 

53C 

LA  MESA  F]RE  DEPT 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FRESNO 

27 

u  S  WEATHER  BUREAU 

1.747 

7  LOS  ANGELES 

15 

34  42 

SO  CAL IF  EDI  SON  CO 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

05 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

8A 

•A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LA   PANZA  RANCH 

4767  ( 

4  SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

MRS •    MAE    E.  MARTENS 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

3279 

ORANGE 

26 

33  54 

117  55 

315 

MISS  M  ARROUES 

LA  PORTE 

4773  ( 

2  PLUMAS 

8 

39  41 

120  59 

4975 

MICHAEL  C  L ] OBEY 

FULLER  TON  DAM 

3285 

06 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LAS  PLUMAS 

2  BUTTE 

8 

121  29 

506 

51 

SP 

P  G  ♦   E  COMPANY 

FULLER  TON  H| LLCREST  Rv 

1288 

ORANGE 

33C 

FULLERTON  HUN  UT|L  OEPT 

LAVA   BEOS  NAT  MONUMENT 

4838 

1  SISKIYOU 

i  i 

41  44 

121  31 

4770 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GARBERVILLE 

i  3  2  D 

0  1 

HUMBOLDT 

123  48 

340 

MRS  N  E  PANCOAST 

LA  VERNE  HIS  FC   560  B 

4840  ( 

6  LOS  ANGELES 

26 

34  07 

117  45 

1235 

SP 

LOUIE    A.  AMASON 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

El  dorado 

38  50 

120  51 

1940 

BA 

R  C  KYLE 

L  AYTONV I LLE 

4851  ( 

1  MENDOCINO 

39  42 

123  29 

EDWARD  E  DOWNING 

GASQUET  RANGER  STAT [ON 

01 

DEL  NORTE 

n 

41  52 

123  58 

384 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

LEBEC 

4863  ( 

5  KERN 

ii 

34  50 

118  52 

3585 

KERN  CO  F | RE  DEPT 

GEM  LAKE 

3369 

03 

MONO 

37  45 

8970 

MID 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

LECMUZA  PT   STA  FC  352B 

48b?  C 

6  LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  53 

1600 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

GEORGETOWN 

3381 

02 

EL  DORADO 

38  54 

120  51 

2701 

WILLIAM  BREEOLOVE 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4BB0 

2  COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

133C 

7A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

02 

EL  DORADO 

i 

U  S  FOREST  SERVICE 

LE  GRAND 

4884  C 

5  MERCEO 

2  7 

37  14 

120  15 

SP 

5P 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 

GERBER  RANCH 

3387 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

2140 

8A 

MRS  HILDA  ORAGHI 

LEHMAN  RANCH 

48  B6  C 

5  EL  DORADO 

38  36 

121  01 

600 

7A 

1  VAN  R  LEHMAN 

GERLE   CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  DORADO 

l 

38  59 

120  23 

5400 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LEMON  COVE 

4890  C 

5  TULARE 

36  23 

119  02 

513 

SP 

5P 

KAWEAH   LEMON  CO 

GIANT  FOREST 

3397 

05 

TULARE 

36  34 

118  46 

8A 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LIGHTS  CREEK 

4932  C 

2  PLUMAS 

! 

40  14 

120  43 

5320 

S 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

SNTA  BARBARA 

32 

SANTA  BARBARA  wTR  DEP 

LINDSAY 

4957  f 

5  TULARE 

36  11 

119  04 

395 

7P 

7C 

FRANK  DE   C HA INE 

GIBSON  HWT  MNTNCE  STA 

3405 

02 

BYRON  F.  CLARKE 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

4977  ( 

2  PLUMAS 

8 

39  50 

120  13 

5730 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

GILLESPIE  FIELD 

3M0 

SAN  DIEGO 

36"; 

SP 

SAN  OIEGO  COUNTY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986  C 

6  LOS  ANGELES 

1  3 

34  19 

118  18 

CORPS  OF  ENGINEERS 

GILROY 

3417 

SANTA  CLARA 

121  34 

194 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

LITTLE  VALLEY 

4988  ( 

2  LASSEN 

21 

40  54 

121  11 

MRS  KATHERINE  E  HINDS 

GILROY  8  NE 

3419 

SANTA  CLARA 

2C 

37  02 

121  26 

1050 

WILLIAM   J   K I CK  HAM 

L I vERMORE  2  SSW 

4  ALAMEDA 

37  39 

121  47 

7A 

7fl 

MRS  M  I  QUARTERMAN 

GILROY  l*i  ENE 

3422 

SANTA  CLARA 

20 

1350 

8A 

SETH  e  auser 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

50  02 

7  LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

3B2C 

6P 

CLOSED  1/5/66 

GLENOALE  STAPEN  FC29SG 

34  50 

LOS  ANGELES 

RALPH  STAPENHORST 

5017  ( 

4  MONTEREY 

35  58 

121  05 

8A 

ARCHIE  M  WEFERL 1NG 

GLENDORA  WEST  FC  IBS 

3*52 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

B22 

5P 

MRS  L  M  WEST 

L0OI 

5032  C 

5  SAN  JOAQUIN 

38  07 

121  17 

40 

SP 

5P 

5P 

CITY  OF  LODJ 

GLENNVlLLE 

3463 

05 

KERN 

10 

35  43 

118  42 

3140 

5P 

H 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

5064  C 

b    SNTA  BARBARA 

32 

34  39 

120  27 

95 

5P 

5P 

LOMPOC  WATER   TREAT.  PL. 

glennv i lle  fulton  rs 

3465 

10 

35  44 

U  S  FOREST  SERVICE 

LONE  PINE  CTNWOOD  Ph 

5067  ( 

7  INYO 

\\ 

36  27 

118  03 

3790 

GOLD  ROCK  RANCH 

07 

IMPERIAL 

114  52 

485 

5P 

GOLD  ROCK  RANCH 

LONE  TREE  CANYON 

5074  C 

5    SAN  JOAQUIN 

8A 

EDWARD  C  GERLACn 

GOLD  "UN 

PLACER 

•LONG  BEACH 

5082  C 

6  LOS  ANGELES 

33  46 

JOHN  w  TEED 

GONZALES  9  ENE 

J  5  02 

SAN  SENITO 

24 

239C 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

LONG  BEACH  wB  AP 

5085  C 

6  LOS  ANGELES 

1  3 

33  49 

118  09 

u  s  weather  bureau 

GRACE  MEADOW 

3529 

TUOLUMNE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

508B  C 

3  SIERRA 

1  I? 

CHARLES   H  GRAY 

GRANT  GROVE 

3591 

05 

TULARE 

11 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LOOKOUT    3  WSW 

5093  C 

2  MODOC 

41  12 

CHARLES  SHEPHERD 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

3564 

01 

SISKIYOU 

12 

41  38 

122  12 

508! 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

LOR A I NE 

5098  C 

5  KERN 

u 

35  18 

118  2b 

272C 

BURRELL  REED 

GRASS  VALLEY 

3571 

02 

8 

39  13 

121  04 

RAYMOND  SHINE 

LOS  ALAMOS 

5107  t 

6  SNTA  BARBARA 

33 

34  45 

BA 

LAUREN  PAYNE 

GRATON  1  W 

3578 

01 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

HOMER  L  PARNELL 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

5114  £ 

6  LOS  ANGELES 

13 

33  56 

118  23 

97 

MID 

Nil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

GREEN V 1 EW 

3614 

S 1 SK | YOU 

12 

41  33 

122  54 

2818 

MRS  EMMA  p  PEREIRA 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

5115  C 

6  LOS  ANGELES 

13 

34  03 

lie  u 

270 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

32 

a 

40  08 

120  56 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  BANOS 

5118  C 

5  MERCED 

120  51 

125 

6P 

ROGER  C  RICE 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

EL  DORADO 

38  38 

120  31 

3855 

MRS. LAuRA  B.CEOERLOF 

LOS  BANOS  ARBURUA 

51  19 

5  MERCED 

21 

36  5  3 

s' 

ARBURUA  ranch 

GROVEL AND  2 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  50 

120  14 

2825 

DUANE  J  COX 

LOS  GATOS 

5123  04  SANTA  CLARA 

37  14 

121  58 

CITY  OF  LOS  GATOS 

GROVEL  AND  RANGER  STA 

3672 

OS 

TUOLUMNE 

3145 

U  S  FOREST  SERVICE 

LOS  GATOS  4  SW 

5125  C 

4  SANTA  CLARA 

ISAOOR  MILLER 

GUERNE VI LLE 

SONOMA 

115 

JOSEPH  E  BUTTNER 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147  C 

6  SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

102? 

SP 

u  s  forest  service 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

3703 

LOS  ANGELES 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

LOST  HILLS 

5151  C 

5  KERN 

35  37 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

3704 

LOS  ANGELES 

3440 

JAMES  P  KINDRED 

LOWER  KlBBEY  RIOGE 

5160  C 

5  TUOLUMNE 

37 

38  01 

119  53 

HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

HAIwEE 

3710 

07 

INYO 

36  08 

117  57 

3825 

7A 

7  A, 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162  C 

6  SAN  DIEGO 

32  37 

116  56 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

3714 

SAN  MATEO 

37  28 

122  26 

60 

5P 

5P 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

LOYAL  TON 

51  71 

2  SIERRA 

6 

39  41 

120  19 

4936 

e« 

ROLLO  LARSEN 

3  7  2  5 

02 

B 

40  16 

121  05 

ALBION  A  SARGENT 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

5182  C 

7  SAN  BERDINO 

34  26 

116  57 

3040 

SS 

SS 

MRS  FRANCE  PRIKHARD 

HANFORD 

3747 

05 

KINGS 

1  1 

36  20 

119  40 

<,242 

5P 

SP 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

4  MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

STATE  DIV  OF  HWYS 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

1 100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

LYTLE   CR  FOOTHILL  BLVO 

5212; Ob  SAN  BERDINO 

2( 

SAN  BERNARDINO  FCD 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

0  1 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123  23 

1110 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

LYTLE  CREEK  PH 

5215  06  SAN  BERDINO 

2  8 

SO  CALIF  EOISON  CO 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

02 

SHASTA 

2710 

U  S  FOREST  SERVICE 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218i 06]  SAN  BERDINO 

2 1 

117  29 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY   ENGLEBRIGHT  OAM 

NEVADA 

8  A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231  02  LASSEN 

STATE  13 1 V  OF  HWYS 

HAT  CREEK  RS 

SHASTA 

21 

U  S  FOREST  SERVICE 

MADERA 

52331 05  MADERA 

36  58 

STATE  DlV  OF  FSTRY 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

3B24 

02 

SHASTA 

21 

P  G  +  E  COMPANY 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

52441  Oil  TRINITY 

40  27 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

07 

RIVERS  IDE 

1  370 

METRO  WATER  DISTRICT 

MAHNKE 

5?  513  C 

2  LAKE 

3B  51 

MRS  M  E  MAHNKE 

hayfork  ranger  station 

3859 

01 

TRINI TY 

35 

40  33 

123  10 

2  340 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MAMMOTH  PASS 

5284  07  MONO 

37  37 

119  02 

9500 

S 

DEPT  WATER  RESOURCES 

HAYWARD  6  ESE 

itt  1 

04 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  58 

935 

MRS   MARY    JO  DRENNAN 

MAMMOTH  POOL 

52  0-9  ( 

5  MADERA 

21 

37  21 

119  19 

3390 

Si  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

HEALDSBURG 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

6P 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

MANDEVlLLE  island 

5296  05    SAN  JOAQUIN 

I] 

38  02 

121  34 

10 

VAR 

VA( 

ZUCKERMAN-MANDEVILLE 

HEALDSBURG  (40  2 

3878 

Ol 

SONOMA 

22 

WALDO  F  IvERSON 

MANTECA 

5303  05:  SAN  JOAQUIN 

37  47 

111 

"I 

1  SPRECKELS  SUGAR  CO. 

HEMET 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

LAKE    HEME  T   MUN  WATER 

MANZANITA  LAKE 

5  111  i 

2  SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5850 

8A 

U  S  NAT  Park  SERVICE 

HENSMAW  OAM 

3914 

0  6 

SAN  DIEGO 

33  14 

2700 

BA 

8A 

VISTA    |RR|G  D I  ST 

MARE  ISLAND 

5333  r 

38  06 

122  16 

52 

MID 

i  U  S  NAVAL  SHIPYARO 

HERNANDEZ   2  NW 

SAN  BENITO 

20 

36  25 

120  55 

MAX  0  LEY 

MARICOPA 

5  138  t 

5  KERN 

35  05 

119  23 

685 

6P 

6P 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

SAN  BENITO 

20 

36  IB 

120  42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

MARIPOSA 

5346  t 

5  MARIPOSA 

27 

119  58 

2011 

9A 

MRS  GABRIELLE  WILSON 
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37 

37  57 

119  47 
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•A 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

MARTINEZ   3  S 
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37  58 
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39  02 

121  06 

1480 

BA 
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6P 

ERIC   JAMES  BENSON 
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38  30 
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8b  ,0 

S 
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MART  INEZ    FIRE  STATION 

5377  C 
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38  01 

122  08 

26 

BA 

BA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HILTS 

SlSK 1  YOU 

12 

42  00 

122  38 

8A 

BA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

MARYSV 1LLE 

5385  C 

2  YUBA 

8 

121  36 

9A 

91 

MAR Y  S V  I LLE   FIRE  OEPT 

MOBERGS 

40  1  0 

92 

LAKE 

2  3 

2960 

BA 

GEORGE  G  H08ERG 

MATHER 

5400  C 

5  TUOLUMNE 

37  53 

4515 

CITY  SAN  FRANCISCO 

HOCKETT  MEADOWS 

4  0  1  2 

05 

TULARE 

8500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MC  CARTHY  POINT 

5444  C 

2  TEHAMA 

5 

u  s  weather  Bureau 

HOEGEES  FC  60  A 

-■■17 

06 

LOS  ANGELES 

13 

2650 

SP 

LOUIS  LUEBKERT 

MC  CLOUD 

5449  C 

2  SISKIYOU 

ROYCE  C  WHEELER 

HOLLISTER 

22 

04 

SAN  BENITO 

20 
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SP 

CITY  OF  HOLLISTER 

MEADOW  LAKE 

5496  C 

5  FRESNO 

37  05 

RADIO  STATION  KRFM 

HOLLISTER  2 

40  2  5 

!>- 

SAN  BENITO 

20 
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CITY  OF  HOLLISTER 

MECCA  2  SE 

5502  C 

7  RIVERSIDE 

R.   L.  JEFFREOO 

HOLLISTER  10  ENE 

4035 

SAN  BEN] TO 

2578 

MRS  EDA  C  HUBBELL 

MEDICINE  LAKE 

5505  C 

1  SISKIYOU 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

HONEyDEw  2  WSW 

-  "  74 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  14 

124  09 
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MRS  ANNE  M  ADAMS 

MENDOTA  OAM 

5528  C 

5  FRESNO 

36  47 

120  22 

7A 

FRANK    F  MOITOZA 

HOOPA 

40  82 

01 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

345 

8A 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

MERCEO  FIRE   STATION  2 

5532  C 

5  MERCEO 

37  18 

120  29 

169 

CITY  OF  MERCEO 

HOOP A  2  SE 

4C  94 

0  1 

HUMBOLDT 

35 

41  02 

123  39 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

MERCEO  2 

5535  C 

5  MERCEO 

14 

37  19 

120  29 

170 

MERCED  IRRIG  DIST 

HOPLAND  8  NE 

02 

LAKE 

2  3 

39  01 

123  00 

2510 

MRS.    MARIE  HARLESS 

MERCE Y  HOT  SPRINGS 

5550  C 

5  FRESNO 

27 

36  42 

120  52 
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SP 

HORACE  C  SWAT2EL 

HOPLAND  LARGO  STATION 

l\  On 

MENDOCINO 

CLIFFORD  w  CRAWFORD 

MEYERS  4  SW 
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3  EL  DORADO 

7P 
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35  06 

120  23 
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MRS  LURL INE   R  BROWN 

MICHIGAN  BLUFF 
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2  PLACER 

39  03 

120  44 

R  M  POWELL 

HUCKLEBERRY  LAKE 
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TUOLUMNE 

37 

38  06 

119  45 
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M1DDLET0WN 
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27 
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7020 

SO  CALIF  EDISON  CO 
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5632  C 
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MRS  ETHEL  WALKER 
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MRS  FRANCES  V  MOSS 

M I NERAL 
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U  S  NAT  PARK  SERVICE 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

DEL  NORTE 
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IMPERIAL 

58 

FED  AVIAT |ON  AGENCY 

MITCHELL  MEADOW 

5723  C 

5  FRESNO 

11 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 
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MODESTO 

5738  C 
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01 
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FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPRINGS 

R  1  VERS  1 DE 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

SANTA  CLARA 

ENGINEERING  DEPT 

PALOMA 

MONTEREY 

JAMES  A  BELL 

PAL  OMAR  MT  OBSERVATORY 

SAN  DIEGO 

PALOMAR  OBStRVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

LOS  ANGELES 

SUPT.  OF  STREETS  6  PRS. 

PANOCHE 

6675 

-'■ 

SAN  SEN  I  TO 

27 

36  36 

120  50 

1265 

SS 

MISS  LILY  BERG 

PANOCHE  CREEK 

66  77 

FRESNO 

27 

36  41 

120  35 

370 

8A 

BA 

BA 

: 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

PARADISE 

BUT  TE 

PACIFIC  GAS+ELEC  CO 

PARADISE  MEADOW 

Tuolumne 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

PARKER  RESERVOIR 

SAN  BERDINO 

METRO  WATER  DISTRICT 

PARkF 1  eld 

MONTEREY 

HERBERT   H  DURHAM 

PARKFIELD  T  NNW 

RAUL  S  TON  P  MORRISON 

PASADENA 

LOS  ANGELES 

PASADENA  WATER  DEPT 

PASKENTA  RANGER  STA 

TEHAMA 

U  S  FOREST  SERVICE 

PASO  ROBLES 

SN  LUIS  OBPO 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 

6  7  36 

:><• 

SN  LUIS  06P0 

24 

35  41 

120  45 

1040 

FRANCIS  F  NELSON 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

6742 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  40 

120  38 

803 

MID 

MID 

FED  AVIAT [ON  AGENCY 

PATT IWAY 

6754 

0 

10 

34  56 

U9  23 

3868 

HUDSON  RANCH 

PAYNES  CREEK 

6761 

0  2 

TEHAMA 

23 

40  20 

121  S4 

1840 

7A 

MRS.    MARY   M.  WRIGHT 

PEAR  LAKE 

67*  I 

0  5 

TULARE 

36  36 

118  40 

9700 

S|  CORPS  OF  ENGINEERS 

PEPPERDINES  CAMP 

MODOC 

S 

CALIF  OEPT  WATER  RES 

PERR I S 

RIVERSIDE 

28 

117  14 

1470 

5P 

SP 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

SONOMA 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

PIEORA  8LANCA  GRD  STA 

VENTURA 

29 

VENTURA  COUNTY  FCD 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

LOS  ANGELES 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

P1NECREST  SUMMIT  R  S 

68  1  t 

05 

TUOLUMNE 

37 

38  15 

120  00 

5600 

USF&.  DISTRICT  RANGER 

PINE  FLAT  DAM 

OS 

FRESNO 

27 

36  49 

119  20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PINE    MOUNTAIN  INN 

VENTURA 

RALPH  MOT  T 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

SAN  BENITO 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

PIRU  2  ESE 

zs 

CAMULOS  RANCH 

PISMO  BEACH 

SN  LUl S  OBPO 

POLICE  DEPARTMENT 

PIT   RIVER  POWER  HOUSE 

SHASTA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

PLACERvl LLE 

EL  DORAOO 

p  G  +  E  Company 

PLACERVlLLE  IFG 

El  dorado 

INST  FST  GENETICS 

PL ACERV I LLE  DISP  PLANT 

EL  DORADO 

CITY  OF  PLACERVlLLE 

PLASKETT 

6972 

01 

GLENN 

39  44 

122  51 

658( 

5 

U  S  F  S+  CAL  DEPT  WTR 

PLAT ] NA 

6975 

0.1 

SHASTA 

40  22 

122  53 

2260 

5P 

5P 

JOHN  A.   FREDR 1 CKSON 

PLUMAS   EUREKA    STATE  PK 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

POINT  ARENA 

MENDOC INO 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

SNTA  BARBARA 

U  S  COAST  GUARD 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

SN  LUIS  OBPO 

U  S  COAST  GUARD 

*0 !  ■ 

LOS  ANGELES 

J  E  ADAMSON 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

CONTRA  COSTA 

U   S   NAVAL  MAGAZINE 

PORTERVILLE 

7077 

JOHN  H  DAY8ELL 

PQRTOLA 

7005 

02 

PLUMAS 

E 

39  48 

120  28 

4834 

F.    W.  COLE 

PORTUGUESE  MEADOW 

7093 

05 

TULARE 

10 

35  46 

118  34 

7000 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POSEY   3  E 

7096 

05 

TULARE 

10 

35  48 

11B  38 

4960 

,  _s 

PANORAMA  HTS  LODGE 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

MENDOC I  NO 

2. 

39  18 

123  04 

1  IOC 

CORPS  OF  ENGINEERS 

POTTER   VALLEY  PH 

7109 

MENDOC INO 

22 

P  G  +  E  COMPANY 

POWAV  VALLEY 

71  1  1 

Ot 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

1  17  04 

50C 

POWAY  FIRE  DEPT 

PR ADO  OAM 

712J 

Oi 

RIVERSIDE 

28 

33  53 

CORPS  OF  ENGINEERS 

PRIEST  VALLEY 

7150 

MONTEREY 

24 

36  11 

120  42 

2  300 

NELSON   H  PALMER 

QUAKING  ASPEN 

7179 

OS 

TULARE 

It 

36  07 

118  32 

7  2Uu 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

02 

PLUMAS 

6 

39  56 

120  57 

3409 

be 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

RAMONA  SPAULD 1 NG 

7231 

Ot 

SAN  DIEGO 

35 

33  04 

116  51 

148C 

6P 

6f 

LOUIS  B  SPAULDING 

RANCH  1 1  A 

7244 

06 

SAN  01  EGO 

33  14 

116  32 

W   A  WILKINSON 

RANDSBURG 

7253 

07 

15 

35  22 

117  39 

3570 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

05 

FRESNO 

ii 

36  59 

118  43 

9  900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

RAYMOND  9  N 

7273 

05 

MARIPOSA 

27 

37  21 

119  53 

1210 

6P 

WILLARD  JOHNSON 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

02 

TEHAMA 

40  09 

122  15 

342 

M10 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

REDDING  1  SE 

7295 

02 

SHASTA 

23 

40  34 

122  23 

470 

CITY  OF  REDDING 

REDOING  F|RE   STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

23 

40  35 

122  24 

■  1 

5P 

REDDING  F 1  RE  DEPT 

REDLANDS 

7306 

SAN  BERDINO 

28 

34  03 

117  11 

1  31  ( 

1 1 

2P 

REOLANOS  DAILY  FACTS 

REDWOOD  CITY 

7339 

04 

SAN  MATEO 

37  29 

31 

SP 

CITY  FIRE  DEPT    STA  2 

REDWOOO  VALLEY 

735] 

Mi   ■,,  IN 

THOMAS   M  JAMESON 

REPRESA 

7370 

02 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

305 

MID 

FOLSOM  ST*  TE  PRISON 

R1CHAR0S0N  GROVE  ST  PK 

7404 

01 

HUMBOLDT 

40  02 

123  47 

500 

OA 

SA 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

>R  IChmOND 

7414 

DA 

CONTRA   COST  A 

37  56 

122  21 

55 

city  of  Richmond 

RIO  VISTA 

SOLANO 

U  S  ARMY  DEPOT 

RIVERSIDE  F|RE  STA  R  3 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

RIVERSIDE  EKP  STA 

RIVERSIDE 

SA 

CITRUS  EXP  STATION 

ROBERT  SON  FLAT 

PLACER 

s 

OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

ROCK  CREEK 

INYO 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

ROCKL 1 N 

PLACER 

RAYMOND  H  JOHNSON 

ROSE  MARIE  MEADOW 

FRESNO 

i 

SO  CALIF   EDISON  CO 

ROUND  MEADOW 

757* 

05 

TULARE 

35  58 

118  21 

9000 

CALIF   STATE  ENG 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 

7580 

02 

SHASTA 

23 

40  49 

121  56 

2117 

M 

MRS  MARIAN  L  BERT  AGNA 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

07 

SAN  BERDINO 

34  12 

117  05 

5965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SACHES  SPRINGS 

7623 

)! 

TUOLUMNE 

3: 

38  06 

119  51 

7900 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

SACRAMENTO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1 S  AC  R AMEN  TO  WB  CITY 

7633 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  35 

121  30 

19 

'■i  1 ; 

"1. 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637 

02 

23 

40  10 

122  48 

3850 

s 

u  s  weather  bureau 

SAGEhEN  CREEK 

764  1 

120  14 

6337 

5P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

SAINT  HELENA 

7643 

01 

1  7 

38  30 

122  28 

255 

tr 

'  < 

EDWIN  L  PAULSON 

SAINT  HELENA  4  WSW 

oi 

17 

38  30 

122  32 

1760 

EDWIN  H  LEARNED 

SAINT  HELENA  7  NE 

}i 

: 

38  34 

122  22 

1050 

MRS  CLARA  B  ABREU 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

i 

... 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

BROTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  2  E 

rt,t 

MONTEREY 

24 

36  40 

121  37 

SI 

5P 

SALINAS  RURAL  F  D 

SALINAS  FAA  AP 

- 

24 

36  40 

121  36 

75 

»ll 

M  1  . 

FEO  AVIATION  AGENCY 

SALINAS  DAM 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  20 

120  30 

1375 

Ho 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

J  6  ft  I 

SNTA  BARBARA 

32 

34  35 

120  24 

250 

BA 

JOE  CABRAL  JR 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

,.(, 

1' 

38  30 

120  13 

3700 

3P 

3P 

)P 

s 

P  G  »   E  COMPANY 

SALTER  RANGER  STATION 

TRINITY 

!• 

40  53 

62  3 

80 

80 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  ANDREAS  2  S 

no; 

0! 

CALAVIRAS 

. 

38  10 

120  40 

854 

" 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

01 

LOS  ANGELES 

28 

34  |0 

117  40 

2  394 

2P 

SO  CALIF   EDISON  CO 

SAN  ANTONIO  MISSION 

771* 

- 

MONTEREY 

... 

36  01 

121  15 

1060 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  OAM 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  D I  MAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  EM1GDIO  RANCH 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  ExP  RANGE 
SAN  JOSE 

san  juan  baut 1  st a  3sse 
san  juan  guard  station 

san  luis  obispo  poly 
isan  mateo 
san  nicolas  i sland 

'san  rafael 

santa  ana  fire  station 

santa  ana  river  ph  3 

santa  ana  river  ph  1 

santa  anita  fern  fc432 

santa  barbara 

santa  barbara  faa  ap 

santa  barbara  tv  peak 

santa  catalina  wbap 

santa  clara  university 

santa  cruz 
santa  fe  oam 
santa  margarita  2  sw 
santa  margarita  boost 
santa  maria  wb  a  i rpor  t 
santa  monica 
'santa  monica  pier 
santa  paula 
santa  rosa 
santa  ynez 

santiago  dam 
saugus  pwr  pl  no  1 
sawyers  bar  ranger  5ta 

SCOTIA 

SEARSV I LLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEP'JLVEDA  OAM 
SHASTA  DAM 

SHELL   ABSORPTION  PLANT 

SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SH1NGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVlLLE  RANGER  STA 
S  IGNAL  HILL  FC  415 
SILVERADO  RANGER  STA 
SISQUOC  SOUTH  FORK  CMP 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
SLACK  CANYON 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEDAD 

SOME  SBAR   1  W 

SOMIS  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

sonora  rs 
sonora  junction 

s  e  farallon 

so  entrance  yosemi te 

south  fork  cabin 

south  lake 

spadra  pac  fc  356  c 

sppeckels  hwy  bridge 

spr i ng vi lle  7  ene 

springville  ranger  sta 

spr i ngvi lle  tule  hdwks 

squaw  valley 


SQUIRREL    INN  2 
AND  I SH  1  E 
AND  I SH-H I CK  E  Y    ST  PK 
ANISLAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 
IRLING  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PL 
OCKTON  WBAP 
OCKTON  FIRE  STATION 

ONYFORO  COOLEY  RANCH 
ONYFORO  RANGER  STA 
ONY  GORGE  RESERVOIR 
GUIS  MEADOW 
RAwBERRY  VALLEY 

SUMMIT  MEADOW 
SUNLANO 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVILLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 


AL90T  CAMP 
EHACHAP 1 

EHACHAPI    RANGER  STA 


EJON  PANCHO 


GEYSERS 

:MAL  FAA  AIRPORT 
HOUSAND  OAKS 
HREE  MILE  VALLEY 
MREE  RIVERS  6  SE 
HREE  RVRS  EDISON  PH  2 
HREE  RvflS  EDISON  Ph  1 

1 GER  CREEK  PH 

OPANGA  PATROL  STA  FC6 

ORRANCE 

RABUCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

RACY  CARBONA 

RACY  PUMPING  PLANT 

RINITY  OAM  VISTA  PT 

RONA 

RUCKEE  ranger  station 


MONTEREY 
SAN  BENITO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANC  1  SCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 

RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
;.o-,   hi  '•  I  r 
ORANGE 

05  MERCED 

04  SN  LUIS  OBPO 
04  SAN  MATEO 

06  VENTURA 

01   MAR  IN 

06  ORANGE 

06  SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 


SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

LOS  ANGELES 


02 

02l  SIERRA 

02>  SIERRA 

06  LOS  ANGELES 

06     ■'■  ONGf 

06  SNTA  BARBARA 

04  MONTEREY 


MONTEREY 
SISKIYOU 
VENTURA 
VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
MONO 

SAN  FRANCISCO 
MAR IPOSA 
SAN  8ER01NO 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 


SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN 


COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

LUIS  OBPO 


F  R  E  SNO 


VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 
AMADOR 
PLUMAS 

PLACER 
PLACER 
KERN 
KERN 

KERN 
LASSEN 
PLACER 
SONOMA 


TULARE 
TULARE 
TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAQUIN 

SAN  JOAQUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

si 


36  26 
34  45 
34  45 


34  09 
34  12 
34  06 


121  20 
118  28 
118  30 
12Z  30 

122  23 
122  25 

117  52 


33  33 

17  37 

28   33  45 

28  34 

28|  34  09 
34  13 
34  25 
34  26 
34  32 


36  59 

34  07 

35  22 


34  01 
34  00 
34  21 


37  24 

38  21 
4C  Si 
34  10 


33  52 
37  sr 
39  19 


34  11 
38  17 

37  59 

38  21 

37  42 
37  30 
34  04 


39  54 

37  56 

37  54 

37  58 


39  34 
35  00 
37  05 
34  16 


36  48 

33  38 

34  11 


17  48 
40    4  8 

,  35  47 
1   39  20 


1  5  ^ 
1560 
1100 


117  03 

118  01 

119  41 
119  50 


122  01 

117  SB 
120  38 
120  38 
120  27 

118  29 

119  05 
122  42 

120  06 


124  04 

120  55 

121  51 
120  38 
120  2  2 
118  1 
117  39 


116  41 

119  30 

120  22 

121  20 
123  29 

118  58 

119  03 

122  27 

120  23 
119  27 


118  34 

117  49 
121  41 

118  -2 

l ;  e  48 
118  39 
120  14 


120  24 
123  1 

120  22 
116  35 

121  32 
121  20 
121  15 

121  18 

122  40 


1375 
3535 
4170 
4975| 


1940 
8700 
6885 


5120 
7120 
9580 


2470 
1050 

40  ?0 
6.  !5 


1130 
10300 
3518 


118  40 
120  34 
120  40 

120  48 

121  06 

119  28 

120  oe 


10B5 

4  I  UH  1 

16S6 

6160 
1025 

6000 
3975 
3975 

1425 
5300 

s*oo 


121  25 
121  25 
121  35 


2500 
1695 
5960 


SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF   WTR  ♦  TEL  CO 
A  CO  FIRE  DEPT 
S  weather  Bureau 
S  WEATHER  BUREAU 
AN  DIMAS  FIRE  STA 
1  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 

STATE  OIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  group 
ORPS  OF  ENGINEERS 
ITY  SAN  FRANC  I  SCO 
S  WEATHER  BUREAU 
I  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
ORBIN  r.  WATKINS 
CITY  FIRE  OEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 

BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FOREST  SERVICE 
Y  OF  SAN  JOSE 
GAYE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY    FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 

INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUE8KERT 
SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
; U  S  WEATHER  BUREAU 
J  UN  IV  OF  SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  JOSEPH  C  MC  KUS1CK 
RICHARD  S  PILECKI 

u  s  weather  bureau 

CITY   SANTA  MONICA 
LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

L I  AM  D  SAPPINGTON 

WTR  ♦  PwR  DEPT 
■  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AU5T IN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  W  RUM80 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BUR  RECLAMAT ION 
SHELL  OIL  CO 

MRS   MARILYN  F   MACH | 
i  THEODORE  B  HEUSNER 
1  MRS  JANICE  H  SUTTER 
I  LEE  WJ  THYCOMBE 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
I  GEORGE  I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 

JOHN   N  FRANC10N1 
FLOYD  LONG 
LAWTON   INVESTMENT  CO 
BERYL WOOD   INVEST  CO 
LAURENCE  W  UICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

S.  CALIF.  EDISON  CO. 

■  SOUTHERN  CALIF  E01SON  1 
R  S  HUTCHISON 

WALTER  R.  HENNES 
ELMER  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

SQUIRREL   INN  HOLD  CO 
LEROY  KEMP 
RAY  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  ■ 
P   G  ♦   E  COMPANY 

■  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  DEPT 

FRED  H  COOLEY 

U  S  FOREST  SERVICE 

ORLAND  UN|T   WU  ASSN 

.  OEPT  WATER  RESOURCES 
MRS*  LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

1  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRANK   T  STEVENS 
CAL  OIV  BEACH  +  PARK 
U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KN  FIRE  STA 
DAVID  BARR 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

■  CALIF  OEPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSTRY  +  FD 
DARYL  K  DE  WALT 

•  DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS  ANITA  COWAN 
KERN  CO  FIRE  OEPT 

TE JON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 

■  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIAT ION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
.  CALIF  DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  +  £  COMPANY 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
TORRANCE  MUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  OEPT 
AAGE  R  TUGEL 
BANTA  CARBONA   IP  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 


PKS 
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STATION  INDEX 


STATION 


unnel  Ranger  station 
uolumne  meadows 

URLOCK 

URNT ABLE  CREEK 
USTIN   IRVINE  RANCH 
WENTYN1NE  PALMS 
WIN  LAKES 

TWITCMELL  DAM 
UHL   RANGER  STATION 
•UK  I  AH 

OIL  STEARNS  ASS 
'UCLA 
UPLAND    3  N 
UPPER  LAKE    7  W 
UPPER  LAKE   RANGER  STA 
UPPER  MATTOLE 

UPft  SAN  LEANDRO  FILTER 
UPPER  TRES  PINOS 
VAC Av I LLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  6  N 
VALYERMO  RANGER  STA 
VAN  NUTS   FC  1SB 
VENADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

CTORVILLE  PUMP  PLANT 

DETTE  MEADOW 

NCENT  F IRE   STA  FC120 

NTON 

SAL  I A 

STA  Z  NNE 
V0LCANQV1LLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE    1  SE 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  E 
WALNUT  GROVE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PHOENU  RANCH 
WAT  SONV I LLE  WATERWORKS 


COUNTY 


LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

ALPINE 

SNT A  BARBARA 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SAN  BERDINO 

LAKE 

LAKE 

HUMBOLDT 

ALAMEDA 
SAN  BENITO 

MONTEREY 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SONOMA 
VENTURA 
FRESNO 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 

SAN  CI  EGO 

EL  OOftAOO 

SHASTA 

SHASTA 

CALAVERAS 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST A 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
SAN  01  EGO 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CRUZ 


0  19 
B  39 
23  12 
3  14 


21  05 
2  02 
2  01 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LOS  ANGELES  Co  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE    I RR 1 G  DIST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  +   E  COMPANY 

SANTA  MAR  |  A  vLY  WCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  F 1  RE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOR I E  S  DORY 
UNION  OIL  CO 
UCLA 

L  1  BERT  Y  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUETTE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


I  UHL 

,  AMY  CuRTIS 
NURSERY 
U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUTS  PUBLISH  CO 
JOHN   B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF   EDI  SON  CO 

VICTOR  CO  WATER  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK    DOT  T A 

V1SALIA  FIRE  DEPARTMENT 
VISTA  FIRE  DEPT 
ERNEST  R  STEWARD 
MRS    IRENE  M  VOLLMERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CLARION  E  VAN  SCHA1CK 

MILTON  Hi   BR  I NTON 

RAY   I  WM1TTEM0RE 

TOMAS  S  VANASEK 

MRS.  BETTY  B.  FAIRCLOUG 

INACT IVE  4/20/61 
L  A  CO  F IRE  OEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
PHOENIX  RANCH 
CITY  OF  WATSONV I LLE 


WAWONA  RANGER  STATION 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WE LOON  1  WSW 

WE  NOEL   10  SE 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT    3  SW 

WESTv I LLE 

WET  MEADOW 

ATLAND  2  NE 

ELER  SPRINGS  2  ssw 

SK  E  Y  TOWN  RES 

TE    MOUNTAIN  1 

TE   MOUNTAIN  2 

TE  ROCK 

TT1ER  CTT  H  FC  106C 

LIAMS 

LITS  1  NE 

LITS  HOWARD  FOR  RS 
LOW  CREEK  RANCH 


WINCHESTER 
WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOODCHUCK  MEAOOW 
WOODFOROS 


WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 

YORBA  LINDA 
YORKV I LLE 

YOSEM I TE  NATIONAL  Pi 
YREKA 

CLOSED  STATIONS 

BEN  LOMOND 

LLANO   SHAWNEE   HILL  f 

MT  SHASTA  SKI  BOWL 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

S  I 

LI  g 


MARIPOSA 
TRINITY 
SI  SKI  YOU 

SNTA  BARBARA 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 

YUBA 

VENTURA 

SHASTA 

MONO 

SACRAMENTO 
06|  LOS  ANGELES 
COLUSA 
HENOCH  INC 
MENDOC I  NO 

MODOC 

GLENN 

RIVERSIDE 

YOLO 

KERN 

FRESNO 

ALPINE 


SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SISKIYOU 


2i*00 
5290 
B9S0 


1310 
101  50 
12470 


:-7oo 
9200 
5671 


117  49 
12  3  L  4 
119  >' 


122  06 

1  17  45 

122  12 

122  17 


1100 
3970 
2625 


S  NAT   PARK  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FIL1PELLI 

s  weather  Bureau 
OSTON  RANCH  CO 
B  MANKEft 
i  DEPT   WATER  RESOURCES 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 
VENTURA  CO  FC  OIST 

■  BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS.  BO-JEAN  PAR*,£R 
WHITTIER  WATER  DEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 
LOUIS  L  BERTAIN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

HAROLD  BRIGGS 
HOWARD  ft  ALL ARD 
|JM  M  BLACKMORE 
1   NEWTQN  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 
,  CORPS  OF  ENGINEERS 
.  WILMA  C  flARR 
AGR  ExTEN  SERV 
MARVIN   £  WARE 
i  S  WEATHER  BUREAU 

ORB A  LINDA  WATER  CO 
MRS   LOLA  A  HUL8ERT 

i  s  NAT  Park  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 


CLOSED  12/10/65 

CLOSED  1/5/66 

CLOSED  1/1/66 

CLOSED  1/1/66 


DRAINAGE  CODE:  1  -  AMERICAN  2-CALA VERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  8-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11 -KINGS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  14-MERCED  15-MOJAVE  18-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  1B-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-P1T  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  26-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ. 
33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS    35-TFUNITY     36-TRUCKEE    37-TUOLUMNE  38-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


less  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  In  "Evaporation  and  Wind"  table 


.     ,k.  »     ..    ,   nnroau  state  Cllmatolomst.   557  Federal  office  Building,   50  Fulton  Street,  San 

and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

.      ,  .,         r»         th.  „.n„  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.    Snow  on  ground  in  the  Snowfall 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  time,  to  toojl  swndard  For ™««  ^lon.  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  .  except  for  Bishop  WB  AP.  Blue  Canyon  WB 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  dlameti 

referToex.remes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

.    .    i  oleei    or  ice  on  the  ground     Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 

iwFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Clim.tologlcl  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  SnowfaU"  table.  Include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  cllmatologlcal  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  In  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES-     Figure,  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  -  ending  with  the  preceding  June  da.  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wlU  be  carried  only  In  the  June  and  December  Issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  In  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table.  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  WUid"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Cllmatologlcal  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
44     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  ,0  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  i,  earned  for  this  station 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 
R     Amounts  from  recording  gage.     .These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  s.igh.l,  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.  , 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 
AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

.    =„,<        n„hlished  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daily  amounts  are  published  in 
C     %S2^^""E£i»  r/^rrrrom^se^r^rn^n-e^inrgi^  wnere^ed  b"y  reference  ,..    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 
G     "Soli  Temperature"  table. 

„     "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  tha,  month. 
J     "Supplemental  Data"  table. 

S     storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  a,  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Cage  Stations"  Bulletin. 
SS      This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 
VAR     This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  variable. 

,     Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  fee,  above  sod-covered  ground,   however,  th.s  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  o,  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  bu,  for  which  data  are  no.  listed  to  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  th.s  issue. 

Genera,  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  -  are  deserved  to  the publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CL1MATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY ,  and  STORM  DATA,  all  o, 
which  may  be  ob.alned  from  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402.  ^ 

information  concerning  the  history  of  changes  In  locations    elevations  ~"  " 

information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatologlcal  uaia,  p 


information  for  regula 
the  address  shown  above 


eludes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE  -3/9/66-2350 
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CLIMATOLOGICAL  DAT 


U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR,  Secretary 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE 
In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of  California 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


ORNIA 


FEBRUARY  1966 


No.  2 


Station 

Temperature 

Predipifjltjon  c 

IS 

•  1 

11 
<S 

<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

a 
t 

9 

Q 

No.  ol  Days 

3 

H 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

• 

Q 

(3UUAI.  'JTeet 

No.  of  Days 

Mm. 

Max.  Depth 
od  Ground 

Date 

! 

s 

0 

s 

1.00  or  More 

%  i 

0 

*       •  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPO INT 

56.  5 

35.1 

45.6 

68 

1  7 

28 

18. 

532 

0 

0 

9 

0 

5,35 

•  93 

19 

•  0 

0 

8 

0 

angwin  pac  union  Col 

50  •  9 

35,6 

43.3 

61 

14 

28 

26* 

6o2 

0 

0 

3 

0 

4,75 

1,2* 

4 

: 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

::'! 

63 

j  7 

24 

17* 

0 

0 

1* 

0 

2  70 

7 j 

c 

[ 

1 

CALLAHAN  RANGER  STA 

24.6 

36*5 

56 

27 

13 

13 

794 

0 

0 

2  s 

0 

'.to 

,20 

T 

1 

25 

3 

0 

0 

CEC  I LV I LLE  5  SE 

49  9 

M 

62 

16 

0 

0 

0 

1.56 

,46 

6.6 

2 

25 

7 

0 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

58.0 

36.4 

47,2 

•  3.3 

69 

14 

31 

14* 

489 

? 

0 

2 

0 

7,26 

•  01 

2*52 

* 

«o 

Q 

1 0 

3 

3 

C0VELO 

5  3  •  8 

2  0  7 

41  3 

63 

I  7 

20 

14* 

657 

0 

0 

22 

0 

3  64 

•  7* 

? 

CRESCENT  CITY  1  N 

521 

0 

0 

3 

0 

1 » 2  $ 

*6 

1 

buttons  landing 

57.9 

37*0 

47^5 

64 

16 

31 

16* 

484 

0 

0 

4 

0 

\',  87 

.68 

1 o 

■  c 

0 

5 

2 

0 

ELK  VALLEY 

49.5 

30  7 

40,1 

56 

22* 

21 

0 

0 

1  8 

0 

4,71 

.89 

T 

0 

12 

3 

0 

Eureka  wb  city  r 

52.  T 

40,3 

46,5 

•  1,7 

63 

22 

32 

13 

510 

0 

0 

1 

0 

3  12 

2  41 

6C 

6 

•  0 

0 

a 

2 

0 

TERNDALE  2  NW 

54.5 

39  5 

63 

22 

30 

1 3 

0 

0 

1 

0 

3  85 

* 

•  C 

0 

I  I 

2 

FOREST  GLEN 

26  •  1M 

37*  OM 

„  2,5 

28* 

1 5 

13 

779 

0 

0 

25 

0 

4  30 

3  27 

1**3 

2 

FCRT  BRAGG 

55.0 

3g5 

46.8 

60 

22* 

28 

502 

0 

0 

5 

0 

4*,83 

W28 

*,88 

** 

.0 

0 

10 

7 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

55.5 

38  ■  3 

46.9 

59 

20* 

29 

1  3 

496 

0 

0 

5 

0 

*.72 

.81 

.0 

0 

1  1 

3 

0 

FCRT   JONES  RANGER  STA 

50. 5M 

24,  3M 

37. 4M 

57 

4 

15 

14 

765 

0 

0 

25 

0 

.51 

•  12 

23 

2.9 

2 

r 

0 

0 

FORT  ROSS 

22 

39 

0 

0 

0 

0 

•  C 

Graton  1  W 

57*6 

36*1 

46*9 

•  2  2 

67 

1 3 

28 

17* 

500 

0 

0 

11 

0 

5*56 

I  53 

1*3S 

19 

| 

| 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

51.4 

3 1  OM 

4l",2M 

•  l,t 

60 

19 

22 

14 

0 

0 

1  4 

0 

2°,*0 

5*84 

!»i 

4 

!c 

0 

8 

1 

0 

mealDsBurg 

61.0 

38.4 

49.7 

-  ,7 

73 

13 

29 

421 

0 

Q 

3 

0 

6.29 

1.05 

1.91 

19 

.0 

0 

a 

4 

2 

HILTS 

46.1 

23.7 

_ 

23* 

,7 

16* 

834 

0 

0 

2  7 

0 

_ 

10 

3.0 

_ 

1 

HOOPA 

44*7M 

60 

22* 

26 

!' 

0 

0 

6 

0 

3*49 

95 

*? 

" 

£ 

KENTFlELO 

59.5 

3fi*0M 

48.7 

-  1.1 

66 

14 

31 

451 

0 

0 

4 

0 

6*,53 

2.09 

2*31 

•  C 

0 

3 

KLAMATH  R 

37  5 

45.6 

60 

3 

30 

13 

j 

0 

6.79 

1.10 

T 

0 

15 

4 

2 

KNIGHTS  VALLEY 

57,5 

31.0 

44.3 

68 

13 

22 

16 

574 

0 

0 

0 

4,62 

1.35 

19* 

.0 

0 

8 

3 

1 

LAKE  PILLS9URY  NO  2 

55.3 

26,7 

41.0 

66 

21* 

17 

16* 

669 

0 

0 

24 

0 

4.29 

.83 

* 

0 

0 

0 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

??*'? 

!'* 

0 

2 

2! 

0 

6*2 
* 

3 

16. 

3 

^ 

MOUNT  HEBRON  RS 

29,4 

50 

23 

3 

9flA 

0 

0 

28 

0 

1.33 

.13 

6 

2 

0 

0 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

60*4 

38  3 

49.4 

-  1.2 

67 

13 

30 

16 

431 

n 

0 

3.14 

1.1! 

.92 

.0 

0 

8 

3 

0 

OPICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

54*.3 

35*.9 

45,  1 

60 

21* 

28 

17. 

552 

0 

0 

8 

0 

6,29 

1.13 

6 

.0 

14 

6 

1 

ORLEANS 

55.2 

33.7 

44 

60 

, 

2  «, 

16* 

568 

0 

0 

10 

0 

3.31 

4.08 

19 

.0 

0 

10 

2 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

59.  1 

48*3 

1 

13* 

0 

0 

7 

0 

3,  lo 

1,39 

69 

•  0 

0 

0 

POINT  ARENA 

54. 9M 

40.5M 

47. 7M 

60 

21 

33 

17. 

479 

5.54 

U20 

3 

.0 

0 

10 

6 

1 

POTTER  VALLEY  PH 

45. OM 

67 

16 

21 

0 

0 

i  5 

0 

5.02 

- 

2.31 

1.33 

.0 

0 

10 

3 

1 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

52*,7 

36.0 

44.4 

61 

1 7 

29 

13 

571 

0 

g 

7 

0 

8,28 

1,42 

19 

•  0 

10 

8 

2 

SAINT  HELENA 

-  1.7 

2  7 

16 

?* 

0 

0 

12 

0 

2  .46 

1,11 

19 

_ 

1 

SALYER  RANGER  STATION 

55*0M 

37*OM 

44  0M 

62 

jjj 

0 

0 

10 

0 

4*10 

SAN  RAFAEL 

AO  fl 

51*,2 

66 

15. 

34 

** 

9 

s 

5*.53 

1.9* 

* 

.0 

0 

7 

4 

2 

SANTA  ROSA 

60*6 

33*8 

47.2 

-  2.7 

72 

14 

27 

17. 

492 

3.30 

1.85 

,76 

1  9 

.0 

0 

7 

3 

0 

SCOTIA 

53.8 

38.8 

46.  3 

*  3.1 

63 

23* 

30 

13 

516 

1 

5,95 

2.01 

1.1* 

6 

.0 

0 

1 1 

4 

1 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

60.9 

46.1 

68 

1 3 

26 

16 

469 

0 

0 

12 

0 

3.31 

.95 

19 

0 

8 

0 

TPINtTY  DAM  VISTA  PT 

28.7 

36.1 

50 

22 

21 

1 3 

802 

2  4 

2,80 

.87 

1.9 

8 

1 

0 

TULELAKE                           / /R 

43*9 

M 

54 

21 

5 

.23 

- 

.81 

,07 

10 

T 

13. 

0 

0 

0 

UK  I  AH 

59!5 

35. l" 

47.3 

-•  1,8 

67 

16 

25 

13 

»89 

1  2 

4.67 

* 

1.73 

1.13 

4 

.0 

0 

9 

4 

1 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

27,1 

36.7 

-  2.1 

62 

17 

14 

1 3 

732 

0 

0 

24 

0 

3.35 

2,33 

•  86 

* 

0 

9 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

• 

**#* 

34.0 

53 

22 

14 

862 

0 

0 

23 

0 

0 

1.50 

,49 

1*6 

6 

^ 

0 

WILL  I TS  1  NE 

44.  1 

63 

16 

22 

13 

■  ^Z 

0 

0 

1  3 

0 

5.89 

1.38 

* 

T 

0 

10 

3 

2 

YREKA 

47*3 
* 

25*1 
* 

36.2 

•  2.0 

57 

23 

18 

1*» 

800 

0 

0 

28 

0 

.56 

- 

l.TJ 

.23 

1 3 

2 

0 

0 

D I V I S ION 

43.6 

-  2,3 

3,92 

2,43 

.9 

•      •  • 

SACRAMENTO 

Drainage  02 

ADIN  RANGER  STATION 

41.1 

18,2 

29.7 

53 

22 

1 

8 

981 

0 

0 

26 

0 

1.24 

.30 

23. 

2*0 

6 

1 

6 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

43.5 

17,3 

30.* 

•  1,8 

55 

18 

1 

13 

959 

0 

0 

28 

0 

.61 

.84 

•  IT 

23 

9.0 

3 

1 

2 

0 

0 

AUBURN 

56.5 

35,8 

46.2 

-  1.7 

66 

22 

30 

13* 

522 

0 

0 

6 

0 

2,7* 

3.51 

.65 

6 

•  0 

0 

9 

2 

0 

56,8 

37,1 

47.0 

64 

14 

31 

19 

495 

0 

0 

4 

0 

2.94 

1.03 

4 

•  0 

0 

7 

2 

1 

Rl  11F  rlfvr'i  yR  ik  lODriDT  /  /D 

40.9 

25.9 

33,4 

-  3,7 

56 

21 

IT 

7 

877 

0 

4 

26 

0 

5,41 

4.78 

1.37 

5 

27.8 

6* 

7 

8 

6 

1 

BOWMAN  DAM 

42,9 

21.6 

32.3 

•  3,6 

57 

21 

10 

7 

910 

0 

1 

27 

0 

5.16 

6.29 

1.29 

6 

42,0 

82 

6 

9 

3 

2 

BROCKS  FARNHAM  RANCH 

58.1M 

33. 6M 

45. 9M 

-  2.6 

65 

14 

23 

14 

530 

0 

0 

14 

0 

2.63 

l.*7 

.96 

4 

.0 

0 

8 

2 

0 

BURNEY 

.  45.5 

19.9 

32,7 

61 

23 

3 

8 

896 

0 

0 

27 

0 

2.71 

.98 

6 

16.0 

6 

7 

9 

1 

0 

CANYON  0AM 

39.3 

17.4 

28.4 

•  3.4 

51 

22 

4 

13 

1019 

0 

2 

28 

0 

2.18 

4.68 

.38 

6 

18.3 

48 

1 

7 

1 

0 

CENTERVILLE  PH 

59.7 

31,9 

45.8 

.  3,1 

69 

21 

22 

13 

529 

0 

0 

17 

0 

4,60 

3.23 

1.25 

4 

.0 

0 

7 

3 

2 

CHESTER 

43.  4M 

15. 4M 

29. 4M 

52 

22 

-  1 

13 

988 

0 

0 

28 

1 

0 

1,69 

3.89 

.35 

24 

18.9 

36 

2. 

6 

0 

0 

chico  Experiment  sta 

57.7 

36.1 

46.9 

-  1.7 

63 

22* 

25 

13 

300 

0 

0 

9 

0 

3.53 

.90 

.7* 

1 

.0 

0 

7 

3 

0 

CLARKSBURG 

57.3 

36.2 

46.8 

63 

24* 

28 

17 

505 

0 

0 

7 

0 

1.62 

•  3* 

28 

•  0 

0 

6 

0 

0 

CLEArlAKE  HIGHLANDS 

54.3 

26,6 

40.5 

63 

17. 

17 

16 

681 

0 

0 

20 

0 

3,67 

l.*9 

4 

•  0 

0 

7 

3 

1 

COlFAX 

52.1 

34,1 

43.1 

•  2.5 

64 

21 

27 

7 

607 

0 

0 

13 

0 

4,30 

3.94 

.71 

1 

.9 

0 

9 

4 

0 

CCLUSA  1  SSW 

58.3 

35.8 

47,1 

•  2,4 

64 

23. 

27 

17 

497 

0 

0 

10 

0 

2,81 

,05 

•  99 

19 

■  0 

0 

6 

3 

0 

DAVIS  2  WSW 

57.2 

36.5 

46,9 

.  2,4 

63 

24. 

26 

14 

502 

0 

0 

7 

0 

1,78 

1,*7 

.61 

19 

.0 

0 

5 

2 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

41. 9M 

23. 6M 

32. 8M 

-  4,8 

50 

13 

16 

14. 

899 

0 

0 

2* 

0 

4.3* 

7,*3 

1.04 

6 

19.5 

42 

1 

8 

4 

1 

OF  SABLA 

49.7m 

30.  OM 

39. 9M 

.  2,7 

60 

21* 

24 

13* 

697 

0 

0 

21 

0 

5,99 

5.32 

1.63 

4 

3 

2 

DOBBINS  COLGATE 

56. 3M 

34, 8M 

45,  6M 

65 

17 

29 

7 

536 

0 

0 

11 

0 

3.18 

3,83 

.37 

1 

.0 

0 

9 

2 

0 

OCWNIEVILLE  RANGER  STA 

48.2" 

23.8" 

36.  OM 

58 

23* 

20 

16* 

806 

0 

0 

28 

0 

5.27 

1  .80 

7 

EAST  PARic  RESERVOIR 

54.6 

30,9 

42.8 

•  3,5 

64 

14 

24 

16* 

616 

0 

0 

20 

0 

3.11 

.36 

1.57 

4 

.0 

0 

3 

3 

1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

59.9 

37.5 

48. 7 

68 

13 

30 

16* 

452 

0 

0 

4 

0 

2.49 

.60 

3 

.0 

0 

6 

3 

0 

FCLSOM  DAM 

57.8 

38.1 

48.0 

65 

23* 

31 

12. 

471 

0 

0 

« 

0 

2.05 

.46 

26 

.0 

0 

8 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FEBRUARY  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

< 

jj 
J 

c 

From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

Q 

1.00  or  More 

■  i 

— 

•°  J 
— — 

"£ 

a  o 
on 
 — 

2 

2 

S 

 ,   

GEORGETOWN  RANGER  STA 

50.8M 

M  ,  7^ 

41  ,  3M 

63 

22 

25 

8. 

0 

0 

1  6 

4.08 

1.52 

6 

3,0 

5 

1 

10 

2 

1 

GRASS  VALLEY 

51  .6 

30,4 

41,0 

4.9 

65 

22 

22 

7 

666 

0 

0 

18 

0 

5.41 

•  4,16 

1.20 

6 

3.4 

3 

26 

12 

4 

1 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

4?  9  5 

21,9 

34,7 

■ 

3.7 

62 

2  3 

10 

13. 

843 

0 

0 

28 

0 

1.65 

•  1,19 

,84 

6 

8,5 

6 

6 

4 

1 

0 

JESS  VALLEY 

18.2 

30.1 

52 

22* 

•  5 

13 

974 

0 

2 

2  7 

1 

.69 

•  1.06 

•  19 

6 

9.5 

e 

1 

3 

0 

0 

L AKEPORT 

55.0 

31.0 

43,0 

60 

17* 

22 

13 

607 

0 

0 

1  7 

0 

4,29 

•  .61 

1.02 

4 

.0 

0 

t 

4 

1 

LAKESHORE 

55  •  2 

31.8 

43.5 

66 

2 1 

24 

14 

593 

o 

o 

I  8 

o 

8,60 

3.20 

4 

,0 

0 

10 

5 

2 

LAKE  SPAULOING 

44  ■  9 

18.9 

31,9 

* 

3.5 

56 

17 

4 

7 

922 

0 

0 

2  7 

0 

5,47 

-  5,37 

1.34 

6 

35,0 

79 

6 

1 1 

5 

1 

LAKE  SPAULOING  DAM 

LAS  PLUMAS 

MANZAnITA  lake  // 

38,9 

12.2 

25.6 

52 

22 

•  4 

7 

1099 

7 

2  8 

2,43 

,85 

6 

29,5 

45 

7 

9 

1 

0 

MA  RY  S V I  L LE 

59»5 

35.8 

47.7 

- 

2.4 

66 

24 

29 

11 

48  1 

1,73 

•  2,13 

.46 

19 

•  0 

0 

5 

0 

0 

MC  CLOUD 

44  ,  6 

22,9 

33,8 

2,7 

55 

2  2 

13 

13 

868 

0 

0 

25 

0 

5,40 

•  2,91 

1  ,48 

4 

11,0 

26 

2* 

10 

3 

2 

MINERAL 

39,8 

17,7 

2  8,6 

■ 

3,6 

49 

18 

7 

1 0 1 0 

0 

3 

27 

0 

3,33 

•  4,99 

19 

33,4 

54 

1 

1  0 

0 

0 

MCNT1CELLO  dam 

57.2 

36.1 

46.7 

67 

14 

29 

15 

503 

0 

0 

6 

0 

3.26 

U32 

4 

,0 

0 

6 

3 

1 

mcunt  Shasta  wb  city  //r 

42.8 

26,2 

34.5 

2.5 

54 

17 

16 

7 

849 

^ 

0 

2  5 

o 

3.89 

.  2,02 

•  85 

4 

21.0 

22 

1 

10 

3 

0 

NEVADA  C  T  T Y 

4  7  ,  R 

27,0 

37.4 

- 

3.9 

59 

22 

19 

13 

765 

o 

n 

o 

4.80 

•  4,83 

1.03 

6 

1,0 

1 

26 

11 

3 

1 

orland 

54,  I 

34,1 

44,  1 

■ 

4,8 

61 

22 

26 

14 

578 

0 

0 

11 

0 

3.52 

,36 

1,25 

4 

.0 

0 

6 

3 

1 

OROVILLE 

58.1 

38,5 

48.3 

65 

2  3  * 

30 

13* 

0 

0 

7 

0 

3.28 

•  7  1 

19 

■  0 

0 

9 

2 

0 

PARADI 5E 

53.5 

37,0 

45.3 

62 

21 

30 

1  3 

548 

J* 

0 

6 

5,19 

1.20 

19 

.0 

0 

1 1 

3 

2 

placerville 

52,9 

28*4 

40.7 

2.7 

68 

18 

20 

14 

674 

0 

0 

2  1 

0 

3.21 

-  3,78 

1,22 

6 

1.0 

0 

8 

1 

1 

placerville  ifg 

51.3 

35.3 

4  3.3 

66 

22 

28 

7 

60S 

Q 

3,27 

1.60 

7 

1 

1 

8 

1 

1 

platina 

50.0 

27,6 

38,8 

5  9 

2 1  ♦ 

20 

19* 

726 

0 

0 

0 

3,64 

.85 

4 

2.5 

0 

8 

3 

0 

PCRTOLA 

41.9 

15,4 

28,7 

3.1 

53 

22 

•  I 

13 

1010 

0 

1 

26 

1 

1,17 

•  2,22 

•  *»5 

6 

10.0 

10 

2* 

5 

0 

0 

quincy  ranger  station 

50.0 

23.5 

36.8 

.0 

62 

24 

12 

1 3 

784 

j? 

0 

2  6 

j? 

2.01 

•  5,23 

.47 

6 

2.0 

1 

24. 

7 

0 

0 

RED  BlUFF  wb  airport  r 

56.9 

36.3 

46,6 

■ 

3.1 

66 

21* 

27 

17* 

507 

0 

7 

4,30 

.99 

1,46 

19 

,0 

0 

8 

2 

1 

HtUUINV    r  I  Kt    bTM    INU  £ 

- 

1.6 

6  8 

2  1 

14 

4  78 

o 

Q 

o 

5.97 

■  .22 

1.62 

4 

•  0 

0 

1  0 

4 

2 

rccklin 

■si  / 

32,5 

*  ft 

■ 

2.6 

6  5 

\ » 

\  \ 

8 

553 

0 

0 

18 

0 

2.38 

•  1.98 

.  60 

26 

,0 

0 

9 

1 

0 

SACRAMFNTO  WB  AIRPORT  R 

57.4 

37,6 

47  5 

■ 

1.7 

64 

2 1 

3  1 

17* 

485 

0 

0 

3 

0 

1.56 

•  1.43 

•  3 1 

1 

•  0 

0 

7 

G 

0 

SACRAMFNTO  WB  CITY  R 

58.9 

40.3 

49.6 

m 

•  9 

66 

21* 

34 

13* 

426 

0 

0 

1.58 

-  1.89 

•  38 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

5HASTA  DAm 

52.3 

38.0 

45.2 

62 

22 

34 

26* 

550 

J* 

0 

0 

ft 

9,01 

2,40 

4 

,0 

0 

9 

6 

3 

tiCnnA  fTTV 

5ICKHW    tl TT 

4  8.3 

24,8 

36,6 

60 

21* 

1 5 

7 

791 

Q 

_ 

3  «i 

i  J 

o 

5.07 

1.17 

6 

17,2 

29 

6 

8 

5 

1 

sierravillE  ranger  sta 

42.8 

14.1 

28.5 

- 

3.3 

56 

23 

3 

2 

1017 

0 

0 

28 

0 

,89 

-  3.34 

,*T 

6 

9.0 

4 

6* 

2 

0 

0 

SODA  SPRINGS  1  E  //R 

3  3.7 

10,3 

22.0 

1 8 

•  1 

I 

1198 

0 

11 

2" 

2 

51.8 

106 

6 

STONy  GORGE  RESERVOIR 

56.2 

33.9 

45.1 

1.9 

65 

13 

26 

14* 

553 

0 

0 

13 

0 

3.04 

-  .36 

,76 

3 

.0 

0 

5 

4 

0 

tTDAuiorDDw    w*  i  i  e  v 
3  1 KflHof KHy    V  A  L  L  £  T 

45,4 

27,2 

36.3 

57 

21 

18 

7 

796 

0 

2  4 

6.21 

1.29 

19 

19.5 

43 

1 

9 

6 

2 

54  .  6M 

3  5   8  M 

45  .  2m 

63 

22 

3 1 

14 

o 

2 

o 

• 

0 

TWIN  LAKES 

3  7,8 

8,7 

2  3.3 

m 

1.9 

50 

1 7 

*  7 

25. 

1164 

0 

8 

28 

7 

3.90 

■>  4,00 

1.51 

6 

60.0 

93 

6 

7 

2 

1 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

64 

1  6 

22 

14 

0 

0 

20 

0 

4.53 

1.20 

4 

.0 

0 

7 

4 

2 

vacaville 

59,3 

37.4 

48.4 

- 

,8 

65 

23. 

28 

16. 

461 

Q 

1? 

Q 

3.20 

•  1,67 

1.24 

19 

.0 

0 

6 

2 

1 

volta  power  HOUSE 

52.3 

32,0 

42.2 

61 

22. 

25 

12 

634 

Q 

u 

2  i 

Q 

3.92 

-  .73 

.79 

24 

.5 

0 

10 

3 

0 

'•IL  •  Cl/CVtAliiM      r>  c  C 

*>r*  I  3KtTIgWN    K  t  3 

52  1m 

_ 

34  .  3M 

43  .  C  M 

62 

2  2 

*  9 

14 

Q 

0 

o 

7  47 
• 

2.11 

4 

9 

5 

3 

WILLIAMS 

58.1 

35.2 

46.  7 

63 

26 

14 

508 

0 

0 

3 

0 

2.56 

1.03 

4 

•  0 

0 

5 

2 

1 

WILLOWS 

35.8 

46.  4 

m 

4 

* 

65 

2  2  * 

28 

17. 

514 

0 

0 

8 

0 

2  .  74 

•  .32 

1.03 

4 

,0 

0 

6 

2 

1 

WINTERS 

58.6 

39.0 

48.8 

66 

14 

29 

14 

444 

0 

2,43 

1.10 

4 

,0 

0 

3 

2 

1 

57.9 

36.0 

47.0 

3.3 

6* 

24. 

27 

14 

500 

o 

0 

Q 

1.74 

•  1.53 

.69 

4 

.0 

0 

4 

2 

0 

U  I  VI  D  I  [JIN 

0,2 

2  6 

3,61 

*  2,60 

7.5 

«       *  * 

M^DTuf  ACT      IMTCOf  i^D 

Boca 

♦  1.1 

2.5 

21.8 

S3 

23 

•  15 

13 

1202 

o 

3 

2  8 

1  4 

.60 

.50 

6 

9,0 

21 

19. 

3 

1 

0 

BCD  I  E 

34.3 

2.3 

18.3 

49 

28 

-20 

1 1 

13o2 

c 

12 

28 

11 

2.68 

1.08 

10 

28,0 

50 

14. 

5 

2 

1 

BRIDGEPORT 

5.2 

22.2 

1 8 

•  15 

0 

4 

28 

13 

.17 

.09 

10 

5,8 

5 

2. 

0 

0 

0 

c  r  D  A  D  1 1  T  1  1  C 
Lt  U«  K V  I L  L  t 

42^8 

22.9 

32.9 

,7 

52 

19 

8 

13 

893 

0 

0 

26 

0 

.57 

•  .93 

.14 

■ 

6,8 

4 

1 

3 

0 

0 

39.4 

6,5 

23.0 

5  3 

1  8 

■  10 

1 3 

1169 

0 

6 

28 

11 

D  3.17 

2.00 

6 

35,5 

52 

6 

7 

1 

1 

OP VI  F    ^  etC 

45,  9M 

21.  OM 

3  3.5M 

60 

23 

9 

13 

882 

0 

2  7 

.55 

.18 

3.3 

1 

10 

2 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

46.5M 

2  1 «  6M 

34.  lM 

59 

22 

9 

13 

860 

0 

0 

26 

0 

.22 

.08 

J 

T 

T 

10* 

0 

0 

0 

FCRT  BIDWELL 

MEYERS  4  SW 

41 

:  •  , 

8.  9M 

5 1 

27* 

•  5 

13 

1103 

0 

3 

^e 

7 

2.57 

1.70 

6 

22,0 

56 

12. 

1 

MONO  LAKE 

41,2 

18.3 

2  9,8 

5 1 

1 8 

7 

1 1 

979 

0 

3 

28 

0 

.07 

.07 

0 

0 

0 

40,  2M 

7.1 

23. 7M 

53 

18 

•  7 

1  3 

1155 

6 

2  8 

SLSANvlLLE  AIRPORT 

21.8 

3  3.5 

.  8 

6 1 

22 

7 

16 

876 

c 

0 

2  3 

0 

•  *7 

•  2.0* 

,16 

2 

0 

0 

38  I 

1 6  6 

\  ^  *  * 

- 

1,0 

\  \ 

5 

13 

2  8 

1,98 

•  3,34 

.95 

« 

28,8 

52 

6 

4 

1 

0 

TFRMO 

39,8 

*6*6m 

26.6 

50 

2  2 

•  1  5 

13 

1071 

0 

2 

28 

7 

,56 

.22 

* 

11,0 

7 

10 

3 

0 

0 

TRu^KEE  RANGER  STATION 

38  »  7M 

22.  7M 

* 

5.3 

1  3 

0 

5 

28 

8 

1,82 

•  3,42 

.95 

23,5 

39 

7 

5 

1 

0 

44,5 

21.6 

33.1 

57 

22 

7 

1 3 

891 

Q 

^ 

o 

.41 

.25 

6 

6.1 

i 

24. 

1 

0 

0 

n t ii i  ctau 

V  1  V  1  3  I  UfN 

27.2 

- 

3.4 

1.15 

-  1.96 

15.0 

ft           ft  ft 

CENTRAL  COAST 

Drainage  04 

AV  I L  A  REACH 

66.0 

42.4 

54.2 

76 

20 

33 

17 

293 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  2 

59,7 

34,8 

47.3 

69 

27 

21 

15 

492 

0 

0 

13 

0 

6.85 

2.70 

4 

.0 

0 

7 

3 

3 

BERKELEY 

56.6 

42,5 

49.6 

2.3 

62 

13 

37 

13 

427 

0 

0 

0 

0 

3.38 

-  ,53 

,70 

19 

.0 

0 

8 

4 

0 

BURLINGAME 

59.* 

40.6 

50.1 

69 

19 

32 

13 

406 

0 

0 

1 

0 

3.23 

.79 

4 

,0 

0 

7 

3 

0 

CARMEL  VALLEY 

60.8 

35,6 

48.2 

71 

21 

26 

13 

463 

0 

0 

12 

0 

1,25 

.25 

6 

.0 

0 

6 

0 

0 

CROCKETT 

59,5 

39.7 

49.  1 

68 

14 

33 

16. 

440 

0 

0 

0 

0 

2.76 

-  .50 

.88 

4 

,0 

0 

7 

2 

0 

GILROY 

60.3 

35,8 

48.1 

73 

22 

27 

16. 

467 

0 

0 

11 

0 

1.62 

,46 

6 

.0 

0 

7 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

57.9 

40,1 

49.0 

65 

13 

35 

13. 

444 

0 

0 

0 

0 

3.51 

1,04 

1 

■  0 

0 

7 

4 

l 

HOLLISTER 

62,0 

36.1 

49.1 

3.0 

75 

21 

26 

13 

439 

0 

0 

12 

0 

.91 

•  1.57 

•  27 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

KING  CITY 

62.3 

34,0 

48.2 

2.7 

75 

22 

24 

15. 

4*2 

0 

0 

15 

0 

.30 

•  2.00 

,11 

1 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  34  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


FEBRUARY  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.  1 0  or  More 

SO  or  More 

1.00  or  More 

'1 

li 

LlVERMORE  2  ssw 

57.2 

35.0 

46.1 

2.9 

66 

23 

28 

14 

523 

0 

0 

10 

0 

1.17 

-  1.50 

.36 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

LOS  GATOS 

58.8 

37.1 

48.0 

m 

2.0 

67 

22 

29 

14 

469 

0 

0 

6 

0 

2.36 

.  3.22 

.59 

19 

.0 

0 

7 

1 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

58.1 

38.5 

48.3 

64 

23 

32 

27. 

461 

0 

0 

2 

0 

2.33 

,80 

4 

.0 

0 

B 

1 

0 

MONTEREY 

58.6 

43.1 

50.9 

69 

21 

38 

7 

389 

n 

n 

o 

1.88 

.73 

5 

•  0 

0 

7 

1 

0 

MCRRO  BAY  FIRE  OEPT 

60,1 

39.9 

50.0 

7* 

22 

33 

17* 

411 

0 

0 

0 

0 

.67 

.23 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  0IABL0  N  GATE 

54.8 

37,7 

46,3 

63 

22 

31 

27* 

518 

0 

0 

3 

0 

2.25 

.53 

1 

.0 

0 

a 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

<.6.*M 

33.  2M 

39. 8M 

,7 

58 

21 

22 

26 

699 

0 

0 

1* 

0 

2.43 

-  2,56 

1.0 

0 

NACIMIFNTO  0AM 

59.6 

33.3 

46.3 

69 

23. 

24 

13. 

513 

0 

0 

0 

.46 

.15 

5 

.0 

0 

l 

0 

0 

NEWARK 

57,* 

40.1 

48.8 

66 

23 

33 

14 

448 

o 

o 

g 

o 

1.27 

.33 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

57.0 

44.8 

50.9 

,2 

63 

22. 

38 

16 

388 

0 

0 

0 

0 

2.12 

•  1,09 

.31 

22 

.0 

0 

9 

1 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

M 

M 

M 

70 

22 

30 

16* 

0 

0 

5 

0 

1,09 

.29 

1 

.0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

61.3 

31.8 

46.6 

73 

21 

22 

14. 

311 

0 

0 

17 

0 

,68 

.21 

5 

T 

0 

4 

0 

0 

PAJO  ROBLES  FAA  AP 

60.4 

31.8 

46.1 

73 

22 

24 

14. 

521 

0 

0 

15 

0 

,56 

.31 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

59. 9 

32.8 

46.4 

72 

21 

24 

14. 

515 

o 

o 

1  9 

0 

.78 

.24 

26 

.0 

0 

3 

0 

0 

PISMO  BEACH 

60.8 

41.5 

51.2 

68 

27. 

35 

14 

381 

0 

0 

0 

0 

1.08 

.43 

I 

.0 

0 

4 

0 

0 

POINT  PIEORAS  BlANCAS 

60.0 

44,7 

52.4 

64 

21* 

38 

8 

351 

0 

0 

0 

0 

1.90 

.76 

4 

.0 

0 

6 

i 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

58.0 

33.9 

.6.0 

65 

14 

25 

17. 

526 

0 

0 

12 

0 

1.31 

,44 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

54.9 

25.3 

40.1 

66 

22. 

13 

14 

693 

0 

0 

24 

0 

1.26 

•  3.13 

.53 

4 

.0 

0 

5 

l 

0 

REDWOOD  CITY 

60,4 

39.1 

49.8 

■ 

1.2 

68 

22 

32 

16. 

420 

o 

o 

3 

0 

1.81 

-  1.T9 

.49 

4 

.0 

0 

7 

0 

0 

RICHMOND 

59.1 

42.3 

50.8 

67 

14 

36 

16 

389 

0 

0 

0 

0 

3.01 

.87 

4 

.0 

0 

7 

3 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

56.1 

35.5 

43.8 

62 

22 

25 

16 

529 

0 

0 

9 

0 

2.93 

.71 

19 

.0 

0 

e 

2 

0 

60  0 

2  * 

72 

2 1 

*9 

4  36 

0 

0 

6 

0 

1  17 

a     1  L.% 
•     I  » *B 

24 

Q 

SALINAS  FAA  AP 

60!l 

37,6 

73 

21 

29 

13 

442 

0 

0 

5 

0 

i!  io 

.30 

24 

•  0 

0 

4 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

60.2 

31,1 

45.7 

69 

22 

20 

9 

536 

o 

o 

1  9 

o 

1.69 

.31 

19 

.0 

0 

3 

1 

0 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

57.3 

49.0 

53.2 

64 

13 

38 

8 

323 

0 

0 

0 

0 

3.30 

1.03 

3 

.0 

0 

1 

2 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

56.2 

41.3 

48.8 

2.1 

62 

22 

35 

16. 

449 

0 

0 

0 

0 

3.18 

■  ,30 

.72 

1 

.0 

0 

9 

3 

0 

■    C    crhtftji      null  r\  1  m  f. 

5  r  FEDERAL  BUILDINu 

57.1 

51.8 

1*2 

63 

13 

43 

26. 

362 

0 

0 

0 

0 

2  •  72 

»     1 94 

.81 

3 

•  0 

0 

B 

2 

0 

SAN  GrEGORIO  2  sE 

57.9 

39.3 

48.6 

66 

21 

32 

17. 

482 

0 

0 

4 

0 

2.57 

.51 

1 

.0 

0 

9 

1 

0 

SAN  JOSE 

R 

59.9 

40.3 

50.1 

m 

1.9 

68 

22 

31 

8 

409 

0 

0 

2 

0 

.98 

-  1.38 

.21 

19. 

.0 

0 

5 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

60,6 

39.6 

50.1 

, 

3,0 

77 

22 

32 

17 

411 

0 

0 

1 

0 

1.15 

-  3.26 

.41 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

SAN  MATEO 

58,4 

47,0 

52.7 

63 

22 

37 

14 

335 

0 

0 

0 

0 

2.34 

.86 

1 

.0 

0 

7 

1 

0 

Santa  clara  university 

60,  3 

40,5 

50.4 

.8 

71 

13 

33 

6 

403 

0 

0 

0 

0 

1.13 

»  1.35 

.24 

19 

.0 

0 

6 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

59.8 

37.0 

48.4 

m 

2.4 

70 

21 

28 

14 

459 

0 

0 

9 

0 

4,72 

.  1.09 

1,92 

19 

.0 

0 

8 

3 

1 

UPR  SAN  leandro  filter 

56.8 

38.6 

47.7 

63 

14 

33 

8 

478 

0 

0 

0 

0 

2.97 

,70 

23 

.0 

0 

10 

1 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

58.7 

32.8 

45.8 

67 

23 

26 

17* 

532 

0 

0 

17 

0 

1.92 

•  1.92 

.48 

4 

.0 

0 

7 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

59.0 

37.9 

48.3 

72 

22 

30 

1* 

436 

0 

0 

7 

0 

2.01 

.44 

19 

.0 

0 

7 

0 

0 

DIVISION 

4S.5 

m 

1.7 

2.00 

-  1.75 

T 

•      »  » 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 

58.3M 

40.  1M 

49. 2M 

•  6 

66 

15 

31 

14 

433 

0 

0 

1 

0 

1.51 

-  .91 

.44 

19 

.0 

0 

5 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

57.8 

36.9 

47.4 

63 

28. 

26 

14 

487 

0 

0 

6 

0 

1.10 

.27 

4 

.0 

0 

4 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

57,4 

36.2 

46.8 

_ 

2.3 

75 

23 

30 

14 

500 

0 

0 

5 

0 

2.21 

-  2.64 

.92 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

AU8ERRY  1  NNE 

54,4 

32.2 

43.3 

_ 

2.5 

71 

23 

24 

11 

603 

o 

1  h 

Q 

2.93 

-  1.96 

.79 

6 

.0 

0 

8 

2 

0 

BAKERSFIELO  wB  AIRPORT 

R 

59,6 

38.3 

49.0 

3.0 

75 

22 

32 

14* 

443 

0 

0 

5 

0 

1.14 

.00 

.68 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

55,1 

36.8 

46.0 

69 

22 

31 

11 

527 

0 

0 

6 

0 

2.61 

1.41 

6 

.0 

0 

4 

1 

1 

BLACKWELLS  corner 

59.1 

35.1 

47.1 

76 

22 

28 

10 

494 

0 

0 

10 

0 

.56 

.17 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

59.8 

36.0 

47.9 

78 

23 

28 

16 

472 

0 

0 

9 

0 

.71 

.49 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

45.0 

22.3 

33.7 

4.3 

57 

23 

11 

8 

872 

0 

0 

2  7 

0 

D  3.93 

-  5,67 

1.81 

6 

22.5 

53 

2 

9 

1 

1 

CAMP  PARDEE 

57.4 

37.8 

47.6 

- 

1.5 

71 

23 

31 

13. 

479 

0 

0 

2 

0 

2.20 

-  1,46 

.93 

6 

.0 

0 

6 

l 

0 

catheyS  vy  bull  run  rh 

56,0 

34.5 

45.3 

71 

23 

26 

11 

344 

0 

0 

1* 

0 

,87 

.26 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

48.4 

23.8 

36.1 

62 

22 

15 

25 

802 

0 

0 

27 

0 

D  1.94 

0  ,40 

6 

17,8 

15 

1 

6 

0 

0 

COALINGA 

60,5 

34.8 

47,7 

2.3 

78 

22 

26 

14 

480 

0 

0 

12 

0 

.95 

-  ,67 

.43 

4 

,0 

0 

2 

0 

0 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

59.0 

35.4 

47.2 

77 

23 

29 

17. 

494 

o 

1 1 

o 

.80 

.32 

6 

,0 

0 

3 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

59.5 

34.1 

46.8 

- 

2.6 

75 

22 

25 

11 

305 

0 

0 

15 

0 

1.07 

-  1,02 

.34 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

59.4 

34.6 

47.0 

2.3 

73 

22 

26 

15. 

498 

0 

0 

13 

0 

2.16 

-  3,28 

1.09 

6 

,0 

0 

5 

1 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

59.1 

35.3 

47,2 

_ 

3.3 

75 

22 

30 

15. 

492 

1  1 

.54 

-  1,65 

.12 

1 

.0 

0 

2 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

59.2 

35.6 

47.4 

73 

23 

27 

8 

485 

0 

0 

10 

0 

1.00 

.27 

5 

.0 

0 

5 

0 

0 

GIANT  FOREST 

40.0 

19,9 

30.0 

m 

3.4 

55 

23 

11 

9. 

972 

0 

* 

28 

0 

3,26 

•  5,23 

1.19 

6 

32.0 

58 

11. 

a 

2 

1 

GLENNVILLE 

M 

28.  8M 

M 

72 

23 

18 

11 

0 

0 

22 

0 

1,99 

1.18 

6 

2 

26. 

4 

1 

1 

GRANT  GROVE 

39.2 

21.6 

30.4 

53 

22 

7 

26 

963 

0 

7 

27 

0 

2.65 

1.12 

6 

34,0 

38 

11. 

6 

1 

1 

HANFORD 

60,0 

35.4 

47.7 

m 

2.0 

76 

21 

28 

16. 

476 

0 

1 1 

,T1 

-  ,88 

.24 

5 

,0 

0 

3 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

48.  9M 

26. OM 

37. 5M 

- 

2.5 

63 

22 

20 

11 

771 

0 

0 

2' 

0 

2.62 

-  3,23 

.98 

6 

13.5 

6 

10. 

6 

1 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

37,7 

13.9 

25.8 

4.2 

52 

21 

1 

8 

1091 

0 

7 

za 

0 

35.0 

59 

6 

IDRIA 

53.6 

35.9 

44.8 

2.5 

66 

22. 

29 

13. 

560 

0 

0 

9 

0 

.85 

-  2,55 

.46 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

59.7 

43.3 

51.5 

2.1 

79 

22 

37 

12. 

373 

0 

0 

0 

0 

1.65 

-  .29 

.96 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

58.3 

31.6 

45.0 

70 

21 

22 

14 

554 

0 

0 

20 

0 

,86 

.55 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

kettleman  city  i  ssw 

58.9 

34.8 

46.9 

76 

23 

27 

12 

505 

0 

0 

10 

0 

.80 

.33 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

KETTLEVAN  STATION 

60.1 

40.5 

50.3 

77 

22 

34 

26. 

407 

0 

0 

0 

0 

.83 

.26 

4 

.0 

0 

3 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

58.7 

34.5 

46.6 

71 

23 

25 

8 

508 

0 

0 

13 

0 

1.81 

1.25 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

LE  GRAND 

59,4 

35.3 

47.4 

2.1 

72 

22 

27 

15 

488 

0 

0 

12 

0 

.52 

-  1,90 

.19 

26 

.0 

0 

2 

0 

0 

LEMON  COVE 

59.0 

38.5 

48.8 

2.4 

75 

22 

31 

11 

446 

0 

0 

2 

0 

.T2 

-  1.93 

.31 

* 

.0 

0 

2 

0 

0 

LINDSAY 

60.0 

34.2 

47,1 

2.9 

78 

22 

28 

12 

496 

0 

0 

14 

0 

.79 

-  1.32 

.30 

6 

.0 

0 

3 

0 

0 

LCD  I 

59.3 

35.6 

47.3 

1.3 

67 

22 

26 

11 

485 

0 

0 

10 

0 

1.59 

-  1.29 

.37 

6 

.0 

0 

5 

0 

0 

LOS  BANOS 

61.2 

36.2 

48.7 

1.4 

75 

22 

26 

14. 

450 

0 

0 

9 

0 

.82 

-  .76 

.0 

0 

0 

0 

MADERA 

59.4 

35.5 

47.5 

2.3 

73 

23 

28 

12 

486 

0 

0 

1  1 

0 

.94 

-  1.01 

.30 

2 

.0 

0 

4 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 

58.1 

36,9 

47,5 

70 

23 

29 

11 

484 

0 

0 

4 

0 

1.79 

.57 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

See  Refe 

renc 

5  No 

es  F< 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


FEBRUARY  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

5 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Tolal 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mln. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

°  I 

.  s 

.  1 

s  1 
5,5 

MAR  ICOPA 

59  •  1 

39.6 

4  9,4 

-  3.0 

79 

22 

29 

14 

431 

— — 
0 



0 

4 

— — 
0 

1  ,44 

.55 

1,36 

5 

.0 

0 

1 

1 

1 

MERCED  FIRE  STATION  2 

60.7 

36.8 

48,8 

•  .3 

73 

22 

28 

1  1 

449 

0 

0 

11 

0 

.  38 

•  1.87 

•  17 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOOESTO 

59.5 

36,8 

48,2 

■  1.1 

72 

22 

28 

1 1 

466 

0 

0 

7 

0 

1,05 

•  1.06 

.33 

5 

.0 

0 

4 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

58,3 

36.3 

47.6 

•  3.2 

75 

22 

27 

14* 

492 

0 

0 

9 

J* 

l.*7 

-  .*1 

.36 

6 

.0 

0 

4 

1 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

53. 7M 

30.  2M 

42. OM 

69 

23 

24 

13* 

639 

0 

0 

20 

2.93 

•  3.40 

1.12 

6 

.0 

0 

7 

2 

1  1 

OAKDALf.   WOODWARD  DAM 

58  •  1 

5.6 

70 

2  3 

27 

13* 

302 

- 

Q 

1  3 

0 

1,17 

1.15 

.40 

6 

,0 

6 

0 

0 

ORANGE  COVE 

59.0 

37.1 

48,1 

•  1,7 

72 

23 

3 1 

25* 

467 

0 

0 

7 

0 

.58 

■  1,93 

.24 

6 

,0 

0 

3 

0 

0 

PANOCHE  CREEK 

5  8.3 

36.4 

75 

2  2 

27 

11 

485 

0 

0 

5 

0 

,  64 

.26 

3 

,0 

0 

3 

0 

0 

pcrterville 

60.* 

36.6 

4e,5 

•  2.2 

78 

23 

30 

1 1 

457 

j? 

0 

/* 

1.00 

-  .91 

•  47 

6 

,0 

0 

2 

0 

0 

POSEY  3  E 

47.7 

22.4 

35.1 

63 

17 

13 

12* 

833 

1 

2  B 

Q 

D  3.20 

1,50 

5 

17,0 

e 

1 

6 

3 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

52.0 

30.7 

64 

2  2  * 

22 

7 

656 

1  9 

Q 

3.82 

2,07 

6 

18,0 

6 

6 

7 

2 

1 

SAN  LUIS  DAM 

57.3 

39,2 

u»'.3 

69 

23 

31 

1 1 

462 

0 

0 

2 

0 

.78 

.27 

2 

.0 

0 

3 

0 

0 

50NORA  R5 

55.6 

31,4 

i  3,5 

72 

1 1 

595 

0 

0 

20 

0 

m  2,90 

1,65 

6 

0 

6 

1 

1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

47.0 

22.8 

34.9 

60 

21 

11 

25 

838 

0 

0 

2e 

0 

3^58 

1,67 

6 

ll'.  0 

6 

2 

1 

STOCKTON  wBAp 

57.4 

36,6 

*7.0 

.  2,0 

66 

22 

27 

1 1 

497 

0 

8 

1.75 

-  .71 

.36 

1 

.0 

0 

6 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

58.9 

37,2 

48,  1 

■  .8 

67 

2  3 

27 

11 

466 

0 

Q 

1.95 

•  .68 

,50 

6 

•  0 

0 

6 

1 

0 

TEHACHAPI 

50,3 

28.0 

39,2 

66 

20 

18 

11* 

719 

0 

0 

22 

0 

.99 

.47 

6 

2.0 

T 

26 

3 

0 

0 

TEjON  RANCHO 

55.3 

38,3 

46,8 

*  4,1 

69 

22* 

30 

13 

503 

0 

0 

3 

0 

2.03 

m  ,02 

.91 

6 

,0 

0 

4 

1 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

59.8 

37.7 

48,8 

-  .6 

76 

22 

24 

11 

450 

0 

0 

4 

0 

2.15 

•  1.90 

•  89 

6 

.0 

0 

3 

1 

0 

tiger  Creek  ph 

53.9 

31.4 

42.7 

-  1.9 

67 

23. 

24 

1 3 

623 

0 

0 

1  9 

" 

3,69 

.  4,46 

1.55 

6 

5.0 

T 

1 

8 

2 

1 

TRACY  carbona 

59.5 

37,9 

48.7 

68 

2  3 

27 

14 

449 

0 

0 

1 

0 

1.06 

•  *7 

6 

.0 

0 

4 

0 

0 

TRACv  PUMPING  PLANT 

58.3 

37.5 

47.9 

65 

22 

25 

14 

4  7  3 

0 

0 

6 

0 

1.19 

,30 

*♦ 

.0 

0 

4 

0 

0 

visalia 

58.1 

37,0 

47.6 

•  3,9 

75 

23 

32 

25* 

482 

0 

0 

I 

0 

,44 

•  1,54 

.19 

26 

,0 

0 

2 

0 

0 

WASCO 

59.5 

36,8 

48.2 

•  l.e 

77 

23 

30 

14 

466 

0 

0 

5 

0 

,80 

•  .*2 

.36 

6 

•  0 

0 

2 

1 

0 

YCSEMITE  NATIONAL  PARK 

52.9 

25.3 

39.1 

-  .9 

69 

22* 

19 

25* 

720 

0 

0 

2  7 

0 

3.06 

-  3,58 

1.36 

6 

3 

11* 

6 

2 

1 

D I V  I S ION 

45.0 

-  1.8 

1.60 

•  2,00 

3t  J 

«       *  * 

SOUTH  COAST 

drainage  06 

ALPINE 

6  3.  6M 

38  .OM 

50.8M 

77 

2 1 

30 

13 

39l 

0 

0 

3 

0 

2,08 

•  65 

7 

•  0 

0 

5 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

60.8 

48.5 

54.7 

« 1 

7 1 

2 1 

44 

10* 

283 

0 

0 

0 

0 

.93 

-  2,20 

.82 

•  0 

0 

2 

0 

BARRETT  0AM 

6 1  .  3 

32.2 

46.8 

-  3,5 

72 

2 1 

24 

15* 

0 

0 

14 

0 

1.78 

•  1,82 

.67 

7 

,  0 

0 

4 

0 

BFAUMONT   PUMPING  PLANT 

57,8 

33.0 

45.4 

68 

22- 

25 

1 1 

543 

0 

1 6 

1.84 

•  2.13 

1.39 

.0 

0 

3 

1 

BIG  BEAR  LAKE 

43,5 

13.8 

28.7 

53 

3 

•  6 

9 

1010 

0 

2 

2  8 

1.98 

1. 1* 

* 

12 

10 

3 

1 

BON  I T A 

66,9 

37.8 

52.4 

•  1.9 

80 

21 

30 

14 

346 

_ 

0 

3 

1.52 

•  .74 

1 ,00 

» 

•  0 

0 

4 

1 

BIRBANK  WB  AIRPORT  R 

65,0 

42.9 

54.0 

■  1.2 

76 

22* 

36 

12 

3o5 

0 

0 

0 

0 

.93 

•  2.29 

.83 

* 

.0 

0 

2 

0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

60,6 

47.4 

54,0 

72 

22 

42 

14 

301 

0 

0 

0 

0 

.  98 

,83 

* 

.0 

G 

1 

0 

cachuma  dam 

37.2 

49.4 

76 

22 

29 

17* 

433 

0 

0 

6 

0 

•  69 

.63 

* 

.0 

0 

1 

0 

CAMPO 

58.* 

31,6 

45.0 

69 

19* 

20 

14 

553 

0 

0 

15 

0 

1.40 

,44 

* 

T 

0 

5 

0 

L  tt  Nt_(jfl    PARIs,    P  ]  t  RC  t  tOL 

f «  7 

f 

2  1 

25 

14 

590 

0 

0 

8 

0 

1.36 

.  98 

a 

.  0 

J: 

3 

0 

CHULA  VISTA 

43  ,4M 

52. 6M 

lA 

36 

14 

zTz 

0 

0 

0 

0 

1.09 

•  .95 

.98 

7 

*s 

0 

1 

0 

CLARFMONT  POMONA  COL 

65*5M 

23 

3  3 

20 

349 

0 

0 

0 

0 

2.82 

•  .82 

•  0 

0 

CORONA 

65,8 

38.6 

52.3 

-     •  7 

77 

22 

28 

14 

349 

0 

0 

* 

0 

1.18 

-  1.55 

.75 

•  0 

0 

3 

0 

CULVER  CITY 

67.3 

43, 4M 

55. 4M 

84 

22 

39 

17* 

271 

0 

0 

.29 

.28 

2 

.0 

0 

1 

0 

C  U  Y  A  M  A 

54 

• 

41  2 

2  3 

1 9 

14 

Q 

Q 

2  1 

0 

1,02 

,76 

» 

.0 

0 

2 

0 

CtYAMACA 

2  7,2 

37.6 

*  2.9 

59 

20. 

19 

1 2 

761 

0 

0 

it 

0 

4,73 

»  2.66 

2,49 

7 

12.5 

6 

11* 

5 

1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

604 

47  2 

69 

24. 

26 

14 

0 

0 

15 

0 

1.51 

•  1.16 

1,01 

* 

•  0 

4 

1 

C  1       f  A  n  T  T  ft  n      ft  A  M 

tL    (.API  TAN  DAM 

66.3 

39.6 

53.0 

79 

23. 

30 

1 3 

332 

0 

0 

2 

0 

2.11 

1,48 

.0 

0 

3 

1 

64.8 

35.6 

50.2 

•  1.9 

76 

23* 

24 

14 

410 

0 

0 

0 

0 

.53 

-  2.13 

,*7 

.0 

0 

1 

0 

64  .  4 

37.5 

51,0 

•  1.7 

79 

2 1 

28 

14 

388 

Q 

0 

1.56 

•  1.67 

,88 

* 

•  0 

0 

5 

0 

FONTANA  KAISER 

66.7 

55,4 

77 

22* 

34 

9 

261 

0 

0 

0 

0 

1.58 

1,10 

.0 

0 

3 

1 

GILLESPIE  FIELD 

67.3 

3  7.0 

52,2 

79 

22* 

28 

14 

354 

0 

0 

6 

0 

1.42 

,78 

•  0 

G 

4 

0 

HENSHAW  DAM 

57.1 

30.1 

43.6 

67 

19 

20 

14 

593 

0 

0 

20 

0 

2,04 

1.1* 

.5 

1 

8 

4 

1 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

50.  3M 

18, 8M 

34, 6M 

63 

21 

9 

9 

845 

0 

0 

2  S 

0 

2.67 

1.30 

6 

T 

0 

3 

1 

JUL  IAN  WYNOLA 

5  3.1 

32.3 

42  •  7 

63 

28* 

20 

15 

619 

0 

0 

16 

0 

2,77 

,94 

* 

2,0 

0 

5 

0 

LAGUNA  BEACH 

6*.  1M 

39  ,  7M 

5  1  .9M 

-  2,8 

76 

23* 

34 

16* 

359 

0 

0 

0 

0 

.94 

•  1.70 

,75 

8 

.0 

0 

2 

0 

LA  MESA 

65.2M 

42  .  OM 

53.  6M 

79 

2 1 

35 

13 

309 

0 

0 

0 

0 

1.44 

,75 

* 

.0 

0 

4 

0 

lcmpoc 

61.9 

38.0 

50.0 

76 

2i 

31 

12* 

415 

0 

0 

3 

0 

.72 

,36 

.0 

0 

3 

0 

LONG  BEACH 

66.1 

47.2 

56.7 

•  6 

80 

21 

40 

8 

229 

0 

0 

0 

0 

1.55 

-  1.58 

.82 

* 

.0 

0 

3 

0 

r \ r    ofAcu       d  An 

63.9 

43,2 

5  3,6 

-  ,8 

78 

2 1 

38 

16* 

313 

0 

0 

0 

0 

1.65 

-  ,66 

.79 

6 

.0 

0 

3 

0 

LCS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

62.1 

43,8 

53.0 

•*  2.2 

79 

21 

38 

13 

328 

0 

0 

0 

0 

1.40 

•  l.*8 

1.02 

8 

.0 

0 

2 

1 

LCS  ANGELES  CIVTC  CTR  R 

66.1 

46,  3 

56,2 

•  .9 

80 

2 1 

40 

14* 

244 

0 

0 

0 

0 

1.51 

•  1.82 

1,39 

■  0 

0 

2 

1 

MILL  C^EE*  NO  2 

59.5 

38.7 

49.1 

69 

21 

30 

15 

440 

0 

0 

4 

0 

2.45 

-  1.52 

1.30 

T 

0 

4 

1 

MT  BAlDy  NOTCH 

38.6 

24.1 

31.4 

60 

18 

16 

11 

937 

0 

6 

2  7 

0 

4.75 

33.0 

48.0 

30.1 

39. 1 

59 

21 

19 

8 

718 

0 

1  6 

2.79 

2.2* 

7 

3* 

4 

1  I 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

61.7 

44.6 

53.2 

*  l.e 

71 

22. 

28 

26 

324 

0 

0 

1 

0 

1.33 

-  1.20 

1.10 

.0 

0 

1 

OCEANS  IDE 

65. 1M 

41. 9M 

53. 5M 

79 

22 

31 

9 

316 

0 

0 

1 

0 

1.20 

.80 

.0 

0 

2 

0 

0  JA I 

66.3 

35.0 

50.7 

-  1.4 

81 

21 

28 

14 

396 

0 

0 

1  1 

0 

1.22 

•  3.15 

1.03 

.0 

0 

1 

1 

OXNARD 

64.  3m 

40.6 

52. 5M 

-  1.4 

78 

22* 

32 

8 

349 

0 

0 

1 

0 

.97 

•  2.02 

,80 

* 

.0 

0 

2 

0 

Dai  rMAD   mt   n  a  c.c  a  u  a  t  ro  v 

50, 4M 

29.  6M 

40. OM 

60 

28* 

22 

9 

693 

0 

0 

18 

0 

1.96 

.80 

3.2 

3 

0 

PASADENA 

66.6 

42,0 

54.3 

.  ,3 

80 

21 

35 

14 

294 

0 

0 

0 

0 

1.42 

.  3,04 

1.30 

6 

.0 

0 

2 

1 

PERRIS 

6*.0 

34,9 

49,5 

74 

21 

26 

19 

430 

0 

0 

12 

0 

.95 

.75 

.0 

0 

2 

0 

POMONA 

66.6 

37,7 

52.2 

,3 

81 

21 

28 

14 

352 

0 

0 

3 

0 

1.65 

-  1,97 

1.33 

.0 

0 

3 

1 

RAMONA  SPAULDING 

63.0 

34.9 

49.0 

73 

21 

24 

14 

442 

0 

0 

10 

0 

1.55 

,63 

.0 

0 

S 

0 

PEDLANDS 

64,6 

38.6 

51.6 

-  .4 

77 

21 

32 

14 

368 

0 

0 

1 

0 

1.11 

•  1.56 

.61 

.0 

0 

3 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

65.3 

38.6 

52.0 

-  1.1 

77 

21 

30 

14 

357 

0 

0 

4 

0 

1.46 

•  ,83 

,66 

.0 

0 

4 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

64.4 

37.1 

50.8 

77 

22 

29 

14 

391 

0 

0 

4 

0 

l.*3 

,6* 

.0 

0 

4 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

60.6 

40.2 

50.4 

74 

21 

33 

10* 

403 

0 

0 

0 

0 

3,49 

•  1.92 

1.69 

.0 

0 

3 

2 

SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

65.9 

37,4 

51.7 

•  1.6 

76 

22. 

28 

14 

367 

0 

0 

6 

0 

1.69 

-  2.07 

,93 

.0 

0 

* 

0 

SANDBERG  wB  //R 

43.8 

30,9 

37.4 

-  4.0 

55 

23 

21 

13 

767 

0 

3 

17 

0 

1,67 

-  .91 

1.38 

6 

2.8 

3 

2* 

2 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 

i.  ,  FEBRUARY  1966 
Continued    


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

e 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min- 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

SO  or  More 

1.00  or  More 

o 

S< 

hi 

is  1 

.S  | 

Total 

$AN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

63.3 

45.8 

54.6 

•  1.6 

74 

22* 

39 

14 

284 

0 

0 

0 

0 

.86 

1.29 

.68 

6 

.0 

0 

1 

0 

SAN  FERNANDO 

69.9 

40.8 

53.4 

-  .8 

78 

21 

31 

14 

321 

0 

0 

2 

0 

1.46 

• 

2.23 

1.20 

.0 

0 

1 

1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

67.* 

40.0 

33.7 

80 

22* 

32 

14 

312 

0 

0 

1 

0 

1.25 

1.06 

6 

.0 

0 

1 

1 

SAN  JACINTO 

64.  5 

33.3 

49.0 

-  2,1 

77 

21 

23 

14 

439 

1  3 

o 

1.01 

1.32 

.70 

6 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

6T.8 

45,0 

56.4 

1.9 

83 

21 

39 

14. 

237 

0 

0 

0 

0 

1.33 

- 

1.81 

1.15 

6 

.0 

0 

1 

1 

SANTA  BARBARA 

63.9 

41.8 

32.9 

-  1.1 

77 

20 

36 

13. 

334 

0 

0 

0 

0 

.78 

- 

2.96 

,68 

S 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

62.5 

39.5 

31.0 

73 

21 

33 

14. 

386 

0 

0 

0 

0 

,81 

.41 

6 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  wBAP 

57.6 

46.7 

92.2 

-  1.8 

70 

21 

41 

18 

332 

0 

0 

0 

0 

1.13 

2.03 

1.09 

6 

.0 

0 

1 

1 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

R 

61.2 

34,9 

48.1 

.  3.7 

74 

21 

27 

467 

1 1 

.92 

1.58 

.26 

6 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

61.8 

47,1 

94.9 

78 

21 

39 

14 

296 

0 

0 

0 

0 

1.19 

.71 

6 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  PAULA 

66.4 

37.2 

51.8 

78 

21 

28 

8 

363 

0 

0 

5 

0 

1.43 

1.30 

5 

.0 

0 

1 

1 

SUNLAND 

6*. 5 

40.5 

52.3 

78 

21 

30 

19 

344 

0 

0 

2 

0 

1.11 

.89 

6 

.0 

0 

1 

0 

TORRANCE 

64.3 

42.8 

53.6 

-  .9 

78 

22. 

36 

14 

313 

0 

0 

0 

0 

1.05 

- 

1.86 

.75 

6 

.0 

0 

1 

0 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

67.1 

38.2 

32.7 

-  1.4 

81 

21 

30 

337 

0 

I 

1.40 

1.40 

.75 

6 

.0 

c 

2 

0 

TWITCHELL  DAM 

61. 2M 

37. 5M 

49. 4M 

75 

21 

29 

17 

431 

0 

0 

2 

0 

1.09 

.39 

6 

.0 

0 

0 

0 

UCLA 

62.7 

49.4 

56.1 

77 

22 

44 

19 

248 

0 

0 

0 

0 

1.68 

1,49 

6 

.0 

0 

1 

1 

UPLAND  3  N 

64.9 

37.8 

31.4 

80 

21 

32 

19* 

377 

0 

0 

2 

0 

2.43 

1.33 

6 

.0 

0 

2 

1 

VISTA  2  NNE 

63,6 

40.0 

51.8 

79 

21 

33 

14 

363 

0 

0 

0 

0 

1.50 

1.04 

6 

.0 

0 

1 

1 

WARNER  SPRINGS 

37.2 

27.5 

42.4 

.  3.2 

68 

20 

18 

14 

628 

5 

o 

1.04 

- 

2.09 

.49 

6 

.0 

0 

0 

0 

YCRBA  LINDA 

67. OM 

42. 6M 

54,  8M 

-  .1 

78 

22. 

33 

14 

283 

0 

0 

0 

0 

2,22 

.94 

1.43 

6 

.0 

0 

3 

2 

1 

DIVISION 

49.8 

•  2.2 

1.56 

1.99 

.8 

•      *  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

62.0 

38.0 

50.0 

70 

23. 

10 

17 

411 

0 

0 

4 

0 

.37 

.35 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARSTOW 

61.8 

29.9 

45.9 

70 

19 

20 

14 

328 

0 

0 

21 

0 

.52 

.29 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

39. 6M 

36. OM 

47, 8M 

68 

28. 

27 

14 

473 

0 

0 

9 

0 

1.10 

1.01 

6 

.0 

0 

1 

1 

1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

34.6 

23.7 

39.2 

•  2,0 

63 

21* 

12 

14 

718 

0 

0 

2  5 

0 

.01 

.97 

.01 

1 

T 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

34. 9M 

14, 4M 

24. 7M 

43 

27. 

4 

11 

1124 

0 

10 

28 

0 

BLYTHE 

68.1 

38.1 

93.1 

-  3.9 

77 

21* 

27 

14 

324 

0 

0 

5 

0 

.09 

.39 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

66.7 

40.9 

33.8 

77 

20 

30 

12 

306 

0 

0 

2 

0 

.02 

.02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

69. 3M 

38. 2M 

33. 8M 

80 

21 

29 

14. 

311 

0 

0 

4 

0 

.10 

.05 

a 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

68.9 

39.1 

54.0 

-  4.0 

79 

22 

29 

1  ^ 

300 

0 

.06 

.29 

.05 

u 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

59.9 

32.3 

46.1 

68 

28* 

19 

14 

522 

0 

0 

14 

0 

.18 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

60.2 

35.8 

48.0 

68 

28* 

27 

16 

470 

0 

0 

7 

0 

.27 

.14 

6 

.0 

0 

2 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

68.  8M 

40. 7M 

»4.8M 

.  3,4 

76 

22* 

29 

13 

283 

0 

0 

3 

0 

.04 

.20 

.03 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

63.9 

43.6 

53.8 

73 

22* 

36 

j  c 

310 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

70.5 

38.1 

34.3 

-  3.3 

78 

24* 

30 

14 

291 

0 

0 

3 

a 

.21 

- 

.20 

.21 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

FAIRMONT 

51.8 

33.5 

42.7 

-  3,0 

60 

22. 

26 

14* 

622 

0 

0 

9 

0 

.90 

a 

2.26 

.52 

6 

.0 

0 

2 

1 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

67.4 

42.9 

33.2 

77 

19 

33 

26 

270 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

92.5 

28.  an 

40, 7M 

•  3,1 

60 

21 

22 

15* 

667 

0 

0 

25 

0 

T 

m 

1.12 

T 

11* 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  pumping  plant 

64.7 

37.7 

31.2 

74 

21* 

29 

14 

378 

0 

6 

.06 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

69.1 

42.6 

95.9 

•  2.1 

77 

21 

32 

14 

248 

0 

0 

i 

0 

.10 

- 

.33 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

70,0 

38.8 

54.4 

79 

21 

28 

14 

289 

0 

0 

4 

0 

.09 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

54.  1M 

25.  2M 

39. 7M 

65 

23* 

18 

14 

701 

0 

0 

26 

0 

T 

.82 

T 

li* 

T 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

71,5 

39.4 

55.3 

-  2.6 

83 

21 

23 

14 

263 

0 

0 

6 

0 

.24 

• 

•  18 

.24 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

INYOKERN 

60.0 

28.5 

44.3 

69 

20 

18 

1 4 

573 

0 

0 

24 

0 

.02 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

64.8 

40.9 

52.9 

74 

20 

30 

14. 

330 

0 

0 

2 

0 

,62 

.45 

| 

.0 

0 

2 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

45.8 

26.2 

36.0 

55 

22 

16 

9 

804 

0 

0 

26 

0 

4.16 

2.23 

6 

13.0 

9 

10* 

4 

3 

2 

LANCASTER 

57,8 

30.0 

43,9 

66 

28. 

21 

14 

384 

0 

0 

19 

0 

.70 

.67 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

57,4 

29.2 

43.3 

66 

28* 

18 

14 

600 

0 

0 

21 

0 

.15 

.08 

6 

4.0 

3 

8 

0 

0 

0 

MECCA  2  SE 

70.3 

40.6 

55.6 

82 

21* 

26 

265 

0 

3 

.11 

.11 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

51.4 

36.1 

43,8 

63 

20 

29 

14. 

588 

0 

0 

8 

0 

.62 

.39 

e 

3.0 

2 

0 

0 

MOJAVE 

56.6 

30.0M 

43. 3M 

66 

28 

22 

13 

389 

0 

0 

14 

0 

.23 

.23 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

56.4 

30.2 

43.3 

65 

28 

20 

14 

599 

0 

0 

18 

0 

.78 

.78 

6 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOUNTAIN  PASS 

41.0 

13.8 

27.4 

51 

28* 

•  1 

1048 

0 

M 

2  8 

1 

1.38 

.72 

7 

17.2 

25 

11* 

3 

1 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

63.4 

41.0 

52.2 

74 

20 

30 

14 

350 

0 

0 

1 

0 

.99 

.64 

8 

.0 

0 

2 

I 

0 

PALMDALE 

57.4 

31.4 

44,4 

•  3.2 

65 

20* 

21 

14 

568 

0 

0 

16 

0 

.88 

.91 

.73 

6 

.3 

0 

1 

1 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

37.8 

28,6 

43.2 

67 

18 

21 

14. 

603 

0 

0 

2* 

0 

.82 

.76 

6 

•  6 

0 

1 

1 

0 

PALM  SPRINGS 

70.9 

40.6 

55.8 

•  1.9 

81 

21* 

29 

14 

257 

0 

0 

2 

0 

.13 

1.03 

.07 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

64.3 

43.0 

33.7 

73 

20 

33 

312 

Q 

.83 

.39 

8 

.0 

0 

3 

0 

0 

RANOSBURG 

54.4 

35.1 

44.8 

63 

19 

23 

14. 

362 

0 

0 

7 

0 

.31 

.19 

7 

.1 

0 

1 

0 

0 

SOUIRREL  INN  2 

41.9 

27.6 

34.8 

-  9.1 

53 

17 

19 

9 

839 

0 

5 

20 

0 

5.18 

3,76 

2.10 

6 

15.0 

12 

10 

4 

3 

2 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

70.6 

39.3 

55.0 

81 

21* 

26 

14 

276 

0 

0 

3 

0 

.01 

.01 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

59.9 

31.7 

45,8 

■  4,8 

70 

22* 

16 

13 

533 

0 

0 

18 

0 

.03 

,82 

.04 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

twentyn ine  palms 

62.0 

34.9 

48.5 

72 

28 

29 

14 

436 

0 

0 

11 

0 

.53 

.40 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

94,  1M 

21. 3M 

37.  7M 

61 

28 

10 

9 

797 

0 

0 

0 

1.90 

.30 

.93 

7 

.0 

0 

2 

2 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

58.2 

29.5 

43.9 

67 

19 

21 

14 

383 

0 

0 

21 

0 

.52 

.25 

8 

.0 

0 

2 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

29.4 

3.4 

17.4 

48 

22 

-10 

11 

1327 

0 

18 

28 

9 

D  .85 

D  .40 

10 

8.5 

16 

14. 

<. 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

19.9 

4.3 

12.2 

33 

22 

•  10 

8 

1477 

0 

27 

2fl 

e 

0  .90 

0  .30 

10 

9.0 

28 

11 

5 

0 

0 

DIVISION 

45.6 

•  3.4 

,60 

.89 

1.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA  -  FEBRUARY  1966 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  below  normal  over  most 
of  the  State,  with  negative  departures  for  the  month 
of  more  than  3°  reported  by  first-order  stations 
in  the  San  Joaquin  Valley,  the  northern  Sacramento 
Valley,  and  the  Sierras  and  Tehachapis.  Santa 
Maria  had  only  3  days,  Fresno,  San  Francisco,  and 
Mt.  Shasta  only  4  days,  and  Red  Bluff,  Blue 
Canyon,  Bakersfield,  Los  Angeles,  and  Bishop 
only  5  days  with  above  normal  readings.  Mt. 
Shasta,  Stockton,  Santa  Maria,  and  Los  Angeles 
reported  the  coldest  February  since  1956,  and 
Long  Beach  experienced  the  lowest  mean  tem- 
perature and  mean  maximum  temperature  since 
1962.  Los  Angeles  also  reported  the  lowest  mean 
minimum  for  February  since  1949.  The  minimum 
on  the  16th  at  Red  Bluff  equalled  the  record  for 
that  date,  but  on  the  warm  side  Fresno  reported 
the  maximum  on  the  22d  equalled  their  record 
for  that  date.  The  observer  at  Monterey  pointed 
out  that  this  was  the  third  coldest  February  in  14 
years  of  record,  and  that  the  average  temperature 
for  December,  January,  and  February  combined 


was  the  lowest  of  record. 

Precipitation  was  below  normal  at  most  points 
in  the  State.  At  San  Diego,  though  both  January 
and  February  have  been  below  normal,  the 
seasonal  total  to  date  is  still  more  than  7  inches 
above  normal.  Mt.  Shasta  has  had  an  unusually 
heavy  snowfall  this  season,  with  a  total  to  date 
of  156.5  inches,  almost  twice  the  normal  for 
this  date.  Snow  depth  at  the  Ski  Bowl,  7,850 
feet  elevation,  is  at  a  record  25  feet. 

Sunshine  was  reported  well  above  normal  at 
San  Diego. 

High  winds  were  reported  in  the  Los  Angeles 
Basin  and  along  the  south  coast  on  February  10 
and  11,  causing  damage  to  powerlines,  homes, 
and  trees.  Lightning  destroyed  a  home  in  the 
vicinity  of  San  Marcos,  and  power  facilities  were 
damaged.  On  the  7th,  a  waterspout  was  observed 
about  3  miles  northwest  of  Oceanside. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San   Francisco,    California  94102 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Station 

Total 

12  3 

4 

 L 

5 

 L 

6 

7  1 
 L 

8  1 

 L 

10  1 
 — L 

11 



12 

—5  j  j  

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

_ 

•  5ft 

•  36 

.76 

•  04 

.02 

.08 

•  02 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

1  ; 

*« 

no 

,05 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

.4  1 

•  23 

.  38 

14 

•  04 

800N v I  L  L  E  MNTNC  STA 

5 

',f< 

•  08 

.15 

1 

.93 

• 

•  46 

•  16 

.08 

BRANSCOMB  2  NW 

T 

9  2 

.96 

•  11 

.02 

•  8* 

.  '8 

.  10 

.  10 

BRIDGEVILLE  *  NNW 

06 

.55 

.41 

BURNT  RANCH  1  S 

7 

.  '8 

.01 

.  10 

CALISTOGA 

*73 

.  7  1 

•  10 

CALLAHAN  RANGER  5TA 

60 

T 

.  20 

•  02 

•  04 

CAZAOERO 

11 

00 

1.79 

1.85 

I 

.72 

.30 

•  03 

CCCILVILLE  5  SE 

* 

' 

_ 

- 

* 

•  46 

.07 

.26 

T 

.11 

T 

CLEAR  CREEK 

•  10 

•  13 

T 

CLOVEROALE  3  SSE 

1*38 

I 

•  52 

•  49 

.00 

COPCO  NO  1  DAM 

57 

T 

.07 

*  1 1 

.01 

- 

22 

,02 

COVELO 

3 

64 

.61 

.01 

•  02 

44 

,19 

.38 

*04 

.02 

CRESCENT  CITY   1  N 

_ 

o  - 

t  OS 

_ 

.61 

.28 

1.2* 

•  43 

.43 

.62 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

_ 

.69 

»58 

CUNNINGS 

8  1 

\ 

.  2  I 

*63 

Ida 

•  03 

DOS  R10S 

4 

63 

.39 

T 

\ 

•  23 

.31 

OUTTONS  LANDING 

2 

.43 

ELK  VALLEY 

_ 

OS 
J  0 

,89 

.84 

.51 

.06 

.05 

.30 

.31 

EUREKA  MB  CITY  R 

* 

. 

•* 

*  i  a 

.  1  9 

FERNDALE  8  5SW 

25 

.  8 

T 

.43 

.80 

T 

.  12 

,20 

FERNOALE  2  NW 

3 

85 

.49 

1  0  3 

•  20 

.  7e 

•  07 

.  2  1 

FOREST  GLEN 

A 

30 

.62 

.09 

\ 

.43 

•  76 

.  39 

T 

FORKS  OF  SALMON 

_ 

06 

03 

.09 

.35 

.32 

T 

•  03 

.05 

FORT  BRAGG 

.57 

,11 

.53 

.04 

•  04 

■  01 

.06 

FORT  BRAGG  AVIATION 

.  2  ) 

•  18 

.22 

.03 

,08 

,08 

FORT  DICK 

5 

50 

.12 

T 

i 

.  5  5 

.  39 

.02 

.28 

T 

,  50 

,  60 

FORT  JONES  RANGER  STA 

51 

.01 

•  1  1 

FORT  ROSS 

40 

01 

OB 

.9! 

•  07 

.  14 

.02 

,03 

.01 

GARBERVILLE 

* 

■ 

■  * 

GASQUET  RANGER  STATION 

05 

.  1  5 

,03 

.02 

*?4 
* 

.03 

*63 
* 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


C *N8 V  BANGER  STATION 
CANYON  QAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  5TA 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHT5 
CLARKSBURG 

CL ARKS  VALLEY  MUOO  RCH 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POwER  HOUSE 

COLUSA  1  55W 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  wSw 

OAVIS  CREEK 

DEED  CREEK  POWER  HOUSE 
OE  SA8LA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

DUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL   RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  D I  ST  GRAVES  RCH 
IOWA  H ILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESV I LLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  NSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MANZANITA  LAKE  / 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

mIDDlETOWN 

MINERAL 

MONT ICELLO  OAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY  / 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

oroville 
oroville  bridge 

pacific  house 
paradise 

paskenta  ranger  sta 

paynes  creek 

pit  river  power  house 

placerville 
placerville  ifg 

PLATINA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN    1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMgNTO  W8  CITY 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 

SHj NGLETOwN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvlLLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E  /, 
STIRLING  CITY  RS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  T-  W 

UPPER  LAKE  PANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WH I SKE Y TOWN  RES 
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.02 

.02 

.05 

•  02 

.09 
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.59 

•  05 

.  14 

T 

•  14 

LOS  GATOS  4  SW 

5*.31 

.73 

2, 16 

1.T2 

•  36 

•  34 

MARTINEZ  3  SSE 

2,49 

.92 

T 

■4V 

.24 

.08 

.54 

•  04 

*  19 

.  2  1 

•  10 

•  16 
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.02 
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.02 
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•  04 
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•  03 

.09 
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MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

!67 

•  01 

.09 

T 

•  22 

.21 

.02 

T 

■  04 

T 

,03 

•  01 

MORRO  BAY  3  N 

.62 

.21 

.17 

•  04 

.13 

•  02 

.05 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

* 

.93 

•  03 

.48 

•  08 

.25 

.  30 

•  10 

.13 
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.16 

MOUNT  HAMILTON 

T 

1*10 

T 

T 

.  Sb 

,06 

•  41 

NACIMIENTO  DAM 

46 

•  04 

■  09 

.06 

■  15 

.06 

.03 

T 

T 

•  03 
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U27 

•  33 

■  23 

•  24 

•  10 

,09 

.  1  2 

•  16 
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R 

2.12 

•  44 

.30 

•  12 

•  02 

.06 

•  18 

.18 

.31 

T 
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.  16 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

?T 

•  08 

.01 

.09 

.05 

.  1  2 

.01 

*  12 

,25 
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•  29 

•  06 

• 

.17 

.14 

,09 
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.03 

.01 

■  14 

.42 
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.05 

.10 

.15 

•  10 
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.  1 1 
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,35 

.13 

.02 

T 

T 
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.12 

T 

•  01 

T 

T 

T 

T 
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T 
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•  05 
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•  02 
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.09 
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.02 
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•  05 

.04 
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.02 

■  03 
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•  11 

■  02 

.57 

.  1  3 

.01 

,20 

■  01 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

2J9J 

•  59 

.38 

•  30 

.  10 

.71 

T 

•  30 

•  28 

T 

•  2T 

SALINAS  2  E 

1,17 

•  06 

•  01 

•  20 

.21 

•  02 

.04 

.  1  1 

.28 

T 

•  20 

SALINAS  FAA  AP 

1 

1,10 

•  05 

T 

,01 

•  27 

•  12 

.02 

.02 

.01 

.09 

.01 

.  30 

,20 

SALINAS  0AM 

T 

.  12 

T 

•  24 

.32 

•  02 

T 

j 

,02 

•  02 

SAN  ANTONIO  MISSION 

1,69 

.01 

■41 

.31 

•  23 

•03 

.51 

•  05 

•  04 

•  10 

SAN  ARDO 

.32 

•  03 

.01 

•  04 

■  16 

.01 

•  01 

•  02 

SAN  CLEMENTE  DAM 

1.47 

•  13 

.08 

•  03 

•  1 1 

.48 

•  07 

•  03 

•  02 

.09 

•  10 

•  09 

■  12 

•  12 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

•  58 

1  .03 

,27 

•  07 

.03 

•  22 

.24 

*  40 

.20 

•  26 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

•  72 

.93 

,68 

.02 

•  10 

f 

,20 

•  69 

T 

.  1 1 

T 

.  1  4 

.23 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

■  54 

.8  1 

,20 

.01 

.03 

,16 

,28 

,24 

•  23 

.22 

SAN  GREGORIO  2  SE 

2*57 

•  51 

.37 

•  36 

T 

.  11 

•  01 

T 

•  62 

•  22 

.10 

.23 

.21 

.01 

T 

SAN  JOSE 

ft 

.98 

•  19 

T 

T 

•  01 

•  21 

T 

•  21 

T 

•  03 

.  1  3 

T 

*  16 

c,  a  n  i  1  i  c,  na  t  con  or  i  v 

1  19 

•  09 

•  20 

•  32 

•  41 

.04 

.13 

SAN  MATEO 

2.34 

•  86 

•  20 

26 

.  2  1 

,44 

,07 

.  I  3 

.02 

•  15 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

1.13 

•  21 

T 

.02 

•  01 

•  01 

•  2  I 

•  24 

.01 

.  1 1 

.  1  7 

.01 

■  13 

SANTA  CRUZ 

6,72 

•  47 

•  93 

.22 

,26 

1.92 

.51 

.20 

.01 

.20 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

1.18 

.17 

T 

.34 

•  40 

.19 

.02 

T 

•  01 

.05 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

1.18 

.01 

•  17 

.02 

•  36 

.16 

.01 

T 

T 

.02 

.01 

■  04 

SEARSVILLE  LAKE 

3,00 

•  99 

.02 

T 

.69 

.10 

.22 

.34 

.17 

.10 

.42 

.39 

SOLEDAO 

.67 

•  03 

•  15 

T 

•  03 

T 

•  OA 

.02 

.02 

.03 

•  01 

.12 

T 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

1.24 

.01 

.18 

.33 

.01 

.03 

.  18 

.20 

.01 

.29 

U»R  SAN  LEANDRO  FILTER 

2,97 

.42 

•  18 

T 

.38 

.08 

•  13 

•  04 

.35 

.20 

.  70 

.  1  7 

.11 

.21 

WALMAR  SCHOOL 

2,91 

,48 

T 

•  37 

.36 

.12 

.05 

.20 

.05 

.2*. 

.02 

.22 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

1.92 

.38 

.22 

.48 

.10 

.30 

.24 

•  20 

WALNUT  CREEK  4  E 

1.96 

.45 

T 

,44 

T 

.08 

.29 

.04 

.02 

.14 

T 

.14 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
FEBRUARY  :96t 

Continued  


Day  of  Month 


btation 

Tol 

2   |  3 

4  | 

5  j 

g 

7  1 
7  1 

8  |  9 

10  j 

11  1  12 

13  1  14  |  IS 

16      17  18 

i 

19  | 

20  21 

22  1  23  | 

24 

25  1 

26  1 

27 

28     29  30 

31 

wATSONVlLLE  WATERWORKS 

2.01 

•  03 

'in 

*  In 

.44 

•  *  * 

.  12 

WR I GMT 5 

4.33 

*  55 

1.20 

•  '  - 

* 

1  .*5 

.  19 

San  joaquin 

OR A  I N AGE  05 

ANG I  OLA 

.66 

* 

06 

• 

i  ft 

.03 

ANT I0CH  FIBRE80AR0  ML 

1,51 

ANT  I OCH  PUMP  I NG  PL  5 

1.10 

* 

* 

* 

ASH  MOUNTAIN 

2.21 

.11 

•  21 

!o2 

.10 

,02 

.20 

.06 

.40 

!l5 

.02 

AUBERRY  1  NNE 

2.93 

.02 

.36 

.13 

.  Tt 

.30 

.25 

.39 

.13 

.02 

BAkERSFIELD  wB  AIRPORT 

_ 

_ 

28 

b  3 

" 

- 

0  1 

* 

2,61 

if) 

.06 

02 

1*41 

04 

* 

02 

* 

•  05 

•  02 

8L  AC<*ELL  ^CORNER 

•  56 

*08 

*  10 

*  j  7 

*  n  j 

*04 

* 

04 

BUTTONw i llow 

.71 

T 

.10 

.04 

.05 

!oi 

.02 

CAlAvCRAS  BIG  TREES 

D 

3.93 

.330 

.13 

.06 

.12 

L.81 

.23 

.07 

.15 

.07 

.02 

.22 

.27 

.43 

^  _ 

2,20 

1 

02 

* 

03 

* 

95 

T 

- 

* 

0? 

• 

•  12 

• 

CATHEY5  VY  BULL  RUN  RH 

.08 

*  ft» 

U9* 

"  37 

08 

* 

06 

07Q 

*  hC 

20 

* 

*24 

* 

CO AL I NG A 

.95 

.09 

,43 

.03 

,*C 

T 

T 

T 

T 

COALINGA    14  WNW 

.9*. 

•  30 

.38 

.07 

.19 

T 

T 

CORCORAN   IRRIG  DI5T 

.80 

* 

• 

* 

02 

OEL ANO 

■ 

•  0 

.08 

"  i 
•  14 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

.79 

07 

* 

05 

i  e 

' 

02 

*  13 

OENAIR   3  NNE 

1.07 

•  10 

.01 

.  18 

,54 

!09 

.02 

!o» 

,08 

DUDLEYS 

ELECTRA  POwER  HOUSE 

2.16 

.  1  2 

•  04 

1  ,09 

■05 

03 

36 

30 

1  »6T 

,04 

•  12 

•  18 

* 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

1,00 

'  08 

*03 

"  <.  q 

02 

29 

FIDDLETOwN  l^nch  RANCH 

3.51 

T 

•  31 

•  06 

l«4C 

.08 

.07 

.43 

.50 

FIvE  POINTS  3  SSW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

ft 

•  3*| 

.12 

.09 

•  02 

■  10 

.02 

T 

•  03 

•  05 

•  07 

.04 

friant  Government  camp 

1,00 

1  *  1  \ 

T 

•  .  4 

G I  AN  T  FORE  5T 

3,26 

04 

* !  s 

30 

T  1  6 

.04 

'  69 

*23 

GLENNVlLLE 

1,99 

T 

!lO 

!oi 

Io8 

.20 

!oi 

.39 

•  02 

GRANT  GROVE 

2,65 

.01 

.45 

,08 

1.12 

.14 

.07 

.18 

T 

T 

.07 

.45 

.12 

GROVELAND  RANGER  STA 

2,38 

•  36 

•  05 

1.45 

T 

•  08 

•  20 

■  24 

.71 

HETCH  hetchy 

2,62, 

*48 

08 

*03 

'  0  1 

98 

0  1 

*  1 2 

01 

*  §  j 

29 

*  35 

HUNTERS  DAM 

3,06 

•  34 

!o3 

■  0  ? 

I  .  I E 

T 

!05 

.05 

•  06 

.37 

IORIA 

,63' 

.1^ 

.03 

.46 

T 

•  11 

.02 

T 

.0- 

I0NE 

2,39 

.  1  B 

•  02 

•  17 

1,01 

*  1  3 

•  IT 

■  10 

.  10 

•  51 

JOhNSONDALE 

K£Rl I NGER 

1.08 

20 

02 

.<*5 

05 

* 

j 

.19 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 

1.  36 

,03 

1.1' 

.06 

.03 

.01 

.06 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

1,63 

■  03 

.  li 

•  96 

.04 

.01 

.33 

.16 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

•  86 

.  C  8 

>  1  3 

•  55 

04 

J 

T 

06 

* 

.80 

* 

•  11 

.33 

KE'TLEMAN  station 

•  83 

*03 

26 

*03 

•  17 

02 

01 

*  06 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

1.8  1 

!o5 

,04  .02 

!03 

T 

L.23 

T 

T 

.05 

.04 

T 

■  11 

LEBEC 

1,56 

T 

•  67 

.27 

.01 

.33 

.12 

.16 

le  grand 

.52 

,08 

,09 

T 

.I6i 

7 

T 

.  19 

lfhman  ranch 

1*62 

* 

.18 

•  11 

•  22 

,23 

LEm0N  cove 

.72 

*05 

*09 

.31 

•  05 

•  02 

*  08 

LINDSAY 

•  79 

,07 

.01 

.07 

.30 

!lO 

.03 

.03 

.18 

LODI 

1,59 

.36 

.03 

.24 

.03 

,37 

T 

.03 

■  08 

T 

.23 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANGS 

.82 

05 

1  fi 

flT 

.06 

.02 

-  , 

,  _ 

_ 

23 

09 

.11 

,02 

MADERA  °S  *  BU 

.94 

.30  .01 

.03 

.12 

.11 

.08 

T 

T 

^27 

MANDE V I LLE  island 

MANTECA 

1  .79 

.37 

06 

16 

07 

.57 

.01 

•  22 

.02 

•  06 

•  03 

•  02 

•  20 

•  01 

MAR  I COP A 

1,4*' 

•  0 

•  02 

1.52 

Zb 

*04 

,  - 

.01 

*  05 

0  ' 

39 

MATHER 

L.5S 

T 

.17 

!o2 

,89 

.02 

T 

T 

.28 

MEADOW  LAKE 

2,41 

.39 

•  12 

T  T 

.19 

.05 

.17 

,40 

■  Ob 

MENDOTA  DAM 

.79 

* 

03 

* 

•  06 

.04 

- 

_ 

.  Cu 

09 

* 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

•  38 

•  0 

•  17 

_ 
* 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

.50 

20  Oi 

08 

04 

05 

*  1 1 
* 

MODESTO 

1.05 

loi  T 

.03 

.33 

W> 

•  04 

.16  ,09 

T 

.12 

NEWMAN  2  Nw 

1.47 

.15 

.05 

.03 

.10 

.56 

.08 

.42 

.03 

.05 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

2,93 

47 

* 

. 

16 

* 

1.12 

.  15 

,08 

14 

* 

•  51 

.  Z  i 

•  07 

OAkDALE  wOODwARD  DAM 

1,17 

14 

(14 

•  *0 

1  0 

* 

• 

' 1  1 

orange  cove 

.58 

'  1  j 

06 

* 

Q  3 

•  24 

10 

* 

*  10 

PANOCHE 

.54 

•  16 

.26 

T 

■  05 

•  03 

.04 

PANOCHE  creek 

•  64 

.02 

.16 

.26 

.  0  9 

T 

T 

T 

.11 

PATT IWAY 

1.98 

•  08 

.06 

.  e  7 

.43 

.10 

,36 

•  08 

p I ne  Flat  dam 

•  88 

1  9 

.03 

.03 

02 

• 

PORTER V  I LLE 

1,00 

02 

*03 

*04 

."7 

.0* 

*Q7 

.05 

'  06 

*22 

POSEY  3  E 

D 

3,20 

\n 

U50 

•20D  .10 

•  60 

!53 

SALT   SPRINGS  PwR  HOUSE 

3,82 

•  20 

.08 

.03 

2.U7 

.25 

.12 

.06 

.14 

.67 

.18 

SAN  ANDREAS  2  S 

1,77 

•  09 

•19  *02 

„ 

.95 

T 

•  01 

.04 

J 

•  21 

.  26 

SAN  emigdio  RANCH 

SAN  LU  t  S  DAM 

.78 

07 

27  02 

08 

.13 

04 

02 

03 

SONORA  RS 

3,07 

.24 

.16 

!oi 

1.65 

.28 

.08 

.03 

•  02 

•  1* 

,44 

SO  ENTRANCE  YOSEM I  TE 

3,58 

.45 

1.67 

.28 

•  67 

•  31 

•  20 

SPRtNGvlLLE   t  enE 

•  1  0 

41 

01 

* 

1.1' 

.22 

.06 

* 

.15 

•  33 

•  30 

STANISLAUS  POmER  HOUSE 

2,95 

* 

*n  i 

I, as 

• 

01 

_ 

•  37 

STOCKTON  WBAP 

U75 

•  j 

,  i  g 

*28 

02  T 

*  o' 

'  2^ 

STOCKTON  F IRE  STATION 

1,93 

.25 

.46  .17 

,06 

•  30 

.14 

.02 

.03 

•  07 

.25 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

2.83 

.26 

.06  .21 

.10 

L .  18 

.01 

.04 

.10 

.05 

.  30 

.52 

TEHACHAP  I 

,99 

x 

- 

_ 

.17 

•  05 

i 

. 

*  30 

TEJON  RANCHO 

2,03 

.9] 

.24 

0 

06 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

2.15 

.89 

.02 

* 

* 

TIGER  CREEK  PH 

3,69 

.35 

.14 

!o7 

1.35 

.02 

.13 

.14 

.66 

.15 

.*48 

TRACY  CARBONA 

1,06 

.21 

T  .03 

.01 

T 

•  *•  7 

T 

.11 

T 

T 

T 

•  23 

T 

TRACY  PUMPING  PLANT 

1*19 

•  22 

T'JLEFIELD 

1,23 

.14 

.02 

■  84 

.  1 1 

1 

.07 

.05 

T  URLOCK 

.94 

.56 

.01 

T 

.02 

.07 

VISALIA 

.4* 

tOl 

T 

.0  1 

.12 

.01 

T 

.05 

.01 

!o« 

.19 

T 

WALLACE    1  SE 

1(76 

.18 

.21 

.04 

.<•* 

.05 

.21 

.19 

.40 

WASCO 

,80 

05 

.56 

.02 

.03 

,  ^ 

wESThAvEn 

.18 

.01 

.22 

.28 

,06 

.17 

WEST  POINT   3  SW 

2!bj 

.28 

.12 

.12 

1.27 

.04 

.03 

.08 

.06 

.35 

•  24 

•  24 

WH I T£  ROCK 

2.03 

.14 

.06 

.16 

.11 

,58 

,12 

.03 

.18 

•  20 

•  *» 

WOFFORD  HEIGHTS 

.63 

.06 

T 

T 

.18 

.34 

.02 

T 

.05 

YOSE«ITE  NATIONAL  PARK 

3,06 

.  19 

.33 

T 

1.36 

T 

.15 

.91 

T 

.12 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  Ob 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

1.23 

.03 

.01 

1.00 

.14 

.05 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

1.97 

•  08 

.10 

1.52 

.27 

ALPINE 

2.08 

.02 

•  62 

.65 

.23 

.40 

.16 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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AITADENA 
AN2A 

ARROYO  SECO  RS  FC  ?06C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC  10 

BIO  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  PC22613 
BURBANK  US  AIRPORT  R 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  2*  0 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  S3  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  I!! 

CRYSTAL  LAKE  FC  2«3C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

cuyamaca 

descanso  ranger  sta 

qowney  fd  fc10tc 
dry  canyon  reservoir 
el  cap! tan  dam 
Elizabeth  lake  fci28b 
elsinore 

escondioo 
fillmore  1  wnw 
f  on  t  an a  9  n 
fontana  kaiser 
fullerton  arroues  rch 

fullerton  hillcrest  rv 
gibraltar  dam  no  2 
gillespie  field 
glendale  stapen  fc293g 
glendora  west  fc  185 

haines  cyn  lower  fc364 
haines  cyn  upper  fc367 

HEMET 

HENSHAw  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 

IDVLLHILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  2S1 
LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  8 
LECHUZA  PT  STA  FC  3S2B 
LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  «B  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK   1  SSE 

MT  BALDY  FC  S5G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

NEWBURY  PARK  4  SW 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

N1P0M0  2  NW 

OCEANSIOE 

OJAI 

OLINDA 

OPIDS  CAMP  PC  57  BE 
OXNARD 

PAC01MA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGuELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULD1NG 
RANCHITA 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 


Day  of  Month 


1.15 
1.51 


1,56 
1.35 
3,69 


1.T8I 
1.15 
2. OA 
3.01 


1.16 
1.44 
2.13 
1,61 


1.63 
.87 
I. AO 


2.99 
2. A' 
1.16 


2.79 
1.32 


1.06 
1.20 
1.22 


1.38 
1.96 
1.23 

1.A2 
.93 
1.12 
1.13 
1.48 

1.37 
1.65 
1.46 
1.53 
1.32 

l.U 

1.46 

1.43 


3,49 
1,65 


1.41; 
1.46 


12  3 

 r 

4  | 

5 

6 

7 

 r 

8 

9 

 r 

10 

 1  

11  1  12 

13  I  14  1  15 

16     17  18 

1  I 

19     20  21 

1  1 
22     23  24 

1 

25  | 

1 

26  27 

1  1 

28     29  30 

.05 

•  12 

1.43 

•  21 

.09 

*V- 

*  w 

.50 

.05 

.01 

•  l  o 

•  11 

.11 

.11 

82 

■  16 

»»7 

.57 

.09 

•  01 

.02 

.67 

.44 

.42 

,04 

.18  T 

•  1 1 

1.25 

.15 

.09 

21 

•  20 

1.52 

T 

T 

l*6* 

•  31 

l "  11 

OT 

1 .  3  7 

los 

.09 

141 
* 

.14 

02 

* 

02 

1.00 

.28 

.11 

•  03 

.10 

•  1* 

1.50 

,02 

•  07 

.0  } 

.03  .10 

76 

.10 

•  01 

•  04 

.83 

.06 

.02 

T 

.02 

T 

.02 

■02 

T 

T 

.01 

*>i 

T 

19 

•  03 

•  20 

•  IT 

1*2C 

09 

•  01 

T 

.98 

.06 

.03 

.01 

.01 

.13 

1  * 

• 

14 

* 

•  03 

•  14 

•  02 

•  04 

.12 

1  *3C 

01 

* 

05 

* 

•06 

,06 

2.25 

.50 

.25 

.28 

,01 

_ 
•  02 

06 

04  01 

•  01 

.05 

2  49 

95 

57 

*06 

*46  *14 

- 

• 

- 

•  01 

.16 

1.12 

.03 

.11 

l.Ol 

T 

.03 

1*48 

*25 

2  7 

T 

07  01 

•  15 

* 

T 

*47 

06 

•  10 

.88 

.16 

.26 

.10 

.03 

•  01 

.06 

•  24 

1*56 
* 

07 

* 

06 

.25 

110 

* 

• 

_ 

* 

•  19 

1.15 

.03 

•  05 

.04 

,06 

.01 

*7R 

•  26 

•  0 

01 

• 

* 

•  05 

.09 

'  * 

.01 

.10 

1*70 

10 

* 

* 

■  02 

*  lb 

1.29 

.04 

.09 

•  02 

.18 

1.40 

"St 

.04 

.08 

* 

*  16 

•  01 

•  03 

* 

1 

* 

08 

* 

•  06 

.13 

2  3 1 
* 

51 

1,30 

.70 

.63 

.02 

T 

•  02 

.61 

.30 

.40 

,48 

.10 

*86 

•  IB 

.15 

1*34 

T 

.10 

T5 

09 

- 

.05 

1.23 

•  02 

.12 

T 

.01 

•  75 

.25 

!o8 

.16 

.07 

.12 

T 

•  10 

•  3* 

.11 

•  16 

•  01 

■  04 

•  26 

•  10 

.14 

04 

* 

* 

36 

* 

•  38 

.03 

•  82 

.32 

T 

•  31 

•  55 

.15 

03 

*59 

* 

02 

.0 

•  36 

T 

U02 

.02 

T 

.10 

.01 

1.39 

•  01 

.02 

.09 

*  .  58 

1*25 

**95 

'  12 

.06 

.06 

.02 

1.96 

•  11 

.01 

•  04 

.65 

1.73 

,93 

.02 

T 

* 

4,75 

T 

.27 

2.24 

14 

•  14 

.02 

* 

•  10 

1.10 

.13 

T 

T 

•  04 

.25 

•24 

•  02 

*80 

07 

10 

04 

"(19 

•  06 

•  05 

. 

'  * 

•  05 

•  19  T 

T 

2.76 

.08 

.01 

T 

•  05 

T 

* 

i 

T 

•  02 

.07 

I 

no 

.23 

* 

T 

•  12 

1.30 

•  75 

,19 

T 

0  3 

50 

"  79 

•  01 

.03 

U08 

.01 

T 

.14 

•  01 

1.10 

.23 

T 

•  27 

.33 

.  37 

•  30 

,08 

T 

.02 

T 

■il 

* 

,04 

T 

T 

.03 

*  *  7S 
* 

"  i  *» 

•  01 

.04 

• 

* 

*  i  & 

52 

* 

2  1 

* 

40 

*  19 
* 

.07 

.61 

.24 

.17 

.02 

.24 

■?J 

.20 

.03 

01 
.08 

1.53 

1.69 

.11 

.06 

.01 

.01 

.10 

.93 

.45 

.17 

.20 

.42 

.97 

•  10 

T 

T 

1.38 

.03 

T 

.21 

T 

T 

.05 

T 

.01 

.68 

.08 

T 

.09 

•  03 

T 

.76 

•  05 

.02 

.26 

T  T 

T 

.29 

T 

•  10 

.11 

1.20 

.05 

.01 

.12 

1.64 

.17 

.11 

•  04 

T 

.07 

2.01 

.60 

T 

T 

.03 

.13 

1.06 

.01 

.02 

T 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

E— 

1 

2    |  3 

4  1 

5 

6 

7  | 

8  | 

9 

10  1 

11  |  12 

SAN  JACINTO 

1.01 

.06 

.70 

.19 

.06 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

1.33 

.12 

T 

1.13 

.06 

T 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

2, A3 

.05 

1.23 

.80 

.30 

.05 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

2. a? 

.07 

.14 

2.29 

.36 

.03 

T 

SANTA  BARBARA 

,T9 

.07 

.02 

,68 

.01 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

.el 

.10 

T 

,30 

.41 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

.A5 

.22 

.08 

•  07 

SANTA  CATALINA  WBAP 

1.13 

.03 

T 

1.09 

.01 

SAN*  A    MARIA    WB    AJRPORT  R 

.92 

.18 

.17 

.23 

•  26 

T 

SANTA  MONICA 

1.36 

.05 

.21 

.97 

.13 

SANTA  MONICA  PIER 

1,19 

T 

.26 

.71 

.22 

T 

SANTA  PAULA 

I.A3 

.05 

.30 

.08 

SANTIAGO  0AM 

SAuGUS  PwR  PL  NO  1 

1,59 

.16 

1.02 

.38 

.01 

.02 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 

1.62 

•  15 

.80 

.67 

SIGNAL  MILL  FC  415 

l.5» 

.34 

.78 

.42 

SOMIS  J  NE 

SOMIS  3  Nw 

SPAORA  PAC  FC  356  C 

1.58 

.23 

1.18 

.04 

.04 

SUET  RANCH 

.92 

.09 

.14 

.34 

.29 

.02 

SUNLANO 

1.11 

.04 

.16 

.89 

.02 

T 

SUSANA  KNOLLS 

i.n 

.22 

.68 

.27 

TMOUSANO  OAKS 

.91 

.10 

.63 

.  18 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

i.ea 

.21 

1.62 

.05 

TORRANCE 

1.05 

.18 

.75 

.03 

.07 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

l.AO 

.14 

.75 

.51 

TWITCHELL  OAM 

1 .09 

.16 

.11 

.  15 

.39 

.03 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

1.5* 

,18 

.15 

1.18 

.03 

UCLA 

1.68 

T 

.19 

1.49 

T 

T 

UPLAND  3  N 

2. A3 

.13 

1.33 

.70 

.10 

.04 

VALLEY  CENTER  6  N 

1.50 

1.15 

.24 

VAN  NUYS  PC  15B 

1.01 

.20 

.81 

CI 

01 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

l!25 

.01 

.77 

.22 

.20 

.03 

VISTA  2  NNE 

1,50 

T 

1.04 

.13 

.17 

,06 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

1.63 

.01 

.28 

1.32 

.02 

WARNER  SPRINGS 

1.0* 

.49 

.35 

.12 

WHITTIER  CTY  H  FC  1C6C 

1,29 

T 

•  1 8 

1.  10 

•  01 

YORSA  LINDA 

2.22 

.01 

.11 

1.43 

.07 

.59 

.02 

i       •  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  OT 

ADELANTO 

APPLE  VALLEY 

.88 

.50 

.01 

.29 

.08 

BAKER  9  NNW 

.3T 

T 

,02 

.35 

T 

T 

BARSTOw 

.52 

•  29 

T 

.23 

T 

BEAUMONT   1  E 

1.10 

.09 

1.01 

BENTON   INSPECTION  STA 

.01 

.01 

T 

T 

8IG  PINES  PARK  FC  83B 

3.A1 

.03 

,04 

1.88 

.49 

.75 

.22 

BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 

.22 

.04 

.02 

.08 

.09 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

.01 

.01 

T 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

6LYTHE 

.09 

.05 

•  02 

.02 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

.02 

T 

T 

.02 

BORREGO  DESERT  PARK 

.12 

.06 

.04 

.02 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

.  10 

.01 

•  03 

•  04 

BOULEVARD 

1.51 

.03 

.53 

.25 

.51 

BRAWLEY  2  Sw 

.06 

.01 

T 

.05 

CABAZON 

,T8 

.03 

.58 

.10 

.05 

CALEXICO  2  NE 

.27 

T 

.25 

.02 

CANT IL 

.18 

.18 

T 

COYOTE  WELLS 

.3' 

.20 

.19 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

.2T 

,1* 

.13 

T 

DEATH  VALLEY 

•  OA 

.01 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

.0* 

T 

.04 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

.20 

.20 

EAGLE  MOUNTAIN 

.00 

EL  CENTRO  2  SSW 

.21 

.21 

FAIRMONT 

.90 

.02 

.32 

.  36 

T 

GOLD  ROCK  RANCH 

.02 

.02 

HA  I  WEE 

T 

T 

T 

T 

hayfield  pumping  plant 

.06 

.04 

.02 

T 

HESPERIA 

.94 

.04 

.35 

.15 

.40 

IMPERIAL 

.10 

.10 

IMPERIAL  FAA  AP 

.09 

T 

.09 

INDEPENDENCE 

T 

T 

T 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

.24 

T 

.24 

T 

INYOKERN 

.02 

.02 

INYOKERN  ARM  1 TAGE 

T 

IRON  MOUNTAIN 

.62 

.04 

.45 

.13 

t 

JOSHUA  TREE 

.  0  T 

•  01 

.04 

.02 

KEE  RANCH  // 

.41 

.10 

.31 

LAKE  ARROWHEAD 

4.16 

•  02 

.02 

2.23 

1.16 

.59 

.15 

LANCASTER 

.  TO 

.01 

.02 

LUCERNE  VALLEY  I  SSW 

.15 

•  08 

.02 

.05 

MECCA  2  SE 

.11 

.11 

MITCHELL  CAVERNS 

.62 

.11 

.02 

.06 

.39 

T 

MOJAVE 

.23 

T 

•  23 

MOJAVE  2  ESE 

,79 

.78 

MOBONGO  VALLEY 

,55 

.48 

.05 

.02 

MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  wSP 

1.38 

.72 

.42 

.24 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

.99 

T 

T 

.07 

.28 

.64 

T 

NIGHTINGALE 

NILAND 

.00 

OCOTILLO  WELLS 

.OT 

.03 

T 

.04 

PALMDALE 

,e» 

.75 

.07 

.06 

T 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

.82 

T 

.76 

.06 

T 

PALM  SPRINGS 

.13 

•  03 

.02 

.07 

.03 

PARKER  RESERVOIR 

.83 

.12 

•  39 

.26 

.03 

RANOSBuRG 

.31 

T 

.03 

.09 

.19 

T 

T 

SNOW  CREEK  UPPER 

.T2 

.07 

•  32 

.33 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUIRREL   INN  I 

SQUIRREL   INN  2 

5.H 

2.10 

1.90 

.94 

.40 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

.01 

.01 

T 

T 

TRONA 

.05 

.04 

.01 

TWENTYNINE  PALMS 

.53 

.02 

T 

.40 

.  1 1 

T  ' 

VALYERMO  RANGER  STA 

1.90 

.08 

.89 

.93 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

.52 

.03 

.IT 

.25 

.07 

WHITE  MOUNTAIN  1 

D  ,85D 

•  05D 

.03 

D 

.  1  1 

D  .050 

.10 

D  .40 

WHITE  MOUNTAIN  2 

D  ,90D 

.250 

.10 

3  .03 

>  .300 

.10 

Day  of  Month 


13 


14  15 


16     17  18 


29  !  30  31 


t  .10 
t   o  .10 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Day  oi  Month 

0 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

•      .  . 

NORTH  COAST 

Drainage  01 

ALD6RP0INT 

MAX 

55 

56 

54 

54 

55 

92 

49 

50 

55 

55 

61 

57 

55 

50 

56 

62 

68 

65 

57 

56 

62 

59 

69 

59 

55 

47 

55 

64 

56,5 

Mm 

37 

35 

34 

46 

45 

36 

35 

31 

3 

34 

32 

33 

29 

29 

31 

31 

28 

28 

34 

8 

33 

39 

39 

34 

35 

38 

3  5 1 1 

AN6.IN  PAC  UNION  COL 

MAX 

44 

46 

*5 

44 

49 

49 

45 

47 

52 

51 

50 

55 

51 

61 

55 

57 

57 

60 

47 

50 

57 

58 

54 

51 

46 

42 

50 

51 

50.9 

M1N 

3* 

33 

34 

39 

44 

34 

28 

32 

36 

35 

34 

32 

36 

33 

36 

37 

37 

35 

38 

3  8 

41 

45 

i  0 

28 

28 

34 

37 

3  5,6 

810  BAR  RANGER  STATIOH 

MAX 

47 

49 

49 

49 

48 

48 

49 

50 

53 

52 

56 

53 

55 

47 

55 

60 

63 

62 

52 

56 

59 

60 

56 

55 

50 

44 

52 

61 

53.3 

MDJ 

34 

29 

29 

40 

38 

36 

3  1 

30 

30 

30 

29 

30 

24 

24 

24 

25 

24 

25 

2  9 

33 

3  3 

3  7 

39 

3  6 

3  7 

32 

3  3 

35 

31*4 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

47 

42 

48 

47 

50 

42 

43 

44 

45 

47 

45 

43 

47 

49 

50 

55 

55 

53 

52 

52 

49 

54 

52 

44 

44 

47 

66 

49 

48,3 

min 

29 

19 

35 

37 

32 

29 

19 

20 

25 

24 

21 

28 

1 5 

16 

23 

18 

19 

25 

23 

2 

23 

34 

26 

2  5 

2  1 

24 

27 

24,6 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

48 

44 

44 

46 

45 

42 

44 

45 

44 

49 

54 

48 

58 

49 

58 

62 

61 

54 

50 

52 

59 

55 

49 

45 

40 

45 

56 

50 

49,9 

29 

29 

29 

27 

25 

39 

3 

3 

29 

22 

27 

28 

CLOVEROALE  3  SSE 

MAX 

48 

54 

53 

50 

51 

53 

56 

52 

57 

58 

62 

57 

60 

69 

67 

66 

64 

63 

54 

57 

65 

66 

56 

6C 

53 

47 

62 

64 

58,0 

39 

33 

35 

44 

40 

36 

33 

33 

35 

3  1 

34 

33 

36 

40 

35 

36,4 

COVELO 

MAX 

43 

50 

51 

49 

53 

57 

45 

48 

51 

51 

58 

60 

54 

53 

55 

62 

63 

62 

55 

55 

59 

56 

57 

55 

50 

41 

53 

60 

53,8 

33 

30 

32 

42 

42 

32 

24 

24 

* 

29 

24 

25 

2 

20 

24 

21 

22 

2  5 

3 

27 

3 

39 

34 

32 

24 

26 

31 

28,7 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

57 

61 

55 

52 

50 

52 

51 

54 

53 

55 

55 

51 

54 

54 

57 

55 

54 

57 

57 

58 

57 

57 

52 

49 

56 

51 

54,4 

44 

3  7 

46 

38 

38 

32 

39 

39 

37 

39 

30 

32 

34 

34 

36 

45 

i  8 

33 

42 

39 

38,2 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

53 

58 

53 

50 

58 

58 

54 

55 

61 

58 

58 

58 

58 

63 

58 

64 

62 

61 

56 

59 

59 

63 

58 

6  0 

55 

51 

57 

61 

57,9 

Mm 

39 

36 

36 

35 

48 

32 

3 1 

36 

36 

35 

43 

36 

35 

31 

32 

36 

* 

36 

37 

39 

45 

37 

3* 

3  8 

36 

3  7,0 

ELK  VALLEY 

MAX 

51 

43 

53 

55 

45 

42 

46 

46 

45 

50 

52 

46 

49 

50 

52 

56 

55 

51 

47 

52 

50 

56 

54 

48 

45 

45 

53 

49 

49.5 

Mm 

33 

30 

3  t 

40 

36 

32 

31 

26 

33 

29 

29 

3 

25 

21 

27 

23 

24 

26 

37 

32 

30 

34 

31 

3* 

34 

27 

36 

36 

30,7 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

51 

55 

58 

57 

53 

48 

48 

49 

50 

53 

51 

50 

50 

50 

50 

55 

50 

56 

55 

54 

56 

63 

57 

53 

47 

52 

53 

52 

52.7 

Mm 

42 

38 

5 1 

48 

44 

38 

38 

34 

* 

40 

38 

39 

32 

41 

37 

35 

40 

40 

46 

41 

39 

45 

45 

*3 

37 

33 

43 

40 

40.3 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

53 

53 

55 

57 

55 

51 

50 

52 

53 

55 

52 

51 

52 

61 

53 

55 

55 

57 

59 

57 

60 

63 

61 

56 

49 

54 

55 

52 

54.5 

Mm 

43 

3  7 

47 

48 

45 

36 

36 

33 

40 

43 

ib 

42 

30 

4  1 

36 

33 

37 

38 

44 

40 

36 

43 

44 

40 

40 

3  3 

45 

38 

39,5 

FOREST  GLEN 

MAX 

40 

40 

43 

44 

46 

46 

43 

45 

45 

48 

50 

52 

46 

50 

52 

54 

55 

55 

45 

51 

55 

50 

46 

47 

40 

45 

55 

47.6 

Mm 

30 

26 

29 

30 

35 

30 

25 

24 

24 

25 

21 

25 

1 5 

22 

18 

18 

23 

24 

3  3 

27 

32 

3 1 

30 

29 

24 

28 

28 

26,  1 

FORT  BRAGG 

MAX 

49 

54 

55 

54 

59 

59 

53 

51 

53 

54 

58 

55 

53 

57 

54 

56 

56 

49 

55 

60 

58 

60 

57 

59 

55 

48 

53 

57 

55,0 

Mm 

41 

38 

40 

47 

48 

41 

32 

2  8 

4  3 

4 1 

36 

37 

32 

3 1 

35 

35 

37 

38 

42 

43 

40 

4  1 

4  6 

42 

39 

32 

3  4 

39 

38,5 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

55 

57 

53 

59 

59 

53 

53 

55 

56 

59 

55 

55 

55 

56 

56 

56 

51 

54 

59 

59 

55 

55 

58 

53 

53 

54 

57 

55 

55,5 

Mm 

38 

38 

48 

49 

46 

39 

32 

36 

39 

40 

3 

40 

29 

32 

35 

35 

36 

38 

46 

3  7 

34 

46 

46 

42 

37 

3  1 

36 

35 

38,3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

49 

49 

48 

57 

49 

48 

44 

45 

48 

47 

46 

45 

45 

50 

50 

54 

55 

56 

54 

52 

56 

53 

54 

55 

47 

52 

55 

50.5 

Mm 

30 

19 

34 

39 

28 

30 

21 

18 

27 

25 

20 

28 

16 

15 

19 

17 

18 

1 6 

34 

24 

2 

8 

28 

25 

22 

25 

26 

24,3 

FORT  ROSS 

MAX 

56 

54 

54 

55 

57 

53 

53 

57 

58 

61 

57 

58 

59 

57 

59 

57 

55 

57 

58 

55 

61 

62 

58 

57 

50 

56 

56 

55 

56,7 

Mm 

36 

39 

49 

50 

49 

4  1 

39 

37 

4  1 

43 

40 

40 

*7 

3  8 

39 

39 

35 

4 1 

47 

44 

40 

5 1 

45 

42 

38 

35 

39 

41 

41,6 

GRATON  1  W 

MAX 

56 

53 

48 

57 

58 

52 

55 

60 

60 

59 

58 

59 

67 

60 

62 

62 

61 

51 

60 

62 

62 

57 

58 

64 

48 

57 

62 

56 

57.6 

Mm 

40 

36 

39 

46 

49 

7 

29 

30 

39 

40 

29 

34 

29 

28 

31 

28 

28 

35 

45 

41 

37 

45 

44 

39 

32 

3 1 

3  2 

38 

36.1 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

47 

50 

48 

45 

47 

47 

47 

49 

47 

50 

52 

51 

49 

52 

52 

58 

57 

56 

60 

50 

58 

53 

44 

55 

55 

46 

57 

57 

51.4 

Mm 

35 

35 

33 

35 

3  7 

34 

32 

29 

3 1 

30 

28 

29 

23 

22 

24 

23 

24 

28 

30 

38 

32 

3  3 

35 

36 

34 

33 

35 

31,0 

HEALDSBURG 

MAX 

60 

54 

50 

59 

60 

56 

57 

60 

61 

64 

60 

62 

73 

65 

70 

67 

65 

56 

64 

67 

64 

59 

62 

58 

51 

61 

66 

56 

61.0 

Mm 

42 

36 

41 

47 

49 

39 

34 

38 

4* 

4  1 

3  1 

3  9 

3  3 

29 

36 

33 

32 

38 

46 

38 

36 

46 

4  7 

4 1 

35 

34 

34 

36 

38,4 

HILTS 

MAX 

39 

48 

42 

45 

50 

42 

41 

42 

41 

41 

43 

43 

39 

43 

44 

46 

50 

52 

51 

53 

51 

53 

53 

50 

47 

42 

47 

52 

46.1 

Mm 

2  2 

1  9 

19 

35 

28 

32 

25 

20 

2  0 

26 

20 

23 

1  7 

20 

21 

17 

18 

2 1 

26 

26 

25 

26 

26 

<?9 

32 

20 

2 1 

29 

23,7 

HOOPA 

MAX 

50 

55 

54 

54 

51 

50 

46 

50 

54 

56 

55 

52 

55 

55 

55 

58 

58 

5  r 

60 

53 

58 

60 

54.5 

Mm 

39 

35 

35 

43 

40 

3  7 

35 

3  3 

35 

36 

33 

34 

26 

27 

30 

30 

31 

32 

39 

43 

3  7 

34.8 

KENTFIELD 

MAX 

53 

59 

5C 

51 

5b 

60 

55 

55 

61 

61 

60 

60 

64 

66 

58 

63 

61 

60 

54 

59 

61 

60 

58 

60 

60 

53 

58 

61 

58.5 

Mm 

43 

37 

40 

44 

49 

* 

35 

39 

42 

45 

32 

38 

3* 

32 

35 

31 

32 

39 

43 

39 

38 

47 

44 

42 

37 

37 

35 

38 

38.9 

KLAMATH 

MAX 

55 

54 

60 

58 

53 

51 

49 

51 

50 

54 

53 

55 

56 

48 

53 

59 

51 

55 

53 

57 

57 

58 

57 

53 

50 

52 

54 

48 

53.7 

45 

46 

38 

35 

35 

30 

32 

32 

31 

38 

45 

38 

35 

42 

35 

3  1 

42 

40 

37,5 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

56 

52 

49 

55 

57 

57 

53 

57 

58 

55 

58 

56 

68 

63 

65 

64 

61 

59 

54 

66 

59 

55 

59 

52 

47 

57 

62 

55 

57.5 

29 

a 

45 

43 

36 

24 

25 

34 

29 

28 

34 

24 

26 

22 

25 

24 

24 

3  1 

40 

45 

43 

36 

30 

28 

2  6 

30 

31,0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

49 

51 

46 

51 

48 

53 

49 

52 

54 

56 

59 

55 

65 

58 

66 

63 

62 

58 

53 

60 

66 

63 

55 

49 

44 

56 

60 

56 

55.3 

3  1 

3 1 

3  2 

39 

28 

2  5 

23 

20 

26 

3  1 

20 

25 

1  7 

1  8 

20 

17 

19 

25 

30 

34 

26 

34 

38 

3  1 

31 

22 

26 

28 

26,7 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

35 

42 

19 

38 

40 

44 

32 

33 

33 

33 

35 

40 

32 

41 

33 

36 

45 

48 

50 

45 

44 

46 

53 

40 

37 

34 

40 

46 

39.9 

MM 

24 

1  7 

20 

32 

32 

24 

14 

15 

23 

1  7 

1  5 

2  1 

1  4 

19 

16 

la 

25 

26 

28 

26 

2  7 

30 

31 

29 

2  1 

2  1 

24 

29 

22,8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

37 

41 

n 

44 

46 

46 

36 

35 

35 

36 

35 

42 

37 

41 

38 

40 

46 

49 

47 

48 

44 

49 

50 

45 

43 

35 

43 

47 

42.1 

Mm 

1 8 

1 2 

1  6 

30 

32 

2  5 

1 3 

9 

8 

1  5 

3 

9 

9 

8 

14 

19 

22 

2  3 

1  9 

24 

5 

22 

24 

26 

22 

26 

16.6 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

57 

59 

51 

59 

60 

58 

56 

62 

62 

61 

61 

59 

67 

63 

62 

66 

65 

61 

61 

60 

65 

62 

60 

58 

53 

59 

64 

61 

60.4 

Mm 

45 

33 

45 

45 

48 

42 

3 1 

37 

36 

40 

33 

34 

43 

34 

36 

30 

32 

38 

46 

37 

35 

50 

45 

43 

32 

33 

33 

36 

38.3 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

52 

51 

60 

55 

54 

50 

50 

51 

50 

55 

55 

55 

56 

50 

55 

60 

55 

57 

55 

59 

60 

56 

55 

55 

51 

50 

57 

50 

54.3 

40 

37 

44 

34 

36 

36 

36 

29 

38 

3  7 

37 

34 

28 

3  1 

26 

31 

26 

36 

42 

39 

32 

41 

40 

41 

42 

3 1 

42 

34 

35,9 

ORLEANS 

MAX 

50 

52 

50 

52 

50 

53 

53 

52 

54 

56 

52 

53 

58 

58 

60 

60 

59 

58 

56 

59 

55 

56 

5B 

5a 

59 

58 

55 

50 

55.2 

34 

37 

36 

3  7 

3  7 

36 

33 

32 

34 

3  2 

29 

29 

25 

26 

27 

25 

28 

32 

35 

36 

36 

3  7 

3  7 

36 

36 

40 

39 

38 

3  3,7 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

57 

53 

50 

59 

59 

55 

55 

60 

62 

60 

61 

61 

69 

62 

64 

63 

63 

65 

63 

63 

64 

60 

56 

51 

57 

57 

61 

56 

59.1 

44 

36 

4  l 

46 

46 

40 

3  1 

3  7 

<*  1 

4  1 

29 

35 

36 

28 

32 

2D 

32 

37 

46 

4  3 

37 

5  1 

(.i 

3  3 

33 

3  3 

32 

39 

3  7.5 

POINT  ARENA 

MAX 

56 

54 

57 

57 

57 

53 

53 

55 

59 

55 

55 

59 

54 

52 

67 

54 

53 

58 

55 

60 

57 

52 

49 

54 

51 

52 

54,9 

45 

3  9 

49 

49 

4  1 

35 

3  7 

44 

4  7 

35 

44 

33 

40 

38 

39 

33 

39 

47 

40 

39 

46 

41 

38 

36 

41 

39 

40,5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

55 

55 

50 

53 

55 

52 

56 

62 

58 

56 

60 

67 

65 

62 

56 

62 

64 

57 

50 

55 

62 

57,8 

32 

28 

40 

44 

44 

35 

24 

35 

32 

32 

2 1 

25 

25 

32 

4  1 

34 

26 

36 

34 

26 

28 

32,2 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

47 

49 

52 

52 

52 

50 

45 

48 

50 

53 

55 

55 

52 

54 

54 

59 

61 

5  1 

54 

51 

57 

56 

52 

54 

48 

43 

54 

60 

52.7 

Mm 

38 

36 

37 

45 

46 

36 

35 

31 

31 

3  1 

33 

33 

29 

32 

35 

32 

30 

30 

38 

37 

40 

40 

43 

3  a 

40 

34 

34 

37 

36,0 

SAINT  HELENA 

MAX 

54 

52 

48 

56 

59 

54 

56 

61 

60 

58 

60 

58 

71 

62 

67 

67 

66 

54 

58 

66 

67 

59 

61 

55 

48 

59 

61 

54 

59.0 

Mm 

43 

31 

>  i 

46 

46 

38 

26 

33 

34 

43 

30 

31 

33 

26 

31 

27 

29 

34 

45 

35 

36 

44 

47 

40 

31 

32 

31 

32 

35.5 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

48 

54 

52 

47 

51 

50 

54 

54 

55 

55 

52 

60 

61 

59 

62 

59 

57 

56 

59 

55.0 

Mm 

37 

31 

41 

34 

34 

33 

34 

30 

25 

28 

27 

27 

26 

34 

39 

39 

38 

35 

32,9 

See  Reteience  Notes  Following  Slatlon  Index 
-  45  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Day  of  Month 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10  1 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

JAN  RAFAEL 

MAX 

59 

57 

53 

58 

60 

66 

57 

6  1 

62 

61 

61 

62 

66 

66 

66 

64 

63 

64 

62 

62 

63 

61 

63 

60 

54 

68 

62 

62 

min 

50 

43 

3  7 

41 

49 

4  7 

36 

45 

39 

36 

39 

34 

35 

41 

49 

44 

42 

4  1 

45 

44 

39 

36 

37 

40 

SANTA  ROSA 

MAX 

51 

59 

V- 

51 

59 

60 

56 

58 

61 

62 

61 

6  1 

61 

72 

64 

67 

66 

64 

53 

63 

66 

67 

61 

63 

59 

51 

61 

64 

MDJ 

38 

34 

3 

46 

J  9 

29 

28 

2H 

35 

29 

29 

29 

28 

28 

27 

2  7 

29 

4  1 

4  1 

35 

35 

46 

41 

32 

29 

30 

31 

SCOT  I  A 

MAX 

49 

52 

52 

56 

55 

52 

49 

49 

51 

51 

55 

5  1 

51 

51 

5  0 

t>4 

60 

55 

54 

58 

63 

60 

b  3 

59 

54 

46 

53 

54 

MIN 

41 

39 

40 

50 

45 

J5 

36 

3  3 

43 

44 

34 

35 

30 

33 

37 

34 

35 

38 

39 

42 

42 

43 

44 

39 

42 

35 

38 

40 

SHELTER  COVE 

MAX 

Mm 

SONOMA 

MAX 

58 

54 

5  1 

58 

59 

55 

59 

62 

61 

60 

62 

63 

68 

63 

66 

64 

64 

63 

63 

63 

66 

63 

61 

58 

55 

59 

65 

63 

Mm 

-  4 

32 

3  fl 

45 

47 

3U 

28 

40 

35 

42 

28 

33 

40 

29 

31 

26 

27 

29 

35 

36 

33 

45 

43 

40 

31 

32 

29 

32 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

MAX 

39 

38 

41 

40 

40 

4  7 

41 

38 

42 

47 

46 

42 

42 

45 

46 

46 

46 

49 

49 

40 

49 

50 

46 

45 

43 

38 

37 

45 

Mm 

31 

3  1 

31 

33 

35 

3  1 

27 

23 

26 

28 

26 

2  7 

2  1 

22 

23 

25 

25 

27 

32 

32 

29 

30 

35 

31 

33 

28 

29 

32 

TULEL AKE 

MAX 

Mm 

45 

41 

42 

46 

46 

43 

36 

36 

38 

33 

37 

37 

42 

4  I 

40 

48 

52 

51 

48 

48 

54 

53 

44 

45 

39 

44 

48 

46 

UK  I  AH 

MAX 

*35 

52 

50 

55 

57 

L>  3 

55 

56 

57 

62 

59 

58 

65 

62 

65 

67 

65 

62 

59 

65 

66 

62 

61 

56 

5  7 

57 

66 

62 

Mm 

39 

3  1 

46 

38 

28 

28 

35 

4  1 

28 

38 

25 

28 

29 

29 

28 

30 

44 

36 

34 

47 

43 

38 

29 

29 

30 

37 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

MAX 

44 

46 

45 

42 

44 

49 

46 

48 

51 

53 

51 

50 

54 

53 

57 

62 

61 

55 

45 

56 

61 

50 

51 

49 

40 

44 

56 

Mm 

32 

30 

31 

36 

36 

31 

25 

23 

25 

28 

2  1 

26 

14 

16 

19 

17 

18 

23 

28 

32 

28 

30 

37 

33 

32 

28 

30 

30 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

38 

40 

41 

40 

43 

38 

36 

3  9 

40 

40 

41 

37 

42 

44 

43 

49 

51 

46 

44 

48 

53 

50 

48 

40 

40 

45 

50 

Mm 

26 

25 

25 

34 

37 

29 

16 

I  7 

23 

24 

18 

22 

16 

1  7 

14 

18 

19 

21 

33 

26 

24 

26 

35 

33 

31 

27 

25 

28 

WlLLlTS   1  NE 

MAX 

50 

50 

48 

50 

53 

49 

48 

52 

53 

58 

57 

54 

59 

58 

6  1 

63 

6  1 

56 

5  3 

6  1 

6  1 

6  1 

55 

52 

45 

52 

60 

57 

Mm 

38 

3  1 

44 

45 

43 

34 

30 

2  7 

30 

38 

26 

33 

22 

24 

25 

26 

24 

30 

41 

38 

33 

44 

40 

36 

36 

27 

31 

3  7 

YREK  A 

MAX 

4l 

48 

43 

40 

50 

52 

43 

42 

45 

47 

45 

45 

41 

45 

49 

48 

50 

52 

45 

40 

55 

52 

57 

51 

49 

44 

50 

55 

•       *  it 

Mm 

25 

2  1 

25 

10 

26 

32 

23 

21 

23 

22 

21 

25 

1  B 

18 

20 

19 

20 

23 

28 

29 

29 

31 

26 

32 

29 

28 

26 

29 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 

39 

41 

43 

45 

44 

36 

33 

33 

37 

35 

34 

35 

35 

37 

41 

43 

45 

47 

44 

50 

51 

53 

4  3 

40 

36 

41 

46 

45 

Mm 

2  1 

5 

30 

33 

29 

24 

2 

1 

18 

16 

5 

17 

2 

5 

10 

7 

13 

19 

19 

29 

29 

35 

30 

21 

23 

26 

19 

22 

ALTURAS  RANGER   STAT  ION 

MAX 

45 

48 

40 

42 

4b 

40 

38 

39 

36 

37 

37 

40 

3  8 

43 

38 

4  1 

52 

55 

50 

45 

49 

53 

4  7 

49 

39 

35 

43 

5  1 

Mm 

18 

9 

15 

25 

27 

29 

I  3 

8 

12 

1  8 

5 

12 

1 

1  0 

8 

9 

1  3 

18 

21 

26 

18 

27 

27 

28 

1  5 

25 

26 

20 

AUBURN 

MAX 

49 

49 

53 

52 

64 

56 

52 

5  1 

56 

55 

56 

56 

57 

65 

57 

63 

61 

63 

54 

56 

62 

6b 

64 

61 

6  3 

46 

55 

60 

Mm 

40 

33 

3-3 

39 

45 

34 

3  1 

32 

33 

3  3 

30 

3  1 

30 

33 

33 

34 

35 

36 

39 

40 

40 

4  1 

4  7 

42 

34 

32 

33 

3  8 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

51 

54 

51 

50 

59 

54 

55 

57 

59 

54 

59 

55 

64 

6  1 

60 

6  1 

62 

54 

5  7 

60 

62 

58 

56 

54 

54 

56 

59 

Mm 

40 

35 

38 

41 

4F 

34 

32 

34 

38 

4  1 

35 

35 

38 

35 

36 

32 

32 

34 

3  1 

39 

39 

42 

4  5 

43 

3  7 

35 

36 

34 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

30 

35 

40 

40 

36 

30 

38 

38 

39 

3  3 

48 

33 

5  0 

4  1 

47 

5  1 

52 

4  I 

34 

54 

56 

46 

37 

32 

30 

45 

49 

39 

Mm 

23 

22 

31 

3  1 

30 

21 

:  7 

20 

23 

22 

24 

23 

23 

25 

24 

30 

31 

30 

29 

30 

37 

33 

29 

21 

20 

21 

26 

28 

BOWMAN  DAM 

MAX 

34 

39 

40 

39 

37 

34 

35 

33 

41 

34 

50 

4  1 

45 

4  4 

45 

5  2 

54 

52 

4  3 

49 

57 

52 

43 

34 

32 

45 

49 

46 

Mm 

24 

1  i 

25 

3  1 

32 

25 

10 

21 

19 

20 

19 

18 

22 

14 

20 

22 

23 

22 

20 

22 

28 

34 

32 

24 

12 

1  5 

1  7 

1  8 

BROOKS  F ARNHAM  RANCH 

MAX 

50 

53 

50 

52 

58 

56 

55 

56 

58 

62 

57 

57 

65 

60 

^2 

6  1 

62 

57 

59 

63 

64 

60 

61 

b  5 

54 

60 

60 

Mm 

42 

29 

40 

43 

44 

35 

2  7 

33 

31 

40 

28 

29 

23 

29 

25 

25 

30 

45 

33 

30 

40 

43 

41 

30 

33 

30 

30 

BURNEY 

MAX 

41 

39 

38 

39 

45 

49 

39 

40 

41 

40 

39 

40 

39 

42 

48 

49 

53 

50 

46 

51 

56 

61 

58 

4  3 

40 

49 

55 

Mm 

18 

23 

23 

25 

35 

28 

16 

5 

9 

16 

10 

1  5 

8 

9 

12 

I  1 

13 

20 

21 

32 

22 

27 

32 

30 

25 

27 

20 

2  3 

CANYON  DAM 

MAX 

38 

36 

38 

38 

4  1 

4  1 

3  3 

34 

42 

3  3 

36 

3  1 

43 

hZ 

4  7 

49 

38 

44 

44 

5  1 

»*  2 

42 

30 

34 

39 

39 

Mm 

2  1 

20 

21 

2  1 

32 

27 

15 

6 

18 

20 

5 

1  5 

4 

b 

12 

1 1 

1  7 

25 

28 

19 

28 

32 

28 

16 

9 

10 

1 b 

CENTERV I LLE  PH 

MAX 

49 

54 

53 

52 

57 

55 

bb 

60 

60 

60 

59 

60 

6  b 

64 

65 

b  b 

65 

62 

5  b 

68 

69 

64 

62 

60 

52 

60 

61 

61 

Mm 

37 

2  r 

33 

42 

44 

36 

26 

25 

29 

29 

25 

38 

22 

26 

25 

I  b 

27 

3  1 

40 

33 

30 

39 

45 

40 

29 

28 

29 

32 

CHESTER 

MAX 

4  1 

3  7 

39 

42 

42 

40 

38 

44 

45 

42 

42 

42 

42 

47 

44 

40 

46 

49 

47 

48 

52 

48 

42 

35 

42 

49 

46 

Mm 

:  <-. 

16 

17 

32 

32 

2  7 

1 

18 

24 

2 

12 

-  1 

I 

7 

3 

5 

14 

22 

30 

20 

31 

27 

1  6 

6 

8 

1  6 

chico  experiment  sta 

MAX 

47 

50 

47 

56 

6b 

55 

58 

59 

57 

55 

60 

6 ; 

58 

60 

62 

63 

60 

57 

63 

63 

63 

61 

59 

b  3 

58 

60 

bb 

Mm 

41 

30 

38 

45 

49 

43 

29 

28 

34 

34 

27 

37 

25 

35 

28 

31 

29 

35 

45 

36 

37 

44 

49 

45 

3  3 

32 

36 

37 

CLARKSBURG 

MAX 

53 

5  5 

50 

62 

56 

63 

5  7 

53 

57 

59 

57 

54 

62 

57 

6  I 

60 

61 

^6 

58 

62 

63 

62 

63 

57 

50 

58 

6  1 

Mm 

42 

36 

35 

40 

44 

41 

32 

35 

38 

37 

31 

32 

3  i 

30 

32 

3  0 

28 

33 

39 

38 

36 

37 

45 

46 

35 

37 

35 

36 

clearlake  highlands 

MAX 

48 

5  I 

47 

4  7 

55 

53 

48 

50 

54 

53 

54 

65 

5  3 

63 

59 

60 

63 

62 

50 

57 

56 

60 

55 

56 

49 

45 

53 

61 

Mm 

34 

25 

25 

38 

36 

36 

22 

20 

27 

37 

20 

28 

21 

16 

19 

I  7 

1  9 

22 

33 

26 

25 

29 

40 

33 

26 

20 

23 

2b 

COLFAX 

MAX 

40 

49 

^  ■ 

48 

46 

48 

52 

52 

50 

5  3 

50 

61 

54 

6l 

59 

6  1 

52 

48 

60 

64 

60 

55 

4  7 

4  2 

52 

5  1 

50 

Mm 

31 

28 

37 

40 

40 

^8 

27 

30 

31 

3  1 

28 

29 

30 

29 

4  1 

43 

33 

36 

37 

36 

38 

42 

33 

2  a 

30 

3  1 

34 

COLUSA   1  SSW 

MAX 

50 

5  1 

48 

5  7 

6  1 

58 

53 

58 

61 

5  7 

55 

67 

f-  4 

67 

60 

63 

62 

59 

60 

64 

64 

59 

64 

61 

60 

61 

61 

56 

Mm 

42 

30 

38 

43 

46 

40 

30 

35 

35 

35 

28 

30 

32 

30 

34 

26 

27 

34 

41 

36 

42 

46 

44 

32 

34 

32 

34 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

50 

5  5 

50 

49 

56 

56 

55 

53 

57 

60 

56 

56 

b  h 

62 

58 

6  0 

6  1 

63 

57 

59 

61 

62 

60 

63 

6  r 

50 

58 

61 

Mm 

44 

32 

39 

42 

44 

42 

3  1 

39 

35 

38 

31 

32 

36 

26 

33 

27 

31 

34 

45 

3  7 

35 

44 

45 

46 

34 

35 

33 

33 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

36 

38 

36 

3  "H 

38 

38 

3d 

40 

40 

4  { 

44 

44 

5C 

46 

45 

46 

4t» 

46 

44 

4  1 

45 

44 

38 

38 

42 

44 

43 

Mm 

32 

16 

18 

34 

34 

32 

1  7 

16 

20 

26 

16 

22 

1 7 

16 

18 

18 

1  9 

24 

3  0 

28 

25 

34 

30 

24 

22 

24 

24 

DE  SABLA 

MAX 

38 

43 

4  1 

4b 

44 

50 

49 

49 

48 

56 

53 

56 

66 

56 

52 

44 

60 

60 

58 

48 

4  7 

49 

52 

51 

Mm 

31 

2* 

34 

35 

39 

33 

24 

26 

28 

30 

25 

28 

24 

26 

26 

2  1 

2  7 

31 

32 

34 

32 

41 

32 

28 

32 

28 

30 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

46 

52 

5  1 

5  3 

52 

56 

55 

56 

64 

6  1 

63 

65 

59 

64 

63 

55 

46 

54 

Mm 

35 

3  I 

39 

46 

29 

33 

35 

3  3 

3  1 

30 

33 

30 

32 

3  7 

3  7 

46 

39 

34 

32 

DOWNIEVILLE   RANGER  STA 

MAX 

40 

44 

41 

4  1 

44 

40 

45 

48 

42 

^5 

50 

6  2 

56 

58 

56 

56 

58 

48 

39 

6  1 

Mm 

3  1 

23 

2  3 

28 

20 

20 

22 

25 

2  1 

20 

20 

2  1 

22 

I  5 

2  5 

EAST   PARK  RESERVOIR 

MAX 

47 

4  3 

50 

46 

5* 

56 

53 

50 

55 

57 

52 

56 

b2 

64 

58 

b  ' 

60 

60 

53 

57 

60 

63 

55 

59 

^4 

46 

56 

56 

Mm 

32 

28 

32 

38 

40 

38 

25 

26 

31 

"34 

25 

29 

26 

24 

25 

2" 

25 

29 

35 

30 

30 

37 

38 

39 

30 

31 

29 

32 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

57 

51 

47 

69 

59 

67 

56 

61 

60 

59 

AO 

60 

68 

66 

63 

62 

61 

59 

58 

65 

63 

64 

62 

58 

55 

60 

64 

63 

Mm 

4*. 

35 

40 

44 

43 

33 

37 

39 

45 

32 

36 

37 

30 

33 

30 

31 

39 

45 

37 

37 

36 

37 

44 

35 

38 

34 

34 

FOLSOM  DAM 

MAX 

52 

52 

53 

56 

Sc. 

55 

65 

52 

57 

64 

58 

56 

59 

63 

56 

63 

62 

62 

56 

59 

63 

65 

65 

63 

54 

50 

58 

61 

MIN 

42 

32 

32 

42 

46 

46 

31 

31 

32 

31 

31 

31 

38 

34 

34 

40 

37 

41 

42 

43 

44 

49 

44 

39 

37 

38 

41 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

40 

42 

47 

4  7 

45 

51 

49 

46 

58 

52 

59 

57 

59 

60 

63 

52 

41 

55 

Mm 

33 

28 

29 

37 

25 

25 

32 

30 

29 

29 

31 

33 

35 

36 

32 

42 

36 

31 

29 

Seo  Reloronco  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

continued  


Station 

Day  o!  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

36 

48 

45 

46 

44 

45 

52 

50 

47 

55 

52 

60 

54 

58 

6  1 

63 

56 

49 

59 

65 

60 

57 

43 

43 

5 1 

55 

51 

■  6 

Mm 

32 

24 

26 

36 

39 

33 

22 

23 

27 

30 

28 

28 

25 

27 

26 

29 

30 

33 

34 

35 

34 

39 

42 

33 

26 

28 

29 

31 

30 

,4 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

40 

40 

4  1 

52 

52 

53 

42 

40 

42 

49 

4  1 

43 

42 

46 

49 

46 

51 

50 

52 

48 

52 

59 

62 

43 

43 

47 

53 

54 

47 

,6 

MIN 

29 

22 

25 

30 

30 

27 

21 

10 

17 

24 

12 

21 

10 

12 

15 

12 

13 

20 

26 

30 

24 

30 

30 

30 

26 

24 

19 

23 

21 

,9 

JESS  VALLEY 

MAX 

41 

39 

42 

4  1 

44 

41 

38 

33 

3  1 

35 

44 

34 

41 

32 

41 

48 

52 

51 

43 

50 

52 

52 

46 

39 

33 

41 

48 

40 

41 

.9 

MIN 

21 

5 

29 

34 

32 

25 

8 

3 

23 

17 

2 

20 

-  5 

8 

5 

7 

16 

18 

25 

28 

1  7 

28 

31 

29 

20 

22 

21 

21 

16 

,2 

LAKEPORT 

MAX 

50 

47 

45 

54 

54 

51 

51 

55 

55 

57 

55 

57 

55 

60 

58 

59 

60 

56 

57 

56 

59 

57 

56 

55 

48 

56 

57 

57 

55 

,0 

Mm 

4  1 

2  5 

24 

30 

36 

25 

3 1 

22 

24 

25 

24 

2  5 

33 

40 

3  1 

29 

4  1 

37 

34 

30 

25 

27 

31 

31 

,0 

lakeshore 

MAX 

45 

50 

46 

55 

51 

50 

54 

61 

56 

50 

56 

57 

60 

61 

61 

61 

61 

56 

52 

60 

66 

58 

58 

48 

44 

57 

59 

53 

55 

.2 

Mm 

32 

31 

38 

36 

42 

36 

26 

28 

28 

33 

32 

28 

28 

24 

28 

32 

25 

29 

31 

32 

35 

35 

37 

37 

38 

30 

29 

31 

31 

•  8 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

34 

40 

40 

36 

36 

42 

38 

42 

39 

50 

42 

42 

46 

48 

54 

56 

50 

52 

52 

52 

52 

48 

36 

33 

46 

52 

50 

44 

.9 

Mm 

24 

12 

21 

31 

31 

22 

14 

14 

19 

14 

16 

21 

10 

16 

14 

17 

17 

22 

21 

29 

34 

29 

24 

10 

9 

16 

16 

18 

.9 

LAKE  SPAULDING  0AM 

MAX 

Mm 

LAS  PLUMAS 

MAX 

Mm 

MAN2AN1TA  LAKE 

MAX 

3  I 

32 

34 

38 

38 

36 

30 

29 

32 

38 

39 

48 

29 

41 

39 

40 

49 

48 

42 

38 

47 

52 

40 

37 

29 

42 

45 

36 

,9 

Mm 

5 

-  1 

31 

30 

20 

-  4 

0 

18 

12 

6 

15 

19 

3 

8 

8 

12 

10 

22 

L0 

14 

17 

28 

26 

4 

6 

7 

11 

12 

,2 

MARYSVILLE 

MAX 

52 

50 

54 

52 

58 

56 

59 

55 

59 

6  1 

59 

59 

60 

63 

59 

62 

63 

65 

60 

61 

65 

65 

65 

66 

61 

52 

60 

63 

59 

,5 

Mm 

35 

30 

32 

40 

45 

38 

31 

34 

35 

35 

29 

35 

33 

31 

33 

32 

31 

3  1 

37 

40 

37 

44 

46 

35 

41 

36 

34 

37 

35 

.8 

MC  CLOUD 

MAX 

4  1 

39 

42 

36 

40 

46 

42 

42 

43 

43 

43 

43 

42 

50 

47 

49 

54 

54 

46 

38 

61 

55 

50 

43 

38 

35 

45 

50 

44 

.6 

Mm 

25 

18 

19 

31 

34 

32 

14 

14 

18 

26 

17 

23 

13 

16 

18 

1  ( 

19 

20 

25 

27 

27 

33 

33 

32 

32 

15 

19 

23 

22 

,9 

MINERAL 

MAX 

36 

34 

34 

37 

36 

38 

30 

32 

38 

40 

36 

46 

33 

48 

40 

43 

47 

49 

47 

35 

43 

48 

47 

43 

3  6 

30 

43 

45 

39 

.  B 

Mm 

20 

12 

16 

29 

33 

26 

4 

7 

13 

18 

10 

15 

10 

8 

12 

13 

15 

19 

26 

24 

25 

30 

31 

28 

12 

9 

14 

17 

17 

,7 

MONTICELLO  0AM 

MAX 

5  \ 

51 

49 

50 

59 

59 

54 

54 

57 

59 

54 

68 

54 

67 

60 

6  1 

6  1 

61 

55 

60 

6* 

6  1 

61 

59 

54 

49 

60 

60 

57 

,2 

Mm 

40 

34 

35 

43 

45 

40 

30 

30 

38 

38 

33 

33 

37 

30 

29 

30 

32 

33 

37 

41 

37 

38 

44 

4*. 

34 

36 

33 

37 

36 

.  1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

39 

41 

38 

40 

46 

37 

37 

38 

4  1 

38 

40 

37 

40 

43 

43 

50 

54 

47 

39 

49 

53 

49 

44 

36 

36 

44 

50 

46 

42 

.8 

Mm 

28 

20 

32 

34 

33 

21 

16 

24 

30 

23 

19 

27 

22 

25 

27 

23 

22 

29 

31 

24 

25 

32 

34 

32 

28 

23 

23 

26 

26 

.2 

NEVADA  CITY 

MAX 

40 

39 

45 

47 

45 

46 

42 

4  1 

47 

46 

44 

48 

46 

56 

48 

52 

52 

54 

52 

46 

55 

59 

66 

51 

41 

41 

46 

50 

47 

.8 

Mm 

33 

24 

25 

32 

41 

34 

23 

21 

22 

28 

21 

22 

19 

20 

21 

22 

24 

25 

31 

29 

28 

30 

39 

33 

28 

29 

26 

27 

27 

.0 

ORLAND 

MAX 

45 

43 

47 

45 

53 

56 

53 

51 

55 

58 

53 

53 

53 

60 

55 

58 

59 

59 

54 

55 

60 

61 

52 

59 

55 

49 

56 

58 

54 

.  1 

Mm 

39 

29 

36 

38 

44 

35 

26 

34 

35 

37 

33 

30 

34 

26 

30 

28 

28 

32 

36 

40 

34 

40 

44 

39 

31 

33 

30 

32 

34 

,  1 

OROVILLE 

MAX 

50 

47 

5 1 

53 

55 

59 

57 

54 

59 

60 

60 

57 

6  1 

61 

58 

6  I 

63 

63 

56 

59 

64 

65 

65 

62 

57 

50 

59 

60 

58 

.  1 

Mm 

41 

31 

40 

46 

49 

43 

31 

31 

37 

35 

30 

40 

30 

39 

32 

33 

32 

39 

46 

38 

39 

46 

51 

45 

37 

36 

38 

43 

38 

.  6 

PARADISE 

MAX 

43 

41 

50 

48 

47 

51 

50 

50 

55 

55 

55 

52 

52 

6  1 

53 

58 

59 

56 

60 

51 

62 

6  1 

60 

57 

50 

49 

54 

55 

53 

.5 

Mm 

34 

31 

35 

43 

43 

36 

32 

34 

39 

38 

33 

33 

30 

32 

35 

33 

33 

34 

41 

49 

49 

53 

46 

39 

31 

31 

33 

35 

37 

.0 

PLACERV1LLE 

MAX 

45 

45 

50 

55 

53 

50 

47 

45 

50 

49 

49 

52 

55 

57 

52 

54 

57 

68 

52 

54 

58 

66 

65 

56 

45 

46 

52 

55 

52 

.9 

Mm 

33 

25 

27 

40 

38 

36 

24 

23 

27 

29 

22 

25 

22 

20 

23 

24 

25 

29 

32 

28 

30 

33 

36 

35 

27 

28 

27 

27 

28 

,6 

PLACERVILLE  IPG 

MAX 

42 

40 

49 

52 

46 

47 

43 

46 

51 

46 

46 

53 

50 

58 

52 

56 

59 

60 

53 

<*9 

58 

66 

65 

53 

44 

42 

49 

54 

51 

■  3 

Mm 

32 

32 

34 

41 

38 

35 

28 

30 

34 

32 

32 

33 

35 

32 

32 

36 

35 

39 

40 

39 

40 

46 

47 

36 

29 

30 

34 

38 

35 

.3 

PLAT INA 

MAX 

4  1 

40 

39 

44 

49 

43 

45 

50 

5 1 

5  l 

53 

50 

59 

55 

57 

57 

56 

53 

4  4 

56 

59 

54 

52 

48 

37 

52 

54 

52 

50 

.0 

Mm 

31 

30 

33 

37 

36 

30 

26 

27 

31 

31 

24 

25 

20 

2b 

22 

21 

21 

21 

20 

22 

24 

33 

34 

33 

30 

28 

29 

28 

27 

,6 

PORTOLA 

MAX 

36 

37 

46 

43 

43 

36 

34 

38 

•«  1 

38 

34 

33 

30 

43 

42 

40 

43 

51 

49 

4  7 

48 

53 

49 

39 

37 

43 

49 

48 

41 

.9 

Mm 

24 

a 

21 

33 

30 

25 

2 

2 

11 

23 

2 

1  f 

-  1 

1 

9 

5 

6 

17 

21 

18 

21 

35 

32 

26 

5 

12 

12 

14 

15 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

49 

4  1 

40 

46 

47 

49 

49 

43 

42 

50 

52 

46 

50 

47 

54 

55 

57 

58 

59 

43 

58 

54 

59 

62 

50 

47 

4  1 

51 

50 

.0 

Mm 

30 

23 

25 

29 

35 

32 

24 

16 

19 

25 

15 

18 

12 

14 

16 

16 

16 

22 

23 

32 

25 

26 

35 

32 

26 

26 

24 

23 

23 

.5 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 

45 

50 

48 

53 

58 

57 

56 

59 

6 1 

57 

55 

57 

65 

56 

63 

62 

6  1 

56 

53 

66 

66 

55 

61 

50 

48 

60 

6  1 

55 

56 

.9 

Mm 

41 

32 

38 

44 

47 

37 

30 

35 

36 

37 

33 

33 

36 

27 

36 

27 

2  7 

35 

44 

43 

35 

42 

46 

40 

38 

32 

32 

34 

36 

.  1 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

47 

51 

49 

50 

55 

52 

55 

59 

59 

58 

58 

56 

63 

59 

63 

61 

6  1 

59 

58 

64 

68 

65 

6  1 

53 

47 

60 

62 

59 

57 

.6 

Mm 

37 

34 

39 

43 

47 

38 

32 

35 

35 

42 

35 

35 

35 

30 

36 

32 

33 

40 

40 

40 

36 

46 

47 

42 

41 

34 

36 

36 

37 

,9 

ROCKLIN 

MAX 

53 

51 

54 

53 

57 

55 

55 

52 

56 

55 

58 

57 

60 

61 

56 

61 

6  1 

6  1 

57 

58 

63 

64 

66 

64 

55 

5 1 

57 

59 

57 

,5 

Mm 

39 

27 

28 

38 

44 

40 

26 

25 

28 

32 

26 

31 

26 

30 

27 

31 

26 

2' 

39 

31 

34 

39 

44 

43 

32 

31 

31 

33 

32 

5 

SACRAMENTO  wB  AIRPORT 

MAX 

55 

51 

49 

57 

54 

56 

53 

58 

56 

59 

55 

58 

62 

56 

62 

59 

6  1 

56 

58 

63 

64 

63 

62 

5  7 

50 

57 

60 

54 

57 

,6 

Mm 

40 

35 

36 

44 

46 

39 

33 

35 

39 

37 

31 

35 

34 

32 

34 

33 

31 

36 

44 

38 

36 

46 

48 

40 

36 

38 

36 

38 

37 

.0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

54 

54 

50 

57 

56 

58 

53 

58 

61 

58 

59 

58 

64 

58 

62 

62 

66 

5  7 

60 

63 

66 

64 

64 

60 

52 

58 

62 

56 

58 

.9 

Mm 

40 

34 

42 

45 

49 

44 

36 

37 

38 

39 

36 

38 

34 

35 

36 

36 

36 

43 

46 

41 

40 

49 

50 

44 

38 

40 

40 

43 

40 

,3 

SHASTA  DAM 

MAX 

45 

44 

48 

46 

49 

52 

50 

50 

54 

53 

53 

55 

5 1 

5  7 

55 

58 

58 

59 

55 

45 

59 

62 

54 

56 

46 

4  1 

53 

57 

52 

.  3 

Mm 

36 

36 

41 

42 

45 

39 

34 

34 

36 

36 

40 

37 

37 

34 

34 

38 

3t> 

36 

37 

39 

40 

44 

44 

40 

38 

34 

38 

39 

36 

.0 

SIERRA  CITY 

MAX 

38 

45 

46 

4  1 

44 

37 

45 

42 

46 

38 

58 

46 

54 

5  1 

48 

68 

60 

56 

42 

56 

60 

57 

6  7 

44 

36 

49 

56 

49 

48 

,3 

Mm 

28 

20 

25 

32 

32 

29 

15 

21 

20 

26 

22 

22 

18 

18 

23 

24 

26 

23 

29 

28 

33 

33 

i  ) 

29 

19 

20 

23 

23 

24 

8 

SI ERRAV1 LLE  RANGER  STA 

MAX 

37 

40 

39 

46 

47 

46 

38 

36 

37 

43 

37 

39 

37 

38 

45 

39 

4  1 

47 

52 

43 

50 

46 

56 

44 

39 

*9 

39 

46 

42 

8 

Mm 

20 

3 

7 

19 

30 

27 

4 

8 

7 

22 

4 

9 

5 

9 

5 

7 

13 

20 

23 

18 

24 

32 

27 

9 

14 

14 

11 

14 

I 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

27 

30 

37 

35 

3<* 

33 

24 

28 

28 

32 

22 

43 

24 

37 

36 

33 

43 

48 

40 

2  9 

38 

43 

33 

27 

^  •* 

33 

39 

33 

,7 

Mm 

18 

5 

14 

29 

23 

-  1 

0 

9 

13 

5 

6 

6 

9 

8 

a 

12 

10 

10 

21 

26 

25 

1 

4 

6 

6 

10 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

44 

5 1 

48 

55 

59 

55 

5  3 

57 

60 

56 

57 

54 

65 

63 

60 

59 

59 

5  5 

55 

6l 

64 

55 

56 

54 

46 

58 

59 

56 

56 

2 

Mm 

38 

31 

38 

41 

41 

39 

27 

33 

33 

43 

26 

30 

26 

26 

28 

28 

29 

34 

40 

32 

33 

41 

41 

38 

32 

32 

32 

34 

33 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

34 

4  1 

42 

4  1 

40 

37 

4  1 

4  3 

43 

42 

5  l 

42 

5  3 

47 

5  i 

53 

55 

48 

42 

55 

52 

42 

34 

45 

50 

44 

45 

4 

Mm 

30 

30 

29 

34 

37 

29 

18 

24 

24 

27 

23 

25 

24 

21 

26 

24 

23 

28 

32 

29 

30 

34 

36 

31 

24 

22 

23 

25 

27 

2 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

48 

45 

48 

46 

52 

48 

56 

56 

52 

60 

5  7 

56 

62 

62 

59 

63 

5  B 

4  7 

62 

54 

6 

Mm 

34 

35 

38 

39 

33 

34 

33 

33 

39 

31 

32 

39 

34 

36 

37 

43 

39 

38 

34 

36 

8 

TWIN  LAKES 

MAX 

30 

42 

37 

35 

3  3 

29 

2  7 

3  1 

32 

24 

39 

4  1 

3  7 

36 

48 

50 

42 

36 

4  7 

49 

43 

36 

2  7 

30 

38 

47 

45 

37 

8 

Mm 

14 

-  2 

15 

24 

25 

18 

-  7 

8 

3 

7 

2 

9 

4 

-  3 

0 

8 

4 

10 

21 

3 

15 

26 

25 

16 

-  7 

6 

0 

-  1 

6 

7 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

53 

50 

48 

52 

53 

53 

53 

60 

5* 

M 

62 

64 

63 

60 

59 

55 

61 

Mm 

32 

32 

42 

44 

24 

24 

31 

35 

25 

22 

25 

24 

25 

32 

34 

29 

25 

VACAV I LLE 

MAX 

57 

50 

45 

57 

58 

60 

57 

60 

62 

58 

60 

59 

63 

60 

63 

63 

62 

58 

58 

65 

63 

62 

65 

58 

52 

62 

64 

59 

59 

,3 

Mm 

42 

34 

41 

43 

44 

41 

31 

35 

35 

48 

30 

32 

45 

28 

35 

28 

31 

35 

44 

38 

36 

46 

45 

44 

32 

35 

33 

35 

37 

4 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

40 

45 

44 

49 

53 

48 

47 

51 

52 

52 

53 

53 

54 

58 

55 

57 

59 

55 

50 

61 

61 

61 

52 

52 

41 

52 

54 

55 

52 

,3 

Mm 

32 

28 

32 

39 

42 

32 

28 

27 

31 

31 

28 

25 

27 

28 

33 

27 

29 

32 

36 

43 

32 

41 

41 

31 

31 

28 

30 

32 

32 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   47  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Day  of  Month 

0 
01 

m 

Station 

! 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 J  31 

> 
< 

WHISKEyTOwN  res 

MAX 

44 

42 

47 

45 

48 

53 

50 

50 

54 

51 

53 

56 

51 

60 

59 

58 

58 

54 

45 

58 

62 

57 

46 

41 

52 

56 

52.1 

Mm 

31 

33 

34 

38 

42 

35 

32 

33 

36 

35 

34 

32 

30 

29 

30 

33 

32 

34 

35 

36 

37 

39 

38 

35 

34 

35 

35 

34.3 

WILLIAMS 

MAX 

49 

50 

52 

49 

52 

56 

61 

54 

57 

62 

56 

60 

57 

63 

57 

61 

59 

60 

61 

58 

63 

62 

60 

63 

60 

59 

63 

62 

38.1 

MIN 

39 

35 

42 

43 

34 

33 

31 

36 

35 

40 

34 

35 

17 

28 

33 

30 

34 

34 

35 

36 

38 

36 

37 

35 

34 

35 

34 

33 

35.2 

WILLOWS 

MAX 

47 

47 

49 

48 

57 

60 

57 

55 

58 

61 

57 

55 

57 

65 

57 

61 

61 

61 

57 

58 

64 

65 

60 

62 

57 

49 

58 

61 

56.9 

MIN 

39 

32 

35 

42 

44 

39 

30 

3' 

34 

38 

34 

32 

37 

28 

32 

28 

28 

35 

39 

40 

37 

43 

44 

42 

34 

34 

32 

34 

35.8 

WINTERS 

MAX 

50 

55 

50 

49 

5  7 

58 

57 

55 

59 

61 

57 

59 

57 

66 

59 

63 

61 

62 

58 

60 

64 

63 

63 

63 

62 

52 

60 

62 

58.6 

MIN 

45 

34 

43 

43 

45 

45 

32 

42 

38 

45 

35 

34 

41 

29 

36 

30 

32 

37 

45 

38 

38 

46 

48 

48 

36 

38 

34 

35 

39.0 

WOODLAND   1  WNW 

MAX 

49 

53 

51 

49 

56 

56 

58 

53 

57 

61 

57 

58 

58 

63 

58 

62 

63 

64 

58 

57 

62 

63 

62 

64 

59 

51 

58 

61 

57.9 

MIN 

39 

33 

37 

41 

45 

40 

31 

34 

35 

40 

32 

32 

36 

27 

32 

28 

28 

35 

38 

37 

36 

41 

46 

46 

34 

38 

34 

34 

36.0 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

MAX 

33 

40 

35 

45 

46 

43 

32 

34 

38 

44 

28 

42 

32 

39 

41 

41 

44 

50 

50 

43 

48 

47 

53 

42 

37 

35 

42 

48 

41.1 

Mm 

9 

7 

9 

1* 

26 

26 

-  * 

-  4 

2 

12 

.12 

-11 

-15 

-13 

-13 

-11 

-11 

-11 

5 

15 

3 

4 

25 

25 

-  4 

-  1 

•  1 

0 

2.5 

BOD  I E 

MAX 

30 

31 

38 

36 

36 

31 

29 

20 

25 

21 

37 

27 

28 

30 

3  l 

38 

44 

42 

39 

42 

47 

37 

34 

34 

34 

28 

43 

49 

34.3 

MIN 

r 

-15 

-  2 

14 

-  2 

18 

6 

7 

6 

8 

-20 

10 

-16 

10 

8 

-  7 

-10 

2 

15 

-  6 

-  9 

8 

16 

16 

2 

12 

-  8 

-  7 

2.3 

BR  I DGEPORT 

MAX 

37 

34 

44 

45 

43 

41 

32 

29 

37 

36 

29 

42 

28 

42 

38 

39 

38 

47 

44 

39 

39 

45 

44 

40 

36 

38 

42 

46 

39.1 

MIN 

13 

-  9 

a 

22 

10 

22 

0 

3 

-  1 

16 

-14 

0 

-15 

-12 

-  8 

-  7 

5 

21 

-  2 

0 

21 

30 

27 

-  1 

16 

2 

2 

5.2 

CEDARV I LLE 

MAX 

42 

40 

39 

42 

47 

49 

41 

38 

37 

36 

34 

43 

34 

38 

37 

39 

45 

50 

52 

49 

49 

50 

51 

46 

39 

37 

44 

49 

42.8 

MIN 

23 

17 

19 

29 

31 

28 

16 

15 

19 

20 

1  1 

17 

8 

20 

18 

16 

19 

26 

30 

29 

25 

29 

34 

31 

26 

24 

29 

33 

22.9 

DONNER  MEMORIAL  ST  PIC 

MAX 

32 

36 

36 

43 

40 

40 

30 

32 

33 

36 

28 

46 

30 

42 

4  1 

39 

42 

53 

49 

36 

46 

46 

52 

41 

33 

32 

42 

48 

39.4 

MIN 

13 

7 

7 

14 

28 

25 

0 

•  3 

-  3 

15 

5 

-  3 

-10 

-  9 

-  3 

-  3 

-  1 

2 

13 

9 

9 

11 

26 

26 

-  3 

0 

3 

6 

6.5 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

35 

34 

46 

52 

54 

51 

44 

36 

38 

42 

35 

35 

43 

46 

4  1 

48 

55 

57 

48 

54 

55 

60 

50 

41 

40 

46 

52 

45,9 

MIN 

26 

17 

1  7 

30 

34 

32 

18 

18 

18 

23 

11 

9 

10 

17 

15 

15 

20 

25 

25 

26 

29 

31 

19 

19 

20 

22 

21.0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

37 

39 

45 

54 

52 

41 

39 

45 

47 

38 

38 

41 

46 

43 

46 

52 

55 

51 

52 

54 

59 

53 

41 

39 

46 

53 

50 

46.5 

MIN 

28 

23 

27 

34 

26 

15 

15 

26 

16 

13 

20 

9 

13 

19 

13 

17 

21 

23 

21 

22 

32 

36 

32 

20 

21 

18 

20 

21.6 

FORT  BIDwELL 

MAX 

MDJ 

MEYERS  4  SW 

MAX 

34 

45 

42 

35 

33 

31 

30 

32 

45 

36 

43 

41 

45 

42 

51 

46 

45 

48 

51 

50 

37 

35 

50 

51 

45 

41.7 

Mm 

14 

0 

16 

31 

22 

-  4 

2 

0 

0 

-  2 

14 

-  5 

2 

14 

15 

12 

10 

7 

5 

14 

25 

32 

•  1 

2 

1 

6 

8.9 

MONO  LAKE 

MAX 

36 

32 

44 

40 

43 

44 

33 

33 

40 

30 

31 

42 

15 

44 

37 

40 

44 

51 

50 

45 

45 

50 

49 

44 

43 

38 

46 

45 

41.2 

Mm 

19 

13 

17 

26 

20 

28 

15 

12 

1  3 

14 

7 

16 

15 

1  1 

14 

13 

15 

20 

30 

19 

19 

28 

30 

29 

15 

19 

17 

18 

18.3 

SQUAW  VALLEY 

MAX 

30 

35 

41 

45 

40 

39 

39 

30 

31 

38 

39 

47 

31 

40 

4  1 

40 

50 

53 

47 

37 

50 

50 

40 

32 

31 

42 

47 

40,2 

Mm 

20 

0 

1 

23 

32 

24 

-  3 

-  3 

12 

-  3 

-  7 

-  5 

-  2 

1 

2 

5 

22 

8 

10 

12 

14 

26 

-  4 

6 

6 

9 

7.1 

SUSANvILLE  AIRPORT 

MAX 

38 

37 

45 

51 

50 

36 

34 

39 

43 

36 

40 

38 

42 

46 

39 

53 

53 

54 

49 

50 

51 

61 

52 

40 

37 

45 

55 

51 

45.2 

Mm 

26 

24 

26 

38 

35 

26 

15 

11 

21 

21 

1  1 

24 

8 

13 

14 

7 

15 

25 

33 

24 

22 

33 

34 

29 

18 

18 

17 

21 

21.8 

TAHOE  CITY 

MAX 

30 

37 

36 

45 

43 

40 

33 

28 

30 

39 

27 

37 

34 

42 

43 

39 

39 

40 

49 

40 

40 

45 

51 

38 

31 

35 

35 

42 

38.1 

Mm 

21 

1  1 

19 

22 

31 

26 

9 

7 

13 

18 

7 

13 

5 

1  1 

10 

11 

14 

16 

23 

18 

20 

26 

31 

27 

9 

15 

14 

17 

16.6 

TERMO 

MAX 

38 

32 

39 

45 

42 

38 

34 

33 

35 

33 

43 

31 

19 

38 

33 

47 

49 

49 

42 

43 

44 

50 

42 

37 

33 

40 

44 

40 

39.8 

Mm 

22 

12 

26 

32 

31 

20 

-  3 

-  7 

22 

14 

-13 

10 

-15 

-  2 

-  5 

3 

11 

22 

22 

24 

32 

27 

26 

14 

15 

16 

19 

13.3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

32 

34 

33 

43 

44 

42 

32 

31 

33 

35 

28 

40 

31 

38 

42 

3B 

44 

48 

48 

48 

49 

33 

44 

38.7 

Mm 

19 

7 

6 

16 

24 

23 

1 

-  1 

1 

14 

-  5 

-  2 

-  8 

0 

0 

-  1 

2 

5 

10 

10 

26 

0 

4 

6,6 

WOODFORDS 

MAX 

37 

3a 

52 

48 

4B 

36 

32 

34 

39 

35 

45 

41 

39 

46 

40 

52 

55 

53 

47 

49 

47 

57 

47 

42 

41 

41 

53 

51 

44,5 

•       •  l 

Mm 

25 

16 

23 

32 

32 

28 

10 

14 

16 

20 

1  1 

21 

7 

20 

14 

19 

22 

30 

27 

21 

23 

30 

36 

28 

13 

22 

19 

25 

21,6 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  beach 

MAX 

60 

62 

61 

58 

60 

62 

61 

64 

67 

67 

66 

68 

72 

68 

7  1 

TO 

64 

61 

65 

76 

73 

73 

68 

66 

62 

65 

72 

66 

66,0 

Mm 

42 

4  7 

45 

50 

47 

50 

44 

41 

38 

38 

39 

41 

37 

38 

40 

40 

33 

36 

42 

45 

43 

50 

53 

44 

42 

42 

39 

42 

42,4 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 

56 

54 

56 

54 

55 

55 

56 

59 

63 

52 

63 

57 

65 

61 

65 

63 

66 

56 

56 

65 

68 

65 

64 

57 

94 

58 

69 

59 

59,7 

Mm 

42 

30 

3  ! 

48 

48 

40 

30 

29 

32 

30 

26 

33 

32 

30 

21 

29 

27 

35 

44 

35 

30 

42 

45 

39 

33 

32 

39 

33 

34,8 

BERKELEY 

MAX 

54 

52 

55 

58 

58 

54 

52 

57 

57 

57 

58 

57 

62 

57 

60 

60 

56 

54 

56 

56 

61 

61 

59 

55 

51 

54 

58 

53 

56.6 

MIN 

44 

43 

45 

49 

49 

42 

40 

38 

43 

45 

36 

41 

37 

41 

40 

38 

39 

45 

47 

40 

43 

51 

46 

45 

40 

38 

40 

42 

42.5 

BURL  I NGAME 

MAX 

57 

56 

53 

58 

56 

60 

55 

60 

58 

58 

62 

59 

63 

60 

62 

61 

59 

57 

69 

60 

62 

65 

63 

61 

56 

57 

63 

60 

59.6 

Mm 

43 

39 

42 

48 

45 

44 

36 

39 

38 

47 

33 

45 

32 

34 

37 

34 

38 

37 

47 

43 

41 

48 

46 

45 

41 

38 

36 

40 

40.6 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

58 

58 

61 

60 

57 

54 

54 

57 

60 

60 

63 

57 

60 

60 

65 

65 

69 

60 

66 

68 

71 

65 

62 

61 

54 

56 

63 

56 

60,6 

Mm 

41 

31 

36 

49 

42 

44 

32 

29 

34 

40 

2? 

30 

26 

27 

30 

30 

32 

40 

38 

38 

38 

44 

46 

38 

37 

32 

31 

33 

35,6 

CROCKETT 

MAX 

53 

58 

47 

51 

61 

58 

55 

56 

59 

58 

59 

60 

59 

68 

6  1 

63 

6  1 

61 

56 

61 

58 

60 

62 

62 

56 

53 

58 

64 

58.5 

Mm 

43 

40 

43 

43 

46 

44 

33 

36 

40 

42 

33 

42 

35 

35 

35 

33 

35 

38 

43 

43 

39 

47 

46 

45 

38 

36 

37 

41 

39.7 

GILROY 

MAX 

55 

57 

58 

58 

59 

55 

55 

50 

58 

59 

59 

61 

58 

64 

63 

62 

66 

67 

58 

63 

64 

73 

68 

65 

58 

55 

57 

64 

60.3 

Mm 

43 

32 

12 

42 

47 

45 

32 

32 

35 

38 

28 

28 

29 

27 

27 

27 

31 

37 

37 

38 

36 

47 

46 

45 

41 

34 

33 

33 

35.8 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

56 

57 

57 

58 

60 

60 

53 

51 

56 

58 

57 

60 

65 

56 

61 

60 

6  I 

60 

61 

62 

64 

60 

59 

52 

53 

55 

55 

54 

57,9 

Mm 

43 

45 

44 

40 

39 

38 

35 

39 

43 

40 

41 

38 

35 

38 

36 

37 

39 

40 

39 

38 

42 

44 

47 

42 

40 

41 

36 

43 

40.1 

holl  t  step 

MAX 

59 

59 

57 

60 

56 

55 

54 

60 

59 

60 

64 

60 

60 

62 

63 

67 

68 

67 

69 

67 

75 

70 

67 

62 

57 

57 

65 

56 

62.0 

Mm 

48 

31 

38 

48 

44 

43 

30 

30 

35 

40 

28 

32 

26 

30 

28 

28 

30 

36 

38 

40 

36 

47 

50 

42 

37 

32 

30 

35 

36.1 

KING  CITY 

MAX 

58 

60 

58 

56 

58 

56 

55 

57 

61 

61 

63 

60 

65 

60 

64 

67 

64 

68 

62 

69 

72 

75 

66 

61 

61 

59 

65 

64 

62.3 

Mm 

43 

30 

40 

48 

47 

43 

30 

28 

29 

34 

26 

27 

24 

24 

24 

26 

27 

36 

41 

42 

33 

47 

49 

35 

10 

32 

28 

31 

34.0 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 

53 

57 

50 

50 

57 

55 

54 

53 

57 

57 

65 

59 

66 

69 

59 

58 

60 

62 

56 

61 

60 

60 

66 

63 

55 

50 

56 

63 

57.2 

Mm 

41 

34 

33 

39 

43 

42 

32 

31 

32 

34 

16 

16 

16 

28 

29 

29 

29 

29 

37 

37 

36 

39 

46 

41 

36 

31 

32 

33 

35.0 

LOS  GATOS 

MAX 

55 

5  7 

56 

60 

57 

54 

52 

57 

67 

57 

59 

66 

61 

59 

59 

64 

64 

59 

58 

61 

66 

67 

63 

58 

53 

55 

62 

60 

58.8 

MIN 

42 

35 

41 

41 

44 

41 

33 

32 

34 

42 

31 

34 

14 

29 

34 

30 

30 

38 

43 

41 

34 

47 

45 

42 

38 

36 

31 

38 

37.1 

MART  INEZ  fire  STATION 

MAX 

54 

58 

49 

50 

63 

60 

54 

52 

59 

68 

58 

59 

69 

63 

57 

62 

59 

60 

56 

60 

60 

60 

64 

63 

58 

57 

56 

60 

58.1 

MIN 

45 

39 

40 

43 

46 

44 

34 

35 

39 

41 

33 

15 

14 

33 

34 

32 

33 

34 

42 

43 

38 

43 

46 

45 

38 

37 

32 

39 

38.5 

MONTEREY 

MAX 

56 

57 

57 

59 

54 

54 

54 

57 

57 

59 

60 

57 

63 

57 

60 

62 

61 

58 

62 

67 

69 

61 

60 

56 

54 

54 

60 

55 

58.6 

MIN 

45 

39 

45 

50 

48 

45 

38 

40 

42 

46 

39 

42 

39 

41 

39 

40 

40 

44 

46 

44 

43 

50 

46 

46 

43 

40 

39 

42 

43.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  48  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5  |  6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MORRO  bay  fire  dept 

58 

60 

59 

60 

56 

55 

57 

57 

61 

62 

58 

62 

55 

65 

60 

61 

57 

60 

67 

74 

65 

62 

58 

62 

56 

60 

.  1 

Mm 

40 

37 

39 

47 

46 

49 

37 

37 

37 

38 

3  7 

36 

38 

33 

35 

35 

33 

36 

43 

4  1 

42 

47 

50 

4  5 

39 

37 

42 

38 

39 

.9 

uAi  ,iiT       pi  «  A  Q  I    |"|      Jli      /!  Aft 

MOUNT    DI^BLU    IN  UATt 

46 

55 

SO 

50 

50 

52 

53 

57 

50 

59 

50 

56 

59 

60 

60 

63 

53 

52 

56 

65 

63 

60 

53 

45 

51 

62 

54 

.8 

MIN 

37 

34 

34 

43 

44 

37 

32 

33 

37 

37 

39 

36 

37 

40 

39 

37 

39 

38 

39 

42 

4  3 

42 

4 1 

39 

35 

31 

31 

40 

37 

,7 

MOUNT    UAMfl  TfiW 
nvun i   nun | l i un 

36 

41 

46 

41 

48 

47 

44 

52 

56 

48 

43 

51 

58 

53 

52 

34 

37 

47 

45 

46 

,  4 

Mm 

30 

35 

24 

30 

29 

33 

39 

35 

4  1 

3 1 

3 1 

3  7 

4  1 

44 

3  1 

29 

22 

3  I 

37 

33 

,<. 

w*riMiciiiTn  nAu 
NALIHJENIU  UAP 

55 

58 

58 

55 

55 

53 

55 

61 

58 

60 

58 

56 

59 

62 

66 

65 

58 

59 

65 

69 

69 

66 

60 

59 

58 

59 

.6 

MIN 

37 

32 

34 

38 

42 

43 

3  1 

30 

29 

32 

24 

29 

24 

26 

29 

29 

30 

35 

35 

38 

37 

37 

46 

35 

33 

32 

32 

34 

33 

.  3 

NEWARK 

55 

56 

54 

56 

59 

52 

58 

57 

57 

56 

55 

60 

57 

56 

61 

58 

59 

58 

62 

62 

66 

62 

56 

50 

52 

,4 

MIN 

46 

39 

42 

4  7 

47 

46 

37 

3  7 

3  a 

41 

38 

42 

39 

33 

37 

34 

37 

39 

4  3 

43 

39 

40 

41 

43 

42 

36 

3  5 

42 

40 

.  1 

nivi  Akin   uq    i  iDflfioT 

55 

56 

56 

58 

56 

54 

53 

59 

55 

59 

54 

60 

58 

57 

59 

60 

57 

54 

58 

58 

63 

63 

60 

55 

53 

55 

56 

54 

.0 

MIN 

47 

4  3 

47 

52 

50 

47 

4  1 

44 

45 

49 

4 1 

42 

40 

39 

42 

38 

39 

47 

49 

45 

4  5 

50 

50 

48 

4  4 

42 

4  1 

48 

44 

.8 

PALO    "L lU    Ll IT  MALL 

53 

56 

54 

56 

52 

57 

57 

57 

61 

57 

59 

60 

54 

70 

6  0 

68 

MIN 

44 

36 

36 

5 1 

33 

3  1 

35 

3  8 

30 

30 

34 

30 

32 

35 

39 

45 

4  5 

39 

KA5U    nijoLt  i 

57 

59 

58 

55 

55 

56 

54 

56 

60 

58 

62 

59 

60 

65 

62 

67 

66 

63 

62 

65 

73 

72 

68 

60 

57 

59 

64 

65 

6  1 

,  3 

MIN 

39 

30 

46 

43 

41 

40 

30 

27 

27 

32 

22 

25 

24 

22 

27 

" 

23 

3  5 

3 1 

36 

3 1 

44 

4  6 

3  4 

28 

34 

30 

29 

31 

.8 

60 

61 

58 

53 

56 

55 

52 

53 

57 

57 

60 

58 

59 

63 

60 

63 

64 

58 

61 

64 

71 

73 

67 

59 

56 

62 

64 

60 

,4 

MIN 

35 

29 

36 

39 

41 

36 

30 

2  7 

2  8 

30 

2  5 

3 1 

24 

24 

25 

2  7 

25 

33 

33 

36 

33 

44 

40 

3  7 

30 

34 

29 

28 

31 

.8 

OTMWAi"i  F  ^    MAT    MfiNI  JM.FW1 

51 

54 

54 

52 

53 

54 

51 

55 

60 

60 

61 

57 

64 

65 

62 

64 

68 

60 

62 

67 

72 

70 

65 

60 

54 

58 

64 

59 

,9 

MIN 

40 

28 

33 

48 

47 

44 

29 

30 

30 

30 

24 

27 

2  7 

24 

28 

2  5 

2  7 

32 

39 

35 

3  1 

43 

46 

3  2 

30 

32 

29 

29 

32 

.8 

Dt cup  BCATu 

56 

59 

58 

56 

55 

58 

56 

56 

59 

60 

60 

62 

65 

59 

65 

64 

62 

58 

60 

66 

67 

66 

60 

59 

58 

65 

68 

64 

60 

.8 

Mm 

4  1 

38 

37 

5  1 

47 

50 

40 

40 

39 

39 

3  7 

39 

36 

35 

39 

36 

3  7 

42 

45 

46 

44 

50 

5  1 

4  3 

40 

39 

40 

40 

41 

.5 

Of"  f  MT    DtFns&(    Ri  4Nf  Ac 
PU  INT  DU>tnn.«i 

60 

57 

58 

56 

56 

57 

58 

60 

60 

63 

60 

59 

63 

59 

61 

63 

64 

57 

55 

63 

64 

63 

63 

60 

60 

58 

62 

61 

60 

.0 

Mm 

46 

43 

SO 

52 

52 

45 

40 

38 

4  2 

46 

42 

4 1 

43 

4 1 

43 

42 

42 

-  8 

48 

46 

48 

5  1 

48 

46 

41 

40 

42 

45 

44 

.  7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 

52 

58 

47 

47 

54 

54 

60 

58 

57 

61 

58 

65 

57 

62 

60 

61 

58 

58 

62 

59 

64 

63 

58 

53 

57 

.0 

Mm 

42 

39 

39 

42 

41 

42 

30 

28 

30 

35 

33 

33 

38 

28 

27 

25 

25 

26 

36 

37 

33 

37 

36 

4  i 

32 

32 

30 

29 

33 

.9 

rK ICS!    v«LLt  T 

46 

53 

54 

48 

45 

50 

54 

49 

57 

54 

53 

59 

57 

60 

60 

55 

56 

61 

66 

66 

60 

53 

50 

55 

56 

,9 

Mm 

32 

25 

31 

40 

37 

40 

23 

2 1 

25 

25 

19 

20 

1  9 

1  5 

18 

19 

1 9 

22 

26 

2  5 

24 

36 

32 

26 

19 

26 

22 

21 

25 

.3 

KCUWUUU  WIT 

60 

55 

57 

61 

55 

60 

60 

59 

62 

59 

63 

60 

62 

63 

62 

57 

61 

63 

65 

68 

62 

60 

56 

66 

62 

.4 

Mm 

44 

40 

42 

49 

45 

43 

35 

33 

37 

38 

33 

39 

32 

32 

35 

32 

34 

40 

45 

42 

38 

48 

45 

4  5 

40 

37 

34 

38 

39 

.  1 

57 

59 

50 

56 

62 

6 1 

54 

54 

58 

60 

58 

61 

58 

67 

61 

64 

60 

60 

56 

59 

61 

60 

63 

61 

58 

55 

58 

63 

59 

,  1 

Mm 

47 

42 

44 

48 

52 

46 

36 

39 

43 

45 

39 

41 

39 

40 

39 

36 

37 

37 

49 

44 

4 1 

46 

50 

48 

39 

40 

38 

43 

42 

,5 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

53 

53 

45 

57 

56 

52 

51 

56 

55 

54 

58 

56 

58 

60 

61 

58 

59 

57 

55 

58 

58 

62 

58 

55 

56 

54 

55 

60 

56 

,1 

Mm 

37 

35 

39 

44 

43 

39 

28 

27 

3 2 

43 

2  7 

33 

35 

27 

30 

25 

26 

37 

45 

35 

33 

4  3 

42 

4  3 

40 

35 

29 

41 

35 

6 

5Ai  1NA*   2  P 
IMS  C 

58 

56 

57 

58 

5  7 

55 

54 

58 

58 

59 

61 

59 

66 

58 

61 

66 

66 

59 

65 

67 

72 

63 

62 

57 

52 

55 

61 

57 

60 

,0 

Mm 

45 

35 

45 

50 

46 

47 

3 1 

32 

35 

39 

29 

33 

30 

32 

31 

34 

34 

*3 

46 

4  1 

40 

45 

50 

41 

39 

39 

33 

37 

38 

,6 

SALINAS  FAA  AP 

58 

57 

58 

59 

59 

55 

54 

58 

59 

60 

61 

60 

64 

57 

62 

64 

66 

57 

64 

67 

73 

63 

61 

58 

55 

55 

61 

5  8 

60 

,1 

Mm 

40 

35 

45 

48 

47 

36 

3 1 

3  3 

35 

35 

30 

33 

29 

3  2 

31 

3' 

34 

4  3 

45 

42 

40 

45 

4  6 

4  i 

39 

34 

34 

37 

37 

,6 

iim   ANTftNfn  Mrcctnu 

55 

56 

54 

53 

54 

54 

52 

54 

63 

60 

61 

60 

62 

64 

62 

65 

65 

62 

58 

63 

66 

69 

65 

60 

62 

58 

64 

63 

60 

,2 

Mm 

39 

27 

34 

45 

46 

44 

26 

27 

20 

27 

22 

25 

27 

2 1 

24 

2  5 

26 

30 

34 

32 

32 

42 

45 

34 

25 

30 

30 

31 

31 

.  1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

56 

55 

52 

60 

58 

53 

55 

55 

57 

60 

58 

61 

64 

57 

58 

59 

60 

59 

53 

55 

60 

63 

60 

57 

53 

55 

56 

s? 

,3 

MIN 

5  1 

5 1 

49 

5 1 

53 

48 

49 

38 

40 

50 

50 

48 

53 

42 

51 

52 

50 

50 

5 1 

49 

48 

52 

54 

46 

48 

49 

51 

48 

49 

.0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

55 

52 

54 

56 

53 

53 

56 

56 

57 

57 

57 

60 

55 

58 

59 

57 

55 

57 

59 

60 

62 

60 

55 

52 

53 

56 

,2 

MIN 

4  1 

4  1 

43 

48 

47 

42 

38 

40 

39 

4  3 

35 

45 

36 

36 

37 

35 

39 

41 

45 

45 

42 

49 

46 

47 

42 

38 

37 

40 

41 

,  3 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

55 

54 

54 

57 

56 

S  3 

55 

58 

57 

58 

59 

58 

63 

58 

58 

60 

59 

54 

58 

60 

62 

61 

61 

54 

52 

54 

58 

.  1 

MIN 

45 

44 

4  7 

50 

49 

46 

43 

47 

48 

49 

45 

47 

45 

46 

46 

44 

43 

47 

47 

47 

45 

53 

5  1 

4  7 

44 

43 

45 

47 

46 

,4 

SAN  GREGORIO  2  SE 

56 

57 

56 

59 

56 

52 

52 

56 

57 

57 

61 

56 

62 

58 

60 

62 

60 

54 

57 

62 

66 

66 

62 

58 

54 

54 

57 

,9 

Mm 

42 

38 

46 

5  1 

45 

44 

35 

32 

35 

4  7 

32 

39 

36 

32 

34 

33 

32 

41 

46 

39 

39 

48 

44 

4  3 

39 

35 

34 

38 

39 

,3 

SAN  JOSE 

MAX 

56 

58 

57 

59 

59 

53 

52 

58 

57 

58 

64 

58 

64 

61 

61 

62 

64 

62 

63 

6l 

64 

68 

63 

60 

55 

55 

62 

61 

59 

,9 

Mm 

45 

4  5 

5 1 

40 

42 

33 

3  1 

35 

45 

33 

37 

42 

32 

34 

33 

34 

42 

45 

45 

4  1 

49 

48 

47 

43 

37 

35 

42 

40 

,3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

57 

56 

60 

58 

55 

55 

55 

53 

56 

59 

59 

66 

59 

63 

59 

64 

66 

68 

58 

60 

65 

77 

70 

62 

58 

58 

56 

60 

>6 

MIN 

39 

39 

4  0 

43 

46 

39 

36 

38 

38 

39 

40 

39 

35 

34 

36 

32 

33 

38 

42 

46 

48 

49 

4  3 

38 

38 

3  9 

38 

39 

6 

SAN  MATEO 

56 

56 

56 

60 

59 

55 

54 

58 

58 

58 

59 

57 

63 

58 

60 

61 

59 

58 

61 

60 

63 

65 

63 

56 

54 

55 

59 

58 

4 

MIN 

48 

49 

49 

52 

52 

48 

40 

41 

S5 

55 

43 

48 

52 

37 

47 

39 

44 

49 

53 

51 

4  3 

54 

62 

50 

42 

4  1 

38 

45 

47 

,0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

58 

58 

58 

59 

■•9 

55 

54 

58 

58 

58 

60 

57 

69 

60 

71 

63 

63 

58 

62 

62 

65 

67 

65 

60 

54 

56 

63 

,3 

Mm 

44 

3  7 

4  4 

50 

46 

-•3 

34 

33 

36 

45 

35 

37 

41 

34 

35 

35 

35 

42 

45 

45 

38 

49 

46 

47 

42 

37 

35 

43 

40 

5 

57 

53 

56 

56 

57 

60 

59 

60 

59 

61 

59 

61 

63 

65 

55 

61 

65 

70 

62 

63 

60 

55 

58 

60 

59 

59 

8 

Mm 

44 

33 

33 

42 

46 

-0 

31 

31 

35 

43 

30 

34 

41 

28 

32 

29 

31 

39 

46 

36 

41 

46 

47 

42 

35 

32 

32 

35 

37 

0 

nDD    5An    1  PAKinon   Ptl  ret 

53 

57 

5 ; 

52 

53 

53 

5  ? 

55 

v55 

58 

57 

63 

59 

61 

59 

60 

52 

59 

6  1 

61 

60 

59 

54 

54 

55 

60 

8 

Mm 

42 

39 

37 

46 

48 

43 

35 

33 

34 

36 

38 

35 

38 

34 

37 

37 

35 

35 

41 

43 

41 

38 

48 

45 

38 

34 

35 

37 

36 

6 

UAI  hlllT    fPFpK     7  per 

53 

59 

90 

49 

58 

55 

54 

59 

59 

56 

60 

57 

64 

58 

62 

61 

63 

59 

60 

62 

62 

67 

64 

59 

53 

58 

7 

Mm 

40 

30 

32 

4  1 

43 

38 

28 

26 

28 

36 

28 

28 

30 

27 

27 

26 

26 

30 

41 

38 

32 

36 

42 

42 

31 

30 

30 

33 

32 

8 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

53 

56 

56 

57 

S  b 

57 

55 

69 

59 

58 

60 

59 

64 

57 

62 

64 

65 

52 

62 

65 

72 

62 

60 

57 

54 

55 

5 

0 

Mm 

43 

34 

40 

48 

48 

44 

32 

32 

3  3 

36 

32 

3? 

32 

30 

34 

34 

3  1 

40 

45 

39 

38 

4  7 

5  1 

44 

3  7 

34 

35 

36 

37 

9 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

53 

58 

45 

52 

55 

53 

6  1 

59 

60 

5  9 

60 

66 

65 

60 

61 

59 

59 

62 

60 

61 

63 

57 

53 

58 

3 

Mm 

43 

39 

39 

4  1 

43 

-  3 

39 

44 

44 

4  7 

34 

3  n 

39 

3 1 

34 

33 

4  1 

45 

42 

37 

43 

47 

47 

38 

39 

36 

37 

40, 

1 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

54 

57 

4* 

47 

57 

55 

54 

54 

59 

58 

57 

55 

58 

63 

58 

62 

61 

6  J 

60 

61 

63 

60 

62 

62 

59 

53 

57 

63 

57, 

8 

Mm 

43 

37 

39 

41 

41 

4  3 

35 

36 

41 

44 

32 

32 

35 

26 

35 

29 

30 

36 

41 

38 

35 

39 

44 

46 

34 

37 

31 

33 

36, 

9 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

50 

51 

67 

63 

60 

57 

48 

44 

50 

53 

45 

58 

55 

56 

59 

59 

63 

64 

70 

62 

63 

69 

75 

66 

54 

54 

46 

57 

57, 

4 

Mm 

37 

31 

13 

44 

40 

40 

37 

33 

32 

36 

32 

33 

33 

30 

32 

34 

36 

37 

37 

40 

38 

39 

60 

44 

33 

35 

33 

34 

36, 

2 

AUBFRRY  1  NNE 

MAX 

49 

44 

5  l 

60 

53 

53 

45 

43 

48 

49 

52 

53 

51 

52 

54 

54 

60 

60 

64 

59 

59 

65 

71 

62 

58 

51 

49 

53 

54, 

4 

Mm 

35 

29 

35 

41 

37 

41 

27 

26 

28 

31 

24 

27 

26 

26 

27 

31 

2d 

30 

32 

35 

33 

39 

44 

42 

31 

33 

34 

29 

32, 

2 

BAKER5F I  ELD  WB  AIRPORT 

MAX 

58 

57 

67 

61 

57 

53 

50 

52 

54 

49 

55 

56 

54 

58 

60 

63 

63 

68 

65 

63 

69 

75 

68 

64 

56 

50 

60 

65 

59, 

6 

Mm 

42 

38 

33 

46 

39 

46 

37 

38 

36 

35 

32 

34 

32 

32 

35 

35 

35 

39 

39 

39 

36 

50 

52 

47 

37 

40 

3  4 

35 

38, 

i 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5  j  6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  1 

 L 

17 

18 

19  I 

— L 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

BALCW  POWER  HOUSE 

MAX 

47 

50 

56 

55 

51 

51 

46 

46 

48 

47 

53 

51 

52 

54 

56 

59 

60 

64 

61 

60 

66 

69 

65 

61 

50 

48 

56 

61 

55. 

1 

MIN 

39 

32 

38 

45 

38 

u  | 

35 

32 

32 

34 

31 

34 

33 

32 

32 

34 

35 

40 

38 

37 

39 

47 

49 

44 

34 

37 

34 

35 

36, 

8 

8LACKWELL5  CORNER 

MAX 

57 

58 

63 

58 

57 

64 

52 

53 

54 

53 

52 

55 

55 

56 

59 

61 

63 

65 

68 

63 

61 

76 

67 

62 

59 

55 

57 

60 

59a 

I 

MIN 

*o 

35 

35 

36 

35 

33 

32 

35 

28 

31 

29 

29 

31 

29 

31 

35 

38 

39 

37 

41 

48 

41 

33 

33 

29 

31 

43 

35, 

1 

BUTTCNWILLOW 

MAX 

56 

59 

53 

63 

59 

54 

56 

52 

5  5 

56 

51 

56 

57 

57 

6  1 

59 

63 

63 

67 

67 

64 

64 

78 

69 

64 

57 

53 

60 

59* 

8 

MIN 

36 

35 

36 

38 

39 

4  ' 

39 

37 

33 

34 

31 

30 

31 

31 

33 

28 

30 

32 

35 

41 

38 

43 

52 

46 

41 

39 

30 

31 

36, 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

37 

34 

42 

42 

40 

43 

34 

39 

43 

41 

38 

4  1 

43 

52 

47 

51 

52 

55 

52 

47 

56 

56 

57 

43 

38 

36 

45 

49 

*5, 

0 

Mm 

26 

18 

28 

3 1 

29 

14 

1  1 

19 

22 

15 

16 

21 

18 

19 

20 

21 

24 

26 

25 

25 

27 

34 

31 

18 

20 

21 

24 

22, 

3 

CAMP  PAROEE 

MAX 

52 

52 

53 

60 

56 

56 

54 

52 

57 

60 

57 

54 

58 

57 

58 

5  ! 

62 

62 

58 

63 

62 

66 

71 

62 

51 

50 

55 

59 

57, 

4 

MIN 

41 

34 

35 

43 

46 

44 

33 

31 

34 

37 

34 

35 

33 

37 

31 

33 

38 

39 

40 

40 

41 

43 

48 

45 

35 

35 

35 

37 

37, 

8 

CAThEYS  VY  BULL  RUN  Rh 

MAX 

51 

50 

56 

62 

56 

58 

49 

48 

50 

50 

56 

53 

52 

54 

55 

55 

59 

61 

62 

61 

60 

67 

71 

61 

54 

51 

50 

56 

56, 

0 

MIN 

41 

29 

40 

SO 

45 

4  ) 

28 

27 

11 

33 

26 

30 

30 

28 

28 

30 

30 

30 

38 

34 

34 

46 

50 

41 

28 

30 

34 

33 

34, 

5 

CHERRY  VALLEY  0AM 

MAX 

42 

38 

48 

47 

41 

46 

35 

45 

45 

44 

34 

60 

48 

52 

51 

53 

54 

58 

57 

51 

61 

62 

61 

47 

43 

43 

47 

51 

48, 

4 

MIN 

25 

16 

25 

29 

30 

30 

1  7 

i  r 

1  6 

23 

17 

22 

24 

21 

19 

2  1 

25 

28 

27 

25 

28 

31 

36 

32 

15 

19 

22 

25 

23, 

8 

COALINGA 

MAX 

57 

54 

65 

56 

5  7 

s  * 

53 

57 

58 

58 

57 

60 

57 

61 

59 

65 

64 

67 

63 

65 

70 

78 

66 

61 

57 

55 

60 

61 

60, 

5 

MTN 

35 

33 

38 

40 

42 

<.4 

31 

31 

13 

33 

27 

26 

28 

26 

29 

29 

30 

35 

41 

38 

35 

48 

50 

41 

31 

32 

33 

32 

34, 

8 

CORCORAN   IRRIG  D 1  ST 

MAX 

56 

53 

53 

60 

55 

54 

53 

52 

52 

54 

52 

57 

56 

57 

59 

58 

63 

64 

68 

67 

65 

66 

77 

68 

64 

58 

51 

59 

59 

0 

MIN 

40 

32 

34 

36 

39 

42 

32 

32 

33 

34 

29 

30 

30 

29 

30 

3  1 

29 

35 

38 

38 

39 

44 

5  1 

46 

34 

36 

32 

33 

35, 

4 

OENAIR  3  NNE 

MAX 

55 

53 

60 

57 

57 

56 

53 

55 

57 

60 

57 

67 

59 

59 

58 

62 

65 

61 

66 

60 

68 

75 

65 

57 

54 

58 

62 

59 

59 

5 

MIN 

38 

33 

36 

47 

43 

s  - 

29 

29 

32 

32 

25 

27 

29 

26 

29 

28 

27 

32 

38 

39 

36 

45 

47 

38 

34 

32 

31 

30 

34 

1 

DUDLEYS 

MAX 

MTN 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

51 

57 

63 

59 

56 

55 

51 

56 

55 

58 

57 

69 

59 

59 

58 

63 

64 

62 

62 

63 

69 

73 

66 

61 

51 

55 

60 

59 

59 

4 

Mm 

40 

1  . 

39 

45 

44 

43 

29 

27 

30 

33 

27 

30 

26 

32 

26 

29 

29 

36 

38 

33 

35 

46 

48 

41 

32 

35 

32 

35 

34 

6 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

MIN 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 

53 

56 

60 

56 

56 

52 

51 

5  3 

54 

54 

58 

57 

57 

60 

58 

62 

64 

66 

65 

6* 

67 

75 

66 

59 

56 

53 

59 

62 

59 

1 

MTN 

36 

30 

37 

42 

41 

39 

32 

30 

33 

36 

30 

3  1 

30 

30 

30 

31 

31 

34 

38 

35 

35 

47 

49 

38 

32 

37 

39 

34 

35 

3 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

56 

54 

58 

60 

5  5 

57 

52 

5  1 

5  4 

55 

60 

58 

56 

57 

58 

58 

62 

64 

67 

65 

63 

69 

73 

66 

59 

56 

55 

59 

59 

2 

MTN 

39 

32 

34 

42 

42 

46 

29 

27 

31 

36 

32 

36 

31 

31 

30 

34 

33 

38 

37 

35 

36 

40 

48 

44 

30 

31 

36 

38 

35 

6 

GIANT  FOREST 

MAX 

32 

33 

40 

45 

40 

40 

34 

27 

26 

29 

26 

41 

39 

41 

42 

44 

47 

50 

48 

45 

50 

52 

55 

45 

37 

31 

34 

46 

40 

0 

MIN 

19 

16 

18 

23 

26 

27 

2  1 

1  1 

11 

15 

13 

15 

14 

16 

17 

18 

24 

25 

23 

21 

24 

31 

29 

30 

16 

16 

17 

22 

19 

9 

GLENNVILLE 

MAX 

56 

68 

66 

72 

56 

46 

40 

56 

59 

MIN 

31 

25 

32 

17 

38 

38 

32 

29 

26 

28 

18 

2  1 

22 

22 

22 

22 

22 

26 

25 

27 

47 

42 

38 

24 

32 

26 

25 

28 

8 

GRANT  GROVE 

MAX 

30 

29 

43 

46 

41 

32 

2  5 

26 

29 

29 

36 

36 

43 

43 

40 

s  4 

46 

45 

43 

49 

S3 

52 

42 

35 

34 

36 

47 

39 

2 

Mm 

19 

l  r 

2  0 

26 

27 

28 

16 

11 

12 

17 

14 

17 

18 

21 

20 

22 

26 

29 

28 

25 

31 

JS 

31 

29 

It 

7 

20 

23 

21 

6 

HANFORD 

MAX 

55 

55 

64 

57 

55 

55 

57 

5  3 

53 

53 

56 

67 

58 

60 

58 

64 

65 

69 

65 

66 

76 

73 

66 

56 

54 

53 

58 

63 

60 

0 

Mm 

41 

31 

36 

46 

40 

41 

3  2 

32 

31 

39 

26 

30 

29 

28 

29 

28 

30 

36 

38 

35 

44 

50 

43 

33 

35 

36 

37 

33 

35 

4 

HETCH  HETCHY 

MAX 

41 

3  1 

43 

46 

45 

48 

38 

4  J 

40 

52 

49 

57 

52 

54 

57 

60 

59 

55 

60 

63 

55 

42 

39 

47 

48 

9 

Mm 

30 

22 

27 

29 

32 

32 

26 

21 

23 

27 

20 

22 

24 

24 

23 

23 

24 

30 

28 

28 

27 

29 

36 

2  1 

23 

24 

28 

26 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

26 

40 

43 

35 

3  5 

i  0 

27 

24 

37 

34 

43 

41 

37 

43 

46 

45 

40 

48 

52 

49 

42 

36 

29 

33 

40 

42 

3  7 

7 

Mm 

1  7 

6 

10 

24 

14 

23 

7 

1 

8 

1  1 

4 

16 

15 

10 

10 

15 

14 

18 

18 

15 

21 

21 

24 

22 

5 

8 

12 

18 

13 

9 

IORIA 

MAX 

47 

51 

57 

55 

53 

50 

44 

46 

50 

47 

52 

4P 

54 

60 

51 

67 

58 

59 

53 

56 

66 

66 

62 

60 

45 

45 

55 

55 

5  3 

.6 

MIN 

37 

30 

38 

43 

43 

40 

29 

30 

34 

34 

32 

30 

2  3 

36 

34 

32 

37 

38 

39 

41 

37 

48 

46 

39 

3  1 

34 

30 

35 

35 

9 

KERN   RIvER   PH   NO  1 

MAX 

53 

56 

66 

64 

60 

53 

47 

50 

52 

SO 

54 

55 

58 

57 

58 

61 

61 

68 

64 

68 

69 

79 

72 

64 

58 

51 

58 

65 

59 

7 

Mm 

42 

40 

44 

50 

49 

46 

s 

40 

39 

4-? 

37 

37 

39 

40 

39 

42 

44 

48 

42 

43 

45 

56 

58 

49 

-  1 

41 

41 

41 

43 

,3 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

MAX 

45 

56 

59 

58 

52 

46 

4g 

47 

57 

56 

57 

61 

59 

63 

66 

66 

65 

66 

70 

67 

66 

62 

55 

52 

62 

65 

58 

,3 

Mm 

33 

32 

32 

41 

32 

39 

)2 

25 

26 

30 

31 

25 

29 

22 

25 

26 

26 

26 

32 

32 

41 

44 

44 

39 

30 

35 

27 

27 

31 

6 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 

56 

52 

50 

50 

56 

56 

5,? 

52 

64 

54 

58 

54 

58 

56 

58 

58 

62 

64 

65 

66 

64 

66 

76 

66 

60 

64 

62 

60 

58 

9 

Mm 

38 

35 

31 

32 

37 

38 

3b 

34 

32 

34 

32 

27 

30 

30 

30 

32 

32 

36 

35 

35 

36 

37 

47 

47 

34 

38 

34 

34 

34 

•  8 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

53 

50 

66 

58 

57 

54 

52 

54 

54 

5  3 

56 

58 

58 

61 

59 

63 

64 

68 

68 

64 

68 

77 

68 

60 

56 

54 

60 

62 

60 

1 

Mm 

43 

40 

36 

50 

43 

42 

40 

34 

37 

In 

45 

36 

)6 

35 

36 

35 

41 

39 

41 

46 

43 

49 

52 

44 

37 

34 

40 

40 

40 

,5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

55 

55 

54 

60 

59 

57 

55 

52 

56 

53 

60 

56 

5  ' 

56 

59 

57 

62 

63 

61 

65 

62 

69 

71 

65 

65 

53 

56 

61 

58 

7 

Mm 

45 

30 

34 

43 

45 

44 

32 

25 

30 

33 

30 

29 

2  3 

30 

26 

29 

30 

33 

34 

38 

34 

45 

50 

42 

30 

33 

30 

34 

34 

s 

LE  GRAND 

MAX 

52 

5  T 

62 

57 

57 

55 

53 

54 

52 

61 

57 

56 

58 

59 

57 

62 

65 

63 

65 

61 

67 

12 

66 

61 

55 

56 

61 

60 

59 

4 

Mm 

42 

29 

40 

48 

50 

44 

l  J 

28 

30 

35 

29 

30 

28 

29 

27 

29 

30 

36 

40 

33 

35 

43 

50 

40 

30 

33 

34 

35 

35 

3 

LEMON  COVE 

MAX 

56 

59 

61 

57 

55 

50 

62 

54 

46 

58 

56 

56 

59 

59 

61 

63 

63 

65 

68 

68 

75 

67 

62 

56 

55 

56 

67 

59 

>o 

Mm 

41 

33 

35 

46 

4  1 

47 

32 

39 

36 

36 

31 

33 

33 

33 

34 

36 

34 

37 

42 

38 

47 

44 

49 

48 

33 

42 

39 

38 

38 

,5 

LINDSAY 

MAX 

55 

5o 

62 

56 

56 

52 

50 

53 

55 

-  J 

59 

66 

5  7 

60 

60 

62 

64 

66 

65 

65 

69 

78 

69 

63 

58 

52 

64 

68 

60 

,0 

Mm 

39 

32 

32 

43 

36 

30 

32 

33 

3  1 

29 

28 

30 

30 

31 

29 

30 

32 

33 

34 

33 

42 

43 

45 

31 

40 

34 

31 

34 

,2 

LODI 

MAX 

56 

51 

54 

58 

56 

5  7 

54 

58 

59 

6  3 

56 

58 

61 

60 

60 

63 

63 

59 

62 

63 

65 

67 

64 

59 

53 

59 

63 

58 

59 

,3 

Mm 

42 

36 

36 

46 

44 

41 

29 

32 

34 

40 

26 

30 

28 

31 

28 

30 

29 

35 

43 

38 

34 

45 

45 

42 

34 

31 

33 

34 

35 

6 

LOS  PANOS 

MAX 

59 

52 

56 

55 

56 

59 

58 

60 

60 

60 

66 

60 

60 

61 

h4 

65 

63 

69 

65 

69 

75 

67 

63 

57 

59 

64 

61 

61 

2 

Mm 

44 

34 

39 

49 

42 

47 

32 

34 

32 

3  7 

26 

30 

29 

26 

31 

29 

31 

36 

41 

38 

35 

45 

51 

40 

34 

34 

33 

34 

36 

2 

MADERA 

MAX 

57 

54 

56 

58 

54 

57 

64 

54 

55 

54 

40 

56 

56 

57 

59 

57 

63 

64 

65 

66 

63 

'  1 

73 

66 

60 

56 

56 

60 

59 

4 

Mm 

41 

30 

31 

42 

44 

47 

34 

30 

31 

33 

29 

28 

29 

29 

31 

32 

32 

34 

39 

36 

35 

3  9 

52 

44 

33 

33 

39 

37 

35 

5 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

MANTf CA 

MAX 

54 

55 

48 

53 

56 

57 

65 

62 

56 

57 

59 

57 

58 

58 

57 

58 

62 

63 

59 

65 

61 

65 

70 

63 

58 

53 

57 

61 

58 

,1 

Mm 

42 

39 

36 

42 

46 

34 

35 

34 

36 

29 

32 

34 

34 

34 

30 

32 

36 

40 

35 

37 

38 

48 

43 

35 

34 

34 

36 

36 

si 

MARICOPA 

MAX 

57 

62 

60 

56 

56 

51 

50 

52 

57 

50 

56 

56 

s< 

59 

60 

61 

62 

66 

65 

62 

63 

79 

68 

64 

57 

51 

59 

64 

59 

1 

Mm 

47 

48 

48 

48 

44 

39 

16 

37 

33 

37 

32 

33 

32 

29 

36 

38 

35 

39 

39 

41 

39 

49 

53 

47 

42 

38 

32 

36 

39 

6 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

54 

56 

64 

60 

56 

55 

54 

56 

55 

60 

58 

67 

60 

59 

63 

64 

63 

68 

66 

69 

73 

67 

65 

56 

57 

63 

62 

60 

,7 

Mm 

43 

35 

40 

50 

46 

44 

32 

31 

32 

32 

28 

31 

32 

31 

29 

30 

30 

36 

41 

40 

39 

40 

52 

42 

36 

34 

37 

37 

36 

8 

MODESTO 

MAX 

58 

50 

55 

59 

56 

57 

64 

67 

57 

61 

56 

56 

59 

56 

59 

63 

64 

61 

65 

59 

68 

7  2 

65 

59 

53 

56 

63 

58 

59 

,5 

Mm 

38 

35 

38 

48 

45 

40 

32 

33 

33 

35 

26 

31 

31 

32 

35 

31 

31 

37 

44 

39 

37 

4  7 

47 

42 

36 

35 

33 

36 

36 

>8 

NEWMAN   2  NW 

MAX 

55 

46 

53 

55 

55 

*6 

53 

56 

56 

58 

54 

56 

60 

58 

56 

61 

64 

60 

65 

64 

65 

75 

66 

62 

54 

57 

62 

58 

58 

B 

Mm 

44 

14 

38 

46 

43 

46 

31 

36 

32 

34 

27 

29 

38 

27 

32 

31 

32 

35 

43 

36 

33 

45 

49 

42 

35 

32 

33 

33 

36 

,3 

Soo  Reference  Notea  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Day  of  Month 

01 

19 

Station 

0) 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTH  FORK  RANGER  5TA 

MAX 

47 

44 

53 

60 

59 

51 

42 

44 

44 

44 

49 

50 

52 

53 

53 

61 

62 

60 

59 

68 

69 

60 

47 

51 

53.7 

MIN 

3* 

26 

28 

40 

33 

36 

26 

25 

26 

31 

24 

26 

24 

25 

26 

28 

29 

30 

28 

30 

33 

39 

42 

41 

25 

29 

30.2 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

54 

55 

50 

56 

57 

55 

55 

52 

56 

53 

60 

58 

57 

56 

60 

61 

59 

64 

61 

65 

70 

67 

66 

52 

56 

60 

56.1 

Mm 

44 

32 

32 

43 

45 

44 

28 

27 

30 

36 

31 

29 

27 

30 

28 

30 

32 

32 

40 

40 

39 

41 

46 

44 

38 

33 

38 

37 

35.6 

ORANGE  COVE 

MAX 

55 

54 

57 

61 

57 

55 

50 

49 

53 

55 

50 

59 

57 

58 

64 

68 

65 

65 

69 

72 

68 

60 

57 

53 

59.0 

MIN 

37 

34 

37 

46 

39 

48 

31 

33 

37 

36 

31 

32 

32 

32 

31 

33 

33 

37 

38 

38 

36 

45 

49 

48 

31 

38 

42 

34 

37.1 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

55 

53 

45 

55 

54 

57 

54 

52 

54 

55 

58 

57 

66 

57 

59 

62 

63 

62 

66 

63 

75 

65 

64 

69 

56 

56 

58.3 

MIN 

40 

36 

35 

40 

39 

46 

33 

32 

33 

38 

27 

30 

32 

29 

33 

34 

39 

37 

41 

41 

40 

45 

40 

40 

34 

33 

37 

36 

36.4 

PORTERVILLE 

MAX 

58 

5  1 

60 

63 

60 

58 

50 

50 

52 

55 

49 

59 

57 

56 

65 

69 

65 

66 

70 

78 

70 

65 

58 

55 

60,4 

MIN 

42 

33 

35 

40 

36 

40 

34 

35 

36 

35 

30 

31 

32 

32 

33 

33 

33 

36 

39 

36 

38 

43 

50 

47 

35 

39 

35 

34 

36.6 

POSEY  3  E 

MAX 

40 

47 

54 

54 

47 

48 

34 

30 

36 

36 

41 

42 

45 

45 

63 

57 

58 

57 

60 

60 

46 

45 

45 

47 

50 

49 

47.7 

MIN 

26 

1  7 

30 

30 

29 

30 

22 

18 

16 

24 

13 

13 

16 

16 

14 

21 

23 

26 

25 

24 

21 

31 

32 

25 

26 

20 

17 

19 

22.4 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

40 

47 

47 

46 

47 

46 

42 

45 

47 

47 

52 

51 

56 

56 

62 

58 

63 

64 

64 

60 

44 

40 

49 

56 

52.0 

MIN 

32 

26 

33 

36 

36 

32 

22 

24 

27 

29 

27 

30 

28 

31 

31 

27 

33 

34 

32 

35 

34 

40 

39 

31 

25 

27 

31 

28 

30.7 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

56 

54 

46 

55 

58 

55 

56 

53 

55 

58 

56 

55 

51 

57 

60 

58 

64 

60 

63 

69 

63 

59 

54 

56 

57.3 

MIN 

42 

36 

37 

39 

45 

48 

38 

37 

35 

38 

31 

34 

34 

32 

36 

34 

3b 

40 

45 

43 

41 

48 

50 

47 

39 

37 

37 

38 

39.2 

SONORA  RS 

MAX 

49 

47 

55 

52 

56 

56 

47 

50 

54 

51 

48 

55 

54 

58 

64 

60 

57 

61 

67 

72 

68 

50 

45 

52 

55.6 

MIN 

39 

27 

30 

40 

41 

41 

26 

24 

27 

30 

23 

26 

26 

26 

25 

27 

29 

32 

34 

31 

31 

37 

M 

39 

27 

31 

30 

32 

31.4 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

MAX 

36 

40 

47 

45 

40 

38 

37 

36 

36 

41 

47 

44 

51 

49 

iZ 

52 

51 

56 

60 

59 

57 

43 

45 

44 

51 

47.0 

Mm 

26 

14 

26 

32 

30 

29 

26 

14 

18 

22 

15 

23 

1  7 

19 

19 

20 

25 

26 

29 

22 

22 

24 

32 

29 

11 

21 

21 

23 

22.8 

STOCKTON  wBAP 

MAX 

55 

47 

52 

56 

58 

55 

53 

57 

56 

59 

55 

57 

58 

56 

59 

61 

63 

58 

61 

60 

64 

66 

62 

56 

51 

56 

60 

57.4 

MIN 

37 

37 

39 

48 

45 

40 

35 

36 

34 

38 

27 

33 

32 

31 

32 

30 

30 

37 

44 

37 

36 

46 

47 

43 

33 

34 

32 

32 

36.6 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

55 

57 

49 

54 

58 

60 

55 

53 

58 

58 

60 

58 

58 

60 

62 

63 

60 

62 

63 

66 

67 

63 

58 

54 

58 

58.9 

Mm 

42 

36 

39 

45 

45 

42 

33 

33 

36 

41 

27 

33 

32 

35 

33 

32 

30 

36 

43 

17 

36 

43 

46 

47 

35 

33 

34 

37 

37.2 

TEHACHAPI 

MAX 

45 

47 

49 

55 

56 

44 

35 

35 

40 

34 

50 

42 

50 

50 

61 

64 

66 

59 

59 

58 

48 

42 

34 

56 

59 

50.3 

Mm 

27 

27 

36 

29 

29 

33 

28 

28 

24 

18 

18 

25 

24 

20 

22 

27 

23 

25 

28 

26 

41 

41 

39 

34 

32 

30 

22 

25 

28.0 

TEJON  RANCHO 

MAX 

55 

50 

65 

58 

56 

51 

45 

44 

48 

46 

50 

48 

49 

56 

64 

61 

58 

69 

69 

65 

68 

50 

42 

54 

60 

55,3 

Mm 

36 

34 

38 

44 

42 

43 

36 

34 

33 

34 

31 

34 

30 

31 

36 

35 

35 

38 

37 

41 

37 

60 

52 

50 

41 

36 

35 

36 

38.3 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

47 

56 

63 

56 

56 

54 

50 

50 

54 

50 

56 

58 

55 

59 

60 

65 

70 

65 

63 

71 

76 

67 

64 

62 

55 

58 

67 

59.8 

Mm 

40 

30 

37 

50 

43 

50 

43 

43 

37 

38 

24 

35 

37 

27 

32 

37 

35 

36 

33 

34 

33 

50 

43 

46 

35 

41 

33 

34 

37.7 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

42 

48 

52 

52 

48 

46 

44 

50 

49 

50 

54 

54 

60 

57 

56 

54 

62 

67 

64 

67 

51 

44 

52 

57 

56 

53.9 

Mm 

33 

30 

34 

34 

38 

34 

26 

28 

32 

30 

26 

30 

24 

27 

28 

29 

30 

32 

34 

32 

32 

40 

43 

34 

28 

28 

31 

32 

31.4 

TRACY  CARBONA 

MAX 

56 

46 

51 

57 

58 

58 

57 

54 

67 

59 

58 

58 

68 

60 

65 

61 

66 

60 

65 

68 

67 

63 

56 

59 

59.5 

Mm 

35 

37 

41 

42 

44 

46 

35 

39 

38 

42 

37 

33 

36 

27 

35 

34 

36 

37 

41 

41 

35 

39 

46 

44 

36 

34 

34 

36 

37,9 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

56 

48 

47 

58 

55 

56 

54 

59 

59 

59 

58 

58 

60 

59 

60 

58 

63 

61 

60 

65 

64 

59 

53 

60 

63 

58.3 

Mm 

42 

36 

40 

43 

41 

43 

37 

39 

40 

45 

36 

41 

31 

25 

33 

28 

30 

37 

41 

42 

33 

43 

48 

43 

35 

34 

31 

32 

37,6 

VISALIA 

MAX 

54 

55 

54 

60 

57 

55 

51 

50 

51 

54 

48 

56 

56 

56 

5  7 

6  1 

61 

66 

64 

64 

69 

75 

69 

61 

56 

53 

56.1 

Mm 

41 

33 

34 

42 

41 

43 

33 

33 

33 

35 

32 

33 

34 

34 

33 

34 

34 

39 

41 

39 

35 

39 

51 

46 

32 

34 

40 

37 

37.0 

WASCO 

MAX 

57 

56 

55 

61 

60 

56 

54 

50 

54 

55 

50 

57 

56 

55 

62 

62 

66 

67 

65 

66 

77 

70 

65 

57 

53 

59.5 

Mm 

38 

37 

35 

39 

36 

39 

37 

33 

35 

34 

32 

32 

34 

30 

33 

32 

32 

36 

36 

37 

42 

42 

51 

48 

37 

40 

33 

35 

36.8 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

42 

47 

53 

39 

46 

38 

46 

47 

38 

44 

54 

54 

57 

50 

66 

61 

65 

69 

69 

67 

41 

41 

54 

60 

60 

52.9 

#       •  » 

Mm 

30 

21 

25 

32 

29 

32 

26 

21 

23 

29 

19 

22 

20 

20 

22 

21 

25 

26 

25 

25 

24 

31 

35 

32 

19 

23 

26 

25 

25.3 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

55 

65 

67 

66 

66 

62 

52 

52 

55 

51 

62 

61 

63 

64 

69 

69 

67 

72 

77 

75 

66 

58 

57 

66 

68 

63.6 

Mm 

37 

37 

37 

42 

39 

44 

43 

34 

32 

38 

35 

30 

32 

33 

34 

39 

40 

36 

37 

44 

51 

42 

42 

40 

35 

39 

38,0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

61 

58 

60 

60 

59 

60 

56 

59 

58 

59 

63 

59 

64 

59 

57 

61 

59 

71 

70 

62 

62 

60 

61 

63 

60 

60,8 

Mm 

49 

48 

47 

51 

50 

53 

48 

44 

46 

44 

48 

4  1 

52 

47 

50 

47 

46 

47 

46 

49 

52 

53 

52 

52 

47 

50 

47 

45 

48,5 

BARRETT  DAM 

MAX 

54 

53 

59 

67 

66 

69 

51 

49 

48 

53 

48 

59 

58 

58 

70 

71 

70 

72 

71 

71 

67 

60 

55 

55 

65 

61.3 

Mm 

35 

35 

36 

33 

33 

34 

42 

34 

29 

29 

34 

26 

28 

24 

24 

28 

28 

29 

27 

28 

32 

33 

37 

40 

40 

41 

31 

31 

32.2 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

50 

46 

55 

59 

64 

61 

58 

49 

49 

49 

45 

56 

54 

57 

59 

66 

65 

66 

68 

68 

65 

61 

60 

51 

54 

60 

57.8 

Mm 

36 

32 

33 

39 

35 

38 

37 

30 

27 

28 

26 

28 

26 

28 

26 

28 

32 

36 

32 

32 

32 

46 

48 

43 

34 

34 

28 

31 

33.0 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

35 

42 

53 

49 

49 

42 

38 

32 

37 

31 

39 

44 

38 

43 

50 

50 

49 

51 

47 

47 

47 

43 

42 

36 

46 

52 

43.5 

Mm 

6 

3 

4 

21 

20 

32 

26 

17 

-  6 

9 

14 

2 

14 

-  1 

5 

5 

8 

13 

22 

9 

16 

27 

18 

29 

21 

23 

14 

15 

13.8 

80NITA 

MAX 

61 

69 

73 

68 

68 

56 

58 

59 

58 

60 

67 

62 

65 

68 

68 

69 

67 

67 

70 

80 

79 

75 

70 

65 

62 

70 

7  1 

66,9 

Mm 

39 

41 

36 

48 

39 

45 

45 

39 

44 

34 

33 

32 

31 

30 

41 

33 

33 

34 

34 

34 

35 

46 

37 

38 

43 

45 

35 

34 

37,8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

56 

65 

69 

66 

65 

56 

51 

61 

61 

57 

65 

61 

65 

64 

65 

68 

68 

67 

66 

71 

76 

76 

72 

65 

62 

63 

68 

7  1 

65.0 

Mm 

42 

41 

42 

46 

43 

50 

45 

40 

37 

38 

42 

36 

41 

38 

40 

38 

40 

43 

40 

43 

45 

54 

52 

52 

46 

44 

39 

43 

42.9 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

59 

59 

65 

60 

59 

57 

57 

58 

60 

57 

60 

60 

59 

58 

60 

6 1 

60 

5  7 

59 

59 

69 

72 

67 

62 

61 

59 

59 

63 

60.6 

Mm 

47 

49 

50 

48 

46 

50 

50 

43 

43 

48 

48 

43 

45 

42 

47 

46 

46 

46 

45 

46 

46 

56 

52 

52 

50 

48 

45 

47 

47,4 

CACHUMA  DAM 

MAX 

55 

52 

59 

63 

56 

56 

56 

50 

57 

55 

57 

64 

59 

63 

62 

6  3 

67 

68 

64 

64 

70 

76 

74 

66 

61 

59 

58 

67 

61.5 

Mm 

37 

35 

40 

44 

39 

48 

38 

34 

38 

37 

32 

29 

33 

31 

32 

36 

29 

36 

38 

40 

44 

45 

47 

42 

34 

39 

30 

35 

37.2 

CAMPO 

MAX 

51 

55 

60 

69 

67 

55 

48 

45 

51 

45 

52 

54 

50 

63 

56 

5  8 

68 

69 

67 

66 

67 

62 

b  1 

60 

52 

61 

64 

68 

58.4 

Mm 

33 

31 

38 

30 

29 

38 

36 

33 

25 

36 

37 

23 

29 

20 

2  1 

39 

2  7 

27 

23 

23 

44 

51 

29 

35 

38 

38 

26 

26 

31,6 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

56 

62 

66 

66 

64 

61 

52 

60 

62 

58 

64 

62 

63 

67 

65 

69 

67 

75 

76 

75 

73 

67 

63 

65 

68 

72 

65,7 

Mm 

37 

38 

34 

40 

38 

33 

40 

35 

31 

33 

43 

28 

46 

25 

29 

31 

29 

32 

38 

34 

38 

46 

44 

46 

36 

39 

29 

33 

35,9 

CHULA  VISTA 

MAX 

59 

59 

63 

64 

62 

56 

58 

59 

56 

64 

58 

62 

61 

61 

70 

72 

69 

60 

60 

6  1 

61.7 

Mm 

45 

48 

45 

42 

43 

43 

42 

45 

40 

36 

45 

38 

40 

39 

39 

49 

46 

48 

50 

49 

40 

43.4 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

55 

55 

60 

60 

62 

ts 

68 

69 

68 

69 

76 

75 

77 

72 

58 

59 

65 

69 

65.5 

Mm 

35 

39 

37 

35 

38 

35 

36 

36 

40 

39 

35 

33 

43 

47 

48 

46 

45 

41 

36 

41 

39.3 

CORONA 

MAX 

54 

64 

69 

67 

63 

56 

59 

59 

59 

55 

65 

63 

71 

65 

66 

68 

70 

68 

69 

72 

76 

77 

72 

66 

64 

65 

68 

71 

65,8 

Mm 

37 

40 

36 

47 

39 

50 

42 

34 

34 

33 

47 

31 

43 

28 

32 

41 

32 

35 

34 

33 

45 

45 

40 

47 

40 

41 

43 

36 

38.8 

CULVER  CITY 

MAX 

62 

69 

74 

65 

65 

59 

56 

63 

63 

61 

67 

65 

63 

69 

68 

69 

68 

64 

64 

71 

83 

84 

74 

67 

65 

65 

66 

74 

67.3 

MIN 

44 

45 

44 

46 

43 

50 

42 

44 

39 

41 

44 

39 

39 

39 

43 

39 

39 

43 

42 

42 

43 

51 

50 

51 

43 

44 

43.4 

CUYAMA 

MAX 

48 

51 

53 

63 

49 

53 

48 

43 

45 

50 

41 

63 

52 

51 

59 

52 

62 

62 

64 

61 

66 

70 

72 

61 

55 

51 

44 

54 

54,4 

Mm 

29 

2  7 

28 

36 

31 

38 

33 

28 

24 

24 

22 

23 

24 

19 

21 

21 

23 

25 

26 

27 

26 

43 

39 

36 

32 

33 

23 

23 

28.0 

See  Reference  Noles  Following  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Day  o!  Month 

0 
01 

Station 

0 

1 

2 

3 

4 

s 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

51 

45 

46 

5  5 

59 

59 

55 

55 

5  3 

50 

53 

.8  0 

MIN 

29 

26 

30 

27 

29 

33 

32 

26 

20 

25 

26 

19 

25 

23 

26 

30 

26 

32 

34 

29 

31 

29 

29 

23 

2  5 

27,2 

OR  Y  CANYON  reservoir 

MAX 

60 

6  1 

62 

46 

56 

58 

54 

56 

60 

66 

62 

59 

64 

69 

65 

64 

68 

69 

67 

69 

62 

59 

62 

67 

60*4 

min 

33 

31 

31 

34 

35 

35 

36 

30 

29 

30 

32 

29 

30 

26 

12 

30 

32 

33 

48 

54 

45 

42 

35 

36 

29 

32 

36.0 

El  cap  j  tan  oam 

MAX 

59 

70 

58 

5  7 

58 

60 

64 

67 

61 

65 

68 

68 

69 

72 

72 

66 

73 

79 

79 

75 

64 

6 1 

60 

70 

66  ■  3 

MIN 

42 

42 

40 

40 

39 

43 

45 

39 

36 

38 

35 

3  5 

30 

31 

36 

41 

36 

38 

41 

43 

44 

42 

45 

45 

40 

42 

39.6 

ELS  I NCRE 

MAX 

62 

67 

62 

S  h 

56 

56 

5  7 

53 

62 

6  1 

62 

66 

65 

68 

71 

70 

67 

73 

76 

75 

7  6 

65 

60 

63 

68 

72 

64.6 

Mm 

34 

38 

33 

39 

38 

48 

42 

36 

31 

33 

38 

2» 

42 

24 

28 

32 

30 

32 

39 

47 

35 

45 

36 

40 

32 

33 

35.6 

E5C0ND I  DO 

MAX 

59 

65 

56 

55 

5  7 

58 

56 

65 

61 

64 

66 

65 

66 

67 

66 

64 

67 

79 

76 

73 

64 

60 

63 

65 

67 

64  4 

MIN 

36 

40 

35 

38 

40 

46 

46 

38 

33 

40 

41 

31 

32 

26 

34 

36 

33 

35 

47 

38 

45 

45 

37 

35 

36 

37.5 

CfHUTiWA     V  (  •  CCD 

MAX 

56 

62 

6  1 

63 

5  7 

57 

56 

66 

69 

67 

68 

67 

68 

70 

70 

72 

73 

77 

77 

74 

68 

59 

68 

69 

71 

66,7 

MIN 

44 

41 

40 

49 

47 

44 

41 

39 

34 

42 

41 

44 

42 

43 

49 

43 

46 

45 

48 

53 

55 

43 

44 

45 

44 

46 

44,0 

MAX 

60 

69 

74 

70 

71 

59 

5  7 

60 

62 

59 

68 

6  1 

67 

68 

68 

69 

72 

7  1 

68 

72 

79 

79 

74 

65 

6  1 

60 

71 

71 

67,3 

Mm 

38 

41 

34 

37 

37 

46 

48 

40 

34 

39 

38 

30 

32 

28 

38 

32 

34 

35 

32 

34 

41 

36 

43 

44 

44 

34 

34 

37.0 

MAX 

SO 

56 

68 

65 

62 

47 

48 

47 

49 

45 

59 

53 

55 

60 

56 

64 

66 

6  7 

66 

66 

66 

64 

60 

58 

52 

52 

62 

57,1 

Mm 

35 

35 

36 

30 

30 

31 

39 

32 

26 

28 

38 

24 

29 

20 

26 

28 

24 

25 

28 

38 

28 

30 

36 

36 

28 

2  8 

30.1 

MAX 

38 

50 

57 

48 

46 

36 

3  6 

37 

49 

46 

50 

50 

51 

63 

56 

58 

55 

6  1 

63 

59 

49 

45 

44 

53 

59 

50.3 

mn 

15 

18 

19 

23 

24 

24 

25 

14 

9 

12 

23 

16 

13 

15 

16 

21 

19 

19 

23 

22 

23 

18 

23 

17 

20 

18.8 

JUL.  I**''  WTMUL** 

MAX 

41 

53 

62 

6  1 

50 

42 

42 

45 

40 

50 

50 

48 

58 

51 

54 

62 

63 

62 

6  1 

6  1 

58 

5  7 

53 

6  6 

45 

58 

63 

53,1 

Mm 

34 

2  7 

35 

37 

33 

38 

30 

29 

24 

32 

35 

24 

27 

28 

20 

31 

31 

28 

27 

47 

47 

43 

37 

32 

34 

27 

32 

32.3 

1   A  C  l  iMA  OCA/'U 

MAX 

62 

62 

65 

61 

60 

59 

5  j 

60 

67 

62 

68 

6  1 

64 

66 

64 

6  1 

61 

62 

72 

76 

76 

65 

61 

62 

66 

64.  1 

Mm 

44 

41 

38 

44 

42 

49 

46 

35 

37 

42 

35 

40 

34 

39 

3 

37 

36 

40 

38 

48 

41 

46 

39 

36 

5 

39.7 

LA  MESA 

55 

56 

59 

5  5 

60 

66 

66 

66 

69 

68 

69 

79 

?7 

73 

63 

5  9 

59 

69 

70 

65.2 

Mm 

41 

44 

45 

42 

48 

47 

38 

41 

37 

35 

36 

39 

38 

39 

43 

51 

46 

48 

45 

46 

40 

4 1 

42.0 

MAX 

58 

60 

62 

58 

68 

59 

55 

56 

60 

60 

62 

60 

6  3 

59 

66 

67 

63 

56 

63 

68 

76 

7  1 

62 

6  1 

58 

58 

65 

65 

61.9 

Mm 

45 

38 

3  7 

35 

45 

42 

37 

36 

31 

40 

34 

31 

33 

33 

39 

40 

43 

40 

45 

50 

41 

35 

38 

33 

37 

38.0 

MAX 

63 

63 

64 

62 

6  1 

6  1 

63 

6  7 

60 

68 

63 

64 

74 

65 

63 

66 

65 

80 

78 

69 

67 

6  1 

68 

64 

67 

66  1 

Mm 

4T 

4  7 

48 

50 

49 

54 

49 

40 

44 

45 

48 

42 

46 

42 

45 

43 

43 

50 

56 

54 

55 

48 

49 

45 

*' 

47,2 

LONG  BEACH  wB  AP 

MAX 

60 

63 

67 

65 

62 

57 

58 

59 

5  4 

60 

63 

59 

65 

62 

65 

68 

65 

63 

62 

67 

78 

76 

69 

65 

60 

62 

63 

66 

63,9 

Mm 

44 

46 

43 

47 

45 

51 

45 

38 

40 

42 

41 

38 

42 

38 

44 

39 

42 

43 

51 

49 

50 

45 

46 

40 

4 1 

43,2 

LOS  ANGELES  WB  AJRP0R1 

67 

64 

68 

60 

60 

56 

56 

60 

58 

59 

6  1 

60 

60 

60 

62 

64 

61 

59 

59 

65 

79 

76 

68 

60 

60 

6 1 

6 1 

64 

62,1 

Mm 

44 

47 

45 

4  7 

4  7 

50 

46 

40 

39 

42 

41 

39 

38 

39 

42 

42 

43 

44 

53 

49 

49 

45 

44 

42 

* 

43.6 

60 

65 

56 

5  7 

62 

61 

6  1 

66 

63 

64 

66 

67 

67 

69 

66 

65 

71 

60 

79 

74 

65 

6  3 

64 

67 

71 

66  1 

Mm 

48 

4  7 

49 

51 

47 

52 

47 

42 

42 

43 

43 

42 

40 

40 

44 

43 

43 

49 

57 

66 

53 

48 

47 

43 

47 

46^ 

mill  creek  no  2 

5  3 

55 

62 

63 

59 

46 

49 

50 

49 

56 

56 

58 

58 

59 

60 

65 

65 

65 

68 

69 

68 

68 

65 

56 

56 

59 

65 

59.5 

Mm 

35 

35 

40 

45 

41 

44 

39 

32 

31 

34 

34 

36 

32 

38 

30 

43 

43 

41 

45 

47 

46 

45 

35 

36 

35 

43 

38.7 

MT  baldy  notch 

MAX 

29 

36 

4  3 

39 

36 

30 

30 

30 

22 

31 

34 

36 

34 

42 

40 

39 

44 

60 

45 

4  6 

38 

45 

39 

45 

45 

45 

38 

40 

38.6 

Mm 

20 

18 

26 

28 

24 

20 

22 

22 

18 

20 

16 

26 

28 

28 

24 

24 

30 

30 

30 

25 

24 

21 

23 

20 

30 

24.1 

MOUNT   WILSON  FC   338  B 

MAX 

36 

42 

49 

5  3 

6  I 

43 

34 

36 

37 

35 

47 

50 

45 

50 

48 

58 

55 

56 

63 

58 

59 

58 

57 

48 

38 

42 

5  l 

53 

48.0 

Mm 

25 

25 

32 

34 

35 

31 

24 

19 

21 

23 

24 

26 

22 

34 

37 

33 

35 

40 

40 

38 

33 

^5 

23 

32 

35 

30,1 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

MAX 

59 

62 

65 

6 1 

59 

57 

59 

5  7 

60 

59 

65 

59 

69 

60 

60 

66 

62 

59 

59 

61 

71 

7  I 

67 

60 

60 

58 

60 

62 

61,7 

Mm 

49 

45 

43 

48 

45 

52 

50 

39 

41 

44 

49 

43 

49 

41 

48 

45 

44 

46 

43 

48 

46 

53 

47 

28 

43 

40 

44,6 

Of  F  AN  s.  THE 

MAX 

6  3 

65 

70 

64 

62 

63 

6  1 

58 

61 

6  1 

69 

62 

66 

63 

65 

66 

65 

63 

63 

66 

79 

70 

66 

6  3 

63 

7  I 

70 

65.1 

Mm 

39 

46 

43 

4  4 

44 

44 

40 

31 

45 

43 

37 

36 

35 

40 

38 

37 

53 

47 

50 

46 

49 

40 

40 

41.9 

OJAI 

MAX 

56 

65 

69 

6  1 

60 

58 

59 

62 

61 

62 

6  1 

64 

65 

66 

68 

71 

73 

67 

66 

74 

8  1 

79 

7  1 

67 

6  3 

65 

66 

71 

66,3 

Mm 

34 

32 

35 

37 

37 

50 

37 

32 

33 

35 

31 

31 

30 

28 

35 

32 

34 

36 

48 

45 

40 

36 

37 

31 

34 

35,0 

OXNAPD 

MAX 

59 

69 

6  1 

60 

61 

60 

60 

61 

6  1 

66 

62 

65 

62 

68 

68 

65 

62 

62 

76 

78 

6  7 

63 

62 

61 

65 

65 

64,3 

MIN 

39 

38 

44 

43 

41 

43 

42 

32 

36 

35 

42 

36 

42 

35 

4  1 

37 

38 

38 

44 

61 

47 

48 

42 

40 

39 

40 

60.6 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

4  1 

44 

49 

60 

65 

5  J 

36 

36 

38 

47 

46 

49 

5  1 

52 

53 

58 

60 

59 

58 

54 

5  3 

47 

45 

54 

60 

50.4 

Mm 

24 

24 

30 

32 

i6 

28 

22 

23 

25 

29 

24 

29 

33 

34 

38 

35 

41 

26 

27 

29 

32 

29.6 

PASADENA 

MAX 

57 

64 

70 

6  7 

64 

61 

5  7 

62 

60 

58 

67 

65 

65 

66 

66 

70 

71 

68 

66 

73 

80 

78 

7  7 

66 

63 

64 

68 

71 

66  6 

Mm 

42 

40 

44 

47 

43 

51 

46 

3o 

37 

40 

39 

37 

39 

35 

41 

38 

40 

44 

51 

49 

50 

44 

42 

40 

40 

42.0 

PE  PR  I S 

MAX 

S2 

62 

70 

67 

65 

60 

55 

55 

55 

55 

60 

6  1 

61 

65 

63 

65 

70 

70 

7  1 

72 

74 

73 

70 

65 

6  0 

60 

6  5 

71 

64.0 

Mm 

35 

36 

31 

39 

33 

48 

40 

35 

30 

31 

39 

29 

37 

29 

" 

29 

32 

26 

31 

38 

38 

35 

45 

36 

40 

31 

32 

34.9 

POMONA 

MAX 

57 

65 

7  1 

67 

62 

h  ; 

56 

60 

59 

58 

65 

63 

66 

6  7 

66 

70 

71 

70 

73 

78 

75 

68 

b2 

65 

70 

72 

66  6 

Mm 

41 

40 

36 

40 

39 

50 

47 

33 

33 

37 

35 

31 

31 

28 

33 

37 

40 

34 

37 

49 

39 

48 

42 

40 

33 

36 

37.7 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

56 

6  1 

68 

68 

6  7 

56 

53 

64 

56 

49 

63 

56 

62 

65 

63 

66 

69 

69 

6  7 

7  1 

7  3 

7  I 

66 

6  1 

56 

67 

66 

69 

63,0 

Mm 

35 

35 

43 

33 

33 

40 

43 

34 

29 

37 

34 

27 

35 

24 

31 

39 

28 

30 

25 

2  7 

36 

54 

43 

39 

41 

41 

28 

30 

34,9 

REOL  AN05 

MAX 

54 

63 

52 

5  7 

56 

66 

56 

6 1 

6  1 

65 

65 

69 

71 

70 

65 

75 

75 

70 

64 

5 

62 

72 

64  6 

Mm 

40 

3') 

37 

42 

39 

39 

45 

36 

33 

33 

42 

40 

40 

32 

35 

35 

35 

34 

36 

41 

46 

42 

48 

41 

41 

35 

37 

38,6 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  : 

MAX 

56 

65 

70 

6  7 

65 

69 

56 

5 ; 

56 

53 

62 

62 

66 

66 

69 

71 

68 

63 

76 

74 

7  1 

7  1 

61 

63 

69 

70 

65,3 

Mm 

41 

40 

37 

41 

40 

50 

43 

38 

33 

39 

44 

32 

42 

30 

35 

32 

37 

34 

34 

37 

64 

39 

47 

40 

42 

31 

3  7 

38.6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

56 

6  7 

64 

70 

72 

66 

53 

6  7 

56 

57 

54 

64 

60 

63 

64 

66 

69 

69 

69 

64 

7  5 

7  7 

76 

7  1 

65 

61 

62 

67 

64.4 

Mm 

41 

38 

37 

37 

3- 

48 

45 

3  7 

33 

37 

43 

32 

43 

29 

3 

32 

32 

36 

33 

36 

36 

36 

37 

46 

38 

41 

34 

35 

37.1 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

50 

59 

6  1 

56 

50 

52 

52 

69 

58 

60 

60 

63 

65 

65 

63 

56 

62 

66 

60  6 

Mm 

37 

37 

44 

46 

42 

47 

37 

33 

3* 

33 

36 

36 

35 

36 

34 

45 

46 

37 

44 

48 

50 

49 

47 

40 

36 

36 

42 

40.2 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

54 

65 

7  i 

70 

65 

60 

54 

66 

56 

64 

6  1 

66 

65 

70 

72 

7  1 

75 

7  3 

60 

72 

65  9 

Mm 

38 

36 

35 

41 

je 

49 

39 

38 

31 

36 

44 

30 

43 

28 

34 

32 

32 

35 

32 

34 

37 

45 

38 

46 

41 

40 

36 

35 

37.4 

SANDBERG  WB 

MAX 

3  3 

39 

41 

40 

26 

30 

30 

38 

43 

39 

50 

42 

49 

54 

52 

40 

52 

54 

43  8 

Mm 

29 

29 

34 

37 

36 

28 

23 

23 

24 

26 

23 

25 

21 

32 

28 

11 

3  7 

35 

33 

34 

41 

39 

40 

31 

28 

28 

32 

37 

30.9 

san  diego  *b  airport 

MAX 

60 

62 

57 

59 

56 

60 

66 

60 

62 

62 

64 

65 

65 

63 

63 

63 

60 

63 

68 

6  3  3 

Mm 

46 

49 

44 

46 

47 

52 

48 

»3 

42 

48 

43 

41 

40 

39 

49 

42 

42 

44 

46 

45 

44 

54 

49 

53 

50 

48 

44 

44 

45.8 

SAN  FERNANDO 

MAX 

56 

65 

68 

64 

62 

62 

68 

62 

58 

66 

62 

65 

67 

65 

70 

71 

68 

68 

75 

78 

76 

74 

65 

64 

67 

69 

67 

65.9 

Mm 

39 

36 

47 

80 

41 

48 

40 

41 

40 

35 

32 

33 

43 

31 

33 

44 

43 

38 

34 

42 

52 

55 

39 

48 

45 

41 

35 

36 

40.8 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

56 

65 

70 

67 

64 

62 

59 

64 

60 

61 

68 

65 

66 

67 

69 

71 

71 

68 

67 

75 

80 

80 

74 

66 

64 

65 

69 

73 

67.4 

Mm 

43 

19 

39 

43 

42 

61 

45 

35 

36 

37 

3  7 

34 

35 

32 

39 

36 

35 

36 

41 

37 

40 

51 

45 

50 

45 

41 

37 

39 

40.0 

SAN  JACINTO 

MAX 

52 

63 

69 

69 

66 

66 

55 

54 

55 

63 

65 

64 

60 

65 

66 

68 

71 

71 

70 

75 

77 

76 

72 

64 

60 

61 

67 

72 

64.5 

Mm 

39 

34 

32 

36 

33 

47 

41 

35 

10 

39 

35 

26 

29 

23 

27 

26 

26 

31 

27 

30 

33 

43 

33 

44 

40 

40 

28 

29 

33.5 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  ANA  FIRE  STAT  I  Of* 

MAX 

60 

67 

73 

67 

64 

62 

61 

67 

62 

60 

66 

68 

70 

67 

66 

72 

69 

67 

66 

71 

83 

90 

76 

67 

65 

63 

6T 

72 

67 

6 

Mm 

47 

44 

41 

47 

44 

52 

49 

39 

39 

43 

49 

41 

49 

39 

42 

41 

40 

47 

41 

45 

43 

53 

46 

52 

45 

45 

48 

48 

45 

0 

SANTA  BARBARA 

MAX 

56 

61 

64 

64 

57 

63 

59 

63 

62 

62 

62 

64 

61 

61 

65 

67 

63 

61 

70 

77 

71 

71 

63 

67 

64 

66 

62 

63 

63 

,9 

38 

40 

44 

42 

47 

47 

42 

39 

41 

36 

36 

41 

36 

38 

38 

38 

44 

38 

41 

47 

51 

51 

46 

42 

44 

40 

40 

43 

41 

,8 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

56 

59 

63 

61 

57 

62 

58 

60 

64 

61 

59 

65 

60 

61 

62 

63 

64 

60 

62 

65 

73 

70 

66 

65 

64 

65 

62 

62 

62 

5 

MIN 

38 

38 

39 

43 

40 

49 

44 

42 

37 

44 

33 

34 

37 

33 

37 

35 

36 

39 

35 

38 

37 

46 

49 

45 

39 

42 

38 

38 

39 

5 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

51 

56 

63 

56 

57 

5* 

49 

51 

55 

52 

56 

56 

57 

56 

57 

61 

62 

59 

56 

62 

70 

68 

66 

56 

53 

54 

60 

61 

57 

6 

MIN 

46 

45 

50 

48 

47 

46 

43 

43 

44 

46 

45 

46 

46 

45 

45 

48 

48 

41 

46 

47 

58 

58 

50 

46 

45 

45 

47 

47 

46 

7 

SANTA  MARIA  M8  AIRPORT 

MAX 

56 

62 

A3 

55 

59 

58 

55 

57 

58 

59 

63 

59 

64 

58 

65 

66 

63 

57 

61 

71 

74 

67 

61 

60 

57 

57 

65 

64 

61 

,2 

MIN 

37 

33 

36 

42 

41 

39 

33 

30 

30 

33 

29 

30 

32 

27 

30 

32 

29 

36 

39 

40 

36 

45 

45 

41 

32 

35 

32 

34 

34 

,9 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

59 

60 

70 

61 

61 

59 

58 

61 

59 

58 

63 

59 

60 

60 

61 

63 

60 

60 

61 

61 

78 

70 

69 

59 

58 

60 

63 

58 

61 

,8 

MIN 

50 

50 

50 

52 

50 

55 

49 

4  7 

49 

47 

51 

46 

41 

39 

40 

43 

43 

47 

44 

44 

43 

56 

54 

52 

47 

47 

43 

41 

47 

1 

SANTA  PAULA 

MAX 

5". 

66 

70 

65 

61 

62 

59 

60 

61 

65 

67 

64 

67 

66 

68 

72 

69 

65 

66 

72 

78 

77 

75 

69 

63 

63 

65 

70 

66 

4 

MTN 

31 

34 

44 

40 

41 

40 

39 

28 

31 

32 

34 

33 

42 

34 

30 

33 

39 

35 

35 

38 

39 

53 

47 

61 

38 

36 

36 

39 

37 

2 

SUNLAND 

MAX 

53 

62 

68 

66 

63 

55 

50 

58 

61 

57 

63 

61 

67 

65 

64 

69 

70 

68 

64 

72 

78 

76 

71 

61 

61 

65 

68 

69 

64 

,5 

MIN 

39 

36 

41 

47 

46 

45 

37 

36 

36 

37 

42 

40 

42 

39 

33 

32 

40 

41 

30 

40 

46 

55 

52 

48 

40 

39 

36 

40 

40 

5 

TORRANCE 

MAX 

58 

64 

69 

63 

62 

58 

55 

59 

60 

59 

65 

61 

65 

65 

66 

68 

65 

62 

60 

67 

78 

78 

74 

66 

61 

60 

65 

68 

64 

3 

MIN 

41 

42 

43 

49 

45 

53 

40 

39 

38 

40 

41 

38 

38 

36 

42 

40 

39 

41 

41 

43 

45 

52 

48 

53 

43 

49 

40 

40 

42 

B 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

60 

65 

71 

67 

6B 

64 

59 

58 

60 

59 

67 

65 

68 

65 

65 

72 

69 

68 

68 

70 

81 

80 

75 

64 

65 

68 

69 

70 

67 

,1 

MIN 

40 

39 

38 

42 

41 

40 

45 

35 

38 

37 

42 

36 

34 

30 

36 

35 

36 

38 

38 

38 

38 

45 

39 

46 

40 

35 

34 

33 

38 

2 

TWtTCMELL  DAM 

MAX 

54 

61 

61 

58 

55 

58 

55 

58 

59 

57 

64 

61 

65 

62 

66 

66 

66 

57 

62 

75 

66 

63 

59 

58 

59 

65 

61 

,2 

MIN 

36 

33 

36 

43 

38 

48 

39 

36 

33 

34 

38 

33 

37 

31 

33 

38 

29 

40 

35 

39 

45 

49 

41 

35 

39 

36 

37 

,5 

UCLA 

MAX 

57 

64 

68 

64 

63 

57 

54 

59 

57 

56 

61 

60 

59 

64 

62 

64 

64 

62 

61 

67 

71 

77 

73 

66 

58 

60 

62 

67 

62 

,7 

50 

48 

51 

54 

49 

51 

50 

47 

45 

45 

49 

47 

47 

47 

47 

50 

50 

48 

44 

48 

54 

56 

59 

54 

48 

46 

48 

50 

49 

UPLAND  3  N 

MAX 

55 

65 

70 

67 

62 

58 

50 

55 

57 

55 

65 

61 

65 

66 

65 

68 

71 

69 

68 

72 

80 

7  7 

70 

65 

60 

63 

6  8 

70 

64 

9 

MIN 

38 

37 

38 

40 

39 

48 

42 

32 

33 

35 

34 

33 

39 

34 

33 

34 

38 

38 

32 

35 

42 

46 

42 

44 

44 

37 

33 

38 

37 

6 

VISTA  2  NNE 

MAX 

59 

65 

68 

65 

63 

59 

54 

56 

59 

56 

65 

59 

64 

62 

65 

67 

65 

64 

61 

65 

79 

76 

71 

66 

60 

59 

64 

66 

63 

6 

MIN 

43 

42 

41 

39 

41 

43 

45 

3t> 

35 

43 

38 

34 

40 

33 

39 

36 

35 

36 

41 

36 

39 

50 

44 

46 

45 

44 

36 

39 

40 

0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

45 

52 

59 

65 

61 

57 

45 

44 

48 

46 

55 

53 

54 

59 

55 

61 

65 

66 

64 

68 

67 

65 

60 

58 

51 

62 

60 

66 

57 

,2 

MIN 

31 

27 

30 

27 

27 

37 

33 

30 

23 

29 

28 

21 

26 

18 

20 

25 

24 

24 

20 

22 

34 

42 

28 

34 

31 

34 

23 

23 

27 

5 

YORBA  LINDA 

MAX 

57 

65 

71 

67 

65 

60 

61 

60 

60 

58 

68 

65 

68 

72 

70 

68 

68 

71 

78 

78 

75 

66 

64 

65 

69 

72 

67 

0 

#       #  « 

MIN 

44 

40 

44 

44 

42 

51 

48 

35 

38 

40 

38 

33 

38 

45 

37 

39 

41 

38 

51 

62 

48 

48 

64 

43 

37 

39 

42 

6 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

57 

60 

59 

63 

64 

67 

55 

52 

56 

56 

50 

55 

59 

58 

61 

61 

60 

65 

68 

69 

70 

70 

70 

68 

69 

64 

65 

66 

62 

0 

MIN 

35 

39 

33 

36 

36 

41 

40 

39 

37 

37 

37 

31 

36 

31 

35 

32 

30 

34 

37 

40 

46 

52 

40 

45 

45 

44 

42 

34 

36 

0 

BAR5T0W 

MAX 

58 

57 

61 

62 

66 

t  i 

51 

52 

54 

51 

57 

63 

58 

65 

62 

61 

67 

66 

70 

68 

67 

65 

65 

65 

60 

64 

65 

68 

61 

8 

MIN 

30 

27 

2  7 

33 

32 

38 

35 

32 

24 

32 

31 

24 

29 

20 

26 

21 

24 

28 

27 

30 

28 

40 

30 

42 

37 

37 

26 

2  7 

29 

9 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

52 

55 

58 

64 

61 

58 

51 

5  1 

51 

56 

56 

57 

60 

56 

60 

68 

67 

66 

66 

65 

64 

63 

59 

57 

57 

63 

68 

59 

6 

MIN 

36 

35 

40 

45 

35 

3  ' 

33 

30 

36 

37 

30 

36 

27 

32 

33 

30 

35 

30 

30 

50 

53 

41 

45 

38 

39 

29 

3 1 

36 

0 

BISHOP  wB  AIRPORT 

MAX 

47 

48 

52 

53 

54 

58 

45 

43 

49 

40 

53 

54 

53 

56 

49 

59 

61 

59 

63 

62 

63 

60 

59 

60 

56 

50 

61 

61 

56 

6 

MIN 

24 

19 

25 

23 

22 

32 

27 

26 

25 

25 

15 

17 

16 

12 

27 

16 

19 

25 

23 

24 

22 

33 

35 

36 

26 

31 

20 

19 

23 

7 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

25 

37 

42 

39 

36 

31 

24 

20 

31 

26 

40 

37 

33 

32 

32 

40 

42 

39 

35 

39 

43 

40 

37 

32 

38 

29 

43 

34 

9 

MIN 

12 

1  1 

20 

15 

19 

21 

5 

6 

9 

6 

4 

15 

7 

11 

12 

19 

21 

22 

7 

21 

21 

31 

25 

12 

10 

12 

16 

14 

4 

BLYTHE 

MAX 

65 

65 

68 

71 

70 

67 

63 

63 

60 

51 

62 

66 

64 

66 

65 

65 

70 

74 

77 

77 

77 

73 

72 

73 

70 

68 

72 

73 

68 

1 

MIN 

38 

38 

38 

38 

37 

46 

48 

40 

3  1 

33 

37 

28 

43 

27 

31 

36 

32 

34 

35 

37 

45 

50 

41 

44 

39 

51 

!- 

36 

38 

1 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

63 

65 

6  B 

70 

69 

63 

64 

52 

59 

50 

62 

67 

62 

64 

63 

65 

70 

72 

74 

77 

76 

74 

71 

70 

67 

65 

71 

75 

66 

7 

40 

41 

39 

42 

42 

49 

48 

40 

36 

33 

42 

30 

41 

31 

35 

41 

37 

39 

37 

39 

51 

52 

47 

46 

42 

44 

41 

40 

40 

9 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

63 

66 

66 

68 

72 

70 

64 

6  1 

64 

62 

65 

69 

6  3 

68 

69 

66 

74 

75 

76 

80 

79 

73 

70 

73 

69 

71 

75 

69 

3 

MIN 

40 

43 

3fi 

40 

40 

43 

40 

35 

39 

40 

29 

35 

29 

34 

31 

32 

36 

34 

36 

43 

46 

3  7 

42 

49 

45 

36 

37 

38 

2 

BR Art L E Y  2  SW 

MAX 

67 

67 

68 

71 

73 

73 

59 

66 

60 

63 

55 

64 

67 

62 

66 

69 

66 

74 

74 

77 

77 

79 

75 

71 

76 

69 

69 

72 

68 

9 

MIN 

42 

39 

38 

40 

36 

46 

45 

37 

3d 

36 

41 

30 

43 

29 

31 

33 

33 

36 

35 

36 

48 

50 

38 

45 

47 

47 

39 

36 

39 

1 

CANTIL 

MAX 

57 

56 

60 

59 

58 

51 

49 

51 

54 

50 

56 

57 

56 

63 

59 

61 

65 

67 

67 

68 

67 

66 

65 

63 

62 

57 

64 

68 

59 

9 

32 

30 

39 

34 

33 

44 

36 

3  7 

2  9 

41 

30 

26 

30 

19 

34 

23 

23 

26 

36 

3  1 

28 

38 

34 

3  9 

4  I 

42 

2  6 

24 

32 

3 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

57 

56 

61 

62 

64 

6  5 

48 

52 

52 

48 

53 

67 

55 

66 

57 

60 

63 

66 

68 

67 

65 

63 

65 

65 

69 

61 

62 

68 

60 

2 

MIN 

35 

32 

' ; 

37 

38 

47 

39 

36 

31 

33 

32 

<4 

32 

29 

33 

27 

33 

33 

36 

39 

33 

43 

35 

44 

45 

43 

37 

35 

35 

8 

DEATH  VALLEY 

MAX 

61 

66 

6S 

68 

68 

6  5 

65 

63 

62 

65 

65 

64 

64 

68 

68 

69 

69 

73 

76 

76 

76 

74 

75 

75 

71 

73 

73 

68 

8 

Mm 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

39 

39 

40 

43 

)] 

29 

31 

41 

40 

35 

38 

36 

41 

41 

60 

45 

47 

51 

48 

46 

39 

40 

7 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

Mm 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

63 

59 

63 

65 

67 

68 

61 

61 

14 

57 

53 

59 

63 

59 

63 

61 

h3 

67 

67 

69 

73 

73 

67 

69 

65 

67 

64 

68 

63, 

9 

Mm 

45 

43 

42 

41 

45 

4  6 

48 

43 

39 

37 

41 

37 

40 

36 

41 

42 

40 

42 

42 

47 

47 

55 

47 

47 

48 

49 

47 

43 

43, 

6 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

68 

69 

71 

74 

75 

67 

67 

62 

63 

60 

63 

68 

45 

67 

68 

66 

75 

75 

77 

78 

78 

77 

72 

78 

73 

70 

73 

75 

70, 

5 

Mm 

37 

40 

37 

37 

39 

45 

49 

39 

38 

35 

37 

1 1 

38 

30 

31 

33 

34 

3? 

38 

36 

42 

48 

39 

45 

36 

40 

39 

37 

38, 

1 

FAIRMONT 

MAX 

43 

44 

48 

49 

59 

58 

48 

37 

43 

45 

43 

53 

51 

45 

57 

49 

55 

59 

60 

57 

59 

60 

58 

57 

56 

47 

54 

55 

51, 

8 

Mm 

35 

33 

32 

35 

39 

40 

33 

27 

31 

35 

27 

27 

26 

26 

32 

33 

33 

33 

34 

38 

38 

38 

38 

43 

35 

33 

32 

33 

33, 

5 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

62 

66 

68 

72 

72 

64 

59 

60 

60 

62 

61 

63 

60 

66 

65 

63 

70 

75 

7  7 

72 

76 

71 

71 

72 

70 

66 

71 

74 

67, 

4 

Mm 

40 

40 

50 

47 

44 

40 

39 

35 

40 

41 

39 

36 

43 

37 

36 

44 

40 

43 

43 

49 

65 

55 

52 

50 

46 

33 

42 

41 

42  a 

9 

HAIWEE 

MAX 

48 

45 

51 

52 

53 

52 

51 

44 

45 

61 

41 

5  0 

52 

54 

55 

50 

56 

58 

56 

59 

60 

58 

58 

56 

54 

53 

51 

58 

52. 

5 

Mm 

25 

28 

28 

29 

29 

30 

30 

31 

25 

27 

23 

22 

22 

26 

27 

27 

30 

32 

32 

33 

38 

39 

30 

30 

28 

27 

28, 

8 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

62 

61 

1 3 

67 

70 

7  2 

62 

60 

57 

49 

e 

62 

60 

f  3 

61 

65 

70 

72 

74 

74 

72 

68 

67 

69 

65 

64 

69 

64. 

7 

Mm 

36 

46 

33 

38 

37 

48 

39 

40 

35 

29 

28 

26 

43 

25 

34 

34 

35 

31 

33 

37 

49 

68 

37 

48 

35 

47 

42 

32 

37. 

7 

IMPERIAL 

MAX 

68 

69 

70 

73 

73 

6  2 

67 

61 

63 

56 

65 

69 

62 

67 

69 

65 

72 

73 

75 

76 

77 

74 

70 

73 

70 

70 

'3 

74 

69. 

I 

Mm 

43 

43 

42 

45 

42 

48 

49 

42 

4  1 

37 

42 

)( 

43 

32 

37 

36 

38 

3J 

40 

40 

48 

54 

4* 

48 

48 

51 

45 

42 

42, 

6 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

68 

71 

71 

74 

72 

61 

67 

62 

63 

54 

65 

rc 

62 

68 

69 

66 

74 

7  6 

78 

78 

79 

75 

73 

74 

71 

71 

74 

75 

70. 

0 

Mm 

40 

41 

38 

42 

39 

46 

44 

40 

38 

37 

37 

32 

37 

23 

3  2 

32 

33 

38 

35 

39 

42 

47 

41 

41 

44 

47 

40 

37 

38. 

8 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
-  53  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INDEPENDENCE 

MAX 

SO 

45 

51 

53 

55 

47 

45 

54 

43 

56 

55 

53 

57 

60 

65 

58 

57 

58 

54, 

1 

MIN 

23 

21 

2  I 

2  7 

26 

28 

26 

25 

22 

1  8 

21 

20 

21 

23 

28 

32 

33 

29 

35 

25. 

2 

INDtO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

69 

72 

74 

76 

74 

62 

67 

65 

65 

58 

59 

65 

69 

68 

7  1 

(Z 

75 

76 

78 

82 

83 

79 

74 

74 

71 

72 

77 

75 

71. 

5 

Mm 

40 

42 

37 

41 

33 

46 

42 

42 

40 

31 

37 

27 

41 

25 

34 

30 

32 

36 

3  1 

48 

53 

53 

38 

44 

47 

49 

45 

38 

39, 

4 

INyOKERN 

MAX 

55 

55 

56 

58 

58 

56 

54 

55 

54 

5  3 

55 

5  5 

57 

59 

58 

6  5 

65 

65 

68 

69 

65 

64 

64 

64 

60 

62 

64 

66 

60. 

0 

MIN 

30 

28 

29 

29 

28 

47 

27 

27 

28 

25 

31 

23 

3  I 

18 

22 

22 

22 

24 

27 

29 

29 

37 

30 

43 

30 

33 

25 

25 

28, 

5 

I  RON  MOUNTAIN 

MAX 

6  1 

62 

64 

68 

69 

70 

59 

59 

5  3 

55 

56 

59 

64 

62 

64 

64 

62 

7  1 

7  0 

74 

73 

7  1 

7  1 

69 

68 

64 

64 

69 

64 

8 

MIN 

42 

41 

4  1 

45 

42 

43 

48 

37 

39 

38 

41 

34 

30 

30 

36 

43 

39 

38 

41 

42 

42 

45 

48 

47 

47 

47 

41 

39 

40, 

9 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

34 

40 

^0 

49 

49 

45 

36 

3  3 

36 

36 

39 

46 

43 

47 

5  3 

52 

5  2 

53 

54 

55 

53 

48 

4  2 

45 

52 

53 

45 

8 

MIN 

26 

2  1 

24 

32 

32 

33 

27 

24 

16 

22 

22 

2  l 

24 

20 

23 

27 

25 

23 

31 

25 

29 

31 

29 

35 

29 

28 

25 

28 

26 

2 

LANCASTER 

MAX 

53 

54 

55 

5  7 

62 

5 1 

4  3 

5 1 

5  0 

48 

53 

57 

52 

63 

57 

62 

66 

64 

66 

66 

65 

64 

62 

5  5 

56 

62 

66 

57 

8 

Mm 

31 

29 

29 

33 

31 

38 

34 

31 

27 

37 

27 

26 

23 

21 

28 

24 

24 

26 

33 

32 

27 

35 

32 

40 

35 

36 

24 

27 

30 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSw 

MAX 

52 

S4 

6  1 

63 

58 

47 

52 

52 

52 

54 

59 

64 

66 

65 

65 

63 

60 

6  3 

65 

55 

55 

61 

66 

57 

4 

MIN 

26 

27 

27 

33 

30 

43 

32 

30 

28 

33 

28 

20 

28 

IS 

25 

22 

21 

28 

25 

28 

31 

40 

29 

38 

36 

36 

29 

26 

29 

2 

MECCA  2  SE 

MAX 

68 

69 

7  1 

69 

70 

65 

59 

59 

65 

68 

70 

69 

7 1 

62 

82 

8 1 

72 

72 

72 

73 

75 

70 

5 

Mm 

39 

42 

38 

41 

39 

47 

41 

43 

36 

35 

44 

30 

26 

37 

31 

33 

34 

35 

42 

53 

61 

40 

45 

47 

48 

46 

39 

40 

6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

47 

48 

54 

55 

57 

52 

47 

40 

40 

36 

47 

50 

44 

51 

47 

52 

58 

59 

63 

59 

57 

53 

56 

50 

46 

55 

57 

51 

4 

Mm 

34 

33 

<~ 

42 

41 

39 

35 

30 

30 

30 

30 

34 

29 

29 

30 

33 

39 

44 

41 

41 

43 

42 

40 

41 

35 

32 

38 

38 

36 

1 

MOJAVE 

MAX 

54 

52 

57 

61 

55 

45 

49 

4  7 

52 

52 

53 

60 

54 

60 

63 

65 

6  1 

64 

64 

62 

62 

59 

5  1 

53 

61 

66 

56 

6 

Mm 

35 

29 

33 

34 

34 

33 

26 

29 

22 

26 

23 

24 

2b 

25 

32 

24 

42 

36 

33 

36 

27 

30 

0 

MOJAVE  2  E5E 

MAX 

53 

52 

55 

57 

60 

52 

4  7 

47 

49 

47 

5  1 

S2 

52 

60 

55 

59 

63 

64 

61 

64 

64 

62 

62 

60 

5  1 

60 

56 

65 

56 

4 

Mm 

34 

29 

32 

32 

31 

39 

36 

34 

29 

36 

24 

29 

22 

20 

26 

22 

24 

26 

31 

30 

30 

40 

34 

37 

35 

35 

23 

25 

30 

2 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

38 

39 

38 

39 

42 

51 

41 

0 

Mm 

20 

20 

5 

23 

28 

30 

1  1 

1  C 

-  1 

13 

8 

1  2 

8 

3 

2 

8 

14 

12 

21 

13 

13 

22 

13 

25 

14 

16 

9 

13 

13 

e 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

63 

6  3 

66 

66 

67 

62 

56 

5  3 

56 

48 

55 

56 

6 1 

58 

67 

69 

73 

74 

72 

70 

66 

65 

66 

65 

67 

70 

63 

4 

Mm 

42 

42 

43 

43 

42 

50 

46 

41 

35 

40 

39 

33 

36 

30 

36 

3  7 

36 

37 

40 

39 

53 

52 

43 

45 

44 

46 

40 

39 

41 

0 

PALMDALE 

MAX 

*>  1 

50 

50 

52 

58 

65 

64 

65 

64 

6  1 

60 

5  5 

6  1 

64 

57 

4 

Mm 

35 

29 

30 

34 

37 

42 

33 

33 

27 

38 

26 

29 

25 

21 

27 

25 

28 

29 

30 

32 

31 

37 

35 

39 

37 

35 

28 

28 

31 

4 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

5  3 

54 

52 

50 

55 

63 

67 

64 

64 

63 

6 1 

62 

5  8 

61 

66 

37 

8 

Mm 

32 

26 

25 

32 

30 

38 

32 

32 

24 

32 

27 

26 

21 

21 

24 

22 

24 

27 

25 

29 

27 

36 

31 

39 

37 

30 

25 

27 

28 

6 

PALM  SPRINGS 

MAX 

68 

70 

69 

68 

69 

8 1 

79 

7  3 

7  0 

71 

76 

76 

70 

9 

Mm 

40 

39 

40 

44 

45 

49 

44 

43 

36 

36 

38 

32 

41 

29 

39 

39 

33 

37 

36 

41 

51 

57 

41 

42 

41 

48 

38 

38 

40 

6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

48 

60 

69 

68 

62 

68 

64 

3 

MIN 

41 

44 

43 

45 

44 

47 

50 

44 

38 

37 

40 

35 

36 

35 

36 

4  0 

39 

42 

44 

45 

48 

51 

46 

50 

47 

50 

42 

45 

43 

0 

RANDSBURC- 

MAX 

49 

48 

53 

56 

52 

45 

46 

49 

53 

55 

56 

53 

55 

60 

6  1 

6  3 

6l 

6  1 

58 

60 

5  7 

53 

54 

56 

61 

54 

4 

Mm 

33 

34 

15 

38 

38 

40 

34 

32 

28 

29 

25 

33 

34 

25 

32 

32 

36 

37 

38 

37 

45 

45 

40 

44 

35 

34 

33 

36 

35 

1 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

30 

3  7 

48 

47 

39 

32 

29 

32 

28 

36 

36 

45 

4 1 

53 

48 

46 

50 

49 

50 

43 

3  7 

40 

46 

50 

41 

,9 

Mm 

25 

22 

30 

36 

36 

32 

25 

21 

15 

20 

19 

26 

18 

26 

19 

24 

32 

36 

34 

28 

32 

35 

35 

34 

26 

25 

27 

34 

27 

b 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

'  I 

72 

72 

6  1 

69 

7  2 

72 

6 1 

8  1 

78 

7  1 

72 

72 

76 

75 

70 

6 

Mm 

42 

42 

40 

41 

40 

45 

41 

44 

42 

34 

38 

28 

36 

26 

34 

30 

33 

34 

34 

40 

49 

45 

38 

45 

48 

50 

42 

38 

39 

3 

TRONA 

MAX 

5  8 

59 

59 

58 

6  *• 

66 

68 

70 

67 

65 

6  1 

64 

66 

59 

■) 

Mm 

31 

31 

32 

29 

33 

39 

38 

29 

28 

30 

31 

27 

16 

24 

30 

26 

26 

30 

34 

35 

32 

41 

36 

41 

39 

36 

31 

32 

31 

7 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

58 

69 

63 

6 1 

65 

72 

62 

■o 

Mm 

32 

35 

31 

37 

37 

47 

41 

33 

33 

31 

35 

27 

29 

25 

38 

29 

30 

32 

32 

37 

38 

44 

34 

42 

38 

39 

39 

31 

34 

9 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

50 

50 

50 

60 

59 

43 

46 

44 

45 

47 

56 

56 

58 

58 

53 

58 

60 

60 

60 

60 

60 

50 

54 

61 

54 

1 

Mm 

20 

20 

25 

25 

35 

28 

14 

10 

12 

19 

15 

1  1 

18 

18 

20 

24 

23 

25 

21 

28 

25 

25 

19 

21 

21 

3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

52 

53 

57 

59 

62 

66 

52 

44 

49 

50 

46 

52 

61 

57 

65 

55 

5  1 

63 

67 

65 

65 

64 

64 

65 

60 

58 

58 

64 

58 

2 

Mm 

33 

28 

26 

32 

32 

35 

36 

27 

25 

1  1 

29 

26 

26 

21 

26 

22 

25 

29 

32 

26 

29 

38 

29 

38 

35 

35 

25 

27 

29 

,5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

14 

29 

31 

35 

33 

32 

1  8 

16 

20 

14 

31 

26 

28 

24 

11 

36 

41 

38 

34 

36 

48 

38 

32 

28 

26 

22 

42 

29 

4 

Mm 

-  2 

-  5 

0 

14 

4 

17 

-  5 

-  3 

•  3 

-  2 

-10 

2 

5 

6 

10 

16 

7 

10 

14 

24 

14 

0 

4 

4 

9 

5 

4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

22 

1  5 

22 

26 

2* 

18 

18 

7 

1C 

14 

17 

22 

11 

20 

10 

19 

25 

26 

22 

19 

30 

i  3 

28 

20 

18 

20 

18 

22 

19 

,9 

Mm 

? 

U 

12 

8 

-  4 

-10 

.  2 

2 

10 

-  2 

-  8 

2 

7 

8 

12 

6 

9 

6 

17 

14 

4 

-  4 

-  2 

2 

14 

4 

,5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,    84°  ON  THE  22D  AT  CULVER  CITY 
LOWEST  TEMPERATURE i      -20°   ON  THE   11TH  AT  BODIE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION,        13.15   INCHES  AT  HONEYDEW  2  WSW 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,     .00   INCH  AT  2  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,  3.54  INCHES  ON  THE  4TH  AT  SKAGGS  SPRINGS  LAS  LOMAS 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL i    60.0   INCHES  AT  TWIN  LAKES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,       106   INCHES  ON  THE  6TH  AT  SODA  SPRINGS  1  E 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  54  - 


EVAPORATION  AND  WIND  CALIF0RNIA 

FEBRUARY  1966 


Station 

Day  Of  Month 

3  >•  ? 

£°< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

#      #  # 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

OUT TONS  LANDING 

EVAP 

,00 

•  12 

.03 

.00 

.10 

•  05 

•  1 1 

.07 

.08 

.  16 

.10 

•  07 

.16 

•  1  0 

.08 

.08 

.07 

•  11 

.00 

.07 

.08 

.08 

.00 

.08 

•  07 

.05 

•  1 1 

.  06 

7  09 

WIND 

56 

40 

96 

105 

25 

62 

81 

40 

39 

110 

72 

26 

116 

36 

20 

33 

221 

19 

89 

21 

i3 

17 

68 

44 

69 

36 

43 

16 

1464 

MAX 

50 

61 

92 

46 

58 

58 

58 

57 

59 

58 

60 

59 

99 

62 

62 

64 

68 

63 

53 

60 

63 

62 

37 

66 

61 

50 

62 

66 

59.1 

MIN 

40 

39 

38 

43 

46 

45 

39 

35 

38 

38 

37 

36 

39 

36 

38 

3  7 

34 

37 

44 

41 

41 

41 

47 

46 

39 

38 

40 

43 

39.6 

FERNOALE   2  NW 

EVAP 

.01 

,03 

.04 

.01 

.02 

.04 

•  02 

.06 

•  04 

•  07 

•  04 

.06 

.06 

•  05 

■  07 

.05 

,06 

.05 

.07 

.04 

.06 

.04 

.07! 

.07 

.05 

.03 

.04 

.04 

\ 

WIND 

1  1  7 

1  3 

134 

110 

45 

38 

47 

31 

24 

78 

40 

60 

45 

36 

29 

43 

40 

41 

105 

49 

33 

66 

51 

56 

34 

46 

27| 

33 

1469 

MAX 

5  3 

53 

92 

58 

97 

53 

52 

54 

96 

60 

57 

37 

55 

56 

60 

60 

59 

96 

61 

61 

60 

60 

65 

631 

55 

54 

64 

62 

57.6 

MIN 

42 

38 

45 

48 

45 

40 

38 

38 

44 

45 

39 

42 

38 

42 

61 

39 

43 

42 

43 

41 

41 

48 

45 

44 

44 

36 

41 

43 

42.3 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.00 

.04 

• 

« 

ft 

.11 

.07 

.08 

.10 

.20 

.08 

.08 

.15 

.10 

.10 

•  12 

.10 

.08 

.00 

.11 

.10 

.00 

.00 

,00 

.00 

,05 

.08 

.04 

1.79 

WIND 

24 

32 

91 

94 

17 

59 

20 

29 

38 

77 

37 

94 

64 

16 

27 

19 

16 

ft 

71 

ft 

ft ' 

88 

17 

26 

19 

36 

17 

11 

957 

MAX 

57 

54 

46 

53 

56 

57 

55 

55 

38 

59 

57 

96 

61 

61 

62 

61 

62 

60 

55 

69 

60 

98 

60 

s?l 

47 

60 

65 

61 

57.9 

MIN 

39 

39 

42 

43 

48 

44 

38 

38 

39 

38 

38 

39 

37 

36 

38 

38 

39 

42 

41 

41 

38 

49 

49 

45 

36 

37 

39 

41 

40,6 

lake  pillsbury  no 

Z 

.  00 

,03 

.02 

.02 

.02 

.03 

•  02 

,09 

.03 

.05 

.04 

.03 

,07 

•  04 

•  09 

.05 

•  10 

•  05 

.01 

.03 

,05 

.  03 

.02 

.02 

.00 

.  02 

.06 

.05 

|  1.07 

WIND 

• 

• 

• 

• 

* 

147 

23 

29 

31 

36 

17 

34 

27 

35 

42 

16 

1  7 

23 

22 

19 

18 

12 

18 

1  8 

12 

1  3 

24 

20 

615 

MAX 

52 

51 

90 

90 

51 

52 

53 

52 

52 

56 

55 

99 

99 

54 

58 

5  7 

56 

58 

53 

62 

60 

5  7 

59 

56 

53 

56 

63 

621 

95.4 

MIN 

38 

39 

39 

41 

40 

38 

37 

37 

37 

40 

38 

39 

32 

37 

38 

39 

39 

40 

41 

43 

41 

»' 

44 

40 

40 

39 

39 

41 

39.3 

«       *  It 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYE5SA  LAKE 

EVAP 

.01 

.04 

.11 

.03 

.00 

.09 

.03 

.04 

.15 

.07 

.14 

.15 

,30 

.04 

.06 

.27 

.06 

.12 

.00 

.00 

.08 

.06 

,06 

.01 

,07 

.05 

.03 

.09 

2.12 

WIND 

33 

43 

51 

52 

48 

49 

58 

61 

74 

53 

129 

3  8 

182 

54 

70 

56 

2  8 

26 

8  7 

42 

22 

22 

34 

34 

52 

35 

48 

91 

1532 

MAX 

50 

93 

90 

49 

54 

61 

54 

54 

56 

56 

96 

57 

35 

56 

38 

60 

60 

60 

50 

36 

64 

61 

33 

59 

56 

55 

54 

63 

55,9 

IN 

39 

39 

37 

41 

45 

42 

37 

38 

38 

40 

37 

37 

38 

3  7 

38 

37 

36 

37 

39 

42 

42 

43 

46 

43 

39 

39 

38 

38 

39,4 

CHICO  EXPERIMENT 

STA  (A) 

EVAP 

.09 

.01 

.00 

•  *7 

ft 

ft 

.16 

.08 

'V, 

.12 

.05 

ft 

• 

•  24 

.09 

.07 

.08 

.09 

ft 

' 

.16 

ft 

.14 

.13 

'11 

• 

•2l 

2.33 

WIND 

49 

15 

15 

72 

ft 

ft 

182 

33 

27 

50 

39 

ft 

* 

113 

39 

31 

26 

65 

• 

ft 

170 

ft 

92 

65 

67 

* 

« 

120 

1272 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.01 

.06 

• 

ft 

.04 

.03 

.09 

.14 

.17 

.08 

.25 

.07 

.29 

.16 

.11 

.17 

.07 

.09 

.10 

.04 

.11 

.05 

.04 

.11 

,06 

.03 

.10 

.08 

2.53 

WIND 

54 

105 

37 

40 

95 

83 

67 

206 

183 

102 

246 

35 

347 

110 

76 

141 

19 

15 

139 

131 

103 

46 

•  7 

78 

55 

94 

66 

12 

51 

97 

52 

94 

94 

38 

56 

55 

60 

99 

60 

94 

39 

61 

59 

63 

64 

56 

60 

64 

62 

38 

69 

61 

50 

63 

56.6 

MIN 

44 

39 

41 

42 

49 

43 

37 

35 

36 

41 

35 

39 

33 

36 

36 

37 

39 

41 

45 

43 

41 

47 

47 

47 

39 

39 

40 

* 

40.4 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.00 

.06 

.08 

.11 

.03 

.16 

.08 

.09 

.16 

.13 

.02 

,10 

.06 

,00 

.06 

.09 

.10 

.00 

.00 

.04 

.00 

.07 

.07 

1.99 

WIND 

SO 

77 

1, 

29 

98 

96 

90 

31 

63 

28 

83 

38 

106 

38 

94 

47 

36 

39 

65 

83 

45 

36 

43 

42 

70 

26 

42 

1471 

LAKESHORE 

EVAP 

• 

.02 

.02 

- 

- 

- 

.06 

.10 

.08 

,06 

.08 

.08 

.10 

.10 

.07 

.11 

.06 

.07 

,00 

.06 

.10 

.02 

.02 

- 

.06 

.06 

.05 

1.768 

WIND 

2 

11 

10 

98 

35 

7 

17 

23 

14 

28 

22 

16 

38 

22 

28 

18 

23 

23 

8 

14 

22 

10 

12 

14 

18 

24 

22 

561 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.00 

.04 

.03 

.00 

.01 

.02 

.09 

.08 

.09 

.07 

.14 

.09 

.13 

.09 

.07 

.10 

.08 

.07 

.03 

.03 

.07 

.07 

.00 

.03 

.05 

.00 

.07 

.09 

1.60 

WIND 

22 

16 

32 

31 

17 

21 

21 

22 

37 

26 

42 

17 

66 

16 

16 

23 

IS 

15 

47 

20 

10 

27 

13 

21 

22 

19 

15 

1  6 

667 

50 

90 

50 

47 

60 

61 

98 

59 

99 

58 

59 

62 

35 

63 

62 

62 

62 

63 

58 

69 

69 

63 

57 

66 

60 

50 

66 

6  7 

59.3 

MIN 

40 

38 

38 

42 

46 

43 

33 

33 

35 

38 

32 

33 

33 

33 

34 

32 

31 

37 

40 

45 

44 

44 

48 

47 

40 

37 

36 

40 

38,3 

Shasta  dam 

EVAP 

.04 

.01 

.07 

.00 

.03 

.04 

.12 

.08 

.08 

.09 

.09 

.10 

.08 

.06 

.17 

,16 

.09 

.00 

.11 

.10 

.01 

.06 

.00 

.00 

.06 

.07 

1.878 

WIND 

31 

42 

39 

30 

79 

39 

49 

73 

34 

29 

73 

50 

64 

47 

37 

86 

46 

39 

41 

40 

70 

29 

23 

38 

11 

50 

46 

30 

1261 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.03 

.03 

.03 

•  00 

.10 

.08 

•  07 

•  16 

.32 

.06 

.20 

.10 

.07 

ft 

•  09 

•  04 

•  03 

ft 

.  1  5 

1.928 

WIND 

19 

37 

39 

16 

ft 

• 

61 

82 

24 

23 

84 

ft 

ft 

no 

29 

98 

20 

30 

, 

ft 

134 

• 

36 

12 

1 

• 

ft 

61 

916 

WHISKEYTOWN  RES 

(A) 

EVAP 

.0! 

.00 

.02 

m 

_ 

m 

_ 

.13 

.05 

.11 

•  10 

.09 

.10 

.06 

.12 

.07 

.07 

.08 

a 

•  00 

•  04 

•  04 

.00 

.00 

.00 

.09 

.04 

1.338 

WIND 

42 

e 

14 

43 

3T 

24 

68 

54 

32 

43 

25 

45 

22 

33 

27 

23 

19 

37 

8 

31 

ft 

20 

16 

48 

33 

20 

84* 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0* 

BURLINGAME 

EVAP 

.04 

.03 

.02 

.02 

.00 

.02 

.00 

.11 

.07 

.09 

.10 

.06 

.15 

.06 

,04 

.07 

.05 

.03 

.03 

.05 

.09 

.00 

.09 

.07 

.05 

.07 

.05 

,06 

1.46 

W I  NO 

18 

16 

15 

37 

7 

14 

20 

24 

24 

75 

32 

52 

71 

12 

18 

15 

12 

17 

52 

14 

9 

29 

15 

« 

18 

29 

21 

6 

696 

MAX 

54 

34 

53 

32 

64 

65 

93 

57 

34 

58 

58 

58 

57 

56 

56 

58 

58 

57 

58 

61 

61 

62 

63 

61 

55 

6  2 

69 

65 

58.5 

49 

41 

45 

47 

32 

47 

39 

39 

41 

45 

33 

45 

38 

39 

41 

39 

41 

43 

47 

47 

♦7 

31 

49 

49 

46 

42 

43 

47 

43.9 

NAC1MIENT0  DAM 

EVAP 

,05 

.08 

.06 

ft 

ft 

,01 

.06 

.05 

.09 

.08 

,10 

.09 

.09 

.07 

.08 

.07 

.09 

.08 

.06 

.06 

.07 

,oe 

.11 

.10 

.04 

.08 

.10 

.10 

1.99 

NEWARK 

(F) 

EVAP 

.05 

.07 

.06 

.02 

• 

ft 

.11 

.07 

.13 

.08 

.23 

ft 

ft 

.42 

.06 

ft 

•  17 

.09 

• 

ft 

•  20 

.07 

.06 

•  11 

.12 

» 

ft 

.23 

2.97 

WIND 

102 

137 

135 

119 

ft 

• 

266 

67 

111 

166 

125 

ft 

ft 

273 

75 

ft 

146 

98 

* 

ft 

302 

81 

61 

62 

120 

ft 

ft 

272 

2698 

SAN  JOAQUIN 

ORAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

F  p 

.03 

•  00 

•  00 

•  00 

* 

•  06 

.15 

.15 

.15 

.21 

,05 

.  I  8 

.13 

.06 

.14 

•  06 

■  06 

.07 

.02 

.09 

•  02 

•  03 

.06 

.11 

.03 

•  06 

.13 

2.03 

CAMP  PARDEE 

<C> 

EVAP 

.04 

.02 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.05 

.06 

.03 

.11 

,05 

.09 

.05 

.04 

.04 

.05 

.05 

.03 

.05 

.05 

•  06 

.08 

.05 

.05 

.03 

.03 

.05 

1.29 

WIND 

19 

15 

17 

25 

26 

15 

18 

19 

21 

14 

43 

19 

3  3 

22 

12 

15 

14 

13 

23 

22 

17 

17 

26 

14 

16 

16 

15 

15 

541 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.07 

.01 

.06 

.08 

.03 

.03 

.02 

.02 

.06 

,06 

.11 

,11 

,12 

.09 

.10 

.10 

.19 

.06 

.11 

.14 

.10 

.18 

.18 

.10 

.10 

.09 

.09 

.11 

2.52 

WIND 

34 

30 

12 

26 

37 

28 

34 

21 

J4 

18 

62 

27 

49 

24 

23 

29 

23 

46 

23 

32 

19 

71 

50 

38 

51 

27 

26 

28 

924 

60 

55 

61 

99 

52 

55 

53 

53 

62 

58 

60 

63 

61 

k5 

63 

62 

66 

67 

66 

67 

69 

70 

70 

70 

61 

60 

63 

68 

62.2 

MIN 

43 

39 

38 

42 

45 

45 

39 

38 

37 

39 

38 

37 

39 

40 

39 

39 

39 

41 

42 

42 

42 

44 

50 

50 

38 

38 

42 

43 

41,0 

KETTLEMAN  CITY  1 

SSW  (0) 

EVAP 

.00 

,06 

.15 

.00 

.01 

.04 

.06 

.38 

.00 

.15 

.00 

•  10 

.30 

.15 

.00 

.15 

.00 

.15 

.3C 

.15 

.00 

.00 

.45 

.00 

.00 

.08 

.00 

.15 

2.83 

WIND 

93 

" 

40 

68 

30 

70 

86 

86 

82 

97 

96 

36 

130 

69 

37 

66 

79 

35 

29 

118 

68 

55 

119 

61 

35 

42 

92 

169 

2043 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

•  03 

.02 

•  05 

•  03 

•  03 

m 

•  04 

.08 

.05 

.05 

.06 

,05 

.11 

.03 

.06 

.07 

•  06 

.06 

.06 

.02 

.06 

.07 

.07 

.08 

.04 

.04 

.06 

.06 

1.498 

WIND 

5 

13 

16 

1 8 

28 

11 

7 

14 

11 

5 

27 

1 1 

26 

3 

3 

■ 

; 

■ 

li 

2 

2  1 

1] 

17 

9 

13 

14 

5 

329 

LODI 

(E) 

EVAP 

.04 

.03 

.07 

.01 

.01 

.09 

.10 

.10 

.08 

.17 

.09 

,17 

.10 

,06 

.08 

.07 

.11 

.02 

.04 

.07 

.06 

.06 

.05 

.13 

.04 

.11 

.10 

.07 

2.13 

WIND 

54 

20 

19 

43 

20 

95 

62 

1 17 

52 

94 

55 

70 

105 

16 

9 

1C 

5 

0 

6C 

35 

5 

25 

39 

41 

16 

44 

20 

15 

1108 

MAX 

56 

49 

48 

32 

39 

60 

55 

35 

55 

96 

55 

59 

60 

60 

60 

62 

65 

61 

60  63 

65 

62 

69 

62 

52 

61 

65 

56 

56.4 

MIN 

42 

39 

40 

47 

47 

46 

36 

37 

38 

40 

34 

38 

35 

37 

36 

38 

37 

40 

45 

44 

41 

47 

30 

42  40 

38 

40 

40 

40,6 

MANTECA 

EVAP 

.02 

.03 

.00 

.03 

.03 

,00 

•  09 

•  05 

,07 

•  09 

ft 

•  14 

.15 

,06 

.03 

.06 

.04 

•  05 

.00  .11 

.00 

•  06 

•  06 

.05  .06 

.04 

.06 

,06 

1.48 

WIND 

30 

29 

28 

40 

30 

12 

53 

51 

61 

45 

133 

1  7 

125 

31 

25 

44 

9 

8 

35  32 

36 

n 

32 

20 

37 

2  I 

49 

18 

1066 

MAX 

92 

54 

47 

52 

52 

35 

57 

50 

50 

52 

54 

91 

51 

51 

52 

53 

55 

55 

96  99 

34 

59 

62 

65 

57 

52 

94 

53 

54.1 

MIN 

42 

42 

41      42  47 

47 

38 

43 

37 

38 

36 

39 

36 

35 

38 

36  39 

39 

41 

4  3 

43 

42 

49 

47 

41 

39 

39 

39 

40.6 

OAKDALE  WOODWARD 

DAM  (B) 

EVAP 

.04 

.01 

.02 

.04 

.04 

.oo 

.18 

.01 

.07 

.06 

.15 

.09 

.15 

.08 

,09 

.06 

.07 

.07 

,  Of 

.06 

.08 

.19 

,01 

.11 

.05 

.03 

•  08 

.10 

2.00 

WINO 

167 

27 

66 

128 

178 

'  73 

40 

70 

61 

23 

138 

71 

129 

79 

29 

32 

24 

56 

74 

74 

69 

79 

96 

41 

26 

45 

69 

55 

2021 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

•  02 

,03 

.oo 

.00  .04 

.01 

•  05 

•  09 

,09 

,00 

•  26 

•  05 

•  18 

.  1  1 

,15 

.14 

.Of 

•  Of 

.OS 

.09 

.10 

•  19 

,11 

.14 

.06 

.11 

.10 

.15 

2.53 

WIND 

46 

59 

23 

24 

44 

40 

34 

B5 

91 

75 

144 

68 

147 

77 

75 

111 

74 

61 

61 

62 

116 

70 

45 

64 

63 

47 

91 

64 

2017 

MAX 

99 

63 

55 

57 

58 

59 

62 

39 

60 

61 

61 

62 

63 

98 

68 

64 

66 

67 

6- 

7C 

72 

73 

69 

73 

63 

63 

67 

72 

63.9 

MIN 

43 

45 

45 

45 

48 

49 

45 

44 

44 

45 

42 

42 

43 

39 

42 

44  4« 

44 

4< 

49 

47 

51 

48 

52 

46 

45 

46 

47 

43.9 

SALT  SPRINGS  PwR 

H  <<3> 

EVAP 

.01 

.02 

.02  .04 

.00 

.00 

.07 

.05 

.02 

•  09 

.06 

.14 

.06 

.11 

.09  ,1C 

.10 

.OOi  .11 

.15 

.13 

,04 

.00 

.04 

.00 

.06 

.06 

1.69B 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.04 

.06 

.04 

.06 

.00 

.02 

.04 

.15 

.15 

.07 

.24 

.09 

.20 

.12 

.08 

.13  .OS 

.11 

.111  .08 

.10 

.06 

.13 

.17  .14 

.08 

.10 

.12 

2.77 

WIND 

44 

47 

29  27 

47 

69 

130 

100 

94 

90 

186 

81 

139 

59 

70 

7! 

45 

84 

119  69 

66 

34 

no 

135 

115 

105 

92 

46 

2270 

MAX 

58 

57 

49 

56 

58 

54 

1  37 

60 

56 

59 

99 

61 

60 

60  6] 

62 

61  69 

6B 

69 

69 

70 

64 

" 

66 

68 

60,6 

MIN 

44 

1  40 

40 

1  l\ 

1  47 

48 

1  40 

37 

I  37 

38 

37 

36 

37 

36 

37 

39  it 

4C 

44  45 

1  43 

1  49 

51 

1  46 

1  40 

41 

39 

411 

41.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Day  01  Month 

Station 

"<3  „  6S 

o  o  ► 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

TRACY  PUMPING  PLANT  (A) 

•  0* 

,06 

.03 

,02 

.04 

■  0  1 

•  1  2 

.17 

.21 

*  1  5 

.18 

.  1  4 

•  1  5 

.09 

.15 

.10 

.12 

.09 

.08 

.06 

.06 

•  06 

•  11 

.  17 

.11 

.07 

.08 

.06 

2.77 

W  I  NO 

58 

39 

25 

2 1 

22 

I  08 

117 

128 

107 

1  54 

8  3 

1  2  3 

105 

31 

64 

28 

23 

55 

100 

63 

27 

26 

59 

114 

65 

106 

65 

20 

1936 

«      •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

EVAP 

.03 

.03 

.12 

. 

. 

,04 

.17 

,00 

.05 

.06 

.04 

.06 

•  10 

.04 

♦  1 4 

•  16 

.  1  o 

.10 

,04 

. 

.16 

•  12 

.01 

.31 

.07 

■  06 

.  13 

2.30B 

WIND 

2 

9 

3 

36 

1 

6 

12 

4 

7 

12 

11 

17 

23 

15 

1 1 

18 

17 

17 

s 

17 

21 

31 

31 

9 

12 

22 

4 

381 

MAX 

40 

3*9 

41 

44 

48 

44 

42 

43 

40 

44 

43 

44 

44 

57 

43 

44 

41 

42 

41 

40 

44 

48 

46 

44 

43 

43 

43 

43.4 

MIN 

39 

34 

38 

39 

38 

42 

40 

38 

37 

40 

35 

3fc 

36 

36 

43 

37 

38 

39 

38 

39 

39 

40 

44 

43 

43 

32 

35 

38 

36.4 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 

,09 

.05 

.07 

.12 

.02 

.01 

.06 

.08 

.15 

.09 

.09 

.12 

.10 

.09 

.08 

•  15 

.08 

•  1 1 

•  1  i 

•  13 

.12 

•  1  5 

•  15 

.14 

.14 

.15 

.13 

2  88 

WIND 

71 

67 

82 

68 

33 

%2 

95 

58 

89 

e2 

67 

51 

73 

45 

*69 

53 

66 

27 

61 

55 

54 

43 

52 

46 

80 

103 

85 

41 

1760 

55 

50 

"i  1 

54 

52 

50 

55 

5  7 

60 

96 

61 

61 

62 

62 

63 

68 

67 

68 

64 

62 

60 

59 

64 

58.4 

MIN 

37 

36 

35 

42 

40 

41 

37 

36 

35 

37 

34 

36 

36 

36 

'5 

36 

17 

37 

38 

41 

42 

43 

41 

4 

37 

41 

37 

39 

8.1 

CHULA  VISTA 

EVAP 

•  1 1 

.  oft 

.11 

.13 

.22 

•  07 

•  10 

•  08 

* 

.41 

.13 

.13 

.  1  5 

.12 

. 

* 

.37 

.13 

.18 

.13 

.14 

.17 

. 

.31 

3.36 

MIND 

86 

b  1 

* 

202 

176 

6  8 

92 

* 

* 

217 

74 

68 

70 

62 

. 

. 

200 

37 

35 

72 

109 

149 

172 

2156 

62 

66 

66 

6 1 

60 

55 

63 

66 

65 

65 

66 

70 

72 

66 

68 

65 

67 

64.2 

MIN 

<>3 

43 

42 

42 

- 

- 

42 

41 

38 

39 

37 

- 

- 

35 

36 

37 

37 

38 

: 

: 

40 

42 

43 

43 

48 

48 

40 

40,7 

RIVERSIDE  EXP  STA  <B> 

EVAP 

.07 

.0". 

.10 

.11 

.06 

. 

- 

•  07 

.06 

.15 

.11 

.19 

.21 

.14 

.16 

.  1  6 

.12 

.09 

.10 

.19 

.21 

.24 

.13 

.14 

.06 

.16 

.15 

3.52B 

WIND 

29 

18 

25 

28 

16 

1 1 

36 

34 

37 

29 

70 

44 

B7 

66 

37 

36 

36 

19 

20 

26 

29 

35 

33 

35 

45 

32 

39 

24 

976 

TWITCHELL  DAM 

EVAP 

.03 

,05 

.03 

•11 

.00 

- 

.07 

.14 

.07 

.09 

.14 

.13 

.17 

•  12 

.15 

.11 

.  1  5 

.06 

.09 

• 

.28 

.15 

.12 

•  11 

.13 

.11 

. 

.25 

2.90B 

WINO 

53 

46 

52 

11 

40 

J9 

92 

64 

93 

89 

86 

77 

95 

83 

67 

60 

51 

49 

* 

142 

63 

40 

56 

89 

70 

» 

147 

1830 

MAX 

59 

63 

62 

59 

52 

60 

60 

60 

6  1 

62 

6  1 

64 

62 

65 

65 

64 

62 

63 

- 

'[ 

71 

70 

64 

63 

66 

64 

62,8 

MIN 

43 

40 

41 

46 

41 

4. 9 

41 

38 

37 

3  7 

38 

3  7 

39 

36 

39 

40 

37 

44 

40 

43 

47 

52 

44 

40 

41 

40 

41,2 

... 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

,06 

.09 

.05 

.11 

.10 

.08 

4 

.41 

.26 

.19 

.17 

.30 

.36 

.19 

.30 

.20 

.12 

•  16 

.12 

•  17 

.40 

.30 

.  14 

.21 

,30 

.45 

.22 

.28 

5,74 

WIND 

17 

ze 

28 

10 

2  5 

76 

• 

134 

76 

73 

135 

19 

181 

32 

72 

65 

14 

13 

32 

17 

92 

ee 

24 

32 

90 

96 

63 

26 

1560 

MAX 

61 

66 

65 

70 

63 

72 

61 

61 

60 

73 

62 

72 

64 

63 

67 

bb 

67 

68 

78 

71 

68 

68 

bb 

68 

70 

81 

71 

67.5 

MIN 

65 

44 

43 

43 

45 

49 

42 

40 

42 

39 

39 

36 

39 

40 

42 

40 

43 

41 

48 

48 

51 

47 

49 

47 

48 

44 

45 

43.7 

1NDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.12 

.10 

.10 

.13 

.12 

,04 

.00 

.13 

.08 

.10 

.03 

.12 

.18 

.13 

.17 

.18 

.12 

.14 

.15 

.15 

.24 

.23 

.15 

.14 

.17 

.19 

.23 

.21 

3.85 

WIND 

15 

23 

7 

8 

4 

5 

1 

31 

14 

15 

14 

2  0 

30 

20 

36 

5 

7 

6 

6 

20 

23 

35 

5 

5 

24 

58 

42 

10 

489 

MAX 

70 

6? 

73 

73 

72 

70 

bi 

67 

69 

67 

56 

70 

69 

69 

69 

73 

73 

74 

75 

76 

79 

81 

78 

71 

76 

75 

77 

79 

71.9 

MIN 

4( 

49 

46 

47 

49 

52 

48 

47 

45 

45 

44 

41 

42 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

48 

48 

52 

48 

49 

51 

51 

43 

49 

46.3 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

<E>  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<F>  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

,  is 
|i| 

hi 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

4 

s 

< 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM     10  AM      4  PM 

TIME 

10  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

66-OS 

1.00-1.99 

200 
and  over 

0 
E-* 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

6 

1.8 

6.7 

23+t 

14 

22 

80 

67 

52 

74 

3 

2 

2 

1 

0 

0 

8 

5.7 

BISHOP  WB  AIRPORT 

35 

21 

I 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

5.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

29++ 

7 

15 

60 

1 

2 

2 

5 

1 

0 

11 

6.0 

BUR8ANK  WB  AIRPORT 

22 

0.5 

5.1 

23+* 

18 

26+ 

66 

49 

41 

59 

3 

0 

1 

0 

0 

5 

4.4 

EUREKA  WB  CITY 

30 

SE 

22  + 

6 

6 

7 

2 

0 

0 

21 

57 

7.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

6 

0.7 

5.6 

23 

NW 

12  + 

92 

76 

53 

85 

1 

7 

2 

0 

0 

0 

10 

60 

5.6 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

27 

1.3 

6.1 

21++ 

27 

26 

73 

60 

48 

73 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

3 

4.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

28 

2.2 

8.4 

29  » 

N 

10 

65 

51 

55 

68 

2 

1 

1 

0 

1 

0 

5 

4.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

19 

N 

10 

0 

2 

1 

0 

1 

0 

4 

59 

4.1 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

73 

1 

3 

7 

3 

0 

0 

14 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

1.9 

7.2 

26+  + 

36 

10 

78 

73 

67 

74 

1 

2 

7 

1 

0 

0 

11 

6.0 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

33 

1.6 

8.1 

30 

N 

10 

82 

65 

50 

74 

2 

4 

6 

1 

1 

0 

14 

64 

6.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

32 

1.5 

7.1 

33 

N 

12 

66 

78 

55 

78 

0 

3 

7 

0 

0 

0 

10 

70 

5.7 

SANDBERG  WB 

33+  + 

7 

22  + 

53 

5 

2 

1 

0 

1 

0 

9 

5.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

32 

2.5 

6.6 

23 

NW 

11  + 

72 

56 

54 

72 

2 

3 

0 

1 

0 

0 

6 

84 

4.6 

SAN  FRANC  1  SCO  WB  AIRPORT 

30 

3.1 

7,7 

36 

WNW 

09 

84 

74 

62 

77 

4 

1 

6 

3 

0 

0 

14 

6.1 

SAN  FRANC  1  SCO  FED.  OFFICE  BL 

23 

NW 

10 

0 

2 

6 

2 

0 

0 

10 

66 

SANTA   CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

2 

0 

0 

1 

0 

4 

4.6 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

61 

59 

82 

4 

I 

4 

0 

0 

0 

9 

4.9 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

1.9 

8,4 

39++ 

35 

12 

88 

60 

57 

80 

2 

2 

6 

0 

0 

0 

10 

5.9 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Day  of  month 

10     11     12     13     14     IS     16     17     18     19     20     21     22     23     24    25     26  27 


NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

COVELO 
FOREST  GLEN 
TULELAKE 
YREKA 

sacramento 

drainage  02 
alturas  ranger  station 

blue  canyon  mb  airport 
canyon  dam 

CHESTER 
COLFAX 
DE  SABLA 
JESS  VALLEY 
MANZANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

PLACERV1LLE 

OUINCY  RANGER  STATION 

SIERRA  CITY 

SIERRAvILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  SSE 
MEYERS  *  5W 
MONO  LAKE 
SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOOOFORDS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


MOUNT  HAMILTON 


SNOWFALL 
SN  ON  GNU 


SNOWFAI. 
SN  ON  r„iu 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 
2 


1.1  6.5 

60  57 


63  64 


T  1.0 
T  I 


0.7 
1 


63      62      62      60      56      57  56 


WTR  E0UIV13. 31 3. 51 3. 513. 51*. 115. 215. 615. 615. 615. 61 5. 415. 215. 215. 01 5.0 


55     53  52 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  G.<D 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN-ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.6 

22  20| 


2.1 

92  90 

41  39 


k.O 
81  78 


7  7 


T  10.0 
33 


42      41      40     40      40     40     40  40 


2.0 
24  23 


2.0    T  |  4.0 

50      48  48 


1.0 

31     31      31  30 


2.0 
43  40 


18     16     14     14     14  12 


14.914.914.714.815.314.914,815.115.215.515.715.615.5 


1.0 

40     40      39  3D 


41  41 
5.5 


41      40  37 


3.C 

13' 


50      50     49     49     48      48      47     47  47 


2.0  0.4  1.6! 
18!    17     16  161 


5.6   5.5    5,2   4.8  4,6 


T  1.1 

1*1    13  13 


1.0!  *  20.0  3.7 
8,1  . 


0.2 
131    13  13 
4.2   4.1  4.0 


27  27 
1.0 


1.1 

100      98  9' 


301    30     30     30     29  28 

0.522.0  0.5  0.5  6.5 

93       8     86,    85  83 


5.0 
21  21 


LS.O 

56     56  56 


1.0 

82  79 


56      56  56 


1 

5.9 


*.C 

2  2 


3.r 

39  4' 


54     68     58     57  56 


1.5 

28  28 


4.1 
97  - 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Day  ol  month 


aiauon 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  J0«0UIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

52 

1.5 
53 

44 

42 

6.0 
45 

2.0 

47 

46 

44 

1.0 
45 

43 

42 

41 

40 

40 

1.0 

41 

38 

36 

36 

36 

35 

2.5 
37 

5.0 
42 

37 

36 

GLENNvILLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GnO 

2 

2 

GRANT  GROVE 

5N0WFALL 
SN  ON  GNO 

1.0  6.0 

2n  34 

34 

30 

2.0 
32 

8,0 
3T 

2.0 

36 

2.0 
37 

37 

4.0 

38 

T 

38 

37 

36 

35 

35 

35 

34 

33 

T 

32 

30 

29 

27 

25 

1.0 

26 

6.0 
32 

2.0 
34 

34 

32 

HETOl  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

6  5 

5 

4 

3 

1.0 

1.0 
5 

5 

5 

3.0 

6 

5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

1 

T 

T 

T 

2.0 

2 

3,0 
4 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 
53 

T 

49 

AS 

(.0 

49 

T 

49 

12.0 
59 

T 

58 

T 

56 

56 

2.0 

54 

53 

52 

51 

50 

50 

48 

47 

46 

45 

44 

.3 

42 

T 

42 

6.0 

3.0 
51 

3.0 

51 

49 

47 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

3.0 

3.0 

2.0 

* 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
T 

YOSEM I T E   N AT  I ONAL  PARK 

SNOWFALL 
SN  CN  GND 

2.0 

2 

2 

2 

2 

2 

- 

3 

3 

3 

2 

4.0 

3 

- 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

1 

T 

T 

' 

T 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

5.0 

8.014.0 

11.0 

CUYAMAC4 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5 

* 

3 

2 

6.0 

<> 

2 

4.5 
6 

» 

4 

3 

2 

2.0 

2 

1DYLL*ILD  ranger  sta 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

12.0 

8.0 

6.0 

6.0 

MOUNT   WILSON  FC   338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6 

7 

6 

* 

1 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.2 

3.0 

T 

T 

SAND3ERG  w8 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

3 

3 

T 

T 
T 

5 

1.7 

1 

0.1 

0.2 

T 

0.8 
1 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  0? 

BISHOP  wB  AISPOkt 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

1.0 

SUUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

5 

5 

4 

3 

2.0 

2 

8.0 
8 

2.0 

10 

9 

3.0 
12 

10 

7 

7 

6 

5 

3 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  I 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

0.5 

10 

0.5 

10 

10 

10 

1.0 
11 

1  1 

0.5 

12 

1.0 
13 

12 

4,0 

16 

16 

16 

16 

16 

15 

15 

14 

14 

14 

13 

13 

12 

.2 

11 

T 
1  1 

1.0 
12 

12 

11 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

2.5 

24 

1.0 

25 

24 

24 

24 

0.5 

24 

24 

24 

24 

3.0 

2  1 

1.0 

28 

27 

26 

25 

25 

25 

24 

23 

2  3 

22 

21 

20 

16 

18 

T 

18 

1.0 

19 

ie 

18 

See  Relerenco  No:e3  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
FEBRUARY  1966 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

6RAWLEY   2  SW 

4  INCHES 

e  AM 

52 

52 

52 

53 

53 

56 

56 

52 

51 

53 

50 

47 

52 

47 

49 

50 

50 

52 

53 

54 

56 

59 

56 

57 

58 

59 

57 

55 

53 

3 

MAX 
MIN 

64 
51 

65 
51 

67 
50 

68 
52 

68 
52 

66 
55 

60 
55 

64 

51 

63 
50 

63 
51 

56 
50 

63 
46 

64 
51 

65 
47 

65 
49 

65 
49 

66 
49 

68 
51 

69 
51 

70 
52 

70 
55 

71 
59 

71 
54 

67 
55 

70 
57 

69 
58 

70 
56 

71 
54 

66 
52 

4 
2 

8  INCHES 

8  AM 

55 

56 

56 

56 

57 

58 

57 

55 

55 

55 

53 

53 

55 

53 

54 

54 

54 

56 

57 

58 

59 

60 

59 

59 

60 

60 

60 

60 

56 

6 

MAX 
MIN 

58 
54 

58 
55 

59 
55 

60 
55 

61 
56 

60 
55 

59 
57 

60 
55 

58 
54 

58 
54 

56 
52 

57 
51 

57 
54 

58 
52 

59 
52 

59 
53 

59 
54 

60 
54 

61 
55 

62 
55 

62 
56 

63 
56 

6* 

59 

62 
58 

63 
58 

63 
59 

64 
60 

65 
59 

60 
55 

2 
3 

12  INCHES 

8  AM 

58 

58 

59 

59 

59 

60 

60 

59 

56 

58 

57 

57 

58 

57 

57 

58 

58 

59 

60 

60 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

59 

5 

20  INCHES 

8  AM 

58 

59 

59 

58 

60 

60 

60 

60 

60 

59 

59 

59 

59 

59 

5  9 

59 

59 

59 

60 

60 

61 

61 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

bO 

0 

39  INCHES 

8  AM 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

62 

1 

79  INCHES 

8  AM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

70 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

3 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

51 
46 

53 
41 

50 
44 

46 
45 

51 
46 

52 
45 

53 
40 

50 
40 

50 
41 

53 
44 

53 
40 

54 
42 

51 
40 

54 
39 

55 
42 

54 

40 

56 
41 

57 
44 

53 
47 

55 
45 

56 
45 

56 
46 

54 
49 

62 
50 

58 
45 

50 
43 

55 
43 

59 
45 

53 
43 

6 
6 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

43 
41 

42 
41 

43 
41 

43 
41 

43 
41 

43 
42 

43 
43 

43 
42 

43 
41 

42 
40 

41 
39 

41 
39 

41 
39 

43 
39 

43 
40 

43 
40 

44 
41 

45 
42 

45 
43 

46 
43 

47 
45 

49 
47 

49 
47 

48 
46 

48 
46 

48 
45 

48 
45 

48 
45 

44 
-2 

5 
3 

STATION  2 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

47 
46 

46 
46 

46 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
47 

47 
47 

47 
46 

47 
46 

46 
46 

46 
45 

46 
45 

45 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

46 
45 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

47 
46 

48 
47 

48 
47 

48 
48 

40 
48 

46 
48 

49 
48 

49 
48 

46 
46 

9 
3 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


H0LTV1 LLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  8|00  A.   M.      READINGS  AT  8.00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY -I N-GL ASS  THERMOMETERS 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  *T   8  A.   M . 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      NO  IRRIGATION  AT  18   INCH  DEPTH.     MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.' 


See  Beletence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

6 

SPECIAL 

001* 

2920 

J  C  FASSOLD 

0  0  2* 

SAN  BERDINO 

2643 

S! 

FRANK  EBERT 

ADIN  RANGER  station 

0029  02 

120  37 

4193 

IP 

If 

U  S  FOREST  SERVICE 

00  6* 

CONTRA  COSTA 

410 

71 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALDERPOINT 

josb 

HUMBOLDT 

43! 

e« 

61 

MRS.  ROSE  Ma  mEBB 

ALISO  CN  OAT  NT  FC  4*6 

0119 

LOS  ANGELES 

i 

2  367 

3C 

Z 

TIDEWATER  OIL  CO 

0136 

SAN  DIEGO 

1  73! 

ss 

s: 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALTAOENA 

014* 

LOS  ANGELES 

1127 

IF 

RUBIO  CANON  L*W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

0141 

MODOC 

2 

••1  29 

120  32 

4  365 

e* 

61 

Z  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

0176 

SAN  BERDINO 

* 

14  3* 

111  *3 

633 

c 

STATE  DIV  OF  HMYS 

ANGIOLA 

020*  05 

119  29 

iOl 

6F 

ANGIOLA  ELEV  +  MHSE 

ANGWJN  PAC  UNION  COL 

0212 

01 

1611 

BA 

PACIFIC  UNION  COL 

CONTRA  COS'A 

28 

LO* 

10' 

FIBREBD  PRODUCTS  CORP 

CONTRA  COSTA 

60 

BA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CJ11 

RIVERS  IDE 

19]  1 

ti 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0239  06 

VENTURA 

4965 

kern  co  Road  camp 

SAN  BERDINO 

2933 

IF 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

o  i  i  g 

SN  LUIS  ->■< 

105 

COUNTY  ROAD  OEPT 

ARROYO  SECO 

0322  0* 

MONTEREY 

2* 

36  14 

121  29 

BOO 

: 

MRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  R5  FC  50BC 

0327 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  10 

1220 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0343 

1708 

8* 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC   OIL   ANAHEIM  NO  I 

0399 

Zi 

340 

7A 

MERSCHEL  P  CLAUSEN 

0JT2  01 

1735 

GLADYS  A  DUTRA 

0374 

6480 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0179  0* 

2- 

2010  8A 

BA 

R.  C*  IRVINE 

0)83 

129- 

7A 

T*J 

DAN  BARBER 

0393 

LOS  ANGELES 

MIO 

3P 

CLINTON  H,  SCOVEL 

AVI  LA  BEACH 

0403 

S  LUIS  OBISPO 

32 

*P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AIUSA   CITY  PARK    FC  1*3 

0410 

LOS  ANGELES 

21 

3*  08 

117  34 

610 

BA 

AZUSA  CITY  PARK 

0422 

09 

9 

36  38 

119  01 

3030 

: 

MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 

0425 

MAR  1 POSA 

7  300 

s 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

da  30 

CALAVERAS 

5100 

E  BAY  MUNICIPAL  U  DIST 

07 

SAN  BERDINO 

940 

L  E  METhEny 

0437 

SAN  BERDINO 

116  07 

1043 

8A 

BA 

L  A  MTR  *  PWR  OEPT 

BAKERSF1ELD  MB  A|PPQRT 

1442 

05 

-  i  1 

U  S  MEATHER  BUREAU 

05 

1720 

: 

P  G  *  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOK-OUT 

046S 

6  500 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BAPNESON  PARK 

06 

ORANGE 

BA 

BOY    SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  DAM 

0914 

06 

SAN  DIEGO 

3: 

32  4] 

116  *0 

1623 

7A 

SAN  DIEGO  MATER  DEPT 

BARSTOW 

0519 

07 

SAN  BERDINO 

15 

3*  3* 

117  02 

2162 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BARTON  FLAT 

03 

118  53 

3760 

i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIDGE 

0343 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  31 

119  55 

5165 

U  S  WEATHER  BUREAU 

8EARTPAP  MEADOW 

0996 

118  52 

6  800 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

06 

RI VERS  IDE 

2613 

8A 

c 

BEAUMONT    |RR1G  DIST 

8EAUMONT   PUMP  1 NG  PLANT 

3607 

06 

RIVERSIDE 

33  59 

116  58 

3045 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRR1G  OUT 

BEAUMONT   1  E 

9*09 

R  t  VERS  1 DE 

2605 

4f 

*P 

U  S  WB  OBSERVER 

TUOLUMNE 

6300 

HETCH  height  VTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10 

0619 

06 

LOS  ANGELES 

540 

3P 

c 

MIKE  MC  NALLY 

BEN  LOMOND  NO  2 

06T6 

0* 

SANTA  CRUZ 

4 

37  06 

122  05 

375 

5P 

IP 

HRs.  ELVA  deschane 

BENTON  INSPECTION  ST A 

068* 

07 

19 

37  31 

118  29 

5461 

MID 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

BERKELEY 

0693 

ALAMEDA 

122  13 

299 

6P 

MIDI 

c 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRrESSA  LAKE 

0  705 

02 

122  14 

*eo 

BA 

.8  « 

HARVEY  0  FRYER 

0  T 1 9 

01 

SI SK ] YOU 

6140 

s 

U  S  MEATHER  BUREAU 

S I EBE r 

073) 

02 

;  i 

41  07 

121  06 

4130 

; 

EARL  fi.  ELZEA 

big  bar  ranger  station 

0738  01 

123  13 

1260 

6  A, 

ea 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

07*1  06 

SAN  BERDINO 

34  19 

116  33 

67*3 

IP 

9P 

BIO  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

3T*2 

06 

SAN  BERDINO 

;b 

116  38 

6815 

IP 

C  H 

MRS.  MARGIE  At  SIMPSON 

BIG  BEND  PANGER  STa 

0741 

PLACER 

5739 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  DAL TON  DAM  FC223BE 

0  7-18 

LOS  ANGELES 

26 

3*  10 

in  *9 

1373 

3P 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CREEK 

0767  07 

INYO 

1  9 

37  08 

lie  29 

10060 

DEPT  MATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK.  FC  83B 

077* 

07 

117  41 

6862 

IP 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

MONTEREY 

121  47 

233 

8A 

STATE  PARK  SERVICE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  i  a 

lie  n 

23171 

*1 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0818 

13 

34  11 

lie  30 

722 

H.3 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0819 

07 

37  15 

lie  35 

SO*  CALIF.  EDISON  CO 

BISHOP  WB  AIRPORT 

0*22 

11 

37  22 

4108  MID 

MID 

C  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIOE 

0624 

07 

19 

37  22 

118  43 

9390 

,p 

3P 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 

04 

SANTA  CLARA 

37  16 

122  10 

2330 

9A 

MRS  MARY  INCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

c  at  • 

02 

21 

T20C 

i 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKWELLS  CORNER 

03 

KERN" 

10 

35  37 

119  52 

LOR 

10A 

DEAN  SAMS 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

0897 

5260 

MID 

M  ID 

Z  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

3900 

01 

DEL  NORTE 

1J 

123  *6 

4808 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLUE  MOUNTAIN 

0  9  08 

CALAVERAS 

16 

38  21 

120  22 

6070 

& 

EAST   BAY  MUNIC  UlL  DIST 

092* 

07 

RIVERSIDE 

3 

33  37 

11*  36 

266 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYThE  t  m 

0925 

07 

RIVERS  IDE 

5 

33  37 

11*  43 

390 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYThE  FAA  AIRPORT 

0927 

RIVERS  IDE 

5 

33  37 

11*  43 

393 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

0931 

0  3 

36 

5532 

e  a 

BA  8A 

RONALD  K1R8Y 

BOD  IE 

0  1 

MONO 

6  370 

5P 

5P 

NORMAN  J.  CLEAVER 

BONITA 

a 

06 

SAN  OIEGO 

33 

32  *0 

117  02 

103 

IP 

ERIC  H.  LOOS 

BOONVlLLE  MNTNC  STA 

»T3 

01 

MENDOC INO 

17 

39  01 

123  22 

6A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

09  79 

07 

117  39 

2455 

: 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

0963 

07 

SAN  DIEGO 

765 

BA 

C AL  DIV  BEACH  4  PKS 

BORREGO  SPRINGS   3  NNE 

0966 

07 

SAN  DIEGO 

33  17 

625 

6A 

8A 

01  GIORGIO  FRU 1 T 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

04 

SANTA  CflUZ 

37  09 

122  12 

2176 

VINCENT  D  LOCATELLI 

BOULE  VARD 

.0  09 

3350 

BOUQUET  CANYON 

1013 

3055 

M  ID 

L  A  WTR  *  PMR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

1016 

5347 

5P 

5P 

NEVADA    IRR1G  DIST 

BRADLEY 

1034 

0* 

MONTEREY 

7 

5*0 

BA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BRANSCOMB  2  NM 

10*6  01 

MENDOC INO 

39  4| 

123  40 

1*80 

8A 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BPAMLEY  2  SW 

1046 

07 

IMPER 1 AL 

* 

113  33 

-  100 

BA 

6A 

G 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY  ID  WSW 

1090 

01 

SI SK 1  YOU 

12 

41  3* 

5759 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

1036 

06 

if- 

33  35 

345 

6A 

BREA  FIRE  OEPT 

BREA  DAM 

1057 

06 

ORANGE 

275 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BRENTWOOD  6  Sw 

1060 

01 

CONTRA  COSTA 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BR  1 OGEPORT 

1072 

03 

6*70 

9P 

5P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

03 

it 

JB  IT 

119  17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BR  1 DGEVI LLE  4  NNW 

10B0 

HUMBOLDT 

7 

123  49 

2050 

BA 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

6R0CKWAY  SUMMIT 

i  :96 

03 

PLACER 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1112 

02 

YOLO 

23 

3a  *6 

122  09 

350 

11* 

11A 

: 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

brush  creek  ranger  sta 

11  30 

02 

BUTTE 

a 

39  *1 

121  20 

3560 

•A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STa 

1133 

PLACER 

*eeo 

s 

DEPT.  OF  MATER  RESOURCE 

BR V SON 

11*2  0* 

MONTEREY 

39  46 

121  03 

926 

ERNEST  A  MEFERLING 

buckhorn 

1  l  *9 

21 

3771 

3P 

BUCKS  CREEK  Pm 

^  1 59 

I 

39  93 

121  20 

1760 

2P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

02 

31  1* 

121  12 

3200 

ELMER  L  CRITTENDEN 

BUENA  VISTA 

SAN  BENITO 

10 

121  11 

RANCHO  OUIEN  SABE 

BULLARDS  BAR  PwR  house 

1180 

a 

39  23 

121  09 

1900 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BURBANK  FO  FC22613 

Oft 

LOS  ANGELES 

is 

680 

IP 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BURBANK  MB  AIRPORT 

!m 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  12 

118  22 

72* 

MJO 

HI[ 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL  I NGAME 

1204 

SAN  MATEO 

* 

37  33 

1  22  2  1 

10 

4P 

4P 

CITY  OF  BURLINGAME 

6URNE Y 

1214 

02 

3127 

BA 

BA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  I  5 

1219 

01 

123  28 

2130 

8  A 

PAUL  F  KAUT 

BURTON  RANCH 

1 116 

CONTRA  COSTA 

360 

1  A 

MRS  MAR  STIRTON 

BUTTE  LAKE 

1237 

0^ 

40  3* 

6 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  Pfc, 

But  tonh illom 

1244 

09 

KERN 

266 

8A 

BUENA  VISTA  M  S  DIST 

CA0A2ON 

1290 

RIVERSIDE 

IB.-. 

MILLARD  MAGER 

CABfllLLO  NAT  MONUMENT 

1292 

SAN  DIEGO 

*10 

SP 

SF 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1299 

SNTA  BARBARA 

781 

BA 

BA 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  ME  ST  SUMMIT 

1272 

07 

SAN  BERDINO 

3*  2  3 

117  3* 

*760 

c 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

01 

CALAVERAS 

; 

38    t  1 

120  19 

4696 

SO 

BA 

C AL  DIV  BEACH  *  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

12B0 

CALAVERAS 

120  22 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281  04 

1 1 

37  29 

121  *9 

3eo3 

7A 

S  F  MATER  OEPT 

CALEKICO  1  NC 

0' 

1  MPER 1 AL 

32  *l 

113  28 

12 

3P 

IMPERIAL    1 RR 1G  D 1  ST 

CALI STOGA 

L  31  2 

01 

1  7 

38  33 

122  33 

364 

6P 

CITY  OF  CAL 1 STOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

SI SK | YOU 

12 

*)  in 

122  *6 

31  it 

3P 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1  )69 

0  6 

SAN  BERDINO 

26 

116  39 

3770 

: 

STATE  DIV  OF  HWYS 

1*24  06 

SAN  DIEGO 

32  37 

116  2B 

2630 

SP 

IP 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP°PARD£E 

1428 

01 

CALAVERAS 

It 

38  13 

120  31 

8A 

8A 

6A 

: 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTfl 

02 

1 

39  38 

120  3* 

3665 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

1 1**1. 

o* 

SN  LU1 S  OBPO 

31  20 

120  41 

613 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONV] LLE  RS 

0  2 

YUBA 

8 

39  27 

121  03 

27T1 

"A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY   11  SM 

1*75 

MODOC 

.'1 

41  22 

121  03 

Bi 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER  1 

CANBy  RANGER  STATION 

1*76 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

*  3 1 2 

JP 

U  S  FOREST  SERVICE 

C A NOG A  PARK  PIERCE  COL 

146* 

Oft 

LOS  ANGELES 

1) 

118  34 

790 

*P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANTIL 

i  ,bb 

KERN 

6 

117  38 

2010 

ftP 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1*97 

PLUMAS 

• 

§ 1; 

121  03 

*335 

5P 

IP 

P  0  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  OILMAN 

lllfl 

Oft 

ORANGE 

26 

1  1  ?  -.7 

1623 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  MORKMAN 

1120 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33  57 

117  46 

1220 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  MOUSE 

02 

6 

40  05 

121  09 

2966 

IP 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

Hi* 

0* 

MONTEREY 

3*  .'9 

121  44 

423 

,P 

SP 

A  A  COLLINS  JR 

' CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

CAZADERO 

CECILVILLE  5  SE 

CEDARVI LLE 

CENTIRV1LLE  PM 
>  CHALLENGE  RANGER  STA 

CHATSWORTH  FC  24  D 
I CHATSMORTH  RESERVOIR 

CHERRY  VALLEY  DAM 

CHESTER 

! CHICO  EXPERIMENT  STA 

CHIOuITO  CREEK 
I  CHITTENDEN  PASS 

CHOLAME  HATCH  RANCH 

CHUCMUPATE  RANGER  STA 
i CHULA  VISTA 
I  CITRUS  HE IGHTS 

CLAREMONT  POMONA  COL 
J  CLARKS  PEAK  1  NE 

CLARKSBURG 

' CLARKS  valley  mudd  RCh 

CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVEROALE  3  SSE 
i CLOVERDALE  11  M 

CLOVER  MEADOWS  GS 
, COALINGA 

COALINGA  1  SE 
: COALINGA    1*  MNW 

COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET  1  NNE 
: COLByS  FC  33  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSM 
CONCORD  3  E 
COOL 
. COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
.CORNING  HOUGHTON  RanCh 

CORONA 

CORRAL  I TOS 

COTTONWOOD  CREEK 

COVELO 
, COVELO  EEL  RIVER  RS 
I  COVINA  TEMPLE  FC  193 

COYOTE  CANYON 
j  COYOTE  HELLS 

CRABTREE  MEADOM 

: CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

I  CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

I  CROCKETT 
CROWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

PCULVER  CITY 

' CUMMINGS 
J  CUYAMACA 

I cuyama  Ranch 

CUYAMA  RANGER  STATION 
i  DAGGETT  1  ENE 
i  DAGGETT  FAA  AIRPORT 
1  DANA  2  SE 

DAVENPORT 

OAVIS  2  WSW 

I  DAVIS  CREEK 

OAf 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 
I  DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 
| DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
' DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR   3  NNE 
DE  SABLA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOS  R10S 

DOUBLEBUNK  MEADOM 
' DOWNEY  FD  FC107C 
DOWNIEVI LLE   RANGER  STA 

DOYLE 
| DOYLE  5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 


DUNNIGAN 
DUNN  SIDING 
I DUNSMUf R  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 


east  park  reservoir 


EL 


DAM 


EL  CENTRO  2  SSW 
! ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 
I  ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODENA 

ELS1NORE 

ELS! NORE  4  SSE 
ESCONDIDO 
ESCONOIDO  NO  2 
ET  I  WANDA 
ETNA 
f EUREKA   WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 
FAIRFIELD 


sta 


FAIRMONT 
FALLBROO* 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
' FERNDALE  8  SSW 
f ERNDALE  2  NM 
FIDOLETOMN  lynch  RANCH 
FIGUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 

F  IV£  POINTS  5  SSM 
! FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORFNCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
FONTANA  3  N 
FONTANA  KAI SEP 
FOREST  GLEN 
F  ORE  S  T  HI L  L  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  BIDMELL 


Bft*  0 
86  7  0 

869  0' 
B  8  6  : 


907  0 
912  0 
916  0 


20*8 
:069  0 
081  0 


lee  o 

602  0 

606  0 


306,  0. 
319  0 
327,  0 


334  o; 
346  0 
362;  0 


572  0 

2577  0 

58o  o 

196  0 

640  0. 
709  06 
713  0" 
728  O1 

731  0 

749  0 
736  0 

760j  0' 
773  06 
803  0< 

612  06 


023  0 
030  0 
0  36  0 


COUNTY 


MARIPOSA 

SONOMA 

SISKIYOU 

MODOC 

BUTTE 

YUBA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 
PLUMAS 


BUTTE 
MAOERA 
SAN  BENITO      I  20| 

SN  LUIS  OBPO  2* 

VENTURA  10 

SAN  OIEGO  33 

SACRAMENTO  23 

LOS  ANGELES  26 

PLUMAS  6 

YOLO  23 


2  3 


GLENN 
SISKIYOU 
LAKE 
SONOMA 
SONOMA 
MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 
TRINITY 

BUTTE 

los  angeles 
monterey 
Shasta 
placer 

YUBA 
COLUSA 
CONTRA  COSTA 
EL  dopadc 

SISKIYOU 


RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INTO 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 

TULARE 
SAN  DIEGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COST A 
MODOC 

LOS  ANGELES 


23 


LOS 


SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 


MODOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 

INYO 

TEHAMA 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 

STANI slaus 

STANI SLAUS 

BUT  TE 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

YUBA 

NEVADA 

MENDOC INO 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SIERRA 


LASSEN 

LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SAN  BERDINO 
S I SK I  YOU 
FRENSO 

RIVERSIDE 

COLUSA 

SAN  DIEGO 

IMPERIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

DEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 

ORANGE 

RIVERSIDE 


SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  BEROINO 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

MARIPOSA 

TULARE 

SOLANO 

SOLANO 


BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 

FRESNO 
LASSEN 
FRESNO 
SACRAMENTO 
SAN  BEROINO  1 
SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
SISKIYOU 
MODOC 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1*25 
1040 
2980 
4670 


23  7290 

0  12 
9  01 
7  Ob 

1  16 


*P  4P 


1201 
3910j 
141  6A 


1360  BA  6A 
320     BA  BA 


0  21 

0  21  |  v— 

3*  1640 

42  2500 

43  3160 
07  3675 
41  3280 


10600 
1365 
.  151* 


1265 


a*  e 


0  22  *750 

1  2  3  3650 
6  32  -  194 

6  23  1200 

7  59  3225 
1  30  1910 
0  51  3700 


123       1  125 


36  ,  6200 


B  1" 

1  09 

7  27  |  1972 

J    30  1090 

3  20  2340 

0  60  3200 

3  19  1240 
4496 


671     6P  6P 


4650      BA  6A 

2170 

27*9 

1975, 

1915  MID  MID 
3320  8A 

60     8A  6A 


0  50       2895  8A  6A 

4240  10P 

4383  7A  7A 

1313  8 A  6A 


1610 
2*20 
9470 


1205      8*  6A 


5  3*--       30  9P  SP 

0  40        713  9P  5P 

B  3*  2073  9P| 

1-3  1711  IP  IP 

9    |4  96*5  MJD 


1  190 

2912 

-.3    MID  HI! 


MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
MRS*  RUBY  La  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATMAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS.  MARCELLA  HILL 

U  S  PLANT    INTRO  GRDN 
S  DEPT  OF  MTR  RESOUFCES 
VICTOR  L  HASKIN 
EVERETT  C  HATCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  SALT  COMPANY 
JAMES  D  G0O0R1DGE 
1  6RACKETT  OBSy 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

DICK  MUDD 
JOHN  R  JARDINE 
C  IVAN  GLENDINNlNG 
ELMER  M  OLSON 
ELMOOD  R.  ZIMMERMAN 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
U  S  FOREST  SERVICE 

MALTER  roach 
ELMERTa  B.  BENNETT 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  *  M  L  SERVICE 
i       SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 
P   G  ♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
M  B  THRELKEL 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

S  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
l       GRANT  M  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
S  HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  MELLS  SVC  STA 

S  ST  OF  CALIF   SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
STATE   DIV  OF  HMYS 
CLUB  SAN  MORITZ 
C»h  SUGAR  REFINING  CO 

S  CALIFORNIA  OMR 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 

|  MISS  NANCY  M  INGRAM 
JOHN  S  ROwELL 
I       HELIX    IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  MATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

RICHARO  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  8OY0  OESERT  RH 
i       DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
S  CALIFORNIA  OMR 
P  G  *  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
;  COUNTY 


KEN  C.  BRATTON 
I       P  G  +  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 
PETER  C.  FREY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
OOMNEY  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 
I        FRANK    M  ROWLAND 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 
W  D  MC  LEAN 

MPS.    NANCY   LYNN  GOODMAN 
EARL  K  WOBSER 
WALLACE    E.  MARSHALL 
S  STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 


ORLAND  UNIT  MU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  MATER  DEPT 
1  P  G  ♦  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
C    NORMAN  ADAMS 
HOMER   F    W ANNAH AKE R 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

CLOSED  2/2/66 
DARWIN  M  TING 
ESCONOIDO  F|RE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE   £  BUCHNER 

u  s  weather  Bureau 

MERCED  I RR I G  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOr 
POLICE  DEPARTMENT 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 


mrs  lisa  ferguson 
mrs  m  s  hieronymus 
,  roll  1 n  2  boyton 
wentwortm  lynch 
u  s  forest  service 
ventura  co  fire  dept 

Raymond  Thomas  ranch 
cal  dept  fish  *  game 
so  cal  i f  edison  co 
u  s  bur  reclamation 
roland  w  getchell 
kaiser  steel  corp 
mrs  b  e  eslick 
u  s  forest  service 
u  s  forest  ! 

L  J  FEE 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  1 

|      DIVISION  | 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

I  TEMP. 

!  PRECIP. 

si 

SPECIAL 

-  wt  —  

3161 

01 

MENDOCINO 

17  39  27 

123  48 

80 

ea 

BA 

: 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 

FORT    BRAGG  AVIATION 

MENDOCINO 

17 

U  S  WB  OBSERVER 

FORT  DICK 

31  7) 

01 

DEL  NORTE 

IT 

41  52 

12*  09 

46 

BA 

BENNY   L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESE 

3176 

01 

SISKIYOU 

12 

41  39 

122  43 

: 

CARL  C  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

»1B2 

01 

12 

122  51 

123  15 

2720 

4>P 

4P 
6P 

U  S  FOREST  SERV | CE 

FORT  ROSS 
FREEDOM  S  NNW 

3232 

01 

SONOMA 
SANTA  CRUZ 

17 

20 

38  31 

37  03 

121  49 

1495 

: 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

3242 

02 

SHASTA 

23 

40  42 

122  38 

1100 

BA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3237 

FRESNO 

27 

MID 

:  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

3261 

FRESNO 

36  59 

119  43 

410 

•A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMAT ION 

FULLERTON  ARROUES  BCM 

3279 

06 

ORANGE 

117  55 

315 

MISS  M  ARROUES 

FULLERTON  DAM 

ORANGE 

2  6 

l\  \t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MILLCREST  Rv 

32  ee 

06 

ORANGE 

33  53 

117  55 

33C 

SP 

FULLERTON  MUN  UTIL  D£PT 

GARBERv ILLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

8A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

issa 

EL  DORADO 

1 

38  30 

120  31 

1940 

8A 

GASduET  RANGER  STATION 

3357 

DEL  NORTE 

1  7 

41  92 

123  58 

384 

8A 

U  s  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

03 

MONO 

38 

3T  45 

119  06 

8970 

Mil 

SO.   CAL 1 F |  EDISON  CO* 

GEORGETOWN 

02 

EL  DORADO 

1 

120  31 

2701 

BA 

c 

MlLLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3  3  8- 

02 

EL  DORADO 

1 

38  55 

120  47 

3001 

•A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERSER  RANCH 

3387 

04 

SANTA  CLARA 

37  22 

2140 

BA 

MRS  HILDA  DRAGH I 

GERLE  CREEK  CAMP 

3  3  68 

02 

EL  DORADO 

120  23 

3400 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

GIANT  FOREST 

TULARE 

9 

36  34 

6412 

8A 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  0AM  NO  2 

3402 

0  6 

SNTA  BARBARA 

32 

34  31 

119  41 

1550 

6P 

SAnTA  BARBARA  WTR  DEP 

GI6SON  HWY  MNTNCE  STA 

3409 

02 

SHASTA  . 

23 

41  01 

122  24 

1650 

BA 

BYRON   F»  CLARKE 

GILLESPIE  FIELD 

34]  j 

06 

SAN  01EGO 

33 

32  49 

116  58 

367 

3P 

SP 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROT 

3417 

04 

SANTA  CLARA 

10 

37  00 

121  34 

194 

9A 

9A 

G1LROY  FIRE  DISTRICT 

GILROT  8  NE 

3419 

04 

37  02 

121  26 

1050 

c 

WILLIAM   J  KICKHAM 

GILROV  1*  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  06 

121  20 

1350 

BA 

SETH  E  AUSER 

GLENDALE  STAPEN  FC295G 

34  50 

0  6 

LOS  ANGELES 

1  3 

3*  09 

118  16 

530 

5F 

Ralph  sTapenhoRST 

GLENDORA  WEST  FC  IBS 

3452 

06 

LOS  ANGELES 

34  08 

117  52 

822 

5P 

GLENNVILLE 

3463 

KERN 

43 

118  42 

3140 

5P 

J 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

GLFNNV 1 LLE  FULTON  AS 

KERN 

10 

35  44 

3S00 

A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3489 

07 

IMPER 1 AL 

6 

32  53 

114  52 

483 

5P 

GOLD  RUN 

1*91 

PLACER 

1 

39  10 

120  52 

3240 

JOHN   F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

3502 

0* 

SAN  BENITO 

36  33 

121  18 

2350 

c 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

3529 

09 

Tuolumne 

38  09 

119  36 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANT  GROVE 

3591 

05 

TULARE 

6600 

8A 

8A 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

3564 

01 

SISKIYOU 

12 

41  38 

5085 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

39  13 

121  04 

2640 

8A 

c 

RAYMOND  SHINE 

GRATON  1  W 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

6P 

HOMER   L  PARNELL 

GREENV1 EW 

3614 

01 

SI  SKI  YOU 

122  54 

2816 

12M 

mrs  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

PLUMAS 

e 

to  00 

3560 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

3649 

09 

EL  DORADO 

38  38 

120  31 

3855 

GROVELAND  i 

1669 

05 

TUOLUMNE 

37  50 

120  14 

2825 

c 

DUANE  J  COX 

GROVELAND  RANGER  STA 

TUOLUMNE 

37 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERnEvILLE 

SONOMA 

22 

8A 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

)7C  > 

06 

LOS  ANGELES 

3<t  16 

118  16 

2450 

SP 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3440 

SP 

JAMES  P  KINDRED 

HA  I  WEE 

3710 

07 

INYO 

19 

36  08 

117  57 

3825 

«i 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

HALF  MOON  BAY 

3714 

SAN  MATEO 

37  28 

60 

5P 

SP 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

»» 

PLUMAS 

121  05 

C 

ALBION  A  SARGENT 

MANFORD 

3747 

KINGS 

36  20 

242 

5P 

9P 

STATE  01V  OF  FSTRY 

HANSEN  0AM 

3751 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3k  16 

118  24 

1100 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

3761 

01 

12 

<tl  48 

123  23 

BA 

8A 

C  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

0-' 

SHASTA 

23 

40  2  2 

122  58 

2710 

6A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLEBRIGMT  DAM 

8 

121  16 

BA 

CORPS  OF  engineer: 

HAT  CREEK  RS 

)821 

02 

SHASTA 

21 

40  48 

121  30 

3346 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PM  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

<t0  36 

121  33 

3013 

94 

P  G  *  E  Company 

hayfielo  pumping  plant 

3855 

33  42 

113  38 

1370 

9A 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

39 

40  33 

123  10 

234Q 

■A 

HAYWARC  6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

935 

c 

MRS  MARY  JO  DR  E  NN  AN 

HEALOSBURG 

3875 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

6P 

HEALOSBURG  FIRE  DEPT 

HEALOSBURG  NO  Z 

i"?  7  « 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

BA 

WALDO  F  IvERSON 

HEMET 

3696  06 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

1630 

LAKE   MEMET   MUN  WATER 

HENSMAW  dam 

1914 

06 

SAN  0IEGO 

33 

33  14 

2700 

BA 

BA 

c 

v 1  ST  A   1 RR 1&  Dl SI 

HERNANDEZ  2  NW 

1929 

SAN  BENITO 

20 

120  55 

HERNANDEZ   7  SE 

3928 

04 

SAN  BENITO 

36  IS 

120  42 

2765 

c 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPERI  A 

39)5 

07 

SAN  8ERDINO 

13 

117  18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCh  HETCHY 

)939 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

3870 

BA 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HIDDEN   VALLEY  RANCH 

NEVADA 

6 

39  02 

1480 

CLARENCE   E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

ALPINE 

8650 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

HILTS 

01 

SISKIYOU 

1  2 

42  00 

1  22  38 

2900 

8A 

BA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

LAKE 

23 

3?  51 

122  43 

2960 

BA 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  MEADOWS 

TULARE 

9 

36  22 

118  39 

8300 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOEGEES  FC  60  A 

W|l 

0  6 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2650 

9P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLLISTER 

4022 

SAN  BENITO 

20 

36  91 

121  24 

SP 

9P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

4023 

04 

SAN  BENITO 

i  a 

36  51 

121  24 

284 

c 

CITY  OF  MOLL  I  STEP 

HOLLISTER   10  ENE 

4039 

04 

SAN  BENITO 

36  33 

121  14 

2578 

c 

MRS  EDA  C  MUBBELL 

MONEYDEW  2  WSW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

IT 

375 

8A 

MRS    ANNE   M  ADAMS 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

35 

41  03 

123  40 

BA 

BA 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

4084 

HUMBOLDT 

4  02 

123  39 

315 

8A 

E 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  8  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 
22 

39  01 

2510 

MRS •    JANICE   M.  WALL 

HOPLAND  largo  station 

4100 

MENDOC 1  NO 

123  07 

550 

" 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

hossack 

4120 

TULARE 

36  11 

118  37 

7100 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

06 

SN  LUIS  OBPO 

120  23 

715 

MRS   LURLINE    R  BROWN 

huckleberry  lake 

4148 

TUOLUMNE 

38  06 

119  43 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  01ST  GRAVES  RCH 

4166 

02 

TEHAMA 

23 

122  33 

770 

5P 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

4170 

05 

CALAVERAS 

120  22 

7Q20 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

0  5 

FRESNO 

119  13 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MURKEY  CREEK  PARK 

MAI  06 

RIVERSIDE 

33 

4390 

RIVERSIDE  CO  PK  OEPT 

HYAMPOM 

4191 

01 

TRINITY 

123  27 

1260 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDlEWlLO  HWY    MNTNC  STA 

4202 

0  1 

DEL  NORTE 

i? 

41  5* 

1250 

SP 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IDRIA 

it  2  04 

05 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

2650 

4P 

NEW   IDRIA  MINE  ♦  CHEM 

IDVLLW1LD  RANGER  STA 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5397 

9P 

SP 

C  M 

U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL 

IMPERIAL 

32  51 

113  34 

6P 

IMPERIAL   IRRlG  DIST 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

0  7 

IMPER 1 AL 

6 

32  90 

115  34 

-  SB 

MID 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

INYO 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

CM 

L  A  WTR  4  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ON  I  ON  VLY 

0  I 

INYO 

118  20 

9175 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

IND10  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

b 

116  15 

84 

BA 

m 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

KERN 

35  39 

117  49 

2440 

9P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

InyokERn  arm] TAGE 

4280 

0' 

KERN 

2220 

Hit 

U  S  N  0  T  5 

I  ONE 

AMADOR 

16 

38  20 

'lo  56 

280 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

PLACER 

1 

39  06 

120  52 

2840 

BA 

EMMET T  F <  Hi LL 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

SAN  BERDINO 

34  08 

922 

It 

7A 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

02 

MOOOC 

:i 

120  IS 

5300 

9P 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

TULARE 

35  58 

118  32 

BA 

JOSHUA  TREE 

4  }  s 

07 

SAN  BERDINO 

34  09 

116  19 

2780 

9P 

ERNEST  M  vET TER 

JULIAN 

4412 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4215 

c 

ZENOS  Y  COLEMAN 

JULIAN  WYNOLA 

4418 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3650 

7P 

CHARLES  V1LINEK 

JUNCAL  DAM 

4422 

SNTA  BARBARA 

32 

2075 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

4442 

05 

FRESNO 

" 

119  06 

9110 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

KEE  RANCH 

4467 

SAN  BE  RO  I  NO 

34  10 

4325 

BA 

KEE  Ranch 

KELLOGG 

01 

SONOMA 

22 

38  40 

122  40 

1800 

9A 

MRS  RUTH  F  flUBINOW 

KELSEYV 1 LLE 

4488 

02 

LAKE 

23 

122  30 

1385 

9A 

CO  FARM  ♦  HOME  AOV 

KENTFIELO 

4900 

01 

17 

37  37 

1  22  33 

90 

9A 

4308 

05 

SAN  JOAQUIN 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4518 

05 

TULARE 

35  57 

118  29 

3650 

7A 

MRS  LILA  LOFBERG 

VKERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

KERN 

33  28 

118  47 

970 

5P 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

4523 

KERN 

118  26 

2703 

9P 

9P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

4934 

KINGS 

1 1 

36  00 

119  58 

310 

BA 

6A 

BA 

STANOARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  station 

4536 

KINGS 

1 1 

36  04 

120  05 

508 

6P 

6P 

P  G  +   E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544  02 

SHASTA 

23 

40  61 

121  32 

2646 

UA 

P   G  *    E  COMPANY 

KING  CITY 

4555 

04 

MONTEREY 

\l 

36  12 

121  08 

320 

SP 

SP 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

KLAMATH 

4377 

01 

DEL  NORTE 

41  31 

124  02 

25 

" 

MID 

HAROLD  OEL  PONTE 

KNEELAND    10  SSE 

4987 

01 

40  38 

123  54 

2356 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4990 

09 

STANI SLAUS 

37  48 

120  39 

315 

fit 

80 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KNIGhTS  VALLEY 

6593 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122  40 

480 

6P 

6P 

6P 

MRS*  FRANCE  S  E •  SWANK 

KORBEL 

HUMBOLDT 

40  52 

145 

6P 

DENN I S  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

4616 

02 

EL  DORADO 

1 

38  48 

120  09 

5700 

c 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENTA  FC  251 

4628 

06 

LOS  ANGELES 

13 

118  13 

1565 

SP 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

LAFAYETTE  Z  NNE 

4633 

CONTRA  COST A 

4 

37  55 

122  06 

BA 

ROSS  R  SANBORN 

•LACUNA  BEACH 

4647  06 

ORANGE 

33 

33  33 

117  47 

3! 

4P 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

01 

ORANGE 

33 

117  40 

210 

: 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

122  16 

670 

6P 

james  c  allen 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

38  29 

120  01 

7500 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

46  71 

07 

SAN  BERDINO 

15 

117  11 

5205 

SP 

LAKE  ARROWHEAO  F  0 

LAKE  ELEANOR 

4679 

09 

TUOLUMNE 

37 

119  33 

4662 

s 

MjETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

01 

TRINITY 

40  01 

123  24 

c 

LEONARO  M  MILLER 

LAKE  P1LLSBUR Y  NO  2 

4691 

01 

LAKE 

39  25 

122  59 

1740 

SP 

SP 

PAUL  G.  RESSLER 

L AKEPORT 

4701 

23 

122  39 

1347 

9P 

SP 

GEORGE  R  TURNBULL 

STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t\ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

LAKE  SABRIMA  

■.705 

INYO 

19 

37 

13 

lie  37 

9065 

LAKE SHORE 

SHASTA 

23 

40 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

0  6 

SAN  DIEGO 

25 

32 

52 

116  53 

44'. 

LAKE  SOLANO 

4712 

0  2 

SOLANO 

23 

38 

29 

122  00 

1B0 

LAKE  SPAULOING 

4713 

02 

NEVAOA 

: 

39 

19 

120  38 

5136 

LAKE  SPAULOING  DAM 

47)  4 

02 

NEVADA 

20 

120  38 

4960 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

0  6 

SAN  DIEGO 

33 

33 

10 

117  00 

1500 

LA  MESA 

471^ 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32 

117  01 

530 

LANCASTER 

o1 

LOS  ANGELES 

15 

34 

42 

118  09 

2  330 

LA  PANZA  RANCH 

4  76  7 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24 

23 

120  10 

1550 

LA  PORTE 

-77} 

PLUMAS 

• 

39 

41 

120  39 

4973 

LAS  PLUMAS 

Vi 

BUTTE 

B 

LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 

4838 

0] 

SISKIYOU 

12 

41 

-4 

MIS 

LA  VERNE  HTS  FC  560  6 

4  840 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34 

07 

117  45 

1235 

LAYTONVILLE 

-851 

01 

MENDOCINO 

39 

42 

123  29 

1640 

LE8EC 

05 

KERN 

1( 

34 

lie  52 

3565 

LECHUZA  PT   STA  FC  3528 

4B67 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

0* 

118  33 

1600 

LEESVI LLE  KEEGAN  RANCH 

4880 

02 

COLUSA 

23  39 

09 

122  26 

1330 

LE  GRAND 

66S4 

05 

MERCED 

27  37 

14 

120  19 

255 

LEHMAN  RANCH 

4886 

09 

EL  OORADO 

16 

36 

121  01 

LEMON  COVE 

o* 

TULARE 

36 

23 

119  02 

313 

LIGHTS  CREEK 

4932 

PLUMAS 

) 

"0 

3320 

LINDSAY 

-9  5  7 

0  5 

TULARE 

36 

11 

119  04 

395 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

4977 

0  2 

PLUMAS 

e 

39 

50 

120  13 

5730 

LITTLE  TUJUN&A  GOLD  CR 

49  86 

06 

LOS  ANGELES 

13  3* 

19 

lie  le 

2750 

LITTLE  VALLEY 

6991 

02 

LAS  SEN 

2  1  40 

54 

121  11 

4180 

LIVERMORE  2  SSW 

4997 

04 

31 

39 

121  47 

545 

LOCKWOOD  2  N 

50]  7 

MONTEREY 

II 

35 

38 

121  09 

1  104 

LODI 

50  32 

SAN  JOAQUIN 

16 

38 

07 

121  17 

40 

LOMPOC 

5. 164 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34 

39 

120  27 

95 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

5067 

07 

INYO 

19 

36 

27 

lie  03 

3790 

LONE  TREE  CANYON 

SAN  JOAQUIN 

27 

420 

'LONG  BEACH 

SO  82 

06 

LOS  ANGELES 

13  33 

46 

118  12 

LONG  BEACH  WB  AP 

5 :  e-> 

06 

LOS  ANGELES 

33 

116  09 

LONG  VALLEY    INSP  STA 

5  j  8  g 

03 

SIERRA 

39 

41 

120  01 

5060 

LOOKOUT   3  WSW 

5093 

02 

MODOC 

21 

41 

12 

121  12 

4180 

LOftAIHE 

0' 

KERN 

10 

3*. 

lie  26 

2720 

LOS  ALAMOS 

5107 

Ot 

SNTA  BARBARA 

33 

34 

120  17 

565 

LOS  ANGELES  W9  AIRPORT 

5114 

LOS  ANGELES 

1 ! 

33 

it 

lie  23 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

5115 

LOS  ANGELES 

03 

ne  14 

270 

LOS  6ANOS 

51  I  8 

05 

MERCED 

27 

37 

03 

120  51 

125 

L  ■  ■     BANC     ftfi&iJPlJA    P  ANCH 

MERCED 

27 

36 

LOS  GATOS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

37 

14 

121  58 

365 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CLARA 

1  1 

122  02 

2215 

LOS  PRlETOS  RANGER  STA 

06 

SNTA  BARBARA 

3i 

34 

33 

1029 

LOST  MILLS 

5151 

09 

35 

37 

119  41 

285 

LOWER  '  I BBEY  RIOGE 

5  160 

05 

TUOLUMNE 

37 

01 

119  53 

6  500 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33  32 

116  56 

S40 

LOYALTON 

5171 

02 

SIERRA 

B 

39 

41 

120  IS 

4936 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

St  92 

07 

SAN  BERDINO 

34 

26 

116  57 

3040 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

04 

MON  T  E  R  E  Y 

33 

33 

121  27 

393 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

SAN  BERDINO 

34 

1160 

LYTLE  CREEK  PH 

52  1  5 

06 

SAN  BERDINO 

21 

12 

117  27 

2250 

lytle  creek  Ranger  sta 

5218 

0  6 

SAN  BERDINO 

34 

117  29 

2760 

MADELINE  MNTNC  STA 

9231 

0  2 

LASSEN 

120  28 

5  300 

MADERA 

5  2  3  3 

MADERA 

21 

)6 

^8 

266 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

01 

TRINITY 

17 

123  32 

2773 

52  58 

02 

LAKE 

23 

)8 

31 

122  47 

2395 

MAMMOTH  PASS 

528- 

MONO 

37 

119  02 

9500 

MAMMOTH  POOL 

!  5 

MADERA 

21 

37 

21 

119  19 

MANDEVILLE  ISLANO 

OS 

SAN  JOAOUIN 

27 

)P 

02 

10 

MANTECA 

5303 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

47 

121  12 

MANZANA  SCHOOL 

5108 

Qt 

SANTA  BARBARA 

3  0 

34 

120  00 

1200 

MANZANITA  LAKE 

5311 

02 

SHASTA 

23 

40 

32 

121  34 

5650 

MARE  ISLAND 

5)33 

01 

SALANO 

!o 

122  16 

52 

MARICOPA 

9  )  )  8 

05 

KERN 

35 

05 

119  23 

MARIPOSA 

05 

MARIPOSA 

27 

29 

119  58 

2011 

MARKLEEV1 LLE 

03 

ALPINE 

3 

38 

42 

119  67 

5546 

MARTINEZ   3  S 

5  3  7  ] 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

SI 

122  08 

225 

MARTINEZ   3  SSE 

5372 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

SB 

122  06 

24  3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

04 

CONTRA  COSTA 

38 

01 

122  06 

26 

MARYSV I LLE 

YUBA 

1 

39 

MATHER 

S4  0O 

0' 

TUOLUMNE 

37 

37 

S3 

119  51 

4315 

MC  CARTMY  POINT 

02 

TEHAMA 

23 

11 

121  41 

MC  CLOUD 

SISKIYOU 

21 

122  08 

3300 

MEADOW  LAKE 

54  96 

05 

FRESNO 

37 

0! 

44B0 

MECCA  2  SE 

5502 

07 

RIVERSIDE 

33 

33 

116  03 

-  175 

MEDICINE  LAKE 

5505 

01 

SI  SKI  YOU 

12 

41 

39 

121  37 

6T26 

MENOOTA  DAM 

552  8 

FRESNO 

2: 

36 

120  22 

MERCED  FIRE  STATION  2 

5532 

05 

MERCED 

37 

18 

120  29 

169 

MERCED  2 

55  35 

05 

MERCED 

37 

120  29 

170 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

FRESNO 

3  6 

62 

ME VERS  4  SW 

5  5  7  1 

B  1 

EL  DORADO 

SB 

49 

120  01 

6470 

MEYERS   INSPECTION  STA 

EL  DORADO 

38 

91 

120  01 

6342 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

02 

PLACER 

39 

03 

120  64 

3650 

MI DOLE TOWN 

3598 

02 

LAKE 

2: 

122  37 

1122 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

562) 

0) 

LASSEN 

IB 

40 

OB 

120  21 

MILL  CREEK  NO  2 

3629 

0  6 

SAN  BERDINO 

26 

09 

117  02 

2940 

MILL  CREEK  INTAKE 

56  3  2 

06 

SAN  BERDINO 

3<. 

05 

4943 

MILO  5  NE 

566" 

09 

TULARE 

1 

)6 

17 

118  46 

3400 

56  79 

TEHAMA 

40 

21 

121  36 

4911 

MINERAL  KING 

0' 

Tulare 

36 

MIRANDA  4  SE 

5711 

0  1 

HUMBOLDT 

■ 

40 

]  i 

123  47 

263 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

571  3 

01 

HUMBOLDT 

4f 

12 

123  46 

370 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

0T 

SAN  BE  RD I  NO 

34 

115  32 

MITCHELL  MEAOOW 

9723 

09 

FRESNO 

11 

118  43 

9700 

MODESTO 

5738 

09 

STANI SLAUS 

37 

121  00 

91 

MODESTO  2 

574] 

05 

STANISLAUS 

37 

3' 

121  00 

92 

MOJAvE 

5756 

07 

KERN 

33 

03 

118  10 

2735 

MOjAvE  2  ESE 

5TS( 

07 

KERN 

• 

35 

02 

118  09 

2680 

MONACHE  MEADOWS 

Tulare 

L( 

36 

13 

118  10 

7900 

MONO  LAKE 

5-79 

o*. 

mono 

)8 

MONTAGUE   3  NE 

57B5 

0  1 

SISKIYOU 

45 

122  28 

2640 

MONTEREY 

5799 

04 

MONTEREY 

36 

121  54 

383 

MONT  1  CELLO  DAM 

58  1  B 

0  2 

22 

38 

30 

122  07 

505 

MOORPARK  1  SSE 

9623 

06 

VENTURA 

33 

118  33 

520 

MORAINE  CREEK 

9632 

OS 

TULARE 

11 

43 

lie  34 

8840 

HORENA  DAM 

06 

SAN  DIEGO 

33 

116  31 

3075 

MORGAN  HILL   2  E 

5664 

04 

SANTA  CLARA 

37 

01 

121  37 

225 

MORGAN  HILL  6  WNW 

58-6 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37 

09 

121  46 

MORGAN  HILL  SCS 

565  3 

SANTA  CLARA 

20 

37 

08 

121  39 

MORONGO  VALLEY 

SAN  BERDINO 

)4 

25M 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

5866 

04 

SN  LUI S  OBPO 

35 

22 

120  51 

115 

MORRO  BAY   3  N 

5869 

04 

SN  LUI S  OBPO 

35 

23 

120  51 

MOUNTAIN  PASS 

58  90 

07 

SAN  BERDINO 

35 

28 

115  32 

4739 

MT  BALDY  FC  85G 

5900 

06 

SAN  BERDINO 

2  8 

3- 

117  39 

4275 

MT  BALDY  NOTCH 

5901 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34 

117  37 

7735 

MOUNT  DANAHER 

5909 

02 

EL  DORADO 

45 

120  40 

3406 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

04 

CONTRA  COSTA 

121  56 

2100 

MT  GIVENS 

592  7 

FRESNO 

21 

119  05 

9500 

59)3 

04 

SANTA  CLARA 

3' 

20 

121  39 

4206 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SI  SKI  YOU 

122  00 

4250 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

5956 

03 

PLUMAS 

40 

02 

120  53 

6  760 

MOUNT  MADONNA 

',9  7  * 

SANTA  CRU2 

2C 

37 

121  43 

1BO0 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

07 

RIVERSIDE 

33 

42 

116  33 

8417 

MOUNT   SHASTA  SK |  BOWL 

"•9  8  0 

S 1  SKI YOU 

i 

22 

122  12 

7841 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5  9f>: 

01 

SISKIYOU 

22 

122  14 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

02 

SISKIYOU 

23 

19 

122  19 

3  344 

MOUNT   TAMALPA 1 S  2  SW 

MAR  IN 

17 

37 

122  36 

1475 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

1  0  06 

LOS  ANGELES 

34 

118  04 

5709 

MUIR  WOODS 

6027 

MAR  IN 

17 

122  34 

171 

MUMSO  BASIN 

60  3  2 

TRINITY 

35 

12 

122  32 

5700 

NACIMlENTO  DAM 

6  0  5  6 

04 

SAN  LUIS  OBPO 

24 

33 

120  33 

770 

NAPA    5  NNW 

6067 

01 

NAPA 

17 

38 

122  18 

30 

FNAPA  STATE  HOSPITAL 

60  74 

01 

NAPA 

17 

36 

122  16 

220 

NAVARRO   1  NW 

6  1  05 

01 

MENDOCINO 

17 

123  34 

6115 

01 

SAN  BERDINO 

3* 

50 

114  36 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

SAN  BERDINO 

114  37 

913 

NEVADA  CITY 

61  36 

02 

NEVADA 

39 

121  01 

2600 

NEWARK 

6  144 

04 

ALAMEDA 

37 

31 

122  02 

10 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


S  CALIF  ELEC  POWER  CO 
'  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRRIG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 
+  E  COMPANY 


ID  5F> 


ESCON0I0O  MTL  wTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS.  MAE    t -  MARTENS 

MICHAEL  C  L I  BSE Y 


8A     8A  8A 

C 

8A  6A 

MI  O 
6P  6P 


5  Pi     5P     5  PC 


U  S  NAT  PARK  SERVICE 
LOUIE   A.  AMASON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
Ivan  r  lEhman 

KAwEAH  LEMON  CO 

S  CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
FRANK  DE  CHAINE 

S  DEPT  OF  wTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  KAThERINE  E  HINOS 
MRS  M  I  OUARTERMAN 
ARCHIE  M  wEFERLING 

city  of  lodi 

lompoc  water  treat.  pl. 

l  a  wtr  *  pwp  dept 

eowaro  c  gerlach 

john  w  teed 
jus  weather  bureau 

charles  h  gray 

charles  shepherd 

burrell  reed 

lauren  payne 
jus  weather  bureau 

la  co  air  pol  con  dist 

|  roger  c  rice 

AReuRUA  RANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
S  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MRS  FRANCE  PRITChARD 

STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  MWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  M  E  MAHNKE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  SO,  CALIF.  EDISON  CO. 

ZUCKERMAN-MANDEvlLLE 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
i     u  s  NAT  Park  service 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABR I ELLE  WILSON 
ELOISE    B  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMEP 
ERIC  JAMES  BENSON 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MARYSVILLE  FIRE  OEPT 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I       ROYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  KRFM 

R*  L.  JEFFREDO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

FRANK  F  MOlTOZA 

CITY  OF  MERCEO 

MERCED  IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
l       J.  BRIAN  HAYES 

STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

I       U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
ROBERT  8.  STEVENS 
GARY  T.  PEOERSEN 

I       CAL  DIV  6EACM  *  PKS 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  OEPT 
KDOL  RADIO  STATION 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
l       JACK  PRESTON 

BRUCE  A.  KOSENA 
ROBERT    J  RENARD 

u  s  bur  reclamation 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 
MORRO  BAY  f  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
STATE  DIV  OF  HWYS 
JUDITH  M.  RAOY 
MT  BALDY  SK 1   LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PARK 
SO, CALIF,  EDISON  CO. 

I       LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 
Si  CALIF.  DEPT.  OF  WATER 
JACK  I  SCHELL 
MT  SAN  JACINTO  STATE  PK 
I  CLOSED  : 

S  DEPT  WATER  I 

u   u  s  weather  bureau 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
I      US  KB  OBSERVER 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S{  DEPT  WATER  RESOURCES 

MONTEREY  CO  FCWCD 

R.  H.  JORGENSEN 

NAPA  ST  MOSP.FIRE  OEPT 

MASON! TE  CORPORATION 

CITY  OF  NEEDLES 

FED  AVIAT ION  AGENCY 
I  CITY  OF  NEVADA  CITY 
I  LESLIE  SALT  COMPANY 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

VVU  111  1 

*- 
0 

< 

O 

LATITUDE 

LONGITUDE 

newbuRy  P*">  *  sw 

61*9 

06 

VENTURA 

3 

3*  09 

116  36 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

I 

3*  23 

1  18  32 

NEWHALL  RANGER  sta  c 

6  16* 

06 

LOS  ANGELES 

2 

34  22 

118  31 

NEWMAN  2  NH 

6166 

05 

STANISLAUS 

2 

37  21 

121  03 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 

6175 

ot 

ORANGE 

3 

33  36 

117  53 

NICOLAUS  2 

619* 

0< 

SUTTER 

38  36 

121  33 

N IGHTINGALE 

6196 

0' 

RIVERSIDE 

33  35 

116  27 

NIL AND 

6197 

:  1 

IMPERIAL 

33  17 

113  31 

NJPOMO  2  NW 

6207 

0  6 

SN  LUIS  OBPO 

3( 

?5  0* 

120  30 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

6252 

H 

MADE R A 

27    3  7  I* 

119  30 

NOVA TO  6  WNW 

6290  01 

MAR  IN 

38  08 

122  43 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

6305 

03 

STAN1 SLAUS 

37  52 

120  32 

OAK  KNOLL  RANGE"  STA 

6329 

01 

SISKIYOU 

1. 

41  50 

122  51 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

6335 

0*.  ALAMEDA 

37  4* 

122  12 

OAKVILLE    1  WNW 

6351 

01 

NAPA 

36  27 

122  29 

OAKVILLE   4   SW  *  2 

6356 

1 

38  2* 

122  28 

OCCIDENTAL 

6370 

SONOMA 

38  25 

122  39 

OCEANS  IDE 

6377  06 

SAN  DIEGO 

i 

33  12 

117  23 

OCEANSIOE  PUMPING  PL 

6379 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  13 

117  21 

OCOTILLO  WELLS 

6383 

)7 

SAN  DIEGO 

t 

33  07 

116  06 

OILFIELDS  JOAOUlN  ROG 

6395 

05 

FRESNO 

» 

36  18 

120  24 

i  OJAI 

6399 

06  VENTURA 

3. 

3*    2  7 

119  13 

1 OLINDA 

6*32 

ORANGE 

26    3  3  55 

117  91 

. ONION  VALLET 

6*52  02 

PLUMAS 

e 

39  48 

120  53 

ONO 

6*55 

0  2 

SHASTA 

2 

*0  29 

122  37 

OPJDS  CAMP  FC   57  BE 

LOS  ANGELES 

26 

3*  15 

lie  06 

ORANGE  COUNT*  RESVR 

6*73 

ORANGE 

26:  33  56 

117  53 

ORANGE  COVE 

6*76 

FRESNO 

36  37 

119  i  e 

iORlCK  PRAIRIE  CREEK  PK 

6*96 

01 

HUMBOLOT 

1  ' 

*1  22 

124  01 

ORL  AND 

6506 

03 

GLENN 

23 

39  43 

122  12 

ORLEANS 

6506 

HUMBOLOT 

I  2 

*1    I  8 

123  32 

: OROV 1LLE 

6521 

0  2 

BUTTE 

e 

39  30 

121  33 

OROVILLE  bridge 

03 

BUTTE 

8 

39  31 

121  34 

OROVILLE  RANGER  STA 

6526 

0  2 

BUTTE 

f 

yi  il 

121  34 

OSTRANDER  LAKE 

6552 

05 

MAR  I POSA 

14 

3  7  36 

119  33 

OXNARD 

6569 

VENTURA 

33'  34  12 

119  11 

PACMECO  PASS 

MERCED 

27 

37  0* 

121  11 

PACIFIC  HOUSE 

6597  02 

EL  0ORA0O 

120  30 

PACOIMA  OAM  FC  33  A-E 

6602 

Ob 

LOS  ANGELES 

nn 

118  2* 

PAICINES  OMRWALL  RANCH 

6610 

0* 

SAN  BENITO 

20 

36  ** 

121  22 

PAL HO ALE 

bt:* 

07 

LOS  ANGELES 

34  35 

118    0  S 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

6627 

LOS  ANGELES 

34  38 

,  palm    +  ■-  i  -. 

6635 

0  7 

RIVERSIDE 

116  32 

PALO  ALTO  CUT  HALL 

0*   SANTA  CLARA 

37  27 

122  08  1 

1 PALOMA 

6650 

MONTEREY 

24 

36   2  1 

121  30 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

66  57 

SAN  DIEGO 

33 

33  21 

H6-: 

PALOS  VERDES  EST  FC430 

666  3 

oo 

LOS  ANGELES 

33  46 

lie  23 

PANOCHE 

6675 

OS 

SAN  BENITO 

.'7 

36  36 

120  30 

PANOCHE  CREEK 

6677 

03 

FRESNO 

36  61 

120  35 

PAR AO  I SE 

6665 

32 

BUTTE 

23 

39  46 

121  38 

PARADISE  HEAOOW 

666C 

TUOLUMNE 

37 

38  03 

119  40 

PARKER  RESERVOIR 

6699 

0  ? 

SAN  BEAD  1  NO 

5 

3*  17 

PARKFIELD 

6703  0* 

MONTEREY 

2* 

35  53 

120  26 

PAPKF 1  ELD  7  NNW 

670* 

j* 

MONTEREY 

36  00 

120  28 

PASADENA 

6719 

ot, 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  09 

118  09 

PAS^ENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

PASO  ROBLES 

6730 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

33  38 

120  *1 

I  PASO  ROBLES  S  '■* 

6736 

:s* 

SN  LUIS  OBPO 

it 

35  41 

120  *5 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

67*2 

SN  LUIS  OBPO 

35  40 

120  36 

PAT  |WAT 

675* 

Q5 

KERN 

1C 

3*  56 

119  23  ! 

PAYNES  CREEK 

6761 

» 

TEHAMA 

23 

121  54 

PEAR  LAKE 

f..7(,  ' 

05 

TULARE 

9 

36  36 

lie  40 

PEPPERD1NES  CAMP 

02 

MODOC 

21 

*1  27 

120  1* 

PERR 1 S 

RIVERSIOE 

33  47 

117  14  1 

PETALUMA  F I  RE  STA  2 

01 

SONOMA 

17 

38  14 

122  38 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 

}6 

VENTURA 

3*  3* 

119  10 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

36 

LOS  ANGELES 

29 

34  40 

118  26 

PINECREST   SUMMIT  R  S 

D5 

TUOLUMNE 

37 

36  15 

120  00 

PINE  FLAT  DAM 

689< 

05 

FRESNO 

36  *9 

119  20 

PINE   MOUNTAIN  INN 

6910 

36 

VENTURA 

29   3*  36 

119  21 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

v:f 

SAN  BENITO 

20 

36  ?9 

121  11 

PIRU  2  E SE 

0  0 

VENTURA 

29 

3*  2* 

lie  45  1 

PISMO  BEACH 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

35  08 

120  38 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

02 

SHASTA 

21 

40  59 

121  59 

PL ACERVILLE 

6  '5  6  r 

02 

el  dorado 

1 

38  ** 

120  *e 

PLACERV1 LLE  IFG 

696: 

33 

el  dorado 

1 

38  4* 

120  44 

PL ACERV I LLE  DISP  PLANT 

696* 

>2 

EL  DORADO 

120  51 

PLASKETT 

GLENN 

122  51 

PLAT  I NA 

S97! 

02 

SHASTA 

23 

*0  2  2 

122   5  3 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

6996 

02 

PLUMAS 

8 

120  42 

POINT  ARENA 

I  o '  9 

01 

MENDOCINO 

1  7 

38  35 

123  42 

PT  ARGUELLO  LIGHT  ST* 

7016 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

34  3* 

12.:  *o 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

702* 

0*  SN  LUIS  obpo 

35  *0 

121  17 

POMONA 

7050 

LOS  ANGELES 

25 

34  04 

[17    *  6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7070 

:* 

CONTRA  COSTA 

36  01 

122  '"I 

POPTERVILLE 

re  77 

TULARE 

36  04 

119  01 

POPTOLA 

7065  02 

39  48 

120  28 

PORTUGUESE  HEAOOw 

33 

TULARE 

10 

35  *8 

118  34 

POSEY  3  E 

row 

05 

TULARE 

10 

35  *8 

116  36 

POTTER  VALLEY  3  SE 

7108 

01 

MENDOCINO 

" 

39  18 

123  0* 

POTTER  VALLEY  PH 

7109 

MENDOCINO 

22 

39  22 

123  08 

POWAY  VALLEY 

'ill 

16 

SAN  DIEGO 

33 

32  57 

117  04 

PRADO  DAM 

7123  06 

RIVERSIDE 

2* 

33  53 

117  38 

PRIEST  VALLEY 

7|  SC 

n* 

MONTEREY 

2* 

36  11 

120  42 

QUAKING  ASPEN 

7179 

TULARE 

3b   0  7 

118  32 

OUINCY  RANGER  STATION 

7195 

e 

120  57 

RAMON A  SPAULOING 

r  2  3 1 

16 

SAN  DIEGO 

)3 

\]  It 

116  51 

RANCHl ta 

72** 

36 

SAN  DIEGO 

>3  14 

116  32 

RANDS8URG 

7253 

07 

KERN 

15 

33  22 

117  39 

RATTLESNAKE  CREEK 

7259 

03 

FRESNO 

1  1 

36  59 

118  43 

RAYMOND   10  N 

7273 

05  MARIPOSA 

,'7 

37  21 

119  32 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

7292 

02 

TEHAMA 

.'3 

40  09 

122  15 

REDOING  1  SE 

7295 

92 

SHASTA 

23 

40  3* 

122  23 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

7296 

02 

SHASTA 

40  35 

122  2* 

BE OLANDS 

rso< 

SAN  BEROINO 

26 

34  03 

117  11 

REDWOOD  CITY 

7339 

SAN  MATEO 

37  29 

122  14 

REDWOOD  VALLEY 

7351 

01 

MENOOCINO 

22 

39  16 

123  12 

REPRESA 

7370 

01 

SACRAMENTO 

1 

38  42 

121  10 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

7*0* 

HUMBOLDT 

40  02 

IR ICHMONO 

7*1* 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  36 

122  21 

RIO  VISTA 

7**6 

02 

SOLANO 

23  36  09 

121  41 

RIVERSIDE   F|RE  STA  R  J 

7*70 

06 

RIVERSIDE 

za 

117    2  3 

RIVERSIDE  EXP  ST a 

7*73  06 

RIVERSIDE 

28 

33  58 

117  20 

ROBERTSON  FLAT 

7*92 

PLACER 

»fl  10 

120  30 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

37  27 

118  44 

ROCKLIN 

7516 

02 

PLACER 

1 

38  48 

121  14 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7360 

09 

FRESNO 

27 

118  32 

ROUND  MEAOOW 

03 

TULARE 

10 

39  56 

ROUND   MOUNTAIN    1  NNE 

7  560  02 

;  j 

40  49 

121  36 

RUNNING  SPRINGS  1  E 

ri  si 

o  > 

SAN  BERDINO 

15 

117  05 

SACHES  SPRINGS 

76231 03 

TUOLUMNE 

*7 

38  06 

119  51 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

■'.  10 

02 

SACRAMENTO 

2  3 

38  31 

121  30 

'SACRAMENTO  WB  CITY 

7633  02 

SACRAMENTO 

2  3    <fl  3  5 

12  1     3  J 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 

7637  02 

TEHAMA 

.'3 

122  -1 

SAGEHEN  CREEK 

T641 

0> 

NEVADA 

S  \l 

120  1* 

SAINT  HELENA 

Ft  43 

17 

38  30 

122  26 

SAINT   HELENA    ■.  WSW 

76*6 

01 

1APA 

36  30 

122  32 

SAINT   HELENA    7  NE 

7669 

32 

» 

38  34 

122    2  2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

SALINAS  2  E 

r66fl 

MONTEREY 

2* 

36  40 

121  37 

r<  69 

0* 

MONTERY 

2* 

36  *0 

121  16 

SALINAS  OAM 

SN  LU|S  OBPO 

55  20 

120  30 

SALSlPUEDES  GAGING  ST* 

7681 

SNTA  BARBARA 

)2 

34  35 

120  24 

SALT   SPRINGS  Pwft  HOUSE 

U  B9 

05 

AMADOR 

16 

120  13 

SALYER  RANGER  STATION 

7698  01 

TRINITY 

40  5, 

123  33 

SAN  ANDREAS  2  S 

7702  03 

2 

3fl  10 

120  *0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

7711 

28 

14  10 

117  40 

SAN  ANTONIO  MISSION 

771* 

MONTEREY 

>6  01 

121  13 

SAN  ARDO 

7716 

MONTEREY 

:* 

36  01 

120  94 

SAN  BEN  I  TO 

7719 

oo 

SAN  BEN  1  TO 

>6  31 

121  09 

OBSERVATION 
TIME  AND 
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3063 
3266 
5600 


1*56 
1890 

2755 

:  5*e 

6560 
2260 
5165 


210     SP  5P 


1015 
6230 
9670 

1  0000 
9000 

2117 


2596 
2317  MID  MID 
*11      5P  5P 

23,     8A1  6A 


1040: 

803  MID 

•MOP 


no 

'  c 

7A 


RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  DFPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT   HARBOR  OEPT 
i  RECLAMATION  DIST  1001 
j  MR  CHARLES  S  HALE 
|  IMPERIAL  IRRIG  DIST 
ANDREW  MEHLSCMAU 
I    I  U  5  FOREST  SERVICE 

MARIN  COUNTY  FIRE  OEPT . 
I  S  SN  JOAQUIN  IR  DIST  1 

U  S  FOREST  SERVICE 
JUS  WEATHER  BUREAU 

MRS  LUANA  STRINGER 
1  KLAUS  HUCKFEL0T 

ANDREW  J  BLANEY 

OCEANS  I DE  FIRE  DEPT 

OCEANS  1 DE  WATER  OEPT  J 

HALF  HILL  RANCH 

Si  PACIFIC   TEL  +  TEL  CO 
\  VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
i  HERSCHEL  P  CLAUSEN 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 


i  E  J  ANDERSON 

CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 
i  STATE  D1V  OF  FSTRY 
S1  DWR  +  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OKNARD 
1  U  S  BUR  RECLAMATION 

FLOYO  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHRWALL 

|  PALMDALE  IRfilG  DIST 
I  FEO  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

ENGINEERING  DEPT 
|  JAMES  A  BELL 
l       PALOMAR  OBSERVATORY 

I  SUPT.  OF  STREETS  •  PKS. 
1  MISS  LILY  BERG 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
■  PACIFIC  GAS*ELEC  CO 

S  HETCH  HETCHY  WTR  sup 

metro  water  district 

herbert  h  durham 

raulston  p  morrison 

pasadena  water  oept 
i  u  s  forest  service 

city  of  Paso  robles 

francis  f  nelson 
j  fed  aviation  agency 

hudson  ranch 

mrs*  mary  m,  wr1gkt 
s  corps  of  engineers 
s  calif  oept  water  res 
state  01v  of  fstry 
petaluma  fire  oept 
ventura  county  fcd 
.  l  a  co  fire  dept 
usfst  district  ranger 
corps  of  engineers 
ralph  mott 

i 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 


POL  ICE  DEPARTMENT 
P  G  +  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENET  ICS 
CITY  OF  PLACERVILLE 
f  U  S  F  S*  CAL  DEPT  WTR 
JOHN  A.  FREORICKSON 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

I  CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 


U  S  NAVAL  MAGA2INE 
JOHN  H  DAYBELL 
F.  W.  COLE 
S:  CORPS  OF  ENG1 NEEPS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
CORPS  OF 


P  G  ♦  E  COMPANY 

POWAY  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

NELSON  H  PALMER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
I      U  S  FOREST  SERVICE 

LOUIS  B  SPAULDING 

W  A  WILKINSON 

KERN  CO  FIRE  DEPT 
S{  CORPS  OF  ENGINEERS 

CLOSED  2/9/66 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  F ( RE  DEPT 
REOLANDS  DAILY  FACTS 
i  CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

THOMAS  M  JAMESON 
1  FOLSOM  STATE  PRISON 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
|  CITY  OF  RICHMOND 

U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  E*P  STATION 
S  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
S  DEPT  WATER  RESOURCES  j 
JOHNSON 

lif  edison  co 
state  eng 
mrs  marian  l  bertagna 
state  div  of  hwys 

hetch  hetchy  wtr  sup 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 
university  of  calif 
edwin  l  Paulson 
edwin  h  learned 
mrs  clara  b  abreu 
brother  u  benedict 
RuRal  f  o 


FED  AVIATION  AGENCT 
SALINAS   OAM  OPERATORS 

I  JOE  CABRAL  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

rOIINTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLK V  Ln 

PRECIP. 

< 

SPECIAL ■ 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

7723 

ot 

san  BERDINO 

Z( 

3*  06 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

SAN  CLEMENTE  DAM 

7731 

0* 

MONTEREY 

36  26 

121  42 

7)1 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

SANDBERG  PTL  FC130B 

77  }u 

06 

LOS  ANGELES 

1* 

3*  45 

116  43 

*025 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

S ANDBERG  WB 

7735  06 

LOS  ANGELES 

29j  34  45 

4517  MID 

Mil 

C  HJ 

u  s  weather  bureau 

ISAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

33  32  4* 

117  10 

13 

Ml  C 

Z  J 

U  S  WEATHER  bureau 

SAN  DIMA5  FIRE  WD  FC93 

77*9  06 

LOS  ANGELES 

:t 

34  06 

117  46 

955 

SAN  DIMAS  FIRE  STA 

SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 

7  7  50 

0( 

LOS  ANGELES 

28 

34  12 

117-6 

2720 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EM I GO  10  RANCH 

7  7  5  ' 

05 

KERN 

10  35  00 

119  11 

1450 

81 

K£RN  COUNTY  LAND  CO 

SAN  FELIPE  HIGHWAY  STA 

7755 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

365 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

7  7  5? 

06 

LOS  ANGELES 

13,  3*  17 

118  28 

977  SS 

SS 

FARMERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

7762 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

3*  19 

116  30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

122  30 

MIC 

CITY  SAN  FRANC  1  SCO 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

7769 

SAN  MATEO 

37  37 

122  23 

MID 

:  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

"S  F  FEDERAL  BUILDING 

7  7  72 

SAN  FRANCISCO 

37  *7 

122  25 

52 

M  1  0 

MID 

u  s  weather  bureau 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

Of 

LOS  ANGELES 

26 

3*  09 

117  54 

5P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC429BE 

7779 

LOS  ANGELES 

26  34  12 

117  52 

1*81 

5P 

: 

ORBIN  R.  WATKINS 

SAN  GABRIEL  F | RE  OEPT 

7765 

0  6 

LOS  ANGELES 

13  34  06 

116  06 

450 

4P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGOR 10  2  SE 

7B0  7 

04 

SAN  MATEO 

37  18 

122  22 

275 

7P 

GARY   J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

73  10 

06 

RIVERSIOE 

116  56 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 

78)]  i 

06 

RIVERSIDE 

33!  33  47 

116  98 

1360 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

781  7 

05 

MADERA 

27,  37  06 

119  0* 

1100 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

782  1 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  9* 

67 

*P 

:  j 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

78  3* 

Ou 

SAN  BENITO 

20  36  *9 

121  31 

620 

: 

MRS  GAYE  D  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

78  3  7 

ORANGE 

33  33  36 

1  i  7  31 

730 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  DAM 

7606 

05 

MERCED 

27  37  03 

121  0* 

277 

8A 

BA 

u  s  bur  Reclamation 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

7851 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  16 

120  40 

31! 

7A 

7A 

: 

CAL  STATE  POLY  COL 

'SAN  MATEO 

786*  0* 

SAN  MATEO 

122  19 

30 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS   1 SLAND 

7870 

Ot 

3! 

33  14 

119  27 

565 

: 

U  S  WEATHER  BUREAU 

»SAN  RAFAEL 

'860 

01 

MARIN 

17 

37  56 

122  32 

*0 

4P 

INDEPENDENT  JOURN/L 

SANTA  ANA  F|R£  STATION 

r  s  e  6 

06 

ORANGE 

z. 

33  45 

117  52 

"' 

51 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

'891 

SAN  BERDINO 

28  34  06 

117  06 

1970 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANA  RIVER  PM  1 

789* 

ot 

SAN  BERDINO 

ze 

3*  09 

117  03 

2765 

IP 

SO  CALIF   EOISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

7897 

LOS  ANGELES 

1  ■ 

3*  13 

2035 

5P 

LOUI 5  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

3*  25 

119  41 

9 

MID 

MID 

: 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7905 

SNTA  BARBARA 

34  26 

119  50 

Mil 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

7909 

Of 

SNTA  BARBARA 

119  57 

5P 

TV  STATION  KEYT 

SANTA  CAT AL 1 NA  WBAP 

7910 

-6 

LOS  ANGELES 

33  24 

118  25 

1561 

HID 

U  S  WEATHfR  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

121  56 

88 

5 

5P 

UN]V  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

7915  0* 

SANTA  CRUZ 

36  59 

122  01 

129 

5P 

ROBERT  £  BURTON 

SANTA  FE  DAM 

7926 

Ob 

LOS  ANGELES 

13'  34  07 

117  58 

427 

6P 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

04 

SN  LUIS  OBPO 

24  35  22 

120  38 

1200 

JOSEPH  C  MC  KUS1CK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

7933 

04 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

33  22 

120  38 

1100 

8A 

C  J 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

79*5 

SNTA  BARBARA 

30 

3*  5* 

120  27 

236 

HID 

HIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  MONICA 

7950 

0< 

LOS  ANGELES 

33 

118  29 

CITY  SANTA  MONICA 

ISANTA  MONICA  PIER 

7953 

LOS  ANGELES 

33 

34  00 

116  3C 

15 

5P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

SANTA  PAULA 

7957 

VENTURA 

29  34  21 

119  03 

263 

41 

6A 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

22 

36  27 

122  42 

167 

7A 

-!t 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

SANTA  YNEZ 

7976 

Or 

SNTA  BARBARA 

3*  37 

120  06 

600 

: 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  OAM 

7987 

ORANGE 

28 

117  hi 

655 

ex 

: 

WILLIAM  D  SAPP1NGT0N 

SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

8014 

01 

LOS  ANGELES 

3*  35 

118  27 

2105 

61 

WTR       PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

6023  01 

SISKIYOU 

12 

*I  18 

123  08 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

'SCOTIA 

6049 

01 

HUMBOLDT 

1 

40  29 

139 

" 

at 

PACIFIC  LUMBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

eo6fi 

0* 

SAN  MATEO 

122  14 

350 

ex 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPC-  4  SSE 

8072 

01 

SONOMA 

38  21 

122  49 

149 

: 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY 

8074 

03 

LASSEN 

40  31 

120  16 

4**0 

6A 

MRS  GEORGE  W  RUMBO 

SEPULVEDA  DAM 

8092  06 

L03  ANGELES 

i : 

118  28 

7*0 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SHASTA  DAH 

6]  3? 

02 

SHASTA 

23  40  63 

122  25 

1076 

64 

BA 

C  H 

u  s  bur  Reclamation 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

Of. 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  5* 

6B0 

9* 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162  01 

HUMBOLOT 

40  02 

124  04 

55 

9P 

5P 

MRS  MARILYN  F   MACH 1 

SHINGLE  SPRINGS 

6173 

02 

EL  DORADO 

; 

36  40 

120  55 

1375 

7A 

THEODORE  8  HEUSNER 

SH1NGLETOWN  2  E 

8175 

02 

Shasta 

23 

40  30 

121  51 

3539; 

7A 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8207 

02 

SIERRA 

6 

39  34 

120  38 

4170 

5P 

3P 

LEE  WITHYCOMBE 

SIERRAV1LLE  RANGER  STA 

8216 

02 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

SA 

8* 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL   HILL    FC  419 

■230 

LOS  ANGELES 

118  10 

100 

SP 

GEORGE   1  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

62*3 

05 

ORANGE 

21 

33  45 

1095 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SISQUOC  SOUTH  FORK  CMP 

62  6  5 

SNTA  BARBARA 

30  3*  46 

2500 

c 

CLOSED  8/4/65 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

01 

SONOMA 

22 

123  08 

1930 

JOHN  K  LEITHOLO 

SLACK  CANYON 

62  76 

24 

"  " 

120  *0 

1730 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

o: 

RIVERSIDE 

6 

116  41 

1940 

PALM  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8318 

05 

MARIPOSA 

14 

37  >0 

119  30 

6700 

DEPT  WA  Efl  RESOURCES 

SODA  SPRINGS  1  E 

8332 

NEVADA 

8 

120  22 

6885 

8A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

SOLEOAD 

8338 

0* 

MONTEREY 

;* 

39 

121  20 

195 

JOHN  N  FRaNCIONJ 

SOMESBAR  1  W 

83*6  01 

SISKIYOU 

12 

123  29 

320 

8* 

FLOYD  LONG 

SOM1S  3  NE 

8  146 

06 

VENTURA 

33  34  IT 

485 

LAWTON   INVESTMENT  CO 

SOMIS   3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

119  03 

510 

BERYLWOOD  INVEST  CO 

8391 

SONOMA 

IT  36  17 

122  27 

70 

5P 

5P 

LAURENCE  w  OICKEY 

SONORA  RS 

8353 

0! 

37 

37  59 

120  23 

1749 

SA 

BA 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

SONOflA  JUNCTION 

8*55 

0  1 

MONO 

38 

38  21 

119  27 

6886 

c 

STATE  DIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

83T6  04 

SAN  FRANCISCO 

3  7    4  2 

123  00 

27 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MARIPOSA 

1' 

37  30 

119  38 

5120 

4P 

*P 

SOUTH  FORK  CABIN 

8390 

07 

4 

116  49 

7120 

5P 

S.  CALIF.  EDISON  CO. 

SOUTH  LAKE 

8406 

07 

INYO 

19 

37  11 

118  3* 

9580 

SOUTHERN  CALIF   EDISON  C 

SPADRA  PAC  FC   396  C 

8*36 

:■' 

LOS  ANGELES 

26  3*  03 

117  49 

680 

*P 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

8**6 

04 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

60 

SA 

WALTER  fi.  HENNES 

SPRINGV1LLE  7  ENE 

8455 

09 

TULARE 

36  10 

118  42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPR I N6V1 LLE  RANGER  STA 

05 

TULARE 

36  08 

116  *8 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

SPR I NGVILLE  TULE  HDWKS 

8*61 

03 

TULARE 

36  12 

116  39 

4070 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY 

8*  7* 

03 

PLACER 

31 

39  12 

6235 

8A 

6A 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK 

SQUIRREL  INN  1 

6-76 

07 

SAN  BERDINO 

15 

117  13 

5239 

9P 

SQUIRREL    INN  HOLD  CO 

SQUIRREL   INN  2 

07 

SAN  BERDINO 

19 

34  14 

117  14 

5660 

5P 

SP 

LEROY  KEMP 

STANDI SH  1  E 

6*87 

LASSEN 

16 

40  22 

120  2* 

4030 

8A 

RAY  C  FRALEY 

STANDI SH-HICKEY  ST  PK 

8*90 

7 

39  53 

12  3  ** 

850 

8A 

CAL  DlV  BEACH  +  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

9  0  9') 

05 

TUOLUMNE 

34 

38  06 

120  22 

1130 

9P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

8510 

0  5 

FRESNO 

11 

118  35 

10300 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

85*4  02 

BUTTE 

8 

121  32 

3511 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCK  TON  DISPOSAL  PL 

8554 

27 

37  56 

121  20 

CITY  OF  STOCKTON 

^STOCKTON  WBAP 

6338 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  5* 

121  15 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCK  TON  FIRE  STATION 

8560 

C5 

27  37  58 

121  18 

11 

SA 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 

8978 

COLUSA 

23 

39  15 

122  40 

3015 

Bi 

FRED  H  COOLEY 

STONYFORD  RANGER  STA 

8560 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1168 

U  S  FOREST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

8587 

GLENN 

23 

122  32 

791 

9P 

9P 

ORL AND  UN|T  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

SHASTA 

21 

llll 

5300 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

6606 

01 

YUBA 

6  39  3* 

121  06 

3808 

5P 

5P 

MRS.  LILLIAN  NAGRUDER 

SUEY  RANCH 

86:7 

SN  LUIS  OBPO 

30 

120  23 

390 

9P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

05 

FRESNO 

37  09 

119  13 

6240 

5 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SUNLAND 

666C 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

116  18 

1460 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SANTA  CRUl 

20  36  54 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

SURF  2  ENE 

8697  06 

SNTA  BARBARA 

34  41 

120  34 

105 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  KNOLLS 

8700 

06 

VENTURA 

33 

30  it- 

118  *0 

1085 

8A 

SUSANA   KN   FIRE  STA 

SUSAN V 1 LLE    A I RPOR  T 

870; 

LASSEN 

18   40   2  3 

120  3* 

4146 

MID 

MID 

DAVID  BARR 

SUSANVILLE  1  WNW 

8703  03 

LASSEN 

16 

120  40 

*55! 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

8713 

AMADOR 

36  23 

8A 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716  02 

PLUMAS 

1 

40  27 

121  06 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

TAFT 

8752 

OS 

KERN 

10 

33  09 

119  28 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

TAHOE  CITY 

8758 

03 

PLACER 

36 

39  10 

120  08 

623C 

8A 

6A 

OARYL   K   DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

6  7  7] 

PLACER 

1 

39  12 

120  22 

6000 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPI 

8  8  :  f 

0) 

KERN 

10 

35  oe 

lie  27 

3975 

6P 

6P 

MRS   ANITA  COWAN 

TEHACHAPI  RANGER  STA 

88  3: 

KERN 

10 

33  08 

lie  27 

3975 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

TE JON  RANCHO 

0* 

KERN 

10 

ne  *5 

1425 

6P 

6P 

TEJON  ranch  company 

TERMO 

■873 

03 

LASSEN 

18 

llll 

120  27 

3300 

6P 

6P 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

6681  02 

PLACER 

1 

5900 

]  ■ 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

868*. 

01 

SONOMA 

22 

iH  is 

1600 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

889- 

07 

RIVERSIDE 

-  120 

MID 

FEO   AVIAT ION  AGENCY 

thousand  oaks 

8909 

VENTURA 

33 

34  1  1 

lie  5i 

810 

BA 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

8 j-j 

0  J 

PLUMAS 

6 

39  54 

120  34 

5900 

s 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

THREE  RIVERS  6  SE 

6912  05 

TULARE 

9 

36  22 

lie  5i 

2200 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS  ED  I  SON  PH  2 

8914 

05 

TULARE 

118  33 

2P 

2P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

three  rvrs  edison  ph  i 

69]  1 

09 

36  26 

118  52 

11*0 

: 

SO  CALIF   EDISON  CO 

TIGER  CREEK  Ph 

6  9.1  8 

0* 

AMADOR 

It 

36  26 

120  27 

2355 

*P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

T OP AN G A  PATROL  STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

118  36 

7*5 

SP 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

116  20 

*P 

*P 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

899,? 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

9  7C 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

TRACY  2  SSE 

8997 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  *3 

121  25 

105 

AAGE  R  TUGEL 

TRACY   CARBON A 

6996 

03 

SAN  JOAQUIN 

37  42 

121  25 

1*0 

8A 

BA 

BANT A  CARBONA   IR  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

23 

121  35 

61 

6P 

6P 

6P 

u  s  bur  Reclamation 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

902* 

TRINITY 

35 

40  *6 

122  46 

2500 

8A 

■A 

u  s  bur  reclamation 

TRONA 

9<n-. 

SAN  BERDINO 

33  47 

117  23 

1695 

■A 

■A 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

NEVADA 

3< 

39  20 

120  11 

5960 

■A 

U  S  FOREST  SERVICE 

TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  23 

118  05 

46*5 

LOS  ANGELES  CO  FC0 

TULEF I  ELD 

90  5: 

05 

KERN 

10 

33  09 

119  01 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

-  62  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


STATION 


TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 


TURNTABLE  CREEK 
TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TWENTYNINE  PALMS 
TWIN  LAKES 
TWITCHELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 

•UK I AH 

1  UK  |  AH  *  WSW 

. UNION  OIL  STEARNS  ASS 

■UCLA 

UPLAND   3  N 

UPPER  LAKE  T  W 
j UPPER  LAKE  RANGER  STA 

UPPER  MATTOLE 

UPfi  SAN  LEANDRO  FILTER 
! UPPER  TRES  PINOS 

VACAvl LLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  6  N 
VALVERMO  RANGER  STA 
VAN  NUVS  FC  19S 
VEHADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
VIDETTE  MEADOw 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VINTON 

VISALIA 

VISTA  2  NNE 

VOLCANOV1LLE 

VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

WALNUT  CREEK  A  E 
1  WALNUT  GROVE 
I  WALNUT  PTL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 
WAT  SONV 1 LLE  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATION 
WE  * VERVI LLE  RANGER  STA 


9053  ( 
9061'  05  TULARE 
9063  05  TUOLUMNE 
9073  OS  STANISLAUS  | 
90B3  02  SHASTA 
9007  06.  ORANGE 
9099! 07  SAN  BERDINO 

!  9105' 02  ALPINE 

I  VI  l  l   06  SNT A  BARBARA 

| 9120  05  TULARE 


01  MENDOCINO 

01  MENDOCINO 
06  ORANGE 

06  LOS  ANGELES 
06  SAN  BEROINO 

02  LAKE 
02  LAKE 

01  HUMBOLDT 
04  ALAMEDA 
0*  SAN  BENITO 


9200  02 
9221 ; OA 
922B  06 
9251  07j 
9260  06 
9273  01 
9285  06 
9301  05 
■  9325  07 
9328  05 


SOLANO 

MONTEREY 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

FRESNO 


93*5  06  LOS  ANGELES 
9351   02  PLUMAS 
9367  05  TULARE 
93781  06  SAN  DIEGO 
9382  02  EL  DORADO 
9386  02  SHASTA 
9390  02  SHASTA 
9418; 05  CALAVERAS 
9*20  04  CONTRA  COSTA 
9423  041  CONTRA  COSTA 


9426  04 
9427'  04 
9428' 02 
9431  06 
9447  06 
9*52  05 
9*58  06 
9*73  0* 
9*82  05 
9490  01 


CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
KERN 

SNT A  BARBARA 
SANTA  CRUZ 
MARIPOSA 
TRINITY 


1  347       ,P  *P 


3705     3P  3P 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


TULEL Act    IRRIG  DIS1 
S.  U  S  WEATHER  BUREAU 
i!  DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I  P  G  +   E  COMPANY 
|  SANTA  MAR  I A  VLY  WCD 
U  S  FOREST  SERVICE 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJOR IE  S  DORY 
UNION  OIL  CO 
UCLA 

LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUETTE 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
ELDON  FANCHER 


CURT  IS 
I  NURSERY 
U  S  FOREST  SERVICE 
1  VAN  NUYS  PUBLISH  CO 
JOHN  B  HARPER 
SUR  FREE  PRESS 
.'  SO  CALIF  EDISON  CD 

VICTOR  CO  WATER  DIST  | 
il  CORPS  OF  ENGINEERS 

L  A  CO  FIRE  OEPT 
FRANK  DOHA 

VISALIA  FIRE  DEPARTMENT 
VISTA  FIRE  DEPT 
ERNEST  R  STEWARD 
MRS    IRENE   M  VOLLMERS 
I  P  G  ♦   E  COMPANY 
CLARION  E  \ 
HILTON   H.  BRINTON 
RAY    I  WH1TTEMORE 


INACTIVE  4/20/61 

i  L  A  CO  FIRE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTflY  +  F  0 

phoenix  Ranch 
city  of  watsonv | lle 
i  u  5  nat  park  service 
u  s  forest  service 


!  WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  1  WSW 
! MENDEL  10  SE 
: WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 

WEST  POINT   3  SW 


WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

WHISKEYTOWN  RES 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 
WHITE  ROCK 

WHITTIER  CTY  H  FC  106C 
WILLIAMS 
W1LLITS  1  NE 
WILLITS  HOWARD  FOR  RS 
' WILLOW  CREEK  RANCH 
WILLOWS 

WINCHESTER 
WINTERS 

, WOFFORO  HEIGHTS 

WOODCHUCK  MEADOW 
i WOODFORDS 
j WOODLAND  1  WNW 
I  WRIGHTS 

WRIGHTS  LAKE 

YORBA  LINDA 

YORKVILLE 


CLOSED  STATIONS 

ELS  I NORE  *  SSE 

MOUNT   SHASTA  SKI  BOWL 

RAYMOND  10  N 

SISOUOC  SOUTH  FORK  CMP 

NEW  STATION 

MANZANA  SCHOOL 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

5i 


SISKIYOU 

KERN 

LASSEN 

SNT  A  BARBARA 

FRESNO 
05  CALAVERAS 
02  PLACER 
05  TULARE 


02  SHASTA 
0  7  MONO 

0  7  MONO 

05  SACRAMENTO 

06  LOS  ANGELES 
02  COLUSA 

01  MENOOCINO 
01  MENDOCINO 

01  MODOC 

02  GLENN 

06  RIVERSIDE 
02  YOLO 
05  KERN 

05  FRESNO 
03j  ALPINE 
02  YOLO 

04  SANTA  CLARA 
02  EL  DORADO 

06  ORAM^L 

01  MENDOCINO 

05  MARIPOSA 


2812  06  RIVERSIDE 
5980  02  SISKIYOU 
7273. OS  MARIPOSA 
8266  06  SNT A  BARBARA 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  lens  of  degrees.  Resultant  wind  la  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "bnowiml 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a,  m. ,  P.  S.  T. ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

i  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this- bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfaLl  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  static 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     {These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station,  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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46  ,  5 

24. 

1 

35.3 

>.  1 

60 

30 

0 

3 

912 

0 

3 

2  7 

1 

1.90 

2 

06 

.66 

2 

19 

.0 

50 

2 

5 

1 

0 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

51.2 
48. 5M 

22. 
16. 

4 

6M 

36  8 
32. 6M 

- 

.  1 

73 

31 
31 

2 

-  8 

1  7 

3 

868 

0 

4 

26 
27 

0 
3 

.53 
1.35 

- 

2, 

67 

•  23 
.33 

15 
2 

15 

.01 

3 
31 

16 

2 

1 

5 

0 
0 

0 
0 

55. 6M 

29. 

5M 

42, 6M 

75 

30 

7 

3 

687 

0 

2 

17 

0 

.21 

.11 

2 

4 

.0 

1 

I. 

1 

c 

0 

DIVISION 

37.6 

1.5 

.96 

I. 

30 

11 

\ 

•      •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

72.5 

45. 

1 

58.8 

92 

31 

34 

4 

197 

2 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 
BURL INGAME 
CARMEL  VALLEY 

67.7 
60.3 
64.2 
65.8 

38. 
45. 
43. 
38. 

1 

7 

6 
2 

52.9 
53.0 
53.9 
52.0 

1.0 

91 
77 
84 
87 

31 
31 
31 
31 

2  7 
33 

3  2 
28 

4* 

3 
3 
3 

367 
363 
338 
395 

1 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

7 
0 
1 
6 

o  o  o  o 

.41 
.67 
.54 
.56 

2  . 

52 

.18 
.22 
,28 
.49 

2 

9* 

9 
2 

0 
0 
0< 
0 

0 
0 

0 
0 

2 
2 
1 
1 

c 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

CROCKETT 
GRROY 

"ALE  MOON  BAY 
HOLLISTER 

63.1 

44. 

1 

53.7 

75 

31e 

31 

3 

342 

0 

0 

1 

0 

.33 

2, 

C3 

.18 

10 

0 

0 

1 

0 

0 

67.6 
58.3 
66.9 

41. 

42. 

40. 

2 
5 
1 

54.4 
50.4 
53.5 

1.6 

82 
72 
91 

31 
23 
31 

28 
32 
26 

4* 

3 
3 

*24 
445 
351 

0 
0 

1 

0 
0 
0 

2 
1 
3 

0 
0 
0 

.12 
,68 
.  14 

1. 

73 

.06 
.33 
.09 

10. 
2 
2 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
3 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

KING  CITY 

70. 9M 

39. 

1" 

55. OM 

1.0 

91 

31 

23 

3 

302 

1 

0 

3 

0 

.15 

1 . 

46 

.15 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

»  9 
n>  | 

g 

<s 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

o 
Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

8  | 
ki 

°  s 
%& 

..  s 

L I VERMORE  2  SSW 

63.8 

38.6 

51.2 

-  1.2 

83 

31 

25 

3 

421 

0 

0 

6 

0 

.17 

-  1,77 

.13 

10 

.0 

0 

1 

C 

0 

LCS  GATCS 

66.  2 

42.2 

54.2 

.9 

86 

31 

28 

3 

330 

o 

c 

2 

o 

.22 

-  3.67 

.13 

9 

.0 

0 

1 

c 

0 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

63.3 

43.7 

53.5 

77 

31 

30 

3 

350 

0 

0 

1 

c 

.24 

.18 

10 

.0 

0 

1 

c 

0 

MP  N  T  F  D  F  V 

61.1 

44,5 

52,9 

77 

23 

35 

3 

371 

0 

0 

0 

0 

.  4- 

21 

2 

,  r 

c 

] 

r 

o 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

62.7 

42,6 

52.7 

77 

12 

33 

3 

375 

0 

0 

0 

0 

.19 

.18 

2 

T 

0 

1 

C 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

62.3 

42.3 

52.4 

83 

31 

28 

3* 

393 

0 

0 

4 

0 

,64 

.30 

13 

,C 

0 

2 

C 

0 

MOUNT  HAMILTON 

52.  9M 

37, 8M 

43. 4M 

2.6 

77 

31 

20 

4. 

606 

0 

1 

E 

0 

.52 

-  3.41 

2 

2 

c 

0 

NACIMIENTO  0AM 

70.5 

37,9 

54.2 

90 

31 

27 

4. 

332 

1 

0 

5 

0 

.12 

.12 

2 

.0 

0 

1 

c 

0 

NE  W  A  t?K 

61.1 

45,4 

5  3.3 

73 

3 1 

32 

3 

358 

0 

0 

1 

0 

•  32 

.28 

10 

,  c 

o 

; 

Q 

o 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

60.8 

49,2 

55.0 

I.* 

75 

31 

35 

3 

303 

0 

0 

0 

0 

.49 

-  1,93 

.27 

9 

,c 

c 

2 

c 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

61. *M 

M 

75 

31 

30 

4 

0 

0 

1 

0 

.50 

.37 

10 

,c 

c 

1 

c 

0 

PASO  ROBLES 

71.1 

37.1 

54.1 

90 

31 

22 

3 

332 

1 

0 

7 

0 

,08 

.08 

2 

.c 

c 

C 

c 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

70.9 

37.1 

54.0 

91 

31 

24 

3 

333 

1 

0 

7 

0 

.0? 

.02 

2 

.c 

c 

c 

c 

0 

OfNMAf*l  Fc    MAT    MDMI  WfWT 

70.7 

36,8 

53.8 

93 

31 

23 

3 

343 

2 

0 

0 

.  5  1 

.51 

2 

.  c 

c 

1 

! 

o 

PISMO  BEACH 

65.8 

44,5 

55.2 

79 

30 

36 

4* 

298 

0 

0 

0 

0 

.13 

.13 

2 

,c 

c 

1 

c 

0 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

61.1 

45.7 

53.4 

70 

23 

37 

3 

354 

0 

0 

0 

0 

.27 

,19 

2 

,c 

c 

1 

c 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

64.0 

37.8 

50.9 

80 

31 

25 

4* 

430 

0 

0 

8 

0 

.24 

.18 

10 

.c 

c 

1 

c 

0 

PRIEST  VALLEY 

65.9 

30.3 

48.1 

86 

31 

16 

3 

520 

0 

0 

23 

0 

.15 

-  2.94 

.15 

2 

T 

c 

1 

c 

0 

KCUnUQU    tl IT 

66  1 

43,3 

.  8 

86 

3j 

30 

3 

310 

0 

0 

2 

0 

•  24 

_  2.31 

*  1 1 

2 

•  C 

c 

< 

Q 

o 

RICHMONO 

62.8 

46.8 

54^8 

76 

31 

34 

3 

309 

0 

0 

0 

0 

.51 

.20 

7 

•  0 

0 

2 

c 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

63.1 

39.7 

51.4 

85 

31 

23 

3 

413 

0 

0 

6 

0 

.55 

.24 

9 

•  c 

c 

5 

c 

0 

SALINAS  2  E 

64.8 

41.8 

53.3 

-  .3 

83 

31 

28 

3 

337 

0 

o 

2 

0 

.10 

-  l.«7 

.10 

5 

.0 

0 

1 

c 

0 

SALINAS  FAA  AP 

66.0 

42.5 

54.3 

83 

31 

29 

3 

324 

0 

0 

2 

0 

.11 

.06 

1 

.c 

c 

r 

c 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

71.5 

34,9 

53.2 

91 

31 

22 

3 

360 

1 

0 

I  \ 

0 

.13 

.13 

2 

•  0 

0 

l 

c 

0 

S  F  RICHMONO  SUNSET 

R 

38.0 

48.7 

53.4 

67 

11 

38 

20 

351 

0 

0 

0 

0 

.70 

.30 

9 

•c 

0 

1 

c 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

39.2 

43.9 

51.6 

-  1.7 

76 

31 

31 

3 

407 

0 

0 

1 

0 

.59 

-  2.10 

.37 

9 

•  c 

c 

1 

c 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

59.6 

53.8 

-  .9 

75 

31 

39 

1 

336 

0 

0 

0 

0 

.90 

-  2.13 

.31 

.0 

c 

2 

c 

0 

SAN  GREGOR 10  2  SE 

59.5 

4U3 

50.4 

76 

23 

28 

3 

446 

0 

0 

2 

0 

.85 

.22 

9 

•  c 

0 

« 

c 

0 

SAN  JOSE 

R 

66.1 

44,  1 

55.1 

.3 

84 

31 

30 

3 

302 

0 

o 

1 

0 

.36 

-  1.55 

.16 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

66.7 

42.1 

54.4 

-  .6 

80 

31 

32 

4 

324 

0 

0 

I 

0 

.29 

-  2.81 

.25 

2 

.0 

0 

1 

c 

0 

SAN  MATEO 

60. 6M 

48.8 

54, 7M 

37 

17 

313 

0 

0 

0 

0 

.77 

.35 

10 

.0 

0 

2 

c 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

65.9 

44.8 

55.4 

1.1 

84 

31 

30 

3 

293 

0 

0 

1 

0 

.38 

-  1.70 

.22 

9 

.0 

0 

1 

c 

0 

SANTA  CRUZ 

63.1 

40.4 

52.8 

-  .1 

88 

31 

28 

3 

372 

0 

0 

4 

0 

.39 

-  3.76 

.13 

10 

.0 

0 

2 

c 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

61.2 

42.3 

51.8 

76 

31 

30 

5 

4Q4 

0 

o 

3 

0 

.84 

.40 

10 

.0 

0 

3 

c 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

64.9 

38.3 

51.6 

80 

31 

24 

3 

408 

0 

0 

6 

0 

.32 

-  2.41 

.20 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

62.0 

42.3 

52.2 

80 

24 

28 

3 

390 

0 

0 

3 

0 

.23 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

53.1 

.3 

.38 

-  2.46 

T 

•      •  » 

CAM     i^Aoi  '  I  M 
S**N  JUWQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

64.7 

44.3 

54.5 

.6 

80 

31* 

29 

4 

316 

0 

0 

1 

0 

.22 

-  1.73 

.22 

10 

•  0 

0 

1 

c 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

65.9 

41.0 

53.5 

83 

31 

27 

4 

350 

c 

o 

2 

c 

.25 

.24 

10 

.0 

0 

1 

c 

0 

ASH  MOUNTAIN 

68.6 

43.8 

56.2 

3.2 

83 

31 

30 

3 

269 

c 

0 

3 

0 

.24 

-  4.04 

.24 

2 

,5 

1 

2 

1 

0 

0 

39.6 

2  3 

78 

3 1 

26 

3 

40C 

0 

0 

4 

0 

34 

•  3.51 

.14 

10 

,  5 

o 

2 

c 

o 

BAKEOSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

70.1 

44.9 

57.5 

.6 

87 

31 

31 

3 

236 

0 

0 

2 

0 

.29 

-  .77 

.19 

2 

.0 

0 

2 

c 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

66.6 

44,6 

55.6 

83 

31 

29 

3 

288 

0 

0 

3 

0 

.60 

.39 

1 

T 

0 

2 

c 

0 

blackwells  corner 

71.3 

41.7 

56.3 

90 

31 

26 

2 

269 

I 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

70.7 

42.8 

36.8 

83 

31 

27 

4 

255 

0 

0 

2 

0 

.02 

.01 

3. 

.0 

0 

0 

0 

0 

27.5 

41  2 

2 

77 

3 1 

12 

3 

732 

0 

0 

24 

0 

1  .44 

•  6.82 

•  33 

10 

39 

5 

1 

0 

CAMP  PARDEE 

64.7 

42.2 

53.3 

'.i 

81 

31 

30 

3 

351 

0 

0 

2 

0 

.48 

-  2.85 

.35 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CATHEY5  VY  BULL  RUN  rh 

64.6 

40.8 

52.7 

79 

31 

22 

3 

373 

0 

0 

4 

0 

.28 

.22 

10 

T 

c 

1 

c 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

58.9 

30.6 

44.8 

eo 

30 

9 

3 

623 

o 

1 6 

c 

.97 

.47 

10 

6.5 

3 

3 

4 

0 

0 

Coal inga 

71.3 

39.7 

55.5 

1.2 

85 

30 

26 

3 

288 

0 

0 

5 

0 

.10 

-  ,99 

.10 

2 

.0 

0 

1 

c 

0 

^nor'noiN   tooir   fw  c  t 

*«U*<t.UWMFN    IKK  lu    U  I  3  1 

41.4 

8  5 

3 1 

2  8 

4 

0 

0 

2 

0 

06 

■  06 

2 

.0 

o 

o 

o 

o 

DENAIR  3  NNE 

68.9 

39.1 

54.0 

.2 

85 

31 

25 

4 

333 

0 

0 

1 

0 

|31 

-  1,66 

.20 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

DUDLEYS 

61.4 

31.4 

46.4 

2.1 

80 

31 

16 

3 

569 

0 

0 

15 

0 

.54 

-  5.34 

.24 

10 

T 

T 

2 

3 

0 

0 

electra  power  house 

67.1 

40.5 

53.8 

.9 

85 

31 

26 

3 

339 

rj 

o 

o 

.98 

-  3.70 

.64 

10 

.0 

0 

3 

1 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

71. 3M 

40. 8M 

56.  1M 

88 

31 

27 

3 

284 

0 

0 

3 

0 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

70.4 

42.2 

56.3 

1.3 

89 

3  1 

2  6 

3 

2  71 

0 

0 

3 

0 

"  1.95 

0 1 

2 

o 

n 

o 

o 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

68.8 

39.7 

54.3 

83 

31 

24 

3 

328 

0 

0 

6 

0 

!08 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

48.1 

28.6 

38.4 

1.1 

65 

31« 

9 

3 

817 

0 

3 

23 

0 

1.26 

-  5.62 

.81 

2 

9.0 

54 

5* 

2 

1 

0 

5LENNVILLE 

63.0M 

33. 1M 

48. 1M 

81 

31 

20 

4 

320 

o 

1  2 

rj 

.48 

.33 

2 

6.0 

2 

0 

0 

GRANT  GROVE 

48.3 

30.2 

39.4 

63 

31 

6 

3 

785 

0 

3 

16 

0 

.97 

.64 

2 

8.0 

39 

4* 

3 

1 

0 

hanford 

71.0 

42.2 

56.6 

1.9 

86 

31 

28 

4 

258 

0 

0 

2 

0 

.10 

-  1.24 

.09 

2 

■  c 

0 

C 

c 

0 

HETCH  HETCHY 

61.  OM 

32. 7M 

46. 9M 

2.6 

80 

31 

14 

3 

555 

0 

0 

1  1 

0 

.89 

•  4.13 

.46 

10 

HUNTINGTON  LAKE 

47.3 

23.3 

35.4 

2.8 

64 

31 

0 

3 

911 

0 

2 

31 

1 

14.0 

58 

2 

idria 

65.0 

41.6 

53.3 

2.3 

83 

31 

25 

3* 

362 

0 

0 

4 

0 

.28 

-  2.32 

.28 

2 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

70.6 

49.5 

60.  1 

1.7 

87 

31 

34 

3 

172 

0 

0 

.59 

-  1.24 

,46 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

69.9 

37.7 

53.8 

90 

31 

25 

3 

342 

1 

0 

8 

0 

.46 

.43 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

68.3 

43,4 

55.9 

81 

31 

28 

3 

277 

0 

0 

2 

0 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

72.1 

47,4 

59.8 

89 

31 

32 

4* 

179 

0 

0 

2 

0 

.01 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FFRRY  2  SE 

66. 4M 

39.  4M 

52. 9M 

81 

31 

24 

4. 

368 

0 

0 

6 

0 

.33 

.29 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

LE  GRAND 

69.3 

41.6 

55.5 

1.9 

84 

31 

25 

3 

292 

0 

0 

3 

0 

.07 

-  1.90 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

69.7 

43.7 

56.7 

.9 

86 

31 

27 

3 

260 

0 

0 

2 

0 

.17 

-  1,89 

.11 

2 

.0 

0 

i 

0 

0 

LINDSAY 

70.9 

40,1 

55.5 

1.0 

87 

31 

26 

4 

296 

0 

0 

3 

0 

.16 

-  1.70 

.13 

2 

.0 

0 

l 

0 

0 

LODI 

68.0 

41,0 

54.5 

1.7 

87 

31 

26 

4. 

322 

0 

0 

4 

0 

.41 

-  2,00 

.23 

10 

.0 

c 

2 

0 

0 

LCS  BANCS 

71.5 

42.3 

56.9 

2.0 

88 

31 

27 

4. 

249 

0 

0 

3 

0 

.07 

-  1,28 

.07 

10 

.0 

0 

P 

0 

0 

MADERA 

69.4 

41.7 

55.6 

1.1 

84 

31 

28 

3 

289 

0 

0 

4 

0 

.06 

-  1.67 

.05 

2 

.0 

0 

0 

9 

0 

MANDEV I LLE  ISLAND 

10 

MANTECA 

67.3 

42.2 

54.8 

84 

31 

29 

3 

311 

0 

0 

2 

0 

.19 

.12 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Temperature 


Precipitation 


Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

1 

a 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Dale 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

8  1 

<;  J 

~  i 

-  < 

Total 

71.1 

45.6 

58.4 

. 

81 

31 

3: 

4 

21 

w  c 

»  C 

i  1 

•  0< 

-  .84 

,0< 

2 

.( 

c 

t 

( 

0 

TO.  4r 

43,  2» 

(      56. 8* 

1  3,: 

86 

31 

2  = 

4< 

251 

c 

( 

>  i 

c 

•  2C 

-  1,66 

.1! 

10 

.( 

c 

1 

c 

0 

68.5 

42.  3 

55.4 

1  • 1 

8( 

31 

2< 

3 

29< 

1  c 

c 

i 

c 

»2i 

-  1.51 

<lf 

9 

•  C 

1 

C 

0 

69.6 

40.9 

55.3 

8- 

11 

21 

3 

29( 

c 

c 

i  1 

c 

.23 

-  1.3! 

•  2C 

10 

.( 

c 

1 

C 

0 

63.4 

36.9 

50.2 

TS 

31 

2C 

3 

432 

c 

c 

>  1 

c 

.36 

-  4.81 

.11 

1 

•  c 

> 

c 

; 

c 

0 

64.8 

39.5 

52.2 

-  .1 

8C 

31 

2< 

3 

392 

H  C 

.23 

-  1.92 

.IS 

10 

tC 

> 

c 

1 

c 

0 

70.0 

42.1 

56.1 

2.C 

8< 

31 

2! 

4, 

276 

c 

c 

< 

■  c 

.11 

-  1.91 

.0- 

2 

,c 

1 

c 

c 

c 

0 

66.5 

42,3 

55.4 

8< 

30 

2S 

3 

2<) 

c 

c 

2 

c 

»oc 

•  oc 

,c 

c 

r 

c 

0 

71.* 

43.5 

57.5 

2.3 

e< 

31 

2! 

4 

23S 

c 

c 

2 

c 

.IS 

-  1.72 

•  is 

2 

,c 

c 

1 

c 

0 

36,6 

28.8 

42.7 

1: 

31 

S 

2 

686 

c 

c 

2f 

c 

1.21 

1.21 

3 

1C 

3 

1 

1 

1 

62.2 

37.5 

49.9 

82 

31 

1 1 

3 

46S 

1  «5C 

1 56 

10 

1  .! 

: 

2 

1 

0 

66.6 

44.8 

55.7 

82 

31 

31 

4 

284 

c 

c 

2 

c 

.0! 

.0! 

10 

■  C 

c 

c 

c 

0 

66.0 

37.6 

51.8 

1.2 

81 

31 

21 

3 

391 

c 

c 

8 

c 

,66 

-  4.4C 

.46 

10 

.c 

c 

1 

c 

0 

56.7 

29.4 

43.1 

78 

31 

9 

3 

671 

c 

c 

2' 

c 

.82 

.44 

10 

.c 

c 

' 

c 

0 

66.5 

41.6 

54.1 

,4 

81 

31 

2q 

4. 

332 

c 

4 

c 

.IP 

-  1.81 

•  OS 

9 

.£ 

c 

c 

c 

0 

66,8 

41.7 

54,3 

1.1 

83 

31 

26 

3 

32! 

c 

c 

2 

c 

.32 

-  1.82 

.25 

10 

iC 

c 

1 

c 

0 

59.0 

34.5 

46.8 

81 

31. 

2C 

4 

556 

c 

c 

f 

c 

.45 

.33 

2 

9.C 

6 

2 

2 

c 

0 

6  7,3 

56.1 

6  f 

3  1 

3  ] 

17, 

2  8 ; 

c 

c 

3 

c 

■  1.53 

.4S 

2 

•  C 

c 

1 

c 

0 

70.9 

42.9 

56.9 

3!  1 

88 

31 

26 

3 

245 

c 

c 

2 

0 

!ie 

-  3.14 

.1C 

2 

.c 

c 

1 

c 

0 

63.3 

37.8 

50.6 

2.3 

82 

31 

23 

3 

443 

c 

c 

6 

0 

1.4S 

-  5.46 

.6S 

10 

1.? 

c 

4 

1 

0 

68.0 

42,8 

55.4 

84 

31 

28 

4 

291 

r 

.14 

.14 

10 

•  c 

c 

1 

c 

0 

67.0 

42.  bH 

54, 8r* 

88 

31 

25 

4 

302 

C 

c 

2 

0 

.11 

.08 

9 

.c 

c 

c 

c 

0 

69.3 

57,0 

84 

3 1 

3( 

3 

25  ] 

c 

0 

2 

0 

*  0C 

-  1,51 

•  09 

2 

■  c 

c 

c 

c 

0 

70.3 

44.3 

57,4 

2.2 

85 

31 

30 

4 

234 

0 

0 

2 

0 

.06 

-  1.05 

.06 

2 

■c 

c 

c 

c 

0 

67.9 

31.2 

49,6 

4.4 

89 

29 

15 

4. 

474 

c 

c 

2C 

0 

l.or 

-  4,01 

.48 

1 0 

5.! 

1 

2 

2 

c 

0 

53.0 

2.0 

.38 

-  2.62 

1.1 

72.2 

43.1 

57.7 

91 

31 

28 

3 

233 

1.31 

1.00 

24 

•c 

c 

2 

1 

1 

61.7 

52.4 

57.1 

1.2 

71 

25 

43 

6 

236 

c 

c 

( 

c 

.22 

-  1.67 

.22 

25 

•  c 

c 

1 

c 

0 

3 1 

2^ 

3 1  1 

0 

0 

5 

0 

1.66 

-  1,18 

•  84 

25 

•  c 

( 

3 

2 

0 

69.0 

38.8 

53I9 

86 

31 

22 

3 

344 

0 

0 

5 

0 

.61 

-  2.67 

.55 

25 

•  c 

0 

1 

1 

0 

55.0 

24.7 

39.9 

71 

31 

3 

3 

775 

0 

1 

30 

0 

1.32 

.94 

2 

6 

2 

2 

1 

0 

69.0 

44,0 

56.5 

.3 

80 

6 

30 

3 

253 

.18 

-  1.58 

.10 

2 

.c 

0 

1 

0 

0 

73.1 

48.9 

61.0 

3.  1 

96 

31 

37 

4 

135 

1 

c 

0 

.42 

-  1.74 

.34 

24 

•  c 

0 

I 

c 

0 

62.0 

50.4 

56  2 

2  3 

7  A.  7 

0 

0 

0 

0 

•  OS 

.07 

24 

.0 

c 

0 

0 

0 

70.1 

42.3 

56^ 

85 

31 

32 

3 

2«5 

0 

0 

I 

0 

.30 

.29 

2 

.  G 

0 

1 

c 

0 

69.2 

34.6 

51.9 

86 

31 

24 

3 

400 

0 

0 

1  1 

0 

1.16 

.60 

24 

T 

0 

3 

1 

0 

75,5 

42.9 

59.2 

99 

31 

26 

4 

188 

2 

f 

2 

f 

.21 

.21 

25 

.0 

0 

1 

c 

0 

62.  1M 

47.  8M 

55. 0M 

-  .2 

76 

24 

36 

4. 

307 

0 

0 

0 

0 

.22 

-  1.29 

.10 

24* 

.0 

0 

2 

0 

0 

70,  5N 

44.1^ 

5  7  .  3f 

2.0 

2  3  $ 

0 

0 

1 

0 

.36 

-  2.47 

.36 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

72.9 

44.5 

58.7 

2.7 

96 

31 

28 

3 

203 

2 

0 

1 

0 

.44 

-  1.45 

.15 

24 

.a 

0 

3 

c 

0 

69.8 

50.2 

60.0 

82 

23* 

40 

1 

156 

0 

0 

0 

0 

.26 

.26 

25 

.a 

0 

1 

0 

0 

64. 1 

32,0 

48.1 

83 

31 

19 

4 

518 

(■ 

Q 

Q 

.11 

.11 

2 

0 

1 

0 

0 

60.4 

33.3 

46.9 

2.6 

73 

31 

15 

3 

554 

0 

0 

10 

0 

2.27 

-  4.05 

1.23 

2 

5.0 

5 

2 

3 

2 

1 

70.5 

40,4 

55.5 

3 1 

0 

0 

3 

0 

.15 

•  1.88 

.15 

24 

•  0 

0 

1 

0 

0 

73.2 

44,3 

58.8 

88 

31 

35 

3 

193 

0 

0 

0 

0 

1.92 

1,64 

25 

.0 

0 

2 

1 

1 

73. 6M 

41.  1M 

57. 4M 

2.0 

92 

31 

25 

3 

236 

2 

0 

3 

0 

.45 

-  1.38 

.25 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

71,0 

43.6 

57.3 

1.6 

89 

31 

29 

3 

237 

Q 

0 

0 

.45 

-  2.11 

.30 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

74,7 

31.0 

62.9 

96 

31 

30 

4 

117 

2 

0 

1 

0 

.36 

.35 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

73,0 

44,4 

58,7 

92 

3 1 

2  9 

1 

0 

2 

0 

.  24 

.12 

24 

•  0 

0 

1 

0 

0 

67.9 

34.0 

51.0 

82 

31 

13 

3 

428 

0 

0 

11 

0 

1.27 

.6Q 

2 

.5 

0 

2 

1 

0 

61.9 

26.0 

44,0 

80 

31 

3 

3 

647 

0 

0 

30 

0 

1.04 

.42 

2 

2.5 

0 

3 

c 

0 

64.0 

35.7 

49.9 

82 

31 

21 

3 

461 

Q 

1.64 

.70 

2 

2.0 

0 

5 

2 

0 

64.  6M 

44.  1M 

54. 4M 

-  1.9 

79 

23 

30 

3 

321 

0 

0 

1 

0 

.40 

-  1.51 

.22 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

70.4 

47.0 

58.7 

8  7 

3  j 

34 

1  a*. 

0 

0 

0 

0 

,38 

.25 

24 

•  0 

0 

2 

0 

0 

64.6 

44.2 

54.4 

75 

31 

32 

3 

320 

0 

0 

1 

0 

.18 

.18 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

69.0 

52.0 

60.5 

2.4 

86 

31 

41 

4 

145 

0 

0 

0 

0 

•  SI 

-  1,31 

.41 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

68.5 

49.7 

59.1 

2.4 

85 

31 

37 

3 

182 

0 

.47 

-  ,90 

.38 

25 

.0 

a 

1 

a 

0 

64.6 

30.4 

57.5 

.3 

78 

23 

39 

4 

225 

0 

0 

c 

0 

.49 

-  1.30 

.26 

25 

.0 

0 

3 

c 

0 

71.1 

51.5 

61  3 

3  1 

42 

1  26 

1 

0 

0 

0 

.53 

-  1,73 

,32 

24 

.0 

a 

2 

c 

0 

70.2 

44.6 

57^ 

87 

31 

29 

<.. 

246 

0 

0 

3 

0 

.74 

-  2.59 

.37 

25 

•  0 

0 

2 

0 

0 

48.1 

31.3 

39.8 

60 

31 

10 

4* 

777 

0 

2 

13 

0 

1.14 

1.14 

25 

8.0 

1 

1 

1 

39.6 

39.6 

49.6 

76 

31 

14 

3 

471 

6 

0 

1.29 

.93 

24 

T 

a 

2 

1 

0 

63.3 

49.2 

56.3 

-  ,3 

76 

7 

37 

3 

261 

0 

0 

0 

0 

.23 

-  1,48 

.13 

2 

.0 

0 

2 

c 

0 

63.4 

47.3 

56.4 

78 

23 

34 

4. 

261 

0 

0 

0 

0 

.10 

,09 

2 

.0 

0 

0 

a 

0 

73.8 

41,0 

57.4 

2.6 

98 

31 

30 

4 

238 

1 

.11 

-  3,08 

.09 

24 

.0 

0 

0 

0 

0 

66.6 

45.6 

56.1 

.9 

80 

18 

31 

3 

274 

0 

0 

1 

0 

T 

-  2.27 

T 

25 

.0 

0 

0 

0 

0 

62.  3M 

37. 2M 

49. 8M 

82 

31 

16 

3 

475 

0 

0 

? 

0 

1.64 

.77 

2 

5.2 

0 

3 

2 

0 

72.8 

47.7 

60.3 

3.1 

95 

31 

37 

4 

156 

1 

0 

0 

0 

.65 

-  2.19 

.65 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

73.0 

40.6 

36.8 

95 

31 

24 

3 

257 

2 

0 

2 

0 

.12 

.09 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

73.6 

44.6 

59.1 

3.9 

95 

31 

27 

3 

in 

1 

0 

2 

0 

.34 

-  2.49 

.34 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

71.0 

38.5 

54.8 

91 

31 

25 

3 

313 

1 

0 

6 

0 

1.82 

1.04 

24 

.0 

0 

3 

1 

1 

74.5 

44.2 

59.4 

3.9 

97 

31 

31 

4 

184 

2 

0 

2 

0 

.38 

-  1.77 

.36 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

73.3 

44,2 

58.8 

2.5 

97 

31 

28 

3 

200 

2 

0 

2 

0 

.37 

-  1.38 

.28 

25 

.0 

0 

1 

0 

0 

72.1 

42,9 

57.5 

92 

31 

30 

3 

234 

1 

0 

3 

0 

.62 

.59 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

70.6 

46.6 

3B.6 

90 

31 

31 

3 

213 

1 

0 

1 

0 

.80 

•  3.31 

.77 

25 

.0 

0 

1 

1 

0 

74.3 

43.3 

58.9 

2.4 

96 

31 

29 

4 

198 

2 

0 

2 

0 

.69 

-  2,00 

.45 

24 

.0 

0 

2 

0 

0 

37.0 

39.8 

48.4 

3,4 

80 

31 

21 

2 

512 

0 

1 

7 

0 

.07 

.06 

2 

.6 

T 

3. 

0 

0 

0 

MARICOPA 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALf.  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANCChE  CREEK 
RORTERVILLE 
POSEY   3  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  LUIS  DAM 
SCNCRA  rs 

SO  ENTRANCE  V0SEMITE 
STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 

TEHACHAPI 

TEJCN  RANCH0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAPB0NA 
TRACV  PUMPING  PLANT 
VISALIA 
WASCO 

Y0SEMITE  NATIONAL  PARK 
DIVISION 


SOUTH  COAST 
DRA I NAGE 


06 


ALPINE 

AVAL0N  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 

BON  I TA 

BURBANK   WB  AIRPORT  I 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  ( 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 
CLARFMONT  POMONA  COL 
CORONA 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL   CAP  I  TAN  DAM 
ELSINORE 

ESCONDIDO 
PONTANA  KAISER 
GILLESPIE  FIELD 
HENSHAW  DAM 
IDYLLWILD  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
LAGUNA  BEACH 
LA  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  MB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  (S 

LC3  ANGELES  CIVIC  CTR  S 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

PERRI5 

POMONA 

RAMONA  3PAULD I NG 
REOLANDS 

RIVERSIDE  Fire  STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARD  I  NO  CO  HCSP 

SANOBERG  WB  //R 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Temperature 


Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

5  * 
S  < 

0  I 

.sl 

Si 

sj 

" 

SAN  DTEGO  WB  AIRPORT 

R 

65,  1 

51.0 

58.1 

*  • 

9 

82 

2  3 

42 

3 

2  09 

— - 
0 

— - 
0 

■ — - 
0 

— r 
0 

SAN  FE°NAND0 

73,8 

47.4 

60.6 

3. 

9  7 

3 1 

4* 

162 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

73,1 

47.5 

60.3 

95 

3 1 

3  3 

152 

1 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

74  a  5 

38.1 

56.3 

1 . 

9  3 

3 1  * 

2 

0 

4 

0 

SANTA   ANA   F I  RE  STATION 

70.9 

48.7 

59,8 

2. 

7 

84 

31 

33 

3 

162 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

65.5 

47,1 

56,3 

. 

3 

79 

18 

36 

3* 

<!63 

" 

® 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

64.1 

30 

332 

1 

SANTA  CATALINA  WBAP 

64,0 

49,0 

56*.5 

2. 

0 

90 

31 

40 

2 

272 

1 

0 

0 

0 

66  3 

5  3  8 

* 

85 

^  1 

27 

3 

342 

0 

0 

2 

0 

5ANTA  MONICA  PIER 

62^4 

49,9 

56*,2 

78 

23 

37 

4. 

267 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAlJl.A 

7  1  .ON 

42  •  3M 

'J 

2  5 

?* 

2  5  5 

0 

0 

2 

0 

5UNL AND 

72,6 

46  .  0 

59*3^ 
• 

32 

1 95 

2 

I 

0 

tcrrance 

67.9 

5  8,5 

AO 

ft 

36 

2  0 1 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

44*  5 

* 

87 

31 

7  a 

*  I  ** 

0 

0 

1 

0 

twitchell  dam 

69, ON 

42. 8M 

55. 9M 

90 

31 

29 

3 

281 

^ 

Q 

1 

U  C  L  A 

66,1 

59  3 

78 

3 1 

45 

* 

182 

Q 

0 

0 

UPLAND   3  N 

74.8 

«  E  '  l 

97 

\  1 

7  a 

^71 

0 

VISTA  2  NNE 

67.4 

44.  3 

55,9 

8  2 

3 1 

30 

0 

0 

1 

a 

*ARNER   SPP I NGS 

68.4 

3  1  •  9 

50.2 

1 . 

3 1 

45  = 

0 

0 

17 

0 

YCRB A  LINHA 

72.3 

46.7 

59.5 

2. 

3 

91 

31 

30 

3 

m 

1 

0 

DIVISION 

55,9 

1  * 

*  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 
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CALIFORNIA     -     MARCH  1966 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Of  the  first  order  stations  in  the  State,  Eureka 
was  the  only  one  that  received  more  than  normal 
precipitation;  elsewhere,  monthly  totals  were 
below  normal,  usually  by  a  sizable  amount. 
As  of  February  1,  the  seasonal  accumulation  of 
precipitation  was  well  above  normal  over  most 
of  the  State,  with  up  to  260  percent  of  normal 
reported  in  the  San  Gabriel  Mountains  of  southern 
California.  By  April  1,  most  areas  were  below 
normal  in  their  seasonal  total  received  to  date, 
except  for  above  normal  values  south  of  the 
Tehachapis,  with  the  largest  figure,  20  percent 
of  normal,  appearing  in  parts  of  the  southeastern 
desert.  Along  the  Sierra  foothills,  however, 
both  in  the  San  Joaquin  Valley  and  parts  of  the 
Sacramento  Valley,  the  seasonal  total  was  less 
than  70  percent  of  normal. 

The  snowpack  accumulation,  which  had  been  above 
normal  throughout  the  higher  elevations  of  the 
State,  has  now  fallen  to  below  normal  in  all 
areas  except  the  mountains  of  the  north  coast. 

With  the  light  precipitation  persisting  through 
the  latter  part  of  the  winter,  the  water  supply 
situation  has  deteriorated  since  early  in  January, 
However,  water  supply  officials  think  that  there 
will  be  enough  water  available  in  most  areas  to 
take  care  of  needs  throughout  the  summer  of  1966. 

First  order  stations  offer  the  following  notes 
wi':h  respect  to  March  precipitation:  Eureka  had  1 
inch  of  snow,  the  greatest  amount  ever  recorded 
in  March.  Sacramento  had  the  sixth  driest  March 
since  records  started  in  1878.  Stockton  had  the 
driest  March  in  10  years,  and  the  second  driest 
since  1934.  At  Santa  Maria  it  was  the  fourth  driest 
March  since  Weather  Bureau  records  started  in 
1943,  and  at  Long  Beach  it  was  the  driest  since 
1061. 


TEMPERATURE:  March  temperatures  averaged 
below  normal  along  the  coast  in  the  northern, 
central,  and  extreme  southern  sections,  as  well 
as  in  the  northern  Sacramento  Valley.  Elsewhere 
they  were  above  normal,  with  positive  departures 
of  3°  or  more  in  the  Sandberg  and  Burbank  area. 
In  general,  the  first  portion  of  the  month  was 
colder  than  normal,  while  the  latter  portion  was 
warmer.  New  records  of  cold  were  established 
on  the  2d  and  3d  at  Red  Bluff,  and  the  record  for 
the  date  was  equalled  on  the  4th  and  16th.  San 
Francisco  had  the  coldest  reading  of  record  for 
the  1st  of  the  month  and  lowest  March  reading 
since  1956. 

At  the  other  extreme,  new  high  temperature 
records  were  set  near  the  end  of  the  month. 
Mt.  Shasta  on  the  31st  had  the  warmest  reading 
for  the  date,  for  the  month,  and  for  so  early 
in  the  season,  while  at  Red  Bluff  it  was  the 
warmest  ever  recorded  on  that  date.  Sacra- 
mento set  new  records  for  the  date  on  the  29th, 
30th,  and  31st,  and  for  the  month  on  the  31st. 
The  mean  maximum  for  the  month  was  the  highest 
since  records  were  started  in  1878.  Burbank 
on  the  31st  had  the  highest  temperature  ever 
recorded  in  March  and  so  early  in  the  season, 
and  had  only  5  days  in  the  entire  month  with 
below  normal  temperatures.  At  Long  Beach 
the  mean  maximum  and  mean  minimum  tempera- 
tures for  the  month  were  the  lowest  for  March 
since  1960. 

STORMS:  Thundershowers  and  heavy  rain  struck 
the  Los  Angeles  Basin  on  the  24th,  damaging 
power  and  telephone  lines,  and  causing  local 
flooding.  Wind  and  rain  on  the  1st  in  the  vicinity 
of  Santa  Ana  caused  power  and  telephone  outages. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San   Francisco,    California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 
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• 

• 

•  56 

. 

.64 

.17 

• 

• 

1.42 

HAYFORK   RANGER  STATION 

2 

85 

• 

.23 

.02 

* 

• 

.68 

•  30 

.29 

.22 

.10 

.13 

.33 

• 

.55 

hEAlDSBURG 

1 

i<- 

T 

T 

.02 

,08 

.05 

,75 

.05 

.23 

.02 

•  06 

.01 

.07 

healdsburg  NO  2 

1 

41 

.06 

.09 

•  10 

.70 

.23 

.03 

.12 

.01 

.07 

HILTS 

1 

23 

T 

.13 

.04 

,16 

.28 

.04 

.  10 

.25 

.05 

•  02 

,06 

.07 

.03 

HONEYDEw  2  WSW 

16 

53 

.04 

.58 

.16 

.51 

.  4  1 

.91 

3.80 

4,75 

1.13 

1.15 

.26 

.69 

.48 

.01 

1.20 

,4| 

.02 

HOOP* 

B2 

.21 

.  7° 

.23 

T 

.37 

.59 

1.19 

1.31 

1.12 

,44 

T 

.32 

.05 

.35 

•  66 

.15 

.85 

T 

.96 

HOOPA  2  SE 

9 

7S 

.12 

.92 

.22 

T 

.32 

1.00 

.97 

1.12 

1.00 

.*>« 

•  34 

.04 

.28 

.93 

.20 

.87 

T 

.<;.. 

HOPLANO  LARGO  STATION 

1 

76 

.08 

.11 

■  05 

.  1  1 

.08 

•  19 

.39 

T 

.17 

•  04 

.26 

.06 

.16 

7 

.08 

IDLEWILO  MWY  MNTNC  STA 

13 

98 

3.15 

1.00 

2,45 

1.10 

.90 

•  62 

4,76 

KELLOGG 

2 

36 

.01 

.01 

.29 

.01 

•  34 

.96 

T 

.35 

•  06 

T 

.12 

T 

.20 

T 

T 

.01 

KENTFIELD 

1 

33 

.07 

.09 

•  03 

.61 

.33 

.07 

.13 

KLAMATH 

R 

12 

86 

.70 

.72 

T 

.05 

1.90 

.66 

2.00 

1.33 

•  40 

.43 

.12 

•  69 

•  30 

.15 

.71 

.25 

1.15 

.10 

KNIGHTS  VALLEY 

KORBEL 

7 

61 

.40 

,aa 

.06 

1.15 

.15 

.73 

.  5* 

.23 

•  OS 

.19 

•  09 

•  S2 

.51 

.52 

.62 

.10 

.  10 

.02 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

3 

78 

.07 

,02 

.78 

.10 

.  1  1 

.33 

1.00 

.06 

.25 

.33 

.21 

.21 

7 

.25 

.06 

LAVA  6E0S  NAT  MONUMENT 

83 

.03 

.04 

.04 

.03 

T 

.29 

.03 

.  0  1 

T 

.19 

.05 

7 

.08 

.02 

MAD  RtvER  RANGER  STA 

7 

66 

• 

,80 

•  54 

•  55 

.23 

1.03 

.  77 

.66 

•  30 

.06 

.39 

1,03 

.07 

.72 

.31 

T 

MARE  ISLAND 

24 

.05 

.16 

.03 

MIRANDA   5PENGLE  P  RANCH 

87 

.03 

.72 

.  1  1 

.19 

.64 

1*46 

,80 

.05 

.09 

.30 

.42 

.91 

T 

T 

.91 

MOUNT  HEBRON  HS 

38 

.02 

•  02 

.19 

T 

.12 

.03 

MUIR  MOODS 

2 

28 

•  11 

.68 

1.30 

•  12 

.07 

NAPA  S  NNW 

„  j 

.42 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

33 

.21 

.07 

.02 

•  01 

.02 

T 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 

2 

75 

.18 

•  17 

.21 

.58 

.12 

.  14 

.46 

.05 

•  04 

.12 

.28 

.28 

.12 

OAKVILLE    1  WNW 

OCCIDENTAL 

3 

28 

.05 

.06 

•  22 

.01 

.25 

1.77 

■  44 

.06 

.16 

.26 

.02 

ORICK   PRAIRIE  CREEK  PK 

12" 

50 

.46 

,08 

.13 

,04 

1  .  76 

.SO 

1.29 

1.29 

.55 

.19 

.77 

•  09 

.72 

.65 

.02 

.52 

1.08 

.  1  i 

1.23 

ORLEANS 

B 

11 

.09 

.27 

.15 

.03 

.08 

1.28 

.55 

1.16 

.88 

.03 

.06 

.35 

.26 

•  04 

■  55 

.72 

•  02 

.29 

.35 

.06 

.69 

PETALUMA  FIRE    STA  2 

55 

T 

.06 

t 

.30 

.06 

.04 

.05 

.02 

.02 

POINT  ARENA 

3 

79 

.08 

,08 

T 

.01 

.40 

•  05 

.26 

.12 

1.27 

.17 

.20 

•  32 

.10 

.30 

T 

.30 

.13 

POTTER  VALLEY  PH 

2 

89 

.07 

.35 

.06 

.10 

■  21 

.92 

.  19 

•  24 

.07 

.30 

•  08 

.22 

.08 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

8 

22 

.01 

.38 

.53 

.29 

.26 

.34 

1.86 

1.58 

.61 

* 

.71 

•  10 

.60 

•  39 

,09 

.57 

T 

.10 

SAINT  HELENA 

90 

.01 

.05 

.03 

.43 

.21 

•  11 

.02 

.06 

5 AL YER  RANGER  station 

6 

09 

.15 

,54 

.20 

• 

* 

• 

1  .09 

.63 

.65 

.33 

* 

.15 

.  1  1 

.80 

.10 

6 

1.32 

T 

SAN  RAFAEL 

41 

.01 

T 

.12 

.  10 

.15 

T 

•  01 

.02 

SANTA  ROSA 

97 

T 

.05 

.08 

•  05 

.57 

.09 

T 

.06 

.07 

SAWYERS  BAP  RANGER  STA 

5 

38 

.02 

.31 

.09 

.24 

.81 

.25 

.63 

.78 

■  46 

.26 

•  52 

.08 

•  56 

.33 

SCOT  I A 

08 

.29 

.75 

,29 

•  03 

.04 

•  34 

.85 

.79 

.45 

.30 

•  03 

.33 

.29 

.06 

T 

.76 

,04 

.64 

T 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPG5  LAS  LOMAS 

3 

96 

.10 

.05 

•  OS 

.25 

.07 

.95 

1  .  10 

.45 

.06 

.  1  2 

.30 

.26 

.15 

SOME  SBAR    1  w 

SONOMA 

54 

T 

.32 

.15 

.05 

T 

.02 

STANDI SH-HICKEY   ST  PK 

6 

31 

.07 

.10 

.31 

.24 

.41 

.30 

1.00 

.67 

.  5* 

.65 

.09 

•  43 

.52 

.03 

.76 

.15 

TRINITY  DAM  VJSTA  PT 

2 

98 

.03 

.30 

.09 

.  I  7 

.55 

.50 

.32 

.04 

.12 

.25 

T 

.17 

T 

TULELAKE  t 

/R 

36 

T 

.0? 

7 

.05 

.01 

.20 

.03 

T 

•  04 

T 

.01 

UK  1  AH 

1 

.03 

,04 

.02 

.04 

.08 

•  10 

.52 

.07 

.26 

.03 

.24 

.23 

.17 

.  1  1 

UK  I  AH  «  wSw 

3 

61 

' 

.14 

.02 

.28 

.  it 

.17 

•  09 

■  34 

.61 

.36 

.06 

•  04 

.63 

.05 

.31 

.15 

UPPER  MATTOLE 

10 

.77 

.16 

.60 

.42 

.60 

.21 

2.20 

2.70 

.39 

.87 

•  20 

.57 

•  39 

.64 

1.02 

WEAVERVILLE   RANGE  p  STA 

3 

07 

T 

.05 

.31 

•  08 

.21 

•  65 

.51 

■  44 

.19 

.02 

•  10 

.23 

.20 

.08 

WEED  F I  re  DEPARTMENT 

83 

.04 

T 

T 

T 

T 

T 

.22 

.28 

.14 

7 

.07 

T 

T 

.06 

WILLITS  1  NE 

3 

90 

.02 

.  16 

.50 

.11 

.20 

.48 

.67 

.13 

•  44 

■  17 

.17 

.35 

.37 

.13 

WILLOW  CREEK  RANCH 

14 

.  1 1 

.17 

.26 

,08 

.17 

.01 

.22 

.  C  4 

T 

7 

.06 

YREKA 

I 

06 

.02 

.06 

.21 

.06 

.33 

•  06 

.06 

.0  1 

.21 

.06 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  HANGER  STATION 

1 

21 

.20 

,l« 

.02 

.02 

.*.o 

.20 

.08 

T 

.11 

ALTURAS  RANGER  STATION 

.03 

.01 

.02 

T 

T 

.13 

.03 

•  25 

.03 

.07 

AUBURN 

1 

6! 

.04 

.01 

.04 

.16 

T 

.51 

.01 

.32 

.19 

.33 

BERRYESSA  LAKE 

26 

.01 

.05 

.1? 

.05 

.03 

BIG  SEND  RANGER  STA 

3 

7B 

.19 

.24 

,09 

.16 

.50 

.03 

.90 

.52 

.75 

.06 

.36 

BLUE  CANYON  wB  A  I RPOR  T  /  /  R 

36 

.33 

.17 

.03 

.18 

.12 

.65 

1.04 

.  19 

,50 

.04 

.51 

.16 

BOWMAN  DAM 

85 

.40 

.43 

.19 

.04 

.61 

.57 

•  73 

.  70 

.40 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

16 

!o5 

T 

.01 

.07 

.01 

.32 

BRUSH  CREEK    RANGEP  STA 

2 

99 

T 

.03 

.05 

•  09 

.12 

.20 

.02 

.9P 

•  80 

.38 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 

3 

.93 

.10 

,06 

.36 

.18 

.10 

.05 

.17 

.  79 

1.00 

T 

.59 

T 

.55 

BULLAROS  ^ AR  PWR  HOUSE 

3 

43 

.05 

.08 

•  17 

.36 

.05 

1*25 

.50 

.35 

.62 

BURNEY 

1 

.90 

T 

T 

.07 

.16 

.01 

.31 

.02 

•42 

.02 

.06 

.69 

.01 

.33 

C AMPTONV i ll e  rs 

3 

.61 

.08 

.07 

.53 

T 

•  04 

1.18 

.01 

.53 

.37 

T 

.60 

CANBY    11  Sw 

1 

92 

.20 

•  12 

.22 

T 

.34 

.32 

.05 

.21 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Station 

Total 

Day  of  Month 

1  1 
 L 

2  1 
 L 

3 

4 

 L 

5  I 

 L 

6 

7  1 

8 

9 

10 

 L 

11 

12 

13  14 

16  | 

17 

18 

19  20 

21 

22     23  24 

1  1 

25     26  27 

1  1 

28     29  30 

31 



CANBY  RANGER  STATION 

1  .06 

.08 

01 

14 

.01 

* 

CANYON  DAM 

•  03 

T 

.16 

•  1A 

•  05 

.50 

.38 

C AO | SOU  POwER  HOUSE 

■  04 

•02 

•  01 

•  13 

.  1 

,05 

0 

centeaville  ph 

1.55 

.  1 1 

.01 

.22 

.02 

.38 

.17 

.25 

.52 

challenge  ranger  sta 

3.10 

.07 

.16 

.11 

•  31 

T 

.97 

.01 

.65 

•  5* 

CHESTER 

D  2.01 

D  .IS 

T 

(IS 

,7 

3  . 30 

T 

chico  experiment  sta 

.91 

•  11 

*  1 

.  1 

*  J  3 

.23 

CITRUS  HEIGHTS 

•  41 

T 

16 

* 

02 

T 

CLARKSBURG 

.11 

.02 

T 

.03 

.04 

•  05 

■  04 

clarks  VALLEY  MUDD  RCH 

.31 

.  i  B 

•  04 

T 

clearlake  highlands 

.67 

* 

•~ 

* 

•  05 

COHASSET    1  NNE 

2.39 

' 

T 

!°2 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

.95 

*  1 

•  09 

.43 

.02 

.50 

COLFAX 

3.00 

.13 

ft 

# 

.12 

.39 

.03 

.68 

.33 

T 

.37 

COLGATE  POwER  HOUSE 

2.17 

•  10 

.01 

.  1  1 

.28 

.32 

.38 

.42 

.25 

.50 

COLUSA  1  5SW 

.36 

•  0* 

•  02 

•  21 

•  OB 

(01 

36 

1.69 

.09 

.22 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

.72 

.  54 

.01 

T 

T 

*  * 

!50 

.27 

DANA  2  SE 

3.01 

,24 

,  40 

.30 

1.30 

„ 

DAvIS  2  w$U 

.111 

.01 

T 

.05 

T 

.05 

DAVIS  CREEK 

1.78 

!e3 

deer  creek  power  house 

.  1 5 

. "  * 

.05 

.  1  * 

■  03 

*  3n 

• 

OE  SABLA 

!!ee 

!oi 

■  30 

•  10 

.03 

*  12 

DOBBINS  COLGATE 

.63 

.85 

.10 

DOwNIEV ILLE  RANGER  STA 

4,05 

.29 

.10 

.07 

• 

* 

T 

T 

.96 

•  6<. 

.42 

OUNNIGAN 

.00 

•  19 

■* 

ounsmuir  ranger  sta 

7,47 

T 

T 

.  *.  1 

.50 

1  . 

1.83 

1*23 

•59  .07 

.51 

T 

EAST  PARK  RESERVOIR 

.21 

•  1 1 

fairfielo  POLICE  STA 

.26 

.01 

.  1  J 

.12 

.33 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

1.57 

,06 

•  05 

.04 

.15 

.45 

.05 

.44 

FERGUSON  ranch 

1.14 

. 

folsom  dam 

•  0? 

T 

•  18 

.22 

T45 

*  °o 

FORESTmILL  ranger  sta 

s!io 

•  24 

•  02 

T 

•  32 

.6 

french  gulch 

2.34 

•  91 

.06 

.11 

.36 

.  )1 

.16 

.21 

.03 

.19 

•  35 

GARDEN  VALLEY  2  S 

1.7B 

.03 

.01 

•  06 

.19 

.68 

.24 

.22 

GEORGETOWN 

2.46 

•  OS 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

.12 

•  02 

■  12 

•  27 

•  04 

•  86 

T 

.32 

02 

* 

•  51 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

7)22 

.06 

1.60 

30 

.96 

10 

* 

*  30 

GOLD  RUN 

3.34 

.11 

,0? 

•  OS 

.05 

,28 

•  83 

.39 

.SO 

.61 

GRASS  VALLEY 

3.12 

7 

.06 

T 

.08 

.37 

T 

.91 

•  09 

.65 

.34 

.47 

GREENVILLE  HANGER  STA 

2.31 

.02 

HARRISON  GULCh  RS 

3,15 

•  OA 

T 

.  9  0 

" 

•  37 

.28 

.78 

■  10 

.  0  l 

•  23 

•  10 

HARRY  ENGLEBR IGHT  DAM 

1.65 

.03 

T 

T 

•  09 

.  0  5 

.23 

.04 

*35 

.36 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

1.30 

.  Q4 

.  31 

.:•<> 

.40 

.03 

•  19 

•  25 

".23 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

2,00 

.03 

.03 

•  02 

.03 

.30 

.55 

.40 

.26 

.36 

HOBERGS 

1.28 

.  ■  - 

.36 

•17  .04 

• 2 

T 

HUNTER  DlST  GRAVES  RCH 

.02 

•  SO 

.  0  3 

•  12 

•  12 

IOWA  HILL 

2.99 

.10 

.  1* 

.35 

.51  T 

JESS  VALLEY 

1.37 

.05 

.* 1 

!  1  1 

,02 

•  15 

.10 

•  05 

.17 

. :  5 

.02 

.12 

KELSEYVlLlE 

.58 

T 

.08 

.08 

.13 

.07  .01 

.18 

.03 

kilarc  power  HOUSE 

3.99 

tit 

• 1 ' 

.20 

.40 

*  '  * 

•  93 

.  0! 

•  17  .0 

•  90 

LAKEPORT 

T 

.02 

.04 

■  J3 

•  03 

(21  T 

■  06 

■  12 

LAKESHORE 

4, 7*i 

•  OA 

.  36 

•  69 

*  32 

.  20 

1.15 

1  .  D  2 

•  03 

•  25 

■  03 

•  10 

LAKE  SPAULDING 

4.72 

.A9 

.  1  1 

.1  1 

.22 

.10 

.65 

,  20 

.01 

.63 

1.01 

(39 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESV1 LLE  KEEGAN  RANCH 

.40 

•  16 

.24 

LITTLE  VALLEY 

.41 

T 

•  11 

T 

T 

■  04 

■  26 

LOOKOUT   3  WSW 

1.71 

.08 

.04 

T 

T 

T 

.05 

.05 

,14 

T 

■  36 

,07 

.26  T 

T 

.36 

•  06 

.24  T 

loyalton 

.53 

.10 

■  12 

.09 

.22 

MADEL INE  MNTNC  STA 

•  33 

.03 

•  03 

MANZANITA  LAKE  // 

3,07 

T 

,09 

•  11 

•  06 

.  1  0 

.  1  A 

.  1  ft 

.03 

•  IB 

.33  .01 

1.31 

.07 

■  34 

,03 

marysvillE 

•  SB 

T 

.03 

.06 

.01 

.14 

.10 

•  04 

HC  CLOUD 

5.95 

T 

.  29 

.  25 

.43 

.74 

1.91 

1.05 

(27  .12 

•  23 

4A 

T 

.20 

MIDDlETOwN 

1.07 

.  10 

.15 

.59 

•          .  19 

.04 

• 

M  I  NEB  *L 

3.77 

•  21 

.  0  1 

•  41 

.21 

•  20 

•  64 

.97 

.  10 

.  3A 

.02 

T 

MONTICELLO  dam 

.07 

T 

T 

.07 

T 

T 

T 

MOUNT  DANAHER 

1.67 

,08 

•  0*t 

•  05 

.  16 

T 

.19 

.  1A 

.35 

MOUNT   SHASTA         CITY  //fi 

2.58 

.07 

.02 

.22 

.  14 

.27 

.  10 

74 

•  36 

•  02 

.02 

*  14  .03 

•  17 

•  02 

•  13 

•  1 1 

NEVADA  CITY 

2.67 

.05 

.05 

•  02 

•  08 

.09 

.32 

.01 

.O.1 

.75 

I 

.59 

•  28 

.41 

nicolaus  2 

.  36 

T 

' 

.01 

(04 

T 

•  21 

T 

T 

•  10 

T 

0*0 

2.33 

.8  1 

•  15 

.04 

.  1  0 

•  22 

•  57 

.14  .04 

T 

.13 

.07 

ORLAND 

.52 

■  21 

•  01 

T 

■  02 

•  02 

.05 

•  21 

OROVILLE 

.97 

.01 

•  02 

.Os 

•  15 

T 

•  02 

.19 

(24 

•  05 

•  24 

OROVILLE  BRIDGE 

.94 

T 

.02 

•  03 

.16 

.21 

.23 

•  05 

•  2A 

PACIFIC  HOUSE 

2.53 

•  03 

.  48 

■  11 

•  07 

.  1  1 

•  84 

•  20 

.28 

T 

.29  ,14 

PARADISE 

2.05 

T 

.22 

.02 

.06 

.02 

•  05 

■  34 

•  01 

•  4B 

.23 

.62 

PASKENT A  RANGER  STA 

.66 

T 

.35 

.01 

.03 

•  05 

T 

.02 

T 

• 

paynes  Creek 

PIT  RIVER  POWER  HOU5E 

.02 

.58 

.30 

.73 

1.25 

.53 

1.08 

.85  .04 

•  42 

.17 

.27 

PL ACER V  I LLE 

1.70 

•  01 

•  22 

.24 

.  35 

PLACERVILLE   I FG 

1.81 

.02 

.03 

•  02 

* 

.24 

,04 

T 

,60 

•  03 

.23 

'ft 

.36 

PLAT INA 

•  88 

•  12 

■  26 

•  59 

•  30 

.12 

.15 

.13 

.  1  3 

PORTOLA 

.98 

.06 

.19 

T 

.06 

T 

•  03 

•  08 

(25 

,31 

T 

QUINCY  RANGER  STATION 

2.72 

T 

.01 

.06 

.06 

.03 

•  14 

T 

T 

.48 

1.00 

.48 

•  05 

.39 

REO  BLUFF  wB  A I RPORT  R 

.71 

T 

•  27 

•  17 

.01 

T 

•  04 

•  02 

•  01 

T 

•  19 

T 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

2.48 

,03 

•  02 

•  77 

.20 

,  04 

•  36 

•  27 

•  *6 

.15 

•  15 

.01 

.02 

REPRE5A 

.62 

.01 

•  02 

.16 

T 

.  1  9 

•  01 

.16 

.01 

.04 

RIO  VISTA 

.19 

T 

•  15 

.04 

ROCKLIN 

.63 

T 

T 

.20 

.20 

•  20 

.03 

HOuNO  MOUNTAIN    I  NNE 

4.67 

■  31 

.  t '. 

•  22 

L  •  19 

*  30 

1(20 

.04 

.30  .05 

.65 

SACRAMENTO  MB  AIRPORT  R 

.  14 

7 

T 

T 

T 

.03 

■  03 

,  D  6 

T 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

.22 

•  OS 

•  10 

,07 

SHAS'A  DAM 

3.81 

•  OA 

•  86 

•  15 

.06 

.  -  1 

*A1 

UIO 

47 

•  08 

SHINGLE  SPRING5 

1.17 

.05 

.06 

.12 

.33 

T 

.18 

.12 

.31 

SH I NGlE TOmn  2  E 

3.32 

•  13 

.90 

,hO 

SIERRA  C! TV 

4,09 

.37 

,06 

•  09 

•  1 1 

1O6 

.59 

.  44 

.48 

.78 

T 

.74 

.37 

SIERR»V|LLE  RANGER  5IA 

1,03 

.05 

.  C  0 

.02 

.04 

•  26 

•  13 

•  35 

.12 

500*  SPRINGS  1  E  lit 

STIRLING  CITY  OS 

3.37 

- 

* 

.60 

.  1  ■ 

.92 

• 

.62 

.37 

• 

.76 

5T0NYF0RD  COOLEY  RANCH 

2.56 

T 

,  50 

.22 

T  .02 

•  5  3 

.  16 

T 

STONYEORO  RINGER  ST* 

.33 

•  19 

.03 

.03 

.06 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

.50 

.05 

.30 

.  G  I 

.06 

.0' 

.01 

.03 

STRAWBERRY  VALLEY 

3.64 

.08 

.02 

.19 

•  13 

.30 

,63 

.64 

.77 

.02 

.28 

.49 

TURNTABLE  CREEK 

4.78 

T 

*  .65 

.02 

THIN  lakes 

2.41 

.34 

,56 

.32 

T 

•  IS 

T 

.01 

.41 

.01 

.12 

.32 

.17 

UPPER  LAKE   7  W 

2.32 

.01 

.  0 2 

.32 

.02 

.09 

.19 

.03 

.22  .10 

•  23 
.18 

.27 

.16 

.16 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

1.61 

.01 

T 

.  16 

1 

•  39 

*  .16 

.16 

.29 

VAC»VILLE 

.07 

T 

•  03 

.02 

VINTON 

.52 

T 

.07 

.02 

T 

T 

•  10 

.05 

.19 

.09 

VOLC*NOVILLE 

2.18 

T 

.21 

.28 

.03 

.70 

.35 

.24 

.37 

VOLL»ERS 

7.24 

•03 

.88 

.AO 

.21 

1.25 

2.26 

.97 

(67  ,09 

.13 

.22 

T 

.13 

VOLTA  POwER  MOUSE 

1.72 

T 

•  02 

.16 

.13 

.01 

,C  ' 

•  06 

•  48 

.04 

.36 

.  39 

mmi SkEYTOHN  RES 

4.83 

.98 

.16 

.06 

.36 

,67 

1.9* 

.A3  T 

T 

.14 

.09 

See  Reference  Note*  Following  Slatlon  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


WlLL0w5 
WINTERS 

wOOOLANO    1  WNW 


03 

BOCA 
BOO  I  E 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  F I SH  AND  GAME 
FORT  BlDwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  STA 
MEYERS  4  Sw 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

5 AGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDISH  1  E 
5U5ANVILLE  airport 

TAHOE  CITY 
TEHMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOODFQRDS 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANOE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG  5UR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BRADLEY 

burlingame 
Burton  ranch 
calaveras  reservoir 

camp  san  luis  obispo 
carmel  valley 
chittenden  pass 
concord  3  e 
crockett 

davenport 
gerber  ranch 

GILROY 

GILROY  14  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ   2  Nw 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LlVERMORE  2  SSw 
LOCKWOOO  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL    2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY    3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  OAM 
NEWARK 

oakland  w9  airport 

pakines  ohrwall  ranch 
palo  alto  city  hall 
paloma 
parkf i  eld 
paso  r0bles 

PASO  ROBlES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISM0  BEACH 
POINT   PIEDfiAS  BLANC AS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
5ALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  OAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

5 ANT  A  MARGARI TA  2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
5EARSV I LLE  LAKE 
50LEDAD 

SPRECtCELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK   2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 


.12 
.68 

.  1<> 

.14 
.15 

•  3 1| 
1.16 

.17 
.08 
.22 
.25 


.69 
.07 

.06 


.29 
.77 
.38 


.10  .26 
.01  .04 


.20  .65 
T  T 

.32  .17 

.22  1.40 

.06 

.10  .66 


.05  .08 
.15      .33  .03 


.15 
.30 


4 

5 

6 

7  | 

8  | 

9 

10 

11  ] 

12 

13 

14  | 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  1  23  24 

25  1  26  j  27 

28     29  1  30 

.26 

.05 

■  08 

T 

T 

.07 

.05 

.01 

.05 

•  01 

J 

I 

"nt 

T 

.10 

16 

.  18 

•  06 

,03 

T 

.  14 

.15 

■  20 

.37 

.10 

.31 

* '" 

•  10 

.05 

_ 

.05 

"ft 

■  20 

•  03 

,11 

T 

1  J  ~ 

*  16 

02 

02 

*  10 

.08 

T 

.03 

.01 

.06 

.01 

.27 

,01 

T 

T 

.01 

.01 

.10 

.15 

.03 

T 

,06 

.20 

.02 

.10 

02 

n 

03 

* 

,  02 

T 

T 

.04 

T 

.76 

T 

.35 

.11 

.15 

.09 

.15 

•  18 

T 

.45 

.20 

•  02 

T 

T 

T 

.20 

T 

.02 

.  15 

.  31- 

.39 

.30 

.61 

.02 

.42 

.01 

.05 

.21 

.05 

T 

T 

.01 

.11 

T 

.27 

.12 

.06 

.42 

•  06 

.30 

.04 

.20 

T 

.05 

.32 

lot 

.23 

.03 

,13 

.70 

.12 

.01 

T 

.05 

- 

05 

* 

* 

.01 

• 

.05 

.02 

!22 

',22 

.07 

.02 

.03 

.01 

,07 

47 

03 

07 

28 

04 

T 

T 

.07 

.21 

T 

•  01 

T 

*02 

.05 

T 

.01 

.01  I 

T 

T 

T 

T 

.04 

.03 

.03 

.02 

.04 

T 

.09 

T 

.16 

.03 

.08 

.1" 

T 

.04 

.03 

.01 

.04 

.01 

.15 

.04 

.02 

.04 

.03 

*06 

T 

.12 

T 

T 

T 

.25 

T 

T 

T 

T 

.10 

.05 

.08 

.16 

.07 

.08 

.24 

.20 

.02 

.16 

.12 

T 

T 

T 

.13 

.01 

.01 

.01 

.01 

.01 

.09 

.01 

T 

.01 

.03 

T 

.01 

T 

I 

,02 

•  04 

.02 

i 

I  .01 

.12 

.06 

.10 

.07 

.30 

.04 

.05 

.02 

.28 

.03 

.37 

.02 

10 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

.06 

.18 

T 

T 

T 

.01 

•  03 

.01 

03 

02 

I 

!  13 

.24 

',12 

.06 

T 

.01 

T 

.02 

T 

.01 

.08 

T 

.01 

•  05 

.37 

.  02 

.01 

~ 

.  0  1 

.05 

T 

•  14 

.31 

07 

f 

.06 

.22 

.13 

T 

.0* 

T 

'.Ob 

i 

!l5 

.01 

I  T 

.16 

.1? 

T 

T 

.01 

.05 

.26 

.35 

.02 

.04 

.01 

.22 

.0« 

T 

T 

.03 

.06 

•  1  3 

.03 

•  04 

T 

.07 

.25 

T 

.02 

.06 

T 

.06 

.0? 

T 

T 

.01 

.03 

.02 

.01 

.02 

.14 

.40 

.05 

I 

T 

.12 

.04 

.01 

.21 

.01 

.06 

.20 

.03 

.03 

T 

.03 

.16 

T 

T 

.04 

See  Reference  Noles  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10     11     12  '  13     14  15 


DRAINAGE  09 
MM  tOUl 

ANTIOCM  FI8REB0ARD  ML 
ANTIOCM   PUMPING  PL  3 
A 5m  MOUNTAIN 
AuBERRt    1  NNE 

BAKERS' IELD  *8  AIRPORT 
B*LCM  POWER  HOUSE 
BLACKwELL  S  CORNER 
BUTTONwlLLCW 
CALAVERAS  PIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATmEVS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COALING* 
COALINGA    1*  MNW 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR   1  HHt 
DUDLEYS 

ELECTRA  POnER  HOUSE 

Elliott 

exchequer  reservoir 
fiddlEtown  lynch  ranch 

FIvE  POINTS  5  5Sw 
FRESNO  nB  AIRPORT 

friant  government  camp 

GIANT  fOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVElAND  RANGER  ST A 

HANFORO 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
■CERL I NGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  I 

KERN  RIVER  Ph  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  55W 
KCTTLEMAN  STATION 
KNI6HTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LOO  I 

LONE   TREE  CANYON 

LOS  6AN0S 

LOS  BANDS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENOOTA  0 AM 

MERCED  FIRF   STATION  2 

mErCE Y  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

ncwman  2  nw 

north  fork  ranger  s t a 
oakdale  woodward  dam 
orange  cove 

PANOCHE 

panoche  creek 

pat  t i  way 
pine  Flat  dam 

PORTERvtLLE 
POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREA)  2  S 
SAN  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SOnORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

SPRINGvlLLE  7  ENE 
STANISLAUS  POwE»  HOUSE 
STOCKTON  hBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
SUTTER  HILL   RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  EOISON  Ph  2 

TIGER  CREEk  Ph 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELO 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE    I  SE 

WASCO 
wESTHAvEn 
WEST  POINT    J  Sw 
•HI TE  ROCK 
WOFFORD  HEIGHTS 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


ACTON  ESCONDI  FC2M8E 
ALISO  CN  OAT  MT  FC  4*6 
ALPINE 


1,44,     .03  .30 


.20  .03  .03 
.9T     .05  .11 


.10     .33  .0* 


,09 
.  0  9 


.22  T 
.24 

.14  T 


T  T  T 


.03  T 
.36 


Seo  H.  i.,,,.,,,  o  NolM  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


ALTADENA 
ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVAI.ON  PLEASURE  PIER 

AZUSA  CITY  PARK  FC  143 
BABNE  SON  PARK 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC  10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

BON IT* 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK   h9  AIRPORT  P 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  f 

CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  park  pierce  col 

CHAT5WORTH  FC  2*  0 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMQNA  COL 
COL8YS  FC  33  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC129B 
ELSINORE 

E5CONDIDO 
FILLMORE    1  WNW 
FONTANA   5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  Hi LLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HEN  SHAM  DAM 
H0E6EES  FC  60  A 

IDYLLWILO  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

la  verne  hts  fc  560  b 
lechuza  pt  sta  fc  352b 
lompoc 

long  beach 

long  beach  wb  ap 

los  alamos 

los  angeles  wb  airport  r 
l05  angeles  civic  ctr  r 

los  prietos  ranger  sta 
lytle  creek  ph 
lytle  creek  ranger  sta 
mill  creek  no  2 
moorpark 

mt  baldy  fc  85g 
mt  baldy  notch 
mount  wilson  fc  338  b  // 

NEwSURY  park  4  sw 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 

0CEANS1DE 

OJAt 

OLINDA 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SAL5IPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
5AN0BERG  WB  / /R 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC4258E 
SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 


•  49 
1.27 
■  58 

t  .04 
1.64 
.10 


Day  of  Month 


.13 
.15 


13  14 


15 


.55     T  .06 


.36     T  .13 


.  ?4 

.07 


.01  T  .11 
.21 

.20 

.36 


.77 
1.64 


1.13 
.53 
.3' 
.04 


.Zfl 
■  10 


See  Reference  Notes  Following  Sutton  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 
MARCH  1966 

Continued  


Day  of  Month 


Station 

Toft 

I  | 

2  | 

3 

4 

5   1  6 

7  1  8  9 

10     11  12 

13  1  14  |  IS 

16  |  17  J  18 

19     20  21 

22      23  24 

25 

26 

27 

28  2 

9  30 

31 

SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA    ANA   RIVER   PH  1 
SAN'A  ANITA  F FRN  FC*32 
SANTA  BARBARA 

.*7 
.19 
.  T* 
.70 
.06 

.06 

•>* 

,         ,  T 

.35 
.28 

.04 
.11 

•  34 

•  42 

.02 
.0* 

T 

T  . 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SAN  *  A   BARBARA    TV  PEAK 
SANTA  CATAL I NA  wBAP 
SANTA  MARIA  mB  AIRPORT  R 
SANTA  "ONICA 

D  .03 
.23 
.20 
.IB 

.05 

n 

T 

.12 

,0« 

.05 

.Oft 

T 

.16 
•  It 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAuGuS  PwR  PL  NO  1 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 

.00 

.18 
.37 

T 

.37 

•  18 
.18 

SIGNAL  HILL   FC  M5 

SOMIS   3  NE 

SOMIS    J  NW 

SOADR*  PAC  FC  356  C 

SUEY  RANCH 

.00 
.33 
.27 

.06 
.2? 

.47 
.33 

SUNLAND 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOP ANGA  PATROL    ST  A  FC6 

TORRANCE 

.37 
.09 
.06 
.12 
.39 

. : c 

.25 

.  12 
.09 
.05 
•  12 
.31 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TrflTCHELL  DAM 

UNION  OK    STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND   3  N 

.15 
.21 

.90 

.26 

•  01 

.31 

.08 

.27 
.39 

T 

.20 

VALLEY  CENTER  6  h 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE   ST  A  FCI20 
VISTA  I  NNE 

.67 
.30 
.00 

■*s 

T 

.2? 
.19 

.07 
.24 

.40 

•  30 

•  08 
T 

.04 
.17 

T 

walnut  ptl  sta  fc102c 
marner  springs 
whittier  cty  h  fc  106c 
yorba  linda 

.  A7 
1  .26 
.60 

.  -  3 

.37 

T 

.40 
.06 

.47 

,80 
.21 

T 

,46 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

ADELANTO 
APPLE  V*LLEY 
BAkER  9  NNw 
MRS  TOM 
BEAUMONT   1  E 

.39 
.05 
»*1 
.78 

.01 
T 

.2' 

•  37 
.05 

•  43 
.76 

.01 

T 

.02 

BENTON   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP  MB  A  t  RPORT  S 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

1.17 
.10 

T 

.02 

.10 
,08 

T 

.09 

.99 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO   SPRINGS   3  NNE 
BOULEVARO 

.15 
•  46 
.<-3 

.12 

T 

.30 
.31 

.07 
.OS 

T 

.03 
T 

•  16 

•  31 

•  33 

.53 
I 

.13 
.07 

T 

.10 

BRAWLEY  2  Sw 
CABAZON 
CALExICO  Z  NE 
CANTIL 

COYOTE  WELLS 

.93 
.  1  1 
.23 

.00 

T 

.19 
T 

.20 

.01 
.72 
T  .02 
.03 

•  42 

•  02 

•  09 

T 

DAGGETT   FAA  A I  SPORT 
DEATH  VALLEY 
OEEP  CANvQN  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
OUNN  5I0ING 

.00 

,41 

.05 
.18 

T 

T 

.12 

T 

.05 

.  12 
T 

.13 
.  36 
.18 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSw 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

H* I WEE 

.1? 
.20 
.59 
.00 

T 

.11 

.12 

.26 

.09 
.31 

.10 

•  10 
T 

.28 

HAvFJElD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

.4] 
.18 
.  1* 

T 

.00 

T 

T 

T 

.03 
T  .04 

.30 
.26 
.13 
.10 

.04 
.07 

•  07 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

INvQKEQN  ARM  I T AGE 
I  RON  MOUNTAIN 
JOSMU*  TREE 

•  00 
.00 
.15 

•  .36, 

■ 

,0a 

.02 

.08 
.10 

.09 
.10 

.06 

.04 
.06 

7 

KEE  ranch  // 
LAKE  ARROoHEAO 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY  1  SSw 
MECCA  2  SE 

1.36 
.  16 
.20 
.16 

.06 

T 

T 

.92 

.06 
.03 
.01  .19 

.27 
.28 
.11 

.15 

.04 

T 

.01 

MITCHELL  CAVERNS 
MOjAVE 
MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

.15 
.01 
»6>fl 

■  01 
.  ■  1 

.15 
.20 

.21 
.10 
T 

.33 
.05 

.10 

.01 
T 

,01 

MT    SAN  JACINTO  -SP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
N I  L  AND 

OCOTILLO  WELLS 

2.10 
.59 
.60 
.20 
.13 

.T* 
•03 

T 

.18 

.03 
.04 

1.30 

.60 
.17 
.04 

.02 
.40 

.03 
.02 

palmdale 

PAlMDAlE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESFRvOIR 
RANOSSuRG 

.12 
.OA 
.31 
.16 
.15 

T 

T 

T 

.04 
.07 

.12 

.04 
.26 

.12 

T 
T 

.01 

SNOW  CREEK  UPPER 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

T-ENTVNINE  PALMS 

1.11 
1.9* 

.07 

T 

.54 

.12 

.2* 
.T5 
T 

•01 

7 

.46 
.05 

.09 

.83 
.63 

.38 

.02 
.05 

.03 
T 

•  01 

VAlyERMO  RANGER  STA  ,72 

v ic tOrvi lle  pump  plant  .«.* 

WHITE  MOUNTAIN   I  T 
WHITE  MOUNTAIN  2                      D  .10 

T 

T 

T 

I  I 

I 

)  .10 

.30 

.42 
.30 

.14 

Soo  RaUrenc*  Not**  Following  SUllon  Index 


-  76  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Day  of  Month 

01 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•      •  » 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERP01NT 

MAX 

58 

45 

44 

32 

53 

56 

60 

58 

55 

59 

40 

65 

74 

67 

63 

53 

58 

66 

58 

72 

78 

78 

77 

68 

60 

73 

76 

76 

62*8 

min 

34 

32 

31 

29 

32 

42 

44 

44 

47 

45 

41 

43 

65 

48 

47 

37 

32 

33 

33 

33 

36 

34 

35 

35 

37 

42 

48 

47 

47 

49 

50 

39.7 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

SO 

46 

*S 

45 

45 

55 

62 

54 

50 

47 

58 

61 

6  0 

60 

56 

6  1 

68 

67 

55 

56 

66 

62 

67 

70 

63 

64 

60 

70 

73 

79 

57.5 

Mm 

32 

25 

26 

30 

3* 

42 

40 

42 

44 

45 

44 

45 

4  ? 

43 

41 

34 

32 

38 

40 

34 

35 

42 

46 

47 

44 

40 

40 

4  1 

40 

51 

57 

40.4 

BIS  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

S3 

40 

42 

31 

47 

49 

50 

50 

50 

54 

62 

65 

67 

60 

45 

40 

65 

51 

54 

56 

60 

75 

79 

8  2 

81 

31 

81 

84 

80 

61.0 

MIN 

32 

29 

28 

25 

31 

35 

40 

40 

43 

41 

36 

38 

42 

44 

43 

33 

27 

30 

36 

31 

34 

32 

29 

30 

33 

36 

38 

38 

30 

40 

41 

35.3 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

45 

40 

44 

43 

50 

46 

54 

55 

55 

56 

65 

60 

57 

5J 

4  3 

67 

56 

50 

6  2 

55 

65 

71 

76 

78 

78 

78 

70 

77 

82 

58.9 

MIN 

20 

20 

16 

16 

34 

32 

38 

43 

35 

27 

38 

33 

40 

36 

24 

15 

35 

32 

25 

34 

21 

21 

2  5 

2  7 

28 

29 

30 

31 

31 

33 

29.0 

CECILVRLE  5  SE 

MAX 

AO 

36 

45 

54 

49 

43 

40 

54 

56 

60 

66 

60 

55 

5  2 

3  0 

67 

51 

42 

48 

61 

6  9 

75 

74 

75 

75 

76 

79 

76 

83 

57.5 

MIN 

25 

22 

15 

20 

30 

30 

34 

36 

38 

34 

28 

35 

35 

30 

35 

20 

17 

32 

31 

28 

32 

25 

27 

2  0 

32 

3. 

34 

35 

35 

35 

37 

30.6 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

58 

50 

50 

51 

52 

58 

64 

58 

56 

34 

66 

59 

61 

68 

62 

64 

57 

36 

62 

64 

6  2 

74 

78 

75 

60 

66 

64 

74 

78 

85 

62.2 

MIN 

36 

33 

30 

30 

32 

34 

37 

42 

48 

45 

42 

40 

44 

4  5 

46 

37 

33 

35 

30 

40 

43 

41 

41 

44 

40 

41 

44 

44 

43 

40 

46 

39.8 

COVFLO 

MAX 

55 

45 

42 

52 

48 

54 

61 

56 

55 

52 

60 

64 

69 

66 

58 

48 

59 

62 

55 

56 

57 

72 

75 

70 

77 

7H 

80 

80 

83 

83 

62.2 

Mm 

32 

28 

20 

25 

30 

40 

40 

43 

45 

37 

34 

33 

35 

44 

43 

32 

28 

29 

36 

26 

38 

28 

20 

31 

34 

34 

36 

35 

34 

37 

38 

34,0 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

47 

46 

48 

53 

58 

52 

52 

52 

56 

55 

61 

57 

6  6 

48 

5  0 

56 

51 

40 

52 

58 

62 

65 

63 

62 

50 

52 

58 

50 

61 

54,8 

Mm 

33 

34 

31 

33 

30 

44 

42 

48 

47 

39 

39 

4  8. 

44 

38 

33 

45 

40 

41 

4  2 

35 

41 

35 

40 

39 

46 

46 

46 

46 

45 

40,7 

DUTTONS  LANDING 

MAX 

53 

52 

54 

54 

58 

60 

62 

62 

58 

56 

66 

71 

67 

68 

6  5 

62 

56 

62 

63 

6  3 

70 

74 

71 

63 

69 

67 

76 

Mm 

39 

35 

34 

33 

36 

37 

45 

46 

40 

51 

41 

4  2 

44 

46 

45 

37 

34 

40 

34 

61 

40 

43 

43 

37 

46 

46 

47 

41*1 

ELK  VALLEY 

MAX 

40 

38 

45 

49 

52 

48 

47 

48 

55 

53 

66 

64 

54 

52 

47 

38 

66 

42 

43 

30 

59 

68 

71 

76 

75 

75 

'5 

71 

73 

81 

Mm 

29 

29 

18 

23 

3? 

39 

35 

40 

43 

31 

30 

40 

44 

4  2 

36 

32 

2  4 

31 

32 

33 

33 

27 

28 

28 

31 

13 

34 

34 

34 

35 

36 

32,8 

EUREKA  UB  CITY 

MAX 

43 

44 

47 

34 

59 

55 

38 

58 

60 

52 

55 

60 

56 

58 

5  3 

48 

50 

60 

52 

52 

50 

53 

57 

55 

55 

50 

40 

51 

55 

55 

54 

Mm 

34 

32 

31 

36 

49 

45 

47 

40 

48 

43 

40 

49 

48 

49 

43 

36 

32 

4  2 

43 

40 

4  2 

35 

40 

41 

46 

48 

46 

46 

46 

46 

47 

42^5 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

47 

47 

48 

32 

57 

56 

58 

60 

60 

56 

59 

61 

63 

60 

68 

5  2 

6  3 

60 

53 

55 

34 

56 

60 

56 

55 

52 

50 

64 

59 

60 

50 

Mm 

32 

33 

30 

31 

44 

46 

45 

40 

51 

42 

40 

47 

49 

48 

45 

37 

31 

30 

41 

37 

45 

33 

35 

34 

40 

47 

66 

46 

45 

45 

48 

4K3 

FOREST  GLEN 

MAX 

50 

40 

39 

45 

43 

38 

50 

47 

48 

50 

56 

57 

68 

60 

54 

64 

4  0 

48 

58 

40 

60 

53 

60 

60 

74 

77 

77 

78 

78 

80 

79 

Mm 

25 

24 

12 

16 

25 

30 

31 

34 

36 

35 

32 

3  2 

36 

38 

37 

28 

22 

2  6 

32 

25 

34 

25 

23 

25 

25 

2  3 

28 

28 

28 

30 

31 

28.4 

FORT  BRAGG 

MAX 

55 

49 

10 

51 

36 

61 

62 

60 

58 

55 

60 

62 

60 

50 

6  8 

54 

66 

61 

54 

65 

66 

60 

65 

58 

54 

55 

54 

56 

58 

61 

56,9 

Mm 

40 

33 

28 

33 

43 

47 

44 

46 

51 

44 

-2 

43 

4  9 

49 

46 

43 

32 

38 

42 

34 

38 

37 

43 

41 

43 

46 

47 

46 

44 

45 

46 

42.0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

49 

51 

50 

58 

55 

56 

58 

50 

59 

57 

64 

6  3 

6  2 

60 

55 

57 

60 

62 

57 

53 

53 

51 

38 

55 

60 

51 

Mm 

34 

33 

44 

40 

51 

41 

37 

40 

30 

43 

42 

40 

31 

37 

44 

34 

37 

37 

35 

35 

41 

47 

4  7 

47 

44 

41 

41 

40.8 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

49 

40 

43 

45 

51 

52 

49 

49 

55 

56 

55 

66 

66 

60 

5  6 

45 

50 

56 

48 

'0 

64 

63 

67 

73 

75 

76 

76 

77 

80 

76 

58,4 

Mm 

25 

21 

17 

16 

31 

35 

32 

37 

41 

34 

26 

32 

36 

40 

36 

25 

17 

31 

33 

20 

31 

21 

22 

24 

26 

20 

29 

31 

31 

33 

34 

29.2 

FORT  ROSS 

MAX 

53 

51 

51 

53 

55 

60 

38 

53 

54 

57 

61 

56 

60 

55 

56 

54 

66 

57 

53 

56 

61 

64 

54 

54 

50 

54 

57 

58 

57 

60 

Mm 

36 

36 

31 

37 

50 

40 

41 

50 

51 

43 

43 

40 

45 

40 

47 

42 

34 

43 

44 

39 

43 

40 

42 

41 

45 

46 

42 

47 

44 

43 

42 

42.7 

GRATON  1  u 

MAX 

53 

53 

53 

50 

57 

63 

60 

55 

55 

62 

66 

38 

65 

62 

5  fl 

56 

6  1 

60 

60 

63 

62 

7  0 

73 

70 

60 

62 

58 

65 

69 

80 

85 

Mm 

34 

29 

26 

29 

43 

45 

44 

48 

50 

45 

39 

38 

49 

48 

44 

37 

20 

3  6 

42 

17 

30 

3  4 

34 

38 

42 

43 

43 

47 

45 

41 

44 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

S3 

42 

43 

48 

46 

45 

43 

49 

53 

59 

62 

6  6 

40 

65 

62 

53 

64 

72 

80 

81 

8  2 

83 

78 

Mm 

30 

29 

30 

28 

29 

33 

38 

38 

39 

35 

37 

40 

32 

28 

31 

34 

28 

23 

30 

30 

35 

37 

37 

38 

33.1 

HEAlDSBURG 

MAX 

55 

54 

58 

33 

61 

67 

63 

58 

55 

69 

60 

64 

70 

68 

6  1 

56 

65 

62 

65 

65 

66 

77 

79 

77 

66 

6  b 

60 

70 

75 

84 

00 

Mm 

37 

30 

JO 

31 

46 

47 

42 

50 

51 

47 

41 

42 

32 

47 

47 

37 

33 

3  0 

43 

39 

43 

45 

39 

41 

44 

46 

47 

49 

45 

44 

47 

42.*6 

HILTS 

MAX 

48 

36 

37 

41 

42 

52 

43 

47 

40 

33 

32 

60 

65 

50 

5s 

47 

44 

59 

45 

46 

45 

54 

63 

6  0 

75 

75 

76 

78 

72 

Mm 

24 

23 

14 

17 

23 

33 

33 

35 

38 

35 

20 

32 

39 

36 

38 

28 

1  7 

23 

33 

28 

31 

23 

26 

27 

29 

33 

35 

35 

37 

36 

29.6 

HOOPA 

MAX 

33 

41 

42 

46 

52 

58 

50 

55 

57 

63 

59 

60 

64 

65 

62 

6  I 

61 

66 

64 

57 

56 

65 

70 

73 

77 

75 

76 

77 

80 

77 

Mm 

33 

32 

32 

30 

38 

42 

44 

44 

47 

43 

41 

43 

48 

46 

43 

35 

31 

36 

39 

36 

30 

34 

36 

37 

39 

41 

47 

47 

46 

41 

45 

Sols 

KENTFIElD 

MAX 

34 

55 

55 

53 

55 

62 

65 

65 

58 

58 

65 

68 

63 

65 

60 

50 

63 

65 

64 

60 

72 

73 

67 

66 

60 

66 

67 

77 

Mm 

39 

34 

30 

31 

43 

46 

43 

46 

51 

49 

39 

49 

52 

48 

4  2 

39 

33 

30 

41 

40 

44 

40 

30 

41 

41 

41 

4  6 

47 

45 

45 

47 

42.2 

KLAMATH 

MAX 

43 

43 

50 

34 

61 

54 

55 

53 

57 

55 

60 

56 

57 

56 

60 

51 

52 

62 

58 

65 

62 

56 

51 

51 

56 

56 

57 

57 

Mm 

33 

32 

30 

31 

45 

45 

45 

47 

46 

40 

40 

46 

50 

40 

44 

37 

30 

40 

38 

30 

42 

33 

37 

38 

42 

47 

46 

46 

46 

46 

45 

41.1 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

51 

43 

50 

46 

47 

60 

55 

51 

40 

60 

65 

65 

64 

59 

56 

47 

60 

66 

60 

58 

60 

72 

73 

75 

73 

74 

75 

78 

81 

83 

84 

62  2 

Mm 

26 

23 

17 

21 

32 

38 

37 

42 

43 

35 

34 

33 

42 

39 

37 

31 

21 

36 

27 

24 

37 

27 

25 

27 

2  0 

33 

34 

34 

30 

30 

34 

31.8 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

42 

30 

29 

32 

36 

46 

48 

44 

43 

47 

43 

54 

60 

51 

41 

45 

50 

40 

45 

40 

45 

58 

63 

67 

68 

71 

72 

74 

72 

Mm 

19 

14 

17 

13 

22 

23 

30 

27 

21 

26 

25 

32 

33 

35 

33 

18 

14 

13 

29 

22 

18 

1  8 

22 

27 

30 

35 

38 

39 

36 

37 

35 

25,*8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

44 

39 

35 

35 

44 

40 

30 

47 

50 

52 

50 

35 

61 

56 

43 

51 

47 

44 

42 

48 

60 

63 

66 

69 

71 

73 

75 

70 

Mm 

19 

18 

20 

10 

20 

28 

29 

29 

31 

18 

22 

3  3 

34 

37 

30 

18 

8 

2  1 

20 

24 

30 

14 

15 

22 

24 

20 

25 

2b 

27 

25 

25 

23^ 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

35 

56 

51 

54 

62 

65 

65 

59 

57 

68 

73 

67 

68 

66 

63 

64 

66 

67 

67 

70 

77 

74 

67 

65 

67 

69 

70 

70 

86 

Mm 

36 

29 

27 

32 

47 

46 

44 

45 

43 

51 

40 

4  6 

52 

40 

4  1 

40 

36 

30 

45 

32 

38 

40 

38 

4  I 

41 

41 

45 

48 

46 

45 

47 

41.8 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

45 

43 

48 

50 

59 

53 

52 

52 

55 

55 

60 

38 

57 

58 

61 

54 

52 

63 

60 

69 

65 

60 

52 

51 

54 

59 

65 

65 

Mm 

33 

32 

28 

30 

41 

44 

46 

45 

4  8 

40 

38 

46 

45 

47 

4  2 

34 

31 

36 

38 

37 

42 

31 

37 

33 

35 

41 

45 

45 

44 

42 

43 

39^3 

ORLEANS 

MAX 

45 

40 

43 

46 

52 

50 

52 

53 

54 

57 

58 

60 

60 

63 

61 

53 

53 

56 

66 

70 

75 

79 

76 

76 

80 

79 

81 

83 

Mm 

33 

30 

30 

35 

36 

15 

39 

40 

44 

39 

40 

40 

41 

42 

40 

33 

29 

33 

34 

35 

35 

33 

30 

3  3 

30 

39 

40 

41 

42 

41 

42 

36.9 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

32 

55 

56 

56 

61 

67 

63 

58 

57 

64 

69 

66 

65 

64 

6  2 

63 

61 

63 

60 

61 

73 

77 

77 

65 

61 

54 

61 

67 

78 

83 

Mm 

36 

31 

26 

30 

46 

40 

48 

49 

50 

30 

38 

30 

52 

49 

44 

40 

30 

31 

42 

34 

39 

36 

35 

3  8 

46 

48 

48 

48 

46 

43 

43 

4l!l 

POINT  ARENA 

MAX 

31 

50 

51 

52 

57 

58 

57 

54 

52 

57 

59 

68 

58 

60 

55 

56 

56 

58 

65 

56 

52 

57 

57 

60 

57 

Mm 

32 

35 

31 

35 

45 

40 

42 

50 

51 

43 

40 

44 

44 

48 

44 

42 

3  2 

41 

41 

46 

41 

41 

46 

4  6 

46 

45 

44 

46 

42!5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

62 

53 

55 

63 

63 

58 

57 

63 

66 

67 

68 

65 

6  2 

63 

62 

59 

6  2 

75 

78 

77 

76 

76 

82 

85 

83 

67,2 

Mm 

22 

28 

39 

48 

42 

45 

46 

40 

35 

3  5 

47 

45 

35 

26 

34 

40 

28 

40 

30 

J4 

34 

36 

36 

37 

30 

41 

37.0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

55 

45 

4  0 

49 

50 

55 

56 

52 

52 

54 

57 

62 

64 

63 

56 

49 

46 

68 

60 

55 

58 

58 

69 

75 

78 

74 

68 

68 

72 

74 

75 

59,6 

Mm 

34 

32 

30 

30 

31 

41 

43 

35 

48 

43 

41 

42 

43 

48 

45 

37 

32 

13 

38 

34 

36 

34 

36 

17 

38 

43 

42 

42 

47 

44 

46 

38,6 

SAINT  HELENA 

MAX 

52 

54 

56 

51 

60 

67 

63 

58 

56 

67 

70 

62 

70 

65 

59 

53 

66 

63 

64 

65 

65 

71 

78 

79 

69 

68 

65 

73 

76 

83 

00 

65.7 

Mm 

35 

28 

24 

27 

43 

45 

43 

45 

40 

51 

38 

41 

52 

48 

42 

34 

28 

36 

45 

33 

41 

40 

36 

36 

42 

43 

46 

48 

44 

42 

45 

40.3 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

55 

40 

42 

49 

53 

53 

53 

60 

60 

63 

6  3 

50 

44 

50 

65 

56 

69 

72 

76 

77 

78 

78 

78 

80 

78 

61.7 

Mm 

32 

31 

31 

33 

37 

42 

44 

42 

40 

42 

42 

32 

31 

33 

34 

33 

32 

34 

37 

42 

42 

40 

42 

40 

41 

37.2 

See  Reference  Notee  Following  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

■  Alt      -  A  i    ■  ( 

MAX 
MIH 

55 
35 

54 
)« 

55 
32 

55 
34 

62 
ft  8 

67 

8^ 

ft  ft 

46 

62 
49 

57 
53 

67 
52 

71 
42 

68 
41 

69 
53 

68 
49 

63 
44 

57 
40 

63 
31 

64 
'.2 

64 
47 

61 
41 

61 
44 

'  1 

42 

76 

42 

75 
44 

71 
43 

65 
44 

63 
48 

66 

48 

69 
41 

78 
46 

8  7 
50 

65,5 
43,8 

SANTA  ROSA 

MAX 

Mm 

57 
12 

54 
28 

55 
26 

5  ' 

2  ft 

53 
33 

60 
46 

66 
46 

62 
46 

88 

50 

5ft 

50 

67 
38 

71 
10 

60 
40 

69 
46 

67 
45 

63 
36 

59 
26 

65 
30 

17 

32 

67 
33 

36 

35 

36 

39 

44 

6  3 
46 

56 
46 

44 

43 

79 
44 

36.6 

SCOT  1  A 

MAX 
MIN 

5  2 
is 

44 
32 

42 
33 

50 
3  3 

53 

44 

59 
48 

57 
45 

57 
49 

57 
52 

60 
44 

55 
42 

66 
45 

66 
50 

65 
50 

5  9 
46 

55 
37 

48 
32 

5  4 

34 

59 
40 

52 
38 

56 
43 

52 
35 

37 

37 

6  3 
39 

57 
46 

5 1 
45 

50 
46 

44 

63 
45 

65 
48 

56,4 
41.7 

SHF 1 TER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 
MIN 

)9 

55 
33 

56 

24 

54 

27 

61 
44 

69 
44 

65 

43 

ft2 
48 

60 
49 

68 
51 

70 
<» 

67 
41 

69 
52 

68 
49 

64 
42 

59 
35 

6  5 

28 

66 
35 

64 
34 

62 
30 

66 
40 

37 

34 

37 

69 

42 

67 
44 

59 
44 

48 

44 

82 
40 

89 
42 

66,7 
39.9 

TRINITY   DAM   VtSTA  PT 

MAX 

Mm 

48 
27 

39 
25 

40 
22 

41 
23 

40 
27 

38 
33 

42 
35 

46 
37 

43 
38 

45 
37 

54 
32 

13 

59 

17 

8  6 
40 

55 
38 

29 

4  2 

22 

4  6 

25 

5  3 
33 

4  6 
27 

5  1 

29 

5  3 
28 

30 

64 
31 

71 
34 

70 
36 

71 
36 

72 
37 

38 

38 

75 
40 

53,7 
32.2 

TUl FLAKF 

MAX 

Mm 

ie 

33 

35 

40 

50 

49 

88 

8  6 

30 

5  1 

3  1 

46 
27 

5  7 

22 

6  3 

34 

56 
33 

5  5 
34 

48 
32 

14 

4  6 

12 

33 

48 
12 

46 
18 

42 

50 
14 

6 1 
15 

67 
17 

69 
21 

22 

24 

2  7 

25 

27 

28 

54,6 
24.0 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

s T 
i  * 

4  9 

31 

56 
26 

52 
30 

58 

42 

88 
-8 

58 
43 

8  8 
47 

58 

89 

fcft 

40 

68 
37 

39 

6  8 
48 

46 

6  1 
45 

37 

6  5 
28 

63 
36 

5  9 
43 

34 

60 

42 

33 

35 

8  1 

36 

76 
39 

78 
38 

76 
38 

8  1 
39 

85 
42 

86 
42 

90 
46 

39!l 

weaverville  rangep  sta 

MAX 

Mm 

M 
1  1 

40 
27 

41 
17 

48 
1  i 

44 

2  8 

43 
36 

48 
36 

49 
39 

89 

41 

49 
33 

56 
31 

61 

3  1 

64 
42 

60 

40 

59 
40 

47 

31 

42 

20 

47 
26 

58 
34 

49 
24 

51 
37 

52 
25 

63 
23 

72 
26 

76 
27 

76 
2  9 

79 
30 

80 
31 

81 
31 

82 
34 

80 
34 

58.1 
30.7 

wEEO  PIPE  DEPARTMENT 

MAX 

Mm 

14 

24 

L8 

36 
17 

41 

23 

38 
31 

4ft 
31 

".8 

35 

46 
37 

>.5 

40 

46 
35 

50 

27 

54 
13 

60 
40 

55 
40 

52 
36 

46 
26 

39 
15 

49 

20 

50 
30 

48 
21 

51 

34 

47 
19 

52 
22 

59 
27 

65 
30 

69 
32 

70 
34 

71 
33 

73 
35 

78 
35 

76 
34 

53.0 
29.5 

WlLLITS    1  NE 

MAX 

Mm 

51 
12 

4  3 

27 

1  1 

2  i 

5  1 
28 

64 

38 

6  ft 
44 

8  2 

40 

5  3 
88 

5  3 
47 

58 

41 

64 

10 

36 

48 

59 
45 

44 

36 

60 
26 

35 

40 

30 

41 

7 1 
30 

33 

33 

36 

40 

43 

72 
43 

41 

41 

8 1 
43 

37.6 

YRFKA 

MAX 

Mm 

50 
27 

-0 
2! 

40 
20 

44 

19 

•  5 
26 

88 
34 

50 
33 

8  0 
15 

49 

19 

8  3 

3  0 

83 
10 

6  2 
28 

6  7 
39 

60 
36 

5  6 
38 

50 
26 

42 
19 

26 

60 
34 

48 
30 

6  4 
34 

50 
25 

56 
29 

63 
28 

70 
32 

72 
33 

75 
37 

76 
37 

77 
37 

79 
39 

76 
39 

56.5 
31.1 

SACRAMENTO 

ORAtNAKE  02 

AD  T  N  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

58 
16 

3  5 

12 

3ft 
4 

4  3 

12 

8  3 
25 

••9 

39 

29 

31 

5 1 
31 

48 

28 

8  7 

2  5 

10 

36 

5 1 
31 

4  7 

2  6 

16 

9 

4  9 

29 

48 

27 

18 

46 

17 

61 

20 

26 

69 

25 

69 
25 

70 
27 

72 
28 

31 

31 

31 

80 
30 

54,8 
24,7 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

22 

i  * 

12 

3  2 
13 

1 7 

10 

40 
23 

8  1 

26 

3  0 

8  2 
38 

8  8 

36 

55 
JO 

4  9 

23 

28 

65 
35 

62 
34 

57 
30 

13 

36 
9 

21 

59 
28 

49 
15 

56 
29 

17 

52 
15 

66 
17 

72 
19 

28 

78 
29 

26 

80 
23 

82 
24 

8  1 
27 

56,1 
23,4 

AUBURN 

MAX 
MIN 

5  8 
58 

ft  9 
29 

50 
28 

51 

29 

5  2 
32 

88 
4*. 

8  7 
44 

8  2 
46 

5  9 

46 

5  6 
47 

6  4 
43 

4  3 

6  ft 
46 

68 
45 

66 
45 

59 

40 

55 
36 

62 
36 

61 
42 

6  1 
36 

6  3 
35 

62 
36 

69 

39 

72 
45 

72 
45 

71 
44 

70 
4) 

70 
44 

7  3 
48 

78 
49 

81 
51 

63,9 
41.1 

8ERRVESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

5  ft 
36 

5  1 
31 

28 

32 

49 
36 

45 

44 

8  ft 

45 

4  7 

49 

64 

42 

34 

48 

6  8 
47 

65 
47 

60 
40 

55 
33 

61 
39 

63 
43 

63 
35 

65 
42 

65 
45 

42 

42 

75 
43 

7  1 
42 

7  1 
46 

69 
47 

75 
47 

80 
47 

84 
50 

63,9 
41,7 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

3 1 
18 

2  5 
16 

35 
14 

3  7 
21 

42 
2  8 

ft  8 

34 

38 
32 

3  9 
34 

4  1 
14 

36 

82 
37 

5  1 
14 

4  7 

35 

36 

4  C 

30 

3  1 
21 

44 

21 

36 

29 

45 
30 

4  5 
28 

52 
32 

59 
39 

58 
40 

56 
40 

59 
42 

62 
46 

6  3 
44 

70 
51 

69 
5  2 

72 
53 

48,0 
33.6 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

35 
20 

2  7 
14 

3  4 

39 

12 

8  3 

28 

49 
32 

43 

31 

ft  1 

33 

43 
13 

4  7 
35 

8  9 

30 

56 
33 

6  1 

32 

50 
34 

45 

30 

37 
23 

47 
14 

50 
30 

45 

29 

47 

19 

46 

25 

47 

30 

62 
30 

6  1 
35 

62 
30 

65 
35 

65 
36 

68 
36 

6  6 
42 

72 
39 

75 
41 

50.9 
28.9 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

55 
33 

52 
26 

52 
22 

5  3 
2ft 

53 
42 

8  1 
-.3 

88 
43 

ft  3 
50 

6  1 

52 

64 

4  9 

65 
35 

66 
40 

65 
46 

68 
46 

70 
49 

62 
34 

57 

30 

62 
33 

61 
33 

66 
28 

68 
38 

68 
38 

68 
39 

70 
35 

75 
38 

76 
37 

75 
38 

73 

40 

75 
40 

81 
41 

61 
45 

65.6 
38.3 

BURNEy 

MAX 

Mm 

48 
26 

3  9 
18 

39 
9 

4  1 
1  1 

8  8 

17 

82 
32 

5  3 
31 

52 
37 

89 
39 

54 

37 

4  8 
34 

8  5 
25 

67 

30 

58 
37 

56 
31 

49 
28 

42 
16 

48 
25 

85 
31 

6  5 
17 

6  1 

28 

54 
23 

55 
19 

66 

20 

73 

22 

73 
25 

75 
26 

76 

26 

77 
27 

79 
26 

80 
29 

56.6 
25.9 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

33 
22 

32 
6 

32 
7 

39 
5 

38 

?a 

50 
32 

45 
32 

43 
3  2 

42 

33 

48 

14 

46 

26 

5  7 

25 

48 
30 

4  3 
29 

34 

25 

38 
12 

52 
24 

60 
30 

8e 
1 1 

46 
32 

52 

20 

57 
23 

61 
24 

62 
27 

66 
2  6 

62 
26 

67 
29 

69 
31 

48.5 
24,4 

CENTERVILLE  Ph 

MAX 

Mm 

56 
30 

25 

2  2 

5  3 
24 

89 
40 

67 
44 

6  3 
46 

62 
44 

60 
48 

65 
46 

68 
36 

6  Q 

38 

69 
46 

68 
45 

66 
47 

6  7 

35 

62 
29 

62 
34 

63 

4  2 

65 
28 

64 
34 

75 
31 

76 
38 

76 
35 

76 
39 

76 
38 

76 
39 

82 
40 

86 
43 

86 
43 

87 

43 

67,8 
37,8 

Chester 

MAX 

Mm 

20 

3 

-  3 

2 

2  8 

31 

8  8 
11 

32 

3, 

4  ri 

33 

52 

23 

22 

33 

5  1 

2  9 

5  0 
2  7 

25 

4  5 
5 

52 
2  3 

60 

12 

46 
31 

46 

26 

57 
22 

62 

20 

65 

20 

65 

22 

68 
24 

70 
2  5 

7  I 

25 

7  1 
26 

7  3 

28 

52,3 
22.6 

chico  experiment  sta 

MAX 

Mm 

1* 

32 

26 

29 

<9 

44 
45 

8ft 

85 

60 

51 

6  2 
52 

65 
40 

43 

6  9 
52 

66 
49 

6  5 
50 

5  8 
41 

58 
29 

6  1 
39 

63 
47 

64 

32 

65 
42 

70 
34 

75 
35 

76 
39 

75 
41 

74 
45 

70 
47 

7  5 
46 

79 

50 

83 
49 

84 
49 

65.7 
42.1 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

36 

2  9 

26 

28 

38 

83 

4i 

6  8 
87 

63 

4ft 

60 
50 

6  7 
38 

68 
45 

65 
47 

70 
49 

6  7 
47 

6  1 
3  9 

59 

36 

62 
38 

66 
40 

64 
34 

65 
38 

66 
44 

70 
40 

73 
41 

75 
39 

69 
42 

70 
45 

65 
41 

74 

43 

80 
48 

83 
49 

65,4 

40,9 

ClEARLAkE  highlands 

MAX 

Mm 

29 

)0 

17 

50 

20 

10 

55 
41 

8  2 

35 

8  a 

38 

5  4 

45 

5  2 
36 

62 
30 

6  5 
33 

62 
43 

6  5 
40 

6  1 
33 

58 
15 

46 

20 

60 

28 

60 
37 

58 
27 

56 
12 

60 
28 

65 
28 

72 
28 

75 
29 

75 
31 

75 
31 

75 
33 

78 

32 

81 
34 

84 
36 

61  ,9 
31.9 

COLFAX 

MAX 

Mm 

52 

22 

8  6 
37 

-2 

40 

42 

4  2 

58 
43 

65 
40 

,8 

63 
43 

60 
41 

64 
4  3 

48 
34 

59 

30 

60 
19 

6  7 
40 

32 

66 

70 
44 

68 
40 

68 
43 

69 
43 

73 
43 

78 
47 

79 

50 

84 

56 

62.5 
40,5 

COLUSA   l  SSW 

MAX 

Mm 

56 
34 

5  5 
.'8 

25 

80 
27 

8ft 
19 

67 
88 

67 
4ft 

64 

88 

5  7 

48 

66 
46 

68 

40 

65 
41 

71 
48 

72 
47 

63 
46 

61 

39 

60 
33 

62 
33 

67 
47 

66 
36 

68 
37 

69 
46 

76 
41 

77 
38 

78 
39 

77 
40 

72 
43 

77 
44 

82 
44 

86 
47 

69 
46 

67,7 
40,7 

OAt/IS  2  WSW 

MAX 

Mm 

54 
38 

55 
29 

27 

53 

26 

52 

41 

58 
43 

66 
46 

65 
47 

63 

4  T 

58 
51 

67 

40 

6<- 

if 

66 
49 

70 
46 

68 

4ft 

65 
39 

59 
35 

62 
37 

65 
47 

67 
33 

66 
38 

68 
47 

68 
37 

73 
38 

75 

40 

72 
39 

72 
41 

69 
41 

75 
40 

82 
42 

84 
48 

65,8 
40,8 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

28 

22 

10 

14 

33 

32 

3  < 

33 

3  3 

34 

30 

32 

4  9 
32 

6  2 
32 

48 
30 

38 
30 

50 
22 

84 

30 

54 
32 

51 

24 

48 
27 

60 
26 

56 
26 

60 
28 

60 
31 

60 
32 

64 
31 

62 
32 

65 
32 

67 
32 

70 
33 

50,  7 

29.0 

OF  SABLA 

MAX 

Mm 

30 

23 

21 

2" 

50 
32 

8  ft 

40 

38 

»f 

51 
41 

84 
43 

59 
55 

62 
42 

59 
4  3 

58 
42 

56 
42 

45 
32 

52 
27 

56 

15 

55 
35 

55 
27 

55 
32 

63 
30 

67 
42 

67 
36 

67 
37 

67 
39 

67 
38 

70 
40 

75 
41 

78 
42 

80 
45 

58,* 
36.0 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

DOwNIEvlLLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

29 

23 

14 

16 

21 

59 

51 
36 

49 
37 

46 
38 

56 

30 

63 
31 

57 

34 

5  1 
34 

40 
25 

65 

27 

60 
27 

56 
31 

58 
29 

71 
29 

72 
30 

73 
32 

77 
35 

80 
36 

81 
38 

57,5 
29.7 

EAST    PARK  RESFRVOIR 

MAX 
MIN 

55 
31 

50 
29 

50 
2  2 

49 
24 

48 
31 

8  2 
41 

65 
17 

62 
43 

57 

87 

55 
44 

60 
35 

64 
36 

63 
43 

63 
43 

65 
46 

57 
36 

53 
24 

59 
33 

63 
39 

60 
28 

60 
39 

61 
38 

64 
32 

70 
35 

74 
36 

74 
39 

75 
39 

73 
41 

77 
43 

80 
45 

81 
47 

62.5 
37,0 

EAIrEIElD  POLICE  STA 

MAX 

Mm 

54 

to 

57 
33 

54 
29 

53 
30 

60 

46 

63 
42 

66 
45 

62 
48 

59 

48 

67 
42 

68 
4l 

65 
48 

67 
48 

69 
49 

64 
46 

58 
42 

63 
34 

64 
39 

64 
46 

65 
42 

68 
45 

70 
4t 

74 
40 

76 
43 

72 
44 

67 
45 

69 
46 

71 
48 

76 
47 

82 
46 

89 
50 

66.3 
43,0 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

55 
42 

54 

30 

53 
3n 

53 
35 

54 
39 

64 
47 

67 
48 

64 
47 

62 
48 

59 
49 

63 
45 

ftp 
47 

67 
50 

69 

48 

65 
48 

63 
40 

58 
36 

62 
40 

64 
47 

64 
37 

65 
40 

65 
40 

70 
42 

73 
51 

75 
46 

72 
43 

72 
45 

69 
46 

72 
45 

78 
47 

61 
50 

65.2 
43.5 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

48 

36 

39 
24 

3  ) 

2  2 

46 

28 

62 
33 

52 

41 

50 
41 

54  56 
43  41 
See  Reference  N 

64  58 
41  40 

M01  Following  Stall 

53  45 
35  28 

an  Index 

57 
37 

59 

32 

55 
37 

64 
44 

68 
42 

66 
39 

68 
43 

71 
48 

76 
50 

79 
58 

57.6 
38.4 

Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

1  3 
J — 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

GRASS  VALLEY 

MAX 

50 

38 

41 

48 

51 

60 

66 

54 

55 

51 

59 

65 

67 

65 

62 

53 

49 

59 

63 

59 

57 

56 

69 

68 

69 

71 

71 

69 

75 

79 

32 

60 

,7 

MM 

33 

2  1 

19 

21 

28 

39 

40 

4  1 

40 

42 

37 

36 

40 

41 

39 

34 

25 

30 

40 

30 

3  1 

35 

41 

40 

43 

41 

43 

44 

46 

47 

50 

36 

,7 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

43 

40 

39 

40 

47 

48 

56 

55 

52 

56 

50 

65 

65 

65 

68 

45 

43 

69 

59 

50 

53 

54 

60 

74 

73 

75 

75 

77 

78 

81 

81 

58 

.5 

Mm 

30 

1  7 

1  1 

1 2 

28 

29 

32 

36 

36 

36 

28 

26 

38 

3  7 

3  7 

27 

16 

30 

31 

2  8 

3  3 

24 

3  3 

2  0 

2  3 

26 

2  7 

28 

28 

28 

31 

27 

.9 

JESS  VALLEY 

MAX 

35 

38 

33 

40 

43 

46 

43 

42 

46 

45 

52 

60 

54 

50 

45 

31 

41 

63 

50 

43 

40 

46 

56 

64 

65 

66 

70 

71 

71 

72 

76 

5  1 

.  3 

MIN 

1  9 

1  0 

1 2 

9 

30 

3  3 

30 

33 

3  5 

28 

2  5 

" 

3  6 

3  5 

30 

1  8 

3  1 

30 

1  7 

29 

16 

20 

24 

2  7 

2  9 

30 

3  1 

32 

34 

3  1 

26 

.0 

LAKEPORT 

MAX 

5* 

48 

49 

48 

53 

63 

58 

55 

52 

60 

63 

64 

64 

63 

60 

52 

57 

61 

60 

60 

62 

65 

70 

73 

75 

75 

75 

78 

82 

80 

87 

6  3 

.  4 

MIN 

29 

26 

21 

27 

41 

43 

38 

45 

45 

38 

34 

34 

45 

42 

42 

34 

25 

32 

40 

26 

39 

30 

30 

33 

35 

36 

37 

37 

37 

39 

41 

35 

.6 

LAKESHORE 

MAX 

49 

46 

51 

40 

49 

48 

52 

52 

52 

60 

65 

67 

63 

60 

55 

51 

66 

56 

57 

58 

61 

63 

75 

83 

no 

79 

76 

81 

62 

86 

90 

62 

.  6 

MIN 

27 

26 

21 

32 

36 

36 

40 

44 

38 

30 

36 

3  7 

48 

40 

41 

30 

2  7 

39 

3  3 

27 

32 

42 

36 

39 

36 

38 

39 

41 

42 

46 

53 

3  b 

.6 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

38 

27 

36 

41 

40 

50 

48 

42 

44 

48 

48 

66 

5  2 

52 

48 

40 

49 

52 

49 

49 

47 

60 

62 

62 

61 

64 

68 

67 

72 

72 

75 

51 

,9 

MIN 

2  0 

1  6 

-  2 

9 

1  3 

28 

27 

3  2 

32 

36 

26 

2  8 

3 1 

30 

26 

2  3 

1  2 

28 

30 

1  6 

2  4 

27 

2  7 

2  6 

2  5 

28 

29 

30 

34 

33 

35 

25 

,2 

LAKE  SPAULD I NG  DAM 

MAX 

MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

MIN 

MAN2ANITA  LAKE 

MAX 

36 

29 

27 

33 

35 

35 

45 

40 

40 

42 

41 

50 

54 

45 

44 

37 

32 

41 

45 

37 

44 

43 

46 

56 

61 

61 

65 

63 

64 

66 

67 

46 

.0 

MIN 

1 2 

•  1 

•  4 

>  2 

13 

1  6 

26 

26 

3  1 

32 

22 

2 1 

3  3 

32 

32 

18 

-  2 

1  8 

25 

3 

1  3 

24 

17 

2  1 

19 

2  5 

2  6 

29 

30 

2  8 

32 

20 

,  2 

MARY5V I LLE 

MAX 

62 

58 

55 

55 

55 

60 

72 

67 

65 

38 

68 

68 

69 

72 

72 

65 

62 

62 

65 

66 

62 

66 

7  2 

76 

78 

'8 

7  8 

74 

76 

8  2 

86 

6  7 

.9 

Mm 

38 

29 

28 

3 1 

35 

4  3 

45 

4  1 

45 

48 

42 

4  5 

48 

47 

48 

4  1 

34 

3  9 

44 

3  7 

39 

4  3 

4  0 

4  1 

4  5 

42 

4  3 

44 

46 

4R 

49 

41 

.  5 

MC  CLOUO 

MAX 

44 

37 

38 

41 

41 

41 

43 

4i 

42 

42 

51 

54 

56 

53 

49 

39 

40 

45 

51 

47 

51 

50 

55 

65 

71 

73 

74 

76 

77 

79 

76 

53 

.0 

MIN 

23 

1  7 

12 

13 

18 

3  3 

3  3 

3  5 

37 

31 

26 

32 

37 

38 

36 

26 

1  5 

24 

32 

20 

26 

25 

29 

2  8 

2  7 

28 

26 

30 

32 

30 

36 

27 

.6 

MINERAL 

MAX 

40 

3  2 

28 

36 

36 

35 

47 

41 

40 

41 

46 

52 

56 

50 

47 

36 

32 

41 

49 

42 

45 

44 

44 

5V 

6  0 

64 

64 

66 

67 

70 

72 

.9 

MIN 

14 

7 

-  1 

9 

20 

3  I 

32 

32 

3  3 

34 

26 

2  7 

34 

32 

33 

23 

8 

20 

29 

1  2 

22 

25 

25 

27 

23 

2b 

27 

28 

2  9 

2  e 

30 

24 

•  0 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

54 

60 

52 

53 

50 

59 

66 

64 

59 

55 

65 

68 

65 

69 

65 

62 

56 

62 

64 

65 

65 

66 

68 

74 

75 

73 

73 

69 

7b 

81 

83 

.  7 

MIN 

38 

32 

27 

28 

32 

4  5 

43 

46 

50 

50 

40 

4  2 

49 

48 

46 

42 

32 

3  3 

40 

36 

4  1 

44 

4  1 

40 

42 

4  1 

45 

45 

46 

4b 

4  9 

4  1 

,3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

33 

36 

40 

39 

39 

43 

41 

42 

43 

52 

55 

59 

55 

51 

44 

40 

48 

51 

47 

6  2 

4ft 

64 

62 

69 

72 

73 

75 

76 

78 

73 

80 

9 

MIN 

20 

1  7 

16 

2  1 

3 1 

3  3 

35 

3  7 

3  8 

3  3 

2  8 

44 

3  9 

40 

3  2 

22 

1  6 

34 

3  0 

2  3 

3  1 

2  4 

3  1 

3 1 

32 

3  6 

38 

37 

3  8 

38 

30 

■  6 

NEVADA  CITY 

MAX 

49 

41 

39 

42 

47 

55 

61 

53 

52 

52 

56 

61 

64 

59 

68 

62 

44 

66 

59 

52 

5  2 

53 

64 

65 

64 

65 

6b 

65 

70 

74 

76 

.9 

MIN 

31 

24 

19 

22 

27 

37 

41 

40 

40 

44 

3  3 

3  7 

39 

38 

3  5 

35 

24 

28 

38 

26 

29 

27 

30 

3  1 

3  3 

35 

35 

37 

3  7 

3  7 

38 

33 

1 

ORLAND 

MAX 

52 

52 

50 

31 

47 

50 

61 

59 

63 

57 

63 

66 

67 

6  9 

69 

57 

61 

6ft 

64 

63 

69 

65 

69 

75 

7  7 

77 

7b 

73 

78 

81 

84 

,3 

MIN 

35 

26 

24 

26 

33 

40 

4  3 

4  7 

48 

50 

4  1 

4  2 

50 

60 

49 

39 

3  3 

35 

4  1 

36 

39 

45 

48 

4  0 

43 

42 

43 

42 

46 

46 

4  9 

41 

0 

OROVILLE 

MAX 

56 

54 

33 

54 

5  6 

61 

62 

62 

63 

58 

66 

67 

68 

70 

68 

59 

58 

62 

64 

64 

65 

65 

76 

75 

76 

75 

74 

71 

75 

80 

84 

8 

MIN 

41 

32 

32 

37 

42 

47 

47 

50 

53 

52 

42 

4  8, 

5  1 

50 

62 

44 

33 

42 

47 

35 

40 

42 

39 

45 

49 

46 

46 

4  7 

49 

5  1 

6  1 

44 

6 

PARADISE 

MAX 

54 

48 

48 

48 

57 

55 

64 

68 

59 

61 

59 

62 

65 

64 

62 

54 

50 

57 

59 

58 

6  0 

59 

68 

70 

70 

70 

70 

67 

72 

77 

80 

6  1 

6 

MIN 

34 

2  5 

25 

33 

42 

4'; 

46 

46 

46 

48 

4  2 

46 

46 

45 

45 

39 

34 

3  8 

40 

42 

46 

4  7 

4  7 

4  6 

46 

44 

4  3 

45 

47 

50 

5  3 

4  2 

7 

PLACERVILLE 

MAX 

32 

45 

42 

46 

51 

64 

65 

58 

55 

58 

56 

65 

66 

65 

60 

59 

50 

68 

63 

64 

63 

58 

62 

69 

68 

69 

b9 

67 

'1 

75 

78 

6  1 

0 

MIN 

37 

24 

19 

23 

34 

38 

43 

41 

39 

4  3 

34 

4  0 

38 

40 

37 

37 

25 

34 

37 

28 

29 

30 

3  3 

3  5 

37 

36 

36 

40 

38 

40 

42 

35 

1 

PLACERVI LLE  IFG 

MAX 

30 

43 

42 

45 

47 

59 

64 

54 

52 

55 

55 

63 

65 

63 

69 

57 

47 

57 

62 

56 

56 

57 

67 

66 

67 

66 

67 

67 

71 

75 

7ft 

8 

MIN 

32 

24 

23 

27 

38 

42 

43 

43 

43 

45 

42 

4  7 

43 

4  3 

4  3 

36 

32 

41 

39 

35 

36 

4  1 

44 

4  3 

47 

46 

46 

48 

52 

52 

56 

41 

0 

PLATINA 

MAX 

49 

41 

46 

45 

40 

31 

52 

49 

h8 

56 

59 

68 

57 

56 

55 

47 

50 

55 

36 

57 

56 

6  1 

68 

73 

74 

74 

72 

75 

77 

77 

82 

6 

MIN 

27 

27 

2 1 

19 

29 

29 

3  1 

30 

29 

26 

27 

2  8 

26 

39 

39 

29 

2  2 

2  1 

30 

29 

29 

2  8 

2  6 

3C 

32 

3  5 

34 

35 

44 

5  1 

49 

3" 

6 

PORTOLA 

MAX 

39 

28 

31 

44 

47 

52 

48 

47 

49 

51 

57 

64 

57 

54 

50 

40 

46 

57 

53 

50 

50 

50 

60 

64 

66 

69 

72 

75 

75 

78 

80 

0 

Mm 

23  .  3 

m  4 

2 

29 

32 

34 

34 

3  1 

37 

2  3 

2  6 

3  5 

2  9 

28 

26 

10 

25 

3  1 

1  6 

32 

26 

23 

2  0 

20 

2  4 

24 

2  7 

26 

27 

23 

9 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

33 

40 

39 

44 

51 

54 

60 

53 

52 

52 

59 

37 

67 

63 

62 

55 

40 

62 

62 

54 

58 

57 

59 

70 

77 

75 

77 

79 

80 

83 

63 

2 

Mm 

26 

19 

1 3 

14 

20 

3  5 

34 

3  8 

3  8 

37 

29 

29 

38 

3  2 

32 

31 

2  2 

25 

32 

25 

24 

23 

2 

2  3 

26 

26 

2  8 

27 

28 

31 

27 

9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

54 

34 

49 

52 

58 

61 

59 

57 

64 

65 

66 

66 

66 

55 

57 

60 

62 

61 

61 

62 

69 

74 

76 

73 

73 

70 

75 

79 

83 

87 

5 

Mm 

39 

31 

27 

26 

36 

44 

44 

49 

50 

46 

4  1 

42 

6  1 

49 

45 

38 

3  0 

38 

44 

3  5 

4  1 

45 

42 

38 

4  3 

4  3 

46 

46 

48 

41 

5 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

55 

52 

54 

51 

51 

54 

58 

57 

55 

64 

65 

69 

66 

66 

62 

55 

60 

60 

61 

65 

65 

69 

78 

8  3 

80 

79 

76 

80 

62 

88 

92 

2 

Mm 

37 

32 

29 

3 1 

33 

4  3 

45 

4  7 

48 

45 

45 

45 

6  1 

50 

4fl 

34 

34 

4  1 

41 

36 

4  3 

48 

46 

46 

49 

50 

50 

49 

4  9 

53 

6  1 

43 

8 

ROCKLIN 

MAX 

55 

54 

52 

32 

55 

62 

70 

65 

63 

60 

60 

65 

67 

70 

68 

64 

59 

61 

61 

65 

61 

59 

68 

71 

75 

73 

72 

71 

71 

77 

79 

7 

Mm 

38 

25 

23 

29 

33 

43 

46 

45 

4  3 

43 

36 

42 

45 

46 

45 

36 

29 

30 

32 

33 

32 

32 

3  7 

40 

39 

4  1 

43 

44 

41 

42 

* 

38 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

54 

52 

52 

53 

60 

66 

64 

63 

59 

66 

69 

66 

69 

67 

64 

58 

61 

64 

63 

64 

65 

69 

72 

74 

69 

7i 

6b 

73 

79 

8  2 

86 

65 

8 

Mm 

35 

28 

28 

30 

43 

46 

48 

4  R 

49 

49 

42 

48 

49 

48 

45 

39 

36 

4  1 

46 

39 

38 

46 

4  2 

4  5 

42 

4  I 

4  5 

46 

45 

47 

5  ' 

42 

7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

54 

56 

54 

55 

62 

70 

67 

64 

60 

70 

7  0 

68 

72 

72 

66 

61 

63 

6ft 

68 

66 

6ft 

72 

75 

79 

74 

76 

70 

7  7 

82 

8  b 

90 

9 

MIN 

38 

35 

33 

34 

42 

46 

51 

49 

52 

50 

46 

4ft 

51 

5C 

48 

42 

36 

4  5 

4b 

40 

42 

46 

44 

4b 

48 

4 

4  H 

4  8 

48 

52 

5 

45 

3 

Shasta  dam 

MAX 

53 

48 

45 

51 

47 

44 

50 

54 

52 

50 

60 

62 

68 

61 

62 

52 

51 

66 

57 

58 

60 

60 

62 

71 

80 

80 

77 

73 

77 

80 

85 

60 

8 

Mm 

36 

30 

32 

35 

37 

38 

4  1 

44 

45 

43 

44 

44 

46 

4  8 

49 

40 

3ft 

4  3 

45 

39 

39 

42 

5  1 

47 

49 

48 

48 

5 

43. 

5 

SIERRA  CITY 

MAX 

40 

36 

44 

47 

46 

57 

47 

47 

5  0 

54 

60 

63 

58 

57 

46 

42 

53 

89 

50 

53 

63 

65 

70 

7  2 

72 

75 

76 

77 

60 

81 

84 

5  6 

3 

Mm 

25 

21 

9 

16 

31 

30 

33 

36 

34 

35 

32 

28 

34 

31 

26 

29 

2  1 

31 

3  2 

25 

2  8 

3  2 

34 

3  6 

30 

3  8 

4 1 

31  . 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

48 

34 

31 

28 

43 

47 

55 

50 

50 

55 

55 

57 

64 

56 

54 

50 

36 

44 

56 

4ft 

51 

52 

51 

5  1 

67 

69 

68 

74 

75 

77 

78 

6 1. 

3 

Mm 

22 

8 

6 

4 

12 

32 

34 

34 

40 

40 

25 

29 

33 

36 

30 

27 

1  5 

22 

3  1 

18 

27 

1  9 

1  9 

2  2 

22 

2  4 

25 

27 

2 

2  8, 

30 

24  . 

8 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

38 

24 

21 

30 

32 

35 

40 

35 

37 

36 

43 

49 

47 

43 

42 

40 

24 

43 

43 

36 

38 

40 

4  2 

8  2 

54 

53 

55 

60 

62 

66 

65 

42 

7 

Mm 

13 

3 

-  9 

-  9 

1 

25 

28 

29 

30 

31 

20 

22 

30 

30 

26 

1  8 

4 

11 

25 

6 

16 

1  7 

1  8 

26 

2  0 

24 

* 

27 

3 

27 

2  * 

19. 

1 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

33 

54 

51 

49 

52 

62 

63 

61 

58 

61 

66 

65 

65 

66 

62 

56 

6ft 

63 

61 

62 

62 

66 

73 

76 

76 

75 

71 

77 

80 

83 

65 

9 

Mm 

35 

30 

24 

27 

36 

43 

38 

49 

47 

46 

39 

39 

45 

47 

46 

40 

27 

36 

44 

3  1 

3ft 

4  1 

34 

3  8 

36 

40 

4  1 

42 

50 

39. 

5 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

40 

32 

40 

41 

46 

53 

45 

45 

44 

50 

56 

69 

55 

52 

4R 

40 

51 

53 

48 

50 

50 

60 

60 

66 

65 

68 

69 

72 

76 

76 

80 

6 

Mm 

27 

20 

13 

18 

31 

33 

32 

35 

35 

40 

29 

3  3 

36 

39 

33 

29 

22 

3  1 

32 

23 

29 

30 

32 

3  1 

30 

32 

32 

34 

37 

3  7 

3  9 

30. 

8 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

54 

S3 

46 

54 

50 

53 

5  2 

49 

61 

70 

61 

49 

53 

67 

60 

60 

63 

75 

79 

84 

72 

80 

68 

9 

Mm 

32 

31 

29 

30 

3? 

43 

45 

45 

44 

44 

47 

38 

34 

36 

33 

44 

4  6 

60 

45 

47 

5  0 

53 

57 

41  . 

5 

TWIN  LAKES 

MAX 

32 

18 

28 

37 

42 

41 

3S 

40 

41 

45 

56 

48 

45 

44 

40 

32 

45 

44 

41 

39 

42 

43 

57 

62 

53 

56 

56 

60 

61 

66 

70 

46. 

6 

Mm 

12 

0 

-13 

■  4 

22 

28 

24 

26 

30 

29 

17 

34 

28 

31 

26 

16 

3 

24 

21 

5 

1  9 

17 

1  6 

28 

2  1 

2  3 

24 

2  3 

31 

25 

2  9 

19. 

9 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

34 

51 

32 

32 

62 

54 

56 

62 

66 

58 

60 

61 

64 

60 

68 

71 

75 

75 

79 

83 

83 

67 

65. 

1 

MIN 

33 

29 

22 

32 

26 

34 

33 

39 

34 

40 

34 

25 

32 

27 

31 

31 

33 

35 

35 

37 

39 

40 

32  . 

8 

VACAVILLE 

MAX 

55 

57 

55 

50 

61 

67 

66 

63 

60 

69 

69 

65 

72 

71 

66 

60 

64 

67 

64 

68 

70 

70 

75 

7  7 

72 

73 

68 

75 

80 

84 

69 

67. 

8 

Mm 

40 

35 

27 

29 

43 

46 

45 

48 

50 

45 

43 

47 

31 

48 

46 

40 

38 

45 

45 

36 

42 

47 

40 

41 

40 

41 

40 

39 

45 

45 

50 

42. 

5 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

48 

42 

46 

46 

47 

54 

55 

53 

53 

56 

59 

65 

61 

60 

60 

45 

53 

58 

56 

55 

65 

65 

71 

75 

73 

72 

72 

72 

78 

81 

93 

60. 

3 

Mm 

26 

24 

20 

25 

32 

40 

39 

42 

43 

44 

37 

37 

46 

46 

40 

31 

26 

36 

36 

28 

36 

34 

37 

40 

40 

41 

4  1 

42 

44 

44 

54 

37. 

2 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
-   79  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Day  of  Month 

0 

Di 
41 

Station 

■ 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

23 

29 

30 

3 1 

< 

wMISKEVTOWN  RES 

MAX 

47 

30 

«.  6 

-6 

55 

53 

5  \ 

49 

59 

65 

61 

60 

60 

50 

55 

56 

57 

60 

61 

64 

74 

80 

79 

78 

75 

80 

80 

85 

61.3 

MIN 

14 

30 

27 

27 

30 

35 

36 

61 

44 

39 

40 

40 

46 

45 

34 

30 

33 

37 

36 

39 

40 

40 

62 

44 

45 

45 

45 

51 

52 

55 

39.5 

w ! L  L I AM^ 

MAX 

6  7 

57 

6  1 

62 

60 

67 

66 

6  1 

68 

65 

67 

65 

72 

70 

68 

60 

63 

60 

63 

66 

67 

71 

76 

76 

77 

76 

74 

76 

83 

87 

67,5 

MIN 

11 

31 

27 

31 

33 

36 

40 

63 

40 

46 

4  2 

19 

40 

41 

41 

42 

31 

37 

35 

34 

36 

40 

41 

40 

44 

41 

42 

41 

41 

46 

52 

38.9 

WILLOWS 

MAX 

56 

55 

52 

6- 

50 

54 

65 

63 

64 

56 

64 

66 

66 

69 

69 

64 

60 

39 

63 

64 

64 

65 

69 

75 

77 

77 

76 

72 

77 

80 

83 

65.4 

MIN 

J5 

31 

29 

27 

17 

39 

64 

4  6 

49 

49 

39 

40 

50 

46 

4e 

37 

31 

35 

40 

33 

39 

46 

45 

39 

42 

41 

45 

43 

45 

47 

49 

40,9 

WtNTERS 

MAX 

55 

55 

56 

54 

50 

60 

67 

68 

64 

59 

67 

68 

65 

70 

69 

67 

60 

62 

67 

66 

67 

69 

70 

75 

79 

75 

75 

71 

76 

82 

84 

66.8 

MIN 

41 

36 

29 

29 

40 

-6 

46 

50 

50 

43 

47 

51 

50 

52 

63 

39 

40 

49 

39 

49 

49 

44 

43 

45 

45 

44 

43 

45 

48 

31 

44,4 

MCOOLAND   1  UNW 

MAX 

55 

54 

54 

53 

52 

59 

67 

66 

65 

58 

66 

68 

66 

71 

71 

68 

59 

62 

66 

66 

69 

68 

69 

73 

79 

77 

77 

76 

79 

83 

65 

67,2 

MIN 

11 

25 

26 

16 

43 

.5 

47 

49 

5  0 

40 

45 

51 

47 

4  7 

39 

3  6 

36 

47 

36 

39 

44 

39 

38 

40 

36 

39 

42 

42 

45 

49 

60,9 

HUH  I n£ ■ 9 1      1 N 1 tK | UX 

BAMN  03 

80CA 

MAX 

46 

3 1 

26 

32 

4  1 

51 

50 

4  6 

49 

50 

62 

53 

6  8 

56 

63 

51 

33 

47 

52 

47 

48 

50 

46 

56 

63 

64 

67 

69 

71 

72 

76 

51,9 

MIN 

1 

0 

.14 

•  13 

-  7 

25 

33 

34 

24 

29 

19 

21 

30 

27 

2  3 

24 

3 

19 

23 

10 

11 

19 

12 

14 

16 

16 

16 

21 

20 

19 

23 

16.1 

800 1 E 

MAX 

3  1 

1  5 

2  6 

34 

4  P 

42 

43 

51 

44 

50 

54 

46 

49 

46 

45 

37 

44 

45 

42 

39 

42 

44 

48 

46 

50 

50 

55 

55 

58 

63 

66 

45.4 

MIN 

12 

1 

.  5 

■  16 

9 

16 

20 

20 

21 

24 

10 

22 

31 

15 

14 

1  8 

10 

19 

27 

2 

10 

12 

5 

5 

9 

20 

25 

16 

12 

16 

19 

13.6 

BP  T  0GEP0R  T 

MAX 

41 

28 

29 

37 

-  9 

54 

49 

5  7 

54 

56 

61 

60 

59 

60 

57 

44 

52 

60 

82 

52 

34 

48 

59 

60 

61 

62 

66 

67 

69 

73 

77 

55.0 

MIN 

2  1 

11 

-  2 

.  - 

21 

26 

33 

33 

32 

32 

23 

29 

39 

23 

27 

30 

1  5 

19 

20 

12 

21 

21 

14 

15 

15 

18 

17 

17 

17 

18 

16 

20.6 

CEDAPvIl  LE 

MAX 

45 

34 

32 

32 

41 

4fl 

55 

51 

50 

54 

46 

61 

66 

64 

55 

50 

38 

50 

88 

46 

48 

40 

46 

59 

65 

65 

70 

72 

75 

74 

80 

53.6 

MIN 

23 

17 

12 

13 

22 

15 

33 

37 

19 

32 

26 

37 

39 

39 

35 

25 

1  3 

22 

32 

22 

32 

20 

23 

29 

32 

35 

37 

37 

38 

27 

41 

29.2 

DCNNEP  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 

43 

30 

26 

l  1 

32 

45 

49 

42 

45 

45 

48 

56 

56 

53 

50 

45 

12 

47 

51 

44 

45 

45 

47 

56 

60 

60 

64 

65 

67 

69 

71 

69.1 

MIN 

12 

6 

9 

■  8 

29 

33 

35 

33 

35 

20 

24 

33 

27 

31 

23 

1 

12 

22 

6 

17 

15 

13 

16 

16 

20 

20 

24 

23 

23 

26 

19.2 

DOylE  5  SSE 

MAX 

52 

37 

37 

37 

47 

5u 

57 

52 

55 

56 

56 

60 

69 

60 

58 

56 

37 

49 

62 

49 

55 

54 

48 

61 

65 

66 

70 

74 

76 

76 

56.2 

MIN 

25 

15 

6 

7 

17 

28 

34 

36 

29 

22 

29 

36 

4C 

1  6 

18 

18 

15 

15 

20 

21 

23 

28 

30 

34 

32 

32 

26.0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

45 

16 

37 

45 

5  j 

58 

55 

56 

66 

57 

55 

67 

60 

59 

54 

44 

46 

61 

56 

55 

53 

90 

62 

66 

75 

73 

77 

76 

76 

85 

80 

39.2 

MIN 

26 

12 

13 

12 

31 

35 

34 

34 

34 

36 

26 

27 

40 

36 

27 

1  5 

1  6 

27 

30 

18 

16 

15 

20 

22 

27 

28 

27 

32 

34 

32 

36 

26.6 

FOPT  8 1  DWELL 

MAX 

37 

38 

35 

42 

58 

50 

51 

50 

56 

51 

55 

60 

67 

60 

57 

38 

50 

56 

50 

51 

42 

48 

59 

65 

70 

74 

73 

77 

76 

80 

77 

56.5 

MIN 

21 

12 

3 

9 

12 

34 

35 

36 

34 

14 

23 

26 

30 

32 

3  1 

24 

10 

30 

31 

2  5 

31 

18 

22 

25 

26 

26 

29 

30 

32 

31 

34 

26.5 

MEVFRS  A  Sw 

MAX 

35 

16 

31 

30 

36 

46 

44 

46 

5  0 

47 

49 

60 

56 

43 

41 

52 

53 

61 

60 

62 

65 

65 

67 

68.9 

MIN 

1  5 

1  1 

9 

12 

25 

34 

35 

33 

12 

19 

22 

2  5 

21 

17 

20 

18 

17 

21 

26 

24 

26 

24 

20.7 

MONO  LAKE 

MAX 

43 

29 

30 

35 

45 

55 

58 

62 

61 

59 

61 

60 

6  1 

60 

60 

4  7 

52 

37 

61 

34 

58 

50 

55 

57 

60 

63 

65 

69 

68 

71 

72 

56.0 

MIN 

12 

12 

6 

12 

25 

30 

38 

33 

13 

34 

27 

35 

62 

29 

3 1 

34 

20 

23 

36 

22 

29 

20 

22 

23 

25 

28 

29 

29 

30 

30 

31 

26.7 

SGUAW  VALLEV 

MAX 

42 

31 

27 

35 

44 

45 

46 

4  1 

44 

45 

46 

55 

65 

50 

48 

44 

29 

49 

30 

43 

45 

48 

42 

55 

56 

58 

61 

63 

65 

65 

69 

68.2 

MIN 

25 

3 

.10 

-  9 

-  3 

19 

12 

35 

36 

35 

21 

29 

35 

35 

35 

2  3 

2 

5 

27 

6 

25 

15 

15 

18 

18 

22 

22 

25 

25 

23 

26 

19.8 

SUSANV I L  LE  AIRPORT 

MAX 

41 

13 

38 

41 

53 

56 

54 

53 

64 

57 

56 

68 

64 

58 

54 

42 

63 

61 

50 

55 

51 

49 

60 

65 

71 

73 

74 

74 

78 

81 

80 

57.8 

MIN 

24 

16 

e 

10 

30 

35 

in 

38 

36 

40 

24 

28 

40 

37 

30 

27 

1  2 

27 

33 

16 

36 

26 

18 

22 

2  3 

27 

26 

30 

31 

32 

35 

27.7 

TAMOE  CITY 

MAX 

44 

34 

27 

2n 

39 

45 

50 

44 

46 

49 

69 

52 

56 

50 

49 

46 

32 

41 

51 

44 

47 

46 

39 

45 

52 

54 

56 

56 

58 

60 

54 

46.5 

MIN 

25 

6 

0 

6 

19 

30 

31 

34 

33 

35 

25 

31 

35 

32 

30 

22 

10 

25 

28 

1  1 

26 

23 

20 

24 

29 

26 

21 

28 

28 

27 

30 

26,1 

TFRMO 

MAX 

31 

26 

32 

36 

43 

49 

44 

44 

46 

49 

61 

61 

6  2 

52 

47 

30 

3B 

84 

46 

48 

44 

46 

55 

62 

66 

69 

71 

72 

72 

76 

76 

51,2 

MIN 

19 

6 

4 

9 

26 

13 

2  8 

11 

34 

30 

24 

29 

33 

33 

25 

17 

2 

29 

29 

12 

30 

18 

21 

17 

16 

19 

21 

24 

22 

22 

27 

22,6 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

44 

31 

28 

31 

47 

41 

46 

45 

47 

56 

50 

47 

32 

45 

53 

45 

45 

55 

59 

65 

63 

67 

73 

48.5 

MIN 

13 

5 

.  8 

•  6 

-  1 

33 

12 

34 

2  1 

23 

1 0 

2  3 

11 

7 

17 

14 

17 

18 

21 

24 

26 

27 

16.6 

•iOODFORDS 

MAX 

44 

30 

30 

43 

50 

5a 

5  5 

5fi 

6  7 

58 

68 

62 

66 

58 

54 

46 

48 

60 

56 

52 

56 

47 

55 

60 

6  2 

66 

68 

70 

71 

75 

55.6 

•       •  « 

MIN 

21 

12 

7 

10 

30 

36 

35 

37 

41 

40 

25 

11 

31 

39 

36 

30 

1 8 

27 

27 

26 

35 

20 

24 

30 

U 

35 

35 

38 

39 

39 

29.5 

CENTRAi  COAST 

DRAINAGE  0". 

Avll  A  BEACH 

MAX 

63 

62 

63 

70 

71 

71 

64 

70 

76 

76 

67 

74 

74 

80 

73 

76 

75 

74 

75 

74 

80 

70 

70 

65 

70 

68 

68 

86 

91 

92 

72.5 

MIN 

49 

42 

if 

34 

45 

41 

42 

42 

42 

43 

69 

50 

43 

47 

52 

46 

47 

44 

42 

50 

68 

47 

46 

68 

41 

41 

68 

48 

48 

46 

48 

45.1 

BEN  LCMONO  NO  2 

MAX 

51 

54 

55 

58 

66 

67 

64 

63 

63 

67 

76 

64 

68 

67 

67 

58 

66 

68 

64 

66 

65 

66 

77 

75 

72 

70 

66 

74 

80 

85 

91 

67.7 

MIN 

41 

32 

27 

27 

42 

41 

62 

37 

46 

30 

36 

43 

51 

46 

39 

38 

2  8 

34 

41 

29 

40 

37 

32 

30 

36 

38 

45 

65 

39 

34 

36 

38.1 

BERKELEY 

MAX 

52 

52 

55 

63 

60 

59 

60 

56 

6  1 

66 

69 

60 

60 

69 

55 

61 

60 

59 

59 

60 

66 

72 

64 

58 

59 

52 

62 

60 

70 

77 

60,3 

MIN 

41 

41 

33 

in 

49 

49 

49 

50 

50 

48 

43 

48 

61 

49 

46 

44 

39 

45 

46 

42 

45 

63 

56 

45 

66 

44 

48 

48 

42 

49 

49 

45,7 

BURL  I NGAME 

MAX 

55 

56 

55 

62 

67 

64 

64 

61 

62 

65 

65 

66 

65 

65 

61 

66 

64 

64 

65 

63 

66 

72 

71 

66 

64 

60 

62 

62 

71 

86 

66,2 

MIN 

43 

in 

32 

11 

47 

«  7 

50 

45 

47 

52 

60 

66 

53 

49 

4  2 

44 

35 

42 

46 

47 

45 

40 

42 

42 

4  2 

42 

43 

45 

43 

44 

45 

63,6 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

52 

58 

55 

67 

63 

65 

62 

64 

67 

75 

60 

68 

68 

65 

58 

72 

65 

62 

63 

61 

75 

80 

72 

6  2 

62 

57 

70 

72 

82 

87 

65,8 

MIN 

42 

32 

28 

30 

42 

41 

42 

38 

18 

48 

38 

46 

41 

37 

3  6 

4  I 

40 

39 

33 

32 

36 

43 

44 

15 

36 

44 

40 

33 

36 

45 

38.2 

C10CKETT 

MAX 

54 

,2 

54 

55 

51 

60 

65 

64 

62 

69 

67 

68 

59 

67 

67 

65 

37 

62 

64 

60 

61 

63 

71 

75 

74 

66 

65 

57 

67 

70 

75 

63,1 

MIN 

42 

in 

31 

14 

39 

46 

48 

69 

47 

52 

41 

45 

50 

60 

4  6 

4  7 

42 

48 

17 

44 

41 

42 

44 

47 

48 

50 

50 

48 

64 

49 

64,3 

GILRCy 

MAX 

60 

54 

53 

56 

56 

70 

68 

67 

66 

68 

70 

77 

65 

71 

68 

70 

58 

66 

72 

64 

65 

64 

71 

76 

77 

71 

69 

67 

75 

77 

82 

67,6 

MIN 

42 

34 

2  8 

28 

44 

44 

44 

4  1 

42 

51 

40 

40 

49 

50 

66 

42 

1  3 

38 

38 

35 

39 

37 

37 

37 

62 

45 

45 

44 

49 

45 

45 

61.2 

MAl  F  MOON  BAY 

MAX 

M 

,t 

50 

52 

60 

63 

58 

60 

57 

59 

63 

60 

59 

61 

60 

6  1 

69 

60 

61 

63 

53 

61 

72 

58 

57 

56 

56 

55 

55 

57 

58 

58.3 

MIN 

in 

3' 

32 

36 

17 

60 

a  7 

46 

50 

46 

40 

49 

48 

42 

60 

42 

40 

61 

39 

35 

40 

41 

42 

45 

65 

46 

44 

45 

47 

48 

47 

42.5 

HOLLISTFR 

MAX 

54 

53 

56 

6n 

70 

64 

64 

62 

64 

69 

62 

67 

64 

68 

68 

58 

68 

67 

70 

65 

64 

78 

72 

67 

68 

65 

66 

70 

77 

83 

91 

66,9 

MIN 

43 

34 

26 

31 

4! 

40 

40 

40 

40 

49 

48 

45 

45 

47 

41 

41 

32 

40 

45 

33 

35 

37 

41 

40 

38 

37 

36 

45 

43 

42 

45 

60.1 

KING  CITY 

MAX 

jg 

jj 

56 

n 

72 

71 

71 

66 

66 

71 

79 

77 

73 

70 

70 

62 

71 

75 

67 

69 

65 

76 

79 

8  1 

70 

69 

75 

76 

82 

91 

70,9 

MIN 

45 

i* 

25 

27 

45 

40 

35 

37 

39 

44 

38 

49 

38 

47 

43 

37 

33 

42 

37 

36 

34 

41 

63 

40 

65 

44 

43 

41 

39.1 

LIVERMORE  2  SS» 

MAX 

54 

53 

52 

53 

62 

67 

64 

62 

60 

65 

70 

64 

66 

64 

62 

56 

60 

6  7 

63 

63 

60 

66 

75 

75 

68 

65 

58 

74 

75 

83 

63.8 

MIN 

32 

S3 

25 

29 

30 

43 

45 

41 

40 

63 

40 

40 

47 

46 

4  1 

32 

37 

39 

31 

34 

35 

37 

39 

39 

42 

46 

46 

44 

38 

40 

38.6 

LOS  GATOS 

MAX 

51 

55 

8  4 

55 

69 

69 

64 

66 

66 

65 

73 

69 

65 

66 

66 

62 

64 

73 

79 

6  2 

MIN 

40 

2n 

30 

45 

45 

46 

42 

44 

50 

37 

47 

48 

66 

47 

42 

35 

40 

45 

36 

40 

41 

60 

42 

42 

47 

48 

67 

46 

43 

45 

62.2 

MAPTINE7   FIRE  STATION 

MAX 

55 

53 

53 

53 

6  0: 

65 

63 

63 

60 

65 

68 

63 

66 

65 

63 

57 

62 

66 

62 

61 

63 

69 

73 

74 

66 

64 

61 

67 

71 

77 

63.3 

MIN 

42 

30 

36 

38 

46 

49 

46 

46 

52 

42 

47 

47 

50 

46 

45 

34 

40 

45 

38 

47 

40 

42 

43 

46 

42 

48 

69 

42 

43 

49 

63.7 

MONTEREY 

MAX 

53 

6' 

52 

67 

60 

60 

60 

62 

64 

71 

58 

63 

64 

60 

57 

66 

66 

58 

59 

59 

69 

77 

66 

57 

36 

54 

61 

56 

62 

73 

61.1 

MIN 

42 

15 

38 

46 

46 

48 

45 

45 

50 

44 

46 

49 

47 

65 

45 

37 

44 

46 

40 

41 

42 

51 

68 

45 

45 

47 

68 

66 

44 

44 

64.5 

S«*  Ref«ronc«  Notes  Following  Si  a  Hon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IS 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MORBO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

60 

56 

52 

55 

57 

71 

6 1 

59 

58 

58 

60 

77 

68 

60 

63 

66 

65 

67 

71 

62 

67 

63 

76 

68 

65 

58 

58 

59 

62 

60 

62 

6  2 

MIN 

33 

3* 

37 

39 

40 

43 

45 

45 

45 

43 

61 

4  2 

44 

4  3 

43 

48 

4  5 

4  5 

40 

39 

45 

4  7 

48 

45 

42 

.6 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

55 

50 

47 

50 

48 

63 

66 

60 

60 

62 

62 

69 

62 

66 

6  2 

62 

52 

60 

64 

57 

60 

59 

63 

75 

74 

70 

68 

55 

74 

79 

83 

MIN 

28 

39 

44 

43 

39 

36 

3  8 

40 

40 

38 

40 

45 

60 

49 

44 

40 

40 

53 

59 

57 

42 

.3 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

39 

29 

37 

38 

49 

54 

48 

48 

53 

48 

61 

57 

54 

52 

55 

48 

54 

55 

50 

49 

44 

55 

55 

58 

62 

65 

69 

70 

77 

MIN 

2  \ 

20 

39 

38 

42 

2  8 

36 

* 

3  1 

30 

3  7 

4  5 

4  5 

4  7 

48 

51 

55 

59 

37 

.8 

NACIMIENTO  0AM 

MAX 

62 

58 

53 

55 

58 

6  r 

72 

72 

66 

70 

73 

75 

70 

75 

69 

75 

6b 

66 

77 

66 

70 

68 

72 

75 

77 

74 

7  7 

70 

80 

85 

90 

Mm 

27 

37 

38 

2  9 

36 

34 

3  2 

36 

3  9 

45 

3  7 

3  8 

4  1 

4  3 

40 

40 

4  7 

37 

.9 

NEWARK 

MAX 

54 

53 

53 

54 

52 

65 

60 

62 

63 

60 

63 

68 

60 

60 

65 

64 

56 

62 

60 

57 

56 

6  1 

68 

72 

70 

61 

57 

53 

66 

66 

73 

MIN 

32 

47 

47 

49 

3  8 

42 

43 

49 

48 

48 

4  7 

4  9 

4  8 

49 

48 

,4 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

52 

53 

53 

56 

64 

60 

59 

60 

57 

60 

66 

59 

60 

61 

62 

56 

62 

60 

6  0 

60 

62 

70 

70 

65 

60 

58 

54 

62 

6  2 

67 

75 

MIN 

40 

35 

52 

51 

^  3 

46 

45 

49 

44 

1 

4  6 

54 

50 

5  1 

5  1 

6  1 

5  1 

8  1 

5 1 

5  2 

49 

.2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

53 

51 

51 

53 

63 

61 

61 

59 

55 

62 

63 

66 

55 

62 

63 

62 

68 

72 

69 

6  9 

64 

65 

75 

6  1 

MIN 

16 

43 

33 

39 

39 

46 

49 

6  0 

4  8 

4  5 

PASO  ROBLES 

MAX 

58 

53 

55 

60 

68 

75 

71 

66 

70 

73 

75 

75 

73 

68 

73 

69 

65 

75 

70 

70 

67 

71 

75 

73 

69 

76 

71 

79 

83 

87 

90 

7 1 

MIN 

30 

22 

35 

38 

5  1 

2  9 

9 

38 

28 

36 

42 

40 

4  1 

37 

.  1 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

57 

54 

54 

61 

67 

76 

7  1 

67 

6  9 

72 

73 

'4 

74 

68 

73 

63 

64 

76 

65 

68 

65 

71 

"3 

75 

73 

79 

73 

79 

86 

E7 

91 

70 

MIN 

24 

34 

37 

4  1 

38 

45 

* 

27 

34 

3  9 

30 

3  3 

36 

43 

3  2 

40 

44 

4  3 

4 

4  2 

42 

37 

.1 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

55 

49 

54 

54 

68 

71 

69 

63 

68 

69 

76 

'2 

72 

71 

70 

66 

69 

74 

70 

68 

66 

74 

76 

77 

73 

73 

72 

82 

86 

90 

93 

7  0 

MIN 

30 

23 

39 

36 

38 

39 

41 

36 

6 

55 

3  8 

34 

'2 

37 

36 

34 

3  6 

4 1 

4  1 

40 

40 

43 

3  6 

.8 

PISMO  BEACH 

MAX 

60 

55 

55 

60 

64 

64 

62 

6  I 

62 

67 

68 

67 

62 

68 

72 

69 

70 

69 

70 

71 

69 

72 

67 

65 

67 

61 

68 

62 

69 

79 

76 

6  5 

MIN 

48 

36 

62 

47 

45 

45 

4Q 

48 

43 

43 

4  1 

67 

49 

49 

39 

4  2 

4  1 

49 

4  8 

4  8 

4  5 

44 

,5 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

56 

53 

57 

57 

63 

6  2 

62 

60 

62 

59 

68 

59 

60 

62 

62 

62 

62 

63 

61 

60 

62 

65 

70 

6  2 

58 

61 

61 

62 

60 

61 

62 

61 

I 

MIN 

37 

45 

43 

49 

*l 

48 

49 

50 

*' 

46 

4  9 

46 

45 

50 

46 

4  3 

48 

48 

46 

4  8 

46 

45 

.  7 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

55 

52 

54 

53 

53 

61 

66 

64 

63 

61 

65 

68 

65 

67 

66 

63 

67 

62 

67 

67 

62 

63 

69 

72 

75 

66 

66 

63 

68 

70 

80 

o 

MIN 

^  2 

25 

2* 

45 

44 

42 

3  7 

38 

4  3 

39 

2  8 

?  8 

3  6 

3' 

3  3 

3  3 

3  9 

3  9 

39 

40 

39 

48 

4  1 

40 

4  2 

37 

.  8 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

51 

46 

4a 

52 

60 

68 

65 

62 

65 

66 

68 

65 

70 

65 

68 

59 

58 

70 

69 

66 

60 

65 

68 

70 

70 

71 

70 

76 

80 

83 

86 

66 

MIN 

2  s 

16 

18 

38 

29 

32 

* 

41 

3 

'2 

28 

2  3 

2  9 

2  9 

34 

24 

28 

28 

34 

21 

2  9 

28 

3  1 

31 

33 

3  2 

30 

3 

REDWOOD  CITY 

MAX 

54 

55 

56 

56 

66 

68 

65 

64 

60 

65 

70 

67 

68 

65 

66 

60 

65 

68 

63 

64 

64 

70 

75 

73 

73 

66 

60 

69 

70 

78 

86 

MIN 

42 

36 

30 

36 

47 

30 

43 

44 

'2 

39 

45 

43 

41 

32 

41 

42 

39 

4  5 

38 

4  0 

42 

4  6 

45 

47 

48 

47 

4  8 

46 

43 

3 

RICHMOND 

MAX 

57 

52 

52 

36 

58 

62 

63 

63 

63 

60 

66 

69 

65 

70 

67 

61 

55 

62 

62 

60 

64 

62 

69 

75 

68 

61 

6  2 

57 

66 

65 

76 

6  2 

MIN 

36 

38 

50 

49 

52 

53 

' 

' 

60 

3  9 

44 

48 

42 

4  6 

45 

4  9 

50 

49 

50 

6  0 

5  1 

60 

5  1 

50 

46 

a 

saint  marys  college 

MAX 

51 

51 

51 

52 

59 

63 

60 

60 

59 

63 

66 

64 

64 

63 

63 

55 

59 

62 

59 

60 

61 

67 

71 

72 

69 

60 

62 

72 

74 

7  8 

85 

63 

1 

MIN 

23 

27 

42 

48 

46 

46 

30 

45 

46 

42 

35 

3  1 

34 

45 

3  0 

37 

32 

35 

" 

4  2 

45 

4  5 

45 

»5 

4  0 

39 

7 

SALINAS  2  E 

MAX 

53 

32 

57 

36 

71 

62 

6  3 

6  1 

63 

67 

78 

61 

64 

67 

63 

59 

73 

69 

62 

6  2 

61 

75 

79 

71 

60 

59 

6  0 

66 

63 

68 

83 

64 

MIN 

26 

36 

46 

42 

43 

41 

3  9 

49 

40 

43 

48 

8 

" 

31 

38 

46 

34 

3  9 

36 

46 

4  6 

45 

4  6 

49 

4  6 

41 

41 

8 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

55 

54 

57 

58 

72 

62 

66 

63 

64 

68 

76 

62 

66 

67 

63 

60 

72 

69 

64 

6  4 

63 

76 

80 

73 

63 

63 

61 

68 

65 

71 

83 

66 

Q 

Mm 

29 

41 

44 

42 

39 

40 

60 

48 

38 

3  1 

46 

37 

40 

3  5 

48 

4  9 

50 

30 

42 

5 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

56 

52 

54 

57 

64 

72 

70 

69 

67 

71 

76 

80 

73 

70 

72 

68 

77 

74 

71 

67 

70 

72 

75 

72 

75 

75 

74 

80 

85 

89 

91 

7  J 

MIN 

39 

29 

22 

25 

37 

36 

36 

36 

43 

40 

'5 

36 

36 

32 

26 

3  5 

53 

3  7 

34 

2  7 

* 

42 

3 1 

3  1 

3  2 

32 

37 

40 

34 

9 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

52 

50 

52 

56 

65 

61 

58 

59 

57 

58 

67 

58 

59 

59 

60 

53 

64 

58 

55 

56 

56 

65 

64 

62 

56 

57 

54 

55 

54 

56 

63 

58 

0 

MIN 

46 

48 

" 

53 

52 

50 

50 

50 

50 

45 

4  7 

4  a 

38 

5  2 

6  8 

48 

5  2 

6  3 

4  8 

48 

47 

5 

4e 

7 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

50 

51 

52 

54 

60 

60 

69 

60 

56 

60 

56 

68 

67 

62 

6  0 

53 

59 

88 

56 

57 

6fi 

65 

70 

62 

60 

56 

51 

60 

61 

69 

76 

59 

2 

MIN 

39 

3  1 

" 

48 

48 

48 

46 

49 

41 

49 

36 

6 

3  9 

43 

40 

48 

48 

47 

43 

9 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

50 

51 

53 

55 

62 

60 

59 

59 

56 

61 

68 

60 

60 

59 

60 

33 

62 

60 

56 

56 

57 

69 

}  1 

62 

56 

56 

62 

61 

60 

70 

75 

5  9 

6 

MIN 

*  1 

'l 

49 

51 

1 

' 

50 

4  9 

50 

49 

46 

48 

4  9 

4  9 

4  9 

48 

48 

48 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

52 

51 

55 

5* 

65 

62 

61 

60 

60 

59 

65 

68 

57 

64 

61 

55 

63 

60 

56 

65 

69 

67 

76 

61 

61 

56 

63 

56 

58 

64 

65 

69 

5 

MIN 

28 

48 

45 

41 

4  6 

38 

50 

4  1 

34 

40 

44 

32 

39 

'5 

45 

42 

47 

4  6 

3  9 

41 

3 

SAN  JOSE 

MAX 

55 

53 

56 

55 

70 

66 

65 

66 

63 

65 

72 

71 

65 

65 

65 

64 

66 

67 

63 

61 

62 

70 

75 

75 

71 

66 

61 

68 

70 

75 

34 

66 

1 

MIN 

42 

' 

30 

3 

47 

42 

49 

44 

47 

52 

40 

50 

52 

49 

49 

45 

36 

41 

47 

36 

42 

3  9 

41 

43 

42 

50 

4) 

49 

49 

48 

44 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

62 

56 

51 

56 

61 

72 

61 

61 

67 

79 

70 

64 

65 

68 

66 

67 

74 

70 

70 

67 

75 

73 

70 

64 

62 

61 

65 

76 

80 

7 

MIN 

3  8 

34 

33 

32 

3  3 

37 

39 

40 

4  1 

43 

48 

49 

44 

46 

4  7 

42 

44 

4  3 

4  0 

44 

44 

46 

50 

46 

38 

4  0 

4  5 

44 

46 

45 

46 

42 

1 

SAN  MATEO 

MAX 

54 

52 

56 

36 

62 

M 

64 

63 

59 

64 

69 

65 

63 

63 

63 

58 

63 

64 

58 

59 

59 

68 

60 

Mm 

45 

38 

40 

53 

5  3 

50 

56 

50 

56 

44 

6  4 

47 

45 

50 

3  7 

4  9 

5 1 

49 

62 

4  1 

43 

46 

52 

60 

55 

51 

56 

4  8 

8 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

55 

53 

55 

55 

69 

67 

65 

65 

63 

66 

72 

68 

65 

67 

65 

62 

65 

68 

63 

63 

64 

69 

76 

76 

66 

64 

62 

68 

69 

75 

84 

6  5 

MIN 

42 

35 

30 

35 

48 

48 

49 

45 

47 

52 

80 

6  2 

60 

49 

44 

3  6 

42 

47 

42 

40 

43 

45 

4  3 

50 

9 

49 

49 

49 

49 

44  , 

8 

SANTA  CRUZ 

MAX 

55 

55 

55 

54 

62 

65 

6  3 

62 

62 

68 

75 

59 

65 

68 

65 

61 

67 

6  7 

66 

68 

67 

72 

78 

68 

6  0 

64 

61 

66 

66 

66 

88 

6  5 

1 

MIN 

36 

32 

2  8 

30 

45 

43 

45 

40 

43 

49 

39 

44 

51 

47 

46 

40 

32 

39 

39 

36 

35 

37 

37 

40 

46 

37 

43 

47 

43 

40 

44 

40. 

4 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

52 

49 

50 

54 

54 

64 

59 

54 

61 

67 

61 

62 

63 

61 

55 

63 

62 

60 

61 

61 

67 

75 

75 

61 

69 

51 

66 

68 

76 

6  1  , 

2 

MIN 

40 

34 

32 

31 

30 

4  9 

47 

46 

44 

46 

44 

41 

48 

4fi 

46 

40 

39 

4  1 

43 

37 

37 

40 

41 

4  7 

45 

44 

46 

46 

46 

45 

47 

42  . 

3 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

53 

55 

54 

54 

53 

61 

69 

66 

65 

59 

59 

69 

66 

69 

69 

66 

58 

62 

67 

61 

66 

65 

69 

73 

76 

70 

67 

60 

73 

78 

8  0 

64  , 

9 

MIN 

35 

28 

24 

26 

37 

4  3 

48 

44 

4  3 

50 

36 

46 

46 

48 

40 

35 

28 

34 

4  3 

30 

36 

32 

43 

37 

35 

35 

39 

42 

38. 

3 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

57 

56 

55 

56 

55 

67 

62 

62 

60 

64 

*5 

59 

59 

62 

64 

62 

58 

6  2 

65 

63 

63 

64 

72 

8  0 

67 

59 

60 

53 

64 

62 

65 

62  . 

0 

ft      «  ft 

MIN 

42 

28 

34 

42 

44 

46 

43 

44 

49 

41 

50 

5  1 

49 

48 

39 

32 

"° 

44 

3  6 

36 

45 

* 

48 

48 

42. 

3 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

53 

55 

56 

55 

52 

53 

63 

63 

69 

63 

64 

66 

65 

65 

65 

64 

65 

63 

64 

65 

73 

73 

75 

66 

65 

65 

71 

80 

80 

6  4  . 

7 

Mm 

42 

37 

34 

29 

41 

47 

47 

46 

46 

46 

44 

52 

5  1 

49 

4  8 

44 

42 

39 

48 

44 

4  6 

50 

49 

47 

46 

6*i 

3 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

54 

56 

56 

55 

52 

63 

69 

64 

64 

60 

66 

69 

64 

67 

67 

67 

58 

63 

68 

64 

64 

66 

70 

74 

77 

72 

70 

68 

75 

79 

83 

65, 

9 

Mm 

36 

36 

29 

27 

38 

45 

44 

44 

44 

48 

40 

48 

49 

44 

4  3 

40 

39 

37 

46 

39 

48 

3  9 

40 

3  9 

41. 

0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

63 

63 

45 

51 

62 

69 

74 

74 

70 

67 

68 

'3 

75 

72 

66 

70 

62 

62 

74 

68 

64 

61 

70 

75 

71 

73 

73 

74 

75 

79 

83 

68. 

6 

Mm 

39 

32 

30 

33 

39 

44 

45 

43 

43 

49 

45 

49 

49 

50 

46 

47 

32 

39 

45 

44 

4  0 

39 

39 

50 

46 

47 

50 

49 

'9 

51 

56 

43. 

8 

AUBERRY  I  NNE 

MAX 

60 

50 

4  4 

48 

56 

64 

64 

64 

63 

65 

65 

67 

70 

68 

65 

64 

59 

67 

71 

66 

62 

61 

65 

68 

68 

68 

6  9 

70 

71 

75 

78 

64  . 

0 

Mm 

37 

28 

26 

29 

40 

43 

39 

42 

40 

47 

40 

44 

43 

45 

40 

38 

27 

37 

37 

37 

14 

36 

43 

45 

42 

43 

45 

44 

44 

49 

39. 

6 

bakersfiEld  wb  airport 

MAX 

56 

52 

53 

65 

71 

72 

70 

69 

69 

70 

70 

75 

73 

67 

7  1 

65 

63 

73 

67 

64 

65 

73 

76 

71 

76 

75 

76 

76 

80 

83 

87 

70. 

1 

MIN 

38 

36 

31 

32 

46 

42 

43 

43 

44 

45 

46 

52 

50 

50 

44 

41 

38 

4  1 

44 

45 

37 

44 

51 

51 

49 

43 

49 

48 

54 

55 

66 

44. 

9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  81  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

■i 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

8*LCW  POWER  HOUSE 

59 

4? 

49 

6* 

63 

69 

65 

64 

65 

63 

70 

7C 

70 

68 

6b 

67 

59 

75 

71 

62 

60 

66 

68 

68 

69 

71 

71 

72~ 

75 

79 

83 

6b 

6 

NUN 

29 

32 

46 

43 

4  6 

6  1 

5 1 

6  8 

45 

46 

36 

42 

47 

44 

41 

41 

45 

48 

45 

48 

49 

49 

49 

53 

55 

44 

6 

BL ACKkFl L 5  corner 

58 

52 

54 

58 

69 

74 

79 

70 

69 

7  1 

71 

76 

73 

68 

72 

63 

63 

76 

68 

61 

66 

70 

75 

80 

77 

78 

78 

82 

82 

87 

90 

71, 

3 

MIN 

4  2 

3  9 

46 

4  9 

44 

46 

40 

4  1 

32 

35 

43 

40 

40 

32 

35 

48 

45 

44 

43 

49 

49 

52 

53 

53 

41 

7 

8UTT0NWILL0W 

65 

59 

51 

64 

65 

69 

76 

71 

69 

70 

7  3 

74 

75 

74 

69 

73 

65 

63 

76 

69 

67 

66 

72 

76 

73 

79 

77 

78 

78 

82 

85 

70 

7 

MIN 

16 

16 

30 

21 

*  3 

51 

4  6 

42 

6  6 

1 5 

37 

46 

66 

37 

42 

38 

45 

42 

47 

48 

50 

49 

52 

54 

42 

8 

48 

33 

33 

40 

43 

63 

64 

52 

49 

52 

54 

61 

87 

58 

56 

55 

4  1 

54 

58 

54 

53 

50 

58 

61 

69 

59 

64 

64 

68 

71 

77 

54 

8 

NUN 

* 

12 

* 

2  8 

30 

1  1 

30 

29 

26 

2  0 

26 

3 1 

24 

24 

2  7 

26 

27 

29 

31 

33 

33 

34 

34 

35 

27 

5 

CA^P  PAoDEE 

56 

52 

50 

6  1 

64 

66 

67 

66 

62 

59 

63 

69 

6  8 

69 

65 

63 

57 

62 

66 

63 

62 

63 

6  7 

73 

73 

71 

70 

68 

71 

77 

81 

66 

7 

MIN 

41 

31 

8 

9 

4  5 

4  6 

4  6 

66 

4  5 

4  2 

1  3 

37 

45 

36 

36 

37 

39 

46 

47 

42 

43 

43 

44 

50 

52 

42 

2 

t*THt 13    VT    Out  L    HUN  KM 

59 

49 

47 

60 

58 

68 

64 

66 

66 

65 

6' 

68 

71 

69 

65 

67 

54 

S  > 

71 

61 

61 

59 

66 

69 

72 

70 

70 

70 

71 

76 

79 

64 

6 

MIN 

42 

31 

22 

2  fl 

4  p 

43 

40 

42 

35 

34 

37 

40 

40 

40 

43 

43 

50 

40 

a 

CHE RPV   VALLEY  DAM 

51 

39 

35 

41 

44 

'  3 

58 

57 

55 

58 

58 

63 

62 

61 

60 

61 

48 

58 

63 

57 

36 

56 

65 

68 

63 

63 

66 

69 

74 

80 

79 

58 

9 

MIN 

30 

1 

' 

16 

30 

38 

30 

3  7 

35 

12 

;  2 

2  9 

24 

1 4 

1  5 

27 

26 

28 

1 1 

30 

33 

33 

33 

34 

40 

40 

44 

30 

6 

COAL I NG  A 

68 

66 

57 

55 

66 

76 

70 

T2 

71 

74 

78 

72 

71 

71 

72 

67 

66 

71 

69 

69 

74 

70 

73 

76 

76 

77 

75 

78 

83 

85 

84 

71 

3 

MIN 

10 

26 

27 

40 

43 

4  5 

64 

40 

41 

3  1 

3  6 

1 9 

16 

42 

36 

43 

40 

41 

42 

40 

4  3 

44 

46 

39 

7 

CORCORAN    [RRIG  CIST 

63 

58 

6  2 

64 

60 

66 

74 

71 

68 

70 

72 

73 

74 

75 

69 

72 

64 

63 

76 

66 

67 

67 

70 

75 

72 

78 

77 

77 

77 

81 

85 

69 

9 

MIN 

3  ^ 

2  9 

40 

44 

41 

40 

48 

44 

49 

44 

44 

4  1 

48 

3  3 

38 

4  1 

42 

1 5 

39 

41 

47 

38 

44 

44 

66 

48 

49 

50 

41 

4 

DENA I R    3  NNE 

MAX 

69 

55 

55 

66 

67 

71 

7  0 

67 

68 

67 

71 

69 

71 

70 

70 

60 

62 

72 

66 

65 

66 

69 

75 

77 

76 

72 

71 

75 

79 

82 

85 

68 

9 

MIN 

4  0 

4  1 

49 

4  5 

4  5 

4  4 

40 

14 

1  6 

4  1 

1  b 

3  6 

35 

34 

37 

36 

41 

40 

46 

40 

42 

41 

39 

1 

DUDI  EYS 

43 

39 

4  1 

61 

68 

65 

60 

60 

62 

60 

65 

65 

66 

61 

62 

60 

56 

67 

59 

58 

57 

61 

64 

66 

64 

65 

67 

70 

72 

76 

80 

61 

6 

MIN 

1 2 

22 

1 6 

1  9 

»  7 

36 

35 

34 

34 

4  3 

1 1 

40 

1  a 

36 

1 2 

2  8 

22 

31 

35 

2  7 

24 

26 

28 

29 

32 

3  1 

33 

34 

36 

35 

36 

31 

4 

ELECTOA   POWER  HOUSE 

54 

49 

62 

57 

6  6 

7  1 

67 

64 

63 

63 

69 

71 

70 

69 

66 

61 

63 

69 

66 

62 

63 

66 

74 

73 

72 

72 

70 

74 

78 

62 

85 

67 

1 

MIN 

l  n 

47 

42 

6  1 

4  1 

46 

4  3 

62 

4  3 

30 

39 

42 

1 3 

34 

34 

37 

44 

42 

40 

41 

45 

45 

40 

5 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

69 

6  7 

55 

6  1 

68 

7b 

67 

71 

72 

76 

70 

72 

69 

73 

68 

6  5 

79 

71 

69 

78 

72 

76 

77 

82 

84 

88 

71 

3 

MIN 

1  J 

27 

28 

4  6 

38 

45 

4  3 

6  8 

4  4 

80 

40 

4  7 

4  8 

34 

14 

19 

38 

39 

19 

42 

45 

48 

42 

40 

8 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 

66 

52 

54 

69 

67 

69 

71 

61 

70 

70 

74 

73 

75 

68 

72 

62 

64 

77 

65 

67 

67 

71 

74 

74 

77 

76 

77 

77 

82 

85 

89 

70 

4 

MIN 

6  1 

3 1 

26 

30 

4  6 

43 

4  4 

4  3 

60 

42 

6  1 

45 

48 

19 

44 

3  ; 

1 7 

4  5 

39 

41 

36 

40 

44 

43 

45 

45 

4  5 

48 

50 

50 

42 

2 

FRTANT   GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

62 

64 

51 

53 

60 

66 

68 

70 

68 

69 

70 

73 

72 

76 

68 

70 

61 

63 

77 

65 

66 

66 

72 

73 

73 

76 

75 

76 

76 

82 

83 

68 

18 

MIN 

40 

3  J 

2  4 

2  7 

2  8 

4  4 

44 

42 

41 

4  6 

4  3 

45 

45 

4  3 

4  1 

42 

2  9 

1  5 

42 

36 

32 

36 

3  9 

43 

45 

41 

40 

4  1 

43 

51 

50 

39 

7 

GIANT  FOREST 

MAX 

31 

22 

23 

43 

4  3 

49 

48 

52 

53 

48 

54 

44 

6  4 

47 

35 

43 

47 

54 

46 

40 

45 

56 

52 

46 

53 

54 

55 

61 

65 

65 

68 

1 

MIN 

2  6 

1  4 

5 

12 

19 

30 

30 

30 

30 

1 1 

1  1 

35 

1  5 

29 

3 1 

1 1 

2  5 

27 

3  1 

2  9 

25 

2  9 

3  1 

13 

29 

31 

31 

36 

35 

37 

38 

28 

6 

GLENNVTLLE 

MAX 

53 

38 

41 

66 

66 

68 

64 

67 

6  2 

60 

70 

72 

68 

66 

64 

36 

58 

72 

64 

51 

53 

68 

68 

62 

65 

65 

71 

69 

73 

81 

63 

0 

MIN 

30 

2 1 

20 

16 

31 

1  3 

30 

28 

1  7 

16 

39 

1  7 

36 

44 

38 

2  2 

10 

3  3 

4  1 

1 1 

2  8 

40 

40 

30 

33 

35 

35 

36 

37 

33 

1 

GRANT  GROVE 

MAX 

45 

29 

20 

23 

41 

44 

4  9 

48 

85 

54 

59 

56 

48 

6  3 

51 

5  3 

44 

48 

53 

65 

44 

44 

55 

53 

46 

49 

52 

85 

60 

63 

65 

48 

,5 

MIN 

27 

12 

: n 

22 

3 1 

31 

3 1 

1 1 

3  8 

33 

19 

15 

30 

14 

30 

2  7 

1  3 

3  3 

29 

2 1 

29 

12 

33 

3  0 

33 

33 

36 

41 

42 

44 

30 

2 

MANFORD 

MAX 

58 

53 

55 

60 

68 

74 

72 

71 

71 

71 

74 

73 

75 

72 

72 

70 

62 

76 

70 

66 

66 

70 

74 

74 

77 

76 

76 

7b 

80 

84 

86 

71 

,0 

MIN 

64 

35 

29 

2  B 

4  5 

41 

43 

4  1 

42 

48 

44 

52 

46 

4  7 

4  1 

66 

34 

1  9 

42 

41 

37 

38 

39 

40 

43 

44 

45 

45 

48 

50 

50 

42 

2 

HETCH  HETCHV 

MAX 

65 

38 

33 

44 

46 

60 

89 

64 

59 

60 

62 

68 

65 

62 

54 

60 

67 

60 

59 

56 

66 

66 

66 

69 

69 

Tl 

73 

77 

80 

6  1 

,0 

MIN 

1  1 

20 

1  4 

1  7 

7  7 

37 

1  8 

3  4 

31 

14 

14 

3  5 

34 

16 

1  3 

40 

30 

3  0 

30 

33 

32 

34 

36 

34 

3b 

39 

48 

32 

7 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

38 

22 

24 

36 

42 

46 

45 

49 

51 

49 

35 

52 

49 

48 

48 

42 

48 

50 

49 

44 

41 

52 

54 

49 

46 

49 

51 

56 

60 

62 

64 

6  7 

5 

MIN 

21 

5 

n 

2  4 

2  4 

24 

2  1 

5  4 

3  1 

30 

25 

25 

26 

20 

1 8 

24 

2  3 

27 

26 

30 

32 

31 

32 

23 

3 

I  OR  I  A 

MAX 

49 

4  1 

46 

51 

61 

66 

62 

61 

64 

65 

69 

68 

67 

64 

66 

62 

56 

70 

66 

65 

60 

62 

70 

70 

70 

70 

71 

75 

78 

80 

S3 

65 

0 

MIN 

38 

26 

25 

27 

4  1 

64 

43 

4  2 

39 

46 

4 1 

52 

4  2 

4  1 

37 

12 

39 

3  g 

1 7 

36 

39 

4  4 

4  8 

52 

55 

54 

41 

6 

KERN   RIVER   PH   NO  1 

MAX 

60 

6  i 

50 

66 

74 

74 

72 

6a 

67 

67 

70 

78 

72 

68 

71 

66 

62 

74 

70 

6  2 

63 

77 

75 

74 

77 

74 

72 

74 

81 

86 

87 

70 

,6 

MIN 

4  4 

35 

14 

39 

4  1 

5 1 

4  9 

4  4 

4  7 

6  ; 

4  1 

6  3 

62 

5  0 

68 

45 

53 

52 

56 

60 

49 

8 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

MAX 

58 

44 

49 

55 

66 

72 

6  9 

71 

71 

74 

78 

72 

72 

66 

75 

66 

68 

76 

73 

68 

63 

69 

67 

70 

71 

70 

75 

78 

84 

87 

90 

69 

9 

MIN 

33 

31 

25 

1  I 

32 

14 

47 

3  6 

30 

39 

36 

42 

44 

36 

J  6 

45 

30 

43 

4  2 

43 

3 1 

32 

39 

4  1 

38 

43 

41 

38 

42 

42 

37 

7 

KETTLEMAN   CITY    1  SSW 

MAX 

62 

69 

52 

52 

60 

65 

75 

72 

72 

7  3 

76 

74 

70 

72 

6  5 

69 

68 

59 

73 

66 

65 

63 

66 

69 

70 

75 

76 

75 

74 

79 

81 

68 

3 

MIN 

1  7 

34 

28 

29 

35 

41 

40 

52 

48 

46 

46 

50 

50 

69 

46 

48 

3  5 

1  7 

39 

42 

42 

42 

4  2 

45 

47 

48 

4T 

51 

50 

52 

43 

4 

KETTLEHAN  STATION 

MAX 

58 

6  7 

64 

62 

69 

76 

72 

70 

72 

73 

75 

72 

74 

70 

73 

68 

63 

no 

72 

6b 

67 

72 

74 

76 

78 

78 

78 

78 

83 

85 

89 

72 

1 

MIN 

4  4 

32 

36 

12 

4  8 

4  1 

4  Q 

50 

63 

50 

5  2 

5  7 

4  6 

69 

50 

44 

38 

4  4 

4  7 

4  1 

4  7 

56 

52 

49 

56 

60 

60 

47 

6 

KNIGHTS  FERRY   2  5E 

MAX 

6  8 

64 

52 

55 

58 

66 

66 

68 

65 

67 

68 

70 

70 

66 

68 

58 

69 

64 

63 

64 

66 

73 

75 

73 

70 

70 

72 

77 

81 

bb 

4 

MIN 

44 

12 

24 

24 

37 

40 

46 

47 

41 

53 

19 

45 

6  5 

42 

4  1 

2  7 

4  3 

12 

37 

31 

34 

3  9 

41 

43 

40 

41 

42 

39 

4 

LE  GRANO 

MAX 

6  7 

6  3 

52 

6B 

68 

67 

71 

66 

69 

68 

72 

Tl 

73 

69 

69 

66 

63 

72 

69 

66 

65 

70 

72 

76 

75 

75 

74 

75 

79 

82 

84 

69 

3 

MIN 

46 

33 

25 

29 

4  8 

42 

4  1 

45 

40 

62 

4  6 

80 

47 

47 

38 

44 

1  1 

1  6 

4  5 

1  b 

1 9 

3 

16 

43 

42 

43 

42 

45 

47 

41 

6 

lemon  cove 

MAX 

53 

51 

53 

60 

67 

71 

69 

68 

68 

68 

73 

74 

81 

70 

68 

65 

62 

75 

67 

65 

65 

71 

73 

73 

75 

75 

75 

7b 

80 

83 

66 

69 

7 

MIN 

43 

34 

27 

31 

38 

44 

44 

46 

43 

6  8 

4  7 

53 

4  9 

46 

4  5 

44 

3  3 

1  9 

43 

42 

36 

40 

51 

53 

55 

56 

43 

7 

L1NOSAY 

MAX 

67 

6  0 

55 

60 

68 

74 

71 

72 

71 

70 

75 

78 

75 

68 

72 

66 

64 

76 

68 

68 

66 

70 

73 

72 

77 

76 

77 

77 

81 

85 

67 

70 

9 

MIN 

40 

33 

27 

26 

43 

36 

43 

38 

39 

43 

4  2 

46 

43 

4  2 

19 

44 

32 

34 

40 

40 

34 

36 

39 

45 

42 

40 

43 

44 

47 

49 

52 

40 

1 

LODI 

MAX 

65 

55 

66 

57 

6' 

70 

67 

66 

6  2 

67 

70 

65 

70 

69 

65 

60 

6  2 

bfl 

66 

66 

69 

70 

74 

76 

74 

72 

70 

74 

81 

82 

67 

6  6 

0 

MIN 

39 

30 

2  6 

26 

4  2 

42 

49 

45 

45 

4  8 

1  8 

46 

45 

4  1 

1  9 

3  2 

42 

41 

45 

50 

*l 

0 

LOS  BANOS 

MAX 

60 

66 

6  7 

66 

46 

74 

71 

69 

72 

72 

75 

72 

73 

73 

72 

65 

65 

74 

69 

70 

70 

70 

75 

79 

77 

76 

75 

78 

83 

86 

88 

71 

5 

MIN 

4  7 

10 

27 

27 

44 

42 

47 

46 

4  3 

80 

42 

4  2 

66 

4  1 

39 

40 

41 

45 

48 

42 

3 

MADERA 

MAX 

62 

56 

53 

55 

6'. 

66 

69 

71 

67 

71 

70 

74 

71 

7  0 

69 

71 

61 

64 

76 

66 

66 

66 

71 

77 

78 

78 

76 

7b 

77 

82 

84 

6  9 

4 

MIN 

42 

?4 

28 

30 

IP 

46 

45 

45 

4 1 

45 

41 

46 

47 

39 

43 

3  2 

46 

39 

40 

50 

52 

41 

7 

MANDf  V  1 1  LE  ISlANO 

MAX 
MIN 

MANTECA 

MAX 

59 

5  6 

6  4 

55 

64 

65 

70 

67 

66 

64 

68 

'2 

45 

69 

68 

69 

59 

63 

70 

66 

65 

67 

70 

75 

76 

74 

72 

69 

75 

80 

84 

67 

3 

MIN 

41 

1» 

29 

32 

19 

44 

48 

47 

45 

51 

4  6 

48 

46 

46 

4  6 

44 

37 

41 

42 

2 

MARICOPA 

MAX 

62 

52 

52 

65 

67 

76 

7  1 

69 

71 

71 

73 

'4 

71 

68 

7  1 

64 

62 

74 

67 

66 

63 

77 

78 

73 

79 

77 

78 

77 

82 

85 

68 

71 

1 

MIN 

4l 

3* 

35 

1  1 

46 

42 

42 

44 

43 

46 

50 

33 

50 

81 

46 

47 

15 

40 

43 

43 

40 

45 

47 

51 

52 

49 

50 

30 

51 

57 

58 

45 

6 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

6H 

54 

55 

57 

67 

68 

71 

70 

69 

68 

72 

72 

73 

75 

71 

71 

63 

72 

70 

65 

65 

75 

79 

78 

74 

75 

75 

81 

83 

86 

70, 

4 

MIN 

46 

34 

.'v 

29 

47 

45 

44 

48 

4  1 

6  1 

43 

44 

47 

48 

4  2 

45 

16 

41 

44 

39 

40 

39 

44 

43 

45 

43 

45 

45 

48 

49 

43 

2 

MODFSTO 

MAX 

55 

55 

64 

55 

65 

6  9 

68 

67 

65 

68 

72 

66 

70 

68 

70 

59 

65 

70 

65 

65 

66 

70 

75 

76 

74 

73 

71 

75 

80 

83 

86 

bB 

5 

MIN 

40 

35 

2  9 

31 

43 

4  ) 

43 

47 

45 

4  9 

43 

49 

46 

47 

44 

41 

36 

40 

45 

40 

41 

42 

40 

43 

44 

43 

42 

43 

46 

45 

48 

4  2 

3 

NEWMAN    ?  NW 

MAX 

58 

55 

64 

52 

68 

69 

69 

69 

66 

48 

71 

69 

69 

69 

70 

69 

67 

73 

70 

66 

67 

68 

74 

77 

75 

75 

72 

76 

61 

83 

87 

69 

6 

MIN 

42 

30 

27 

2B 

44 

43 

44 

45 

43 

48 

41 

50 

43 

41 

41 

41 

39 

36 

42 

40 

35 

42 

38 

42 

43 

41 

41 

40 

46 

45 

46 

40 

9 

Soo  neiaronco  Notea  Following  Stalion  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Day  of  Monlh 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Avei 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

60 

49 

41 

45 

55 

65 

64 

63 

61 

64 

65 

69 

67 

68 

5  8 

57 

70 

69 

58 

59 

65 

66 

69 

67 

66 

69 

71 

76 

79 



63.4 

• 

MIN 

J7 

25 

20 

24 

33 

40 

38 

38 

36 

46 

38 

43 

40 

41 

38 

37 

28 

35 

37 

38 

32 

33 

35 

40 

38 

40 

40 

41 

44 

46 

42 

36,9 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

57 

54 

52 

53 

55 

65 

65 

66 

63 

62 

65 

68 

67 

67 

60 

68 

63 

63 

64 

64 

71 

73 

'1 

70 

68 

70 

76 

80 

64,  8 

MIN 

41 

32 

24 

31 

41 

42 

43 

46 

42 

43 

39 

44 

42 

45 

43 

40 

28 

32 

39 

31 

35 

35 

37 

44 

42 

4  1 

42 

42 

43 

45 

50 

39.5 

ORANGE  COVE 

MAX 

65 

55 

52 

54 

61 

68 

72 

71 

69 

71 

67 

74 

76 

77 

6  9 

64 

65 

77 

69 

67 

67 

72 

75 

71 

72 

76 

77 

77 

82 

86 

70,0 

Mm 

44 

32 

28 

28 

42 

41 

44 

42 

41 

49 

44 

52 

47 

44 

42 

45 

32 

39 

42 

37 

34 

38 

42 

47 

42 

44 

44 

46 

48 

52 

53 

42,1 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

61 

57 

52 

55 

60 

66 

71 

70 

67 

70 

71 

74 

67 

71 

6 1 

61 

74 

65 

65 

67 

66 

74 

78 

75 

74 

74 

75 

82 

ai 

68.5 

Mm 

44 

33 

2  9 

31 

44 

43 

41 

45 

44 

30 

46 

51 

46 

42 

40 

40 

35 

40 

41 

40 

40 

4  0 

40 

49 

42 

42 

40 

4  0 

49 

48 

63 

42,3 

PORTERVILLE 

MAX 

68 

55 

53 

55 

62 

70 

75 

72 

71 

71 

71 

75 

00 

76 

72 

65 

'8 

70 

68 

67 

72 

76 

73 

78 

77 

7  8 

79 

83 

86 

71.4 

Mm 

42 

35 

29 

28 

41 

40 

42 

43 

42 

48 

48 

49 

47 

47 

43 

45 

3  7 

39 

43 

44 

38 

41 

44 

48 

46 

47 

47 

48 

51 

52 

55 

43,5 

POSEV  3  E 

MAX 

41 

35 

37 

47 

58 

58 

56 

59 

56 

51 

65 

59 

5  9 

55 

62 

56 

55 

53 

49 

64 

63 

59 

55 

56 

58 

61 

65 

70 

73 

75 

56,6 

Mm 

IT 

9 

12 

19 

21 

22 

31 

29 

27 

32 

30 

29 

31 

29 

2  9 

28 

29 

30 

29 

31 

30 

30 

31 

35 

32 

32 

31 

34 

36 

40 

47 

28,8 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

54 

34 

*2 

48 

57 

51 

58 

58 

37 

60 

66 

66 

63 

63 

56 

65 

65 

58 

58 

64 

69 

66 

66 

70 

71 

74 

80 

8  1 

82 

62.2 

Mm 

32 

22 

17 

26 

35 

39 

39 

40 

38 

42 

42 

43 

39 

38 

38 

34 

30 

41 

33 

37 

31 

36 

44 

35 

38 

37 

38 

40 

49 

54 

57 

37,5 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

59 

55 

52 

53 

51 

64 

68 

67 

65 

68 

68 

70 

67 

68 

61 

71 

64 

66 

66 

66 

72 

75 

74 

74 

69 

74 

80 

82 

66.6 

Mm 

43 

36 

32 

31 

39 

44 

46 

47 

46 

32 

46 

51 

51 

53 

46 

42 

37 

36 

48 

41 

43 

43 

44 

48 

49 

47 

48 

44 

51 

50 

54 

44,8 

SONORA  RS 

MAX 

56 

50 

42 

52 

57 

64 

68 

68 

65 

66 

66 

71 

72 

72 

67 

67 

6  3 

66 

62 

63 

71 

73 

72 

74 

72 

76 

80 

81 

66,0 

Mm 

40 

27 

21 

23 

32 

43 

43 

43 

40 

48 

39 

42 

44 

41 

39 

38 

27 

36 

42 

32 

30 

23 

36 

38 

39 

41 

40 

43 

44 

45 

47 

37,6 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

41 

35 

33 

42 

51 

52 

55 

53 

57 

58 

62 

60 

59 

58 

55 

54 

52 

55 

61 

62 

59 

60 

55 

63 

71 

74 

76 

78 

56,7 

Mm 

27 

14 

9 

16 

31 

32 

34 

30 

29 

38 

30 

35 

34 

32 

29 

30 

27 

32 

31 

2  8 

25 

28 

29 

30 

29 

32 

3  0 

34 

35 

35 

36 

29,4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

5* 

53 

52 

53 

64 

68 

66 

65 

60 

66 

TO 

64 

67 

66 

67 

65 

64 

65 

67 

73 

74 

73 

70 

70 

73 

79 

82 

87 

66,5 

Mm 

39 

31 

2? 

29 

43 

45 

50 

48 

45 

48 

43 

47 

46 

45 

45 

38 

32 

3P 

4  2 

42 

40 

40 

39 

41 

45 

40 

45 

41 

41 

45 

4  8 

41,6 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

57 

55 

55 

55 

55 

67 

70 

67 

67 

61 

67 

72 

65 

69 

62 

63 

70 

65 

65 

67 

70 

75 

76 

73 

71 

70 

74 

80 

83 

66,8 

Mm 

40 

33 

26 

32 

42 

44 

48 

46 

45 

50 

41 

41 

45 

44 

43 

42 

33 

41 

40 

40 

44 

43 

40 

44 

44 

42 

41 

41 

46 

45 

46 

41,7 

TEHACHAPI 

MAX 

45 

34 

35 

44 

53 

65 

58 

66 

59 

56 

60 

68 

63 

52 

5  8 

69 

63 

'8 

49 

58 

58 

60 

58 

50 

63 

67 

75 

81 

81 

59,0 

Mm 

34 

24 

22 

20 

31 

30 

34 

36 

34 

37 

38 

36 

38 

41 

40 

36 

26 

40 

39 

35 

32 

2  9 

39 

43 

37 

40 

38 

34 

35 

35 

35 

34,5 

TEJON  RANCHO 

MAX 

55 

46 

46 

61 

66 

70 

66 

64 

64 

69 

68 

75 

68 

66 

70 

68 

60 

60 

70 

70 

71 

73 

72 

74 

73 

80 

82 

88 

67,3 

Mm 

42 

31 

33 

31 

45 

43 

47 

42 

42 

43 

47 

51 

52 

48 

49 

46 

31 

38 

41 

46 

38 

39 

56 

50 

50 

48 

48 

47 

53 

55 

56 

44,8 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

65 

50 

51 

60 

67 

73 

70 

69 

68 

68 

72 

74 

77 

74 

77 

77 

67 

65 

70 

73 

72 

75 

75 

75 

76 

82 

84 

88 

70,9 

Mm 

43 

35 

26 

29 

45 

48 

42 

40 

43 

50 

45 

47 

52 

51 

51 

46 

34 

42 

41 

45 

38 

37 

40 

47 

38 

42 

45 

45 

46 

48 

50 

42,9 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

52 

41 

47 

30 

61 

62 

61 

58 

60 

58 

68 

66 

66 

64 

62 

60 

6  6 

66 

60 

58 

64 

68 

68 

67 

70 

68 

74 

78 

80 

32 

63,3 

Mm 

36 

27 

23 

27 

39 

40 

43 

43 

42 

46 

37 

34 

42 

41 

39 

39 

30 

37 

40 

32 

32 

35 

38 

39 

39 

40 

40 

42 

42 

42 

46 

37,8 

TRACY  CARBONA 

MAX 

59 

56 

55 

35 

53 

63 

71 

68 

67 

64 

68 

72 

64 

69 

66 

72 

68 

69 

68 

71 

75 

77 

75 

72 

69 

75 

80 

64 

68,0 

Mm 

41 

36 

31 

28 

34 

44 

46 

44 

47 

51 

45 

48 

48 

47 

43 

44 

39 

41 

46 

4  3 

48 

44 

43 

44 

43 

40 

41 

40 

44 

45 

50 

42.8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

54 

55 

53 

53 

61 

70 

66 

66 

62 

67 

71 

67 

68 

66 

68 

65 

66 

64 

71 

75 

76 

74 

68 

60 

75 

90 

84 

88 

Mm 

34 

32 

25 

43 

45 

48 

43 

44 

49 

42 

4e 

47 

49 

48 

19 

37 

36 

45 

39 

45 

45 

3  7 

41 

42 

47 

47 

46 

41 

44 

4  8 

42!6 

VtSALIA 

MAX 

63 

56 

52 

53 

59 

67 

71 

70 

63 

70 

70 

74 

74 

74 

7  i 

63 

74 

67 

66 

70 

70 

72 

70 

76 

76 

76 

77 

81 

•> 

69,3 

Mm 

45 

36 

30 

32 

41 

44 

47 

45 

44 

49 

45 

49 

47 

48 

4  2 

50 

34 

41 

43 

41 

40 

41 

46 

50 

48 

46 

4  9 

48 

53 

54 

56 

44,6 

WASCO 

MAX 

65 

57 

53 

35 

65 

68 

78 

73 

69 

72 

72 

74 

75 

75 

68 

70 

68 

65 

65 

70 

75 

72 

'8 

77 

78 

77 

81 

85 

70.5 

Mm 

42 

38 

32 

30 

40 

41 

48 

43 

42 

46 

47 

51 

47 

52 

40 

48 

36 

38 

45 

45 

39 

41 

4  2 

51 

46 

45 

48 

49 

50 

53 

55 

44,3 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

48 

42 

47 

31 

63 

67 

67 

32 

65 

68 

67 

73 

69 

68 

61 

73 

62 

68 

65 

74 

71 

74 

74 

76 

79 

81 

89 

67 

87 

67,9 

It      *  ft 

Mm 

30 

22 

15 

15 

32 

33 

31 

29 

2  9 

41 

31 

31 

37 

31 

30 

37 

28 

30 

36 

28 

27 

28 

30 

29 

29 

34 

33 

34 

41 

42 

44 

31.2 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

62 

50 

56 

65 

72 

80 

75 

73 

75 

74 

77 

81 

74 

69 

7  2 

82 

79 

76 

71 

78 

75 

65 

66 

58 

61 

72 

75 

89 

91 

72,2 

Mm 

39 

38 

28 

34 

39 

45 

45 

43 

43 

43 

46 

49 

45 

38 

43 

39 

42 

42 

48 

48 

41 

42 

49 

43 

41 

41 

48 

44 

44 

47 

58 

43.1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

63 

60 

58 

55 

55 

58 

69 

69 

62 

57 

56 

57 

61 

59 

60 

60 

60 

65 

68 

63 

65 

63 

66 

71 

64 

63 

63 

61 

61 

61 

61,7 

Mm 

47 

45 

53 

50 

46 

43 

55 

54 

51 

52 

49 

49 

52 

56 

53 

56 

55 

47 

53 

54 

52 

52 

53 

53 

54 

89 

57 

54 

86 

55 

58 

52.4 

BARRETT  DAM 

MAX 

70 

50 

49 

55 

58 

67 

80 

75 

75 

77 

76 

77 

83 

73 

71 

79 

81 

79 

76 

72 

72 

68 

67 

63 

63 

65 

75 

77 

86 

71,0 

Mm 

32 

38 

29 

29 

36 

35 

37 

37 

32 

32 

34 

41 

44 

36 

37 

37 

36 

37 

39 

40 

35 

35 

4  0 

48 

40 

43 

47 

45 

44 

45 

45 

38,2 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

66 

56 

44 

51 

65 

61 

75 

70 

71 

77 

69 

73 

80 

74 

66 

74 

77 

72 

72 

66 

69 

67 

71 

57 

59 

60 

74 

84 

8  6 

Mm 

32 

30 

22 

23 

32 

46 

38 

39 

38 

35 

39 

45 

45 

37 

40 

35 

35 

40 

44 

42 

34 

37 

43 

43 

39 

39 

44 

39 

43 

51 

54 

38.8 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

47 

29 

35 

44 

50 

53 

55 

59 

61 

56 

60 

62 

61 

62 

62 

5  8 

62 

59 

57 

58 

57 

5  2 

48 

48 

44 

51 

5  2 

61 

64 

67 

71 

55,0 

Mm 

26 

15 

3 

4 

20 

23 

28 

25 

22 

26 

26 

26 

33 

23 

26 

28 

25 

24 

29 

32 

25 

24 

24 

30 

32 

28 

30 

26 

28 

27 

28 

24.7 

BONITA 

MAX 

64 

58 

59 

70 

72 

HO 

72 

68 

6  9 

68 

69 

71 

71 

66 

6  7 

72 

74 

75 

69 

67 

70 

77 

69 

69 

62 

62 

72 

66 

72 

71 

6  9,0 

Mm 

36 

44 

30 

31 

38 

37 

39 

39 

44 

41 

40 

49 

50 

51 

50 

49 

39 

40 

40 

42 

46 

37 

43 

50 

45 

44 

55 

55 

54 

54 

52 

44,0 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

59 

56 

61 

68 

73 

80 

75 

71 

72 

71 

77 

76 

75 

71 

72 

83 

77 

75 

74 

60 

76 

74 

64 

60 

66 

73 

73 

89 

)6 

73,1 

Mm 

45 

41 

40 

37 

51 

52 

49 

49 

44 

45 

48 

51 

52 

50 

50 

54 

48 

64 

51 

51 

50 

45 

47 

53 

52 

47 

51 

53 

52 

51 

52 

48,9 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

60 

54 

56 

61 

67 

69 

63 

59 

56 

57 

62 

60 

58 

61 

5  9 

62 

65 

63 

65 

63 

65 

75 

67 

65 

60 

63 

62 

59 

60 

64 

Mm 

50 

46 

44 

43 

50 

50 

49 

51 

48 

48 

50 

52 

51 

51 

52 

50 

49 

51 

49 

51 

50 

48 

53 

52 

54 

63 

55 

54 

52 

51 

50,4 

CACHUMA  DAM 

MAX 

67 

56 

50 

58 

63 

68 

77 

70 

65 

67 

69 

77 

68 

69 

70 

7 1 

7  1 

79 

80 

69 

76 

72 

77 

78 

67 

69 

69 

65 

71 

80 

85 

70,1 

Mm 

35 

35 

32 

36 

43 

40 

38 

49 

47 

49 

46 

48 

44 

48 

41 

41 

36 

42 

37 

39 

38 

40 

44 

46 

40 

44 

48 

48 

46 

45 

45 

42.3 

CAMPO 

MAX 

56 

45 

51 

51 

57 

74 

72 

73 

75 

75 

77 

80 

74 

70 

78 

75 

73 

69 

65 

61 

64 

63 

63 

65 

73 

80 

81 

86 

69.2 

Mm 

35 

34 

24 

27 

35 

3  8 

33 

32 

30 

28 

33 

37 

39 

30 

31 

31 

29 

40 

35 

35 

.'9 

28 

40 

42 

35 

3  8 

45 

39 

36 

41 

42 

34,6 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

64 

55 

59 

67 

72 

84 

78 

74 

75 

77 

78 

77 

79 

78 

78 

78 

84 

79 

75 

77 

76 

74 

76 

6  7 

65 

70 

79 

79 

95 

99 

75,5 

Mm 

38 

36 

31 

26 

45 

43 

39 

40 

43 

38 

41 

42 

43 

45 

45 

49 

4  1 

41 

43 

42 

3e 

40 

46 

52 

50 

43 

4  9 

50 

51 

53 

46 

42,9 

CHULA  VISTA 

MAX 

65 

57 

54 

55 

71 

63 

59 

59 

59 

65 

5  9 

6 1 

61 

62 

65 

61 

64 

76 

63 

64 

62 

63 

60 

62 

62,1 

Mm 

49 

46 

36 

36 

44 

45 

47 

45 

45 

50 

53 

53 

45 

46 

45 

45 

49 

55 

50 

51 

52 

56 

55 

48 

47,8 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

58 

55 

56 

66 

73 

80 

73 

69 

71 

68 

75 

'8 

69 

66 

66 

64 

74 

76 

80 

76 

74 

77 

77 

72 

62 

62 

62 

70 

78 

88 

70.5 

Mm 

40 

33 

34 

29 

42 

45 

45 

44 

39 

42 

46 

47 

50 

45 

40 

50 

42 

^0 

51 

50 

40 

46 

52 

48 

45 

46 

38 

48 

49 

44.  1 

CORONA 

MAX 

64 

57 

60 

67 

72 

84 

77 

72 

72 

70 

76 

76 

72 

67 

70 

62 

80 

83 

78 

76 

70 

77 

74 

75 

69 

64 

65 

72 

72 

90 

96 

72.9 

MIN 

38 

41 

28 

33 

50 

43 

39 

41 

44 

36 

41 

45 

52 

48 

45 

49 

40 

49 

44 

44 

40 

41 

51 

'0 

50 

48 

5  2 

50 

50 

50 

48 

44.5 

CULVER  CITY 

MAX 

68 

59 

64 

71 

78 

81 

73 

66 

62 

63 

71 

67 

64 

65 

64 

65 

77 

82 

76 

72 

67 

80 

82 

79 

66 

64 

65 

66 

64 

71 

71 

69.8 

Mm 

40 

42 

42 

44 

52 

53 

46 

51 

50 

48 

49 

50 

53 

52 

51 

54 

53 

54 

52 

49 

48 

48 

50 

57 

53 

49 

53 

53 

55 

55 

51 

50.2 

CUYAMA 

MAX 

64 

53 

43 

53 

60 

61 

73 

65 

67 

68 

67 

64 

68 

67 

58 

68 

53 

55 

65 

59 

59 

55 

67 

69 

64 

70 

70 

71 

71 

77 

83 

64.1 

Mm 

31 

27 

22 

19 

34 

30 

31 

32 

29 

34 

36 

39 

39 

36 

33 

32 

23 

29 

30 

33 

27 

35 

33 

36 

28 

33 

33 

36 

36 

37 

39 

32.0 

See  Reference  Notes  Following  Slaiion  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

(  Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUV AM AC A 

MAX 

4ft 

S 1 

33 

64 

61 

49 

61 

62 

67 

66 

65 

66 

68 

6  9 

6  fc 

54 

65 

72 

60 

4 

MIN 

29 

26 

15 

24 

28 

29 

12 

39 

39 

33 

16 

15 

39 

35 

33 

37 

36 

33 

39 

40 

36 

31 

35 

36 

29 

30 

33 

34 

38 

38 

40 

33 

3 

DRV  CANvON  RESERVOIR 

MAX 

»T 

3  5 

48 

5  3 

60 

-4 

77 

7  3 

6ft 

79 

7  6 

?2 

69 

6  7 

7 1 

65 

68 

4 

75 

87 

89 

70 

5 

MIN 

16 

31 

32 

27 

42 

41 

37 

38 

35 

37 

4  0 

42 

44 

41 

39 

40 

35 

39 

40 

40 

40 

40 

52 

50 

68 

41 

43 

46 

43 

47 

47 

40 

4 

El   CAPITAN  dam 

MAX 

7  1 

64 

55 

60 

6  9 

74 

84 

75 

70 

81 

80 

77 

72 

6  1 

75 

68 

62 

74 

74 

86 

73 

2 

Mm 

-1 

43 

35 

36 

38 

44 

42 

4  2 

40 

37 

44 

47 

48 

47 

44 

45 

62 

42 

49 

47 

41 

42 

45 

46 

45 

46 

51 

47 

51 

52 

53 

44 

3 

EL4IN0RF 

MAX 

63 

5  3 

5^ 

b  5 

72 

6 1 

76 

72 

90 

?7 

7  3 

71 

65 

84 

92 

73 

6 

MIN 

36 

27 

25 

27 

37 

36 

38 

36 

38 

36 

39 

44 

49 

65 

42 

47 

42 

39 

40 

42 

39 

43 

53 

49 

45 

45 

51 

48 

48 

48 

61 

1 

ESCnNDIDO 

MAX 

61 

54 

58 

66 

74 

78 

6  a 

70 

70 

76 

67 

63 

?2 

84 

71 

0 

MIN 

42 

29 

31 

41 

38 

4  1 

40 

4  1 

36 

4  0 

47 

47 

49 

49 

49 

40 

41 

43 

45 

47 

36 

45 

52 

42 

47 

47 

52 

51 

52 

46 

63 

6 

FCNTANA  KAtSER 

MAX 

66 

63 

67 

70 

69 

70 

78 

ft  0 

72 

6  9 

67 

77 

7  2 

67 

7j 

91 

74 

7 

MIN 

5  1 

46 

60 

30 

19 

43 

4  7 

49 

50 

53 

49 

5B 

41 

46 

42 

52 

57 

66 

64 

61 

55 

58 

62 

52 

51 

52 

50 

51 

50 

50 

65 

51 

0 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

fi  1 

5  6 

61 

7  1 

71 

ft  3 

70 

74 

79 

78 

70 

68 

62 

TJ 

72 

85 

92 

73 

>o 

MIN 

64 

>5 

30 

29 

19 

36 

39 

40 

43 

39 

61 

5  0 

51 

61 

51 

50 

43 

41 

41 

45 

44 

38 

44 

51 

47 

46 

53 

49 

54 

55 

46 

44 

4 

henshaw  Dam 

MAX 

66 

44 

65 

44 

5 : 

b  2 

b  9 

70 

74 

78 

63 

63 

69 

59 

58 

70 

8 1 

62 

6T 

9 

Mm 

2  8 

32 

13 

25 

38 

32 

32 

34 

29 

28 

3C 

30 

40 

33 

34 

35 

34 

35 

36 

36 

32 

33 

36 

40 

36 

40 

40 

45 

40 

38 

40 

36 

0 

IDvlLWIlD  RANGER  STA 

MAX 

55 

}  " 

42 

4  ft 

5  8 

6  1 

7  0 

6  2 

53 

45 

48 

54 

73 

74 

»1 

9 

MIN 

!  1 

17 

3 

12 

24 

25 

27 

27 

24 

29 

19 

10 

31 

25 

29 

26 

26 

2  8 

29 

29 

23 

2  6 

26 

28 

26 

25 

32 

29 

32 

32 

35 

26 

0 

JUL  T  AN  WVNOLA 

MAX 

46 

39 

46 

5  3 

1 2 

6  ft 

65 

75 

72 

56 

58 

58 

J7 

72 

77 

82 

64 

■  0 

MIN 

31 

30 

21 

22 

19 

46 

36 

36 

1  1 

30 

37 

40 

41 

34 

36 

34 

26 

34 

40 

38 

29 

36 

45 

40 

3  2 

36 

40 

3s 

41 

43 

46 

35 

7 

LAGIINA  PEACH 

MAX 

6  1 

5  7 

56 

bb 

69 

7  1 

72 

62 

63 

72 

66 

1* 

MIN 

45 

41 

30 

lb 

34 

19 

39 

4ft 

40 

45 

49 

61 

49 

60 

51 

4  0 

40 

40 

43 

40 

44 

54 

50 

47 

53 

49 

46 

44 

1 

LA  MESA 

MAX 

62 

58 

69 

75 

77 

73 

65 

81 

70 

4 

MIN 

4  7 

64 

34 

38 

38 

46 

52 

45 

43 

40 

44 

50 

61 

5  0 

60 

60 

43 

4  6 

48 

48 

46 

43 

49 

53 

49 

50 

51 

50 

52 

54 

52 

47 

0 

lOMPOC 

MAX 

6  7 

5  3 

58 

64 

b  9 

72 

65 

58 

59 

60 

75 

64 

.6 

MIN 

40 

38 

32 

34 

46 

43 

38 

4  9 

■49 

44 

49 

48 

43 

69 

4, 

45 

43 

3  9 

40 

41 

45 

46 

41 

48 

39 

40 

50 

50 

50 

48 

43 

46 

2 

LONG  BEACH 

MAX 

62 

6  0 

b  9 

80 

68 

65 

6  2 

7  2 

72 

65 

7  5 

65 

65 

65 

74 

69 

•  0 

Mm 

51 

46 

45 

41 

'  3 

bb 

49 

53 

51 

50 

52 

S4 

64 

53 

53 

64 

50 

52 

■1 

50 

60 

50 

55 

58 

42 

54 

55 

56 

55 

55 

54 

52 

( 0 

LONG  BEACH  k,B  AP 

MAX 

67 

63 

62 

67 

7  3 

75 

73 

65 

63 

73 

85 

66 

,5 

MIN 

46 

45 

1 1 

11 

50 

"0 

44 

52 

48 

49 

49 

53 

61 

63 

64 

50 

44 

46 

51 

47 

68 

47 

49 

57 

64 

53 

55 

56 

56 

56 

54 

49 

7 

LOS  ANGFLES  WB  AIRPORT 

MAX 

6  ft 

62 

62 

60 

65 

66 

.6 

Mm 

47 

ui 

*1 

19 

51 

5  1 

4ft 

51 

ftO 

5  0 

50 

51 

62 

61 

63 

54 

50 

53 

68 

50 

49 

50 

50 

56 

53 

52 

53 

55 

55 

54 

52 

50 

LOS  ANGFLES  CtvIC  CTR 

MAX 

74 

75 

70 

67 

7  2 

82 

74 

81 

79 

72 

66 

63 

65 

69 

79 

90 

71 

.  1 

Mm 

69 

44 

64 

42 

'2 

<6 

49 

ft  2 

49 

46 

49 

62 

53 

52 

49 

64 

60 

57 

53 

62 

63 

51 

53 

56 

63 

53 

55 

66 

54 

55 

53 

51 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

70 

80 

70 

,2 

NUN 

34 

3  2 

2  9 

29 

41 

10 

50 

46 

46 

48 

40 

46 

60 

44 

45 

40 

42 

52 

ft  1 

4ft 

42 

43 

45 

46 

42 

44 

45 

41 

49 

60 

63 

44 

MT  BALDV  NOTCH 

MAX 

52 

52 

58 

5  2 

^ 

40 

42 

} 

60 

68 

,1 

Mm 

21 

1  1 

U 

10 

2  9 

3  2 

32 

3; 

3ft 

35 

15 

38 

3  P. 

34 

34 

34 

34 

14 

35 

32 

35 

32 

28 

25 

25 

28 

39 

38 

42 

38 

44 

31 

5 

MOUNT  wtLSON  FC  338  8 

MAX 

5  ft 

65 

62 

5J 

59 

,6 

Mm 

?7 

16 

14 

2  i 

<i 

42 

40 

44 

44 

43 

46 

49 

46 

42 

47 

37 

40 

46 

44 

42 

39 

43 

37 

31 

32 

36 

40 

45 

53 

53 

55 

39 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

59 

59 

62 

60 

61 

63 

.3 

Mm 

66 

«5 

37 

19 

46 

46 

4ft 

5  2 

50 

46 

49 

54 

62 

55 

51 

52 

43 

48 

45 

47 

46 

48 

52 

56 

54 

33 

52 

58 

54 

53 

49 

49 

2 

OCEANSIOE 

MAX 

6  1 

6  1 

65 

6  8 

63 

65 

,4 

Mm 

67 

-b 

14 

34 

47 

46 

bb 

4ft 

49 

45 

44 

47 

64 

62 

51 

63 

45 

47 

4ft 

46 

62 

44 

50 

55 

49 

51 

50 

60 

56 

48 

50 

47 

3 

OJAI 

MAX 

5? 

7J 

75 

?3 

73 

.8 

Mm 

17 

36 

31 

10 

41 

41 

40 

38 

39 

40 

19 

45 

45 

41 

40 

39 

38 

43 

43 

44 

36 

38 

41 

48 

43 

41 

43 

51 

45 

47 

47 

41 

0 

OXNARD 

MAX 

55 

6  0 

62 

60 

63 

7} 

7J 

66 

■  6 

Mm 

-1 

43 

31 

36 

49 

52 

41 

4R 

47 

40 

46 

47 

48 

48 

45 

45 

44 

48 

42 

46 

40 

41 

62 

52 

47 

43 

46 

64 

49 

50 

45 

45 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

i  c, 

70 

6  5 

60 

48 

59 

82 

62 

.  3 

MIN 

27 

22 

1  6 

2  1 

2P 

40 

40 

40 

■.4 

44 

44 

44 

44 

43 

44 

42 

38 

39 

43 

4  2 

37 

40 

37 

31 

29 

34 

36 

39 

48 

37 

2 

PASADENA 

MAX 

4  6 

6  9 

67 

82 

77 

7z 

75 

80 

72 

.8 

MIN 

43 

4l 

6] 

37 

47 

50 

46 

45 

41 

43 

46 

47 

50 

48 

60 

52 

46 

50 

49 

48 

48 

46 

49 

56 

50 

60 

50 

54 

51 

52 

54 

*7 

PERRIS 

MAX 

6 1 

52 

5? 

62 

7 

75 

?5 

ft5 

7  9 

79 

7  1 

95 

73 

|0 

Mm 

39 

38 

26 

26 

40 

38 

38 

38 

37 

36 

17 

41 

48 

bb 

39 

49 

39 

39 

19 

43 

37 

37 

47 

48 

44 

44 

50 

45 

46 

45 

45 

40 

POMONA 

MAX 

60 

7 1 

6  9 

69 

80 

7  8 

7ft 

7  1 

82 

7  8 

63 

65 

95 

73 

■  6 

Mm 

41 

38 

2  9 

4  2 

42 

61 

41 

47 

40 

4  2 

66 

51 

4P 

50 

52 

40 

44 

44 

43 

46 

42 

41 

53 

49 

49 

52 

4ft 

52 

54 

48 

44 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

bb 

7 1 

78 

80 

78 

75 

70 

73 

68 

66 

59 

60 

72 

9 1 

71 

•  0 

MIN 

44 

38 

25 

10 

47 

45 

16 

35 

2  9 

30 

16 

it 

43 

38 

35 

42 

33 

42 

35 

38 

3  1 

31 

47 

48 

37 

44 

48 

40 

46 

40 

44 

38 

5 

REDl  ANDS 

MAX 

59 

55 

59 

0  1 

85 

79 

7  9 

71 

77 

7  6 

67 

64 

63 

75 

8 1 

92 

97 

74 

,6 

MIN 

39 

39 

32 

11 

61 

44 

44 

43 

40 

4  0 

41 

4« 

50 

63 

43 

49 

42 

45 

46 

45 

41 

43 

42 

52 

48 

49 

51 

51 

49 

45 

53 

44 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

MAX 

6  < 

55 

61 

82 

81 

6  9 

8  0 

ft  5 

78 

78 

65 

65 

73 

93 

97 

73 

,3 

Mm 

40 

40 

28 

11 

45 

41 

41 

62 

4  2 

40 

42 

42 

50 

4ft 

43 

50 

41 

40 

44 

44 

41 

42 

50 

55 

49 

49 

51 

60 

50 

50 

48 

44 

'2 

RIVERSIDE   ExP  STA 

MAX 

fQ 

57 

60 

69 

66 

8  3 

78 

77 

69 

7  2 

61 

65 

63 

72 

74 

92 

72 

1 

Mm 

40 

39 

30 

31 

32 

1ft 

41 

42 

41 

3g 

61 

46 

49 

46 

43 

47 

42 

43 

45 

43 

38 

40 

42 

53 

47 

47 

50 

4rt 

48 

48 

51 

42 

SAN  ANTONIO  CVN  MOUTH 

MAX 

52 

6  ft 

6  ft 

73 

79 

77 

71 

70 

74 

72 

63 

56 

61 

69 

7  7 

86 

90 

70 

.6 

Mm 

36 

36 

31 

l' 

41 

52 

46 

47 

4  7 

46 

46 

67 

■2 

44 

47 

43 

43 

66 

50 

51 

43 

43 

54 

51 

65 

45 

46 

43 

48 

53 

65 

46 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

62 

6  6 

60 

65 

82 

76 

75 

82 

80 

78 

7  1 

75 

75 

6  1 

66 

63 

74 

77 

93 

96 

74 

,3 

MIN 

40 

39 

30 

29 

38 

40 

41 

41 

40 

38 

42 

45 

61 

4ft 

42 

61 

40 

42 

44 

44 

39 

42 

42 

50 

49 

48 

32 

52 

50 

50 

51 

43 

SANOBERG  UB 

MAX 

44 

2  B 

J7 

43 

63 

59 

6  5 

55 

65 

54 

52 

43 

54 

52 

55 

54 

59 

65 

71 

75 

75 

80 

57 

i0 

Mm 

28 

21 

22 

29 

15 

40 

43 

41 

40 

41 

44 

61 

45 

41 

45 

U 

28 

47 

38 

34 

30 

36 

38 

40 

40 

45 

46 

48 

56 

56 

56 

39 

8 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

MAX 

49 

46 

6  M 

64 

72 

74 

69 

62 

6  1 

63 

67 

70 

6  5 

64 

67 

82 

65 

66 

60 

64 

66 

61 

6  7 

65 

1 

MIN 

SI 

46 

42 

43 

50 

47 

48 

51 

49 

48 

52 

53 

64 

61 

53 

53 

4» 

50 

50 

52 

53 

48 

53 

54 

53 

56 

55 

55 

55 

54 

51 

51 

SAN  FERNANDO 

MAX 

63 

55 

58 

68 

-.ft 

82 

76 

71 

75 

72 

78 

78 

77 

75 

72 

70 

78 

83 

77 

75 

73 

73 

78 

75 

65 

62 

67 

78 

78 

92 

97 

73 

■  8 

MIN 

63 

38 

38 

38 

50 

55 

47 

42 

41 

40 

42 

45 

45 

44 

46 

50 

4ft 

59 

45 

54 

50 

50 

43 

54 

50 

45 

49 

52 

50 

51 

64 

47 

,4 

SAN  GABRIEL   FIRE  OEPT 

MAX 

63 

60 

6f 

68 

73 

84 

78 

71 

73 

70 

77 

76 

72 

68 

68 

70 

81 

83 

77 

76 

70 

81 

80 

74 

65 

61 

65 

72 

72 

85 

95 

73 

,1 

Mm 

41 

41 

35 

33 

47 

48 

43 

46 

45 

45 

45 

49 

53 

50 

51 

44 

43 

50 

46 

46 

52 

45 

46 

55 

51 

50 

53 

55 

53 

53 

50 

47 

5 

SAN  JACINTO 

MAX 

S6 

51 

54 

66 

74 

80 

77 

78 

78 

75 

80 

85 

76 

74 

79 

70 

80 

82 

79 

76 

71 

79 

75 

70 

65 

67 

63 

76 

89 

93 

93 

74 

,5 

Mm 

40 

41 

28 

23 

34 

35 

35 

35 

33 

34 

34 

39 

45 

32 

38 

46 

30 

37 

38 

39 

33 

35 

35 

47 

42 

40 

50 

43 

47 

40 

44 

38 

1 

So*  Roforonco  Notos  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Station 

Day  of  Month 

m 

2 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

61 

70 

68 

7J 

68 

74 

75 

6  9 

76 

79 

76 

69 

65 

66 

71 

6  a 

78 

86 

70 

,9 

MIN 

68 

42 

33 

36 

-7 

48 

48 

50 

50 

46 

46 

52 

5  3 

51 

62 

53 

45 

47 

44 

49 

48 

46 

50 

68 

53 

45 

64 

56 

54 

66 

51 

8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

5a 

63 

63 

7  2 

7  1 

6  7 

62 

62 

65 

65 

65 

68 

70 

65 

.5 

Mm 

to 

36 

36 

44 

45 

45 

49 

49 

45 

48 

49 

49 

51 

45 

46 

49 

46 

46 

47 

48 

47 

46 

62 

60 

46 

53 

53 

53 

53 

49 

47 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

56 

56 

61 

58 

6a 

68 

60 

68 

62 

60 

6  3 

6  1 

66 

.  1 

Mm 

43 

41 

30 

33 

45 

41 

41 

49 

48 

43 

46 

60 

44 

46 

45 

45 

44 

42 

42 

44 

41 

44 

41 

47 

44 

46 

46 

52 

54 

47 

44 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

50 

58 

62 

70 

59 

62 

62 

84 

90 

64 

,0 

Mm 

44 

40 

4  1 

43 

52 

56 

49 

45 

44 

47 

49 

49 

47 

42 

46 

47 

51 

69 

56 

51 

69 

48 

63 

60 

48 

4fl 

48 

49 

49 

48 

71 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

57 

65 

6  a 

7? 

6  8 

69 

6  3 

6  1 

6  9 

6  3 

6  7 

72 

88 

66 

.  3 

Mm 

42 

34 

27 

29 

44 

38 

39 

42 

40 

42 

43 

60 

40 

60 

43 

40 

42 

39 

3a 

43 

40 

43 

40 

43 

39 

38 

60 

4  9 

47 

47 

40 

41 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

56 

59 

69 

65 

63 

59 

60 

59 

59 

60 

6  1 

6  5 

6  0 

60 

60 

60 

60 

62 

,4 

Mm 

40 

37 

37 

37 

52 

61 

50 

52 

50 

48 

50 

50 

53 

53 

5  2 

53 

50 

53 

51 

61 

60 

60 

63 

62 

64 

61 

64 

5* 

64 

66 

52 

SANTA  PAULA 

MAX 

62 

6B 

8  3 

6  8 

6  5 

65 

72 

8  9 

71 

.0 

Mm 

3T 

25 

2s 

33 

42 

50 

39 

39 

38 

38 

37 

»2 

4  6 

45 

48 

44 

-8 

41 

42 

4  1 

36 

69 

57 

44 

4  1 

4  2 

62 

u  1 

49 

43 

4  2 

SUNLAND 

MAX 

56 

58 

67 

a  l 

7  6 

8  0 

60 

6  1 

64 

73 

76 

9  6 

72 

.  6 

Mm 

42 

34 

32 

36 

45 

49 

50 

45 

39 

42 

44 

49 

49 

3  8 

40 

46 

43 

66 

50 

47 

62 

43 

68 

60 

49 

46 

50 

55 

64 

46 

65 

TORRANCE 

MAX 

58 

67 

75 

64 

66 

6  3 

6  5 

64 

70 

76 

74 

67 

,9 

Mm 

47 

44 

40 

36 

4S 

50 

46 

50 

49 

45 

49 

51 

63 

49 

51 

34 

46 

50 

48 

46 

61 

46 

69 

57 

53 

5  2 

52 

52 

66 

64 

66 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

60 

59 

70 

70 

65 

78 
78 

80 

70 

,9 

Mm 

44 

41 

2  9 

33 

40 

40 

40 

45 

47 

40 

42 

60 

50 

48 

60 

52 

40 

-0 

40 

62 

46 

40 

66 

45 

51 

46 

54 

51 

50 

53 

46 

TWITCHELL  0AM 

MAX 

56 

64 

70 

70 

69 

.0 

Mm 

44 

33 

2q 

3  3 

38 

47 

42 

43 

41 

48 

41 

48 

43 

34 

46 

43 

34 

61 

64 

54 

49 

44 

35 

3  7 

47 

47 

43 

44 

5  0 

42 

UCLA 

MAX 

j7 

5a 

65 

5  9 

60 

6  3 

62 

62 

75 

66 

1 

Mm 

49 

45 

55 

60 

54 

50 

♦9 

46 

49 

51 

53 

48 

62 

54 

54 

62 

54 

53 

60 

53 

59 

57 

53 

82 

64 

56 

55 

55 

68 

6  2 

UPLAND  3  N 

MAX 

60 

58 

60 

66 

77 

al 

77 

73 

77 

71 

79 

84 

77 

77 

73 

67 

80 

84 

80 

79 

71 

81 

8  0 

75 

60 

62 

67 

75 

80 

90 

97 

74 

■  8 

Mm 

35 

37 

29 

30 

39 

42 

48 

42 

39 

39 

41 

46 

46 

42 

42 

66 

39 

64 

46 

*4 

38 

42 

45 

60 

4  7 

46 

49 

46 

44 

45 

52 

42 

6 

VISTA  2  NNE 

MAX 

60 

54 

57 

68 

75 

77 

72 

65 

65 

64 

68 

67 

62 

62 

62 

63 

70 

75 

72 

70 

65 

70 

78 

74 

65 

60 

63 

67 

66 

72 

82 

67 

,4 

Mm 

45 

40 

30 

34 

45 

45 

42 

41 

39 

37 

41 

46 

50 

49 

48 

49 

40 

45 

44 

43 

46 

40 

48 

61 

46 

45 

61 

4  6 

51 

52 

46 

3 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

42 

49 

51 

7? 

73 

78 

74 

72 

78 

68 

72 

7J 

70 

65 

81 

68 

Mm 

30 

30 

1  7 

23 

28 

34 

32 

31 

25 

26 

32 

37 

38 

28 

30 

36 

27 

38 

32 

34 

28 

2  8 

35 

35 

32 

33 

40 

36 

37 

38 

39 

3  1 

9 

YOPBA  LINDA 

MAX 

59 

5  9 

60 

67 

73 

84 

70 

72 

68 

68 

6  9 

7  8 

a  3 

78 

7  1 

80 

7  6 

70 

6  2 

6  5 

73 

7 1 

8  2 

9  1 

72 

3 

•      ft  i 

Mm 

46 

39 

47 

48 

42 

44 

48 

39 

43 

47 

49 

48 

60 

51 

42 

54 

45 

6  6 

44 

43 

62 

66 

50 

4H 

53 

48 

60 

54 

49 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  4  NNW 

MAX 

70 

54 

55 

59 

80 

87 

82 

^  3 

72 

a  2 

82 

7  0 

86 

9  1 

91 

75 

3 

Mm 

43 

41 

29 

31 

36 

37 

43 

50 

48 

49 

49 

49 

54 

50 

48 

57 

45 

4  2 

49 

54 

51 

60 

46 

63 

54 

66 

55 

53 

67 

49 

55 

47 

8 

BARSTOW 

MAX 

52 

56 

78 

81 

82 

a  1 

72 

64 

87 

88 

9  1 

74 

3 

Mm 

32 

26 

28 

1  9 

27 

32 

36 

40 

34 

45 

38 

42 

47 

40 

41 

47 

34 

'3 

42 

43 

39 

39 

31 

45 

4  6 

41 

46 

44 

45 

45 

44 

38 

6 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

51 

53 

70 

76 

78 

70 

74 

65 

6  3 

58 

6  0 

82 

a  6 

90 

69 

Mm 

38 

32 

30 

3  0 

40 

46 

40 

38 

35 

36 

41 

44 

47 

36 

40 

44 

38 

6  0 

43 

42 

38 

37 

51 

48 

43 

43 

48 

45 

40 

45 

46 

4  1 

1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

43 

50 

6  a 

70 

68 

7 

min 

29 

25 

1  4 

12 

21 

30 

27 

32 

27 

36 

33 

37 

39 

32 

29 

41 

2  4 

2  9 

3* 

28 

2S 

35 

25 

33 

33 

36 

31 

36 

37 

36 

3  7 

30 

5 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

30 

30 

62 

63 

44 

3 

Mm 

12 

2 

17 

23 

9 

19 

19 

18 

29 

22 

7 

22 

2  2 

24 

2  6 

19 

22 

24 

2  5 

25 

2  6 

30 

32 

32 

35 

36 

2  1 

0 

BLVTHE 

MAX 

61 

63 

6  8 

78 

73 

90 

93 

a  l 

0 

Mm 

46 

44 

y  1 

30 

36 

36 

40 

43 

45 

42 

45 

46 

64 

47 

4a 

51 

46 

44 

47 

52 

48 

45 

46 

61 

52 

46 

66 

62 

51 

52 

61 

48 

8 

BLVTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

61 

62 

67 

? 

91 

98 

80 

2 

Mm 

51 

44 

34 

39 

43 

45 

46 

48 

65 

48 

60 

56 

60 

64 

64 

64 

48 

51 

55 

62 

54 

54 

55 

63 

68 

55 

52 

56 

57 

58 

4  9 

8 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

5a 

61 

8  9 

91 

93 

80 

9 

Mm 

42 

41 

36 

28 

34 

38 

45 

47 

48 

50 

49 

50 

54 

56 

49 

53 

61 

45 

50 

56 

'2 

44 

41 

49 

43 

44 

4  7 

47 

62 

5  2 

86 

4* 

7 

BRAULEY  2  SW 

MAX 

62 

62 

85 

81 

90 

94 

79 

4 

Mm 

53 

46 

34 

32 

33 

37 

42 

46 

46 

41 

48 

49 

54 

49 

50 

48 

47 

46 

49 

5  1 

6  3 

47 

46 

55 

6  3 

49 

51 

48 

82 

52 

56 

4  7 

1 

CANTIL 

MAX 

53 

57 

88 

88 

90 

9  6 

72 

5 

Mm 

40 

29 

39 

33 

35 

37 

36 

45 

39 

41 

45 

4  1 

39 

49 

40 

14 

34 

47 

49 

31 

2  7 

65 

45 

3a 

4  2 

43 

62 

43 

47 

3  8 

9 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

60 

49 

52 

55 

39 

8  1 

8  1 

80 

72 

2 

Mm 

41 

38 

32 

39 

46 

48 

43 

52 

47 

45 

55 

»7 

*7 

50 

40 

60 

50 

49 

46 

41 

37 

49 

60 

60 

52 

51 

54 

54 

56 

45 

3 

DEATH  VALLEY 

MAX 

76 

7 1 

62 

65 

70 

79 

7  8 

98 

100 

101 

83, 

6 

Mm 

48 

46 

39 

36 

36 

36 

49 

45 

47 

6  0 

'0 

50 

50 

49 

66 

56 

60 

51 

51 

50 

57 

53 

54 

66 

5  8 

67 

57 

57 

57 

59 

50, 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

53 

5  7 

40 

41 

69 

5  4 

59 

61 

62 

66 

64 

66 

69 

5  5 

59 

60 

75 

79 

8 1 

62  , 

3 

Mm 

22 

20 

* 

14 

24 

27 

27 

29 

27 

34 

36 

39 

33 

34 

30 

43 

2  8 

29 

28 

3  2 

30 

3  0 

23 

30 

34 

31 

32 

33 

60 

38 

38 

3  0  . 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

69 

70 

58 

58 

5  7 

65 

75 

80 

75 

81 

8  3 

64 

82 

8  4 

a  2 

76 

H 

87 

76. 

5 

Mm 

46 

46 

* 

37 

42 

47 

46 

62 

53 

53 

65 

57 

5a 

58 

58 

57 

5  1 

51 

67 

65 

54 

66 

6? 

49 

4  9 

52 

57 

60 

62 

5  1  • 

8 

EL  CENToO  2  SSW 

MAX 

71 

72 

63 

66 

65 

79 

85 

84 

a  5 

64 

87 

90 

89 

8  7 

a  2 

75 

91 

LOO 

91  . 

8 

Mm 

46 

48 

38 

37 

38 

45 

46 

45 

42 

46 

51 

55 

49 

51 

49 

45 

43 

49 

60 

60 

46 

41 

47 

51 

48 

49 

49 

52 

51 

52 

6  6  . 

5 

FAIRMONT 

MAX 

60 

48 

36 

44 

49 

52 

68 

66 

65 

66 

61 

7  1 

71 

69 

69 

72 

46 

6  1 

7  0 

67 

63  . 

1 

Mm 

36 

29 

26 

30 

29 

3a 

41 

42 

41 

49 

45 

-8 

51 

50 

44 

41 

35 

41 

45 

41 

2  7 

36 

35 

36 

42 

43 

4  7 

49 

51 

53 

56 

4  1  . 

2 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

66 

60 

61 

63 

65 

7  8 

83 

83 

86 

82 

86 

9  0 

86 

85 

84 

a  3 

84 

8  6 

86 

8  3 

8  1 

92 

79, 

2 

Mm 

50 

34 

33 

40 

45 

47 

51 

51 

50 

47 

52 

67 

57 

57 

56 

55 

56 

56 

57 

56 

66 

49 

57 

5  7 

53 

50 

50 

52 

61 

62 

5  1  , 

7 

HAIwEE 

MAX 

57 

54 

40 

42 

47 

51 

60 

69 

72 

66 

73 

72 

71 

75 

69 

7  1 

70 

66 

65 

73 

6  7 

72 

60 

64 

62 

66 

65. 

7 

Mm 

26 

27 

20 

22 

22 

30 

30 

42 

38 

38 

43 

44 

46 

37 

38 

41 

38 

37 

38 

45 

37 

39 

34 

40 

42 

40 

42 

43 

49 

48 

4? 

37, 

5 

HAYFtELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

72 

65 

54 

55 

59 

63 

80 

81 

85 

S3 

83 

87 

86 

66 

87 

84 

83 

75 

82 

85 

83 

82 

70 

69 

67 

67 

64 

73 

36 

68 

89 

76. 

5 

MIN 

49 

42 

36 

29 

39 

39 

41 

41 

39 

48 

45 

52 

45 

49 

49 

47 

53 

50 

45 

49 

65 

55 

57 

56 

52 

44 

48 

46 

51 

52 

57 

*6, 

8 

IMPERIAL 

MAX 

68 

62 

62 

65 

67 

78 

83 

82 

84 

82 

86 

89 

85 

88 

89 

84 

61 

84 

85 

88 

83 

76 

75 

76 

73 

75 

77 

87 

90 

94 

97 

80. 

5 

Mm 

58 

49 

38 

34 

41 

42 

47 

49 

50 

41 

53 

64 

58 

53 

64 

49 

49 

62 

54 

55 

57 

49 

48 

56 

55 

51 

54 

53 

56 

57 

61 

50. 

9 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

70 

63 

64 

66 

66 

82 

84 

83 

85 

83 

87 

91 

a5 

88 

87 

87 

82 

85 

87 

90 

84 

77 

76 

76 

73 

76 

77 

87 

91 

94 

9  8 

81  , 

4 

Mm 

51 

44 

33 

31 

38 

38 

44 

48 

47 

41 

50 

52 

55 

49 

52 

50 

50 

47 

51 

54 

33 

49 

45 

65 

55 

49 

52 

50 

54 

54 

57 

48. 

3 

See  Reference  Noles  Following  Station  Inde: 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INDEPENDENCE 

MAX 

61 

59 

44 

46 

62 

69 

71 

70 

76 

79 

73 

74 

6b 

65 

76 

73 

63 

68 

65 

78 

80 

82 

84 

69 

0 

MIN 

90 

24 

19 

15 

23 

3' 

32 

41 

42 

76 

34 

36 

3? 

33 

34 

37 

31 

40 

38 

39 

50 

46 

47 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

T5 

71 

61 

66 

►  7 

72 

B0 

as 

82 

85 

97 

01 

90 

86 

91 

85 

89 

86 

85 

91 

88 

86 

80 

77 

77 

78 

72 

80 

87 

93 

96 

82. 

0 

Mm 

49 

64 

30 

30 

36 

34 

46 

40 

47 

49 

54 

52 

52 

67 

56 

46 

48 

43 

47 

52 

56 

52 

52 

54 

53 

52 

49 

52 

54 

55 

62 

48 

INVOKERN 

MAX 

64 

50 

51 

13 

58 

68 

77 

76 

74 

78 

78 

79 

78 

73 

80 

75 

66 

74 

70 

7* 

73 

71 

68 

71 

77 

77 

76 

86 

87 

89 

93 

73, 

2 

Mm 

46 

37 

20 

16 

30 

29 

45 

38 

3  0 

45 

37 

40 

68 

36 

35 

45 

32 

31 

30 

32 

31 

26 

40 

44 

35 

40 

42 

40 

43 

40 

43 

36 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

72 

72 

57 

59 

58 

65 

76 

82 

80 

78 

79 

80 

82 

84 

66 

■6 

85 

77 

63 

85 

84 

82 

68 

71 

66 

68 

65 

75 

86 

90 

92 

T6, 

5 

Mm 

42 

44 

42 

42 

43 

4S 

65 

44 

52 

50 

61 

52 

53 

55 

56 

58 

65 

57 

50 

54 

58 

52 

49 

53 

52 

50 

51 

53 

58 

59 

60 

" 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

48 

34 

39 

48 

50 

60 

59 

61 

62 

63 

66 

67 

65 

65 

65 

59 

59 

65 

61 

59 

60 

56 

54 

56 

49 

52 

59 

67 

71 

72 

76 

58 

9 

Mm 

30 

21 

20 

1  B 

28 

32 

36 

37 

40 

35 

34 

39 

4  0 

34 

35 

36 

30 

33 

43 

42 

31 

32 

33 

36 

35 

34 

36 

36 

40 

40 

41 

LANCASTFR 

MAX 

55 

43 

52 

57 

6  0 

71 

72 

T5 

76 

70 

77 

77 

77 

7  2 

60 

57 

68 

7* 

72 

72 

61 

65 

65 

69 

68 

77 

75 

84 

85 

68 

91 

70 

5 

S4 

30 

26 

20 

36 

33 

35 

30 

31 

31 

40 

61 

65 

43 

39 

41 

37 

31 

43 

38 

40 

12 

27 

39 

44 

41 

*3 

45 

45 

46 

42 

37 

3 

LUCERNE   VALLEV    1  SSW 

MAX 

i  ) 

4t 

48 

52 

68 

72 

74 

77 

77 

73 

76 

30 

80 

74 

80 

67 

74 

78 

76 

67 

62 

60 

62 

60 

72 

70 

79 

80 

83 

83 

87 

70 

6 

40 

20 

27 

21 

26 

32 

37 

40 

33 

42 

42 

40 

50 

42 

42 

42 

32 

30 

41 

40 

33 

32 

44 

42 

42 

45 

*5 

52 

50 

52 

44 

30 

MECCA  2  SE 

MAX 

74 

73 

66 

65 

71 

71 

79 

78 

79 

80 

86 

90 

89 

80 

8  8 

82 

84 

82 

85 

34 

87 

64 

80 

77 

72 

76 

69 

80 

89 

95 

92 

80 

2 

Mm 

50 

47 

34 

32 

36 

38 

'6 

45 

41 

44 

53 

40 

58 

52 

54 

48 

50 

44 

47 

51 

48 

46 

54 

55 

52 

46 

50 

»9 

52 

54 

57 

"Itcheli  caverns 

MAX 

64 

46 

40 

55 

64 

65 

67 

70 

65 

71 

72 

70 

71 

70 

66 

64 

68 

70 

70 

65 

61 

58 

59 

55 

54 

61 

72 

74 

77 

82 

63 

9 

40 

25 

26 

29 

34 

42 

47 

4  0 

50 

6  2 

66 

54 

56 

53 

51 

49 

45 

40 

50 

5  3 

47 

46 

43 

41 

43 

46 

44 

51 

54 

60 

64 

6  6 

MOJAVE 

MAX 

61 

47 

50 

53 

60 

69 

76 

73 

06 

75 

77 

60 

'5 

66 

65 

72 

71 

65 

59 

62 

63 

65 

66 

74 

74 

82 

64 

83 

89 

68 

6 

Mm 

.  5 

26 

36 

33 

32 

45 

44 

49 

43 

35 

40 

31 

29 

44 

44 

40 

46 

47 

45 

47 

46 

MOJAVE    2  ESE 

MAX 

33 

44 

40 

56 

60 

69 

69 

75 

74 

69 

75 

75 

75 

71 

77 

67 

65 

71 

70 

66 

60 

64 

63 

67 

66 

69 

76 

82 

64 

85 

89 

68 

8 

41 

26 

27 

22 

42 

42 

42 

44 

42 

62 

30 

42 

40 

40 

3  8 

39 

33 

32 

66 

40 

29 

20 

27 

42 

42 

42 

44 

42 

46 

49 

46 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

43 

62 

60 

75 

72 

72 

73 

73 

76 

76 

74 

67 

68 

56 

65 

64 

63 

61 

62 

50 

53 

62 

59 

70 

76 

74 

78 

65 

7 

22 

29 

62 

44 

4  6 

67 

47 

47 

47 

48 

48 

49 

45 

36 

42 

41 

48 

40 

31 

40 

33 

40 

41 

43 

50 

55 

55 

61 

M T   SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

39 

28 

29 

39 

45 

51 

50 

56 

55 

52 

62 

53 

56 

57 

67 

51 

66 

55 

51 

52 

53 

50 

65 

41 

41 

48 

36 

52 

55 

56 

61 

49 

2 

25 

9 

■  1 

8 

19 

22 

28 

24 

32 

38 

28 

23 

2  0 

21 

24 

31 

20 

23 

26 

34 

31 

24 

21 

23 

19 

20 

29 

23 

27 

28 

27 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

72 

54 

56 

59 

64 

74 

80 

82 

83 

82 

04 

86 

07 

86 

8  7 

82 

75 

62 

85 

86 

82 

66 

72 

65 

73 

70 

79 

86 

89 

93 

95 

77 

9 

52 

42 

33 

32 

42 

43 

44 

60 

63 

52 

60 

51 

56 

53 

43 

58 

53 

64 

50 

57 

54 

53 

53 

51 

53 

55 

55 

54 

55 

56 

58 

5 

PALMDALE 

MAX 

61 

48 

*9 

66 

57 

71 

70 

71 

72 

69 

75 

75 

7  5 

72 

76 

71 

66 

70 

72 

69 

64 

63 

62 

65 

65 

73 

73 

80 

83 

84 

86 

60 

2 

36 

30 

26 

22 

33 

36 

35 

4  3 

36 

43 

38 

63 

46 

30 

39 

44 

31 

34 

46 

43 

36 

34 

30 

40 

45 

42 

43 

42 

44 

44 

47 

38 

PAlmDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

it 

66 

48 

56 

57 

72 

72 

76 

76 

Tl 

75 

73 

77 

72 

70 

57 

67 

72 

74 

71 

63 

64 

62 

65 

65 

74 

74 

62 

84 

85 

67 

69 

3 

35 

28 

24 

19 

32 

33 

36 

39 

32 

39 

35 

30 

43 

35 

34 

42 

32 

30 

41 

34 

30 

30 

28 

36 

45 

39 

40 

41 

40 

40 

42 

PALM  SPRINGS 

MAX 

70 

65 

64 

65 

71 

70 

34 

84 

86 

85 

90 

90 

90 

89 

85 

85 

85 

66 

02 

30 

85 

81 

77 

80 

73 

73 

61 

91 

98 

100 

104 

83 

1 

17 

hi 

32 

33 

30 

30 

43 

40 

60 

50 

62 

3  2 

30 

61 

61 

51 

51 

40 

52 

56 

50 

52 

51 

59 

47 

49 

54 

51 

55 

56 

59 

49 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

72 

71 

56 

57 

60 

66 

76 

ac 

82 

83 

82 

33 

86 

87 

86 

86 

83 

76 

3  1 

87 

85 

81 

68 

71 

66 

68 

72 

79 

85 

69 

94 

77 

4 

49 

4  ^ 

35 

37 

42 

66 

50 

64 

56 

56 

65 

66 

59 

59 

60 

57 

53 

53 

57 

61 

56 

53 

53 

54 

53 

65 

54 

55 

61 

65 

63 

0AN058URG 

MAX 

55 

42 

46 

50 

57 

67 

6  3 

71 

72 

73 

74 

7* 

75 

71 

73 

67 

63 

70 

69 

68 

69 

61 

58 

63 

65 

73 

72 

78 

81 

84 

68 

67 

6 

36 

25 

26 

27 

36 

39 

48 

67 

43 

60 

66 

52 

54 

45 

*3 

42 

37 

44 

47 

43 

44 

39 

43 

42 

44 

43 

46 

48 

55 

59 

58 

43 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

46 

32 

33 

41 

49 

66 

52 

59 

57 

60 

60 

63 

60 

62 

64 

55 

54 

40 

58 

55 

51 

51 

40 

52 

46 

55 

56 

62 

61 

69 

72 

54 

8 

Mm 

27 

19 

10 

20 

30 

34 

36 

40 

38 

41 

38 

47 

44 

44 

40 

40 

33 

40 

44 

42 

36 

35 

31 

35 

32 

34 

37 

41 

46 

45 

47 

36 

3 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

71 

62 

65 

67 

'I 

79 

82 

8  2 

83 

84 

80 

01 

87 

80 

85 

86 

85 

84 

88 

65 

85 

82 

75 

77 

76 

72 

79 

85 

91 

97 

102 

81 

8 

Mm 

55 

45 

32 

30 

37 

37 

44 

60 

60 

46 

63 

32 

57 

60 

50 

48 

63 

44 

49 

56 

52 

62 

52 

55 

54 

51 

49 

54 

55 

55 

55 

*9 

TRCNA 

MAX 

67 

64 

6  2 

62 

66 

60 

70 

77 

8  0 

78 

77 

80 

81 

82 

84 

81 

80 

81 

77 

79 

76 

81 

75 

74 

76 

77 

78 

79 

86 

89 

89 

75 

4 

Mm 

38 

16 

16 

24 

20 

28 

40 

46 

45 

41 

44 

46 

60 

50 

66 

41 

30 

28 

21 

32 

41 

38 

35 

40 

42 

43 

44 

45 

48 

50 

47 

39 

TWFNTYNTNE  PALMS 

MAX 

68 

60 

56 

61 

71 

78 

78 

77 

83 

83 

83 

81 

81 

84 

81 

70 

77 

77 

80 

80 

72 

67 

67 

65 

59 

71 

83 

86 

88 

93 

74 

9 

Mm 

44 

29 

24 

30 

35 

40 

42 

39 

45 

40 

44 

54 

47 

47 

47 

40 

37 

45 

46 

42 

44 

39 

49 

48 

44 

44 

46 

55 

53 

54 

43 

4 

VALVFRMO  RANGER  STA 

MAX 

6  0 

4  3 

60 

66 

60 

76 

75 

73 

76 

73 

75 

75 

74 

72 

73 

73 

73 

7  2 

66 

61 

60 

57 

51 

65 

67 

0 

Mm 

29 

12 

15 

24 

31 

32 

27 

28 

30 

37 

36 

28 

32 

32 

24 

25 

33 

28 

25 

27 

27 

29 

35 

35 

28 

4 

VICTORVILLE  RUMP  PLANT 

MAX 

68 

56 

46 

51 

66 

60 

71 

75 

78 

77 

74 

78 

82 

85 

75 

32 

70 

71 

74 

75 

79 

69 

66 

66 

69 

64 

73 

74 

82 

84 

85 

Tl 

4 

Mm 

37 

30 

25 

20 

29 

32 

37 

38 

32 

38 

36 

40 

47 

36 

37 

43 

33 

32 

42 

39 

37 

32 

32 

42 

45 

43 

43 

42 

43 

44 

45 

37 

1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

36 

20 

4 

16 

29 

40 

31 

36 

40 

39 

41 

42 

61 

41 

42 

39 

30 

3  8 

40 

39 

34 

38 

40 

41 

43 

37 

40 

46 

45 

48 

52 

37 

0 

Mm 

9 

■  3 

-10 

-  3 

-  2 

16 

19 

24 

20 

25 

18 

22 

25 

15 

14 

18 

21 

1  5 

18 

10 

19 

15 

9 

13 

14 

14 

19 

17 

16 

19 

19 

14 

4 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

23 

11 

1 1 

13 

20 

26 

20 

26 

30 

28 

30 

34 

28 

30 

30 

28 

18 

27 

28 

30 

22 

27 

33 

34 

28 

28 

31 

36 

36 

37 

45 

27 

3 

Mm 

6 

0 

•  14 

-  'j 

12 

12 

1  8 

18 

20 

19 

2  6 

18 

1  O 

16 

8 

8 

16 

18 

12 

11 

18 

18 

12 

14 

17 

16 

19 

18 

23 

26 

13 

6 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 

HIGHEST  TEMPERATURE:       104°  ON  THE  31ST  AT  PALM  SPRINGS 
LOWEST  TEMPERATURE:  -16°  ON  THE   4TH  AT  BODIE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:  17.94  INCHES  AT  GASQUET  RANGER  STATION 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:  .00   INCH  AT  16  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:      4.76  INCHES  ON  THE  21ST  AT   IDLEWILD  HWY 

MNTNC  STA 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:         53.0  INCHES  AT  SQUAW  VALLEY 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:        101   INCHES  ON  THE  2D  AT 

SODA  SPRINGS  1  E 


Soe  h.  I,  r  Notes  Following  Slalion  Indox 

-   Hfi  - 


EVAPORATION  AND  WIND  CALIFORNIA 

MARCH  1966 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0  0  > 
H  < 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

DUTTONS  LANDING 

EVAF 

.0* 

.12 

.15 

.01 

.07 

.07 

.08 

.08 

.06 

.05 

.11 

.07 

.07 

.16 

.04 

.01 

.1: 

.1C 

ft 

,4( 

.It 

.  1  8 

.  14 

.1! 

• 

* 

.29 

.  11 

.06 

.10 

3.03 

W  I  NC 

5! 

1  9 

47 

5: 

5i 

le 

ft 

* 

19f 

71 

24 

13 

26 

* 

* 

66 

0 

7 

0 

1344 

MAX 

54 

61 

58 

6C 

60 

60 

67 

7C 

62 

56 

73 

68 

69 

70 

70 

66 

6< 

7C 

- 

7i 

71 

71 

7s 

8C 

_ 

~ 

73 

75 

82 

MIN 

31 

37 

36 

it 

37 

38 

48 

49 

50 

51 

46 

44 

45 

46 

46 

4: 

36 

31 

- 

4] 

43  45 

46 

41 

- 

4t 

49 

10 

5  ] 

44 ,  1 

FERNDALE  2  NW 

EVAF 

.03 

.03 

.07 

.06 

.08 

.00 

.02 

.02 

.00 

.05 

.06 

.05 

.05 

.  1  2 

.10 

.01 

.0( 

•  01 

.1 

.10  .1C 

.10  .11 

.06 

.01 

.03 

.01 

.01 

.07 

.08 

.07 

1.87 

W  I  NC 

4C 

61 

62 

7 1 

1  66 

6  ] 

61 

94 

93. 

28 

30 

40 

46 

68 

60 

4f 

4: 

31 

44 

4( 

35  38 

28 

3C 

24 

29 

27 

27 

31 

28 

1558 

MAX 

53 

48 

52 

54 

57 

57 

60 

59 

62 

66 

65 

60 

69 

67 

65 

51 

51 

6C 

*" 

66 

6( 

67  70 

66 

66 

6C 

54 

5a 

68 

66 

6t 

61.8 

MIN 

38 

34 

36 

38 

41 

49 

45 

49 

50 

48 

44 

50 

52 

49 

48 

4C 

36 

4] 

4! 

41 

4{ 

46  42 

5C 

46 

50 

46 

47 

48 

1  1 

53 

45.3 

LAKE  PILLSBURV  NO  2 

EVAF 

.02 

,08 

.07 

.04 

.01 

.04 

.03 

.00 

.00 

.02 

.07 

.10 

.10 

.02 

.01 

.01 

.0- 

.01 

.0< 

.1* 

.11 

.17  .15 

.  1  7 

.It 

.20 

.15 

.  1 1 

.22 

. ;  ft 

.22 

2.97 

WINC 

31 

411  37 

2! 

15 

22 

17 

11 

10 

20 

20 

31 

27 

21 

14 

42 

1; 

21 

2' 

3t 

46 

29  26 

24 

32 

34 

31 

33 

24 

27 

29 

828 

MAX 

SI 

50!  54 

53 

46 

60 

59 

56 

53 

67 

67 

64 

75 

70 

65 

56 

6t 

61 

6< 

65 

61 

72 

73 

75 

75 

77 

75 

79 

30 

82 

82 

66.0 

MIN 

4C 

36 

38 

3£ 

43 

46 

49 

47 

4  5 

45 

45 

5C 

51 

48 

4t 

31 

4< 

4C 

4C 

45 

41 

40 

44 

46 

48 

49 

50 

48 

50 

51 

44.4 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAF 

- 

- 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

.09 

.06 

.03 

.07 

.08 

."3 

ft 

.01 

.01 

• 

.OS 

.14 

•  17 

.15 

.13 

.  12 

•  12 

.14 

.  1  5 

.  1  1 

.  1 1 

WINC 

39 

3  L 

36 

53 

40 

49 

15 

17 

12 

17 

51 

56 

31 

20 

34 

36 

35 

33 

3 

41 

45 

4C 

76 

31 

5C 

45 

35 

40 

40 

34 

40 

1161 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

9ERRYESSA  LAKE 

EVAP 

•  0<> 

10 

.21 

.02 

.08 

.06 

.15 

.13 

.02 

.07 

.27 

.05 

.11 

.11 

.09 

.15 

.10 

.15   .30  .06 

.11 

.22 

.16 

.16 

.  30 

.15 

.15 

.15 

.  1  6 

.15 

4.10 

WIND 

30 

93 

81 

29 

52 

20 

34 

52 

40 

78 

30 

22 

39 

47 

61 

14 

57 

29 

62  67 

41 

69 

66 

la 

24 

71 

55 

49 

39 

33 

21 

1501 

MAX 

54 

55 

51 

59 

47 

59 

65 

60 

68 

56 

73 

69 

61 

76 

71 

63 

61 

66 

61 

73 

16 

69 

76 

78 

73 

57 

74 

78 

ft  2 

34 

66.5 

MIN 

39 

44 

37 

43 

47 

45 

47 

50 

46 

47 

47 

'0 

48 

4l 

37 

3  8 

42 

4C 

42 

44 

43 

44 

47 

46 

4o 

49 

50 

51 

53 

44.4 

CHICO  EXPERIMENT  STA  (A) 

EVAP 

.09 

•  09 

.12 

ft 

. 

.14 

.09 

.06 

.03 

.06 

ft 

. 

.29 

•  08 

.08 

. 

.20 

• 

• 

. 

.13 

.13 

.  1  1 

.16 

ft 

• 

.40 

.13 

.  1  3 

.  2  1 

3,22 

WINC  34 

*36 

29 

41 

« 

ft 

139 

96 

82 

83 

16 

. 

* 

183 

78 

31  • 

82  « 

141 

39 

30 

20 

12 

• 

106 

39 

36 

32 

1425 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

•  04 

.17 

.08 

.11 

.06 

.09 

.15 

.15 

.11 

.02 

.12 

.09 

.06 

.15 

.20 

.  '•  9 

,16 

.1) 

•  24 

.18 

•  28 

.32 

.23 

.16 

.20 

.17 

.14 

.12 

.  1  8 

.18 

4.58 

WIND 

37 

116 

45 

53 

92 

101 

135 

87 

114 

131 

47 

30 

85 

85 

69 

129 

96 

86 

95 

97 

182 

186 

72 

31 

74 

65 

33 

23 

28 

22 

2563 

MAX 

15 

6C 

56 

5 1 

68 

72 

73 

73 

72 

68 

64 

64 

74 

71 

73 

66 

74 

78 

76 

77 

75 

78 

81 

81 

o9.5 

MIN 

42 

*7 

36 

38 

41 

42 

47 

47 

48 

49 

44 

47 

51 

49 

49 

44 

36 

38 

46 

39 

41 

40 

46 

48 

45 

47 

47  51 

52 

53 

44,6 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.05 

.12 

.04 

.05 

.11 

.09 

.08 

.10 

.07 

.03 

.06 

.11 

.00 

.13 

•  1 3 

.15 

.09 

.12 

.08 

.14 

.15 

.  15 

.  1  7 

.18 

.1" 

.15 

.15 

.15 

.15 

.  I  l 

.20 

3.47 

WIND 

42 

49 

51 

50 

77 

58 

63 

49 

32 

36 

36 

36 

43 

44 

43 

63 

41 

23 

46 

31 

35 

50 

33 

46 

43 

59 

58 

65 

18 

20 

38 

1378 

LAKESHORE 

EvAP 

.09 

.04 

.08 

.01 

.02 

m 

. 

_ 

.01 

.06 

.04 

.09 

.10 

.08 

.10 

,10 

.09 

,11 

.13 

.14 

.22 

.15 

.20 

.20 

.19 

.17 

.20 

.18 

•  18 

.27 

3.66B 

WIND 

22 

18 

37 

5 

7 

11 

13 

41 

74 

14 

16 

26 

41 

49 

45 

31 

16 

26 

20 

34 

28 

54 

22 

22 

24 

23 

24 

24 

25 

27 

43 

862 

MOHTICELLO  DAM 

EvAP 

•  03 

.  08 

.10 

.09 

.08 

.09 

.12 

.11 

.05 

.00 

.11 

.10 

.04 

.12 

•  1 3 

.09 

,10 

.11 

,  , 

•  1  5 

.16 

.20 

.11 

.17 

.15 

.15 

.  1  3 

.15 

•  16 

.17 

3.58 

WIND 

17 

42 

38 

16 

47 

20 

25 

23 

24 

16 

20 

23 

27 

43 

24 

15 

•11 

34 

32 

35 

15 

16 

20 

20 

18 

18 

14 

15 

757 

MAX 

55 

52 

70 

72 

62 

74 

75 

69 

65 

67 

tl 

77 

75 

73 

78 

79 

80 

80 

77 

82 

86 

87 

70.2 

MIN 

4<3 

31 

30 

30 

35 

45 

44 

50 

50 

51 

47 

47 

50 

51 

49 

42 

35 

35 

42 

44 

45 

43 

43 

48 

48 

49 

52 

55 

54 

54 

44.6 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.12 

•  08 

•  06 

.05 

.12 

I 

* 

.15 

.09 

.04 

» 

.20 

» 

.  3C 

.17 

.10 

.11 

.  1  5 

* 

.33 

.18 

.20 

.21 

3,  308 

WIND 

13 

26 

27 

24 

ft 

• 

73 

11 

6 

7 

27 

62 

14 

40 

72 

13 

95 

35 

33 

16 

34 

ft 

53 

33 

4  2 

50 

806 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.07 

.08 

.00 

.12 

.00 

.00 

.01 

.00 

.03 

.00 

.  10 

.07 

.09 

.11 

.07 

.00 

,13 

.  1  5 

.08 

.14 

.11 

•  14 

•  20 

.30 

.23 

.24 

.13 

.  1  5 

.  18 

.20 

.25 

3.39 

WIND 

47 

38 

44 

51 

45 

88 

36 

35 

59 

57 

54 

44 

66 

44 

52 

63 

87 

52 

41 

61 

73 

64 

101 

7  9 

63 

62 

46 

55 

38 

14 

72 

1771 

turntable  creek 

EVAP 

.05 

•  09 

•  06 

.  10 

ft 

ft 

.15 

.01 

.00 

.00 

.05 

ft 

: 

.18 

.08 

.03 

.14 

.10 

ft 

* 

.  3C 

.18 

.  33 

.25 

.22 

• 

ft 

.49 

.15 

■  19 

.25 

3.40 

WIND 

1* 

22 

25 

37 

* 

80 

8 

29 

38 

40 

* 

101 

34 

*l 

40 

25 

ft 

* 

8  7 

70 

151 

80 

33 

* 

* 

81 

15 

35 

53 

1102 

WHI SKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 

.07 

.14 

.11 

.10 

.00 

.00 

.01 

.08 

.00 

.00 

.06 

ft 

.13 

.12 

.05 

.04 

.09 

.10 

.09 

.18 

.15 

.11 

.21 

.19 

.21 

.18 

.18 

.15 

.20 

.19 

.21 

3.35 

WIND 

58 

62 

67 

25 

24 

6 

31 

22 

26 

33 

22 

ft 

53 

33 

35 

38 

66 

14 

23 

62 

73 

19 

49 

25 

10 

4 

0 

2 

0 

1 

0 

883 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 

.07 

•  03 

.  10 

.10 

.03 

.06 

.17 

.05 

.07 

.04 

.10 

.07 

.11 

.11 

.06 

.08 

•  07 

•  09 

•  08 

.  1  3 

.17 

.11 

.  14 

.16 

.14 

.09 

.08 

.07 

•  15 

.09 

.11 

2.93 

WIND 

37 

37 

20 

10 

24 

12 

26 

28 

35 

27 

19 

13 

28 

20 

22 

29 

24 

16 

28 

30 

46 

28 

24 

26 

30 

13 

28 

28 

30 

24 

18 

760 

MAX 

60 

69 

69 

60 

69 

76 

79 

80 

69 

73 

73 

72 

77 

77 

68 

72 

79 

71 

71 

71 

72 

74 

76 

76 

75 

74 

72 

73 

74 

77 

83 

72.9 

M  I  N 

41 

39 

41 

46 

51 

54 

52 

52 

53 

49 

53 

54 

56 

53 

53 

47 

51 

53 

54 

47 

47 

49 

52 

53 

53 

54 

51 

53 

54 

55 

50.5 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.09 

.  1  3 

•  09 

.08 

.09 

•  10 

.11 

.12 

•  1 1 

.09 

.15 

.14 

.10 

.14 

*  1  2 

•  09 

.  1  9 

.15 

.16 

' 

.41 

.17 

.  1  ft 

.  1  - 

.  19 

•  1  4 

.16 

.12 

•  20 

.22 

4.18 

NEWARK                                 (F  ) 

EVAP 

.07 

.  1  7 

.  19 

.  1  1 

• 

.37 

.11 

.  1  2 

.00 

.13 

„ 

I 

.33 

.12 

.18 

.  19 

.20 

.56 

.18 

.26 

.  2  1 

■  18 

.38 

.13 

.  1  2 

.14 

4.45 

WINOl 

119 

182 

200 

70 

• 

ft 

238 

76 

76 

70 

83 

• 

219 

71 

139 

160 

119 

• 

• 

417 

154 

120 

75 

73 

ft 

321 

79 

6  3 

57 

3201 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.02 

.  15 

.  19 

.12 

.20 

.15 

.14 

.13 

.10 

.01 

.11 

.08 

.08 

.13 

.13 

.  15 

.11 

.15 

.12 

.18 

26 

.25 

.25 

.19 

.15 

.19 

.22 

.18 

.12 

.15 

.18 

4.63 

CAMP  PARDEE  <C> 

EVAP 

.03 

.  1  0 

•  05 

.06 

.06 

.10 

.07 

.08 

.06 

.00 

.05 

.07 

.04 

.08 

.08 

.10 

.11 

.08 

.08 

.10 

.11 

.14 

.04 

.12 

.12 

.08 

.  10 

.10 

.08 

.  1  2 

.14 

2.55 

WIND 

19 

37 

17 

19 

28 

26 

24 

16 

8 

10 

11 

15 

26 

19 

14 

26 

21 

15 

2  0 

14 

22 

20 

1  3 

17 

16 

23 

22 

22 

13 

15 

16 

584 

FBIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.10 

.17 

.10 

.13 

.13 

.15 

.11 

.  1  7 

.11 

.15 

.12 

.13 

.13 

.18 

•  1  5 

.  1  8 

.27 

.17 

.16 

.17 

.19 

.22 

.  1  9 

.23 

.22 

.22 

.23 

.19 

.19 

.24 

.24 

5.  34 

WIND 

27 

98 

51 

22 

33 

23 

22 

29 

16 

36 

40 

44 

69 

34 

41 

47 

1  12 

42 

24 

65 

36 

70 

33 

52 

2  3 

3J 

25 

28 

25 

29 

1281 

MAX 

65 

62 

59 

62 

6i 

65 

67 

77 

70 

75 

76 

78 

68 

81 

7* 

77 

67 

70 

76 

68 

74 

70 

77 

76 

74 

79 

80 

81 

32 

ft6 

ft  7 

73.1 

MIN 

43 

39 

37 

36 

37 

46 

49 

51 

50 

50 

51 

51 

53 

51 

49 

48 

39 

40 

47 

45 

42 

42 

44 

10 

50 

49 

52 

51 

53 

56 

59 

47.  1 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw (0) 

EVAP 

.00 

.01 

.  1  5 

.30 

.00 

.43 

.15 

.27 

.14 

.21 

.00 

.45 

.00 

.25 

•  00 

.15 

.00 

.30 

.45 

.30 

.41 

.15 

.30 

.15 

.11 

.  30 

.  30 

.30 

.  15 

.  15 

.30 

6.26 

WIND 

77 

107 

114 

54 

35 

52 

78 

72 

60 

57 

75 

51 

69 

109 

69 

R8 

202 

96 

too 

1-5 

98 

90 

48 

62 

50 

48 

79 

71 

15 

56 

2367 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.03 

,  10 

* 

.16 

.06 

.07 

.08 

.09 

.06 

.05 

.08 

.07 

* 

.15 

.09 

.  14 

.  12 

* 

.  18 

.12 

.23 

.13 

.11 

.13 

.  1  3 

„ 

.2ft 

.  14 

.11 

.  1  4 

.17 

3.24 

WIND 

8 

31 

m 

24 

28 

8 

10 

8 

5 

4 

3 

7 

ft 

38 

13 

8 

16 

15 

lo 

20 

21 

7 

4 

5 

ft 

14 

20 

1  1 

7 

t 

357 

LODI                               (E ) 

EVAP 

.12 

.13 

.12 

.05 

.07 

.11 

.16 

.12 

.05 

.08 

.10 

.03 

.08 

.14 

.14 

.19 

.  14 

.13 

.15 

.23 

.15 

.26 

.11 

.21 

.  1  7 

.20 

.17 

.12 

. :  i 

.21 

.18 

4.36 

WIND 

51 

91 

28 

16 

24 

42 

35 

29 

19 

20 

30 

1  0 

30 

50 

2  8 

32 

7  0 

20 

14 

48 

79 

74 

27 

1  fi 

37 

5  3 

65 

80 

27 

4  3 

2  1 

1271 

MAX 

58 

59 

57 

57 

64 

69 

70 

67 

59 

71 

71 

6  2 

73 

70 

72 

66 

68 

72 

66 

68 

70 

75 

76 

75 

75 

74 

74 

12 

ft  i 

87 

69.5 

M  I  N 

41 

38 

36 

37 

45 

48 

52 

48 

50 

50 

46 

48 

50 

48 

46 

4  2 

36 

42 

47 

40 

42 

43 

47 

51 

10 

46 

4  5 

47 

52 

12 

54 

45.9 

MANTECA 

Evap 

.06 

.13 

.08 

.04 

.06 

.06 

.13 

.10 

.08 

.05 

.09 

.07 

.04 

.06 

.09 

.15 

.15 

.'.0 

.12 

.15 

.15 

.15 

.14 

.15 

.  I  l 

.15 

.14 

.16 

.23 

.20 

.15 

3.54 

WIND 

18 

99 

46 

32 

30 

22 

31 

36 

18 

24 

24 

1  z 

24 

49 

33 

66 

75 

32 

27 

65 

78 

83 

32 

16 

12 

36 

45 

53 

27 

29 

28 

1222 

MAX 

55 

56 

53 

53 

48 

60 

64 

67 

65 

61 

68 

67 

62 

67 

66 

67 

60 

60 

63 

66 

62 

1  ) 

65 

69 

71 

71 

70 

70 

72 

7  1 

77 

64.3 

MIN 

42 

38 

37 

36 

38 

44 

46 

50 

50 

50 

48 

48 

49 

49 

48 

46 

38 

38 

44 

4  0 

40 

43 

43 

45 

48 

46 

46 

46 

46 

1  I 

51 

44.7 

OAKDALE   WOODWARD   DAM  (B) 

EVAP 

.06 

.17 

.10 

.11 

.09 

.07 

.12 

.15 

.10 

.03 

.21 

.07 

.00 

.14 

.10 

.is 

.18 

.  I  3 

.09 

.18 

.  1  7 

.18 

.12 

.17 

.16 

.15 

.  1  6 

.14 

.07 

,22 

.13 

3.95 

WIND 

36 

87 

34 

73 

105 

19 

61 

43 

23 

58 

29 

20 

53 

<-8 

31 

34 

40 

36 

50 

42 

55 

60 

19 

21 

8, 

45 

51 

77 

39 

2  3 

35 

1355 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.05 

.22 

.10 

.  15 

.09 

.11 

.  1  3 

.14 

.15  .13 

.17 

.  12 

.09 

.12 

.34 

.,5 

.23 

.26 

.15 

.25 

.27 

.2  1 

.25 

.17 

.28 

.21 

.22 

.  1  « 

.28 

.26 

.2  7 

5.  75 

WIMO 

34 

112 

93 

73 

45 

45 

49 

51 

63 

57 

56 

39 

57 

63 

84 

47 

122 

1 14 

38 

10) 

103 

1  1  1 

107 

76 

66 

65 

57 

78 

77 

101 

2239 

MAX 

66 

67 

62 

66 

59 

69 

72 

77 

74 

78 

82 

81 

70 

8  1 

78 

73 

72 

77 

73 

73 

76 

76 

79 

85 

83 

64 

85 

95 

83 

ft') 

76.3 

MIN 

48 

44 

44 

44 

45 

52 

52 

56 

53 

55 

56 

59 

55 

50 

52 

52 

44 

46 

49 

46 

47 

49 

49 

51 

53 

54 

55 

55 

57 

59 

60 

51.4 

SALT  SPRINGS  PWR  H0U5E<C 

«VAP 

.03 

.00 

•  00 

.07 

.01 

.12 

.10 

.04 

.04 

.01 

.12 

.10 

.07 

.11 

.  14 

.06 

.13 

.12 

.05 

.15 

.12 

.24 

.23 

.09 

.16 

.  14 

.  16 

.  16 

.23! 

.27 

.31 

3.59 

SAN  LUIS  OAM 

EVAP 

.10 

.f 

.10 

.11 

.0  7 

.10 

.16 

.19; 

.19 

.  1  1 

.15 

.12 

.08 

ill 

.14 

.20 

.10 

.21 

.22 

.17 

.23 

.18 

.23 

.16 

.29, 

.27 

.19 

.20 

.18, 

.21 

.21 

5.  30 

WIND 

122 

180 

111 

47 

31 

35 

124 

123 

131 

69 

'C 

43 

128 

61 

90 

54 

139 

96j 

1  34 

121 

87 

48 

1  06 

166 

164 

156 

51| 

1 1 

10 

3024 

MAX 

61 

60 

55 

61 

48 

67 

70 

75i 

76 

74 

76 

77 

67 

77 

77 

75 

74 

73 

71 

711 

731 

72 

71 

76 

7«l 

79I 

80' 

76 

811 

85' 

851 

72.  3 

MIN 

42 

37 

37 

35 

38 

46 

48 

50 

52 

4J 

50 

51 

50 

51 

52 

46 

40 

42 

44 

43 

42 

44 

45 

48 

47 

46 

47 

46 

48 

53 

64 

41.9 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 

-  87  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Station 


Day  Of  Month 


TRACY   PL»P|NG  PLANT     <A '  EV«P 

WIND 


SOUTH  CCAST 
OCMNAGE 


3EAUM0NT    PU"PINO   PL  (A) 


CACHUMA  OA" 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE  ExP  ST  A  (B) 
TklTCHELL  0AM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


OfATH  VALLEY 


EVAP 
W  I  NO 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  IN 

EVAP 
WIND 
MAX 
M I  N 

EVAP 
WIND 

EVAP 
W1NO 
MAX 
MIN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


.15  .08  .08  .13  .23  .15  .03 
84      23      40      62    116      »6      35  *7 


.12  .20 
!<.  21 


.151  .09  .16 
31     2J     70  126 


.16 

."9 

.16 

.20 

.12 

.13 

.14 

.12 

.  1  ! 

.13 

107 

81 

>C 

62 

39 

37 

42 

21 

63 

61 

50 

61 

59 

69 

69 

68 

71 

70 

36 

39 

42 

42 

45 

49 

if 

50 

.16 

.24 

.16 

.51 

.15 

.13 

.  L5 

.13 

231 

106 

74 

187 

80 

96 

92 

75 

M 

62 

63 

72 

72 

70 

70 

69 

"•5 

37 

35 

35 

45 

47 

48 

48 

.07 

.19 

.  14 

.22 

.15 

.23 

.20 

.12 

.08 

.23 

53 

77 

31 

58 

29 

30 

31 

29 

26 

27 

.1C 

.10 

.15 

.42 

.09 

.12 

.17 

.15 

9C 

77 

58 

165 

41 

41 

67 

45 

6S 

64 

65  - 

74 

72 

72 

75 

78 

4C 

>6 

37  - 

42 

53 

48 

48 

50 

15 


17     18  19 


.15  .26 

89      21  75 


.241  .01 
3 


.21   .18  .11 

30  28 


50j    46     58  46 

•  •     .4l|  .13 

•  •      246|  71 

72 


71  69i  6«  72  67  72  69!  74 
45      40      45      46      46      All     42  45 


,19,  .29  .30!  ,22|  .11 
28  127  206  272  151 


73  90  77  • 
70      70     73  - 


48     52      S2     44  45 


30  .30 
57  104 


50 


-4 


.19  .20  .35  .15  .17  .16  .22  .20 

43  19  31  9  16  22  21  9 

66  77  70  70  73  73  77  79 

3Q  39  45  45  47  50  49  51  45 


.11 

.16 

.  1  8 

.11 

.09 

.12 

.10 

.39 

20 

28 

29 

23 

25 

35 

35 

32 

.11 

■  12 

.16 

.17 

.18 

.41 

.3C 

.16 

47 

50 

77 

64 

75 

156 

102 

70 

75 

75 

73 

77 

76 

73 

74 

71 

53 

47 

51 

49 

45 

43 

44 

42 

.27 

.25 

.38 

.23 

.3f 

.42 

.24  .28 

51 

30 

-s 

30 

1 

143 

2  23 

- 

92 

82 

79 

« 

8C 

89  76 

57 

55 

53 

551  45 

39  51 

.49  .17  .15 

217  75  68 

75  74'  74, 

46  46:  471 


.09   .31   .58  .38 

24     34     38  56 


"3  u  di 

o  o  > 


.08  .27  5.62 
741     44  2992 


.16  .14 

6  16 


4.96B 
482 


.13  .14  .14 

43  32  36 
68  71  71 

44  47  41 


.20 

84  97i 
74      74|  - 


.28    .16  .16 

192  96  113 
731     70  71 


15  .18  4.61 

29  37  1554 

79  81  69.0 

51  52  45.7 

,08  .141  4.82 

83  811  2777 
65!     741  70.2 

55  52  46.9 


.19    .14    .07    .12  .07 

47     33     25     34  19 


.33  .31  .33 


48 


741  80  76! 
45      49  49 


.23  .18  .15  .15 
71      51      69  48 


49      41      45  52 


.26    .40  .60 
1      69  151 

90     Sll  80 


.28  5.56 
32  1039 

.72 
2125 
74.2 
.1 


IN0I0  U  S  DATE  GARDEN    |  EVAp 


23 

WIND  24  144 
MAX  79  75 
MIN       49  48 


,?5   .15  .15 


.10  .21 

10 


.21    .15   .20   .21   .20   .27   .22  .30 


15     11  42 


.27   .20  .30 


.30   .40  .30  .39 

37  68  43  34 

76'     85:  96  69' 

38  54  57  57 


73     81     83     83     83     81     88  91 


41     42     43     43     48     53     56     54     54     58     63  56 


89     88     86     90     91     89     85  86 


.20 

22 


.15 

10 

86      72  36 


58      56      54      57      60      57      56      51      51!     56!     52      56j  57, 


21 
IB 


.38  9.45 

31  1282 
92  80.4 
58!  49.7 

.30  6.74 

19  620 

96  84.0 

50  53.6 


(C  I 
(0) 
IE  ) 
<F) 
(Gl 


PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,    PAINTED  WITH  ALUMINUM   INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 

(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
•ky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 

mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD  TIME 
4  AM     10  AM       4  PM     10  PM 

Trace 

60-10' 

.10-49 

50-99 

100-199 

2  00 
and  over 

Total 

BAKER  SF 1  ELD  WB  AIRPORT 

1 

1.7 

6.5 

22  +  + 

12 

22 

70 

55 

39 

57 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

4.9 

B I  SHOP  WB  AIRPORT 

19 

11 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

5.4 

BLUE   CANYON  WB  AIRPORT 

25++ 

7 

22 

55 

0 

2 

7 

3 

1 

0 

13 

5.7 

BURBANK   WB  AIRPORT 

15 

1.7 

6.0 

29++ 

33 

16 

72 

53 

42 

64 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

5.8 

EUREKA  WB  CITY 

42 

SE 

04 

5 

4 

7 

5 

1 

0 

22 

36 

8.2 

FRESNO  WB  AIRPORT 

32 

3.6 

6.7 

29 

NW 

01 

86 

60 

37 

71 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

66 

4.9 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

25 

1.6 

6.3 

26++ 

28 

01 

60 

63 

53 

76 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

6.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

27 

3.9 

9.1 

43  t 

w 

02  + 

75 

60 

66 

71 

4 

0 

3 

0 

0 

0 

7 

6.7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

19 

NW 

16 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

52 

4.9 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

63 

0 

6 

9 

1 

0 

0 

16 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

29 

4.6 

7.6 

26  +  + 

31 

02 

74 

71 

64 

72 

7 

4 

2 

0 

0 

0 

13 

6.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

21 

1.3 

8.3 

32 

S 

08 

77 

61 

46 

69 

5 

4 

3 

0 

0 

0 

12 

69 

5.3 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

24 

2.8 

7.0 

25 

N 

22  + 

85 

67 

46 

74 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

83 

5.3 

SAND8ERG  WB 

46  +  + 

34 

16 

42 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

5.9 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

30 

3.7 

7.5 

29 

NW 

02 

79 

64 

63 

77 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

71 

5.9 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

5.7 

9.0 

36 

WNW 

20+ 

82 

70 

60 

76 

7 

9 

1 

0 

0 

0 

17 

6.3 

SAN  FRANCISCO  FED.  OFFICE  BL 

26 

W 

01 

0 

6 

2 

0 

0 

0 

8 

64 

SANTA   CATAL I NA  WB  AIRPORT 

26 

w 

05 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

5.9 

SANTA   MARIA   WB  AIRPORT 

60 

61 

63 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

5.1 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

4.8 

8.1 

25  +  + 

29 

01 

84 

65 

47 

74 

5 

4 

0 

0 

0 

0 

9 

5.2 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Day  oi  month 


10     11     12     13     14     15     IS     17     18     19     20     21     22     23     24     25    26     27     28     29     30  31 


NORTH  COAST 
DRAINAGE 


01 


BIG  BAR  RANGER  STATION 

COVELO 

FOREST  GLEN 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

TULELAKE 

YREKA 


ft      #  * 

SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


alturas  ranger  station 
Sloe  canyon  wb  airport 

canyon  dam 

CHESTER 
COLFAX 
JESS  VALLEY 
MAN2ANITA  LAKE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MOUNT  SHASTA  UB  CITY 

QUINCY  RANGER  STATION 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E 
STRAWBERRY  VALLEY 
TWIN  LAKES 

II      #  ft 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

BRIDGEPORT 
DOYLE  5  SSE 
FORT  BIDWELL 
MEYERS  4  SW 
MONO  LAKE 
SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
WOODFORDS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


MOUNT  HAMILTON 


SNOWFALL 
5N  ON  GND! 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.31 
2 

2.0 
2 

9.J 


SNOWFALL  0 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  i  O.J 
SN  ON  GND 


SNOWFALL  !  0.4  0.3 
SN  ON  GND     T  I  T 


0.5 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.9  l.S  T     1,2  0.3 

I     55     59     60,     5g     58     57  55 


SNOWFALL  i  TIT  1.5 
SN  ON  GND     3S     38     33     38  38 


2.0 

2  2 
3.0   1.0  1.8 

52     51     46     43!    42     41     40     38     41     42     39!    39     38     37     36     35     33     32     30  28 


WTR  EOUIV15.qi5.7ll5.  81  5.  415.  71  5.  715.  815.  91  5.  816.  316.  316.  1 16.4  16.  316.  1  1 6  .  6  1 6  .6 1 6  .  5  1 6  .  61 6  .  5 1 6  .  3  16  .  1 1 6  .  1 1 5  .  91  5  .  8  1 5  .  41 4  .  5  1  3  .  M  1 .  8 1 1  .  6b  .  4 


SNOWFALL  I  1.5  T 


SN  ON  GNO  28 


SNOWFALL  T 
SN  ON  GND 


28     28     27  28 


SNOWFALL  I  1.0  7.0 
SN  ON  GND      «.  11 

SNOWFALL       T     1.0  1.5 
SN  ON  GND     35     >t>     37!    36j  37 

T 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

SNOWFALL  2.5 
SN  ON  GND  47 

SNOWFALL  |  1.5 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SN  ON  GND     20     U     19     18  17 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


O.f  1. 
48  4 

0.2 


26     26     24     22     2Z  21 


9.5  5.0 

35     34     33     32     31     31     26     25     25     30  2 


2.0 
8 


1.0  1.0  5.0     T  . 

3S1     3T     40     37     36  35 


1.0 
1  T 


20     16  15 


4.S     T     0.5  0.3.    T  ! 
48     51     49,     47     46     45     44     42      41  39 


1.0  1.0  1.0 


2.5  6.0  1.7 


SN  ON  GND    95  101 


1.8  0.4 
SN  ON  GND     14     17  16 


SNOWFALL     5.0  8.0  4.5 


SN  ON  GNO     83     68     88     86     84     82     80     79     78!  7' 


SNOWFALL 


SN  ON  GND     19  20 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 


SNOWFALL 
SN  ON  GND|     511  49 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


SN  ON  GND     34  601 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SN  ON  GND  40 

SNOWFALL  2.0 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GNO 


IS      141      1J  11 


3.3 

96     93  92 


1.5 

15 

2.0!  T 


12  11 


10 


T  2.5 


17 

T 


1.0 

69  69 


13     11  10 


2 

15.0 


11.0 
45 

0.4 


2.0, 
27|    27  24 


4.0 

41!  40 


21      19  - 

8 


37      37  36 


69      68      67      66      65  63 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
-  89  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND  ^T.lt 


Continuftd 


Station 

Day 

of  month 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ASM  MOUNT A  t N 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

0.! 
1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

U 

38 

3? 

3« 

32 

3C 

28 

26 

26 

24 

20 

18 

16 

12 

9 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

GLENNVlLlE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

5.C 

1.0 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

31 

6.0 

37 

2.0 

39 

3? 

36 

29 

27 

2e 

25 

2<i 

22 

21 

19 

16 

U 

13 

12 

1  1 

10 

9 

7 

6 

4 

4 

4 

3 

3 

1 

1 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 
T 

2.0 

2 

1.0 
3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

4.0 

51 

10.0 

5a 

T 

56 

54 

5C 

49 

47 

46 

45 

42 

40 

40 

38 

36 

34 

32 

31 

29 

28 

27 

26 

25 

24 

22 

20 

18 

16 

1* 

12 

10 

7 

TEHACHAP I 

SNOWFALL 

5N   ON  GNC 

T 

9.0 
8 

YOSEMITE  national  PARK 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

' 

T 

T 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

2.0 

2.0 

CUYAMACA 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

5.0 

5 

4 

4 

2 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.5 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

7.0 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l,.0 

0.2 

1.0 

SANDBERG  MB 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

0.6 
T 

T 
T 

•      •  • 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

INDEPENDENCE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

MITCHELL  CAvERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 
1 

SQUIRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.5 

1 

0,4 

2 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE   MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

10 

T 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

S 

7 

T 

6 

6 

T 

5 

5 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

I 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

20 

T 

20 

T 

20 

20 

19 

19 

19 

18 

18 

17 

T 

17 

1.0 
18 

17 

16 

16 

16 

15 

15 

15 

15 

1* 

13 

12 

12 

11 

10 

9 

9 

8 

7 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MARCH  1966 


Station 

and  Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

bRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

60 

58 

53 

52 

54 

53 

57 

61 

61 

60 

63 

64 

67 

64 

66 

66 

65 

64 

66 

67 

67 

67 

64 

66 

63 

63 

64 

64 

67 

69 

70 

62 

7 

MAX 
MIN 

72 
55 

68 
56 

65 
51 

67 
51 

68 
53 

68 
52 

71 
56 

74 

59 

77 

61 

77 
59 

75 
61 

78 
62 

81 
66 

78 
63 

80 
64 

80 
64 

79 
64 

80 
64 

60 
64 

80 
65 

82 

65 

62 
65 

re 

63 

73 
64 

62 

76 
61 

75 
62 

76 

o2 

81 
64 

85 
66 

66 
68 

76 

5 

c 

8  INCHES 

9  AM 

61 

58 

58 

57 

58 

57 

60 

62 

63 

63 

65 

66 

68 

67 

68 

68 

68 

67 

68 

69 

69 

69 

67 

67 

65 

66 

66 

67 

69 

70 

72 

1 

MAX 
MIN 

64 
59 

64 
60 

63 
58 

62 
57 

62 
57 

61 
57 

63 
57 

66 
60 

67 
61 

68 
62 

67 
62 

70 
64 

71 
65 

72 

67 

72 

66 

72 
67 

72 
67 

72 
67 

73 
67 

73 
68 

74 

69 

74 

69 

73 
67 

69 
66 

71 
o5 

70 
66 

70 
66 

71 

66 

72 
66 

74 
68 

76 
69 

64 

3 

c 

12  INCHES 

9  AM 

63 

63 

61 

61 

61 

61 

62 

64 

65 

65 

66 

67 

68 

68 

6  9 

70 

70 

69 

70 

70 

71 

71 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

72 

73 

67 

; 

20  INCHES 

9  AM 

63 

63 

62 

62 

62 

62 

62 

63 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

70 

70 

3 

39  INCHES 

9  AM 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

63 

64 

64 

64 

64 

65 

65 

65 

66 

66 

66 

66 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

67 

68 

66 

65 

2 

79  INCHES 

9  AM 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

6  9 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

69 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

2 

DAVIS   2  WSW 

z,  INCHES 

MAX 
MIN 

53 
45 

56 
41 

55 
39 

55 
40 

50 
46 

57 

49 

62 
52 

65 
53 

63 
54 

57 
53 

66 
51 

66 
53 

62 
54 

70 
55 

68 
55 

68 
51 

66 
48 

63 
50 

63 
53 

70 
50 

69 
52 

69 
54 

67 
51 

70 
54 

73 

55 

73 
55 

73 
57 

73 
57 

74 
57 

78 
59 

79 
63 

51 

6 
£ 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

48 
46 

46 
45 

46 
43 

46 
43 

47 
45 

50 
46 

51 
48 

51 
49 

52 
49 

52 
49 

53 
49 

53 
51 

54 
52 

53 

52 

53 
51 

53 
51 

53 
50 

55 
52 

55 
53 

56 
53 

55 
53 

54 

52 

52 

54 
52 

5  3 
51 

53 
51 

52 
51 

53 
51 

55 
52 

58 
53 

oO 
55 

52 

50 

5 
C 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

49 
48 

49 
48 

49 
48 

48 
47 

48 
47 

49 
48 

50 
49 

50 
49 

49 
49 

50 
49 

50 
49 

51 
50 

52 
51 

52 
51 

52 
51 

51 
51 

51 
50 

52 
51 

52 
52 

53 
52 

56 
52 

57 
So 

57 
5  5 

55 
54 

54 
53 

53 
53 

53 
52 

54 
53 

54 
53 

54 
53 

54 
53 

51 

50 

c 
c 

BRAWLEY  2  SW 

DAVIS   1  WSW 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION  1 

STATION  2 


-  HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,   BARE  GR0UN0,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.      DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE ,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM   AIR  AND  SOIL   THERMOGRAPH.       IRRIGATION  WATER  ON    1 8- I NCH   DEPTH   FROM   8   A.    M.    MARCH    14   TO  8   A.M.    MARCH  16. 

MAX   AND  MIN   FOR   24  HOURS   ENDING   AT  MIDNIGHT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


STATION 


ACTON  ESCONOI  FC2*l BE 
AOILANTO 

AOIN  RANGER  STATION 
ALAMO   1  N 
AL0CRPO1NT 

ALISO  CN  OAT  Mt   FC  **6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 
AMflOY 

A NO  I OLA 

A NOW IN  PAC  UNION  COL 
ANTIOCH  F I0RE6OARD  ML 
ANTIOCK  PUMPING  PL  J 
MM 

APACHE  CAMP 

APPLE  VALLEY 

ARROYO  GRANDE 

ARROYO  SECO 

ARROYO  SCCO  RS  FC  408 


0014  06  LOS  ANGELES 

002*  07'  SAN  BERDINO 

002*  02  MOOOC 

006*  0*  CONTRA  COSTA 

OOSB  01  HUMBOLDT 

0114;  06'  LOS  ANGELES 

01)&<  06  SAN  OIEGO 

014*  06  LOS  ANGELES 

0161   02  MODOC 

01  76  01    SAN  BERDINO 


2*  34  30 

1*  J*  35 

21   41  12 

*  37  42 

T  *0  1  1 

11  34  19 

3jl  32  40  ! 

13  34  11 

21  *1  29 

6  3*  3* 


020*  04  TULARE  9  34  49 
0112  01  NAPA                   ,  171  39  34 

0227  04  CONTRA  COSTA  ZT  38  01 

0232  OS  CONTRA  COSTA  27   )7  59 

0234  06  RIVERSIDE  33j  33  33 

0239  06  VENTURA  30  3*  42 

0244  07  SAN  BERDINO  14  3*  31 

0320  0*  SN  LUIS  OBPO  *  39  07 

0322  0*  MONTEREY  2*  36  1* 

0327  06  LOS  ANGELES  13   3*  13 


ASH  MOUNTAIN 
ASSOC   OIL    ANAHEIM  NO 
ATLAS  ROAD 
A  TMELL 

AuBERRY    1  NN£ 
AUBURN 

AVAL  ON  PLEASURE  PIER 
AVI  LA  BEACH 
AIUSA  CITY  PARK 
BADGER 


03*3 
0344 
0372 
037* 
0379 
0383 
0394 
0*03, 
143  1  0410 


BADGER  PASS 
BAILEY  RIDGE 
BAKER 

BAKER  9  NNW 
BAKERSFIELO  MB  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNE  SON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 


01  NAPA 
04  TULARE 
04  FRESNO 

02  PLACER 

06  LOS  ANGELES 

04  S  LUIS  OBISPO 

06  LOS  ANGELES 

05  TULARE 

04  MARIPOSA 
04  CALAVERAS 

07  SAN  BERDINO 
07  SAN  BERDINO 
04,  KERN 

04  FRESNO 
02  TEHAMA 

06  ORANGE 

06  SAN  DIEGO 

07  SAN  BERDINO 


9,  36  29 

26  33  44 
18   38  24 

9  36  28 

27  37  or 
1    18  5* 

33  33  21 

*  34  10 

26   3*  08 

9  36  38 

14,  37  40 


BARTON  FLAT  0434  05  FRESNO 

BATES  RIDGE  05*3  06  SNT A  BARBARA 

BEAR  TRAP  MEA0OW  0596  05  TULARE 

BEAUMONT  0606  06  RIVERSIDE 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT     0607  06  RIVERSIDE 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10  B 
BEN  LOMOND  NO  2 
8ENTQN  INSPECTION  STA 


0609  07  RIVERSIDE 
0617  05  TUOLUMNE 
0619  06  LOS  ANGELES 
0676  04  SANTA  CRUZ 
06  8*  07  MONO 


BERKELEY 
8ERRYCSSA  LAKE 
8ESW1CK  7  S 
BIE9ER 

big  bar  ranger  station 
big  bear  lake 
big  bear  lake  oam 
big  bend  Ranger  sta 
big  dalton  oam  fc223be 
big  pine  creek 

big  pines  park  fc  83b 
big  sur  state  pari 
big  iujunga  dam  fc46de 
birmingham  gen  hosp 
bishop  creek  intake  2 
bishop  wb  a i r port 
bishop  union  carbide 
Black  mountain  2  sw 
blacks  mountain 
blackwells  corner 

Blue  canyon  wb  airport 
blue  creek  mt n  l0 
blue  mountain 

6LYTHE 

8LYTHI    7  W 

6LtTh£  FAA  AIRPORT 

BOCA 

BOD  IE 

BON  I T  A 

MNTNC  sta 


BORON 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  >  NNE 

BOULDER  C  LOCATELL I  R 

BOULEVARD 

BOUQUET  CANYON 

BOWMAN  0 AH 

BRADLEY 

BRANSCOHO  2  NW 
BOAWLEY  2  SW 

BRAY   10  WSw 
BREA  CITY 
BRE*  OAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BR IDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
BRIOGEVlLLE  4  NNW 
BROCkway  summit 
brooks  farnham  ranch 
brush  creek  ranger  sta 

brushy  sprgs  guard  sta 

BRYSON 
Suck HORN 
BUCKS  CREEK  Ph 
Bucks  lake 
euENA  vista 

bullaRds  bar  pwr  house 
bur0ank  fd  fc22613 
6urbank  >b  airport 
burl  i ngame 

BuRNEY 

burnt  ranch  1  s 
burton  ranch 
but  ie  lake 
But  tonmIllow 
CAB A 2 ON 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAJON  WEST   SUMM1 T 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALEKICO  2  NE 
CAi I JTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAMP  ANGCLUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHLTR 
CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

CAMPION VILLI  RS 

CAN8Y    11  SW 

CANBY   RANGER  STATION 

CANO&A  PARK  PIERCE  COL 
CANT  I L 
CANYON  DAM 

CARBON  CANTON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CARMEL  VALLEY 


0693  04  ALAMEOA 
0705  02  NAPA 
OTIS  01  SISKIYOU 
0731   02  LASSEN 
0738  01  TRINITY 

0741  06  SAN  BERDINO 

0742  06  SAN  BERDINO 
0747   02  PLACER 
0758  06  LOS  ANGELES 
0767  07  INYO 


6  35  23 

10  35  25 

11  36  55 
23  39  56 
26  33  46 
33  32  41 
15  3*  54 

11  36  *9 
30  34  55 

9  36  *1 

28  33  56 

28  33  59 

6  33  56 

37  38  00 

33  34  05 

4  J7  06 

19  37  51 

4  37  52 
23   38  33 

12  41  52 
21  41  07 
35  40  45 
28  34  15 
28   3*  14 

8  39  18 
26  34  10 
19  37  08 


118  17 

117  25 
120  57 

122  02 

123  36 

118  33 
116  46 

ue  oe 


119  20 
117  13 

120  34 


118  50 

117  53  | 
122  15 

118  40 

119  29  I 
121  0*  1 

118  19 

120  ** 
117  54 

119  01  j 

I  19  *C 

120  IB  1 
116  04 
116  07 
119  03 
119  05 


118  52 
116  58 
116  58 

119  47 
118  27 
122  05 
118  29 

122  15 

123  14 

122  14 
121  08 

123  15  1 
116  55 

116  58 

120  31 

117  49 

118  29 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


2920 
2863 
4193 
410 

Mil 

2367 

1735 
1127 


1615 

28  10A 
60  6A, 
3915 
4965 
2935 
LOS 
BOO 


1  708     8A  6A, 


OBSERVER 


1720 
6500 
575 
1623 

3760 
3169 
6800 
2613 
3045 


460  8A  8A  8A 
6140 

4130  C 

1260  8A  8A 

67*5  5P  5P) 
6815  5P  C 

5739  6A 
1575  5P 
10060 


07  LOS  ANOELES 
04  HON 1 1 R E Y 
06  LOS  ANOELES 

06  LOi  ANGELES 

07  INYO 
07  INYO 
07  INYO 

04  SANTA  CLARA 
02  LASSEN 

05  KERN 

02  PLACER 

01   DEL  NORTE 

05  CALAVERAS 
07  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 

03  NEVADA 

03  MONO 

06  SAN  DIEGO 

01  MENDOCINO 

07!  KERN 

07  SAN  OIEOO 
07  SAN  DIEGO 
0*  SANTA  CRUZ 
07  SAN  DIEGO 
06  LOS  ANGELES 

02  NEVADA 

04  MONTEREY 
01  MENDOCINO 
0  7  IMPERIAL 


1050  01  SISKIYOU 
1056  06  ORANGE 
1057,  06  ORANGE 
1060  05  CONTRA  COSTA 
1072  03  MONO 
1076  03  MONO 
1080  01  HUMBOLDT 
1096  03  PLACER 

1111  02  yolo 

1130  02  BUTTE 


6  34  23     117  41  6862 


19  37  22 
19  37  22 
4i  37  16 


8  39  17 
12  41  2* 

16  36  21 
5  33  37 
5   33  37 

5  33  37 
36  39  23 
38  38  13 
33  32  *0 

17  39  01 

6  35  00 
6  33  16 
ti  33  IT 
*l  37  09 

6  32  *0 
29  3*  35 

8:  39  27 

2*  33  52 

7  39  *1 
6  32  57 


118  11 

ne  30 

118  35 

lie  22 

118  43 

122  10  < 
121  12  1 

119  52 

120  42 

123  46 

120  22  1 

114  36  I 


2317  5P 
722 

8154  MID 
4106  MID  MID 
9390 
2  do 
7200 
644    10A  10A 


5280  MID 
4806 

6070 


12  1 


34 


1133  02 

11*2  0* 

1149  02 

114*1  02 

1161  02 

1170  0*, 

1180  02 

1192  06 

119*  06 

1206  04 

1214  02 

1215  01 

1216  04 
1237  02 
12**  05 


1243  06 
1272  07 
1277j  05 

1283 
126) 
1218 

1312 
1316 
1)69 
1*2*! 
1*21 
1*))| 

1**4 


PLACER 

MONTEREY 
SHASTA 
PLUMAS 

SAN  BENI TO 
YUBA 

LOS  ANOELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATED 

SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 
KERN 

RIVERSIDE 
SAN  OIEOO 
SN  T  A  BAROARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 

05  CALAVERAS 
0*  ALAMEDA 
07  IMPERIAL 

01  SISKIYOU 

06  SAN  BERDINO 
06  SAN  DIEOO 

05  CALAVERAS 

02  SIERRA 

06  SN  LUIS  OBPO 


26  33  55 

26  33  53 

27  37  53 
38  38  15 
36  38  17 

71  *0  32 

38-'  39  16 

23  38  46 
ft  3V  -.1 

I  39  00 

24  33  *6 
21  40  52 

6  39  55 

8  39  34 

20  36  46 


■  *3 

114  43 

120  06 

119  01  I 

117  02  ' 

123  22 


120  48 

123  40 
115    13  - 

122  08 
117  54 
1  1  7  St, 

121  *7  : 

119  1* 
1  IV  17 

123  49 

120  04  I 

122  09  , 

121  20  I 

120  35  I 

121  05 
121  41 


MIO 


625     BA  8* 

2173 
3330 
3055 

5347  SP 


100     6A     9 A 


275! 
325 


5  P 


23  40  34 
10  J5  2* 
6i  33  53 


ne  is 

ne  22 

122  21 

!  121  *o 

123  26 
122  05 
121  16 


119  59 
117  34 
;  120  19 


S*7C 
6560' 
2050 
7200 

350  UA  1 1  A, 
3560 

Niaoj 


12  oo 
16*0 
1 100 


34  38   12     120  22 

11  37  29  121  49 
6  32  41      113  26 

17   38   33     122  33 

12  *1  16  122  *B 
28    3*  09     lit.  59 

114  29 

120  31 

120  34 


1462  02  YUBA 
1*73  02  MODOC 
1*76  02  MOOOC 
1*6*  06  LOS  ANGELES 
1*98  07  KERN 
1*97  02i  PLUMAS 
1316  06  ORANGE 
1920'  06]  SAN  BERDINO 
1522  02  PLUMAS 
193*  0*  MONTEREY 


16-  38  15 

9  3S  3B 

*j  33  20 

»\  39  27 

21  *1  22 

21  M  it 

IS  3*  II 

61  34  16 

6  40  10 

26  3)  44 

26,  35  36 


*  36  29  1  121 


121  03 

121  03 

120  52 

116  34 

117  48 

121  03 
117  47 


1  IT, 

4312 
790 
2010 
••111 
1  625 

i  ieo 

2996 

425 


J  C  FASSOLO 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CU221LLO 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*W  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FIBREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  DEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
,  HERSCHEL  P  CLAUSEN 

GLADYS  A  DUTRA 
.  CORPS  OF  ENGINEERS 

R.  C.  IRVINE 

DAN  BARBER 

CLINTON  H.  SCOVEL 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITy  PARK 

MRS  LUCILLE  E  WEODLE 

U  $  NAT  PARK  SERVICE 

E  BAY  MUNICIPAL  U  DIST 

L  E  METHENY 

L  A  WTR  ♦  PwR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW  F|RE  DISTRICT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRR1G  0 1  ST 
BEAUMONT    IRRIO  OIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCM  hETChy  wTR  SUP 

mike  mc  nally 
mrs.  elva  deschane 
bur. of  plt. quarantine 

un  i  vers  1  i y  of  cal if 
harvey  0  fryer 
s  u  s  weather  bureau 
earl  r.  elzea 
)     u  s  forest  service 

big  bear  lk  fire  dist 
1     mrs.  margie  a,  simpson 
;  u  s  forest  service 
gerald  m  thrasher 
s  dept  water  resources 

u  s  forest  service 
state  park  service 
los  anoeles  co  fcc 
corps  of  engineers 
so.  calif.  edison  co 
u    u  s  weather  bureau 
union  carbide  co 
mrs  mary  incerpi 
s  u  s  weather  bureau 
dean  sams 

ij   u  s  weather  bureau 
s  u  s  weather  bureau 
s  east  bay  mun1c  utl  dist 
state  01v  of  fstry 
state  div  of  fstry 
1  fed  aviation  agency 
>     ronald  kirby 

norman  j.  cleaver 
eric  h.  loos 
state  div  of  hwys 

kern  co  fire  dept 
cal  div  beach  *  pks 

Dl    GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELL  t 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVAOA   IRRIO  D I  ST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BR£A  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
1       BRUCE  L  90ELK 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
j  U  S  FOREST  SERVICE 

J  DEPT.  OF  WATER  RESOURCE! 
ERNEST  A  wEFERL I  NO 
CHARLES  A.  OOLLEY 
P  0  ♦  E  COMPANY 
ELMER  L  CR 1 1 1 ENOEN 
RANCHO  QUIEN  SASE 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF    W   J  TAYLOR 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURL INOAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  M  A  R  ST IRTON 
S  LASSEN   VOLCANIC   NATL  PK 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
,  WILLARD  HAGER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 
CAL  DIV  BEACH  ♦  PkS 

I  U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOOA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  1 


U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
PO  <,  T  MA  S  T  (  P 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  ♦  E  COMPANY 
A  A  COLL  INS  JR 


o  iz 

2  O 

a    I  COUNTY 


CATMEYS  VY    BULL    RUN  RH 
CAZADERO 
CECILV1LLE  5  SE 
CEDARVILLE 
CENTERV1LLE  Ph 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  2*  D 
CHATSWOPTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  OAM 
CHESTER 

chico  experiment  st  a 
chiouito  creek 
chittenden  pass 
cholahe  hatch  ranch 
chuchupate  ranger  sta 
chula  vista 
.  citrus  heights 
claremont  pomona  col 
cl arks  peak  1  ne 
clarksburg 

claras  valley  mudo  rch 
clear  creek 
clearlake  highlands 
cloverdale  3  sse 
cloverdale  11  w 
clover  meadows  gs 
coalinoa 
coal! nga  1  se 
coalinoa  14  wnw 
coffee  creek  rs 

cohasset  1  nne 
,  colbys  fc  53  d 
cold  springs  camp 
coleman  fisheries  sta 

j  COLFAX 
COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCOOD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

j  CORCORAN   IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL1T0S 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  eel  river  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANTON 
COYOTE  WELLS 

CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

.  CROCKETT 
CROWDER  FLAT 

;  CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

WCULVER  CITY 

CUMMINOS 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

OAGGETT  FAA  AIRPORT 
'  OANA  2  SE 
'  DAVENPORT 
!  DAVIS  2  WSW 

I  DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR   3  NNE 
DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
OOS  R10S 

OOUBLEBUNK  meadow 
OOWNEY  FD  FC107C 

RANGER  STA 


DOYLE 

DOYLE   5  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
DUDLEYS 
DUNN IGAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMU1R  RANGER  S'A 
DUSY  BENCH 
OUTTONS  LANDING 
!  EAGLE  MOUNTAIN 


EAST   PARK  RESERVOIR 
,  EL  CAP  I  TAN  DAM 

El  centro  2  ssw 

1 ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC12B8 
, ELK  VALLEY 

1 ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL  MODENA 

ELSINORE 

ESCONDIDO 
ESCON0I0O  NO  2 

'  E  T I  WANDA 

ETNA 
■EUREKA  W8  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
1  EXETER  FAUVER  RANCH 

F  A  1 Rf 1  ELD 

FAIRFIELO  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  B  SSW 
FEKNUALE  2  NW 
FIDOLETOWN   LYNCH  RANCH 
F I0UEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE   1  WNW 
■ F 1VE  POINTS  3  SSW 

FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
F  ON  TANA  5  N 
FONT ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FOPESTHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  B1DWELL 
FORT  BRAGG 


1566  05  MARIPOSA 

1602   01  SONOMA 

1606.  01  SISKIYOU 

161*  03  MODOC 

162*  02  BUTTE 

1653,  02  YUBA 

1*80  O61  LOS  ANOELES 

1682  06  LOS  ANGELES 
1  1697  05  TUOLUMNE 
I  1  TOO!  02;  PLUMAS 

1715  02  BUTTE 
1737  05:  MADERA 
1T39  0*   SAN  BENITO 
1743  04  SN  LUIS  OBPO 

j  1734  03  VENTURA 
1756  06  SAN  DIEGO 
1773  02  SACRAMENTO 
1779  06  LOS  ANGELES 
1783|  02|  PLUMAS 

j  176*1  02.  YOLO 

1785  02  GLENN 

Oil  SISKIYOU 
02  LAKE 
01  SONOMA 


05  MADERA 
05  FRESNO 
05  FRESNO 
01  rzi  SNO 
01  TRINITY 


1891  02  BUTTE 
1896!  06  LOS  ANGELES 
1905  0*  MONTEREY 
190T  02  SHASTA 
1912  02  PLACER 
1916  02  YUBA 
1  1948  02  COLUSA 
1962j  04  CONTRA  COSTA 
5  02  EL  DORADO 
0  01  SISKIYOU 


05  KINGS 
02  TEHAMA 

06  RIVERSIDE 
04  SANTA  CRUI 

07  INYO 

01  MENDOCINO 
01  MENDOCINO 

06  LOS  ANGELES 
07j  RIVERSIDE 

07  IMPERIAL 


20*6 
2069 
2081 
208* 
2090 
2103 
2111 

211*i 
2139 
21*71 
2148 
2150 
2163 
2177 
2184 
2198' 
2214 

2218 
2236 
2239 

2249 
2255 
2257 
c2b9 
2  290 
2294 


05  Tulare 

ot  san  diego 
01  del  norte 
01  del  norte 

01,  del  norte 
07  san  berdino 
0*  contra  costa 

01  MODOC 

06  LOS  ANOELES 
06  LOS  ANOELES 

01  MENDOCINO 

06  SNT A  BARBARA 
06  SAN  OIEOO 
06,  SN  LUIS  OBPO 

06  SNTA  BARBARA 

07  SAN  BERDINO 
07  SAN  BERDINO 

02,  SHASTA 

04  SANTA  CRUZ 

02  YOLO 


2296  02  MODOC 
2306  02;  MODOC 
2319  07  INYO 
23271  07  RIVERSIDE 
2331   07!  INYO 
2333  02  TEHAMA 
233*  02  NEVADA 
23*6  05  KERN 
23621  0*|  MONTEREY 
2369  051  STANISLAUS 

2389  05  STANISLAUS 
2*02  02  BUTTE 
2*06  06  SAN  OIEGO 

ANGELES 


02  ' 

03  NEVADA 

01  MENDOCINO 

05  TULARE 

06  LOS  ANGELES 

02  SIERRA 


250*1  03,  LASSEN 
2506  03,  LASSEN 
2516  061  LOS  ANGELES 
2539  05  MARIPOSA 
2566  02  YOLO 
25701  07  SAN  BERDINO 
2572  02  SISKIYOU 
2577;  05;  FRENSO 
2580  01  NAPA 
259BI  07i  RIVERSIDE 

26*0;  02'  COLUSA 
2709  06  SAN  DIEOO 
2713  07  IMPERIAL 
2726  OS  AMADOR 
2735  06  LOS  ANGELES 
27*91  Olj  DEL  NOR  I E 
2756'  03  MONO 
2760'  OS!  SAN  JOAQUIN 
27751  06  ORANGE 
2605  06  I 


2862  06 
2861  06 
2895  06 
2899  01 
2910  01 
2920;  05! 
2922  IS 

2933  02 

2934  02 
2941  07 


SAN  DIEOO 
SAN  DIEOO 
SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
HUMBOLDT 
MARIPOSA 
TULARE 
SOLANO 

LOS  ANOELES 


2958  06  SAN  DIEGO 
296*|  02,  SHASTA 
299*  02  BUTTE 
3020  02  TEHAMA 
3023  Oli  HUMBOLDT 
3030  01  HUMBOLDT 
3036  03  AMADOR 
30*8  06  SNT  A  BARBARA 
3050  06  VENTURA 
JOB*  05  FRESNO 


03  LASSEN 

05  FRESNO 

02  SACRAMENTO 

06  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 

01  TRINITY 

02  PLACER 
01  SISKIYOU 

03  MODOC 

01  MENDOCINO 


DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

I 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

< 

SPFCIAL 

37  2* 

120  03 

142' 

It 

9A 

: 

MM  M  ALISON  ' 

38  32 

104C 

HISS  HAZEL  L  BOROTRA 

1 

41  06 

2960  6P 

MRS.  RUBY  L.  ROSE 

1 

41  32 

4670  6A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

23   39  *7 

4P 

P   G  ♦   E  COMPANY 

39  29 

2560 

U  S  FOREST  SERVICE 

13  34  15 

9571 

LONN1E  6ATWAY 

13  34  14 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

37  37  58 

4  765  e< 

hETCh  HETCM  MTR  SUP 

40  18 

4525  4F 

MRS.  MARCELLA  HILL 

2 

39  *2 

121  4? 

iOb  4H 

*F 

u  s  plant  intro  grdn 

27  37  30 

7290 

S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

20  36  54 

125 

VICTOR   L  HASMN 

2*  33  41 

I  97 

EVERETT   C  MATCH 

3*  48 

5260 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

32  36 

9  8i 

I' 

WESTERN  SALT  COMPANY 

i 

36  *2 

JAMES  0  OOODRIDGE 

21 

3*  06 

120. 

6P 

F  p  BRACKETT  OBSy 

t 

40  13 

5910 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

2 

36  25 

1* 

« 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

2 

39  33 

122  2* 

410 

It 

DICK  MUOD 

12    41  43 

973 

JOHN  R  JARD1NE 

2 

38  38 

136C 

a* 

c 

C    I  VAN  OLEND INN 1NG 

22   36  46 

32C 

BA 

ee 

Elmer  w  Olson 

2* 

38  46 

1820 

: 

ELWOOD  R*  ZIMMERMAN 

37  32 

7002, 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

36  09 

671 

ft 

6F 

COALINOA  FIRE  DEPT 

2 

36  06 

663 

c 

UN|ON  OIL  COMPANY 

2 

36  1* 

16*0 

11 

MRS  CHARLES  HOWELL 

3 

*1  05 

2  *O0 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

23!  39  57 

121  43 

31B0 

■ALTER  ROACH 

1 

34  18 

3675. 

ELMERTA  B.  BENNETT 

!     *  36  13 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

2 

40  2* 

4:0 

BA 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

6   39  06 

6F 

6F 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 

8   39  20 

4F 

P  G  +  E  COMPANY 

2 

39  12 

SP 

1  VAN  J  STEPHENS 

4  37  58 

195 

8, 

HOWARD  R  LEE 

36  53 

15251 

8A 

W  B  ThRELKEL 

12  41  59 

2703j 

IF 

PAC  POWER  »  LIGHT  CO 

it,  Of 

119  34 

200  e* 

: 

S  S  WHITEHEAD 

2 

39  5* 

487 

FRANKLIN  K  REED 

33  52 

710  *F 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

2C 

36  59 

264 

C 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

36  29 

10600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1385 

BA 

8  A 

GRANT   W  HANCOCK 

1 

39  50 

1514 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

i  U 

3*  05 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

33  26 

2275 

HOWARD  F  BAILEY 

\ 

32  44 

250 

J 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

1  C 

36 

116  21 

10700 

sT  OF  calif  snow  Survey 

32  53 

1300 

*j 

c  S 

ROBERT  A  CRAWFORD 

M  46 

*f 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

17  fcl  48 

120 

6A 

CAL  Civ  BEACH  ♦  PKS 

,  17;  41  46 

SO 

c 

STATE   DIV   OF  HWYS 

3*  1* 

4530 

c 

CLUB  SAN  MORIT2 

38  02 

BA 

6A 

SUGAR  REFINING  CO 

1, 

*1  53 

5175 

5 

CALIFORNIA  DWR 

2( 

3*  19 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

3 

3*  01 

3P  3P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

39  50 

123  36 

1265 

4P 

MISS   NANCY   M  INGRAM 

31. 

3*  56 

2255  6* 

BA 

JOHN  S  ROWELL 

24   32  39 

465C 

BA 

BA 

HELIX    IRRIGATION  DIST 

3C 

34  59 

2170 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3<- 

34  51 

2749 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

34  52 

c 

COOL  WATER  RANCH 

3*  52 

19li 

MIC 

FED  AVIATION  AGENCY 

I  21;  41  06 

3320 

"m 

HARLEY  NEuERSURG 

*\  37  01 

273 

PAC  CEMENT  AGOREOATt 

23!  38  32 

6C 

PA 

SI 

BACG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

21 

*1  4* 

120  22 

47SQ 

RICHARD  F  HUGHES 

2; 

*1  13 

3650 

: 

HERMAN   L  LORENZEN 

36  28 

-  194 

US  NAT  PARK  SERVICE 

3?  )<> 

1200 

PHILIP  boyo  desert  Rh 

t 

37  22 

5225 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2 

40  01 

1910 

s 

CALIFORNIA  DWR 

e 

39  18 

370C 

3P 

3P 

P  G  +  £  COMPANY 

323 

DELANO  FIRE  DEPT 

it,  )b 

: 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

2  1 

37  25 

1125 

6P 

STANISLAUS  COUNTY 

37  34 

120  47 

137 

5P 

5P 

KEN  Ca  BRaTTON 

<.  3 

39  52 

2713 

4P 

*P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

33 

32  51 

3500 

BJ 

U  S  FOREST  SERVICE 

2< 

33  59 

7*0 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

39  20 

1550 

*P 

*P 

P  G  ♦   E  COMPANY 

36  39  19 

5937 

8A 

BA 

CAL I F  DIV  BEACH  *  PuS 

39  43 

927 

6A 

PETER  C.  FREY 

11 

33  57 

6200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

33 

33  36 

116 

OOwnEy  FIRE  DEPT 

6  39  3* 

2895 

8A 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

*0  02 

120  06 

4240 

10P 

JUNIUS  M  DIXON 

18 

39  57 

4385 

7A 

7A 

FRANK   M  ROWLAND 

2' 

3*  29 

94 

1A 

L  A  WTR  *  PmR  DEPt 

1* 

37  45 

3000 

*p 

6P 

W  D  MC  LEAN 

38  53 

63 

VA 

MRS.    NANCY  LYNN  GOODMAN 

1  1! 

35  03 

1610 

EARL  k  wOBSER 

:j  «i  11 

2420 

BA 

WALLACE  E.  MARSHALL 

9470 

s 

STATE  OF  CALIF-SNOw  SY 

i ' 

38  12 

20 

BA 

9A 

DAN  STEELE 

33  46 

973 

51 

METRO  WATER  DISTRICT 

1  3 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

.. 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

21 

32  53 

600 

BA 

9A 

c 

SAN  DIEOO  WATER  DEPT 

t 

32  *6 

30 

5P 

5P 

c 

EL  CENTRO  WATER  OEPT  1 

it 

38  20 

715 

SP 

5P 

P  G   +  E  COMPANY 

.* 

34  36 

2075 

5P 

ARTHUR  L.  STEWART 

17 

42  00 

1711 

5P 

SP 

CALIF  DEPT  OF  AOR 

36 

37  56 

119  14 

9645 

MID 

SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

36  1* 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

21 

33  46 

C 

HOMER    F    MANN AM AKE  R 

29 

33  40 

117  0 

1285 

MID 

6P 

c 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

33 

33  07 

117  05 

6P 

6P 

OARWlN  M  TING 

i) 

33  07 

600; 

c 

ESCOND10O  F|RE  DEPT 

.'8 

34  08 

1390 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

12 

41  29 

2912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

1  7 

40  48 

Mil 

i  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

1  - 

37  35 

46* 

5P 

MERCED  IRRIG  OISI 

36  21 

*39 

c 

CHARLES  0  COULTER 

22 

36  15 

15 

c 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

23 

36  15 

19 

SP 

SP 

POLICE  DEPARTMENT 

1  5 

3*  42 

3060 

6A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

33 

33  21 

117  15 

542 

c 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

*1  01 

121  26 

3340 

41' 

P  G  ♦  E  Company 

39  36 

121  16 

2963 

c 

A    S  MENOICHl 

23 

40  21 

122  27 

600 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

1  7 

*0  30 

sa 

MRS  H  S  H1ERONYMUS 

40  36 

12*  17 

10 

SP 

1^ 

ROLL  I N  Z  BOYTON 

1  6 

38  32 

120  42 

2140 

Hi 

c 

WENTWORTH  lynch 

120  00 

3200 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

!! 

3*  2* 

116  56 

433 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

36  21 

120  09 

285 

RAYMOND  THOMAS  RANCH 

*0  22 

120  19 

4000 

5P 

ip 

SP 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

-'7 

37  16 

116  58 

73*4 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

1 

?e  4  2 

121  09 

350 

6A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMAT ion 

2f 

34  1 1 

1.7^7 

1972 

6P 

ROLAND  W  GET  CHELL 

2B 

it,  0! 

117  30 

1090 

*P 

KAISER  STEEL  CORP 

35 

40    2  3 

1  .  >  20 

2340 

6A 

BA 

MRS  B  E  ESLICK 

1 

y<,  31 

120  50 

3200 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

12 

41  1* 

123  19 

?A 

U  S  FOREST  SERVICE 

41  51 

120  oe 

4498 

ii> 

<.P 

L  J  FEE 

1  7 

39  27 

123  48 

60 

BA 

CALIF  ♦  WESTERN  R  fl 

-  92  - 


STATION  INDEX 


CONTINUEO 


ORT  BRAGG  AVIATION 
OR  I  DICK 
OR T  JONES  I 


ORT 


ST  A 


ORT  ROSS 
REEDOM  6  NNW 
RENCH  GULCH 
RESNO  W8  AIRPORT 
RIANT  GOVERNMENT  CAMP 
ULLERTON  AflROUES  RCH 

ULLERTON  DAM 
ULLERTON  HILLCREST  RV 

R8ERV ILLE 

ROEN  VALLEY   2  S 

SOUET  RANGER  STATION 

M  LAKE 

ORGETOWN 
GEORGETOWN  RANGER  SlA 

R8ER  RANCH 

RLE  CREEK  CAMP 

ANT  FOREST 
BRALTAR  DAM  NO  2 
BSON  HWY  MNTNCE  ST A 
LLESPIE  FIELD 
LROY 

LROY  8  NE 

LROY  1*  £NE 

ENDALE  STAPEN  FC295G 

ENDORA  NEST  FC  185 

ENNVILLE 

GLENNV I LLE  FULTON  RS 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

GONZALES  9  ENE 

GRACE  MEADOW 

GRANT  GROvE 

GRASS  LAKE  MNTNC   ST A 

GRASS  VALLEY 

GRATON  1  W 

GREENV IEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GROVE  LAND  2 
GROVELAND  RANGER  STA 
GUERNE V J  LLE 

HAINES  CYN  LOWER  FC3b* 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
MA I  WEE 

HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 

HANFORD 
HANSEN  DAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLESR I  GMT  OAM 

MAT  CREEK  RS 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

M A Y  F  I  £  LO   PUMPING   PLANT  ' 

HAYFORK  RANGER  STA! ION 

HAYWARD  6  ESE 


HE ALDSBURG 
HEAL0S8URG  NO 
HE  MET 

HENSHAW  OAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HERNANDEZ   7  SE 
H£SP£R|A 
HETCH  HETCHY 
HIDDEN  VALLEY  I 
HIGHLAND  LARES 


HILTS 
HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOEGEES  FC  60  A 
HOLL15TER 
HOLLISTER  Z 
HOLLISTER   10  ENE 
hONEyOEW  2  wSw 

HOOPA 

HOOPA  2  SE 


HU  A  SNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  DIST  GRAVE 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURK.EY  CREEK  PARK 
HYAMPOM 


IDLEHIL 


MNTNC  STA 


IDYLLWlLD  RANGER  STA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

INDIO  U  S  OATE  GARDEN 

INYOKERN 

INYOKERN  ARMI TAGE 

I  ONE 

IOWA  HILL 

I  RON  MOUNTAIN 

JESS  VALLEY 

JOHNSONOALE 

JOSHUA  TREE 

JULIAN 

JULIAN  WTNOLA 
JUNCAL  DAM 
KAISER  MEADOWS 

KEE  RANCH 
KELLOGG 
KELSEY V 1 LLE 
KENTF I  ELD 
KERLINGER 

KERN  RIVER    INTAKE  NO  3 
"KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RlvER  PH  NO  3 
KETTlEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  ! 


KILARC  POWER  HOUSE 
KING  CITY 
KLAMATH 

KNEELAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
K0R5EL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 

ILAGUNA  BEACH 
L AG UNA  BEACH  2 
LA  HONDA 
LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  ELEANOR 
LAKE  MOUNTAIN 
LAKE  PILLSBURV  NO  2 
LAKEPORT 
LAKE  SABRINA 


MENDOCINO 
OEL  NORTE 
SISKIYOU 
SISKIYOU 
SONOMA 
SANTA  CRUZ 
SHASTA 
FRESNO 
FRESNO 
06  ORANGE 


3285  06  ORANGE 
3268  06  ORANGE 
3320  01  HUMBOLOT 
3338  02  EL  DORAOO 
3367  Oil  DEL  NORTE 
3369  03  MONO 
3381   02  EL  DORADO 
338ta;  02'  EL  DORADO 
3387  0".   SANTA  CLARA 
3)68  021  EL  DORADO 


33971  05 

3402  06 

3*05  02 

3*10  Ob 

3*17  0* 

3*19  0* 

3*22  0* 

3*50  06 

3*52  06 

3*63  05 


3*65  05  KERN 
3*89  07  IMPERIAL 
3*91  02  PLACER 
3502  0*  SAN  BEN  I  Ti 
3529!  05  TUOLUMNE 
3551  05i  TULARE 
356*'  01  SISKIYOU 
357l|  02,  NEVADA 
J578  01  SONOMA 
361*  01  SISKIYOU 


3621  02 
36*9  05 
3669  05 
3672  05 
3663  01 
3703;  06; 
370*  06 
3710  07 
3714  0* 
372S  02 

37*7  05 
3751  06 
3761  0  1 
3791  02 
3800'  02 
3621  02 
382*  02 
3855  07 
3859  01 


PLUMAS 

EL  DORAOO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  MATEC 
PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 
SISKIYOU 
SHASTA 
NEVADA 
SHASTA 
SHASTA 
RIVERSIDE 
TRINITY 
ALAMEOA 


3675 
3878 
3896 
391* 

3925 
3928 
3935 
39J9 
3946 
3954 


ij  0* 

01  SONOMA 

01  SONOMA 
06  RIVERSIDE 

06  SAN  01EG0 
04  SAN  BENITO 

04  SAN  BENITO 

07  SAN  BERDINO 

05  TUOLUMNE 

02  NEVADA 
05  ALPINE 


01  DEL  NORTE 
0«i   SAN  BENI  TO 

06  RIVERSIDE 

07  IMPERIAL 
IMPERIAL 
INYO 


4263 
4288 
4297 
-  .17  4 
4  3  69! 
4405 
4*12 
441  8 
4422 


TULARE 

SNTA  BARBARA 
SHASTA 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 


3987  01  SISKIYOU 
4010  02  LAKE 
4012  05  TULARE 
4017  06  LOS 
4022  04  SAN  BEN 
4025  04  SAN  BEN 
4035  04  SAN  BEN 
4Q74  01  HUMBOLO 
4082  01  HUMBOLO 
4064  01   HUM BOLD 


4097  02  LAKE 
I  4100  01'  MENDOC  INO 
I  4120  OS  TULARE 

*1**  06  SN  LUIS  OBPO 
1  *14B  05  TUOLUMNE 
4166   02  TEHAMA 
*170  05  CALAVeRAS 
*176  05  FRESNO 
-if  I    06  RIVERSIDE 
4191    01  TRINITY 


R I  VERS  1 OE 

KERN 

KERN 

05!  AMADOR 

02  PLACER 

07  SAN  BERDINO 

02!  MODOC 

05  TULARE 

07  SAN  BERDINO 

06  SAN  DIEGO 
06  SAN  DIEGO 

06  SNTA  BARBARA 
05  FRESNO 


4467  07  SAN  BERDINO 
4480  01  SONOMA 
4486  02  LAKE 
4500   01    MAR  I N 
4508  05   SAN  JOAQUIN 
*516  05  TULARE 
4520  05  KERN 
4523  05  KERN 
4534  05  KINGS 
4536  05  KINGS 

4544  02  Shasta 
4555  04  monterey 
4577  01  del  norte 
4567  01  humboldt 
4590  05  stanislaus 

4593  01  SONOMA 
4602  01  HUMBOLOT 
4616:  02  EL  DORADO 
I  4628  06  LOS  ANGELES  1 
*633  04  CONTRA  COST  A 

'  *6*7  06!  ORANGE 

1  *650  06  ORANGE 

*660|  0*  SAN  MATEO 

j  *66*  05  ALPINE 

4671  07  SAN  BERDINO 

*6  79  05  TUOLUMNE 

*690  01  TRINITY 

*69B  01  LAKE 

*701    02  LAKE 

4705  07  INYO 


123  49 

12*  09 

122  *3 

122  51 

12  3  15 

121  49 

122  38 


59  .  119  43 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


121  34 
121  26 
121  20 

116  16 

117  52 
116  *2 

lie  *o 

114  52 
1  120  52 
121  18 


122  12 

1  121  0*  1 

122  53 

122  5* 

!  120  56  1 

UO  31  , 

1  120  1* 

120  06 


116  15 

117  57 
122  26 


119  *0 
116  24 
1  23  23 
122  58 
|  121  16 
1  121  30  1 
121    33  1 


8970 
270H 
3001 
2140 
5400 

6*12 

1550  I  6P{ 

1650l  SP] 

367  5P  5P 


3140     5P  8 


3240 
2350 
8900 
6600 
5085 
2640 


3560 
3855 
2825 
31*5 
US' 
2*50 
3*40 
3825 


36 


120  55 
120  42 
117  18 


30     119  48 


51  122  43 
22  118  39 
13  118  02 
51  1  121  24 
51  121  2*  I 
55     121  14 


123  00 

123  07 

116  37 

120  23 

119  45 

122  33 

120  22 
119  13 
116  41  I 

123  27 


37 

5*  123  46 
25  120  40 
116  43 
115  34 

115  34 

116  12 


242     5P  5P 
1100 
1110 
2710 


3015 
1  370 
2340 


1630 

2  700  8A 
2160 
2765| 
3195. 
3870  6A 
1*80 
B650 

2900  BA 
2960 
6500 
2650 
285     5P  5P 


3*5     6A  6A 


3220 
7020 
*390 
1260 


1  I  B 


117  41 

120  5b 

120  52 

115  08 

120  ie 

lie  32 


116  32 
122  *0 
122  50 
I  122  33 
121  26 
116  29 
116  47 


122  40 

123  57 
1  120  09 
1  116  15 
I  122  06 


117  11 

I  119  53 
[123  24 


1250 

2650 

'.  3  9  7  5P  5  P 
64  6P  6P 
i8    MID  MIL 

3950 

9175 


11 


5P 


8A  8A, 
5P  5P 
MID 


5  300 
*660 
2760 
4215| 
3650 
2075 
9110 

4325 
1800 
13S5 


310     6A     BA  8A 


210 
670 
7500 
5205 
466? 
316- 
17*0 
I  347 
9  065 


5P  5P 
5P  MID 


1 

5P  50 


12H 


u  s  WB  OBSERVER 
BENNY  L.  BEASLEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ  INC 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MlsS  M  ARROUES 

CORPS  OF  ENGINEERS 
FULLERTON  MUN  UlIL  DEPT 
MRS  N  t  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
WILLIAM  BREEDLOvE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGH1 
DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  NAT  PARK  SERVICE  | 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

BYRON  F.  CLARKE 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY  F IRE  DISTRICT  I 

WILLIAM   J  KICKHAM 

SETH  E  AUSER 

RALPH  STAPENHORST 

MRS  L  M  WEST 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 
JOHN   F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCH  HETCHY  WTR  sup 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE   V  APPLE 
RAYMOND  SHINE 
HOMER  L  PARNELL 
MRS  EMMA  R  PERE1RA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEDERLOF 
DUANE  J  COX 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  1  BUTINER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDREO 
I       L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AfiR 
ALBION  A  SARGENT 

!  STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I  I  U  S  FOREST  SERVICE 
U  5  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

I  U  &  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  I  COMPANY 
METRO  WATER  01  STRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 

MRS   MARY    JO  OR E NN AN 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
WALDO  F  IVERSON 
LAKE  HE MET  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
MAX  D  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
1       HETCH  HiTCMY  wTR  SUP 
CLARENCE   E  GASSOWAY 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  hOBERG 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HU88ELL 
MRS   ANN E    M  ADAMS 
BUR   INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

MRS.  JANICE  M.  WALL 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 

S  HETCH  HtTCHY  wTR  SUP 
MRS    IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 

STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW    I  OR  I A   MINE    *  CHEH 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
FED  AV1AI 1  ON  AGENCY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  UtPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 


STATE  DIV  OF  HWYS 
EMMETT   F.  HILL 
METRO  WATER  DIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  vETTER 
ZENOS  Y  COLEMAN 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 


KEE  RANCH 
MRS  RUTH  f 
CO  FARM  *  HOME  ADV 
HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  L I L A  LOFBERG 
SO  CALIF  to  I  SON  CO 
SO  CALIF   EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G   ♦  E  COMPANY 

P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.   EDRA  L.  MOORE 


MRS*   FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 


SEWAGE  I 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
DEPT   WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
METCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 


bin!  ItJIN 

INDEX  NO.  I 

DIVISION 

OCJUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

23 

40    5  3 

2  5 

32  52 

LAKE  SOLANO 

SOLANO 

Zi 

3B  29 

LAKE  SPAULDING 

4713 

02 

NEVAOA 

e 

39  19 

120 

3B 

515t 

471* 

a 

39  20 

wo 

4  9  t,  0 

33  10 

00 

1500 

Ot 

SAN  DIEGO 

3. 

1  1  7 

01 

07 

1' 

3*  42 

1  1  B 

2350 

04 

2* 

35  2  3 

120 

10 

1550 

0. 

PLUMAS 

s 

39  *1 

120 

59 

*975 

a 

39  41 

1  21 

506 

LAVA    BEDS    NAT  MONUMENT 

S I SK I  YOU 

*1  44 

121 

31 

LA  VERNE  HTS  FC   560  B 

LOS  ANGELES 

26 

3*  07 

117 

45 

12  35 

LAYTONVILLE 

48M 

01 

MENDOCINO 

1 

39  42 

1  2  3 

29 

16*0 

-86  3 

05 

It 

34  50 

ue 

5, 

3565 

33  34  05 

LEESVlLLE    K.EEGAN  RANCH 

23 

39  09 

LE  GRAND 

05 

11 

37    1  4 

I  20 

15 

255 

EL  DORADO 

16  38  36 

LEMON  COVE 

36  2  3 

02 

8 

40  14 

05 

9 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

02 

PLUMAS 

e 

39  50 

1 . 0 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

*98< 

LOS  ANGELES 

1 

34  19 

16 

2T5C 

*98( 

02 

21 

121 

11 

*1B0 

37  39 

2* 

35  56 

16 

38  07 

32 

34  39 

1  9 

36  2  7 

27 

37  37 

VLONG  BEACh 

LOS  ANGELES 

13    33  46 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ANGELES 

1  } 

LONG  VALLEY   1NSP  STA 

5C  8P 

03 

SIERRA 

I  8 

39  41 

■  2  0 

ttl 

5060 

5093 

02 

21 

M  12 

121 

*160 

10 

35  IB 

34  45 

1  3 

33  56 

1  3 

3*  03 

27 

37  03 

27 

36  53 

121 

LOS  GATOS  4  SW 

SANTA  CLARA 

37  11 

122 

LUS  PR1ET0S  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

3*  33 

*7 

1029 

5151 

05 

35  37 

119 

*1 

LOWER  KJB8EY  RIDGE 

05 

37 

36  01 

b500 

33 

32  37 

LOY ALTON 

5171 

02 

8 

120 

15 

*936 

5162 

07 

SAN  BERDINO 

3*  2b 

116 

57 

30*0 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

518* 

04 

35  53 

1  2  1 

27 

LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

SAN  BERDINO 

28 

LYTLE  CREEK  PH 

SAN  BERDINO 

28 

3*  12 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5218 

06 

SAN  BERDINO 

26 

34  14 

MADELINE  MNTNC  STA 

02 

21 

120 

28 

5  300 

5233 

0» 

27 

36  56 

120 

2b8 

MAD  RIVER   RANGER  STA 

1  7 

40  2  7 

123 

32 

MAHNKE 

23 

H AMMO 7 M  PASS 

19 

37  37 

MAMMOTH  POOL 

27 

37  21 

MANDEVILLE  island 

27 

36  02 

121 

manT  EC a 

27 

MANZAN*  SCHOOL 

MANZANITA  lake 

SHASTA 

23 

40  32 

MARE  ISLAND 

0  1 

SALANO 

17 

122 

16 

52 

MAR  I COPA 

533( 

35 

35  05 

1  19 

23 

685 

27 

37  29 

MARKL  E  E Vl LLE 

3 

36  *2 

37  56 

36  01 

2b 

6 

39  09 

37 

37  53 

MC  CARTHY  point 

TEHAMA 

23 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41  16 

1  22 

0  5 

3300 

5496 

C5 

37  05 

119 

26 

4*80 

6 

33  33 

MEDICINE  LAKE 

12 

41  35 

MENDOTA  DAM 

05 

27 

36  *7 

37  18 

OS 

1* 

37  19 

27 

36  *2 

MEYERS  4  SW 

5571 

EL  DORADO 

36 

MEYERS    INSPECTION  STA 

EL  DORAOO 

38  51 

MICHIGAN  BLUFF 

-■bbb 

02 

PLACER 

1 

39  03 

1  i  0 

** 

JbSO 

MIDDLE  TOWN 

02 

23 

38  45 

122 

37 

1  122 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

18 

40  08 

MILL  CREEK  NO  2 

5629 

SAN  BERDINO 

26 

34  05 

MILL  CREEK  INTAKE 

SAN  BERDINO 

28 

3*  05 

36  17 

M[ NERAL 

23 

40  21 

MINERAL    K 1 NG 

36  26 

*0  11 

M 1 anDa  spengler  Ranch 

HUMBOLDT 

MITCHELL  CAVERNS 

5 1 : . 

0 1 

SAN  BERDINO 

6 

1  1  5 

32 

4310 

M  1  TCHELL  MEADOW 

05 

11.  36  *5 

ue 

9700 

MODESTO 

37  39 

MODESTO  2 

37 

07 

35  03 

■  735 

MOJAVE   2  ESE 

35  02 

MONACHE  MEADOWS 

It 

31 

38  00 

MONTAiiUE   3  NE 

41  45 

MONTEREY 

MONTEREY 

36  36 

MONTICELLO  DAM 

5S16 

02 

NAPA 

21 

122 

07 

505 

MOORPARK 

5823 

06 

3*  17 

ue 

53 

580 

MORA  1 NE  CREEK 

ii 

36  *3 

MORENA  OAM 

MORGAN  MILL  2  E 

04 

37  08 

MORGAN  H]LL  6  WNW 

0  4 

zc 

37  09 

5853 

04 

20 

37  08 

MORONGO  VALLEY 

34  03 

MORRO  BAY   FJRE  OEPT 

'■866 

0- 

35  22 

MOPRO  BAY    3  N 

586V 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

MOUNTAIN  PASS 

SAN  BERDINO 

35  28 

1 1 5 

32 

4910 

MT  BALDY  FC  B5G 

5900 

0  6 

26 

3*  1* 

1 . 7 

4275 

MT  BALDY  NOTCH 

5901 

SAN  BERDINO 

28 

34  17 

37 

7  7}'. 

MOUNT  DANAHER 

5909 

0: 

EL  DORAOO 

J 

36  *5 

120 

-0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

0- 

37  52 

121 

MT  GIVENS 

5927 

35 

27 

37  17 

119 

05 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

SANTA  CLARA 

121 

39 

MOUNT  HEBRON  RS 

5941 

01 

SI  SK I YOU 

12 

*1  *7 

122 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

5956 

02 

8 

120 

s; 

b760 

MOUNT  MADONNA 

5973 

SANTA  CRUZ 

2  0 

»  " 

121 

-  3 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

5978 

07 

RIVERSIDE 

lib 

3  ) 

8417 

mount  Shasta  slope 

596; 

SISKIYOU 

2  3 

122 

7  500 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

5983 

0: 

2  3 

41  19 

122 

19 

3544 

MOUNT    T  AMA  LP A  I S  2  SW 

1  7 

37  5* 

122 

MOUNT  WILSON  FC   33B  8 

6  0  06 

1  3 

34  14 

ue 

5709 

MUIR  WOODS 

6027 

01 

1  7 

37  5* 

122 

34 

171 

MUMBO  basin 

6032 

35 

41  12 

122 

32 

5700 

NAC1MIENTO  OAM 

6056 

04 

2* 

120 

53 

770 

NAPA    5  NNW 

6067 

1  7 

38  22 

122 

IS 

30 

»NAPA    STATE  HOSPITAL 

607* 

01 

38  17 

122 

1  f 

60 

NAVARRO   1  NW 

6  1C5 

MENDOC INO 

1  7 

39  10 

123 

34 

220 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

36 

-80 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

5 

114 

37 

913 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

e 

39  16 

121 

01 

2600 

NEWARK 

6144 

3  7    3  1 

122 

02 

10 

newBuRy  Park  *  sw 

6  1  49 

VENTURA 

33 

) -  09 

ue 

58 

780 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

36  2  3 

ue 

3; 

1243 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


-P      4P  4P 


U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX  IRRIG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 


E  COMPANY 

MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF   EDISON  CO 
!  MRS.  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  LIB8EY 

P  G  *  E  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
LOUIE  A.  AMA  SON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  F|RE  DEPT 
I  L  A  CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW    J  KEEGAN 

MERCED  CO  FIRE  DEPT 
Ivan  r  lEhman 
kaweah  lemon  co 

s  calif  oept  of  water  res 
frank  de  cha i ne 

s  dept  of  wtr  resources 
corps  of  engineers 
mrs  kathepine  e  hinds 

MRS  M  I  OuART£RMAN 
ARCHIE   M  WEFERLING 
CITY  OF  LODl 
LOMPOC  WATER   TREAT.  PL. 
L  A  WTR   *  PWR  DEPT 

EDWARD  C  GERLACh 
JOhN  w  teed 
jus  weather  Bureau 
charles  h  gray 
charles  shepherd 
euRRELL  reed 

LAUREN  PAYNE 
J  I  u  s  weather  Bureau 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 
ROGER  C  R|CE 

ARBURUA  ranch 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 
U  S  FORESI  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 
S  METCH  HETCHY    wTR  SUP 

SAN  01  EGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LAR  SEN 
MRS  FRANCE  PR  I T  CHARD 
STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   M  £  MAHNKE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
ZUCK6RMAN-MAN0E V  I LLE 

I  SPRECKELS  SUGAR  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  8  FAIRBANKS 
MARGARET    S  PLUMMER 
CRIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 


FIRE  DEPT 
CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
s  u  s  weather  Bureau 
1      ROYCE  C  WHEELER 

RA0IO   STATION  KRFM 
R.   L.  JEFFREDO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK    F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 

HORACE  C  SWAT2EL 

1       J.   BRIAN  HAYES 

STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS    ETHEL  WALKER 

1       u  S  NAT  PARK  SERVICE 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
WBO 

GARY   T.  PEDERSEN 
1       CAL  DIV  BEACH 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  F |RE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 

S.  CORPS  OF  ENGINEERS 


PKS 


BRUCE  A.  kOSENA 
ROBERT   J  RENARD 
U  S  BUR  RECLAMATION 
VENTURA  COUNTY  F I  RE  DEP 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
I  MOUNTAIN  PASS  MINE 
JU01TH  M.    RAO Y 

I       MT  BALDY   SKI    LIFT  INC 
I  STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL   OIV    BEACH   4  PARK 
SO, CALIF.    EDISON  CO. 

1       L  1CK  OBSERVATORY 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  CALIF.  DEPT.  OF  WATER 
JACK    I  SCMELL 
MT    SAN  JACINTO  STATE  PK 

5  DEPT  WATER  RESOURCES 
U     U  S  WEATHER  BUREAU 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
1       U  S  WB  OBSERVER 

I  U  S  NAT  PARK  SERVICE 

6  OEPT  WATER  RESOURCES 

i  MONTEREY  CO  FCWCD 
R.  H.  JORGENSEN 
NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 


-  93 


STATION  INDEX 


NEWHALL   RANGER    STA  C 

NEwMAN   2  NW 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NICGLAUS  2 

NIGHTINGALE 

N 1 L  AND 

N1POMO  1  NW 

NORTH  FORK  RANGER  SIA 

NOvATO  9  WNW 

OAKOALE    WOODWARD  OAK 

OAK    KNOLL    RANGES  STA 

■■is     w8  AIRPORT 
OAK V  I  LLC    1  WNW 
OAKVJLLC  -  ' 

OCCIDENTAL 
OCEANS 10E 

OCEAN SIDE   PUMPING  PL 
OCOI1LLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAOUIN  ROG 
OJAl 


ONO 

OPIDS  CAMP  PC  5?  BE 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

ORANGE  COVE 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORL  AND 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROvlLLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STA 
OSTflANOER  LAKE 
OXNARD 
PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIHA  OAM  FC   33  A-E 
PA1C1NES  OHRHALL  RANCH 
PALMQALE 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 


Ob  LOS  ANGELES 

03  STANISLAUS 

06  ORANGE 
02  SUTTER 

07  RIVERSIDE 
07  IMPERIAL 

06  SN  LUIS  OBPO 

04  MADERA 
01  MARIN 

05  STANISLAUS  | 


6328  01  SISKIYOU 

6339  0*  ALAMEDA 

I  6351   01  NAPA 

6356  01  NAPA 

6370  01  SONOMA 

6377  06  SAN  0IEGO 

6379  06  SAN  DIEGO 

63B3  07  SAN  DIEGO 

6395  05  FRESNO 

6399  06  VENTURA 

6*32  061  ORANGE 
6*52  02  PLUMAS 
6*55  02  SHASTA 
6*65  06  LOS  ANGELES 
6*73  06  ORANGE 
6*76  05  FRESNO 
6*9S  01  HUMBOLDT 
1  6506|  02  GLENN 
650B  01  HUMBOLDT 
6521    02  BUTTE 


6423 
6921 
6552 
1  6569 
6»B3 
6597 
66021 

661  3 
662* 

662  ' 


02  BUTTE 
02  BUTTE 

05  MARJPOSA 

06  VENTURA 

05  MERCED 

02   EL  DORADO 

06  LOS  ANGELES 
0*  SAN  BENITO 
0?  LOS  ANGELES 

07  LOS  ANGELES 


PALOMAN  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERDES  EST  FC*3D 

PANOCME 

PANOCME  CREEK 

PARADISE 

PARADISE  MEADOW 

PARKER  RESERVOIR 

PARKF I  ELD 
PARKFIELD    7  NNW 
PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
P AT  T |WAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 

PEPPERDINES  CAMP 
PERRIS 

petaluma  fire  sta  2 
pieooa  blanc a  gro  sta 
pine  canyon  ps  fc321e 
pinecrest  summit  r  5 
pine  flat  dam 
pine  mountain  inn 
pinnacles  nat  monument 

PlftU  2  ESE 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE 

PLACER V 1 LLE 

PLACER* 1 LLE  IFG 

PLACER VILLt  01 SP  PLANT 

PLASKETT 


PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 

LIGHT  STA 


6635  07  RIVERSIDE 
66*6  0*  SANTA  CLARA 
6650'  0*  MONTEREY 
6657  06  SAN  DIEGO 
6663  06  LOS  ANGELES 
6675  05   SAN  BENITO 
6677  05  FRESNO 
66B5  02  BUTTE 
66BB  05  TUOLUMNE 
6699  07  SAN  BEROJNO 

6703  0*  MONTEREY 
6706  0*  MONTEREY 
6719  06  LOS  ANGELES 
6726  02  TEHAMA 
6730  0*   SN  LUIS  08 PO 
6736  0*  SN  LUIS  OBPO 
67*2  0*  SN  LUI S  OBPO 
675*  05  KERN 
6761  02  TEHAMA 
6767  05  TULARE 

6603  02  MODOC 
6016  06  RIVERSIDE 
6826  01  SONOMA 
6,862  06  VENTURA 
6891   06  LOS  ANGELES 
6893  05  TUOLUMNE 
6896  05  FRESNO 
6910   06  VENTURA 
6926  0*  SAN  BENITO 
69*0  06  VENTURA 

69*3  0*  SN  LUIS  OBPO 

69*6  02  SHASTA 

6960  02  EL  DORADO 

6962  02  EL  DORADO 

696*  02  EL  DORADO 

69T2  01  GLENN 

6975  02  SHASTA 

6998  02  PLUMAS 

7009  01  MENDOCINO 

7016  06  SNT  A  BARBARA 


POINT  PJEDRAS  BLANC AS 
POMONA 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DEP 

PORTERVI LLE 
POR  TOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY   J  SE 
POTTER  VALLEY  PH 


PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
QUINCY  RANGER  STATION 
RAMONA  SPAULDING 

PANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RED  BLUFF  MB  AIRPORT 
REDDING  1  SE 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
•RICHMOND 


ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLlN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOw 
ROUND  MOUNTAIN  |  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
SACHCS  SPRINGS 
SACRAMLNTO  WB  AIRPORT 
•SACRAMENTO  WB  CITY 

SADDLE  CAMP  RANGER  STA 
SAGCMEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  *  WSM 
SAINT  HELENA   7  NE 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SAL INA '   2  E 


7121 
7150 
7179 
7195 
7231 
724* 
7253 
7259 
7292 
7293 

7296  02 
7306  06 
7339  0* 
7)51  01 
7370  02 

r*o*  01 
7*1*  o* 

7**6  02 
7*70  06 
I  7*73;  06{ 

7*92  05 
7510  0' 
7516  02 
75*0  05 
J379  05 
7580  02 

7600  07 
762J  05 
76)0  02 
76)3  02 

7*37  02 
76*1  0» 
76*3  01 
76*6  01 
7**9  02 
7*61  C* 
7*68  0* 
'6*9  0* 
7*72  0* 

7601  06 


0*  SN  LUIS  OBPO 
06,  LOS  ANGELES 

o*  contra  Costa 

05  TULARE 
02  PLUMAS 
05:  TULARE 

05  TULARE 

01  MENDOCINO 

01  MENDOCINO 

06  SAN  DIEGO 

06  RIVERSIDE 
0*  MONTEREY 

05  TULARE 

02  PLUMAS 

06  SAN  DIEOO 

06  SAN  DIEGO 

07  KERN 
05  FRESNO 
02  TEHAMA 
02  SHASTA 


SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 

SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 

R I VLRS10E 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 


NAPA 
NAPA 

CONTRA  COSTA 

MONTEREY 

MONTCRY 

SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 


SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SALVER  RANGER  STATION 

SAN  ANDREAS  2  $ 

SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  AROO 

SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANOAERG  PTL  FCDCfl 


05  AMADOR 
01  TRINITY 

05  CALAVERAS 
OA  LOS  ANGELES 
0*  MONTEREY 

0*  MONTEREY 
0*  SAN  BENITO 

06  SAN  BERDINO 
0*  MONTEREY 

06  LOS  ANGELES 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


lis  31 

121  03 
117  53 

I  121  33 

116  27 

115  31 
120  30 

119  30 

122  *3 

120  52 

122  51 
122  12 
122  25 
122  28 
122  59 
i  117  23 

117  21 

116  08 
120  2* 
119  15 


118  06 

:  117  53  | 

119  18 

122  12 

123  32 

,  121  33 


3  6  119)3 
12  119  11 
0*      121  11 

*5  120  30  ' 
20  {  116  2* 
**  1  121  22  | 


116  32 

122  08 

121  30  1 

116  52 

118  23 
,  120  50 

120  35 

121  30 

119  *0 
11*  10 

120  26 
i  120  28 

lie  09 

122  32 

;  120  *i  ' 

120  *5 
120  36 
119  23 


120  1* 
117  1* 
122  38 


ST  t 1 7  0* 

53  117  38 

11  120  *2 

07  11B  32 

56  120  57  I 


122  2* 
117  11 

;  122  i* 

I  123  12 
121  10 

j  123  *7 
12  2  21 


2  3 


*e    i2i  i* 

19  |  118  52 

58      110  21 

69     121  56 

12     1 .  7  0*i 

06     119  51 

II  [  121  30 

35  I  121  30 

10    122  *8 

26     120  1* 

)0     122  26 

30  ,  122  32  I 

3*  |  122  22 


121  15 

120  5* 

121  05 


1685 
1  300 
8* 


750     SP  5P 


4230;  5P 
66: 

*31    10A  10A 

■-      *P  *P. 

6A,  8A. 

5P  SP 

m|  ha 

1651  7  A 


80)  MID 
3866 
18*0 
9700 


*UC 
3570 
9900 
3*2  MID  MID 


580     SP  SP 
1310  Ml Di  2P 
31     SP  SP1 


239 
10000 
9(  0  3 
2117 

5v<.5 

'900 
17 
19 


0A     8A  6A 


1*56 
1890  8A 

2755 
15*6 
6580 
2260 
5165 


59   HP  1 1  P 

835j    5Pl  5* 

)93  8A  *■ 
40381 

7  000 
4960 
I  100 


u  S  FOREST  SERVICE 
RICHARD  a  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  WIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL   I RR I G  OIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
I      US  FOREST  SERVICE 

MAR  I N  COUNTY  FIRE  DEPT. 
I  %  SH  JOAOUIN   IR  OIST 

U  S  FOREST  SERVICE 
JUS  WEATHER  BUREAU 
I  MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANS  I DE  FIRE  OEPT 
OCEANS  I DE  WATER  DEPT  I 
HALF   HILL  RANCH 
S  PACIFIC   TEL*TEL  CO 

VENTURA  CO  F IRE  DEPT  ■ 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  OIST 
■  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  C1T   ASSN  j 
CAL  D1V  BEACH  *  PARKS 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

DWR  ♦  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE    IRRIG  DIST 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 
ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAP  OBSERVATORY 
SUPT.  OF   STREETS  •  PKS. 
MISS  LILY  BERG 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
PACIFIC  GAS*ELEC  CO 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 

HERBERT  H  DURHAM 
RAULS TON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 

HUDSON  RANCH 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

S  CALIF  DEPT  WATER  RES 
!  STATE  DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
USFS.  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
RALPH  MOTT 
1  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAHULOS  RANCH 

DOLICE  DEPARTMENT 


i     ,  P   G   ♦   E  COMPANY 
INST  f ST  GENET  ICS 
CITY  OF  PL ACERV 1LLE 
S  U    S    F    S*   CAL   DEPT  WTR 
JOHN  A.   FREDR I CK  SON 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
i  U  S  COAST  GUARQ 

U  S  COAST  GUARD 
I  J  E  ADAMSON 
U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  DAY8ELL 
F.   W.  COLE 
S1  CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
p  G  »  E  company 

POWAY  FIRE  DEPT 

i  CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
i  LOUIS  8  SPAULDING 
W   A   W1LK iNSON 
KERN  CO  F | RE  DEPT 
S,  CORPS  OF  ENGINEERS 
JUS  WEATHER  BUREAU 
;  CITY  OF  REDDING 


REDOING  F |RE  OEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   STA  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH 
l  CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  DEPT 
CITRUS  Exp  STAT  ION 


PKS 


SANDBERG  MB 
•  SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  DIMAS  TANBARK  FLAT 
SAN  EMIG0I0  RANCH 
SAN   FELIPE   HIGHWAY  STA 
SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PM  3 


SAN 


SEBASTOPQL 
.  SECRET  VALLET 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELL  ABSORPTIOI 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 
SMI NGLETOWN  2  E 
'  SIERRA  CITY 
S  I  ERRAVI LLE  RANi 

FC  ■ 


i  OEPT  OF  WATER  RESOURCES 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 

S,  SO  CALIF   EDISON  CO 

S  CALIF   STATE  ENG 

MRS  MAR  I  AN  L  BERT AGNA  I 
STATE  OIV  OF  HWYS 

S|  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  bureau 
university  of  calif 
edwin  l  Paulson 
edwin  h  learned 
mrs  clara  8  abreu 
brother  u  benedict 
salinas  rural  f  0 
fed  av1at ion  agency 
salinas  dam  operators 
joe  ca6ral  jr 

p  g  ♦  e  company 
u  s  forest  service 
calaveras  cement  co 
so  calif  e0ison  co 
san  anton  10  mission 
san  bernardo  ranch© 
john  m  shields 
s  b  county  hospital 
calif  wtr  ♦  tel  co 
l  a  co  fire  dept 


SAN  FRANCISCO  WB  AP 

«TS  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC A25BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGOR10  2  SE 
SAN  JACINTO 
1  SAN  JACINTO  RANGER  STA 

SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 
I  SAN  JOSE 

JUAN  8AUT I STA  3SSE 


SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  DAM 

,  SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

•SAN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

•SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  F|RE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  3 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA   ANITA   FERN  FC*32 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEA" 

SANTA  CATALINA  W8AP 

SANTA   CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  Ff_  DAM 

SANTA  MARGARI TA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA  W8  AIRPORT 

SANTA  MONICA 
•SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 
i  SAUGUS  PUR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
•SCOTIA 

SEARSVILLE  LAKE 


06  LOS 

06  SAN  DIEGO 
06,  LOS  ANGELES 
06,  LOS  ANGELES 
OS1  KERN 

0*|  SANTA  CLARA 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
0*  SAN  FRANC  ISC 
0*  SAN  MATEO 

7772'  0*  SAN  FRANCISC 
7776'  06  LOS  ANGELES 
7779  06  LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
.  RIVERSIDE 
06  RIVERSIDE 


'7  50 
7753 
7755 
7759 

7  767 
7769 


7785  l 
7807  I 
7810  l 


7637  06 

7946  05 

7651  0* 

786*  0* 

7870  06 

7880  01 

7888  0* 

7891  06 

789*  06 

7897  06 


7905  06 

7909  06 

7910  06 
7*1^  0" 
7916  0* 

79: t,  06 
7930  0* 
7933  0* 
79*6  06 


7957  06'  VENTURA 
7965  Oil  SONOMA 
7976  06  SNTA  BARBARA 
7987  06  ORANGE 
601*  06  LOS  ANGELES 
8025 
80*5 


MERCED 

SN  LUIS  OBPO 

SAN  MATEO 

VENTURA 

MARIN 

ORANGE 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA  1 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUI S  OBPO 
SN  LUIS  OBPO  1 
SNTA  BARBARA 

LOS  ANGELES 


i  silverado  ranger  sta 
skaggs  spgs  las  lomas 
Slack  canyon 
snow  creek  upper 
snow  flat 
soda  springs  1  e 

|  SOLEDAD 
SOMESBAR  1  W 
SOM1S   )  NE 

SOMIS   )  NW 
SONOMA 
SONORA  RS 
SONORA  JUNCTION 
I  S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SOUTH  FORK  CABIN 
SUUTH  LAKE 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPR 1 NGV I LLE  7  ENE 
SPR I NGV I LLE  RANGER  STA 
SPR 1 NGV 1 LLE   TULE  MDWK S 
SQUAW  VALLEY 
SQUIRREL    INN  1 
SQUIRREL    INN  2 
STANDI SH  1  £ 

standi sh-hi ck  e y  st  pk 
stanislaus  power  house 
state  lakes 

stirling  city  rs 
stockton  disposal  pl 
•stockton  wbap 
stockton  fire  station 
stonyf0r0  cooley  ranch 
stontford  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
stouts  meadow 
strawberry  valley 
suey  Ranch 

summit  meadow 

SUNL AND 
.  SUNSET  BEACH  STATE  PK 
i  SURF   2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SUSANVILLE   1  WNW 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

SWAIN  MOUNTAIN 

TAFT 

I  TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
T  EHACHAP I 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

T  E JON  RANCHO 

TERMO 

the  cedars 
the  geysers 
thermal  faa  airport 
thousand  oaks 

three  mile  valley 

three  rivers  6  se 

three  rvrs  edison  ph  2 

three  rvrs  edison  ph  1 

TIGER  CREEK  Pm 

TOPANGA  PATROL    STA  FC6 

TORRANCE 
1  TRABUCO  CANYON 
I  TRACY  2  SSE 

TRACT  C  A  R  8  ON  A 

!  TRACY  PUMPING  PLANT 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 
j  TRONA 

TRuCKEE  RANGER  STATION 

TUJUNGA  MILL    CR    FC  *70 

TULEFIELD 
!  TULELAKE 

TUNNEL   RANGER  STATION 

TUOLUMNE  MEADOWS 

TURLOCK 


8072 
I  807*. 
6092 
6135 
8158 
6162 
617) 
8175 
6207 
8218 

8230 
a;<.3 
8272 
8276 
8317 
8318 
8332 
8338 
83*6 
83*8 


01  SONOMA 
0)  LASSEN 

06  LOS  ANGELES 

02  SHASTA 

06  LOS  ANGELES 

01  HUMBOLDT 

02  EL  DORADO 
02  SHASTA 

02  SIERRA 
02'  SIERRA 

06  LOS  ANGELES 

06  ORANGE 

01  SONOMA 
0*  MONTEREY 

07  RIVERSIDE 

05  MARIPOSA 

02  NEVADA 
0*  MONTEREY 
01    SISKJ YOU 

06  VENTURA 


63*9  06  VENTURA  : 
8351  Oil  SONOMA  ! 
8353  05  TUOLUMNE 
8355  03  MONO 
8376  0*  SAN  FRANC  I  SCO 
8380  05  MARIPOSA  1 
8390  07  SAN  BERDINO 
■  8*06'  07  INYO 
8*36  06  LOS  ANGELES 
8**6  0*  MONTEPEy  . 


OS!  Tulare 

05,  TULARE 

05  TULARE 

OS1  PLACER 

07  SAN  BERDINO 

07  SAN  BERDINO 

03  LASSEN 

01  MENDOCINO 

05  TUOLUMNE 

05  FRESNO 


85**1  02J  BUTTE 

855*  05  SAN  JOAOUIN 

6558  05  SAN  JOAOUIN 

8560  05   SAN  JOAQUIN 

8578  02;  COLUSA 

8580:  02  COLUSA 

8587,  02  GLENN 

6591   02'  SHASTA 

8606  02  YUBA 

B627|  06  SN  LUIS  OBPO 

86*s|  os!  FRESNO 
6660'  06  LOS  ANGELES 
6660  0*  SANTA  CRUZ 
8697  06  SNTA  BARBARA 
8700  06  VENTURA 
6T02i  0),  LASSEN 
670)  0)  LASSEN 
8713  05  AMADOR 
8716   02  PLUMAS 

6732  05  KERN 


8738  o< 
8771|  02 
6826  03 
6832  05 
86  39  OS: 
!  6673  03 
8881  02 
8863!  01 
8892  07 
8905'  06 


PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 


8909  02 
8912  05 
89  1*  05 
B917  05 
b<j;o  05 
89671  06 

8973  06  LOS  ANGELES 
8992  06 
,  B997|  03 
6999  05 


PLUMAS 
J  TULARE 
1  TULARE 

Tulare 

,  AMADOR 
LOS 


JOAOUIN 


9001  05 
902*  01 
90)5  07 
90*1  0  3 
90*9  06 
9052  05 
905  3  01 
9061  05 
9063  05 
9073  05 


ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 


TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


119  11 
121  20 
116  28 


16  122  22 
u  7  116  58 
*7     116  58 


117  31 

121  0*  : 

120  *0 

122  19 

.  119  27  1 
122   32  ' 

!  117  52  I 
117  06 

;  117  03  I 
116  01  j 

119  *1 
119  50 
119  57 
116  25 

121  56  ! 

122  01 
1  17  58 


18     123  06 

29  j  12*  0* 
24    122  1*  J 

21     122  49  1 


117  5*  j 
124  04  ' 

120  55 

121  51 
120  38 
120  22 

118  10  , 
117  39 
123  08 


119  30 

120  22 

121  20  , 
123  29 


122  27 
120  23 
119  27 

123  00 


36     121  *l 


1*       117  15 


22     120  2* 


08     1Z0  22 


56  !  121  20 


23     122  33 


120  23 

119  13 

118  18 

121  50 

120  3* 

lie  *o 
120  3* 

120  40 

120  *8 

121  06 

119  28  , 


lie  27 
ue  *5 

120  27 
120  21 


lie  51 

120  34 

ue  51 

116  53 

lie  52 

120  27 

118  36 

116  20 

1)7  16 


?55 
2720 
1*5C 

365 

965     5Pf    5  PI 


52  MID  MID 


1535 
1560 
1100 


*  0  *  ^  *  P 
115  5P  5P 
1970 
2765: 
2035 
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AMERICAN  P  *  C  CORP 

.  FOREST  SERVICE 
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1  s  weather  bureau 
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SHASTA 
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5P 
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02 
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WET  MEADOW 
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05 
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36  21 
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VIII 

SNTA  BARBARA 
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34  59 

120  19 
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VENTURA 
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WHITE  MOUNTAIN  1 
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37  30 
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UNION  OIL  STEARNS  ABS 

06 
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UNIVERSITY  OF  CALIF 

LOS  ANGELES 
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4P 
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4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

23 

39  09 

86 

BA 

: 

CITY  OF  WILLIAMS 
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02 
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VOLLMERS 
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SHASTA 
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WALNUT  CREEK  2  ESE 
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37  53 
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WALNUT  CREEK    2  E N£ 

9426 
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WALNUT  CREEK  <*  £ 
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23 
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06 

SNTA  BARBARA 
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PHOENIX  RANCH 

WAT  SONVl LLE  WATERWORKS 

04 

SANTA  CRu2 
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BA 
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CITY  OF  WATSONVILLE 
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01 

SI SKITOU 

41  26 

122  23 

3593 

BA 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELDON  I  NSW 

KERN 

35  40 

lie  is 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

WENUEL   10  SE 

952* 

S 
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a 
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.61 

9 

.( 

c 

4 

1 

0 

GRATON  1  W 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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57.0 

4.0 

1.48 

- 

1,40 

1.2 

«       *  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

63.5 

23.7 

43.6 

78 

14 

20  + 

637 

0 

2  9 

0 

.61 

•  36 

11 

1.0 

1 

11 

2 

0 

0 

BCDIE 

5*. 7 

19.7 

37,2 

67 

15  + 

5 

20  + 

826 

0 

1 

29 

0 

1.15 

.95 

18 

14.0 

7 

16 

2 

1 

0 

BRIDGEPORT 

63.6 

20.4 

42.0 

80 

9 

20 

683 

0 

0 

.12 

.07 

10 

2.0 

0 

0 

0 

0 

CEDARVILLE 

64.6 

35.5 

50,1 

1.7 

81 

2 

20 

19 

442 

0 

0 

10 

0 

.73 

- 

.26 

.37 

11 

•  0 

0 

3 

0 

0 

DCNNER  MEMORIAL   ST  PK 

60,2 

26.0 

43.1 

74 

*  7 

2  0 

0 

0 

29 

0 

.77 

1  1 

10.0 

8 

1 

3 

2 

0 

DCYLE   5  SSE 

31.7 

83 

2  3 

14 

455 

0 

0 

18 

0 

.57 

.34 

18 

•  0 

0 

2 

c 

0 

Fleming  fish  and  game 

68.5 

32.8 

50*7M 

83 

\ 

21 

19 

423 

0 

0 

13 

0 

.45 

.18 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

66.3 

30.5 

48.4 

1.2 

82 

1 

20 

20 

491 

0 

0 

2  1 

0 

1.20 

.19 

.37 

10 

1.0 

0 

4 

0 

0 

MEYERS  *  SW 

58  .4 

26,5 

42,5 

70 

1 3 

\X 

0 

0 

27 

0 

1.28 

.  60 

11. 

9.0 

1 0 

1 

2 

2 

0 

MONO  LAKE 

64.5 

31.8 

48  2 

80 

. 

I  8 

1  9 

00 

0 

0 

1  5 

0 

•  18 

•  15 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

61,1 

26.7 

4  3,9 

75 

? 

1 7 

2  0 

627 

0 

0 

29 

0 

2.6* 

1.65 

1 1 

9,0 

6 

1 1 

2 

1 

SLSANvILLE  AIRPORT 

67.  3M 

31. 4M 

49, 4M 

1.4 

83 

1 

18 

19 

462 

1 8 

0 

.25 

.57 

.18 

10 

1 

c 

0 

TAHOE  CITY 

55,2 

28.9 

*2.1 

3.3 

66 

26  + 

22 

27. 

680 

Q 

0 

2  8 

0 

1.08 

1.02 

.55 

11 

7.0 

6 

11 

3 

1 

0 

TFRMO 

6  3.6 

24.2 

43,9 

79 

1 0 

?  0  * 

6;  4 

Q 

,22 

1.0 

® 

2 

G 

2 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

61,2m 

25  .  5M 

4  3  *4M 

3.7 

7  5 

3  + 

16 

2  0 

46 

0 

0 

2 

0 

1  .06 

1.21 

.  94 

1 1 

6.0 

5 

1 1 

1 

1 

0 

WCODFORDS 

64,4 

34  «  8 

49  6 

6  1 

20 

2| 

455 

0 

0 

1  I 

0 

.56 

,30 

10 

4.0 

T 

1 0 

2 

0 

0 

DIVISION 

45.5 

1.9 

•  86 

.45 

4.3 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

Drainage  o* 

AVILA  BEACH 

72.3 

49.6 

61.0 

99 

15 

41 

22 

151 

3 

0 

0 

a 

BFN  LOMOND  NO  2 

75.9 

40.0 

58,0 

91 

15 

30 

27 

202 

2 

0 

3 

0 

•  84 

.34 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

BERKELEY 

66.8 

49.4 

58.1 

2.2 

86 

15 

46 

22. 

211 

0 

0 

0 

0 

.73 

.95 

.35 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

Bl.RL  INGAME 

74.4 

46.8 

60.6 

88 

16 

35 

21 

135 

0 

0 

0 

•  41 

.20 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

72.7 

43.2 

58.0 

94 

15 

33 

21 

215 

1 

0 

0 

0 

•  24 

.17 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

74.9 

<»e.3 

61.6 

92 

2  4 

41 

20 

117 

1 

0 

0 

0 

•  54 

.76 

.42 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILROY 

77.4 

45,0 

61.2 

93 

16 

37 

21* 

127 

4 

0 

0 

0 

.54 

.49 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

65.4 

43.0 

54.2 

83 

23 

38 

19 

316 

0 

0 

0 

0 

.71 

.35 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

HCLLISTER 

75.2 

43.7 

59.5 

1.1 

91 

15 

34 

21 

167 

1 

0 

0 

0 

.30 

.83 

.11 

10 

•  0 

0 

2 

0 

0 

KING  CITY 

78.9 

43.4 

61.2 

3.3 

vs 

15 

35 

:  1 

125 

3 

0 

0 

0 

.02 

.90 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notea  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minim  urn 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

■ 

r3 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

.10  or  More 

S 
2 

o 

1.00  or  More 

%  > 
'%< 

« j 

5  \ 

°£ 

L I VERMORE  2  5SW 

75.9 

43.3 

59.6 

2.7 

90 

25. 

36 

2  1 . 

162 

2 

0 

0 

0 

.33 

.80 

•  16 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

LCS  GATOS 

76.2 

45.9 

61.1 

3.9 

91 

24 

38 

20 

131 

1 

0 

0 

0 

.25 

-  1.83 

.20 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

75.5 

48.3 

61.9 

68 

1  7» 

41 

20 

108 

0 

0 

0 

0 

.64 

.34 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTEREY 

65.7 

47.8 

56.8 

87 

15 

43 

1 

248 

0 

0 

0 

0 

.27 

.13 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

MCRRO  BAY  FIRE  DEPT 

66.  1 

48.4 

57.3 

93 

16 

40 

21 

242 

1 

0 

0 

0 

.06 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCUNT  DIABLO  N  GATE 

73.3 

48.6 

61.0 

87 

25. 

38 

2 1 

160 

0 

0 

0 

0 

,86 

•  58 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

MOUNT  HAMILTON 

64. 7M 

48. OM 

56. 4M 

8.4 

77 

26* 

33 

18 

263 

0 

0 

0 

0 

.90 

-  1,35 

.38 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

80.3 

43.4 

61.9 

94 

16 

35 

21 

115 

7 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

71.3 

50.5 

60.9 

86 

24 

44 

2 

137 

0 

0 

0 

0 

.36 

.22 

12 

,0 

0 

2 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

68.3 

53.3 

60.8 

4.2 

66 

23 

48 

13 

138 

0 

0 

0 

0 

.39 

-  ,99 

.22 

9 

,0 

0 

2 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

M 

M 

M 

37 

20 

0 

0 

0 

0 

•  44 

.33 

12 

•  0 

0 

2 

0 

0 

PASO  ROBLES 

80. 6M 

39. 4M 

60. OM 

92 

25. 

32 

21 

149 

5 

0 

1 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

80.0 

42.9 

61.5 

94 

16* 

35 

21. 

119 

8 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

80.8 

40.5 

60.7 

94 

15. 

32 

21. 

142 

3 

0 

2 

0 

.09 

.08 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

67.8 

48.7 

58.3 

98 

15 

41 

21 

218 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT   PIEDRAS  BLANCAS 

6*. 3 

48.8 

56.6 

78 

14 

41 

20 

247 

0 

0 

0 

0 

.18 

.  1  5 

9 

,c 

c 

1 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

77.2 

44.  1 

60.7 

89 

16 

34 

20 

132 

0 

0 

0 

0 

.50 

.42 

12 

.0 

0 

I 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

75. 8M 

34. 2M 

55. OM 

87 

16. 

25 

20 

294 

0 

0 

8 

0 

.19 

-  1.56 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

77.4 

46.6 

62.0 

4.8 

90 

16 

38 

20 

102 

1 

0 

0 

0 

.66 

-  .67 

.29 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

RICHMOND 

70.2 

51.3 

60.8 

87 

2* 

45 

13 

141 

0 

0 

0 

0 

.37 

.24 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAINT   MARYS  COLLEGE 

73.6 

44.3 

59,0 

85 

24. 

32 

20 

175 

0 

0 

1 

0 

.74 

.29 

9 

.  0 

c 

3 

0 

0 

SALINAS  2  E 

69.9 

47.1 

56.5 

2.8 

90 

15 

39 

27. 

192 

1 

0 

0 

0 

.14 

-  1.06 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

72  .  9M 

48  .  4M 

60  ,  7m 

96 

1  5 

36 

27 

146 

1 

0 

0 

0 

•  1 5 

.11 

9 

.  c 

c 

1 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

80.  4 

38.3 

59.4 

93 

16 

33 

20 

171 

3 

0 

0 

0 

.12 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

R 

63.0 

52.6 

57.8 

73 

15 

43 

6 

215 

0 

0 

.72 

.37 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

67.4 

48.3 

57.9 

2.2 

84 

23 

42 

20 

214 

.40 

-  ,90 

.25 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

65.2 

50.6 

57.9 

2.2 

84 

23* 

47 

1 

217 

0 

0 

c 

0 

.36 

-  1.08 

.18 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

65.4 

43.9 

54.7 

82 

23 

2  0 

302 

0 

0 

0 

0 

j  2 

Q 

] 

o 

SAN  JOSE 

R 

76.8 

48.5 

62.7 

4.7 

92 

24 

40 

21. 

91 

1 

0 

0 

0 

.37 

-  .69 

!25 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

72.8 

48.0 

60.4 

3.4 

94 

1 6 

40 

21 

169 

3 

0 

0 

0 

.12 

-  1.79 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  MATEO 

72. 3M 

50.3 

61.3M 

86 

15 

43 

29 

136 

n 

o 

o 

.45 

.23 

11 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

75.9 

49. OM 

62. 5M 

4.9 

90 

24 

42 

21 

101 

1 

c 

0 

0 

.45 

-  .66 

.32 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

SANTA  CRU7 

70.8 

43,9 

57.4 

2.1 

89 

15 

36 

20 

226 

0 

0 

0 

0 

.  75 

-  1.32 

,45 

3 

UPR   SAN  LEANDRO  FILTER 

70,4 

47.2 

58.8 

89 

16 

43 

19 

195 

0 

0 

0 

0 

.73 

.47 

10 

.0 

0 

2 

0 

o 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

75.9 

43.8 

59.9 

90 

2  5 

36 

20 

156 

1 

0 

0 

0 

.10 

-  1.34 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

68.9 

46.0 

57.5 

89 

16 

36 

20 

220 

0 

.41 

.31 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

59.4 

3.6 

•  4C 

-  1,11 

.  c 

ft       ft  ft 

SAN  JOAOuIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

77.  9M 

51. OM 

64. 5M 

5.3 

91 

24 

40 

2  1 

60 

1 

0 

0 

0 

.  40 

-  ,65 

.  c 

c 

0 

0 

antioch  PUMPING  PL  3 

78.2 

47.5 

62.9 

89 

25. 

38 

20 

96 

0 

0 

0 

0 

.40 

.22 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

78.3 

51.0 

64.7 

5.7 

69 

26 

38 

19 

76 

0 

0 

0 

0 

.73 

-  2.27 

.35 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

AUBERRY   1  NNE 

74. 8M 

45.  1M 

60. OM 

4.  1 

84 

26. 

33 

19 

158 

0 

0 

0 

0 

1.16 

-  1.20 

.52 

10 

.0 

0 

4 

1 

0 

BAKER5FIELD  WB  AIRPORT 

R 

80.9 

53.6 

67.3 

4.3 

92 

16 

44 

20 

46 

3 

c 

0 

.00 

-  .81 

.00 

■  0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

76.  1 

51.6 

63.9 

85 

1 

39 

19 

90 

0 

0 

0 

0 

1.74 

1.03 

1 0 

•  c 

: 

1 

BLACKWELLS  CORNER 

83.7 

50.8 

67.3 

95 

25 

40 

20. 

50 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

BUTTONWILLOW 

83.1 

51.0 

67.1 

95 

17 

42 

20. 

40 

6 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  big  trees 

63.3 

34.3 

48.8 

2.0 

85 

7 

24 

20 

478 

0 

0 

9 

0 

3,00 

-  1,63 

1.15 

10 

.0 

0 

5 

2 

2 

CAMP  PARDEE 

77.9 

49.0 

63.5 

5.0 

89 

26. 

42 

21 

94 

0 

0 

0 

0 

.73 

-  1.17 

.26 

12 

.0 

0 

3 

0 

0 

catheys  vy  bull  run  rh 

75.9 

*3.7 

59.8 

87 

26 

34 

20 

161 

0 

0 

0 

0 

•  54 

.  3: 

1 0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

68.3 

36,8 

52.6 

83 

3. 

24 

19 

364 

0 

0 

7 

0 

2.58 

1.50 

10 

T 

0 

< 

1 

1 

CCAL I NGA 

83.2 

46.2 

64.7 

3.6 

94 

25» 

38 

18 

58 

! 

0 

0 

0 

T 

-  .59 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

82.5 

48,4 

65.5 

94 

26. 

37 

20 

63 

5 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR   3  NNE 

79.7 

43,9 

61.8 

2.0 

92 

25 

33 

20 

100 

3 

0 

c 

0 

.44 

-  .83 

.16 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

DUDLEYS 

70.  1 

34.6 

52.4 

3.0 

80 

1 

26 

20 

373 

0 

0 

7 

0 

1  •  48 

-   1  ,96 

.  9  'i 

1 0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

78.7 

44.8 

61,8 

3.5 

66 

25 

38 

20 

109 

C 

0 

0 

0 

1.49 

-  1.15 

.56 

10 

.0 

c 

3 

1 

0 

FIVE  POINTS  S  5Sw 

82.7 

46,4 

64,6 

93 

25. 

36 

20 

73 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  wB  AIRPORT 

R 

82.2 

48,6 

65,5 

4.2 

93 

25. 

39 

19 

60 

6 

0 

0 

c 

.15 

-  .98 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

81.5 

46,  3 

6  3,9 

93 

26 

37 

19 

84 

4 

0 

0 

0 

.91 

.72 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

GIANT  FOREST 

58.4 

34.6 

46.5 

4.4 

73 

2 

21 

19 

548 

C 

0 

9 

0 

1 . 70 

-  2,82 

1  ,04 

1 0 

7,C 

2  2 

1 

3 

1 

Pit  F NMW  T  1  1  F 

72.8 

36.4 

54.6 

8  3 

1 

25 

20 

303 

r 

0 

6 

0 

.12 

,12 

10 

.0 

0 

19 

1 

c 

0 

GRANT  GROVE 

54.8 

35.9 

45,4 

70 

2 

20 

19 

583 

0 

0 

3 

0 

1.91 

.94 

10 

12.5 

8 

0 

HANFORD 

82.5 

48.1 

65.3 

3.9 

92 

25. 

38 

20 

51 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .77 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

69.6 

39.6 

54.6 

3.9 

84 

2 

30 

20 

305 

0 

0 

2 

0 

2.56 

-  ,53 

1.09 

10 

.0 

0 

5 

3 

1 

HUNTINGTON  LAKE 

53.5 

27.1 

40.3 

2.2 

65 

1 

13 

19 

733 

0 

0 

27 

0 

10 

10.0 

4 

1 

ICRIA 

75.9 

49.9 

62.9 

6.2 

87 

16 

37 

19 

117 

0 

0 

0 

0 

.09 

-  1.38 

.09 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

82.5 

56.6 

70.6 

5.8 

94 

16 

49 

19 

25 

6 

0 

0 

0 

.00 

-  1.42 

.00 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

78.8 

48.8 

63.8 

92 

1 

39 

19 

78 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

79.4 

51.6 

65.5 

93 

26 

38 

20 

63 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

82.9 

54.3 

68.6 

99 

30 

43 

19 

40 

7 

0 

0 

0 

.02 

.02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

78.5 

45.2 

61.9 

89 

26. 

35 

20 

122 

0 

0 

0 

0 

.66 

.44 

10 

.0 

0 

2 

0 

LE  GRAND 

80.2 

46.0 

63.1 

3.1 

91 

25 

37 

20 

69 

3 

0 

0 

0 

.20 

-  .99 

.17 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

LFMON  COVE 

80.6 

50.8 

65.7 

3.3 

91 

25. 

43 

21. 

64 

4 

0 

0 

0 

.17 

-  1.34 

.12 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

LINDSAY 

82.9 

47.7 

65.3 

4.  1 

93 

16 

38 

19 

56 

5 

0 

0 

0 

.05 

-  1.17 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LCDI 

78.2 

47.7 

63.0 

4.9 

89 

24. 

39 

20 

89 

0 

0 

0 

0 

.33 

-  1.14 

.14 

12 

.0 

0 

2 

0 

0 

LCS  BANCS 

82.9 

46.6 

64.8 

3.9 

93 

25. 

36 

20 

54 

6 

0 

0 

0 

.20 

-  .67 

.12 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

MADERA 

79.8 

48.7 

64.3 

3.4 

92 

26 

39 

20. 

79 

4 

0 

0 

0 

.17 

-  1.00 

.14 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

.38 

.31 

12 

MANTECA 

79.1 

47.5 

63.3 

90 

25. 

40 

20 

84 

2 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA  r4i  IpnBiuI 

CALIFORNIA 
APRIL  1966 


Continued 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

M,ix.  Dopth 

on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S  t 

si 

s, 
— - 

'ss 

•II 

ICOPA 

82.8 

54.3 

68.6 

4.1 

94 

25. 

43 

20 

29 

— : 

o 

Q 

.00 

-  .64 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

*F  RCEO  FIRE   STATION  2 

81  .9 

46  •  4M 

64.2M 

4.2 

93 

2  5 

34 

2  1 

85 

5 

o 

n 

o 

.  34 

•  90 

.23 

1  0 

.  c 

c 

2 

0 

0 

MODESTO 

79.7 

47.5 

63,6 

4  .  C 

92 

1  6 

39 

20 

7  5 

2 

Q 

.  4f 

—     .  7  E 

.35 

1  1 

.  c 

c 

] 

0 

0 

NFwMAN  2  NW 

80.** 

46,7 

63,6 

1  .9 

90 

25* 

38 

21. 

83 

2 

c 

0 

c 

,44 

•  59 

.20 

1  1 

.  c 

c 

i 

0 

0 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

72.9 

42,3 

57,6 

84 

3 

3 1 

19 

2  1  7 

0 

0 

2 

0 

1,22 

-   1  •  63 

.53 

1  9 

.  c 

c 

3 

1 

0 

oakdale  woodward  dam 

77.9 

46.0 

62.0 

4.3 

89 

25 

36 

19 

116 

r) 

n 

o 

o 

.45 

-  1.10 

.23 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

ORANGE  COvE 

81.6 

48.9 

65.3 

4.9 

92 

26* 

41 

19 

67 

- 

Q 

•  59 

-  .72 

.  38 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

PANCChE  CpEEk 

79. 5 

46.8 

63.2 

91 

26 

39 

21. 

89 

T 

T 

12. 

.0 

( 

c 

( 

0 

PORTERVILLE 

83.6 

51.4 

67.5 

5.9 

94 

26 

42 

21. 

43 

8 

0 

0 

c 

T 

-  1,19 

T 

10 

.  ( 

0 

( 

( 

0 

POSEY  3  E 

64, OM 

36.  1M 

50.  1M 

78 

1 

28 

20 

440 

0 

0 

7 

0 

1.03 

•  83 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

Salt  springs  pwr  house 

71.4 

45.9 

58.7 

66 

1 

33 

19 

205 

2.80 

.98 

11 

.0 

0 

5 

3 

0 

SAN  LUIS  DAM 

77.8 

51.7 

64.8 

91 

25 

45 

20 

67 

. 

\ 

. 

.35 

.22 

10 

.0 

c 

2 

c 

0 

SCNCRA  RS 

77.1 

42.7 

59,9 

3.3 

87 

26 

33 

19 

151 

0 

c 

1.33 

-  1,50 

.85 

10 

.0 

( 

3 

1 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

66.2 

34.6 

50.4 

79 

1 

25 

18 

432 

0 

0 

1 1 

0 

1.70 

.72 

10 

T 

c 

<. 

1 

0 

STOCKTON  wBAp 

79.3 

47.6 

63,5 

3,8 

90 

24  + 

38 

20 

80 

2 

0 

0 

0 

•  2  7 

,87 

•  14 

1 1 

.  0 

c 

1 

0 

0 

STOCKTON   FIRE   STAT  ION 

78.6 

47.8 

63.2 

4.6 

89 

25. 

40 

20 

86 

.36 

-  ,90 

.21 

10 

.0 

0 

2 

c 

0 

TEHACHAP  I 

69.8 

39.  1 

54.  5 

81 

1  5  * 

29 

20 

311 

c 

c 

3 

c 

•  OC 

•  0( 

.  0 

c 

0 

c 

0 

TE JON  RANCHO 

81.2 

53.1 

67.2 

5,3 

99 

16 

43 

2  1 

5c 

Ci 

Q 

•  OC 

-  1,61 

•  00 

.  0 

c 

c 

c 

0 

THREE  RvRS  EDISON  PH  2 

81.4 

48.5 

65.0 

5,3 

90 

26* 

37 

20 

57 

4 

c 

0 

0 

.  33 

-  2,01 

•  12 

19 

.0 

c 

1 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

73.8 

43.7 

58.8 

5,2 

84 

2 

33 

20 

183 

0 

0 

0 

0 

2.43 

-  1,42 

•  84 

1 0 

.0 

c 

5 

2 

0 

TRACv  CARRONA 

80.2 

46.7 

64.5 

92 

17 

39 

21 

74 

n 

o 

o 

.34 

.26 

11 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRACv  PUMPING  PLANT 

78.9 

50.3 

64.6 

9 1 

24. 

42 

20 

7 1 

c 

0 

,42 

.17 

12. 

.  0 

( 

i 

( 

0 

V  T  S  A  L  I  A 

61.2 

51,5 

66.4 

3,5 

92 

26 

44 

2  1 

49 

,01 

-   1  ,02 

•  0] 

10 

.  0 

c 

c 

0 

0 

WASCO 

82.3 

52,0 

6  7,2 

5,2 

94 

1  7 

42 

20 

40 

3 

0 

0 

0 

•  OC 

.83 

.00 

.0 

0 

( 

c 

0 

YCSEMITE   NATIONAL  PARK 

76.9 

37,5 

57,2 

5,4 

89 

1 

29 

21. 

226 

0 

3 

0 

1,53 

•  1.76 

•  64 

10 

.0 

0 

5 

1 

0 

U  I  V  I  3  I  OIN 

61.6 

4.6 

.65 

-  1.23 

.5 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

alpine 

76.0 

47.1 

61.6 

93 

15 

38 

20 

127 

2 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

18 

.0 

0 

c 

c 

0 

AyALON  PLEASURE  PIER 

68.  1 

56,9 

62.5 

4.6 

90 

15 

47 

30 

96 

1 

0 

•  02 

-   1  ,06 

.02 

19 

•  0 

c 

0 

0 

0 

O  A WkF  I  T  UAH 

76.6 

43.4 

60.0 

1.6 

92 

2 

36 

22. 

158 

2 

0 

0 

T 

-  1,67 

T 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

75.1 

42,5 

58.8 

92 

2 

35 

20 

202 

1 

0 

0 

0 

.13 

-  1,86 

.  1  3 

19 

•  0 

c 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

62.2 

27.7 

45.0 

74 

1 

18 

20 

593 

0 

0 

27 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

8CN I T  A 

71.9 

46.8 

60.4 

.7 

92 

15 

42 

20 

137 

1 

c 

0 

c 

.00 

-  .69 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

burbank  wb  airport  r 

76,5 

51.9 

64.2 

3 . 0 

97 

1  5 

44 

2  1 

68 

0 

•  01 

-  1,20 

.01 

3 

•  0 

0 

a 

0 

0 

/*  A  a  D  t  I    1  A     hi  A  T     unmi  iVrlilT  D 

CAQKfLLU    NAI    WUNU"tN 1  K 

65.6 

■53,9 

59.8 

78 

15 

49 

20 

155 

0 

T 

T 

18 

.0 

0 

0 

c 

0 

CACHUMA  DAM 

76.8 

46,1 

61.5 

96 

16 

39 

22 

131 

5 

0 

0 

0 

.06 

.06 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

74.6 

36.  1 

55,4 

91 

1 

27 

22. 

284 

1 

0 

> 

0 

.05 

.05 

1  8 

.0 

0 

0 

0 

0 

r  Ahinr  a    d  ft  □  v    of  cd/*c  rni 

80.7 

48.3 

64.5 

98 

1 

38 

21 

73 

5 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

65.4M 

53.2M 

59,3m 

1.2 

79 

1 5 

46 

20 

164 

•  00 

,85 

•  00 

.0 

c 

c 

c 

0 

M 

M 

95 

15 

41 

20 

c 

c 

•  03 

-  1,53 

•  02 

18 

•  0 

c 

0 

c 

0 

CCRONA 

78.2 

48.0 

63.1 

2.9 

96 

1  5 

40 

20 

80 

3 

0 

0 

0 

T 

-  1,01 

T 

18 

.0 

0 

0 

c 

0 

CULVER  CITY 

71.3 

53,8 

62.6 

98 

15 

48 

2  1 

99 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CtYAMA 

75.9 

37.4 

56.7 

87 

26. 

30 

20 

244 

c 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CU YAm AC A 

68.3 

38.8 

53.6 

3.9 

6  1 

2 

29 

20 

336 

„ 

G 

5: 

.31 

-  3.49 

.20 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

nov  rtuvnu  dcccdwpid 

IJKT    V-ANTUfN    "t  JtKVUIK 

77.9 

44.7 

61.3 

96 

2 

36 

20 

131 

0 

0 

0 

.00 

-  1.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

El   CAPITAN  DAM 

78.0 

50.4 

64.2 

94 

16. 

43 

22. 

70 

1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

elsinore 

80.  1M 

46  ,  6M 

6  3.4M 

3.0 

98 

1 

38 

20 

75 

<• 

0 

0 

0 

.02 

.82 

.02 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

75.2 

49.5 

62.4 

2.8 

95 

15 

41 

20 

87 

1 

0 

c 

0 

.06 

-  1.30 

.05 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

FCNTANA  KAISER 

80.0 

52,3 

66.2 

98 

15 

43 

20 

50 

0 

c 

0 

.07 

.05 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

74.6 

50,4 

62.5 

94 

15 

41 

20 

76 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEN5HAW  0AM 

72.8 

38.7 

55.8 

88 

1 

32 

22 

273 

0 

0 

1 

0 

.28 

.14 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

ICYLLWRD  RANGER  STA 

68.3 

30.6 

49.5 

82 

1 

2  1 

20 

459 

0 

0 

21 

0 

.30 

.19 

19 

.5 

0 

1 

0 

0 

J  L.  L  I  A  N   w  Y  N  0  L  A 

69.7 

39.4 

54.6 

67 

1 

28 

20 

308 

0 

0 

3 

0 

.37 

.19 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

1    Af.l  IMA     Of  i^u 

69  •  OM 

50  •  8M 

59.9M 

.9 

87 

15 

44 

23. 

153 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  1.10 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

71  •  8 

52  •  3M 

62.  1M 

90 

15 

44 

20 

95 

1 

0 

c 

0 

.03 

.03 

3 

.0 

0 

0 

a 

0 

LCMPOC 

69.5 

48.0 

58.8 

94 

15 

41 

20 

192 

2 

0 

0 

0 

.06 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

LTNG  BEACh 

7  1.5 

55.3 

63.4 

2.9 

97 

15 

49 

20 

74 

2 

0 

0 

0 

T 

-  1.02 

T 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  AP 

72.0 

53.5 

62.8 

2.8 

99 

15 

47 

20 

83 

2 

0 

0 

0 

T 

-  .77 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LCS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 

69.  1 

54.  3 

61.7 

2.3 

95 

15 

50 

20 

113 

1 

0 

0 

0 

.01 

-  1.04 

.01 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LfS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

73,8 

54,9 

64.4 

2,6 

99 

15 

50 

20 

58 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  1.17 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

76.5 

48,  1 

62.3 

91 

1 

38 

20 

141 

2 

0 

0 

0 

.25 

-  1.83 

.23 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

"T  BAlDy  NOTCH 

56,9 

36,2 

46.6 

68 

3. 

22 

19 

550 

0 

1 

10 

0 

T 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCUNT  WILSON  FC   338  B  // 

64.7 

43.8 

54.3 

61 

2 

28 

19 

329 

0 

0 

3 

0 

.18 

.14 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWPORT  BFACH  HARBOR 

65.9 

53.7 

59.8 

.8 

81 

15 

47 

20 

153 

0 

0 

0 

0 

T 

-  1.18 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

Of  F  AN  <,  T  HP 

69.0 

53.1 

61.1 

82 

15 

45 

20 

116 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

78. OM 

46. 1M 

62. 1M 

3.3 

98 

15. 

39 

22 

116 

3 

0 

0 

0 

.00 

-  1.65 

.00 

.0 

0 

0 

01 

0 

OXNAnO 

69.6 

50.0 

59.8 

2.6 

97 

15 

44 

22. 

174 

2 

0 

0 

0 

.00 

-  1.13 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.  6M 

43. 2M 

56. 4M 

82 

2. 

30 

19 

265 

0 

0 

2 

0 

.25 

.21 

19 

.3 

0 

1 

0 

0 

77.3 

51.7 

64.5 

4.1 

97 

15 

45 

20 

63 

3 

0 

0 

0 

.03 

•  1.70 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERR 1 5 

79.7 

44.4 

62.1 

95 

1 

37 

20 

101 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

78.3 

48.8 

63.6 

4.3 

98 

15 

40 

20 

73 

3 

0 

0 

0 

T 

-  1.55 

T 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMCNA  5PAUL0ING 

76.4 

40.8 

58.6 

90 

15 

31 

22. 

190 

1 

0 

3 

0 

.09 

.06 

19 

.0 

c 

0 

0 

0 

REDLAN05 

80,2 

49,5 

64.9 

5.0 

97 

1 

40 

20 

60 

4 

0 

0 

0 

.05 

-  1.31 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   FIPE   STA  «  3 

79,8 

49.1 

64.5 

4.0 

97 

15 

41 

20 

57 

4 

0 

0 

0 

.00 

-  .97 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

78.5 

47.6 

63.1 

97 

1 

38 

20 

96 

*. 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN   ANTONIO  CYN  MOUTH 

74.9 

49.6 

62.3 

93 

1 

40 

20. 

145 

3 

0 

0 

0 

.13 

-  2.28 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNAROINO  CO  HOSP 

79.8 

49.0 

64.4 

3.5 

97 

15 

3  ! 

20 

64 

3 

0 

0 

0 

.13 

-  1,48 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANDBERG  *'B  //R 

66.0 

47.1 

56.6 

5.8 

82 

1 

33 

19 

260 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .97 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 
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CALIFORNIA 
APRIL  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Deparlure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 

From  Norma] 

Greatest  Day 

• 

Q 

Snow.  Sleel 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

"°  J 

8  k 

5  * 
°" 

jM  ill     l/lCUU     *ID  MIKKWK1 

p 

67*3 

55.2 

61.3 

,2 

8  1 

14 

50 

20 

107 

0 

0 

0 
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CALIFORNIA  -  APRIL  1966 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TP MPERATURE:  Temperatures  averaged  well 
above  normal  over  most  of  the  State,  except  for 
the  extreme  north  and  south  coasts.  In  the 
Sacramento  area,  the  positive  monthly  departure 
was  in  excess  of  6°,  making  it  the  warmest  April 
in  the  records.  During  the  month,  new  maximum 
records  were  set  at  Sacramento  on  the  1st,  2d, 
and  3d,  and  the  daily  record  was  equalled  on 
the  5th,  15th,  and  16th.  Also,  a  new  record  for 
a  high  minimum  was  set  on  the  1st  and  the  re- 
cord was  equalled  on  the  2d.  It  was  the  only  time 
in  the  records  when  90°  was  recorded  more 
than  twice  in  April.  During  the  first  5  days 
of  the  month,  the  average  temperature  was  14° 
above  normal. 


In  other  parts  of  the  State,  too,  April  was  ab- 
normally warm.  At  Mt.  Shasta  the  first  7  days 
averaged  11°  above  normal;  at  Blue  Canyon  and 
Sandberg  the  first  week  was  16°  above  normal; 
and  at  Fresno  the  first  17  days  averaged  7° 
above  normal.  Stockton  had  the  second  warmest 
April  on  record.  At  Long  Beach  a  maximum  of 
99°  on  the  15th  was  the  highest  for  April,  and 
95°  at  Los  Angeles  WB  AP  on  the  15th  was  the 
highest  for  April  and  highest  so  early  in  the 
season.  Fresno,  with  a  90°  on  the  1st,  set  a 
record  for  the  date  and  for  so  early  in  the 
season,  and  recorded  a  monthly  mean  maximum 
that  was  the  highest  since  1934  and  the  second 
highest  in  79  years  of  record. 


PRECIPITATION:  Precipitation  was  below  nor- 
mal over  the  entire  State,  and  for  most  areas 
this  continues  a  dry  pattern  that  has persistedfor 
several  months.  Burbank  noted  that  this  was 
the  third  driest  April  of  record.  Bakersfield 
had  no  rain  during  the  month;  this  is  only  the 
second  time  it  has  happened  since  1910.  San 
Diego  had  a  trace,  for  only  the  second  time  in 
April  since  1918. 

Water  supplies,  that  were  most  promising  early 
in  the  winter,  have  been  reduced  by  the  continued 
dry  weather  to  substantially  less  than  normal  in 
many  parts  of  the  State.  This  has  resulted  in 
earlier  than  usual  drying  of  range  grasses  and 
grains,  and  has  created  an  unusually  high  fire 
danger  in  some  areas  for  so  early  in  the  season. 
In  the  Mt.  Shasta  area  construction  and  logging 
have  gotten  off  to  an  early  start  because  of  the 
dry  weather. 

STORMS:  Heavy  rain  and  thunderstorms  in  the 
Redding  area  on  the  9th  caused  local  flooding, 
temporarily  blocked  highways,  and  damaged  power 
distribution  systems.  Strong  winds  in  the  Palm 
Springs-Indio  area  on  the  11th  upset  cars  and 
trailers  on  Highways  10  and  111  and  sandblasted 
vehicles  and  buildings.  A  local  whirlwind  or 
dust  devil  near  Burbank  on  the  14th  was  strong 
enough  to  cause  minor  building  damage.  Strong 
north  wind  in  the  Colusa  County  area  on  the 
25th  damaged  rice  fields  and  orchards. 

C.  Robert  Elford 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 
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*  rv 

SANTA  ROSA 

68 

*4I 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

1*94 

•  23 

1,36 

^37 

1,31 

•  08 

•  41 

* 4 

•  02 

ShcL'EH  COVE 

SkAGGS  5PGS  LAS  L0MA5 

2.** 

•  80 

• 

1 .  *< 

S0MES6AR   1  W 

SONOMA 

.63 

.01 

.26 

.03 

.33 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

2,81 

•  86 

•  73 

1 '  \L 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

1  ,31 

•** 

* 2* 

.50 

TULELAKE  //R 

1  **1 

*  31 

*  3 1 

"  60 

2  ? 

UK  I  AH  h  W3W 

l!« 

T 

.55 

.80 

.6* 

UPPER  MATTOLE 

2.21 

.*5 

,45 

.73 

.2d 

WEAVERVtLLE  RANGER  STA 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

T 

.32 

.18 

,01 

W I LL ITS    1  NE 

.28 

willow  cheek  ranch 

uoi 

.76 

.13 

.12 

YREK  A 

«4I 

•  30 

■  * 

•  08 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AO IN  RANGER   STAT  ION 

1 ,  2t 

•  0  3 

•  JJ 

*** 

* '  j 

* 

T 

AlTURAS  RANGER  STATION 

T 

T 

auburn 

•  38 

•  01 

*0" 

BERRYESSA  LAKE 

»2' 

*04 

*  2  i 

BIG  BEND  RANGER  STA 

3,*2S 

2.70 

.04 

Blue  canyon  wb  ai rport / /r 

1  .40 

.oa 

BOWMAN  OAM 

3,24 

.  18 

1.52 

•  87 

•  j 

brooks  farnham  ranch 

.22 

•  10 

T 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

fc,  01 

l  *0| 

07 

BUCKHORN 

T 

T 

BUCKS  CREEK  PH 

3.64 

T 

1.63 

1.05 

.oa 

bullards  Bar  pwr  house 

3.9<J 

2.31 

,75 

,8ft 

.07 

surney 

1,5! 

.13 

.36 

.58 

,*< 

T 

CAMPTONV I LLE  RS 

3.5! 

2.68 

.80 

.01 

.00 

CANB*    11  SW 

1.31 

.22 

•  34 

.40 

.  1  9 

S—  Roiorence  Notes  Followtog  Statloo  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  oi  Month 


9 

1 

10 

1 

1 1 

i  2 

•  60 

.4} 

.  is 

.2  3 

1  .06 

.49 

.  35] 

.  l  s 

1.30 

.49 

.41 

.09 

1.09 

•  13 

.  39 

2 .24 

•  31 

.  8  3 

1.26 

•  30 

■  38 

•  01 

.  14 

■9i 

■  05 

•  19 

.33 

.23 

.29 

•  11 

•  02 

.32 

.0B 

•  21 

.78 

.22 

.8. 

•  17 

.05 

•  31 

1.36 

.20 

i7! 

.  K 

1.93 

.  50 

.  T0 

.  1 S 

.01 

•  09 

.  03 

•  29 

.18 

■ 

.29 

T 

.29 

.03 

.26 

•  94 

■29 

.  1  5 

T 

1.96 

1.97 

.81 

»2C 

1.60 

.  36 

.  8  | 

.41 

1*90 

.90 

.66 

• 

2*66 

.61 

.02 

•  74 

•  30 

.  3  3 

•  08 

.09 

T 

T 

.00 

.06 

.19 

■05 

1.03 

■  79 

.5ft 

■  03 

•  11 

•  08 

■  1  3 

.20 

.  0  ) 

•  12 

1*33 

!a<< 

♦  05 

.16 

.  1 1 

.21 

.  30 

■  1  7 

.  7  4 

.  45 

•  69 

•  85 

.  7  9 

.24 

.58 

■*9 

."1 

.07 

1.13 

1*04 

,T! 

1.21 

.63 

.  59 

1.34 

.25 

•  20 

.*( 

2.33 

•  25 

.54 

.07 

.92 

•  49 

.41 

.40 

.50 

.  7G 

•  69 

.48 

,4(j 

.17 

.07 

•  64 

.65 

,82 

T 

.92 

.25 

.18 

.20 

.  3« 

,  05 

.90 

*  6  : 

.  1  6 

•  34 

.16 

,37 

.16 

■  11 

1.30 

1.50 

.76 

*  * 1 

•  10 

•  55 

.  <*z 

■  10 

.12 

,  14 

.67 

.  Tts 

.  38 

.02 

•  09 

•  01 

•  68 

.  6  7 

,  19 

•  79 

.  0-r 

.  u 

,06 

.54 

.27 

,2( 

* 

1 . 46 

.  3  1 

1.0? 

.  99 

.  9 

.46 

•  01 

,05 

•  94 

.<•: 

.61 

.24 

.09 

.15 

1.26 

.72 

.64 

.99 

.06 

.'•a 

T 

.18 

.08 

.24 

.18 

.01 

.04 

•  90 

.06 

.24 

•  78 

.06 

.  ^  9 

ft 

•  30 

.01 

.0? 

.  3  1 

2*63 

•  31 

1.21 

•  72 

•  1 3 

.  86 

.  ">  T 

.  25 

.13 

•  13 

.  1  L 

•  46 

.37 

T 

1  .18 

,H 

•  H 

.  k  1 

•  13 

1 

.  1 S 

3,04 

.  1  4 

.33 

•  20 

.02 

.^1 

•  01 

.0- 

T 

.29 

•  27 

•  02 

.  55 

.36 

1.38 

1.20 

1,41 

.11 

T 

.23 

.04 

•  2ft 

,?b 

.01 

1.06 

.23 

.5fl 

•  36 

.  1  <• 

.  31 

.98 

•  70 

.  '  9 

•  1( 

1.68 

. 1 1 

.  51 

.21 

.  1H 

.01 

* 

2.90 

1.23 

1 .00 

1  .65 

,8! 

.30 

•  0| 

.25 

•  09 

.0} 

,92 

2.09 

.83 

1.18 

1  •  30 

,9f, 

•  09 

1*19 

•  61 

.  1  9 

.35 

.62 

.72 

,2! 

• 

.99 

,21 

.03 

.01 

.  1  1 

.14 

.21 

.'2 

US 

,«a 

T 

.58 

.'•4 

.08 

•  IT 

.30 

.13 

T 

.39 

.30 

.51 

13      M  15 


19     20  21 


22     23  I  24 


25     26  27 


30  31 


CAnBy  ranger  station 

canyon  0am 

caribou  power  house 

CENTEOV IlLE  PM 
CHALLENGE  RANGES  STA 

CHESTER 

CMIC0  EIPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDD  RCH 

ClEARlAKE  HIGHLANDS 
COHASSET    I  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COL'Ax 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA   1  SSH 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  MSN 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SA9L A 
DOBBINS  COLGATE 
OOwNIEVtLLE  RANGER  STA 

ounnigan 

ounsmuir  ranger  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  police  sta 
fall  river  mill  intake 

ferguson  ranch 
folso*  dam 

foresthill  Ranger  sta 
French  gulch 
garden  VALLEY  2  s 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLEBR I GHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
H[OOEN  VALLEY  RANCH 

H06ERGS 

HJNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KElSEYVILLE 

KtLARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  OAM 

LAS  PLUMAS 

LEESV I LL£  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MANZANlTA  LAKE  /, 
MARY  SV I LLE 
MC  CLOUO 
MIDOLCTOWN 

MINERAL 

MONT ICELLO  DAM 

MOUNT  DANAhER 

MOUNT   SHASTA  MB  CITY  /, 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 
ONO 

ORLAND 

oroville 
oroville  bridge 

pacific  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLATINA 
PORTOL A 

QUINCY  RANGER  STATION 

REO  Bluff  we  airport 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCK L  t  N 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CI7V 
SHASTA  OAM 
SHINGLE  SPRINGS 

SH I NGLE TOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvtLLE   RANGER  STA 
SOOA  SPRINGS  I  E  /, 
STIRLING  CITY  RS 

STONYFORD  COOLEY  RANCH 
S T0N YFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAwBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 

TwIN  lakes 

UPPER  LAKE  T  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOL T A  POWER  HOUSE  . 

wh i ske y town  res 


3.18 
1.33 
1,69 


.9* 
1.73 
.6. 


1  .66 
.98 
1.13 
1.7S 


4.46 

1.39 
1.91 
.64 
1.33 
2.02 

.69 


1.41 
3.  U 
.63 


2.8i 
2.0C 
1.2* 


2.91 

.71 
1.51 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13  14 


15 


16     17  18 


19     20     21     22     23     24     25     26  27 


30  31 


WILLIAMS 
WILLOWS 
w  INTERS 

WOODLAND   1  WNW 


03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARvlLLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
OOYLE 

DOVLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIDWELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  STA 
MEYERS  *  SW 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDISH  1  E 
SUSANVILlE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOODFOROS 


ALAMO  L  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 

burl ingame 
Burton  ranch 
calaveras  reservoir 

camp  san  luis  0bi5p0 
carmel  valley 
chittenden  pass 
concord  j  e 
crockett 

davenport 
gerber  ranch 

GILROY 

GILROY  14  ENE 
HALF'  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLlSTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  55W 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ   F I  RE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  H ILL  2  E 
MORRO  BAy  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

Oakland  wb  airport 

paicines  ohrwall  ranch 
palo  alto  city  hall 

PALOMA 
PARKFIELD 
PASO  ROBlES 

PASO  ROBLES  faa  ap 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PtEORAs  Blanc  a  S 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RtCHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMQNO  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSV ILLE  LAKE 
SOLEOAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  4  E 


.ST 
1.3C 

.*5 
1.20 

.*9 

■  IS 
1,28 
2.2* 

.18 

1.04 
.26 
2.64 


.6* 
.3T 


.12 
.30 


.08 
.03 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
APRIL  1966 


Day  of  Month 


13 


14  15 


19      20  21 


22     23  24 


25     26  27 


DRAINAGE  05 
ANGIOL* 

ANT  I OCH  FI6RE60AR0  ML 
ANTICCH  PUMPING  PL  3 
ASM  MOUNTAIN 
AUBERR*  1  NNE 

9AKERS'  I  ELD  "8  airport 

balch  power  house 
blackwells  corner 

euTTONWtLLOW 
CALAv€R*S  0IG  TREES 

c amp  pardee 

catmeys  vy  bull  run  rh 
cherry  valley  oak 
coalinga 
coaling*  u  wnw 

corcoran  irrig  dist 

DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
OENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POwER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIDOLETOwN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSw 

FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  ST A 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
I  OR  I A 

I  ONE 

KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIvER  Rh  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAn  CITY   I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

It  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  6AN0S 

LOS  6ANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANDEVI LLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRF   STATION  2 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

MOOESTO 

NEMMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER   ST A 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOChE  CREEK 

P A  T  T | m AY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERVlLLE 
POSEY  3  E 

SALT    SPRINGS  PwR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  0AM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

SPRINGvtLLE    7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  wBAP 
STOCKTON  FJRE  STATION 
SJTTER  HILL  RANGER  ST  A 

TEMACMAPl 

te jon  rancho 
three  rvrs  eoison  ph  2 
tiger  creek  ph 
tracy  car80na 

tracy  pumping  plant 

tulefielo 

tuRlock 

V  I  SAL  t A 
WALLACE    1  SE 

WASCO 
WESThAvEN 
WEST  POINT   3  SW 
WHITE  ROCK 
wOFFORD  HEIGHTS 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


acton  esconoi  fc2m8e 
aliso  cn  oat  mt  fc  *46 
alpine 


.OC 

1 .1- 

.00 


,5C 
.*T 

.00 


1.4* 

,oc 

2,5« 
2.4C 


.0? 
.66 

.on 


.20 
.01 
.I* 


.3? 
1.31 
l.TC 

1.04 
1.5< 

•  3< 


.10  .14 


•30     .01  .IS 


.72 
1*04 
.12 


.09     .03     .35  .01 


.49  T 

T 

.67  T 


.06     .53  .02 


.64      .18  .21 


So*  Roloronco  NolM  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ALTADENA 
ANZ  A 

ARROYO  5EC0  RS  FC  508C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PI£R 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC   10  B 
BIG  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  0AM  / 
BIG  OALTON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*60E 

BONITA 

BOUOUET  CANYON 
BREA  CITY 

BuRBANK  FD  FC22613 
8UHBANK  W3  AIRPORT 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSwORTH  FC  2*  0 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE   FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
CULVER  CI  TV 
CUYAMA 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 

DOWNEY  FD  FClOTC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE  .02 

ESCONDIDO  .0« 
FILLMORE   1  WNW 
FONTANA  5  N 
FQNT ANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  H1LLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  189 

HAINES  CYN  LOWER  FC36* 
HAINES  CYN  UPPER  FC36T 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  0AM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  540  8 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 

LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK 

MT  BALDY  FC  85G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 
NEWBURY  PARK  *  SW 
NEwHALL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIDE 
OJAI 
OL I  NO A 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-£ 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERGES  EST  FC*3D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA  ,06 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA   SPAULDING  .0<l 
RANCH! TA 

HEOLANDS  ,0« 
RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBER6  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  0  I  MA  S  F IRE  WD  FC95  ,0! 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH  ,0« 
SAN  GABRIEL  DM  FC*25BE 
SAN  GABRIEL  FJRE  DEPT 


13  14 


15 


16     17  18 


22     23  24 


25     26     27     28  I  29  30 


See  Reference  NolM  Following  Station  lnd«x 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


2      3      4      5      6      7      8  9 


13 


14  15 


22     23     24     25    26     27     28     29     30  31 


SAN  JACINTO 

SANTA  AN*  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RJvER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC02 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  F A A  AP 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CATALINA  H8AP 
SANTA  MARIA  W6  AIRPORT 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  0AM 
SAUGUS  PmR  PL  NO  1 
SMELL  ABSORPTION  PLANT 


MILL  rc 


SIGNAL 
SON  IS  3  NE 
SOMJS  3  NW 
SPADRA  PAC  FC   35fc  C 
5UEY  RANCH 

SUNL AND 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL   STA  FC* 

TORRANCE 

TUST1N   IRVINE  RANCH 

TwITChELL  0AM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRt  STA  fCWO 
VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
wnj  TT IER  CTV  H  FC  106C 
VORBA  LINDA 


.00 
T 

.12 


.11 
•  OC 
.00 


.00 

.29 

.00 
.05 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 
BARSTOM 
BEAUMONT   1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  838 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  / 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLVTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
80RREG0  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

8RAMLEY  2  Sm 
CABAZON 
CALEXKO  2  NE 
C  ANT  IL 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
OEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

El  CENTRO  2  SSH 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

MAYF I ELO  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYQKERN 

I nyOkERn  armjtage 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY  1  5SW 
MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
M0JAVE 

MOjAvE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT   SAN  JACINTO  *SP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
Ml LAND 

OCOTILLO  HELLS 
PALMOALE 

PALMDALF   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 

SNOw  CREEK  UPPER 
SQUIRREL   INN  J 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

T*CNTYN[NE  PALMS 

VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVlLLE   PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


S«o  R«lor«nce  NotM  Following  Station  Ind«x 
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DAILY  TEMPERATURES 


Day  of  Month 

• 

at 

Station 

n 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

 ' — 

Avei 

*      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOTNT 

MAX 

87 

74 

76 

89 

82 

84 

75 

72 

67 

60 

57 

55 

61 

72 

79 

84 

79 

65 

68 

70 

70 

69 

73 

85 

84 

72 

69 

78 

71 

79 

73.5 

4  5 

47 

42 

43 

45 

49 

40 

36 

43.2 

ANGwTN  PAC  UNION  COL 

MAX 

82 

81 

82 

80 

68 

79 

60 

64 

64 

52 

55 

54 

61 

68 

77 

83 

83 

56 

61 

61 

66 

70 

7  3 

61 

83 

77 

70 

75 

74 

76 

70.5 

4  3 

42 

42 

52 

56 

46 

4  2 

40 

45 

52 

50 

47,4 

BIS  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

90 

82 

84 

86 

87 

87 

84 

82 

69 

55 

57 

54 

61 

74 

81 

87 

86 

73 

67 

70 

68 

73 

8  1 

87 

86 

81 

74 

79 

76 

81 

76.7 

Mm 

43 

37 

40 

40 

4  1 

36 

4  3 

46 

42 

4  3 

36 

36 

44 

45 

3  7 

3  2 

3  I 

3  2 

3  5 

3  5 

4  J 

40 

3  7 

31 

3  5 

38.3 

CALLAHAN   RANGER  5TA 

MAX 

79 

79 

77 

76 

74 

68 

62 

55 

52 

60 

70 

75 

79 

76 

70 

60 

60 

65 

66 

72 

78 

86 

82 

70 

70 

71 

75 

76 

70.8 

28 

33 

3  3 

34 

36 

32 

35 

30 

30 

26 

30 

35 

33 

33 

2  2 

2  4 

2  8 

32 

2  7 

30.3 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

75 

79 

80 

80 

79 

78 

75 

66 

58 

52 

48 

56 

67 

74 

80 

79 

76 

63 

60 

63 

66 

73 

78 

79 

75 

71 

70 

68 

75 

75 

70.6 

36 

39 

3  6 

38 

38 

3  9 

40 

3  \ 

34 

2  9 

34 

39 

41 

37 

3  o 

26 

2  6 

2  9 

3  6 

2  9 

32 

34,3 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

90 

86 

87 

90 

70 

80 

60 

75 

69 

61 

58 

57 

65 

76 

86 

92 

88 

74 

69 

73 

70 

77 

79 

91 

89 

92 

81 

88 

77 

84 

77,4 

MIN 

4  7 

4  5 

45 

45 

43 

45 

51 

50 

49 

4  1 

4  3 

46 

*5.7 

COVELO 

MAX 

86 

80 

80 

88 

85 

32 

78 

75 

67 

58 

55 

55 

60 

7* 

80 

87 

80 

70 

67 

68 

70 

73 

78 

85 

85 

78 

80 

77 

78 

80 

75,3 

39 

37 

39 

44 

39 

3  3 

39 

30 

3 

36.6 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

62 

6i 

81 

64 

63 

56 

55 

58 

64 

55 

53 

55 

59 

65 

68 

61 

57 

58 

60 

63 

62 

62 

61 

58 

58 

60 

59 

58 

60.6 

4  5 

45 

40 

48 

49 

41 

40 

3  7 

43 

43,4 

DUTTO'S  LANDING 

MAX 

83 

78 

77 

77 

65 

70 

62 

65 

67 

65 

62 

66 

76 

81 

86 

83 

67 

75 

67 

73 

81 

89 

84 

67 

80 

79 

67 

74 

73.6 

37 

4  0 

3  7 

3  2 

5 1 

60 

3  7 

47 

50 

50 

42 

40 

56 

50 

39 

45 

50 

43.9 

ELK  VALLEY 

MAX 

73 

71 

7  r 

72 

79 

79 

69 

64 

56 

51 

57 

52 

68 

75 

78 

73 

66 

63 

64 

63 

65 

70 

79 

79 

75 

73 

69 

69 

75 

76 

69.4 

36 

36 

37 

40 

40 

4  1 

3  J 

32 

41 

43 

33 

3  I 

27 

2  9 

2  9 

3  1 

32 

35 

3  g 

3  i 

36 

32 

2  9 

35 

35.1 

EUREKA  KB  CITY 

MAX 

55 

56 

78 

56 

53 

5  1 

55 

58 

57 

57 

56 

53 

53 

59 

59 

57 

53 

53 

59 

53 

54 

54 

55 

53 

54 

51 

52 

52 

55 

52 

55.4 

4  6 

4  7 

45 

50 

49 

46 

37 

4  I 

49 

49 

47 

42 

4  7 

4  4 

45 

47 

4  7 

4  3 

40 

4 1 

43 

46 

45.3 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

58 

59 

74 

62 

58 

53 

58 

64 

60 

59 

57 

57 

56 

6  2 

61 

60 

56 

6  7 

64 

57 

57 

58 

59 

56 

56 

55 

57 

56 

57 

56 

58.6 

43 

4  7 

47 

4  0 

4  3 

47 

35 

3  7 

49 

49 

45 

42 

38 

3  9 

46 

4  0 

44 

4  7 

43 

38 

4  1 

35 

43 

43.5 

FOREST  GLEN 

MAX 

83 

79 

79 

83 

83 

81 

80 

75 

52 

53 

63 

70 

76 

83 

85 

70 

64 

65 

66 

69 

75 

82 

83 

77 

67 

74 

73 

80 

73.6 

30 

29 

32 

30 

3  i 

34 

38 

39 

3  7 

36 

3  3 

34 

37 

35 

2  7 

2  6 

2  7 

2  8 

32 

32 

36 

35 

2  9 

27 

30 

26 

29 

31.7 

FORT  BRAGG 

MAX 

54 

62 

62 

67 

55 

64 

54 

63 

64 

60 

61 

58 

59 

59 

67 

63 

61 

58 

60 

65 

63 

59 

62 

68 

57 

57 

60 

63 

57 

57 

60.6 

Mm 

0 

46 

48 

43 

4  1 

36 

4  I 

4  5 

44 

4  3 

4  1 

39 

36 

44.3 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

59 

58 

63 

53 

52 

52 

62 

59 

58 

58 

58 

59 

63 

61 

60 

60 

58 

60 

61 

5  7 

60 

61 

61 

61 

57 

60 

61 

59 

56 

57 

58.8 

Mm 

48 

48 

38 

3  7 

41 

44 

41 

3  8 

34 

4  1 

40 

39 

3  5 

34 

41.8 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

80 

78 

74 

77 

78 

78 

77 

76 

67 

53 

51 

56 

65 

72 

76 

78 

77 

66 

58 

61 

64 

70 

77 

78 

61 

77 

67 

70 

71 

75 

70.9 

2  8 

3 1 

39 

38 

3  2 

3  5 

32 

36 

36 

33 

30 

2  3 

2  6 

2  9 

29 

30 

32 

35 

32 

2  3 

2  7 

26 

3 1 

31.4 

FORT  ROSS 

MAX 

62 

63 

59 

59 

58 

56 

66 

58 

55 

55 

58 

61 

62 

65 

71 

69 

60 

60 

60 

60 

63 

67 

73 

70 

59 

64 

65 

57 

60 

59 

61.8 

43 

45 

4  6 

47 

47 

4  3 

50 

43 

40 

42 

45 

46 

47 

42 

42 

37 

40 

44 

50 

46 

4  4 

4  1 

43 

41 

40 

38 

44.2 

GR A  TON    1  w 

MAX 

75 

82 

76 

64 

71 

61 

66 

67 

56 

59 

61 

64 

70 

82 

86 

83 

6* 

67 

69 

65 

73 

81 

90 

83 

77 

79 

79 

72 

76 

72 

72.3 

39 

43 

50 

4  3 

48 

4  5 

45 

38 

40 

44 

47 

49 

39 

36 

34 

40 

43 

4  7 

45 

42 

36 

38 

39 

3  9 

40 

42.8 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

MAX 

86 

82 

81 

80 

86 

86 

82 

82 

75 

54 

56 

54 

59 

72 

81 

85 

68 

69 

66 

72 

87 

81 

66 

76 

74 

74.5 

37 

38 

4  3 

45 

4  1 

42 

3  7 

3  e 

41 

35 

29 

30 

3  3 

35 

35 

36 

3  i 

34 

32 

37.1 

HEALOSBURG 

MAX 

83 

87 

80 

72 

76 

64 

72 

72 

63 

60 

62 

68 

76 

85 

90 

88 

71 

71 

73 

72 

80 

85 

94 

90 

79 

84 

85 

76 

85 

80 

77.5 

4  7 

44 

48 

50 

50 

41 

3  6 

38 

4  I 

50 

58 

46 

45 

42 

45 

42 

42 

43 

46,0 

HILTS 

MAX 

79 

74 

70 

76 

78 

75 

75 

68 

53 

52 

50 

53 

65 

73 

76 

70 

61 

54 

57 

58 

58 

73 

79 

69 

62 

65 

62 

66.1 

38 

40 

34 

3  6 

3  3 

40 

44 

36 

30 

2  3 

2  6 

30 

34 

35 

43 

34 

26 

34 

2  7 

34,6 

HOOPA 

MAX 

83 

77 

80 

84 

85 

85 

83 

74 

66 

53 

55 

55 

59 

72 

79 

84 

85 

68 

68 

69 

66 

72 

81 

87 

85 

77 

70 

80 

74 

81 

74.6 

45 

42 

49 

46 

50 

45 

42 

3  7 

37 

3  6 

3  5 

3  5 

3  7 

39 

42.1 

KENTFIELO 

MAX 

85 

72 

80 

70 

67 

71 

67 

70 

70 

60 

62 

61 

69 

72 

80 

87 

85 

61 

68 

69 

7* 

81 

85 

85 

73 

77 

79 

68 

79 

73.3 

MIN 

43 

4  6 

50 

48 

49 

47 

48 

4  9 

46 

45 

42 

4  3 

46 

49 

46 

46 

39 

38 

39 

6  7 

46 

46 

41 

46 

42 

41 

39 

45.3 

KLAMA  TH 

MAX 

62 

64 

82 

63 

56 

52 

55 

60 

67 

56 

54 

56 

59 

63 

65 

68 

61 

63 

63 

67 

63 

66 

6  7 

66 

58 

60 

66 

61 

60 

57 

61.0 

4  8 

49 

50 

44 

4 J 

36 

3  6 

3  9 

42 

43 

47 

36 

38 

37 

39 

43 

44,  1 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

86 

87 

85 

84 

81 

76 

71 

67 

55 

54 

51 

58 

69 

79 

85 

B3 

78 

66 

65 

67 

72 

79 

86 

83 

81 

72 

60 

80 

77 

80 

74,6 

32 

35 

34 

34 

39 

36 

3  3 

2  g 

2  6 

29 

3  4 

34 

36 

36 

30 

2  9 

2  9 

30 

29 

33,9 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

75 

68 

65 

71 

73 

74 

73 

71 

66 

49 

52 

48 

54 

61 

69 

73 

69 

62 

48 

49 

64 

57 

63 

70 

75 

69 

51 

5e 

60 

65 

63,1 

Mm 

35 

27 

24 

20 

28 

* 

7 

26 

25 

42 

40 

38 

1 8 

2  6 

2  9 

2  e 

34 

36 

40 

26 

2  i 

31 

26 

36 

30,8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

75 

72 

66 

66 

71 

73 

72 

63 

55 

52 

48 

53 

61 

69 

73 

69 

63 

56 

51 

55 

55 

64 

69 

75 

67 

52 

60 

58 

66 

63.1 

Mm 

29 

21 

25 

6 

30 

32 

35 

28 

30 

21 

30 

30 

26 

2 1 

2  4 

2  7 

3  i 

26 

15 

21 

17 

25 

24.4 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

85 

80 

77 

68 

74 

67 

68 

69 

61 

64 

62 

68 

74 

83 

88 

87 

76 

68 

72 

66 

74 

82 

90 

87 

81 

80 

8  2 

81 

77 

74 

75.6 

45 

46 

46 

50 

49 

49 

50 

50 

41 

47 

49 

49 

3  d 

65 

49 

47 

42 

59 

43 

43 

46 

46,0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

61 

71 

86 

67 

57 

52 

53 

61 

59 

56 

54 

57 

60 

67 

72 

68 

60 

60 

63 

60 

60 

62 

68 

61 

59 

56 

65 

61 

64 

57 

61.9 

Mm 

44 

45 

42 

47 

47 

47 

44 

48 

48 

46 

46 

3 1 

35 

46 

45 

41 

35 

38 

42 

36 

29 

33 

3  1 

38 

40,0 

ORLEANS 

MAX 

82 

83 

84 

86 

86 

85 

85 

82 

79 

61 

55 

56 

69 

82 

84 

71 

70 

67 

65 

66 

'8 

82 

8  0 

79 

79 

82 

84 

84 

85 

86 

77.2 

Mm 

40 

39 

40 

41 

4  1 

40 

42 

4  1 

40 

40 

39 

39 

41 

42 

42 

40 

38 

33 

3  5 

3  6 

35 

39 

40 

42 

45 

45 

39.2 

PETALUMA  F IRE  STA  2 

MAX 

75 

80 

76 

67 

68 

61 

63 

65 

63 

64 

63 

65 

70 

81 

88 

38 

71 

66 

71 

69 

70 

82 

89 

63 

74 

75 

80 

74 

76 

73 

73.1 

Mm 

45 

40 

5  1 

48 

48 

49 

52 

52 

42 

41 

45 

49 

3  6 

3  6 

4  1 

5 1 

4  3 

43 

3  7 

42 

39 

37 

39 

43.7 

POINT  ARENA 

MAX 

58 

61 

60 

55 

54 

54 

59 

54 

54 

60 

60 

64 

65 

65 

60 

58 

62 

60 

59 

61 

68 

61 

58 

59 

63 

59 

59 

59 

59.6 

45 

44 

45 

48 

47 

46 

46 

50 

46 

40 

42 

44 

42 

3  9 

47 

3  4 

43 

4  5 

44 

45 

45 

44 

38 

42 

44 

40 

43.5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

88 

85 

89 

88 

75 

72 

64 

57 

73 

80 

88 

89 

87 

72 

75 

84 

90 

86 

88 

81 

63 

84 

80.9 

Mm 

4  1 

43 

4  3 

4  1 

46 

40 

46 

35 

42 

45 

43 

3  2 

34 

4  1 

40 

42 

36 

3  7 

3  7 

36 

40.0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

85 

73 

75 

85 

72 

78 

65 

71 

65 

55 

55 

54 

61 

71 

75 

84 

78 

65 

69 

71 

70 

72 

73 

84 

83 

71 

67 

73 

74 

79 

71.8 

45 

47 

45 

44 

43 

46 

48 

48 

46 

43 

47 

41 

3  6 

34 

40 

40 

4  1 

45 

47 

41 

39 

41 

40 

38 

43.0 

SAINT  HELENA 

MAX 

85 

91 

85 

74 

82 

69 

72 

70 

60 

60 

63 

67 

74 

85 

90 

89 

78 

70 

72 

71 

79 

81 

89 

90 

82 

78 

8  3 

79 

64 

81 

77.8 

Mm 

42 

45 

48 

50 

48 

49 

50 

43 

45 

49 

46 

49 

41 

43 

44 

48 

50 

47 

37 

35 

41 

47 

51 

45 

44 

40 

60 

39 

41 

39 

45.2 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

85 

80 

79 

87 

87 

86 

83 

76 

66 

55 

62 

53 

60 

72 

80 

85 

85 

65 

69 

69 

68 

73 

79 

86 

87 

79 

70 

80 

75 

80 

76.0 

MIN 

45 

42 

40 

44 

42 

43 

46 

47 

4  7 

48 

42 

45 

41 

41 

44 

48 

46 

41 

34 

33 

38 

39 

40 

40 

42 

39 

34 

36 

36 

38 

41,4 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  ol  Monlh 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

5AN  RAFAEL 

MAX 

86 

81 

82 

M 

73 

69 

68 

67 

64 

63 

64 

66 

74 

83 

90 

88 

84 

69 

71 

71 

75 

83 

88 

87 

86 

80 

81 

82 

77 

79 

76 

7 

46 

48 

49 

51 

49 

4  7 

48 

49 

5  1 

50 

47 

47 

46 

46 

49 

52 

49 

42 

42 

42 

42 

42 

6  1 

51 

47 

44 

49 

46 

43 

42 

47 

2 

SANTA  ROSA 

MAX 

6  6 

78 

83 

76 

68 

72 

62 

68 

69 

58 

61 

64 

66 

74 

=  3 

88 

88 

63 

70 

72 

69 

76 

83 

91 

85 

75 

80 

81 

72 

79 

74 

8 

-2 

42 

43 

1.8 

48 

47 

46 

45 

49 

49 

6  7 

44 

40 

40 

43 

46 

6  9 

42 

38 

35 

36 

39 

51 

46 

43 

38 

42 

39 

39 

40 

43 

2 

SCOTIA 

MAX 

Tl 

6  9 

62 

85 

63 

57 

52 

61 

63 

6  2 

58 

55 

54 

60 

67 

71 

61 

55 

58 

64 

56 

57 

60 

66 

59 

55 

55 

59 

55 

63 

60 

8 

46 

48 

45 

46 

-a 

48 

48 

44 

48 

49 

45 

47 

36 

39 

44 

50 

4b 

42 

38 

38 

46 

47 

45 

46 

47 

44 

38 

46 

40 

45 

44 

6 

shFltep  cove 

MAX 

SONOMA 

MAX 

86 

84 

73 

74 

78 

70 

70 

68 

60 

64 

66 

67 

76 

e  i 

90 

88 

80 

72 

74 

73 

75 

83 

93 

89 

84 

81 

63 

79 

83 

80 

77 

4 

39 

43 

43 

50 

48 

4  6 

49 

42 

47 

47 

46 

47 

38 

40 

39 

64 

45 

6  1 

36 

33 

35 

39 

50 

44 

42 

37 

51 

38 

38 

36 

42 

4 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 

78 

76 

75 

'4 

77 

7  6 

77 

72 

64 

66 

50 

51 

57 

64 

73 

79 

78 

7  1 

5  6 

59 

65 

64 

70 

78 

82 

71 

62 

69 

71 

76 

69 

0 

41 

39 

44 

44 

44 

44 

46 

47 

44 

6  1 

35 

36 

3a 

37 

36 

45 

43 

38 

34 

33 

34 

40 

40 

44 

43 

39 

40 

38 

35 

40 

40 

1 

TULELAKE 

MAX 

78 

68 

67 

7t 

75 

74 

76 

7'. 

62 

50 

6  1 

54 

66 

71 

75 

71 

69 

52 

52 

56 

57 

67 

72 

76 

77 

69 

63 

63 

67 

68 

66 

2 

32 

32 

30 

21 

27 

31 

36 

26 

33 

31 

26 

23 

24 

37 

38 

32 

23 

18 

1  9 

24 

27 

27 

31 

35 

27 

21 

21 

21 

32 

2  8 

1 

UK  I  AH 

MAX 

84 

89 

92 

80 

83 

8  2 

73 

68 

6  2 

58 

56 

63 

75 

85 

91 

89 

84 

71 

71 

74 

74 

83 

92 

90 

88 

78 

84 

79 

85 

78 

7 

MIN 

44 

46 

44 

-a 

42 

44 

46 

42 

4  2 

45 

44 

4  0 

36 

40 

44 

48 

45 

38 

36 

3  4 

38 

42 

44 

46 

46 

47 

57 

41 

41 

43 

1 

WEAVFRVILLE  PANGER  STA 

MAX 

B7 

80 

82 

8  1 

82 

81 

80 

78 

52 

53 

53 

59 

70 

78 

85 

74 

84 

63 

64 

68 

71 

77 

84 

85 

79 

68 

75 

74 

79 

74 

0 

MIN 

35 

33 

31 

54 

33 

35 

39 

46 

42 

35 

38 

32 

31 

37 

37 

31 

30 

25 

26 

29 

31 

31 

35 

37 

31 

27 

29 

28 

32 

33 

,0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

74 

73 

56 

68 

74 

74 

75 

71 

62 

50 

53 

48 

56 

63 

69 

73 

7  0 

63 

54 

64 

57 

58 

66 

71 

76 

70 

55 

63 

63 

67 

64 

6 

MIN 

38 

37 

31 

33 

4  2 

38 

46 

46 

42 

40 

34 

36 

28 

32 

3  6 

41 

33 

35 

25 

25 

30 

32 

33 

34 

37 

30 

25 

29 

28 

33 

34 

4 

W1LLITS  1  NE 

MAX 

79 

82 

85 

75 

78 

74 

66 

61 

58 

54 

52 

59 

67 

77 

84 

82 

78 

63 

64 

64 

66 

76 

83 

81 

79 

79 

76 

74 

76 

75 

72 

,z 

39 

40 

40 

40 

46 

6  2 

43 

6  1 

45 

46 

44 

4  0 

38 

39 

42 

45 

45 

35 

32 

30 

33 

39 

39 

41 

41 

35 

32 

36 

34 

33 

3  9 

I 

YRF  K  A 

MAX 

78 

79 

73 

72 

77 

78 

90 

76 

69 

52 

56 

52 

60 

67 

74 

81 

77 

67 

59 

58 

62 

62 

72 

77 

80 

75 

59 

72 

67 

71 

69 

4 

»        •  « 

MIN 

)8 

38 

37 

41 

37 

38 

41 

41 

43 

41 

32 

35 

30 

36 

42 

44 

38 

32 

28 

28 

31 

33 

35 

37 

40 

34 

29 

34 

30 

34 

3  5 

9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

MAX 

77 

73 

70 

72 

70 

71 

73 

70 

60 

56 

48 

51 

62 

71 

7f 

72 

70 

64 

'1 

54 

59 

64 

75 

71 

64 

63 

63 

64 

68 

69 

65 

7 

MIN 

37 

1 1 

27 

29 

30 

34 

35 

32 

32 

29 

29 

29 

25 

29 

32 

34 

40 

22 

1  3 

22 

28 

23 

26 

26 

29 

25 

30 

24 

20 

28 

28 

3 

ALTUPAS  RANGER  STATION 

MAX 

82 

84 

71 

73 

75 

78 

80 

79 

78 

56 

40 

52 

54 

67 

75 

81 

75 

69 

53 

54 

50 

62 

77 

83 

79 

75 

56 

67 

65 

72 

69 

1 

MIN 

29 

27 

22 

18 

24 

25 

35 

26 

33 

30 

26 

29 

23 

22 

29 

29 

33 

25 

15 

15 

26 

26 

27 

29 

30 

29 

18 

19 

20 

24 

25 

4 

AUBURN 

MAX 

85 

66 

64 

53 

80 

82 

77 

68 

70 

63 

60 

62 

66 

72 

81 

84 

64 

64 

65 

73 

73 

75 

81 

82 

85 

82 

76 

81 

82 

81 

76 

2 

MIN 

53 

55 

55 

53 

55 

54 

45 

4  3 

45 

4  7 

46 

4  3 

44 

45 

50 

55 

52 

44 

40 

40 

4  2 

45 

69 

55 

55 

51 

47 

47 

51 

52 

48 

6 

8ERRVE SSA  LAKE 

MAX 

88 

15 

86 

84 

79 

80 

7  1 

71 

70 

60 

62 

60 

65 

74 

82 

88 

68 

74 

69 

69 

70 

77 

77 

85 

87 

81 

75 

81 

79 

82 

76 

6 

MIN 

50 

51 

58 

49 

61 

51 

48 

49 

51 

48 

47 

47 

43 

46 

46 

52 

55 

42 

44 

41 

42 

52 

59 

49 

51 

49 

56 

45 

47 

46 

46 

9 

9LUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

70 

71 

68 

68 

66 

65 

62 

57 

46 

39 

39 

44 

57 

68 

71 

68 

57 

48 

48 

51 

57 

59 

70 

69 

66 

62 

64 

61 

66 

66 

60 

1 

MIN 

53 

52 

49 

49 

47 

4  7 

43 

40 

37 

32 

32 

31 

35 

46 

51 

62 

34 

31 

28 

34 

37 

40 

45 

52 

49 

43 

40 

44 

45 

49 

42 

2 

BOWMAN  OAH 

MAX 

73 

69 

64 

68 

67 

67 

65 

59 

53 

39 

41 

44 

57 

66 

72 

69 

66 

52 

47 

51 

66 

64 

65 

71 

68 

62 

62 

63 

67 

66 

61 

4 

MIN 

42 

39 

4 7 

42 

40 

39 

37 

35 

34 

32 

32 

31 

28 

39 

43 

43 

40 

30 

25 

28 

31 

37 

44 

43 

40 

37 

40 

36 

36 

36 

36 

9 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

85 

86 

85 

85 

83 

84 

77 

75 

72 

62 

63 

65 

69 

78 

86 

90 

89 

68 

67 

68 

7  3 

77 

81 

87 

90 

87 

75 

80 

84 

86 

78 

6 

MIN 

42 

46 

56 

42 

42 

44 

39 

43 

47 

49 

42 

48 

36 

36 

39 

44 

43 

48 

43 

32 

34 

59 

52 

42 

47 

42 

57 

39 

46 

40 

44 

2 

BURNFY 

MAX 

82 

a  I 

?4 

7  5 

78 

76 

77 

73 

64 

58 

51 

52 

56 

66 

75 

80 

77 

67 

54 

56 

59 

64 

68 

77 

78 

73 

58 

68 

68 

74 

68 

6 

MIN 

29 

28 

24 

27 

28 

29 

34 

32 

41 

39 

32 

33 

25 

26 

31 

>5 

35 

23 

16 

19 

28 

26 

28 

29 

36 

34 

22 

24 

22 

26 

28 

6 

CANYPN  DAM 

MAX 

70 

66 

70 

66 

67 

66 

48 

51 

6  6 

67 

70 

73 

67 

50 

51 

57 

61 

63 

69 

69 

72 

60 

65 

68 

68 

70 

63 

9 

Mm 

31 

30 

27 

30 

32 

32 

32 

32 

31 

30 

29 

32 

36 

38 

29 

23 

23 

29 

29 

32 

34 

34 

36 

26 

26 

26 

31 

30 

5 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

B9 

92 

90 

at 

87 

83 

82 

75 

73 

63 

63 

67 

7  7 

86 

87 

87 

85 

70 

70 

72 

80 

85 

86 

89 

65 

86 

84 

85 

86 

81 

1 

MIN 

45 

46 

46 

4  7 

44 

45 

42 

4  3 

43 

43 

42 

46 

37 

40 

42 

46 

48 

46 

32 

34 

36 

41 

44 

43 

60 

52 

40 

61 

42 

42 

6 

Chester 

MAX 

75 

75 

70 

69 

70 

68 

46 

60 

60 

70 

73 

74 

71 

50 

52 

56 

60 

63 

70 

73 

72 

66 

61 

66 

70 

71 

65 

4 

MIN 

27 

27 

30 

3  0 

27 

28 

31 

32 

2  5 

26 

29 

32 

33 

30 

20 

20 

27 

32 

27 

29 

31 

28 

27 

23 

23 

26 

27 

7 

chico  experiment  sta 

MAX 

g  ? 

87 

86 

B3 

85 

82 

80 

70 

70 

62 

64 

67 

76 

85 

85 

84 

76 

70 

68 

72 

78 

84 

86 

87 

64 

83 

83 

84 

86 

84 

79 

4 

Mm 

48 

d  ) 

44 

50 

49 

!  1 

44 

49 

51 

52 

48 

61 

40 

41 

46 

60 

55 

46 

35 

38 

41 

46 

46 

53 

55 

47 

43 

42 

41 

45 

46 

6 

CLARKSBURG 

MAX 

86 

86 

87 

86 

76 

83 

67 

69 

75 

66 

65 

66 

68 

74 

84 

87 

88 

62 

69 

69 

73 

78 

82 

87 

88 

80 

76 

81 

82 

84 

77 

4 

Mm 

46 

47 

54 

50 

47 

48 

46 

46 

60 

48 

47 

51 

42 

42 

47 

51 

53 

50 

43 

38 

38 

46 

51 

48 

51 

46 

47 

46 

46 

48 

47 

2 

CLEARLAKE  highlands 

MAX 

86 

85 

86 

84 

80 

82 

78 

73 

65 

60 

58 

58 

64 

73 

79 

85 

85 

70 

66 

66 

70 

7» 

76 

85 

87 

83 

74 

78 

82 

83 

75 

9 

Mm 

)4 

37 

37 

35 

36 

36 

37 

6  2 

5  1 

45 

38 

34 

32 

33 

34 

39 

37 

35 

29 

27 

30 

44 

36 

36 

39 

43 

51 

30 

27 

jl 

3  6 

5 

COLFAX 

MAX 

83 

B4 

83 

79 

81 

78 

70 

69 

59 

56 

56 

60 

69 

78 

82 

61 

74 

59 

60 

65 

70 

75 

79 

78 

81 

74 

75 

76 

76 

79 

73 

0 

Mm 

54 

52 

55 

56 

53 

51 

46 

46 

44 

38 

41 

38 

39 

44 

62 

53 

60 

50 

36 

37 

41 

46 

44 

52 

54 

48 

52 

49 

51 

50 

4  7 

5 

Colusa  i  ssw 

MAX 

89 

86 

87 

82 

84 

80 

74 

73 

65 

66 

68 

70 

78 

87 

90 

90 

9  2 

70 

70 

74 

'8 

80 

87 

89 

85 

83 

83 

84 

85 

86 

80, 

2 

Mm 

48 

5  l 

60 

45 

46 

50 

45 

4  9 

49 

45 

42 

50 

41 

42 

44 

50 

52 

48 

43 

36 

40 

55 

55 

49 

55 

46 

54 

44 

52 

48 

4  7 

9 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

88 

87 

B4 

85 

81 

85 

73 

70 

73 

61 

65 

66 

68 

75 

84 

87 

67 

62 

69 

69 

73 

77 

80 

88 

90 

83 

75 

82 

83 

85 

77 

8 

Mm 

47 

51 

62 

46 

42 

45 

60 

66 

48 

47 

45 

49 

42 

43 

45 

48 

51 

47 

42 

38 

37 

54 

52 

48 

52 

46 

56 

46 

44 

42 

46 

6 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

70 

73 

76 

74 

n 

73 

70 

65 

62 

46 

46 

62 

62 

73 

76 

74 

69 

59 

54 

58 

62 

66 

74 

74 

73 

68 

70 

68 

72 

72 

66 

9 

Mm 

36 

34 

32 

34 

36 

34 

34 

36 

36 

36 

36 

36 

30 

33 

35 

38 

39 

38 

28 

27 

30 

34 

34 

37 

38 

37 

35 

34 

34 

34 

34 

4 

DE  SA8LA 

MAX 

79 

82 

8  2 

78 

78 

75 

72 

66 

66 

50 

52 

53 

66 

76 

80 

77 

75 

67 

56 

62 

67 

74 

78 

77 

78 

74 

75 

74 

74 

75 

71 

3 

Mm 

45 

47 

51 

55 

47 

46 

43 

60 

45 

42 

40 

40 

34 

39 

45 

46 

60 

39 

39 

32 

38 

39 

44 

50 

48 

40 

40 

41 

39 

40 

42 

8 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

88 

8M 

85 

BO 

75 

68 

66 

72 

60 

83 

79 

62 

69 

70 

78 

84 

85 

80 

80 

80 

80 

77 

6 

Mm 

52 

53 

52 

50 

45 

45 

45 

41 

45 

50 

44 

44 

40 

42 

59 

47 

54 

47 

58 

46 

46 

4  7 

a 

OCwNIEVlLLE  RANGER  STA 

MAX 

•  3 

82 

80 

77 

77 

76 

61 

50 

61 

68 

90 

81 

58 

50 

60 

70 

79 

76 

75 

78 

71 

71, 

0 

MIN 

38 

38 

39 

38 

37 

3  ' 

38 

36 

32 

34 

36 

37 

28 

28 

31 

SJ 

36 

38 

39 

34 

35 

35 

4 

EAST    PARK  RESERVOIR 

MAX 

85 

»« 

83 

8  1 

81 

a  1 

78 

73 

70 

6  0 

61 

60 

65 

73 

82 

87 

85 

72 

64 

65 

70 

74 

76 

64 

85 

82 

69 

76 

80 

82 

75 

6 

Mm 

44 

46 

49 

43 

43 

46 

42 

46 

61 

46 

38 

36 

38 

39 

44 

46 

50 

42 

41 

34 

39 

55 

45 

45 

47 

44 

54 

38 

39 

40 

43. 

7 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 

85 

8* 

83 

76 

81 

76 

68 

69 

62 

65 

65 

68 

70 

83 

90 

89 

81 

70 

70 

70 

'5 

80 

87 

88 

84 

78 

82 

81 

80 

79 

77, 

2 

MIN 

48 

50 

49 

50 

47 

48 

49 

49 

50 

46 

49 

61 

43 

45 

66 

52 

51 

48 

40 

40 

41 

53 

55 

49 

54 

50 

54 

47 

43 

49 

48. 

3 

FOLSOM  DAM 

MAX 

■* 

87 

86 

83 

76 

83 

73 

68 

72 

64 

63 

54 

68 

73 

81 

84 

66 

66 

68 

66 

72 

74 

83 

86 

88 

85 

79 

81 

84 

85 

77. 

2 

Mm 

51 

56 

49 

51 

50 

50 

45 

48 

4  9 

48 

48 

47 

45 

46 

63 

60 

50 

48 

43 

44 

42 

48 

56 

60 

54 

50 

49 

52 

49 

49 

49, 

7 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

81 

83 

76 

80 

7  J 

72 

67 

55 

58 

75 

79 

56 

57 

62 

67 

80 

79 

77 

71 

74 

73 

76 

71. 

6 

Mm 

55 

50 

52 

51 

48 

44 

41 

38 

37 

39 

39 

33 

37 

40 

50 

47 

52 

49 

52 

49 

47 

50 

45, 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

93 

85 

82 

8  3 

80 

82 

80 

75 

70 

61 

52 

57 

63 

6  9 

7  8 

83 

ft  2 

6  7 

59 

56 

8  1 

7 1 

77 

73 

4 

NUN 

53 

53 

53 

53 

52 

49 

45 

43 

42 

43 

41 

39 

35 

82 

48 

5  1 

51 

39 

35 

34 

39 

45 

47 

50 

49 

46 

46 

4  6 

44 

46 

46 

,3 

HAT    CREEK   PH   NO  1 

MAX 

82 

84 

73 

76 

77 

79 

79 

75 

65 

8  7 

62 

56 

5  6 

68 

76 

62 

7  7 

7  3 

53 

60 

6  0 

JS 

80 

75 

75 

70 

>6 

MTU 

31 

31 

27 

26 

30 

32 

38 

33 

40 

37 

32 

35 

32 

26 

32 

36 

36 

27 

20 

22 

31 

29 

3  1 

31 

36 

34 

26 

26 

25 

27 

30 

7 

JESS  VALLEY 

MAX 

75 

68 

64 

6  5 

71 

70 

7  1 

68 

5  2 

44 

44 

4  8 

60 

6  9 

7  3 

69 

6  4 

4  2 

52 

52 

57 

65 

7J 

65 

61 

.2 

mtn 

39 

30 

24 

28 

'4 

34 

38 

33 

37 

32 

30 

31 

25 

30 

35 

35 

34 

21 

16 

22 

26 

26 

27 

31 

36 

28 

16 

26 

25 

32 

29 

,5 

LAKEPORT 

MAX 

85 

B  2 

62 

79 

8  1 

8  0 

74 

69 

6  1 

57 

5  7 

65 

6  9 

79 

88 

88 

82 

6  7 

66 

70 

7t, 

78 

8  5 

8  7 

63 

7ft 

63 

84 

76 

3 

min 

*0 

42 

39 

42 

1 

42 

45 

40 

86 

42 

40 

34 

39 

37 

39 

45 

43 

37 

34 

32 

35 

39 

42 

43 

43 

37 

35 

37 

38 

35 

39 

,3 

LAKESHORE 

MAX 

66 

63 

82 

84 

84 

83 

76 

69 

86 

5» 

8  5 

60 

7» 

86 

89 

87 

73 

64 

64 

65 

70 

78 

84 

85 

79 

68 

75 

77 

61 

81 

75 

,1 

Mm 

43 

54 

50 

42 

88 

45 

47 

46 

51 

46 

3  9 

41 

38 

80 

8  0 

49 

46 

38 

33 

32 

42 

42 

42 

47 

47 

45 

47 

,8 

44 

40 

44 

.0 

LAKE  SPAULD1NG 

MAX 

74 

72 

70 

71 

67 

66 

6  3 

59 

56 

8  0 

41 

4  7 

59 

68 

72 

73 

68 

52 

52 

5  3 

5  6 

5  9 

6  9 

7  2 

72 

74 

35 

72 

72 

6  3 

3 

Mm 

36 

35 

33 

32 

34 

32 

33 

31 

30 

32 

31 

30 

26 

32 

38 

37 

35 

30 

26 

23 

24 

38 

32 

34 

35 

34 

39 

36 

39 

36 

32 

b 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

Mm 

LAS  PLUMAS 

MAX 

84 

89 

87 

60 

81 

78 

76 

68 

67 

6  2 

6  3 

66 

72 

8  3 

82 

83 

80 

68 

65 

72 

7  6 

79 

8  7 

ft  6 

84 

7  9 

80 

3  1 

82 

77 

,5 

min 

58 

56 

54 

55 

56 

56 

46 

49 

52 

52 

4  9 

49 

46 

52 

86 

5  7 

55 

48 

42 

44 

48 

51 

52 

5- 

60 

50 

60 

54 

53 

54 

52 

5 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

71 

69 

69 

64 

66 

64 

63 

6  3 

5  8 

50 

4  1 

42 

40 

86 

66 

7  1 

70 

58 

4  1 

8  3 

8  3 

52 

5  5 

64 

7  1 

65 

5  7 

6  3 

67 

58 

>6 

Mm 

31 

33 

33 

32 

31 

32 

29 

29 

31 

31 

27 

28 

23 

24 

35 

36 

36 

23 

21 

24 

28 

30 

36 

37 

39 

29 

28 

30 

2  9 

31 

30 

,3 

MARY  S V  I L  LE 

MAX 

68 

90 

87 

88 

8  3 

85 

82 

75 

76 

65 

6  1 

68 

70 

7  7 

8  6 

8  5 

B  8 

70 

72 

70 

77 

78 

82 

86 

91 

89 

76 

65 

86 

SO 

t4 

Mm 

51 

52 

56 

50 

49 

50 

45 

-8 

80 

47 

45 

47 

.3 

46 

49 

52 

52 

48 

42 

80 

42 

52 

82 

52 

55 

49 

50 

46 

50 

48 

48 

.6 

MC  CLOUD 

MAX 

B  1 

78 

74 

73 

75 

74 

77 

7  2 

6  2 

48 

46 

49 

53 

65 

76 

8  0 

7  7 

66 

56 

5  8 

6  0 

6  3 

70 

7  7 

7  9 

7  3 

31 

66 

73 

67 

,5 

Mm 

32 

33 

32 

35 

31 

32 

35 

34 

41 

35 

38 

3? 

27 

29 

35 

39 

33 

31 

24 

22 

26 

29 

32 

34 

36 

32 

25 

29 

26 

30 

31 

.8 

MINERAL 

MAX 

73 

72 

66 

60 

64 

68 

68 

66 

59 

52 

4  1 

4  3 

45 

60 

6  9 

74 

74 

60 

4  7 

5  1 

55 

5  6 

6  1 

70 

7  4 

6  6 

54 

59 

65 

69 

61 

.5 

Mm 

31 

2  9 

34 

32 

30 

2  9 

28 

28 

34 

35 

30 

31 

2  6 

28 

31 

33 

33 

26 

25 

22 

26 

32 

30 

32 

35 

26 

38 

26 

25 

27 

29 

.6 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

89 

66 

8  7 

86 

8  1 

81 

71 

72 

7  2 

60 

62 

6  1 

68 

74 

8  3 

8  7 

86 

7  8 

68 

6  9 

70 

75 

7  8 

8  ' 

08 

8  2 

73 

6  1 

79 

84 

77 

3 

Mm 

49 

51 

57 

46 

-9 

50 

46 

49 

8  0 

50 

46 

48 

93 

46 

86 

51 

50 

46 

41 

39 

19 

45 

86 

46 

51 

48 

52 

43 

45 

45 

47 

6 

MOUNT   SHASTA  MB  CITY 

MAX 

75 

69 

7  1 

74 

76 

7  2 

63 

47 

9  8 

68 

5  4 

66 

7  1 

7  5 

7 1 

63 

5  3 

5  5 

6  1 

5  8 

6  5 

7  1 

78 

70 

54 

64 

63 

69 

70 

64 

9 

Mm 

40 

41 

33 

37 

36 

37 

38 

35 

39 

34 

32 

26 

34 

46 

87 

41 

33 

21 

2  5 

35 

36 

42 

37 

46 

3  2 

32 

37 

31 

42 

36 

2 

NEVADA  CITY 

MAX 

78 

79 

80 

80 

7  6 

77 

78 

70 

6  9 

60 

52 

52 

5  8 

64 

75 

7  9 

76 

56 

57 

56 

6  3 

6  5 

70 

78 

80 

76 

7  0 

75 

7  3 

75 

70 

3 

Mm 

40 

38 

39 

41 

40 

39 

38 

36 

40 

44 

42 

40 

32 

34 

36 

80 

44 

41 

28 

28 

31 

36 

35 

39 

42 

39 

48 

36 

35 

35 

37 

7 

ORLAND 

MAX 

87 

86 

8  4 

8  5 

8  6 

84 

82 

7  S 

7  0 

64 

65 

66 

70 

7  7 

8  6 

B8 

a  7 

74 

69 

68 

74 

77 

ft  1 

88 

8  7 

68 

7  3 

82 

64 

86 

79 

0 

Mm 

49 

53 

60 

52 

48 

51 

42 

46 

50 

88 

4  2 

41 

48 

48 

51 

81 

55 

41 

44 

35 

40 

55 

57 

55 

54 

46 

55 

52 

52 

44 

48 

6 

OROVILLE 

MAX 

86 

88 

8  7 

87 

82 

8  5 

8  1 

73 

7  3 

64 

63 

6  5 

6  9 

76 

85 

86 

83 

68 

6  9 

68 

7  3 

78 

85 

8  6 

86 

6  6 

7  ft 

84 

85 

86 

79 

0 

Mm 

53 

54 

56 

52 

51 

56 

48 

50 

52 

52 

50 

51 

45 

46 

49 

55 

56 

50 

45 

98 

44 

49 

57 

53 

56 

50 

*9 

5J 

49 

51 

51 

1 

PARADISE 

MAX 

8  1 

83 

81. 

85 

6C 

8  1 

76 

70 

6  7 

60 

5  ft 

62 

69 

80 

ft  1 

80 

72 

6  8 

62 

6  6 

78 

8  1 

89 

80 

7  3 

79 

77 

7  9 

74 

8 

Mm 

42 

56 

62 

64 

57 

55 

48 

48 

47 

45 

44 

42 

87 

55 

56 

58 

44 

38 

40 

83 

52 

55 

56 

55 

45 

54 

50 

57 

50 

3 

PLACERVILLE 

MAX 

81 

82 

60 

78 

77 

80 

76 

6  7 

6  7 

60 

59 

58 

6  1 

68 

75 

8  I 

8  1 

6  7 

58 

60 

66 

6  8 

76 

80 

8  1 

8  3 

7  1 

79 

76 

77 

72 

3 

Mm 

43 

42 

45 

48 

44 

44 

40 

38 

36 

37 

40 

39 

34 

38 

40 

43 

46 

41 

34 

33 

33 

43 

83 

44 

47 

43 

46 

42 

41 

41 

41 

0 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

8 1 

8  3 

8 1 

B  1 

7  7 

81 

77 

6  9 

6  6 

57 

5  3 

55 

60 

66 

75 

79 

56 

5  8 

6  3 

66 

7  1 

76 

80 

79 

7  J 

73 

76 

75 

70 

9 

Mm 

56 

55 

60 

59 

57 

53 

46 

46 

43 

42 

41 

39 

42 

48 

54 

39 

36 

39 

43 

50 

52 

85 

55 

53 

55 

51 

53 

56 

49 

3 

PLATINA 

MAX 

62 

8 1 

8  0 

78 

77 

77 

74 

72 

70 

68 

5  3 

5  7 

6  8 

79 

83 

82 

77 

67 

60 

6  3 

70 

70 

8  1 

6  9 

80 

7  3 

75 

75 

76 

76 

73 

6 

Mm 

49 

45 

36 

40 

37 

43 

43 

40 

4» 

41 

30 

31 

37 

43 

52 

49 

43 

33 

25 

32 

32 

35 

40 

42 

46 

38 

32 

39 

41 

40 

39 

3 

POP  TOLA 

MAX 

79 

75 

69 

70 

7 1 

7  2 

7  1 

6  7 

6  1 

4  7 

50 

50 

6  3 

7  3 

7  6 

76 

7  1 

5  1 

49 

56 

6  1 

60 

70 

75 

75 

7  3 

62 

6  7 

69 

71 

66 

0 

Mm 

28 

28 

27 

29 

26 

27 

28 

26 

29 

34 

31 

31 

24 

26 

27 

31 

39 

31 

16 

17 

27 

27 

27 

27 

31 

31 

25 

28 

22 

27 

27 

7 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

85 

85 

B  A 

78 

8 1 

7  9 

80 

8  0 

73 

6  2 

5  1 

54 

8  9 

7j_ 

79 

83 

82 

7  1 

6  0 

5  9 

6  2 

7  2 

70 

8  2 

85 

78 

73 

75 

74 

79 

73 

5 

Mm 

30 

31 

28 

29 

31 

30 

30 

30 

34 

38 

36 

37 

32 

28 

31 

37 

40 

35 

21 

22 

28 

28 

so 

30 

35 

33 

24 

25 

25 

29 

30 

6 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

83 

86 

85 

87 

61 

7  9 

7  3 

68 

60 

64 

64 

6  7 

7  8 

8  4 

66 

8  5 

70 

66 

68 

68 

7  7 

82 

ft  9 

89 

86 

78 

8  2 

8  8 

65 

65 

77 

9 

Mm 

46 

56 

57 

54 

46 

51 

46 

47 

51 

48 

41 

88 

43 

46 

51 

52 

51 

44 

40 

34 

42 

54 

53 

53 

50 

55 

83 

47 

53 

43 

46 

6 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

87 

87 

87 

85 

85 

80 

74 

6 

59 

6  2 

6  6 

8  8 

92 

9  2 

ft  1 

80 

69 

70 

7  8 

6  4 

89 

6  9 

6  6 

84 

ft  2 

q  3 

85 

85 

80 

8 

Mm 

57 

59 

63 

59 

55 

57 

50 

52 

53 

46 

41 

44 

46 

5  0 

61 

62 

58 

45 

44 

42 

50 

53 

54 

59 

55 

53 

55 

55 

54 

49 

52 

7 

ROCKLIN 

MAX 

85 

8  5 

85 

8  2 

76 

70 

65 

64 

66 

7  1 

7  9 

66 

8  7 

66 

66 

6  7 

7  4 

7  8 

6  3 

6  6 

90 

8b 

?6 

82 

65 

84 

77 

6 

Mm 

44 

44 

38 

48 

44 

49 

44 

48 

48 

45 

45 

45 

37 

38 

45 

48 

49 

45 

35 

38 

36 

45 

50 

49 

50 

44 

46 

43 

41 

42 

88 

1 

SACRAMENTO  W8  AIRPORT 

MAX 

86 

87 

77 

72 

65 

66 

6  8 

74 

84 

87 

ft  ft 

6  3 

6  9 

69 

7  4 

78 

ft  3 

88 

89 

64 

78 

82 

85 

66 

65 

76 

1 

Mm 

48 

52 

46 

49 

48 

48 

45 

48 

50 

48 

47 

47 

43 

45 

88 

52 

49 

49 

43 

40 

40 

53 

50 

50 

52 

47 

'2 

45 

47 

46 

4  7 

6 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

90 

88 

8  1 

87 

73 

72 

75 

66 

66 

68 

7  1 

76 

86 

90 

90 

63 

70 

69 

76 

7  6 

82 

8  9 

92 

85 

78 

64 

6  6 

86 

88 

7  9 

8 

Mm 

56 

56 

56 

52 

52 

51 

48 

51 

52 

52 

50 

51 

46 

50 

54 

56 

82 

52 

96 

45 

46 

86 

54 

57 

58 

3  2 

54 

53 

51 

53 

52 

1 

SHASTA  DAM 

MAX 

87 

85 

80 

80 

82 

8 1 

82 

78 

6  8 

5  7 

56 

55 

62 

70 

ft  3 

86 

84 

74 

6  4 

6  5 

6  7 

7  1 

77 

82 

65 

B  1 

70 

77 

78 

80 

7* 

8 

Mm 

62 

60 

62 

62 

53 

55 

5- 

52 

52 

48 

49 

84 

45 

49 

57 

61 

56 

49 

45 

43 

46 

48 

36 

61 

59 

81 

51 

55 

53 

54 

53 

0 

SIERRA  CITY 

MAX 

77 

62 

47 

76 

79 

76 

7  3 

3  8 

56 

6  1 

66 

65 

76 

78 

76 

72 

70 

69 

74 

72 

66 

9 

Mm 

45 

42 

46 

44 

42 

42 

38 

34 

34 

37 

33 

32 

32 

39 

43 

45 

40 

34 

28 

29 

31 

36 

40 

43 

39 

34 

40 

37 

36 

38 

3  7 

8 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

80 

69 

70 

5  6 

69 

?2 

7  7 

7  3 

50 

56 

61 

6  3 

73 

75 

69 

6  2 

65 

65 

72 

65 

8 

Mm 

30 

29 

SI 

26 

30 

29 

31 

27 

34 

35 

29 

33 

23 

25 

29 

34 

31 

19 

19 

27 

26 

30 

29 

33 

32 

20 

25 

27 

29 

26 

3 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 

60 

65 

60 

5  0 

3  7 

40 

4  3 

4  6 

48 

57 

62 

5  7 

56 

55 

52 

53 

3 

Mm 

31 

33 

41 

38 

30 

28 

28 

28 

30 

30 

29 

27 

16 

25 

2  8 

31 

33 

26 

16 

17 

22 

29 

36 

30 

32 

32 

28 

2  7 

25 

2  8 

6 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

84 

8  3 

86 

ft  2 

67 

6  8 

70 

7  5 

7  8 

86 

83 

82 

8  1 

79 

80 

64 

82 

77, 

5 

Mm 

48 

47 

48 

46 

45 

47 

44 

47 

51 

47 

41 

36 

39 

42 

47 

51 

51 

43 

42 

35 

40 

56 

45 

48 

49 

43 

54 

43 

41 

42 

45 

3 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

75 

5 

72 

77 

78 

7  1 

55 

55 

58 

6  3 

68 

76 

76 

7  2 

68 

7  1 

69 

72 

71 

67, 

1 

Mm 

40 

38 

31 

43 

39 

38 

37 

35 

38 

39 

37 

36 

30 

35 

40 

42 

42 

35 

28 

26 

31 

41 

37 

45 

42 

37 

80 

35 

36 

36 

3  7  , 

0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

85 

71 

63 

Bl 

ft  7 

63 

65 

6  7 

70 

85 

80 

67 

74 

80 

Mm 

53 

58 

52 

54 

51 

50 

42 

45 

45 

49 

49 

43 

41 

49 

51 

8- 

49 

50 

54 

51 

TWIN  LAKES 

MAX 

61 

40 

42 

60 

62 

5  4 

41 

39 

4  1 

49 

46 

56 

62 

56 

55 

58 

53 

56 

58 

53. 

9 

Mm 

30 

25 

32 

32 

24 

25 

26 

23 

27 

23 

23 

2  1 

14 

27 

27 

26 

29 

21 

2 

6 

16 

26 

32 

28 

26 

31 

29 

23 

22 

25 

2  4  0 

1 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

6  I 

6  3 

7  1 

8  1 

ft  7 

ft  7 

68 

6  9 

73 

82 

82 

76 

79 

79 

63 

76. 

6 

Mm 

39 

38 

41 

42 

46 

40 

40 

35 

35 

37 

39 

36 

35 

32 

34 

40 

41 

34 

33 

35 

36 

37, 

5 

VACAVILLE 

MAX 

87 

88 

86 

83 

84 

79 

73 

75 

65 

65 

68 

70 

77 

87 

9  0 

90 

70 

70 

78 

78 

61 

88 

91 

89 

77 

82 

83 

86 

84 

80- 

0 

Mm 

46 

47 

60 

46 

43 

46 

42 

44 

46 

48 

46 

51 

36 

42 

95 

48 

51 

48 

41 

38 

36 

55 

57 

46 

53 

43 

59 

42 

42 

46 

96, 

s 

VCLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

82 

63 

63 

80 

79 

77 

75 

74 

66 

55 

57 

57 

69 

79 

88 

84 

80 

68 

64 

64 

70 

75 

63 

62 

63 

78 

77 

77 

79 

79 

74. 

6 

Mm 

49 

53 

50 

54 

45 

49 

44 

45 

42 

46 

39 

42 

36 

44 

54 

54 

51 

3  8 

37 

35 

40 

44 

47 

61 

51 

35 

40 

49 

51 

46 

45, 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Day  of  Month 

0 

01 

S  la  lion 

e 

1 

2 

1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MHISKEYTOHN  res 

MAX 

90 

86 

83 

s» 

84 

80 

82 

77 

69 

55 

57 

54 

59 

73 

83 

88 

86 

73 

66 

64 

65 

73 

79 

86 

86 

81 

69 

77 

80 

82 

75.7 

Mm 

s„ 

52 

57 

52 

49 

52 

88 

49 

49 

46 

45 

38 

42 

48 

56 

56 

53 

4  1 

38 

39 

46 

47 

49 

55 

54 

49 

86 

49 

46 

51 

46.6 

WILLIAMS 

MAX 

n, 

88 

85 

8  7 

88 

85 

81 

77 

72 

71 

73 

74 

75 

83 

86 

90 

88 

70 

67 

66 

75 

80 

81 

8  7 

90 

87 

74 

81 

84 

85 

80.6 

Mm 

6p 

47 

50 

51 

48 

46 

42 

43 

42 

88 

41 

41 

42 

47 

50 

45 

82 

39 

80 

38 

82 

48 

60 

55 

52 

51 

56 

49 

5 1 

48 

46,3 

WILLOKS 

MAX 

96 

85 

84 

86 

05 

85 

82 

75 

71 

64 

66 

66 

70 

78 

86 

87 

89 

78 

70 

69 

74 

78 

82 

88 

87 

85 

75 

82 

64 

87 

79.3 

Mm 

48 

52 

63 

49 

49 

50 

88 

88 

5  0 

43 

37 

42 

42 

85 

47 

52 

50 

8  3 

49 

35 

4  1 

52 

55 

5 1 

52 

47 

57 

46 

50 

45 

47,9 

WINTERS 

MAX 

99 

87 

89 

8  7 

82 

85 

80 

75 

74 

63 

65 

66 

71 

79 

87 

91 

89 

67 

71 

70 

74 

80 

82 

89 

90 

86 

78 

S3 

84 

87 

80.0 

Mm 

5  i 

55 

65 

5  1 

88 

51 

44 

88 

53 

52 

49 

52 

45 

46 

50 

53 

54 

50 

8  7 

39 

8  2 

61 

56 

37 

54 

51 

59 

50 

50 

47 

51.1 

WOODLAND    1  WNW 

MAX 

90 

91 

85 

86 

81 

85 

82 

76 

77 

67 

67 

67 

70 

75 

85 

89 

91 

70 

68 

68 

76 

77 

"0 

88 

93 

89 

75 

81 

87 

86 

80.1 

•       •  • 

Mm 

50 

5  ) 

61 

".8 

8  3 

88 

38 

88 

50 

85 

8  5 

50 

8  3 

43 

85 

50 

51 

4  9 

40 

35 

3  8 

53 

54 

49 

50 

45 

54 

47 

44 

42 

46.9 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

MAX 

'» 

78 

71 

65 

71 

69 

71 

70 

65 

56 

45 

50 

51 

62 

72 

75 

70 

61 

45 

46 

55 

58 

58 

66 

72 

69 

63 

61 

63 

69 

63.5 

Mm 

22 

22 

2  1 

2  8 

23 

25 

29 

27 

25 

33 

28 

22 

24 

2  3 

2  2 

27 

28 

29 

14 

14 

22 

23 

22 

22 

27 

31 

19 

21 

18 

23 

23.7 

300  IE 

MAX 

67 

61 

56 

58 

60 

5  9 

61 

59 

53 

83 

83 

47 

53 

57 

67 

64 

54 

85 

30 

86 

45 

44 

56 

63 

62 

58 

55 

56 

57 

62 

54.7 

Mm 

22 

2  8 

28 

20 

20 

28 

25 

23 

2  1 

28 

1  1 

22 

12 

1  6 

16 

21 

34 

1  8 

5 

5 

20 

18 

16 

25 

24 

27 

18 

14 

21 

14 

19,7 

BRIDGEPORT 

MAX 

80 

69 

64 

68 

7  0 

70 

71 

69 

61 

50 

52 

56 

63 

69 

78 

74 

65 

50 

42 

55 

55 

53 

63 

70 

70 

67 

60 

63 

65 

70 

63.6 

MIN 

20 

1  8 

1  7 

20 

1  9 

23 

24 

2  3 

25 

33 

24 

30 

14 

1  5 

18 

20 

25 

26 

15 

9 

15 

17 

16 

1  9 

26 

40 

12 

16 

1  7 

17 

20,4 

CEDAGV I LLE 

MAX 

75 

8  1 

66 

63 

67 

75 

74 

73 

71 

65 

89 

58 

52 

60 

69 

74 

69 

65 

47 

52 

57 

57 

60 

69 

75 

72 

52 

60 

65 

66 

64.6 

Mm 

43 

39 

35 

32 

33 

8  1 

86 

8  1 

82 

38 

33 

32 

3  1 

36 

42 

44 

36 

2  3 

20 

27 

32 

32 

36 

40 

45 

34 

28 

32 

33 

37 

35.5 

)CNNER   MEMORIAL    ST  PK 

MAX 

74 

72 

68 

65 

6  6 

66 

56 

66 

60 

51 

38 

44 

47 

58 

68 

72 

70 

57 

44 

45 

51 

56 

56 

65 

70 

67 

61 

61 

61 

62 

60,2 

Mm 

26 

26 

23 

25 

28 

26 

26 

26 

29 

31 

28 

30 

26 

24 

25 

28 

31 

28 

20 

1  7 

24 

24 

27 

26 

29 

34 

20 

21 

24 

27 

26.0 

OOYLF  5  SSE 

MAX 

79 

83 

71 

6  7 

70 

'5 

76 

76 

70 

59 

52 

57 

66 

78 

78 

77 

67 

8  9 

49 

60 

60 

62 

70 

78 

75 

36 

63 

70 

70 

67.6 

Mm 

38 

40 

31 

30 

30 

33 

40 

35 

29 

30 

30 

34 

25 

2  3 

32 

37 

44 

26 

25 

24 

34 

31 

29 

31 

36 

41 

24 

27 

27 

34 

31.7 

FLEMING  FISH  ANO  GAME 

MAX 

S3 

77 

69 

70 

75 

75 

78 

71 

65 

53 

58 

57 

65 

74 

78 

78 

68 

53 

53 

62 

62 

65 

70 

77 

76 

72 

63 

72 

70 

75 

68.5 

Mm 

36 

40 

3  1 

2  1 

31 

36 

3  6 

38 

38 

33 

32 

32 

28 

30 

34 

40 

33 

29 

21 

24 

35 

3T 

36 

34 

36 

41 

30 

28 

28 

33 

32.8 

FOPT  BIDWELL 

MAX 

82 

70 

66 

65 

76 

76 

75 

75 

60 

52 

56 

52 

63 

72 

71 

71 

60 

88 

52 

60 

59 

60 

73 

75 

77 

67 

66 

65 

69 

72 

66.3 

Mm 

3* 

30 

28 

23 

23 

3  3 

88 

38 

81 

37 

32 

31 

27 

29 

37 

39 

32 

30 

2  1 

20 

22 

26 

30 

30 

38 

32 

22 

27 

26 

32 

30.3 

MEYERS  4  SW 

MAX 

69 

70 

59 

61 

60 

6  2 

63 

60 

52 

39 

45 

45 

55 

64 

69 

69 

59 

42 

41 

51 

53 

53 

63 

69 

66 

63 

57 

61 

64 

69 

58.4 

Mm 

2* 

3  3 

27 

2  7 

28 

27 

29 

25 

28 

28 

28 

28 

20 

2  8 

26 

26 

32 

23 

13 

1  9 

2  3 

26 

28 

26 

33 

41 

31 

25 

24 

24 

26.5 

MONO  LAKE 

MAX 

80 

72 

66 

65 

67 

69 

70 

72 

65 

55 

54 

52 

61 

67 

70 

73 

68 

57 

45 

55 

57 

57 

65 

68 

73 

69 

60 

66 

65 

73 

64.5 

Mm 

34 

35 

32 

33 

33 

36 

36 

36 

3  1 

37 

36 

35 

2  7 

29 

3  2 

35 

80 

2  7 

1  8 

20 

27 

3  1 

29 

33 

36 

42 

24 

29 

30 

31 

31,8 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

72 

75 

69 

6  3 

65 

68 

68 

67 

63 

51 

41 

86 

85 

60 

65 

73 

70 

60 

85 

46 

53 

58 

55 

63 

70 

66 

65 

59 

63 

68 

61.1 

Mm 

2  ' 

2  5 

28 

28 

29 

28 

28 

27 

3  1 

31 

28 

28 

22 

24 

26 

29 

31 

25 

1  9 

17 

24 

25 

25 

27 

30 

41 

23 

26 

24 

28 

26,7 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 

83 

73 

67 

77 

75 

69 

68 

53 

58 

56 

68 

74 

76 

75 

69 

50 

52 

62 

62 

65 

73 

80 

76 

57 

62 

68 

71 

75 

67,3 

Mm 

34 

33 

32 

28 

38 

32 

38 

38 

33 

36 

25 

3  1 

28 

39 

36 

32 

18 

20 

32 

30 

32 

33 

40 

40 

22 

25 

25 

30 

31,4 

TAHOE  CITY 

MAX 

64 

65 

59 

55 

56 

63 

59 

60 

60 

53 

41 

42 

47 

49 

61 

56 

66 

59 

41 

38 

51 

48 

48 

38 

63 

66 

61 

52 

38 

57 

55.2 

Mm 

30 

30 

28 

29 

3  1 

31 

31 

30 

31 

31 

29 

29 

26 

28 

29 

31 

33 

28 

22 

22 

27 

30 

30 

29 

32 

34 

22 

28 

27 

30 

28.9 

TERMO 

MAX 

79 

70 

63 

66 

12 

72 

72 

65 

5* 

55 

49 

53 

62 

70 

70 

72 

62 

86 

47 

57 

56 

62 

70 

74 

69 

57 

60 

64 

69 

71 

63.6 

Mm 

29 

32 

27 

29 

23 

26 

35 

26 

36 

32 

2  7 

25 

1  7 

1  9 

25 

38 

29 

2  1 

10 

10 

24 

1* 

22 

26 

34 

28 

12 

13 

16 

20 

24.2 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

75 

75 

64 

65 

67 

67 

66 

60 

82 

46 

58 

65 

72 

69 

59 

43 

46 

51 

51 

65 

69 

65 

63 

60 

61 

68 

61.2 

Mm 

27 

25 

26 

28 

27 

28 

26 

28 

28 

22 

28 

2  1 

23 

3  3 

28 

19 

16 

23 

24 

26 

29 

37 

19 

25 

23 

27 

25.5 

WOODFCROS 

MAX 

81 

72 

65 

68 

71 

7  1 

71 

6  9 

60 

57 

53 

53 

61 

69 

71 

73 

64 

54 

43 

56 

56 

61 

65 

75 

70 

68 

59 

62 

66 

71 

64,4 

•       •  • 

Mm 

4  3 

38 

36 

36 

39 

41 

44 

40 

36 

34 

30 

32 

29 

35 

37 

39 

43 

26 

22 

22 

20 

21 

29 

39 

43 

49 

27 

30 

34 

40 

34. S 

CFNTRAL  coast 

DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

MAX 

77 

76 

68 

70 

66 

68 

70 

70 

71 

71 

78 

72 

84 

94 

99 

93 

60 

58 

64 

67 

70 

75 

70 

84 

66 

66 

67 

68 

65 

67 

72,3 

Mm 

45 

' 

52 

58 

8  0 

50 

47 

50 

50 

68 

4  7 

48 

88 

50 

60 

60 

50 

52 

48 

85 

53 

41 

47 

46 

50 

50 

45 

49 

47 

46 

49.6 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 

98 

90 

78 

78 

75 

68 

72 

70 

61 

60 

60 

68 

75 

84 

91 

89 

77 

68 

65 

71 

75 

78 

87 

65 

81 

79 

80 

71 

74 

80 

73.9 

Mm 

36 

38 

52 

5  r 

49 

85 

60 

42 

45 

8  7 

89 

31 

38 

38 

37 

36 

35 

38 

31 

33 

36 

39 

40 

40 

38 

30 

40 

37 

43 

40.0 

BERKFlEy 

MAX 

66 

73 

65 

60 

62 

57 

59 

59 

60 

60 

61 

62 

66 

77 

86 

80 

55 

63 

66 

62 

65 

78 

85 

73 

62 

73 

76 

65 

64 

64 

66.8 

Mm 

4  7 

49 

50 

5  1 

50 

4  7 

8  9 

48 

52 

50 

50 

50 

46 

88 

52 

54 

50 

89 

46 

47 

46 

46 

52 

53 

50 

30 

52 

51 

47 

50 

49.4 

8URLINGAME 

MAX 

81 

79 

73 

69 

69 

65 

67 

69 

64 

65 

62 

66 

71 

9  1 

88 

88 

81 

69 

66 

72 

70 

82 

87 

85 

80 

78 

81 

79 

76 

73 

74,4 

Mm 

43 

45 

51 

49 

59 

49 

6  0 

60 

50 

50 

48 

48 

88 

46 

48 

88 

49 

91 

40 

35 

44 

53 

48 

46 

43 

46 

44 

43 

55 

46,8 

CARMFL  VALLEY 

MAX 

78 

88 

72 

62 

68 

6  3 

68 

67 

67 

64 

66 

65 

73 

85 

94 

87 

70 

64 

68 

71 

70 

81 

85 

84 

68 

68 

7* 

74 

70 

67 

72.7 

Mm 

46 

42 

45 

8  9 

8  6 

45 

41 

86 

80 

48 

86 

85 

35 

8  | 

47 

52 

83 

47 

40 

36 

33 

42 

46 

46 

47 

44 

41 

41 

36 

40 

43.2 

CROCKETT 

MAX 

84 

77 

78 

78 

69 

71 

62 

68 

69 

63 

66 

66 

67 

75 

82 

86 

8  7 

59 

70 

71 

71 

73 

82 

92 

86 

76 

80 

82 

73 

6 1 

74.9 

Mm 

49 

8  9 

8  7 

52 

50 

49 

50 

89 

50 

50 

8  1 

60 

86 

46 

50 

52 

51 

47 

42 

41 

42 

50 

50 

50 

52 

49 

46 

47 

44 

46 

46.3 

GILRCY 

MAX 

90 

83 

88 

76 

72 

e2 

61 

71 

71 

67 

66 

69 

71 

76 

83 

93 

90 

64 

66 

71 

74 

76 

82 

89 

91 

82 

82 

82 

74 

79 

77.4 

Mm 

45 

4  3 

4  7 

47 

47 

8  8 

51 

51 

88 

53 

48 

48 

41 

8  3 

85 

46 

46 

50 

42 

37 

37 

42 

45 

45 

45 

47 

40 

40 

40 

48 

45.0 

HALF   MOON  BAY 

MAX 

65 

66 

6' 

63 

61 

6  0 

60 

60 

61 

59 

60 

60 

61 

64 

69 

72 

66 

59 

66 

65 

68 

71 

83 

79 

71 

69 

68 

67 

62 

61 

65.4 

Mm 

4  1 

42 

4  0 

40 

41 

*  1 

50 

6  1 

58 

50 

52 

8  1 

41 

40 

81 

42 

42 

40 

38 

40 

42 

44 

63 

42 

41 

39 

39 

41 

41 

40 

43.0 

HCLLtSTER 

MAX 

84 

a  i 

79 

68 

75 

6  2 

68 

69 

65 

65 

65 

67 

77 

85 

91 

87 

70 

68 

70 

70 

74 

80 

89 

87 

79 

77 

78 

73 

72 

77 

75,2 

Mm 

44 

4  1 

4  8 

52 

40 

8  6 

86 

8  9 

8  3 

50 

50 

46 

49 

43 

88 

85 

46 

44 

39 

35 

14 

39 

43 

46 

45 

42 

37 

42 

41 

45 

43,7 

KI»'G  CITY 

MAX 

85 

88 

85 

71 

86 

65 

71 

71 

70 

69 

TO 

71 

78 

89 

95 

93 

83 

65 

71 

75 

75 

81 

89 

90 

85 

78 

82 

81 

76 

80 

78.9 

Mm 

42 

4  3 

45 

53 

50 

8  8 

45 

50 

85 

50 

40 

41 

38 

39 

84 

45 

85 

4$ 

39 

36 

35 

40 

4  1 

45 

47 

48 

40 

40 

47 

39 

43.4 

LlVERMORE  2  SSw 

MAX 

85 

8  3 

8  3 

85 

73 

81 

60 

68 

66 

66 

63 

65 

66 

74 

82 

89 

90 

65 

67 

70 

73 

75 

80 

85 

90 

80 

76 

80 

80 

82 

75.9 

Mm 

45 

43 

*7 

48 

47 

49 

45 

48 

43 

49 

40 

47 

39 

39 

85 

47 

36 

88 

36 

36 

36 

44 

48 

45 

47 

43 

40 

43 

39 

38 

43.3 

LCS  GATOS 

MAX 

84 

85 

80 

72 

76 

68 

69 

66 

65 

65 

66 

66 

73 

80 

88 

89 

85 

6  7 

70 

71 

'4 

79 

86 

91 

82 

79 

80 

78 

78 

79 

76.2 

MIN 

4 5 

4  5 

48 

49 

50 

5  1 

45 

51 

85 

46 

88 

49 

3v 

43 

46 

49 

51 

48 

41 

38 

39 

43 

33 

50 

48 

43 

44 

44 

42 

45 

43.9 

MAPTINE7   FIRE  STATION 

MAX 

86 

79 

a  2 

82 

70 

82 

62 

68 

68 

65 

66 

67 

67 

73 

80 

88 

88 

60 

70 

71 

71 

74 

82 

87 

86 

77 

79 

81 

75 

SO 

75.5 

Mm 

46 

4  ) 

48 

53 

52 

8  V 

48 

5  1 

53 

52 

50 

50 

85 

46 

88 

50 

52 

50 

47 

41 

4  2 

47 

51 

30 

51 

49 

48 

46 

43 

43 

48,3 

MONTEREY 

MAX 

62 

68 

62 

55 

58 

6  0 

63 

64 

61 

62 

62 

61 

66 

73 

87 

81 

62 

60 

61 

68 

68 

77 

81 

78 

60 

62 

69 

60 

61 

64 

65,7 

Mm 

43 

45 

46 

51 

49 

8  7 

44 

89 

6  7 

50 

5  1 

48 

44 

48 

52 

51 

50 

49 

47 

44 

46 

43 

52 

49 

48 

48 

89 

47 

68 

46 

47.8 

S««  Roloronce  Notos  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

JJ 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

1 5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

2-1 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

morro  bay  fire  oept 

77 

63 

73 

63 

60 

62 

63 

62 

62 

63 

76 

88 

93 

64 

56 

57 

60 

6  7 

66 

'0 

70 

72 

60 

62 

63 

65 

66 

66 

1 

MLN 

".8 

46 

49 

53 

48 

50 

47 

50 

52 

52 

44 

49 

46 

50 

56 

57 

49 

52 

50 

42 

40 

41 

43 

48 

51 

52 

45 

47 

47 

47 

48 

4 

M  fl  1  ' HI  T     n  t  IHl  C     M  CATC 

87 

85 

78 

82 

74 

82 

62 

66 

6  5 

55 

60 

62 

64 

'0 

79 

84 

85 

58 

66 

65 

69 

71 

73 

82 

8  7 

79 

7  2 

79 

1  8 

80 

73 

3 

MLN 

58 

62 

63 

41 

44 

47 

46 

43 

44 

42 

43 

44 

42 

48 

52 

54 

45 

41 

3  9 

45 

36 

43 

54 

62 

60 

50 

52 

50 

50 

55 

48 

6 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

77 

72 

71 

67 

70 

66 

5  6 

45 

50 

4  7 

58 

70 

76 

72 

73 

50 

53 

56 

59 

6  I 

71 

74 

72 

7  7 

65 

69 

70 

64 

7 

Mm 

64 

58 

58 

57 

58 

47 

39 

36 

36 

37 

39 

47 

68 

61 

4  2 

33 

36 

40 

40 

45 

52 

56 

58 

50 

44 

50 

52 

48 

0 

92 

92 

91 

80 

a  1 

83 

76 

78 

70 

71 

72 

74 

79 

8  0 

9  4 

93 

65 

64 

71 

74 

75 

82 

87 

90 

8  9 

9  0 

6  2 

77 

63 

80 

,3 

MLN 

48 

45 

48 

51 

48 

45 

40 

46 

43 

45 

41 

*5 

3  9 

41 

42 

45 

44 

46 

43 

37 

35 

40 

43 

44 

47 

40 

42 

41 

45 

42 

43 

4 

NEWARK 

MAX 

81 

68 

76 

73 

66 

70 

3  6 

64 

6  3 

61 

63 

65 

65 

76 

78 

84 

84 

60 

65 

68 

66 

68 

79 

86 

8  3 

6  8 

76 

7  7 

72 

73 

71 

3 

Mm 

48 

44 

50 

52 

53 

53 

50 

53 

50 

51 

5  1 

53 

49 

49 

63 

56 

52 

50 

46 

46 

45 

50 

56 

54 

51 

49 

52 

51 

46 

49 

50 

5 

65 

75 

70 

66 

59 

61 

61 

61 

62 

62 

62 

69 

74 

8  2 

78 

59 

63 

66 

63 

65 

82 

88 

78 

63 

72 

7  7 

6  6 

66 

65 

68 

3 

MLN 

52 

52 

52 

55 

53 

52 

53 

53 

56 

55 

56 

54 

-8 

53 

66 

57 

54 

53 

61 

50 

50 

52 

61 

57 

53 

55 

52 

53 

49 

52 

53 

3 

□  Al  P    Al  TO    f  tr«    MAI  1 
KflLU    1 L  I W    LI  IT  HALL 

82 

80 

64 

64 

58 

67 

65 

64 

'0 

78 

61 

64 

69 

70 

84 

7  1 

76 

79 

74 

MLN 

48 

46 

53 

50 

47 

52 

49 

52 

40 

42 

50 

40 

37 

44 

43 

48 

45 

42 

44 

60 

HUDLC3 

MAX 

61 

91 

89 

72 

83 

78 

7  c 

7  6 

70 

72 

78 

86 

92 

92 

8  9 

61 

67 

72 

76 

8  1 

8  7 

89 

92 

86 

83 

80 

74 

88 

80 

6 

MLN 

37 

41 

41 

47 

48 

39 

42 

45 

43 

34 

43 

38 

39 

38 

41 

41 

45 

44 

33 

32 

33 

33 

39 

40 

36 

39 

36 

36 

37 

39 

4 

□  ACP     L.OHI EC     CAA  AD 

92 

93 

72 

85 

78 

7? 

78 

68 

73 

72 

79 

88 

94 

94 

62 

61 

70 

74 

75 

8  1 

90 

90 

91 

86 

64 

75 

79 

91 

80 

0 

MIN 

42 

39 

46 

50 

48 

45 

43 

48 

45 

48 

38 

44 

37 

39 

41 

45 

46 

47 

45 

35 

35 

38 

41 

41 

44 

43 

45 

42 

44 

42 

42 

9 

QIMMAPl  Ct    MAT  MPMIIMFMT 

94 

89 

89 

81 

87 

74 

75 

75 

68 

69 

70 

78 

B7 

94 

92 

86 

63 

'0 

74 

75 

80 

88 

89 

87 

85 

64 

80 

84 

89 

80 

6 

MLN 

44 

42 

4  5 

46 

4  3 

34 

40 

45 

39 

49 

47 

42 

35 

38 

42 

45 

42 

45 

32 

33 

32 

38 

40 

45 

46 

37 

39 

39 

34 

37 

40 

5 

PISmO  BEACh 

77 

69 

62 

60 

62 

65 

6  9 

6  9 

82 

90 

98 

92 

61 

57 

62 

6  1 

65 

64 

66 

70 

68 

62 

64 

67 

63 

60 

67 

6 

MLN 

44 

45 

52 

57 

50 

51 

48 

49 

52 

51 

45 

50 

49 

50 

50 

52 

50 

50 

49 

43 

41 

44 

48 

49 

48 

51 

47 

49 

47 

49 

48 

7 

□  PIMT     DtCHDAC     dl   A  M  f  A  C 

58 

62 

61 

57 

63 

63 

64 

65 

65 

6  5 

78 

76 

65 

57 

58 

64 

66 

62 

67 

74 

71 

6  1 

65 

63 

65 

63 

65 

6- 

3 

MLN 

48 

46 

49 

52 

51 

50 

46 

5  1 

50 

52 

49 

50 

47 

4  9 

51 

50 

49 

50 

46 

41 

48 

47 

49 

51 

50 

50 

47 

50 

49 

47 

48 

8 

DHDT    PuiPAP.P    MAwAI  flCO 

86 

82 

82 

? 

77 

65 

66 

68 

68 

75 

82 

87 

89 

83 

71 

70 

74 

75 

80 

8a 

88 

85 

78 

8  1 

8  1 

6  1 

78 

77 

2 

MIN 

42 

43 

40 

36 

to 

47 

50 

50 

59 

49 

47 

41 

41 

39 

42 

44 

49 

48 

38 

34 

42 

38 

51 

44 

45 

45 

42 

41 

43 

44 

44 

1 

AO  l  c  C  T      .  A  i  |  c  v 

87 

87 

80 

80 

78 

75 

73 

70 

67 

65 

66 

65 

7  1 

80 

86 

87 

73 

59 

65 

69 

71 

75 

82 

86 

85 

82 

79 

77 

76 

75 

6 

MLN 

33 

33 

37 

38 

38 

35 

33 

33 

35 

44 

39 

41 

27 

29 

35 

35 

33 

40 

35 

25 

27 

32 

31 

36 

40 

34 

35 

34 

26 

34 

2 

r  ^  *          v.j  it 

33 

85 

82 

70 

73 

67 

69 

7  A 

64 

69 

68 

68 

75 

82 

89 

90 

84 

70 

73 

75 

'6 

81 

89 

85 

84 

80 

82 

8  1 

80 

78 

77 

4 

MLN 

43 

49 

46 

54 

51 

50 

49 

51 

4  7 

51 

49 

51 

4  0 

42 

45 

47 

46 

50 

40 

38 

39 

44 

54 

48 

48 

44 

44 

44 

47 

44 

46 

6 

K  1  LWI^UINU 

85 

65 

78 

64 

68 

63 

62 

62 

63 

68 

72 

80 

86 

79 

56 

65 

69 

64 

71 

80 

8  7 

77 

76 

63 

79 

63 

69 

70 

2 

MLN 

50 

49 

51 

53 

52 

50 

51 

51 

53 

53 

52 

52 

45 

48 

51 

53 

52 

50 

46 

48 

50 

52 

56 

56 

53 

64 

53 

53 

51 

51 

5  1 

3 

caimt    madvc   rn  i  c c 
9AIN1    MBNT  5  LULLt^st 

82 

82 

79 

78 

62 

65 

67 

63 

70 

78 

85 

84 

76 

65 

66 

67 

73 

76 

84 

85 

80 

79 

78 

78 

77 

75 

7  3 

6 

MIN 

41 

44 

42 

50 

47 

47 

48 

47 

46 

47 

48 

47 

37 

38 

41 

43 

49 

47 

37 

32 

45 

39 

47 

43 

52 

50 

44 

38 

45 

47 

44 

3 

A  A  |    II  fiC     3  r 

65 

76 

65 

59 

68 

62 

64 

64 

64 

73 

8  1 

90 

82 

6? 

63 

67 

71 

67 

79 

B6 

83 

65 

66 

75 

69 

62 

69 

69 

9 

Mm 

46 

44 

45 

52 

51 

52 

49 

51 

48 

51 

51 

51 

40 

41 

48 

46 

52 

50 

45 

3  9 

43 

42 

45 

4B 

50 

50 

39 

48 

48 

48 

47 

1 

SALINAS  FAA  AP 

67 

79 

66 

68 

64 

67 

67 

69 

71 

84 

86 

96 

89 

66 

77 

77 

68 

80 

86 

8h 

65 

66 

76 

64 

66 

68 

72 

9 

Mm 

48 

45 

45 

54 

51 

49 

53 

53 

49 

54 

54 

49 

45 

47 

64 

53 

60 

43 

44 

42 

44 

45 

49 

47 

36 

48 

47 

47 

48 

4 

CAN    ANTPNtP  MICCTPiW 

90 

84 

81 

80 

78 

76 

67 

7  1 

7  1 

77 

86 

92 

93 

89 

6  3 

70 

73 

75 

80 

86 

89 

89 

86 

85 

82 

8  2 

86 

60 

4 

Mm 

37 

44 

45 

45 

42 

36 

34 

37 

37 

41 

34 

45 

34 

39 

39 

44 

35 

34 

34 

33 

35 

37 

38 

42 

43 

3  7 

38 

38 

35 

36 

38 

3 

C    C    D  1  ruMdUfl  CIINCFT 
j    r     w  I  L.W^UP4LI     5U1*  3  C  1 

62 

60 

60 

56 

58 

6  3 

59 

60 

62 

65 

73 

68 

61 

61 

70 

60 

61 

65 

72 

71 

66 

66 

67 

65 

63 

63 

63 

0 

Mm 

58 

58 

55 

54 

45 

43 

52 

49 

51 

50 

54 

50 

44 

46 

46 

48 

60 

49 

54 

64 

54 

57 

64 

63 

54 

55 

55 

56 

55 

57 

52 

6 

CAM    CDAMPlCPP    ulR  AO 

62 

72 

72 

65 

59 

63 

6  2 

61 

66 

74 

83 

80 

56 

61 

67 

64 

65 

78 

84 

76 

63 

72 

75 

69 

67 

65 

67 

4 

Mm 

46 

46 

47 

51 

49 

46 

50 

50 

53 

52 

52 

51 

46 

45 

47 

5  2 

50 

49 

44 

42 

46 

46 

54 

51 

49 

45 

49 

46 

45 

45 

48 

3 

c  r   c  i  nt  DAi    Ri  1 1 1  n  i  wr. 

59 

74 

64 

60 

58 

6 1 

60 

6  1 

60 

64 

73 

84 

11 

53 

60 

66 

62 

65 

77 

84 

76 

56 

70 

73 

60 

63 

61 

65 

2 

Mm 

47 

51 

52 

51 

48 

49 

50 

49 

50 

51 

52 

51 

6(J 

52 

57 

61 

50 

49 

50 

49 

49 

83 

55 

52 

51 

60 

53 

49 

49 

49 

50 

ft 

cam    rtDFCDDTfl    3  CF 

57 

67 

65 

56 

61 

63 

64 

62 

63 

73 

76 

72 

58 

63 

65 

64 

63 

75 

82 

72 

63 

66 

74 

65 

64 

62 

65 

4 

Mm 

41 

38 

40 

52 

48 

47 

44 

50 

46 

50 

51 

49 

40 

39 

41 

42 

50 

46 

41 

34 

47 

39 

45 

40 

46 

46 

36 

37 

45 

45 

4  3 

9 

CAM       1  P C  C 
3**N  JL3C 

83 

82 

8  i 

74 

70 

69 

70 

6  7 

73 

79 

89 

89 

86 

69 

70 

7  1 

72 

80 

88 

92 

82 

80 

80 

80 

76 

T5 

76 

8 

Mm 

51 

47 

48 

52 

53 

51 

48 

53 

48 

52 

51 

51 

41 

44 

47 

50 

52 

51 

45 

40 

*0 

45 

51 

53 

51 

47 

49 

50 

47 

48 

46 

5 

SAN  LLIS  OBISPO  POLY 

MAX 

91 

86 

90 

62 

68 

69 

6  3 

65 

68 

68 

67 

79 

8  7 

94 

89 

60 

6  7 

62 

69 

63 

84 

85 

82 

72 

'0 

69 

69 

67 

7! 

8 

Mm 

45 

48 

50 

51 

48 

48 

45 

48 

48 

50 

46 

4? 

48 

49 

64 

65 

47 

50 

48 

43 

40 

42 

46 

48 

48 

49 

45 

46 

42 

46 

4  6 

° 

SAN  MATEO 

MAX 

6  3 

65 

64 

69 

78 

86 

85 

74 

65 

68 

68 

69 

79 

85 

79 

72 

78 

74 

72 

74 

75 

72 

3 

Mm 

44 

46 

49 

52 

58 

56 

58 

52 

51 

49 

5  0 

52 

48 

46 

48 

48 

46 

48 

44 

53 

44 

45 

54 

68 

60 

47 

57 

47 

43 

45 

50 

3 

CAMTA    Pi  ADA  IIMIWCDCtTv 

MAX 

79 

84 

82 

73 

61 

69 

69 

67 

73 

80 

89 

89 

80 

68 

7  1 

72 

73 

80 

BH 

90 

81 

79 

80 

77 

77 

75 

75 

9 

Mm 

50 

48 

50 

54 

53 

50 

47 

53 

48 

51 

50 

50 

43 

46 

50 

52 

50 

44 

43 

42 

46 

54 

54 

52 

47 

48 

50 

46 

47 

49 

0 

CAMTA     P  Dl  1  7 

MAX 

73 

78 

64 

6  3 

61 

68 

69 

64 

66 

68 

74 

85 

8  9 

76 

62 

64 

66 

72 

71 

80 

88 

84 

69 

'2 

7  1 

66 

66 

72 

70 

8 

Mm 

45 

40 

46 

53 

50 

48 

42 

43 

45 

45 

45 

48 

42 

41 

43 

44 

50 

4  8 

38 

36 

3  7 

40 

42 

43 

43 

47 

3  9 

45 

40 

48 

43 

9 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

85 

72 

77 

69 

64 

69 

59 

6  2 

6  3 

59 

62 

63 

64 

70 

'9 

89 

84 

55 

63 

69 

66 

68 

80 

85 

81 

63 

78 

78 

66 

70 

70 

4 

Mm 

46 

46 

48 

50 

49 

47 

47 

48 

48 

49 

48 

48 

44 

44 

46 

52 

50 

47 

4* 

44 

44 

44 

48 

57 

48 

47 

49 

48 

44 

44 

47 

2 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

86 

85 

84 

83 

'2 

79 

64 

67 

68 

68 

66 

66 

69 

73 

81 

87 

a  1 

62 

68 

69 

'0 

75 

79 

86 

90 

77 

77 

80 

78 

82 

'5, 

9 

Mm 

42 

44 

43 

48 

46 

47 

50 

47 

48 

48 

46 

48 

39 

41 

45 

47 

49 

49 

37 

36 

39 

39 

46 

44 

45 

44 

38 

38 

3  8 

42 

4  3 , 

WATSONV 1 LLE  WATERWORKS 

MAX 

82 

67 

78 

63 

61 

63 

57 

64 

64 

61 

62 

63 

66 

72 

84 

89 

79 

61 

62 

64 

70 

67 

81 

85 

80 

6  2 

64 

71 

63 

63 

68, 

9 

Mm 

45 

43 

45 

52 

52 

49 

48 

51 

50 

47 

48 

4  9 

43 

43 

45 

45 

51 

50 

43 

36 

40 

42 

42 

45 

50 

50 

40 

44 

44 

49 

46  ■ 

° 

SAN  JOAQUIN 

Drainage  05 

ANTIOCh  fibreboard  Ml 

MAX 

8  7 

q  ^ 

86 

83 

80 

67 

69 

6  3 

69 

68 

68 

7  3 

8  1 

8  7 

87 

68 

72 

72 

73 

78 

84 

91 

86 

83 

80 

85 

75 

79 

'7. 

9 

Mm 

53 

60 

54 

51 

48 

49 

51 

51 

46 

44 

52 

52 

63 

52 

54 

48 

45 

41 

40 

59 

54 

5* 

53 

53 

60 

50 

53 

47 

51  . 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

87 

85 

87 

86 

76 

84 

7  1 

7  1 

70 

66 

67 

69 

69 

75 

83 

88 

8  9 

66 

71 

71 

74 

77 

81 

87 

89 

85 

76 

81 

81 

83 

'8. 

2 

Mm 

45 

50 

52 

52 

45 

48 

43 

44 

47 

50 

43 

51 

43 

57 

48 

46 

50 

50 

40 

38 

39 

54 

55 

50 

47 

47 

57 

45 

44 

43 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

85 

8  3 

8 1 

86 

84 

84 

83 

70 

75 

7  3 

7  3 

68 

65 

75 

8  1 

84 

84 

76 

66 

62 

72 

72 

82 

82 

87 

89 

63 

80 

8  2 

80 

'8. 

3 

Mm 

51 

56 

58 

59 

58 

56 

50 

54 

52 

51 

42 

48 

40 

49 

52 

50 

49 

44 

38 

41 

48 

48 

49 

57 

62 

56 

50 

85 

53 

55 

51  . 

0 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

82 

84 

80 

81 

79 

SO 

80 

72 

72 

68 

64 

65 

65 

71 

76 

84 

84 

78 

52 

58 

67 

72 

79 

83 

84 

79 

76 

78 

77 

'4  . 

8 

Mm 

49 

51 

47 

52 

48 

49 

44 

43 

45 

48 

38 

45 

40 

43 

45 

54 

51 

41 

33 

35 

39 

39 

50 

52 

47 

41 

47 

46 

47 

45. 

1 

8AKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

85 

88 

87 

8  6 

87 

78 

77 

76 

72 

70 

72 

75 

81 

87 

92 

87 

62 

68 

74 

74 

78 

86 

90 

91 

85 

80 

84 

82 

86 

60. 

9 

Mm 

60 

59 

62 

60 

52 

55 

53 

49 

51 

53 

49 

48 

47 

51 

59 

60 

54 

51 

47 

44 

46 

50 

52 

57 

59 

59 

54 

56 

55 

56 

53. 

6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

0 

0 
> 
< 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H^Lt.^    'U"Cl'  HUUJC 

MAX 

p5 

84 

83 

a  * 

81 

80 

-8 

72 

71 

8  7 

61 

64 

7  0 

76 

84 

83 

82 

7  7 

56 

67 

68 

71 

78 

83 

83 

83 

'e 

77 

77 

81 

76 

,1 

MIN 

6  7 

57 

56 

58 

56 

56 

64 

52 

53 

50 

45 

4  6 

4  6 

49 

52 

87 

56 

45 

39 

42 

44 

44 

50 

53 

58 

57 

32 

53 

53 

55 

51 

6 

8LACK4.ELL5  CORNER 

MAX 

90 

88 

90 

89 

86 

89 

92 

79 

80 

78 

76 

77 

77 

76 

83 

90 

93 

7  6 

70 

75 

76 

82 

87 

93 

95 

85 

82 

82 

86 

89 

83 

7 

MIN 

57 

6  s 

58 

6  1 

54 

80 

48 

47 

48 

6  6 

44 

44 

43 

46 

5  1 

83 

60 

44 

40 

40 

4  7 

51 

87 

60 

55 

55 

56 

63 

51 

49 

50 

8 

BUTTPNWlLLOta 

MAX 

us 

90 

89 

90 

86 

88 

aa 

82 

79 

79 

74 

73 

74 

76 

83 

90 

95 

8  8 

64 

71 

75 

77 

81 

89 

92 

94 

07 

83 

87 

85 

8  3 

,1 

MIN 

56 

54 

57 

53 

6  2 

50 

52 

51 

50 

5  3 

51 

50 

48 

48 

52 

66 

54 

48 

42 

42 

47 

46 

47 

53 

55 

55 

53 

51 

51 

52 

51 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

'  1 

77 

76 

73 

71 

73 

85 

67 

64 

53 

47 

50 

53 

62 

69 

75 

63 

54 

36 

39 

46 

49 

56 

70 

72 

73 

70 

66 

66 

67 

63 

3 

Mm 

34 

39 

39 

38 

38 

34 

34 

34 

31 

30 

28 

32 

35 

35 

39 

7  1 

25 

24 

26 

36 

40 

37 

39 

37 

36 

34 

3  1 

35 

34 

,3 

CAMP  PARDEE 

MAX 

o  1 

86 

83 

84 

76 

84 

74 

69 

73 

66 

65 

67 

66 

73 

79 

8  7 

87 

7  3 

65 

67 

74 

75 

63 

88 

89 

89 

78 

81 

85 

84 

77 

,9 

MIN 

6  2 

45 

6  a 

47 

48 

4  7 

4  7 

4  3 

4  6 

82 

55 

52 

46 

43 

46 

42 

4  7 

51 

60 

39 

51 

45 

48 

46 

48 

49 

0 

CATHfYS  VY  BULL   RUN  Rh 

MAX 

32 

B4 

80 

82 

"1 

82 

81 

70 

7  2 

68 

65 

65 

6  5 

72 

77 

84 

85 

77 

59 

64 

70 

70 

75 

82 

85 

87 

77 

78 

60 

79 

75 

9 

MIN 

s  rj 

5 1 

5 1 

49 

46 

48 

4  3 

41 

4  3 

50 

41 

47 

39 

4  2 

46 

46 

49 

41 

35 

34 

36 

36 

4  1 

48 

46 

46 

40 

42 

42 

42 

43 

7 

Chfrry  valley  dam 

MAX 

■>,' 

83 

83 

77 

74 

76 

75 

71 

69 

58 

52 

52 

54 

65 

74 

78 

76 

66 

4  1 

52 

58 

61 

65 

73 

74 

75 

72 

70 

69 

74 

68 

3 

MIN 

40 

6  3 

42 

4  C 

39 

38 

38 

31 

3  1 

33 

29 

35 

39 

42 

40 

32 

2  4 

26 

30 

35 

40 

39 

41 

39 

37 

37 

36 

39 

36 

8 

coaltnga 

MAX 

91 

8  J 

86 

84 

86 

85 

87 

84 

78 

73 

72 

7  1 

78 

84 

91 

94 

87 

8  1 

71 

75 

76 

78 

86 

90 

94 

90 

01 

83 

86 

86 

83 

2 

MIN 

50 

6  ,1 

6  " 

4  p 

43 

4  3 

5  2 

4  7 

42 

50 

42 

4  3 

4  3 

43 

66 

38 

40 

39 

60 

45 

46 

50 

52 

50 

46 

45 

51 

40 

46 

2 

CCRCORAN    IRRIG  DI5T 

MAX 

as 

90 

87 

8  m 

86 

85 

88 

77 

78 

76 

72 

72 

74 

78 

85 

90 

94 

88 

62 

70 

75 

77 

81 

87 

92 

94 

86 

82 

67 

85 

82 

5 

MIN 

6  2 

52 

52 

6  3 

66 

50 

46 

4  7 

47 

43 

47 

52 

45 

45 

50 

52 

54 

52 

39 

37 

38 

44 

49 

52 

54 

52 

68 

49 

66 

49 

48 

4 

OENATR    3  NNE 

MAX 

87 

85 

86 

81 

85 

79 

74 

75 

69 

68 

70 

70 

74 

80 

87 

90 

79 

67 

69 

75 

75 

82 

86 

91 

92 

78 

81 

85 

85 

66 

79 

7 

MIN 

4  j 

4  6 

43 

50 

47 

6  0 

4  6 

47 

42 

49 

4  7 

4  9 

4  1 

45 

44 

44 

50 

39 

3  7 

3  3 

36 

44 

4  1 

45 

46 

47 

45 

39 

44 

39 

43 

9 

DUOL  F Y5 

MAX 

or 

-1 7 

75 

78 

76 

78 

69 

68 

60 

56 

58 

61 

64 

73 

79 

78 

7  1 

6? 

59 

62 

64 

60 

74 

73 

78 

74 

70 

72 

73 

77 

70 

1 

MIN 

36 

3  A 

36 

3  9 

37 

36 

36 

31 

34 

44 

38 

4  0 

30 

34 

35 

36 

3  7 

33 

24 

26 

2  7 

34 

35 

35 

36 

33 

32 

32 

33 

35 

34 

6 

ELECTRA  POwER  MOUSE 

MAX 

86 

84 

84 

83 

J4 

84 

75 

70 

69 

64 

64 

66 

73 

79 

85 

86 

86 

88 

67 

72 

74 

82 

86 

87 

88 

87 

79 

82 

63 

84 

78 

7 

MIN 

4  8 

45 

44 

4g 

4  7 

6g 

46 

42 

4  3 

50 

49 

45 

40 

42 

45 

46 

5  1 

46 

39 

38 

66 

40 

42 

50 

49 

46 

40 

47 

4  1 

44 

44 

8 

FIVE  POINTS  5  SSw 

90 

8  6 

16 

B4 

89 

86 

76 

78 

76 

7  0 

74 

73 

76 

84 

90 

93 

89 

90 

70 

76 

75 

80 

87 

92 

93 

65 

82 

86 

85 

89 

82 

7 

MIN 

5  1 

4  V 

52 

50 

51 

8  2 

64 

45 

4  3 

42 

44 

43 

4  5 

44 

46 

50 

49 

47 

42 

36 

4  1 

43 

47 

50 

56 

49 

44 

47 

41 

49 

46 

,4 

FRESNO  *Q  AIRPORT 

MAX 

90 

87 

88 

87 

0  7 

88 

77 

79 

74 

70 

71 

73 

78 

83 

91 

93 

87 

60 

69 

75 

77 

80 

87 

91 

93 

84 

83 

87 

66 

90 

92 

2 

Mm 

S2 

64 

52 

8  3 

51 

8  3 

48 

46 

4  7 

54 

47 

63 

45 

46 

5  1 

61 

50 

47 

39 

4  1 

40 

45 

52 

52 

54 

51 

85 

49 

48 

49 

48 

8 

FRTANT   GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

88 

90 

87 

8  0 

87 

87 

a  7 

77 

79 

74 

70 

71 

7  2 

7  7 

83 

80 

92 

85 

60 

69 

75 

76 

81 

87 

91 

93 

84 

84 

96 

86 

8  1 

5 

Mm 

56 

59 

5 1 

6  v 

4  7 

80 

46 

40 

43 

47 

43 

60 

4  1 

43 

50 

5  1 

52 

49 

37 

39 

38 

43 

46 

54 

52 

46 

39 

41 

43 

44 

46 

3 

GIANT  FOREST 

MAX 

71 

73 

65 

6  8 

64 

65 

63 

59 

59 

5  1 

44 

4  1 

42 

57 

62 

69 

68 

63 

33 

41 

45 

52 

53 

61 

67 

60 

64 

61 

62 

61 

58 

4 

Mm 

39 

39 

38 

3  4 

38 

38 

3? 

37 

34 

32 

29 

32 

30 

33 

37 

41 

38 

30 

21 

22 

2  8 

32 

33 

38 

40 

39 

36 

35 

35 

37 

34 

6 

GLENNVILLE 

MAX 

83 

79 

80 

78 

79 

7  7 

76 

69 

66 

58 

62 

58 

68 

73 

80 

8  1 

78 

68 

55 

63 

64 

70 

74 

8  1 

81 

79 

74 

75 

72 

80 

72 

8 

Mm 

3a 

42 

4  2 

42 

42 

48 

40 

35 

38 

44 

43 

37 

32 

34 

35 

38 

35 

38 

28 

25 

27 

3  1 

32 

36 

38 

38 

35 

34 

33 

35 

36 

6 

GRANT  GROVE 

MAX 

64 

70 

68 

66 

60 

59 

58 

55 

55 

42 

40 

4  1 

41 

54 

59 

85 

64 

58 

39 

36 

47 

48 

50 

56 

61 

63 

60 

57 

56 

57 

54 

9 

Mm 

46 

45 

43 

42 

40 

40 

39 

36 

33 

33 

2  7 

31 

so 

35 

61 

42 

40 

28 

20 

24 

29 

32 

34 

38 

41 

40 

37 

36 

36 

39 

35 

9 

HANFGRD 

MAX 

88 

85 

a  ? 

86 

66 

8  6 

84 

7  7 

75 

70 

7  1 

72 

76 

82 

88 

92 

9  0 

83 

69 

76 

75 

70 

87 

90 

92 

09 

83 

85 

84 

68 

82 

5 

Mm 

50 

81 

8  1 

50 

51 

52 

47 

47 

47 

53 

50 

52 

43 

46 

48 

50 

54 

50 

40 

38 

40 

45 

47 

50 

51 

50 

47 

47 

47 

48 

48 

1 

HETCH  HETCHY 

MAX 

82 

A*. 

80 

78 

7  7 

76 

76 

73 

68 

60 

55 

56 

57 

62 

74 

79 

79 

68 

44 

54 

6  1 

64 

6  9 

75 

75 

77 

73 

70 

70 

73 

69 

6 

Mm 

45 

48 

4  6 

4  7 

62 

64 

4  1 

40 

40 

3  7 

34 

36 

33 

35 

4  1 

42 

41 

37 

3  1 

30 

3  3 

30 

4b 

4  1 

43 

40 

41 

38 

38 

41 

39 

6 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

66 

64 

61 

60 

66 

5  7 

55 

53 

49 

43 

40 

39 

50 

56 

62 

61 

58 

50 

39 

41 

45 

48 

54 

57 

60 

59 

86 

53 

54 

59 

53 

5 

Mm 

33 

32 

33 

3  1 

3  1 

24 

29 

27 

25 

2  7 

23 

26 

2  5 

26 

29 

33 

29 

23 

13 

1  7 

22 

25 

24 

28 

31 

29 

2  7 

28 

27 

31 

27 

1 

IDR  I  A 

MAX 

85 

81 

82 

80 

80 

78 

71 

71 

71 

64 

66 

65 

68 

80 

85 

87 

84 

63 

62 

68 

70 

72 

79 

84 

86 

84 

74 

77 

76 

02 

75 

9 

Mm 

56 

55 

8  7 

88 

57 

84 

4'} 

46 

46 

42 

4  1 

4  1 

4  1 

45 

64 

59 

59 

53 

3  7 

40 

4  3 

46 

5  1 

56 

59 

5  2 

48 

30 

50 

52 

49 

9 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

88 

84 

90 

90 

88 

90 

83 

78 

76 

71 

70 

70 

75 

83 

88 

94 

87 

75 

68 

74 

75 

80 

B7 

92 

93 

87 

83 

85 

84 

88 

82 

5 

Mm 

65 

63 

64 

67 

6  7 

65 

59 

56 

66 

56 

60 

51 

51 

56 

6  1 

66 

62 

60 

49 

50 

60 

55 

59 

62 

65 

63 

58 

62 

39 

62 

58 

6 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 

92 

88 

86 

8  3 

81 

84 

84 

78 

72 

65 

64 

65 

78 

85 

66 

8  7 

82 

77 

60 

69 

72 

73 

80 

84 

84 

81 

78 

80 

80 

85 

78 

6 

Mm 

88 

50 

48 

58 

6  3 

45 

46 

44 

4  7 

5  1 

5  1 

5  3 

41 

4  1 

44 

49 

55 

46 

39 

4  1 

46 

41 

49 

50 

58 

57 

48 

54 

55 

53 

48 

9 

KETTLFMAN   CITY    1  SSW 

MAX 

88 

85 

8  1 

83 

81 

80 

86 

76 

7  2 

70 

66 

72 

74 

76 

8  4 

9  0 

9  2 

86 

63 

64 

69 

74 

74 

86 

85 

93 

84 

81 

85 

85 

79 

4 

Mm 

57 

54 

86 

56 

55 

56 

51 

51 

52 

53 

52 

53 

44 

44 

47 

88 

66 

50 

43 

38 

45 

51 

53 

56 

53 

58 

54 

54 

49 

32 

51 

6 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

90 

86 

8  7 

85 

a  6 

86 

7  7 

78 

75 

72 

72 

74 

76 

65 

90 

95 

89 

69 

69 

75 

75 

80 

87 

92 

95 

90 

83 

86 

85 

99 

82 

9 

Mm 

63 

52 

61 

56 

64 

66 

48 

5  2 

50 

5  3 

47 

60 

44 

49 

58 

6  3 

62 

49 

43 

46 

50 

53 

56 

60 

66 

58 

54 

63 

58 

56 

54 

3 

KNIGHTS   FERRY   2  SE 

MAX 

85 

85 

8  1 

86 

78 

86 

77 

70 

73 

69 

67 

68 

68 

74 

80 

85 

87 

78 

6  6 

69 

74 

76 

85 

86 

89 

89 

78 

60 

63 

04 

78 

5 

Mm 

47 

48 

45 

47 

45 

4  9 

46 

4  3 

44 

5  1 

4  7 

48 

4  1 

40 

48 

52 

51 

47 

36 

35 

36 

37 

52 

54 

56 

46 

37 

37 

44 

46 

45 

2 

LE  GRAND 

MAX 

B  7 

85 

a6 

83 

81 

86 

62 

74 

7? 

68 

6  9 

70 

76 

82 

87 

90 

8  5 

63 

68 

72 

74 

79 

85 

89 

91 

90 

80 

84 

82 

86 

80 

2 

Mm 

45 

48 

50 

62 

68 

50 

45 

46 

44 

52 

4  6 

50 

42 

4  3 

4  8 

68 

53 

4  7 

39 

3  7 

39 

42 

46 

5  1 

48 

50 

40 

45 

45 

40 

46 

0 

LEMON  COVE 

MAX 

88 

85 

86 

88 

85 

86 

77 

77 

73 

70 

72 

7  1 

77 

77 

89 

91 

87 

57 

61 

74 

75 

76 

90 

90 

91 

85 

82 

85 

82 

88 

80 

6 

Mm 

58 

55 

8; 

55 

58 

84 

62 

4  7 

4  7 

55 

44 

;2 

43 

47 

4  7 

53 

65 

48 

44 

66 

4  3 

50 

55 

59 

58 

51 

47 

49 

46 

53 

50 

9 

LINDSAY 

MAX 

90 

87 

89 

89 

86 

a  9 

79 

78 

75 

72 

72 

74 

78 

84 

90 

93 

89 

74 

69 

75 

76 

80 

86 

90 

92 

67 

84 

86 

64 

89 

82 

9 

Mm 

53 

52 

6  ! 

51 

50 

49 

4  9 

4~ 

4  7 

66 

4  2 

53 

4  3 

44 

80 

5  1 

80 

48 

36 

40 

39 

43 

45 

52 

50 

52 

46 

49 

45 

47 

47 

7 

LOO  I 

MAX 

87 

86 

85 

77 

82 

72 

71 

72 

6  9 

65 

68 

69 

74 

62 

86 

69 

72 

69 

69 

75 

77 

81 

87 

89 

66 

76 

00 

83 

85 

84 

78 

2 

Mm 

sr; 

52 

-9 

52 

49 

48 

47 

4  6 

47 

49 

46 

50 

43 

43 

49 

51 

50 

49 

43 

39 

41 

49 

53 

50 

51 

50 

48 

46 

46 

45 

47, 

7 

LOS  BANOS 

MAX 

91 

88 

88 

82 

86 

7  9 

77 

79 

72 

73 

76 

74 

79 

85 

90 

92 

85 

71 

73 

79 

79 

84 

87 

93 

93 

89 

83 

87 

66 

90 

82  , 

9 

Mm 

48 

47 

47 

49 

4(1 

50 

44 

46 

4  7 

44 

4  7 

49 

43 

44 

47 

49 

52 

4  7 

40 

36 

4  1 

48 

46 

5  1 

52 

48 

42 

49 

46 

47 

46, 

6 

MADFDA 

MAX 

08 

JO 

a  7 

85 

84 

8  3 

84 

74 

76 

71 

68 

69 

70 

76 

82 

89 

91 

60 

59 

68 

74 

75 

79 

85 

90 

92 

79 

81 

84 

62 

7  9 

8 

Mm 

52 

52 

6.' 

52 

6C 

6  2 

4  7 

4  7 

46 

53 

46 

62 

44 

4  5 

62 

52 

56 

48 

39 

39 

40 

47 

50 

56 

55 

51 

44 

47 

4  7 

49 

48 

7 

MAfDEvILLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

MANTFCA 

MAX 

88 

87 

84 

86 

79 

B2 

73 

71 

'2 

70 

69 

68 

66 

74 

82 

88 

90 

75 

69 

70 

76 

77 

83 

87 

90 

87 

77 

82 

64 

84 

79, 

1 

MIN 

46 

52 

53 

4', 

48 

49 

4  3 

47 

46 

49 

48 

5  1 

43 

45 

4  8 

50 

51 

4  7 

41 

40 

42 

52 

50 

5  I 

51 

50 

50 

44 

46 

43 

47, 

5 

MARICCPA 

MAX 

90 

8  8 

9  0 

91 

6  8 

88 

77 

79 

79 

74 

71 

72 

75 

81 

9  0 

94 

90 

77 

71 

75 

76 

80 

86 

92 

94 

83 

81 

82 

81 

86 

92, 

8 

Mm 

61 

59 

6.~ 

66 

55 

84 

52 

52 

6  2 

53 

52 

49 

46 

52 

59 

62 

59 

48 

47 

43 

6  7 

52 

53 

62 

61 

58 

53 

56 

57 

58 

54, 

3 

MERCFO  FIRE  STATION  2 

MAX 

8  H 

8  6 

8  6 

8  6 

78 

7  8 

76 

69 

74 

70 

76 

62 

89 

91 

90 

68 

70 

75 

75 

82 

86 

92 

93 

92 

81 

85 

84 

67 

91. 

9 

Mm 

-9 

46 

81. 

51 

50 

52 

46 

43 

4  1 

51 

4  9 

42 

43 

40 

49 

49 

52 

39 

41 

39 

34 

41 

50 

53 

53 

45 

45 

52 

44 

46. 

4 

MOOFSTO 

MAX 

aa 

85 

86 

80 

»' 

77 

73 

73 

69 

69 

69 

70 

75 

83 

88 

92 

74 

69 

70 

76 

77 

83 

87 

90 

89 

70 

81 

85 

65 

86 

79. 

7 

MIN 

47 

48 

87 

50 

49 

50 

45 

48 

44 

50 

47 

50 

44 

47 

49 

50 

47 

47 

41 

39 

40 

52 

50 

50 

53 

50 

60 

45 

47 

45 

47. 

S 

NEWMAN    ?  NU 

MAX 

88 

85 

85 

81 

»4 

81 

74 

75 

71 

67 

69 

69 

75 

83 

88 

90 

88 

68 

70 

75 

76 

82 

87 

89 

90 

84 

00 

85 

85 

67 

80. 

4 

Mm 

46 

49 

48 

47 

48 

49 

42 

44 

43 

50 

47 

47 

41 

44 

49 

48 

60 

65 

40 

38 

38 

53 

47 

SO 

54 

48 

51 

46 

44 

45 

46. 

7 

Seo  Reference  Nolos  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1966 


Station 

Day  of  Month 

age 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

NORTH  FORK  RANGER  S  T  A 

MAX 
MM 

82 
49 

83 
47 

45 

79 
48 

79 
45 

79 
4  1 

79 
44 

7  J 

49 

71 
43 

6  5 
47 

36 

43 

38 

42 

42 

42 

45 

7  6 
40 

31 

32 

36 

36 

34 

40 

8 1 
48 

8  3 
49 

7e 

41 

75 
45 

42 

76 
44 

72.9 
42.3 

OAKDAIE  WOODWARD  DAM 

MAX 

Mm 

83 
54 

85 
45 

B  0 
46 

8  3 
50 

77 
47 

80 
48 

77 
43 

7  3 
45 

7  1 
45 

66 

50 

6  8 
47 

6  7 
48 

6  7 
41 

72 
45 

54 

85 
53 

6  8 
5  0 

62 

44 

36 

42 

37 

40 

46 

52 

52 

47 

4  0 

45 

45 

64 

44 

46.0 

ORANGE  COVE 

MAX 
MTN 

89 
55 

92 
54 

89 
54 

89 
52 

86 
51 

8  8 
53 

8  7 

50 

76 
46 

78 
4  7 

73 
54 

6  0 
43 

7  1 

53 

44 

77 

46 

52 

9  0 
63 

9  1 
52 

8  8 
50 

41 

42 

42 

45 

44 

53 

52 

51 

65 
46 

8  3 
49 

47 

84 
47 

81.6 
48.9 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MTU 

86 
5! 

87 
48 

65 
51 

84 
48 

81 
49 

87 
50 

8  0 
41 

74 
45 

76 
45 

7  \ 

47 

70 
45 

7  1 
4S 

7  1 
42 

75 
47 

8  1 
48 

8  7 
54 

53 

8  2 
46 

39 

4  1 

39 

46 

49 

62 

54 

47 

42 

50 

41 

83 
47 

46.8 

PORTERVTLLE 

MAX 
MTN 

90 
it 

91 

5  r 

B  8 
57 

55 

86 
54 

87 
50 

9 1 
50 

e  o 

48 

60 
50 

7  7 
54 

73 
45 

74 
50 

75 
45 

79 
50 

65 

9  1 
55 

00 
57 

50 

43 

42 

42 

47 

48 

56 

57 

56 

53 

54 

53 

65 
52 

ill* 

POSEY  3  E 

MAX 

Mm 

78 

45 

70 
41 

73 
40 

72 
41 

69 
38 

72 
39 

6  1 
36 

6  <• 

39 

61 

41 

48 
34 

4  8 
33 

47 
35 

31 

6* 

35 

37 

7  3 
39 

£5 

•U 

5  9 
30 

29 

28 

29 

32 

32 

33 

40 

38 

37 

71 
37 

36a 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

86 
58 

85 
52 

84 
55 

80 
58 

77 
52 

75 
52 

73 
50 

68 
45 

66 
43 

5 1 
40 

54 
36 

56 
36 

6  7 

41 

77 
43 

84 

80 
53 

6  7 
36 

6  ^ 
33 

5  9 
37 

39 

38 

44 

46 

52 

48 

47 

48 

48 

75 
46 

45.9 

SAN  LLIS  DAM 

MAX 
MIN 

85 
54 

86 
55 

n  5 
53 

8  3 
52 

79 
51 

82 

51 

67 
49 

1  u 

52 

73 
50 

67 
52 

68 
50 

67 
51 

47 

7  G 
51 

52 

54 

90 
53 

6  2 

50 

47 

45 

46 

53 

53 

8  5 
60 

62 

53 

49 

55 

49 

64 
53 

m!i 

SCNORA  RS 

MAX 
MIN 

84 
47 

86 
47 

*3 

49 

83 
45 

83 
47 

83 
42 

73 
46 

75 
42 

69 
47 

44 

41 

38 

7  3 
42 

43 

8  3 
45 

66 

7  5 
42 

33 

34 

35 

40 

43 

46 

45 

44 

7  8 
42 

41 

40 

62 
43 

42^7 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

79 
45 

76 
38 

7  ^ 
36 

39 

72 
39 

71 
37 

6  5 
36 

63 
37 

55 
35 

6  \ 

32 

5  5 

31 

6  3 
33 

62 
30 

31 

41 

7  \ 
37 

5  6 

32 

25 

26 

2  9 

30 

30 

32 

37 

40 

37 

35 

35 

33 

74 
36 

it'.t 

STOCKTON  WRAP 

MAX 
MIN 

87 
48 

86 
51 

86 
50 

7  7 

50 

82 
49 

76 
48 

7  J 
42 

72 

49 

68 
47 

4  9 

46 

49 

75 
43 

8  3 
46 

50 

90 
47 

71 
51 

47 

42 

7  5 
38 

43 

49 

47 

5» 

52 

51 

48 

49 

45 

86 
48 

47^6 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

88 
50 

82 
51 

86 
50 

86 
51 

7  7 

48 

8  i 
49 

73 
43 

7  \ 
47 

7  1 
47 

69 
50 

47 

6  9 
49 

42 

74 

45 

8  2 
49 

87 
50 

52 

7  0 

50 

75 
43 

40 

7  5 
41 

49 

8  2 
47 

86 
53 

51 

49 

7  b 
52 

47 

83 
45 

84 
46 

47^8 

TEHACHAP I 

MAX 

Mm 

fll 
38 

72 
49 

78 
42 

74 
40 

77 
44 

78 

34 

66 
44 

67 
42 

6  I 
4  3 

66 
40 

6  4 

39 

5  5 
39 

38 

73 
34 

33 

77 

42 

75 
40 

7  I 
40 

52 
30 

6  1 
29 

6  1 
36 

35 

32 

38 

41 

48 

41 

7  i 

33 

66 
44 

76 
45 

69.8 
39.1 

TEjON  RANCHO 

MAX 
MIN 

89 
58 

85 
60 

g  o 
60 

89 
58 

86 
52 

85 
SS 

8  3 
49 

83 
49 

75 

49 

68 
54 

64 

51 

6  8 
46 

72 
44 

7  7 
49 

66 

99 
60 

96 
59 

7  f, 
48 

6  5 
44 

7  J 
45 

7  2 
43 

50 

8  3 
54 

8  6 
60 

90 
63 

60 

52 

55 

80 
53 

83 
56 

81  2 
51.1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MTN 

88 
49 

88 

52 

86 

52 

88 
54 

86 
48 

86 
4  9 

83 
48 

76 
48 

7  5 
52 

7  1 
54 

68 
43 

68 
52 

75 
52 

82 
51 

55 

8  7 
48 

90 
50 

8  5 
50 

6  3 

38 

72 
37 

7  3 

40 

78 
43 

83 
50 

8  7 
48 

90 
55 

9  0 
50 

8  5 
47 

82 
47 

8  3 
47 

83 

47 

61.4 
46.5 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

83 
45 

84 
44 

82 
48 

78 
50 

80 
« 

79 
48 

75 
46 

68 
-2 

6  6 
44 

66 
44 

58 
43 

59 
4l 

73 
40 

76 
4C 

8  0 
42 

81 
46 

78 
47 

68 
46 

5  7 
34 

64 

33 

66 
38 

74 
41 

78 
44 

80 
45 

80 
48 

80 
47 

7  3 
49 

74 
44 

75 
41 

78 
44 

73.8 
43.7 

TRACY  CARBONA 

MAX 

Mm 

87 
50 

90 
52 

8  5 
59 

88 
49 

79 
46 

8 

4  8 

76 
43 

72 
'.5 

7  3 
45 

70 
46 

68 
47 

7  1 
61 

72 
43 

76 
48 

82 

52 

8  8 

50 

92 
52 

7  7 
-9 

70 
42 

7  1 
42 

76 
39 

77 
46 

6  i 
57 

86 
53 

90 
5* 

9  1 
50 

7  7 
52 

8  1 
49 

8  9 
51 

87 
48 

80,2 
48.7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

87 
48 

86 
49 

B  7 
63 

76 
53 

81 
44 

69 

50 

68 
48 

69 
51 

6  8 
52 

66 
50 

68 
48 

70 
50 

7  6 
47 

84 

44 

89 
47 

9  1 
48 

78 
52 

70 
49 

71 
43 

74 

42 

78 
45 

8  3 
58 

86 
59 

9  I 
51 

65 

58 

79 
52 

B  2 
56 

83 
50 

85 
50 

85 
51 

76,9 
50.3 

VISALIA 

MAX 

Mm 

86 
57 

89 
54 

85 
57 

88 
54 

86 
53 

85 
54 

87 
51 

77 
50 

79 

49 

72 
54 

71 
48 

71 
53 

73 
45 

77 

47 

84 

53 

90 
55 

91 
55 

88 
52 

57 
49 

68 
45 

75 
44 

75 
48 

80 
64 

86 
56 

90 
57 

9  2 
53 

e5 

47 

82 
52 

66 
47 

83 
51 

81.2 
51.5 

WASCO 

MAX 

Mm 

88 
57 

89 
56 

89 

57 

89 
56 

87 
56 

85 
5- 

87 
51 

78 

51 

79 
50 

77 
58 

72 
51 

73 

50 

74 
47 

76 
60 

84 

54 

89 
56 

94 

63 

86 
52 

61 
45 

70 

42 

77 
45 

76 
46 

80 
51 

86 
53 

90 
56 

93 
56 

85 
62 

82 
52 

66 

50 

85 
51 

62.3 
52.0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
•       »  • 

MAX 

Mm 

89 
44 

86 
42 

4? 

40 

8  3 
41 

83 

4  1 

40 

7  g 

36 

69 
36 

55 
38 

65 
35 

65 
36 

33 

8  0 
33 

39 

8  5 
41 

7  7 
38 

6  3 
38 

60 
29 

30 

72 

29 

76 
37 

6  1 
37 

8  2 
39 

65 
42 

82 
38 

7  7 
36 

7  p 

37 

80 
37 

84 
41 

76,9 
37.5 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

88 
57 

80 
45 

50 

50 

47 

8  0 
50 

40 

46 

70 
48 

50 

41 

4  2 

43 

90 
52 

56 

8  Q 
56 

7  2 
50 

46 

60 
45 

7  5 
36 

7  2 

42 

72 

40 

85 
44 

82 
50 

82 
50 

8  1 

50 

7  7 
43 

70 
50 

72 
50 

79 
42 

76,0 
47.1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

61 
54 

62 
58 

60 

57 

55 

63 
55 

54 

54 

63 
62 

58 

56 

65 

56 

57 

60 

58 

62 

59 

55 

54 

65 

63 
56 

66 

8  2 
58 

65 
57 

56 

61 

61 

6  7 

60 

63 
47 

68,1 
56.9 

8ARRFTT  DAM 

MAX 
MTN 

91 
45 

92 
46 

52 

50 

44 

83 
42 

40 

40 

76 
43 

49 

41 

3  9 

41 

8  1 
41 

45 

8  7 
54 

8  2 
49 

7  Q 
50 

5  6 
47 

5  9 
36 

7  3 
39 

7  2 

36 

74 
39 

82 
41 

8  3 
42 

8  3 
42 

39 

74 
41 

74 
49 

72 
40 

76.6 
43.4 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

89 
54 

92 
52 

44 

46 

46 

80 
4  7 

45 

3' 

74 

39 

41 

43 

36 

36 

39 

52 

55 

40 

42 

39 

35 

36 

36 

7  5 
3  9 

78 
46 

8  5 
46 

8  1 
46 

7  Q 

42 

77 
40 

74 
40 

67 
36 

75.1 
42.5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

74 
28 

73 
30 

11 

29 

24 

67 
26 

28 

25 

63 
29 

33 

31 

2  9 

24 

27 

32 

30 

36 

5  3 
29 

26 

16 

21 

5  5 
25 

6  7 
25 

65 
25 

29 

67 
35 

30 

24 

65 
25 

70 
28 

62,2 
27.7 

80NITA 

MAX 

Mm 

71 
50 

70 
52 

49 

48 

46 

68 
5  9 

52 

48 

68 
50 

49 

47 

48 

44 

43 

45 

51 

6  7 
53 

54 

47 

76 

42 

7  2 
56 

46 

7  h 
43 

7  5 
43 

75 
44 

70 
50 

6  9 
54 

68 
5* 

70 
48 

74 

50 

71.9 
48.8 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

87 
56 

73 
54 

54 

55 

50 

77 
50 

50 

53 

69 
54 

55 

49 

48 

47 

54 

64 

56 

55 

6  2 
52 

49 

75 
45 

44 

7  \ 
46 

8  7 
48 

86 
53 

8  1 
53 

7  3 
53 

7  5 
55 

70 
52 

7  1 
53 

75 
49 

76,5 
51.9 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

69 
52 

57 

52 

54 

56 

53 

62 

54 

54 

53 

65 
55 

55 

53 

63 

53 

7  i 
53 

68 

65 
55 

63 
56 

62 

52 

6  6 
53 

65 
49 

54 

6  5 

52 

66 

52 

69 
57 

66 
54 

66 
55 

6  7 
55 

68 
54 

68 
56 

67 
55 

65,6 
53.9 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

94 
46 

91 
42 

49 

53 

46 

81 
47 

47 

50 

65 
4  9 

51 

47 

42 

43 

43 

65 

51 

43 

48 

45 

40 

7  3 
41 

39 

78 

66 

66 
48 

68 
43 

83 
46 

75 
46 

77 
48 

72 
45 

72 
45 

76.8 
46.1 

CAMPO 

MAX 

Mm 

91 
42 

84 
41 

41 

36 

44 

82 
39 

33 

29 

69 
36 

45 

40 

31 

35 

34 

38 

47 

34 

46 

43 

6  7 
27 

70 
3  2 

7  3 
27 

75 
33 

80 
3  4 

8  1 
36 

79 
33 

7  7 
30 

73 
33 

70 
35 

80 
31 

74.6 
36.1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

98 
50 

88 
53 

7  1 
53 

84 
52 

86 
48 

85 
55 

80 
52 

75 
49 

70 
48 

75 
49 

43 

43 

45 

9  1 
46 

62 

50 

56 

48 

45 

39 

38 

40 

45 

47 

47 

49 

77 
51 

52 

74 
48 

83 
45 

80.7 
46.3 

CHUlA  VISTA 

MAX 

Mm 

66 
51 

62 
60 

64 
51 

65 
56 

63 
57 

56 

6  3 
52 

51 

50 

49 

52 

73 
55 

56 

6  3 
46 

51 

52 

70 
47 

66 
56 

64 

56 

64 
58 

66 
59 

64 
50 

65.4 
53.2 

CLARFMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

50 

43 

49 

47 

72 
41 

72 
43 

44 

8  2 
49 

85 
44 

80 
52 

72 
48 

7  2 
62 

7  1 

53 

69 
49 

85 
44 

CORONA 

MAX 

Mm 

89 
49 

73 
53 

54 

51 

46 

79 
43 

46 

48 

68 
51 

51 

45 

43 

45 

9  1 
47 

59 

87 
49 

72 
54 

65 
53 

68 
50 

8  7 
40 

7  7 
41 

76 
42 

85 
43 

90 
46 

83 
47 

77 
50 

75 

50 

72 
48 

74 
49 

76 
46 

78,2 
46.0 

CULVFR  CITY 

MAX 

Mm 

70 
51 

68 
55 

69 
56 

70 
57 

70 
54 

67 

56 

67 
56 

67 
56 

65 
54 

67 
55 

70 
*9 

69 
52 

67 
51 

88 
53 

98 
66 

89 
58 

70 
59 

65 

49 

63 
53 

73 
49 

68 
48 

68 
50 

74 

50 

83 
52 

75 

53 

67 
54 

71 
56 

67 
57 

68 
53 

67 
53 

71.3 
53.6 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

87 
42 

85 
42 

83 
43 

80 
42 

80 
40 

81 
35 

80 
39 

75 
37 

73 
38 

73 
41 

68 
42 

65 
33 

65 
37 

68 
36 

75 
39 

82 
40 

»7 

39 

77 
36 

57 
31 

63 
30 

69 
31 

69 

32 

73 
35 

80 
36 

41 

87 
40 

80 
40 

77 
34 

78 
35 

77 
36 

75.9 
37,4 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7     '  S 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

CUYAMACA 

77 

81 

80 

>2 

68 

6, 

7  3 

70 

71 

63 

58 

59 

70 

71 

73 

75 

76 

66 

38 

45 

59 

60 

70 

71 

72 

74 

71 

70 

73 

68 

68 

3 

Mm 

3  9 

36 

36 

3  6 

3  7 

3  7 

34 

36 

64 

46 

64 

34 

33 

29 

33 

31 

32 

34 

45 

49 

4  3 

33 

33 

35 

38 

8 

'-*  CANYON  RESERVOIR 

92 

96 

81 

68 

83 

8  3 

82 

75 

71 

66 

73 

72 

72 

81 

85 

90 

90 

69 

58 

66 

74 

75 

79 

8  1 

89 

85 

77 

81 

71 

71 

7  7 

,  9 

Mm 

5  J 

43 

4 1 

43 

42 

4  9 

52 

40 

41 

45 

6  1 

49 

62 

4  9 

45 

36 

36 

38 

43 

44 

45 

44 

44 

47 

44 

41 

44 

7 

el  capitan  daw 

9- 

88 

74 

67 

77 

8- 

0  1 

76 

75 

72 

71 

73 

71 

81 

92 

94 

82 

69 

59 

66 

79 

77 

75 

88 

84 

85 

61 

77 

74 

75 

78 

0 

Mm 

54 

8  8 

50 

46 

45 

52 

53 

56 

4  7 

64 

47 

53 

60 

53 

54 

54 

49 

44 

43 

43 

4  8 

53 

53 

47 

49 

53 

54 

47 

50 

,4 

CI  *  1  Mr  0 F 

98 

a  ) 

75 

86 

87 

86 

8  0 

77 

73 

73 

7- 

73 

83 

90 

94 

92 

73 

64 

65 

76 

76 

80 

95 

77 

63 

8b 

79 

75 

80 

,  1 

Mm 

52 

5  G 

4  3 

4  6 

49 

4  9 

50 

45 

66 

47 

45 

46 

49 

50 

46 

46 

38 

41 

39 

43 

46 

46 

4  7 

53 

51 

4b 

b 

as 

'5 

6  6 

74 

81 

76 

7  3 

7  1 

6  9 

69 

72 

70 

>» 

89 

95 

84 

69 

60 

65 

73 

73 

71 

95 

84 

87 

76 

73 

71 

71 

74 

75 

,2 

Mm 

8  4 

5 1 

51 

S» 

6  3 

55 

44 

4  7 

6  5 

6  9 

51 

65 

52 

49 

4  1 

44 

47 

44 

44 

47 

51 

53 

56 

54 

49 

49 

5 

FCNTANA  KAISER 

92 

82 

87 

86 

68 

8  2 

77 

78 

76 

70 

73 

66 

84 

93 

96 

93 

72 

64 

62 

72 

75 

76 

81 

85 

87 

85 

7e 

77 

94 

78 

80 

iO 

Mm 

5  1 

S  3 

49 

82 

5  1 

5  0 

8  2 

4  9 

4  8 

5  9 

78 

55 

56 

53 

4  7 

4  3 

4b 

4  7 

8  1 

54 

55 

48 

5  1 

54 

57 

48 

52 

3 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

9  i 

68 

65 

76 

80 

77 

72 

7  1 

70 

70 

72 

69 

75 

90 

9  4 

7  3 

63 

62 

66 

77 

75 

71 

87 

80 

82 

76 

71 

70 

71 

77 

74 

6 

Mm 

5  4 

56 

8  7 

51 

6  2 

53 

53 

55 

56 

45 

6  0 

4  8 

66 

4b 

8  3 

8  7 

55 

51 

4  1 

42 

48 

43 

45 

47 

53 

55 

57 

57 

46 

50 

4 

HE  n  5H  A  w  DAM 

MAX 

88 

A  7 

84 

78 

76 

78 

79 

76 

76 

68 

65 

6  6 

64 

78 

80 

82 

6  0 

63 

48 

51 

bb 

65 

69 

7  7 

77 

76 

74 

75 

71 

68 

72 

8 

Mm 

40 

4  1 

4  2 

35 

35 

34 

3  7 

4  4 

42 

40 

4  2 

39 

3  9 

42 

39 

63 

42 

41 

36 

32 

35 

34 

37 

38 

34 

39 

39 

36 

38 

,7 

IDVLLtaILD  RANGER  STA 

MAX 

82 

80 

74 

71 

73 

71 

68 

70 

66 

68 

5  9 

61 

69 

70 

75 

74 

69 

57 

42 

57 

bl 

63 

67 

72 

74 

73 

70 

68 

65 

80 

68 

3 

Mm 

35 

37 

39 

36 

30 

3  1 

29 

26 

30 

30 

30 

29 

2  7 

33 

4  8 

31 

34 

28 

25 

21 

23 

25 

28 

28 

32 

35 

32 

28 

26 

34 

30 

b 

JUL  IAN  UYNOLA 

MAX 

o  7 

81 

73 

69 

73 

76 

71 

71 

66 

63 

62 

65 

71 

76 

78 

8  1 

62 

49 

45 

61 

65 

68 

72 

76 

76 

72 

71 

68 

66 

78 

69 

7 

Mm 

50 

49 

3  5 

34 

6C 

4  1 

4  9 

34 

3  7 

46 

38 

32 

43 

43 

4  7 

51 

39 

39 

3  7 

28 

30 

33 

36 

39 

41 

39 

34 

36 

39 

36 

39 

4 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

65 

60 

64 

67 

70 

70 

80 

65 

65 

66 

69 

60 

87 

74 

67 

67 

64 

70 

67 

66 

69 

72 

73 

66 

67 

67 

67 

67 

69 

0 

Mm 

$3 

6  6 

66 

4  7 

50 

50 

8  3 

88 

50 

4  5 

4b 

5  1 

65 

58 

55 

54 

48 

64 

46 

44 

4b 

48 

54 

55 

57 

5  1 

48 

50 

8 

LA  HESA 

MAX 

77 

61 

6  1 

77 

77 

73 

68 

69 

66 

68 

70 

6b 

76 

88 

90 

70 

61 

60 

64 

74 

'2 

69 

88 

78 

78 

74 

72 

66 

69 

73 

71 

8 

M1N 

5  1 

g  2 

6  3 

5  1 

54 

53 

52 

5  5 

65 

6  9 

52 

4  9 

6  l 

88 

5  8 

57 

54 

6  l 

44 

50 

52 

48 

53 

5  \ 

82 

54 

56 

55 

49 

52 

3 

LCMPOC 

MAX 

65 

61 

60 

63 

68 

66 

65 

62 

67 

65 

b? 

68 

72 

92 

94 

8  2 

67 

60 

63 

68 

64 

69 

82 

79 

78 

65 

72 

67 

66 

66 

69 

5 

Mm 

46 

4b 

52 

57 

*6 

48 

46 

51 

51 

53 

46 

65 

46 

43 

8  1 

48 

49 

50 

49 

4  1 

4b 

44 

46 

4  7 

50 

50 

50 

53 

45 

49 

49 

■  0 

LONG  BEACH 

MAX 

66 

62 

66 

71 

'9 

75 

67 

67 

67 

'2 

76 

6  7 

7  b 

94 

97 

65 

66 

64 

6  7 

72 

'0 

66 

86 

72 

74 

65 

67 

66 

69 

72 

71 

5 

Mm 

53 

55 

56 

69 

5  5 

55 

8b 

56 

56 

57 

6  3 

54 

55 

85 

60 

57 

59 

57 

55 

49 

5  1 

52 

84 

54 

57 

55 

56 

56 

57 

54 

55 

3 

LCNG  BEACH  taB  AP 

MAX 

71 

62 

66 

71 

76 

72 

67 

68 

66 

68 

7» 

67 

74 

93 

99 

68 

'0 

62 

67 

74 

73 

67 

88 

76 

76 

67 

68 

67 

69 

71 

72 

0 

Mm 

5* 

56 

57 

56 

84 

8  3 

52 

55 

57 

54 

6  1 

50 

53 

51 

54 

59 

57 

5b 

80 

47 

49 

49 

49 

50 

55 

56 

57 

55 

55 

53 

53 

5 

LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

MAX 

66 

65 

66 

68 

66 

64 

64 

65 

65 

66 

67 

6b 

6  6 

84 

95 

73 

71 

65 

64 

70 

68 

6T 

72 

80 

70 

bb 

70 

69 

66 

67 

69 

,1 

Mm 

53 

85 

6  8 

56 

52 

56 

65 

56 

56 

56 

5  1 

5  1 

5  2 

63 

60 

59 

57 

55 

52 

50 

5  1 

5  1 

51 

53 

56 

55 

58 

55 

55 

53 

54 

,3 

LCS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

81 

69 

69 

76 

79 

71 

70 

69 

68 

66 

73 

69 

74 

9  3 

99 

7b 

70 

62 

65 

75 

72 

69 

86 

85 

76 

'1 

73 

68 

67 

70 

73 

e 

Mm 

53 

56 

86 

58 

56 

54 

55 

55 

55 

56 

53 

53 

52 

5b 

6  1 

57 

5  7 

54 

54 

50 

5  1 

53 

52 

58 

56 

55 

56 

56 

56 

53 

54 

9 

mill  CREEK  NO  2 

MAX 

91 

90 

78 

79 

83 

8  1 

80 

76 

71 

66 

65 

66 

77 

82 

89 

89 

82 

63 

56 

68 

70 

73 

78 

82 

82 

81 

77 

74 

72 

75 

7b 

5 

Mm 

65 

66 

45 

46 

5  5 

5  7 

55 

40 

42 

4  5 

4  3 

4  1 

40 

5  8 

6 1 

65 

43 

43 

40 

36 

45 

42 

6  7 

6b 

53 

53 

69 

41 

40 

40 

48 

1 

MT  BALOv  NOTCH 

MAX 

64 

68 

68 

88 

65 

65 

60 

60 

58 

52 

52 

48 

50 

55 

60 

65 

60 

50 

32 

44 

50 

50 

48 

60 

62 

62 

62 

60 

56 

62 

5b 

9 

Mm 

46 

4  7 

48 

62 

40 

40 

38 

34 

40 

3  2 

32 

30 

30 

4  0 

40 

40 

4  0 

26 

22 

24 

26 

30 

3  3 

40 

38 

40 

3  8 

32 

34 

42 

36 

2 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

80 

8  1 

75 

71 

66 

67 

64 

66 

6  2 

61 

55 

56 

64 

68 

75 

74 

73 

48 

36 

53 

55 

61 

64 

68 

68 

67 

64 

60 

63 

74 

66 

7 

Mm 

8  7 

6  2 

54 

5  3 

6  8 

4  7 

46 

46 

42 

35 

38 

3  7 

3b 

6  5 

8  3 

54 

35 

2  9 

2  6 

30 

3  7 

38 

42 

4  7 

52 

50 

42 

40 

50 

43 

8 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

62 

62 

65' 

65 

65 

63 

63 

66 

63 

63 

65 

65 

64 

75 

81 

71 

89 

65 

62 

65 

66 

65 

67 

69 

68 

65 

67 

65 

65 

64 

65 

9 

Mm 

50 

54 

66 

6  6 

8  I 

86 

54 

8  6 

6  3 

48 

86 

5  I 

54 

52 

8b 

57 

59 

48 

64 

4  7 

4  9 

55 

50 

5  2 

53 

55 

5  7 

37 

56 

56 

53 

7 

OCEANSIOE 

MAX 

64 

61 

64 

70 

6  8 

67 

68 

69 

68 

6  8 

69 

68 

b9 

74 

82 

68 

68 

68 

67 

66 

70 

69 

72 

72 

72 

be 

69 

69 

70 

70 

69 

0 

Mm 

52 

6  3 

84 

6  3 

6  2 

6b 

66 

86 

4  9 

55 

66 

49 

4  9 

5  0 

55 

5  7 

56 

66 

66 

45 

49 

52 

4  6 

52 

50 

56 

5  6 

58 

58 

49 

5  3 

I 

OJAI 

MAX 

98 

94 

63 

77 

86 

82 

74 

65 

61 

76 

75 

73 

83 

93 

98 

85 

73 

61 

70 

75 

7b 

77 

88 

89 

84 

74 

74 

72 

76 

78 

0 

Mm 

49 

48 

55 

55 

4C 

40 

42 

4  6 

4  7 

41 

44 

62 

4  1 

4b 

4  7 

5  1 

56 

49 

42 

40 

40 

39 

42 

46 

48 

50 

52 

49 

43 

46 

1 

OXNARO 

MAX 

69 

66 

66 

68 

69 

65 

65 

6  1 

63 

66 

70 

6b 

69 

92 

97 

81 

69 

62 

64 

69 

67 

67 

86 

7b 

66 

63 

67 

66 

64 

66 

69 

b 

Mm 

45 

52 

50 

56 

50 

49 

50 

50 

4  9 

5  2 

45 

46 

45 

5  3 

60 

5  1 

56 

5  1 

46 

44 

44 

44 

6  6 

52 

50 

53 

6  6 

55 

53 

45 

50 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

82 

82 

81 

'0 

69 

7  1 

7  3 

be 

63 

60 

70 

73 

75 

7  7 

76 

67 

43 

57 

60 

64 

69 

b9 

72 

73 

72 

70 

68 

75 

69 

b 

Mm 

58 

57 

52 

46 

40 

45 

42 

42 

38 

38 

38 

45 

6  3 

52 

4  7 

3  3 

30 

31 

35 

37 

40 

45 

50 

49 

4  5 

42 

38 

41 

43 

2 

PASADENA 

MAX 

88 

82 

70 

81 

84 

80 

73 

70 

68 

71 

74 

70 

80 

91 

97 

92 

71 

64 

65 

74 

74 

72 

86 

85 

62 

78 

76 

75 

70 

75 

7  7 

3 

Mm 

56 

s<. 

53 

56 

62 

4  6 

51 

52 

5  3 

54 

49 

48 

47 

52 

60 

55 

5b 

52 

5  0 

4  8 

4  7 

47 

4  8 

5  3 

5  3 

52 

6  3 

5  5 

52 

49 

51 

7 

PEORIS 

MAX 

95 

86 

75 

86 

87 

85 

78 

7  7 

71 

70 

72 

TO 

84 

88 

93 

90 

74 

65 

64 

75 

74 

78 

84 

69 

67 

62 

79 

78 

73 

82 

79 

7 

Mm 

46 

65 

5  1 

48 

40 

40 

42 

67 

4  7 

6b 

4  6 

46 

4  3 

4  1 

4  7 

46 

44 

48 

3  7 

38 

41 

40 

42 

44 

5 1 

5  J 

43 

44 

4 

POMONA 

MAX 

Be 

76 

68 

81 

88 

80 

74 

76 

6  9 

71 

73 

68 

82 

93 

98 

87 

75 

63 

64 

77 

7b 

77 

90 

87 

83 

79 

79 

77 

73 

79 

78 

3 

Mm 

49 

53 

53 

80 

48 

4b 

48 

51 

53 

53 

66 

4  3 

43 

4  5 

53 

53 

55 

52 

4  5 

46 

46 

8 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

89 

76 

6  7 

81 

83 

79 

75 

73 

69 

66 

70 

6  9 

80 

88 

90 

86 

73 

59 

62 

75 

76 

73 

85 

85 

84 

79 

75 

73 

72 

79 

76 

4 

Mm 

4  2 

4  3 

50 

6  1 

39 

36 

37 

65 

H6 

5  I 

37 

33 

43 

39 

4  3 

46 

3  1 

44 

35 

40, 

9 

REDlANOS 

MAX 

97 

83 

7.. 

88 

88 

fl  7 

79 

77 

68 

73 

73 

73 

85 

40 

96 

89 

77 

62 

65 

76 

77 

79 

65 

90 

87 

83 

'8 

76 

73 

80 

80 

2 

Mm 

56 

46 

53 

52 

66 

49 

47 

51 

52 

51 

48 

46 

6  8 

60 

b  1 

54 

64 

69 

4  0 

45 

4  6 

50 

50 

49, 

5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  t  3 

MAX 

93 

82 

'  1 

84 

88 

84 

76 

74 

69 

71 

73 

70 

85 

90 

97 

93 

83 

67 

65 

78 

76 

76 

65 

88 

89 

60 

'8 

75 

75 

80 

79. 

8 

Ml  N 

50 

51 

54 

52 

48 

47 

48 

61 

52 

6i. 

46 

45 

47 

46 

56 

50 

55 

5  1 

50 

4  1 

47 

48 

46 

55 

50 

47 

49, 

1 

RIVERSIDE  ExP  STA 

MAX 

97 

94 

78 

70 

86 

87 

8  3 

76 

'3 

69 

70 

70 

70 

85 

91 

96 

84 

69 

56 

63 

7b 

75 

77 

86 

88 

87 

80 

76 

74 

72 

76 

5 

Mm 

52 

48 

6  1 

51 

46 

46 

46 

4  9 

50 

53 

46 

64 

<*  6 

4  8 

65 

49 

52 

50 

47 

3  8 

4  1 

4  1 

43 

6  6 

45 

53 

47 

45 

47, 

6 

SAN   ANTONIO   CYN  MOUTH 

MAX 

93 

90 

74 

75 

91 

7  i 

78 

74 

68 

64 

67 

65 

76 

84 

90 

89 

72 

61 

55 

67 

68 

72 

78 

81 

61 

79 

73 

69 

70 

73 

74 

9 

Mm 

65 

57 

50 

46 

55 

54 

49 

40 

46 

49 

46 

45 

43 

58 

6  9 

67 

4  9 

45 

41 

40 

56 

54 

52 

43 

43 

44 

49, 

6 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

MAX 

96 

82 

7*. 

86 

88 

85 

79 

76 

6  9 

6, 

74 

7  2 

86 

91 

97 

89 

72 

63 

61 

77 

76 

76 

84 

89 

87 

83 

ao 

76 

73 

62 

7  9 

e 

min 

52 

49 

5- 

53 

4  7 

»5 

4b 

51 

5  1 

53 

50 

4  3 

4  5 

45 

62 

5  1 

54 

49 

47 

39 

4  5 

42 

44 

5  1 

49 

48 

5  2 

54 

50 

47 

M. 

0 

SANOBEPG  NB 

MAX 

82 

76 

7.' 

69 

69 

7  1 

68 

67 

6  1 

55 

61 

62 

87 

'2 

77 

76 

60 

43 

51 

56 

58 

65 

69 

76 

74 

70 

66 

65 

65 

76 

0 

Mm 

60 

58 

6  8 

56 

53 

6  3 

60 

45 

43 

40 

36 

37 

39 

66 

54 

89 

60 

35 

3  3 

3  7 

47 

47 

52 

47! 

1 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

59 

6  2 

67 

69 

66 

65 

65 

65 

66 

68 

6b 

68 

8  1 

76 

64 

64 

62 

65 

70 

Tl 

66 

73 

b9 

70 

67 

67 

67 

67 

68 

67. 

3 

MIN 

52 

54 

5  J 

58 

53 

86 

57 

55 

68 

56 

54 

68 

54 

53 

8b 

58 

5  9 

6  5 

s  3 

50 

5  3 

56 

56 

55, 

2 

SAN  FERNANOO 

MAX 

96 

7  2 

8  3 

62 

81 

73 

70 

73 

77 

7  7 

86 

90 

96 

95 

a  1 

75 

70 

77 

78 

75 

87 

8b 

65 

84 

76 

71 

73 

80 

80. 

5 

Mm 

64 

53 

6» 

5  1 

49 

4  1 

43 

52 

8  2 

54 

49 

44 

43 

62 

68 

52 

48 

62 

41 

44 

42 

43 

46 

53 

50 

49 

54 

53 

49 

45 

50. 

1 

SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 

MAX 

89 

83 

70 

6  1 

8'. 

82 

i. 

71 

69 

70 

75 

6  9 

80 

93 

98 

94 

71 

63 

66 

75 

75 

73 

87 

86 

81 

75 

'6 

73 

70 

75 

77. 

6 

Mm 

51 

54 

54 

57 

49 

8  1 

6  1 

52 

5  2 

55 

50 

48 

47 

48 

66 

56 

57 

84 

50 

44 

44 

46 

47 

49 

52 

52 

54 

55 

52 

50 

51  . 

2 

SAN  JACINTO 

MAX 

96 

82 

73 

89 

88 

8  7 

80 

80 

72 

72 

73 

7  0 

89 

91 

9b 

88 

72 

60 

62 

77 

77 

64 

86 

90 

89 

61 

83 

77 

75 

67 

80. 

9 

Mm 

44 

42 

52 

46 

36 

41 

39 

47 

48 

52 

48 

38 

46 

39 

47 

45 

-2 

50 

46 

34 

38 

35 

36 

38 

42 

42 

4b 

50 

46 

41 

43. 

3 

Soo  Relerenco  Notes  following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

79 

68 

68 

74 

77 

75 

71 

70 

75 

70 

70 

69 

78 

92 

97 

86 

66 

65 

66 

73 

72 

70 

89 

83 

78 

71 

71 

70 

70 

72 

74 

.6 

M1N 

so 

54 

5  7 

58 

51 

54 

54 

46 

5  7 

56 

53 

4b 

52 

50 

66 

57 

59 

55 

52 

47 

49 

50 

60 

62 

52 

55 

66 

57 

54 

55 

5  3 

.3 

SANTA  BARBARA 

MAX 

68 

59 

61 

67 

70 

66 

64 

63 

66 

74 

74 

67 

75 

90 

97 

65 

66 

65 

66 

70 

66 

67 

6  7 

70 

63 

60 

65 

64 

63 

66 

68 

,9 

MIN 

54 

55 

56 

49 

49 

52 

52 

50 

54 

50 

48 

49 

49 

6  3 

55 

56 

56 

56 

52 

45 

47 

48 

52 

54 

52 

54 

63 

52 

47 

5  1 

52 

0 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

MAX 

71 

60 

62 

66 

65 

65 

65 

63 

66 

76 

75 

73 

73 

84 

95 

69 

65 

65 

64 

66 

71 

66 

62 

76 

65 

62 

65 

65 

63 

65 

66 

,9 

MIN 

48 

5  5 

57 

50 

46 

4  7 

46 

47 

46 

5  1 

52 

46 

46 

4  8 

67 

56 

56 

45 

42 

4  7 

42 

45 

45 

45 

54 

54 

54 

50 

47 

45 

49 

.3 

SANTA  CATALINA  hBAP 

MAX 

88 

69 

60 

61 

78 

61 

62 

61 

57 

58 

60 

60 

71 

85 

90 

76 

61 

64 

57 

64 

53 

65 

81 

80 

75 

63 

65 

63 

64 

63 

6  7 

,2 

Mm 

66 

48 

5  1 

51 

50 

49 

48 

49 

50 

5  1 

5  0 

4  9 

50 

64 

75 

54 

51 

49 

48 

4  7 

46 

46 

51 

65 

51 

49 

50 

50 

51 

50 

52 

.  1 

SA»iTA  MARIA  KB  AIRPORT 

MAX 

71 

71 

64 

67 

65 

62 

63 

62 

66 

65 

66 

67 

77 

90 

95 

85 

60 

61 

64 

70 

64 

76 

82 

81 

68 

68 

72 

67 

67 

66 

70 

.  1 

Mm 

43 

40 

50 

47 

45 

46 

49 

52 

4  7 

40 

44 

4  2 

4  2 

52 

4  6 

4  7 

4  5 

43 

3  8 

36 

38 

42 

43 

6  1 

45 

43 

45 

43 

44 

.6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

63 

61 

63 

63 

64 

62 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

61 

75 

85 

78 

69 

63 

59 

61 

61 

61 

65 

70 

66 

61 

66 

65 

62 

62 

64 

,4 

Mm 

54 

55 

57 

56 

54 

55 

56 

56 

56 

5  5 

5  3 

5  3 

6  3 

6  3 

63 

59 

56 

56 

64 

54 

54 

55 

54 

55 

.3 

SANTA  PAULA 

MAX 

70 

66 

73 

78 

74 

73 

65 

63 

75 

74 

74 

77 

92 

98 

89 

65 

65 

68 

75 

71 

71 

68 

85 

80 

73 

72 

69 

65 

72 

74 

.5 

Mm 

50 

50 

55 

45 

4/ 

45 

45 

46 

48 

4  1 

4  1 

40 

52 

63 

46 

45 

5  I 

41 

4  1 

40 

40 

42 

42 

44 

43 

42 

46 

44 

45 

,2 

SUNLAND 

MAX 

93 

75 

64 

80 

B4 

79 

74 

70 

68 

71 

73 

69 

82 

89 

93 

81 

67 

67 

64 

70 

73 

70 

64 

86 

81 

74 

73 

70 

67 

75 

75 

,2 

Mm 

65 

49 

5  5 

50 

52 

51 

45 

46 

45 

51 

48 

45 

6  7 

6  7 

68 

60 

54 

49 

44 

42 

4  7 

43 

49 

58 

52 

49 

49 

52 

4  7 

45 

51 

.  1 

TOORANCF 

MAX 

80 

66 

68 

70 

68 

68 

67 

68 

65 

67 

70 

6  9 

69 

89 

97 

90 

70 

68 

62 

70 

72 

70 

76 

83 

81 

71 

76 

69 

68 

66 

72 

.5 

Mm 

52 

55 

5b 

58 

51 

49 

52 

5  1 

46 

5  5 

4  8 

4  7 

5  1 

50 

62 

58 

60 

54 

55 

4  7 

65 

50 

49 

52 

53 

63 

56 

56 

52 

51 

52 

.8 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 

79 

66 

66 

78 

7B 

73 

71 

71 

67 

70 

70 

71 

78 

94 

98 

76 

70 

65 

66 

74 

73 

71 

90 

85 

78 

75 

71 

71 

71 

72 

74 

.6 

Mm 

44 

53 

56 

55 

45 

48 

50 

49 

54 

6  5 

52 

42 

42 

42 

50 

57 

5  7 

56 

49 

40 

40 

43 

4  3 

44 

45 

53 

54 

45 

50 

51 

48 

.8 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

86 

80 

71 

69 

69 

65 

66 

65 

68 

65 

70 

68 

82 

89 

95 

93 

82 

57 

70 

67 

75 

83 

73 

71 

73 

69 

6  6 

70 

73 

.5 

Mm 

42 

45 

48 

54 

44 

46 

44 

50 

50 

46 

4  1 

42 

34 

4  3 

59 

6* 

4  4 

49 

35 

36 

41 

46 

42 

46 

43 

46 

40 

4 1 

45 

.0 

UCLA 

MAX 

76 

68 

65 

69 

70 

68 

64 

64 

62 

65 

68 

67 

67 

84 

9  0 

89 

64 

61 

62 

68 

66 

65 

77 

78 

68 

64 

67 

63 

63 

62 

68 

.8 

Mm 

58 

56 

5  7 

57 

56 

55 

56 

5  6 

56 

56 

5  5 

54 

53 

60 

76 

b  7 

59 

55 

53 

6  1 

54 

52 

54 

6  3 

6  9 

54 

57 

57 

54 

53 

56 

,  4 

UPLAND  3  N 

MAX 

100 

81 

70 

80 

85 

87 

80 

76 

74 

73 

71 

72 

85 

90 

96 

73 

62 

65 

77 

76 

80 

88 

92 

88 

82 

80 

76 

75 

81 

80 

,3 

Mm 

55 

47 

52 

46 

47 

45 

42 

47 

46 

4  4 

40 

43 

49 

64 

b  1 

5  1 

45 

3  7 

42 

39 

42 

4  7 

49 

46 

47 

5  1 

45 

41 

46 

,4 

VISTA  2  NNE 

MAX 

77 

64 

63 

70 

73 

70 

68 

68 

68 

67 

68 

70 

65 

95 

y> 

68 

64 

64 

70 

70 

67 

80 

60 

73 

71 

70 

67 

69 

71 

.2 

Mm 

42 

5  1 

52 

54 

46 

51 

52 

49 

55 

62 

45 

45 

42 

4  7 

59 

56 

52 

39 

42 

43 

45 

44 

4  7 

4  7 

51 

52 

50 

45 

48 

,4 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

90 

84 

no 

74 

77 

80 

75 

75 

68 

64 

65 

63 

75 

79 

83 

82 

74 

60 

62 

65 

68 

71 

74 

78 

79 

76 

76 

72 

68 

65 

7  3 

.8 

Mm 

40 

42 

3  7 

39 

42 

33 

32 

2  9 

34 

4  4 

40 

34 

3  3 

3  5 

43 

3 

39 

4  0 

36 

30 

30 

29 

32 

3  3 

36 

36 

36 

31 

36 

32 

35 

.9 

Y0R8A  LINDA 

MAX 

85 

71 

69 

79 

8  4 

77 

75 

75 

70 

72 

72 

70 

84 

95 

99 

63 

70 

63 

67 

78 

76 

76 

91 

88 

82 

75 

76 

74 

74 

76 

7  7 

6 

.       .  . 

Mm 

47 

53 

54 

55 

48 

49 

48 

50 

54 

5  1 

4  8 

45 

46 

49 

59 

54 

5  3 

54 

48 

4  2 

42 

45 

45 

49 

48 

53 

50 

55 

49 

49 

7 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

95 

97 

97 

88 

83 

87 

90 

90 

89 

86 

63 

79 

80 

85 

91 

9  6 

98 

92 

75 

71 

71 

80 

80 

84 

91 

94 

97 

80 

89 

69 

9 

Mm 

56 

61 

69 

57 

46 

53 

5  7 

5  7 

62 

60 

5  8 

55 

52 

56 

68 

56 

6  7 

66 

5 1 

4  3 

46 

5  2 

60 

5  1 

59 

66 

62 

48 

6  7 

57 

56 

7 

BARSTCw 

MAX 

95 

93 

92 

63 

60 

86 

86 

85 

85 

76 

72 

73 

79 

64 

89 

92 

89 

77 

68 

66 

78 

78 

78 

86 

90 

90 

87 

85 

85 

90 

8  3 

2 

Mm 

47 

$0 

47 

45 

36 

42 

45 

44 

49 

48 

47 

47 

40 

4  2 

45 

47 

56 

44 

36 

3  1 

36 

40 

4  3 

44 

48 

62 

56 

42 

48 

47 

45 

3 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

92 

89 

80 

77 

78 

63 

77 

75 

71 

65 

68 

66 

78 

82 

87 

87 

80 

62 

61 

68 

72 

77 

80 

86 

85 

81 

78 

75 

74 

84 

3 

Mm 

49 

5  1 

49 

45 

51 

43 

4  1 

4  1 

47 

46 

45 

4  1 

43 

45 

5  3 

49 

49 

42 

42 

3  7 

3  7 

39 

40 

44 

46 

46 

40 

43 

46 

46 

44 

6 

BISHOP  wB  AIRPORT 

MAX 

90 

86 

81 

78 

78 

80 

61 

81 

62 

72 

70 

71 

74 

78 

84 

87 

77 

55 

56 

64 

70 

66 

76 

80 

85 

86 

'2 

79 

80 

64 

8 

Mm 

42 

37 

46 

42 

35 

36 

41 

39 

38 

42 

42 

40 

35 

36 

35 

37 

4  1 

40 

3  3 

22 

2  9 

40 

3  3 

38 

4  1 

40 

4  1 

35 

45 

37 

37 

9 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

67 

65 

61 

59 

52 

56 

56 

55 

54 

40 

40 

41 

50 

52 

58 

59 

56 

43 

37 

39 

45 

44 

54 

56 

58 

54 

49 

57 

56 

2 

Mm 

37 

48 

36 

34 

33 

31 

36 

3  7 

32 

2 1 

22 

2  I 

25 

30 

36 

36 

5 

9 

19 

24 

22 

3  3 

3  7 

40 

2  7 

30 

31 

3  6 

29 

6 

BLYTHE 

MAX 

98 

95 

92 

87 

88 

91 

92 

92 

90 

89 

86 

85 

87 

94 

95 

95 

93 

90 

76 

75 

82 

85 

89 

94 

96 

96 

91 

92 

91 

95 

90 

0 

Mm 

52 

58 

59 

52 

48 

44 

46 

52 

52 

55 

53 

49 

49 

54 

62 

62 

61 

58 

50 

49 

43 

50 

62 

46 

52 

58 

5b 

50 

54 

52 

52 

7 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

99 

98 

93 

38 

88 

91 

94 

93 

92 

86 

86 

87 

90 

98 

98 

97 

96 

76 

76 

76 

84 

66 

89 

96 

97 

9  9 

89 

94 

92 

97 

9 

Mm 

60 

56 

6  3 

55 

51 

50 

51 

68 

58 

56 

52 

5  1 

59 

63 

71 

67 

67 

58 

5  1 

54 

49 

6  1 

60 

62 

58 

6  1 

62 

65 

57 

61 

67 

6 

80RREG0  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

99 

102 

92 

87 

86 

87 

93 

93 

91 

89 

85 

84 

90 

92 

96 

97 

91 

68 

74 

74 

85 

65 

90 

95 

97 

95 

88 

90 

89 

2 

Mm 

58 

54 

52 

54 

49 

49 

51 

47 

51 

53 

66 

4  7 

52 

56 

6  1 

5  7 

58 

5  1 

4  1 

44 

4  7 

52 

5  1 

5  7 

60 

54 

52 

46 

49 

52 

0 

BRAwLEY  2  SW 

MAX 

97 

97 

90 

85 

88 

86 

90 

90 

88 

87 

88 

85 

87 

89 

95 

98 

92 

95 

71 

74 

74 

84 

84 

89 

94 

96 

99 

89 

90 

90 

6 

Mm 

53 

55 

5  7 

57 

49 

49 

58 

52 

55 

5a 

56 

55 

54 

54 

60 

62 

5  7 

53 

5  3 

45 

4  7 

49 

49 

55 

58 

5  7 

6  7 

55 

5  5 

52 

54 

2 

CANTIL 

MAX 

96 

94 

88 

82 

85 

86 

85 

85 

76 

71 

69 

70 

81 

66 

90 

93 

84 

73 

66 

69 

76 

80 

89 

91 

89 

85 

78 

86 

86 

91 

7 

Mm 

45 

50 

5  3 

44 

42 

38 

46 

48 

59 

60 

4  1 

55 

42 

50 

4  7 

48 

50 

45 

39 

3  3 

40 

46 

60 

45 

50 

61 

5  7 

40 

51 

48 

1 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

91 

83 

78 

80 

86 

83 

85 

84 

74 

72 

74 

79 

84 

89 

91 

8  4 

65 

66 

65 

75 

76 

78 

85 

90 

90 

75 

86 

66 

69 

2 

Mm 

58 

59 

55 

48 

41 

53 

54 

5  1 

57 

57 

53 

54 

46 

60 

53 

58 

56 

50 

44 

36 

47 

49 

46 

5  3 

60 

66 

54 

5  1 

54 

54 

62 

4 

DEATH  VALLEY 

MAX 

105 

103 

02 

95 

91 

94 

95 

95 

94 

90 

88 

88 

90 

96 

102 

100 

100 

99 

77 

77 

85 

87 

92 

98 

99 

100 

100 

93 

98 

101 

5 

Mm 

61 

61 

71 

66 

57 

57 

63 

62 

62 

70 

68 

66 

60 

65 

69 

65 

74 

62 

56 

49 

6  3 

65 

6  2 

62 

6  3 

7  8 

6  5 

6  5 

62 

63 

63 

1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

83 

80 

70 

68 

69 

72 

75 

75 

70 

70 

68 

63 

68 

72 

81 

79 

75 

76 

70 

72 

69 

56 

60 

64 

69 

79 

81 

71 

70 

76 

7 

Mm 

39 

28 

43 

49 

45 

35 

40 

40 

42 

45 

42 

37 

35 

38 

35 

38 

39 

40 

26 

38 

2  9 

20 

2  5 

2  9 

32 

3  9 

3  7 

35 

38 

35 

36. 

5 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

95 

97 

93 

87 

82 

84 

89 

68 

89 

87 

86 

61 

61 

85 

91 

92 

94 

90 

72 

72 

71 

60 

83 

84 

90 

95 

93 

83 

88 

67 

3 

Mm 

66 

71 

63 

62 

55 

56 

60 

63 

61 

62 

61 

60 

61 

6  1 

7  1 

68 

66 

60 

52 

5  1 

6  1 

54 

6  1 

63 

66 

68 

70 

60 

57 

64 

6li 

5 

EL  CFNTRO  2  S5W 

MAX 

99 

95 

87 

87 

89 

92 

93 

90 

88 

84 

86 

84 

89 

94 

98 

94 

95 

83 

7} 

76 

85 

85 

66 

95 

98 

98 

93 

92 

91 

95 

8 

Mm 

55 

54 

54 

55 

45 

50 

51 

51 

45 

49 

46 

50 

54 

6  3 

55 

55 

44 

45 

49 

49 

49 

5  5 

5  7 

5  3 

53 

49 

50 

51  '. 

3 

FAIRMONT 

MAX 

87 

68 

85 

78 

73 

72 

76 

71 

71 

66 

66 

57 

57 

71 

77 

82 

81 

62 

51 

55 

62 

67 

70 

74 

83 

79 

71 

71 

71 

74 

6 

Mm 

58 

62 

58 

54 

48 

50 

53 

50 

46 

46 

43 

43 

44 

47 

52 

64 

49 

4  3 

39 

4  1 

39 

4  9 

48 

55 

6  1 

59 

52 

44 

43 

43 

49. 

4 

GOLD   ROCK  RANCH 

MAX 

101 

91 

92 

86 

89 

93 

91 

90 

89 

84 

84 

88 

69 

90 

96 

96 

92 

76 

72 

74 

6  2 

82 

86 

92 

95 

96 

94 

91 

90 

93 

8 

Mm 

65 

53 

50 

57 

56 

54 

58 

60 

60 

58 

54 

55 

52 

54 

66 

74 

6  7 

60 

52 

50 

5  3 

56 

* 

58 

5  9 

58 

56 

57 

58 

5?! 

1 

HAItaFE 

MAX 

85 

89 

85 

80 

76 

75 

77 

78 

77 

76 

74 

6e 

71 

73 

74 

81 

84 

75 

61 

60 

69 

71 

66 

74 

80 

83 

85 

71 

76 

79 

4 

Mm 

50 

51 

56 

49 

42 

45 

47 

46 

47 

51 

42 

50 

43 

35 

36 

3  7 

44 

36 

43 

45 

48 

49 

49 

43 

49 

44  , 

9 

hayfield  pumping  plant 

MAX 

96 

98 

92 

88 

82 

88 

92 

89 

88 

86 

85 

81 

82 

87 

89 

92 

93 

6  7 

70 

70 

72 

82 

83 

64 

91 

93 

93 

84 

87 

89 

86. 

4 

Mm 

70 

60 

58 

51 

53 

53 

49 

51 

55 

59 

55 

49 

57 

60 

66 

63 

59 

55 

49 

53 

49 

53 

54 

65 

53 

55 

67 

47 

53 

54 

55. 

9 

IMPERIAL 

MAX 

96 

91 

66 

88 

68 

91 

93 

89 

89 

87 

85 

86 

88 

94 

97 

94 

95 

78 

73 

75 

83 

83 

85 

94 

95 

98 

89 

92 

89 

93 

88. 

6 

Mm 

60 

5  7 

59 

58 

55 

54 

60 

56 

59 

61 

61 

56 

56 

56 

63 

66 

61 

5  7 

56 

49 

53 

52 

55 

59 

63 

66 

63 

60 

58 

59 

58. 

3 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

100 

94 

86 

89 

89 

92 

93 

91 

90 

87 

85 

87 

89 

96 

98 

95 

98 

73 

75 

77 

84 

84 

88 
52 

96 

96 

99 

89 

93 

91 

97 

90. 

1 

Mm 

58 

56 

6  0 

58 

50 

51 

56 

55 

56 

61 

60 

55 

54 

54 

66 

65 

60 

66 

52 

45 

50 

51 

55 

58 

62 

59 

57 

55 

55 

55. 

8 

See  Reference  Notes  Following  Slalion  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

Average 

i 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

3 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

INDEPENDENCE 

MAX 

30 

90 

77 

77 

79 

Br, 

80 

69 

71 

73 

80 

86 

66 

59 

63 

72 

82 

84 

89 

73 

77 

77 

0 

MIN 

54 

4  7 

40 

41 

45 

44 

41 

45 

42 

66 

4  6 

45 

38 

28 

34 

44 

40 

51 

46 

40 

46 

43 

INDtC  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

103 

102 

91 

87 

3  1 

90 

3  4 

94 

91 

89 

82 

85 

8  1 

93 

97 

98 

06 

89 

74 

76 

76 

89 

90 

90 

97 

97 

98 

91 

90 

92 

90 

5 

MIN 

6fl 

51 

57 

51 

45 

51 

61 

64 

62 

64 

62 

60 

57 

60 

61 

64 

60 

57 

52 

50 

53 

61 

57 

57 

66 

61 

64 

60 

58 

63 

5  8 

6 

INVOKERN 

MAX 

94 

94 

84 

8  1 

81 

85 

B4 

84 

82 

77 

77 

77 

79 

88 

91 

91 

67 

75 

66 

67 

76 

80 

82 

87 

90 

87 

81 

84 

87 

90 

82 

9 

MIN 

48 

48 

40 

36 

36 

49 

43 

43 

41 

50 

50 

55 

49 

4  3 

39 

43 

88 

47 

39 

42 

34 

40 

45 

44 

44 

38 

53 

37 

43 

IRON  FOUNTAIN 

MAX 

96 

LOO 

99 

85 

80 

88 

91 

92 

92 

90 

B7 

81 

85 

87 

92 

95 

97 

93 

76 

72 

73 

82 

84 

85 

93 

96 

97 

81 

92 

91 

88 

5 

MIN 

64 

62 

65 

65 

64 

82 

55 

60 

62 

67 

66 

68 

60 

64 

71 

65 

66 

61 

51 

50 

54 

56 

64 

59 

60 

65 

65 

55 

57 

61 

60 

8 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

80 

to 

76 

70 

69 

67 

63 

63 

H 

55 

58 

52 

65 

67 

76 

73 

65 

48 

42 

66 

56 

61 

62 

70 

70 

62 

64 

60 

65 

72 

64 

2 

MIN 

44 

45 

44 

43 

40 

40 

44 

38 

41 

40 

35 

36 

32 

37 

44 

42 

43 

33 

32 

29 

30 

32 

35 

37 

42 

47 

40 

38 

35 

36 

LANCASTER 

MAX 

93 

92 

87 

80 

82 

84 

81 

80 

73 

66 

65 

65 

80 

"4 

89 

91 

78 

59 

62 

69 

74 

74 

79 

67 

82 

84 

79 

81 

84 

90 

79 

1 

MIN 

4* 

51 

4>. 

43 

36 

39 

45 

44 

48 

48 

44 

44 

42 

41 

43 

49 

48 

45 

42 

31 

38 

48 

39 

43 

51 

57 

47 

39 

47 

LUCERNE  VALLEY   1  SSw 

MAX 

JO 

90 

82 

75 

an 

82 

82 

81 

78 

71 

70 

69 

77 

81 

84 

89 

81 

69 

62 

65 

72 

73 

75 

83 

86 

66 

79 

84 

81 

86 

78 

6 

MIN 

52 

56 

49 

41 

ie 

40 

48 

43 

48 

45 

45 

45 

39 

4  5 

49 

50 

50 

4  7 

43 

30 

36 

43 

42 

41 

50 

52 

47 

39 

45 

MECCA  2  5E 

MAX 

98 

34 

87 

8  5 

39 

89 

92 

91 

89 

86 

86 

86 

93 

98 

92 

100 

100 

92 

77 

77 

84 

90 

90 

97 

95 

93 

95 

90 

89 

90 

90 

5 

MIN 

67 

55 

56 

57 

48 

4  7 

84 

56 

60 

65 

61 

5  7 

68 

61 

63 

64 

64 

69 

55 

46 

52 

49 

49 

57 

60 

56 

57 

55 

59 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

9* 

96 

76 

71 

73 

76 

77 

75 

73 

72 

63 

64 

71 

76 

81 

82 

76 

73 

58 

58 

67 

66 

71 

77 

79 

81 

78 

73 

75 

80 

73 

7 

MIN 

69 

68 

58 

52 

51 

52 

88 

57 

55 

51 

52 

59 

62 

67 

62 

46 

34 

35 

44 

53 

80 

58 

63 

61 

50 

54 

56 

MOJAVE 

MAX 

91 

8  6 

81 

79 

78 

83 

BO 

B2 

72 

65 

62 

65 

77 

80 

B5 

88 

Al 

69 

56 

65 

70 

7* 

77 

85 

85 

82 

81 

80 

88 

77 

4 

MIN 

4  9 

51 

50 

48 

43 

4  2 

84 

64 

56 

39 

43 

48 

64 

63 

46 

32 

35 

43 

46 

48 

53 

65 

72 

43 

58 

49 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

90 

88 

83 

87 

79 

80 

81 

83 

73 

66 

67 

66 

77 

8  3 

87 

90 

81 

59 

61 

62 

73 

75 

80 

65 

66 

82 

'6 

75 

82 

89 

79 

2 

MIN 

40 

51 

4e 

44 

42 

38 

83 

45 

45 

43 

41 

40 

40 

39 

45 

39 

40 

48 

38 

39 

39 

42 

43 

55 

42 

47 

55 

40 

42 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

T6 

82 

79 

62 

67 

77 

76 

76 

72 

66 

62 

61 

66 

70 

71 

77 

70 

63 

54 

53 

65 

62 

64 

75 

78 

80 

76 

72 

76 

83 

TO 

4 

MIN 

63 

66 

50 

44 

4  1, 

86 

84 

64 

51 

43 

3  9 

4  1 

42 

48 

4B 

5* 

35 

32 

31 

29 

39 

45 

4  4 

47 

53 

55 

41 

49 

51 

8 

MT    SAN   JACINTO  KSP 

MAX 

60 

68 

63 

54 

86 

55 

86 

6  9 

60 

55 

53 

49 

52 

56 

60 

61 

59 

60 

48 

40 

46 

47 

51 

56 

60 

65 

62 

60 

61 

61 

56 

5 

MTN 

30 

29 

32 

29 

28 

26 

25 

25 

26 

35 

35 

33 

27 

30 

38 

31 

42 

41 

31 

26 

22 

24 

26 

24 

28 

31 

32 

30 

33 

29 

2  9 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

97 

95 

83 

81 

87 

31 

92 

90 

8  8 

86 

B4 

84 

85 

92 

36 

98 

93 

80 

72 

72 

82 

82 

85 

91 

97 

98 

80 

91 

91 

95 

87 

9 

MTN 

61 

59 

63 

62 

56 

80 

84 

58 

62 

67 

54 

60 

53 

67 

71 

63 

70 

55 

53 

48 

49 

53 

60 

60 

59 

67 

61 

51 

64 

59 

PALMDALF 

MAX 

92 

91 

83 

79 

77 

82 

78 

77 

74 

67 

67 

67 

77 

83 

86 

89 

78 

59 

62 

66 

'3 

75 

78 

85 

84 

82 

79 

76 

80 

87 

77 

8 

MIN 

48 

49 

49 

4  7 

4  2 

41 

46 

50 

4.8 

48 

44 

41 

40 

42 

48 

50 

57 

46 

43 

33 

37 

42 

60 

47 

51 

57 

45 

44 

47 

46 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

3  0 

83 

80 

79 

at 

82 

82 

78 

6fl 

67 

66 

76 

82 

86 

90 

74 

60 

63 

67 

74 

74 

77 

85 

67 

86 

76 

81 

82 

86 

78 

6 

MIN 

43 

42 

43 

4  1 

55 

37 

46 

44 

48 

48 

45 

44 

35 

37 

41 

45 

49 

44 

36 

28 

33 

35 

38 

41 

49 

53 

44 

45 

45 

PALM  SPRINGS 

MAX 

108 

103 

93 

92 

92 

■37 

95 

96 

flq 

84 

84 

88 

93 

94 

101 

100 

94 

86 

79 

79 

67 

91 

89 

99 

99 

99 

92 

92 

90 

96 

92 

6 

MIN 

61 

58 

59 

55 

88 

45 

85 

52 

56 

66 

56 

63 

51 

6  7 

67 

62 

60 

66 

47 

54 

50 

49 

54 

68 

56 

50 

60 

58 

53 

55 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

95 

99 

34 

87 

»4 

88 

93 

9  2 

91 

8  3 

B6 

84 

85 

88 

96 

98 

97 

91 

75 

7  2 

73 

84 

84 

67 

93 

96 

95 

81 

91 

91 

88 

6 

MIN 

64 

69 

66 

62 

56 

88 

60 

63 

64 

63 

61 

58 

58 

65 

69 

73 

70 

60 

53 

54 

55 

57 

61 

63 

64 

67 

5  6 

60 

65 

65 

62 

RANOSBURG 

MAX 

91 

S3 

no 

78 

7B 

81 

79 

79 

75 

68 

68 

69 

74 

77 

85 

88 

79 

73 

60 

63 

71 

71 

74 

83 

86 

81 

74 

80 

61 

85 

77 

3 

MIN 

"•8 

59 

55 

55 

50 

53 

8  0 

48 

52 

52 

46 

48 

44 

46 

58 

56 

70 

49 

40 

38 

45 

47 

50 

54 

54 

48 

53 

50 

51 

54 

5  1 

1 

50UIRREL   INN  2 

MAX 

74 

76 

74 

70 

64 

64 

60 

61 

60 

57 

57 

60 

62 

67 

71 

70 

64 

44 

37 

50 

53 

56 

60 

67 

67 

64 

60 

60 

64 

69 

62 

1 

MTN 

52 

57 

54 

4  7 

42 

47 

50 

41 

40 

35 

34 

34 

35 

42 

46 

48 

43 

3  2 

30 

2B 

34 

36 

39 

44 

49 

49 

43 

44 

40 

42 

° 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

98 

B9 

88 

31 

'3  1 

93 

93 

92 

88 

B5 

86 

87 

92 

97 

101 

97 

92 

74 

76 

78 

86 

69 

91 

97 

97 

97 

91 

92 

92 

93 

90 

4 

MIN 

62 

57 

57 

84 

47 

49 

60 

64 

63 

65 

63 

61 

59 

60 

63 

63 

61 

56 

49 

52 

5  2 

62 

55 

58 

66 

57 

63 

60 

60 

62 

5  8 

TRONA 

MAX 

93 

96 

94 

87 

82 

85 

A6 

87 

B8 

83 

77 

78 

81 

87 

92 

94 

A8 

70 

69 

70 

77 

80 

85 

88 

92 

93 

83 

86 

87 

84 

7 

MJN 

50 

53 

60 

48 

41 

47 

49 

50 

51 

58 

64 

66 

46 

45 

49 

50 

5  3 

53 

36 

38 

44 

44 

46 

50 

52 

55 

61 

57 

54 

52 

50 

TwENTYNINE  PALMS 

MAX 

95 

97 

9C 

88 

83 

87 

88 

8  8 

86 

82 

8  2 

81 

82 

B7 

91 

94 

88 

88 

79 

76 

79 

80 

81 

89 

93 

93 

90 

88 

86 

92 

66 

7 

56 

56 

81 

42 

44 

83 

51 

60 

51 

44 

44 

47 

62 

55 

54 

48 

80 

39 

33 

39 

39 

47 

53 

57 

54 

66 

45 

57 

4  9 

VALVERMO  RANGER  STA 

MAX 

79 

74 

79 

78 

77 

79 

71 

65 

64 

71 

76 

81 

A3 

85 

74 

64 

67 

70 

72 

78 

80 

80 

79 

83 

80 

81 

75 

8 

MIN 

40 

34 

35 

34 

38 

32 

39 

35 

30 

29 

32 

40 

39 

57 

43 

25 

27 

30 

30 

35 

39 

47 

39 

33 

34 

33 

35 

7 

victcrville  pump  plant 

MAX 

88 

92 

93 

85 

°2 

83 

84 

B4 

84 

84 

84 

77 

75 

79 

A4 

86 

89 

84 

67 

71 

72 

7* 

75 

82 

85 

84 

86 

79 

84 

84 

82 

0 

MTN 

48 

47 

4  7 

44 

3  7 

42 

43 

40 

44 

48 

45 

44 

38 

40 

42 

45 

5* 

40 

42 

32 

36 

39 

38 

41 

4T 

56 

46 

42 

42 

43 

43 

1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

57 

57 

52 

4* 

44 

46 

4  3 

43 

49 

43 

37 

36 

38 

43 

50 

54 

55 

46 

22 

24 

33 

38 

35 

44 

59 

54 

50 

42 

44 

46 

44 

8 

MTN 

22 

32 

30 

19 

17 

19 

21 

20 

18 

21 

16 

16 

10 

14 

20 

23 

27 

14 

4 

5 

13 

1  7 

12 

12 

21 

30 

22 

18 

16 

20 

18 

3 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

50 

48 

45 

36 

38 

40 

39 

40 

38 

'2 

26 

22 

27 

28 

40 

42 

42 

28 

18 

16 

22 

28 

23 

32 

42 

40 

37 

36 

35 

36 

34 

3 

MTN 

29 

30 

26 

20 

21 

22 

22 

23 

20 

11 

•  2 

9 

10 

14 

28 

27 

26 

6 

0 

■  2 

10 

7 

12 

16 

23 

24 

20 

20 

19 

20 

IT 

I 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:     108*  ON  THE  1ST  AT  PALM  SPRINGS 
LOWEST  TEMPERATURE,      -2«  ON  THE  20+  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    4.63  iNCHES  AT  STRAWBERRY  VALLEY 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:     .00   INCH  AT  135  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:     3.04  INCHES  ON  THE  10TH  AT  REDDING  FIRE 

STATION  NO  2 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL,    28.0  INCHES  AT  TWIN  LAKES 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND,    73  INCHES  ON  THE  1ST  AT  SODA 

SPRINGS  1  E 


Sea  R*f«r*nc*  Not**  Following  StaUon  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
APRIL  1966 


Station 


NORTH  COAST 
DRAINAGE 


DUTTONS  LANDING 


FERNOALE  2  NW 


LAKE  PILLSBURY  NO  2 


TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE 


0? 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 

9ERRYESSA  LAKE 

CHICO  EXPERIMENT 
DAVIS  2  MSW 

FOLSOM  DAM 
LAKESHORE 
MONTICELLO  DAM 

PLACERVILLE  IFG 
SHASTA  DAM 
TURNTABLE  CREEK 
WHISKEYTOWN  RES 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 


FLEMING  FISH  AND  GAME 
TAHOE  CITY 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


STA  (A)  EVAp 
WIND 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 


NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

»      »  « 

SAN  JOAOUIN 
DRAINAGE  0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

CAMP  PARDEE  (C* 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  CD) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 


LODI 


<E> 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

EVAP 
WIND 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EV«P 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


Day  Of  Month 


.11 

42 
90 
53  48 


,24  ,64 
37  2T7 
87  77 
57  52 


.15  .17  .15 

18  36  21 

83  83  79 

55  57  59 


.23 


.19 


60  120 
81  63 
52 

.15 
76 

.02 

20 

.01 
3T 

80 
53 


,10  .04 

29  39 

82  77 

59  56 


16 


.10 


48  41 

82 


,26  .27 
76  77 


•29  .28 


.33 

40  11 

85  89 


.29 

20' 
7t 

591     531  44 


16  .25 


18 1  .28   .27,  .24 
74     42  112 


.26  .22 

23  3* 

.19  .2* 

2! 
93J  90 
55j  54 


.23  .22 

281  67 


37 

.33 
157  106 
T2J  71 
45  44 


.16 


22 
45  46 


.16  .19 

89  52 


.451  .65 
69  222 


.23  .29 
23 


.19 


.21 

44  49 
76  79 
46  48 


.14 


.29  .18 
48  56 
83 
49 


77 


.50 


.22  .22 
65 


.26 


.34  .23  .33 

58 


.23  .34  .30 
4«  91 


.30 
56  42 

80 


.16 
65 

70  70 


91  86 
55 


57  101  419 
85 
52 


.21  .23 
14 
84  S3 
59 


27     28     29     30  31 


.14 

35 
75 
50  50 


.52  .32 
40 
81 
42 


.30  .34 

62 

.27  .22 

17 

.25  .40 
26  56 
88  7» 
41 


.20 


1.04 
269 


.30 


3  -  $ 

«2°S 


80.0 
49.8 

3.30 
1046 
72.1 
50.2 

5.89 
971 
78.0 


5.81 

1337 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED 


CAL I FORN I A 
APRIL  1966 


Day  CM  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.16 

.23 

.22 

.09 

.28 

.13 

.21 

.16 

.29 

.  10 

.03 

.37 

.31 

.12 

•  23 

,24 

.26 

.29 

.15 

.26 

.22 

.31 

.37 

.26 

.34 

.37 

.41 

.20 

.35 

.38 

7.36 

j  3 

1 

28 

35 

41 

19 

88 

3 1 

26 

1  1  5 

54 

60 

37 

36 

36 

1  2 

34 

75 

48 

49 

30 

79 

70 

47 

37 

97 

98 

19 

44 

63 

1373 

.  30 

1  36 

.36 

•  29 

•  26 

•  22 

.21 

.29 

•  28 

.  15 

.25 

.23 

.30 

.28 

.36 

.  38 

.45 

.30 

.20 

.28 

.28 

.39 

.34 

.38 

.33 

.40 

.45 

.37 

.40 

.45 

9.50 

90 

99 

108 

70 

33 

» 

80 

62 

70 

49 

77 

89 

85 

91 

97 

9C 

86 

116 

63 

110 

63 

116 

96 

90 

52 

91 

123 

95 

89 

93 

2308 

92 

91 

87 

90 

89 

91 

89 

85 

88 

"1 

84 

»5 

89 

87 

89 

92 

9! 

88 

7] 

82 

89 

84 

86 

91 

95 

96 

86 

87 

89 

89 

87.6 

5  9 

5  1 

58 

60 

62 

61 

36 

58 

57 

99 

57 

60 

96 

99 

37 

6C 

5<; 

54 

92 

47 

93 

99 

38 

98 

62 

61 

92 

32 

57 

37 

56,7 

.29 

.35 

.38 

.26 

.32 

.30 

.2* 

.20 

.08 

.05 

.  1  1 

.16 

.26 

.30 

.32 

.26 

.08 

.10 

.21 

.12 

.27 

.29 

.25 

.29 

.29 

.32 

.22 

.32 

.25 

6.986 

.25 

.30 

.32 

.31 

.21 

.26 

.27 

.27 

.28 

•  15 

.24 

.20 

.18 

.28 

.28 

.33 

.45 

.26 

.29 

.26 

.33 

.37 

49 

66 

84 

204 

93 

136 

234 

152 

159 

153 

144 

74 

108 

70 

66 

46 

141 

298 

131 

88 

171 

140 

- 

- 

1 

: 

- 

- 

- 

1 

87 

88 

81 

84 

85 

85 

74 

80 

80 

68 

77 

73 

79 

82 

86 

9C 

8? 

72 

73 

78 

78 

80.4 

55 

54 

51 

53 

52 

46 

50 

50 

52 

51 

66 

48 

90 

34 

S  7 

58 

48 

47 

49 

49 

.47 

51.3 

.32 

.31 

.42 

.33 

.22 

.30 

.31 

.28 

.13 

.21 

.26 

.20 

.26 

.30 

.33 

.41 

.41 

.34 

.24 

.61 

.30 

.42 

.49 

.40 

.61 

.45 

.44 

.45 

.33 

10,39 

63 

86 

80 

196 

67 

223 

304 

222 

149 

1»3 

105 

87 

110 

76 

68 

76 

271 

214 

133 

91 

182 

123 

89 

58 

170 

201 

98 

92 

158 

126 

4067 

.27 

.33 

.18 

.26 

.26 

.25 

.19 

.  1  7 

.20 

.13 

•  27 

•  33 

.35 

.  2C 

.05 

.08 

.20 

.20 

.23 

.24 

.23 

.32 

.22 

.23 

.23 

.19 

6.65B 

2 

?6 

''I 

14 

15 

25 

12 

27 

19 

27 

22 

19 

8 

34 

ie 

11 

26 

17 

13 

13 

24 

11 

6 

17 

10 

11 

27 

489 

.26 

.22 

.19 

•  12 

.  1 1 

•  15 

•  20 

•  19 

.10 

.  1 6 

•  26 

•  2^ 

.21 

•  20 

•  32 

.38 

, 

.21 

.12 

.25 

.17 

•  21 

•  23 

.  34 

.33 

.27 

.19 

•  23 

•  19 

,20 

. 

6,52 

35 

38 

28 

21 

25 

34 

39 

45 

30 

91 

142 

89 

83 

39 

91 

4' 

1! 

6; 

49 

77 

37 

94 

99 

68 

47 

46 

31 

15978 

83 

94 

82 

71 

76 

76 

76 

7* 

66 

67 

73 

72 

73 

78 

84 

86 

B « 

77 

11 

IS 

71 

77 

8C 

81 

82 

80 

71 

79 

76,2 

32 

<l 

57 

57 

51 

51 

53 

51 

52 

45 

47 

43 

49 

92 

53 

49 

41 

44 

41 

46 

49 

49 

31 

92 

50 

33 

51 

92 

50,4 

•  07 

t 

•  40 

.16 

.16 

.20 

.20 

ft 

» 

.97 

.20 

.18 

.21 

•  27 

ft 

* 

.66 

.21 

•  24 

.22 

.22 

« 

ft 

,66 

.22 

.21 

•  21 

•  25 

.24 

6.00 

76 

ft 

• 

335 

101 

99 

120 

81 

313 

99 

79 

124 

79 

ft 

1 

619 

173 

106 

9C 

92 

ft 

ft 

261 

102 

104 

105 

87 

93 

3110 

76 

'2 

73 

72 

75 

74 

74 

76 

7* 

'5 

81 

8C 

64 

73 

74 

71 

81 

79 

79 

73 

76 

75 

75.1 

5* 

; 

54 

52 

53 

55 

55 

51 

51 

91 

30 

51 

33 

5C 

46 

41 

- 

49 
.40 

54 

55 

99 

50 

51.9 

.32 

.26 

.17 

.18 

.23 

11 

.1* 

.17 

.15 

.  1  2 

.21 

.23 

•  28 

.32 

.15 

•:: 

.23 

.22 

.35 

.32 

.24 

.17 

.26 

.16 

7.028 

46 

32 

40 

34 

23 

33 

31 

36 

34 

99 

46 

♦0 

92 

37 

•a 

44 

■8 

91 

43 

55 

46 

39 

43 

36 

39 

1230 

•  2* 

.26 

.10 

.16 

.14 

.13 

.15 

.09 

.15 

.20 

.20 

.2! 

.30 

.43 

.91 

.55 

.13 

.13 

• 

.34 

.11 

.25 

.27 

ft 

.60 

.18 

.25 

.20 

.13 

.20 

6.71 

45 

60 

27 

38 

48 

46 

37 

48 

46 

87 

94 

74 

81 

113 

105 

93 

4C 

6; 

• 

111 

32 

73 

69 

ft 

119 

96 

45 

36 

61 

94 

1841 

86 

86 

77 

75 

75 

75 

77 

76 

73 

71. 

76 

77 

83 

86 

89 

9C 

8C 

6C 

77 

81 

93 

84 

81 

81 

81 

75 

81 

79.2 

52 

54 

56 

57 

51 

54 

51 

55 

54 

55 

46 

49 

49 

39 

59 

6C 

55 

9C 

- 

43 

44 

46 

49 

_ 

50 

95 

92 

54 

48 

50 

51.9 

.  4  7 

.81 

.38 

.49 

•  99 

•  5 1 

.63 

.  5  ^ 

*6C 

35 

•  39 

.69 

.46 

.45 

.94 

.9' 

•  4! 

•  51 

.45 

15.228 

'31 

33 

112 

102 

1 

23 

*37 

*32 

*86 

108 

93 

'l9 

*85 

*84 

98 

61 

62 

133 

•11 

:!i 

38 

143  67 

42 

43 

71 

162 

40 

51 

23 

2005 

101 

93 

99 

86 

85 

88 

88 

98 

86 

86 

86 

88 

88 

91 

90 

91 

81 

Si 

81 

86 

83  88 

92 

92 

92 

91 

96 

93 

94 

89.5 

57 

62 

54 

57 

55 

54 

59 

51 

60 

69 

56 

57 

97 

98 

59 

58 

62 

51 

51 

45 

49 

35    59  59 

60 

63 

51 

55 

54 

60 

56.3 

.38 

.30 

.26 

.26 

.34 

.30 

.33 

.37 

* 

.36 

.60 

.37 

.37 

.37 

.40 

.32 

.3E 

.41 

.31 

.32 

.30 

.31 

.38 

.39  .41 

.31 

.46 

.34 

.37 

.39 

10.33 

23 

10 

5 

10 

16 

10 

14 

45 

45 

62 

115 

81 

92 

30 

12 

23 

2! 

94 

66 

93 

23 

51  23 

30  36 

12 

43 

52 

63 

1133 

98 

9  9 

93 

97 

93 

92 

94 

92 

94 

93 

85 

90 

91 

95 

96 

97 

9E 

93 

83 

86 

81 

92  94 

94  91 

98 

1O0 

5 

94 

96 

93.6 

63 

65 

58 

63 

57 

S7 

61 

60 

61 

50 

58 

5B 

58 

61 

63 

6< 

6< 

98 

53 

52 

5' 

57]     58     S3|  99 

63 

60 

60 

59 

59 

58.9 

0AKDALE  WOODWARD  DAM  (B>EVAP 
WIND 


PAN0CME  CREEK 


Salt  springs  pwr 
san  luis  dam 


EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 

EVAP 


MAX 

I  MIN 


SOUTH  COAST 
DGMNAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PL    (A)!  EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


CACHUMA  DAM 


CHULA  VISTA 


(B)  EVAP 

WIND: 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

MIN 


RIVERSIDE  EXP  ST A  (B) 
Tta 1 TCHELL  DAM 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


DEATH  VALLEY 


INDIO  U  5  DATE  GARDEN 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
"IN 


(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INS  IDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(El  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
APRIL  1966 


Day  of  month 


rHIIUD 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

BLUE  CANYON  *B  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

nil 

tI* 

6.3 

4  .« 

3.1 

2.1 

1.1 

4.1 

3.8 
1.3 

0.9 
1.6 

1.2 

T 
T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

CHE  STER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

22 

20 

17 

15 

13 

10 

9 

7 

T 

T 

3*3 

l*2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

MI NERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

13 

10 

8 

5 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

*2 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

SIERRAVILLE  RANGER  ST A 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

1 .  C 
'  1 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

73 

67 

62 

6 1 

59 

# 

13.4 

72 

3.9 

70 

65 

62 

6 1 

52 

52 

4  3 

43 

37 

37 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

59 

55 

54 

54 

1.0 

11. C 

6.0 

2.0 

54 

5 1 

5.C 

3.C 

45 

*1 

35 

•       •  * 

NOR  THE* ST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

l*l 

Br i dgeport 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

FORT  BlDwELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

MEYERS  *  Sw 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10 

8 

7 

6 

4 

2 

T 

T 

6.0 

1.0 

1 

SQUAW  VALLEY 

SNUWP  ALL 
SN  ON  GND 

'*6 

1.0 

J*2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.0 

1.0 

T 

W00DF0RD5 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

1.0 

3.0 

•        ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3.0 
3 

T 

0.5 
1 

8.0 
8 

T 

4 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

3.0 

2.0 

2 

5.0 

50  ENTRANCE  YOSEMITE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

*       •  » 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  SEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.9 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

0.3 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

MITCHELL  CAVERNS 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.0 

2 

0.5 

3 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

WHITE  MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7 

6 

6 

5 

4 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

1.0 
1 

3.0 
4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Notes  Following  Slation  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
APRIL  1966 


and  Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave! 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

8  AM 

72 

72 

72 

73 

70 

70 

72 

73 

73 

74 

73 

72 

72 

73 

76 

79 

78 

75 

70 

68 

68 

71 

72 

72 

74 

77 

76 

75 

75 

76 

73.1 

MAX 
MIN 

87 

6  9 

89 
70 

89 
72 

89 
72 

87 

68 

87 

67 

87 

70 

89 

69 

91 

71 

90 
72 

87 
71 

67 

68 

84 

68 

88 
69 

88 

70 

91 

75 

93 
74 

91 

73 

80 
67 

80 

64 

83 

64 

86 

66 

88 

68 

86 
67 

90 
70 

93 
72 

92 
71 

90 

92 

92 

88.2 
69.7 

8  INCHES 

8  AM 

78 

77 

73 

72 

71 

74.8 

MAX 
MIN 

77 
72 

72 

79 
73 

74 

79 
73 

76 
72 

72 

79 
73 

74 

8 1 
74 

74 

8 1 
74 

79 
74 

74 

80 
75 

82 
75 

84 
78 

84 
78 

80 
72 

78 
72 

78 
71 

72 

73 

74 

74 

77 

76 

76 

76 

76 

80.3 
74.0 

12  INCHES 

8  AM 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

76 

76 

76 

77 

78 

79 

78 

76 

74 

74 

75 

76 

76 

77 

79 

79 

78 

78 

79 

76.2 

20  INCHES 

8  AM 

71 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

76 

76 

76 

75 

74 

75 

74 

75 

75 

76 

76 

77 

77 

77 

74.4 

39  INCHES 

8  AM 

73 

71 . 1 

79  INCHES 

8  AM 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

70 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

73 

73 

73 

73 

73 

71.5 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

81 
64 

83 
65 

79 
66 

82 
64 

62 
63 

81 

64 

79 
61 

79 
62 

80 
63 

69 
57 

69 
56 

70 
58 

73 
56 

77 
58 

79 
61 

83 
64 

86 
66 

76 
63 

76 
59 

75 
58 

77 

59 

77 
63 

77 
63 

83 
65 

87 
69 

86 
67 

79 
65 

81 
65 

84 
65 

84 
65 

79.1 
62.5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

63 
56 

62 
60 

61 
59 

6  1 
58 

62 
5  8 

63 
59 

61 
59 

61 
59 

60 
59 

61 
58 

58 

57 

58 

59 

62 

63 

62 

59 

57 

55 

57 

57 

58 

60 

61 

62 

62 

61 

63 
61 

61 

62.3 
59.2 

STATION  2 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

55 
54 

55 
55 

56 
55 

55 
55 

55 
55 

56 
55 

56 
56 

56 
55 

56 
55 

55 
55 

56 
55 

55 
54 

55 
54 

55 
54 

56 
55 

57 
56 

57 
57 

58 
57 

57 
57 

57 
56 

56 
56 

56 

56 

56 
55 

56 
55 

57 
56 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
57 

57 
56 

56.1 
55.6 

BRAWLEY  2  SW 


-  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND ,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.   M .     READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  8ARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A  M 


DAVIS   1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 

STATION   1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 


FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.  IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH  ON  8  AM  APRIL  18  1966,  OFF  B  AM  APRII  10  I Ofcfi 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  '  '  1,00• 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

III 

>  ii 

<Jii 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
of 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4   AM      10  AM        4  PM 

TIME 
10  PM 

Trace 

.01-09 

.10-49 

50-99 

1.00-199 

1 

200 
and  over 

Total 

BAKER SF I  ELD  WB  AIRPORT 

34 

4.0 

7.7 

25+  + 

31 

17 

57 

40 

24 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.3 

BISHOP  W8  AIRPORT 

13 

9 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.5 

BLUE    CANYON  WB  AIRPORT 

28+  + 

7 

22 

37 

0 

2 

1 

2 

1 

0 

6 

4.5 

8URBANK  WB  AIRPORT 

16 

4.3 

7.6 

23  +  + 

29 

11 

80 

53 

45 

77 

2 

1 

0 

0 

o 

0 

3 

4.7 

EUREKA  WB  CITY 

36 

NW 

26 

3 

1 

2 

1 

0 

0 

7 

64 

6.3 

FRESNO  W8  AIRPORT 

31 

3.9 

6.9 

26 

NW 

17 

79 

46 

26 

54 

3 

3 

0 

0 

0 

0 

6 

92 

3.1 

LONG   BEACH  WB  AIRPORT 

23 

3.1 

6.7 

16  +  + 

28 

18 

79 

59 

54 

75 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

5.3 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

5.0 

9.6 

31  * 

W 

16 

79 

62 

66 

78 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

5.0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

22 

SW 

16 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

61 

4.5 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

51 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

28 

6.2 

9.0 

24  +  + 

27 

17 

77 

66 

59 

73 

3 

1 

2 

0 

0 

0 

6 

4.8 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

35 

3.1 

9.3 

30 

N 

26  + 

62 

40 

29 

57 

1 

0 

3 

0 

0 

0 

4 

91 

5.2 

SACRAMENTO  W6  AIRPORT 

25 

3.0 

8.6 

36 

SW 

17 

81 

52 

34 

71 

1 

1 

2 

0 

0  . 

0 

4 

92 

3.8 

SANDBERG  WB 

39  +  + 

35 

02 

33 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

3.7 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

25 

3.7 

7.8 

20 

NW 

1  3 

79 

66 

66 

78 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

66 

5.4 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AIRPORT 

29 

7.3 

9.6 

26 

WNW 

30+ 

61 

63 

56 

76 

5 

1 

2 

0 

0 

0 

8 

4.4 

SAN  FRANC  I  SCO  FED.  OFFICE  BL 

26 

NW 

20 

0 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

77 

SANTA   CATALINA   Wb  AIRPORT 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

4.9 

SANTA   MAP  1 A   WB  AIRPORT 

60 

60 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

12 

4.3 

STOCKTON  W8  AIRPORT 

30 

6.0 

8.8 

29+t 

25 

17 

75 

46 

28 

63 

1 

3 

1 

0 

0 

0 

5 

3.9 

%  PEAK  GUST 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

SPECIAL 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  30 

116  17 

2920 

5P 

J  C  FASSOLD 

ADELANTO 

0  0  2  4 

SAN  BERDINO 

15 

34  33 

117  25 

2645 

SS 

FRANK  EBERT 

AO  1 N  RANGE"  STATION 

o: 

21 

41  12 

120  57 

4193 

5P 

5P 

ALAMO  1  N 

006*' 04 

CONTRA  COSTA 

FRANK  J  CUZZILLO 

ALOERPOINT 

HUMBOLDT 

40  11 

123  36 

43? 

8A 

BA 

HRS.  ROSE  Mt  WEBB 

ALISO  CN  OAT  MT   FC  446 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

118  33 

2  367 

SP 

: 

TIOEWATER  OIL  CO 

ALPINE 

SAN  DIEGO 

33 

!2  50 

116  46 

1733 

55 

SS 

ALPINE  FIRE  DEPT 

ALTADENA 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

116  08 

1127 

5P 

RUBIO  CANON  L+W  ASN 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MODOC 

21 

41  29 

120  32 

4363 

SA 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

AM  BOY 

0176 

01 

SAN  BERDINO 

6 

34  34 

113  43 

635 

STATE  D1V  OF  HWYS 

ANGIOLA 

09 

TULARE 

9 

35  59 

119  29 

203 

5P 

ANGIOLA  ELEV  *  WHSE 

ANGW1N  PAC  UNION  COL 

02  12 

01 

NAPA 

1  7 

38  34 

122  26 

1815 

6A 

6A 

PACIFIC  UNION  COL 

0227 

Oft 

CONTRA  COSTA 

27 

38  01 

121  46 

26 

10A 

10' 

F1BREBD  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

CONTRA  COSTA 

60 

8A 

•A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

ANIA 

02)5 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  33 

116  40 

3915 

8A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

APACHE  CAMP 

0210 

VENTURA 

34  52 

119  20 

4965 

KERN  CO  ROAD  CAMP 

APPLE  VALLEY 

0244 

01 

SAN  BEROINO 

1  5 

34  31 

117  13 

2935 

ftP 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANDE 

03,20 

SN  LUIS  OBPO 

33  07 

120  34 

103 

8A 

COUNTY  ROAD  DEPT 

ARROYO  SECO 

0322 

MONTEREY 

2  4 

800 

: 

HRS  RITA  ANN  BILLINGS 

ARROYO  SECO  RS  FC  308C 

0327 

0  6 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  13 

118  10 

1220 

SP 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

TULARE 

36  29 

118  50 

1708 

ea 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0355 

Ot 

ORANGE 

26 

33  55 

117  53 

340 

7A 

HERSCHEL  P  CLAUSEN 

ATLAS  ROAO 

0372 

01 

IB 

36  25 

122  13 

1735 

: 

atwell 

0374 

09 

TULARE 

6480 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AUBERRy  1  NNE 

6375 

09 

FRESNO 

27 

37  06 

119  29 

2010 

■A 

BA 

R.  C.  IRVINE 

AUBURN 

0383 

02 

PLACER 

1 

38  3* 

121  04 

1297 

7A 

7A 

DAN  BARBER 

AVALON  pleasure  pier 

0395 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

118  19 

3 

MID 

3P 

CLINTON  H.  SCOVEL 

AV1LA  BEACH 

0403 

S  LUIS  OBISPO 

35  10 

32 

4P 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 

0410 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  54 

610 

BA 

AZUSA  CITY  PARK 

BADGER 

0422  05 

TULARE 

9 

36  38 

3030 

MRS  LUCILLE   E  WEDDLE 

BADGER  PASS 

0425 

09 

MARIPOSA 

14 

37  40 

119  40 

7300 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

BAILEY  RIOG6 

0430 

05 

CALAVERAS 

36  2* 

120  18 

5100 

! 

E    BAY   MUNICIPAL  U  DIST 

0*36 

07 

6 

35  16 

116  04 

940 

BAKER  9  NNW 

SAN  BERDINO 

1045 

6A 

it 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

BAKERSF 1  ELD  MB  AIRPORT 

0442 

OS 

KERN 

1C 

35  25 

119  03 

475 

HID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BALCH  power  HOUSE 

0  5 

FRESNO 

11 

36  55 

119  05 

1720 

4P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

0488 

0  2 

TEHAMA 

23 

39  56 

6500 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

9ARNE  SON  PARK 

0509 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  51 

375 

BA 

BOY   SCOUTS  OF  AMERICA 

BARRETT  OAM 

0514 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

162  3 

7A 

7A 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

BARSTOW 

0319 

SAN  BERDINO 

1* 

34  54 

117  02 

2162 

*P 

4P 

BARSTOW  FIRE  DISTRICT 

BARTON  FLAT 

033* 

Oft 

FRESNO 

36  49 

lie  S3 

3760 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BATES  RIDGE 

05*3 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  55 

5165 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

0596 

13 

9 

36  41 

lie  52 

6800 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAUMONT 

RIVERSIDE 

2613 

BA 

BEAUHONT    IRRIG  DIST 

beaumont  pumping  plant 

060T 

0  6 

RIVERSIDE 

21 

33  59 

116  38 

3045 

7A 

7A 

7A 

BEAUMONT    IRRIG  DIST 

BEAUMONT   1  E 

0609 

07 

RIVERSIDE 

33  56 

116  38 

2605 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

BEEHIVE  MEADOW 

061  ' 

05 

TUOLUMNE 

37 

36  00 

119  47 

6500 

s 

HETCH  METCHY  WTR  SUP 

BEL  AIR  FC  10  B 

0619 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

116  27 

585 

5P 

HIKE  MC  NALLY 

BEN  LOMOND  NO  2 

0676 

04 

SANTA  CRUZ 

37  06 

122  05 

375 

5P 

5P 

MRS.   ELVA  DESCHANE 

BENTON   INSPECTION  STA 

06  84 

07 

MONO 

19 

37  51 

lie  29 

5461 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

BERKELEY 

ot9^ 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

8P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

02 

23 

36  33 

122  14 

460 

BA 

8A 

HARVEY   0  FRYER 

BESWICK  7  S 

0715 

01 

S*SKIYOU 

12 

41  52 

122  14 

6140 

s 

BIEBER 

LASSEN 

EARL  R.  ELZEA 

big  bar  ranger  station 

07  18 

01 

TRINITY 

39 

40  45 

123  15 

126C 

BA 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BEROINO 

28 

34  15 

116  55 

6745 

5P 

5P 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

116  58 

6815 

MRS.   MARGIE  A.  K1NGSLEY 

BIG  BEND  RANGER  STA 

0747 

0  2 

PLACER 

8 

39  IB 

120  31 

57  39 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  DALTON  DAM 

0758 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  10 

117  49 

1575 

GERALD  M  THRASHER 

BIG  PINE  CREEK 

07 

INYO 

19 

37  08 

118  29 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

BIG  PINES  PARK  FC  838 

0779 

OT 

LOS  ANGELES 

6 

34  23 

117  41 

6B62 

U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0790 

04 

MONTEREY 

36  15 

121  47 

235 

STATE  PARK  SERVICE 

0798 

06 

13 

34  18 

118  11 

2317 

BIRMINGHAM  GEN  MOSP 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

722 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 

0619 

07 

INYO 

19 

37  15 

118  35 

8154 

MID 

SO,  CALIF.  EDISON  CO 

BISHOP  WB  AIRPORT 

07 

INYO 

19 

37  22 

116  22 

4108 

MfO 

HID 

fc  HJ 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

0824 

07 

INYO 

19 

37  22 

118  43 

9390 

30 

UNION  CARBIDE  CO 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

085j 

04 

SANTA  CLARA 

37  IB 

122  10 

2330 

HR5   MARY  [NCERPI 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

21 

40  *6 

121  12 

7200 

5 

u  s  weather  bureau 

BLACKWELLS  CORNER 

03  75 

05 

KERN 

10 

33  37 

119  32 

I  OA 

DEAN  SAMS 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

0897 

02 

PLACER 

B 

39  17 

120  42 

3260 

MID 

C  MJ 

u  S  WEATHER  BUREAU 

Blue  creek  mtn  lo 

01 

DEL  NORTE 

12 

41  24 

4809 

5 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U908 

05 

1 

36  21 

120  22 

6070 

S 

ST»TE  DIVMOF   F ST  R  Y  & 

BLYTME 

o; 

RIVERSIDE 

33  37 

268 

" 

BLYThE  7  W 

0925 

RIVERSIDE 

3 

33  37 

114  43 

390 

f 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

0927 

0? 

RIVERSIDE 

33  37 

114  43 

395 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

BOCA 

Oil 

03 

36  39  2  3 

5532 

0A 

aa 

BA 

RONALD  K1RBY 

BOD  IE 

0943 

38 

36  13 

119  01 

8370 

<p 

3P 

NORMAN  J.  CLEAVER 

BONt  T A 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  02 

105 

3P 

3P 

ERIC  H.  LOOS 

BOONVILLE  MNTNC  STA 

0973 

01 

MENDOCINO 

17 

39  01 

123  22 

BA 

STATE  DIV  OF  HWYS 

BORON 

0979 

07 

KERN 

39  00 

117  39 

2455 

c 

KERN  ZC  FIRE  DEPT 

BORREGO  DESERT  PARK 

098? 

07 

SAN  DIEGO 

6 

116  25 

765 

BA 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

0  9  86 

07 

»  B 

116  21 

BA 

6--. 

Dl    GIORGIO  FRUIT 

BOULDER  C  LOC ATELL 1  R 

04 

SANTA  CRUZ 

37  09 

2175 

VINCENT  D  LOCATELL I 

BOULEVARD 

1009 

07 

SAN  DIEGO 

32  40 

116  17 

3350 

9A 

THE  BIG  JUG 

BOUQUET  CANYON 

1013 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  33 

118  22 

3055 

Mil 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

BOWMAN  DAM 

lOld 

02 

NEVADA 

6 

39  27 

120  40 

5347 

9P 

9P 

F 

NEVADA   IRRIG  DIST 

BRAOLEY 

103* 

MONTEREY 

24 

35  52 

120  48 

540 

M 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

BRANSCOMB  2  NW 

1  046 

01 

ME  NDOC 1  NO 

39  41 

1460 

BA 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAWLEY  2  SW 

10-8 

IMPERIAL 

32  57 

115  33 

-  100 

BA 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

BRAY   10  WSW 

10  50 

01 

SISKIYOU 

12 

41  34 

122  oe 

5759 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BREA  CITY 

10  56 

06 

ORANGE 

26 

33  95 

345 

BA 

BREA  FIRE  DEPT 

1057 

06 

26 

33  93 

117  56 

275 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

CONTRA  COSTA 

27 

37  33 

325 

VERNON  R  CAKEBREAD 

BRIDGEPORT 

107.' 

03 

MONO 

38 

38  13 

119  14 

6470 

SP 

3P 

BRUCE  L  BOELK 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

03 

38 

38  17 

119  17 

6560 

U  S  FOREST  SERVICE 

BRIOGEVILLE  A  NNW 

10  80 

01 

HUMBOLDT 

7 

40  32 

2050 

BA 

MRS  ALBERT  R  HUNT 

BROCKWAY  SUMMIT 

1096 

03 

PLACER 

36 

39  16 

7200 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1  1 1  J 

02 

23 

38  46 

122  09 

350 

llA 

1  1  A 

MRS  JOYCE  A  FARNHAM 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

1  1  30 

02 

BUTTE 

39  41 

121  20 

3360 

BA 

u  S  FOREST  SERVICE 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1  1  33 

02 

placer 

1 

39  00 

120  35 

4860 

5 

DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 

BR Y SON 

1  1  42 

04 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

ERNEST  A  WEFERL1NG 

BUCKHORN 

1  149 

02 

21 

40  92 

121  51 

3771 

3P 

BUCKS  CREEK  Ph 

1  1  59 

PLUMAS 

8 

39  55 

1760 

2P 

P   G   +    E  COMPANY 

BUCKS  LAKE 

1161 

S! 

PLUMAS 

1 

39  54 

121  12 

5200 

ELMER  L  CRITTENDEN 

BUENA  v 1ST A 

1  1  TO 

0* 

SAN  BEN  1  TO 

20 

36  46 

121  11 

1640 

RANCHO  QUIEN  SABE 

BULLAROS  BAR  PWfl  HOUSE 

1  180 

02 

8 

39  25 

121  09 

1800 

BA 

P   G   ♦   E  COMPANY 

BUR BANK  FD  FC22613 

1  192 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  IB 

680 

9P 

CHIEF  W  J  TAYLOR 

BURBANK  WB  AIRPORT 

1  194 

LOS  ANGELES 

13 

34  12 

HI  22 

724 

MID 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL  1 NGAME 

1206 

SAN  MATEO 

4 

37  3ft 

122  21 

10 

*P 

4P 

4P 

CITY  OF  BURLINGAHE 

BURNEY 

1214 

SHASTA 

21 

40  53 

121  40 

3127 

BA 

BA 

MRS  RUTH  C  ESTES 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

Si 

TRINITY 

39 

40  4  8 

123  26 

2150 

MRSLMFA*RUST|RTON 

BURTON  RANCH 

1216 

04 

CONTRA  COSTA 

37  32 

122  OS 

560 

BA 

BUTTE  LAKE 

1237 

02 

LASSEN 

23 

40  34 

6060 

5 

LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 

BUTTONWILLOW 

1  244 

05 

KERN 

10 

39  24 

119  26 

268 

8A 

BA 

BUENA  VISTA  W  S  OIST 

CABA20N 

12  50 

07 

RIVERSIDE 

33  55 

116  47 

1815 

5P 

WlLLARD  HAGER 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT 

1252 

SAN  DIEGO 

33 

32  40 

117  14 

410 

5P 

<>P 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 

CACHUMA  DAM 

1253 

0  6 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  39 

781 

*A 

8A 

: 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CAJON  WEST  SUMMIT 

1  272 

SAN  BERDINO 

34  23 

117  34 

4760 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIG  TREES 

1277 

05  CALAVERAS 

2 

38  17 

120  19 

4696 

BA 

CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1280 

05 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

3343 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

1281 

ALAMEDA 

11 

37  29 

121  49 

805 

7A 

S  F  WATER  OEPT 

1  288 

IMPERIAL 

* 

32  41 

12 

5P 

IMPERIAL    IRRIG  OIST 

CALISTOGA 

1312 

01 

17 

38  35 

122  35 

364 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

122  48 

3136 

5? 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  ANGELUS 

1  369 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  09 

116  59 

3770 

STATE  DIV  OF  HWYS 

CAMPO 

1424 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  28 

2630 

9P 

3P 

ARCHIE  C  LEACH 

CAMP  PARDEE 

1426 

05 

CALAVERAS 

16 

38  15 

120  51 

636 

BA 

8A 

84 

c 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTR 

1433 

02 

SIERRA 

8 

39  38 

120  34 

5565 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

144* 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  41 

613 

9fl 

STATE  OF  CALIFORNIA 

CAMPTONVILLE  RS 

02 

YUBA 

8 

39  27 

121  03 

2775 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY  11  SW 

1*75 

02 

MODOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

CANBY  RANGER  STATION 

1476 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

LOS  ANGELES 

13 

34  11 

118  34 

790 

*P 

4P 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

CANT IL 

1468:  07 

KERN 

35  18 

117  58 

2010 

6P 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

8 

40  10 

121  03 

4555 

SP 

9P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1318 

ORANGE 

26 

33  35 

1625 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33  56 

117  47 

1180 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

1522 

02  PLUMAS 

8 

40  05 

2986 

SP 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CARMEL  VALLEY 

153* 

04 

MONTEREY 

36  29 

425 

5P 

A  A  COLLINS  JR 

catheys  vy  bull  run  rh 
cazadero 
cecilv1lle  9  se 
cedarv ille 
centerville  ph 
challenge  ranger  sta 
cmatsworth  fc  24  d 
chatswop.th  reservoir 
cherry  valley  dam 
Chester 

ch1co  experiment  sta 
cmiqu1t0  creek 
chittenden  pass 
cholame  hatch  ranch 
chuchupate  ranger  sta 
chula  vista 
citrus  heights 
claremont  pomona  col 
clarks  peak  1  ne 
clarksburg 

clarks  valley  mudo  rcm 
clear  creek 
clearlake  highlands 
cloverdale  3  sse 

CLOVEftDALE  11  ■ 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COAL  I NGA 
COAL INGA  1  SE 
COAL  I NGA  14  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET  1  NNE 
COLBYS  FC  93  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN  IRRIG  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  1 TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

: CRABTREE  MEADOW 
<  CRAWFORD  RANCH 
j  CRESCENT  CITY  1  N 
J  CRESCENT  CITY  7  ENE 
1  CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  LAKE  GREGORY 
CRESTLINE  FIRE  STA  2 
CROCKETT 
i CROWDER  FLAT 
| CRYSTAL  LAKE  PC  283C 

fCULVER  CITY 

CUMM1NG5 

CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 
' DAGGETT  1  ENE 

OAGGETT  FAA  AIRPORT 

OANA  2  SE 

OAVENPORT 

DAVIS  2  WSW 
DAVIS  CREEK 
DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

j  DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

, OENA] R   3  NNE 

j  DE  SABLA 
OESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR   HORSE  CAMP 

I  DOBBINS  COLGATE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
, DOS  RIOS 


OOWNIEVILLE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE  9  SSE 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
I  DUDLEY 


09  MARIPOSA 
01  SONOMA 

01  SISKIYOU 
0  3  MODOC 

02  BUTTE 

02  YUQA 

061  LOS  ANGELES 
06:  LOS  ANGELES 
03;  TUOLUMNE 
02'  PLUMAS 


1715  02  BUTTE 
1737  OS  MADERA 
1739  04   SAN  BENITO 

.  OBPO 
j  1754  03  VENTURA 
1738, 06  SAN  DIEGO 
1773  02  SACRAMENTO 
i 1779: 06  LOS  ANGELES 

1783  02  PLUMAS 

1784  02; YOLO 

1783  02  GLENN 

17991 01  SISKIYOU 

1806  02  LAKE 

1838  01  SONOMA 

1*40    01  SONOMA 

1844  05  MADERA 

1864  05  FRESNO 

1867  03  FRESNO 
! 1869, 05  FRESNO 
. 1886  01  TRINITY 

1891 ; 02:  BUTTE 
1896  06  LOS  ANGELES 
1903  04  MONTEREY 
1907, 02  SHASTA 
1912  02  PLACER 

1916    02  »UBA 

1948  02  COLUSA 

1962  04  CONTRA  COSTA 
i 1985  02  EL  DORADO 
! 1990  01  SISKIYOU 

2012j  05  KINGS 
2027  02  TEHAHA 
2031  06  R I VERS10E 
2046  04  SANTA  CRUZ 
2069  07  INYO 
2061  01  MENDOCINO 
208*  01  MENDOCINO 
209O  06,  LOS  ANGELES 
I 2103  07. RIVERSIDE 
2111  07  IMPERIAL 

2114  03  TULARE 
1  2139,  07!  SAN  DIEGO 
I  2147|  01  DEL  NORTE 
01  OEL  NORTE 
150  01  DEL  NORTE 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
2177] 0*1  CONTRA  COSTA 
216*| 01  MODOC 
2198  06  LOS  ANGELES 


2163.07 


2214  06  LOS  ANGELES 
2218; Ol!  MENDOCINO 
2236  06  SNTA  BARBAR 
2239; 06,  SAN  DIEGO 

2248  06,  SN  LUIS  OBPO 

2249  06  SNTA  BARBARA 
2255  07  SAN  BERDINO 
2257  07  SAN  BEROINO 
2269  02  SHASTA 

2290  04;  SANTA  CRUZ 

2294  02:  YOLO 
2296, 02  MODOC 
2306! 02  MODOC 
2319  07  INYO 
2327' 07  RIVERSIDE 
2331  07  INYO 


04  MONTEREY 

05  STANISLAUS 
05: STANISLAUS 

02  BUTTE 

06  SAN  DIEGO 
06, LOS  ANGELES 
02 j  YUBA 

03  NEVADA 

01    ME  NDOC I NO 

05  TULARE 

06  LOS  ANGELES 

ft?    '.IF  PR  A 


03  I 


SSEN 


I IGAN 
DUNN  SIDING 

MR  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
DUTTONS  LANDING 

AIN 


RESERvOll 


EAGLE  MOU* 
EAST  PARK 
EL  CAPITAN  DAM 

CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELK  VALLEY 
ELLERY  LAKE 
ELLIOTT 
EL  MODENA 

i  EL  SI NORE 
, ESCONOIDO 

ESCOND1DO  NO  2 

£  T I WANDA 

ETNA 
♦EUREKA  WB  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

exeter  fauver  ranch 
fairfield 

!  fairfield  police  sta 

fairmont 
fallbrook 

fall  river  mill  intake 
feather  falls 
ferguson  ranch 
ferndale  8  ssw 
ferndale  2  nw 
f 1 ddlETOwn  lynch  Ranch 
f1gueroa  mountain 
fillmore  1  wnw 

five  points  3  ssw 
fleming  fish  and  game 
florence  lake 
folsom  dam 

FONTANA  3  N 
FONTANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  B1DWELL 


2570 
2572 
2577 
2300 

2596 
2640 
2709 
2713 
2728 
2735 
2749 
2756 
2760 
2779 


06. LOS  ANGELES 
05:  MARIPOSA 
02  YOLO 
07j  SAN  BERDINO 
02:  SISKIYOU 

05  FRENSO 

01 j NAPA 

07  RIVERSIDE 

02  COLUSA 

06  SAN  DIEGO 

07  IMPERIAL 
05, AMADOR 

06  LOS  ANGELES 
01  OEL  NORTE 

03  MONO 

05  SAN  JOAQUIN 

06  ORANGE 


2805  06  RIVERSIDE 
2862    06    SAN  DIEGO 

2663  06  SAN  DIEGO 

2B9S  06  SAN  BERDINO 

j  2B99  01  SISKIYOU 

2910  01  HUMBOLDT 

1  2920  03  MARIPOSA 

1 2922  OS  TULARE 

1  2933  02  SOLANO 

,  2934  02  SOLANO 

j  2941  0T| LOS  ANGELES 
2936  06  SAN  DIEGO 

'  2964  02:  SHASTA 

,  2994: 02:  BUTTE 
3020  02  TEHAMA 
3025  01  HUMBOLDT 

I  3030  01  HUMBOLDT 
3038  03  AMADOR 
30*81  06  SNTA  BARBARA 
3030  06  VENTURA 

3063  Oft  FRESNO 

3067  03  LASSEN 
I  3093  05  FRESNO 

3113. 02  SACRAMENTO 
I 3116  06  SAN  BEROINO 

3120  06  SAN  BERDINO 


R  I  N  1  T  Y 


02  PLACFR 
01  SISKIYOU 
0  3  HOOOC 


DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

z 
0 
p 

< 
> 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UDoLn V  Ln 

y 

S 

a 

SPECIAL 

1425 

WH  H  ALISON 

1040 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

12 

41  06 

123  03 

MRS.  RueY  L.  ROSE 

IB 

41  32 

120  10 

4670 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

522 

PC,'-  COMPANY 

2560 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  3 

34  IS 

95  7 

LONNIE  6ATWAY 

lie  37 

912 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4765 

SA 

8  A 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

4525 

MRS.  MARC ELLA  HILL 

205 

U  S  PLANT  INTRO  GRDN 

7290 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

20 

36  54 

121  36 

24 

120  12 

197! 

EVERETT  C  HATCH 

34  48 

U  S  FOREST  SERVICE 

9 

WESTERN  SALT  COMPANY 

]\ 

138 

JAMES  D  GOODR IDGE 

26 

1201 

fcP 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

8 

3910 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

?  3 
1  5 

14 

8A 

AM£fl  CRYSTAL  SUG  CO 

410 

DICK  MUDD 

97! 

JOHN  R  JARDINE 

23 

38  56 

122  3B 

C   IVAN  GLEND INN ING 

22 

38  46 

122  39 

'32c 

ELMER  w  OLSON 

182< 

ELWOOD  R .  ZIMMERMAN 

7002 

U  S  FOREST  SERVICE 

671 

COAL  1 NGA  FIRE  DEPT 

27 

663 

UNION   OIL  COMPANY 

27 

5P 

MRS  CHARLES  HOWELL 

250( 

U  S  FOREST  SERVICE 

3180 

BA 

WALTER  ROACH 

4P 

ELMERTA  B.  BENNETT 

4 

36  13 

121  41 

3260 

U  S  FOREST  SERVICE 

23 

*0  24 

122  06 

420 

8A 

U  S  F  *  W  L  SERVICE 

2418 

6P 

6P 

M 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 

385 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

60 

6P 

6P 

IVAN  J  STEPHENS 

195 

8A 

HOWARD  R  LEE 

1525 

8A 

w  e  threlkel 

2703 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 

200  8A 

A 

S  S  WHITEHEAD 

487 

BA 

FRANKLIN  K  REED 

26 

33  52 

117  34 

710 

UP 

*P| 

CORONA  FIRE  DEPT 

20 

36  59 

121  48 

264 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

10600 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1  385 

.. 

8A 

GRANT  w  HANCOCK 

1514 

U  S  FOREST  SERVICE 

575 

5P 

WILLIAM  B  TEMPLE 

2275 

HOWARD  f  BAILEY 

250 

3P 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

10700 

ST  OF  CALIF   SNOW  SURVEY 

1500 

ROBERT  A  CRAWFORD 

41  46 

124  12 

40 

4P 

4P 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

17 

41  46 

124  05 

IA 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

3( 

t 

STATE  OIV  OF  HWYS 

1! 

4530 

CLOSED  4/18/66 

4900 

'■ 

CRESTLINE  FIRE   STA  NO  2 

9 

C4K  SUGAR  REFINING  CO 

5175 

CALIFORNIA  DWR 

5370 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

73 

3P 

IP 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

1265 

5P 

MISS   NANCY  M  INGRAM 

30 

34  56 

119  37 

2255 

1  A 

8a 

JOHN  S  ROWELL 

25 

32  39 

116  35 

4650 

8  A 

H 

HELIX    IRRIGATION  OIST 

2170 

[ 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2749 

E 

U  S  FOREST  SERVICE 

1975 

c 

1915 

MID 

MID 

FED  AV  J  AT  ION  AGENCY 

3  320 

HARLEY  NEUERBURG 

273 

5* 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

60 

6A 

SA 

M 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

4750 

BA 

RICHARD  F  HUGHES 

21 

41  13 

121  23 

'3650 

*P 

HERMAN   L  LORENZEN 

6 

36  26 

116  52 

-  194 

4P 

US  NAT  PARK  SERVICE 

1200 

eA 

PHILIP  BOYD  DESERT  Rh 

5225 

5P 

5P 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

1910 

CALIFORNIA  DWR 

3700 

3P 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

323 

8A 

DELANO  FIRE  DEPT 

46 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

1125 

6P 

137 

5P 

5P 

KEN  C.  BRATTON 

23 

39  32 

121  37 

2713 

4P 

4P 

H 

33 

116  37 

3300 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

\\  \\ 

740 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1550 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

5937 

1A 

SA 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PKS 

927 

■A 

PETER  C.  FREY 

6200 

CORPS  OF  ENGINEERS 

\\  56 

116 

3P 

DOWNEY  FIRE  OEPT 

2899 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

4240 

LOP 

JUNIUS  M  DIXON 

18 

39  37 

120  03 

4385 

H 

29 

34  29 

118  32 

1515 

8A 

8A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

6P 

6P 

W  0  MC  LEAN 

63 

MRS.  NANCY  LYNN  GOODMAN 

1610 

4P 

EARL  K  WOBSER 

2420 

BA 

WALLACE    E.  MARSHALL 

9470 

STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 

20 

8A 

8A 

BA 

DAN  STEELE 

973 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

1205 

BA 

81 

ORLAND  UNIT  WU  assn 

25 

32  33 

116  49 

600 

flA 

SAN  DIEGO  WATER  DEPT 

6 

32  46 

115  34 

SP 

5  P 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

715 

ftp 

SP 

•    h  COMPANY 

2075 

5P 

ARTHUR  L.  STEWART 

1711 

SP 

SP 

CAL IF  DEPT  OF  AGR 

9645 

MID 

SO,  CALIF.  EDISON  CO. 

92 

7A 

C  NORMAN  ADAMS 

464 

HOMER   F   W ANN AM AKE R 

1285 

HID 

6P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

33  07 

660 

6P 

6P 

DARWIN  M  TING 

33 

33  07 

117  05 

600 

ESCONOIDO  FIRE  OEPT 

34  08 

117  31 

1390 

CORPS  OF  ENGINEERS 

w 

2912 

LAWRENCE  E  BUCHNER 

43 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

484 

5P 

MERCED   IRRIG  DIST 

439 

CHARLES  0  COULTER 

13 

SOLANO  CO  SURVEYOR 

19 

SP 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

3060 

6A 

frA 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

342 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

41  01 

121  28 

3340 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

8 

39  36 

121  16 

2965 

23 

40  21 

1  2  2    2  7 

BOO 

7A 

MRS  LISA  FERGUSON 

17 

40  30 

1  24  20 

1445 

MRS   H    S  HlERONYMUS 

124  17 

10 

5P 

5P 

5P 

ROLLlN  Z  BOYTON 

2140 

MENTwORTH  LYNCH 

32 

120  00 

3200 

U  S  FOREST  SERVICE 

29 

34  24 

lie  56 

435 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

1  1 

36  21 

120  09 

283 

6P 

6P 

Raymond  Thomas  ranch 

18 

40  2  2 

120  19 

4000 

5P 

5P 

5P 

CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 

27 

37  16 

118  58 

7344 

SO  CALIF  EDISON  CO 

1 

38  62 

121  09 

35C 

8A 

6  A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

28 

34  11 

117  27 

1972 

6P 

ROLAND  W  GETCHELL 

28 

34  05 

117  30 

1090 

4P 

KAISER  STEEL  CORP 

38 

40  23 

123  20 

2340 

8A 

8  A 

K.RS  B  E  ESLICK 

1 

39  01 

120  SO 

3200 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  2 

41  16 

123  19 

1  240 

U  S  FOREST  SERVICE 

18 

41  51 

120  08 

4496 

SP 

SP 

L  J  FEE 

-  123  - 


STATION  INDEX 


STATION 


FORT  1>M0 

fort  BRAGG  AVIATION 

FORT  DIC« 

fort  jones  6  csc 
fo*t  joncs  ranocb  sta 
' fort  MOSS 
MCCOOn  I  nnw 

FRENCH  GULCH 

FBCSNO  Wt  A1BPORT 

Ft  I AMT  GOVEBNMCNT  CAMP 

FJLLCRTON  ABBOuES  RCH 
FULLfRTON  DAN 
FULLCRTON  MlLLCREST  Bv 
GA&BCBv 1  LLC 
GABOfN   .  i      ■  ■    2  % 
GASOUET  BANOe*  STATION 
SEN  LAKE 
GEORGETOWN 

GEORGE  TOWN  RANGE  R  ST  A 
GCPBCR  RANCH 


G I  ORAL  TAB  oam  NO  2 
GIBSON  HWT  NNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
GILROY 

GIL  BOY   ■  NC 

GILROY  U  ENE 

GLENOALE  STAPEN  FC293G 

GLtMDORA  ME  ST  PC  163 

GLENNV  t  LLE 

GLENNV ILLE  FULTON  RS 
GOLO  ROCK  RANCH 
GOLO  RUN 
GONlALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GBANT  GROVE 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRASS  VALLEY 
GBATON  1  W 

GRCENVIEw 

GREENVILLE  RANGES  STA 

GRIZZLY  FLATS 

GROVELANO  . 

GROVEL AND  RANGER  STA 

GUCRNEV1LLE 

HAINES  CTN  LOWER  FC  36* 
HAINES  CVN  UPPER  FCS6T 
HA  I WEE 

HA(.F  MOON  BAT 

MAN ) L TON  BRANCH  PH 
HANFORO 

hansen  dam 

happy  camp  Ranger  sta 
harrison  gulch  rs 
harry  englebright  dan 
hat  creek  rs 
hat  creek  ph  no  1 
hatfield  pumping  plant 
hayfork  banger  station 

HAVWABD  •  ESE 
HEALDS8URG 
HEALDSBURG  NO  2 
MEMET 

hCN&maw  Dam 

HERNANDEZ    2  NW 

HERNANOEZ  7  SE 
HF.SPERIA 
HETCM  HETCMY 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HIGHLAND  LAKES 

HILTS 

HOBERGS 

HOCKETT  mcacows 
HOCOCES  FC  60  A 
MOLL  I STCR 
HOLLISTfR  2 
HOLLISTER  10  ENE 
hONCyDEW  2  wSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  •  NE 

HOPLANO  LARGO  STATION 

MOSSACK 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 

HUNTINGTON  LAKE 
HURKCY  CREEK  PARK 

MYAMPON 

IDLEWILD  mwy  MNTNC  STA 
IDRIA 

I0YLLW1L0  RANGER  STA 
IMPERIAL 


at,] 

01 

MENDOCINO 
MENDOCINO 

01 

DEL  NORTE 

31  76 

01 

ot 

SISKIYOU 

1191 

01 

SONOMA 

1232 

OA 

SANTA  CRUZ 

32*2 

02 

SHASTA 

S237 

0! 

FRESNO 

03,  FRESNO 

3279 
32  83 
3288 
3320 
3)38 
3337 
3369 
3  Jfll 
33B* 
I S6T 

359* 

1197 
1*0  2 
3*03 
3410 
341T 
3419 
3422 
3*30 
1»12 


3*61 
J*B9 
3491 

3102 
3329 
3331 


06  ORANGE 
06  ORANGE 
06  ORANGE 

01  HUMBOLDT 

02  EL  DORADO 
01' DEL  NORTE 

0  3 1  MONO 

02  EL  DORADO 
02i  EL  DORADO 
0*  SANTA  CLARA 

02  EL  DORADO 

03  TULARE 

06  SNTA  BARBARA 
02  SHASTA 
06  SAN  DIEGO 
0*  SANTA  CLARA 

04  SANTA  CLARA 
0*  SANTA  CLARA 
06, LOS  ANGELES 

06  L05  ANGELES 

03, KERN 
03! KERN 

07  IMPERIAL 

02  PLACER 

0*   SAN  BENITO 

03  TUOLUMNE 
03  TULARE 

01  SISKIYOU 

02  NEVADA 
01  SONOMA 


3614  01 

3649  03 

3669  03 

3672  03 

36B3  01 

3703  06 

370*  06 

3T10  OT 

3714  0* 


SISKIYOU 
PLUMAS 

EL  DORADO 

TUOLUMNE 

TUOLUMNE 

SONOMA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

INYO 

SAN  HATEO 


3723  02  PLUMAS 
3747  0*  KINGS 
3T31   06  LOS  ANGELES 
3761; 01,  SISKIYOU 
3791   02  SHASTA 
3600  02  NEVADA 
3021  02  SHASTA 
3824  02  SHASTA 
3815  07  RIVERSIDE 
3B39,  01  TRINITY 

3863  04  ALAMEDA 

JOTS  01  SONOMA 

3878  01  SONOMA 

3896  06  RIVERSIDE 

3914  06  SAN  DIEGO 

3923  04  SAN  BENITO 

3928  04  SAN  BENITO 

3933  07  SAN  BERDINO 

3939  03  TUOLUMNE 

39*6  02  NEVADA 


INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INOIO  U  S  DATE  GAROEN 
INVOKERN 


ABM | TAGE 
I  ONE 

IOWA  HILL 
IRON  MOUNTAIN 
JCSS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TBCC 


KAISER  MEADOWS 

1  KELLOGG 

kel  sc yvillc 
1 kenifield 
kcblingcb 

iern  river  intake  no  1 
•kern  river  pm  no  1 
kebn  river  pm  no  j 
kettlcman  city  i  ss* 

kettleman  station 
k i l arc  power  mouse 

K | NO  CITY 
KLAMATH 

1 KNCCLANO  10  ssc 
KNIGHTS  FCBBy  2  SE 

, KNIGHTS  VALLEY 
K OR BEL 

KVBURt  STRAWBCRRy 
LA  CRCSCCNTA  FC  231 

LAFAYCTTC  2  NNC 
RLAGUNA  BEACH 
iGUNA  BE ACM  2 

LAKE  ALPINE 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  CLEANOR 
LAKC  MOUNTAIN 
LAKE  P ILLSBuRy  NO  2 
LAKCPORT 


1914  Q* 
19fl?  CM 

4010  02 

*012  o! 
*o  1  T  Oft 

4022  0* 

4023  0*' 
4033  04 
407*  Oil 

| *0B2| Oil 

•06*  01 
! 4097  02 
4100  01 
4120  OS 
|  *14*  06. 
I  *l*8  031 
! *16*  02' 
*170  03 
*176  03 

4i e i  06 

4191  01 

I 4202' Oil 
I  420*  Osl 
'  4211  06 
422  3  0  7 

ot 

4232  07 
4213  07 
*259  0  7 
»2'8  07 


ALPINE 

SISKIYOU 

LAKE 

TULARE 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

SAN  BENITO 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 
LAKE 

MENDOC I  NO 
TULARE 

SN  LUIS  OBRO 

TUOLUMNE 

TEHAMA 

CALAVERAS 

FRESNO 

RIVERSIDE 

TRINITY 
DEL  NOBTE 
SAN  BENITO 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
IMPERIAL 

INYO 

RIVERS  IDE 
KERN 


: 42IOi  07  KERN 
4203  03  AMADOR 

I *266  02  PLACER 
*2t7  07  SAN  BERDINO 

I  4374|  02;  MODOC 
*S69| 03  TULARE 
4403  07  SAN  BEBD1 NO 

I  4412  06  SAN  DIEGO 
4*18  06.  SAN  DIEGO 
4*22  06  SNTA  BARBARA 


4**2 


03  FRESNO 

07   SAN  BERDINO 

01  SONOMA 

02, LAKE 

01 ;  MARIN 

QSj  SAN  JOAQUIN 

03; TULARE 

01  mBn 

)5  .fMN 

03  KINGS 


49)6  03 
*!»*  0/ 

*3S3  0* 

*S7T|  01 


»6M  0* 

*6»7  06 

4«30  0*. 

»ft60  0* 

4*4*  OS  1 

**71  OT 

•679  01 

»6  90  0  1 

*496  01 

4701  02 


SHASTA 
MONTERE  Y 
DEL  NORTE 
HUMBOLDT 
<  STANISLAUS 

HUMBOLDT 
EL  DORADO 
1  LOS  ANGELES 

CONTRA  COSTA 
ORANGE 
ORANGE 
SAN  MATEO 

'INC 
SAN  BERDINO 
TUOLUMNE 
TRINITY 
LAKC 
LAKE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


123  49 

124  00 
122  43 

122  11 

123  13 
I  121  40 

122  30 
119  43 
119  43 


117  33 

117  35 

12  3  40 

120  51 

123  38 

119  OS 

120  31 

120  47 

121  29 


119  *1 

122  24 
49  I  116  30 
00     121    34  I 
02  1  121  26  1 
06  1  121  20 

09  118  16  I 
OS     117  32  J 

*3  110  *.' 
44      116  40 

S3  I  U*  32  I 

10  120  32 
3*  121  11 
09      1  19  36 

**    110  30 

30  I 122  12  1 
13  121  04  I 
26  I  122  33 


<  40  60  OA 


33 


122  3* 
120  56 
1  120  31 
120  1* 

WO  06 
! 123  00 
1  I  9  It. 

lie  li 

117  37 
1  122  26 


110  24 

123  23 

122  in 

121  16 

I  121  30 
121  33 

I  115  3B 
12  3  10 


121  58  ; 

122  32 
122  52 
116  37 


32-0 

2330 
6900 
6600 

108'. 

2*  to 


3015| 
1370  9A 
2  1*0 


102 


I  ft  lu 

2700 

wo  -.i  2160 

WO    <•!  2  7*1 

117    16  3191 

119  47  3B70 

121  06  1460 


30  !  119  48 
00  j  122  38 

31  122  43 
22  IIS  39 
13  lie  02 
31     121  24 


123  00 

I  123  OT 

as  37 

120  23 

119  43  j 

122  33  I 

WO  22 

■  119  13 


123  2  7  1260 

WJ  6A  1230 

120  40  2650 

116-3  5397 

113  34 

'113  34 

111  12  3930 

US  20  9175 

I  116  13 

24*0 


117  41 
120  36 
120  52 

115  OS 
120  18 

118  32 

116  19 
116  36 
1  16  39 


119  06 

116  32 

122  40 

122  50 

122  33 

121  26 

IIS  29 

lie  47 

118  26 


120  03 

121  32 

121  08 
12*  02 
123  34 
120  39 

122  40 

123  37 


117  48 

122  16 

120  01 

117  II 


2220 


INC 


'  HWYS 


U  S  N  0  T  S 
STATE  OIV  I 
EMMETT  F.  HILL 
METRO  HATER  DIST 
WALTER  CAN  Tfi  ALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  M  VETTER 

CLOSED  4/6/66 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 


so  calif  edi  son  co 
kee  Ranch 

mrs  ruth  f  rubinow 
co  farm  »  home  ad v 
henry  h  muller 
pac  coast  aggregates 
mrs  lila  lofberg 

SO  CALIf  EDI  SON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 

P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
STATE  01V  OF  fSTRY 
HAROLO  DEL  PONTE 
MRS.   EDRA  L.  MOORE 

I  RAYMOND  WILLMS 

;  MRS.  FRANCES  E.  SWANK 

I  DENNIS  L  EMMONS 
MARRY  STCVCNSON 
CRESCENT*  VLY  CO  W  D 

ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  OISPOSAL  PLANT 
I  WATER  DISTRICT 
IES  C  ALLEN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
hETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TuRNBULL 


CALIF  *■  WESTERN  R 
u  S  MB  OBSERVER 
BENNY  L.  BEASLEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 
WESTMINSTER  PRO. 
MRS  CLARA  JONES 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 


MISS  M  ARROUES 
CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLCRTON  MUN  UTlL  DEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF,  EDI  SON  CO. 

'  WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 

. MRS  HILDA  DRAGHI 

S  DEPT  MATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
BYRON  F.  CLARKE 
:  SAN  DIEGO  COUNTY 
GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM  J  KICKHAM 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 

I       KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
U  S  FOREST  SERVICE 
GOLD  ROCK  RANCH 
JOHN  F  WALL 
MRS  ALTA  M  BOGUE 
S|  HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
I       US  NAT  PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 
<  RAYMOND  SHINE 
1  HOMER  L  PaRNELL 

MRS  EMMA  R  PERE1RA 
1  U  S  FOREST  SERVICE 
1  MRS. LAURA  B.CEDERLOF 
I  DUANE  J  COX 
,  U  S  FOREST  SERVICE 

JOSEPH  E  BUTTNER 
1  JAMES  P  KINORED 

JAMES  P  KINDRED 
I       L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

SAN  MATEO  DEPT  AGR 

I  ALBION  A  SARGENT 
I  STATE  DIV  OF  FSTRY 

CORPS  OF  ENGINEERS 
1    i U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  FOREST  SERVICE 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  P  G  ♦  E  COMPANY 

METRO  WATER  DISTRICT 

U  S  FOREST  SERVICE 

I  MRS  MARY  JO  DRENNAN 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

WALDO  f  IVE&SON 
I  LAKE  HEMET  MUN  WATER 

VIST*   |RR|G  01  ST 

MAX  D  LEY 

MRS  CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 

S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SuP  CO 
GEORGE  G  HOBEBG 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HU8BELL 
MRS  ANNE  M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 

MRS   DOROTHY   MC  COLLUH 
MRS.   JANICE  M.  WALL 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURL1NE  R  BROWN 

S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS  IRENE  GRAVES 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
j  NEW  1DR1A  MINE  *  CHEN 
U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  1RRIG  DIST 
FED  AvlAT ION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
N  CO  F I  RE  DEPT 


STATION 

0 
| 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

£ 

0 
z 
0 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

I 

PRECIP. 

a, 
< 
> 

SPECIAL 

LAKE  SABRINA 

4705 

07 

INYO 

LAKE SHORE 

1,709 

02 

SHASTA 

LAKESIDE  2  ENE 

Wll 

Oft 

SAN  DIEGO 

116  33 

HELIK   IRRIG  DIST 

LAKE  SOLANO 

*712 

02 i  SOLANO 

23 

36  29 

122  30 

180 

LAWERENCE  FAFEK 

LAKE  SPAUL01NG 

4713   02  NEVADA 

8 

39  19 

lilt 

5P 

LAKE   SPAULD1NG  0AM 

4714  02 

NEVADA 

LAKE  WOHLFORD 

472ft 

06 

SAN  DIEGO 

W31 

06 

SAN  DIEGO 

LANCASTER 

4747 

07 

LOS  ANGELES 

MID 

LA  PANZA  RANCH 

-767 

04 

SN  LUIS  OBPO 

4773  02  PLUMAS 

! 

-971 

4113 

02 

BUTTE 

121  29 

506 

SP 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

01 

SISKIYOU 

121  31 

4770 

9A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

LOS  ANGELES 

2( 

34  07 

117  43 

1235 

SP 

LOUIE  A.  AHA  SON 

L AYTONVI LLE 

01 

MENDOCINO 

7 

39  42 

1640 

<.86: 

0! 

KERN 

3585 

8A 

LECHUIA  PT  STA  FC  3528 

1667 

06  LOS  ANGELES 

1600 

*p 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

4680  02  COLUSA 

133( 

7A 

48B4  05 

MERCED 

IP 

5P 

LEHMAN  RANCH 

U686 

03  EL  DORADO 

7A 

LEMON  COVE 

»e9> 

09 

TULARE 

513 

IP 

SP 

LIGHTS  CREEK 

02 

PLUMAS 

5  3  20 

LINOSAY 

4917 

01 

TULARE 

119  04 

39' 

7P 

FRANK  DE  CHAINE 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

4977 

PLUMAS 

1 

39  50 

120  13 

1730 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

LITTLE  TUJUNGA  GOLO  CR 

16 

LOS  ANGELES 

13 

3*  19 

2  710 

LITTLE  VALLEY 

-988 

LASSEN 

41B0 

8A 

L1VERMORE  2  SSW 

>.■■><)  1 

ALAMEDA 

545  7A 

7A 

LOCKWOOD  2  N 

SO]  1 

:■«. 

MONTEREY 

1104 

BA 

S032 

01   SAN  JOAQUIN 

40 

IP 

SP 

»P 

1.  JMPC". 

106". 

0  6 

SNTA  BARBARA 

95 

5P 

SP 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 

1067 

07 

INYO 

3790 

LONE  TREE  CANYON 

ICTi. 

05 

SAN  JOAQUIN 

420 

8A 

LONG  BEACH 

see. 

LOS  ANGELES 

116  .2 

34 

3P 

10P 

JOHN  W  TEED 

LONG  BEACH  WB  AP 

108'j 

Ot 

LOS  ANGELES 

ii 

33  49 

118  09 

34 

MID 

MID 

J 

u  s  weather  Bureau 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

1088 

03 

SIERRA 

18 

39  41 

5060 

I  OP 

CHARLES  h  GRAY 

LOOKOUT   3  WSW 

bO<i  i 

02 

MODOC 

4180 

9A 

LORA1NE 

bZ96 

0! 

KERN 

27^u 

BURRELL  REED 

LOS  ALAMOS 

110  7 

06 

SNTA  BARBARA 

365 

BA 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

11  I'- 

06, LOS  ANGELES 

97 

"ID 

MIC 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

ll!! 

LOS  ANGELES 

270 

MIC 

HID 

LA  CO  A]R  POL  CON  DIST 

SUB 

01 

MERCED 

125 

6P 

1119 

05 

MERCED 

LOS  GATOS 

3123  04 

SANTA  CLARA 

* 

121  58 

365 

5P 

5( 

CITY  OF  LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

M2' 

0* 

SANTA  CLARA 

37    1  1 

122  02 

2213 

9A 

ISADOR  MILLER 

51*7  06 

SNTA  BARBARA 

3*  33 

1029 

5P 

1111 

0C 

KERN 

265 

5160  05 

TUOLUMNE 

6500 

lift; 

SAN  DIEGO 

540 

1171 

It 

SIERRA 

4936 

8A 

51Bi 

07 

SAN  BERDINO 

3040 

SS 

SS 

LUC  1 A  WI LLOW  SPR 1 NGS 

51B4 

0- 

MONTEREY 

31  13 

355 

STATE  DIV  OF  HWYS 

5212 

Oft 

SAN  BERDINO 

.8 

34  Oft 

1160 

L 

SAN  BERNARDINO  FCD 

LYTLE  CREEK  PH 

521 5 

SAN  BERDINO 

:a 

3*  12 

117  27 

2250 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LTTLE  CREEK  RANGER  STA 

32  1  8 

Oft 

SAN  BERDINO 

^8 

34  14 

117  29 

2760 

6A 

U  S  FOREST  SERVICE 

lt'31 

02 

LASSEN 

21 

41  04 

5300 

8  * 

STATE  DIV  OF  HWYS 

MADERA 

1 1 1  i 

CI 

MADERA 

27 

36  36 

266 

SA 

8ft 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

5244 

01 

TRINITY 

1  7 

40  27 

2775 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

1216 

02 

LAKE 

i  3 

38  51 

C           MRS  M  E  MAHNKE 

MAMMOTH  PASS 

5284  07 

MONO 

19 

37  37 

9500 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

MAMMOTH  POOL 

52  ee 

01 

MADERA 

27 

37  21 

3390 

S 

SO.  CALIF,  EDI  SON  CO. 

MANDE V  I LLE    1 SLAND 

5296 

OS 

SAN  JOAQUIN 

27 

38  02 

10 

VAR 

VAR 

2UCKERMAN-MANDEVILLE 

MANTEC A 

5303  05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  47 

8fl 

6  = 

BA 

SPRECKELS  SUGAR  CO* 

MANZANA  SCHOOL 

1  K'* 

SANTA  BARBARA 

30 

34  49 

120  00 

1200 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MANZANITA  LAKE 

1311  02 

Shasta 

23 

40  32 

121  34 

6A 

BA 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

133  ) 

01 

38  06 

52 

MID 

1 U   S  NAVAL  SHIPYARD 

MAR ICOPA 

5338 

01 

KERN 

10    35  Cb 

685 

ftp 

6P 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

MAR  I POSA 

5346, 05 

MAR  1 POSA 

27 

37  29 

2011 

9A 

MRS  GABR I ELLE  WILSON 

MARKLEE V  I LLE 

031  ALPINE 

3 

38  42 

EL01SE  B  FAIRBANKS 

5371 

CONTRA  COSTA 

37  58 

225 

MARGARET   S  PLUMMER 

5372 

Oh 

CONTRA  COSTA 

37  IB 

243 

6P 

ERIC  JAMES  BENSON 

1377 

04 

CONTRA  COSTA 

3B  01 

26 

BA 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

MAP YSV1LLE 

5305 

0; 

YUBA 

1 

39  09 

9A 

HARYSVILLE  FIRE  DEPT 

MATHER 

34QQ 

0! 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

4515 

8A 

CITY  SAN  FRANCISCO 

MC  CARTHY  POINT 

5*44 

0? 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3800 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

MC  CLOUD 

5*49 

02  SISKIYOU 

21 

41  16 

3300 

6A 

6A 

ROYCE  C  WHEELER 

5496 

05 

FRESNO 

37  05 

RADIO  STATION  KRFM 

5502 

07 

RIVERSIOE 

33  33 

-  -  175 

9A 

9A 

R.   L.  JEFFREDO 

1101 

01 

12 

41  35 

6726 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S52S 

Oil  FRESNO 

27 

36  47 

166 

7A 

FRANK  F  M01TOZA 

5532 

05 

MERCED 

1* 

37  16 

169 

*P 

CITY  OF  MERCED 

5533 

05 

MERCED 

14 

37  19 

170 

MERCED  IRRIG  OIST 

ME*"CEY  HOT  SPRINGS 

5550 

05  FRESNO 

27 

36  42 

1165 

5P 

HORACE  C  SMATZEL 

MEYERS  *  SW 

1171 

03 

EL  DORADO 

3ft 

3S  49 

120  01 

6470 

7P 

7P 

H 

J.    BRIAN  HAYES 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

03 

EL  DORADO 

38  51 

120  01 

6342 

2P 

STATE  OF  CALIFORNIA 

MICHIGAN  BLUFF 

5186  02 

PLACER 

39  03 

3650 

fi  M  POWELL 

MI  DOLE  TOWN 

'.149 

02 

LAKE 

23 

38  45 

1122 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

5623 

03 

40  OB 

4860 

U  S  FOREST  SERVICE 

MILL  CREEK  NO  2 

3629 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  OS 

2940 

3P 

3P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

5632 

SAN  BERDINO 

26 

34  09 

4945 

SO  CALIF  E0ISON  CO 

5669 

05 

TULARE 

9 

36  17 

3400 

MRS  ETHEL  WALKER 

5679 

3: 

TEHAMA 

23:  40  21 

4911 

6A 

6A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

5660 

TULARE 

36  26 

7975 

CORPS  OF  ENGINEERS 

M | PANDA  4  SE 

5711 

HUMBOLDT 

40  11 

123  47 

263 

WBO 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

5713 

s 

HUMBOLDT 

40  12 

123  46 

370 

ftp 

GARY  T.  PEDERSEN 

17: 1 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  36 

4310 

5P 

5P 

CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

572  3 

05 

FRESNO 

11 

36  45 

9700 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5736 

03 

STANISLAUS 

37 

37  39 

91 

MID 

MODESTO  IRRIG  DIST 

5741 

03 

STANISLAUS 

37 

37  38 

92 

C1TT  OF  MODESTO 

5756 

07  m:kn 

35  03 

2735 

5P 

SP 

SP 

KERN  CO  FJRE  DEPT 

5756 

)7  i["N 

6 

39  02 

2660 

SS 

SS 

KDOL  RADIO  STATION 

3777 

03 

TULARE 

10 

36  13 

7900 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HONO  LAKE 

5779 

03 

MONO 

36 

3B  00 

6450 

SP 

SP 

JACK  PRESTON 

MONTAGUE   3  NE 

5785 

01 

SISKIYOU 

12 

41  45 

122  26 

2640 

BRUCE  A.  KOSENA 

MONTEREY 

5795 

MONTEREY 

36  36 

121  54 

363 

6P 

6P 

ROBERT   J  RENARO 

581 1 

02 

NAPA 

23 

36  30 

305 

9A 

9A 

9A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

5823 

06 

VENTURA 

33 

3*  17 

380 

9A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

5832 

05 

TULARE 

11 

36  *3 

8840 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

0  6 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

MORGAN  HILL  2  E 

SB  4* 

04 

SANTA  CLARA 

37  08 

229 

8A 

MRS  THELMA  F  DOWNER 

16*6 

0* 

SANTA  CLARA 

20 

37  09 

660 

MANUEL  V  ROSE 

5853 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

350 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

5663 

07 

SAN  BERDINO 

6 

34  03 

2580 

7A 

JAMES  A  FREEMAN 

MORRO  SAY  FIRE  DEPT 

!8ftft 

SN  LUIS  OBPO 

33  22 

120  51 

115 

8A 

6A 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

HOFHO  SAY   3  N 

1869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

33  23 

120  51 

HID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

SS90 

07 

SAN  BERDINO 

6 

35  28 

4910 

4P 

4P 

MOUNTAIN   PASS  MINE 

5900 

Oft 

SAN  BERDINO 

28 

3*  14 

4275 

6A 

JUD1 th  m.  rady 

3901 

Oft 

SAN  BERDINO 

28 

3*  17 

7739 

*P 

*P 

Ml  BALDY  SKI   LIFT  INC 

3909 

0  2 

EL  OORADO 

1 

38  45 

3408 

6A 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

3915 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  52 

2100 

7* 

TA 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

3927 

01 

FRESNO 

i  7 

37  17 

9500 

SO. CALIF.  EDISON  CO. 

19  3  3 

04  SANTA  CLARA 

37  20 

4206 

4P 

4P 

LICK  OBSERVATORY 

39*1 

01 

S 1 SK | YOU 

12 

41  47 

4250 

6A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

3936 

o: 

PLUMAS 

B 

40  02 

120  53 

6760 

CALIF.  DEPT.  OF  WATER 

MOUNT  MADONNA 

S»73 

0* 

SANTA  CRUZ 

2  0 

37  01 

121  43 

1800 

JACK  1  SCHELL 

1978 

07 

RIVERSIDE 

13  42 

8417 

IP 

SP 

MT  SAN  JACINTO  STATE  PK 

198.' 

02 

SISKIYOU 

ii 

4i  22 

7500 

1 

OEPT  WATER  RESOURCES 

0  2 

s  i  Ski  you 

23 

M  19 

3544 

MID 

M10 

U  S  WEATHER  BUREAU 

01 

MARIN 

17 

37  54 

1475 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 

ftL  06 

0  6 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  1* 

9709 

4P 

4P 

U  S  WB  OBSERVER 

6027  01 

MARIN 

i  7 

37  34 

171 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

6032 

TR INJ  TV 

31 

41  12 

9700 

t 

DEPT  WATER  RESOURCES 

6036 

04 

SAN  LUIS  OBPO!  2* 

770 

8A 

8A 

8A 

MONTEREY  CO  FCWCD 

NAPA  3  NNW 

6067 

01  NAPA 

1  7 

38  22 

122  IB 

30 

7A 

R.  H.  JORGENSEN 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

6074 

01 

NAPA 

1  7 

38  17 

122  16 

60 

5P 

IP 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

NAVARRO  1  NW 

6  10! 

MENDOCINO 

1  7 

39  10 

123  34 

220 

MASON I TE  CORPORATION 

NEEOLES 

6113 

07 

SAN  BERDINO 

1 

34  90 

114  36 

*eo 

CITY  OF  NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

6118 

07 

SAN  BERDINO 

1 

34  46 

114  37 

91  3 

MID 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

2600 

BA 

8A 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

NEWARK 

614*. 

ALAMEDA 

3  7    3  1 

122  02 

10 

•A 

8A 

9A 

LESLIE  SALT  COMPANY 

NEWBURY  PARK  *  SW 

ft  149 

06 

VENTURA 

33 

34  09 

118  38 

760 

IP 

RANCHO  SIERRA  VISTA 

-  1»  - 


STATION  INDEX 


CONTINUED 


NEWMALL  SOLEOAO  FC  32 C 
NEwhaLL  RANGES  STA  C 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS  2 
NIGHTINGALE 
N I  LAND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK.  RANGER  STA 
| NOVATO  8  WNW 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 
1  OAK.  KNOLL  RANGER  STA 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
lOAKVILLE  1  WNW 
IOAKVILLE  *  SW  •  2 
, OCCIDENTAL 

OCEANSI DE 

OCEANS  IDE  PUMPING  PL 
'OCOTILLO  WELL  S 
jOILFlELOS  JOAQUIN  RDG 

loJAl 
OLINDA 

ONION  VALLEY 
ONO 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
ORANGE  COUNTY  RESVR 
ORANGE  COVE 

OR1CK  PRAIRIE  CREEK  Pk 

ORl And 

ORLEANS 

OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
OROVILLE  RANGER  STA 
OSTRANOER  LAKE 
OXNARO 
PACHECO  PASS 
PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  OAM  FC  33  A-E 
PA1CINES  OHRW ALL  RANCH 
PALMDALE 

PALMDALE    FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CUT  HALL 

PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PALOS  VERDE  S  EST  FC*30 

PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 

PARADISE 

PARADISE  MEADOW 

PARKER  RESERVOIR 
PARKFIELO 
PARKFIELD  7  NNW 
PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  3  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PAT  T | WAY 
PAYNES  CREEK 

PEAR  LAKE 
PEPPEROINES  CAMP 
PERMS 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
P 1 NECREST   SUMMIT   R  S 
PINE  FLAT  DAM 
PINE   MOUNTAIN  INN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACER V  I LLE 

PLACERVILLE  IFG 
PLACER V ILLE  OISP  PLANT 
PLASKETT 
PLAT INA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 
POINT  ARENA 


OEP 


PT  AR&UELLO  LIGHT  STA 
POINT  P1EDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL 
POPTERVILLE 
PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 


POWAY  VALLEY 
PR ADO  OAM 

PRIEST  VALLEY 
QUAKING  ASPEN 
OUINCY  RANGER  STATION 
RAMON A  SPAULDING 
RANCH I TA 
RAN0S6URG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

REDOING  1  SE 

REDOING  FIRE   STA  NO  2 

REDLANDS 

REDWOOD  CITY 

REOWOOQ  VALLEY 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  Pk 

'RICHMOND 

RIO  VISTA 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 

RIVERSIDE  EXP  STA 
ROBERTSON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

rose  marie  meadow 
round  meadow 
round  mountain  1  nne 
running  springs  1  e 
saches  springs 
sacramento  wb  airport 

isacramento  wb  city 
saodle  camp  ranger  sta 
SAGEMEN  creek 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  A  WSW 
SAINT  HELENA  7  NE 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SALTER  RANGER  STATION 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTON  10  CYN  MOUTH 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AfiOO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  KOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 


COUNTY 


6162  06  LOS  ANGELES 
616*  061  LOS  ANGELES 

I 6168  09  STANISLAUS 

, 61 75  06  ORANGE 

I  619*1  02;  SUTTER 

1 6196, 07  RIVERSIDE 
6197  07  IMPERIAL 
6207  06  SN  LUIS  OBPO  | 
6252  05  MADERA 
6290  01  MARIN 

6305  05  STANISLAUS 

6326  ■ 

6335  0* 
635! 


6356  01 
6  3  70  01 
6377  06 
6379  06i 
6383  07 
6395  05 


ALAMEDA 
NAPA 
NAPA 

SONOMA 
SAN  DIEGO 
SAN  01  EGO 
SAN  DIEGO 
FRESNO 


6399  06  VENTURA 
1 6*32  06  ORANGE 
' 6*52  02  PLUMAS 

6*55t 02  Shasta 

6*65  06  L05  ANGELES 

6*73  06  ORANGE 

6*76  05  FRESNO 
! 6*96  01  HUMBOLDT 
I  6506  02 1  GLENN 

6508  01  HUMBOLDT 


02  BUTTE 
02' BUTTE 

02  BUTTE 

05  MARIPOSA 
06!  VENTURA 
0S| MERCED 

02  EL  DORAOO 
06: LOS  ANGELES 
0*1  SAN  BEN| TO 
07' LOS  ANGELES 

07  LOS  ANGELES 
07  RIVERSIDE 
0*  SANTA  CLARA 
0*  MONTEREY 

06  SAN  01  EGO 
06  LOS  ANGELES 
05  SAN  BENITO 
05  FRESNO 

02  BUTTE 

05  Tuolumne 


6699  07  SAN  I 
!  6703  0*  MONTEREY 
6706  0*  MONTEREY 
6719  06  LOS  ANGELES 
6  72«n  02  TEHAMA 
6730  0*  SN  LUIS  OBPO 
6736  0*   SN  LUIS  OBPO 
| 67*2  0*  SN  LU1 S  OBPO 

675*j  05  KERN 
| 676l! 02  TEHAMA 


05  TULARE 
02  MODOC 

06,  RIVERSIDE 
01  SONOMA 

06  VENTURA 
06  LOS 


7016 
7024 
7  0  SO 
7070 
7077 
7085 
;  7093 
7  0  96 
7108 
7  1  09 

7111 

|  7123 
'7150 
|  7179 
7195 

I  7231 
7;  £.4. 
7J5  3 
7259 
7292 


1  339 

7351 
7370 
7*0* 

7*70 

7*73 
7*92 
7510 
7516 
7560 
7579 

7  6  00 

7623 
7630 

7633:  021 
7637  02 
76*1  03 
76*3  01 
76*6  Oli 
76*9  02: 
7661  0* 
7668  0* 
76691 0* 
76721 0* 

7681  06 
7689  05 
7698  Oil 
77021 05 
7711  06, 1 
771*  0*1 
7716  0* 
77191 0*i 
7723  061 
7731  0* 


05 

05i FRESNO 
06  VENTURA 
0*j  SAN  BEN  1  TO 

06  VENTURA 

0*  SN  LUIS  OBPO 

02  SHASTA 

02  EL  DORADO 

02  EL  OORADO 

02  EL  DO" ADO 

01  GLENN 

02  SHASTA 
02  PLUMAS 

01  MENDOCINO 

06  SNTA  BARBARA 
0*  SN  LUI S  OBPO 
06  LOS  ANGELES 
0*  CONTRA  COSTA 
05|  TULARE 
02! PLUMAS 
05|  TULARE 

05  Tulare 
01  mendocino 

01  mendocino 

06  san  diego 
06  riverside 
0*  monterey 

05  TULARE 

02  PLUMAS 

06  SAN  DIEGO 

06  SAN  DIEGO 

07  KERN 

05  FRESNO 
02  tehamj 

02  SHASTA 

<  06  SAN  BERDI NO 
0*  SAN  MATEO 

01  MENDOCINO 

02  SACRAMENTO 

01  HUMBOLDT 
0*  CONTRA  COSTA 

02  SOLANO 

06  RIVERSIDE 

06i  RIVERSIDE 
05! PLACER 

07  INYO 
02  PLACER 
05: FRESNO 
05i Tulare 

02  SHASTA 
071  SAN  BERD1NI 
05,  TUOLUMNE 


SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 

NAPA 

NAPA 

NAPA 

CONTRA  COSTA 
MONTEREY 
MONTERY 
SN  LUIS  OBPO 

SNTA  BARBARA 

AMADOR 

TRINITY 

CALAVERAS 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

MONTEREY 

SAN  BENITO 

SAN  BERDI NO 

MONTEREY 


'  DRAINAGE  I 

LATITUDE  1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

■ 

1 

PRECIP 

< 

SPECIAL 

12*3 

4f 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

29 

34  22 

118  31 

13*2 

U  S  FOREST  SERVICE 

37  21 

121  03 

101 

51 

RICHARD  A  SMITH 

\\ 

117  53 

51 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

RECLAMATION  DIST  1001 

116  27 

4025 

5C 

MR  CHARLES  S  HALE 

61 

IMPERIAL  IRRIG  DIST 

120  30 

)60 

e« 

ANDREW  MEHLSCHAU 

119  30 

2630 

8a 

8" 

U  S  FOREST  SERVICE 

i  7 

38  08 

122  *3 

370 

map  I n  COUNTY  FIRE  DEPT. 

34 

37  52 

120  52 

213 

BA 

S  SN  JOAQUIN   1R  DIST 

12 

*1  50 

122  51 

1963 

U  S  FOREST  SERVICE 

122  12 

MIC 

MIC 

u  s  weather  Bureau 

,* 

38  27 

122  25 

17( 

*P 

MRS  LUANA  STRINGER 

1  7 

38  2* 

122  28 

1663 

KLAUS  HUCKFEL0T 

17 

38  25 

122  59 

1000 

ANDREW  J  BLANEY 

33 

33  12 

117  23 

a* 

4P 

4P 

OCEANS  I OE  FIRE  DEPT 

117  21 

30 

OCEAN SIDE  WATER  DEPT 

33  07 

116  08 

140 

HALF  HILL  RANCH 

2 ' 

36  18 

120  2* 

3620 

I 

PACIFIC  TEL*TEL  CO 

34  27 

119  15 

750 

5P 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

it, 

33  55 

117  51 

*90 

hERSCHEL  P  CLAUSEN 

6330 

S 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

2  3 

*0  29 

122  37 

9B0 

7A 

MRS  BEATRICE  RYAN 

26 

3*  15 

118  06 

4250 

SP 

LONG  BEACH  SCH  DIST 

26 

33  56 

117  S3 

662 

CORPS  OF  ENGINEERS 

36  37 

431 

lot 

10* 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

1  7 

*1  22 

12*  01 

40 

CAL  DIV  BEACH  *  PARKS 

254     8A  BA 

ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

40  3 

5P 

SP 

E  J  ANDERSON 

171 

„. 

HA 

CITY  OF  OROVILLE 

8 

39  31 

121  3* 

165 

7A 

ROBERT  E  SKINNER 

B 

39  32 

121  3* 

300 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

14 

37  3B 

119  33 

8600 

s 

DWR  ♦  MATl  PARK  SERVICE 

33 

119  11 

55 

8A 

CITY  OF  OXNARD 

2  T 

121  11 

880 

U  S  BUR  RECLAMATION 

120  30 

3440 

FLOYD  R  POOLE 

1  3 

3*  20 

118  2* 

1500 

5P 

E  K  8ARR 

20 

121  22 

950 

BA 

JOHN  P  OHRWALL 

118  06 

2596 

5P 

5P 

: 

PALMDALE  IRRIG  DIST 

3*  38 

lie  os 

2517 

MID 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

6 

116  32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  F I R£  DEPT 

37  27 

23 

a* 

8A 

t 

ENGINEERING  DEPT 

2* 

36  21 

121  30 

1835 

SP, 

james  a  bell 

33 

33  21 

116  52 

5545 

IP 

IP 

C  H 

palomar  observatory 

33  *6 

118  23 

216! 

SUPT.  OF  STREETS  •  PKS. 

2  7 

36  36 

120  50 

1263 

SS 

MISS  LILY  BERG 

27 

36  *1 

120  35 

370 

u 

8A 

: 

U   S   BUR   OF   RECL AM A T ION 

23 

121  3B 

1780 

BA 

8A 

PACIFIC  GAS*ELEC  CO 

38  03 

119  *0 

7700 

METCH  HETCHY  WTR  SUP 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

2* 

35  53 

120  26 

1482 

7A 

2* 

120  28 

3590 

RAULSTON  P  MORRISON 

3*  09 

118  09 

86* 

4P 

4P 

PASADENA  WATER  DEPT 

2  i 

39  53 

122  32 

755 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

2  J. 

700 

5P 

5P 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

2* 

120  4  5 

10*0 

C 

FRANCIS  F  NELSON 

24 

120  38 

803 

Mi. 

FED  AVIATION  AGENCY 

1C 

3*  56 

119  23 

3868 

7A 

HUDSON  RANCH 

23 

*0  20 

121  5* 

16*0 

7A 

MRS •  MARY  M.  WRIGHT 

9700 

i 

CORPS  OF  ENGINEERS 

21 

*1  27 

120  1* 

6  300 

CAL IF  OEPT  WATER  RES 

1*70 

2P 

5P 

STATE  DIV  Of  FSTRY 

1  7 

38    1  4 

122  38 

16 

5P 

SP 

PETALUMA  FIRE  DEPT 

119  10 

3065 

MIL 

VENTURA  COUNTY  FCO 

29 

3*  *0 

118  26 

3286 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

37 

38  15 

120  00 

5600 

USFSt  DISTRICT  RANGER 

2  7 

36  *9 

119  20 

610 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3*  36 

119  21 

*200 

RALPH  MOTT 

36  29 

121  11 

1307 

4P 

*P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

.'9 

34  24 

118  *5 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

35  08 

120  38 

80 

5P 

5P 

POLICE  DEPARTMENT 

21 

40  59 

121  59 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

1 

120  *a 

1690 

8A 

8* 

P  G  ♦   E  COMPANY 

2755 

BA 

BA 

8A 

INST   FST  GENETICS 

120  51 

15*6 

CITY  OF  PLACERVILLE 

7 

6560 

$ 

U  S  F  S*  CAL  DEPT  wTR 

2260 

5P 

5P 

JOHN   A.    FREOR I CKSON 

3165 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK . 

1  7 

210 

3» 

5P 

CALIF  DIV  Of  FORESTRY 

7* 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

3^  -0 

121  17 

59 

UP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

26 

3  4  0* 

117  46 

833 

5P 

J  E  ADAMSON 

50 

5P 

5P 

U    5   NAVAL  MAGAZINE 

36  0* 

119  01 

393 

8A 

BA 

JOHN  H  OAYBELL 

*83B 

F.  W.  COLE 

118  3* 

7000 

s 

CORPS  Of  ENGINEERS 

10 

33  *e 

ue  36 

4960 

SS 

7A 

PANORAMA  H T 5  LODGE 

123  04 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1015 

4P 

4p 

9  G  ♦  E  Company 

33 

32  57 

117  04 

500 

«P 

POWAY  F|RE  DEPT 

26 

33  53 

117  36 

560 

CORPS  OF  ENGINEERS 

36  11 

120  42 

2  300 

SS 

SS 

NELSON  H  PALMER 

10 

7200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

39  56 

120  57 

3*09 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

33 

116  51 

1*80 

6P 

6P 

LOUIS  B  SPAULDING 

lit.    !  2 

•  110 

7A 

W  A  WILKINSON 

3570 

6P 

6P 

KERN  CO  F|RE  DEPT 

9900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3*2 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

470 

CITY  OF  REDDING 

23 

-0  35 

122  24 

5P 

5P 

REDDING  FIRE  DEPT 

34  03 

117  11 

i  ue 

MID 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

31 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPT    STA  2 

718 

THOMAS  M  JAMESON 

305 

M10 

FOLSOM  STATE  prison 

500 

BJ 

8A 

CALIF    DIV   BEACH  ♦  PKS 

8A 

CITY  OF  RICHMOND 

22 

BA 

U  S  ARMY  DEPOT 

26 

8*0 

5P 

5P 

RIVERSIDE  FIRE  OEPT 

28 

1015 

8A 

SA 

8A 

:g 

CITRUS  EXP  STAT  ION 

1 

39  10 

120  30 

6250 

s 

DEPT  OF   WATER  RESOURCES 

19 

37  27 

ue  ** 

9670 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1 

6A 

8A 

RAYMOND   H  JOHNSON 

10000 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

9000 

s 

CALIF    STATE  ENG 

2117 

8' 

MRS  MARIAN  L  BERTAGNA 

3*  12 

5965 

STATE  DIV  OF  HWYS 

7  900 

5 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

17 

MID 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

19 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

23 

*0  10 

12  2    4  8 

3850 

S 

U  S  WEATHgR  bureau 

120  1. 

6337 

SP 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

17 

122  28 

255 

6P 

6P 

eDwin  l  Paul son 

17 

38  90 

1  2  2  32 

1TB0 

EDWIN  H  LEARNED 

23 

38  3* 

122    2  2 

1050 

MRS  CLARA  6  A6REU 

37  50 

5P 

5P 

BROTHER  U  BENEDICT 

2* 

36  40 

121  37 

80 

»P 

5P 

Salinas  Rural  f  o 

24 

36  «0 

121  36 

75 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

35  20 

1  20  30 

1375 

BA 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

34  35 

120  2- 

250 

8A 

JOE  CABRAL  JR 

38  30 

120  13 

3700 

SP 

3P 

3P 

S 

P  G  ♦  E  COMPANY 

33 

1  2  3  35 

623 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

38  10 

120  40 

CALAVERAS  CEMENT  CO 

3*  10 

1  1  7  40 

2394 

2P 

2P 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

2* 

36  01 

121  15 

1  060 

5P 

5P 

SAN  ANTONIO  MISSION 

36  01 

120  54 

435 

8A 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

20 

121  05 

1155 

JOHN  M  SHIELDS 

28 

117  16 

1125 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

36  26 

121  42 

600 

7A 

CALIF  WTR  +  TEL  CO 

STATION 


1san08erg  ptl  fc130b 
sandberg  wb 
san  diego  wb  airport 
i  san  d1mas  fire  wd  fc95 
san  d1mas  tanbark  flat 
san  emigdio  Ranch 
san  felipe  highway  sta 
san  fernando 
san  fernando  ph  3 
s  f  richmond  sunset 

san  franc  i  sco  wb  ap 
#s  f  federal  building 
san  gabriel  canyon  ph 
san  gabriel  dm  fc*25be 
san  gabriel  fire  dept 
san  gregor 1 0  2  se 
san  jacinto 
san  jacinto  ranger  sta 
san  joaquin  exp  range 

SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 
I  SAN   JUAN   GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
#SAN  MATEO 

SAN   NICOLAS  ISLAND 
f S AN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

SANTA   ANA   RIVER    PH  J 


COUNTY 


06  LOS  ANGELES 
06! LOS  ANGELES 
06  SAN  DIEGO 
0",  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 

05  KERN 

0*  SANTA  CLARA 

06!  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 
0*  SAN  FRANC  I  SCO 

0*  SAN  MATEO 

0*  SAN  FRANCISCO 

061  LOS  ANGELES     I  . 

06  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES  I 

0*  SAN  MATEO 

06  R 1  VERS  IDE 

06  RIVERSIDE 

05  MADERA 

0*1  SANTA  CLARA 


783*; 0*   SAN  BENI TO 

7837  06  ORANGE 

76*6  05!  MERCED 
, 7851   0*  SN  LUIS  OBPO 

7864  04  SAN  MATEO 

7870  061 VENTURA 

7860  01  MARIN 
1  7888  06  ORANGE 

7891  06  SAN  BERDINO 
,  789*1 Q6  SAN  BERDINO 


SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 
SANTA 


ANITA  FERN  FCA32 
BARBARA 

barbara  faa  ap 
Barbara  tv  peak 
catal i na  wsap 
clara  university 
CRUZ 
FE  OAM 

MARGARITA  2  SW 
MARGARITA  BOOST 


7897  06 

7902  06 

7905  06 

7909  06 

79i  :■  06 

7912  0* 

7916  0* 
7926  06 
7930  04 
7933  0* 


LOS  ANGELES  13 

SNTA  BARBARA  33 

SNTA  BARBARA  33 
SNTA  BARBARA  j  32 
LOS  ANGELES 

SANTA  CLARA  * 

SANTA  CRUZ  4 

LOS  ANGELES  13 

SN  LUIS  OBPO  2* 

SN  LUIS  OBPO  2* 


SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANTA  ROSA 

SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 
! SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
frsCOTIA 

I SEARSVILLE  LAKE 
i SEBASTOPOL  4  SSE 

SECRET  VALLEY 
I SEPULVEOA  DAM 

SHASTA  DAM 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 
I  SHELTER  COVE 
i SHINGLE  SPRINGS 

SHI NGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

IsiERRAVlLLE  RANGER  STA 

SIGNAL   HILL    FC  415 

I  SILVERADO  RANGER  STA 
, SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
' SLACK  CANYON 

j  SNOW  CREEK  UPPER 

■  SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS  I  E 
SOLEOAO 
SOMESBAR   1  W 

SOMIS  3  NE 
! SOMIS  3  NW 
SONOMA 
SONORA  RS 
SONORA  JUNCTION 
S  E  FARALLON 
SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SOUTH  FORK  CABIN 
SOUTH  LAKE 
SPADRA  PAC   FC    336  C 

SPRECKELS  Hwy  BRIDGE 
, SPRIN&VILLE  7  ENE 

SPR I NGV I LLE  RANGER  STA 

SPR I NGV ILLE   TULE  HDWKS 

SQUAW  VALLEY 

SQUIRREL    INN  2 
1  STANDI SH  1  E 

STAND  I SH-H I CKEY   ST  PK 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STATE  LAKES 

STIRLING  CITY  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
f STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STOUTS  MEADOW 

STRAWBERRY  VALLEY 
SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 
SUNLAND 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 

SUSANV1LLE  AIRPORT 
j  SUSANVlLLE    1  WNW 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

SWAIN  MOUNTAIN 
|  TAFT 

tamoe  city 
talbot  camp 
tehachapi 

tehachapi  ranger  sta 
i tejon  rancho 

TERMO 

■  the  cedars 
the  geysers 
thermal  faa  airport 
thousand  oaks 

three  mile  valley 

three  rivers  6  se 
, three  rvrs  edison  ph  2 

three  rvrs  edison  ph  1 
: t iger  creek  ph 

topanga  patrol  sta  fc6 

torrance 

TRABUCO  canyon 
TRACY  2  SSE 
TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

, TRINITY  DAM  VISTA  PT 

| TRONA 
TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA  MILL  CR  FC  470 

' TULEF | ELO 

l TULELAKE 

[tunnel  Ranger  station 
Tuolumne  meadows 
, turlock 


06  SNTA  BARBARA 

061  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 

06  VENTURA 

01  SONOMA 

06  SNTA  BARBARA 

06!  ORANGE 

06  LOS  ANGELES  I 

01  SISKIYOU 

01  HUMBOLDT 

041  SAN  MATEO 
01 1  SONOMA 
03' LASSEN 
06'  LOS  ANGELES 

02  SHASTA 

061  LOS  ANGELES 

01  HUMBOLDT 
02,  EL  DORADO 

02  SHASTA 
02  SIERRA 


8218  02  SIERRA 
6230  06  LOS  ANGELES 
82*3  06  ORANGE  ,  . 

62  72  01    SONOMA  I  . 

6276  0*  MONTEREY 
6317  07: RIVERSIDE 
8316  05  MARIPOSA 

! B3S2| 02 i NEVADA 
8338  0*  MONTEREY 

I 83*6, 01  SISKIYOU  : 

83*8  06  VENTURA  '. 

83*9  06  VENTURA 

8351   01  SONOMA 

8353  05  TUOLUMNE 

8355  03  MONO 

8376  0*  SAN  FRANC  1  SCO 

6380  05  MARIPOSA 

6390  07   SAN  BERDI NO  ' 

8*06' 07  INYO 

6*36  06  LOS  ANGELES     j  . 


0*  MONTEREY 

05  TULARE 
051  TULARE 
03, TULARE 
03; PLACER 
07  SAN  8ER0IN0 
03:  LASSEN 
01  MENDOCINO 
05  TUOLUMNE 
05  FRESNO 


85**  02  BUTTE 
6554' 05  SAN  JOAQUIN 
65561 05  SAN  JOAQUIN 
8560  05  SAN  JOAOUIN 
I  8576  02  COLUSA 
8580  02j  COLUSA 
8587  02  GLENN 
i  8591  02'  SHASTA 
6606  02  YUBA 
8627  06  SN  LUIS  OBPO 

66*6.  05j  FRESNO 
6660  06  LOS  ANGELES 
8680  04  Santa  CRuz 

8697j  06  SNTA  BARBARA 
6700, 06  VENTURA 
8702  03  LASSEN 

6713  05  A MA 00* 
8716  02  PLUMAS 
67S2! 051  K£RN 

! 6758  031  PLACER 
I  8771 1 02  PLACER 
6826  05  KERN 
8B32  05  KERN 
8839  05  KERN 
6873    03  LASSEN 

8881  02  PLACER 
8865  01  SONOMA 
8892  07, RIVERSIDE 
8903; 06  VENTURA 

8909  02!  PLUMAS 
8912  05  TULARE 
•914-j  05!  Tulare 
8917' 05  TULARE 
69261 03  AMADOR 
6967  06  LOS  ANGELES 
6973  06  LOS  ANGELES 
6992  06  ORANGE 
6997  05' SAN  JOAQUIN 
6999; 03. SAN  JOAQUIN 


9001  05 
9024  0  1 
9035  07 
90  4  3  0  3 
9049  06 

9052| 05 
9053  Oil 

9061  05 
I  9063  03! 
9073  05 


ALAMEDA 
TRINITY 
SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 
TULARE 
TUOLUMNE 
STANISLAUS 


117  10 

117  *e 

117  46 
119  11 

121  20 

118  28 
118  30 

122  30 

122  23  ' 

, 122  23 

,  117  54 

117  52 

118  06 
122  22 
116  58 

, 116  56 

119  4* 
I  121  5* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


965  5P 
1230 

32  5P 


1535 
1  560 

uoo 


49  121  31  I 
36  117  31 
03  121  04 
16  120  40 
34  122  19 
14  j  119  27 
36  {  122  32 
43  117  52 
06  I  117  06 
09  I  117  03  I 


315      7A  7A 


115     5P  5P 


13 


ue  01 

119  *1 

119  50 

119  57  : 
j  U6  25 

1 121  56 

122  01 

117  58 

120  38  ! 
I  120  36  I 

! 120  27 

UB  29  , 

116  30 

119  03  I 

122  *2 

120  06 

, 1>7  *3  I 

116  27  1 

123  06 
12*  06 


2*  ,  122  14 


2105! 
2169, 
139  8A 


55     5P  5P 


35  120  22  4975  6A 

46  116  10  100 

45  117  39  1095 

41  123  08  1930 

05  120  *0  ,  1730 

52  116  41  1940 

50  ,  U9  30  8700 

19  120  22  6883  6A 


17     ue  56 


,  120  23  1749 

119    27  6B86 

123    00  35 

119    38  5120 

116  49  7120 

118    3*  9  56  0 


121  *i  ; 

1  116  *2 

;  ue  *e 

118  39 

120  1* 

117  1* 

120  2* 


2*70 
1050 
*070! 
6235 
5680 


56     118   35  10300 


121  32 
121  20 
121  15 

121  16 

122  *0 
122  33 
122  32 
121  56 
121  06 

120  23 

119  13 

ue  le 

121  30  I  85; 

120  34  105 
UB  *0  1085 
120  3*  *1*8  MID 
120  40  i  4553i 

120  48  1586 

121  06  6160 
119  28  1025 


10     120  06       6230  8A 


1 120  22 
J  118  27 

ue  27 

1  ue  45 

120  27  I 
120  21  I 


120  3* 

I  ue  51 

.  ue  33 

lie  52 

120  27 

ue  36 

1  ue  20 

117  36 

121  25 
121  25 

121  35 

122  46 
117  2  3 

120  11 

UB  0' 

119  01 

121  28 
1  118  17 


t:oc 
39751 

39  7*, 

142  5 
5300 
5  90C 
1600 
120  MID 


2  500 
1695 
5960 

4645 

295 
40  3' 

8950; 
8600 


L 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 

u  s  weather  Bureau 

SAN  D1MAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY 
STATE  D|V  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY   SAN  fRANClSCO 


U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
ORBIN  R.  WAT K |NS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 

MRS  GAYE  0  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
u  5  weather  SuREau 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  OEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 

LOUIS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA  SWG.  TR, 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UN|V  OF   SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  P1LECKI 

u  s  weather  Bureau 

CITY   SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 

SNTA   YNEZ    HIGH  SCHL 
WILLIAM  0  SAPPINGTON 
A  WTR  +  PWR  DEPT 
S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 


AUSTIN  CLAPP 
GEO  I 


MRS  GEORGE  W  RUMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 

1      US  BUR  RECLAMATION 
SHELL  OIL  CO 
MRS   MARILYN   F  MACHI 
THEODORE  B  HEuSNER 
MR$  JANICE  M  SUTTER 

1      LEE  w I ThycOMBE 

I       U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE  I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

1      jOhn  k  LE I ThOLD 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

1    I  U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N  FRANCIONJ 
FLOYD  LONG 

LAwTON    INVESTMENT  CO 

BERYLWOOO  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  OIV.OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CALIF.  EDISON  CO. 
S  SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 
R  S  HUTCHISON 

WALTER  R.  HENNES 

ELMER  A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SQUAW  VALLEY  STATE  PK  I 

LEROY  KEMP 

RAY  C  FRALEY 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
U  5  WEATHER  BUREAU 
STOCK  TON  FIRE  DEPT 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  unit  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRANK  T  STEVENS 

CAL  OIV  BEACH  +  PARK 

U  S  AIR  FORCE 

SUSANA  kn  FIRE  STA 

0AV10  BAfiR 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  Of  FSTRY 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

DARYL  K  DE  WALT 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MRS.  ANITA  COWAN  SCOTT 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FAYE  DEWEY 
FEO  AVIAT ION  AGENCY 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  +  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

A AGE   R  TUGEL 

BAN  1 A  CARBONA  1R  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 
U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
1  OS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
u  s  weather  Bureau 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL   A  PEARSON 


-  125  - 


STATION  INDEX 


•  creck 

TuST|N  IRVINE  RANCH 

TwENTYNINt  palms 

TWIN  LAKES 

Tw  J  TCHCLL  0AM 

UHL  RANGER  STATION 


UNION  OIL  STEARNS  AOS 


UPLAND  1  H 
UPPER  LAKE  T  If 
UPPER  LAKE  RANGER 
UPPER  MATTOLf. 
UPR  SAN  LEANDRO  F 
UPPER  TRES  PINOS 
'  VACAVILLE 
VALLETON 


•  CENTER  6  N 
VALY£RMO  RANOER  ST* 

VAN  NUYS   FC    I  SB 

vENAOO 
VENTURA 

vermilion  valley 
victoRvillE  pump  Plant 
VIOETTE  MEADOW 
VINCENT  F I  RE  STA  FC120 
VINTON 
VlSALIA 


VOLCANOVILLE 
vOLLMERS 

VOL  T*   POWER  MOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAR  SCHOOL 

WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  A  E 
WALNUT  GROVE 
I  WALNUT  PTL  STA  FC102C 

warner  springs 

wasioJa  phoenix  ranch 
waTSONVKLE  WATERWORKS 
WAWONA  ranger  station 
weaveRville  ranger  sta 
weeo  fire  department 
wElOON  1  wsw 
wENOEL  10  SE 


900)  02 
9007  06 
9099  01 

9109 

mi  06 

9120  OS 
9W2  01 
912*  01 
91)1  06 
91*2  06 


SHASTA 

ORANGE 

SAN  BEROINO 

ALPINE 

SNTA  BARBARA 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 

ORANGE 

LOS  ANGELES 


9150  l 
9167  i 
917)  i 
917'  I 

91  as 

91  89 

9:00 
9221 


SAN  BERDINO 
02  LAKE 
LAKE 

01  HUMBOLDT 
0*  ALAMEDA 
OA  SAN  BENITO 

02  SOLANO 
0*'  MONTEREY 

922S<  06  SAN  DIEGO 
92*1  OT  LOS  ANGELES 

9260  06  LOS  ANGELES 
92T3  01  SONOMA 
9285  06  VENTURA 

9)01  os  fresno 
9325  07  san  berdino 
9320.  os  fresno 
93*s| 06| los  anoeles 
02  Plumas 


»S67| 
9378   :t  S*l 


ILARE 


I  E  00 


9382  02  EL  DORADO 
9360  02i  SHASTA 
9390  02  SHASTA 
9*10  05l CALAVERAS 
9A20| 0*1  CONTRA  COSTA 
9*23l 0*1  CONTRA  COSTA  1 
9*26  0*  CONTRA  COSTA 
9*27| 0*: CONTRA  COSTA 
9*20  02  SACRAMENTO 
9*31  06  LOS  ANGELES  , 

I 9**?| 06  SAN  DIEGO 

9*52  OS  KERN 

9*S0  06  SNTA  BARBARA 

9*71  0*  SANTA  CRUZ 

9*02' OS1 MARIPOSA 
1 9*90! Oil  TR1NITT 
! 9*99  Oil  SISKIYOU 

9512  05. KERN 


; 120  0) 

120  19 
110  39 


117  39 
123  02  I 
122  95 
12*  11 
122  10 
,  121  02 
121  57 


110  59 

117  10 

110  25 

110  00 

120  11 

I  119  IB 

,117  1* 


57  122  26 
20  I  121  52 


1609 
1  33* 
13*7 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


j  jib 

1359 
2200 


95 
3965 
2050 
3593 
2*60 
*035' 
S2B0 


u  s  bur  Reclamation 

THE    IRVINE  COMPANY 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

P   G  ♦   E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCO 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  F I  RE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOR I E  S  DORY 


N|0 


CO 


LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUETTE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 


E  8* 


i  UTL  OIS 


ELDON  FANCHER 
,  VACAVILLE  FIRE  OIST 
MRS  AMY  CURTIS 
JOHNSON  NURSERY 
U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 
JOHN  B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
S:  SO  CALIF  EOISON  CO 

1  VICTOR  CO  WATER  OIST 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
L  «  CO  FIRE  DEPT 
1  FRANK  DOTTA 


ERNEST  R  STEWARD 
MRS   IRENE  M  VOLLMERS 

P  g  +  E  Company 

CLARION   E    VAN  SCHAICK 

MILTON  H.  BRINTON 

RAY    I  WHl TTEMORE 

TOMAS  S  VANASEK 

MRS*  BETTY  B*  FAIRCLOUG 

INACTIVE  */20/61 
L  A  CO  FIRE  DEPT 


CO 


VIL 


WARNERS  RESORT 
KERN  CO  FSTRY  - 
PHOENIX  RANCH 
CITY  OF  WATS! 
U  S  NAT  PARK  SER 
U  S  FOREST  SERVli 
WEED  FIRE  DEPART! 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  FILIPELLI 
U  S  WEATHER  SURE. 


COUNTY 


(ESThAVEN 

(EST  POINT   3  SW 

(EST V I LLE 

MEAOOW 
iHEATLANO  2  NE 
(HEELER  SPRINGS  2  SSW 
(HI SKE YTOWN  RES 
(H| T£  MOUNTAIN  1 
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REFERENCE  NOTES 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco    California  94102' 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western'united  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  °F.  precipitation  and  evaporation  In  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
and  speedTdwfdedVT        ^P31"^3  °f  averaSe  dailv  temperatures  from  65e  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  v^ector  sum  of  wind  directions 

OBSERVATION  TIME.  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4  00  am  P  S  T  exceS  hrRiZwRAP  bi  r  ,«7o 
AP,  and  Sandberg  WB.  which  are  taken  at  6:00  a.m..  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  •'ErfrLes^table  ^ilv  SwimUtL"  toM?  *£■  <r  ?  T  £?\1?,,M?.£anycm  WB 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending "at timed 'observS^:  PreciPltatl°"    table.    Daily  Temperature    table.  Evaporation 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING. 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin, 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

H      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  195?  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendei 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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.0 
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67.9 

44.5 

56.2 

4,5 

78 

19 

34 

6 
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0 

0 

0 

0 

1.24 

-  2,37 

.94 
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.0 

0 

1 

0 
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48.4 

67.0 
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.0 
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88 
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1? 
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4.0 
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25 
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.27 
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.14 
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.0 

0 
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50. 2» 

69.3m 

4.3 

98 

18 

43 

7 

10 

14 

0 

0 

0 

.25 
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.0 

0 
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0 
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83 

25 

26 

2 
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0 

0 
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.30 
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.0 

0 

0 
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85.1 

52.7 

68.9 

3.1 

97 

18 

45 

7. 

7 

11 

0 

f) 

0 

.18 

-  .98 

.18 

10 

.0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

79. OM 

50.  3M 

64. 7M 

93 

19 

47 

14. 

60 

4 

0 

0 

0 

.24 

.22 

10 

.0 

0 

0 

0 
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82.6 

40.9 

61.8 

97 

20 

32 

5 
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9 

0 

1 
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.32 

.32 

10 

.0 

0 

0 

0 

COLFAX 

78. 6M 
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65. 3M 

3.7 

90 

25. 
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14 

75 

2 

0 
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.64 

.  1.56 

.64 

10 

.0 

0 

1 

0 
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85.0 

51.6 

68.3 

1.7 

95 

25. 

48 

14. 

11 

10 

0 

0 

0 

.12 

-  .53 

.10 

10 

.0 

0 

0 

0 

SAVTS  2  WSW 

82.2 

49.5 

65.9 

1.2 

95 

20. 

44 

1 

45 

8 

0 

0 

0 

.18 

-  .39 

.18 

10 

.0 

0 

0 

0 
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-  2.38 

.27 

10 

OF  SABLA 

78.0m 

47. 4M 

62. 7M 

4.6 

88 

24. 

40 

14 
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0 

0 

0 

0 

.37 

.0 

0 

0 

0 
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M 

M 

M 

93 
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44 

31 

0 

0 
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.37 
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.0 
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c 

0 
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77. 6M 

44. 2M 

60. 9M 

89 

19 

34 

2 
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0 

0 

0 

0 

1,01 

.85 

10 

.0 

0 

1 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

81.3 

50.7 

66.0 

2.9 

95 

20 

44 

2 

45 

6 

0 

0 

0 

.17 

-  .49 

.17 

10 

.0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

78.3 

50.6 

64.5 

93 

2 

46 

21. 

60 

4 

0 

0 

0 

.45 

.45 

10 

.0 

0 

0 

0 

FOLSOM  DAM 

81.9 

51.7 

66.8 

95 

26. 

48 

31. 

36 

7 

0 

0 

0 

.34 

.33 

10 

.0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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0 
0 
0 

1 

2 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station 


-  130  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
MAY  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maxim  um 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  oi  Days 

Max. 

Min. 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

'si 

•SJ 

li 

LIVERMORE   2  SSW 

77.9 

*6.  1 

62.0 

.  1 

92 

3 

39 

17. 

122 

2 

0 

0 

0 

.10 

.39 

•  09 

10 

.0 

0 

0 

o 

0 

LOS  GATOS 

77.0 

*7.7 

62.4 

.8 

9* 

2 

40 

17 

92 

1 

0 

0 

0 

.07 

-  .6* 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

7*. 9 

*9.9 

62.4 

91 

3 

*5 

15. 

96 

1 

0 

0 

0 

.17 

.09 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

61.9 

*8.2 

55.1 

77 

19 

44 

18. 

304 

0 

0 

0 

0 

.13 

.07 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 

61.9 

*9.9 

55.9 

78 

7 

44 

16. 

275 

0 

0 

0 

0 

.07 

.06 

28 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

75.7 

*8.9 

62.3 

92 

20 

39 

1* 

158 

3 

0 

0 

0 

.*1 

.25 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

68.  lM 

*8.8M 

58. 5M 

4.6 

79 

2 

34 

31 

224 

0 

0 

0 

0 

.** 

-  ,48 

.40 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

NACIMtCNTO  DAM 

82.  5 

**.5 

63.5 

97 

3 

38 

1* 

89 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

68.1 

51.5 

59.8 

8* 

3 

46 

15 

163 

0 

0 

0 

0 

,05 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

64.7 

53.3 

59.0 

-  ,7 

76 

2 

50 

17. 

176 

0 

0 

0 

0 

.25 

-  ,40 

.21 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

M 

*8.1M 

M 

87 

3 

42 

17. 

0 

0 

0 

0 

.06 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLFS 

79.0 

**.o 

61.5 

96 

2 

35 

6 

116 

5 

0 

0 

0 

.01 

.01 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

81.1 

*7.3 

64.2 

101 

2 

39 

6 

67 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

OISMO  BEACH 

6<>.8 

*9.9 

57.4 

82 

6 

41 

7 

227 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEORAS  BLANCAS 

63.1 

*9.5 

56.3 

67 

6 

45 

16. 

261 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

©CRT  CHICAGO  NAvAL  DEP 

77.9 

47,* 

62.7 

91 

2 

*0 

1 

81 

2 

0 

0 

0 

.28 

.17 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

79.3 

*0.  1 

59.7 

92 

3 

31 

1 

172 

1 

0 

1 

0 

T 

-  .50 

T 

9 

.0 

0 

n 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

76.7 

*7.3 

62.0 

.7 

89 

17* 

42 

31. 

100 

0 

0 

0 

0 

.13 

-  ,39 

.12 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICHMOND 

65.6 

51.8 

58.7 

82 

3 

48 

2 

191 

0 

0 

0 

0 

.17 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

72.8 

*7.8 

60.3 

90 

2 

38 

1 

149 

1 

0 

0 

0 

.23 

.23 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALINAS  2  E 

66.8 

*9.2 

58.(1 

•  .5 

77 

2 

41 

5 

209 

0 

0 

0 

0 

.01 

.40 

.01 

1 1 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

65.9 

*8.8 

57.4 

78 

2 

42 

5. 

229 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

65.4 

*1.7 

63.6 

95 

25, 

35 

1*. 

76 

1  0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

60.8 

51.7 

56.3 

72 

2 

44 

3 

264 

0 

0 

0 

0 

.25 

.15 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

65.9 

*8.6 

57.3 

-  1.0 

80 

18 

44 

2 

231 

0 

0 

0 

0 

.12 

-  .36 

.11 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

60.* 

*9.7 

55.1 

-  2,3 

76 

2 

*6 

3 

300 

0 

0 

0 

0 

.  1  9 

•  ** 

.19 

9 

.  0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

63.1 

*5.2 

54.2 

75 

18 

35 

17 

328 

0 

0 

0 

0 

.30 

.11 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

76.1 

50.* 

63.3 

1.5 

88 

2 

44 

17. 

64 

0 

0 

0 

0 

.06 

-  .37 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

69.2 

*8.1 

58.7 

-  ,6 

80 

7. 

*2 

16. 

187 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  ,*0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

69. OM 

*8.*M 

58.7M 

81 

17. 

*2 

17 

187 

0 

0 

0 

0 

.21 

.21 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

75.* 

50.  3 

62.9 

1,2 

88 

2 

45 

17* 

75 

0 

0 

0 

0 

,04 

•  ,*0 

.04 

10 

.  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRU7 

69.1 

*6.6 

57.9 

,4 

8* 

1 

39 

1 

21* 

0 

0 

0 

0 

,10 

-  .91 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

66.8 

*7.* 

57.1 

85 

3 

44 

15 

237 

0 

0 

0 

0 

,34 

.34 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

76.* 

*5.8 

61.1 

90 

20. 

40 

17. 

130 

3 

0 

0 

0 

.37 

■  .30 

.27 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

6*. 9 

48.  3 

56.6 

7* 

3 

40 

1 

252 

0 

0 

0 

0 

.03 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVI SION 

59.4 

.1 

.13 

•  ,46 

.0 

tt      *  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

78. OM 

52  .  OM 

65. OM 

.  1 

93 

18 

46 

31. 

44 

2 

0 

0 

0 

.29 

-  .18 

.15 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  J 

80.1 

*9.5 

64.8 

92 

19 

43 

1 

52 

3 

0 

0 

0 

.31 

.20 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

8*. 2 

56.6 

70.4 

4.4 

96 

3 

46 

31 

20 

8 

0 

0 

0 

.33 

-  ,84 

.30 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

AUBERRY   1  NNE 

81.2M 

50. 5M 

65. 9M 

3.0 

94 

4 

41 

6 

61 

0 

0 

0 

.79 

-  ,20 

.74 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

BAKERSFIElD  WB  AIRPORT 

R 

85.7 

59.* 

72.6 

2.2 

102 

3 

49 

30 

6 

10 

0 

0 

0 

T 

-  ,22 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

82.7 

57.7 

70.2 

97 

2* 

50 

12 

22 

9 

0 

0 

0 

.38 

.36 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

BlACKWELLS  CORNER 

88.3M 

55,  1M 

71.7M 

102 

3 

47 

5 

5 

!? 

0 

0 

0 

.00 

.no 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

87.7 

56.8 

72.3 

103 

4 

50 

5 

2 

13 

0 

0 

0 

T 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

70.9 

*0.9 

55.9 

2.5 

82 

20» 

34 

31. 

273 

0 

0 

0 

0 

•  *0 

-  2,01 

.40 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

83.5 

51.5 

67.5 

2.7 

95 

26. 

*6 

31. 

34 

11 

0 

0 

0 

.33 

-  ,58 

.28 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

82.2 

50.4 

66.3 

97 

26 

43 

31. 

50 

8 

0 

0 

0 

.*3 

.43 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

cherry  valley  dam 

7*.7M 

**.6M 

59.  7M 

86 

26 

36 

12 

168 

0 

0 

0 

0 

.32 

.29 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

ccalinga 

87.1 

53.5 

70.3 

2.7 

99 

24 

45 

16 

10 

14 

0 

0 

0 

.20 

-  ,08 

,20 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

Corcoran  irrig  dist 

88.1 

54.4 

71.3 

101 

21 

47 

6. 

1 

1  4 

0 

0 

.06 

.06 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

DENAIR  3  NNE 

8*.  3 

47.3 

66.1 

.1 

98 

20 

40 

15. 

34 

10 

0 

0 

0 

.20 

•  .32 

.10 

10. 

.0 

0 

2 

0 

0 

Dudleys 

76.0 

39.6 

57.8 

2.4 

87 

25* 

31 

31 

220 

0 

0 

2 

0 

.37 

-  ,97 

.35 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

8*. 9 

49.0 

67.0 

2.2 

95 

26* 

42 

1 

29 

10 

0 

0 

0 

.25 

-  1,06 

.24 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

FIVE  POINTS  S  SSW 

88.5M 

51  ,8M 

70.  2M 

102 

20 

45 

8. 

13 

16 

0 

0 

0 

.19 

.17 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

87.* 

54.4 

70.9 

2.7 

100 

20 

48 

1 

7 

1* 

0 

0 

0 

.10 

-  .20 

.10 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

88.3 

51.6 

70.0 

101 

21* 

45 

13 

14 

15 

0 

0 

0 

.29 

.24 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

GIANT  FOREST 

65.9 

42.3 

54.1 

6.3 

78 

26 

30 

12 

330 

0 

0 

2 

0 

.46 

•  1.44 

.42 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

GlENNVILLE 

78.7 

*1  .4 

60.1 

99 

26 

34 

31* 

160 

2 

0 

0 

0 

.11 

.05 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROvE 

63.3 

42.8 

53.1 

73 

26 

31 

31 

359 

0 

0 

1 

0 

,36 

.29 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

HANFORO 

87.7 

53.9 

70.8 

3.0 

100 

20» 

47 

30 

7 

1 1 

0 

0 

0 

.07 

-  .16 

.07 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

HUNTINGTON  LAKE 

60.7 

36.5 

48.6 

3.9 

72 

26. 

28 

12 

499 

0 

0 

10 

0 

.0 

0 

IDRIA 

79.8 

51.2 

65.5 

1.7 

91 

20 

34 

7 

73 

3 

0 

0 

0 

.35 

-  .11 

.35 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

88.1 

63.3 

75.7 

4.1 

98 

2 

53 

30 

5 

1* 

0 

0 

0 

.00 

-  .37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

85.9 

54.3 

70.1 

95 

25 

44 

31. 

19 

in 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

87.5 

57.3 

72.4 

99 

21 

48 

30 

7 

16 

0 

0 

0 

.0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

87.5 

59.5 

73.5 

101 

20 

47 

30 

4 

13 

0 

0 

0 

.60 

.60 

9 

•  0 

0 

1 

0 

KNIGHTS  FFRRY  2  SE 

8*.  1M 

50. OM 

67.  1M 

96 

21 

45 

31. 

29 

7 

0 

0 

0 

.21 

.13 

10 

.0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

8*. 6 

51.8 

68.2 

1.3 

97 

3 

44 

1 

14 

9 

0 

0 

0 

.20 

•  .21 

.13 

9 

.0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

85.9 

54.9 

70.* 

1.0 

98 

3. 

47 

31. 

15 

13 

0 

0 

0 

.36 

-  ,15 

.33 

10 

.0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

87.* 

52.2 

69.8 

2.1 

101 

3 

45 

31. 

1* 

13 

0 

0 

0 

.52 

.06 

.52 

10 

.0 

0 

1 

0 

LOO  I 

81.2 

51.1 

66.2 

2.8 

9* 

19 

45 

15 

3* 

6 

0 

0 

0 

.37 

-  .24 

.23 

10 

.0 

0 

0 

0 

LCS  BANCS 

86.3 

51.5 

68.9 

2.1 

98 

19 

45 

1 

11 

11 

0 

0 

0 

.29 

-  .02 

.24 

9 

.0 

0 

0 

0 

MADERA 

MANDEVILLE  ISLAND 

.10 

10 

MtNTECA 

82.8 

50.  1 

66.5 

97 

20 

*2 

7 

3* 

6 

0 

0 

0 

.12 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
MAY  1966 


Temperature 


Precipitation 


Average 
Maximum 

•  § 

>  3 
<E 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Dale 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

1 

1 

1.00  or  More 

kl 

0  i 

i  \ 

3 

86.  <J 

59.2 

73.1 

1.5 

102 

1 

48 

6 

11 

13 

0 

0 

0 

.00 

.25 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

87.3 

51.3 

69.3 

2.6 

98 

21. 

46 

16. 

9 

12 

0 

0 

0 

.19 

.26 

.13 

9 

.0 

0 

1 

a 

0 

83.5 

50.3 

66.9 

1.4 

97 

19 

44 

1 4 

22 

p 

Q 

n 

.22 

- 

.2? 

.12 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

86.6 

51.0 

68.8 

1.4 

98 

20 

45 

17. 

11 

1  1 

0 

0 

0 

.27 

.09 

.17 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

79.3 

48.7 

64.0 

91 

26. 

* 

31. 

86 

4 

0 

0 

0 

.82 

.60 

•  73 

1 0 

.  c 

c 

1 

1 

0 

83.3 

50.3 

66.8 

2.2 

97 

20 

40 

31 

30 

6 

0 

0 

0 

.  13 

• 

.42 

.13 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

87.* 

54.8 

71.1 

3.7 

100 

4. 

48 

30. 

9 

15 

0 

0 

0 

.40 

.01 

.40 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

88.7 

55.7 

72.2 

4.2 

105 

4 

41 

30 

8 

15 

0 

0 

0 

.19 

.22 

.13 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

44.8 

31 

213 

0 

0 

0 

0 

.26 

.26 

1 1 

.  c 

c 

1 

c 

0 

76.1 

51.0 

63.6 

86 

3. 

41 

6 

102 

0 

0 

0 

0 

,63 

.53 

10 

.0 

0 

2 

1 

0 

47.3 

2  z 

2  6 

31 

e 

o 

Q 

o 

.39 

.26 

10 

.  c 

c 

2 

0 

0 

73!3 

41.4 

57.4 

8<i 

25 

3« 

31 

232 

0 

0 

c 

0 

.84 

.77 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

e3.3 

52.6 

68.0 

1.8 

98 

19 

48 

15 

16 

8 

0 

0 

0 

.20 

- 

.24 

.10 

10. 

.0 

0 

2 

0 

0 

82.6 

50.6 

66.6 

2.5 

94 

20 

44 

6 

28 

6 

o 

o 

o 

.30 

,26 

.16 

10 

,  c 

£ 

2 

a 

n 

74.3M 

45. 2M 

59. 8M 

87 

2 

35 

12 

165 

0 

0 

0 

0 

.19 

.18 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

e6.2 

56.9 

71.6 

3.3 

•V 

20 

45 

30 

11 

11 

0 

0 

0 

.08 

- 

.48 

.08 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

85.9 

54.8 

70.4 

4.2 

99 

3 

43 

31 

17 

1  1 

0 

0 

0 

.2! 

.63 

.24 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

79,8 

48.0 

6  3.9 

4.5 

9C 

3 

42 

12. 

I 

o 

9 

o 

1,82 

.37 

10 

.  c 

c 

i 

0 

0 

84.7 

50.6 

67.7 

98 

20. 

44 

15 

21 

9 

0 

0 

0 

.09 

.08 

10 

.0 

0 

0 

0 

81.0 

52.4 

66.7 

95 

19. 

43 

6 

43 

7 

0 

0 

0 

.15 

.10 
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1 

0 

0 
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4 

51 

31. 

5 
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•  30 

- 

.03 
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10 

.0 

0 

1 

0 

0 

86.8 

56.8 

71.8 
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4 

50 
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10 

12 

0 

0 

0 

.01 

.22 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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43.0 
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0 

1 

0 
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.  47 

10 

.0 

c 

1 

0 

0 

66.7 

3.3 
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.0 

77.3 

51.4 

64.4 

91 

18 

47 

5 

58 

1 

0 

0 

0 
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.07 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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50.3 

64.3 

1.1 
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3 

43 

1 

54 

3 

0 

0 

0 

.07 
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.0 

0 

0 

0 

0 
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45,4 

61.4 
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3 

36 

31 
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3 

0 

0 

0 

.26 
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.0 

0 

0 

0 

0 

70.4 

34,9 
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80 

26 

29 
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0 

0 

9 

0 

.13 
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.0 

0 

1 

0 

0 

71,7 

54.5 
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.4 

78 

18 

44 

1 

57 

0 

0 

0 

0 

.03 

- 

.26 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 
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64.9 

•  5 

89 

2. 

47 

31 

44 

0 

0 
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0 

.14 

- 
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.0 

0 

1 

0 
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28 
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1 
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o 

o 

o 

T 

T 
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62.9 
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3 
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2 
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c 
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.0 

0 

0 

0 

0 

74.2 

43.2 

58.7 

88 

19 

36 

15 

193 

0 

0 

0 

0 

•  08 

.08 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

67.6 

54,0 

60.8 

-  1.1 

71 

19. 

45 

1 

122 

0 

0 

0 

0 

.13 

m 

.12 

.10 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

68.0 

50,3 

59.2 

76 

20 

42 

6. 

173 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

4 

.0 

0 

0 

0 

0 

70.8 

57,7 

64,3 

•  8 

80 

19. 

5  3 

31 

34 

0 

0 

0 

0 

.02 

.11 

.01 

11. 

.  0 

0 

0 

0 

0 

72.1 

57.5 

64,8 

1.3 

80 

19. 

50 

31 

22 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.09 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

69,6 

57,4 

63.5 

1.5 

75 

7 

52 

31 

45 

0 

0 

0 

0 

.02 

- 

.11 

.01 

10. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

71.6 

57.3 

64,5 

-  .3 

79 

2 

53 

31 

34 

o 

r, 

o 

.22 

,06 

.22 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

77,4 

50,4 

63.9 

95 

3. 

41 

31 

113 

3 

0 

0 

0 

.28 

.40 

.13 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

64.5 

40,4 

52.5 

70 

25* 

28 

10 

386 

0 

0 

3 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

67.6 

47,0 

57.3 

81 

2 

32 

10. 

244 

0 

0 

2 

0 

•  6 1 

.58 

9 

,0 

0 

1 

1 

0 

66.0 

56.1 

61.1 

.6 

68 

28. 

50 

1  7 

114 

c 

0 

0 

0 

.15 

•  08 

1 0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

71.3M 

55  .  9M 

63,  6M 

74 

23. 

47 

9. 

47 

o 

Q 

o 

Q 

T 

T 

26. 

.0 

0 

0 

0 

0 

76.2 

49,9 

63.1 

.5 

98 

2 

41 

31 

05 

1 

0 

0 

0 

.51 

.15 

.ST 

9 

•  0 

0 

2 

0 

0 

67.2 

52,1 

59.7 

.3 

71 

7 

46 

6 

160 

0 

0 

0 

0 

.04 

.09 

.02 

26 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.4 

54.2 

64.8 

1.3 

87 

2 

48 

31 

42 

0 

0 

0 

0 

.25 

.05 

.14 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

81.4 

48,2 

64.8 

101 

2 

41 

14 

49 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

79.1 

52.8 

66.0 

2.8 

92 

2 

44 

31 

30 

0 

0 

0 

04 

.24 

.04 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

78.0 

48.1 

63.1 

92 

2 

39 

18. 

72 

0 

n 

0 

.08 

.03 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.0 

52.7 

66.9 

2.7 

101 

2 

46 

31 

33 

0 

0 

0 

.10 

.22 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

79.7 

53.2 

66.5 

1.7 

94 

2 

46 

31 

24 

0 

0 

0 

.14 

.08 

.12 

9 

.0 

0 

t 

0 

0 

78.3 

51.4 

64.9 

95 

3 

43 

11 

54 

0 

0 

0 

.03 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

75.5 

51.0 

63.3 

95 

3. 

43 

12 

106 

0 

0 

0 

.12 

.31 

.08 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

81.8 

51.9 

66.9 

1.7 

104 

2 

<.s 

31. 

30 

0 

0 

0 

.16 

.27 

.07 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

69.0 

49.5 

59.3 

2.7 

84 

2 

37 

10 

213 

0 

0 

0 

0 

T 

.31 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

"ABtCOPA 

"ERCE0  FIBE  STATION  2 

"C0FST0 

NE .MAN  2  NW 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

0AK0ALF   WOODWARD  DAM 
ORANGE  COvE 
RANOChE  CbFEK 
RCBTERVILlE 
BCSEY  3  F 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 
SAN  LUIS  0 AM 
5CN0RA  RS 

SC  ENTRANCE  YCSEM I TE 
STOCKTON  wBAP 

stockton  f  i  re  station 

tehachapi 

te jon  ranch0 

three  rvrs  edison  ph  2 

*iger  creek  ph 

TBACY  CABR0NA 
TfiACY  PUMPING  PLANT 
VISALIS 
WASCO 

YCSE«ITE  NATIONAL  PARK 
DIVISION 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  1  AKE 

BONITA 

8URBANK  WB  AIRPORT  I 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  I 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PABK   PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 
ClABEMONT  POMONA  COL 
CORONA 
CULVER  CITY 

CLYAMA 

Clyamaca 

dry  canyon  reservoir 
El  capitan  dam 
elsinore 

escondido 
fontana  kaiser 
Gillespie  field 
hen  shaw  dam 
icyllwild  ranger  sta 

julian  wynola  / 
laguna  beach 

LA  MFSA 

LCMPOC 
LONG  BEACw 

LONG  BFACh  wB  AP 

LCS  ANGELFS  WB  AIRPORT  f 

ICS  ANGELFS  CIVIC  CTR  « 

"ILL  CREEK   NO  2 

MT  BAlOY  NOTCH 

"CUNT  yRSON  FC  338  B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

0CEAN5IDE 

OjAl 

OXNARD 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

RASADENA 

PFRRIS 

O0M0NA 

RAMCNA  SPAULDING 
Rf OlANOS 

RIVERSIDE  fibe  STA  «  3 
RIVERS'DF  Exp  Sta  o 
SAN   »NTONIO  CYN  MOUTH 
5AN   BERNARD  I  NO  CO  MOSP 

SAND»ERG   »9  /  /  R 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minim  um 

Average 

.1 

3.8 
c£ 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

6 
° 

1.00  or  More 

\\ 

6  > 

hi 

8  » 

si 

Total 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

67.5 

59.4 

63.5 

-  .5 

70 

24. 

56 

1 

40 

0 

0 

0 

0 

.02 

.13 

.01 

11. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

78.3 

51.7 

65.0 

97 

2 

43 

31 

41 

3 

0 

0 

0 

.23 

.03 

.21 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

75.6 

54.6 

65.1 

85 

2 

48 

31 

32 

0 

0 

0 

0 

.12 

.11 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JACINTO 

83.8 

49.  1 

66.5 

1.9 

102 

2 

42 

17. 

35 

g 

o 

.02 

_ 

.24 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

72.5 

56.4 

64.5 

.7 

79 

19. 

51 

31. 

22 

0 

0 

0 

0 

.05 

.20 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

66.6 

52.9 

59.8 

-  1.3 

72 

18. 

49 

29. 

155 

0 

0 

0 

0 

.12 

.21 

.04 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

66.6 

51.9 

59.3 

74 

.6 

44 

6 

172 

0 

0 

0 

0 

.07 

.07 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATAL1NA  MBAP 

6*. 7 

51.8 

58.3 

-  .7 

86 

2 

48 

30 

213 

0 

0 

0 

0 

.18 

.18 

.15 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

R 

68.1 

48.3 

58.2 

.6 

75 

7. 

39 

31. 

205 

o 

o 

.01 

_ 

.21 

.01 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

62.6 

57.1 

59.9 

66 

6 

54 

31. 

153 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

10. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAUI  A 

71.5M 

48.  2M 

59. 9M 

78 

8. 

41 

1 

156 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

5UNLAN0 

72.9 

50.9 

61.9 

94 

2 

42 

31 

114 

1 

0 

0 

0 

.17 

.10 

9 

,0 

0 

1 

0 

0 

TORRANCE 

69.5 

55.5 

62.5 

.9 

75 

7 

51 

31. 

72 

0 

0 

0 

0 

.03 

- 

.09 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

72.6 

54,0 

63.3 

-  .3 

83 

18 

46 

27. 

57 

o 

o 

o 

o 

.04 

- 

.21 

.04 

10 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Tw I TCHELL  dam 

71. OM 

47. 3M 

59. 2M 

83 

6. 

36 

5 

172 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

66.5 

57.0 

61.8 

73 

2 

53 

1 

91 

0 

0 

0 

0 

.65 

,64 

9 

.0 

0 

1 

1 

0 

UPLAND   3  N 

81.9 

49.5 

65.7 

103 

2 

42 

31 

43 

t 

0 

0 

0 

.10 

.05 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

70.7 

52.7 

61.7 

79 

18 

46 

1 

96 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

9 

.0 

0 

0 

c 

0 

WARNER  SPRINGS 

78.6 

40.7 

59.7 

1.1 

88 

264 

31 

15 

163 

o 

o 

I 

o 

.02 

- 

.27 

.02 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YORBA  LINDA 

76.4 

53.6 

65.0 

1.0 

87 

18 

46 

31 

33 

0 

0 

0 

0 

.03 

.22 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.5 

.8 

.10 

.22 

.0 

«       «  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  0? 

BAKER  9  NNW 

96.  * 

64.8 

80.6 

105 

27. 

53 

15 

0 

27 

0 

0 

0 

.02 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

RA9ST0W 

90.6 

52.2 

71.4 

100 

27 

44 

12 

5 

22 

0 

9 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

80.3 

49.5 

64.9 

93 

2 

45 

31. 

53 

4 

0 

0 

0 

.06 

,03 

10* 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT 

R 

85.5 

47.8 

66.7 

4.1 

95 

26 

37 

31 

36 

7 

o 

o 

o 

.18 

- 

.02 

.14 

9 

•  0 

0 

1 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

59.5 

39.1 

49.3 

68 

26 

27 

12 

481 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE 

97.5 

62.5 

80.0 

2.4 

105 

19 

56 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

99.0 

66.5 

82.8 

107 

19 

54 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

93. 8M 

57. 8M 

75. «M 

103 

20 

49 

12 

1 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

21. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  Sw 

95.5 

61.1 

78.3 

-  ,3 

104 

20 

52 

11 

0 

2  7 

o 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

89.8 

53.9 

71.9 

101 

26 

47 

12 

10 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Daggett  faa  airport 

90.3 

59.6 

75.0 

98 

26. 

52 

31. 

2 

22 

0 

0 

0 

.03 

.03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

Death  vali  Ey 

102.5 

74,5 

88.5 

3.4 

no 

27. 

64 

14 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

- 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

80.2 

46.6 

63.4 

88 

27 

36 

2 

81 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

93.2 

69.9 

81.6 

102 

20 

57 

10 

0 

2  6 

o 

o 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

97.0 

58.5 

77.8 

-  .2 

104 

18 

44 

9 

1 

28 

0 

0 

0 

.00 

,00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Fairmont 

75.8 

51.2 

63.5 

1.5 

91 

3 

41 

28 

121 

1 

0 

0 

0 

T 

.23 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

95.3 

67,1 

81.2 

103 

19 

55 

10 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

83.1 

54,7 

68.9 

3.4 

92 

27 

45 

11 

20 

2 

0 

0 

0 

.03 

• 

,09 

.03 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

92.7 

60.5 

76.6 

103 

20 

53 

31. 

0 

2  6 

o 

0 

o 

T 

T 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

95.6 

65,1 

80.4 

2.6 

103 

19 

58 

11 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.01 

,00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

97.* 

63.9 

80.7 

104 

18 

57 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

M 

M 

M 

91 

27. 

34 

1 

3 

0 

0 

0 

.24 

.13 

.19 

.0 

0 

1 

0 

0 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

96.1 

64.6 

80.4 

1.3 

108 

20 

56 

4 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

96.7 

68.5 

82.6 

105 

21. 

56 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

66.4 

44,4 

55.4 

81 

2 

35 

30 

291 

0 

0 

0 

0 

.18 

.14 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

LANCASTER 

8*. 7 

49.8 

67.3 

96 

26. 

41 

30. 

45 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MECCA  2  SE 

96.2 

62.0 

79.1 

108 

19 

56 

8 

0 

2  8 

g 

o 

o 

T 

T 

20. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

81.0 

61.8 

71.4 

89 

26. 

45 

10 

20 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

85.8M 

55.  1M 

70, 5M 

95 

26 

45 

31 

20 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MCJAVE  2  ESE 

MOUNTAIN  PASS 

80.1 

58.8 

69.5 

90 

25. 

41 

10 

44 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

"T   SAN  JACINTO  War 

63.4 

35.1 

69 

27* 

27 

1 0 

4  80 

o 

g 

o 

t 

20 

o 

o 

0 

o 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

97.* 

69.9 

83.7 

106 

19 

58 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

82.7 

52.3 

67.5 

2.3 

95 

2 

41 

31. 

42 

7 

0 

0 

0 

.00 

.  1  2 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

85.9 

50.6 

68.3 

96 

26. 

40 

12 

36 

i  i 

o 

0 

o 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

97.9 

61.1 

79.5 

3.7 

107 

19. 

54 

11 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

97.6 

67.3 

82.5 

106 

20 

60 

22. 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

RANDS8URG 

86.2 

56.2 

71.2 

96 

26 

44 

9 

21 

10 

0 

0 

0 

.02 

.02 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

64.4 

47.5 

56.0 

2.4 

77 

2 

33 

10 

275 

0 

0 

0 

0 

.41 

.42 

.26 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

96.3 

65.3 

80.8 

107 

19 

57 

10 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

92.3 

57.7 

75.0 

1.4 

103 

27 

50 

12 

1 

24 

0 

0 

0 

.00 

,07 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

93.0 

58.8 

75.9 

100 

26* 

50 

11 

0 

2? 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

82. 2M 

39. 9M 

61.1M 

90 

26. 

32 

31. 

135 

0 

2 

0 

.00 

,15 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

87.3 

50.1 

68.7 

97 

27 

41 

12 

18 

13 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

52.1 

26.3 

39.2 

59 

26 

15 

12 

792 

0 

0 

27 

0 

D  .30 

D  .30 

10 

3.0 

3 

10 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

43.5 

25.9 

34.7 

52 

27. 

14 

12 

933 

0 

3 

29 

0 

.40 

.40 

10 

4.0 

4 

10 

1 

0 

0 

DIVISION 

71.1 

1.8 

.04 

.11 

.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     MAY  1966 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperature:  Temperatures  averaged  below  nor- 
mal along  the  coast,  but  above  normal  over  the  rest 
of  the  State.  Positive  departures  were  greater  than 
4°  in  the  Sacramento,  Blue  Canyon,  Bishop  areas. 
Fresno  and  Mt.  Shasta  reported  the  warmest  May 
since  1947  and  Stockton  the  warmest  since  1952. 
This  was  the  third  warmest  May  of  record  at 
Sacramento,  and  the  mean  minimum  at  Long 
Beach  was  the  highest  in  the  26  years  of  record. 
There  were  only  4  days  at  Bishop,  and  only  5 
days  at  Los  Angeles  and  Long  Beach  with  mean 
temperatures  below  normal.  New  high  tempera- 
ture records  were  set  at  Sacramento  on  the  2d 
and  3d,  but  Burbank  had  the  coldest  maximum  of 
record  for  the  date  on  the  9th.  San  Diego's  tem- 
peratures were  unusually  uniform,  with  the  highest 
reading  only  70°,  contrasted  with  a  minimum  of 
56°. 

Precipitation  totaled  less  than  normal  over  most  of 
the  State,  with  the  greatest  deficiency  in  the 
northern  half.  Eureka  reported  the  driest  May 
since  1955.  This  is  the  sixth  consecutive  month 
at  Sacramento  and  San  Francisco  and  the  fourth 
at  Mt.  Shasta  with  below  normal  precipitation. 
Mt.  Shasta  reports  that  the  February  through  May 


precipitation  totaled  only  7.20  inches  compared 
with  a  normal  of  15.13  inches.  Red  Bluff's 
0.74  inch  of  precipitation  from  March  16  through 
May  is  the  least  for  that  period  since  records 
started  in  1877.  A  total  of  0.65  inch  from  March 
through  May  at  Stockton  is  the  second  lowest 
reading  for  that  period  in  the  record. 

The  low  precipitation,  combined  with  low  humidi- 
ties, resulted  in  abnormally  dry  conditions  in  the 
northern  forests  by  the  end  of  the  month.  San 
Diego  reported  only  40  percent  of  possible  sun- 
shine, compared  with  a  normal  value  of  59  percent. 
Lightning  at  Chester  on  the  afternoon  of  the  3d 
caused  several  hundred  dollars  damage  to  an 
electric  substation.  The  Lindsay  area  of  the  San 
Joaquin  Valley  experienced  high  wind  in  connection 
with  a  thunderstorm  on  the  afternoon  of  the  3d, 
resulting  in  damage  to  trees,  utility  lines,  sign 
boards,  and  television  antennas.  A  metal  roof  was 
blown  from  a  hangar.  Strong  winds  in  the  Palm 
Springs  area  on  the  8th  toppled  two  house  trailers 
being  towed  on  Interstate  10.  Pilots  reported 
3/4-inch  hail  aloft  on  the  afternoon  of  the  20th  in 
the  vicinity  of  Daggett. 


C.  Robert  Elford 

Weather  Bureau  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San   Francisco,    California  94102 


-  134  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


DRAINAGE  01 
ALDERP01NT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIS  BAR  RANGER  STATION 
BOONVlLLE  MNTNC  STA 
BRANSCOMB  2  N» 

BRIDGEV1LLE  4  NNw 
BURNT  RANCH  1  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2A0ER0 

CCCILV1LLE  9  JE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  )  SSE 
CORCO  NO  1  OAK 
COVELO 

CRESCENT  C I  TV  1  N 
CRESCENT  CITY  1  ENE 
CUNNINGS 
DOS  RIOS 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  « 

ferndalc  a  ssw 

FERNDALE  2  Nw 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GAR6ERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRATON  1  * 

GREENVIEw 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALOSBURG 

HEALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  W3W 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 
IDLCHILD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTPIELO 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 
NAPA  9  NNW 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
0AKV1LLE  1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALTER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESGAR  1  w 

SONOMA 

STAN0ISH-H1CKEY  ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 
UKIAH 

UK  I AH  *  WSW 

UPPER  MATTOLE 
WCAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS  1  NE 
WILLOW  CREEK  RANCH 

YREKA 


.14 
.99 

.19 


.02  .01  .141 
.24  .01 
.02  .09 


.09     .04  .09 


•4)  .02 
.07  .08 


13  14 


15 


19     20     21     22     23  24 


28     29  30 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  PARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 
BULLARDS  BAR  PWR  HOUSE 
BURNEY 

CAMPT0NV1LLE  RS 
CANBY  11  SW 


See  reference  notes  lollowing  Snion  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


CAftBv  RAnGER  STATION 
CANYON  OAM 
CARIBOU  POwER  M0L5E 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  DANGER  STA 

CHESTER 

chlco  eiperihcnt  st a 
citrus  heights 
clarksburg 

Clark s  valley  muod  rch 

ClEadlake  highlands 
COhASSET  1  nne 
COLEHAN  FISHERIES  ST A 
COLFA* 

COLGATE   POwER  HOUSE 

COLUSA  1  SS« 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
OAVtS  2  WSW 

OAVIS  CREEK 

0E*R  CREEK  POwES  HOUSE 

0E  sabla 

DOBBINS  COLGATE 

OOwN If V t LLE   RANGER   ST  A 

Dunn i g an 

ounsmuir  ra1ger  st a 
east  park  reservoir 
fairfielo  police  sta 
fall  rivfr  mill  intake 

ferguson  ranch 
folsom  dam 

foresthtll  ranger  sta 
french  gulch 
garden  vallev  2  s 

georgetown 

georgetown  ranger  sta 
gibson  hwv  mntnce  sta 

GOLD  RUN 
GRASS  VAllEV 

greenville  ranger  sta 
harrison  gulch  rs 
harry  englebrtght  dam 
hat  creek  ph  no  1 
hidden  valley  ranch 

HOBERGS 

HUNTER  OlST  GRAVES  RCH 
IOwA  HILL 
JESS  VALLEY 
kElSEVVKLE 

KIlARC  power  HOUSE 
LAKE PORT 
LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

M ANZ AN  I T A  LAKE  // 

MARY  SV I LLE 

MC  CLOuO 

MIODLETOwN 

HlNERAL 

MQNT I  CELLO  OAH 

MOUNT  DANAmER 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY  //R 

NEVADA  CI  TV 

NICOLAU3  2 
ONO 
ORL  AND 
OROvILLE 
OROVlLLE  BRIDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARAOISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIvER  POwER  HOUSE 

PLACERVILLE 
PLACERVlLLE  IF6 
PLATINA 
PORTOLA 

quincy  ranger  station 

reo  bluff  «9  airport  r 
redding  fire  sta  no  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCK L  I N 

ROUND  MOUNTAIN   I  NNE 
SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 
SACRAMENTO  wB  CITY  R 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 

SH I nGLE  TnwN  2  E 
SIERRA  C I  TV 

SIEHRAvlLLl    RANGtR  STA 
SOn A  SPRINGS  I  E  //R 
STIRLING  CITY  RS 

JTONYFORD  COOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEV 
TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE   1  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVlLLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POwER  HOUSE 
wmiskEyTowN  RES 


I  .01 


6  7 


10     11  12 


.33     .3*  .*« 


Day  of  Month 
13  I  14  15 


22     23  I  24 


28     29  30 


.08  ,oa 


.02     .43  T 


T  .31  .02 
T 

.40  ,96 


.0*  .0* 
.19 

•49  .41 


.  following  Siaiion  Indai 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Station 

Total 

1  |  2  j  3 

4      5  1  6 

7  |  8  | 

g 

10 

WILLIAMS 

■  l« 

.16 

WILLOWS 

.  10 

T 

.10 

WINTERS 

,13 

.02 

.10 

WOODLAND   1  WNW 

■  16 

.01 

.16 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

1  .00 

BOD  IE 

.23 

.01 

.0) 

BRIDGEPORT 

.06 

T 

.01 

CEDARV ILLE 

.32 

T 

.01 

.01 

.05 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

,88 

.10 

.'8 

OOVLE 

.61 

T 

07 

DOYLE  9  SSE 

•  T* 

.06 

.90 

ELLERY  LAKE  t 

•  24 

.08 

•  06 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

1.65 

.61 

•  T6 

fort  b i dwell 

•  60 

T 

GEM  LAKE 

•22 

LONG  VALLEY  INSP  STA 

•  63 

T 

I 

,2-> 

.28 

MEYERS  *  SW 

•  06 

T 

T 

.06 

MEYERS  INSPECTION  STA 

.91 

T 

T  T 

T 

.25 

.90 

MONO  LAKE 

T 

T 

SAGEHEN  CREEK 

•  62 

10 

.62 

SECRET  VALLEY 

.T3 

T 

.  16 

SQUAW  VALLEY 

.68 

.20 

.68 

STANDI SH  1  E 

.89 

.62 

susanvillE  airport 

.99 

•  12 

.03 

TAHOE  CITY 

.TO 

.01 

•  69 

termo 

.61 

T 

T 

.0) 

.09 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

.81 

.0! 

.78 

WENOEL  10  SE 

1,00 

.28 

.52 

WO00F0RDS 

.43 

•  06 

.  1  1 

.20 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

ALAMO  1  N 

.39 

.21 

.16 

ARROYO  GRANDE 

•  00 

BEN  LOMOND  NO  2 

.04 

BERKELEY 

.16 

.12 

.06 

BIG  SUR  5TATE  PARK 

.00 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 

•  10 

7 

.07 

BRADLEY 

.00 

BURLINGAmE 

•  12 

.12 

BURTON  RANCH 

.30 

.21 

.01 

CALAVERAS  RESERVOIR 

•  12 

.0* 

.OS 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

T 

T 

T 

CARMEL  VALLEY 

.00 

CHITTENDEN  PASS 

.09 

.05 

CONCORD  3  E 

.23 

.11 

.12 

CROCKETT 

.16 

.03 

.11 

DAVENPORT 

.16 

.02 

.02 

GERBER  RANCH 

.34 

.16 

!°o 

6ILR0Y 

.25 

.13 

.12 

GILROY   U  ENE 

.31 

.2? 

.02 

HALF  MOON  BAY 

•  20 

.20 

HERNANDEZ  2  NW 

.02 

.  02 

H0LL1STER 

,  1 1 

'.05 

.02 

KING  CITY 

.00 

LAFAYETTE  2  NNE 

.22 

.01 

.11 

.10 

LA  HONDA 

.21 

.07 

•  07 

LIVERMORE  2  S5W 

•  10 

T 

.01 

LOCKWOOD  2  N 

.00 

LOS  GATOS 

•  OT 

.05 

.02 

LOS  GATOS  4  SW 

MARTINEZ  3  SSE 

•  *9 

.65 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

•  IT 

MONTEREY 

.13 

T 

T 

T 

.07 

7 

MORGAN  HILL  2  E 

.05 

.09 

MORRO  BAy  FIRE  DEPT 

!o? 

T 

.01 

MORRO  BAY  S  N 

.00 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

•41 

.25 

•  16 

MOUNT  HAMILTON 

.44 

.60 

.06 

NACIMIENTO  DAM 

,00 

NEWARK 

.09 

•  09 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

.29 

T 

T 

.21 

.06 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

•  00 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

.06 

•  OA 

PALOMA 

7 

PARKFIELD 

Io3 

.03 

PASO  R06LES 

.01 

•  01 

PASO  ROBLES  FAA  ap 

T 

7 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

T 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

.28 

.  1  7 

•  11 

PRIEST  VALLEY 

T 

T 

REDWOOD  CITY 

•  1 3 

.12 

•  01 

RICHMOND 

*  IT 

.06 

•  12 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

.23 

.23 

SALINAS  2  E 

.01 

SALINAS  FAA  AP 

T 

T 

T 

T 

SALINAS  DAM 

•  00 

SAN  ANTONIO  MISSION 

.00 

SAN  ARDO 

.00 

SAN  CLEMENTS  OAM 

,00 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

B 

•  29 

.  1  5 

•  05 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

T 

.  1  1 

.01 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

a 

•  19 

.  1  9 

SAN  GREGORIO  2  SE 

.30 

■  01 

.  1 1 

.06 

SAN  JOSE 

a 

.OA 

.02 

•  06 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

SAN  MATEO 

.21 

.21 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

.04 

T 

.06 

SANTA  CRUZ 

•  10 

.05 

.05 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

T 

T 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

.00 

SEARSVILLE  LAKE 

•  OT 

T 

.07 

SOLEDAD 

.00 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

T 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

,34 

T 

.56 

WALMAR  SCHOOL 

•  39 

.28 

.11 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

•  3T 

.27 

.10 

WALNUT  CREEK  a  e 

•  30 

.to 

.10 

Day  of  Month 


13  14 


15 


19     20  21 


28  29 


.67  .10 

.12 

.61  .08 

.10  .10 


.01     .06  .02 


7         7         7  7  7 

T         T         .01,  .06  ,01 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  |  14  |  15~ 


16     17  18 


19     20  21 


28     29     30  31 


DRAINAGE  05 
ANGIOLA 

ANTIOCM  FI8REB0ABD  **L 
4NTJ0CM  BUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NNE 

BAkERSFIELD  oB  AIRPORT 
BALCH  PO«EB  HOUSE 
BL ACKHELL  S  CORNER 
BUTTONuILLOW 
C*L*VER*S  BIG  trees 

camp  pardee 

c*th£ys  vy  Bull  bun  rh 
cherry  valley  0am 

COALING* 
COALING*   I*  WNW 

CORCORAN    IfiRIG  OIST 
DELANO 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 
DEN* I R    I  NNE 
OUDlE Y5 

ELECTRA  POwER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  PESERvO [R 
FIDDLETOwN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  S5w 

FRESNO  MB  AIRPORT 

F  R  I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNVILL.E 

GRANT  GROVE 

GROvEL  AND  RANGER  ST  A 
HANCORO 

HETCH  hEtChv 
HUNTERS  DAM 
IORI* 

I  ONE 

JOhnSONDALE 
k£RL INGE* 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  1 

KERN  RIVER  BH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  I  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEhMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE  TBEE  C*NYON 

LOS  flANOS 

LOS  8AN0S  ARBURUA 

MAOERA 

MANDEVILLE  island 

MANTECA 
MARICOPA 
MAPIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  Nw 

north  fork  ranger  sta 
0*kd*le  wooowaro  dam 
orange  cove 

PANOCHE 
P*NOCHE  CRECk 

PATHWAY 

pine  Flat  dam 

PORTERVlLLE 
POSEY  3  E 

SALT   SPRINGS  PWR  MOUSE 

SAN  ANOREAS  2  S 
S*N  EMIGDIO  RANCH 
S*N  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SPRINGvlLLE  7  ENE 
ST*N[SL*US  power  HOUSE 
STOCKTON  -6*P 
STOCKTON  FIRE  STATION 
SUTTER  MILL  RANGER  ST* 

TEH*CM*PI 

tcjon  r*ncho 

three  rvrs  e0i50n  ph  2 

TIGER  CREEK  Pm 
TRACY  CAR60NA 

TRACY  PUMPING  PLANT 
TULEE1ELD 

r unlock 

V1SALIA 
WALLACE    1  SE 

WASCO 

wE  STHAvEN 

WEST  POINT  3  SW 

wMfTE  ROCK 

WOFFORO  HEIGHTS 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


I  T 


,3t 
T 

.40 


ACTON  CSCONDI  FC2MBE 
ALISO  CN  OAT  MT  PC  *** 
ALPINE 


.12     ■»!  .05 


Saa  ralaiancu  rmin  tallowing  Station  Indai. 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


ALTADENA 
ANZA 

ARROYO  SECO  A3  FC  308C 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 

AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC  10  B 

BIG  BEAR  CAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 

BIG  OALTON  OAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  OAM  FC46DE 

BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 
BURBANK  MB  AIRPORT 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  2*  D 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBY S  FC  S3  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  1«3 

CRYSTAL  LAKE  FC  2»3C 

CULVER  CITY 

CUVAMA 

CUYAMACA 

OESCANSO  RANGER  5TA 

OOWNEY  FD  FC10TC 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP1TAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC12SB 
ELSINORE 

ESCONDIDO 
FILLMORE 
FONTANA  S  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HILLCREST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  183 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEHET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  231 
LAGUNA  BEACH 


Day  of  Month 


WNW 


LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  360  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  3328 
LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  UB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK 

MT  BALOY  FC  B5G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  333  B  // 

NEWBURY  PARK  A  SW 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 

OCEANSIDE 

OJAI 

0L1NDA 

ORIDS  CAMP  FC  37  BE 
OXNARD 

RACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULOING 
RANCHITA 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  t  } 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  PC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FCSS 

SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 


.07 
,03 
.26 


.0? 
.01 
.04 


10     11     12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29  30 


.13     .13!    .04  .01 
T 

.17     .18     ,03  .03 


.03     .02  .10 


.03 
.38 


.15 


.17 


.06  .01  T 
tOB  T 
•06     ,06  ,08 


.01 


.03  ,01 

.03  .14  ,02 
T 

.02  .08 

T  .04 

T  ,06 


.03  T 
.02  .12 
.02  .01 


T  .21  .02 
,07  .21  .02 
.04     .2)  .08 


.07     .04  .02 


,161    ,01     .26  .03 


.01  ,03 
.04 


T  .02 
.02  .04 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


SAN  J*CINTO 

SANTA  AN*  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  0 1 VER  PM  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

SANTA  CATAUNA  WgAP 

SANTA  MARIA  «B  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  RIE» 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  DAM 
SAUGUS  PwR  Pi  NO  1 
SMELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  MILL  FC  *15 

SOMfS  3  NW 

SPAORA  PAC  FC    3S6  C 

SUEV  RANCH 

SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL    ST  A  FC6 
TORRANCE 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

Twl TCMELL  DAM 

UNION  OIL    STEARNS  AB5 

UCLA 

UPLAND  )  N 

VALLEY  CFNTER  6  H 

VAN  NUYS  FC  1SB 
VENTURA 

VINCENT  f IRE   STA  FC120 

VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS 
WMITTIER  CTY  M  FC  106C 
YORBA  LINDA 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNW 

BAR5TOH 
BEAUMONT   l  E 

BENTON   INSPECTION.  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  BIB 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //ft 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNtnN  CARE-IDE 

BlythE 

BLYTHE  FAA  A  I RPOfc  T 
BORHEGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

brawlEy  2  sw 

CABAZON 
CAlEzICO  2  NE 
CANT  I L 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AJROORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
OEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTflo  2  SSw 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA I  WEE 

hayfiEld  pumping  Plant 

hesper  i  a 

imperial 

imperial  faa  a p 

independence 

indio  l>  s  date  garden 
intokern 

inyokern  armitage 
iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 
lake  arrowhead 
lancaster 

lucerne  vallfy  1  ssw 

MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAvE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NIL  AND 

OCOTILLO  WELL S 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRFORT 
PAL-  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBuRG 

SNOW  CREFK  UPPER 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

twcntyninE  palms 

valyermo  ranger  sta 
vlCTORvKLE  pump  plant 

WHITE  MOUNTAIN  I 
WHITE  MOUNTAIN  2 


.(  C 
T 

.01 


T 

.00 


.00 

»0G 


5      6  7 


T         T  T 
T  T 


.03     .04  .03 


13     14     15      16     17  18 


.10  .04 
.08  ,29 


22     23  24 


29     30  31 


T         .01  T 

T  .03 


.18  .23 
.03 


•26    .12  .03 


6  .30 
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DAILY  TEMPERATURES  CAZ°™lt 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•       A  » 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 

Mm 

74 
40 

81 
43 

90 
45 

89 
46 

75 
43 

74 
45 

76 
45 

79 
48 

70 
50 

68 

-9 

69 

46 

72 

42 

75 
47 

67 
43 

65 
4  1 

73 
43 

72 
38 

82 

43 

96 
46 

89 
44 

80 
50 

69 
45 

72 
45 

88 
45 

93 

48 

93 
47 

72 
50 

73 
45 

80 
44 

75 
50 

56 

43 

77.0 
45.1 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

Mm 

T8 
S3 

81 
56 

86 
58 

78 
44 

68 

39 

65 
45 

73 
49 

76 
45 

70 
47 

57 
46 

57 
47 

74 
49 

78 
44 

74 
37 

72 
40 

74 
43 

77 
50 

84 
57 

87 
55 

87 

55 

81 
45 

55 

44 

76 
49 

83 
60 

84 

52 

94 
44 

76 
47 

74 

42 

67 
4  1 

59 
42 

63 
39 

74. 1 
46.9 

8IG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

81 
37 

89 
42 

92 
40 

93 
57 

89 
49 

75 
46 

79 
43 

85 

44 

83 
50 

81 
45 

79 
38 

80 
42 

82 
42 

76 

39 

69 
38 

71 
39 

77 
39 

90 
43 

96 
46 

96 
49 

95 
49 

89 
41 

77 
41 

94 
47 

97 

49 

96 
49 

80 
48 

86 
49 

86 
50 

83 
5  1 

64 
43 

84.2 
44,7 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

CECILV1LLE  5  SE 

MAX 
MIN 

80 
36 

82 
38 

85 
42 

81 
45 

75 
45 

71 
40 

80 
36 

79 
39 

78 
45 

77 
40 

74 
34 

77 
38 

73 
38 

65 
29 

71 

33 

71 

37 

81 

35 

88 
41 

89 

46 

88 
47 

82 
43 

72 
38 

87 
36 

89 
45 

91 
48 

82 

46 

82 
42 

72 
48 

78 
45 

58 
44 

59 
45 

78,0 
40.8 

CLOvERDALE  3  SSE 

MAX 
MTU 

87 
40 

88 
49 

92 
46 

73 
47 

72 
42 

65 
47 

78 
48 

82 
46 

79 
48 

5T 
30 

65 
51 

80 
46 

82 
47 

81 
46 

80 
46 

78 
46 

82 
50 

90 
52 

92 
48 

87 
47 

81 
46 

74 
48 

83 
45 

87 

47 

84 

46 

35 
49 

81 
49 

79 
47 

69 
46 

63 
44 

67 
45 

78.8 
46.7 

COVELO 

MAX 
MIN 

80 
34 

84 

35 

87 
40 

85 
47 

76 
38 

68 
43 

75 
37 

84 

44 

82 
50 

80 
43 

74 

55 

80 
38 

80 
38 

75 
35 

78 
39 

78 
35 

78 
36 

87 
40 

92 
42 

92 

44 

90 
45 

79 
41 

77 
38 

87 

4  3 

91 
45 

90 
46 

81 
45 

83 
44 

78 
45 

81 
44 

62 
42 

81.1 
41,0 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

Mm 

60 
39 

59 
46 

71 
45 

67 
44 

62 

44 

62 
41 

60 
50 

58 
50 

59 

50 

59 
40 

60 
39 

59 
45 

58 
4  0 

58 
40 

64 

39 

64 
40 

79 
51 

65 
44 

64 
44 

66 
42 

60 
42 

63 
37 

64 

40 

60 
42 

55 
49 

66 
49 

61 

42 

63 
39 

62,0 
43.3 

BUTTONS  LANDING 

MAX 

Mm 

72 
44 

93 
42 

90 
46 

64 
49 

71 
46 

69 
40 

76 
45 

79 

48 

63 
49 

60 
52 

66 
49 

74 
48 

68 
46 

67 
43 

72 
41 

66 
46 

70 
47 

87 
45 

82 
49 

74 
47 

69 
62 

59 
50 

72 
49 

69 
46 

75 
48 

71 
48 

64 

50 

63 

49 

62 

44 

6  8 
50 

66 
43 

70,4 
46,8 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

76 
35 

85 
33 

88 
38 

8  3 
5(1 

65 

48 

65 
43 

76 
37 

79 
39 

78 
51 

72 

40 

73 
37 

75 
37 

73 

40 

64 
31 

61 
35 

69 
37 

76 
32 

86 
4l 

87 
40 

85 

42 

80 
42 

68 
36 

82 
34 

89 
39 

90 
42 

34 
44 

68 
46 

75 
44 

76 

43 

66 
45 

60 
36 

75.9 
40,0 

EUREKA  wB  CITY 

MAX 

Mm 

51 
46 

50 
45 

54 
45 

57 
47 

59 
45 

59 
50 

55 
45 

54 
49 

53 
49 

54 
47 

53 

44 

55 
48 

54 
47 

52 
45 

56 
43 

55 
45 

56 

44 

61 
46 

56 
47 

56 

48 

55 
48 

53 
45 

56 
43 

55 
46 

51 

47 

55 

48 

54 
46 

54 

45 

53 
47 

53 
46 

53 
46 

54,6 
46.2 

FERNDALE  2  NW 

MAX 
MIN 

55 
45 

53 
45 

58 
45 

61 
47 

63 
40 

61 

47 

57 
46 

56 
41 

60 
38 

39 
44 

61 
39 

64 
60 

62 
41 

58 
45 

59 
45 

58 
41 

59 

40 

58 
41 

64 
47 

59 
47 

57 
47 

57 
43 

55 

41 

55 
46 

57 
41 

58.2 
43.3 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

77 
32 

82 
30 

86 
38 

86 
47 

80 

40 

70 

46 

74 

35 

80 
3fi 

82 
46 

75 
42 

78 
32 

78 

36 

79 
35 

77 

32 

69 
32 

76 
36 

75 
32 

85 
37 

90 
40 

94 
42 

91 
40 

79 
34 

77 
35 

90 
40 

93 
42 

92 
44 

80 
40 

8  6 
44 

85 

47 

82 
49 

60 
36 

80.9 
36,7 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

52 
39 

62 
40 

55 
42 

60 
44 

65 

44 

66 
50 

61 
44 

59 
49 

61 
49 

61 
49 

68 
42 

58 
39 

59 
43 

57 
45 

51 
40 

59 

43 

61 

43 

61 

48 

65 
47 

62 
46 

67 
49 

60 
48 

60 
43 

60 
46 

60 
46 

56 
47 

62 
48 

69 
44 

59 
46 

56 

48 

57 
47 

60,0 
45,1 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

57 
34 

52 
35 

55 
42 

60 
44 

63 
39 

62 
48 

58 
39 

59 
50 

58 
47 

58 
46 

59 
42 

60 
40 

59 
44 

58 
45 

59 
37 

60 
39 

60 

40 

64 
42 

59 
41 

5  8 
41 

60 
45 

62 
44 

58 

38 

67 
41 

54 

45 

63 
47 

59 
47 

54 
41 

56 
45 

57 
48 

59 
46 

58.6 
42.6 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

79 
33 

83 
35 

84 

34 

85 
41 

so 
50 

72 
41 

79 
33 

82 
38 

80 
46 

81 
36 

76 

29 

76 
34 

78 
36 

75 
31 

70 

33 

72 
30 

75 

32 

83 
34 

87 
38 

90 
39 

88 

44 

79 
36 

80 
33 

90 
37 

92 
45 

94 
45 

81 
44 

81 
51 

82 
48 

83 
48 

62 
38 

80,6 
38.5 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

61 
39 

67 
44 

52 
45 

61 
47 

58 

46 

65 
51 

63 
44 

60 

47 

57 
50 

59 
51 

62 
44 

61 
43 

60 
42 

59 
40 

60 
40 

61 
43 

65 
42 

61 
46 

55 
46 

56 
46 

61 
49 

64 
43 

59 
43 

57 
47 

60 
48 

64 
48 

61 
45 

54 
44 

55 
48 

62 
50 

59 
41 

60,0 
45.2 

GRATON  1  M 

MAX 

Mm 

81 
39 

98 
38 

78 
41 

68 
49 

66 
41 

74 
51 

80 
42 

72 
45 

61 
41 

65 
42 

75 

48 

72 
43 

72 
45 

73 
41 

75 
40 

78 
41 

85 
41 

87 
41 

77 

44 

72 
46 

63 
49 

77 
44 

77 
43 

75 
47 

71 
47 

71 
48 

71 
46 

63 

44 

57 
48 

66 
49 

71 
39 

72.9 
44,0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

80 
39 

88 
38 

91 
38 

91 
38 

82 
38 

78 

39 

38 

87 

85 
52 

82 

41 

79 
36 

79 
36 

81 
37 

80 
36 

70 
41 

69 
38 

76 

37 

84 
37 

93 
38 

94 
38 

90 
38 

84 
38 

82 
37 

91 
45 

98 
48 

98 
47 

82 
48 

84 
47 

88 

50 

78 

54 

66 
43 

83.7 
41,0 

HEALDSBURG 

MAX 

Mm 

90 
40 

93 
43 

77 
45 

74 
52 

69 
43 

80 
53 

83 
50 

75 
48 

62 

53 

70 
53 

81 
51 

83 
45 

78 
49 

80 
47 

78 

43 

82 
45 

92 
46 

89 
^0 

84 
48 

81 
49 

67 
51 

82 
49 

84 
46 

82 
48 

80 
49 

78 

50 

77 
49 

65 
49 

58 
49 

70 
51 

77 
44 

78.1 
48,0 

HILTS 

MAX 

Mm 

72 
34 

80 
38 

82 
40 

85 
46 

80 
51 

73 
44 

71 

36 

81 
46 

77 
51 

66 
39 

67 
34 

68 

40 

69 
36 

65 
34 

65 

34 

63 
36 

74 
38 

84 
45 

62 
45 

80 
4  7 

74 
33 

63 
35 

81 
43 

87 
46 

90 
52 

73 
46 

65 
46 

75 
4  9 

76 
48 

62 
36 

74.3 
41,6 

HOOPA 

MAX 

Mm 

77 
39 

82 

4  1 

89 
43 

89 
44 

72 
46 

72 

49 

74 
44 

79 

43 

77 
49 

77 
46 

74 

40 

78 
42 

79 
44 

71 
48 

65 

39 

71 
40 

73 

39 

86 
45 

96 
46 

94 

49 

87 
47 

73 
4  2 

75 
41 

90 
45 

95 

44 

96 
50 

72 
51 

90 
46 

83 
42 

84 

50 

56 
47 

79.5 
44.5 

KENTFIELO 

MAX 

Mm 

75 
41 

83 
42 

89 
45 

70 
50 

71 
46 

66 

52 

75 
45 

78 
47 

71 
51 

58 
51 

66 
49 

75 

45 

73 
43 

72 
46 

72 
42 

73 
46 

75 

43 

86 
49 

85 

48 

80 
47 

74 

50 

63 
45 

75 
45 

73 
44 

79 
44 

74 

48 

73 
46 

71 
45 

60 
50 

5  7 
51 

67 
42 

72.9 
46.4 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

55 
45 

56 
44 

65 
44 

60 
47 

63 
43 

63 
50 

61 
42 

57 

50 

63 
51 

64 
45 

64 

40 

61 
42 

60 
48 

57 
36 

58 

39 

60 
38 

70 
39 

77 
45 

65 
45 

62 

42 

58 

60 

64 

40 

64 
40 

61 
42 

59 
45 

57 
49 

63 
51 

6  4 
41 

61 

46 

53 
49 

56 
44 

61.4 
44.3 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

81 

32 

88 

32 

89 
37 

76 
45 

69 
36 

73 
44 

78 
35 

81 

41 

74 

52 

67 
50 

76 
4l 

81 
36 

76 

32 

77 
36 

75 
32 

77 
33 

86 
35 

92 
37 

93 
39 

91 
38 

86 

40 

80 
37 

87 
36 

90 

40 

89 
42 

87 
43 

82 
46 

78 

41 

74 
41 

60 
45 

67 
42 

80,0 
39.2 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

67 
35 

76 
37 

80 
43 

82 
49 

78 
46 

69 
41 

64 
35 

77 
45 

77 
49 

69 
39 

66 
28 

63 
37 

69 
32 

70 
29 

59 

30 

63 
34 

67 
32 

69 
36 

77 
43 

82 
45 

83 

4  7 

74 
30 

59 
31 

75 
43 

82 

48 

85 
49 

82 
46 

72 
42 

77 
47 

72 
42 

52 
34 

72.2 
39.5 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

66 
27 

77 
26 

BO 
31 

82 
37 

79 
49 

68 

40 

66 
28 

76 

34 

75 
42 

62 

34 

63 
24 

64 
30 

67 
27 

68 
23 

56 
24 

60 

26 

68 
25 

77 
33 

80 
35 

83 
38 

72 
29 

61 

2  6 

75 
1» 

82 
39 

86 
19 

79 
37 

72 

3a 

75 
61 

73 
42 

51 
35 

71.4 

33.1 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

85 
43 

93 

45 

92 
47 

72 
46 

71 
42 

78 
52 

80 
50 

74 
47 

60 
52 

65 
53 

75 
51 

74 
46 

70 
48 

73 

42 

73 
44 

73 
45 

90 

45 

89 
51 

83 
49 

75 

49 

68 

51 

75 
50 

75 
47 

78 

45 

76 
47 

72 
49 

67 

52 

66 
48 

6  5 
49 

69 
51 

70 
43 

75.0 
47.7 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

85 
43 

89 
47 

87 
45 

85 
45 

86 
46 

8  6 
46 

83 
43 

79 
43 

77 
41 

75 
45 

72 
40 

68 
38 

69 
37 

69 

38 

70 

3a 

74 

40 

87 
38 

94 
43 

85 
45 

89 
46 

90 
46 

94 

48 

95 
46 

95 
46 

92 
45 

92 

44 

87 
43 

82 
»3 

70 

40 

69 
39 

74 

42 

82.2 
42,9 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

79 
38 

91 

4  1 

69 
45 

69 
51 

69 
43 

71 
51 

72 
43 

69 
48 

62 
52 

65 
54 

71 
50 

77 
42 

73 
45 

70 
44 

70 
40 

73 
44 

83 
42 

81 

4  4 

75 
50 

77 
49 

69 

50 

76 
50 

81 
42 

74 
49 

72 
48 

70 
49 

73 
46 

62 
50 

58 
49 

67 
52 

66 
40 

72. 1 
46.5 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

58 
40 

58 

40 

55 
43 

60 
48 

61 
43 

66 
51 

63 
46 

52 
48 

63 
48 

58 
42 

6  I 
46 

58 
45 

58 
45 

58 

44 

61 
46 

61 
42 

62 
41 

64 

43 

61 

45 

61 
43 

62 
45 

62 
43 

58 
46 

59 
45 

62 
46 

59 

44 

61 

47 

60 

45 

61 
48 

60 
45 

60.1 
44.8 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

86 
37 

36 

91 

78 
38 

77 
49 

82 
39 

84 
44 

84 
38 

85 

41 

83 
40 

75 
37 

78 
38 

88 
3  8 

9  3 
44 

96 
46 

95 
48 

90 
46 

82 

41 

93 
43 

91 
47 

85 

60 

85 
45 

79 
45 

85.5 
42.3 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

75 
42 

84 
45 

89 
45 

88 
46 

71 
41 

71 
42 

74 
43 

79 
45 

71 
51 

68 
49 

70 
45 

73 

44 

75 
47 

67 
45 

64 

42 

65 
42 

71 
42 

83 

44 

94 
46 

90 
47 

80 
49 

71 
46 

71 
42 

90 
46 

90 
49 

93 
48 

70 
50 

73 
44 

78 
45 

66 
47 

56 
41 

76.1 
45.2 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

88 
42 

92 
43 

85 
46 

75 
50 

70 
39 

79 
53 

81 
47 

72 
47 

63 
53 

65 
52 

80 
52 

82 
44 

75 

50 

77 
45 

76 
41 

80 
42 

90 
43 

90 
4  8 

89 

47 

79 
47 

71 
5  1 

81 
50 

85 
48 

86 
45 

84 
46 

76 
t9 

73 
53 

70 
45 

59 
49 

69 
51 

74 

40 

77,9 
47,0 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

79 

39 

83 
37 

89 
39 

89 
49 

74 
46 

73 

48 

72 
44 

79 
44 

78 

48 

78 
47 

75 

40 

79 
42 

79 
42 

72 

42 

64 

IB 

70 
38 

74 
39 

86 
42 

96 
47 

94 
49 

86 
46 

72 
43 

70 
40 

91 

44 

95 
49 

95 
51 

75 
51 

81 
46 

85 

50 

77 
50 

56 
45 

79.5 
44.4 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAN  RAFAEL 

MAX 
Mm 

81 
39 

91 
46 

91 
45 

7  1 

50 

69 
47 

77 
53 

77 
48 

8  3 
49 

'8 

52 

69 
52 

73 
51 

76 

8  7 

72 
46 

72 

6  7 

73 
39 

75 

49 

88 
6  5 

86 
52 

81 
50 

79 
49 

75 
5 1 

75 

79 

79 

78 
6  6 

74 
4  6 

72 
57 

60 
49 

68 

70 

76.0 
48,0 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

82 
39 

89 

40 

75 
44 

M 
50 

7? 
..6 

77 
50 

77 
44 

70 
46 

'8 
51 

66 
51 

7'5 
49 

77 
4  3 

73 
45 

75 
42 

74 
41 

78 
42 

86 
4  2 

95 
48 

77 
46 

76 

4  8 

61 
49 

77 
49 

80 

76 

72 
4  7 

75 
48 

73 
46 

66 
47 

56 

69 
50 

7* 
40 

74.2 
45.7 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

68 
H 

60 

45 

65 
46 

75 
49 

61 
43 

66 
47 

71 
44 

61 
49 

54 

88 

51 
8  7 

5' 

86 

57 
47 

59 
46 

65 

48 

55 
42 

61 
47 

56 
43 

66 

6  4 

77 
4  7 

64 
47 

62 
48 

56 
46 

58 
43 

67 

67 
46 

59 
45 

60 
46 

59 

4  7 

59 
49 

62 
49 

52 
46 

61,0 
46,0 

SHELTER  COvE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 

MIN 

88 
38 

93 
39 

81 
42 

72 
51 

74 
38 

77 
8? 

81 
41 

74 

45 

63 
52 

65 
53 

79 

50 

81 
42 

77 
42 

74 
41 

75 
39 

79 
8  2 

89 
60 

91 
39 

89 
4  5 

83 
43 

73 
5  1 

80 
46 

86 
42 

88 

45 

85 
4  5 

79 
50 

74 
50 

69 
45 

59 
50 

64 
46 

73 
37 

77.9 
44,5 

TRINITY   0AM   VISTA  PT 

MAX 
MIN 

76 
41 

79 
45 

82 
68 

86 
51 

8  1 

52 

68 
46 

68 
41 

77 
86 

79 
-9 

75 

8  7 

?7 
88 

73 
43 

78 

6  3 

77 
3  7 

70 
39 

75 

40 

75 

40 

80 
48 

86 

48 

90 
52 

68 
6  1 

80 
41 

72 

4  1 

83 
50 

97 
52 

90 

4  7 

85 
50 

79 
5  3 

76 
49 

71 
45 

56 
4l 

78.0 
45.8 

TLLELAKF 

MAX 
MIN 

77 
33 

84 
28 

82 

3  7 

71 
44 

ft? 

80 

78 
30 

8  1 

8  0 

78 
45 

69 
36 

67 

30 

70 
3  3 

70 
29 

68 
2  9 

62 
29 

66 
1 5 

73 
3  1 

79 

S3 
39 

86 

83 

71 

77 

83 

87 

40 

86 

76 
46 

79 
4  3 

78 

71 

55 

38 

75.2 
37.1 

UKIAH 

MAX 
MIN 

S7 
41 

92 
40 

86 
47 

77 
48 

68 
40 

78 
8  1 

79 
42 

98 
48 

75 
51 

69 
51 

79 
48 

88 
45 

77 

44 

69 

6  2 

75 
4  1 

78 

8  3 

91 
4  3 

97 
48 

98 
50 

91 
52 

86 

69 

85 
4  5 

92 

4  7 

92 
48 

94 
50 

87 
47 

85 
51 

78 
45 

67 
46 

68 
47 

68 
46 

61.8 
46.3 

wEAvEBVILLE   RANGER   ST  A 

MAX 
MIN 

78 

33 

84 
36 

87 
37 

89 
65 

88 
46 

71 
39 

73 
35 

83 
38 

85 
46 

78 
83 

80 
36 

78 
37 

60 
37 

76 
31 

70 
33 

76 
35 

76 
38 

85 
37 

90 
39 

94 

66 

91 
66 

79 
35 

77 
33 

87 
40 

92 
43 

93 
45 

85 
44 

84 
63 

82 
48 

77 
46 

59 
42 

81.4 
40,1 

wEEO  FIDE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

68 
33 

77 
39 

80 
41 

79 
54 

7S 
53 

68 
<  3 

67 

35 

79 
u 

71 
83 

67 
39 

69 

32 

61 
35 

71 
34 

71 

31 

60 
31 

64 
31 

67 
33 

71 
37 

78 
42 

83 
42 

85 
45 

75 
35 

62 
32 

76 
43 

84 
47 

85 
49 

80 
44 

73 
43 

75 
42 

74 
43 

52 
39 

72.5 
39.8 

allLITS  1  NE 

MAX 

Mm 

77 
34 

85 

31 

86 
39 

78 
42 

65 
35 

70 
49 

7? 

3ft 

75 

71 
5? 

64 

89 

72 
40 

75 
39 

73 
3  7 

64 

38 

66 

35 

69 
3  9 

86 
3  6 

88 

4  1 

89 
43 

88 
4  5 

81 
45 

75 
39 

83 
39 

87 

85 

45 

63 

74 
44 

72 
42 

68 
41 

55 
46 

61 

4  1 

75,3 
41,0 

VREKA 

•        •  • 

MAX 
MIN 

73 
37 

92 
40 

86 
4  3 

86 
A  5 

81 
56 

81 
88 

74 
39 

8  0 
8ft 

83 
51 

73 
40 

73 
35 

72 
39 

76 
36 

7* 

3  3 

65 
37 

66 
35 

72 
3  7 

79 
84 

86 
46 

87 

46 

79 
49 

79 
3  7 

70 
39 

84 
46 

90 
49 

92 
5 1 

84 
46 

79 
46 

76 
5  1 

82 
49 

54 
43 

78,0 
43,3 

5ACPAMFNTO 

DRAINAGE  02 

AOIN   RANGE  R  STATION 

MAX 
MIN 

75 
33 

82 
}4 

86 
26 

39 

76 
18 

86 
32 

78 
3  1 

81 

39 

70 
43 

70 
38 

69 
29 

70 
33 

69 
34 

66 
30 

65 
29 

69 
36 

78 

26 

81 
31 

93 
38 

93 
39 

79 
42 

69 
34 

79 
38 

83 
39 

87 
42 

63 
4  3 

78 
38 

78 
40 

74 
51 

59 
50 

56 
37 

74,6 
36,5 

AlTuRAS  RANGER  STATION 

MAX 

MIN 

77 
28 

81 
29 

85 
33 

90 
38 

81 

39 

80 
16 

88 

37 

B0 
32 

86 
40 

75 
3a 

71 

29 

69 
32 

75 
3  3 

75 

3  3 

75 
25 

66 

80 

73 

30 

85 
3  7 

82 
3  3 

90 
3  9 

88 
39 

68 
34 

67 
30 

80 
33 

90 
38 

92 
39 

68 
40 

96 
41 

96 
40 

70 
4  1 

62 

40 

79.3 
35.0 

AUBURN 

MAX 

Mm 

B2 

36 

90 
5  6 

90 
4  8 

74 

8  9 

75 
8  8 

78 
49 

81 

77 
5  0 

70 
50 

6  0 
49 

76 
50 

83 
50 

79 

74 

4  8 

77 

81 

87 

92 
58 

92 
59 

90 
4  9 

70 

79 
4  8 

88 

90 
6  0 

92 

66 
52 

80 
49 

72 

65 

70 

80,2 
51.1 

8ERRVE SSA  LAKF 

MAX 
MIN 

83 
49 

82 

50 

91 
Si, 

85 
5 1 

75 
88 

75 

80 

76 
50 

83 
53 

75 

4  8 

68 
8  3 

65 
54 

60 

62 

82 
5 1 

78 
8  7 

76 
50 

78 
50 

82 
5  1 

90 
56 

98 

88 

92 
57 

86 
80 

73 
50 

80 
52 

68 
54 

91 
56 

90 
55 

89 
51 

79 
49 

71 
46 

57 
50 

70 
46 

60.1 
51.0 

Blue  canyon  wb  AtppopT 

MAX 
MIN 

71 
4  1 

76 
55 

77 
54 

70 
S  4 

87 
10 

65 

1  7 

68 
89 

66 
50 

51 
88 

52 
a  3 

6  0 
40 

63 

44 

64 
45 

56 

62 
45 

64 
85 

71 
8  7 

77 
54 

76 
57 

75 

55 

66 
48 

64 
46 

Tl 
51 

73 
54 

76 
56 

74 
56 

70 
53 

67 
54 

60 
44 

53 
39 

53 
38 

66,1 
48,0 

BOkMAN  DAM 

MAX 

Mm 

72 
40 

75 
1*2 

75 
4  8 

68 
48 

60 

8  7 

66 

18 

69 
43 

69 

37 

55 

46 

57 
43 

57 
3  8 

65 
42 

65 
40 

60 

36 

63 
39 

65 
40 

74 
82 

77 
53 

78 
8  1 

76 
50 

?5 
48 

67 
43 

66 
49 

75 
49 

75 
50 

76 
50 

74 
50 

69 
53 

66 
49 

62 
42 

56 
37 

67.9 
44,5 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

87 
42 

90 
43 

92 

5C 

95 
5  3 

82 

8  7 

72 
48 

80 
43 

88 

8  0 

8  7 

56 

72 
55 

75 

85 

80 
6  3 

68 

87 

B7 
66 

92 
45 

83 
46 

87 
89 

89 
49 

96 
51 

99 
53 

96 
51 

75 

50 

83 
8  3 

93 
49 

95 
53 

97 
51 

93 
51 

86 

60 

82 
51 

68 
45 

73 
45 

65,6 
48,4 

8UPNFV 

MAX 

Mm 

74 
27 

79 
26 

84 
33 

82 
46 

77 
5 1 

71 

It 

68 
28 

78 

I  7 

77 

88 

75 
38 

71 
32 

68 
31 

75 
3  7 

73 
29 

79 
26 

71 
3  8 

72 
29 

79 
32 

65 
3  2 

88 
38 

85 
40 

74 

46 

68 
28 

83 
34 

95 

38 

87 
38 

84 
43 

90 
41 

77 
48 

71 
4  5 

59 

42 

76,7 
36.4 

CANYCN  DAM 

MAX 

Mm 

73 
30 

80 
32 

80 
36 

69 

4  8 

66 

8  7 

70 
33 

7  8 
4 1 

68 

88 

70 

8  6 

60 
36 

70 

33 

68 
37 

67 
38 

67 
3  2 

70 
34 

74 
38 

79 
37 

80 

39 

90 
40 

72 

4  1 

78 
34 

83 
39 

85 

42 

79 

43 

80 
42 

78 
44 

72 
41 

69 
42 

63 
32 

73,4 
38.3 

CENTFRVlLLE  Ph 

MAX 

Mm 

90 

94 

95 
4  a 

9  1 

BO 

8  1 

80 

86 

8  3 

86 

76 
54 

80 
58 

87 

4  7 

87 
49 

85 
8  5 

83 
47 

83 
4  5 

92 

48 

98 
63 

97 

5  3 

97 
5  5 

95 
50 

93 

4  6 

95 
56 

97 
55 

96 
53 

90 
52 

98 
62 

76 
5  3 

75 
45 

86.4 
50.2 

Chester 

MAX 
MIN 

73 

77 

78 

71 

80 
4  8 

68 
35 

74 
29 

79 
36 

76 
8  3 

69 

8  1 

69 
18 

70 
30 

69 
33 

67 
36 

6  8. 
29 

70 
3  2 

75 
29 

76 
37 

81 
3  2 

77 

35 

69 
39 

75 
3  3 

80 

32 

83 
36 

82 
36 

77 
39 

76 
43 

71 
41 

64 

43 

61 

30 

73.5 
35.2 

CHtCO  EXPERIMENT  sta 

MAX 

Mm 

88 
45 

93 
46 

92 
5 1 

89 
55 

74 
57 

80 
55 

84 
88 

85 
52 

76 
Eft 

69 

66 

ni 

54 

85 
89 

83 

68 

82 
50 

82 
50 

82 
82 

91 

50 

97 
62 

94 
56 

93 
59 

92 
55 

85 
48 

93 
48 

92 
58 

94 
57 

93 
57 

85 
57 

94 
52 

71 

53 

74 
5* 

75 
52 

85,1 
52,7 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

84 
48 

87 
-  B 

92 
50 

88 
52 

74 
5  2 

74 
48 

79 
47 

83 

50 

70 
53 

63 
53 

69 
4  9 

79 
88 

82 

60 

77 
4  7 

77 
48 

76 
50 

80 
49 

88 

53 

93 
57 

90 
55 

85 
51 

65 
49 

80 
49 

88 

50 

90 
49 

79 
53 

77 
80 

69 
50 

65 
51 

71 
49 

79,0 
50,3 

ClEAPLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

84 
34 

86 
33 

90 
39 

91 
45 

78 
32 

67 
41 

77 
37 

84 

85 
49 

62 

48 

67 

83 

78 
38 

64 
39 

83 
40 

76 
'5 

81 
48 

88 

38 

89 

40 

95 
41 

97 

43 

94 
45 

79 
40 

82 
39 

90 
40 

92 

43 

95 
41 

91 
46 

68 
43 

77 
42 

65 
45 

70 
42 

82.6 
40.9 

COLFAX 

MAX 

Mm 

5  1 
6.0 

88 
63 

9  " 

54 

80 
46 

71 
48 

71 
44 

79 
50 

73 
54 

66 
46 

70 
47 

77 
50 

77 
52 

72 
83 

75 
47 

7  9 

60 

82 
50 

69 
52 

88 
58 

88 

61 

74 
52 

76 
47 

84 
52 

88 
57 

60 

8  7 

60 

84 

57 

76 
53 

67 
45 

65 
47 

69 
44 

76.6 
52.0 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

Mm 

89 

«  6 

92 
50 

94 
55 

88 
53 

77 
51 

79 
49 

86 
48 

85 
50 

76 
53 

69 
56 

80 
52 

86 
50 

88 

52 

81 

88 

61 
50 

83 
60 

90 
52 

95 
68 

9  5 

58 

93 
57 

89 
51 

92 
49 

93 
51 

92 
54 

95 

55 

90 
52 

85 
33 

81 
49 

74 
49 

74 
50 

78 
49 

85.0 
51.6 

OAVIS   2  WSW 

MAX 
MIN 

85 

89 
46 

93 
53 

91 
54 

78 

50 

75 
4  9 

79 
46 

84 
48 

76 
54 

69 

58 

71 
49 

80 
46 

86 
49 

80 

8ft 

78 
46 

80 
49 

82 
-.7 

88 
84 

95 
52 

96 
83 

91 
52 

71 
49 

81 
49 

91 
50 

91 
50 

94 

50 

86 
51 

81 

50 

72 
49 

64 
50 

72 
46 

82.2 
49.5 

OEFR  CRFEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

OF  SABLA 

MAX 
MIN 

79 

84 

88 
5  a 

83 
5 1 

72 
49 

6„ 
4  1 

76 
43 

7ft 

75 
50 

66 
89 

70 
46 

75 
43 

75 

8  7 

74 

40 

73 
43 

73 
43 

82 
43 

88 
55 

86 

61 

86 
62 

85 
53 

75 
46 

81 
49 

88 
49 

97 
51 

86 
45 

82 

50 

79 
51 

72 
48 

65 
41 

78.0 
47.4 

OOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

90 
49 

90 
5  1 

87 
53 

74 
53 

'ft 
48 

75 
49 

66 
52 

73 

50 

83 
50 

80 
54 

SO 
47 

85 
51 

93 
56 

92 
59 

93 
60 

90 
*9 

90 
58 

93 

60 

91 
60 

67 
56 

82 
44 

DO».N|EVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

ac 

34 

86 
43 

85 
49 

79 
50 

7  0 
43 

78 
54 

61 
50 

63 
49 

72 
38 

71 
41 

74 
39 

73 
38 

94 
41 

8  9 
44 

86 
46 

84 
43 

74 
41 

84 

40 

83 
46 

86 
47 

84 
48 

93 
•9 

78 
49 

69 
46 

63 
38 

77,6 
44,2 

EAST    PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

8  0 
45 

84 
44 

88 
50 

90 
56 

78 
50 

ft  V 
46 

75 
46 

82 
50 

82 
56 

62 
56 

69 
57 

77 
46 

82 
49 

82 
-5 

77 
45 

77 
46 

80 
48 

86 
52 

91 
53 

95 
55 

91 
51 

77 
50 

80 
50 

89 
51 

90 
54 

93 
55 

ee 

58 

9  4 
56 

78 
54 

72 
48 

71 
51 

81.3 
50,7 

FA  1 RF I  El  D  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

88 
47 

I  f 
48 

92 
52 

73 
52 

7? 
50 

79 
52 

80 
52 

78 
51 

76 
53 

67 
54 

79 
51 

80 
50 

76 
50 

74 
46 

73 
53 

77 
49 

90 
49 

90 
58 

88 
56 

84 
54 

74 
46 

79 
51 

SI 
54 

85 
50 

85 
49 

75 
48 

69 
52 

66 
50 

62 
49 

70 
48 

70 
47 

78.3 
50.6 

FOLSOM  OAM 

MAX 
MIN 

85 
52 

88 

55 

91 
58 

92 
50 

76 
51 

78 

50 

79 
50 

84 
51 

77 
52 

70 
51 

65 
50 

77 
50 

84 

50 

8  1 

48 

76 
49 

79 
50 

81 

50 

98 
59 

95 
59 

95 
61 

92 
49 

71 
49 

81 
51 

68 

55 

91 
57 

95 
51 

86 
51 

80 
48 

74 
49 

68 
49 

71 
48 

81,9 
51,7 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

MIN 

77 
51 

82 

54 

86 

62 

86 
49 

76 
46 

67 
40 

73 

50 

78 
54 

75 
49 

61     58  69 
46      43  47 
S*«  R.tor.nco  N 

75      75  68 
51      41  46 
ate.  Following  Stall 

73  74 
48  49 
an  Index 

«1 
57 

86 
59 

86 
60 

85 
55 

73 
46 

75 
52 

81 
55 

85 

60 

88 
61 

85 
56 

80 
52 

76 
47 

65 
41 

76,6 
50,9 

DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1966 


Station 

Day  ot  Month 

0 

1  |  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

3 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

GRASS  VALLEY 

MAX 

78 

82 

6  9 

7  1 

7  3 

8  1 

84 

8  7 

86 

76 

75 

8  2 

84 

9  8 

86 

83 

7  7 

69 

66 

77 

.5 

MIN 

45 

49 

53 

48 

48 

39 

40 

51 

50 

47 

45 

46 

48 

44 

43 

45 

46 

49 

56 

87 

54 

45 

48 

5  2 

56 

57 

52 

51 

46 

43 

39 

HAT  CREFK   PH  NO  1 

MAX 

77 

91 

87 

80 

72 

75 

75 

75 

75 

85 

78 

6  9 

9  9 

8  7 

81 

9  0 

90 

.1 

Mm 

29 

29 

35 

44 

49 

34 

29 

39 

45 

38 

33 

34 

37 

33 

29 

29 

31 

33 

34 

39 

40 

44 

30 

35 

40 

4  0 

43 

46 

47 

44 

41 

I 

JESS  VALLEY 

MAX 

74 

77 

6  8 

6  3 

6  b 

6  1 

6  6 

80 

84 

90 

79 

78 

7  0 

5  5 

52 

7  1 

,7 

MIN 

37 

34 

43 

41 

40 

37 

32 

4  0 

44 

39 

27 

34 

39 

33 

30 

29 

31 

36 

40 

42 

45 

33 

3  1 

4  2 

44 

65 

3e 

40 

51 

42 

35 

3  7 

LAKEPORT 

MAX 

87 

89 

8  3 

80 

8  9 

92 

9  7 

94 

90 

79 

8  9 

9  2 

95 

9  1 

8  7 

8 1 

76 

7  2 

73 

83 

,5 

MIN 

38 

38 

45 

47 

38 

47 

40 

45 

55 

60 

41 

42 

62 

36 

40 

40 

42 

46 

46 

49 

46 

42 

44 

46 

49 

4  7 

4  9 

46 

44 

46 

45 

44 

,  3 

LAKESHORE 

MAX 

92 

88 

7  3 

9  5 

6  9 

90 

9  2 

9  5 

8  7 

8  1 

61 

.2 

MIN 

45 

43 

46 

60 

64 

49 

45 

46 

56 

54 

52 

48 

54 

49 

47 

45 

64 

88 

5  2 

55 

60 

54 

58 

48 

51 

53 

62 

56 

53 

52 

61 

51 

,  6 

LAKE  SPAULD1NG 

MAX 

Mm 

LAKE  SPAULDING  OAM 

MAX 

Mm 

LAS  PLUMAS 

MAX 

86 

90 

69 

80 

81 

96 

89 

82 

94 

3  4 

82 

6  9 

83 

,0 

Mm 

55 

57 

63 

59 

58 

53 

54 

59 

68 

57 

55 

56 

58 

51 

54 

51 

55 

56 

64 

6  6 

55 

52 

57 

6  2 

64 

62 

5a 

57 

5  5 

55 

62 

,0 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 

67 

71 

&o 

5  9 

8  1 

7  6 

6? 

.8 

Mm 

34 

33 

41 

45 

46 

35 

34 

40 

46 

3e 

32 

34 

38 

33 

33 

36 

36 

42 

43 

44 

43 

37 

36 

40 

61 

44 

44 

42 

3  7 

34 

3  6 

MARY5VILLE 

MAX 

87 

90 

8  7 

7  2 

8  5 

92 

9  1 

75 

8  5 

,4 

Mm 

49 

52 

58 

52 

63 

49 

50 

64 

52 

52 

52 

52 

50 

49 

60 

50 

52 

56 

60 

59 

50 

50 

61 

56 

88 

5  3 

53 

50 

50 

51 

48 

5  2 

3 

MC  CLOUO 

MAX 

71 

77 

74 

74 

72 

70 

72 

83 

80 

72 

50 

76 

.3 

Mm 

31 

30 

36 

47 

54 

43 

43 

43 

46 

39 

29 

35 

35 

28 

28 

31 

33 

37 

38 

4  1 

42 

44 

35 

38 

42 

4, 

44 

44 

40 

41 

3  5 

3  8 

MINERAL 

MAX 

70 

78 

7  9 

79 

70 

>6 

Mm 

30 

28 

37 

*6 

48 

36 

32 

37 

44 

45 

36 

32 

36 

31 

27 

3* 

30 

38 

37 

39 

38 

3  ' 

35 

16 

38 

38 

40 

4  1 

4  1 

41 

32 

3  6 

MONT ICELLO  OAM 

MAX 

83 

86 

91 

8  9 

75 

70 

80 

84 

67 

6  7 

80 

79 

8  2 

90 

^ 

83 

90 

91 

7  0 

5  5 

7  0 

80 

,7 

Mm 

48 

48 

53 

50 

46 

49 

49 

51 

52 

53 

53 

5  2 

49 

46 

48 

47 

81 

52 

56 

56 

61 

47 

51 

62 

54 

5  0 

6  2 

48 

48 

50 

46 

50 

3 

mount  Shasta  wb  city 

MAX 

78 

82 

78 

6  5 

6  9 

68 

7  3 

80 

83 

7  3 

7  3 

,3 

Mm 

36 

38 

43 

48 

49 

43 

36 

42 

50 

44 

36 

40 

40 

33 

32 

39 

40 

40 

44 

45 

45 

35 

38 

-3 

46 

-8 

47 

47 

43 

44 

39 

4  1 

7 

NEVADA  CITY 

MAX 

77 

81 

6  8 

75 

80 

9  6 

82 

65 

76 

,5 

Mm 

34 

37 

45 

50 

49 

40 

40 

47 

51 

50 

46 

39 

41 

42 

39 

39 

39 

40 

45 

47 

46 

46 

40 

64 

46 

47 

45 

48 

47 

4  5 

36 

5 

ORLANO 

MAX 

86 

89 

8  3 

8  7 

92 

93 

93 

8  8 

73 

s 

3  5 

5 

Mm 

49 

52 

58 

54 

5C 

60 

47 

51 

52 

56 

55 

50 

54 

45 

48 

49 

57 

68 

56 

59 

52 

48 

6  8 

56 

57 

55 

58 

52 

61 

53 

52 

3 

OROVILLE 

MAX 

85 

90 

7  9 

85 

92 

95 

85 

9  2 

94 

70 

84 

.8 

Mm 

52 

61 

61 

56 

>« 

54 

55 

57 

56 

57 

56 

57 

55 

61 

56 

52 

66 

58 

62 

62 

57 

52 

54 

59 

62 

59 

58 

54 

54 

55 

54 

56 

5 

PARADISE 

MAX 

SO 

84 

64 

78 

85 

90 

7  9 

86 

7  6 

76 

,9 

MIN 

56 

58 

58 

54 

42 

50 

51 

64 

51 

51 

54 

54 

46 

49 

49 

55 

59 

60 

63 

54 

56 

63 

58 

60 

61 

55 

47 

48 

46 

46 

53 

PLACERVILLE 

MAX 

78 

83 

70 

75 

8  2 

7  5 

8  3 

95 

82 

74 

6  7 

77 

,9 

Mm 

38 

40 

52 

45 

47 

41 

43 

40 

49 

46 

46 

41 

44 

41 

39 

41 

43 

46 

50 

51 

48 

44 

46 

49 

52 

52 

49 

45 

41 

43 

40 

4  4 

9 

PLACERVILLE  ifs 

MAX 

79 

82 

7} 

6  3 

5  5 

76 

B  <) 

8  2 

74 

82 

85 

83 

73 

66 

6  1 

76 

6 

Mm 

55 

58 

66 

46 

46 

43 

45 

53 

51 

45 

45 

48 

53 

43 

4q 

50 

54 

60 

61 

64 

60 

47 

53 

59 

66 

67 

59 

51 

45 

43 

43 

6  2 

2 

PLATINA 

MAX 

75 

83 

81 

8  2 

8  I 

72 

75 

80 

80 

7  7 

78 

8  3 

67 

93 

93 

90 

8  5 

8  9 

90 

89 

85 

7  4 

6  7 

6  8 

81 

2 

Mm 

42 

41 

43 

53 

43 

35 

48 

47 

45 

46 

40 

45 

46 

43 

46 

45 

49 

46 

52 

50 

52 

43 

45 

44 

52 

55 

56 

53 

51 

47 

46 

46 

g 

PORTOLA 

MAX 

76 

80 

79 

6  5 

7} 

83 

76 

79 

7  1 

63 

6  3 

74 

6 

Mm 

26 

26 

34 

39 

44 

31 

29 

41 

41 

46 

38 

40 

32 

32 

29 

29 

29 

32 

33 

34 

36 

40 

32 

44 

36 

37 

38 

39 

41 

38 

27 

35 

3 

OUINCv  RANGER  STATION 

MAX 

78 

85 

7  5 

75 

93 

81 

8  7 

9  3 

86 

8  4 

76 

70 

91 

2 

Mm 

33 

28 

34 

43 

51 

37 

30 

41 

48 

51 

40 

32 

35 

36 

31 

33 

32 

33 

35 

39 

36 

42 

32 

37 

39 

40 

40 

4C 

44 

45 

34 

37 

9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

94 

7  9 

6  8 

B  ^ 

8  1 

6  4 

9  1 

96 

79 

97 

74 

7  1 

85 

5 

Mm 

47 

50 

55 

56 

56 

52 

4  7 

86 

57 

69 

58 

53 

55 

66 

49 

54 

57 

65 

59 

62 

56 

51 

61 

56 

62 

62 

6  2 

56 

55 

55 

55 

55 

g 

REDOING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

88 

90 

8  9 

76 

86 

101 

100 

96 

9  0 

74 

86 

6 

Mm 

59 

58 

62 

61 

86 

59 

52 

52 

60 

59 

58 

59 

60 

84 

55 

66 

6  0 

70 

63 

68 

61 

54 

64 

63 

65 

53 

66 

61 

57 

55 

55 

5  9 

6 

ROCKLtN 

MAX 

87 

89 

6  7 

83 

85 

8J 

9  1 

95 

9  7 

77 

6  3 

73 

84 

3 

Mm 

40 

45 

51 

49 

51 

46 

44 

49 

50 

50 

48 

44 

48 

46 

47 

48 

40 

63 

53 

55 

48 

48 

45 

53 

54 

50 

50 

47 

47 

49 

47 

46 

2 

SACRAMENTO  wB  AIRPORT 

MAX 

89 

93 

u  0 

87 

84 

95 

93 

90 

9  3 

92 

84 

80 

66 

72 

75 

82 

0 

Mm 

49 

50 

54 

52 

51 

50 

48 

50 

53 

53 

50 

50 

50 

46 

47 

50 

49 

56 

66 

83 

61 

49 

49 

52 

50 

50 

51 

50 

50 

52 

48 

50 

7 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

91 

94 

9  2 

7  9 

69 

72 

go 

88 

8  2 

7  9 

8 1 

96 

97 

9  1 

93 

66 

74 

76 

82 

8 

Mm 

55 

57 

56 

55 

55 

55 

64 

5* 

55 

56 

53 

54 

64 

50 

52 

83 

65 

6" 

62 

62 

63 

52 

55 

56 

56 

52 

5  3 

52 

52 

55 

51 

64 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

81 

84 

94 

80 

71 

8  4 

8  7 

7  1 

8  3 

8  1 

80 

97 

95 

91 

82 

72 

66 

92 

0 

Mm 

56 

60 

58 

60 

56 

53 

53 

57 

68 

59 

56 

58 

59 

52 

54 

54 

54 

62 

66 

67 

61 

53 

53 

61 

63 

64 

66 

60 

56 

53 

53 

57 

9 

SIERRA  CITY 

MAX 

79 

83 

8  3 

75 

70 

7  2 

7  7 

75 

61 

65 

6  7 

73 

72 

70 

8  3 

84 

85 

80 

83 

86 

7  3 

6  5 

62 

75 

9 

Mm 

40 

43 

M 

51 

49 

38 

44 

44 

45 

47 

40 

39 

42 

38 

36 

42 

47 

50 

49 

44 

43 

46 

48 

49 

4  7 

4  9 

49 

47 

45 

34 

64, 

5 

SIERRAVTLLE  RANGER  STA 

MAX 

70 

76 

8  0 

79 

7  7 

7  1 

72 

78 

76 

70 

68 

62 

69 

68 

66 

6  9 

7  9 

73 

78 

68 

63 

73, 

8 

Mm 

28 

29 

37 

43 

46 

45 

32 

45 

48 

45 

33 

34 

36 

35 

32 

32 

34 

36 

36 

42 

48 

41 

12 

36 

40 

43 

41 

42 

45 

43 

30 

38* 

3 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

64 

6  7 

65 

6 1 

5  5 

6  0 

64 

66 

53 

5  3 

5  3 

6  8 

60 

8  7 

62 

6  2 

70 

7  5 

65 

56 

52 

63, 

0 

Mm 

26 

34 

35 

36 

33 

34 

38 

38 

39 

32 

31 

33 

33 

33 

36 

30 

19 

37 

35 

41 

42 

41 

37 

40 

43 

39 

42 

43 

38 

30 

36, 

3 

STONY  GORGE  RFSERVOIR 

MAX 

86 

91 

94 

8  7 

85 

86 

80 

7 1 

80 

85 

8  2 

6  1 

8  1 

94 

83 

2 

9  3 

95 

9  2 

88 

7  4 

7? 

7  6 

9  5  , 

2 

Mm 

47 

49 

52 

56 

49 

42 

46 

50 

55 

56 

55 

48 

50 

45 

45 

47 

48 

53 

55 

55 

52 

49 

48 

51 

55 

55 

59 

56 

54 

51 

51 

5  1  , 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

77 

82 

65 

5  6 

6  9 

83 

80 

70 

7  8 

8  2 

84 

82 

79 

75 

6  3 

60 

60 

73i 

2 

MIN 

36 

39 

48 

53 

47 

37 

39 

45 

49 

47 

45 

39 

40 

39 

37 

38 

40 

52 

47 

48 

45 

48 

45 

49 

49 

46 

48 

47 

39 

36 

43. 

9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

85 

85 

84 

75 

70 

85 

69 

75 

79 

80 

7  9 

8  3 

8  7 

90 

Mm 

51 

60 

59 

57 

5  3 

53 

57 

55 

67 

59 

51 

68 

6  7 

62 

63 

53 

TWIN  LAKES 

MAX 

62 

63 

64 

62 

58 

60 

62 

6  1 

46 

50 

5 1 

55 

57 

65 

64 

68 

6  5 

70 

6  7 

8  9 

51 

50 

59, 

7 

Mm 

24 

30 

34 

39 

43 

37 

35 

36 

3  3 

31 

25 

26 

27 

18 

30 

27 

35 

15 

34 

37 

35 

39 

41 

44 

27 

25 

33  „ 

3 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

89 

89 

84 

76 

85 

82 

65 

77 

83 

80 

79 

86 

92 

95 

93 

89 

91 

92 

87 

86 

70 

Mm 

35 

43 

39 

40 

40 

39 

51 

40 

45 

42 

42 

40 

43 

46 

47 

46 

45 

47 

47 

49 

45 

VACAVILl  E 

MAX 

90 

94 

93 

77 

74 

81 

85 

81 

68 

70 

80 

88 

82 

75 

77 

82 

88 

95 

93 

92 

82 

84 

87 

92 

91 

84 

78 

78 

62 

70 

69 

81  , 

9 

Mm 

45 

46 

52 

53 

53 

50 

45 

49 

53 

49 

49 

46 

51 

45 

68 

48 

68 

54 

53 

53 

64 

48 

49 

52 

51 

50 

49 

50 

48 

42 

50 

50. 

4 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

81 

85 

90 

86 

74 

71 

81 

83 

81 

69 

76 

8  0 

80 

78 

7f, 

77 

83 

BR 

91 

93 

91 

77 

84 

88 

89 

88 

86 

84 

74 

70 

65 

8  1  , 

3 

Mm 

49 

49 

56 

56 

52 

4  7 

46 

52 

54 

51 

49 

52 

51 

42 

46 

45 

53 

62 

57 

6  0 

60 

45 

44 

55 

57 

56 

5  6 

51 

50 

45 

49 

51  . 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MhtSKEYTOKN  RFS 

MAX 
MIN 

82 
5? 

84 
53 

88 
58 

91 

5  B 

''< 
K  2 

70 
49 

74 
5  2 

84 

87 
55 

71 

74 
c  » 

79 

84 

80 

77 

79 

52 

82 

83 
60 

93 
6  1 

85 
6 1 

93 
56 

76 
5 1 

79 
55 

91 
55 

92 
59 

95 
58 

89 
6l 

87 

82 
50 

67 
46 

82.6 
54,2 

4  1 11 T  AMS 

MIN 

B5 
'1 

to 

54 

92 
56 

94 

66 

78 
52 

77 
51 

83 
52 

87 

50 

82 
50 

70 
52 

72 
54 

82 
54 

87 
52 

85 
50 

84 
51 

83 

60 

84 
56 

90 

62 

91 
60 

96 
59 

92 
57 

80 
52 

81 

51 

90 
55 

93 
55 

95 
54 

88 
56 

92 
SO 

84 
51 

81 
50 

83 
50 

85,5 
53.3 

NILLOWS 

MAX 

Mm 

84 
«0 

86 
51 

90 

66 

94 
55 

76 
55 

75 
53 

80 
47 

64 

52 

B4 

53 

64 

55 

69 
55 

82 
51 

85 

64 

83 

48 

80 
49 

81 
52 

81 
5  3 

92 
68 

97 
57 

93 
57 

92 
53 

79 
51 

84 
63 

92 
56 

90 
59 

93 
37 

86 
61 

85 
53 

79 
52 

70 
53 

71 
50 

63.3 
54.2 

WINTERS 

MAX 
MIN 

86 

90 
52 

94 
59 

93 

se 

74 

81 

86 

81 

72 

73 
5 1 

82 

87 

B4 

8  0 

83 
50 

84 

52 

91 
60 

96 
57 

97 
6  7 

95 
5  3 

69 
50 

64 
55 

92 
52 

93 
54 

95 
32 

89 
55 

86 
5 1 

76 
50 

63 
46 

73 
5  3 

84.2 
52.7 

*CP0L AND   1  WNW 
•       *  • 

MAX 
MIN 

B  7 
44 

92 
45 

93 
52 

95 

'  6 

82 

60 

78 

50 

79 
46 

87 
48 

85 

55 

'6 
5  5 

75 
50 

80 

90 
49 

85 

81 
49 

85 

87 

89 

95 

100 

97 

78 

82 

93 

97 

97 

89 

86 

5  0 

77 

67 

75 

85,8 
50,0 

NORTHEAST  INTERIOR 
BAM*  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

70 
2  C 

74 

78 

78 

7' 

70 

71 

75 

75 

6  8 

65 
3  3 

59 

67 

69 

65 
2  9 

67 
30 

69 
2  7 

74 

75 

80 
33 

80 
34 

70 
3  8 

70 
3  o 

73 
29 

80 

83 
34 

80 

76 

75 

69 
36 

60 
2  7 

72.2 
32.1 

BCD  IE 

MAX 

Mm 

56 
'.  6 

68 

22 

65 

65 

61 

70 

68 

64 

57 

57 

64 

59 

64 

59 

65 

2  0 

65 

65 

67 

72 

71 

69 

70 

68 

74 

74 

74 

70 
29 

69 

63 

57 
22 

57 

65.1 
27.2 

BRIDGEPORT 

M  A  X 
MIN 

75 

74 

71 

70 

77 

77 

71 

6  5 

6  6 

65 

65 

70 

65 

70 

71 

72 

74 

79 

77 

72 

74 

73 

79 

81 

79 

76 

76 
3  8 

72 

65 
30 

6l 

72.1 
30,4 

CEDAPVULE 

MAX 
MIN 

70 

80 

94 

86 

a  2 

80 

71 

81 

B2 

73 

72 

64 

72 

73 

64 

3  8 

73 

71 

69 

77 

85 

84 

77 

65 

71 

83 

68 

87 

80 

80 

72 

60 

76.0 
43,3 

DCNNFB   MEMOP I AL    ST  PK 

MAX 
MIN 

6  7 

72 

75 

73 

70 

66 

6  7 

71 

'2 

62 

52 
i 

58 

65 

66 

65 

65 

65 

73 

75 

79 

75 

66 

69 

73 
35 

77 

78 

77 

74 

72 

64 
40 

60 

69.2 
33.9 

DOYLF  5  SSE 

MAX 
MIN 

7' 

30 

85 

85 

81 

78 

75 
3  6 

82 

81 

'3 

70 
1  7 

63 

71 

75 

68 
34 

74 
38 

75 
3  7 

76 

81 

85 
45 

66 

77 

72 
36 

78 
38 

85 

91 

87 

84 

62 
50 

76 
42 

67 
33 

78.1 
40.8 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

MAX 
MIN 

no 

B  4 

as 

82 

74 

81 

3  7 

81 

77 

71 

71 
3  8 

72 

74 

71 
4  3 

7* 

75 
3  7 

76 
40 

78 

85 

40 

86 
47 

63 
4  3 

73 

76 
39 

85 
40 

90 

88 

83 

82 

75 
51 

67 

64 
3  7 

78.1 
42,2 

FCRT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

B  2 

B4 

B6 

80 

76 

7  0 

81 

78 
38 

70 

79 

70 

30 

7  2 

72 

64 

70 

69 
4  3 

68 

3  2 

80 

82 

B5 

78 

68 

74 

60 

86 

82 

87 

79 

72 
52 

63 
45 

57 
41 

75,6 
38.9 

MEVFPS   4  SW 

MAX 
Mm 

71 
2  3 

7  i 

28 

73 
3  2 

67 
3  6 

65 
3  J 

67 
3  6 

'1 

3  6 

72 
32 

59 

'9 

3  B 

*o 
30 

63 
23 

6  0 

3  3 

62 
3  5 

70 
2  8 

66 
30 

69 

71 

76 

76 

3  6 

69 
39 

70 
3  3 

70 
38 

74 
36 

73 

72 
3  7 

70 
36 

75 

65 
31 

65 
2  9 

54 
2  5 

68.0 
32.9 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

76 
32 

7  6 

75 
38 

73 

4  1 

70 

76 

78 

42 

77 
4  1 

66 

6  9 
42 

68 
5  7 

64 

29 

73 

68 
4  1 

73 

74 

3  6 

75 

75 

79 

80 
4  i 

73 

75 

73 
36 

78 

80 

80 
4  3 

79 

77 

71 

67 
34 

68 
3  3 

73.7 
39,6 

50UAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

69 
25 

73 
29 

77 
33 

76 

3  6 

69 

64 

68 
32 

7  1 

71 

65 

63 
30 

59 

68 

65 
3  \ 

61 

65 
32 

65 

72 
3  2 

75 

81 

72 

68 

69 

72 
35 

77 

80 

78 

75 

73 

69 
37 

60 
2  6 

69,9 
34,9 

5USANVILLE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

81 
32 

85 

3  1 

83 
42 

79 
43 

75 

76 
4  2 

82 

3  6 

84 
6  6 

74 

74 

68 

75 

3  6 

75 

71 
4  5 

75 
38 

74 
3  5 

77 

76 

85 

8  2 
4  5 

79 

72 

74 
34 

87 

89 

ss 

50 

86 

79 

75 

73 
41 

64 
34 

77,9 
40,8 

TAHOE  CtTV 

Mm 

66 
29 

68 
31 

67 
35 

70 
58 

66 
43 

64 
39 

67 
15 

68 
41 

67 
40 

61 
39 

6  0 
31 

51 

30 

62 
33 

65 
32 

61 
30 

64 
34 

64 
32 

67 
35 

66 
36 

76 
39 

74 
40 

67 

41 

67 

33 

63 
37 

73 
40 

77 
40 

75 
41 

73 
41 

70 
45 

64 

34 

56 

31 

il'.3 

TFRHO 

MAX 
MIN 

71 

22 

79 
21 

81 
31 

80 
39 

73 

46 

69 
37 

77 
24 

79 
40 

69 
4  5 

68 

41 

62 
2  8 

70 
30 

70 
32 

63 
33 

70 
23 

70 
30 

72 
26 

75 
36 

83 
29 

83 
38 

84 
39 

75 
37 

72 
33 

81 
29 

86 
36 

84 
37 

80 
36 

79 
36 

79 
36 

56 
42 

56 

32 

74.3 
33.6 

TPUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

66 

72 

75 

7  6 

70 

66 

67 

73 

73 

64 

61 
30 

58 

2  8 

66 
30 

65 
2  a 

61 
2  8 

65 
31 

67 
28 

73 
30 

75 
32 

76 
34 

76 
37 

68 
41 

67 
29 

73 
32 

77 
36 

81 
37 

78 
37 

76 
37 

72 
42 

63 
36 

58 
26 

69.6 
33.5 

MOOOFOROS 
•       •  • 

MAX 

Mm 

77 

38 

78 
40 

80 
4  6 

74 

6  9 

70 

75 
60 

77 

72 

63 

66 

60 

67 

71 

65 
4  3 

68 

72 
42 

72 

73 

80 

60 

73 

72 

71 

77 

83 

84 

80 

79 

70 
52 

66 

62 

72.9 
44.9 

CFNTPAL  coast 
DRAINAGE  04 

AVIIA  BEACH 

MAX 

Mm 

66 

45 

6B 
47 

65 
50 

68 
54 

6B 

as 

75 

76 

65 

67 

68 

67 

70 

69 

71 

70 

66 

65 

70 
50 

68 
50 

62 
55 

66 
54 

67 

67 
50 

67 
50 

6* 
55 

67 
54 

70 

56 

70 
30 

67 

72 
46 

68.6 
50.3 

8FN  LOMOND  NO  2 

MAX 

Mm 

89 
34 

92 
40 

86 
43 

72 
40 

68 

B0 

84 
4  3 

74 

6? 

64 

77 
50 

75 

73 
49 

71 

71 

75 

84 

81 

86 
45 

76 
46 

66 
43 

70 
40 

72 
4  1 

70 
39 

78 
40 

81 
4  3 

70 
49 

67 
45 

62 
46 

64 

50 

73 
4  1 

74,7 
43.2 

BERKEl Ev 

MAX 
MIN 

69 

77 
48 

58 

6H 

69 
5 1 

67 
53 

69 

55 
5 1 

57 

62 

64 
6  0 

63 

62 

63 

62 
4  5 

65 

74 

70 

65 
53 

61 
48 

56 
50 

64 

4  9 

63 
49 

64 

61 
49 

60 
48 

57 
50 

56 
50 

56 

5  0 

64 
52 

60 
5  1 

63.3 
49.9 

BURL INGAME 

MAX 
MIN 

83 
55 

s  ] 
43 

79 
44 

72 
48 

70 

74 

74 

71 

66 

66 

73 

73 

72 

66 

64 
4  3 

70 

83 

88 

80 
49 

74 
4  5 

74 
49 

76 
48 

77 
46 

77 

77 
47 

73 
30 

69 
48 

64 
46 

71 
49 

66 

67 
*  3 

73.2 
47.7 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

83 
44 

85 
50 

68 
42 

6H 

76 

7* 
40 

75 

66 

68 

6  9 

69 

71 

65 

61 

65 

69 

77 
3  5 

77 
3  9 

85 
46 

74 
45 

69 
52 

69 
49 

74 
39 

73 

4  1 

69 
44 

65 

42 

64 

63 

61 

66 

63 

70,3 
44.5 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

78 
48 

82 
48 

83 

67 
52 

72 

1 ! 

78 

an 

68 

58 

68 

77 

78 

73 

74 

73 

77 

84 

87 
53 

83 
51 

73 
50 

62 
48 

76 
47 

82 
50 

83 

50 

77 
50 

73 
51 

71 

49 

65 
51 

60 
52 

68 
49 

74,4 
49.9 

GILROv 

MAX 

Mm 

84 
41 

89 
42 

97 

71 

'  ) 

73 

80 

84 

68 

63 

73 

76 

B2 
48 

76 

75 

71 

78 
42 

89 
42 

91 
42 

92 
49 

82 
5  3 

68 
52 

78 
46 

82 
<»7 

89 
48 

84 
48 

80 
48 

65 
50 

65 
51 

63 
46 

70 
46 

77.8 
46.7 

HALF   MOON  BAY 

MAX 

HUN 

63 
40 

62 
41 

6  0 

63 

64 

62 

63 

63 

62 

63 

6  2 

6U 

61 

60 
4  3 

62 

4  1 

61 
40 

6  0 
4  1 

65 

40 

63 

4  1 

60 
40 

61 
41 

60 
40 

62 
42 

61 
40 

60 

4  1 

61 
40 

60 
41 

62 

40 

61 
40 

64 

42 

59 
46 

61.6 
41.5 

HOLL I5TFR 

MAX 

Mm 

88 
38 

91 

B  1 

68 

71 

78 

78 

68 

63 

68 
50 

72 
52 

6) 

67 

66 
39 

65 
40 

69 
39 

83 

4  4 

79 
47 

87 
42 

70 
46 

68 
45 

70 
40 

69 
42 

7» 
43 

69 

42 

63 
43 

77 
44 

69 
42 

58 
40 

65 
43 

64 
46 

71.9 
44,1 

KINS  CITY 

MAX 

Mm 

89 
42 

97 
*,2 

92 
44 

71 

74 
40 

80 

4  1 

81 

75 

69 

75 

75 

79 

76 

70 

75 

86 
39 

85 
4  2 

89 
50 

87 
41 

72 
50 

75 
52 

78 
44 

al 

49 

80 
50 

80 

50 

70 
50 

70 
50 

72 
51 

72 
44 

78.5 
46.8 

LIVFPMOPE   2  SSW 

MAX 
MIN 

81 
4  1 

89 
47 

92 
47 

78 
46 

72 

42 

73 

4  6 

79 

82 

65 

67 

70 

77 

B4 

75 

73 
39 

69 

78 
39 

88 

89 
52 

90 
49 

87 
51 

68 
52 

81 
47 

85 
46 

88 
48 

84 
50 

73 
47 

71 
46 

69 
50 

69 
49 

68 
44 

77.9 
46.1 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

BS 
42 

94 
47 

»i 
49 

78 
50 

69 

4B 

'6 

45 

77 
46 

71 
49 

64 

5  2 

49 
53 

75 

50 

78 
52 

81 
46 

71 
41 

71 
41 

75 
44 

88 

40 

85 
49 

80 

60 

85 
50 

77 
48 

78 
48 

83 
47 

81 

47 

80 
50 

78 
49 

76 
52 

75 
47 

61 
50 

67 
51 

71 
45 

77.0 
47.7 

MARTINE7    FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

74 
45 

84 
46 

91 
5  1 

69 
52 

70 
47 

7! 
51 

72 
50 

79 
50 

69 

64 

60 
54 

68 
50 

77 
48 

82 
48 

74 

48 

72 
45 

72 
48 

76 
47 

as 
53 

87 

50 

85 
52 

75 
52 

65 
50 

78 
49 

83 
51 

81 
50 

SO 
32 

7} 
52 

72 
4? 

65 
51 

60 
32 

66 

50 

74,9 
49.9 

MONTFREY 

MAX 

Mm 

70 

46 

71 
4  1 

5- 

4  ' 

63 
47 

68 
46 

ro 

49 

64 
50 

55 

49 

56 

50 

62 
51 

63 
49 

62 
50 

58 
48 

58 

46 

59 
*7 

42 
49 

70 
44 

70 
44 

77 
46 

59 

49 

56 
50 

62 
50 

60 
47 

64 
48 

62 
49 

57 
49 

57 
49 

37 
48 

56 
49 

58 

49 

59 
49 

61.9 
48.2 

See  R«l«r«nc«  Notaa  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1966 


Station 

Day  of  Month 

age 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

u 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

63 

61 

63 

67 

78 

65 

59 

64 

6 1 

6  1 

59 

60 

62 

58 

60 

62 

59 

6  3 

o  3 

62 

61 

60 

61 

6  1 

60 

62 

61 

.9 

Mm 

45 

48 

« 

51 

44 

47 

51 

54 

63 

52 

50 

53 

52 

48 

49 

44 

48 

50 

50 

50 

51 

54 

52 

51 

51 

52 

52 

51 

52 

46 

46 

49 

*' 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

90 

8  5 

91 

8  2 

72 

70 

74 

81 

57 

56 

60 

7  3 

82 

75 

69 

7  7 

ft4 

83 

69 

73 

.  7 

MIN 

56 

60 

65 

44 

44 

46 

47 

47 

45 

46 

45 

46 

44 

39 

43 

44 

47 

56 

62 

63 

44 

43 

45 

59 

61 

61 

46 

42 

42 

43 

41 

48 

' 

MOUNT  HAMILTON 

70 

79 

76 

76 

67 

62 

67 

64 

6  8 

53 

68 

6  3 

62 

7  2 

70 

65 

5  7 

68 

.  1 

M1N 

54 

62 

65 

45 

37 

38 

5  1 

5  3 

45 

41 

4  3 

41 

37 

49 

45 

54 

6  0 

6  5 

4  5 

45 

52 

65 

63 

60 

45 

46 

37 

34 

46 

.  B 

NACIMIENTO  DAM 

89 

94 

97 

86 

75 

7  0 

82 

85 

68 

70 

7  1 

79 

85 

86 

82 

8  3 

ft  5 

95 

8  9 

6  7 

82 

.5 

Mm 

42 

45 

46 

44 

40 

40 

46 

48 

48 

40 

47 

43 

46 

38 

39 

40 

43 

45 

46 

4  9 

49 

48 

41 

43 

45 

49 

47 

4ft 

47 

44 

42 

44 

5 

NEWARK 

MAX 

66 

75 

R4 

66 

68 

7  1 

67 

67 

6  9 

67 

63 

62 

6  1 

67 

6  9 

69 

64 

62 

62 

58 

62 

6  6 

,  1 

Mm 

48 

50 

51 

53 

52 

55 

50 

49 

51 

55 

63 

62 

52 

65 

46 

49 

49 

55 

54 

52 

54 

52 

52 

61 

51 

6  3 

63 

50 

60 

51 

48 

51 

.  5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

7 1 

76 

62 

66 

7  1 

69 

66 

56 

6  3 

61 

63 

6  2 

73 

6  3 

6  0 

59 

5  8 

6  3 

59 

64 

.  7 

Mm 

50 

51 

51 

56 

54 

66 

53 

54 

55 

54 

64 

53 

64 

62 

52 

53 

50 

66 

55 

63 

54 

64 

51 

53 

53 

53 

33 

53 

53 

54 

54 

63 

.  3 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

87 

67 

6ft 

78 

75 

68 

68 

71 

72 

70 

71 

P4 

77 

76 

72 

72 

72 

67 

68 

67 

68 

Mm 

4  9 

48 

44 

50 

50 

54 

60 

6  1 

4  2 

4  2 

62 

6  0 

60 

4  7 

4  7 

50 

6  3 

49 

45 

46 

48 

1 

PASO  RORLES 

MAX 

70 

70 

81 

84 

78 

65 

74 

ft  2 

80 

8  5 

70 

69 

79 

.0 

Mm 

37 

37 

44 

51 

40 

36 

50 

49 

61 

48 

48 

43 

43 

39 

36 

3ft 

40 

40 

43 

44 

62 

49 

43 

42 

43 

63 

49 

48 

49 

44 

45 

44 

,0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

97 

1  0  1 

7  8 

75 

8  5 

88 

66 

64 

74 

79 

ft  6 

86 

p  1 

7  9 

82 

89 

96 

91 

91 

70 

81 

.  1 

Mm 

42 

48 

46 

40 

39 

48 

52 

52 

53 

48 

43 

49 

4  7 

42 

44 

45 

44 

47 

52 

61 

50 

46 

44 

49 

51 

5  1 

51 

47 

49 

49 

47 

,  3 

PINNACLFS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

PI5M0  BFACH 

MAX 

60 

60 

62 

67 

82 

73 

76 

76 

64 

6  3 

62 

6  5 

6  5 

6  1 

61 

6  5 

64 

.8 

Mm 

47 

45 

50 

52 

44 

46 

41 

55 

63 

56 

60 

53 

52 

46 

45 

46 

45 

60 

50 

51 

54 

55 

52 

61 

54 

53 

53 

54 

65 

45 

44 

49 

.  9 

POINT  PTEDRA5  BLANCAS 

MAX 

65 

62 

65 

65 

67 

65 

62 

62 

63 

63 

6  1 

62 

60 

62 

60 

66 

6  t 

63 

6  3 

63 

6  3 

6  1 

65 

63 

.  1 

Mm 

46 

47 

48 

50 

48 

48 

52 

51 

51 

51 

50 

51 

50 

49 

45 

45 

48 

4ft 

50 

50 

53 

52 

4H 

52 

51 

52 

61 

51 

52 

47 

49 

49 

,  5 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

85 

91 

90 

73 

76 

78 

80 

73 

62 

6  7 

78 

8  3 

8  0 

76 

7  5 

80 

89 

ft  5 

8  5 

85 

8  3 

8  2 

79 

62 

67 

77 

.9 

Mm 

40 

42 

47 

49 

45 

62 

44 

50 

51 

52 

48 

45 

49 

46 

47 

49 

44 

49 

48 

50 

51 

50 

45 

47 

44 

48 

51 

48 

50 

42 

47 

47 

.4 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

83 

8  7 

q  2 

86 

75 

7  1 

76 

72 

62 

7  5 

8  1 

81 

7  7 

90 

87 

90 

91 

90 

7  9 

7  1 

79 

.  3 

Mm 

31 

34 

44 

44 

4  0 

36 

40 

46 

46 

46 

38 

37 

36 

35 

36 

36 

39 

40 

42 

45 

41 

39 

38 

42 

45 

45 

45 

44 

45 

35 

34 

40 

.  1 

REDWOOD  CITY 

MAX 

73 

74 

76 

79 

74 

69 

70 

7  7 

80 

7^ 

75 

80 

82 

66 

76 

.  7 

Mm 

42 

45 

47 

47 

45 

90 

46 

47 

53 

54 

49 

46 

45 

48 

42 

45 

42 

49 

50 

69 

46 

43 

45 

49 

49 

53 

46 

45 

52 

52 

42 

47 

1  3 

RICHMOND 

MAX 

8  2 

59 

66 

69 

74 

71 

59 

68 

65 

70 

63 

7  8 

66 

67 

60 

58 

64 

69 

.6 

Mm 

51 

4a 

51 

51 

49 

52 

50 

54 

63 

54 

52 

54 

52 

49 

52 

53 

51 

66 

54 

53 

61 

52 

53 

52 

51 

51 

52 

51 

50 

52 

53 

51 

.  8 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

85 

90 

8  8 

66 

69 

75 

77 

74 

6  1 

65 

75 

66 

62 

68 

86 

ft  5 

7  5 

T? 

7  5 

79 

6  2 

58 

5  6 

60 

6  5 

72 

.  8 

Mm 

38 

39 

46 

53 

47 

51 

42 

49 

60 

51 

48 

49 

49 

44 

46 

49 

41 

48 

55 

55 

49 

49 

4a 

49 

48 

48 

50 

48 

48 

48 

47 

47 

ft 

SALINAS  2  E 

MAX 

75 

7  7 

62 

67 

7  5 

74 

69 

66 

6  7 

69 

68 

62 

63 

6  2 

62 

65 

75 

70 

7  6 

65 

66 

65 

65 

6  9 

65 

6  3 

6  2 

60 

5  9 

65 

64 

66 

,  8 

Mm 

42 

45 

49 

51 

41 

48 

47 

51 

52 

53 

51 

50 

50 

49 

47 

51 

45 

48 

51 

50 

62 

52 

47 

51 

51 

51 

62 

50 

50 

50 

49 

49 

,2 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

74 

7  g 

5  7 

7  5 

7  3 

70 

57 

66 

66 

6  6 

66 

67 

6  1 

6  1 

64 

74 

7  1 

76 

64 

5  9 

64 

6  5 

6  7 

64 

6  3 

60 

6  8 

65 

62 

65 

9 

Mm 

42 

44 

4a 

49 

42 

48 

46 

52 

53 

54 

51 

50 

50 

49 

48 

48 

43 

47 

49 

50 

63 

51 

47 

61 

51 

51 

61 

49 

50 

48 

49 

48 

8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

9  3 

95 

9  2 

77 

7  3 

8  2 

86 

85 

70 

74 

ft  2 

84 

85 

8  3 

82 

84 

89 

9  3 

95 

92 

9  3 

8  7 

9  3 

9  5 

9  3 

89 

7  7 

78 

76 

85 

Mm 

39 

43 

43 

35 

36 

35 

44 

47 

47 

49 

39 

42 

42 

35 

36 

37 

40 

42 

45 

44 

42 

41 

39 

43 

45 

44 

42 

46 

49 

45 

36 

41 

7 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

59 

7  2 

58 

60 

6  7 

65 

62 

62 

5  7 

61 

59 

58 

5J 

6  2 

6  7 

60 

5  3 

65 

6  2 

60 

6  1 

59 

58 

61 

5  g 

6  5 

62 

60 

60 

8 

Mm 

56 

47 

44 

46 

49 

54 

47 

50 

51 

53 

60 

52 

30 

48 

48 

49 

58 

59 

54 

54 

62 

53 

54 

55 

53 

65 

54 

53 

52 

54 

48 

51 

7 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

7 1 

79 

66 

7  1 

66 

66 

55 

64 

64 

66 

61 

6  3 

60 

62 

80 

69 

7  2 

66 

6  3 

61 

5  7 

64 

60 

65 

9 

Mm 

46 

44 

46 

47 

50 

61 

48 

50 

62 

51 

49 

47 

50 

48 

46 

47 

45 

51 

50 

48 

51 

50 

48 

49 

47 

50 

50 

50 

51 

90 

47 

48 

6 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

76 

55 

62 

66 

64 

64 

54 

6  1 

62 

64 

60 

6  1 

6 1 

7  1 

6  6 

60 

62 

60 

59 

J7 

58 

54 

60 

60 

4 

Mm 

48 

47 

46 

52 

53 

64 

50 

50 

52 

51 

50 

50 

50 

49 

48 

49 

50 

52 

49 

49 

49 

50 

50 

49 

48 

49 

60 

49 

49 

50 

50 

49 

7 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

64 

57 

67 

67 

6  7 

63 

56 

59 

6  3 

62 

6  3 

7  1 

75 

56 

61 

6  1 

63 

1 

Mm 

36 

39 

45 

39 

42 

42 

40 

49 

50 

50 

49 

44 

49 

47 

48 

48 

35 

39 

39 

47 

60 

49 

38 

47 

48 

48 

50 

48 

46 

90 

47 

45 

2 

SAN  JOSF 

MAX 

82 

88 

8  6 

73 

74 

73 

76 

72 

68 

7^ 

8  0 

70 

74 

8  6 

85 

85 

8  1 

76 

80 

79 

77 

7  3 

74 

7J 

66 

7  1 

7  1 

76 

1 

Mm 

44 

50 

52 

50 

47 

49 

49 

51 

5  3 

53 

53 

49 

52 

46 

44 

46 

44 

61 

53 

51 

53 

6  1 

61 

50 

53 

53 

52 

52 

53 

54 

54 

50 

4 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

72 

80 

80 

69 

6  7 

7 1 

80 

75 

60 

6  5 

70 

7J 

70 

70 

70 

67 

66 

58 

64 

69 

2 

Mm 

47 

45 

46 

50 

42 

44 

51 

51 

5  1 

53 

47 

61 

50 

47 

42 

42 

46 

47 

47 

49 

60 

61 

60 

SO 

51 

50 

50 

52 

51 

43 

44 

48 

1 

SAN  MATFO 

MAX 

8  1 

70 

70 

70 

72 

63 

64 

65 

6  5 

6  6 

64 

ft  0 

7  1 

59 

69 

0 

Mm 

45 

44 

44 

46 

4  7 

49 

48 

52 

6  1 

53 

51 

48 

46 

46 

44 

42 

61 

51 

49 

61 

49 

50 

50 

46 

60 

50 

52 

50 

51 

47 

»e 

4 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

8  8 

84 

72 

72 

74 

75 

71 

66 

70 

80 

72 

7  1 

70 

76 

3  6 

85 

78 

80 

fl  0 

7  1 

70 

75 

4 

Mm 

45 

50 

52 

51 

49 

c0 

50 

50 

53 

64 

5  2 

49 

52 

45 

45 

47 

46 

53 

53 

52 

63 

50 

50 

60 

53 

53 

51 

51 

5  2 

93 

47 

50 

3 

SANTA  CRUZ 

MAX 

84 

80 

6  2 

68 

68 

6  8 

78 

76 

63 

69 

6  8 

69 

69 

68 

7  1 

72 

6  8 

69 

68 

6  9 

63 

70 

69 

1 

Mm 

39 

45 

5fj 

45 

42 

45 

48 

46 

6  ] 

53 

47 

44 

44 

40 

42 

41 

47 

43 

49 

50 

61 

46 

45 

49 

50 

51 

48 

50 

51 

92 

42 

46 

6 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

69 

62 

66 

71 

71 

71 

54 

64 

6  7 

6  5 

59 

66 

66 

a 

Mm 

47 

45 

46 

47 

49 

47 

61 

48 

"9 

50 

60 

47 

46 

45 

44 

46 

45 

45 

51 

48 

46 

49 

47 

46 

47 

48 

4h 

48 

47 

49 

48 

47, 

4 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

76 

71 

7* 

74 

81 

66 

83 

7  2 

7  2 

7  | 

65 

60 

76, 

4 

Mm 

42 

40 

45 

49 

41 

51 

43 

48 

6  2 

52 

48 

43 

47 

43 

42 

48 

40 

46 

47 

46 

51 

47 

43 

45 

44 

46 

47 

47 

50 

46 

41 

45. 

8 

WATSONVTLLE  WATERWORKS 

MAX 

57 

65 

69 

72 

73 

58 

63 

64 

61 

63 

7  i 

70 

6  3 

70 

6  5 

6  3 

5  6 

61 

59 

66 

64, 

9 

•       •  • 

Mm 

40 

46 

48 

50 

42 

48 

42 

50 

6  1 

53 

63 

47 

51 

44 

45 

44 

44 

45 

50 

50 

60 

52 

50 

60 

51 

51 

32 

50 

50 

51 

48 

4ft, 

3 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

8  5 

9  1 

75 

73 

78 

76 

78 

72 

62 

72 

80 

7  5 

79 

82 

80 

79 

79 

7? 

70 

72 

78. 

0 

Mm 

52 

51 

53 

52 

52 

4  9 

46 

54 

6  4 

54 

54 

53 

50 

52 

47 

51 

53 

62 

62 

66 

60 

49 

50 

54 

52 

50 

52 

49 

50 

46 

52. 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

88 

91 

80 

74 

7e 

79 

82 

75 

8 1 

92 

90 

85 

74 

80 

96 

84 

82 

9  3 

8  1 

76 

68 

70 

80. 

Mm 

43 

45 

55 

52 

49 

45 

47 

51 

53 

53 

48 

49 

50 

48 

45 

51 

45 

57 

54 

52 

53 

48 

54 

49 

49 

49 

49 

48 

48 

45 

50 

49. 

5 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

85 

87 

96 

92 

82 

82 

80 

83 

77 

77 

57 

69 

82 

86 

80 

82 

83 

87 

93 

93 

89 

90 

82 

87 

93 

9  6 

91 

89 

85 

80 

75 

84. 

Mm 

55 

60 

65 

5a 

53 

4  9 

53 

59 

64 

50 

53 

51 

58 

53 

53 

53 

57 

61 

64 

69 

53 

54 

58 

62 

64 

65 

63 

59 

54 

49 

46 

56. 

6 

AUBFRRY  1  NNE 

MAX 

83 

86 

91 

94 

83 

75 

63 

56 

69 

77 

80 

82 

80 

85 

87 

93 

91 

92 

89 

86 

81 

73 

71 

81. 

2 

Mm 

48 

53 

60 

41 

51 

62 

48 

SO 

48 

51 

49 

47 

51 

48 

66 

56 

54 

56 

64 

53 

48 

45 

43 

50. 

3 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

95  102 

84 

83 

78 

87 

79 

73 

66 

77 

84 

87 

91 

84 

94 

88 

93 

97 

98 

90 

82 

88 

93 

96 

93 

90 

85 

79 

74 

77 

85. 

7 

Mm 

58 

61 

66 

58 

55 

5  1 

57 

61 

60 

57 

61 

56 

60 

56 

56 

56 

60 

63 

65 

69 

63 

55 

60 

63 

64 

65 

6  5 

62 

57 

49 

53 

59. 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

rage 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

8ALCH  POWER  HOUSE 

MAX 

85 
57 

93 
60 

95 
63 

94 
61 

90 
57 

77 
52 

79 
54 

80 
58 

71 
57 

59 
53 

65 
53 

78 

50 

90 
55 

91 
51 

78 
54 

79 
56 

82 
56 

87 
41 

90 
63 

91 
64 

91 
63 

93 
56 

82 
58 

97 
61 

90 
67 

99 
65 

89 
63 

85 
61 

80 
57 

73 
52 

72 
52 

82.7 
57,7 

BLACKwEILS  COPNER 

MAX 

95 
48 

98 
53 

102 
63 

90 
V) 

87 
47 

05 

50 

79 
55 

87 
58 

81 
54 

71 
55 

73 

54 

92 
53 

96 
57 

91 
54 

97 

50 

97 
55 

89 
55 

91 
58 

96 
60 

99 
65 

100 
58 

99 
55 

85 
58 

97 
56 

98 
64 

97 
59 

98 
54 

82 
53 

81 
50 

77 
46 

88.3 
55.1 

BUTTONWILLOW 

MAX 

89 
53 

91 
56 

97 
61 

103 
53 

85 
50 

85 
53 

80 
57 

95 
60 

90 
59 

72 
58 

68 
59 

80 
53 

86 
54 

91 
53 

83 
54 

97 

64 

96 
57 

90 
57 

95 
59 

97 
63 

100 
61 

90 
57 

95 
59 

89 
60 

95 
63 

98 
62 

97 
62 

92 
58 

87 
55 

79 
51 

76 
51 

87,7 
56.8 

CALAVERAS  BIG  TPFE5 

MAX 

72 
35 

77 
38 

82 
44 

H2 
46 

45 

60 
34 

70 
39 

73 

41 

68 
42 

64 
43 

55 
37 

59 
35 

65 
38 

70 
35 

67 
35 

69 
39 

70 
39 

75 
44 

79 
47 

82 
47 

80 
44 

67 
40 

64 

39 

69 
42 

90 
45 

81 
46 

79 
46 

72 
46 

71 
45 

63 
39 

59 
34 

70.9 
40,9 

CAmP  PARDEE 

MAX 

86 
51 

91 
53 

93 
60 

94 
48 

76 
50 

79 
49 

81 
51 

85 
50 

79 
51 

71 
51 

61 
49 

76 
51 

85 
51 

83 
46 

77 
47 

82 
49 

83 
52 

90 
55 

94 
60 

95 
62 

95 
49 

79 
49 

80 
50 

90 
56 

94 
58 

95 
54 

90 
54 

83 
48 

77 
47 

72 
51 

72 
46 

93.5 
51,5 

CATHEVS   VY   BULL   RUN  RH 

MAX 

8' 
45 

87 
50 

93 
55 

95 
51 

78 
48 

77 
45 

78 
47 

83 
53 

79 
52 

69 
52 

62 
48 

72 
49 

80 
69 

82 
47 

76 
44 

90 
46 

81 

49 

95 

52 

90 
56 

93 
56 

94 

56 

93 
50 

78 
5  1 

85 
54 

91 
57 

97 
57 

90 
53 

86 

55 

80 
50 

72 
43 

70 
43 

82.2 
50,4 

cherry  valley  oam 

MAX 

76 
40 

80 
45 

84 
49 

79 
48 

78 
49 

69 
41 

73 
44 

74 
45 

71 
46 

51 
43 

51 
42 

63 
36 

69 
41 

72 
'8 

69 
40 

73 
40 

72 
42 

78 
45 

92 
49 

83 
49 

84 
48 

76 
44 

74 
43 

77 
47 

81 
50 

86 

SO 

85 
48 

80 
50 

74 
48 

68 

37 

74,7 
44,6 

ccal inga 

MAX 
MIN 

R2 

50 

95 
53 

96 
60 

85 
53 

92 
47 

82 

4f, 

85 
46 

78 
49 

72 
55 

69 
56 

78 

54 

96 
53 

91 
53 

83 

52 

97 
49 

85 
45 

90 
55 

94 
52 

97 
60 

98 
61 

94 
62 

96 
5  1 

90 
55 

99 
56 

98 
60 

95 
61 

91 
59 

86 
57 

80 
54 

76 
46 

80 
50 

87.1 
53,5 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

89 
4g 

92 
47 

97 
59 

100 
55 

82 
51 

85 

-7 

82 
50 

95 
57 

93 
58 

74 
55 

72 
56 

79 

55 

86 
52 

91 
5  1 

83 
49 

97 
51 

87 
51 

90 
55 

95 
58 

99 

60 

101 
60 

93 
53 

95 
55 

90 
55 

95 
58 

98 
59 

96 
56 

93 
56 

88 
57 

78 

57 

76 
55 

88.1 
54.4 

DENAIB    3  NNE 

MAX 

88 
-C 

93 
45 

92 
54 

78 
49 

80 
50 

79 
47 

85 

-6 

79 

52 

71 

53 

69 
53 

72 
53 

95 
45 

96 
48 

78 

40 

83 

40 

84 
46 

89 
41 

95 
48 

97 
52 

96 
51 

90 
47 

80 

46 

90 
48 

92 
50 

94 
51 

90 
52 

65 
48 

80 
50 

76 
49 

75 
46 

80 
42 

84.3 
47.8 

OUDI FYS 

MAX 
MIN 

80 
32 

86 
36 

87 
47 

76 
45 

70 
44 

73 
33 

76 
37 

72 
42 

62 
42 

54 

42 

65 
43 

72 
37 

75 
37 

71 
85 

74 

33 

75 
34 

79 
37 

82 
41 

85 

43 

86 
44 

83 
40 

74 
39 

79 
40 

84 
41 

87 
45 

85 
43 

81 
40 

77 

44 

67 
45 

63 
35 

68 

31 

76,0 
39,6 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

8q 
42 

93 
46 

94 

52 

92 
50 

77 
49 

80 
44 

84 
46 

93 
46 

77 
54 

69 
58 

75 
52 

82 
45 

83 
48 

92 
45 

80 

44 

81 
45 

89 
43 

93 
65 

94 
55 

95 
54 

95 
51 

79 
47 

88 
50 

92 
51 

95 
52 

95 
52 

88 
50 

84 
52 

77 
49 

71 
53 

76 
43 

94,9 
49,0 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 
MIN 

91 
48 

97 
52 

101 
59 

88 
49 

96 
48 

79 
45 

87 
51 

95 
45 

71 
-9 

72 
55 

77 
52 

87 
52 

91 
53 

96 
50 

89 
49 

95 
52 

97 
68 

102 
60 

95 
52 

90 
50 

92 
48 

95 
57 

97 
58 

95 
56 

92 
55 

88 
52 

84 
50 

78 
46 

80 
51 

99.5 
51,9 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
48 

98 
54 

98 

87 

83 
56 

82 

83 
52 

88 
52 

94 

56 

74 
57 

66 
55 

77 
55 

86 
52 

90 
53 

83 
49 

87 
49 

86 
51 

90 
52 

96 
55 

98 
60 

100 
61 

91 
60 

94 
52 

91 
65 

97 
58 

99 
60 

97 
59 

91 
55 

86 
56 

77 
54 

74 

50 

91 
50 

87.4 
54.4 

FR I  ANT   GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

90 
48 

93 
52 

99 
56 

101 
53 

85 

52 

82 
46 

83 
48 

59 
48 

83 
52 

71 
54 

66 
53 

77 

51 

86 
54 

90 
46 

92 
45 

87 
46 

88 
49 

92 
55 

96 
58 

100 
61 

101 
57 

91 
49 

84 

52 

92 
51 

97 
57 

100 
56 

96 
53 

94 
52 

86 
51 

79 
*9 

77 
46 

88.3 
51,6 

GIANT  FOREST 

MAX 

68 

40 

72 
45 

77 
49 

73 
46 

72 
49 

69 
44 

68 
-5 

71 
44 

58 
40 

44 
38 

43 
36 

49 

30 

58 
39 

66 
40 

60 
38 

63 
39 

65 
41 

68 
44 

71 
46 

73 
47 

76 
45 

69 
60 

64 

42 

67 
45 

76 
49 

78 
49 

74 

47 

71 
45 

66 
42 

60 
36 

55 
32 

65,9 
62  3 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

8  3 
38 

90 
40 

Be 
40 

85 
43 

77 
42 

73 
37 

78 

40 

75 
44 

58 
46 

56 
44 

61 
48 

75 
37 

79 
38 

75 

38 

75 
35 

75 
37 

80 
38 

95 

42 

86 
44 

87 
45 

95 
49 

78 
44 

79 
40 

95 
44 

87 
46 

99 
47 

84 

45 

81 
44 

74 
41 

68 
34 

69 
34 

78.7 
41.4 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

63 
43 

6  i 

4  1 

72 
52 

70 
47 

66 
46 

69 
44 

58 
43 

67 
43 

57 
40 

45 
39 

44 
38 

50 
35 

55 

39 

61 
40 

58 
37 

60 
39 

61 
41 

66 
45 

69 
46 

70 
48 

70 
47 

66 
45 

65 
42 

65 
46 

72 
51 

73 
50 

70 
41 

71 
46 

63 
42 

56 
33 

52 
31 

63,3 
42,8 

H  A  \  F  C  D  C 

MAX 
MIN 

90 
48 

95 
51 

100 
56 

96 
53 

87 
51 

84 
51 

84 
53 

93 

5  5 

8  1 

57 

70 

55 

76 
5  6 

85 
54 

99 
54 

88 

60 

85 
48 

85 
55 

87 
52 

93 
59 

96 
59 

100 
58 

97 
59 

87 
57 

99 
53 

92 
58 

94 
60 

93 
55 

88 
55 

87 

54 

85 
50 

75 
47 

79 
*» 

87,7 
53,9 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

(,4 
32 

67 
35 

66 
39 

66 
37 

63 
39 

6  0 
35 

63 
37 

61 
37 

55 
35 

41 

32 

43 

30 

51 
28 

57 
31 

56 
29 

55 

30 

55 
30 

60 
33 

67 
39 

68 
42 

70 
43 

66 
42 

66 
39 

63 

40 

68 
42 

72 
44 

72 
45 

65 
43 

61 
44 

60 
60 

50 
31 

52 
29 

60,7 
36,5 

IORIA 

MAX 
MIN 

80 
50 

79 
48 

7  7 

50 

89 
48 

89 
49 

73 
41 

79 
34 

81 
50 

69 
-a 

64 
46 

71 

47 

78 
51 

82 
55 

79 

52 

80 
50 

79 
50 

84 

55 

86 
55 

90 
62 

91 
65 

99 
63 

78 
51 

S3 

53 

87 
58 

90 
62 

86 
63 

80 
58 

77 
50 

66 
40 

66 
38 

74 
44 

79.8 
51.2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

90 
64 

98 
69 

96 
72 

90 
59 

85 
59 

S3 
65 

83 
62 

91 
65 

78 
61 

69 

54 

75 
59 

86 
58 

88 
62 

89 
59 

87 
6  1 

97 
60 

90 
63 

95 
67 

97 
69 

97 
71 

94 
70 

91 

58 

90 
64 

94 
68 

97 
71 

97 
76 

93 
67 

92 
65 

87 

68 

75 
53 

79 
54 

88.1 
63,3 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

90 
56 

93 
59 

92 
64 

98 
62 

88 
50 

83 
47 

87 
50 

85 
5  4 

77 
53 

65 
53 

72 
45 

78 
52 

85 
54 

81 

50 

83 
47 

84 

50 

88 
8  1 

93 
57 

93 
63 

93 
65 

98 
65 

95 
51 

89 
53 

94 
60 

95 
60 

93 
62 

91 
57 

89 
54 

85 
52 

79 
44 

77 
44 

85,9 
54,3 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw 

MAX 
MIN 

89 
54 

90 
60 

92 
62 

98 

6  ' 

91 
54 

90 
53 

90 
54 

85 
59 

90 
57 

74 

5  6 

68 
56 

78 
56 

96 
57 

90 

54 

84 
54 

89 
55 

86 
54 

9  0 

58 

95 
58 

90 
66 

99 
68 

90 
54 

86 
58 

90 
62 

94 

58 

98 
62 

98 
62 

96 
62 

86 
57 

73 
48 

77 
52 

67,5 
57,3 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

91 
56 

97 
63 

99 
71 

82 
^  3 

84 
52 

80 
52 

97 
57 

82 
62 

76 
64 

68 
62 

78 

56 

84 
58 

91 
59 

87 
64 

86 
56 

84 
66 

98 
58 

95 
66 

97 
69 

101 

71 

96 
65 

94 
55 

90 
61 

94 
64 

99 
67 

95 
66 

92 
62 

89 
58 

82 
55 

75 
47 

79 
50 

87,5 
59,5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

85 
45 

88 
49 

95 

94 
51 

48 

82 
46 

91 
49 

84 
52 

79 
54 

71 

50 

69 
50 

77 
47 

84 
46 

95 
4  7 

78 
46 

82 
47 

83 
47 

99 

64 

9^ 
64 

94 

60 

96 
52 

80 
48 

79 
50 

89 
55 

92 
59 

94 
53 

89 
50 

85 

61 

80 
49 

74 
47 

72 
45 

84,1 
50,0 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

88 
44 

94 
49 

97 
55 

89 
52 

81 
52 

80 
51 

93 
57 

79 
51 

78 
55 

66 
54 

75 
5* 

80 
50 

85 

46 

82 
46 

82 
47 

82 
48 

87 
48 

91 
51 

94 

59 

96 
58 

93 
64 

90 
49 

87 
52 

90 

55 

93 
58 

92 
57 

88 

53 

83 
53 

79 
52 

71 
47 

77 
49 

84,6 

lemon  cove 

MAX 

90 
54 

98 
53 

98 
67 

82 
55 

92 
54 

80 
49 

95 

53 

81 
55 

67 
58 

62 
53 

75 

57 

93 
54 

97 
59 

97 
50 

95 
49 

90 
49 

90 

64 

94 
55 

96 
59 

97 
63 

91 
61 

83 
52 

89 
55 

94 
58 

96 

58 

92 
59 

92 
56 

97 
56 

76 
54 

7* 
47 

79 
47 

85,9 
54,9 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

91 
48 

v  ) 
53 

101 
57 

91 
53 

83 
53 

45 

95 
50 

94 
54 

72 
57 

66 
52 

76 
55 

85 
50 

89 
51 

93 
49 

86 
47 

86 
48 

90 
49 

95 
54 

97 
55 

100 
59 

91 
58 

96 
52 

89 
51 

95 
54 

97 
51 

94 
58 

91 
56 

87 

57 

81 
53 

75 
45 

79 
45 

87,4 
52.2 

LODI 

MAX 
MIN 

87 
47 

92 
5  1 

8  ^ 
58 

74 
53 

7', 

50 

78 
52 

84 
49 

74 
52 

54 

68 
54 

77 
51 

49 

49 

46 

45 

82 
48 

48 

56 

9  4 

59 

56 

51 

49 

54 

51 

90 
54 

51 

50 

49 

50 

53 

46 

81.2 
51  1 

LOS  PANnS 

MA  X 
MIN 

91 
45 

94 

50 

93 
5*. 

92 
51 

93 
50 

82 
47 

99 
49 

97 
55 

74 
52 

74 
54 

79 
55 

89 

50 

9  7 
52 

81 
50 

9  1 

49 

86 
90 

90 
46 

95 
61 

98 
55 

97 
57 

89 
53 

94 
51 

91 
54 

95 
53 

97 
56 

95 
55 

88 

53 

77 
50 

72 
51 

75 
47 

50 

50 

86,3 
51,5 

MADF  R A 

MAX 
MIN 

MA6DEVIILE  ISLAND 

MAX 
MIN 

MAN  TEC A 

MAX 
MIN 

84 
44 

88 

50 

95 
55 

87 
52 

77 

4  9. 

91 
4H 

90 
42 

85 
53 

75 
55 

71 
55 

70 
51 

78 

4  V 

97 
51 

83 
49 

78 
44 

80 

60 

83 
43 

89 
52 

94 
53 

97 
55 

96 
52 

75 
50 

80 

46 

88 
49 

91 
55 

91 
53 

84 
53 

80 
49 

77 
50 

70 
50 

74 
41 

62.8 
50.1 

MAR ICCPA 

MAX 
MIN 

88 
58 

94 
62 

102 
66 

82 
53 

91 
53 

76 

93 
57 

78 
61 

70 
56 

66 
55 

78 
57 

83 
56 

91 
62 

85 

57 

87 
54 

86 
66 

9  1 

60 

96 
65 

97 
63 

101 
70 

93 
66 

86 
57 

90 
61 

95 
62 

99 
64 

97 
68 

93 
67 

89 
61 

81 
58 

76 
50 

•  0 
52 

86,9 
59.2 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

90 
46 

95 
51 

96 

59 

93 
5(1 

92 
48 

'1 
46 

96 
50 

95 
51 

8  0 
64 

70 
51 

77 
55 

86 
49 

99 
53 

87 
47 

B5 
49 

95 
46 

89 
48 

9* 
47 

97 
58 

98 
48 

98 
54 

81 
51 

89 
54 

93 
53 

95 
61 

94 
57 

90 
53 

87 
52 

80 
53 

75 
48 

79 
48 

87.3 
51.3 

MOOf STO 

MAX 
MIN 

90 
45 

95 
49 

90 

57 

78 
51 

80 
50 

7  > 

48 

85 
49 

76 
52 

72 

57 

68 
53 

78 

52 

86 
49 

85 
50 

78 
44 

9  1 
47 

93 
48 

89 
45 

94 
52 

97 

55 

96 
56 

79 
51 

90 
49 

89 
49 

91 
51 

92 
56 

86 
52 

83 
51 

83 
50 

74 
50 

74 
51 

79 
45 

83.5 
50.3 

NE.MAN    7  N. 

MAX 
MIN 

89 
45 

93 
50 

j; 

57 

89 
52 

81 

49 

80 
46 

95 
47 

93 
5? 

'5 
54 

73     76  85 
55     55  50 

Soo  Roforonce  N 

90      86  93 
50     45  45 

3tos  Following  Stall 

93  88 
45  45 

94 
53 

97 
56 

98 
59 

94 
52 

92 
49 

89 
52 

92 
54 

95 
57 

93 
54 

91 

52 

89 
50 

85 
58 

73 
47 

80 
49 

86,6 
51.0 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1966 


Station 

Day  oi  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

NORTH  FORK  RANGER  5TA 

MAX 
MIN 

81 
44 

85 
49 

90 
51 

91 
50 

79 
46 

78 
42 

82 
49 

80 
47 

75 
52 

57 
48 

54 

48 

63 
4  3 

74 
47 

78 

ac 

78 
46 

78 
4  7 

81 
5 1 

87 
5  3 

88 

9C 

82 

77 

8  2 
«,  3 

88 

91 

87 

65 

79 

72 

68 

79.3 
48.7 

OAKDALE  WOOOWARD  DAM 

MAX 
MIN 

65 
45 

88 
48 

94 
55 

89 
50 

77 
50 

78 
48 

79 
48 

85 
51 

77 
83 

71 
53 

65 
50 

76 
63 

65 
49 

64 
45 

77 
46 

92 
47 

82 
49 

68 

53 

93 
59 

97 
55 

96 
60 

S3 

46 

81 
51 

89 

55 

92 
5  7 

93 
5  1 

96 
52 

83 
5  0 

79 
50 

72 
60 

73 
4  0 

83.3 
50.3 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

90 
51 

93 
56 

100 
57 

100 
57 

84 

55 

83 
49 

82 
52 

93 
56 

82 
60 

68 
54 

66 
57 

76 
54 

83 
54 

89 
50 

85 
48 

87 
5  1 

82 
54 

90 
57 

94 
59 

97 
6  1 

96 
60 

90 
54 

89 
50 

90 
57 

95 
59 

96 
6  1 

95 
57 

90 
56 

87 
55 

79 
46 

76 
5  1 

87.4 
54,8 

RANOCME  CREEK 

MAX 

Mm 

portervtlle 

MAX 
MIN 

90 
55 

93 
5  5 

100 
61 

105 
56 

85 

54 

86 
4  9 

82 
55 

87 
58 

83 
5  7 

73 
53 

60 
54 

76 
52 

86 
53 

90 
6  1 

84 

6  0 

87 
52 

87 

65 

91 

96 
6  3 

96 

62 

100 

93 

85 

91 

90 

98 

95 

93 

89 

81 

91 

88.7 
55.7 

POSEY  J  E 

MAX 

Mm 

78 
41 

81 
43 

82 
50 

77 

48 

75 
55 

66 

40 

72 
46 

64 

45 

51 
..3 

5  0 
4  3 

55 
42 

65 
39 

69 
41 

64 
40 

66 

4C 

69 
42 

75 
4  3 

77 

46 

79 
80 

74 
46 

75 
4  7 

73 
4  6 

74 
49 

73 
4  7 

74 
46 

76 
46 

78 
50 

74 

72 
45 

71 
39 

70 
3  7 

71.1 
44,6 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

Mm 

81 
52 

86 
57 

86 
62 

82 
55 

76 
5  2 

72 
41 

76 
50 

75 
5  1 

71 

50 

59 
47 

05 

45 

70 
42 

75 
49 

72 
44 

72 
44 

74 
45 

78 
52 

60 
60 

84 
64 

63 
60 

80 
57 

73 
4  7 

77 
49 

80 
56 

84 

62 

83 
64 

84 
54 

78 
54 

74 

52 

64 
44 

64 
42 

76.1 
51.0 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

Mm 

SCNORA  RS 

MAX 

Mm 

86 
42 

88 
46 

94 
50 

92 
51 

78 
47 

72 
41 

79 
45 

83 
48 

78 
49 

67 
51 

ol 
45 

72 
43 

81 

46 

86 

42 

76 

4? 

83 
44 

91 
46 

88 
49 

91 
54 

96 
53 

95 
6  1 

84 
46 

80 

61 

84 
51 

93 
5  3 

99 
52 

95 
50 

93 
5  1 

79 
4  7 

72 
42 

67 

40 

83.0 
47.3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

Mm 

75 
36 

76 
38 

78 

40 

77 
43 

79 

19 

78 

41 

79 
39 

68 
44 

63 
45 

50 
43 

56 
40 

61 
36 

69 

39 

70 
36 

71 
38 

72 
39 

75 

40 

78 

40 

81 
44 

6  1 
48 

81 
47 

75 
45 

73 
43 

76 
44 

84 
45 

82 
48 

78 

42 

'6 
47 

72 
45 

66 
37 

69 
34 

73.3 
41,4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

Mm 

89 
SO 

94 

53 

88 
57 

77 

5  3 

80 
50 

80 

51 

85 
51 

75 
53 

09 

55 

67 
55 

79 
52 

86 
6  1 

64 
62 

78 
50 

82 
4  B 

84 
51 

90 
5  1 

95 
56 

98 
59 

96 
6  7 

78 
62 

81 
62 

90 
5  2 

93 
5  3 

92 
56 

9  8 
53 

8  3 
6  3 

79 

50 

71 
52 

73 
53 

76 

50 

83.3 
52.6 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

Mm 

84 
46 

8' 

50 

9  2 
5s, 

86 
53 

82 
49 

78 

62 
48 

84 
51 

76 

50 

69 
54 

68 
51 

77 
50 

86 
5  1 

87 
49 

75 
45 

80 
51 

82 
4  6. 

68 
52 

92 
55 

94 
55 

93 
6  1 

78 
49 

60 
50 

88 

50 

90 
54 

90 
51 

85 
85 

85 
49 

78 
5  1 

72 
52 

73 
48 

82.6 
50.6 

TEHACHAPI 

MAX 

Mm 

84 
43 

87 
40 

85 

42 

BC 
40 

70 

4  2 

82 
42 

66 
43 

58 
45 

49 
42 

56 
45 

72 
35 

75 
47 

71 
44 

72 
43 

72 
47 

75 

50 

84 
46 

81 
64 

8  2 
51 

78 

52 

73 
45 

76 
49 

85 

45 

86 

50 

79 
56 

77 
54 

76 
66 

67 
44 

62 
38 

62 
38 

74,3 
45.2 

TE JON  RANCHO 

MAX 

Mm 

89 
59 

94 
63 

97 
67 

95 
50 

83 
40 

81 

49 

78 
55 

75 

88 

77 

54 

75 
49 

75 

54 

83 
54 

87 
60 

85 
64 

82 
64 

84 
83 

87 
68 

93 
61 

94 

66 

96 
71 

95 
67 

66 
5  1 

87 
57 

92 
60 

93 
65 

94 
66 

90 
61 

89 
5  7 

82 
52 

75 
45 

76 
46 

86,2 
56.9 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

Mm 

87 
47 

94 

50 

99 
60 

97 
55 

82 
52 

8) 
49 

84 
50 

84 
53 

83 
53 

64 
53 

69 
56 

80 
4  9 

91 
52 

87 

52 

61 
51 

8  3 
60 

85 
52 

92 
58 

93 
58 

95 

62 

95 
65 

86 
68 

86 
62 

91 
56 

93 
53 

95 
64 

93 
58 

89 
62 

85 

65 

76 
50 

73 
43 

85.9 
54.8 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

Mm 

84 
43 

88 
48 

90 
52 

89 
52 

73 
49 

76 
42 

78 
47 

78 
49 

74 

50 

62 
5  0 

67 
46 

74 
42 

78 
46 

76 
43 

74 

44 

78 

46 

92 
46 

87 
48 

88 
51 

89 
54 

87 
82 

76 
47 

91 
46 

86 
51 

89 
44 

89 
64 

66 
52 

81 

84 

74 

50 

65 
46 

76 
43 

79.8 
46.0 

TRACY  CARBONA 

MAX 

Mm 

87 
47 

88 
50 

93 
55 

88 
51 

77 
46 

79 

47 

79 
49 

86 
52 

83 
53 

72 
55 

71 
54 

76 
52 

90 
48 

83 
48 

80 
44 

84 
47 

99 
53 

97 
56 

98 
55 

9  8 
56 

85 

51 

81 
69 

80 
52 

90 
53 

92 
53 

93 
52 

93 
49 

86 
47 

78 
49 

72 
47 

75 
46 

84,7 
50.6 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

90 
47 

92 

47 

90 
55 

74 
52 

76 

80 

80 
43 

85 
54 

75 
52 

07 
53 

70 
53 

79 
52 

96 
55 

77 
52 

76 
49 

74 
49 

81 
51 

89 
52 

95 
65 

95 
65 

92 
54 

64 
53 

81 
52 

89 
87 

92 
55 

89 
57 

81 
51 

74 

53 

71 
50 

66 
51 

71 
47 

70 
49 

81.0 
52.4 

VISALIA 

MAX 

Mm 

89 
91 

9  0 
56 

9  6 
62 

10  0 
56 

8  2 
55 

8  2 
51 

82 

54 

8  8 

56 

81 
58 

7  1 
54 

54 

55 

84 
51 

86 
52 

82 
52 

53 

8  5 
55 

8  9 
57 

94 
59 

96 
62 

98 
62 

90 
56 

8  3 
58 

89 
60 

94 
59 

9fc 
60 

94 
57 

9  1 
57 

8  5 

56 

7  8 
51 

51 

86.6 
55.8 

WASCO 

MAX 

Mm 

89 
55 

91 
56 

96 
59 

103 
55 

84 
54 

85 
50 

80 
57 

98 

60 

90 
57 

75 
57 

61 
58 

79 
53 

86 
65 

90 
54 

84 
53 

86 
53 

86 
57 

91 
57 

95 
63 

97 
65 

99 
63 

86 
83 

84 
56 

88 
61 

94 

62 

96 
62 

96 
59 

90 
57 

8  5 
57 

72 
50 

76 

52 

86.8 
56.8 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
•       *  * 

MAX 

Mm 

90 
42 

89 
48 

93 
47 

96 
42 

80 
48 

81 
39 

83 

40 

9  2 
43 

06 
4  7 

66 
44 

70 
43 

74 
38 

72 

4  2 

81 

40 

80 
37 

80 
37 

85 
37 

88 
46 

89 
46 

89 

50 

90 
49 

89 
44 

83 
43 

87 
48 

91 
51 

90 
50 

85 
47 

82 
40 

74 

36 

66 

36 

72 
31 

81.5 
43.0 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

Mm 

88 
51 

85 
56 

85 
48 

78 
51 

78 
47 

82 
53 

75 
5  3 

66 
50 

65 
50 

60 
50 

6  0 
48 

77 
51 

82 
51 

79 
52 

72 
48 

82 

51 

87 
48 

9l 
53 

88 
56 

85 
53 

B0 
65 

74 

52 

75 
53 

81 
50 

74 
51 

72 
53 

75 
53 

76 
53 

76 
53 

75 
52 

77 

4e 

77,3 
51.4 

AvALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

Mm 

BARRETT  DAM 

MAX 

Mm 

80 
43 

89 
4  7 

94 
48 

88 
50 

80 
48 

80 
5  1 

82 
52 

79 

52 

63 
5  1 

62 
50 

59 
49 

59 

50 

77 
52 

82 
6  1 

77 
46 

75 
50 

81 

45 

87 
46 

91 
50 

91 
49 

83 

64 

81 
53 

74 
63 

76 
61 

82 
52 

75 

55 

72 
55 

77 

52 

78 
52 

77 
52 

76 
49 

78,2 
50.3 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

Mm 

81 
46 

90 
5  3 

9  4 

5  9 

89 
56 

87 
5  ] 

79 
45 

65 
45 

83 
47 

56 
4  5 

51 
43 

52 
44 

57 
43 

78 
4  3 

80 
4  1 

76 
38 

74 
36 

77 
45 

80 
46 

92 
4  6 

90 
49 

86 
49 

81 
44 

'3 
44 

76 
45 

78 
46 

84 
48 

74 
46 

76 
44 

77 
44 

75 
42 

75 

36 

77.3 
45.4 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

Mm 

72 
29 

75 
34 

73 
39 

6  9 
3  7 

70 

4  1 

74 

40 

72 
4  1 

72 
41 

5  6 
3  3 

59 
32 

64 
30 

68 
32 

68 
36 

69 
30 

73 
31 

75 
35 

75 
3  6 

72 
3  3 

74 
36 

72 

4  0 

63 
36 

69 
3  7 

72 

30 

75 
36 

77 
37 

80 
39 

73 
37 

71 
34 

6  9 
35 

64 

29 

67 
30 

70.4 
34.9 

BONITA 

MAX 

Mm 

75 
44 

70 
5  3 

73 
5  7 

71 
57 

6  6 
49 

78 

46 

69 
52 

65 
5  8 

70 
55 

72 
57 

70 
5  1 

72 
54 

77 
57 

73 
54 

75 
55 

75 
56 

76 
46 

78 
56 

75 

65 

67 
63 

74 
66 

66 
86 

71 
58 

7  3 
58 

64 
59 

67 
57 

71 

68 

72 
57 

73 
55 

73 
58 

72 
55 

71,7 
54,5 

BURBANic  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
50 

89 
52 

78 
58 

73 
56 

78 
53 

84 
8  2 

78 
56 

60 

56 

59 

53 

60 
52 

67 
55 

5  6 

95 
54 

73 

<  7 

74 
5  7 

76 
56 

82 

53 

85 
64 

67 
6  6 

8  0 
6  6 

73 
67 

70 
56 

75 
87 

77 
53 

72 
56 

66 
56 

7  1 
56 

74 

57 

73 
56 

73 
53 

72 
47 

75.1 
54,7 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

66 
53 

66 
55 

69 
56 

67 
57 

65 
57 

6  9 
56 

67 
56 

67 
56 

67 
56 

70 
57 

69 
5  7 

68 
57 

66 
59 

65 
57 

67 
6  7 

69 

56 

69 
57 

67 
5  7 

67 

58 

66 
6  6 

7  0 
68 

67 
59 

70 
69 

68 
60 

63 
6  7 

65 
66 

69 
5  7 

71 
58 

69 
56 

68 
58 

67 
57 

67.5 
57.0 

CACHUMA  DAM 

MAX 

Mm 

80 
44 

90 
49 

95 
48 

79 
52 

75 
42 

77 

4  3 

82 
49 

83 
52 

61 
6  1 

66 
53 

67 
50 

7  2 
5  1 

72 
60 

74 
4  9 

74 

46 

74 
49 

74 
46 

84 

46 

95 
45 

88 
4  9 

85 
56 

70 
53 

74 

47 

76 
47 

81 
51 

80 
50 

72 
53 

74 
53 

75 
52 

68 
51 

71 
48 

76.7 
49.1 

CAMPO 

MAX 

Mm 

88 
40 

90 
42 

87 
46 

85 
42 

81 
43 

81 
49 

82 
47 

65 
48 

58 

47 

56 
47 

55 

42 

78 
49 

84 

37 

75 
38 

72 
3  3 

61 

47 

87 
38 

90 
39 

91 
47 

83 

50 

78 
40 

72 

40 

76 
41 

80 
39 

76 
40 

72 
54 

75 
52 

75 
41 

74 
30 

75 
42 

76 
42 

77.4 
43.2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

Mm 

94 
47 

99 
49 

95 

56 

78 
56 

83 
5 1  • 

88 
45 

84 
51 

75 

47 

62 
55 

63 
55 

67 
52 

81 

50 

84 
52 

82 
57 

74 

54 

78 
47 

85 
46 

87 
81 

90 
49 

87 

52 

82 
51 

72 
55 

78 
53 

81 
48 

78 
52 

73 
55 

73 

56 

75 
54 

72 
55 

76 
53 

76 

4  2 

79.7 
51,5 

CHULA  VISTA 

MAX 

Mm 

65 
8  1 

64 
86 

67 
59 

64 
52 

64 
55 

67 
55 

66 
57 

65 
59 

65 
57 

65 
59 

66 
61 

66 
54 

68 
53 

67 
69 

69 
60 

67 
59 

68 
60 

67 
61 

70 
61 

63 
59 

63 
60 

67 
60 

66.1 
57.7 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

Mm 

86 
50 

88 
54 

92 
55 

72 
54 

74 
56 

75 
55 

80 
50 

75 
5  1 

70 
5  1 

59 
5  1 

68 
53 

75 
54 

78 
52 

75 
60 

77 

4  6 

80 
55 

82 
52 

83 

52 

84 

65 

77 

56 

75 
65 

75 
63 

73 
50 

76 
48 

76 
49 

64 
54 

66 
53 

70 
53 

74 

53 

73 
51 

74 
51 

75.4 
52.4 

CORONA 

MAX 

Mm 

87 
46 

90 
49 

85 
54 

73 
54 

80 
50 

84 

49 

82 
55 

72 
56 

64 
55 

64 
50 

67 
56 

78 
52 

78 
49 

78 

57 

74 
64 

79 
63 

64 
47 

87 
49 

89 
52 

84 
54 

63 
53 

73 
53 

7  6 

55 

79 
50 

76 
58 

71 
56 

72 
56 

78 
53 

75 
53 

76 
54 

76 
45 

77.9 
52,5 

CULVER  CITY 

MAX 

Mm 

66 
53 

69 
55 

73 
57 

70 
59 

71 
53 

72 
83 

74 
55 

67 
58 

64 

55 

65 
54 

66 
6  8 

6  9 
66 

68 
56 

68 
59 

70 
67 

72 
55 

71 
53 

69 
68 

69 
57 

70 
56 

70 
58 

70 
57 

70 
57 

69 
84 

65 
56 

66 
56 

68 
68 

70 
56 

69 
59 

66 
52 

68.9 
56.1 

CUYAMA 

MAX 

Mm 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IE 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

CCVA>  ACA 

MAX 
MIN 

79 
40 

82 
43 

84 

44 

80 
4  3 

77 
43 

79 
43 

ar 

-t 

80 
40 

54 
39 

4  7 

36 

45 
38. 

60 
32 

72 
37 

77 
46 

70 
35 

75 
38 

74 

42 

78 

49 

80 
52 

82 
53 

79 
46 

76 
46 

73 

44 

72 
38 

83 
39 

84 
50 

78 
43 

76 
36 

78 
38 

77 
37 

68 

36 

74.2 

ORY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

90 

92 

98 
48 

33 

78 
46 

80 
4S 

87 

4  • 

9' 

53 

59 
52 

56 
50 

58 
46 

61 

47 

79 

45 

4  0 
49 

74 
46 

74 
45 

76 
46 

83 

47 

87 

50 

92 
50 

84 
50 

73 
47 

70 
48 

77 
46 

83 
46 

82 
52 

70 
54 

72 
51 

75 
51 

69 
52 

73 
39 

76.9 

El  capitan  oam 

MAX 
MIN 

so 
4a 

89 
48 

8t 

50 

86 
57 

79 
47 

70 
54 

85 
53 

76 
55 

64 
55 

65 
44 

64 
52 

64 
55 

79 
44 

84 

57 

76 
55 

75 
56 

85 
48 

89 
49 

93 
51 

91 
54 

81 
68 

91 
55 

72 
59 

77 
51 

82 
55 

74 
57 

71 
57 

79 
59 

78 
57 

78 
56 

78 
32 

79.4 

ELSINCRF 

MAX 
MIN 

96 
44 

1  "  1 
52 

89 
57 

79 
52 

81 
51 

9 

48 

95 
51 

68 
55 

65 
52 

63 
8  7 

8  5 
54 

82 
43 

86 
50 

BI 
54 

80 
81 

93 
55 

99 

48 

94 

48 

97 
53 

90 
56 

85 
56 

80 
53 

81 
55 

88 
49 

85 
52 

78 
54 

79 
55 

81 
54 

78 
52 

80 
54 

79 
66 

92.5 

ESCON0ID0 

MAX 
MIN 

-  1 

48 

83 
49 

81 
57 

'8 
c  ' 

72 

50 

81 

48 

74 

>; 

70 
52 

67 
5? 

66 
8? 

65 
56 

73 
64 

77 

53 

74 
58 

72 
64 

77 
57 

32 
49 

86 
50 

87 
55 

79 
55 

77 

5e 

71 
58 

75 
57 

75 
52 

74 
57 

68 

55 

72 
56 

75 
57 

73 
56 

73 
57 

73 
54 

75.1 
54  1 

FCNTANA  KAISER 

MAX 

1» 

55 

99 
54 

95 
58 

8  ! 
55 

77 
52 

87 
52 

84 

8  3 

74 
55 

67 
54 

61 

5  | 

60 
53 

79 
53 

81 
52 

78 
51 

78 
84 

81 
52 

86 

56 

89 
64 

90 
59 

86 
55 

77 
54 

76 
55 

80 
56 

82 
57 

83 
56 

74 
53 

73 
52 

79 
51 

71 
52 

76 
58 

77 
51 

90.0 
54  0 

GILLESPIE   FlEl  0 

MAX 

M  - 

49 

78 
51 

80 
58 

7  J 

58 

66 
55 

80 
53 

71 

54 

64 
60 

66 
56 

66 
56 

6a 
53 

78 
57 

r, 
57 

71 

60 

72 

56 

76 
57 

84 
80 

87 
56 

85 
57 

76 

56 

77 
59 

70 
61 

74 
60 

77 

55 

72 
59 

69 
58 

73 
59 

74 
59 

74 
59 

73 

59 

75 
54 

74.5 
56.4 

HEN  SH Aw  DAM 

MAX 

SO 

a  ■ 

44 

90 
48 

84 
43 

8  7 

43 

75 
44 

83 

48 

82 
49 

57 
46 

57 
44 

56 
46 

54 

46 

76 
43 

82 
42 

74 
42 

72 

42 

78 
42 

82 
40 

88 
48 

86 
4  9 

82 
46 

79 

45 

78 
43 

73 
45 

78 
46 

79 
48 

71 
50 

7* 
46 

75 
45 

73 
44 

71 
40 

75.9 

IDVlLhllO   RANGER    ST  A 

MAX 

90 

40 

82 
41 

78 
46 

74 
48 

76 
43 

79 
43 

78 

4  1 

72 
35 

54 
73 

47 
79 

56 
31 

71 
26 

73 
35 

69 
33 

71 

30 

75 
32 

78 
33 

82 
35 

82 
43 

78 
42 

74 

36 

71 
34 

72 
32 

82 
39 

83 
41 

82 
41 

77 
38 

76 
39 

72 
31 

74 

25 

67 
27 

73.7 
36  2 

JUL  TAN  WYNOL A 

MAX 

85 
45 

86 
43 

83 
53 

79 
49 

78 

4' 

83 

48 

7  1 

51 

60 
46 

53 
4? 

50 

42 

50 

4  3 

74 
39 

79 
41 

68 
35 

71 
38 

76 
40 

81 
41 

83 
43 

88 

41 

81 
50 

76 
44 

72 

45 

72 
41 

81 
45 

82 
47 

72 
44 

73 
43 

72 
39 

71 
37 

70 
41 

71 
39 

74.2 
43  2 

LACUNA  BEACH 

MAX 

67 
45 

68 

44 

66 
57 

66 
57 

66 

8; 

69 
49 

68 

57 

65 
57 

65 
55 

65 
55 

6  6 

55 

68 
5  0 

68 

51 

66 
67 

68 
67 

68 
56 

69 
47 

71 

52 

71 
56 

69 
55 

70 
58 

68 
59 

70 

58 

70 
51 

67 
51 

65 
56 

66 
59 

69 
59 

68 
53 

67 
57 

68 
48 

67.6 

LA  MESA 

MAX 

LCMPOC 

MAX 

73 
4  7 

72 

4  7 

71 
50 

8  5 
5! 

71 

42 

72 
42 

70 
48 

65 
64 

64 

53 

67 
55 

66 
45 

69 
54 

66 
62 

65 
51 

64 
47 

69 
51 

68 

50 

67 

50 

69 
60 

76 
50 

71 
55 

68 
55 

70 
52 

69 
52 

65 
53 

65 
52 

69 
53 

66 
53 

63 
53 

66 
50 

67 
43 

69.0 

LONG  BEACH 

MAX 

76 
56 

}  1 

58 

68 

48 

8  5 
58 

75 
57 

78 

'8 

69 
58 

65 
58 

64 
57 

65 
56 

69 
49 

73 
68 

7  3 
69 

69 
67 

69 
56 

72 

60 

76 
55 

no 
69 

80 
57 

69 
57 

71 
58 

70 

60 

72 
60 

70 
5S 

66 
59 

66 
57 

67 
58 

70 
39 

72 
60 

74 
59 

68 
53 

70.9 

LCNG   BEACH   WB  «P 

MAX 

74 

54 

73 
57 

70 
59 

69 
59 

74 

88 

8  0 
54 

70 
67 

6  ' 

59 

44 
58 

65 
57 

70 
57 

74 
56 

74 

59 

70 
59 

71 
59 

74 

56 

77 
53 

79 

59 

80 
58 

72 
59 

73 

60 

74 

61 

72 
59 

74 
54 

67 
59 

69 
58 

70 
60 

73 
60 

72 
59 

72 
57 

71 
50 

72,1 

LtS   ANGFLES   WB  AIRPORT 

MAX 

66 
53 

66 
57 

73 
5  9 

69 
57 

71 
54 

72 
55 

75 
59 

67 

60 

63 
56 

68 
57 

68 
69 

72 
56 

68 
68 

71 

57 

72 
59 

73 
58 

72 
56 

70 
57 

70 
59 

69 
89 

71 
59 

71 
58 

71 
59 

70 
57 

65 
58 

66 
58 

68 

58 

73 
59 

69 
59 

70 
57 

68 

52 

69.6 
57  4 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

75 
55 

79 
55 

76 
59 

70 
59 

74 
57 

77 
56 

76 
59 

64 

57 

60 
55 

64 
56 

66 
58 

72 
59 

73 

67 

72 
59 

71 
58 

74 

60 

76 
56 

75 
58 

78 
56 

75 
57 

72 
60 

71 
56 

72 
59 

70 
56 

67 
57 

66 
56 

69 
57 

74 
59 

70 
59 

70 
57 

70 
53 

71.6 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

86 
56 

95 
67 

95 
61 

90 
59 

79 
55 

81 
89 

93 
57 

81 
45 

52 
45 

51 
44 

56 
46 

68 
43 

76 
47 

78 
45 

74 
43 

73 
47 

Bl 
5  5 

85 
67 

86 
59 

89 
59 

84 
51 

79 
46 

72 
45 

81 
49 

81 
55 

79 
49 

70 
48 

73 
45 

74 
47 

73 
42 

73 
41 

77,4 

MT   BAL  DV  NOTCH 

MAX 

70 
38 

70 

44 

68 
50 

84 

40 

62 
42 

70 

46 

68 
46 

64 

4  6 

66 

30 

42 

28 

50 
36 

59 
36 

66 
38 

64 
38 

64 
40 

68 
42 

68 
42 

66 
42 

70 
48 

68 
42 

62 
40 

65 

40 

68 
42 

70 
43 

70 
44 

69 
44 

68 

42 

64 

43 

62 
34 

55 
32 

60 
35 

64.5 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

76 
54 

BI 
58 

77 
59 

70 
50 

65 
49 

73 

51 

71 
54 

68 

35 

45 
32 

42 
32 

4  9 

35 

64 
36 

67 
47 

63 
45 

67 
45 

71 
44 

69 
49 

74 

52 

77 
55 

73 
56 

70 
50 

71 
44 

70 
47 

74 
54 

77 
56 

77 
57 

71 
52 

66 
46 

63 

40 

58 
37 

58 
37 

67,6 
47,0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

65 
S3 

65 
56 

66 

5a 

68 
57 

65 
56 

67 
57 

68 
55 

67 

57 

6  6 
54 

65 
5  3 

65 
57 

66 
54 

65 
65 

65 
57 

68 
57 

67 
56 

67 

50 

67 
57 

67 
55 

65 
57 

68 
57 

67 
60 

66 
59 

67 
56 

64 
56 

63 
56 

65 
59 

69 

56 

66 
58 

65 
59 

66 

33 

66,0 
56.1 

OCEAUSIDE 

MAX 
MIN 

48 

4  > 

59 

5  > 

44 

50 

4  7 

47 

55 

49 

5  9 

59 

69 

89 

57 

54 

56 

55 

59 

65 

61 

60 

53 

69 
59 

58 

7  1 

60 

73 
60 

60 

60 

72 
52 

71.3 

OJAI 

MAX 
MIN 

89 
43 

98 
46 

88 
53 

76 
53 

79 

47 

87 
45 

84 
50 

71 

54 

62 
54 

62 
52 

65 
5  3 

76 
54 

78 
49 

73 
51 

73 
47 

73 

46 

80 
48 

87 
49 

89 
50 

85 
51 

70 
56 

64 
54 

72 
48 

79 
46 

77 
54 

68 
49 

65 
55 

73 
55 

71 
69 

73 
45 

74 
41 

76.2 

0XN4RD 

MAX 
MIN 

67 
50 

66 
51 

69 
54 

67 
53 

68 
8f 

70 
46 

7; 
52 

45 

56 

63 
55 

67 
63 

68 
53 

68 
53 

67 
54 

65 
51 

67 
49 

69 
47 

69 
49 

67 
83 

68 
53 

65 
53 

67 
56 

69 
55 

68 
52 

66 
48 

64 
54 

64 
53 

68 
55 

69 
56 

67 
55 

68 

48 

67 
47 

67.2 

PALCMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

PASADENA 

MAX 

85 
50 

87 

54 

86 

8  7 

77 
57 

77 
52 

82 
53 

81 
55 

76 
55 

58 
53 

60 
62 

62 
53 

75 
55 

75 
51 

78 
56 

73 
55 

75 

57 

92 
53 

79 
52 

84 
84 

9  1 
57 

76 
57 

73 
57 

73 
53 

76 
52 

74 
55 

70 

55 

69 
55 

7* 
56 

71 
56 

72 
54 

72 
48 

75.4 
54.2 

PERP15 

MAX 
MIN 

96 
43 

1"! 
46 

95 
50 

84 
50 

82 

48 

86 

46 

88 
42 

6" 
43 

61 

51 

6  0 

50 

63 
52 

91 
51 

81 
44 

80 

41 

'6 

49 

81 
62 

99 
46 

92 

45 

94 
45 

87 
45 

85 
54 

78 
51 

90 
54 

84 
46 

82 
50 

82 
51 

75 
52 

79 
51 

78 
51 

78 
92 

77 
42 

91.4 
48.2 

P0M0N4 

MAX 
MIN 

9  3 
47 

92 
50 

87 
57 

an 

57 

80 
49 

87 
48 

81 

54 

76 
55 

5a 

55 

60 
52 

63 
5* 

80 

6  1 

82 
48 

75 

56 

76 
54 

80 
66 

86 
48 

88 
51 

90 

61 

87 
54 

80 
58 

79 
57 

78 
51 

82 
49 

90 
55 

72 
56 

73 
55 

78 
55 

76 
55 

77 
54 

76 
44 

79.1 
52.8 

RAMONA  SPAULDTNG 

MAX 

89 
39 

92 
43 

87 
44 

79 
48 

74 

41 

84 
54 

79 
48 

66 
51 

63 
49 

60 
49 

60 
51 

78 
52 

83 
44 

76 
55 

74 
45 

91 
53 

87 
39 

91 
39 

90 
47 

93 
47 

91 
55 

76 
48 

77 
54 

|l 
43 

78 
53 

73 
54 

74 
54 

76 
52 

76 
46 

75 
50 

76 
44 

78.0 
46.1 

RFOl  ANDS 

MAX 
MIN 

94 
48 

101 
48 

95 
54 

81 
54 

81 

sr: 

88 
50 

85 
56 

68 
54 

58 
54 

61 
51 

63 
51 

80 
53 

84 
49 

79 
55 

77 
57 

85 
85 

99 
80 

92 
52 

95 
54 

87 
57 

82 
56 

76 
55 

79 
56 

85 
51 

82 
52 

72 
56 

76 
55 

79 

55 

78 
53 

79 
51 

79 
46 

81.0 
52.7 

RIVERSIDE  FIRE  STA  «  3 

MAX 
MB* 

90 
47 

94 
51 

90 
56 

76 
55 

78 
51 

0  7 
49 

82 
55 

74 
55 

63 
55 

64 

52 

63 
55 

80 
52 

82 
48 

78 
56 

77 
65 

51 
86 

87 
81 

90 
52 

91 
53 

86 
56 

8  0 
57 

78 
55 

78 

56 

84 
51 

76 
53 

75 
51 

74 
56 

78 
54 

78 
54 

78 
55 

78 
46 

79.7 
53.2 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

79 
46 

91 
50 

9  5 
54 

85 

84 

75 
49 

78 
*7 

86 
53 

92 
53 

63 
53 

59 
51 

60 
52 

63 
52 

79 
47 

82 
64 

7a 

61 

75 
55 

80 
49 

96 
60 

90 
51 

91 

55 

82 
55 

90 
54 

73 
55 

78 
49 

83 
51 

76 
54 

70 
53 

74 
50 

79 
50 

76 
53 

78 
43 

78.3 
51.4 

SAN   ANTONIO   CYN  MOUTH 

MAX 
MIN 

90 
53 

95 
66 

95 

84 

83 
49 

78 
55 

81 
50 

84 
57 

79 
52 

55 
49 

51 
47 

53 
49 

73 
4  3 

79 
47 

81 
46 

71 

46 

72 
60 

79 
51 

80 
63 

85 
56 

88 
59 

80 
50 

74 

49 

71 
49 

77 
50 

78 
52 

73 
51 

60 
49 

65 
49 

72 
57 

70 
48 

70 
45 

75.5 
51.0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSF 

MAX 
MIN 

96 
46 

104 
46 

9  4 

48 

82 
54 

82 
51 

8v 
45 

86 
55 

77 
54 

59 
53 

60 
52 

59 
52 

90 
51 

95 
48 

79 
c6 

78 
54 

83 
64 

89 
49 

93 
50 

95 
53 

88 
56 

93 
56 

90 
54 

80 
54 

86 
50 

92 
52 

76 
56 

77 
55 

79 
5* 

79 
54 

79 
51 

79 
45 

81.8 
51.9 

SANDBFRG  wB 

MAX 
MIN 

78 

55 

84 
61 

78 
'9 

71 
53 

68 

50 

76 

48 

73 
47 

47 

40 

43 
39 

48 
37 

65 
43 

70 
45 

73 
52 

65 
48 

66 
44 

69 
49 

73 
52 

78 
56 

82 

60 

78 

57 

69 
52 

65 
45 

75 
49 

79 
59 

80 
61 

80 
62 

69 

51 

67 
41 

57 
41 

62 
39 

62 
38 

69.0 
49.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

69 
56 

68 
57 

44 

8'; 

68 
58 

67 
57 

to 
5  7 

66 
60 

65 
59 

66 
49 

68 
59 

70 
59 

68 
59 

69 
60 

64 
85 

67 
69 

69 
60 

69 
88 

69 

58 

68 
60 

66 
60 

67 
60 

64 

61 

68 
61 

70 
61 

65 
61 

66 
60 

69 
60 

68 
61 

68 

62 

68 
61 

67 
59 

67,5 
59.4 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

92 
46 

97 
50 

53 

56 

75 
55 

79 
49 

8  8 

48 

82 
52 

78 
55 

60 

61 

59 
50 

65 
50 

78 
54 

92 

50 

82 
50 

74 

55 

79 
53 

83 
49 

87 
49 

88 
52 

88 
52 

7  2 
56 

72 
55 

77 
52 

80 
49 

75 

52 

75 
52 

70 
55 

74 
53 

74 
54 

75 
55 

74 
4) 

78,3 
51,7 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

84 
49 

85 
53 

84 
8m 

76 
59 

76 
52 

a  3 

81 

8  0 
65 

75 
56 

5  9 
54 

62 
53 

64 

56 

76 
56 

78 
51 

78 

57 

74 

56 

76 
58 

83 
51 

79 
65 

84 

54 

81 

55 

75 
59 

75 
58 

75 
52 

76 
51 

74 
56 

70 
55 

70 
56 

75 
57 

71 
57 

73 
56 

73 
48 

75,6 
54,6 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

98 
42 

102 
48 

5  8 

4- 

83 
52 

83 
45 

92 

4- 

87 
52 

65 
52 

64 
51 

61     63  85 
51     52  52 
So*  Roleronco  N 

88     81  79 
43      44  49 
7t«a  following  Statl 

81  91 
52  42 
>n IndoK 

97 
43 

98 
49 

90 
52 

85 
54 

76 

50 

84 
55 

90 

46 

85 

50 

79 
54 

92 
53 

82 
51 

82 
49 

83 
52 

83 
46 

83.9 
49.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
MAY  1966 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IB 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SANTA  ANA  FIRE  STAT  I 

MAX 

76 

76 

71 

7J 

7? 

67 

7  3 

7  3 

7  3 

72 

67 

68 

72 

71 

7  1 

72 

72 

.5 

Mm 

51 

57 

57 

58 

56 

53 

56 

58 

54 

65 

56 

56 

59 

57 

58 

58 

52 

=  1 

56 

5  r 

59 

60 

60 

54 

58 

87 

57 

59 

56 

59 

51 

56 

,  4 

SANTA  BARBARA 

MAX 

64 

70 

62 

6  7 

70 

71 

68 

62 

62 

64 

64 

68 

68 

67 

68 

69 

72 

72 

70 

66 

65 

66 

.6 

M1N 

53 

53 

55 

51 

49 

53 

56 

56 

54 

52 

51 

55 

56 

62 

61 

50 

54 

54 

54 

8  5 

66 

53 

49 

54 

54 

54 

5  2 

55 

49 

50 

50 

82 

,  9 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

65 

66 

64 

6  8 

69 

74 

70 

62 

64 

65 

65 

68 

66 

68 

6  7 

6  7 

6  9 

67 

65 

6  7 

64 

64 

66 

70 

7  1 

66 

.6 

Mm 

52 

54 

84 

48 

46 

44 

54 

56 

57 

50 

45 

8  1 

66 

82 

82 

49 

49 

64 

85 

55 

87 

55 

52 

49 

55 

65 

66 

56 

50 

46 

45 

51 

9 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

80 

86 

6* 

62 

74 

71 

60 

58 

60 

58 

60 

62 

62 

59 

6  1 

72 

76 

76 

72 

60 

65 

59 

60 

61 

59 

6 1 

62 

64 

.  7 

Mm 

50 

54 

53 

50 

49 

51 

53 

52 

52 

52 

61 

50 

51 

61 

63 

51 

5  2 

52 

63 

52 

62 

53 

53 

51 

52 

60 

61 

52 

51 

48 

50 

51 

.  8 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 

7a 

73 

7  3 

70 

72 

75 

75 

60 

63 

6  7 

66 

6  9 

67 

64 

66 

71 

72 

6  9 

69 

70 

6  0 

70 

7  1 

6  8 

68 

6  1 

5  9 

67 

66 

66 

.  1 

Mm 

41 

46 

48 

44 

39 

43 

46 

52 

53 

49 

46 

53 

61 

44 

43 

43 

48 

51 

49 

60 

65 

52 

51 

53 

53 

63 

6  2 

52 

53 

46 

39 

48 

(  3 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

61 

60 

65 

65 

66 

65 

62 

61 

64 

6l 

62 

62 

6  3 

65 

64 

62 

62 

6  1 

6  1 

6  3 

6  3 

6  3 

6  1 

61 

6  1 

6  3 

fe2 

62 

62 

.6 

Mm 

55 

55 

56 

58 

54 

54 

57 

58 

57 

60 

5  8 

58 

58 

68 

58 

58 

54 

54 

58 

57 

58 

68 

57 

56 

57 

57 

58 

59 

59 

59 

54 

57 

,  1 

SANTA  PAULA 

MAX 

73 

78 

7  7 

74 

78 

76 

78 

6  3 

64 

6  6 

72 

7  2 

69 

7  0 

72 

74 

75 

76 

7  \ 

70 

71 

,5 

Mm 

41 

46 

54 

44 

44 

45 

56 

53 

52 

52 

50 

46 

51 

4  5 

42 

46 

45 

49 

5  2 

48 

44 

44 

52 

54 

55 

48 

45 

46 

48 

,2 

SUNL  AND 

MAX 

86 

94 

7q 

73 

7  ft 

82 

78 

60 

6  3 

54 

60 

73 

78 

69 

73 

63 

72 

.9 

Mm 

47 

57 

52 

50 

48 

47 

52 

51 

49 

48 

49 

52 

55 

52 

50 

52 

48 

52 

55 

54 

54 

56 

50 

46 

50 

51 

54 

50 

50 

53 

62 

50 

t  9 

TORRANCE 

MAX 

66 

68 

72 

72 

69 

73 

75 

72 

68 

66 

66 

68 

6  7 

70 

6  9 

7  1 

7  3 

6  9 

71 

70 

70 

69 

72 

66 

66 

64 

69 

70 

6  7 

69 

69 

,5 

Mm 

51 

54 

58 

58 

54 

51 

54 

5P 

57 

66 

57 

54 

55 

57 

S8 

55 

51 

64 

54 

57 

58 

57 

58 

53 

56 

56 

58 

5e 

56 

65 

51 

55 

,  5 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

78 

76 

76 

67 

73 

79 

74 

67 

6  3 

65 

66 

75 

77 

73 

72 

76 

78 

8  3 

80 

7  4 

7  3 

6  8 

7  4 

76 

66 

62 

68 

72 

72 

74 

73 

72 

.6 

Mm 

46 

56 

57 

56 

52 

49 

52 

56 

56 

53 

56 

50 

4fl 

57 

58 

56 

47 

61 

54 

55 

58 

59 

56 

46 

57 

55 

46 

57 

58 

57 

55 

54 

,0 

TMTCHEIL  0AM 

MAX 

80 

83 

80 

70 

8  3 

7  7 

64 

67 

68 

70 

69 

66 

68 

70 

74 

75 

74 

72 

68 

70 

7  3 

7  1 

70 

65 

70 

66 

62 

67 

6  6 

71 

,  0 

Mm 

43 

46 

46 

50 

36 

40 

45 

51 

52 

41 

51 

51 

48 

44 

45 

45 

44 

45 

47 

54 

54 

49 

48 

51 

52 

51 

51 

52 

48 

38 

4  7 

.  3 

UCLA 

MAX 

66 

73 

69 

66 

69 

70 

70 

66 

62 

62 

62 

66 

65 

65 

6  6 

69 

70 

7  1 

69 

6  7 

6  7 

66 

6  7 

66 

62 

6  3 

65 

66 

66 

65 

66 

0  5 

Mm 

53 

54 

69 

58 

55 

56 

57 

56 

5a 

65 

57 

66 

66 

58 

57 

56 

57 

it 

68 

56 

58 

68 

68 

87 

58 

57 

88 

57 

59 

60 

56 

57 

.0 

UPLAND  3  N 

MAX 

98 

103 

95 

8  S 

82 

90 

86 

78 

60 

60 

6  1 

8  1 

86 

e  1 

78 

82 

8  9 

91 

93 

88 

86 

82 

79 

85 

8  1 

72 

7  3 

80 

77 

80 

78 

81 

,9 

Mm 

46 

52 

51 

52 

47 

46 

52 

53 

51 

50 

61 

49 

44 

53 

50 

52 

47 

48 

52 

54 

54 

4e 

50 

46 

48 

52 

48 

50 

51 

47 

42 

49 

,  5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

72 

73 

75 

69 

6  7 

74 

72 

65 

66 

66 

69 

72 

72 

6  7 

69 

74 

77 

79 

75 

72 

7  3 

6  9 

70 

71 

70 

66 

6  8 

72 

68 

69 

70 

70 

,  7 

Mm 

46 

47 

56 

55 

47 

48 

52 

54 

62 

53 

54 

51 

51 

84 

64 

56 

50 

«0 

54 

54 

54 

68 

56 

49 

56 

65 

54 

56 

52 

55 

50 

52 

,7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

86 

88 

8  5 

84 

8  3 

86 

63 

7a 

6  4 

55 

66 

7  g 

83 

78 

7  2 

79 

a  3 

a  a 

8  4 

74 

76 

86 

a  8 

8  8 

79 

7  3 

72 

73 

78 

.  6 

Mm 

39 

43 

45 

41 

41 

42 

45 

46 

42 

42 

45 

42 

38 

38 

31 

42 

34 

35 

46 

46 

40 

45 

45 

40 

44 

40 

41 

34 

37 

36 

35 

40 

7 

YORBA  LINDA 

MAX 

85 

83 

80 

75 

76 

84 

79 

7  i 

61 

66 

66 

8  0 

80 

74 

75 

79 

84 

8  7 

84 

80 

78 

7  3 

7  5 

79 

70 

68 

72 

75 

75 

76 

76 

4 

ft      ft  41 

Mm 

47 

52 

57 

57 

52 

54 

53 

56 

54 

50 

55 

56 

49 

56 

56 

58 

49 

52 

54 

52 

59 

57 

57 

49 

53 

55 

56 

53 

53 

54 

46 

53 

6 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKFR  9  NNW 

MAX 

93 

99 

1  0  1 

98 

9  9 

99 

99 

100 

94 

80 

78 

84 

87 

93 

95 

95 

97 

98 

101 

103 

102 

98 

97 

96 

102 

105 

105 

102 

99 

98 

90 

96 

Mm 

60 

62 

70 

71 

67 

64 

65 

69 

61 

58 

56 

62 

57 

67 

53 

62 

65 

66 

68 

72 

66 

69 

63 

66 

70 

72 

69 

67 

69 

61 

62 

64 

8 

BARSTOW 

MAX 

92 

92 

95 

92 

92 

93 

93 

92 

79 

74 

aO 

82 

90 

90 

8  9 

90 

94 

96 

96 

96 

8  7 

89 

90 

96 

99 

98 

100 

94 

91 

84 

85 

90 

6 

Mm 

47 

50 

57 

47 

52 

52 

52 

56 

51 

50 

60 

44 

52 

54 

50 

52 

54 

53 

54 

54 

60 

66 

51 

50 

58 

60 

58 

52 

50 

47 

46 

52 

2 

BEAUMONT   1  E 

MAX 

9  1 

93 

92 

85 

82 

8  7 

86 

80 

54 

5  5 

69 

79 

8  1 

77 

76 

79 

86 

89 

92 

67 

82 

8  1 

76 

86 

8  3 

8  1 

77 

79 

79 

76 

76 

80 

3 

Mm 

46 

52 

5  7 

50 

51 

45 

54 

50 

47 

46 

48 

49 

47 

60 

48 

50 

47 

46 

52 

55 

50 

50 

51 

48 

52 

51 

51 

50 

50 

48 

45 

49 

5 

BISHOP  uB  AIRPORT 

MAX 

87 

88 

8  8 

84 

84 

8  9 

66 

8  1 

72 

7  3 

72 

77 

84 

84 

8  5 

90 

8  9 

89 

92 

9  3 

8  8 

8  9 

86 

9  1 

93 

95 

91 

88 

64 

79 

8  1 

85 

5 

Mm 

39 

42 

43 

55 

56 

56 

47 

48 

49 

48 

42 

42 

41 

50 

42 

45 

49 

61 

49 

50 

47 

46 

54 

48 

50 

50 

51 

53 

60 

43 

37 

47 

8 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

60 

63 

64 

6  1 

59 

63 

63 

5  9 

5  1 

^  3 

50 

56 

5  5 

5  7 

60 

65 

65 

62 

63 

5  8 

62 

6  1 

65 

6  7 

6  8 

62 

60 

59 

54 

48 

59 

Mm 

36 

41 

41 

39 

40 

38 

42 

41 

34 

31 

35 

27 

36 

37 

38 

40 

41 

41 

40 

45 

43 

4  2 

39 

42 

45 

46 

43 

43 

41 

33 

31 

39 

1 

BLYTHE 

MAX 

100 

02 

ion 

100 

101 

0  1 

1  00 

S8 

82 

8  4 

9  1 

95 

95 

99 

1  no 

105 

101 

96 

9  7 

102 

104 

103 

1  00 

96 

96 

95 

97 

5 

Mm 

56 

59 

71 

65 

65 

63 

65 

63 

62 

57 

61 

57 

59 

63 

60 

63 

62 

60 

60 

67 

61 

68 

63 

66 

68 

65 

68 

61 

60 

60 

60 

62 

5 

BlYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

103 

05 

99 

102 

.03 

0  3 

102 

94 

8  3 

84 

88 

9  \ 

96 

9  8 

97 

97 

102 

104 

107 

103 

1  02 

99 

98 

1  0  3 

106 

103 

1  0  1 

1  00 

99 

96 

98 

99 

0 

Mm 

59 

65 

74 

67 

70 

67 

70 

67 

62 

59 

64 

59 

62 

69 

66 

62 

69 

6b 

69 

74 

67 

73 

66 

69 

71 

70 

73 

70 

65 

64 

62 

66 

5 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

99 

0  1 

95 

9  7 

96 

9  5 

97 

87 

75 

79 

78 

8  8 

9  3 

94 

93 

97 

99 

102 

10  3 

96 

94 

96 

97 

9  9 

96 

95 

93 

91 

93 

8 

Mm 

58 

62 

61 

61 

60 

64 

61 

6e 

54 

52 

49 

52 

6  8 

53 

59 

56 

56 

54 

68 

53 

59 

59 

59 

62 

55 

60 

67 

57 

57 

8 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

94 

.00 

00 

98 

98 

9  7 

95 

9  8 

88 

80 

82 

84 

90 

94 

96 

93 

94 

98 

103 

1  04 

9  8 

99 

98 

95 

100 

102 

1  00 

9  g 

96 

94 

95 

95 

Mm 

57 

64 

62 

59 

63 

60 

63 

62 

62 

57 

52 

65 

57 

63 

5a 

57 

58 

61 

69 

68 

58 

71 

61 

63 

65 

62 

64 

60 

62 

53 

57 

61 

1 

CANTIL 

MAX 

93 

98 

9  5 

94 

91 

92 

9  1 

85 

?3 

70 

7  7 

8  3 

84 

90 

89 

93 

96 

9  7 

9  7 

92 

89 

92 

9  7 

100 

101 

95 

9  1 

84 

64 

82 

89 

8 

Mm 

51 

53 

54 

49 

54 

51 

56 

53 

48 

49 

51 

47 

50 

51 

51 

63 

65 

55 

66 

62 

54 

53 

53 

54 

59 

60 

69 

55 

52 

52 

50 

53 

9 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

92 

93 

92 

93 

93 

88 

7  3 

74 

8  1 

82 

90 

89 

90 

92 

94 

95 

92 

9  1 

90 

90 

96 

98 

96 

96 

93 

88 

86 

85 

90 

3 

Mm 

58 

61 

6  0 

58 

60 

60 

63 

60 

53 

56 

56 

52 

57 

62 

57 

57 

60 

61 

63 

66 

63 

61 

57 

63 

67 

67 

66 

62 

59 

52 

52 

59 

6 

DEATH  VALLEY 

MAX 

105 

106 

103 

03 

0  3 

104 

.03 

i  00 

86 

1 00 

1  no 

101 

103 

10  7 

107 

108 

10  9 

1  02 

104 

1  0  7 

110 

1 10 

1  1  0 

1 06 

104 

98 

95 

102 

Mm 

69 

67 

72 

78 

76 

79 

75 

79 

71 

66 

67 

TO 

65 

64 

75 

77 

78 

74 

75 

79 

81 

79 

77 

76 

74 

75 

87 

82 

79 

73 

71 

74 

5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

82 

78 

8  1 

84 

8  3 

85 

8  1 

85 

8  3 

8  1 

8  3 

8  7 

85 

8  8 

82 

80 

78 

80 

80 

2 

Mm 

39 

36 

43 

46 

45 

46 

46 

51 

49 

40 

40 

37 

42 

38 

43 

47 

55 

57 

53 

51 

54 

62 

44 

48 

49 

52 

50 

54 

49 

45 

39 

46 

6 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

94 

77 

91 

9  2 

9  3 

96 

100 

1 02 

100 

94 

9  3 

9  1 

96 

1  00 

99 

97 

95 

92 

92 

93, 

Mm 

67 

71 

12 

73 

76 

71 

72 

7  2 

64 

57 

58 

62 

67 

69 

67 

67 

71 

71 

73 

78 

73 

68 

68 

71 

75 

77 

73 

74 

72 

71 

66 

69, 

9 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

101 

ioo 

99 

84 

80 

85 

90 

97 

98 

95 

98 

90 

[  04 

103 

97 

99 

96 

97 

101 

103 

101 

101 

98 

96 

96 

95 

97, 

0 

Mm 

5* 

57 

59 

58 

61 

57 

62 

62 

44 

52 

49 

51 

57 

60 

56 

54 

57 

62 

60 

62 

57 

65 

60 

62 

63 

59 

62 

64 

62 

61 

63 

58, 

5 

FAIRMONT 

MAX 

91 

85 

80 

82 

78 

53 

54 

68 

79 

79 

68 

75 

76 

77 

84 

86 

82 

74 

69 

80 

67 

86 

82 

72 

72 

61 

66 

75, 

Mm 

56 

58 

61 

56 

54 

53 

55 

48 

45 

43 

43 

45 

49 

53 

46 

46 

45 

56 

60 

63 

58 

48 

46 

49 

62 

60 

49 

41 

46 

45 

44 

51  . 

2 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

98 

98 

99 

98 

98 

99 

92 

8  3 

76 

84 

90 

94 

95 

9  3 

95 

96 

,  n  t 

103 

99 

98 

96 

101 

1  0  1 

99 

97 

96 

96 

94 

93 

92 

95, 

Mm 

63 

67 

76 

70 

70 

66 

71 

68 

59 

55 

56 

59 

62 

68 

68 

64 

65 

69 

73 

74 

68 

72 

73 

69 

70 

73 

70 

66 

66 

64 

64 

6  7 , 

1 

HA 1 WEE 

MAX 

86 

83 

79 

69 

72 

7  7 

74 

80 

8  5 

80 

65 

85 

89 

89 

89 

a  7 

86 

85 

86 

9  1 

92 

68 

83 

77 

77 

83. 

Mm 

52 

52 

53 

56 

54 

58 

54 

58 

50 

46 

45 

60 

50 

52 

49 

53 

54 

68 

58 

59 

64 

60 

60 

56 

59 

60 

60 

60 

56 

50 

49 

54. 

7 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

94 

97 

00 

96 

96 

95 

95 

90 

75 

75 

77 

79 

89 

92 

91 

91 

92 

96 

100 

103 

99 

94 

96 

99 

97 

99 

97 

95 

94 

91 

90 

92. 

Mm 

57 

62 

64 

63 

65 

63 

63 

62 

56 

55 

53 

58 

57 

61 

57 

61 

58 

58 

63 

65 

61 

59 

63 

62 

60 

66 

65 

67 

63 

58 

53 

60. 

5 

IMPFRIAL 

MAX 

101 

101 

99 

97 

98 

95 

99 

90 

79 

79 

84 

89 

95 

97 

94 

96 

97 

102 

103 

95 

99 

98 

94 

100 

101 

98 

100 

96 

95 

96 

96 

95. 

6 

Mm 

62 

66 

65 

63 

63 

64 

68 

65 

61 

61 

58 

59 

62 

68 

63 

66 

63 

71 

68 

73 

63 

71 

65 

66 

66 

65 

67 

67 

69 

64 

65 

65. 

1 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

102 

102 

01 

100 

100 

99 

100 

90 

80 

82 

86 

91 

97 

100 

95 

97 

100 

104 

102 

99 

100 

100 

95 

102 

103 

101 

100 

98 

97 

98 

96 

97. 

4 

Mm 

59 

63 

65 

62 

65 

62 

67 

65 

61 

59 

57 

58 

59 

67 

62 

60 

59 

67 

72 

68 

62 

70 

66 

66 

70 

66 

65 

66 

6  6 

63 

65 

63  , 

9 

See  Reference  Notea  Following  Station  Inde: 
-  149  - 


DAILY  TEMPERATURES 

Contlnutd  


Day  of  Month 

01 

i 

Station 

0 

g 

n 

g 

q 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

J  NDE  PFNDENCE 

MAX 

86 

84 

84 

79 

B  0 

85 

74 

72 

58 

74 

83 

8  7 

88 

88 

91 

89 

84 

88 

90 

91 

86 

MIN 

34 

42 

55 

57 

54 

46 

47 

4l 

37 

40 

42 

45 

48 

46 

50 

42 

45 

50 

49 

48 

36 

1NDIC  u  5  date  garden 

9 2 

I  02 

104 

98 

97 

97 

96 

98 

88 

8  0 

79 

83 

93 

93 

06 

97 

106 

108 

106 

96 

96 

06 

99 

101 

101 

102 

95 

95 

95 

96.1 

MIN 

58 

66 

61 

56 

62 

69 

67 

64 

60 

58 

61 

61 

66 

65 

62 

68 

60 

70 

75 

72 

67 

61 

64 

69 

74 

68 

66 

64 

66 

62 

64 

64,6 

t  NVOKFRN 

MIN 

IRON 

MAX 

98 

101 

100 

96 

98 

i  0  0 

100 

101 

42 

»0 

81 

86 

89 

95 

95 

93 

96 

99 

102 

105 

105 

98 

98 

97 

102 

104 

102 

09 

97 

94 

9* 

96,7 

MIN 

62 

65 

67 

70 

74 

73 

72 

73 

65 

56 

59 

64 

63 

65 

68 

66 

70 

71 

60 

76 

60 

72 

71 

71 

7* 

74 

72 

71 

69 

68 

65 

68.5 

•'■  ■  i  ARROWHEAD 

75 

8  1 

78 

72 

67 

7  1 

68 

64 

4  c 

42 

48 

64 

66 

64 

6  3 

6  9 

72 

75 

72 

65 

60 

70 

74 

75 

76 

70 

69 

59 

57 

57 

66,4 

MIN 

43 

47 

54 

47 

4fl 

46 

51 

44 

37 

36 

38 

36 

40 

42 

42 

4  0 

44 

46 

60 

54 

53 

41 

41 

47 

50 

50 

49 

45 

42 

35 

60 

44,4 

LANCASTER 

MAX 

92 

96 

9  3 

89 

a  3 

90 

87 

70 

69 

65 

70 

82 

0  7 

80 

92 

03 

90 

86 

88 

90 

94 

96 

96 

85 

85 

72 

75 

76 

84.7 

MIN 

49 

55 

57 

46 

49 

49 

52 

50 

-7 

46 

47 

4  1 

49 

51 

45 

40 

63 

48 

62 

54 

54 

50 

49 

51 

56 

60 

54 

46 

40 

41 

45 

49.8 

LLCERNE   VALLEY    '  SSw 

MAX 

MIN 

XFCCA  2  SE 

MAX 

101 

100 

103 

97 

97 

97 

97 

97 

97 

81 

81 

87 

94 

95 

94 

94 

96 

108 

98 

00 

08 

99 

08 

101 

102 

97 

97 

95 

93 

95 

96.2 

MIN 

62 

62 

62 

«> 

62 

63 

67 

56 

59 

57 

57 

57 

64 

61 

56 

60 

61 

62 

60 

66 

63 

62 

60 

68 

67 

66 

65 

63 

65 

62 

62 

62.0 

MITCHELl  CAVERNS 

MAX 

84 

85 

82 

82 

83 

83 

84 

78 

72 

64 

70 

72 

78 

80 

78 

87 

89 

86 

80 

81 

83 

87 

89 

89 

85 

82 

80 

77 

77 

81.0 

MIN 

65 

67 

65 

61 

66 

59 

67 

67 

53 

45 

49 

51 

57 

60 

58 

62 

62 

66 

70 

71 

61 

60 

62 

67 

70 

72 

67 

63 

62 

57 

55 

61.8 

MO JAVF 

MAX 

89 

94 

92 

89 

85 

89 

89 

87 

78 

64 

71 

80 

87 

84 

86 

00 

92 

94 

94 

87 

84 

88 

94 

9  5 

92 

87 

76 

79 

76 

85.8 

MIN 

64 

53 

56 

50 

53 

52 

55 

55 

49 

50 

51 

52 

59 

61 

55 

62 

58 

67 

68 

59 

61 

54 

63 

69 

58 

50 

45 

55.1 

MOJAVF    1  ESE 

MAX 

MIN 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

84 

85 

86 

83 

PS 

H4 

84 

80 

62 

62 

68 

68 

76 

82 

7  8 

8  2 

90 

86 

84 

80 

78 

76 

90 

90 

88 

86 

84 

78 

74 

72 

80.1 

MIN 

56 

71 

70 

70 

71 

57 

63 

59 

49 

41 

44 

46 

64 

50 

55 

56 

58 

61 

63 

64 

88 

55 

54 

60 

68 

6B 

66 

66 

62 

59 

48 

58.8 

MT    SAN   JACINTO  WSP 

MAX 

64 

65 

64 

61 

►.1 

65 

65 

63 

56 

60 

63 

6  0 

6  0 

63 

6  1 

6  fc 

6b 

68 

68 

65 

62 

64 

62 

66 

68 

69 

69 

66 

62 

62 

61 

63,4 

MIN 

29 

34 

39 

43 

41 

43 

38 

4  1 

31 

27 

30 

31 

28 

35 

32 

30 

33 

33 

37 

38 

34 

34 

31 

36 

36 

38 

35 

34 

40 

36 

40 

35,1 

NEEDl ES  FAA  AIRPORT 

MAX 

101 

101 

99 

98 

102 

102 

101 

95 

79 

80 

86 

87 

95 

97 

99 

106 

103 

99 

99 

96 

100 

104 

104 

104 

103 

98 

97 

95 

97,4 

Mm 

60 

66 

76 

75 

72 

74 

71 

77 

66 

58 

62 

66 

60 

72 

7  1 

68 

70 

68 

69 

75 

70 

7* 

72 

70 

75 

76 

72 

75 

70 

71 

66 

69.9 

PALMOALF 

MAX 

89 

95 

93 

87 

83 

89 

88 

82 

65 

60 

67 

80 

84 

79 

82 

90 

91 

88 

83 

78 

86 

92 

93 

90 

81 

80 

75 

74 

75 

82.7 

MIN 

48 

51 

53 

54 

50 

SI 

58 

53 

49 

48 

48 

61 

51 

«1 

49 

64 

64 

56 

57 

67 

69 

53 

50 

54 

55 

59 

55 

53 

52 

47 

41 

32.3 

PALMOALF   FAA   A  I RPOR T 

MAX 

90 

94 

94 

90 

86 

91 

89 

71 

69 

66 

72 

81 

87 

8  4 

8  6 

oO 

96 

94 

92 

88 

86 

OO 

95 

95 

96 

86 

88 

75 

78 

78 

85.9 

MIN 

46 

48 

49 

49 

49 

49 

53 

50 

49 

48 

4  1 

4  0 

47 

53 

48 

60 

5  2 

52 

57 

61 

57 

53 

60 

51 

54 

60 

56 

50 

51 

44 

45 

50.6 

PALM  SPRINGS 

MAX 

105 

107 

103 

100 

98 

98 

104 

99 

86 

78 

81 

9  4 

97 

96 

102 

106 

107 

103 

100 

100 

99 

103 

104 

100 

98 

05 

94 

94 

93 

97,9 

MIN 

60 

66 

68 

64 

62 

62 

67 

62 

63 

60 

54 

56 

55 

61 

56 

57 

59 

60 

64 

68 

63 

61 

58 

57 

67 

67 

68 

59 

59 

56 

56 

61.1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

96 

101 

103 

99 

98 

103 

103 

102 

98 

78 

81 

84 

89 

96 

04 

98 

102 

106 

102 

98 

06 

99 

104 

105 

103 

100 

100 

99 

95 

97.6 

MIN 

68 

72 

79 

75 

75 

74 

75 

6  8 

60 

60 

66 

64 

64 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

61 

60 

6  6 

66 

67 

69 

68 

74 

72 

71 

69 

67,3 

RANDSBURG 

MAX 

89 

92 

90 

88 

flu 

88 

88 

82 

69 

71 

77 

78 

84 

8.2 

91 

0  2 

92 

36 

86 

88 

93 

95 

96 

03 

88 

85 

78 

80 

86,2 

MIN 

54 

60 

65 

59 

56 

56 

64 

56 

44 

45 

48 

49 

55 

69 

53 

59 

58 

68 

59 

62 

61 

59 

54 

59 

63 

63 

61 

56 

51 

46 

50 

56.2 

SCI 1  T RREl     INN  2 

MAX 

72 

77 

74 

69 

65 

70 

71 

60 

42 

40 

46 

61 

64 

60 

6  3 

68 

6  8 

60 

73 

70 

63 

59 

67 

72 

74 

75 

69 

66 

57 

55 

57 

64,4 

MIN 

49 

<4 

58 

53 

51 

49 

'4 

40 

34 

33 

36 

3  8 

44 

4  6 

45 

45 

SO 

52 

5* 

57 

50 

46 

46 

52 

55 

56 

55 

50 

43 

38 

40 

47.5 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

MAX 

102 

105 

100 

99 

98 

97 

98 

87 

80 

81 

84 

93 

96 

94 

9  2 

95 

106 

107 

101 

90 

96 

97 

102 

104 

98 

96 

97 

95 

94 

92 

96.3 

MIN 

61 

65 

63 

62 

^4 

68 

69 

65 

63 

57 

61 

60 

66 

67 

62 

64 

63 

72 

73 

68 

66 

67 

65 

67 

70 

70 

68 

65 

65 

63 

66 

63.3 

TRONA 

MAX 

91 

93 

9  8 

96 

04 

94 

95 

94 

89 

76 

77 

80 

83 

90 

9  2 

02 

90 

05 

06 

96 

98 

04 

95 

95 

100 

102 

103 

08 

94 

87 

85 

92.3 

MIN 

55 

56 

58 

56 

57 

59 

60 

63 

53 

5i 

52 

50 

53 

62 

52 

57 

56 

56 

58 

58 

63 

62 

61 

57 

64 

67 

66 

63 

59 

53 

51 

57.7 

TWFNTYNlNE  PALMS 

MAX 

92 

96 

96 

95 

94 

95 

96 

92 

83 

78 

86 

85 

91 

94 

9  5 

95 

00 

08 

93 

05 

03 

98 

100 

100 

96 

94 

91 

89 

89 

93,0 

MIN 

57 

6  ' 

62 

60 

6? 

5  . 

59 

58 

57 

56 

50 

60 

57 

57 

56 

56 

55 

61 

61 

66 

58 

56 

60 

60 

66 

64 

63 

57 

62 

56 

52 

58.8 

VALVERMO  RANGER  STA 

MAX 

84 

89 

87 

83 

85 

85 

80 

69 

64 

73 

75 

83 

83 

80 

Q  1 

8  3 

89 

90 

89 

82 

85 

88 

90 

74 

82.2 

MIN 

38 

47 

48 

44 

43 

45 

42 

40 

40 

3a 

34 

34 

36 

35 

37 

30 

37 

30 

38 

44 

32 

30 

44 

47 

48 

47 

38 

38 

33 

32 

39.9 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

87 

92 

94 

93 

88 

86 

91 

8  7 

84 

72 

71 

77 

84 

o5 

80 

85 

88 

O0 

90 

94 

91 

84 

85 

91 

94 

95 

97 

92 

88 

86 

84 

87.3 

MIN 

45 

52 

55 

53 

55 

50 

58 

51 

49 

47 

47 

41 

46 

51 

47 

46 

48 

48 

62 

85 

57 

52 

45 

52 

54 

55 

52 

48 

52 

44 

45 

50,1 

WHITE   MOUNTAIN  1 

MAX 

52 

55 

57 

54 

52 

52 

57 

55 

48 

4? 

42 

36 

43 

60 

48 

62 

54 

55 

56 

58 

54 

52 

56 

54 

56 

59 

58 

57 

56 

49 

46 

52.1 

MIN 

22 

22 

28 

25 

35 

i. 

30 

31 

28 

22 

23 

15 

20 

28 

23 

30 

24 

26 

2  8 

29 

30 

33 

25 

26 

28 

28 

29 

25 

34 

16 

17 

26,3 

WHITE   MOUNTAIN  2 

MAX 

41 

45 

46 

42 

40 

42 

48 

45 

36 

27 

28 

40 

30 

38 

46 

42 

5  0 

50 

48 

49 

46 

43 

48 

49 

52 

50 

52 

50 

48 

40 

36 

43.5 

MIN 

25 

26 

28 

26 

25 

28 

30 

30 

24 

18 

16 

14 

18 

19 

25 

26 

30 

30 

30 

31 

30 

28 

28 

28 

31 

33 

33 

31 

27 

18 

18 

25,9 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:     110°  ON  THE  27  +  AT  DEATH  VALLEY 
LOWEST  TEMPERATURE:       lh°  ON  THE   12TH  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:     2 . 92   INCHES  AT  GREENVIEW 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:      >00    INCH  AT  35  STATIONS 

GREATEST  ONE-OAY  PRECIPITATION:     j. .46   INCHES  ON  THE  31ST  AT  GREENVIEW 
GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:     4.0   INCHES  AT  WHITE  MOUNTAIN  2 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:     33   IKCHES  ON  THE  2D   (POSSIBLY  GREATER 

ON  THE  1ST)   AT    SODA  SPRINGS  1  E 


So*  Roldrance  Notea  Following  Station  bid  ox 

-   150  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


MAY  1966 


Day  Ol  Month 

13  A 

Station 

3 

6 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

i2  °< 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

OUTTONS  LANDING 

•  21 

1 

7ft 

1  9 

* 

•  22 

.27 

• 

* 

• 

. 

26 

.26 

.25 

.26 

.32 

.36 

.29 

.29 

•  08 

•  33 

.27 

.27 

.27 

.  4 
•  18 

•  21 

.21 

.10 

•  21 

7.17 

W  I  ND 

32 

3  2 

30 

82 

73 

78 

51 

5  3 

98 

57 

97 

73 

102 

139 

89 

111 

at 

7! 

94 

84 

1  7  1 

113 

77 

111  99 

131 

162 

138 

176  87 

82 

2881 

MAX 

82 

17 

90 

76 

81 

79 

87 

84 

73 

62 

69 

82 

80 

77 

I " 

81 

86 

85 

79 

63 

82 

61 

83 

82 

76 

74 

72 

61 

75 

78.5 

"  I  N 

53 

53 

52 

51 

48 

52 

51 

51 

50 

55 

52 

52 

52 

46 

4Q 

48 

<; ' 

51 

54 

53 

53 

51 

54 

51 

49 

50 

51 

51 

49 

50 

49 

51.0 

FERNDALt    2  NW 

.0/ 

.07 

.15 

•  4 

.16 

ft 

* 

I 

. 

.75 

.13 

.16 

.14 

.19 

.11 

.1? 

,1C 

.  1C 

.  Ot 

•  1  £ 

■  16 

.16  .10 

.04 

■  14 

.  1  7 

,  16 

•  11 

,13 

4.06 

IN 

32 

35 

34 

32 

29 

37 

* 

222 

51 

43 

25 

29 

2« 

25 

28 

30 

3" 

44 

23 

28 

24 

31 

51 

49 

55 

42 

33 

1097 

MAX 

72 

63 

69 

75 

76 

78 

74  74 

82 

76 

79 

76 

78 

79 

80 

71 

65 

75 

75 

74 

68 

70 

74.7 

MIN 

-  52 

491    50  52 

50 

55 

48 

50l  48 

48 

55 

5C 

« 

49 

55 

54 

46 

50 

55 

54 

51 

50 

50 

52 

50 

50 

51.0 

LAKE  PTLLSBURY  NO 

2 

EVAP 

.25 

.26 

.30  .,'0 

.25 

.21 

.27 

.24 

.14 

.19 

.25 

.28 

.29 

.28 

.27 

.24 

.21 

.30  .34 

.31 

.29 

.30 

.29 

.31 

.30 

.30 

.29 

.31 

■  14 

,23 

8.18 

WIND 

30 

27  24 

65 

50 

33 

38 

32 

29 

48 

40 

35 

36 

37 

2'. 

25 

3C 

33 

37 

35 

26 

29 

28 

31 

33 

41 

58 

63 

45 

1154 

MAX 

84 

85      84  83 

81 

83 

84 

84 

81 

82 

85 

65 

84 

83 

8' 

81 

91 

9] 

92 

6! 

87 

OO 

92 

92 

90 

88 

87 

79 

79 

62 

85.6 

MIN 

C  it 

51 

54 

56 

52 

53 

53 

56 

62 

56 

54 

51 

49 

49 

52 

56 

57 

57 

54 

55 

57 

58 

59 

6  1 

5  e 

57 

53 

57 

55.0 

TRINITY   OAM  VISTA 

PT 

.24 

■  2* 

.30 

.30 

.24 

.30 

•  23 

.22 

■  2  5 

•  12 

•  26 

•  30 

.  24 

.30 

.24 

.18 

.26 

.34 

•  34 

•  33 

•  3: 

.30 

•  32 

.30 

.30 

.  34 

•  30 

.22 

.21 

.22 

,  12 

8.19 

WINC 

38 

42  58 

56 

42 

72 

48 

35 

36 

51 

42 

39 

37 

40 

38 

42  5C 

48 

35 

40 

36 

43 

40  38 

37 

32 

44 

47 

78 

41 

1364 

TULELAKE 

EVAP 

•  26 

, 

.64 

.24 

•  21 

•  27 

•  25 

•  27 

•  24 

•  23 

•  32 

•  22 

.  34 

•  26 

.  ?  1 

.24  .36 

,3C 

■  35 

.38 

•  32 

.26 

.28 

.40 

,41 

■  19 

.21 

30 

.11 

,12 

8.40 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.26 

.30 

.24 

.38 

.30 

.  32 

.30 

.41 

.21 

.20 

.15 

.30 

.30 

.30 

,  30 

.57 

.3C 

.3C 

.3? 

.45 

.45 

.24 

.30 

.45 

.30 

.33 

.32 

.34 

.34 

,20 

•  30 

9.85 

WIND 

31 

27 

19 

87 

57 

55 

32 

38 

76 

71 

68 

38 

48 

81 

5  J 

66 

48 

25 

42 

4! 

to< 

9? 

40 

54 

41 

55 

55 

79 

112 

48 

65 

1766 

MAX 

88 

91 

93 

85 

82 

84 

82 

90 

^4 

7^ 

86 

87 

86 

85 

88 

93 

95 

90 

93 

9  I 

^\ 

79 

60 

77 

85.1 

MIN 

55 

55 

52 

50 

51 

55 

56 

55 

54 

55 

56 

66 

50 

50 

54 

55]  52 

6C 

60 

56 

57 

57 

56 

5 : 

50 

50 

50 

53.9 

CHICO   EXPERIMENT    ST A ( A ) 

EVAP 

.28 

.26 

.26 

.27 

.27 

.26 

. 

.69 

.10 

.18 

.21 

,26 

• 

,g] 

.33 

.35 

.34 

.38 

ft 

1.03 

.31 

■V 

.37 

.28 

« 

* 

1.16 

8.72 

WIND 

28 

36 

ia 

64 

74 

60 

* 

• 

130 

52 

58 

39 

52 

ft 

ft 

153 

44 

38 

28 

54 

ft 

ft 

209 

35 

36 

50 

37 

• 

ft 

ft 

335 

1630 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.2? 

.31 

.37 

.44 

.36 

.33 

.31 

.35 

.28 

.21 

.16 

.30 

,37 

.43 

•  3  I 

•  36 

•  31 

.47 

,4C 

.43 

.46 

.35 

,30 

.42 

■  36 

.45 

.37 

.36 

.36 

.30 

.30:10.82 

WIND 

50 

37 

50 

127 

108 

140 

46 

69 

166 

148 

91 

70 

97 

150 

105 

109 

58 

124 

56 

68 

213 

208 

79 

ae 

57 

112 

95 

157 

215 

162 

87 

3342 

90 

89 

90 

80 

81 

85 

78 

8  1 

87 

62 

63 

85 

88 

84 

91 

9: 

90 

93 

9C 

85 

78 

72 

78 

84,2 

MIN 

5* 

55 

56 

54 

50 

52 

53 

54 

54 

56 

51 

54 

52 

49 

*  * 

5  ] 

53 

58 

55 

57 

51 

51 

64 

54 

56 

53 

53 

50 

48 

52 

50 

53.1 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.28 

.32 

.25 

•  28 

.27 

.24 

.25 

•  2  5 

•  2  5 

.47 

.11 

.21 

.25 

•  30 

25 

•  28 

.26 

■It 

.30 

•  40 

»2t 

,23 

.30 

.  30 

•31 

•  3  C 

.25  .29 

.15 

.22 

8.60 

WIND 

58 

53 

81 

63 

50 

40 

39 

67 

68 

55 

57 

48 

91 

67 

32 

40 

96 

40 

51 

81 

65 

81 

67 

38 

1 730 

LAKESHORE 

EVAP 

.27 

.24 

.17 

.19 

.23 

.21 

.22 

.22 

.18 

.18 

.21 

.24 

.30 

.24 

§22 

•  26 

.21 

.27 

.30 

.29 

.29 

.29 

.31 

.30 

.27 

.27 

.21 

.29  .12 

,25 

7,60 

WIND 

■■ 

MONTICELLO  OAM 

EVAP 

.22 

•  26 

.25 

.29 

.23 

.23 

.20 

.28 

.17 

.11 

.10 

.16 

.27 

.30 

*  2<» 

•  2t 

.26 

.28 

.31 

.32 

.16 

.26 

.32 

.32 

.32 

.28 

.30 

•  25 

.09 

.18 

7  50B 

WIND 

16 

13 

1  5 

36 

27 

33 

15 

18 

29 

29 

21 

18 

20 

30 

19 

26 

2C 

14 

16 

18 

39 

36 

17 

2  2 

22 

25 

21 

32 

40 

29 

24 

740 

94 

96 

91 

79 

91 

87 

91 

90 

87 

89 

91 

98 

92 

94 

93 

96 

91 

92 

81 

60 

79 

87.7 

MIN 

52 

56 

56 

59 

52 

52 

54 

57 

56 

56 

56 

57 

57 

52 

54 

56 

s 

60 

62 

56 

53 

52 

57 

51 

58 

57 

54 

53 

49 

50 

55.1 

PLACERVILLE  I FG 

* 

.49 

.33 

.17 

•  1  8 

.18 

ft 

.17 

.21 

• 

* 

.50 

•1] 

.25 

.26 

.21 

, 

.22 

.31 

.  3C 

ft 

ft 

ft 

.66 

6.52 

WIND 

76 

41 

24 

12 

27 

ft 

• 

*60 

13 

10 

47 

1  7 

ft 

57 

19  23 

20 

ft 

ft 

51 

16 

34 

28 

*ie 

68 

708 

Shasta  cam 

•  33 

•  26 

•  21 

.39 

•  16 

.25 

.16 

.21 

.25 

.15 

•  20 

.27 

.30 

.31 

.28 

•  25 

.25 

.40 

.25 

•  4: 

.38 

.28 

.23 

.21 

.30 

.36 

.1* 

.35 

.11 

8.29 

WIND 

55 

57 

62 

64 

33 

50 

50 

51 

45 

51 

61 

49 

62 

57 

55 

48 

68 

76 

54 

52 

55 

84 

*6C 

40 

51 

44 

63 

37 

60 

25 

1680 

turntable  creek 

EVAP 

* 

.55 

.24 

•  23 

.13 

.19 

* 

• 

.55 

.06 

.26 

.23 

•  26 

# 

• 

.71 

•  3( 

.28 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

" 

WIND 

27 

35 

37 

5 

33 

* 

6 

40 

65 

26 

• 

ft 

93 

44 

61 

■a 

45 

• 

• 

* 

* 

ft 

439 

1080 

whiskeytown  res 

(A) 

EVAP 

.27 

.30 

.30 

.23 

.24 

•  24 

•  21 

.29 

.24 

.11 

.21 

.31 

.32 

.39 

,26 

.29 

.  3  0 

.34 

.39 

,34 

.35 

.37 

.30 

.34 

.  36 

.35 

.36 

ft 

.58 

.22 

9.10 

W  I  ND 

31 

30 

34 

28 

28 

37 

2  7 

25 

35 

26 

38 

34 

38 

98 

37 

69 

48 

29 

24 

34 

76 

35 

27 

24 

26 

45 

'  2t 

ft 

37 

36 

1109 

northeast  interior 

BASIN 

03 

80CA 

EVAP 

.26 

,36 

.32 

.22 

.29 

.24 

.30 

.  2  ; 

.31 

.30 

34 

38 

3  3 

.32 

.29 

.30 

.34 

,24 

.16 

8.54B 

*  1  ND 

63 

54 

5* 

62 

117 

72 

67 

14 

42 

54 

77 

56 

63 

69 

83 

7- 

76 

69 

41 

171 

13 

85 

65 

53 

*58 

58 

67 

63 

64 

33 

2018 

Fleming  fish  and  ga^e 

EVAP 

.23 

.28 

.30 

* 

•  49 

.27 

.24 

.27 

.37 

.20 

.25 

.20 

.23 

.33 

.17 

.26 

.2' 

.27 

.26 

.32 

.36 

.28 

.29 

.27 

.29 

.33 

.30 

.30 

.22 

.12 

•  24 

8.23 

*  1  0 

30 

ft 

106 

55 

7  1 

63 

62 

20 

31 

41 

28 

18 

28 

38 

56 

2  1 

21 

28 

14 

38 

8 

23 

52 

1146 

tahoe  CITY 

EVAP 

.16 

.  L9 

.18 

.14 

.12 

.20 

.18 

.13 

.09 

.07 

.19 

.16 

.20 

.13 

.13 

.23 

.24 

.23 

.25 

.26 

.16 

.21 

.23 

.27 

.18 

.24 

.15 

,10 

5.75 

W  I  NJ 

35 

34 

29 

33 

29 

4  1 

16 

36 

46 

43 

34 

•  ^5 

'47 

36 

28 

32 

38 

36 

2  8 

26 

32 

27 

32 

33 

32 

1086 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

04 

BURL  I  NGA**E 

FVAP 

.19 

.17 

.19 

.30 

.14 

.13 

.19 

.  l  7 

.07 

.08 

.15 

.19 

.25 

.23 

.27 

.25 

.15 

.16 

.24 

.23 

.23 

.19 

.23 

.21 

.20 

.30 

.15 

.19 

.19 

.15 

.10 

5,69 

WINP 

24 

13 

20 

49 

36 

44 

23 

28 

42 

49 

22 

20 

29 

55 

29 

16 

13 

2  1 

1  7 

30 

9 

117 

30 

31 

908 

MAX 

8? 

88 

88 

55 

50 

HI 

69 

71 

88 

88 

88 

85 

86 

80 

il 

ftC 

88 

97 

79 

8  0 

80 

78 

81 

79 

73 

67 

81 

82,3 

MIN 

55 

57 

58 

53 

55 

57 

56 

5  3 

54 

5  8 

58 

51 

57 

55 

60 

61 

6  1 

6  1 

54 

55 

55 

55 

56.6 

•JAC1MIEMC  DAM 

EVAP 

.28 

•  27 

•  32 

.21 

in 
•  3D 

•  33 

,20 

1  4 

.16 

•  20 

•  29 

.28 

.36 

.27 

.29 

.17 

.42 

.40 

.31 

•  3  3 

.30 

,28 

.  36 

.27 

•  32 

.30 

,28 

.26 

.15 

.23 

8.88 

NEWARK 

(F> 

EVAP 

» 

.48 

■  29 

.25 

.26 

.  32 

• 

* 

.83 

.10 

.23 

.19 

.26 

ft 

.84 

.2' 

.31 

.32 

.30 

ft 

* 

.54 

,29 

.29 

.24 

.21 

ft 

ft 

• 

1.11 

8.23 

W  I  NO 

» 

167 

93 

135 

108 

156 

» 

• 

470 

99 

107 

82 

109 

ft 

442 

97 

57 

101 

84 

# 

399 

108 

95 

131 

104 

ft 

ft 

# 

667 

3811 

SAN  JOACHIM 

DRAINAGE 

OS 

ANTIOCH   PUMP  I N6  PL 

3 

EVAP 

•  27 

.30 

.30 

.28 

.30 

.2B 

.30 

•  20 

•  07 

•  1 5 

•  25 

.35 

.33 

.30 

.30 

.30 

.30 

.45 

.34 

* 

.  30 

30 

.33 

.34 

•  33 

•  30 

.30 

.32 

.29 

.27 

9.  19 

CAMP  PAfcDEE 

(C) 

EVAp 

.25 

.27 

.29 

.26 

.21 

•  23 

•  26 

.35 

.20 

.13 

.03 

.  18 

.27 

.28 

.25 

29 

.27 

.32 

.35 

.35 

.39 

.27 

.24 

.  34 

.34 

.37 

.30 

.31 

.22 

.25 

.18 

8.25 

WIND 

16 

14 

14 

32 

26 

32 

25 

21 

28 

26 

1 1 

22 

20 

24 

23 

'27 

23 

18 

21 

24 

26 

26 

20 

2  4 

22 

28 

23 

32 

29 

41 

24 

744 

FP I  ANT  GOVERNMENT 

CAMP 

Fvfip 

.41 

.40 

.40 

.45 

.37 

.34 

.43 

.33 

.33 

.18 

.09 

.23 

.33 

.42 

•  46 

42 

.41 

.46 

.50 

.48 

.55 

.52 

.41 

.46 

.52 

.56 

.58 

.47 

.45 

.40 

.3012.66 

w  1  NO 

45 

40 

28 

56 

45 

49 

55 

29 

60 

60 

22 

47 

30 

50 

57 

53 

52 

41 

47 

38 

46 

72 

54 

»5 

56 

47 

66 

56 

75 

79 

42 

1564 

MAX 

90 

89 

9* 

91 

89 

87 

B5 

ae 

83 

7  1 

69 

80 

90 

91 

85 

89 

90 

91 

94 

92 

93 

92 

88 

85 

83 

88.3 

MIN 

55 

55 

58 

61 

59 

54 

54 

56 

59 

58 

57 

58 

58 

56 

53 

5^ 

56 

58 

62 

63 

63 

55 

60 

61 

61 

61 

60 

57 

53 

53 

57.6 

K  E  T  T  L  E  v  A '  ]  CITY   1   SSw  (D) 

EVAP 

.41 

.52 

.53 

.47 

.45 

.52 

.30 

■  45 

•  45 

.45 

■ 

.45 

,30 

.30 

.55 

.30 

.45 

.60 

.46 

.74 

.50 

.30 

.60 

*-»4 

.43 

.45 

.58 

.3014.408 

WIND 

73 

75 

54 

134 

94 

123 

89 

61 

160 

187 

51 

78 

54 

64 

68 

66 

68 

55 

68 

49 

121 

9 1 

61 

60 

88 

97 

ft 

145 

120 

97 

2636 

KMGHTS  FERRY    2  SE 

FvAp 

.26 

.27 

.59 

.61 

.22 

•  2fl 

.23 

.15 

•  1  2 

.22 

.27 

.31 

•  37 

.21 

.27 

.34 

.32 

.35 

.37 

.31 

.27 

* 

ft 

1.12 

.33 

.26 

.27 

.23 

.19 

8.74 

WINO 

15 

13 

43 

13 

55 

24 

21 

36 

44 

28 

14 

29 

2  7 

32 

25 

24 

20 

15 

16 

34 

24 

15 

24 

36 

43 

29 

40 

27 

788 

LCD  I 

<E> 

EVAP 

.26 

.31 

.38 

.33 

.26 

.31 

.28 

.31 

.13 

.12 

.19 

.27 

.31 

.32 

28 

•  30 

.36 

.29 

.47 

•  32 

34 

.37 

.38 

•  73 

.27 

.2* 

.22 

.32 

9.26 

WIND 

40 

38 

42 

117 

58 

65 

40 

75 

59 

67 

58 

46 

46 

70 

43 

55 

41 

41 

59 

4  5 

*65 

*  70 

*51 

64 

63 

*  54 

57 

68 

49 

62 

1780 

MAX 

8  7 

90 

82 

79 

84 

85 

67 

76 

69 

66 

80 

66 

85 

79 

65 

96 

86 

90 

94 

82 

98 

88 

87 

85 

65 

80 

76 

78 

84 

83.5 

55 

55 

59 

52 

5 1 

52 

55 

=;5 

56 

55 

55 

55 

56 

50 

51 

53 

55 

59 

59 

59 

64 

*0 

54 

56 

57 

56 

55 

52 

51 

53 

49 

54.3 

•4ANTFCA 

EVAP 

.30 

.30 

.23 

.34 

.30 

.30 

.26 

.30 

.20 

.10 

.15 

.16 

.32 

.34 

.30 

.30 

.32 

.34 

.39 

.37 

.42 

.37 

.26 

.39 

.42 

.45 

.36 

.40 

.30 

.20 

.25 

9.49 

WIND 

1.4 

36 

23 

78 

58 

51 

57 

70 

86 

40 

28 

50 

50 

93 

66 

102 

5  0 

44 

56 

39 

65 

60 

62 

89 

94 

110 

109 

47 

69 

2013 

MAX 

82 

85 

89 

85 

80 

83 

82 

tn* 
5*. 

76 

72 

67 

80 

87 

86 

80 

83 

85l 

87 

90 

92 

91 

74 

84 

87 

96 

98 

85 

83 

76 

77 

81 

82.9 

MIN 

52 

53 

56 

54 

53 

53 

53 

54 

55 

55 

55 

55 

56 

50 

51 

52 

52 

60 

60 

56 

54 

S3 

57 

57 

65 

54 

52 

52 

53 

51 

54.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND    WIND  California 


Station 

Day  01  Month 

3  t.  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.  

OAKDALE   WOODkARO   DAM  (8)  EVAP 

.35 

.10 

.27 

.36 

.33 

.29 

.16 

.33 

.26 

.18 

.08 

.30 

.32 

.35 

.31 

.39 

.24 

.48 

.41 

•\\ 

.45 

.22 

.40 

.51 

.36 

.49 

.27 

.40 

.27 

.24 

.25 

W1N0 

47 

35 

16 

113 

93 

76 

69 

61 

53 

108 

56 

64 

31 

68 

48 

61 

55 

41 

26 

30 

8  3 

74 

45 

52 

72 

124 

91 

16 

97 

59 

39 

1958 

SALT    SPRINGS   PwR  <G 

EVAP 

.33 

■ 

.36 

. 

. 

.03 

•  08 

•  08 

.  1  4 

.  30 

.  14 

•  26 

.  1  8 

•  28 

•  29 

.32 

.28 

.30 

.23 

.33 

.28 

.32 

.26 

.32 

.18 

.24 

.  18 

.18 

7.48B 

TRACV   PUMPING  PLANT  (A 

EVAP 

.43 

.45 

.45 

.35 

.30 

.29 

.  38 

.16 

.17 

.29 

.41 

.45 

.44 

.43 

.43 

.42 

.4! 

.72 

.34 

.60 

.30 

.52 

.45 

.65 

.53 

.45 

.45 

.35 

.27 

.45 

WIND 

96 

5* 

116 

243 

199 

100 

105 

lie 

171 

81 

126 

122 

266 

310 

238 

277 

124 

89 

196 

138 

256 

230 

139 

141 

189 

322 

314 

3  1  5 

291 

1  30 

258 

59  54 

•        •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT   PUMPING   PL  <A1 

EVAP 

.25 

.12 

•  38 

.20 

•  25 

.33 

.30 

.24 

.05 

ft 

• 

.  1  1 

.30 

.20 

.23 

.13 

.30 

1.00 

.13 

» 

• 

.36 

.21 

.25 

.13 

.24 

.34 

.10 

.31 

.31 

.12 

7  09 

WIND 

10 

27 

I  3 

10 

9 

2 

1 

3 

2 

4 

25 

9 

2 

13 

10 

22 

22 

10 

5 

1 

18 

10 

19 

U 

1  1 

7 

13 

321 

MAX 

82 

90 

84 

84 

83 

63 

85 

91 

90 

91 

93 

93 

95 

94 

91 

92 

90 

89 

89 

- 

MIN 

_ 

48 

50 

65 

55 

52 

65 

66 

« 

45 

56 

56 

41 

42 

58 

53 

51 

53 

'1 

44 

CACMUMA   DAM  CB) 

EVAP 

•  20 

.26 

■  30 

.25 

•  24 

•  27 

.24 

.25 

•  07 

.15 
• 

.15 

.  1  s 

.22 

.24 

•  24 

.21 

.24 

•  28 

.30 

.30 

.30 

.16 

.17 

.25 

.26 

.25 

.15 

.20 

.27 

.15 

.27 

7,02 

WIND 

: 

. 

MAX 

80 

BS 

87 

82 

80 

79 

82 

01 

62 

70 

70 

11 

81 

79 

78 

78 

80 

81 

80 

86 

86 

73 

76 

83 

84 

83 

78 

78 

80 

*9 

76 

78.9 

MIN 

52 

54 

54 

55 

48 

46 

51 

56 

53 

53 

51 

51 

5  3 

53 

51 

53 

53 

54 

54 

55 

52 

56 

53 

51 

50 

56 

55 

55 

55 

50 

50 

' 

Chula  VISTA 

EVAP 

# 

.40 

.17 

.19 

•  17 

•  10 

.  1  4 

. 

•  31 

.19 

•  21 

.  2  6 

.26 

• 

• 

.61 

.26 

•  25 

•  26 

• 

* 

ft 

.50 

.22 

•  22 

.09 

.14 

• 

• 

1.01 

5.96 

WIND 

• 

21  J 

82 

90 

80 

94 

107 

• 

202 

97 

95 

109 

122 

• 

» 

288 

l05 

93 

108 

97 

» 

249 

101 

114 

107 

110 

446 

3106 

MAX 

78 

73 

77 

74 

66 

79 

70 

71 

75 

78 

76 

78 

79 

79 

60 

79 

80 

76 

77 

63 

67 

78 

75.1 

MIN 

- 

50 

57 

57 

54 

54 

55 

- 

55 

55 

56 

56 

58 

54 

54 

55 

59 

59 

- 

57 

57 

58 

57 

57 

- 

- 

56 

55.9 

RIVERSIDE  EXP  STA  (B) 

EVAP 

.21 

.28 

.34 

.25 

.20 

.23 

.21 

.23 

.  1 1 

.01 

.06 

.10 

.25 

.23 

.24 

.20 

.17 

.28 

.26 

.30 

.31 

.23 

.19 

.28 

.25 

.17 

.14 

.17 

.23 

.30 

WIND 

34 

35 

44 

44 

41 

45 

38 

52 

44 

38 

28 

34 

42 

47 

42 

53 

41 

36 

?7 

39 

51 

44 

45 

40 

41 

41 

44 

40 

47 

53 

56 

1306 

TwITCHELL  DAM 

EVAP 

.25 

.25 

.29 

.15 

.17 

.  28 

•  30 

• 

.21 

.  0  B 

•  1  5 

.25 

.22 

.23 

.25 

.23 

•  3C 

•  31 

.25 

•  27 

.  1  6 

.15 

.27 

•  26 

•  27 

.15 

•  15 

.  1  5 

•  15 

.  1  l 

•  26 

6.57 

WIND 

53 

60 

58 

51 

66 

65 

54 

• 

78 

34 

56 

55 

55 

58 

59 

60 

6C 

57 

60 

60 

4  1 

48 

69 

59 

57 

45 

54 

5  1 

41 

5  3 

69 

1686 

MAX 

85 

86 

80 

77 

81 

84 

84 

76 

70 

80 

82 

81 

81 

80 

82 

93 

85 

84 

83 

82 

81 

82 

S3 
" 

82 

80 

79 

78 

70 

71 

80 

80 .6 

MIN 

50 

53 

55 

55 

45 

47 

55 

■ 

54 

55 

49 

56 

57 

55 

52 

52 

52 

54 

53 

55 

58 

56 

55 

56 

57 

55 

37 

55 

52 

45 

53.5 

•      •  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

OEATH  VALLEV 

EVAP 

.55 

.60 

.58 

.68 

.70 

.68 

.60 

.72 

.73 

.45 

.43 

.63 

.65 

.68 

.74 

.71 

.60! 

.55 

.57 

.47 

.89 

.60 

.64 

.73 

.60 

.71 

•  81 

.87 

,86 

.69 

20.50B 

WIND 

46 

54 

56 

98 

90 

1  19 

52 

57 

233 

122 

■>6 

115 

5  1 

117 

113 

114 

70 

20 

31 

40 

180 

116 

8  1 

42 

39 

54 

1 1  3 

145 

111 

190 

96 

2843 

MAX 

95 

95 

92 

100 

90 

94 

94 

90 

8  7 

83 

87 

92 

92 

94 

94 

94 

98 

100 

99 

97 

84 

99 

97 

100 

100 

100 

95 

92 

91 

89 

90 

93.7 

MIN 

59 

61 

64 

67 

66 

66 

66 

67 

62 

60 

61 

57 

61 

64 

61 

6<J 

**! 

68 

66 

10 

••2 

66 

66 

65 

67 

69 

68 

65 

64 

60 

59 

63.8 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.36 

.39 

.43 

''J 

.39 

.43 

.41 

.19 

.35 

.32 

.32 

.43 

.36 

.45 

.38 

.45 

.35 

•  44 

.55 

.39 

.36 

.45 

.47 

.45 

.47 

.47 

.45 

.39 

.45 

.4812.87 

WIND 

25 

15 

5 

10 

20 

35 

55 

48 

82 

SO 

35 

30 

30 

1 

ii 

18 

18 

10 

20 

30 

52 

■a 

33 

27 

47 

46 

19 

51 

60 

1070 

MAX 

97 

100 

100 

100 

100 

100 

99 

95 

95 

16 

88 

92 

91 

96 

100 

102 

103 

103 

09 

101 

101 

100 

103 

103 

103 

102 

101 

101 

98 

98.8 

MIN 

60 

66 

60 

67 

66 

66 

67 

61 

60 

58 

56 

61 

61 

66 

62 

'A 

63 

66 

67 

68 

'» 

66 

62 

63 

67 

67 

65 

64 

54 

61 

61 

63.3 

MOJAVE 

E^ao 

.,1 

.42 

.47 

.28 

.34 

.41 

.35 

.34 

.40 

.42 

.43 

.60 

.45 

.65 

.31 

.45 

.51 

.58 

.60 

.55 

.49 

.42 

1.12 

.60 

.85 

.25 

.41 

•5014.12B 

WIND1 

2  3 

0 

11 

20 

20 

13 

16 

16 

15 

49 

137 

52 

46 

63 

37 

67 

39 

26 

24 

2  0 

52 

40 

23 

69 

41 

48 

2 

23 

54 

1092 

MAX 

16 

18 

15 

88 

85: 

83 

75 

72 

75 

86 

85 

86 

83 

90 

90 

02 

96 

85 

83 

86 

87 

92 

88 

81 

80 

P2 

81 

84.5 

MIN 

: 

- 

57 

53 

54 

53 

54 

54 

52 

48 

52 

47 

50 

50 

49 

51 

52 

64 

57 

58 

58, 

53 

52 

56 

58 

57 

54 

53 

49 

47 

52.9 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  ol  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

SODA    SPRINGS    1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

33 

31 

26 

28 

21 

22 

19 

19 

16 

13 

7 

TwIN  lakes 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

32 

30 

2, 

27 

25 

23 

21 

0.5 
19 

0.5 
18 

1.0 

17 

15 

13 

10 

7 

4 

T 

T 

T 

7 

T 

ft       ft  • 

SOUTHEAST  OESERT 
BASINS  07 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

3.0 

3 

T 

T 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

- 

T 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

4.0 
4 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

■ 

1 

I 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

g 

g 

10 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

23 

Ave, 

BRAWLEY 

4  INCHES 

6  AM 

79 

85 

85 

81 

82 

81 

82 

81 

79 

76 

76 

77 

85 

85 

85 

81 

81 

85 

85 

84 

83 

85 

83 

85 

85 

85 

65 

85 

84 

84 

63 

82.6 

MAX 
MIN 

94 
73 

95 
76 

96 
76 

97 
76 

97 
77 

97 
77 

98 
78 

96 
77 

95 
76 

69 
73 

90 
72 

91 
73 

95 
75 

97 
77 

98 
75 

98 
76 

99 
77 

100 
77 

101 

80 

99 
80 

94 
76 

98 
80 

99 
78 

100 
79 

102 
80 

102 
79 

103 
81 

103 
80 

102 
79 

101 
79 

101 
77 

97.6 
77,1 

8  INCHES 

8  AM 

79 

81 

81 

82 

82 

82 

83 

82 

81 

79 

78 

78 

80 

82 

81 

82 

82 

83 

85 

84 

83 

85 

84 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

82 . 7 

MAX 
MIN 

84 
77 

85 
78 

86 
80 

87 
81 

87 
81 

68 
82 

88 
82 

88 
82 

88 
81 

85 
79 

84 
78 

83 
78 

85 
79 

86 
80 

87 
81 

87 
81 

88 
81 

88 
82 

89 
82 

88 
82 

87 
81 

89 
82 

90 
84 

90 
84 

91 
85 

92 
85 

92 
85 

92 
an 

92 
86 

92 
85 

92 
85 

88. 1 
81.8 

12  INCHES 

6  AM 

80 

81 

82 

83 

63 

83 

84 

83 

83 

81 

80 

80 

82 

83 

83 

83 

84 

84 

85 

85 

84 

85 

85 

86 

e7 

87 

87 

87 

87 

87 

86 

83 . 9 

20  INCHES 

8  AM 

77 

78 

79 

79 

80 

80 

81 

81 

81 

80 

80 

79 

80 

80 

81 

81 

81 

82 

82 

83 

82 

82 

83 

83 

84 

84 

84 

85 

85 

85 

85 

81.5 

39  INCHES 

8  AM 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

79 

79 

80 

76.7 

79  INCHES 

8  AM 

73 

73 

73 

73 

73 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

74 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

75 

76 

76 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

74.6 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
67 

88 
68 

89 
72 

89 
71 

86 

69 

84 
68 

67 

68 

87 

70 

84 
69 

78 
67 

78 
63 

83 

66 

87 

69 

87 
67 

86 
67 

88 

69 

88 
69 

88 
72 

93 
74 

95 
76 

93 
73 

85 
70 

86 
69 

91 
72 

94 
74 

95 
75 

93 
74 

90 
71 

85 
69 

81 

69 

83 
68 

87.3 
69.8 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

66 
61 

67 
63 

67 
64 

66 
64 

65 
63 

67 
63 

67 
65 

66 
63 

63 
60 

60 
58 

58 
57 

61 
57 

64 
59 

65 
62 

65 
63 

65 
62 

66 
63 

67 
63 

69 
65 

70 
66 

69 
67 

68 
67 

68 
65 

69 
65 

67 

65 

65 
64 

64 
61 

63 
61 

65 
62 

66 
63 

66 
63 

65.6 
62.8 

BRAWLEY  2  SW  -  H0LTVI LLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A  M 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA  •  ' 

STATION  I  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

e 

1 
■ 
> 
< 

u 

u.  B 

5  1 

1-sl 

6  1 

Date  oi 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM     10  AM      4  PM 

TIME 
10  PM 

Trace 

60-10 

10-49 

66 -OS 

100-1.99 

2  00 
and  over 

3 

0 
H 

BAKER SF I  ELD  MB  AIRPORT 

34 

4.9 

8.3 

25++ 

33 

29+ 

52 

36 

25 

39 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.1 

8 1  SHOP  MB  AIRPORT 

19 

13 

2 

1 

1 

0 

0 

0 

4 

3.0 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

30++ 

21 

03 

41 

0 

4 

0 

1 

0 

0 

5 

4.3 

BURBANK  WB  AIRPORT 

16 

5.9 

7.3 

17++ 

16 

17 

88 

67 

53 

82 

9 

2 

1 

0 

0 

0 

12 

5.4 

EUREKA  WB  CITY 

25 

SW 

29+ 

5 

3 

0 

0 

0 

0 

a 

58 

6.4 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

4.5 

6.7 

25 

NW 

21 

72 

43 

23 

49 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

86 

2.8 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

23 

3.4 

6.7 

18++ 

28 

30 

74 

61 

34 

72 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

6.0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

6.3 

9.4 

26  « 

W 

30 

80 

66 

66 

80 

10 

2 

0 

0 

0 

0 

12 

6.3 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

IS 

SW 

30+ 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

41 

6.1 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

47 

3 

2 

1 

0 

0 

0 

6 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

27 

8.7 

10.4 

24++ 

22 

05 

79 

69 

65 

76 

5 

1 

1 

0 

0 

0 

7 

4.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

18 

1.9 

8.7 

29 

S 

03 

36 

35 

23 

43 

3 

2 

0 

0 

0 

0 

5 

89 

4.2 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

7.0 

9.4 

30 

SW 

21 

82 

51 

34 

70 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

89 

3.4 

SANDBERG  WB 

29++ 

16 

03 

41 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2.5 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

27 

4.7 

7.8 

20 

NW 

30+ 

80 

72 

69 

78 

6 

2 

0 

0 

0 

0 

8 

40 

6.8 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

28 

8.4 

11.2 

32 

W 

14+ 

85 

66 

60 

79 

9 

1 

1 

0 

0 

0 

11 

4.0 

SAN  FRANCISCO  FED.  OFFICE  BL 

29 

SW 

13 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

67 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

7 

3 

1 

0 

0 

0 

11 

6.6 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

64 

63 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

5.1 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

7.9 

10.0 

26++ 

27 

14 

69 

44 

28 

35 

2 

0 

2 

0 

0 

0 

4 

3.3 

*  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ACTON  ESCONDI  FC2»18E 
ADELANTO 

ADIN  RANOIR  STATION 
ALAMO  t  N 
ALOERPOINT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  *** 
ALPINE 
ALT ADC *A 

ALTURAS  RANGER  STATION 
AMBOY 


001*  0*  LOS  ANGELES 
002*  OT  SAN  81*01  NO 
0029  02  HOOOC 
00*4 '  OA1  CONTRA  COSTA 
00*1  01  HUMBOLDT 
0119!  0*1  LOS  ANGELES 

01)  *  06  SAN  DIEGO 
01**1  0*1  LOS  ANGELES 
Olilj  02|  MODOC 

0176  Oil  SAN  BERDINO 

I  020*1  091  TULARE 
0212  01'  NAPA 
02271  05;  CONTRA  COSTA  . 
, 02)2  05.  CONTRA  COSTA 

02)  5  0*1  RIVERSIDE 
01)9  0*  VENTURA 
02*4  OT  SAN  6ER0 1  NO 
0)20  0*1  SN  LUIS  OBPO 
o>22   j«  won  t  e  p  E  ' 


angwin  pac  union  col 
antioch  f ibreboard  ml 
■■  antiocm  pumping  pl  ) 

1  ANJA 
APACHE  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  GRANDE 

I  ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  *S  FC  908C     0)27  06  LOS  ANGELES     1  1) 


ASM  MOUNTAIN 

ASSOC   OIL   ANAHEIM  NO  1 

ATLAS  ROAD 

ATwELL 

auBERRy  1  NNE 

AUBURN 

avalon  pleasure  pier 
avila  beach 


BADGER  PASS 
BAILEY  RIDGE 
BAKER 

B»*.EB    ,  it, 

B AKERSF I  ELD  MB  AIRPORT 
BalCh  POWER  HOUSE 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
BARSTOW 

barton  flat 
bates  ridge 
beartrap  meadow 
beaumont 

beaumont  pumping  plant 
beaumont  1  £ 

BEEmIvE  MEADOW 
BEL  AIR  FC  10  6 
BEN  LOMOND  NO  2 
BENTON  INSPECTION  STA 

BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
8ES*ICk  7  s 
BIEBES 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

BIG  BEAR  LAKE 
' BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  BEND  RANGER  STA 
, BIG  DAL TON  DAM  FC223BE 

BIG  PINE  CREEK 

BIG  PINES  PARK  FC  $38 
810  SUR  STATE  PARK 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6DE 
BIRMINGHAM  SEN  HOSP 
61  Shop  CREEK  INTAKE  2 
81  SHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLACK   MOUNTAIN   2  ■- 
BLACKS  MOUNTAIN 
,  BLACKWELLS  CORNER 

SLUE  CANYON  W8  AIRPORT 

BLUE  CREEK  mTn  LO 

blue  mountain 

BLYThE 

BlyTmE  T  w 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

eocA 
eoou 

SON] TA 

boonv ille  mntnc  sta 
boron 

80hreg0  desert  park 

60ft R EGO  SPRINGS  )  NN 

BOULDER  C  LOCATE LL 1 

BOULEVARD 

SOUOUET  CANYON 

BOwMAN  UAH 

BRAOLCY 

6RANSC0MB   2  NV 
BRAWLC Y  2  SW 

BRAY    10  WSW 

BREA  CITY 
BREA  OAM 
BRENTWOOD  6  SW 
BRIDGEPORT 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 
: BRIOGEviLLE  *  NNw 

6R0CKWAV  SUMMIT 

BROOKS  faRnmam  Ranch 
BRUSH  CREEK  Ranger  STA 

i BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 
SRTSON 
Suck hORn 
Sucks  creek  ph 
sucks  lake 
suena  vista 

sullaros  bar  pwr  house 
burbank  fo  fc226i) 

BURBANK  w8  AIRPORT 
f  BURL  I NGAME 

' BURNEY 

BURNT  RANCH  1  S 

BURTON  RANCH 
I 6UTTE  LAKE 

SUTTONWJLLOW 

CABA20N 

CA6RILL0  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  OAM 
I CAJON  NEST    SUMMI T 

I  CALAVERAS  BIG  TREES 

1  CALAVERAS  RAN OCR  STA 
CALAVERAS  RCSERVUIR 
CALCxICO  2  NE 
CALISTOOA 

CALLAHAN  RANOfA  STA 
CAMP  ANOCLUt 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SMLTR 
CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 

C AMPTONVILLC  rs 

CAN6Y  11  SW 

CANSV  RANGER  STATION 

CANOOA  PARK  PIERCE  COL 

CANT |L 

CANYON  DAM 

CARSON  CANYON  OILMAN 
CARSON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMCL  VALLEY 


0)*3  05  TULARE 
0355  06  ORANGE  i 
0372  01   NAPA  1 
0)7*  05  TULARE 
i  0)79,  0)i  FRESNO  I  i 

0)«)  02  PLACER 
0395  06  LOS  ANGELES  3 
0*03  0*  S  LUIS  OBlSPOi 


0*25  05 
oo)0  05 
0*36  07 
04)7  07 

;oo:  35 

0**9  05 
0466  02 
0509  0* 
0514  06 

05191  07 

0454  05 

05*3  0*. 

0596  05 

0606  06 

0607  06 
0609  07 
0617  05 
0619  06, 
0676  0* 
0684  07 


MARIPOSA 

CALAVERAS 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDI NO 

KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

ORANGE 
SAN  DIEGO 
SAN  BERDINO 

FRESNO 

SNT A  BARBARA 

TULARE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

MONO 


0693    04  ALAMEDA 
0705  02  NAPA 
0715  01  SISKIYOU 
0731  02  LASSEN 
0738|  01  i  TRINITY 

0741  06  SAN  BERDINO 

0742  06  SAN  BERDINO 
0747  02  PLACER 
0758  06  LOS  ANGELES 
07671  07!  INYO 

0779  07  LOS  ANGELES 

0790  04  MONTEREY 

0798  06  LOS  ANGELES 

0818  06  LOS  ANGELES 

0819  07  INYO 
0822  07  INYO 
0124  OT  INYO 

0850  04  SANTA  CLARA 
0867   02  LASSEN 

0875'  03;  KERN 


)•«! 

0  9  JO 
"J?8 

D92* 

an  s 

0927 

09*3 
0968 

0973 

0971* 
098  I 
0986 


21* 


02  PLACER 
01  OEL  NORTE 

05  CALAVERAS 
07  RIVERSIDE 
07  RIVERSIDE 
OT  RIVERSIDE 

03  NEVADA 

03  MONO 

06  SAN  DIEGO 
01  MENDOCINO 

07  KERN 
07  SAN  OIEGO 
07  SAN  OIEGO 

04  SANTA  CRuZ 
009  OT  SAN  OIEGO 
013  06  LOS  ANGELES 
018  02  NEVADA 

034  04  MONTEREY 
046  01  MENDOCINO 
0*8  07  IMPERIAL 

050  01  SISKIYOU 

ORANGE 
057  06  ORANGE 
060  05  CONTRA  COSTA 
072  03  MONO 
076.  03  MONO 
080  01  HUMBOLDT 
096  03  PLACER 
112  02  YOLO 
1)0  02;  BUTTE 

l))l  02j  PLACER 
1*2: 0*  MONTEREY 
149  02  SHASTA 
159  02  PLUMAS 
161,  02  PLUMAS 
1701  0*1  SAN  BENI  TO 
180  02  <LiBA 
192  06  LOS  ANGELES 
194  06  LOS  ANGELES 
206  0*  SAN  MATEO 


SHASTA 
TRINITY 
CONTRA  COSTA 
LASSEN 

KERN 

RIVERSIDE 
SAN  OIEGO 
SNT  A  BARBARA 
SAN  BERDINO 
CALAVERAS 


2S0  OS  CALAVERAS 
281  0*i  ALAMEDA 
288  07  IMPERIAL 
312  Ol|  NAPA 
II*  01  SISKIYOU 
369  06  SAN  BERDINO 
*2*  06  SAN  DIEGO 
*2Bi  09  CALAVERAS 
433  02  SIERRA 
**4|  o*,  SN  LUIS  06P0 

»*2  02]  YUBA 
475  02 1  MODOC 
*7»  02  MODOC 

06  LOS  ANGELES 
07|  KERN 
02  PLUMAS 
06'  ORANGE 
06  SAN  BERDINO 
02  PLUMAS 
06  MONTEREY 


30     118  17 

117  29 
120  97 
122  02 
12)  36 

118  33 
11*  46 
118  08 
120  32 
115  *5 


2  »6? 

1719 
1127 
*365 


OBSERVATION 
TTME  AND 
TABLES 


94     121  **  60  6A 


117  13 
120  34 
i  121  29 
'  118  10 


56     122  47  6500 


1919 
*963 

2935; 


1220 

1  70  8 

17)3 
6*80: 
2010 
1297: 


10*9 
475  MID  MID 

1720' 


5*  I  117  02  j 

49  118  53 
55     119  55 

*i  1  lie  52 


111  27 
122  05 
lie  29 


3760 
5165 
'.800 
2613 
30*5 
2605: 
(.500 


299      8P  MID 


lie  22 

lie  43 

122  10 

121  12 

119  92 


37  11*  43 

37  llo  03 

2  3  120  06 

13  119  01 

*0  117  02 

01  j  12)  22 

00  117  39 

16  11*  29 


41      123  40 


8749 
6815 
5739 
1575 


2317 
722 

8154  MID 
4108  M10  MID 
9390  3P  3P 
2330  9A 
7200 
644   10A  10*. 


MID 


5280  MID 

*eoe, 

6070 
2*8  *P 
390 

395  MID 
9332 
63'0 

105     5P  5P 


625     8A  8» 


33501 
30551 
5347 


122  OS  9799 


32  |  123  *9 
1*     120  04 


*1  |  121  20 


121  20 

121  12 

121  11 

121  09 
118  18 
116  22 

122  21 


122  09 

121  18 

119  26 

11*  47 

117  14 

119  99 
117  3* 

120  19 


119  28 
122  39 
122  *8 
1)6  99 

116  26 

120  91 
120  34 

120  *1 

121  0) 
121  0) 

120  52 
118  3* 

117  58 

121  09 
117  *7 
117  *T 
121  09 
121  ** 


6*70 
I960 
1O50 

'200 


3771 

1  7  60 

5200 
I6o0 
.  800 


J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
u  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CuZZlLLO 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
TIDEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUB 10  CANON 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 


5P 


ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FI8REB0  PRODUCTS  CORP  | 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 

kern  co  road  camp 

APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  OEPT 
MRS  RITA  ANN  BILLINGS 
U  S  FOREST  SERVICE 
I       US  NAT  PARK  SERVICE  . 
!  HERSCHEL  P  CLAUSEN 
GLADYS  A  OUTRA 
&I  CORPS  OF  ENGINEERS 
R.  C*  IRVINE 
DAN  BARBER 
CLINTON  H.  SCOVEL 
MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
AlUSA  CITY  PARK 
MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 

S  U  S  NAT  PARK  SERVICE 

S  E  BAY  MUNICIPAL  U  OIST 

|  L  E  METHENY 

I  L  A  WTR  *  PwR  DEPT 

J  ,  U  S  WEATHER  BUREAU 

I  P  G  ♦   E  COMPANY 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
I  BOY  SCOUTS  OF  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
BAR STOW  F I  RE  DISTRICT  | 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S,  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
U  S  WB  OBSERVER 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MIKE  MC  NALLV 
MRS*  ELVA  OESCHANE 
BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  0  FRYER 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
EARL  R.   EL2E A 
I       u  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
I       MRS •  MARGIE  A.  KINGSlEV 
1  U  S  FOREST  SERVICE 

GERALD  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO,  CALIF.  EDISON  CO 
1,1  I  U  S  HEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
DEAN  SAMS 

U  S  HEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
EAST  BAY  MUNIC  UTL  OIST 
STATE  01V  Of  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
RONALO  K1R6Y 
NORMAN  J.  CLEAVER 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIV  OF  HWYS 

KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

I  01  GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELL I 
THE  BIG  JUG 

I  L  A  WTR  4  PwR  DEPT 
NEVADA  IRRIG  DIST 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 

AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKEBREAD 
i    ,  BRUCE  L  BOElk 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

S  DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLING 
CHARLES  A,  COLLET 
|  P  G  ♦  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  QUI  EN  SABE 

p  g  ♦  E  Company 

CMJEF  W  J  TAYLOR 
JUS  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLINGAME 

MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STIR  TON 
S  LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
8UENA  VI STA  W  S  DIST 
WlLLARD  MAGER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
i       CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL  IRRIG  OIST 
CITY  OF  CAL I STOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER  : 

U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  4  ♦  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  ♦  C  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 


Olnl  iun 

INDEX  NO.  J 

DIVISION 

(""OITNTY 

w  unii 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UCatrlVLH 

PIHF.CIP 

Si 

SPECIAL 

CATMEYS  VY  BULL  RUN  RH 

1  588 

09 

MARIPOSA 

27 

3T  2* 

120  03 

9A 

9A 

C 

WM    H  ALISON 

CAZADERO 

1602 

01 

SONOMA 

22 

3B  32 

123  08 

104C 

9P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

CEClLVILLE  9  SE 

1606 

01 

SISKIYOU 

12 

*1  06 

123  03 

2960 

6P 

6P 

MRS.  RUBY  L.  ROSE 

CEDARV1 LLE 

1610 

03 

MODOC 

ie 

01  32 

120  10 

*670 

e* 

BA 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

CENTERVILLE  PH 

1624 

02 

BUTTE 

23 

39  *7 

121  40 

522 

OP 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

02 

YUBA 

a 

39  29 

2560 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHATSWORTH  FC  2*  D 

16S0 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  15 

118  36 

997 

LONN1E  BATWAY 

CHATSWORTh  RESERVOIR 

1*82 

06 

LOS  ANGELES 

3*  1* 

116  37 

912 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY  VALLEY  DAM 

1697 

05 

TUOLUMNE 

3: 

37  " 

119  35 

4769 

8A 

6* 

HETCH  HETCH  WTR  SUP 

CHESTER 

17QC 

02 

PLUMAS 

a 

121  1* 

4529 

*P 

OP 

MRS.  MARCELLA  -ILL 

CH1CO  EXPERIMENT  STA 

1715 

02 

BUTTE 

23 

39  42 

209 

4P 

OP 

4P 

U  S  PLANT   INTRO  GRDN 

CHIOUI TO  CREEK 

03 

MADERA 

37  30 

119  23 

7290 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739  04 

SAN   6EHI TO 

21 

36  3* 

121  36 

123 

8  A 

VICTOR  L  MASK  I N 

chOlame  hatch  Ranch 

17*3 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

39  41 

120  12 

1979 

: 

EVERETT  C  HATCH 

CHUCHUPAT  E   RANGER  STA 

179* 

0' 

VENTURA 

10 

9260 

U  S  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1758 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  36 

8A 

SA 

8A 

WESTERN  SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

o; 

SACRAMENTO 

23 

36  42 

121  18 

131 

9P 

JAMES  D  GOOORIOGE 

CLAREHONT    POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

26 

3*  06 

117  *3 

6P 

F  P  BRACKETT  OBSY 

CLARKS  PEAK   1  NE 

178  3 

0  2 

PLUMAS 

a 

*0  13 

5910 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

CLARKSBURG 

17S* 

02  YOLO 

23 

3B  25 

121  32 

1* 

8A 

8A 

AHER  CRYSTAL  SuG  CO 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCH 

1  73b 

02 

23 

39  33 

122  2* 

*10 

DICK  MUDD 

Clear  creek 

1  799 

01 

SISKIYOU 

12 

41  43 

123  27 

979 

9A 

JOHN  R  JARDINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1806 

02 

LAKE 

23 

122  3B 

1360 

8* 

8A 

: 

C   IVAN  GL END  INNING 

CLOVEROALE   3  SSE 

1838 

01 

SONOMA 

22 

38  46 

320 

6A 

8A 

ELMER  W  OLSON 

CLOvEROALE   11  W 

18*0 

01 

SONOMA 

22 

38  46 

1620 

ELwOOD  R.  ZIMMERMAN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

IB** 

09 

MADERA 

27 

37  32 

119  17 

7002 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COAL INGA 

186* 

05 

FRESNO 

27'  36  09 

120  21 

671 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  OEPT 

COALINGA  1  SE 

09 

FRESNO 

2  7 

36  06 

120  21 

663 

: 

UNION  OIL  COMPANY 

COAL INGA    14  WNW 

1  869 

FRESNO 

36  1* 

120  3* 

1660 

5P 

MR$   CHARLES  HOWELL 

COFFEE  CREEK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

3! 

*1  09 

122  42 

2500 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET   1  NNE 

1891 

02 

BUTTE 

a 

39  57 

3160 

BA 

WALTER  ROACH 

COLBYS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  18 

118  07 

3673 

*P 

ELMERTA  B.  BENNETT 

COLO  SPRINGS  CAMP 

1909 

04 

MONTEREY 

4 

36  13 

121  *1 

32S0 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

2  3 

*0  2* 

122  08 

O20 

.. 

U  S  F  ♦  W  L  SERVICE 

1912 

02 

PLACER 

6 

120  58 

2418 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

02 

YUBA 

8 

39  20 

121  11 

3S9 

ii 

P  0  +  E  COMPANY 

COLUSA  1  S5W 

194B 

02 

COLUSA 

23 

39  12 

122  01 

60 

IVAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  E 

00 

CONTRA  COSTA 

37  98 

121  59 

195 

HOWARD  R  LEE 

1983 

01 

EL  DORADO 

] 

38  93 

121  01 

1525 

W  8  ThRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

SISKIYOU 

12j  M  59 

122  20 

270  3 

ip 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

2012 

05 

KINGS 

9 

36  06 

200 

.. 

: 

S   S  WHITEHEAD 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027  02 

TEHAMA 

23   39  5* 

122  22 

4S7| 

BA 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA 

2031 

96 

RIVERSIDE 

26 

33  92 

117  3* 

710 

4P 

CORONA  FIRE  DEPT 

CORRAL  I TOS 

SANTA  CRUZ 

20 

36  39 

121  48 

260 

: 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

07 

INYO 

19 

36  29 

118  11 

10600 

DEPT  WATER  RESOURCES 

COVELO 

01 

MENDOCINO 

123  19 

1389 

BAJ 

GRANT  W  HANCOCK 

COVELO  EEL  RlvER  RS 

2  0  80 

01 

MENDOCINO 

39  50 

123  03 

1914 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

COVIN*  TEMPLE  FC  193 

20  9  0 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  03 

117  52 

979 

9P 

WILLIAM  6  TEMPLE 

COYOTE  CANYON 

2103 

07 

RIVERSIDE 

116  30 

2279 

s 

HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS 

2111 

07 

IMPERIAL 

»  ** 

115  58 

"° 

3F 

COYOTE  WELLS  SVC  STA 

CRABTREE  MEADOW 

211* 

09 

TULARE 

36  3* 

11B  21 

10700 

ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 

CRAWFORD  RANCH 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1900 

c 

ROBERT  A  CRAWFORD 

CRESCENT  CITY  1  N 

21  07 

01 

DEL  NORTE 

17 

12*  12 

00  OP 

OP 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

21  48 

01 

OEL  NORTE 

17   *]  06 

124  09 

120 

.. 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

2190 

DEL  NORTE 

17 

12*  12 

90 

c 

STATE  OIV  OF  HWYS 

CRESTLINE  F | RE   STA  2 

2160 

0' 

SAN  BERDINO 

15 

36  15 

117  19 

4900 

c 

CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 

CROCKETT 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

9 

84 

Si 

C*H  SUGAR  REFINING  CO 

CROWDER  FLAT 

2184.  01 

MODOC 

l; 

9179 

CALIFORNIA  DWR 

CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 

21  98 

0< 

LOS  ANGELES 

26 

36  19 

117  31 

9370 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

(CULVER  CITY 

LOS  ANGELES 

33 

3*  01 

118  23 

79 

3P 

3P 

CULVER  CITY  BUS  LINE 

CUMMJNGS 

221B 

39  30 

1265 

9P 

MISS  NANCY  M  INGRAM 

2236  06 

SNT A  BARBARA 

30 

3*  56 

119  37 

2235 

SA 

8A 

JOHN  S  ROwELL 

CUYAMACA 

2  2  39 

SAN  OIEGO 

23 

32  99 

116  39 

4650 

6A 

BA 

HELIX  IRRIGATION  DIST 

CUYAMA  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

ic 

3*  99 

119  40 

2170 

c 

COUPS  OF  ENGINEERS 

CUYAMA  RANGER  5TATJON 

2  2  0  9 

o< 

SNTA  BARBARA 

3*  31 

119  29 

2  7*9 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

DAGGETT  1  ENE 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

3*  92 

116  52 

1975 

: 

COOL  WATER  RANCH 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

2297 

07 

SAN  BERDINO 

3*  32 

116  47 

1919 

MIO 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

DANA  2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

ii 

41  06 

121  31 

3320 

a*J 

MARLEY  NEUERBURG 

DAVENPORT 

2290 

Qo 

SANTA  CRUZ 

37  01 

122  12 

273 

9A 

PAC  CEMENT  AGGREGATE 

DAVIS  2  WSW 

229* 

02 

23 

38  )2 

121  *6 

60 

SA 

8A  6A 

CG 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

DAVIS  CREEK 

2296 

02 

HOOOC 

21 

4730 

,» 

RICHARD  F  HUGHES 

DAY 

02 

MODOC 

21 

u  ii 

121  23 

3690 

C 

HERMAN  L  LORENZEN 

DEATH  VALLEY 

2319 

07 

INYO 

116  92 

-  194 

4P 

oC 

US  NAT  PARK  SERVICE 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2  327 

07  RIVERSIDE 

1 

33  39 

116  23 

1200 

PHILIP  80YD  DESERT  RM 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2  3  3  1 

OT 

INYO 

'  6 

37  22 

117  59 

9229 

9P 

5P 

OEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

2333  02 

TEHAMA 

23 

40  01 

121  90 

1910 

S 

CALIFORNIA  OWR 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

2  3  30 

02  NEVADA 

8 

39  18 

3700 

3P 

3£> 

P  G  *   E  COMPANY 

DELANO 

23o6 

03 

KERN 

9 

39  47 

119  19 

323 

" 

DELANO  FIRE  DEPT 

DEL  MONTE 

2362 

MONTEREY 

* 

36  36 

121  52 

46 

C 

USN  POSTGRAD  SCHOOL 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

2369 

0! 

STANI SLAUS 

27 

37  29 

121  23 

1125 

STANISLAUS  COUNTY 

DENAIR  3  NNE 

2  3B9  OS 

STANISLAUS 

37  3* 

137 

3P 

KEN  C.  BRATTON 

OE  SABLA 

2*02 

02 

BUTTE 

2: 

39  52 

121  37 

2713 

*P 

M 

P  6  ♦  E  COMPANY 

DESCANSO  RANGER  STA 

2*06 

0  6 

SAN  DIEGO 

33 

32  91 

116  37 

3300 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2*32 

06'  LOS  ANGELES 

26   33  59 

117  50 

7*0 

CORPS  OF  ENGINEERS 

DOBBINS  COLGATE 

2*58 

02 

YUBA 

e 

)9  20 

121  12 

1550 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

DONNE R  MEMORIAL  ST  PK 

2*67 

03 

NEVADA 

36 
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EMMETT  F.  MILL 
METRO  WATER  OlST 
WALTER  C AN TR ALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  vETTER 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF   EDI  SON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 
CO  FARM  ♦   HOME  AOV 
HENRY   H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 


50  < 


EOIS 


SO  CALIF 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  OIV  OF  FSTRY 
HAROLO  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  W1LLMS 
MRS.  FRANCES  E.  SWANK 
DENNIS  L  EMMONS 
HARRY  STEVENSON 
CRESCENTA  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 
OEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
CALIF  ELEC  POWER  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 


LAKESIDE  2  ENE 

LAKE  SOLANO 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  OAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  PAN2A  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LAVTONVILLE 
LEBEC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3526 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LIGHTS  CREEK 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 

L I VERMORE  2  SSW 

LOCKWOOO  2  N 

LOO  I 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 
LONE    TREE  CANYON 

'LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY   1 NSP  STA 
LOOKOUT  3  WSW 
LORAINE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  8ANOS 
LOS  BANOS 


COUNTY 


-711 
4712 
-713 
-71- 

*T26 
4733 
47*7  07| 
-767  0- 
-773  02 
-81  2  02 


-838  01 
4840  06 
4831  01 
4863  03 
4867  06 
46BO  02 

4886  05 

4932  02 


SAN  DIEGO 

SOLANO 

NEVADA 

NEVADA 

SAN  DIEGO 

SAN  01  EGO 

LOS  ANGELES 

SN  LUIS  OBPO 

PLUMAS 

BUTTE 

SISKIYOU 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
KERN 

LOS  ANGELES 

COLUSA 

MERCEO 

EL  DORADO 

TULARE 

PLUMAS 


LOS  6ATOS 
LOS  GATOS  4  Sw 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
I  LOST  HILLS 
LOWER  KIBBEY  RIOGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LOYALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
[LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 

LYTLE  CREEK  PH 
I LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 
MADERA 

MAC  RIVER  RANGER  STA 
j  MAHNKE 
i  MAMMOTH  PASS 

MAMMOTH  POOL 

MANOEV1LLE  ISLAND 

MANTECA 

MANZANA  SCHOOL 

MANZAN1TA  LAKE 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 
' MARKLEEVILLE 
i MART  INEZ  3  S 
'  MART  INEZ  3  SSE 
i  MART  INEZ  FIRE  STATION 
j  MARYSVILLE 

I  MATHER 

MC  CARTMY  POINT 
, MC  CLOUO 

MEADOW  LAKE 

MECCA  2  SE 

MEOIC1NE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 
' MERCED  2 

. HERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS   4  SW 

I  MEYERS  INSPECTION  STA 

j  MICHIGAN  BLUFF 

Ml  DOLE TOWN 
1 M1LFORD  LAUFMAN  RS 
■  MILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 
i MILO  3  NE 
, MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 
| MITCHELL  MEADOW 
, MODESTO 
, MODESTO  2 

MOJAvE 

MOJAVE  2  ESE 
MONACHE  MEADOWS 
MONO  LAKE 

j  MONTAGUE  3  NE 
! MONTEREY 

MONT  I  CELLO  DAM 

MOORPARK 

MORAINE  CREEK 

MORENA  OAM 

MORGAN  MILL  2  E 

MORGAN  HILL    6  WNW 

MORGAN  HILL  SCS 

MORONGO  VALLEY 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  SAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
MT  8ALDY  FC  B5G 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  DANAHER 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
: MT  GIVENS 
MOUNT  HAMILTON 
MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 
MOUNT  MADONNA 
MT   SAN  JACINTO  WSP 
MOUNT  SHASTA  SLOPE 
I  MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC    338  B 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NAC IM1ENTO  OAM 

NAPA  3  NNW 

Inapa  state  hospital 

f NAVARRO  1  NW 
NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

newbury  park  4  sw 
newmall  soleda0  fc  32c 
newhall  ranger  sta  c 


4957  03  TULARE 
4977  02  PLUMAS 
49B6  06  LOS  ANGELES 
49BB  02j  LASSEN 
4997  04!  ALAMEDA 
5017  04  MONTEREY 
3032: 03  SAN  JOAOUIN 
30641  06  SNTA  BARBARA 
3067  07'  INYO 
50741  05  SAN  JOAOUIN 

3082; 06  LOS  ANGELES 
3085  06  LOS  ANGELES 
5088:  03'  SIERRA 
5093  02  MODOC 
3098  03  KERN 
5107  06  SNTA  BARBARA 
9114  06,  LOS  ANGELES 
5115  06  LOS  ANGELES 
3118  05  MERCED 
3119i  03;  MERCED 

1  31231  04,  SANTA  CLARA 
5123:  04  SANTA  CLARA 
51*7,  06  SNTA  BARBARA 
5131  05  KERN 
|  3160i  03  TUOLUMNE 
!  9I62|  06'  SAN  DIEGO 
5171  02  SIERRA 
3182  07  SAN  BERDINO 
9184;  04  MONTEREY 
92121 06  SAN  BERDINO 

9219  06  SAN  BERDINO 
5216  06  SAN  BERDINO 
3231  02  LASSEN 
3233  05  MAOERA 
5244'  01  TRINITY 
5238  02  LAKE 
5264  0  7  MONO 
5288:  03  MADERA 
3296  09!  SAN  JOAOUIN 
5303  05  SAN  JOAOUIN 


5306 
5311 
5333 
5336 
33*6 
3336 
5371 
3372 
3377 
33B3 

3400 

3*44 

3449 
3496 

5502 
5305 
3328 

3532 
3535 


27 

06  SANTA  BARBARA  30 
02;  SHASTA  23 
Oil  SALANO  17! 
03!  KERN  10| 
05  MARIPOSA  27 
03,  ALPINE  3 
04  CONTRA  COSTA  - 
04  CONTRA  COSTA  |  *| 
04  CONTRA  COSTA 
02!  YUBA 


C5  TUOLUMNE 

02  TEHAMA 
02!  SI5KIYOU 

03  FRESNO 

OT  RIVERSIDE 
01  SISKIYOU 
03  FRESNO 
05  MERCEO 
03  MERCEO 
05  FRESNO 


5571  03  EL  DORADO 
5372]  03j  EL  DORADO 
3986  Q2  PLACER 

5598    02  LA'E 
36231  03;  LASSEN 
5629  06  SAN  BERDINO 
5632  06  SAN  BERDINO 

5669'  osj  Tulare 

5679  02  TEHAMA 

5660  05  Tulare 


01  HUM8OL0T 
01'  HUMBOLDT 
07:  SAN  BERDINO 
05;  FRESNO 
OS!  STANISLAUS 
05,  STANISLAUS 
07  HERN 
07  K.ERN 
03  TULARE 
0  3  MONO 


$123 

58  32 
58-0 
58  — 


3765  Oil  SISKIYOU 
3795  04i  MONTEREY 
5818  02  NAPA 

06;  VENTURA 

03  TULARE 
06  SAN  01EG0 
04)  SANTA  CLARA 

04  SANTA  CLARA 
04  SANTA  CLARA 
07^  SAN  BEROINO 


04  SN  LUIS  08PO 
04;  SN  LUI S  OBPO 
07  SAN  BERDINO 
06:  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 
02,  EL  OORADO 
04|  CONTRA  COSTA 
03!  FRESNO 
04,  SANTA  CLARA 
01  SISKIYOU 


5B9J 
5900 
5901 
5909 
5913 
5927 
5933 
59*1 


5956  02  PLUMAS 

5973:  04  SANTA  CRUZ 

59T8  07  RIVERSIOE 

59B2  02  SISKIYOU 

5963  02  SISKIYOU 

5996  Oli  MARIN 

6006  06  LOS  ANGELES 

6027  01  MARIN 

6032  01  TRINITY 

6056  04  SAN  LUIS  OBPO 


01  NAPA 

01  NAPA 

01  MENDOCINO 

0T|  SAN  BERDINO 

07;  SAN  BERDINO 

041  ALAMEDA 
06  VENTURA 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 


'  121  11 
121  47 
j  121  05 
1  121  17 
1  120  27 
1  118  03 
1  121  23 


121  34 

122  07 
118  33 
118  34 


120  31 
120  31 
113  32 


121  56 

119  05 

121  39 

122  00 


121  43 
116  33 

122  14 

122  36 

118  04 

122  34 

122  32 

120  33 

122  16 

122  16 

123  34 


121  01 

122  02 
118  50 
118  32 


3156 
-960 

1  500 
530 

2  350 
1  550 
-97*. 


4770 
1235 

16-0 


5730 
2  7  50 
4 1B0 


119  47  I 
,  119  41 

1  19  53 
I  116  36 

120  13 
1  116  37 

121  27  , 
I  117  20  , 


I  120  0* 
123  32 
122  47 
119  02 

i  119  19 
121  34 
121  12 


121  34 

122  16  , 
119  23 


1  119  51 
i  121  41  I 
122  08 

119  26 
116  03  < 

.  121  37 

120  22 
120  29 
120  29 
120  92  , 


1  22  37 
1  20  2  1 
1  1  7  02 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


S45|    7A  7A 


34  MID  MID 

5060, 
4160 
2  7  2  0 


125      6P  7* 


363      *.P  5P 


2250 
2760 
5300. 

268  6A 
2775 
2993 
9500 
3390 

10  VAR 


ea 


4319 
3800 
3300 
*480 


8A      6A  C 


-910 
42  7  5 
7  7  3  S 
3406 
2100 
95O0 
4206 
4290 

6760 
1800 
8-1  7 

7300 
1944  • 
1479 
570* 


HELlK    IRRIG  OIST 
LAWERENCE  FAFEK 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  £  COMPANY 
ESCONOIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  F I R£  DEPT 
SO  CALIF  EOISON  CO 
MRS.  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  LIBBEY 
P  G  *  E  Company 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

LOUIE  A.  AMASON 

EDWARD  E  OOWNING 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

L  A  CO  F IRE  DEPT 

MATTHEW  J  KEEGAN 

MERCEO  CO  FIRE  OEPT 

I  VAN  R  LEHMAN 

KAWEAH  LEMON  CO 

CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

FRANK   OE    CHA I NE 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATHEPJNE  E  HINDS 

MRS  M  I  OuARTERMAN 

ARCHIE  M  WEFERL INC 

CITY  OF  LOD1 

LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

EDWARD  C  GERLACH 

JOHN  w  TEED 
u  s  weather  bureau 
.  charles  h  gray 
charles  shepherd 
8urrell  reed 
lauren  payne 
jus  weather  bureau 
la  co  air  pol  con  dist 
roger  c  rice 

ARBURUA  Ranch 

I  CITY  OF  LOS  GATOS 
JSAOOR  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
S  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  OEPT 
ROLLO  LARSEN 
MRS  FRANCE  PRITCHARO 
STATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 

!  SO  CALIF  EOISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  MAHNKE 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
S1  SO.   CALIF,  EDISON  CO, 
ZUC*  ERMAN-MANDEV I LLE 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
i    i  U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U    S   NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GA8RIELLE  WILSON 
ELOISE   8  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
ER|C  JAMES  BEN50N 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

CITY  SAN  FRANC  I  SCO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  C  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 
R.   L *  JEFFREDO 

s  u  s  weather  Bureau 

FRANK  F  M01TO2A 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
'  HORACE  C  5WATZEL 

J.   BRIAN  HAYES 
STATE    OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 
U  S  NAT   PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

weo 

GARY  T.  PEOERSEN 
CAL  OIV  BEACH  +  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  OIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 

BRUCE  A.  KOSENA 
ROBERT  J  RENARO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
VENTURA  COUNTY  FIRE  OEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS    THELMA   F  OOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
V  S  SOIL  CON  SERVICE 
JAMES  A  FREEMAN 

i  MORRO  BAY  F  P  DIST 
STANOARO  OIL  Of  CALIF 
MOUNTAIN   PASS  MINE 
JUDITH  M.  RAOY 
MT    BALD Y    SKI    LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CAL  DIV  BEACH  +  PARK 
SO. CALIF.   EDISON  CO. 
LICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CALIF.  OEPT,  OF  WATER 
JACK   I  SCHELL 
MT  SAN  JACINTO  STATE  PK, 
DEPT  WATER  RESOURCES 
u  S  WEATHER  SuREau 
CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
U  S  WB  OBSERVER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CO  FCWCO 


R.  H.  JORGENSEN 
NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 
MASONITE  CORPORATION 
CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVAOA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
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STATION  INDEX 


STATION 


NEWMAN  I  Nw 

NEwPQ*T  SCACM  HARBOR 

NICOLAUS  1 

NIGHTINGALE 

N I  LAND 

NJPOMO  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

NOVA TO  •  WNW 

OAK DALE  WOOOwARD  DAM 

OAK  KNOLL  BANGER  ST* 


OAKLANO  AI4PORT 
OAKVILLE  1  WNw 
OAKVILLE  *  SW  •  2 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IOC 

OCEANSIOC  PUMPING  PL 
:  OCOTULO  "Ells 

OILFIELDS 
!  OJAI 

OL1NOA 


Rye. 


ONION  VALLEV 

0N0 


OP1DS  CAMP  FC  37  BE 
ORANGE  AESVR 
ORANGE  COVE 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  I 
OR LAND 

ORLEANS 
OROVILLC 
OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLC  RANGER  •'» 
OSTRANDCR  LAKE 
OlNARO 
PACMCCO  PASS 

pacif ic  house 

PACOIMA  DAN  FC  J)  A-C 
PAICINES  OHfiWALL  RANCH 
PALHOALC 

P  At.  MO  ALE  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITT  MALL 
P ALOHA 

P ALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VCROES  EST  FC4JO 
PANOCME 

PANOCME  CREEK 
PARADISE 
PARADISE  MEAOOW 
PARKE"  RESERVOIR 
PARK'  ICLD 

PARKF1EL0  1  NNW 
, PASAOENA 
PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROSLCS 
PASO  ROBLCS  5  NX 
PASO  ROSLCS  FAA  AP 
P ATT  .  »  1  ■ 
PAVNCS  CREEK 
PCAR  LAKE 
PEPPEROINES  CAMP 

PERR1S 

PETALUMA  FIRE   STA  2 
P1EORA  8LANCA  GRO  STA 
PINE  CANTON  PS  FC  )2  I  E 
PINECREST   SUMMIT   R  s 
PINE  FLAT  DAM 
PINE  MOUNTAIN 
P INC   MOUNTAIN  |NN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PIRU  2  ESE 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACCRVl LLE 

PLACCRVI LLE  IFG 

PLACERVI LLE  DISP  PLANT 

PLASKCTT 

PLAT INA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  PK 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

POINT  P1EDRAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  OEP 
PORTERvi LLC 
PORT OLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  J  E 

potter  valley  )  se 
potter  valley  ph 
powav  valley 

prado  dam 
priest  valley 
ouaking  aspen 
ouincy  ranger  station 
ramona  spaulding 
RANCH) TA 

ranosburg 
ratilcsnjtkc  creek 
rco  bluff  . <  airport 
!  redoing  1  sc 

redding  fire  sta  no  2 
redlanos 
rcdwooo  city 
redwood  valley 
represa 

richardson  grove  st  pk 
(-richmond 
rio  vista 

riverside  f|re  sta  r  3 
riverside  exp  sta 

robertson  flat 
rock  creek 

HOCKL I N 

ROSE  MARIE  MCAOOW 
ROUND  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
running  springs  i  t 
S ACHES  springs 
SACRAMENTO  Wl  AIRPORT 

R S ac Rami nto  wB  city 

sadole  camp  ranger  sta 
SAOEmEN  creek 
saint  helena 
saint  helena  4  wsw 
>a|nt  helena  t  ne 
saint  marys  college 
salinas  2  c 
salinas  faa  ap 

SALlNAl  DAM 

SALSIPUCDES  gaging  sta 

salt  SPRINGS  PVR  MOUSE 
Salter  Range*  station 
san  andrcas  2  s 
san  antonio  cyn  mouth 
san  antonio  mission 

SAN  ARDO 
SAN  tCN| TO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
BAN  CLEMENTS  DAM 
IANOBERG  PTL  FC110B 


1141 
41 7» 

61*' 

HOI 
I]  »! 


6396 
6)  TO 
6377 
6379 
636J 
6J99 
6J99 
6412 

I 

6*33 
6*6* 
6*73 
6*76 
6*98 


COUNTY 


->569 
658  ) 
6597 

t  b c  i 
b»;  1 

66.'* 

662T1 
6635 

66*6  0* 
6650  0* 
6637  06 


STANISLAUS 
ORANGE 
SUTTER 
RIVERSIDE 
IMPERIAL 
SN  LUIS  04P0 
03|  MADERA 
:,  HACIN 

05  STANISLAUS 
01  SISKIYOU 

0*  ALAMEDA 
01  NAPA 

01  SONOMA 

06  SAN  DIEGO 

06  SAN  OIEGO 

07  SAN  OIEGO 

05  FRESNO 

06  VENTURA 
06  ORANGE 

02  PLUMAS 
OJ  SHASTA 

061 LOS  ANGELES 
0*  ORANGE 

0l|  HUMBOLDT 
02  GLEN* 

01  HUM80LDT 
02'  BUTTE 
02|  BUTTE 

02  BUTTE 

05  MARIPOSA 

06  VENTURA 

05  MERCED 
021  EL  DORADO 

06  LOS  ANGELES 
0*  SAN  BENITO 
0T|  LOS  ANGELES 
OT  LOS  ANGELES 

07  RIVERSIDE 


SANTA  CLARA 
MONTEREY 
SAN  D1CGO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDI NO 
MONTEREY 


6706  0*  MONTEREY 
6719  06  LOS  ANGELES 
67J6  02  TEHAMA 
67)0  0*  SN  LUIS  OBPO 
67)6  0*  SN  LUIS  OBPO 
67*2  0*'  SN  LU) S  06 PO 
67S*  OS  KERN 
6761   02  TEHAMA 
6767  05  TULARE 
690)  02  MODOC 

6016  06  RIVERSIDE 
6626  01  SONOMA 
6B62  06  VENTURA 
6891  06  LOS  ANGELES 


I  OS 

6896  05  FRESNO 
6908  06  VENTURA 
6910  06  VENTURA 
6926  0*  SAN  BENITO 
69*0  06  VENTURA 


29 


0*:  SN  LUIS  OflPO  ,  * 

02  SHASTA  21 

02  EL  DORADO  1 

02  EL  OORADO  .  1 

02  EL  OORADO  1  1 

01  GLENN  T 

02  SHASTA  23 
02  PLUMAS  B 
01  MENDOCINO  17; 
06    SNTA    SAPynOA  j) 


0*[  SN  LUIS  OBPO 

06  LOS  ANGELES 

0*  CONTRA  COSTA 

05  TULARE 

0. '  PL  JM*^ 

05  TULARE 
0*1  TUtA&t 

01  MENDOCINO 

01  MENDOCINO 

06  SAN  DIEGO 

06!  RIVERSIDE 

0*  MONTEREY 

05  TULARE 

02  PLUMAS 

06  SAN  OIEGO 

06  SAN  DIEGO 

07  KERN 

05  FRESNO 
02  ICHAMA 
02  SHASTA 

i  021  SHASTA 

06  SAN  '  -  is 
0*  SAN  MATEO 

01,  MEN  DOC  I  NO 
02  SACRAMENTO 

01  HUMBOLDT 

0*  CONTRA  COSTA 

02  SOLANO 


,6 


05'  PLACER 

07  INYO 

02  PLACER 

03  FRESNO 
05  TULARE 

02  SHASTA 

07  SAN  BCRDINO 

03  TUOLUMNE 
02  SACRAMENTO 
02  SACRAMENTO 


7417  02  TEHAMA 

7441  01  NEVADA 

76*1  01  NAPA 

76*6   01  NAPA 

7**9   02  NAPA 

7661   0*  CONTRA  COSTA 

7448  0*1  monterey 
744*  041  MONTERy 
7472  04  SN  LUIS  OBPO 
7461  04  SNTA  BARBARA 


7689  05 

7494  01. 

7702  05 

7711  0* 

771*  0* 

7T|4  0* 

T7I9  o* 

77*1  06 

TTJI  Q* 

TTJ*  ot 


AMAOOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MONTEREY 
MONTEREY 
SAN  BCNITO 
SAN  BCRDINO 
MONTCREY 
LOS  ANGELES 


121  OJ 
117  55 

121  33 
116  27 
113  11 
120  JO 

119  JO 

122  *1 

120  52 
122  31 

122  12 


11  :  117  21  . 


33  117  51 

44  120  33 

24  122  37 

13  118  06 

36  117  93 

JT  119  IB 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


122  12 


4*     121  22 


27  122  08 
21  121  30 
21  I  116  92 
*B  116  23 
36  120  50 
*1  120  39 
*6  121  36 
03  119  *0 
17  I  11*  10  I 
5)     UO  26 

00  j  120  26 
09  1  IB  09 
93  I  122  32  , 
36  1  120  41 

*i  I  120  *5  ; 

*0     120  38 


42)0 

662 
*31  IQA 
161  *P 


IU    1  I  A    1  1A 


2996      5P  SP 


370     6A     8A  8Ai 


736     TA  7A 


739; 

700  9P 
1040 

603  MID 
3668 
1  8*0 
9700 
6300 


.  117  14  I  1*70 


3*     119  10 


120  38  | 
I  121  59  , 
'  120  *8 


;  120  l, 

!  120  31 
122  51 
122  33 

1  120  *2 
12)  *2 
WO  ho 


76 


40  |  121   17  59  IIP  IIP 


SP  3P 


HP 


48  120  26 
48  116  3* 
46  I  116  36  I 
18     12 J  0* 

22  I  123  06  | 
97     117  04 

93  I  117  36 
11  I  120  42 
07  118  J2 
56  ,  120  57 
04  116  51 
14  114  32 
22  I  117  39 
59  116  4} 
09  I  122  19 
34  1  122  23 

122  24 
117  11 

122  1* 

123  12 

121  10 
12)  *7 

122  21 
121  *1 
117  23 
117  20 


119  51 
121  30 
121  30 


120  1* 
122  26 
122  32 
122  22 
122  06 

121  17 
121  36 
120  10 
120  24 

120  11 

121  IS 
120  *0 


121  05 

117  14 
121  *2 

118  41 


46  *B 
7000 
4960 
1109 
10191 


239 
i  go oo 
vooo 
2117 
S965 

•«10 

19 


3069  MID 
32B6  SP 

9600 

4680 

4200; 

1307     4P  *P 


BO; 
1496, 
1690  6A  8A 
2755i 
1946 
6»I0 
2260| 
9169 
210    9P  SP 


U   S   NAVAL  MAGAZINE 

JOHN  H  DAY6ELL 
|  f.  W.  COLE 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

PANORAMA  HTS  LOOGE 
1  CORPS  OF  ENGINEERS 
I  P  G  ♦  E  COMPANY 

POWAY  F IRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
1  LOUIS  B  SPAULDING 
W  A  WILKINSON 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

5  CORPS  OF  ENGINEERS 
JUS  WEATHER  BUREAU 

CITY  OF  REDDING 

1  REDOING  F IRE  DEPT 

REDLANOS  DAILY  FACTS 
;  CITY  FIRE  DEPT  STA  2 

THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 
CALIF  OIV  BtACH  •  PKS 
CITY  OF  RlCHMONO 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 
CITRUS  EXP  STATION 

S|  DEPT  Of   WATER  RESOURCES 
si  OEPT  WATER  RESOURCES 
JOHN  SON 
CALIF  EDISON  CO 
S.  CALIF  STATE  ENG 

MRS   MARIAN   L   BERT AGNA 

|  state  div  of  HWYS 

6  METCH  hetchy  WTR  sup 
,  u  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

S  u  s  WEATHER  BUREAU 
I  UNIVERSITY  OF  CALIF 
j  EDWIN  L  PAULSON 
EDWt  N  H  LEARNED 

mrs  clara  6  abreu 
brother  u  beneoict 
Salinas  Rural  f  o 
fed  aviation  agency 
salinas  dam  operators 
joe  cabral  jr 

p  g  ♦  e  company 
u  s  forest  service 
calaveras  cement  co 
so  calif  edison  co 
san  antonio  mission 
san  bernardo  rancho 
john  m  shields 
s  b  county  hospital 
calif  wtr  «  tel  co 
l  a  co  fire  oept 


RICHARD  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL  IRR1G  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  COUNTY  FIRE  OEPT 
S  SN  JOAQUIN  |P  01  ST 
U  S  FOREST  SERVICE 


.  HUCKFELOT 
ANDREW  J  8LANEY 
OCEANS! DE  FIRE  DEPT 
OCEANSI0E  WATER  DEPT 
HALF   HILL  RANCH 
S  PACIFIC   T EL*T£L  CO 
VENTURA  CO  F I  RE  DEPT 
1  HERSCHEL  P  CLAUSEN 

s|  OEPT  OF  WTR  RESOURCES  , 
MR$  BEATRICE  RYAN 
LONG  8EACH  SCH  DIST 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CIT  ASSN 
CAL  OIV  BEACH  4  PARKS  I 
ORLAND  UNI T  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 

l  CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 

STATE  DIV  OF  FSTRT 
s!  DWR  *  NATL  PARK  SERVICE: 

CITY  OF  OXNARO 
1  U       BUR  RECLAMAT  ION 

FLOYD  R  POOLE 

E  K  BARR 

JOHN  P  OMRwALL 

PALMDALE  IRR1G  DIST 
I  FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

j  ENGINEERING  DEPT 
.  JAMES  A  BELL 

PALOMAR  OBSERVATORY 
1  SUPT.  OF   STREETS  4  PKS* 

MISS  LILY  BERG 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 

PACIFIC  GaS*ElEC  CO 
S,  HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
1  METRO  WATER  DISTRICT 

HERBERT  H  DURHAM 

RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

city  of  paso  robles 

francis  f  nelson 

fed  aviation  agency 

huoson  Ranch 

mrs.  mary  m.  wright 
s  corps  of  engineers 
5  calif  dept  water  res 

state  oiv  of  fstry 
petaluma  fire  dept 
ventura  county  fcd 
l  a  co  fire  dept 
usfs.  district  ranger 
corps  of  engineers 
everett  a.  walter 

I       CLOSED  4/23/66 
u  s  nat  park  service 
camulos  Ranch 

,  police  department 

p  g  +  e  company 
i  p  g  +  e  company 

inst  fsi  genetics 
1  city  of  placerville 
s  j  s  f  s*  cal  dept  wtr 

john  a.  freur i ckson 

plumas  eureka  $t.  pk. 

calif  01v  of  forestry 

u  s  coast  guard 

u  s  coast  guaro 


SAND8ERG  WB 
ISAN  OIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  OIMAS  FIRE  WD  FC9S 
SAN  DIMAS  T ANBARK  FLAT 
SAN  EM  1 GO  10  RANCH 
SAN  FELIPE 
SAN  FERNANDO 
SAN 


FEOERAL  BUILDING 

t  GABRIEL  canyon  ph 

i  GABRIEL  OM  FC*25BE 
I  GABRIEL  FIRE  DEPT 
I  GREGORIO  2  SE 


SAN 


JACINTO  RANGER  STA 
JOAQUIN  EXP  RANGE 
JOSE 

JUAN  8AUTISTA  1SSE 


1  SUNSET  BEACH  STATE 

SURF  2  ENE 

SUSANA  KNOLLS 
I SUSANVILLE  AIRPORT 


TAHOE  CITY 

TALBOT  CAMP 
TEHACHAPI 

ICHACHAPI  ranger  sta 
TE JON  RANCHO 
TERMO 
1ME  CEDARS 
THE  GEYSERS 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
'  THOUSAND  OAKS 

three  mile  valley 

three  rivers  6  se 
three  rvrs  eoison  ph  2 

,  three  rvrs  eoison  ph  1 

i  tiger  creek  ph 
topanga  patrol  sta  fc6 

j  TORRANCE 

I  TRABuCO  CANYON 

tracy  2  sse 
tracy  carbona 
tracy  pumping  plant 

trinity  dam  vista  pt 

TRONA 

truckee  ranger  station 
tujunga  mill  cr  fc  470 


tulelake 

Tunnel  ranger  station 
!  tuolumne  meadows 

TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 


I  SAN  JUAN  GUARD  STATION 
| SAN  LUIS  0AM 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
fSAN  MATEO 

SAN  NICOLAS   I SL AND 

■  SAN  RAFAEL 

i  SANTA  ANA   F  J  RE  STATION 

■  SANTA  ANA  fi|VER  PH  3 
I  SANTA   ANA   RIVER   PH  1 

| SANTA  ANITA  FERN  FC432 

i  SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

|  SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

j  SANTA  CRJZ 

I  SANTA  FE  DAM 
SANTA  MARGARITA  2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 

1  SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 


SANTA  MONICA 
•SANTA  MONICA  PIER 
I  SANTA  PAULA 
> SANTA  ROSA 
: SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  DAM 
1 SAUGUS  PWR  PL  NO  1 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SCOTIA 

searsville  lake 

sebastopol  4  sse 
secret  valley 
sepul veda  dam 
shasta  dam 

shell  absorption  plant 
shelter  cove 
shingle  springs 
shingletown  2  e 
sierra  city 

sierrav1lle  ranger  sta 

signal  hill  fc  415 

silverado  ranger  sta 

skaggs  spgs  las  lomas 

slack  canyon 

snow  cheek  upper 

snow  flat 

soda  springs  1  e 

SOLEDAO 

'  .ME  S8A(.    1  „ 

SOM1S  3  NE 

SOMIS  3  NW 

SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC  336  C 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

SPRlNGvlLLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPP1NGVILLE  TULE  HDwKS 
SOUAW  VALLEY 
SQUIRREL    INN  2 
STAN01SM  I  £ 

standi  sh-hkkey  st  pk 
stanislaus  power  house 
state  lakes 
stirling  city  rs 

stockton  0isposal  pl 
(stockton  wbap 
stockton  fire  station 
stonyford  cooley  ranch 
stonyforo  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
s  touts  meadow 
strawberry  valley 
suey  ranch 
summit  meadow 


7739 
1740 

771.9 

77*3 

7755 
7759 
7  762 
7767 
7769 

J  7  U 

77  16 
7  7  79 
7  7  8  5 
7807 
7810 
781  ) 

7817 
7821 
7834 


7837  06 

78*6  03 

7851  0* 

7B6A  0* 

7870  06 

7880  01 

7888  06 

7891  06 

7894.  06 

76*7  06 

7902  06 

7905  06 

7909  06 

7910  06 
7912  0* 
7916  0* 
7926  06 
7930  0* 
7933  0* 
7946  06 


06  LOS  ANGELES 

DIEGO 
06  LOS  ANGELES 
ANGELES 

03  tlfH 

0*1  SANTA  CLARA 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 

04  SAN  FRANC  1  SCO 
04  SAN  MATEO 

0*  SAN  FRANCISCOj 

06  LOS  ANGELES  i 

061  LOS  ANGELES  i 

06  LOS  ANGELES  1 
04  SAN  MATEO 

06  RIVERSIDE  : 

06  RIVERSIDE  2 

0S|  MADERA  j 


ORANGE 

MERCED 

SN  LUIS  OBPO 

SAN  MATEO 

VENTURA 

MAR  IN 

ORANGE 

SAN  BERDI NO  1 
SAN  BERDI NO  i 
LOS  ANGELES 

SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA  '. 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 


7950  06  LOS  i 
7933  06  LOS  ANGELES 
7997  06  VENTURA 
7965  01  SONOMA 
7976  06  SNTA  BARBARA 
7987  06  ORANGE 
801*  06  LOS  ANGELES 
8029,  01  SISKIYOU 
80*5  01  HUMBOLDT 
8068  0*  SAN  MATEO 

8072  01  SONOMA 
807*,  03,  LASSEN 
8092{  06  LOS  ANGELES 
8135  02  SHASTA 
6158  06  LOS  ANGELES 
6162  01  HUMBOLDT 
81 73  02  EL  DORADO 
8175  02  SHASTA 
8207'  02  SIERRA 
8Z18  02  SIERRA 


06  LOS  ANGELES 

06  ORANGE 
01'  SONOMA 
0*  MONTEREY 

07  RIVERSIDE 
05;  MARIPOSA 
02  NEVADA 
0*!  MONTEREY 
01  SISKIYOU 
06,  VENTURA 


6349  06  VENTURA  |  I 

8391  Oil  SONOMA 
B353  05'  TUOLUMNE 
83S5  03  MONO 

8376  04  san  franc  i  sco 
8360  os  mariposa        i  . 
san  berdino 
inyo  ; 
los  angeles 

MONTEREY  i  , 


6594 

8  5  58 

8960 
8976 
8580 
8567  02 
8591  02 
8606  02 
8627  06 
8648  03 


TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 
COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 
FRESNO 


6660'  06  LOS  ANGELES 
8680  04  SANTA  CRUZ 
6697  06  SNTA  BARBARA 
8700  06,  VENTURA 
6702  03  LASSEN 
03  LASSEN 


05  , 


PLACER 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 

02  PLUMAS 

TULARE 

05  TULARE 
05;  TULARE 
05'  AMAOOR 

06,  LOS  ANGELES 

06  LOS  ANGELES 
06  ORANGE 

05  SAN  JOAQUIN 
05  SAN  JOAQUIN 

03  ALAMEDA 


902*  01 

9035  07 

9043  0) 

9052  05 

9053  01 
9061  05 
906)  05 


TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

Tuolumne 
stanislaus 

SHASTA 


118  44 

117  10 
117  48 


117  92 

118  06 
1  122  22 
I  116  56 
,  lib  56 


117  31 
|  121  04 
120  *0 
122  19 
I 119  27 
I  122  32 
117  32 
117  06 


,  119  41 

119  30 
,  119  37 

ue  23 

121  56 
,  122  01 

120  38 
120  38 
120  27 

I  118  29  | 

118  30 

119  03 

122  42 

120  06 
j  117  43 

'  lie  27 

123  08  , 
12*  06 

I  122  1* 


120  55 

121  51  i 
120  38 
120  22 


i  121  20 
123  29 
118  58 


17  .  122  27  , 
59  |  120  23  ! 
21  119  27 
*2  12)  00 
30  119  38 
04  116  49 
11  116  3* 
03  I  117  49 
34     121  41 

10     118  42 


33  I  123  44 


121  20 

121  15 

121  18 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 
121  06 

120  23 

119  13 

118  16 

121  30 

120  34 

ue  40 

120  34 

120  40 

120  48 

121  06 

119  26 

120  08 

1  20  2  2 

lie  27 

lie  2  7 


120  29 
118  36 
118  20 


122  46 
117  23 
120  11 


119  20 

120  31 
W2  ia 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


277     8A  6A 


113     9P  9P 


1970 
2769 
2035 


1 568  MID  "10 

68  9P  9Pi 

123  9  PI  9PI 
427 

1200  6P 

iioo  baJ 

2361  MID  MID 


263     4P  8A 

167     3P  5P 


1076     8A  BA 


99  SP,  9P 

1379  I  7A 

3535  7A 

4170  SP'  9P 

4979  8A  8A 


1095 
1930 
1730 
1940 
6700 
66B5 


5120  *P 
7120 
9360 


2470 
105O 
4070. 
6235 

5680 
*O30 

63( 
1130 
10300 
3518 


U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  DIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
C  i  TY  SAN  FRANC  I  SCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  OEPT 
I  ORB IN  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  Ja  Afi ATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 
MRS  GAYE  D  OAY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

u  s  bur  Reclamation 

CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA  SWG.  TRi 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIV  OF  SANTA  CLARA 
ROBERT    E  BURTON 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUS1CK 
RICHARD  S  PILECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 

CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPP1NGTON 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

GEO  A  NAHMENS 

MRS  GEORGE  w  RUMBO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  OIL  CO 

MRS  MARILYN  F  MACHI 

THEODORE  B  HEUSNER 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

LEE  W 1 Th YCOM8E 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEORGE  I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LEITHOLO 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
I  DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N   FRANC  I  ON  I 
FLOYD  LONG 
CLOSED  < 


BERYL WOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
i       STATE  DIV, OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 
i      U  S  NAT  PARK  SERVICE 
&  S.  CALIF.  EDISON  CO. 
S  SOUTHERN  CALIF  EOISON  C 
'  R  S  HUTCHISON 
WALTER  R.  HENNES 

ELMER  A  SUTTON 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
I        SQUA*   VALLEY    STATE  PK 
I     ,  LEROY  KEMP 
I  RAT  C  FRALEY 
,  CAL  OIV  BEACH  •  PKS 
P  G  ♦   E  COMPANY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

CITY  OF  STOCKTON 
JUS  WEATHER  BUREAU 
1  STOCKTON  FIRE  OEPT 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UN | T  WU  ASSN 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
I       MRS*  LILLIAN  MAGRUDER 
SUEY  RANCH 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

FRANK   T  STEVENS 
CAL  DIV  BEACH  *  PARK 
U  S  AIR  FORCE 
;  SUSANA  KN  FIRE  STA 
l     !  OAVlD  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
j  STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  CALJF  DEPT  WATER  RES 
KERN  CO  FSTRY  *  FD 
i     |  OARYL  K  DE  WALT 

S  OEPT  WATER  RESOURCES 
I       MRS>  ANITA  COWAN  SCOTT 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
IEJON   RANCH  COMPANY 
I  SULO  E  LAKSO 
Si  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
1  MRS  FAYE  DEWEY 

FED  AVIATION  AGENCY 
l  VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
s|  CALIF  DEPT  WATER  RES 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SO  CALIF  EOISON  CO 

P  fl  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

TORRANCE  hun  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  DEPT 

AAGE  R  TUGEL 

8ANTA  CARBONA  1R  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 

U  S  BUR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  IRRIG  DIST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
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STATION 

INDEX  NO.  1 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t  1 

3 

LONGITUDE 

s 

0 

p 

< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  | 

1      DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  1 

LATITUDE  1 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

PRECIP. 

i 

c 

|  SPECIAL 

PRECIP.  j 

> 

SPECIAL  j 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9QS7 

06 

ORANGE 

33  44 

118 

3P 

THE  IRVINE  COMPANY 

WASCO 

*4S; 

09 

KERN 

10 

119  20 

333 

6A 

9A 

»Ern  CO  fSIKi    t   f  i, 

TWENTYNINE  PALMS 

9Q99 

07 

SAN  BE  RO 1  NO 

34  06 

116  02 

1973 

IP 

U  5  NAT  PARK  SERVICE 

HASIOJA   PHOENIX  RANCH 

9*53 

SNTA  BARBARA 

"  59 

phoenix  Ranch 

THIN  LAKES 

9109 

01 

ALPINE 

120  03 

7829 

jp 

3P 

H 

P  G  ♦  E  COMPANY 

HATSONV I LLE  WATERWORKS 

9473 

SANTA  CRUZ 

2  0 

it,  56 

121  46 

9! 

6A 

» 

CITY  OF  WATSONV I LLE 

TWITCMELL  DAM 

911 1 

SNTA  BARBARA 

120  19 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

WAWONA  RANGER  STATION 

9462 

Q5 

MARIPOSA 

1« 

119  40 

3965 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

UHL    RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

35  33 

118  39 

C 

U  S  FOREST  SERVICE 

heaveRville  ranger  sta 

9*90 

01 

TRINITY 

35 

122  36 

2050 

6A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

'UK  1  AH 

9122 

01 

MENOOC INO 

123  12 

5P 

9P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

HEED  FIRE  DEPARTMENT 

0  1 

SISKIYOU 

12 

41  26 

122  23 

3593 

6« 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

URIAH    -  WSW 

01 

MENDOCINO 

123  16 

1900 

8* 

MRS  MAR JOR  t  E   S  DORY 

HELDON  1  W5H 

9512 

05 

KERN 

10 

35  40 

118  IB 

2680 

c 

VERNON  J  BLOUNT 

UNION  OIL  STEARNS  AflS 

9131 

ORANGE 

33  36 

117  52 

710 

6A 

UN I  ON  OIL  CO 

WENOEL  10  SE 

9  32  6 

03 

LASSEN 

18 

40  16 

120  04 

4035 

3? 

ED  FIL1PELLI 

'UCLA 

91  M 

06 

LOS  ANGELES 

34  0* 

118  27 

4P 

UCLA 

HEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

SNTA  BARBARA 

32 

34  42 

119  40 

6280 

s 

u  s  weather  Bureau 

UPLAND  3  N 

91 56 

06 

SAN  BERO I  NO 

117  39 

1605 

5P 

3P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WESTHAVEN 

9960 

FRESNO 

1  1 

36  13 

119  59 

265 

BOSTON  RANCH  CO 

UPPER  LAKE   7  w 

9167 

02 

LAKE 

39  11 

123  02 

1524 

kp 

EDGAR  J  SCMUETTE 

WEST  POINT  3  SW 

9983 

05 

CALAVERAS 

16 

38  22 

120  33 

2400 

6P 

W  B  HANKER 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

LAKE 

39  10 

1347 

*P 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WESTvl LLE 

9997 

0  2 

PLACER 

1 

39  11 

5290 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

UPPER  MATTOLE 

9177 

01 

HUMBOLDT 

124  11 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

WET  MEADOW 

9602 

05 

10 

36  21 

118  34 

8950 

I 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9165 

04 

ALAMEDA 

122  10 

394 

7A 

TA 

c 

E  BAY  MUN  UTL  OIST 

WH£ATLAf*D   2  NE 

9605 

6 

39  02 

121  23 

113 

; 

ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 

UPPER  IRES  PINOS 

9189  0*. 

SAN  BENITO 

121  02 

2050 

: 

ELDON  FANCMER 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9619 

06 

VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

673 

VENTURA  CO  FC  OIST 

VAC AVI LLE 

9200 

02 

SOLANO 

121  57 

105 

SP 

5P 

HH J  SKE  TTOHN  RES 

9621 

SHASTA 

23 

*0  37 

122  32 

1310 

8A 

6A 

BA 

u  s  BuR  Reclamation 

VALLETON 

9221 

04 

MOnTeRE Y 

120  42 

957 

c 

9632  07 

37  30 

116  11 

10150 

a* 

8, 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

VALLEY  CENTER  6  N 

9228 

06 

SAN  01  EGO 

117  02 

1673 

OA 

JOHNSON  NURSERY 

HHI T£  MOUNTAIN  2 

9633 

3  7  35 

118  14 

12470 

" 

8A 

UN] VERS 1  IT  OF  CALIF 

VALYERMO  RANGER  STA 

9251 

07 

LOS  ANGELES 

117  31 

3703 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

HHITE  ROCK 

9639 

0! 

SACRAMENTO 

36  )<- 

121  05 

353 

7A 

MRS*  80-JEAN  PARKER 

VAN  NUTS  FC  156 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

118  27 

695 

2P 

VAN  NUYS   PUBLISH  CO 

HHI TT I ER  CTY  H  FC  106C 

9660 

LOS  ANGELES 

26 

116  02 

340 

SP 

WHjTTIEfl  WATER  DEPT 

VENAOO 

9273 

01 

SONOMA 

123  01 

JOHN  8  HARPER 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  09 

86 

8A 

6A 

c 

CITY  OF  WILLIAMS 

VENTURA 

VENTURA 

6A 

STAR  FREE  PRESS 

WILL  ITS  1  NE 

01 

MENDOCINO 

n 

39  25 

1348 

tf 

LOUIS  L  BERTAIN 

VERMILION  VALLEY 

M01 

si 

FRESNO 

118  59 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

CI 

MEN DOC INO 

7 

123  19 

1925 

z 

STATE  D1V  OF  FSTRY 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

1129 

SAN  BERD1NO 

2858 

6A 

6A 

VICTOR  CO  HATER  DIST 

WILLOW  CREEK  RANCH 

9691 

MODOC 

12 

n 

120  45 

5200 

It 

HAROLO  BR1GGS 

VlDETTE  MEADOW 

9326 

FRESNO 

Hi  w 

9500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

23 

140 

BA 

8A 

HOWARD  R  ALLARD 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29  Ik  29 

1  18  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

WINCHESTER 

9722 

RIVERSIDE 

33 

117  05 

1475 

c 

JIM  M  BLACKMORE 

VINTON 

9351 

02 

PLUMAS 

120  11 

4945 

WINTERS 

9742  02 

YOLO 

23 

121  36 

135 

6A 

6/ 

VISAL1A 

TULARE 

119  18 

354 

8A 

•*l 

WOFFORD  HE | GHTS 

9754 

0  5 

KERN 

IE 

35  43 

118  27 

2700 

VISTA  2  NNE 

04 

SAN  DIEGO 

33    33  1* 

310 

VISTA  FIRE  DEPT 

WOOOCHUCK  MEADOW 

9773 

05 

11 

37  02 

9200 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VOLCANOVILLE 

)3I2 

EL  DORADO 

303b 

i: 

WOODF0R0S 

03 

3   36  47 

119  49 

5671 

5P 

5P 

0  MERS 

SHASTA 

23  *0  37 

122  26 

1359 

7A 

MRS    IRENE  M  VOLLMERS 

WOODLAND  1  WNW 

9761 

02 

YOLO 

23   38  41 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

VOLT A  POKER  HOUSE 

9)90 

02 

SHASTA 

23,  AO  28 

121  52 

2200 

» 

AP 

p  G  ♦  E  Company 

WRIGHTS 

98  14 

SANTA  CLARA 

37  08 

!i!  5! 

1600 

MARVIN   E  WARE 

WALLACE  1  SE 

9*16 

CALAVERAS 

2   38  11 

120  38 

8A 

WRIGHTS  LAKE 

98  It 

02 

EL  DORADO 

; 

38  51 

120  14 

6800 

J 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

04 

122  05 

9P 

MIL  TON  H.  BRINTON 

YORBA  LINDA 

9647 

06 

26 

33  54 

117  49 

415 

5P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

942  3 

04 

CONTRA  COStA 

122  02 

243 

8A 

8A 

RAY   I  HH1 TTEMORE 

YORKV I LLE 

98  51 

01 

MENDOCINO 

17 

36  34 

1100 

c 

MRS  LOLA  A  HUL8ERT 

WALNUT  CREEK   2  ENE 

CONTRA  COSTA 

220 

C 

TOMAS  S  VANASEK 

YOSEM1TE   NATIONAL  PARK 

05 

MARIPOSA 

U 

37  43 

119  33 

3970 

5P 

C  H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WALNUT  CREEK  A  E 

9*27 

04 

CONTRA  COSTA 

121  59 

400 

9A 

MRS.  BETTY  8*  FAIRCLOUG 

YREKA 

966P 

01 

SISKIYOU 

12 

122  38 

2625 

U  S  FOREST  SERVICE 

2sl  36  14 

121  31 

23 

INACTIVE  4/20/61 

1 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

06 

LOS  ANGELES 

26   34  00 

117  32 

4P 

L  A  CO  f IRE  DEPT 

Closed  stations 

WARNER  SPRINGS 

06 

SAN  DIEGO 

33,  33  17 

3180 

4P 

1 

c 

WARNERS  RESORT  CO 

PINE  MOUNTAIN  INN 

6910 

VENTURA 

29 

34  36 

119  21 

c 

CLOSED  4/25/66 

SOMIS  3  NE 

fl3-e 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

118  58 

485' 

CLOSED  4/26/66 

NEW  STATION 

PINE  MOUNTAIN 

6909 

06 

VENTURA 

29 

34  38 

119  22 

4660 

: 

EVERETT  A.  WALTER 

I  DRAINAGE  CODE:  1 -AMERICAN  2-CA LA VERAS  3-CARSON  4-CENTRAL  COAST  5-COLORADO  6-DESERT  7-EEL  B-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11 -KINGS  12  KLAMATH 
13-LOS  ANGELES  L4-MERCED  15-MOJAVE  16-MOKELUMNE  17-NORTH  COAST  1B-N.  E.  INTERIOR  19-OWENS  20-PAJARO  21-PIT  22-RUSSIAN  23-SACRAMENTO 
24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  2B-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA  30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA  32-SANTAYNEZ 
33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS    35-TPJNITY     36-TRUCKEE    37-TUOLUMNE    38-WALK ER 
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REFERENCE   NOTES  <-ALll-ORNIA 

MAY  1966 

Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologist,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA    and   Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States  . 

DjMENSIQNAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total? 
arc  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  or  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowiall 
and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandbcrg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  .  P.S.T.  ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table.  "Evaporation 
and' Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations:   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 


SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  In  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.  Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 
aleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin, 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table.  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*  Amount  Included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
/  /     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V    Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R1.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  no*  'isted  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.    $2,  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents.  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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0 

0 

0 

.60 

.50 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

PCRTOLA 

78,6 

35,6 

57.1 

.  3 

91 

1* 

26 

4. 

233 

2 

0 

9 

0 

.09 

•  48 

•  09 

14 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OUINCY  RANGER  STATION 

82,7 

39,6 

61.2 

.  2 

100 

15 

29 

4 

151 

12 

0 

* 

0 

•  03 

.71 

•  03 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

red  Bluff  wb  airport 

R 

90,9 

63,0 

77.0 

.  8 

110 

1* 

45 

3 

10 

17 

0 

0 

0 

T 

m 

.45 

T 

9* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

92.8 

6*,  3 

78.6 

3.5 

110 

15 

48 

3 

7 

19 

0 

0 

0 

.04 

- 

1.09 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKL I N 

90.8 

52.5 

71.7 

•  1 

107 

16* 

41 

4 

18 

1  8 

0 

0 

0 

.00 

* 

.22 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

R 

89.3 

55.8 

72.6 

2.1 

107 

1* 

43 

2 

14 

1  5 

0 

0 

0 

•  02 

* 

.08 

•  02 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Sacramento  wB  City 

R 

90,0 

59.8 

7*. 9 

*.9 

107 

1* 

47 

2 

6 

15 

0 

0 

0 

T 

9 

•  12 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SHASTA  DAM 

86,3 

62.8 

7*. 6 

106 

16 

4$ 

3 

20 

13 

0 

0 

0 

.07 

.07 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRA  CITY 

79,9 

*5  .  8 

62.9 

95 

1* 

30 

2 

135 

3 

0 

2 

0 

.09 

.05 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

75.7 

39,7 

57.7 

.2 

89 

29* 

26 

3 

223 

0 

0 

3 

0 

.08 

m 

.46 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

SODA  SPRINGS  1  E 

//R 

66.2 

39.3 

52.8 

81 

15 

28 

2 

360 

0 

0 

5 

0 

•  26 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

91.5 

55.8 

73.7 

1.2 

109 

1* 

39 

3 

18 

17 

0 

0 

0 

.01 

.38 

.01 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

77.0 

*6,2 

61.6 

9* 

1* 

32 

2 

152 

2 

0 

1 

0 

.24 

.16 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

TWIN  LAKES 

63. 6M 

36. 8M 

50.2M 

2.0 

76 

1* 

26 

4 

449 

0 

0 

0 

•  53 

• 

•  58 

•  29 

14 

T 

T 

10. 

1 

0 

0 

UPPER  LAKE   RANGER  STA 

86  •  3M 

*7,2M 

66.8M 

106 

13 

33 

2 

43 

9 

0 

0 

0 

.06 

.06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

VACAV I LLE 

91.* 

53.8 

72.6 

1.7 

111 

1* 

42 

3. 

17 

18 

0 

0 

0 

•  10 

■ 

•  02 

.09 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

85.* 

55,0 

70,2 

102 

15 

38 

3. 

50 

1* 

0 

0 

0 

.46 

m 

.61 

.41 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

WH I SKEYTOWN  RES 

86.2 

59,3 

72.8 

106 

16 

44 

3 

32 

1 1 

0 

0 

0 

.03 

.02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

'WILLIAMS 

90.3 

57,0 

73,7 

107 

15 

46 

2 

6 

1  8 

0 

0 

0 

•  04 

•  04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

w I LLOwS 

89,0 

59.7 

7*.* 

•  8 

1 10 

15 

45 

3 

16 

1  5 

0 

0 

0 

•  04 

* 

.27 

.04 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

9C,  7 

58.9 

7*.  6 

108 

15 

48 

3 

6 

17 

0 

0 

0 

•  13 

•  13 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

91.1 

55,9 

73,5 

.  8 

108 

15 

42 

3 

14 

17 

0 

0 

0 

•  15 

.03 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

67,2 

.9 

.14 

• 

.54 

T 

(J^DTliC  *  tT  IMTCOIftO 

NUK  intftb I  INlLKIUK 

BASIN  03 

BOCA 

73.9 

33,1 

53.5 

87 

28 

21 

2 

337 

0 

0 

1  3 

0 

.67 

.30 

9 

.0 

0 

3 

0 

0 

BOD  IE 

69.7 

29,9 

*9.8 

82 

27 

15 

2 

448 

0 

0 

20 

0 

.45 

24 

g 

3.5 

o 

J 

0 

Q 

BRIDGEPORT 

75.* 

3*.l 

5*. 8 

87 

27 

23 

3 

301 

0 

0 

12 

0 

.20 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CEDARV1LLE 

75.1 

*8.3 

61.7 

•  .8 

90 

29* 

32 

3 

162 

2 

0 

t 

0 

•  24 

.70 

•  08 

I 

•  0 

0 

o 

o 

0 

OONNER  MEMORIAL   ST  PK 

71.5 

35.5 

53.5 

86 

15. 

21 

3 

339 

0 

0 

9 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DOYLE  5  SSE 

79.9 

*3,0 

61.5 

9* 

28 

29 

3. 

158 

9 

0 

2 

0 

.11 

.09 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

Fleming  fish  and  game 

80.8 

*3.8 

62.3 

95 

1  5 

26 

2 

129 

8 

0 

1 

0 

•  1 1 

.  06 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

75.0 

*2.0 

58.5 

-  1.7 

89 

15 

28 

4 

207 

0 

0 

2 

0 

.39 

.57 

.16 

9 

.0 

0 

z 

0 

0 

MEYERS  *•  SW 

70.0M 

36. 8M 

53. *M 

83 

27. 

27 

11. 

3*3 

0 

0 

7 

0 

T 

T 

9* 

.0 

0 

0 

0 

0 

76.6 

*2,8 

59.7 

8  8 

27 

35 

5. 

156 

0 

0 

0 

0 

•  23 

.19 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

71.8 

37.0 

5*.* 

85 

28. 

21 

4 

310 

0 

0 

6 

0 

.28 

.20 

7 

.0 

0 

I 

0 

0 

SUSANvILUE  AIRPORT 

80.8 

**.l 

62.5 

.3 

9* 

1* 

30 

4 

127 

7 

0 

1 

0 

•  00 

•  67 

•  00 

•  0 

o 

o 

o 

o 

TAHOE  CITY 

68.5 

39.7 

5*.l 

1.1 

82 

28 

27 

3 

319 

0 

0 

3 

0 

.12 

- 

,44 

.09 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

TE  RMO 

75.8 

36,3 

56.1 

90 

27 

21 

4 

263 

1 

0 

8 

0 

.13 

.04 

22. 

.0 

0 

0 

0 

0 

71,2 

35.1 

53.2 

•  9 

87 

15 

26 

3. 

3*9 

0 

0 

10 

0 

.34 

- 

.19 

.30 

15 

.0 

0 

1 

0 

0 

u  n  n  Vi  f  ft  D  n  <. 

76  7 

*7,6 

62.2 

90 

27 

37 

3 

133 

1 

0 

0 

0 

.16 

.13 

14 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

57.0 

.* 

•  21 

,*6 

,2 

•       «  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

75.8 

51.2 

63.5 

88 

10 

44 

3 

60 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMCNO  NO  2 

83.2 

**.* 

63.8 

101 

1* 

31 

2 

81 

9 

0 

1 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERKELEY 

70, 6M 

51. 9M 

61. 3M 

.3 

91 

13 

43 

4 

136 

1 

0 

0 

0 

.12 

.06 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

8URLINGAME 

79.8 

50.5 

65.2 

101 

13 

43 

4. 

51 

3 

0 

0 

0 

•  oo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

77,2 

*7.3M 

62. 3M 

95 

1*. 

81 

3 

0 

0 

0 

.02 

.02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CROCKETT 

82.8 

54.9 

68.9 

101 

15. 

46 

3 

30 

e 

0 

0 

0 

.15 

.01 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

GILROY 

8*. 7 

*9.9 

67.3 

106 

15 

40 

3. 

4  3 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

16. 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HALF  MOON  BAY 

63.9 

*7.1 

55.5 

7* 

13 

43 

29. 

278 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23- 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

79.7 

*7.8 

63.8 

-  1.2 

100 

1* 

37 

1 

84 

5 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KING  CITY 

83.5m 

*8,3M 

65. 9M 

.5 

10* 

1* 

37 

2 

43 

0 

0 

0 

.00 

.06 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


-  160  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

9 

a 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 
a 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S< 

5  * 

-  s 

L I VERMORE   2  SSW 

82.5 

51.5 

67.0 

.0 

107 

15 

42 

4 

63 

7 

0 

0 

0 

•  12 

.02 

.12 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LOS  GATOS 

82.4 

50.3 

66.4 

.4 

102 

14« 

39 

2 

44 

6 

0 

0 

0 

•  03 

m 

.08 

.03 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINE2  FIRE  STATION 

83.1 

54,0 

68.6 

104 

14 

47 

3 

27 

10 

0 

0 

0 

•  14 

.14 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

MONTEREY 

67. 9 

49.8 

58.9 

88 

13 

43 

2 

190 

g 

•  12 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

65.6 

49.1 

57.4 

75 

15 

42 

3. 

221 

0 

0 

0 

0 

.07 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

83,8 

54.2 

69.0 

104 

15 

40 

2 

77 

11 

0 

0 

0 

.03 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

73. 7M 

55.  1M 

64. 4M 

3.4 

90 

14 

35 

2 

149 

1 

0 

0 

0 

.15 

m 

.08 

.15 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAC I M I ENTO  DAM 

90.3 

48.4 

69.4 

107 

15 

36 

2 

25 

14 

0 

0 

0 

.12 

.12 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWARK 

73.9 

54.6 

64.3 

97 

15» 

49 

4 

72 

2 

o 

g 

0 

.11 

•  11 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

70.3 

56.6 

63.5 

.7 

92 

13 

30 

2 

72 

2 

0 

0 

0 

.03 

' 

.07 

•  05 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

77. 6M 

50. 9M 

64.  3M 

100 

1* 

42 

3 

76 

3 

0 

0 

0 

.06 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES 

88.6 

48.0 

68.3 

105 

I* 

36 

2 

23 

12 

0 

0 

0 

.14 

.12 

.0 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

91.3 

51.8 

71.6 

111 

14 

41 

2 

7 

15 

0 

0 

0 

.10 

.06 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

89.5 

46.0 

67.8 

105 

15 

28 

1 

42 

Q 

I 

o 

.01 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

70. 7M 

50, 7M 

60. 7M 

84 

24 

43 

2 

134 

0 

0 

c 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

64.1 

49.1 

56.6 

68 

IT* 

44 

2 

244 

0 

0 

0 

0 

•  08 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

86.8 

52,2 

69.5 

105 

14 

41 

2 

27 

14 

0 

0 

0 

.02 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

87.2 

44,0 

65.6 

104 

14 

29 

2 

65 

14 

0 

2 

0 

.10 

.01 

.10 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

83.3 

51.7 

67.5 

2.2 

104 

13 

42 

3 

32 

7 

o 

o 

Q 

.09 

m 

.02 

.07 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHMOND 

72.8 

54.9 

63.9 

95 

14 

48 

3 

67 

2 

0 

0 

0 

.06 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

80.3 

51.2 

65.8 

103 

14 

•0 

2 

67 

6 

0 

0 

0 

.09 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  2  E 

72  0 

61.2 

90 

1 4 

3  . 

1  1  0 

1 

0 

0 

0 

.01 

0  7 

0 1 

16 

•  0 

0 

0 

Q 

SALINAS  FAA  AP 

70.  1 

50.3 

60.2 

89 

14 

44 

3. 

145 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

91.6 

45.3 

68.5 

107 

14 

31 

2 

39 

J  7 

o 

I 

o 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

R 

63.7 

53.5 

58.6 

74 

13 

43 

3 

185 

0 

0 

0 

0 

.22 

.22 

6 

.0 

0 

I 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

70.9 

51.9 

61.4 

.1 

95 

13 

45 

3 

123 

2 

0 

0 

0 

•  04 

P 

.07 

.04 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

3  r    rtutKML  OUILLMNu 

66.0 

3 

91 

1 3 

49 

4* 

182 

1 

0 

0 

0 

•  17 

•  03 

•  17 

•  0 

o 

n 

o 

SAN  GREGOR 10  2  SE 

69.2 

46.0 

57.6 

91 

13 

39 

25* 

221 

2 

0 

0 

0 

.16 

.13 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

81.0 

53.1 

67.1 

1.5 

99 

14 

42 

2 

36 

4 

0 

0 

0 

•  02 

- 

.04 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

76,7 

49.8 

63.3 

1.2 

97 

15 

42 

2 

86 

2 

0 

0 

0 

.01 

.15 

.01 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

75.5 

53.4 

64.3 

97 

13 

44 

3» 

73 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAmTA     f      ADA  MMT.iCDCI.V 

3ANTA    LLAKA  UNIVCK31TY 

81*0 

53.1 

6  7  1 

1 00 

14* 

3. 

32 

ft 

0 

0 

0 

.  00 

•  06 

.00 

.0 

o 

o 

o 

SANTA  CRU2 

76.5 

47,0 

6i!e 

.5 

87 

14, 

38 

2* 

95 

0 

0 

0 

0 

.15 

.06 

.13 

6 

•  0 

0 

1 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

73.4 

51.0 

62.2 

96 

14 

44 

3 

118 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

83.4 

50.1 

66.8 

104 

15 

34 

2 

37 

10 

0 

0 

0 

.03 

- 

,09 

•  03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

WATSONV I LLE  WATERWORKS 

71.3 

48.8 

60.1 

87 

13 

39 

2 

130 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

64.1 

1.2 

.06 

.07 

.0 

•      «  » 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 

84,7 

60.9 

72.8 

2.1 

104 

15* 

51 

2 

11 

10 

0 

0 

0 

.03 

.04 

.05 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANT  I OCH  PUMPING  PL  3 

86.8 

56.6 

71.7 

106 

15 

44 

3* 

24 

13 

0 

0 

0 

.06 

,06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

89.6 

61,6 

75.6 

1.0 

108 

16* 

47 

1 

7 

1ft 

0 

0 

0 

.30 

.06 

.30 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

AU8ERRY  1  NNE 

87. 5M 

54. 9M 

71. 2M 

1.2 

104 

16 

42 

3* 

28 

1  ** 

o 

o 

o 

.15 

.01 

.14 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

BAKERSF IEL0  WB  AIRPORT 

R 

91.5 

64,4 

78.0 

.9 

107 

15* 

51 

3. 

1 

17 

0 

0 

0 

T 

.09 

T 

16. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

87.5 

62.9 

75.2 

104 

15 

51 

3* 

6 

15 

0 

0 

0 

.07 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

.09 

BUTTONWILLOW 

91.5 

60.9 

76.2 

108 

16 

51 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

.09 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

75.4 

43.0 

59.2 

-  1.6 

91 

15 

29 

3* 

199 

2 

o 

2 

o 

.08 

• 

.52 

.08 

S 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

89.2 

56.8 

73.0 

1.1 

108 

15 

43 

3e 

20 

15 

0 

0 

0 

T 

.20 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS  vy  BULL  RUN  rh 

87.3 

55.6 

71.5 

104 

16* 

40 

2 

26 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

cherry  valley  dam 

80.  5M 

49. OM 

64.8M 

93 

15 

33 

3» 

111 

5 

0 

0 

0 

.03 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

coalinga 

92.6 

58.8 

75.7 

1.0 

106 

15* 

45 

2 

2 

18 

0 

0 

0 

.06 

.04 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

o 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

92.7 

59.1 

75.9 

109 

16 

48 

1 

1 

I  7 

o 

o 

o 

.18 

.18 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

OENAIR   3  NNE 

90.1 

52.1 

71.1 

-  .8 

106 

14 

42 

44 

14 

16 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

Dudleys 

82.9 

41,8 

62.4 

1.0 

98 

14 

28 

3» 

128 

1 

0 

2 

0 

.04 

.32 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

electra  power  house 

91.1 

53.6 

72.4 

1.0 

107 

15* 

39 

2 

20 

15 

0 

0 

0 

.00 

- 

.  32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSw 

.00 

.07 

Fresno  wb  airport 

R 

93.2 

59.4 

76.3 

1.6 

108 

14 

48 

2 

1 

1  B 

o 

.07 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

friant  government  camp 

93.6 

56,1 

74.9 

110 

15 

42 

2 

8 

IS 

0 

0 

0 

.06 

.06 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

giant  forest 

70.8 

45,7 

58.3 

2.8 

88 

29* 

33 

3. 

227 

0 

0 

0 

0 

.60 

.18 

.47 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

GLENNvILLE 

83.5 

44.6 

64.1 

98 

15 

32 

3 

103 

9 

0 

1 

0 

.11 

.11 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

grant  grove 

67.8 

46.5 

57.2 

83 

16 

33 

3 

247 

0 

0 

0 

0 

.44 

.01 

.44 

7 

■  0 

0 

1 

0 

0 

HANFORD 

91.7 

57.9 

74.8 

.6 

106 

14 

46 

2 

0 

i  6 

Q 

o 

.06 

• 

.06 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

78. 1M 

48.9 

63. 5M 

,4 

93 

15 

36 

2 

U9 

4 

0 

0 

0 

.38 

* 

.37 

.31 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

66.8 

42.1 

54.5 

1.8 

81 

14 

SO 

3 

310 

0 

0 

3 

0 

.06 

.00 

•  0 

0 

idria 

87.0 

58.2 

72.6 

.8 

101 

15* 

42 

2* 

29 

15 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

93.6 

67.9 

80.8 

2.0 

108 

15* 

54 

3 

0 

18 

0 

0 

0 

T 

.11 

T 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

90.8 

57.8 

74.3 

104 

14 

43 

3 

10 

1* 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

91.9 

61.2 

76.6 

106 

15 

50 

3* 

0 

16 

0 

0 

0 

.14 

.14 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

92.5 

63.5 

78.0 

107 

15* 

48 

2 

l 

17 

0 

0 

0 

.02 

.01 

7* 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

88.8 

54,6 

71.7 

106 

15 

39 

2 

22 

14 

0 

0 

0 

.01 

,06 

.01 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

90.1 

56.5 

73.3 

-  .3 

103 

15 

44 

2 

3 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

91.2 

38.1 

74.7 

-  1.1 

108 

14 

43 

3 

7 

15 

0 

0 

0 

.19 

.04 

.19 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

LINDSAY 

92.3 

55.8 

74,1 

.1 

108 

15 

43 

3. 

9 

17 

0 

0 

0 

.34 

.22 

.34 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

LODI 

86.7 

55.5 

71.1 

2.3 

105 

14 

42 

2 

21 

11 

0 

0 

0 

,03 

.09 

.02 

7 

tO 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS 

93.1 

55.8 

74.5 

1.7 

106 

14 

42 

2 

9 

18 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

91.8 

57.7 

74.8 

.9 

109 

15 

44 

2 

4 

15 

0 

0 

0 

.01 

.07 

.01 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MANDEV  T  LLE  ISLAND 

.12 

.12 

MANTECA 

86.8 

55.6 

71.2 

105 

15 

43 

3* 

23 

13 

0 

0 

0 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JUNE  1966 


Continued 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

% 
a 

« 

•3 

a 

1 
a 

£ 
6S 

a 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Norma] 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

0 

I 

1.00  or  More 

S  k 

n  £ 

•f  1 

"  * 

.  i 

 _  

'■'AR  I  COPA 

9<*  .  1 

64.8 

79.5 

1.0 

109 

14 

49 

2 

1 

2  0 

0 

0 

— Q 

•  00 

•  10 

■  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

9  I  »  8M 

55.4M 

7  3.  6M 

,  7 

106 

15. 

45 

3 

9 

o 

Q 

n 

T 

.06 

T 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

88*6 

54.  6 

71,6 

107 

1 4 

42 

2 

20 

15 

0 

0 

0 

.09 

•  02 

•  06 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN   2  NW 

91.2 

54,8 

73,0 

• 

106 

1 4 

41 

\ 

13 

15 

0 

0 

0 

.00 

•  05 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INUH|H    r  UKK    KAFNOtK    5  1  A 

85.4 

52.4 

68.9 

101 

16 

39 

3 

43 

1  2 

0 

0 

.12 

.08 

.12 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

Atvnti  c    uftflnuADn  ham 
UAHU**Lt    WUUUWAKU  UAI"1 

88.4 

54,9 

71,7 

-  ,1 

107 

15 

43 

2 

22 

I  j 

s 

o 

.00 

* 

.07 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

"  r  \  >  f.  C  r^ut 
UMftNut  V>UVC 

91.5 

58.9 

75.2 

1.5 

107 

15 

45 

2 

6 

1  6 

.07 

* 

•  03 

.07 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

panoche  creek 

88*1 

54.3 

71,2 

104 

1 5 

43 

3 

20 

14 

0 

0 

0 

.02 

■  02 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

porterville 

92,8 

59,4 

76.1 

1,7 

108 

16* 

46 

2 

2 

19 

0 

0 

0 

.21 

.  1  4 

.21 

7 

•  0 

0 

1 

0 

0 

posey  i  e 

80.5 

53.9 

67.2 

94 

14 

37 

2 

80 

J: 

0 

.23 

.17 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LU I S  QAM 

87,5 

59.9 

73,7 

106 

15 

48 

2 

14 

1  2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

50N0PA  RS 

88.8 

50,4 

69.6 

-  ,3 

106 

16 

37 

2 

39 

14 

0 

0 

0 

.04 

- 

.23 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEM  I  TE 

76  .6 

44.  9 

60.8 

90 

15* 

31 

3 

162 

2 

0 

2 

0 

.  37 

•  20 

7 

•  0 

0 

2 

0 

0 

3  T  UL  Pv  T  U™  WBAP 

89.7 

56.0 

73.9 

1.1 

108 

14 

45 

3 

10 

16 

0 

0 

0 

•  04 

_ 

.03 

•  04 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

^Tnf  ifTAN    f  1  Of    CTiT  TON 

31Ut"-lUn*    r  IKt     31*1  IUN 

87.5 

55.8 

71.7 

1,7 

106 

15 

44 

3 

17 

14 

0 

0 

0 

.02 

.07 

.02 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TIlJA^LIAO  ? 

78.0 

51,0 

64,5 

94 

27» 

37 

22 

99 

6 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TE JON  RANCHO 

M 

61,7 

M 

45 

2 

0 

0 

0 

•  oo 

.12 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

three  rvrs  edison  ph  2 

90  .  5 

58,0 

74,3 

1.3 

1 06 

15 

46 

2« 

7 

16 

0 

0 

0 

•  22 

•  01 

•  22 

7 

•  0 

0 

I 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

65.7 

51.8 

68.8 

2.7 

101 

15 

37 

2 

42 

1  3 

0 

0 

.01 

•  62 

.01 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

89.5 

56.5 

7  3.0 

105 

15 

42 

2 

17 

z. 

.09 

•  09 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

TDATV    0 1  M  CJ  T  hi  f.    Dl  AWT 

88.0 

56.6 

73.3 

109 

14 

47 

2 

14 

: 

1  4 

0 

J 

•  oo 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

90.5 

60.1 

75.3 

"  .5 

106 

1 5 

cZ 

2 

2 

l* 

0 

0 

0 

•  21 

•  15 

•  20 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

WASCO 

92.1 

60  .  7 

76.4 

,  2 

110 

16 

50 

3 

0 

19 

0 

0 

0 

•  03 

•  01 

•  05 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Y05EMITE  NATIONAL  PARK 

84.  4M 

46.0 

65.2M 

1.0 

97 

14 

32 

3* 

62 

1  2 

.28 

.23 

•  23 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

n  T  u  T  S ! ON 

Will"!  V1* 

71.4 

1.2 

.10 

•  10 

.0 

•            •  * 

SOUTH  (-OAST 

alpine 

8*».9 

53.5 

69.2 

94 

13 

43 

1 

13 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

A  w  A I  0 hi    Dl  F  A  <  I  I O  F  DTPD 

BARRETT  0AM 

65.5 

51  .4M 

68.5m 

•  1 

99 

14 

41 

2 

25 

9 

0 

0 

0 

.09 

,04 

.09 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

85.9 

M 

M 

103 

15 

39 

1 

12 

0 

0 

0 

•  00 

•  14 

•  oo 

•  0 

0 

0 

0 

0 

75.6 

40.1 

57.9 

85 

14 

30 

1 

206 

0 

0 

4 

0 

•  04 

•  04 

15 

•  0 

0 

0 

0 

0 

Bon i ta 

75.0 

56.  3 

65.7 

.  5 

81 

18 

45 

3 

22 

0 

0 

0 

0 

•  04 

•  02 

•  02 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RliSRAMkf    uA    1  I  DDCiDT  D 

83.8 

59.5 

71.7 

3.7 

98 

13 

52 

3* 

2 

3 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

16* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CABRILL0  NAT  MONUMENT  R 

71.4 

58.5 

65.0 

74 

24* 

52 

24 

18 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

20» 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  DAM 

84  .  6 

50.4 

67.5 

102 

15 

40 

3 

30 

e 

0 

0 

0 

T 

T 

16e 

•  0 

0 

0 

0 

0 

C  AMP0 

66.2 

46.0 

66.1 

99 

14 

32 

3 

61 

1  2 

0 

1 

0 

•  22 

.19 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

87.3 

53.7 

70.5 

100 

13 

44 

1 

12 

1 1 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CHUL A  VISTA 

68.5M 

60.  1M 

64.  3M 

X  .  2 

7 1 

30* 

51 

3 

31 

0 

0 

0 

0 

T 

* 

•  04 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

M 

55. 5M 

M 

97 

1 3 

45 

3 

0 

0 

0 

•  00 

■ 

.07 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

55.5 

70.7 

2.0 

99 

1 3 

45 

1 

6 

8 

0 

0 

0 

•  00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Culver  city 

73. e 

58.6 

66.2 

79 

19 

53 

5* 

10 

0 

0 

0 

0 

■  00 

•  00 

.0 

0 

o 

0 

0 

cuyama 

86.3 

47.  1 

66,  7 

102 

15 

37 

I 

62 

1  3 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Cuyamaca 

80.0 

46.9 

63,5 

.6 

9* 

16 

36 

1 

96 

3 

0 

0 

;* 
0 

.00 

.18 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

or y  canyon  reservoir 

86  .  6 

51.0 

66,8 

105 

15 

42 

1 

24 

10 

0 

0 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

El  capitan  dam 

85.3 

55.2 

70.3 

95 

19* 

47 

1 

4 

9 

0 

0 

0 

.10 

•  10 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

Fi  <;  T  NODE 

91,5 

54.9 

73.2 

2.1 

109 

1 3 

45 

2 

5 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

o 

0 

o 

E  SCOND I  DO 

81.5 

56.6 

69,  1 

1.8 

87 

21* 

44 

2 

9 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FONTANA  KAISER 

87.1 

59.2 

73,2 

102 

13 

53 

1 

0 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

80.0 

58.5 

69.3 

87 

29* 

48 

4* 

6 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

HENSMAW  DAM 

84.0 

46.6 

65.3 

104 

15 

35 

3 

72 

8 

0 

0 

0 

.19 

•  19 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

tovi  i  uiii  n  DAiur.FD  QTi 

IUTLLW  I  WU    nMPjytH    3  IM 

80.7 

41.0 

60.9 

94 

15 

30 

2 

146 

4 

0 

3 

0 

.00 

•  00 

•  0 

0 

o 

o 

o 

Julian  w ynol  a 

83.4 

47  .  5 

65.5 

98 

14 

35 

3* 

82 

7 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

laguna  beach 

5  7  .  8M 

64  •  5M 

.0 

74 

14 

46 

1 

42 

0 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

76. 

58.5 

6  7.5 

83 

18* 

51 

3» 

9 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

tO 

0 

0 

0 

0 

L0MP0C 

71.5 

50.2 

60.9 

82 

14 

41 

2 

121 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

23 

•  0 

0 

0 

0 

0 

long  beach 

76.3 

60.6 

68.5 

2.2 

64 

1  3 

53 

1 

6 

0 

0 

0 

0 

T 

.05 

T 

17 

•  0 

0 

0 

0 

o 

LONG  BEACH  MB  Ap 

\ 

60  .  4 

69.3 

1.8 

85 

29* 

51 

2* 

8 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

16 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

7  3.3 

59.9 

66.6 

1.6 

77 

24 

53 

1 

8 

0 

0 

0 

0 

T 

• 

.05 

T 

16 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

78.9 

61,5 

70.2 

2.2 

90 

13 

55 

4* 

0 

1 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILL  CREEK  NO  2 

86.6 

57.2 

71.9 

103 

1 5 

45 

1 

18 

12 

0 

0 

0 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT   BALDY  NOTCH 

70.0 

45.1 

57.6 

82 

1 4 

30 

8 

227 

0 

0 

1 

0 

.  00 

•  00 

•  0 

o 

o 

0 

o 

MOUNT  WILSON  FC  336  B  // 

73.9 

52.6 

63.3 

90 

14 

37 

8 

He 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEmPORT  BEACH  HARBOR 

69.4 

59,9 

64.7 

.3 

74 

13 

33 

1 

23 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.  08 

•  oo 

•  0 

o 

o 

0 

o 

OCEANS  I DE 

74.8 

60.2 

67.5 

78 

2  3* 

51 

4 

6 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAI 

85.8 

52.4 

69.1 

2.* 

101 

14 

46 

4* 

13 

9 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

T2.2 

54.7 

63.5 

2.0 

77 

10 

47 

3. 

51 

0 

0 

0 

0 

.00 

.05 

,00 

.0 

0 

0 

o 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

79, 8M 

53.4M 

66.6M 

92 

15. 

39 

8 

57 

3 

0 

0 

0 

.83 

.83 

1* 

.0 

0 

1 

1 

0 

PA  SADENA 

82.4 

58.0 

70.2 

2.7 

95 

13 

49 

1 

6 

2 

0 

0 

0 

.00 

.10 

.00 

■  0 

0 

0 

o 

0 

PERRIS 

90.3 

52.0 

71.2 

107 

14 

42 

2* 

14 

17 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

66.  1 

56.2 

71.2 

3.* 

96 

13 

45 

1 

7 

e 

0 

0 

0 

.00 

.07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  5PAULDING 

66.3 

49.1 

67.7 

96 

19. 

36 

1 

23 

9 

0 

0 

0 

.25 

.24 

20 

•  0 

0 

1 

0 

0 

REDLANDS 

90.1 

56.1 

73.1 

3.* 

105 

13 

48 

1 

4 

16 

0 

0 

0 

T 

.10 

T 

9 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

87.5 

56,6 

72.1 

2.5 

102 

13 

47 

1 

4 

10 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

RIVERSIDE   EXP   5TA  R 

86.5 

53,7 

70.1 

104 

14 

46 

1 

14 

9 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

83.3 

55.1 

69,2 

102 

14 

45 

2 

31 

8 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

91.1 

55.2 

73.2 

2.7 

106 

13 

46 

1 

2 

19 

0 

0 

0 

.00 

.09 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAND8ERG  WB  //R 

77.1 

54.6 

65.9 

1.1 

94 

14 

40 

7. 

103 

3 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

t  > 

a! 
— 

?  | 
g| 

s  1 

•A 



SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

R 

70.9 

62«0 

66.5 

.3 

76 

6 

56 

3 

4 

0 

0 



0 

0 

T 

- 

.05 

T 

14* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

85 1 2 

55.0 

70.1 

1.9 

100 

13 

47 

3 

8 

0 

0 

0 

.00 

• 

•  08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

83  •  i 

57.9 

70.5 

1 3 

49 

1 

3 

I 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

93»  7 

51.4 

72.6 

2.2 

106 

14* 

39 

2 

6 

23 

0 

0 

•  00 

.06 

.  00 

tO 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

7  7  ■  9M 

59  «  9M 

68  .  9M 

1  •  7 

84 

1 3 

5 1 

1 

* 

0 

0 

0 

0 

B  00 

•  03 

.00 

*o 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA 

71.7 

56.2 

64.0 

,7 

80 

19 

49 

2 

40 

ft 

.01 

• 

.07 

.01 

6 

•  0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

71.5 

55.3 

63.4 

82 

22. 

45 

3 

54 

.11 

.11 

15 

•  0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CATALINA  wBAP 

73  2 

55  4 

60 

Q 

.  03 

•  08 

.03 

6 

•  0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 

R 

73.1 

46.6 

60.9 

1.3 

90 

14 

39 

2 

124 

1 

0 

0 

0 

•  03 

• 

.11 

.03 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

C  A  AIT  A     M  i*1  M  T  C  ft     Df  CO 

SAiMTH    ^UrMI^M  KICK 

66  »4 

59.5 

63.0 

69 

25* 

52 

24 

57 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

#0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

77. 6M 

51.0M 

64. 3M 

86 

14, 

41 

1 

56 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

sunland 

82.3 

53.1 

67.7 

1 3 

2  ♦ 

24 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

1 0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

57  6 

62 

6 

5  0 

2 1 

1 1 

0 

0 

0 

0 

T 

.  06 

T 

•  0 

0 

0 

0 

ft  iCT  Iti      InuUiC     O  A  M  f  i_. 

'U5TIN    IRVINt  KAINV.H 

78  3 

56  0 

3 

• 

64 

2  1 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.05 

.  00 

0 

0 

Twitchell  Dam 

80. 9M 

47, 9M 

64  4M 

98 

14* 

64 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

*0 

* 

0 

J 

0 

UCLA 

70.9 

60.6 

65.8 

78 

13 

56 

3* 

14 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

88.5 

I**  \ 

104 

1 3 

42 

1 3 

0 

0 

0 

.00 

.  00 

•  0 

0 

VISTA  2  NNE 

75  •  3 

b  1 
0 1 

4* 

54 

Q 

0 

0 

0 

0 

0 

J: 

WARNER  5PR I NGS 

86  1 

44  g 

103 

14 

32 

2 

70 

10 

0 

1 

0 

.01 

ns 

20 

*o 

0 

J? 

Y0R8A  LINDA 

8  3.5 

56*4 
* 

70*0 
* 

2*3 
* 

91 

19* 

46 

1 

3 

0 

0 

0 

T 

.04 

*  T 

*o 

0 

0 

DIVISION 

67.3 

1.4 

.03 

- 

.05 

.0 

bUU IHt»3l    Utotk I 

BA5IN5  07 

BAKER  9  NNW 

101.7 

71.3 

86.5 

114 

15 

60 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

OA.  S 

E  l*  in 

37*  -  „ 

* 

24 

0 

0 

0 

j 

1 6 

.  0 

Q 

Q 

0 

BEAUMONT   1  E 

89.  2M 

5  3.  9M 

71.  6M 

1 4 

44 

** 

19 

1  6 

0 

0 

0 

.  00 

00 

•  0 

0 

0 

0 

b i shop  wB  airport 

R 

9 I . 1 

51.7 

71.4 

• 

100 

2  7  * 

37 

18 

0 

0 

0 

.  09 

16* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

B I  shop  union  carbide 

M 

M 

J 

j 

16* 

T 

0 

0 

Q 

0 

BLYTHE 

10*. 2M 

67,5 

85. 9M 

•  8 

115 

14 

59 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

• 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Bi    vTLif     C  A  A      A  IDDADT 

72  8 

117 

59 

30 

0 

0 

0 

00 

.  00 

,  0 

0 

0 

0 

0 

QriDDC/*r*>     CDDIkli".C     i  Mh:C 

OUKKCuU    brKIfNuj    3  rJiNC 

65.6 

62  7 

110 

1 5 

54 

Q 

0 

2  8 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

i  n?  n 
l°f  * 

84  3 

•  1.7 

1  1 0 

1 6  * 

55 

2 

30 

0 

0 

0 

J 

.01 

T 

29* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

95.6 

64*6 

6  0.1 

108 

15* 

56 

20 

0 

0 

0 

00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

96.1 

66.5 

81.3 

105 

28. 

56 

1 

0 

24 

0 

0 

0 

•  02 

•  02 

15 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

108.5 

81,4 

?«  #  P 

1*1 

1  1  ■ 

llo 

14 

71 

?* 

30 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

16 

,0 

0 

0 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

85,2 

51.6 

68.4 

93 

^  3 

1 

3  1 

1  0 

0 

0 

0 

•  0 1 

•  01 

3 

•  0 

0 

Q 

Q 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

99.7 

76,0 

87.9 

112 

1 5 

67 

1 

0 

28 

0 

0 

0 

.03 

16 

•  0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  ssw 

104.0 

64,8 

84.4 

•  1.0 

1 1* 

1 5 

52 

2 

29 

0 

0 

0 

•  00 

.01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

83.4 

59,4 

71.* 

1.2 

100 

15 

45 

1 

37 

£ 

0 

0 

0 

.00 

- 

.05 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

101.6 

72,2 

86.9 

112 

1 6 

63 

f? 

30 

0 

0 

0 

00 

.0 

0 

0 

0 

HA  I  WEE 

89.0 

61,1 

7  5.1 

1.2 

1 5 

5 1 

1  g 

0 

0 

0 

T 

.07 

9 

.0 

0 

0 

Q 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

98.6 

68,4 

8  3.5 

112 

*t 

1 

27 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

102.4 

70,2 

86.3 

1 1 2 

110 

15* 

62 

z. 

30 

0 

0 

0 

.00 

00 

00 

#0 

0 

0 

Q 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

10*. * 

69,5 

87.0 

113 

28* 

62 

9* 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

90.  5M 

56, 9M 

73.  7m 

98 

29* 

3 

0 

0 

0 

T 

06 

J 

17* 

,0 

0 

0 

o 

0 

indio  u  s  date  garden 

101.6 

71,5 

86.6 

• 

114 

6 1 

0 

2  9 

0 

0 

y 

.01 

T 

29* 

•  0 

0 

0 

0 

0 

inyokern 

96.8 

59,3 

78.1 

106 

14 

f 

24 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

•  0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTA  IN 

102, 4M 

76,  1M 

89  .  3M 

116 

1 5 

66 

I 

0 

30 

0 

0 

0 

•  00 

.  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

73.5 

50.5 

62.0 

87 

15* 

39 

8 

126 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

91.5 

57,5 

74.5 

105 

15* 

1 J 

1  9 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

93.1 

58,0 

75.6 

101 

2  7* 

49 

8  ♦ 

*J 

2  i 

0 

0 

0 

•  03 

.03 

15 

,0 

0 

0 

0 

0 

MECCA  2  SE 

102.2 

67,7 

85.0 

111 

16 

59 

3  0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

19* 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

87.2 

67,  1M 

77  .  2M 

97 

14 

11 

0 

0 

0 

T 

y 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE 

88.8 

M 

M 

106 

13 

52 

8 

1 1> 

Q 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

91.6 

60,7 

76.2 

105 

28* 

49 

1 

1  9 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

63.8 

61. 1M 

72.5M 

96 

14* 

47 

3 

28 

1  0 

0 

0 

0 

•  00 

00 

29 

,0 

0 

0 

0 

0 

MT  SAN  JACINTO  wSP 

70.5 

*2.2 

56.4 

77 

14 

30 

1 

252 

0 

0 

1 

0 

.01 

.01 

,0 

0 

0 

0 

0 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

103.6 

7S.8 

89,7 

115 

14 

65 

1 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

90. »M 

56, 7M 

73.6M 

.7 

104 

15* 

44 

3 

11 

1  8 

0 

0 

0 

,00 

.03 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

93.1 

56.7 

74.9 

107 

14 

46 

2 

2 

20 

0 

0 

0 

,00 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

104.3 

66.1 

85.2 

2.3 

119 

14 

56 

3 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

103.0 

76,7 

89.9 

117 

15 

67 

2. 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

RAND5BURG 

93.0 

62.8 

77.9 

107 

28 

50 

8 

2 

20 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SQUIRREL   INN  2 

72.0 

52.3 

62.2 

1.0 

86 

14 

34 

3 

128 

0 

0 

0 

0 

.00 

.14 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

101.9 

69.9 

85,9 

113 

14 

62 

7 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.06 

•  00 

17* 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

99.7 

63.8 

81.8 

.2 

109 

15 

52 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYN I NE  PALMS 

99.6 

64,8 

82.2 

110 

14 

53 

3 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.02 

•00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

90. 4M 

46, 9M 

68. 7M 

95 

28. 

33 

2 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VICTORVILLE  PUMp  PLANT 

92.1 

55,5 

73.8 

105 

16 

45 

2* 

2 

18 

0 

0 

0 

.00 

•00 

17* 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

57.2 

30.8 

44,0 

68 

28 

20 

2 

624 

0 

0 

15 

0 

T 

T 

.0 

0 

11. 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

48.5 

31.5 

40.0 

58 

28. 

21 

2 

741 

0 

0 

14 

0 

.00 

•00 

.0 

T 

0 

0 

0 

DIVISION 

77.7 

.6 

T 

•  07 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -    JUNE  1966 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  above  normal  over  the 
entire  State,  except  for  near  normal  values  on 
the  north  coast.  Burbank  reported  the  second 
warmest  and  Sacramento  the  fifth  warmest  June 
of  record.  Long  Beach  reported  the  highest 
mean  monthly  temperature  and  mean  minimum 
temperature  since  1959.  New  high  temperature 
records  for  the  date  were  set  on  the  13th  at 
Sacramento  and  San  Francisco,  and  high  records 
for  the  date  were  equalled  on  the  14th  at  Red 
Bluff  and  Fresno.  Minimum  temperatures  at 
Sacramento  were  the  highest  of  record  for  the 
dates  on  the  13th  and  14th,  and  the  mean  daily 
temperature  there  was  21°  above  normal  on  the 
14th. 

Precipitation  continued  below  normal  over  most 
of  the  State.  While  June  is  not  a  heavy  rainfall 
month,  the  cumulative  effect  of  continued  deficient 
precipitation  is  beginning  to  make  itself  felt, 
particularly  in  view  of  the  continued  warm 
temperatures.  This  is  the  seventh  consecutive 
month  with  deficient  precipitation  at  Sacramento 


and  San  Francisco  and  the  fifth  at  Mt.  Shasta. 
Red  Bluff  reports  the  longest  dry  spell  on  record 
for  this  time  of  year;  in  the  past  3-1/2  months 
they  have  received  only  0.74  inch  of  precipitation. 
Mt.  Shasta  in  the  5  months  of  February  through 
June  has  received  only  50  percent  of  normal 
precipitation.  Moisture  at  Fresno  in  the  first 
6  months  of  1966  has  been  only  1.40  inches,  the 
driest  such  period  in  the  88  years  of  available 
record;  and  Monterey  reports  that  precipitation 
has  been  below  normal  in  each  of  the  months  of 
1966  so  far.  Long  Beach  had  no  measurable 
precipitation,  the  first  time  this  has  happened 
in  June  since  1960. 

Thunderstorms  on  the  15th  set  several  lightning 
fires  in  the  Sierras  and  damaged  some  powerlines. 
Utility  lines  were  also  hit  in  San  Benito  County. 
Strong  winds  in  the  southern  desert  area  on  the 
19th  created  sandstorms,  impaired  highway 
travel,  and  damaged  antennae.  One  child  was 
injured  when  struck  by  the  falling  limb  of  a  tree 
near  El  Centre 


C.  Robert  Elford 
ESSA  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


10      11      12  .  13     14  15 


DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGw I N  PAC   UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOONVlLLE  MNTNC  STA 
BRANSC0M6  2  NW 

SRI DGE V I LLE  U  NMW 
BURNT  RANCH   I  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
C AZADEHO 

CECILVILLE  5  5E 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDAlE   3  S5E 
COPCO  NO  1  DAM 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  t. 
CRESCENT  CI^y  7  ENE 
CUMMINGS 
005  R10S 
OUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FERNDALE   8  SSW 
FERNOALE   2  NW 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  Av 1  AT  ION 

fort  dick 

fort  jones  ranger  sta 

fort  ross 
garberville 

gasouet  ranger  station 
grass  lake  mntnc  sta 

GRATON   1  w 

GREENV I Ew 

GUERNEv ILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

IOLEwILD  HWY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE   p I LL 56URY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  R5 
mijIR  MOODS 
NAPA  5  NNW 

NAPA   STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK   PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHAROSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  ranger  station 

SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAs 

50MESBAR    1  W 

SONOMA 

STANDISH-HICKEY   ST  PK 
TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULEL*KE  //R 
UK  I  AH 

UK  I  AH  t,  WSW 

UPPER  MATTOLE 
WEAVERV I LLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS  1  NE 
WILLOW  CREEK  RANCH 

YREKA 


DHAINAGE  02 
AOIN  RANGER  STATION 

alturas  ranger  STATION 

AUBURN 

berrve5sa  lake 

big  beno  ranger  sta 

blue  canyon  wb  ajrport//r 
bowman  dam 

brooks  farnham  ranch 
brush  creek  range"  sta 
buckhorn 

bucks  creek  ph 

BULLARDS  BAR  owp  HOUSE 
8URNEY 

CAMPTONv I LLE  RS 
CANBY    11  Sw 


1.17 
.00 
.00 
.12 


.  lb 
1.10 


.04 
.10 
.07 


■  08| 
.07 


.0? 

•  08; 


.23 
.03 


.09     .23  .02 


25     26  27 


28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CANBY  STATION 
CANYON  DAN 
CARIBOU  POWER  HOUSE 
CENTERVlLLE  PH 
CHALLENGE  RANGE"   5 T * 

CHESTER 

chjco  experiment  st  a 
citrus  heights 
Clarksburg 

clarks  valle*  mudd  rch 

ClEARLAKE  H I GHL ANO5 
COHASSET    1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  5 T A 
C0LFA1 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA   1  SSW 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
OAVIS  2  W$W 

OAVIS  CREEK 

OEER  CREEK  POwER  HOUSE 

OE  SABLA 

DOBBINS  COLGATE 

OOmN lEv t LLE  RANGER  -ST A 

OUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  ST A 
EAST  PARK 

FAIRFIELD  POLICE   ST  A 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHlLL  RANGER  5 T A 
FRENCH  GULCH 
GAROEN  VALLEY  2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HwY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLfBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

hunter  dist  graves  rch 
iowa  hill 
jess  valley 
kel5eyv i lle 

k  i  l arc  power  house 
lakeport 
lakeshore 
lake  5paulding 

LAKE   SPAuLDI NG  DAK 
LAS  PLUMAS 

LEESVlLLE  REEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT   3  WSW 
LOY ALTON 

MADELINE   MNTNC  STA 

MAN2ANITA  LAKE  ft 

MARYSVILLE 

MC  CLOUO 

miDDlETOwN 

MINERAL 

monticellO  dam 

MOUNT  DANAhER 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY  /, 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 

ORLAND 

OROVILLE 

OROVILLE  Bt-IDGE 

PACIFIC  HOUSE 
PARAOISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RlvER  FOwER  hOuSE 

PLACERVlLLE 
PLACERvlLLE  IFG 
PLAT INA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STAT  I  On 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

REDDING  F IRE   STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLlN 

ROUNO  MOUNTAIN    1  NNF 
SACRAMENTO  Wb  AtRfORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 

SMlNGLETOwN  2  E 

sierra  City 

SIERRAv ILLE  RANGER  STA 
SOOA   SPRINGS   1    E  //R 
STIRLING  CITY  RS 

STONYFORD  COOLEY  PANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GOwGE   •  '    •  • 

strawberry  valley 
turntable  creek 

twin  lakes 
upper  lake  t  w 
upper  lake  range  -  sta 
vacav  ille 

VINTON 

VflLCANOVILLE 
V0LLMER5 

vOLTA  POwER  HOUSE 
WHlSKEYTOwh  RES 


,00 
T 

.<•<• 

.00 

.  ib 
.OH 
.  1  7 

,07 


.03  ,08  T 
.06 


.  1  ■> 


.0* 

.0} 


.0(1 
.0»| 


.06     ,0T  T 


.06  T 
.41 
.02  .01 


13     14  15 


19  I  20  ,  21     22     23     24     25  I  26     27     28     29     30  31 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 
WOODLAND 


03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNE R  MEMORIAL  ST  FK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIDwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    IN$P  ST A 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPFCTION  ST A 
MONO  LAKE 

SAGEhEN  CREEK 
SECRET  VALLFY 
SQUAW  VALLEY 
STANOISH  1  E 
5USANVILLE  AJPPORT 

TAHOE  CITY 
t£RmO 

truckee  ranger  5tation 

WENDEL   10  SE 
WOODFORDS 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BFRKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  Sw 
BRADLEY 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD   3  t 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 


ssw 


LIVERMORE 
LOCKWOOD  2 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
MARTINEZ  3  5SE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL   1  E 
MORRO  BAY  FIRE  DfPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIH1ENT0  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PAICINES  OHRwALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKFIELD 

PASO  R08LES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OeiSPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
5EARSVILLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR   5AN  LEANDHO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  *  E 


.04 
.IS 


.06      .03  .10 


.01 
.05 
.00 


.01     .03  .02 


.03;    .04  .02 


i  .02 

T  j 

.07  .05 


.01  .12 
.06  .03 


13     14  15 


19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.02 
T  T 


a  following  Station  Indai 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DRAINAGE  OS 
ANO 1  OLA 

ANT  IOCH  FIBREBOARf  M(. 
ANT  I OCH  PIJMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUflEMftY   1  HHt 

BAKERSF  I  ELD  -8  AIRPORT 
8 AlCm  POmER  HOUSE 

blackwellS  corner 

BuTTONmILLO* 
CALAVERAS  BIG  trees 

CAMP  PARCEL 

catheys  vy  bull  run  RH 

CMERR*  VALLEY  0AM 
COALINGA 
COALINGA    14  wNW 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

del  puerto  road  camp 
denair  3  nne 
Dudleys 

electra  P0*Em  hOLSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
FIOOLETOwN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  S  SSw 

FRESNO  wB  AIRPORT 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNV I lle 

GRANT  GROVE 

GROvELAND  RANGER  STA 

HANFORD 

HfTCM  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IORIA 

IONE 

JOHN  SONOALE 
KEHLINGEB 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  Ph  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLE^AN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE6EC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE    TREE  CANYON 

LOS  8AN0S 

LOS  8AN0S  ARBURUA 

MADERA 

mandeville  islan: 

manteca 
mar  i  cop a 
mariposa 

MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FJRE   STATION  2 

MFRCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NX 

NORTH  FORK  RANGES-  STA 
OAKDALE  mOODmArh  dam 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHE  CREEK 

PATHWAY 
PINE  FLAT  DAM 
PORTERVILLE 
POSE*   3  E 

SALT   SPRINGS  PwR  MOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EM [ GO  10  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONOR*  RS 

SO  ENTRANCE   yOSEM I TE 

SPRINGvlLLE    7  £n£ 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  *BAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
SUTTER  MJLL   RANGER  STA 

T  EHACHAP I 
TCJON  RANCHO 

three  rvrs  tot  son  ph  2 
tiger  creek  ph 
tracy  cah90na 

tracy  pumping  plant 

tulefielo 

turlock 

VI  SAL  I  A 
WALLACE   1  SE 

MASCO 
wESThAvEN 
WEST  POINT    3  SW 
WHITE  ROCK 
xOFFOOD  HEIGHTS 

YOSEM I TE   NATIONAL  PARK 


ACTON  ESCONOI  K2610E 
ALISC  CN  OAT  MT  FC  **.6 
ALPIHE 


.on 


13  14 


15 


16      17  18 


22     23  24 


25      26      27      28      29     30  31 


.05     ,23  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


19     20  21 


ALT  ADEN*  .00 
AN2A  .00 

arroyo  sec0  r5  pc  508c  .00 
assoc  oil  anaheim  fjo  1 
avalon  pleasure  pier 

azusa  city  park  fc  u3 
barneson  PARK 
BARRETT  DAM  ,09 
BEAUMONT  .00 
BEAUMONT  PUMPJNG  PLANT  .00 

BEL  AIR  FC   10  B 
BIO  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  0AM  / 
Bid  DAL  TON  DAM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6PE 

BOM  TA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 
BUR8ANK   W9  AIRPORT 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CAN06A  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  24  0 

CMULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  ?fi3C  .00 
CULVER  CITY 
CUYAMA  ,00 
CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  S T A  ,12 

DOWNEY  FD  FC107C 
ORY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC1268 
ELSINORE 

ESCONDIDO 
FILLMORE  1  WNW  ,00 
FONTANA  5  N  .00 
FONTANA  KAISER  ,00 
FULLERTON  ARROUES  RCH 

FULLERTON  HlLLCRE ST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE   STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  lflS 

HAINES  CYN  LOWER  FC36*  .00 

HAINES  CYN  UPPER  FC 36 T  ,00 

HEMET  ,00 

HENSHAW  DAM  ,19 

HOEGEES  FC  60  A  ,00 

IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 

LAKES  IDE  2  ENE  .00 

LA  MESA  ,00 

LA  VERNE  HTS  FC   560  8  .00 

LECHUZA  PT  STA  FC  3S2B  .00 
LOMPOC 

LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTP  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGFR  STA 
MILL  CREEK  NO  2 
MOORPARK 

MT  BALDY  FC  856 
MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC   336  B  // 
NEWBURY  PARK  t,  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIDE 
OJAI 
OLINDA 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARO 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PAL05  VERDE5  EST  FC*3D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  P5  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULOING 
RANCH  I T A 

RFDLANDS 

RIVERSIDE  F IRE  STA  «  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
5ANDRERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  //ft 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  wD  FC95 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  OM  FC25BE 

SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 


T 


s  following  Siauon  Index 


DAILY  PRECIPITA  TION 


SIN  jACINTC 

SANTA  ANA  F I  HE  STATION 
S  AN  T  A  ANA  PIVER  fH  I 
SANTA  ANITA  FFPN  *C*32 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SAN* A  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CATAUNA  fc&AP 
SANTA  MARIA  tffl  AIRPORT 
SANTA  "ONICA 

SANTA  MONICA  PJCk 
SANTA  PAULA 
SANTIAGO  OAM 
SAUGUS  P*R  PL  NO  I 
SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL  MILL  FC  *  1  5 

SOMIS  J  N H 

SPADRA  PAC  fc   356  C 

SUEv  RANCH 

SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPANGA  PATROL  ST  A  FC* 
TORRANCE 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TwITCMELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  AR$ 

UCLA 

UPLAND  3  N 

VALLEY  CENTER  b  N 

VAN  NUYS  FC  158 
VENTURA 

VINCENT  FIRE   ST  A  FCI20 

VISTA  I  NN£ 

WALNUT  PTL  ST A  FC10?C 

WARNER  SPRINGS 
WHITTIER  CTY  H  FC  lOftC 
V0R9A  LINDA 


.00 
►  00 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


16     17  18 


22      23  24 


28     29  I  30 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  9  NNw 
BARSTOW 
BEAUMONT    1  E 

BENTON  INSPECTION  ST A  .19 
BIG  PINES  PARK  FC  936  ,00 
BISHOP  CREEK  INTAKE  2  //R  .10 
BISHOP  we  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRADLEY  I  SH 
CABAZON 

calekico  i  ne 
cantil 

coyote  wells 

oaggett  f4a  airport 
death  valley 
deep  canyon  laboratory 
deep  springs  college 
dunn  sioing 

eagle  mountain 
el  centro  2  ssw 
fairmont 
gold  rock  ranch 

HAImEE 

HAVFIELD  PUMPING  PL  ANT 
HESPERIA 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 

[NOEPENOENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

I nyokErn 

INYOKERN  ARMITAGf 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER  .00 
LUCERNE  VALLEY  I  S5W  .03 
MECCA  2  SE  .00 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAvE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NI LAND 

ocotillo  wells 
palmoale 

palmdale  faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 
randsburg 

SNOw  CREEK  UPPEP 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 

VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVlLLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  I 
WMl TE  MOUNTAIN  2 


.03 


Sm  rafnanca  not**  following  S(*tiou  Indai 
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DAILY  TEMPERATURES 


JUNE  1966 


Station 

Day  of  Month 

age  ( 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

ft      *  ft 

NORTH  COAST 
DRAINAGE  0 

ALDERPOINT 

MAX 
MIN 

66 
42 

67 
42 

60 
40 

72 
38 

79 
42 

78 
48 

69 
54 

78 
50 

80 
48 

83 
51 

75 
46 

78 
45 

82 

46 

93 

50 

107 
57 

104 
54 

83 
52 

82 
47 

84 

53 

80 
50 

75 
50 

76 
46 

P9 
60 

77 
51 

81 
43 

85 
46 

83 
48 

98 
51 

77 
54 

76 
53 

79.8 
48.2 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

69 
42 

67 
35 

6  6 
39 

72 

46 

78 

52 

79 
50 

65 
42 

72 
50 

79 
50 

82 
50 

78 
53 

85 
61 

93 
69 

100 
72 

102 
72 

95 
51 

86 
49 

96 
85 

91 
60 

90 
50 

80 
44 

75 
43 

76 

45 

73 
51 

86 
60 

91 
56 

92 
59 

95 
56 

92 
48 

84 
48 

82,6 
51,9 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

65 
39 

62 
40 

58 
37 

70 
37 

81 

41 

79 
55 

65 
52 

72 
51 

84 
49 

94 
52 

75 
47 

80 

44 

90 

49 

99 
53 

1  06 

56 

101 
57 

88 
46 

90 
51 

89 
50 

66 
46 

77 
51 

76 
43 

81 
53 

76 
44 

86 
43 

91 
46 

88 
48 

93 
61 

88 
47 

82 
46 

82.1 
47.1 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

62 
39 

59 
36 

66 
27 

78 
30 

77 
36 

73 
49 

70 
48 

77 
51 

82 
47 

81 
44 

77 
38 

85 
38 

93 
42 

97 
48 

94 
49 

91 
47 

90 
43 

86 
47 

86 
45 

78 
36 

78 
45 

77 
39 

76 
46 

79 
40 

89 

36 

90 
42 

93 
44 

9! 
46 

90 
50 

87 
41 

81.8 
42.2 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

56 
41 

51 
33 

63 
33 

75 
3  1 

72 
37 

65 
4  9 

68 
46 

76 
50 

78 
45 

71 
43 

73 
36 

82 

40 

91 

47 

96 

52 

9  2 
54 

87 
47 

85 
41 

83 
48 

79 

44 

71 

38 

71 
43 

72 
36 

69 
47 

78 

37 

84 
39 

83 
41 

86 
45 

64 
46 

80 
42 

80 
42 

76,7 
42,4 

CLOVERDALE  3  SSE 

MAX 

Mm 

72 
49 

69 
44 

68 
45 

75 
47 

78 
49 

81 
49 

65 
46 

75 
49 

82 
5  0 

83 
5  7 

7  9 
53 

81 
59 

95 
62 

106 
66 

108 
62 

96 
52 

95 
60 

91 

52 

95 
54 

93 
87 

86 
54 

82 
62 

78 
52 

76 
54 

90 
57 

95 
58 

92 
59 

96 
65 

93 
53 

86 
54 

85.4 
53,7 

COVELO 

MAX 
MIN 

68 
41 

65 
32 

63 
31 

70 

34 

77 
41 

79 
52 

65 
44 

75 
46 

82 
50 

9  1 
45 

75 
40 

90 
42 

89 
47 

96 
51 

102 
5, 

100 
51 

90 

45 

88 
48 

89 

4  7 

86 
45 

80 
47 

75 
40 

77 
48 

75 
41 

85 
41 

90 
43 

85 
47 

91 

60 

90 
47 

82 
44 

81.7 
44.5 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

5e 

40 

57 
47 

59 
42 

63 
4  2 

65 

43 

67 
53 

64 
47 

62 
50 

64 
51 

63 
54 

54 
46 

66 
46 

66 

48 

80 
48 

77 
64 

67 

6  0 

70 
4V 

66 
45 

69 
46 

67 
48 

67 
55 

67 
50 

65 
44 

67 

80 

69 
53 

67 
55 

66 
47 

69 
45 

66,1 
48,1 

BUTTONS  LANDING 

MAX 

Mm 

68 
42 

66 
46 

76 
43 

81 

46 

78 
44 

79 
52 

63 
52 

72 
51 

72 
51 

79 
52 

78 

50 

85 
53 

91 
58 

100 

61 

101 

62 

77 

6  6 

67 
52 

68 
53 

8  1 
58 

86 
86 

80 
49 

73 
55 

77 
50 

73 

49 

85 
55 

83 
60 

83 
85 

87 

58 

84 
53 

75 

50 

78.9 
52.0 

ELK  VALLEY 

MAX 

Mm 

58 
30 

54 
39 

66 
34 

76 
31 

74 

36 

73 
52 

69 
47 

78 

46 

77 
45 

72 
52 

71 

37 

93 
33 

92 
43 

96 
47 

100 
49 

87 
52 

84 
41 

63 
47 

75 
47 

69 
36 

69 
48 

70 
43 

69 
52 

76 
36 

84 

36 

82 

41 

84 
44 

80 
51 

75 
45 

79 
40 

76.8 
42.7 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

56 
44 

56 
47 

56 
41 

57 
43 

58 
47 

58 
52 

6C 
50 

58 
52 

6  2 
5  2 

61 
53 

59 
51 

59 
51 

61 

5  0 

67 
80 

65 
55 

61 
54 

6  0 
53 

60 
50 

61 
52 

60 
50 

61 
52 

69 

50 

63 
55 

60 
51 

60 
50 

61 
53 

62 
52 

62 
54 

60 
52 

59 
50 

60.4 
50.5 

FERNDALE  2  NW 

MAX 
MIN 

59 
40 

60 
44 

60 
37 

60 
40 

62 
40 

64 
50 

65 
46 

6  1 

5  1 

63 
52 

64 
54 

64 
49 

6  3 
-9 

65 
45 

70 
45 

70 
48 

67 
54 

64 
52 

65 
48 

65 
54 

64 
46 

65 
51 

70 
45 

67 
54 

66 
49 

64 

45 

65 
50 

65 
50 

64 
52 

65 
51 

65 
48 

64,4 
47,9 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

63 
34 

62 
33 

55 

34 

69 
30 

RO 
38 

79 
50 

62 
50 

71 
48 

73 
46 

82 
43 

74 
34 

87 
37 

95 
4  7 

100 
48 

99 
47 

90 
38 

89 
44 

88 

44 

a  3 

41 

77 
47 

72 
43 

75 
51 

67 

36 

81 
37 

86 
37 

88 
38 

91 
45 

68 

39 

82 
40 

79.6 
41.3 

PORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

58 
47 

59 
42 

65 
42 

64 
42 

64 
45 

67 
51 

64 
47 

61 
49 

60 
50 

60 
4  7 

63 
51 

64 

5  1 

64 
49 

69 
50 

66 
52 

63 

50 

6  2 
44 

63 
51 

65 
48 

64 
46 

61 
46 

63 
48 

68 
52 

64 
47 

64 
45 

63 
50 

62 
51 

61 
49 

64 
50 

61 
46 

63.2 
47.9 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

59 
43 

59 
49 

60 
40 

60 
38 

60 
40 

60 
50 

63 
41 

60 
50 

61 
54 

64 

52 

64 

4  9 

63 

49 

70 
45 

63 
45 

64 
46 

64 
49 

63 
40 

66 
49 

65 
45 

56 
45 

64 
48 

65 
42 

69 
51 

65 

47 

64 
50 

64 
48 

63 
49 

65 
47 

64 
42 

63 
50 

63.0 
46.3 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

60 
38 

59 
39 

67 
28 

74 
31 

77 
34 

72 

44 

71 
51 

77 
51 

81 
46 

82 
46 

76 
34 

93 
37 

93 
43 

97 
48 

97 
49 

90 
48 

89 
41 

87 

48 

85 
44 

76 
3  6 

77 
48 

7  7 
33 

78 
53 

79 
37 

86 
34 

89 
42 

91 
46 

90 
48 

88 
50 

85 
41 

81,1 
42,4 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

58 
46 

61 
42 

61 
42 

63 
39 

61 
39 

60 
49 

63 
50 

62 
48 

63 
48 

65 
50 

66 
47 

68 
49 

75 
48 

76 

50 

65 
49 

67 
50 

67 
43 

68 
47 

67 
48 

65 
47 

64 
44 

60 
44 

66 
46 

69 
46 

66 
44 

62 
48 

68 
51 

65 

'30 

65 
44 

65 
45 

65,0 
46,4 

GRATON  1  M 

MAX 
MIN 

68 
45 

66 
38 

73 
36 

80 
39 

77 
42 

66 
51 

73 
50 

79 
80 

85 
46 

80 
52 

99 
43 

94 
49 

101 
55 

101 
56 

95 
63 

82 
49 

81 

44 

92 
48 

94 
54 

90 
48 

79 
43 

76 
46 

72 
48 

88 
47 

92 
48 

93 
45 

97 
51 

95 
52 

86 
45 

87 
45 

84.4 
47,7 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

65 
36 

65 
40 

77 
40 

76 
36 

82 

41 

82 
55 

70 
54 

75 
48 

84 

50 

36 
56 

74 

39 

74 
43 

99 
47 

98 
52 

103 
54 

108 
55 

94 
46 

91 

92 

91 
49 

B2 
41 

80 
51 

78 
43 

80 
51 

80 
42 

62 
41 

92 
44 

93 
50 

95 
51 

89 
50 

83 
45 

83.9 
46,7 

wEAlDSBlRG 

MAX 

Mm 

74 
51 

72 

44 

77 
42 

84 
43 

6C 
47 

67 

^3 

79 

4  7 

80 
52 

a  7 

5  0 

84 
57 

91 

55 

100 
63 

107 
61 

108 
62 

102 
59 

90 
43 

88 
49 

98 
51 

96 
62 

38 
53 

84 
48 

82 
50 

78 
49 

96 
64 

95 
53 

98 
51 

101 
53 

99 
58 

92 
50 

92 
51 

89,0 
52.0 

HILTS 

MAX 

Mm 

62 
36 

57 
35 

62 
32 

71 

36 

77 
52 

67 
50 

65 
49 

76 
50 

75 
48 

69 

40 

77 
46 

86 
51 

94 
54 

96 
50 

81 

47 

80 
49 

76 

43 

69 
46 

68 
42 

74 
49 

64 

39 

85 
48 

80 
48 

84 
50 

76 
49 

70 
42 

74.  7 
45.6 

HOOPA 

MAX 

Mm 

65 
42 

65 
44 

58 

41 

70 
39 

8  0 
43 

77 
48 

66 
54 

77 
51 

83 

50 

9  3 
55 

74 

51 

75 
45 

87 

50 

95 
55 

106 
51 

104 
50 

84 
44 

97 
47 

87 
54 

8  0 
45 

75 
49 

74 
47 

78 
50 

74 
46 

84 
46 

86 
52 

89 
50 

89 
54 

77 
47 

78 
46 

80.3 
48.2 

KENTFIELO 

MAX 

Mm 

72 
47 

70 
45 

70 
43 

75 
43 

a  1 
47 

77 
54 

67 

53 

74 

53 

7  1 
51 

79 
58 

77 

50 

36 
51 

93 
55 

102 
58 

104 
58 

92 
53 

75 
47 

67 
48 

87 
54 

90 
51 

82 
60 

75 
63 

79 

53 

75 
49 

89 
50 

92 
50 

89 
52 

95 
53 

90 
50 

82 
49 

81.8 
50.9 

KLAMATH 

MAX 

Mm 

59 
37 

57 
46 

60 
39 

62 
41 

62 
42 

63 
52 

43 
47 

62 

52 

62 
53 

65 
55 

65 

45 

o9 
44 

71 
46 

78 
48 

76 
86 

67 
55 

67 
50 

67 
46 

64 
52 

64 
42 

65 
46 

66 
49 

67 
65 

73 
47 

64 
45 

66 
51 

66 
49 

67 
56 

66 
42 

65 
44 

65.7 
47,8 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

65 
43 

6  3 

29 

71 

2  8 

79 
31 

8  1 
38 

'1 
50 

71 
41 

80 
43 

81 
46 

80 
40 

84 

33 

92 
39 

98 
43 

104 
48 

100 
50 

97 

46 

94 
39 

94 
47 

90 
44 

84 
44 

82 
40 

78 
37 

75 

41 

90 
38 

91 

37 

92 
3  9 

96 
43 

92 
42 

86 
41 

88 
41 

85.0 
40,7 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

49 
32 

50 
32 

43 
26 

53 
28 

65 
36 

72 
46 

59 
43 

61 

46 

68 
43 

73 
35 

67 
14 

74 
47 

63 
53 

86 
8  2 

92 
51 

84 
47 

83 
44 

80 
47 

76 
40 

70 

45 

68 
37 

67 
42 

66 
33 

68 
39 

80 
47 

81 

4  r 

87 
51 

83 
42 

77 
43 

71.2 
41,8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

54 
32 

47 
33 

44 
28 

53 
25 

66 
30 

72 
4  7 

62 
45 

70 
67 

69 
50 

71 
39 

66 
29 

64 
3  1 

73 
39 

83 
42 

86 
46 

88 
42 

84 

38 

84 

38 

78 
40 

76 
33 

70 
42 

69 
33 

70 
45 

61 

28 

68 
28 

77 
36 

77 
37 

82 
40 

79 
39 

72 
33 

70.5 
37,2 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

70 
48 

69 
39 

74 

40 

81 
43 

8  0 

48 

7a 
85 

75 
52 

75 

55 

91 
60 

81 
52 

89 
58 

95 
52 

103 
58 

L05 
58 

103 
62 

76 

60 

72 

51 

86 
51 

88 
56 

87 
56 

8  0 
49 

78 
52 

75 
57 

90 
49 

87 
49 

86 
52 

91 
62 

90 
58 

84 

53 

79 
50 

83,6 
52.2 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

Mm 

58 
36 

58 
45 

62 
34 

67 
36 

66 
36 

63 
80 

66 
46 

65 

47 

66 
4  9 

65 
41 

6  9 
42 

67 
44 

70 
42 

93 
47 

93 
50 

70 
54 

67 
47 

6  9 
42 

64 
53 

65 
39 

66 
47 

69 
45 

70 
39 

70 
44 

69 
42 

66 
39 

68.2 
43,7 

ORLEANS 

MAX 

Mm 

68 
41 

58 
36 

75 
35 

75 
35 

8  2 
41 

72 
38 

67 
3  9 

73 

41 

86 
39 

78 
45 

78 
44 

9  3 
43 

102 
50 

11 
57 

09 
50 

89 
49 

91 

50 

90 
53 

32 
42 

76 
40 

77 
41 

82 

45 

77 

43 

90 
42 

92 
45 

42 

95 
42 

82 
41 

80 
47 

89 
45 

83,4 
43,4 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

64 
48 

62 
41 

72 
40 

79 
41 

69 
53 

66 
52 

76 
52 

68 
51 

73 
51 

74 
53 

84 

51 

90 

54 

100  100 
54  55 

9  5 
63 

81 
49 

90 
47 

88 
49 

84 
56 

78 

52 

74 
48 

74 
49 

73 
52 

85 
48 

89 
49 

84 
48 

92 
55 

82 
54 

76 
48 

85 
47 

79,9 
50,0 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

66 
46 

63 
42 

62 

41 

62 
42 

66 
43 

5  9 
50 

62 
45 

62 
50 

65 
49 

65 
52 

64 
49 

65 
,9 

70 
50 

76 
49 

71 
49 

65 
50 

64 
48 

68 
50 

66 
50 

64 
48 

66 
48 

65 
46 

69 
43 

66 
49 

66 
48 

65 
49 

65 
52 

65 
49 

64 

49 

63 
49 

65.3 
47,9 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

70 
45 

65 
34 

75 
34 

81 
36 

83 
43 

84 

43 

82 
46 

80 
48 

84 
40 

33 
45 

108 
50 

06 
58 

100 
54 

95 

48 

95 
62 

92 
52 

88 

42 

78 
54 

88 
42 

93 
45 

90 
47 

95 

47 

91 
46 

87,7 
45.7 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

Mm 

65 
41 

67 
42 

64 

3  9 

71 
40 

81 
42 

76 

51 

64 
49 

76 
50 

84 
49 

84 
52 

75 
51 

8  0 
50 

81 
49 

92 
53 

08 
56 

103 
57 

82 
63 

85 

52 

86 
52 

84 

53 

82 
51 

77 
49 

77 

60 

76 

53 

82 
48 

88 
49 

92 
56 

90 
49 

74 
54 

75 
52 

80.7 
49.7 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

71 
50 

71 
43 

77 
42 

83 
41 

81 
45 

72 

55 

77 
45 

81 
52 

98 

50 

85 
56 

92 
52 

99 
66 

105  106 
54  57 

95 

60 

85 
55 

82 

55 

97 
53 

98 
54 

87 
54 

81 
45 

77 
52 

77 
46 

94 
46 

95 
48 

94 
49 

100 
52 

98 
54 

89 
49 

88 
48 

87.5 
50.7 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

64 
39 

62 
42 

59 
41 

70 
38 

80 
42 

75 

50 

65 
53 

75 
50 

84 

50 

83 
52 

74 
49 

77 
44 

88 
47 

97 
53 

06 
67 

101 
54 

87 
49 

89 
61 

88 
53 

80 
44 

76 
50 

74 
46 

78 
52 

84 
44 

85 
45 

89 
47 

87 
49 

91 

52 

78 
47 

78 
46 

80,8 
47,9 

See  Reference  Notee  Following  Station  Index 


-  171  - 


DAILY  TEMPERATURES  c*£,£T*li 


Statton 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

65 
48 

65 
47 

75 
45 

81 
45 

BC 
50 

71 
58 

74 
54 

74 
54 

72 
52 

72 
57 

85 
53 

90 
54 

101 
59 

101 

6  1 

102 
60 

78 
54 

79 
49 

83 
50 

88 
58 

79 

55 

74 
51 

75 

53 

73 

54 

67 
52 

91 
53 

65 
33 

91 
54 

88 
55 

81 
53 

87 

50 

81.6 
53.0 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

72 
46 

71 
38 

76 
40 

81 
40 

79 
45 

68 
50 

76 
50 

73 
50 

B3 
47 

85 
52 

90 
47 

94 
52 

103 
56 

103 
57 

93 
55 

84 

6  1 

84 
47 

90 
49 

96 
56 

90 
51 

79 
45 

77 
46 

75 
47 

91 
47 

90 
49 

94 
46 

95 
55 

91 
54 

86 
47 

86 

47 

85.2 
48.8 

SCOTIA 

MAX 

Mm 

!  P 
45 

59 
45 

61 
40 

61 
41 

66 
43 

67 
52 

66 

50 

68 
51 

67 
50 

70 
52 

64 
51 

6  5 
52 

66 

47 

73 

49 

91 
54 

77 
64 

62 
53 

63 
50 

68 
55 

67 
49 

63 
53 

65 
48 

74 
53 

66 
53 

65 
49 

67 
S3 

68 
51 

70 
54 

64 
33 

61 

32 

66,8 
50.1 

SWELTER  COVE 

MAX 

Mm 

SONOMA 

MAX 

Mm 

68 
44 

69 
36 

76 
37 

83 
38 

43 

'2 
53 

79 
48 

78 
51 

80 
47 

82 
44 

88 
45 

)6 
47 

103 
52 

1  Oe 
5  5 

101 
55 

86 
49 

80 
46 

94 

47 

93 
52 

36 
51 

60 
43 

76 
44 

74 

43 

92 
45 

93 
45 

93 
46 

98 
49 

93 

52 

87 
45 

90 
45 

86,1 
66,6 

TRINITY  DAM  vista  pt 

MAX 

Mm 

65 
39 

61 
40 

57 
34 

67 
38 

76 
44 

75 
50 

63 
50 

69 
49 

76 

52 

B  1 
52 

75 
43 

78 
45 

85 
52 

93 
67 

95 
58 

94 
53 

89 
49 

90 
55 

87 
53 

84 
49 

75 
48 

75 
45 

73 
47 

73 

44 

79 
45 

87 
50 

88 
51 

91 
55 

88 
49 

84 

49 

79.1 
68,2 

tulelake 

MAX 

Mm 

55 
33 

45 
34 

56 

26 

67 
25 

75 
31 

71 
47 

63 
46 

75 
48 

74 

4-) 

73 
35 

68 
33 

75 

32 

A4 
40 

88 

91 

85 
48 

84 
46 

80 
44 

77 
49 

76 
40 

71 
44 

67 

38 

66 
45 

71 
32 

80 
36 

80 
39 

85 
41 

94 
49 

81 
47 

80 

40 

74.2 
39,9 

UK  I  ah 

MAX 

Mm 

65 
46 

65 
39 

73 
38 

83 
39 

3S 
47 

74 
57 

78 
45 

81 
52 

79 
53 

75 
54 

80 
46 

91 
48 

104 

65 

1  1  1 

61 

105 
63 

91 
57 

90 
52 

92 
66 

86 
56 

76 
54 

72 
49 

79 
45 

7* 
54 

88 

47 

90 
49 

86 
S3 

90 
46 

89 
58 

82 

52 

85 

50 

84.0 
50,7 

jEAVERVILLE  RANGES  ST< 

MAX 
MIN 

64 
41 

62 
41 

56 
28 

69 
31 

79 
35 

78 
52 

64 
50 

72 
46 

B3 
47 

82 
55 

74 
36 

75 
40 

87 

44 

97 
49 

101 
50 

99 
47 

90 
40 

90 

47 

88 
47 

85 
50 

76 
50 

76 
39 

77 
50 

74 
38 

64 

36 

89 
41 

87 
44 

91 
50 

89 

44 

84 

43 

80,7 
43.7 

w£ED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

Mm 

57 
38 

s  ^ 

35 

50 
31 

59 
29 

70 
35 

72 

50 

64 
47 

67 
48 

7  3 

53 

76 

4  1 

70 
36 

69 
38 

7  7 
44 

8  7 

52 

90 
53 

92 
48 

87 
45 

84 
50 

8  1 
50 

60 
40 

72 
44 

7  1 

38 

71 
49 

67 
39 

7  1 

35 

92 
43 

82 
44 

85 
47 

78 

46 

72 
39 

73,7 
43.0 

WILLIT5  1  NE 

MAX 

Mm 

59 
41 

59 
33 

68 
34 

74 
35 

78 
39 

70 
52 

71 
41 

76 
46 

73 

4  3 

71 
46 

72 

36 

82 
40 

06 

48 

102 
52 

99 
54 

89 
48 

82 
41 

36 
49 

84 
46 

75 
44 

70 
40 

73 
38 

71 

51 

79 
39 

83 
40 

80 
42 

82 
44 

82 
47 

77 
42 

77 
42 

76.0 
63.1 

VREKA 

•       •  • 

MAX 

Mm 

59 
42 

58 
40 

53 
32 

63 
34 

75 
41 

79 
54 

69 
51 

70 
52 

79 
52 

78 
50 

72 
38 

74 
41 

81 

49 

9  2 
66 

96 
67 

96 
53 

90 
49 

88 
52 

85 
41 

87 
41 

75 
46 

75 
45 

79 
54 

70 
41 

76 
49 

97 
59 

86 

51 

89 
54 

97 
52 

81 
46 

78,3 
47,5 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  I N  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

56 
33 

56 
32 

60 
30 

69 
26 

81 
34 

66 
45 

61 
44 

73 
42 

75 

51 

74 
44 

71 
31 

79 
31 

B3 
4  0 

92 

43 

93 
46 

86 
48 

87 
43 

36 
41 

8  2 
44 

79 
42 

71 
43 

69 
39 

69 
42 

74 
30 

82 
36 

84 
37 

88 
41 

86 
41 

83 
45 

81 
18 

76,7 
39,4 

ALTURAS  RANGER  STAT IOh 

MAX 

Mm 

52 
36 

53 
35 

55 
32 

62 
25 

66 
36 

68 
44 

65 
43 

67 
48 

76 
50 

'6 
5  0 

7  2 
3 '5 

70 
33 

80 

4  0 

90 

45 

95 
48 

94 

50 

90 

42 

90 
43 

87 
44 

83 
42 

76 

40 

73 
40 

74 
44 

73 
34 

76 
32 

86 
37 

88 
40 

93 
42 

91 
45 

83 
40 

76,9 
40.6 

AUBURN 

MAX 

Mm 

72 
48 

70 
42 

73 
44 

76 
49 

82 
51 

85 
56 

66 
53 

77 
54 

83 

54 

35 
55 

A  1 

57 

B7 

59 

93 

64 

101 
66 

104 
73 

103 
68 

94 

63 

93 

62 

95 
67 

97 

60 

86 
53 

73 
49 

79 

52 

76 
50 

87 
54 

94 

61 

94 
61 

96 
66 

94 
62 

89 
54 

86.2 
57.0 

BERRVESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

72 
6  2 

73 
65 

72 
46 

77 
49 

3  1 
53 

82 
61 

71 
50 

78 
57 

83 

57 

88 
58 

36 
60 

90 
59 

97 

62 

104 

65 

105 

68 

100 
63 

92 
57 

90 
59 

100 
63 

97 
64 

87 
56 

78 
53 

79 
54 

77 
55 

90 
59 

95 
59 

96 
63 

99 
64 

95 
59 

68 
56 

67.4 
57.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

53 
37 

53 
35 

58 
33 

6* 

40 

67 
49 

56 
4  2 

54 
41 

63 

4' 

67 

50 

65 
48 

70 
48 

76 

64 

83 
62 

87 
66 

A4 

66 

81 
64 

79 
63 

78 
61 

77 
57 

69 
52 

63 
45 

63 
43 

59 
44 

72 

45 

76 
57 

77 
57 

81 

60 

79 
57 

74 
56 

74 
32 

70.1 
51,0 

BOWMAN  DAM 

MAX 

Mm 

53 
29 

65 
3a 

67 
A  I 

64 
50 

55 
41 

64 
43 

67 
49 

67 
45 

73 
44 

79 
50 

84 
69 

89 
61 

85 
57 

81 
54 

SI 
53 

79 
51 

79 
51 

65 
44 

62 

40 

67 
40 

77 
34 

83 
50 

80 

54 

77 
53 

75 
45 

72.7 
48.1 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

77 
55 

76 
40 

74 
40 

82 
42 

87 
48 

86 
58 

72 

46 

82 
55 

88 
56 

91 

60 

go 
51 

92 

64 

94 
60 

103 
59 

107 
65 

109 
60 

103 
55 

100 
58 

102 
58 

101 
60 

91 

55 

84 
49 

84 

52 

90 
63 

101 

54 

101 
59 

105 
60 

102 
55 

96 
55 

92.1 
54,5 

BURNEY 

MAX 

Mm 

62 
38 

5  ) 
36 

55 
30 

64 

26 

75 
28 

73 
47 

65 
46 

67 

40 

77 
49 

78 
44 

74 

33 

77 
32 

83 
3b 

92 
44 

95 
44 

96 
46 

89 
43 

88 
44 

87 
4  2 

A3 
44 

76 
40 

72 
36 

70 
43 

70 
33 

76 

30 

94 
36 

86 

40 

90 
43 

88 
45 

81 
39 

77.7 
39.3 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

55 
36 

ba 
28 

62 
30 

68 
32 

68 
34 

56 
44 

58 
48 

69 
39 

74 
46 

73 
42 

78 
38 

87 

44 

88 
49 

91 
50 

89 
46 

38 
47 

84 
42 

74 

46 

67 
39 

68 
34 

68 
35 

74 
36 

75 
40 

79 
40 

90 
40 

95 
50 

80 
46 

82 
41 

74,5 
♦0.6 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

76 
51 

74 
41 

78 
42 

86 
43 

ji. 
48 

88 
60 

B  Q 

'.4 

67 
52 

90 
58 

91 
52 

9a 

69 

106 
63 

110 
72 

1  1  1 

65 

106 
64 

102 
61 

102 
58 

100 
59 

97 
51 

83 
46 

86 
52 

92 
30 

100 
56 

100 
56 

105 
57 

94 
62 

90 
54 

83 
32 

93.1 
54,4 

CHESTER 

MAX 

Mm 

56 
37 

56 
27 

62 

<  ' 

'.. 
27 

74 
28 

5  9 
4  D 

72 
36 

76 
46 

74 

38 

76 
32 

78 
32 

87 
38 

90 
43 

86 
43 

85 
44 

87 
40 

A  5 
40 

83 
19 

73 
36 

69 
32 

69 
35 

74 

33 

82 
38 

85 
34 

89 
38 

86 
40 

82 
42 

83 
36 

76,7 
36,6 

CHICC  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

74 
54 

74 
48 

79 
45 

86 

88 

50 

78 
64 

s  1 
56 

86 
56 

91 
61 

90 

6  0 

93 
49 

97 
58 

107 
68 

1 1 1 

65 

110 
68 

102 
67 

94 
65 

101 
65 

98 
61 

87 
63 

85 
57 

8  2 
63 

82 
56 

89 

52 

96 
52 

98 
58 

101 
62 

100 
68 

96 
64 

92 
55 

91,6 
57.6 

CLARKSBURG 

MAX 

Mm 

71 
50 

72 
44 

72 
45 

79 
4  i 

86 
5  l 

84 
57 

66 
54 

78 
56 

82 

54 

83 
57 

78 
51 

89 
57 

94 
61 

101 
60 

105 
68 

93 
59 

86 
65 

S5 
56 

98 

60 

95 
59 

83 
52 

75 
51 

SO 
63 

76 
49 

89 
56 

95 
57 

95 
57 

98 
59 

92 
56 

84 

53 

85.4 
56.9 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

Mm 

73 
47 

6  ) 
38 

67 
34 

77 
34 

B2 
39 

84 
55 

67 
40 

'5 

4  1 

85 
55 

85 
55 

80 
40 

B8 
42 

94 

46 

10  3 

48 

106 
52 

104 
53 

98 
47 

98 
53 

95 
60 

93 
54 

82 
52 

79 
50 

80 
50 

77 
40 

88 
41 

95 
52 

96 
54 

98 
61 

96 
53 

86 

45 

86.7 
47,9 

COLFAX 

MAX 

Mm 

66 
45 

67 
38 

ro 

42 

77 
46 

Ar 
53 

69 
53 

68 
48 

78 
50 

bo 

57 

79 
53 

83 
55 

88 
57 

97 
63 

100 
69 

99 
71 

94 

TO 

93 
66 

93 

66 

97 
66 

B6 
67 

78 
53 

'8 
60 

72 
50 

84 

49 

90 
56 

91 
62 

96 
64 

90 
61 

93 
63 

66 
36 

64,1 
56,7 

COLUSA  1  SSW 

MAX 

Mm 

76 
51 

76 
45 

79 
46 

84 
47 

8' 

50 

75 
60 

78 
52 

90 
56 

91 
57 

88 
58 

90 
59 

95 
67 

104 

66 

107 
63 

104 
69 

9  8 
62 

96 
58 

97 

58 

99 
61 

88 
60 

65 
64 

B4 
53 

62 
5  2 

90 
5* 

97 
65 

98 
57 

102 
59 

99 
62 

95 
58 

94 
54 

90,9 
57,2 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

Mm 

73 
50 

75 
42 

75 
43 

78 
46 

04 
50 

85 
59 

69 
49 

77 
55 

85 

44 

88 
55 

86 
53 

90 
40 

9  5 
66 

103 
62 

106 
63 

102 
59 

93 
65 

39 
52 

98 
65 

99 
58 

90 
52 

79 
48 

85 
52 

80 
50 

89 
58 

98 

53 

97 
56 

100 
56 

97 
36 

89 
52 

88,5 
54,4 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

57 
40 

62 
32 

62 
32 

64 
34 

66 
38 

66 
49 

56 
46 

68 
42 

71 
47 

72 
44 

74 
42 

80 

46 

87 

46 

90 
61 

88 
52 

84 
52 

84 

6a 

fl4 

46 

83 
47 

75 
47 

70 
40 

68 
35 

64 
42 

74 
38 

ao 

40 

85 
42 

84 
46 

84 
46 

82 
48 

62 
42 

74,9 
43.4 

OE  SABLA 

MAX 

Mm 

65 
44 

64 

36 

68 
37 

74 
39 

77 
6  | 

77 
53 

67 
46 

76 
46 

80 

47 

80 
50 

81 
45 

86 
50 

96 

60 

100 
60 

100 
63 

96 

59 

92 
55 

89 
56 

9  0 

55 

89 
55 

79 
50 

73 
42 

74 
45 

84 
45 

88 
58 

89 
52 

92 
54 

03 
57 

90 
57 

65 

30 

83.1 
50.3 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

MIN 

72 
51 

'1 
66 

75 
43 

72 
46 

77 
50 

81 
53 

85 
59 

85 
56 

102 
56 

104 

67 

105 

69 

102 
69 

36 
64 

94 

60 

85 

54 

SO 
51 

60 
54 

86 
49 

98 
59 

98 
65 

96 
64 

93 
53 

68,0 
56.3 

DO.NIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

62 
42 

62 
34 

61 
'  7 

67 
35 

73 
41 

71 

«  r 

62 
48 

65 
43 

74 
48 

77 
44 

74 

.4 

82 
43 

89 
48 

91 
53 

96 

54 

93 
55 

90 
51 

39 

49 

86 

60 

86 

50 

'9 
43 

72 
37 

72 
43 

70 
40 

85 
43 

87 
46 

87 
46 

90 
50 

89 

50 

65 
44 

78,9 
45.3 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 

Mm 

74 
54 

TO 
41 

'0 
40 

74 
45 

81 
48 

B  ] 
63 

68 
52 

75 
56 

85 
61 

87 
55 

84 

50 

87 
51 

93 

59 

102 
62 

106 

65 

103 
63 

9  8 
65 

94 

60 

95 
64 

95 
65 

85 
56 

76 
51 

81 
47 

75 
51 

86 
60 

94 
56 

95 
61 

100 
64 

97 
57 

58 

55)7 

FAIRFielO  POLICE  STA 

MAX 

Mm 

69 
49 

69 
44 

76 
45 

82 

50 

B  1 
51 

72 
54 

77 
52 

77 
55 

80 
53 

80 

55 

90 
54 

97 
57 

103 

60 

103 
63 

103 
64 

80 
57 

75 
54 

89 
56 

87 
53 

82 
50 

75 
48 

74 

51 

73 
50 

88 
53 

88 
54 

88 
58 

92 
65 

90 
62 

81 

54 

80 
54 

83.4 
54,2 

FOL  SrM  DAM 

MAX 
MIN 

74 
50 

73 
46 

74 
4  ' 

78 

49 

84 
54 

87 
59 

67 
55 

78 
55 

85 
55 

87 

5B 

83 
59 

90 
61 

95 
66 

103 
68 

107 
73 

104 
62 

93 
69 

91 
59 

98 
64 

98 
61 

88 
54 

74 
S3 

83 

52 

78 

52 

89 
56 

94 

se 

97 
60 

102 
66 

97 
60 

90 
54 

88,0 
57.6 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

66 
43 

63 
36 

65 
39 

69 
45 

71 
50 

'9 
54 

67 
46 

70 

48 

75 
55 

77 
52 
Bm 

74  83 
51  54 
Rolornnco  N 

8  8     9*5  99 
64     68  71 
oft*.  Following  SUU 

97 
67 

94 

63 

92 
60 

90 
61 

90 

58 

80 
50 

70 
46 

75 
49 

70 
46 

83 
57 

88 
59 

91 
66 

94 
64 

90 
59 

83 

57 

81.0 
54,6 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

age  J 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

GRASS  VALLEY 

MAX 

69 

67 

68 

73 

78 

8  0 

67 

66 

77 

81 

79 

81 

87 

94 

ioo 

100 

94 

92 

89 

97 

83 

73 

79 

74 

84 

92 

92 

97 

94 

86 

82 

.8 

Mm 

44 

36 

36 

41 

46 

83 

47 

49 

50 

51 

52 

53 

56 

61 

66 

65 

6  0 

57 

60 

56 

51 

45 

48 

46 

51 

56 

60 

59 

58 

54 

.  3 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

64 

60 

58 

70 

76 

77 

65 

67 

79 

80 

76 

79 

9  2 

93 

97 

97 

9  2 

9  2 

89 

87 

80 

75 

75 

75 

82 

87 

69 

93 

91 

85 

80 

.7 

Mm 

36 

37 

32 

27 

30 

49 

46 

41 

51 

46 

34 

34 

40 

45 

45 

46 

48 

45 

43 

45 

41 

39 

43 

33 

32 

33 

41 

44 

46 

40 

40 

.5 

JESS  VALLEY 

MAX 

50 

50 

54 

63 

70 

63 

55 

67 

69 

68 

65 

73 

83 

85 

87 

83 

82 

80 

79 

78 

68 

67 

65 

67 

78 

80 

67 

85 

81 

79 

72 

.0 

Mm 

36 

33 

33 

27 

34 

49 

42 

46 

46 

43 

32 

33 

40 

47 

51 

51 

46 

45 

43 

45 

40 

38 

40 

32 

38 

41 

44 

48 

4  9 

40 

.  1 

LAKEPORT 

MAX 

69 

69 

77 

84 

84 

77 

74 

83 

85 

82 

88 

95 

102 

106 

107 

99 

99 

9  8 

94 

88 

82 

83 

79 

69 

97 

93 

100 

96 

92 

94 

86 

,  8 

Mm 

45 

36 

3  3 

38 

45 

56 

43 

49 

48 

54 

39 

45 

52 

56 

59 

83 

46 

53 

52 

80 

46 

42 

49 

44 

45 

47 

49 

53 

47 

48 

4  7 

,4 

LAKESHORE 

MAX 

65 

63 

74 

80 

79 

70 

74 

85 

86 

81 

86 

92 

100 

114 

102 

98 

96 

93 

91 

66 

76 

77 

76 

8  5 

92 

9  3 

97 

94 

89 

92 

86 

.2 

Mm 

50 

45 

40 

38 

45 

54 

54 

50 

53 

50 

53 

86 

60 

64 

63 

62 

61 

6» 

60 

55 

84 

47 

57 

84 

57 

54 

58 

57 

65 

58 

5  4 

.6 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

Mm 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

55 

54 

62 

66 

6  6 

71 

52 

67 

68 

68 

74 

30 

66 

88 

96 

83 

8  2 

87 

83 

79 

70 

6'- 

63 

76 

80 

80 

86 

84 

81 

76 

73 

.6 

Mm 

42 

34 

3  3 

38 

38 

43 

42 

42 

47 

44 

41 

46 

56 

68 

58 

8  7 

53 

55 

52 

61 

46 

39 

48 

4  2 

58 

51 

52 

83 

51 

50 

.3 

LAS  PLUMAS 

MAX 

72 

72 

75 

82 

84 

79 

77 

83 

8  8 

86 

90 

97 

106 

106 

104 

99 

95 

97 

98 

95 

84 

82 

81 

91 

96 

96 

100 

100 

97 

93 

9  0 

.2 

Mm 

55 

48 

49 

52 

57 

60 

62 

68 

69 

59 

60 

61 

68 

72 

74 

73 

69 

66 

67 

67 

60 

56 

57 

56 

65 

65 

66 

67 

6  5 

62 

6  2 

.2 

MAN2AN1TA  LAKE 

MAX 

52 

47 

44 

57 

67 

63 

53 

50 

64 

68 

67 

70 

73 

84 

93 

89 

83 

84 

80 

79 

70 

67 

65 

62 

66 

76 

81 

84 

e3 

78 

6  9 

.  7 

Mm 

30 

29 

29 

28 

36 

45 

38 

4  1 

46 

40 

34 

44 

50 

82 

51 

60 

46 

80 

47 

50 

39 

34 

35 

38 

42 

43 

42 

46 

47 

43 

.6 

MARYSVILLE 

MAX 

79 

77 

78 

80 

86 

87 

70 

81 

68 

91 

88 

91 

95 

103 

108 

106 

100 

95 

98 

101 

90 

81 

87 

60 

89 

99 

9  9 

102 

100 

94 

90 

.8 

Mm 

52 

45 

4  7 

49 

55 

60 

53 

57 

55 

58 

58 

60 

65 

67 

71 

64 

60 

60 

67 

6  2 

54 

53 

83 

56 

60 

56 

60 

59 

58 

56 

8  7 

.  7 

MC  CLOUD 

MAX 

57 

57 

63 

76 

74 

70 

63 

61 

75 

79 

77 

7U 

8  1 

90 

9  5 

95 

99 

88 

82 

73 

73 

74 

70 

70 

84 

84 

84 

88 

87 

81 

77 

•  0 

M1N 

37 

34 

25 

27 

33 

40 

48 

45 

47 

39 

42 

40 

44 

49 

52 

50 

45 

45 

44 

43 

43 

38 

50 

36 

42 

42 

45 

47 

47 

41 

42 

,0 

MINERAL 

MAX 

54 

53 

46 

58 

68 

68 

55 

54 

70 

72 

68 

71 

80 

87 

90 

87 

94 

94 

77 

81 

70 

66 

64 

63 

74 

91 

81 

85 

63 

78 

71 

.6 

Mm 

35 

28 

28 

25 

32 

47 

39 

36 

45 

39 

32 

35 

43 

48 

48 

53 

44 

44 

43 

43 

37 

3< 

34 

32 

41 

36 

41 

45 

45 

38 

39 

,0 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

69 

73 

72 

79 

84 

84 

65 

79 

83 

87 

85 

92 

97 

105 

108 

103 

95 

93 

98 

97 

87 

79 

61 

79 

92 

96 

9? 

101 

97 

69 

88 

,2 

Mm 

46 

44 

44 

48 

51 

60 

48 

53 

57 

59 

55 

58 

62 

64 

67 

62 

57 

60 

63 

61 

53 

53 

84 

54 

57 

59 

62 

65 

56 

56 

56 

,3 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 

55 

52 

59 

70 

73 

66 

65 

74 

77 

70 

69 

77 

86 

90 

95 

87 

83 

81 

79 

74 

73 

70 

6B 

71 

82 

82 

65 

84 

76 

80 

75 

,1 

Mm 

37 

35 

44 

30 

38 

48 

47 

51 

51 

43 

41 

42 

52 

60 

55 

52 

53 

56 

54 

46 

46 

38 

50 

4  2 

38 

52 

54 

56 

51 

45 

46 

.9 

NEVADA  CITY 

MAX 

67 

65 

65 

70 

75 

76 

67 

66 

75 

79 

78 

8  0 

87 

94 

97 

97 

90 

89 

88 

90 

80 

71 

77 

71 

81 

87 

89 

92 

91 

86 

80 

,  7 

Mm 

41 

33 

34 

34 

39 

53 

48 

4  4 

6  0 

46 

44 

42 

47 

53 

89 

55 

51 

48 

50 

50 

4  2 

38 

49 

37 

43 

45 

47 

49 

51 

42 

45 

5 

ORLANO 

MAX 

78 

75 

74 

77 

8  5 

88 

69 

80 

89 

90 

86 

9  1 

97 

107 

110 

107 

99 

96 

102 

100 

89 

80 

86 

80 

90 

98 

99 

102 

99 

92 

90 

4 

Mm 

53 

47 

43 

50 

50 

61 

51 

59 

60 

55 

52 

6  7 

73 

72 

72 

65 

60 

63 

62 

62 

84 

52 

54 

68 

68 

57 

65 

66 

60 

56 

58 

9 

OROVILLF 

MAX 

77 

75 

75 

79 

86 

88 

70 

80 

87 

90 

88 

93 

97 

106 

110 

107 

100 

97 

100 

100 

89 

79 

85 

81 

91 

99 

99 

103 

100 

94 

90 

! 

Mm 

54 

48 

50 

54 

61 

65 

55 

55 

61 

60 

69 

5  ' 

63 

73 

74 

70 

66 

65 

69 

67 

58 

54 

57 

56 

58 

63 

67 

69 

65 

59 

6  1 

1 

PARADISE 

MAX 

70 

69 

68 

72 

79 

84 

67 

75 

81 

83 

80 

8  5 

92 

101 

104 

100 

96 

68 

89 

86 

86 

68 

74 

72 

80 

65 

87 

90 

ae 

81 

82 

7 

Mm 

47 

41 

42 

50 

52 

56 

54 

5  3 

5  7 

55 

5  2 

57 

69 

72 

76 

70 

64 

61 

64 

60 

54 

48 

52 

52 

55 

59 

63 

64 

60 

55 

57 

1 

PLACERVILLE 

MAX 

71 

69 

68 

71 

77 

82 

71 

71 

79 

79 

76 

85 

88 

97 

101 

99 

92 

91 

91 

93 

83 

71 

78 

73 

84 

90 

91 

94 

93 

88 

S3 

3 

Mm 

45 

36 

37 

39 

43 

56 

47 

47 

53 

51 

47 

48 

54 

59 

63 

61 

56 

54 

55 

54 

45 

40 

80 

42 

54 

56 

53 

56 

57 

47 

50 

2 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

66 

66 

72 

78 

80 

69 

70 

77 

78 

79 

84 

88 

97 

100 

102 

97 

94 

93 

94 

84 

84 

79 

79 

84 

90 

93 

95 

94 

94 

87 

84 

9 

Mm 

49 

39 

42 

49 

54 

65 

48 

5  1 

57 

51 

55 

60 

69 

72 

76 

69 

70 

65 

67 

61 

54 

48 

46 

50 

62 

63 

65 

67 

62 

59 

57 

9 

PLAT INA 

MAX 

66 

61 

70 

72 

78 

72 

70 

81 

82 

81 

80 

97 

96 

99 

98 

93 

93 

90 

85 

60 

79 

74 

73 

82 

90 

90 

91 

92 

91 

89 

82 

6 

Mm 

43 

42 

39 

40 

43 

53 

51 

64 

51 

52 

49 

54 

62 

6  0 

61 

65 

59 

64 

52 

54 

53 

42 

51 

48 

52 

67 

60 

62 

57 

52 

53 

1 

PORTOLA 

MAX 

60 

58 

64 

72 

73 

7  2 

76 

74 

75 

74 

78 

81 

90 

91 

86 

66 

86 

87 

87 

66 

75 

69 

67 

75 

84 

86 

89 

89 

84 

83 

78 

6 

Mm 

29 

26 

26 

26 

29 

5  0 

38 

38 

39 

35 

34 

34 

36 

42 

44 

43 

39 

37 

38 

42 

34 

28 

30 

30 

32 

35 

35 

40 

47 

33 

35 

6 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

65 

65 

62 

70 

82 

60 

65 

67 

80 

84 

78 

88 

92 

98 

100 

96 

92 

92 

92 

90 

80 

75 

74 

73 

65 

90 

93 

97 

92 

85 

62 

7 

Mm 

38 

31 

32 

29 

33 

50 

47 

38 

48 

42 

37 

36 

36 

45 

48 

48 

42 

42 

42 

46 

38 

32 

36 

33 

40 

36 

40 

42 

43 

36 

39 

6 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 

72 

70 

76 

87 

87 

70 

80 

89 

92 

89 

8  6 

97 

104 

110 

10b 

101 

9  6 

100 

9  8 

90 

78 

83 

79 

91 

98 

99 

105 

102 

93 

96 

90 

9 

Mm 

55 

50 

45 

52 

53 

63 

60 

6  1 

65 

62 

58 

65 

74 

73 

72 

6  9 

62 

73 

69 

68 

60 

57 

69 

62 

66 

65 

6  9 

74 

67 

63 

63 

0 

REDDING  F I  RE  STA  NO  2 

MAX 

75 

69 

77 

86 

86 

81 

78 

91 

93 

92 

89 

97 

106 

109 

110 

104 

102 

1  00 

99 

92 

89 

84 

8  3 

91 

97 

100 

104 

102 

101 

96 

9  2 

6 

Mm 

52 

52 

48 

54 

56 

66 

87 

61 

66 

66 

60 

62 

69 

7  1 

77 

74 

73 

72 

70 

67 

63 

51 

60 

61 

67 

69 

74 

74 

69 

66 

64 

3 

ROCKLtN 

MAX 

77 

77 

76 

80 

84 

9  0 

82 

80 

88 

90 

87 

90 

95 

104 

107 

107 

97 

95 

98 

101 

91 

76 

85 

80 

91 

99 

99 

103 

100 

94 

9  0 

8 

Mm 

48 

44 

43 

41 

48 

58 

52 

51 

53 

55 

49 

46 

53 

6  2 

64 

61 

57 

56 

58 

59 

5  1 

51 

5  1 

44 

49 

55 

53 

58 

58 

51 

52 

5 

SACRAMENTO  MB  AIRPORT 

MAX 

76 

77 

79 

85 

86 

67 

79 

86 

36 

84 

91 

55 

103 

107 

102 

91 

90 

98 

98 

89 

76 

85 

79 

91 

97 

98 

101 

96 

69 

92 

89 

3 

Mm 

48 

43 

45 

47 

52 

6,, 

56 

56 

54 

56 

56 

63 

63 

66 

65 

60 

56 

56 

bl 

58 

53 

51 

53 

83 

58 

57 

60 

61 

56 

55 

85 

8 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

76 

76 

78 

86 

88 

69 

80 

88 

90 

84 

90 

9  5 

104 

107 

10  3 

93 

9  2 

98 

100 

89 

79 

85 

8  2 

89 

99 

99 

102 

97 

89 

93 

90  , 

0 

Mm 

52 

47 

48 

52 

58 

61 

59 

60 

57 

59 

60 

65 

67 

75 

70 

62 

59 

60 

69 

61 

66 

54 

56 

57 

62 

62 

64 

65 

60 

58 

59. 

SHASTA  DAM 

MAX 

74 

66 

68 

73 

81 

7  2 

70 

73 

84 

90 

86 

83 

87 

97 

100 

106 

100 

D2 

9* 

94 

87 

77 

80 

79 

8.. 

95 

98 

101 

96 

91 

66  , 

3 

Mm 

52 

51 

48 

51 

67 

62 

55 

86 

63 

65 

59 

63 

63 

73 

77 

74 

71 

72 

69 

64 

6  2 

56 

57 

58 

64 

67 

70 

71 

68 

67 

62  . 

6 

SIERRA  CITY 

MAX 

61 

60 

67 

75 

74 

74 

60 

75 

76 

76 

8  2 

8  5 

93 

95 

93 

88 

67 

86 

65 

9  3 

60 

70 

68 

81 

84 

66 

89 

88 

85 

88 

79. 

9 

Mm 

37 

30 

32 

38 

46 

45 

45 

43 

43 

42 

44 

48 

55 

69 

66 

56 

53 

53 

52 

41 

40 

36 

37 

43 

49 

49 

53 

52 

47 

46 

45  , 

8 

SIIRRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 

61 

60 

58 

63 

72 

72 

60 

62 

73 

75 

72 

80 

79 

89 

87 

86 

85 

86 

85 

83 

76 

71 

68 

67 

74 

83 

85 

89 

89 

80 

75. 

7 

Mm 

33 

27 

26 

30 

34 

50 

43 

4  1 

48 

39 

4  0 

4  1 

41 

47 

45 

45 

45 

42 

43 

52 

40 

33 

33 

35 

35 

39 

40 

42 

42 

39 

39, 

7 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

50 

51 

49 

55 

62 

64 

50 

51 

6  0 

61 

62 

6  9 

74 

80 

81 

79 

76 

76 

75 

76 

65 

60 

58 

5  6 

69 

74 

75 

79 

76 

71 

66. 

2 

Mm 

35 

28 

29 

30 

36 

4  6 

37 

37 

4  0 

37 

31 

3  9 

46 

47 

46 

45 

43 

42 

42 

44 

39 

30 

40 

33 

42 

41 

45 

44 

45 

40 

39. 

3 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

75 

71 

75 

83 

84 

80 

79 

89 

91 

88 

91 

9  5 

104 

109 

107 

101 

99 

99 

99 

96 

96 

64 

81 

89 

97 

99 

03 

100 

95 

95 

9  1  . 

5 

M1N 

53 

42 

39 

45 

48 

62 

51 

50 

64 

57 

48 

5  2 

61 

63 

66 

62 

56 

61 

62 

64 

5* 

51 

53 

83 

54 

88 

63 

64 

60 

58 

85. 

8 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

59 

59 

64 

70 

74 

66 

60 

72 

74 

72 

70 

8  3 

89 

94 

91 

88 

8  6 

96 

84 

76 

72 

69 

65 

79 

83 

84 

88 

86 

81 

81 

77, 

0 

Mm 

40 

32 

34 

34 

40 

50 

43 

42 

48 

45 

43 

46 

59 

58 

57 

56 

53 

48 

50 

50 

45 

38 

45 

41 

42 

47 

50 

52 

51 

45 

46. 

z 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

Mm 

TWIN  LAKES 

MAX 

48 

47 

52 

56 

6C 

58 

50 

57 

86 

59 

65 

70 

75 

76 

72 

71 

70 

71 

70 

68 

60 

55 

54 

66 

67 

72 

75 

74 

69 

6  3, 

6 

Mm 

32 

31 

30 

26 

34 

37 

34 

33 

35 

32 

27 

47 

44 

36 

42 

40 

39 

35 

48 

49 

28 

41 

29 

41 

42 

37 

43 

36. 

8 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

70 

64 

76 

77 

83 

80 

79 

88 

92 

106   104  103 

96 

9  4 

93 

89 

82 

84 

79 

76 

86 

92 

86 

92 

88 

82 

86 

66. 

3 

Mm 

46 

33 

49 

44 

44 

4  5 

53 

46 

48 

55 

57 

55 

52 

46 

62 

50 

43 

45 

41 

51 

43 

42 

49 

46 

45 

45 

46 

47. 

2 

VACAVILLE 

MAX 

73 

71 

78 

83 

85 

83 

80 

83 

9  0 

86 

93 

95 

105   111  108 

100 

94 

98 

99 

91 

85 

84 

81 

93 

98  100  103 

98 

97 

96 

91. 

4 

Mm 

51 

42 

42 

44 

48 

89 

5? 

55 

56 

59 

50 

49 

59 

64 

63 

60 

56 

54 

60 

59 

51 

46 

53 

52 

50 

55 

56 

57 

60 

52 

53. 

8 

VOLT A  POWER  HOUSE 

MAX 

67 

64 

70 

77 

78 

7  3 

70 

81 

63 

83 

79 

88 

97   101  102 

99 

96 

94 

91 

90 

81 

77 

78 

86 

90 

92 

95 

96 

94 

91 

85. 

4 

Mm 

43 

38 

38 

49 

48 

55 

49 

50 

58 

50 

47 

54 

68 

74 

70 

65 

59 

6  5 

58 

56 

81 

49 

49 

88 

64 

57 

57 

61 

57 

57 

56. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Slatloo  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  CA"F0?2i; 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2E 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

■HISKEyTOwN  res 

MAX 
MIN 

Tl 
49 

65 

61 

74 

83 

78 

73 

75 
55 

3  9 

89 

79 
54 

93 

8  8 

89 
63 

98 
6  9 

100 

70 

106 
68 

97 
67 

99 
69 

95 
67 

99 
60 

82 
58 

77 
51 

80 
55 

79 
53 

88 
60 

95 
65 

102 
67 

100 
69 

95 
62 

95 
62 

86,2 
39,3 

WILLIAMS 

MIN 

10 
6  1 

76 
46 

77 
69 

93 
53 

»  I 

80 
55 

7m 

5  2 

82 
57 

8  t 
68 

92 
57 

96 

57 

95 
59 

95 
59 

103 
70 

107 

72 

105 
65 

96 
57 

94 
56 

95 
55 

100 
58 

80 
56 

81 
53 

84 
54 

90 
56 

92 
55 

93 
57 

96 
61 

102 
66 

99 
58 

92 
37 

90,3 
57.0 

VILLOUS 

MAX 
MIN 

77 
5  J 

74 
47 

74 
45 

75 

50 

95 
50 

83 
62 

67 
52 

80 

56 

86 
60 

99 
59 

85 
52 

92 
65 

98 
72 

107 
70 

1  10 
70 

105 
67 

97 
63 

94 
65 

100 
67 

98 
65 

66 

55 

75 
56 

84 
55 

78 
59 

92 
69 

95 
60 

97 
64 

100 
67 

97 
61 

90 
56 

89.0 
59. T 

WINTERS 

MAX 
MIN 

75 
8 

76 
50 

76 
46 

so 

5  0 

96 
8  3 

85 
64 

75 
53 

80 

59 

86 
57 

90 
5  3 

8  9 

58 

92 
63 

97 
70 

104 

67 

108 
69 

105 
62 

99 
59 

96 
68 

99 
67 

99 
67 

91 
59 

82 
50 

85 
55 

81 
58 

92 
61 

98 
58 

99 
64 

103 
62 

100 
64 

♦6 

56 

90,7 
58.9 

aOOOL'ND   1  WNN 
#       #  • 

MAX 
MIN 

79 

77 

77 

90 

81 

99 

71 
;2 

78 

89 

92 
57 

88 

54 

90 
6  6 

95 

7  1 

104 
6  6 

108 
63 

107 
60 

97 
55 

98 
54 

100 
65 

102 
59 

93 
5  3 

84 
52 

89 
53 

80 
50 

90 
62 

101 
53 

101 
>6 

104 

60 

100 
57 

92 
53 

91,1 
55,9 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MAX 

MIN 

69 

58 

59 
22 

63 
22 

70 
27 

73 

59 
42 

60 
36 

73 
43 

70 
36 

7i 
30 

77 
32 

90 
33 

86 

40 

86 
6  2 

84 
62 

82 
3  7 

83 
36 

83 
35 

80 
39 

73 
33 

68 
23 

67 
32 

67 
22 

73 
28 

81 
31 

83 

33 

87 

35 

86 

37 

78 
30 

73,9 
33.1 

BOOIF 

MAX 
MIN 

87 

57 
I  s 

62 

59 

65 
3  \ 

67 
36 

55 
30 

59 
3  6 

59 

2  9 

69 
2  8 

69 
21 

72 
3  3 

79 
30 

60 
34 

76 
31 

69 
39 

76 
29 

77 
31 

79 
3  6 

71 
34 

67 
29 

68 
23 

64 
28 

65 

32 

74 
24 

79 
27 

82 
33 

79 
35 

76 
42 

78 
27 

69.7 
29.9 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

64 

61 

66 
2  3 

66 

30 

70 

69 

66 
37 

66 
4  7 

67 
35 

74 

3  2 

77 
24 

78 
30 

8  3 

32 

96 
3  7 

83 
36 

78 
4  3 

84 
34 

85 
35 

84 
36 

75 

4  1 

73 
35 

68 
34 

68 
37 

74 
27 

80 
28 

84 
32 

87 

36 

85 
40 

80 
42 

82 
33 

75.6 
34.1 

CEDARVILLE 

MAX 

Mm 

52 

53 

55 
32 

59 
33 

68 

74 

6  ^ 

61 
44 

67 
*8 

75 
8  0 

74 
6  1 

73 

42 

71 
42 

73 

50 

86 
6  9 

87 
58 

9  9 
56 

84 
54 

89 
55 

84 
54 

85 
52 

77 
49 

69 
45 

Tl 

49 

73 
40 

70 
4  3 

83 
54 

87 
54 

90 
38 

90 
56 

84 

31 

75.1 
68.3 

DONNER  MEMORIAL  5T  PK 

MAX 

Mm 

57 

A  q 

56 
2  7 

54 

2  1 

60 
27 

69 
30 

68 

4  0 

56 
4  1 

56 
37 

67 

6  0 

69 
42 

69 
29 

76 

3  8 

78 
36 

86 
36 

86 
6  1 

78 
42 

80 
44 

82 
38 

81 
39 

79 

41 

71 
3  7 

65 
28 

64 
32 

63 
28 

73 
31 

79 
36 

82 
34 

85 
37 

82 
43 

76 
36 

71.  » 
35.5 

DOYLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

64 
36 

65 
29 

63 
29 

69 
34 

73 
3  5 

76 

4  1 

67 
4  8 

63 
40 

75 
..5 

7e 

45 

78 
41 

78 
6  1 

91 
4  1 

90 
47 

93 
60 

93 
53 

90 
49 

91 
50 

90 
5  1 

98 
54 

93 
47 

78 
36 

74 
38 

75 
61 

76 
39 

85 
44 

90 
47 

94 
50 

92 
50 

•  6 

62 

79,9 
43,0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

Mm 

64 
3q 

63 
26 

67 
34 

73 

34 

76 
3  8 

74 
6  1 

66 

8  2 

76 
8  8 

8  0 
8  2 

77 
4  1 

78 
43 

81 

4  1 

90 

4  7 

93 
54 

95 
50 

90 
50 

90 
4  8 

90 
48 

89 
6  6 

84 

5  3 

75 
43 

74 

38 

73 
38 

75 
43 

83 
44 

89 
41 

93 
46 

93 
46 

88 

47 

86 
42 

80.8 
43.8 

FORT  BIDWELL 

MAX 

Mm 

56 
36 

55 
3  8 

50 
3? 

70 
26 

73 
3  6 

64 
50 

69 

44 

68 
80 

78 
48 

68 
40 

71 

35 

76 
36 

85 

62 

88 
50 

89 
49 

92 
52 

85 
48 

92 

47 

81 
45 

75 
48 

71 
45 

71 
38 

68 
35 

72 
33 

79 
34 

93 

41 

87 
45 

88 
47 

83 
68 

82 
63 

75,0 
62,9 

MEYERS  *  SW 

MAX 

Mm 

86 

35 

54 
34 

61 

Z  7 

69 
29 

66 
30 

57 
40 

57 
39 

55 
32 

58 
36 

67 
36 

71 

2  7 

73 
35 

92 
40 

83 
4  1 

82 

40 

92 
41 

90 
40 

80 
40 

79 
47 

72 
49 

69 
39 

62 
29 

65 
37 

68 
30 

83 
36 

90 
36 

76 
43 

75 
43 

70,0 
36.8 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

66 
35 

65 
36 

70 
35 

69 
3  < 

70 
3  5 

69 
52 

67 
40 

67 
5  0 

65 

6  I 

78 
4  3 

78 
37 

81 
43 

82 
43 

83 

46 

82 
45 

75 

60 

90 
44 

85 
45 

83 
47 

81 
4  7 

76 
45 

70 
41 

71 
40 

75 
37 

82 
39 

86 
44 

88 

47 

87 
50 

83 
65 

•  5 
41 

76.6 
42,1 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

57 
35 

55 
34 

54 

26 

6  0 

2 1 

69 
30 

70 

4  6 

88 
40 

58 

J  7 

69 

6  1 

67 
3b 

69 
29 

77 
34 

79 
36 

85 
64 

95 
4  3 

95 
4  3 

82 

40 

81 
39 

82 
37 

90 

44 

71 
43 

67 
28 

63 
46 

64 
28 

69 
33 

78 
37 

80 
37 

65 
4 1 

81 
45 

77 
36 

71,8 
37.0 

SUSANvlLLE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

64 
36 

6  3 

33 

67 
35 

74 
30 

76 

33 

63 

4  7 

65 
46 

76 
62 

no 

6  3 

78 

50 

79 
37 

83 
37 

88 
42 

94 

52 

90 
50 

91 

50 

92 

45 

89 
5  1 

89 
49 

76 
52 

72 
64 

75 
44 

80 
40 

83 

40 

85 
50 

90 
44 

92 
45 

91 
52 

89 
50 

89 
63 

80.8 
44.1 

TAHOF  CITY 

Mm 

55 

35 

55 
29 

54 
27 

59 
31 

59 

34 

61 

46 

52 

40 

53 
40 

62 
42 

67 
39 

66 

40 

68 
34 

69 

41 

76 
67 

75 
49 

79 
45 

no 

49 

79 
44 

79 
42 

79 
44 

72 
43 

66 
34 

64 
39 

63 
34 

64 
36 

77 
40 

78 
41 

82 
44 

■  1 

40 

81 
42 

68.5 
39.7 

TERMO 

MAX 

Mm 

57 
36 

56 
25 

60 
29 

69 
21 

70 

2e 

62 
46 

61 
40 

74 
40 

78 

46 

70 
44 

72 
30 

79 
30 

98 
40 

89 
43 

99 
30 

94 
40 

87 

41 

95 
37 

85 
39 

75 

42 

75 
33 

66 
35 

69 
36 

71 
32 

80 
36 

85 
35 

90 
39 

97 
42 

82 
41 

83 
37 

75.8 
36.3 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

56 

32 

51 

26 

53 
26 

60 
27 

68 

29 

68 
37 

56 

4  1 

55 
37 

69 
3  8 

68 
30 

69 
29 

76 
34 

78 
35 

66 
42 

87 
39 

77 
4  1 

90 
9  8 

91 
36 

81 
37 

79 
4  6 

70 
43 

66 
2  e 

65 
39 

64 
28 

72 
30 

78 
35 

80 
36 

65 
3  g 

82 
60 

75 
36 

71.2 
35.1 

JOODFORD5 
•       •  • 

MAX 

Mm 

6? 

39 

65 

58 

67 
37 

68 

39 

7t 
42 

69 
50 

63 
64 

70 
45 

69 

4  7 

74 

8  I 

7  2 
6  2 

77 

44 

84 
47 

87 
68 

87 
5  3 

86 
5  3 

86 
53 

96 
49 

85 
69 

79 
5  l 

72 

60 

69 
45 

70 
4  7 

71 
39 

82 
44 

86 
53 

90 
32 

87 
60 

85 

57 

93 

»6 

76,7 
67.6 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0< 

AVlLA  beach 

MAX 

Mm 

72 

47 

76 
45 

79 

44 

80 
45 

77 
4  5 

68 
53 

7  2 

8  6 

71 
56 

75 
54 

88 
4  9 

85 

50 

79 
5  5 

70 

50 

83 
6  5 

73 
55 

72 

60 

74 

60 

70 
65 

72 
50 

93 
52 

77 

84 

92 
35 

82 
45 

71 
50 

72 

66 

78 
5  2 

75 
55 

66 

51 

75,8 
51.2 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 

Mm 

69 
36 

76 
31 

77 
3  7 

90 
35 

94 
37 

7* 

5  4 

76 
4  3 

78 

40 

75 

62 

77 
50 

82 
4  3 

96 
4  0 

97 

4  9 

101 

60 

96 
5  3 

75 

75 

81 
5  J 

94 

86 

76 

82 

74 

87 

4  2 

90 

92 

95 

91 

89 
(,2 

ri 

61 

83,1 
44,4 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

62 
50 

62 
45 

66 

4  7 

70 
43 

73 
51 

63 
53 

68 
54 

6  J 
88 

65 
52 

70 
62 

76 

49 

82 
51 

91 

62 

86 
6  5 

67 
8  7 

65 
8  5 

65 
8  2 

72 
5  2 

75 

65 

66 

65 

75 

80 

75 

69 
50 

70 
66 

70,6 
51.9 

BURL INGAME 

MAX 
MIN 

64 
48 

66 

8  ' 

65 
43 

79 
43 

77 

46 

78 
47 

76 
54 

75 

8  3 

71 
6  2 

70 
85 

91 

4  7 

88 
6  9 

101 
66 

100 

5  8 

98 
56 

79 

55 

78 

9  6 

87 
5  3 

77 
5  J 

71 

77 
50 

77 
55 

92 
39 

83 

81 

86 

84 

80 
5 1 

79 
48 

79,6 
50,5 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

Mm 

65 

67 

6H 

75 

90 

73 

73 

70 

70 

75 
47 

79 

42 

92 
50 

95 

95 
8  2 

84 

73 

72 

94 

84 

92 

70 

77 

72 

84 

78 

72 

84 

78 

76 

70 
40 

77.2 
67.1 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

69 
50 

67 

4' 

66 
4  6 

79 
49 

85 
48 

82 

6  7 

67 
8  2 

78 

56 

76 
83 

78 

57 

78 
85 

99 
6  9 

94 
60 

101 

101 

90 

91 

91 

96 

9  I 

81 

73 

80 

75 

88 

91 

87 
6 1 

95 

88 

79 

57 

82,8 
54,9 

GILROY 

MAX 

Mm 

72 
42 

72 
40 

'3 

4  0 

78 
4  1 

93 
49 

87 
55 

71 

8  ] 

79 
5 1 

80 
54 

79 
5  4 

78 
4  7 

"3 
8  0 

97 

104 

106 

88 

78 

79 

93 

93 

86 

74 
48 

82 

76 

88 
31 

95 
50 

91 

98 
5 1 

93 

66 

67 

86,  T 
69.9 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

Mm 

60 
48 

62 
49 

64 
48 

66 
51 

6  3 

52 

64 
51 

66 
52 

62 
51 

59 

6  0 

60 
60 

61 
It  7 

68 

45 

74 

73 

5  0 

71 

61 
65 

60 
4  3 

63 

64 

63 

66 

62 

63 

63 

64 

64 

63 

64 

60 

62 
6* 

63,9 
67,1 

HOLLISTER 

MAX 

Mm 

67 
37 

6  ) 
39 

tl 

4  0 

78 
39 

80 
45 

67 
49 

75 
68 

70 
49 

72 
50 

80 

8  3 
6  7 

92 

97 

100 

90 

72 

70 

84 

98 

97 

91 

81 

73 

75 

66 
46 

80 

90 

84 
50 

79 

70 
52 

79,7 
67.6 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

75 

40 

73 
37 

73 
60 

90 

4  0 

95 
45 

76 
8  1 

8 

53 

78 
53 

80 
52 

94 
43 

99 
50 

104 

8  3 

9  2 

90 

78 

90 

89 

98 

74 

79 

78 

86 

90 

84 

86 

63 
5  0 

•  1 
66 

83,8 
48.3 

LIVERMORE  2  SSw 

MAX 

Mm 

69 
49 

65 
46 

6  7 
.... 

75 
42 

82 
47 

86 
8  ' 

67 
51 

78 
53 

75 
6  1 

72 
52 

70 
46 

86 

80 

96 
6  8 

104 
64 

107 
6  8 

100 
57 

82 
50 

84 
49 

95 
55 

88 
5 1 

77 

65 

77 
5  3 

71 

88 

94 

88 

99 

88 

5 1 

60 
46 

82.) 
51.5 

LOS  f-ATOS 

MAX 

MIN 

69 
42 

69 
39 

7  i 
-  1 

81 
42 

81 
42 

73 
56 

76 
53 

74 
55 

74 

6  3 

75 
55 

94 
46 

9  3 
81 

102 

6  7 

102 
60 

97 
61 

92 
55 

82 
50 

88 
49 

86 
55 

82 
52 

78 
46 

78 
47 

74 

50 

86 
46 

91 
51 

84 
69 

92 
32 

85 
54 

80 
30 

84 
4T 

82.4 
50.3 

MART  I NE  2  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

69 
51 

69 
49 

11 

75 
48 

82 
49 

80 
57 

69 
53 

77 
57 

78 
54 

77 
58 

78 
54 

"» 
57 

95 
68 

106 
62 

103 
64 

91 
52 

81 
55 

82 
56 

93 
55 

90 
52 

82 
54 

73 
54 

78 
55 

73 
5* 

89 
55 

93 
53 

90 
»8 

96 

54 

90 
51 

61 
36 

83.1 
34.Q 

MONTEREY 

MAX 

Mm 

59 
45 

60 
43 

6  1 
44 

63 
45 

69 
48 

64 
52 

65 
52 

61 
62 

6  2 
81 

68 
52 

69 
47 

78 
48 

88 
57 

85 
53 

75 
53 

59 
52 

64 
53 

79 
51 

73 
52 

67 
90 

63 

89 

70 
49 

68 
52 

72 
48 

70 
50 

65 
30 

72 
47 

65 
51 

64 

50 

59 
66 

67,9 
69.8 

So*  R*f*tf«DC«  Notts  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

62 

7  1 

6  1 

68 

62 

66 

65 

66 

65 

6  3 

65 

64 

69 

62 

75 

68 

69 

68 

63 

65 

6  3 

60 

66 

64 

72 

65 

65 

65 

62 

63 

65 

.6 

NUN 

44 

42 

42 

44 

46 

45 

52 

53 

63 

50 

49 

49 

51 

50 

54 

56 

50 

52 

50 

50 

47 

49 

52 

68 

49 

46 

68 

5  1 

5  1 

47 

49 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

67 

69 

64 

76 

80 

84 

67 

78 

3  1 

74 

86 

92 

1  oc 

104 

102 

88 

8  7 

96 

93 

84 

72 

69 

67 

87 

94 

100 

97 

91 

93 

83 

.8 

Mm 

42 

40 

41 

42 

53 

53 

49 

51 

50 

46 

50 

61 

69 

76 

80 

57 

54 

89 

67 

59 

44 

45 

46 

4  3 

51 

58 

62 

58 

59 

60 

84 

' 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

56 

60 

65 

70 

67 

58 

6  3 

60 

74 

3  0 

88 

90 

38 

90 

84 

80 

73 

68 

64 

72 

80 

80 

84 

83 

76 

7  3 

,7 

Mm 

35 

38 

46 

53 

44 

42 

42 

48 

50 

69 

66 

74 

70 

77 

68 

66 

56 

48 

39 

43 

60 

63 

67 

66 

38 

55 

'  ' 

NACIMlENTO  DAM 

MAX 

77 

79 

80 

83 

86 

86 

73 

76 

85 

85 

8V 

93 

99 

101 

107 

102 

80 

85 

95 

100 

93 

95 

6  I 

84 

89 

97 

100 

103 

103 

94 

90 

.  3 

Mm 

36 

36 

39 

42 

47 

54 

51 

52 

46 

-8 

42 

43 

57 

53 

62 

53 

50 

46 

51 

49 

44 

44 

51 

46 

5 1 

4  7 

4  7 

6  8 

50 

43 

48 

** 

NEWARK 

MAX 

65 

6  3 

64 

67 

72 

76 

67 

72 

65 

68 

69 

75 

84 

97 

97 

82 

72 

72 

81 

75 

71 

66 

68 

69 

81 

79 

75 

84 

75 

68 

73 

.  9 

Mm 

50 

51 

51 

49 

50 

55 

55 

56 

55 

58 

52 

53 

60 

62 

64 

57 

57 

54 

58 

52 

55 

54 

54 

55 

55 

5  1 

56 

5  7 

54 

31 

54 

.» 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

61 

62 

65 

70 

70 

66 

69 

62 

65 

66 

72 

78 

92 

9  1 

74 

66 

69 

74 

70 

66 

64 

68 

67 

75 

74 

72 

75 

69 

67 

70 

70 

.  3 

Mm 

53 

50 

53 

53 

54 

56 

57 

57 

58 

58 

56 

66 

63 

62 

59 

59 

58 

56 

59 

57 

56 

55 

58 

56 

58 

66 

60 

58 

56 

55 

5b 

*  b 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

69 

67 

66 

78 

67 

73 

7  1 

73 

70 

33 

90 

100 

94 

78 

74 

7  3 

9  1 

84 

77 

68 

77 

72 

83 

82 

80 

87 

83 

72 

7  7 

.» 

Mm 

47 

43 

42 

46 

54 

56 

54 

57 

44 

45 

50 

60 

60 

58 

50 

48 

5  3 

84 

49 

49 

52 

48 

50 

50 

5  1 

55 

5  1 

48 

50 

PASO  ROBLES 

MAX 

77 

78 

80 

86 

88 

80 

76 

80 

82 

89 

92 

98 

103 

105 

103 

86 

75 

89 

97 

94 

86 

88 

83 

86 

91 

93 

95 

97 

90 

89 

88 

,6 

Mm 

39 

36 

42 

43 

4  3 

52 

50 

52 

5  1 

50 

47 

45 

46 

52 

58 

58 

60 

44 

48 

5  1 

46 

49 

55 

46 

46 

45 

47 

5 1 

50 

43 

46 

•  0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 

79 

80 

8  3 

88 

88 

74 

79 

84 

85 

91 

95 

102 

108 

1  1  1 

102 

71 

84 

96 

103 

95 

84 

87 

64 

91 

99 

100 

105 

106 

96 

88 

91 

.  3 

Mm 

46 

41 

46 

50 

48 

63 

53 

54 

53 

53 

48 

49 

55 

59 

59 

58 

53 

47 

54 

55 

5  1 

5  1 

56 

50 

50 

53 

52 

56 

54 

48 

51 

.8 

PINNACLES  NAT  MONUMEN1 

MAX 

72 

74 

80 

85 

87 

61 

72 

79 

80 

81 

92 

98 

103 

103 

105 

99 

69 

98 

98 

97 

85 

83 

81 

38 

96 

97 

97 

99 

93 

93 

89 

.5 

Mm 

28 

35 

38 

45 

39 

55 

43 

49 

50 

48 

46 

45 

4  8 

53 

54 

51 

50 

45 

45 

6  1 

44 

44 

50 

44 

49 

47 

46 

55 

52 

41 

46 

PISMO  BEACH 

MAX 

66 

70 

74 

72 

65 

64 

65 

6,5 

8  0 

3  1 

75 

71 

70 

66 

66 

67 

6  7 

68 

75 

77 

75 

75 

34 

80 

66 

70 

62 

66 

66 

70 

.  7 

Mm 

45 

43 

44 

46 

48 

47 

55 

54 

59 

60 

47 

50 

60 

49 

59 

56 

53 

54 

58 

46 

47 

54 

48 

50 

49 

47 

47 

47 

31 

50 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

62 

62 

62 

62 

63 

65 

67 

6  3 

62 

65 

64 

65 

60 

66 

63 

66 

66 

63 

65 

64 

64 

65 

65 

64 

65 

66 

63 

63 

64 

65 

64 

.  1 

Mm 

48 

44 

45 

48 

47 

60 

51 

52 

50 

49 

50 

47 

51 

60 

51 

65 

53 

50 

48 

51 

50 

48 

50 

4  7 

47 

47 

48 

49 

51 

47 

49 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

70 

7  1 

77 

82 

82 

79 

77 

8  2 

82 

80 

38 

97 

104 

105 

102 

86 

9  5 

93 

94 

90 

75 

80 

75 

90 

95 

92 

96 

94 

90 

90 

86 

.8 

Mm 

49 

41 

42 

45 

45 

56 

50 

55 

52 

55 

51 

51 

65 

56 

60 

55 

54 

52 

59 

56 

60 

31 

48 

49 

6  1 

54 

57 

59 

54 

52 

52 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

74 

74 

78 

80 

85 

76 

70 

79 

79 

85 

90 

95 

101 

104 

1  00 

85 

87 

95 

95 

90 

81 

83 

80 

84 

94 

94 

99 

98 

91 

90 

8  7 

,2 

Mm 

34 

29 

32 

37 

40 

54 

45 

50 

48 

44 

35 

44 

47 

51 

65 

59 

50 

45 

49 

45 

4  1 

40 

64 

40 

44 

44 

46 

50 

39 

40 

44 

REDWOOD  CITY 

MAX 

69 

68 

73 

82 

61 

76 

74 

75 

73 

72 

86 

94 

104 

102 

100 

83 

32 

92 

89 

80 

72 

77 

76 

89 

93 

88 

94 

89 

80 

85 

83 

.3 

Mm 

46 

44 

42 

43 

46 

57 

54 

55 

54 

56 

67 

51 

56 

59 

60 

58 

51 

52 

55 

52 

52 

50 

53 

69 

51 

50 

52 

55 

5  1 

49 

51 

RICHMOND 

MAX 

66 

66 

65 

70 

6  6 

73 

73 

70 

68 

69 

74 

78 

83 

95 

93 

75 

72 

70 

74 

7  1 

70 

7  1 

70 

69 

77 

73 

72 

75 

66 

67 

72 

■  8 

Mm 

52 

50 

48 

52 

5  1 

53 

54 

55 

53 

56 

55 

59 

61 

6C 

59 

64 

49 

52 

56 

56 

65 

55 

56 

65 

58 

56 

59 

58 

35 

54 

54 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

64 

64 

70 

80 

80 

72 

72 

73 

70 

70 

86 

93 

100 

103 

97 

79 

73 

89 

85 

79 

66 

72 

70 

84 

89 

35 

94 

90 

8  1 

78 

80 

.3 

Mm 

47 

40 

42 

45 

48 

53 

49 

52 

50 

53 

55 

49 

52 

57 

62 

56 

53 

51 

54 

54 

50 

50 

52 

46 

48 

53 

52 

60 

52 

51 

51 

SALINAS  2  E 

MAX 

65 

66 

66 

68 

78 

69 

73 

65 

66 

71 

75 

82 

82 

90 

78 

62 

67 

76 

74 

7  1 

69 

72 

72 

76 

75 

70 

77 

69 

68 

67 

72 

,0 

Mm 

46 

43 

43 

46 

46 

53 

53 

54 

62 

54 

47 

45 

53 

53 

54 

53 

54 

52 

50 

61 

50 

50 

53 

48 

49 

52 

49 

52 

52 

51 

50 

3 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

64 

63 

66 

68 

76 

66 

7  1 

6  1 

65 

70 

7  3 

8  1 

8  1 

89 

6e 

61 

67 

76 

73 

69 

66 

71 

7  I 

7  3 

73 

68 

75 

69 

66 

64 

70 

1 

Mm 

48 

44 

44 

46 

49 

54 

53 

64 

53 

53 

47 

45 

53 

52 

49 

34 

54 

52 

4  9 

52 

51 

51 

53 

48 

48 

52 

49 

48 

52 

52 

50 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

76 

78 

80 

85 

89 

65 

77 

8  1 

83 

88 

92 

97 

104 

107 

105 

102 

90 

97 

100 

98 

91 

66 

8  1 

87 

98 

98 

101 

101 

97 

93 

91 

6 

Mm 

34 

31 

35 

35 

44 

46 

50 

50 

49 

42 

37 

46 

51 

57 

59 

53 

4b 

46 

52 

47 

42 

40 

45 

39 

♦  7 

47 

47 

53 

44 

45 

45 

3 

i  f  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

57 

58 

60 

62 

63 

61 

63 

69 

60 

61 

65 

62 

74 

73 

69 

60 

63 

63 

66 

66 

70 

60 

64 

68 

65 

66 

65 

64 

63 

61 

63 

7 

Mm 

50 

49 

45 

46 

50 

51 

52 

52 

81 

52 

48 

49 

51 

64 

58 

58 

53 

53 

53 

52 

58 

56 

57 

61 

60 

58 

50 

51 

56 

58 

53 

5 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

61 

62 

63 

70 

73 

67 

70 

63 

66 

64 

7  1 

83 

95 

92 

74 

68 

74 

7  7 

72 

66 

63 

71 

6b 

7  7 

72 

69 

74 

69 

66 

70 

70 

9 

MIN 

50 

48 

45 

48 

5  1 

5  3 

53 

53 

51 

5  3 

50 

5  1 

56 

55 

54 

54 

51 

52 

54 

52 

52 

5  1 

54 

52 

52 

52 

53 

66 

52 

51 

51 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

56 

59 

6  1 

66 

70 

63 

65 

58 

60 

62 

70 

79 

9  1 

8  3 

63 

39 

63 

66 

66 

62 

6  1 

64 

6  3 

70 

6  7 

68 

76 

63 

61 

65 

66 

0 

Mm 

50 

49 

49 

49 

50 

6  3 

52 

62 

5  1 

52 

54 

68 

60 

57 

54 

53 

52 

53 

54 

52 

82 

50 

54 

55 

55 

53 

55 

5  3 

52 

51 

52 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

62 

63 

62 

65 

76 

67 

70 

62 

63 

63 

67 

72 

91 

90 

73 

64 

68 

72 

72 

68 

64 

74 

70 

72 

70 

67 

TO 

67 

65 

67 

69 

2 

Mm 

47 

43 

45 

41 

39 

5  1 

5  1 

62 

5  I 

53 

39 

40 

45 

46 

48 

53 

52 

80 

44 

43 

43 

43 

53 

49 

39 

43 

45 

42 

44 

45 

46 

SAN  JOSE 

MAX 

68 

66 

72 

79 

80 

77 

76 

74 

71 

74 

8  2 

90 

98 

99 

98 

90 

80 

86 

86 

80 

7  3 

77 

75 

84 

88 

84 

8  9 

85 

78 

83 

81 

0 

Mm 

45 

42 

43 

48 

60 

57 

55 

56 

55 

59 

49 

52 

63 

63 

65 

57 

55 

52 

56 

54 

51 

49 

65 

50 

53 

52 

53 

55 

53 

52 

53 

1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

65 

65 

70 

71 

72 

84 

73 

71 

69 

68 

78 

87 

94 

79 

97 

78 

68 

74 

80 

82 

78 

71 

74 

70 

84 

8  3 

7  7 

80 

8  3 

75 

76 

7 

Mm 

44 

42 

4  3 

46 

46 

43 

53 

5  3 

6  1 

50 

52 

56 

52 

85 

53 

54 

56 

48 

48 

54 

45 

48 

50 

60 

53 

48 

48 

49 

51 

48 

49 

e 

SAN  MATEO 

MAX 

62 

63 

68 

73 

74 

67 

72 

69 

6  9 

68 

78 

34 

97 

96 

84 

74 

72 

83 

78 

72 

66 

75 

70 

82 

82 

80 

82 

79 

75 

72 

75 

5 

Mm 

46 

44 

44 

46 

52 

56 

54 

50 

53 

56 

48 

68 

5  9 

59 

57 

60 

61 

56 

54 

51 

52 

54 

69 

49 

53 

54 

54 

54 

51 

50 

53 

6 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

70 

67 

72 

79 

81 

75 

76 

72 

73 

75 

33 

91 

100 

100 

95 

78 

80 

86 

83 

62 

74 

78 

74 

85 

87 

8  3 

88 

85 

78 

81 

81 

0 

Mm 

46 

44 

44 

46 

50 

56 

54 

56 

84 

5  8 

80 

82 

59 

63 

64 

57 

54 

51 

58 

54 

60 

60 

53 

51 

53 

52 

54 

55 

53 

51 

53 

I 

SANTA  CRUZ 

MAX 

73 

74 

7  8 

80 

79 

65 

73 

70 

7  7 

78 

8  3 

97 

78 

87 

70 

71 

68 

76 

7  7 

79 

76 

74 

78 

84 

80 

78 

8  1 

77 

77 

67 

76 

5 

Mm 

38 

38 

4  0 

40 

43 

52 

53 

53 

50 

52 

44 

46 

51 

49 

52 

53 

53 

51 

48 

45 

4  2 

63 

50 

46 

44 

46 

46 

49 

46 

48 

47 

o 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

60 

62 

b  3 

68 

74 

7* 

65 

7  1 

64 

68 

70 

78 

86 

96 

95 

75 

68 

70 

8  1 

78 

68 

65 

69 

6  7 

79 

82 

85 

67 

73 

4 

Mm 

48 

45 

44 

47 

48 

48 

52 

53 

60 

81 

53 

51 

83 

62 

61 

53 

51 

50 

53 

51 

50 

49 

50 

50 

50 

52 

51 

53 

51 

49 

51. 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

68 

69 

70 

75 

82 

83 

69 

7  7 

77 

7  7 

76 

88 

94 

101 

1  04 

95 

80 

8  3 

95 

9  1 

8  0 

90 

83 

83 

4 

Mm 

49 

34 

40 

42 

42 

56 

50 

54 

52 

54 

46 

49 

55 

56 

59 

56 

53 

49 

57 

54 

50 

48 

49 

47 

47 

63 

53 

53 

50 

47 

50, 

I 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

64 

68 

69 

71 

72 

73 

61 

70 

62 

68 

76 

77 

90 

72 

87 

68 

68 

66 

77 

72 

73 

72 

70 

72 

73 

72 

7  1 

74 

70 

70 

71. 

3 

ft      ft  ft 

Mm 

40 

39 

40 

42 

5  3 

50 

54 

53 

54 

45 

46 

53 

50 

54 

54 

54 

52 

50 

49 

49 

46 

66 

4  7 

47 

50 

47 

30 

47 

47 

48. 

9 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  0! 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

74 

72 

71 

74 

80 

3  0 

68 

75 

82 

82 

81 

87 

94 

104 

104 

95 

87 

8  7 

92 

94 

85 

75 

80 

74 

91 

9  1 

8  7 

92 

95 

87 

84. 

T 

Mm 

62 

60 

61 

65 

65 

69 

66 

63 

6  1 

59 

68 

68 

54 

59 

56 

61 

66 

61 

67 

72 

62 

36 

60. 

9 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

75 

71 

72 

77 

83 

84 

70 

76 

83 

83 

81 

89 

96 

102 

,0b 

97 

89 

90 

95 

9b 

87 

78 

80 

8  3 

91 

95 

93 

97 

96 

90 

8b. 

8 

Mm 

5 1 

52 

59 

53 

6  3 

60 

62 

65 

62 

63 

61 

5b 

53 

66 

65 

55 

57 

56 

56 

60 

54 

58 

59 

54 

52 

6b. 

b 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

76 

78 

76 

79 

82 

59 

87 

75 

73 

83 

86 

96 

93 

101 

108 

108 

96 

94 

95 

97 

94 

88 

83 

83 

84 

95 

98 

100 

102 

98 

39. 

6 

Mm 

47 

48 

49 

53 

57 

61 

53 

59 

59 

60 

55 

62 

67 

71 

76 

73 

66 

69 

72 

67 

63 

52 

58 

5  3 

60 

61 

70 

72 

70 

65 

61. 

6 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

75 

70 

75 

81 

82 

84 

73 

79 

82 

85 

67 

91 

100 

103 

104 

91 

94 

96 

92 

86 

82 

81 

84 

93 

96 

97 

99 

87. 

5 

Mm 

46 

42 

4  2 

44 

45 

53 

53 

52 

53 

49 

54 

60 

67 

72 

69 

63 

62 

62 

54 

44 

48 

46 

54 

59 

62 

65 

63 

54. 

9 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

80 

77 

79 

83 

90 

86 

79 

82 

86 

87 

87 

93 

102 

107 

107 

98 

94 

96 

99 

97 

90 

82 

83 

84 

94 

98 

00 

103 

99 

98 

9  1  . 

5 

Mm 

52 

51 

81 

53 

59 

80 

55 

65 

62 

62 

61 

63 

69 

74 

80 

74 

71 

70 

73 

69 

65 

58 

61 

57 

66 

68 

70 

72 

73 

66 

64, 

4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ^ilT" 


Station 

Day  of  Month 

rage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

23 

30 

31 

Ave 

BALCh  POWER  HOUSE 

MAX 

53 

73 
51 

76 

51 

1  S 
53 

85 
57 

»  1 
65 

75 
56 

74 

62 

79 
57 

83 
6  0 

83 
6  1 

89 
63 

96 
66 

103 

7  1 

104 
72 

102 
69 

93 
69 

91 
69 

94 
70 

93 
71 

9  0 
6  5 

84 
5  5 

79 
5  9 

81 
5  7 

90 
62 

9* 
67 

95 
69 

97 
7  1 

97 

70 

92 
67 

87. S 
62,9 

Bl'CKwELLS  CORNER 

MAX 

RUTTONwlLLOW 

MAX 

79 
53 

«  1 
51 

'9 

53 

81 
56 

85 

58 

90 
64 

88 
55 

79 

60 

84 
62 

98 

50 

89 

60 

90 
60 

96 

64 

102 
67 

107 

64 

1-8 
7  3 

96 
68 

95 

64 

96 
61 

9  9 
62 

97 
60 

91 
5  7 

85 
60 

64 

65 
61 

96 
65 

96 
64 

99 
68 

102 
69 

97 
61 

91.1 
60,9 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 

62 
33 

29 

62 
29 

66 
34 

38 

'5 

4, 

63 
44 

60 
41 

7  0 
45 

71 
44 

58 
38 

69 
4  1 

31 
4  8 

88 
8  3 

91 

53 

90 
54 

86 
49 

84 

83 

4  H 

65 

77 
42 

70 
3  4 

69 
38 

66 

75 

82 
46 

83 

88 
34 

86 

83 
46 

75.4 
43.0 

CAMP  PAPDEE 

MAX 

77 
47 

73 
43 

73 
43 

79 
49 

84 
58 

60 

74 

53 

B0 
54 

93 
52 

85 
55 

84 

53 

9  0 
6  3 

97 

61 

106 

70 

108 
76 

106 
65 

94 
59 

94 
60 

99 
66 

99 
59 

88 
6  1 

77 
50 

62 
52 

78 
51 

92 
55 

98 
59 

99 
61 

103 

64 

99 
63 

92 
57 

89.2 
56.6 

CATmEyS  VY  BULL  RUN 

MAX 

75 
45 

73 
40 

74 
-3 

76 
45 

81 
49 

«' 

59 

75 
55 

78 
64 

83 
57 

93 

53 

83 
50 

87 
53 

9  2 
5  9 

99 

64 

104 
67 

104 

72 

95 
62 

92 
61 

94 

6  1 

97 
58 

90 
54 

82 
50 

80 
51 

78 
46 

85 
54 

92 
56 

95 
59 

97 
62 

98 
61 

93 
54 

87.1 
55,6 

cherry  valley  dam 

MAX 

65 
37 

65 
33 

65 
33 

69 
41 

71 

42 

74 
48 

67 
43 

82 
50 

85 
54 

90 
88 

93 
58 

92 
60 

90 
56 

88 
55 

98 

55 

86 
53 

81 
51 

76 
42 

75 

44 

72 
43 

80 
50 

66 
52 

88 
54 

90 
57 

68 

54 

86 
52 

80,5 
49,0 

COAL  1 NGA 

MAX 
MIN 

SI 
48 

'  1 

45 

82 
49 

86 
49 

89 
56 

84 

50 

79 
56 

86 
(0 

88 

4  0 

90 
62 

93 
60 

96 
66 

101 

60 

106 
66 

106 
74 

103 
7  5 

94 
67 

94 

65 

100 
66 

95 

60 

90 
57 

86 
5  3 

84 
57 

88 
54 

97 
5  7 

100 
59 

100 
59 

104 

62 

100 
63 

94 
59 

92,6 
58,8 

CORCORAN  1RRI0  DIST 

MAX 

10 
48 

82 
49 

80 
52 

81 
50 

86 
52 

90 
59 

95 
56 

78 
60 

85 
60 

89 
58 

90 
5  5 

95 
62 

102 
66 

105 
6  8 

1  08 
70 

109 
7  0 

98 
64 

96 
64 

99 
65 

101 
6  1 

96 
66 

89 
5  2 

86 
5  9 

84 

5  3 

87 
6  8 

96 
56 

100 
60 

100 
65 

105 
6  6 

99 
59 

92.7 
59.1 

OENAIS  3  NNE 

MAX 

76 
42 

76 
44 

80 
45 

85 
42 

89 
-' 

76 
57 

81 
49 

87 
56 

86 
55 

85 
55 

90 
50 

95 
52 

103 
54 

106 
58 

104 
6  3 

92 
64 

92 
54 

95 
5  1 

99 
62 

91 
56 

83 
46 

65 
96 

60 
52 

89 
60 

97 
49 

96 
5  1 

100 
59 

100 
58 

91 
50 

93 
45 

90.1 
52.1 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

68 
33 

69 
28 

72 
28 

75 
33 

78 
36 

72 
46 

70 
46 

77 
45 

76 
47 

79 

4  3 

33 
40 

87 
40 

94 
4  3 

98 
48 

97 
5  1 

93 
59 

88 
49 

88 
46 

91 

46 

85 
42 

78 
40 

76 
3  3 

73 
3  7 

60 
34 

87 
42 

91 
42 

93 
44 

92 
47 

69 
45 

87 
41 

82.9 
41,8 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

77 
42 

73 
39 

78 

*  1 

84 
45 

" 
52 

86 
59 

77 
53 

83 
55 

86 
56 

95 
50 

89 
4  9 

95 
50 

102 
58 

107 

6  2 

107 
68 

103 
65 

95 
5  7 

99 
5  6 

99 
60 

99 
5  5 

85 
48 

82 
46 

8  1 
5  7 

89 

96 

60 

96 
66 

101 
56 

102 
58 

96 
57 

93 
50 

91,1 
53,6 

FIVE  POINTS  S  SSw 

MAX 
MIN 

FRESNC  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

80 
50 

79 
48 

Bl 
50 

86 
50 

89 
52 

85 
62 

90 
56 

87 
62 

88 
59 

91 
60 

13 
55 

96 
6  7 

104 

60 

108 
66 

107 
6  7 

97 
70 

94 
65 

98 
6  3 

102 
65 

97 

65 

90 
5  7 

87 
54 

64 
59 

89 
55 

99 
60 

101 
6  1 

101 
61 

105 
68 

100 
65 

97 
60 

93,2 
59.4 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

81 
45 

at) 

42 

80 
45 

82 
47 

87 
52 

90 
56 

87 
56 

92 
57 

89 
56 

88 
55 

90 
6  1 

93 
52 

97 
55 

106 
66 

110 
69 

109 
70 

99 
6  3 

96 
6  3 

100 
65 

103 
62 

98 
54 

89 
4  7 

87 
52 

84 
50 

90 
55 

99 
59 

102 
58 

103 
64 

106 
61 

100 
55 

93.6 
56.1 

GIANT  FOREST 

MAX 
MTN 

57 
35 

60 
33 

57 
33 

60 
36 

64 
39 

71 
45 

64 
3% 

51 

4C 

53 
40 

56 

4  3 

62 
4  3 

69 
45 

75 
51 

84 
55 

85 
56 

88 
56 

61 

52 

77 
5  1 

76 
52 

78 
54 

77 
48 

72 

4 ; 

66 
40 

66 
39 

68 
44 

78 
5  1 

80 
52 

12 

57 

88 
52 

80 
50 

70.8 
45.7 

GLENNVILLE 

MAX 
MTN 

70 
36 

69 
33 

70 
3  2 

76 
35 

81 
37 

79 
46 

74 
45 

68 
48 

74 
43 

80 
8  5 

79 
4  2 

88 
4  4 

94 
47 

96 
6  1 

98 
54 

89 
54 

88 
52 

90 
50 

89 
52 

90 
5  1 

85 
44 

77 
3  7 

75 
4  0 

78 
40 

66 
4  1 

91 
43 

93 
48 

96 
50 

94 
50 

88 

47 

83.5 
44.6 

GRANT  GROVE 

MAX 

Mm 

54 
3  4 

56 

54 

3  3 

58 

3  4 

61 
4r 

66 
48 

59 

51 

55 

4  1 

86 

68 

66 

73 
53 

79 
6  7 

82 
58 

83 
5  7 

76 
5  3 

76 
5  1 

75 
5  1 

74 

5  2 

72 

48 

64 
42 

65 
42 

62 

4  0 

65 
4  7 

75 
52 

75 
54 

80 

55 

77 
54 

78 
51 

67.6 

46.0 

HANFCRD 

MAX 
MIN 

89 
50 

87 
46 

80 
50 

83 

^  D 

88 
51 

85 
62 

79 

54 

83 
59 

85 
54 

88 
8  5 

88 

93 

56 

101 

6  1 

106 
6  5 

102 
68 

97 
68 

94 
64 

9  5 
62 

9  9 
63 

98 
62 

93 
66 

86 
55 

63 
5  7 

86 
52 

94 
6  7 

97 
56 

97 
59 

102 
62 

100 
62 

95 

56 

91.7 
57,9 

HETCH  HETCHY 

MAX 

MTN 

67 
40 

64 
36 

70 
43 

70 
43 

72 

4  4 

77 
51 

65 
48 

65 

48 

78 
43 

72 
43 

76 

4  5 

80 
48 

84 
5  1 

91 
57 

93 
60 

90 
65 

59 

54 

54 

5  1 

81 
49 

75 
42 

7* 
44 

73 
42 

76 
47 

85 
50 

87 
52 

90 

54 

88 

54 

85 
51 

78.1 
46,9 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

53 
31 

5  i 
31 

54 

3  0 

58 
33 

62 
36 

62 
42 

53 
36 

56 
4  1 

56 
3  8 

62 
40 

62 
3  7 

69 
4  3 

78 
47 

81 

6  0 

79 
98 

78 
52 

74 

60 

71 
48 

71 

48 

73 
46 

70 
43 

62 

38 

60 
37 

61 
37 

71 
45 

73 
46 

77 
48 

76 
49 

75 
47 

73 
45 

66,8 
42.1 

IDRIA 

MAX 
MIN 

73 
42 

72 
42 

75 
4  3 

77 

50 

83 
6 L 

93 
60 

73 
45 

78 
54 

81 
56 

82 
56 

95 

64 

88 
60 

97 
66 

101 

7  1 

101 
75 

93 

72 

91 
65 

93 
66 

95 
64 

93 

63 

93 
60 

82 
50 

80 
49 

8  0 
48 

91 
60 

94 
64 

94 
64 

97 
69 

96 
66 

90 
61 

87,0 
58.2 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

MAX 
MIN 

B0 
59 

80 
55 

81 
6  4 

85 
59 

90 
6  3 

89 
70 

87 
56 

78 
65 

87 
^s 

«8 
66 

88 
66 

94 

67 

103 
73 

108 
78 

108 
82 

100 
79 

99 
72 

99 
73 

99 
75 

99 
72 

9  6 
69 

92 

60 

85 
63 

84 

63 

96 
68 

102 
73 

100 
74 

104 

72 

103 
74 

102 
72 

93,6 
67,9 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

79 
4g 

n 

79 
4  3 

83 
4  ? 

Be 

53 

83 
s8 

79 

5  1 

79 

5  4 

82 
54 

87 
66 

98 

66 

96 
58 

101 
56 

I  04 
68 

101 
74 

1  1 1 
71 

96 
59 

97 
63 

98 
61 

9* 
66 

93 
60 

85 
57 

83 
53 

86 
51 

100 
51 

99 
60 

101 
63 

100 
65 

99 
64 

93 
60 

90,9 
57,6 

KETTLEMAN  CITY   1  SSw 

MAX 
MIN 

79 

8  I 
6 

80 

5  0 

82 

5  2 

84 

8  e 

90 
6  5 

86 
56 

79 
60 

86 
63 

a? 
6  2 

a  3 
57 

90 
58 

95 
64 

102 

6  7 

106 
77 

103 
75 

97 
66 

96 
6  7 

100 
68 

103 

66 

98 
64 

86 
56 

86 
85 

94 
54 

86 
56 

97 
64 

101 
64 

99 
64 

105 
72 

100 
63 

91,9 
61.2 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

80 
5  1 

80 

80 
49 

84 
58 

»■■■ 

57 

84 

78 
57 

84 

62 

87 
63 

ag 
6  3 

90 

60 

94 
60 

102 
61 

107 
77 

107 
78 

101 
76 

95 
70 

99 
7  2 

101 
73 

100 
67 

92 

64 

66 
56 

84 

58 

86 
58 

97 
64 

99 
67 

100 
64 

104 
72 

99 
71 

96 
63 

92,5 
63,5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

78 

78 

76 

80 
46 

83 
58 

ge 
60 

75 
53 

79 
57 

85 
8  5 

95 
52 

84 
6  3 

89 
4  ? 

94 
57 

102 
66 

1  ^6 
74 

1-5 
66 

9  2 
69 

92 
68 

96 
61 

98 
55 

89 
50 

78 
46 

83 
52 

79 
48 

91 
51 

95 
56 

95 
59 

99 

64 

98 
57 

93 
50 

88,8 
54,6 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

79 

46 

68 

78 

82 
49 

85 
6  1 

84 

60 

78 
54 

84 
58 

84 
57 

85 
84 

88 
56 

92 
55 

99 
56 

102 

65 

103 
66 

101 

60 

94 

69 

94 
58 

9  7 
63 

95 
60 

88 
82 

83 
51 

83 
57 

86 
60 

93 
56 

94 
68 

96 

60 

99 
63 

96 
61 

93 
60 

90,1 
56,  » 

LE"ON  COVE 

MAX 
MIN 

80 
48 

79 

81 
4  3 

83 
4  7 

89 
5  3 

87 
63 

78 
54 

79 

5  6 

96 
58 

99 
57 

88 
6  5 

J5 
57 

102 
64 

108 
72 

107 
69 

96 
69 

93 
63 

96 
65 

98 
64 

96 
62 

88 
56 

84 
50 

83 
53 

86 

52 

95 
61 

98 
61 

98 
61 

102 
66 

98 
63 

95 
57 

91,2 
58,1 

LINDSAY 

MAX 

6  1 

45 

79 
43 

81 
43 

85 
45 

90 
49 

88 
59 

78 
53 

80 
58 

97 
55 

89 
54 

89 
52 

95 
54 

102 
59 

107 
63 

106 
66 

98 
69 

96 
64 

97 
63 

100 
63 

96 
59 

92 
64 

86 
46 

84 
5  1 

86 
61 

99 
57 

100 
57 

100 
58 

103 

62 

98 
63 

96 

92,3 

LOOI 

MAX 

MTN 

73 
47 

73 
42 

78 
-3 

83 
50 

Si 
52 

68 
59 

78 
54 

84 
57 

84 

55 

81 

5, 

3  . 

53 

93 
55 

101 

60 

105 
67 

99 

71 

87 
63 

69 
57 

635 
56 

96 

65 

85 

6  0 

73 
50 

80 
49 

76 
52 

87 
51 

95 
56 

93 
54 

98 
62 

94 

60 

88 

57 

90 
53 

86,7 
55,5 

LOS  RANOS 

MAX 

Mm 

1  ) 

H 

82 

97 

90 
50 

83 
62 

84 

5  J 

88 
58 

86 
57 

89 
63 

93 
54 

96 
59 

10  3 
6  7 

106 
66 

105 
68 

103 
69 

95 
56 

99 
56 

101 
62 

98 
69 

89 
57 

88 
53 

85 
62 

90 
52 

96 
56 

99 
55 

102 
59 

102 
63 

99 
64 

94 
54 

93.1 
55,6 

MADE  C A 

MAX 

Mm 

a  i 

79 

7  9 
49 

81 
48 

86 
53 

99 
59 

83 
54 

82 
57 

86 
58 

87 

5  3 

89 
53 

»C 
56 

9  6 
6  1 

1  34 
1  1 

109 
70 

107 
68 

9  6 

60 

96 
60 

98 
63 

too 

61 

94 
55 

87 
52 

86 
56 

81 
57 

68 
58 

96 
60 

100 
60 

102 
66 

104 
63 

96 

55 

91.8 
57,7 

MANDFVILLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

MAMTFCA 

MAX 

Mm 

76 

72 

'4 

76 
4  ' 

«2 

50 

95 
6  1 

72 
53 

77 
59 

93 
56 

94 
56 

78 
53 

98 
60 

93 
60 

101 

64 

105 
65 

102 
65 

)] 

8  7 

92 
66 

95 
61 

97 
59 

87 
53 

7* 
54 

82 
55 

76 
49 

68 
55 

95 
57 

94 
57 

99 
61 

97 
58 

90 
55 

86,8 
55,6 

MARICrPA 

MAX 

Mm 

82 
52 

79 
49 

81 

5C 

8  7 
55 

92 
62 

93 
66 

ai 

51 

94 
65 

«9 

63 

90 
63 

)C 
66 

97 
65 

103 
71 

109 

78 

107 
62 

101 
77 

97 
67 

102 
67 

103 
74 

100 
69 

92 
65 

86 
66 

86 
59 

85 
57 

97 
65 

102 
69 

101 
70 

105 
75 

101 
71 

100 
66 

94,1 
64,6 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

79 
46 

78 
46 

It 
45 

85 
52 

89 
47 

97 
62 

BC 
51 

96 
50 

87 
56 

98 
52 

95 

60 

102 
57 

106 
66 

106 
62 

1  s« 

66 

93 
54 

97 

68 

99 
63 

89 
54 

84 
51 

65 

57 

88 
52 

96 
53 

98 
58 

100 
57 

100 
64 

99 
55 

94 

55 

91.8 
55.4 

MODESTO 

MAX 

Mm 

72 
46 

75 
42 

78 
45 

84 
46 

87 
50 

71 
55 

78 

5C 

85 
57 

84 
55 

81 
53 

90 
64 

94 
59 

1  )2 
59 

107 
63 

104 
66 

91 
65 

93 
58 

96 
58 

98 
60 

89 
59 

76 
49 

83 
49 

77 
54 

89 
49 

96 
53 

96 
56 

100 
61 

98 
60 

91 
58 

92 
51 

88,6 
54,6 

NEWMAN  2  Nw 

MAX 

Mm 

78 
46 

7* 
41 

79 
43 

84 
46 

87 
50 

96 
61 

7  1 
50 

85 
57 

97 
57 

86     89  94 
55     51  56 
S»»  F.foronc.  N 

100  106  105 
60     64  67 
otfls  Following  Slat! 

102  95 
65  60 
on  Index 

95 
57 

99 
63 

96 
57 

89 
50 

85 
49 

83 
52 

89 
50 

97 
57 

96 
55 

100 
58 

100 
61 

98 

57 

92 
50 

91.2 
54.8 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

age  1 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
< 

NORTH  FORK  RANGER  5TA 

MAX 

72 
43 

72 
40 

74 
3  9 

76 

78 
46 

82 
53 

77 
54 

69 
54 

73 
55 

77 
51 

84 

50 

84 

53 

89 
55 

97 
62 

100 
62 

101 

64 

94 
66 

89 
60 

92 
58 

93 
56 

91 

50 

83 
4,  3 

85 
4  7 

76 
4  5 

81 

52 

91 
55 

94 
86 

96 
59 

96 
5  7 

93 
54 

85.4 
52,4 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

77 
46 

74 
43 

75 

78 

33 
55 

88 
60 

72 
50 

78 
54 

84 
55 

86 
55 

82 
52 

89 
84 

94 
60 

103 
68 

107 
71 

104 
65 

91 
56 

92 
66 

97 
55 

99 
68 

89 
48 

76 
50 

8  3 
6  1 

79 
50 

89 
55 

9  5 
56 

96 
5  8 

ioo 

62 

98 
58 

93 
33 

88.4 
54.9 

ORANGE  COVE 

MAX 

79 
48 

80 
45 

79 
46 

81 

86 
54 

90 
65 

84 
55 

79 

6  1 

83 
58 

86 
58 

89 
55 

93 
56 

94 
64 

102 
67 

107 
68 

L06 
72 

99 
66 

93 
66 

98 
62 

101 
6  3 

95 
66 

88 
5 1 

85 
5  8 

83 
5^ 

86 
6  9 

97 
59 

101 
62 

99 

103 
62 

98 
67 

91.5 

PANOCHE  creek 

MAX 

77 
45 

75 

44 

75 

76 

81 

50 

87 
61 

76 
51 

77 

54 

83 
52 

84 
56 

85 
51 

87 

52 

9  1 
63 

99 
66 

104 

68 

100 
56 

96 

58 

92 
55 

95 
63 

99 
56 

90 
52 

85 
60 

84 
53 

80 
53 

65 
58 

94 
5  7 

95 
57 

97 
56 

99 
55 

95 
49 

88.1 
54,3 

PORTERVILLE 

MAX 

80 
48 

83 

46 

80 
<,  7 

82 

87 

52 

91 
62 

91 
54 

80 
60 

83 
58 

88 
58 

91 
56 

90 
58 

97 
62 

103 
65 

108 
69 

1  38 
72 

96 
65 

96 
68 

99 
70 

100 
64 

9  6 
59 

92 
52 

86 
55 

85 
53 

87 
59 

98 
6  3 

100 
65 

101 
6  6 

105 
6  7 

100 
62 

92.8 
59,4 

POSEY  3  E 

MAX 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

64 
43 

64 

37 

68 

71 

75 
46 

74 

5  3 

63 
49 

72 
46 

75 
53 

77 
54 

30 
52 

85 
50 

92 
58 

94 
68 

93 
59 

91 
68 

89 
68 

88 
62 

88 
63 

87 
56 

77 
50 

73 
45 

72 
47 

80 
44 

85 
5* 

87 
60 

90 
64 

90 
66 

89 
56 

83 
35 

80,3 
53,9 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

72 
49 

73 
48 

71 

80 

84 

61 

88 
58 

73 

54 

80 
59 

82 
56 

80 
55 

83 
56 

92 
6  1 

95 
70 

102 
73 

106 
72 

103 
56 

82 
55 

86 
58 

96 
67 

97 
65 

89 
56 

78 
56 

84 
5  7 

78 
66 

89 
64 

9  6 

66 

97 
6  7 

100 
73 

98 
65 

90 
60 

87,  % 
59,9 

SONORA  RS 

MAX 

74 
42 

T5 
37 

77 

72 

82 
43 

8? 
55 

77 

49 

7  8 
53 

83 

5 ; 

90 
49 

8- 

96 

88 
48 

95 
55 

101 
66 

105 
60 

106 
62 

9  9 
57 

93 
56 

100 
57 

97 

53 

93 
48 

83 

42 

85 
50 

79 
44 

88 
44 

93 
6  3 

96 
55 

99 
5g 

100 
56 

96 
50 

88,8 
50,4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

68 
33 

62 
32 

66 

69 

7C 
40 

69 
46 

60 
45 

65 
45 

64 
44 

T2 
45 

77 
40 

81 
44 

88 
48 

9  0 
64 

90 
55 

8  8 
59 

85 
5  1 

B4 
5  1 

83 
50 

82 
48 

75 
46 

72 

37 

68 
40 

74 

3  7 

82 
45 

84 
47 

86 
49 

84 
52 

82 
50 

79 
47 

76.6 
44,9 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

74 
50 

75 
47 

79 

85 

87 

56 

74 
57 

80 
55 

86 
57 

B5 

56 

81 
59 

91 

55 

96 

5  9 

103 
63 

108 
68 

104 

73 

93 
66 

94 
58 

98 
60 

100 
65 

89 
60 

76 
65 

85 
54 

79 

56 

91 
56 

98 
66 

96 
60 

102 
6  1 

99 
66 

92 
60 

92 
57 

89.7 
58,0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

77 
SO 

75 
45 

74 

78 

84 
5  0 

87 
61 

71 

59 

79 
58 

85 
56 

86 
88 

32 
53 

90 
58 

94 
61 

101 
64 

106 
66 

100 
63 

90 
57 

91 
56 

96 
63 

96 
5  7 

87 
54 

77 
5  1 

62 
54 

77 
61 

89 
6  5 

95 
55 

94 

58 

99 
60 

95 
59 

90 
33 

87. S 
55,8 

TEHACHAPI 

MAX 

64 
43 

61 
39 

64 

70 

75 
49 

73 
56 

64 

41 

63 
50 

68 
53 

70 
49 

73 

4  8 

81 
54 

91 
49 

94 
56 

93 
59 

90 

55 

81 
54 

85 
56 

84 

54 

80 
60 

76 
55 

72 
37 

68 

50 

81 
44 

65 
46 

83 
59 

94 
54 

90 
5  1 

64 
63 

82 
38 

78.0 
51,0 

TEJON  RANCHO 

MAX 

46 

45 

60 

64 

50 

61 

60 

60 

57 

62 

69 

79 

79 

74 

6  3 

67 

72 

67 

61 

50 

54 

50 

63 

67 

6  7 

71 

69 

63 

61,7 

THREE  RVRS  EDI  SON  PH  2 

MAX 

77 
46 

78 
46 

76 

80 

87 
52 

88 
53 

85 
62 

75 
60 

80 
56 

84 
56 

B7 
55 

90 
57 

100 
58 

102 
63 

106 
63 

103 
65 

96 
66 

94 
67 

96 
64 

97 
6  7 

94 
57 

89 
60 

85 
52 

83 
52 

90 
56 

95 
60 

97 
60 

100 
6  3 

103 
67 

97 
60 

90,5 
58,0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

74 
45 

68 
37 

72 

76 

81 
47 

81 
55 

77 

53 

78 
49 

78 
54 

79 
52 

83 

48 

89 
50 

96 
56 

100 
60 

101 

62 

98 
62 

95 
58 

93 
57 

92 
57 

92 
56 

62 
48 

75 

44 

76 
47 

82 
46 

90 
50 

92 
55 

95 
56 

96 
38 

92 
56 

88 
54 

85.7 
51,8 

TRACY  CARBONA 

MAX 

78 
47 

75 
42 

76 

^8 

85 
53 

87 
53 

78 

54 

79 
55 

86 
57 

87 
60 

85 
58 

90 

66 

95 
72 

102 
66 

105 
67 

104 
63 

95 
57 

92 
54 

97 
61 

98 
59 

94 

52 

83 
57 

85 
56 

77 
51 

90 
66 

97 
54 

95 
59 

100 
62 

98 
56 

49 

89.9 
56,5 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

68 
49 

70 
47 

78 

85 

at 

56 

80 
58 

79 
53 

81 
58 

78 
54 

75 
57 

91 

55 

97 
67 

104 
73 

109 
66 

107 
69 

96 
62 

87 
57 

98 
59 

95 
70 

85 
63 

75 
54 

78 
54 

73 
54 

92 
55 

98 
67 

97 
59 

102 
63 

100 
66 

87 
56 

90 
36 

88,0 
58,6 

VISALIA 

MAX 
MIN 

78 

5  2 

79 
47 

79 
51 

80 
54 

84 
53 

88 
61 

85 
55 

79 

59 

80 
60 

86 
61 

89 
88 

89 
57 

94 
64 

101 
71 

1  06 

70 

105 
68 

96 
65 

93 
66 

96 
66 

99 
63 

96 
59 

88 
54 

84 
59 

83 
56 

8* 

59 

9  5 
61 

96 
62 

99 
66 

102 
65 

98 
62 

90,5 
60,1 

WASCO 

MAX 
MIN 

79 
53 

81 

51 

80 
50 

80 
54 

82 
55 

90 
62 

90 
55 

88 
60 

85 
62 

87 

60 

90 
57 

90 
62 

95 
63 

101 
68 

107 
73 

110 
72 

97 
63 

92 
69 

99 
63 

100 
64 

96 
64 

90 
54 

85 
60 

85 
55 

88 
60 

96 

64 

100 
63 

100 
66 

103 
67 

98 
62 

92.1 
60,7 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
*      *  « 

MAX 

70 
36 

73 
32 

75 

77 

79 
39 

71 
49 

70 
48 

77 
51 

78 
44 

82 
45 

84 
45 

87 
48 

95 
49 

97 
55 

95 
56 

87 
63 

90 
51 

91 
52 

90 
50 

88 
48 

80 
41 

41 

79 
41 

82 
40 

91 
45 

91 
43 

94 
48 

93 
49 

91 
52 

91 
49 

84.4 
46,0 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

78 
43 

78 
45 

82 

86 

«6 
53 

87 
54 

8  3 

50 

73 
55 

69 
53 

84 
53 

83 
54 

90 
55 

94 

60 

87 
61 

84 
54 

81 

55 

87 
63 

93 

57 

92 

64 

89 
55 

90 
56 

82 
5  2 

84 
51 

8  2 
47 

82 
48 

84 
5  1 

91 
63 

89 
62 

91 
60 

86 
56 

84,9 
53.5 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

BARRETT  DAM 

MAX 

76 

43 

79 
4  1 

80 

82 

86 

4  7 

87 

50 

86 
50 

77 
54 

65 
54 

67 
56 

87 
52 

87 
55 

90 

54 

99 
57 

87 
56 

88 
55 

84 

50 

89 
50 

95 
52 

93 

55 

90 
57 

92 
50 

84 

94 
46 

85 
49 

85 
50 

85 
50 

92 
55 

90 
63 

94 
56 

85.5 
51,4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

72 
39 

76 
41 

77 
40 

79 

83 
45 

8  3 
47 

83 
4  8 

72 
49 

62 
48 

69 
48 

87 
48 

92 
55 

94 
57 

100 
62 

103 
60 

96 

51 

85 
47 

89 
50 

92 
55 

91 
57 

93 

91 

61 

83 

86 

85 

88 

93 

98 

95 

85,9 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

67 
30 

66 
3  1 

72 

70 
3  3 

72 
40 

6  8 
4  8 

63 
*  3 

63 
32 

6  9 
3  7 

74 
37 

76 
39 

81 
40 

82 

42 

85 
44 

81 
45 

83 

44 

77 

32 

81 
34 

73 
5  1 

79 
40 

77 
40 

74 
*.4 

76 

36 

76 
43 

80 
38 

82 
41 

82 
40 

92 
47 

79 
50 

75 
44 

75,6 
40,1 

BONITA 

MAX 
MIN 

72 
47 

72 
5  1 

75 
45 

77 
46 

76 
4q 

an 

48 

75 
53 

74 
58 

66 
89 

7  7 

5  9 

72 
58 

75 
66 

78 
62 

70 
59 

72 

60 

74 

60 

76 
61 

31 
56 

78 

62 

75 

62 

76 
63 

7* 

58 

76 
54 

73 
59 

75 
58 

75 
55 

78 
60 

77 
61 

75 
60 

75 
59 

75,0 
56,3 

8URBANK  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 

52 

77 
52 

80 
52 

83 
53 

84 
54 

85 
66 

77 

6  0 

71 

60 

73 

5  a 

83 
62 

83 
6  1 

88 
6  1 

98 
60 

89 
64 

83 
6  3 

80 
62 

85 
63 

91 
58 

97 
63 

87 
63 

84 
62 

81 
58 

63 
56 

83 
62 

82 
63 

83 
64 

89 
61 

89 
59 

89 
61 

84 

62 

83.8 
59,5 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

70 
56 

70 
57 

71 

73 
56 

72 
5  g 

'1 

55 

72 
5  7 

71 
59 

68 

60 

72 
59 

68 
56 

73 

56 

72 
54 

67 

60 

67 
59 

72 
60 

72 
61 

72 
62 

72 
6  3 

73 

6  1 

73 

60 

74 

60 

74 
58 

74 

52 

71 
59 

69 
61 

72 
60 

73 
6  1 

7  1 
60 

73 
62 

71.4 
58.5 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

73 
48 

74 
4  1 

76 
4  0 

78 
4  1 

81 
43 

°1 

4  7 

81 
52 

77 
55 

74 
5  1 

76 

51 

84 
48 

39 
4  7 

92 
52 

97 
61 

102 
55 

91 
61 

79 

61 

83 
50 

9  1 
53 

97 
52 

88 
48 

80 
49 

79 
54 

76 
53 

85 
49 

88 
60 

86 
49 

94 

50 

96 
62 

89 
49 

84,6 
50.4 

CAMPO 

MAX 
MIN 

76 
34 

77 

82 
3  2 

86 
35 

85 
38 

a* 
1,2 

73 
46 

72 
52 

66 
5  1 

89 
52 

90 
48 

9  3 

50 

98 
48 

99 
6  3 

90 
6  3 

84 
45 

88 
42 

92 
42 

9  0 
6  3 

as 

50 

91 
62 

80 
44 

84 
4  1 

84 

3  7 

83 
44 

87 
45 

96 
46 

94 

51 

93 
62 

91 
50 

86.2 
46.0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

76 
44 

79 

82 
45 

86 
45 

85 

85 
5  i 

81 
57 

73 
55 

74 

50 

88 
53 

89 
53 

92 

60 

100 
55 

96 
57 

85 

60 

79 

60 

86 
56 

98 
52 

9  5 
59 

94 
58 

90 

55 

as 

81 

85 
50 

85 
53 

84 
54 

88 
60 

94 
68 

95 
52 

96 
54 

92 
59 

87.3 
53.7 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

66 
54 

65 
5  5 

66 
5  1 

69 
52 

70 
57 

69 

62 

6  7 
6  2 

65 
62 

70 
57 

69 
64 

67 
62 

68 
62 

69 
63 

71 

63 

69 
64 

6  9 
63 

69 
60 

69 
60 

70 
6  1 

68 

59 

70 
64 

70 
64 

71 
62 

68.5 
60,1 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

82 
50 

79 
47 

78 
4  5 

80 
5  1 

7  0 
5  I 

8  2 
5  7 

83 
57 

88 
5  9 

97 
58 

90 

60 

81 
57 

78 

59 

85 
58 

89 
55 

90 
63 

90 
58 

89 
66 

54 

54 

57 

55 

60 

55 

57 

56 

53 

55.5 

CORONA 

MAX 
MIN 

78 
45 

79 
46 

81 

75 
5  3 

87 
46 

87 
53 

84 
58 

74 
58 

70 

5a 

85 
59 

87 
57 

91 

60 

99 

56 

92 
59 

86 
68 

84 

62 

87 
56 

9* 

65 

89 
63 

89 
59 

90 
6  1 

83 
55 

33 
55 

B6 
54 

85 
55 

85 
58 

92 
58 

92 
58 

93 
58 

89 
36 

85,9 
55.5 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

71 
54 

70 
53 

72 
53 

74 
53 

74 
53 

75 
55 

71 
60 

70 
59 

71 

57 

72 
61 

73 
59 

73 
63 

75 

61 

72 
60 

76 
63 

73 
62 

74 

62 

74 
58 

79 
60 

78 
60 

75 

69 

74 
58 

74 

58 

76 
89 

78 
58 

74 
56 

74 
63 

72 
62 

75 
61 

75 
59 

73.8 
58.6 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

73 
37 

76 
38 

71 
39 

75 
40 

80 
40 

86 
48 

81 
41 

74 
49 

74 

45 

81 
45 

83 
48 

83 
44 

90 
50 

97 
55 

102 
58 

101 
51 

88 
51 

95 
52 

95 
50 

96 
51 

92 
48 

87 
45 

80 

45 

80 
46 

78 
45 

91 
47 

94 
51 

95 
52 

98 

53 

94 
49 

86,3 
47.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MAX 

67 

69 

to 

72 

75 

78 

75 

64 

60 

6  9 

80 

83 

85 

89 

93 

94 

84 

83 

86 

82 

85 

84 

76 

75 

83 

85 

88 

91 

89 

8  0 

M1N 

36 

38 

43 

-s 

49 

52 

45 

40 

-6 

<•  2 

■»  2 

*3 

41 

47 

50 

<*  9 

<»9 

53 

58 

3» 

42 

52 

60 

50 

46 

9 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

73 

75 

78 

81 

85 

84 

83 

75 

71 

74 

37 

89 

93 

99 

105 

03 

80 

85 

95 

94 

93 

88 

88 

86 

83 

86 

89 

97 

98 

MIN 

42 

4 

45 

46 

47 

48 

52 

55 

49 

49 

52 

g  9 

5  1 

5  9 

6  fc 

54 

55 

SO 

5 1 

5  5 

52 

51 

52 

5  \ 

53 

52 

52 

51 

5  1 

0 

EL  CAP  J  TAN  DAM 

MAX 

79 

3 ) 

9C 

85 

88 

87 

85 

80 

70 

69 

B7 

85 

90 

95 

81 

84 

83 

83 

95 

90 

90 

91 

85 

85 

83 

83 

86 

91 

91 

MIN 

<•  7 

49 

51 

52 

55 

52 

51 

56 

58 

58 

s  9 

54 

60 

5  B 

59 

6 1 

5d 

60 

60 

55 

'2 

55 

52 

56 

61 

55 

55 

2 

ELS  t  NORE 

MAX 

81 

82 

85 

X 

80 

72 

70 

92 

92 

98 

10S 

104 

95 

87 

94 

97 

97 

96 

95 

88 

88 

95 

91 

9* 

102 

102 

99 

91 

MIN 

46 

45 

47 

48 

c' 

54 

54 

56 

56 

58 

s  s 

5  7 

59 

5  7 

68 

58 

5  5 

69 

56 

8 

57 

' 

54 

56 

55 

56 

55 

54 

9 

ESCON0I0O 

MAX 

77 

76 

80 

83 

84 

86 

78 

75 

68 

82 

B0 

A3 

87 

78 

80 

80 

81 

86 

86 

83 

87 

81 

82 

80 

80 

81 

85 

85 

85 

85 

8  1 

MIN 

49 

44 

47 

47 

*9 

53 

53 

5  9 

59 

58 

61 

S6 

S  S 

6  0 

60 

6 1 

6  1 

56 

64 

62 

60 

59 

54 

60 

59 

56 

58 

-!>0 

59 

59 

56 

6 

FONT AN A  KAISER 

MAX 

7S 

82 

81 

87 

88 

89 

83 

75 

79 

81 

87 

92 

102 

96 

82 

84 

88 

89 

92 

94 

87 

35 

S3 

83 

69 

86 

91 

96 

95 

MIN 

53 

55 

54 

62 

60 

1  1 

59 

54 

57 

5  6 

61 

66 

6  1 

64 

59 

59 

58 

62 

63 

64 

57 

60 

56 

60 

60 

59 

58 

56 

59 

2 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

7* 

75 

80 

82 

82 

86 

80 

71 

68 

81 

78 

B3 

87 

77 

75 

77 

81 

87 

84 

86 

83 

77 

80 

76 

76 

30 

84 

S3 

87 

MIN 

*e 

56 

48 

48 

5  1 

5  3 

56 

60 

60 

60 

6  3 

5  7 

S  7 

6  1 

63 

6  3 

6  2 

58 

6  4 

6  2 

6 1 

66 

60 

5  9 

59 

59 

*l 

62 

61 

56 

5 

hENShAx  0AM 

MAX 

7.. 

7*. 

r4 

77 

82 

83 

82 

70 

6  5 

66 

86 

B7 

91 

97 

104 

93 

82 

86 

92 

90 

86 

86 

eo 

80 

82 

82 

63 

101 

93 

87 

84 

0 

MIN 

40 

38 

35 

42 

44 

48 

<.  6 

46 

42 

48 

50 

4  9 

53 

49 

43 

* 

45 

46 

5  1 

52 

46 

46 

** 

48 

4  8 

52 

52 

6  1 

52 

46 

6 

lOVLLUILD  RANGER  STA 

MAX 

69 

71 

74 

80 

77 

76 

68 

60 

7  0 

80 

83 

87 

90 

92 

94 

34 

80 

86 

80 

82 

84 

77 

78 

ai 

84 

87 

91 

89 

86 

62 

80 

7 

MIN 

38 

30 

31 

3  f 

i  e 

39 

42 

31 

3  ** 

39 

40 

<*  3 

4  3 

<•  9 

51 

49 

38 

5 1 

4  1 

42 

40 

34 

41 

4  1 

43 

*5 

50 

52 

42 

41 

S 

JULIAN  hYNOL* 

MAX 

72 

73 

78 

83 

83 

82 

71 

64 

62 

S3 

88 

B6 

95 

98 

93 

88 

84 

90 

85 

85 

37 

78 

80 

82 

32 

87 

93 

93 

90 

66 

8  3 

4 

MIN 

37 

35 

35 

39 

40 

45 

4  3 

^  6 

4  7 

4  2 

5  2 

64 

58 

56 

49 

46 

47 

6  1 

53 

54 

4  2 

4  1 

38 

46 

51 

51 

59 

5  8 

52 

47 

i 

L AGUNA  BEACH 

MAX 

68 

69 

'1 

70 

71 

70 

69 

67 

72 

71 

72 

73 

7<, 

66 

71 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

73 

72 

71 

70 

72 

73 

7  1 

1 

MIN 

46 

5  3 

47 

48 

53 

54 

60 

60 

61 

s  1 

62 

6  1 

60 

62 

62 

62 

6  3 

6  1 

62 

6  3 

56 

* 

5  8 

55 

55 

61 

6  0 

57 

8 

LA  MESA 

MAX 

70 

72 

77 

BO 

78 

e3 

78 

73 

65 

79 

75 

79 

83 

75 

70 

73 

78 

83 

80 

81 

79 

73 

75 

71 

72 

75 

81 

78 

61 

76 

MIN 

5  1 

55 

5  1 

52 

56 

55 

9 

58 

59 

60 

59 

59 

6 1 

6  1 

60 

6 1 

58 

64 

64 

6  1 

60 

58 

58 

5 

59 

59 

61 

61 

60 

56 

5 

LOMpOC 

MAX 

67 

68 

68 

67 

77 

75 

71 

68 

68 

70 

7  1 

73 

79 

82 

77 

72 

72 

72 

73 

70 

71 

72 

69 

69 

72 

70 

73 

72 

67 

68 

7  1 

MIN 

*  i 

41 

45 

44 

47 

50 

* 

53 

51 

43 

48 

54 

54 

o2 

57 

54 

48 

*2 

46 

52 

52 

51 

54 

5J 

50 

2 

LONG  BEACH 

MAX 

6  8 

71 

74 

'  8 

79 

79 

73 

72 

71 

78 

72 

82 

84 

7  2 

68 

72 

79 

B3 

81 

R2 

80 

77 

74 

75 

71 

74 

80 

78 

83 

MIN 

53 

56 

58 

58 

60 

61 

5  9 

6  2 

61 

6 

6  3 

61 

62 

6  1 

6 

60 

62 

63 

63 

60 

60 

62 

6 

64 

63 

6  3 

62 

63 

60 

6 

LONG  BEACH  wB  AP 

MAX 

'1 

73 

76 

82 

79 

80 

77 

71 

71 

79 

75 

82 

85 

74 

71 

75 

81 

82 

8  5 

83 

81 

76 

77 

78 

76 

78 

81 

82 

65 

78 

MIN 

5 1 

5  1 

52 

54 

55 

5  ' 

61 

60 

59 

62 

6 

6 

62 

6  1 

* 

6  3 

62 

61 

6  ! 

6  3 

63 

60 

59 

62 

65 

65 

63 

6  3 

62 

6» 

60 

4 

LOS  ANGELES   WB  AjRPOR1 

MAX 

70 

70 

71 

74 

'3 

74 

71 

70 

71 

72 

73 

73 

72 

73 

75 

76 

74 

72 

75 

75 

74 

74 

75 

77 

76 

75 

74 

72 

73 

MIN 

53 

54 

55 

" 

5  7 

58 

60 

59 

5  B 

1 1 

6  1 

6  3 

6  0 

6  9 

63 

6  2 

62 

59 

6  ! 

6  1 

6  1 

59 

60 

6  2 

6  3 

63 

63 

61 

60 

61 

59 

9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

T, 

73 

75 

79 

80 

82 

72 

70 

75 

7  1 

80 

90 

80 

76 

76 

80 

80 

88 

82 

79 

78 

81 

81 

ei 

78 

82 

81 

63 

81 

78 

MIN 

5 

56 

6 

55 

58 

60 

60 

60 

5  9 

62 

65 

6  3 

6  1 

6  3 

62 

6  2 

63 

63 

6  A 

64 

62 

62 

63 

6  5 

65 

65 

64 

63 

66 

61 

» 

MILL   CoE EK  NO  2 

MAX 

75 

75 

76 

81 

82 

1  3 

82 

73 

64 

fl  3 

B7 

92 

100 

101 

103 

39 

86 

90 

92 

90 

90 

89 

81 

84 

85 

87 

93 

96 

97 

93 

MIN 

45 

6 

48 

49 

56 

56 

52 

6  1 

5  V 

59 

58 

6  7 

72 

5  8 

5  4 

5  2 

64 

67 

6  2 

6  3 

5  3 

5  3 

53 

55 

56 

61 

70 

6  3 

57 

57 

2 

mT  BAlDY  notch 

MAX 

58 

60 

62 

65 

65 

64 

58 

60 

60 

74 

76 

76 

82 

78 

7  2 

70 

73 

73 

70 

66 

66 

76 

74 

78 

80 

78 

76 

75 

70 

MIN 

35 

36 

42 

44 

40 

30 

36 

50 

42 

'* 

58 

5  <4 

45 

44 

53 

54 

4  4 

44 

52 

50 

50 

50 

50 

46 

49 

65 

1 

MOUNT  WILSON  FC   338  8 

MAX 

59 

59 

63 

69 

71 

66 

63 

r)5 

72 

76 

75 

B0 

33 

90 

86 

77 

73 

75 

78 

77 

74 

73 

71 

74 

79 

SO 

82 

63 

80 

73 

9 

MIN 

42 

3 

47 

*  9 

4  B 

40 

4  2 

° 

53 

58 

6  1 

65 

66 

59 

51 

59 

55 

5  8 

5  0 

49 

49 

5  5 

60 

6 1 

62 

60 

55 

52 

,6 

NEwPORT  beach  harbor 

MAX 

67 

6H 

68 

69 

70 

70 

67 

66 

69 

69 

6  9 

69 

7<. 

68 

67 

70 

71 

69 

72 

70 

69 

71 

72 

71 

70 

69 

68 

70 

71 

69 

MIN 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

59 

61 

6 1 

61 

63 

6  1 

62 

6  1 

6  3 

59 

60 

6  1 

6  3 

6  1 

59 

62 

6  3 

6  1 

61 

61 

6  2 

62 

59 

,9 

OCEAN 5  JOE 

MAX 

72 

74 

76 

75 

>' 

76 

76 

75 

72 

76 

75 

75 

7» 

73 

68 

75 

76 

78 

75 

75 

76 

75 

78 

76 

75 

74 

76 

73 

76 

75 

9 

Mm 

52 

55 

53 

51 

55 

56 

5  6 

6  1 

61 

1  1 

63 

64 

59 

62 

62 

62 

6  3 

5  9 

64 

63 

6  3 

62 

60 

63 

62 

62 

63 

62 

6  3 

63 

60 

2 

0  J  A  I 

MAX 

75 

77 

80 

84 

84 

82 

77 

71 

76 

85 

3B 

92 

99 

101 

84 

78 

84 

93 

99 

94 

86 

36 

87 

as 

82 

82 

91 

95 

92 

66 

8  5 

8 

MIN 

47 

<*  b 

46 

46 

49 

52 

52 

5  3 

50 

49 

S  1 

5* 

55 

5  7 

59 

54 

54 

52 

65 

56 

53 

5  2 

52 

53 

5  3 

56 

57 

54 

49 

55 

52 

4 

"!  X  'J  A  t  n 

MAX 

68 

69 

69 

73 

73 

71 

70 

70 

70 

77 

73 

74 

71. 

73 

71 

72 

75 

73 

76 

74 

73 

74 

71 

73 

75 

70 

72 

70 

71 

73 

7  2 

,  2 

MIN 

47 

49 

49 

56 

53 

54 

53 

50 

s  9 

S6 

6  6 

59 

60 

66 

5  3 

68 

60 

58 

53 

5  2 

5  3 

5  5 

60 

60 

58 

5  7 

56 

54 

7 

DA  I  nWAO    MT    f"ifl       0  \>  A  T  ("ID  V 

68 

69 

72 

75 

74 

76 

6 5 

68 

no 

80 

83 

86 

92 

92 

9  0 

ai 

83 

82 

76 

83 

81 

75 

77 

6  2 

85 

87 

85 

66 

60 

79 

6 

MIN 

5 1 

42 

5  1 

s  1 

S  S 

58 

6  2 

66 

6  0 

so 

56 

62 

4  5 

58 

52 

5  1 

52 

55 

58 

58 

63 

62 

55 

53 

4 

PASADENA 

75 

78 

82 

B2 

84 

80 

72 

SB 

81 

82 

87 

95 

88 

81 

78 

83 

87 

91 

89 

84 

80 

81 

81 

8  2 

82 

87 

67 

87 

83 

82 

MIN 

2 

5 

58 

58 

57 

60 

69 

62 

69 

62 

60 

6  0 

60 

5  7 

6  3 

60 

60 

66 

65 

60 

61 

62 

60 

57 

60 

59 

58 

0 

PERR 

MAX 

Bj 

79 

82 

g  7 

89 

94 

78 

72 

72 

87 

93 

96 

104 

107 

9  6 

8  6 

91 

96 

95 

95 

9  6 

88 

66 

90 

88 

90 

100 

100 

98 

94 

90 

3 

MIN 

52 

54 

54 

52 

55 

52 

SO 

52 

Sfl 

5  7 

66 

5  3 

46 

64 

56 

55 

56 

49 

53 

51 

56 

54 

57 

59 

54 

52 

0 

POMONA 

7fl 

79 

81 

87 

86 

88 

83 

75 

70 

86 

B6 

92 

96 

87 

84 

33 

89 

94 

91 

90 

88 

84 

B4 

86 

65 

87 

92 

"1 

93 

89 

86 

1 

MIN 

49 

5  o 

5  3 

57 

59 

58 

59 

57 

62 

57 

57 

58 

6  1 

59 

54 

63 

59 

58 

54 

5  3 

57 

56 

61 

60 

56 

59 

59 

56 

2 

zl"     ~  SPAULDING 

MAX 

79 

78 

83 

87 

HS 

flH 

81 

74 

7  0 

B  6 

86 

90 

96 

87 

87 

83 

87 

93 

96 

89 

91 

3  6 

85 

85 

8» 

86 

92 

91 

93 

90 

66 

3 

MIN 

36 

38 

37 

40 

45 

43 

5  7 

5  3 

55 

54 

48 

52 

5  3 

62 

63 

5  3 

4  4 

62 

57 

5  1 

52 

44 

49 

48 

49 

44 

54 

60 

46 

"9 

1 

REDLANDS 

81 

8 1 

bs 

87 

89 

90 

81 

68 

72 

89 

92 

97 

105 

10<, 

53 

85 

92 

97 

97 

95 

94 

85 

87 

89 

68 

90 

98 

100 

99 

94 

90 

1 

MIN 

49 

5 1 

53 

55 

58 

56 

56 

55 

56 

58 

68 

6  7 

55 

59 

57 

55 

66 

58 

59 

58 

55 

55 

55 

53 

57 

59 

6  1 

57 

56 

1 

RIVERSIDE  FIRE  STA  4  1 

ao 

8  0 

83 

87 

87 

87 

81 

75 

70 

88 

BH 

93 

102 

93 

88 

85 

8  8 

94 

91 

02 

88 

83 

86 

as 

87 

87 

93 

94 

96 

90 

67 

5 

MIN 

50 

S3 

* 

58 

58 

5 1 

5  9 

55 

6 1 

5B 

60 

59 

61 

5  7 

56 

64 

59 

58 

56 

54 

56 

57 

60 

59 

59 

60 

56 

56 

6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

76 

78 

7  9 

82 

86 

88 

87 

77 

67 

69 

87 

na 

95 

104 

9  7 

89 

84 

A9 

9  4 

93 

92 

89 

82 

84 

82 

85 

87 

94 

96 

95 

86 

5 

MIN 

*" 

48 

49 

52 

56 

53 

5s 

S  3 

S  8 

56 

56 

52 

57 

5  3 

53 

61 

5  7 

55 

54 

53 

54 

53 

57 

55 

55 

5  7 

52 

53 

7 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

72 

74 

7l 

80 

78 

fln 

71 

69 

61 

80 

B  7 

91 

98 

102 

90 

86 

83 

89 

89 

90 

89 

8* 

78 

78 

79 

81 

91 

94 

92 

66 

6  3 

5 

MIN 

8 

51 

S' 

52 

53 

49 

49 

S  6 

55 

61 

70 

60 

55 

48 

58 

65 

59 

62 

53 

53 

52 

53 

52 

59 

64 

60 

56 

55 

1 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSE 

81 

82 

89 

90 

91 

B 0 

74 

71 

90 

93 

9  9 

106 

105 

93 

87 

9  2 

98 

97 

99 

93 

87 

89 

90 

88 

91 

100 

101 

99 

9* 

91 

1 

MIN 

° 

5  1 

5  1 

5  o 

56 

58 

55 

59 

59 

58 

57 

60 

SB 

55 

52 

53 

58 

57 

55 

55 

56 

59 

57 

56 

60 

56 

55 

2 

SANDBERG  W8 

66 

62 

65 

72 

75 

7.' 

62 

63 

69 

73 

75 

84 

90 

94 

92 

78 

78 

83 

82 

83 

78 

66 

70 

73 

8» 

85 

as 

69 

63 

76 

77 

1 

MIN 

* 

"S 

40 

46 

5  o 

5  3 

5 1 

57 

66 

72 

63 

57 

56 

62 

65 

62 

5  2 

44 

47 

44 

58 

65 

66 

67 

66 

60 

54 

6 

SAN  DIEGO  wB  AIRPORT 

MAX 

69 

'• 

72 

74 

70 

71 

72 

70 

66 

71 

67 

71 

73 

67 

67 

70 

72 

72 

71 

72 

72 

71 

73 

70 

69 

70 

73 

72 

75 

71 

70 

9 

MIN 

S  J 

6 1 

62 

62 

63 

62 

63 

62 

63 

62 

63 

64 

63 

64 

64 

64 

64 

63 

63 

62 

63 

64 

64 

64 

62 

62 

0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

76 

rs 

80 

84 

84 

77 

70 

72 

72 

87 

91 

100 

96 

86 

79 

85 

95 

96 

91 

86 

85 

84 

83 

83 

85 

9* 

93 

94 

67 

85 

2 

MIN 

48 

49 

•.  i 

49 

50 

52 

57 

57 

55 

55 

57 

58 

55 

59 

58 

60 

59 

S3 

60 

60 

55 

52 

52 

54 

56 

61 

60 

53 

53 

57 

55 

0 

SAN  GABRIEL  F IRE  DEPT 

MAX 

76 

77 

11 

83 

84 

65 

80 

74 

70 

81 

a  2 

87 

94 

88 

79 

80 

85 

B7 

91 

87 

85 

81 

82 

83 

83 

83 

87 

88 

67 

85 

83 

1 

MIN 

49 

51 

50 

51 

53 

54 

59 

60 

59 

60 

60 

6- 

58 

59 

61 

60 

62 

53 

61 

6  1 

60 

55 

54 

60 

61 

63 

61 

60 

59 

60 

57 

9 

SAN  JACINTO 

MAX 

83 

83 

a* 
42 

89 

92 

90 

81 

77 

94 

96 

101 

106 

106 

97 

90 

95 

102 

98 

99 

97 

90 

90 

93 

93 

96 

104 

102 

102 

98 

93 

7 

MIN 

42 

39 

43 

41 

50 

56 

57 

56 

58 

51 

54 

55 

57 

50 

55 

50 

48 

62 

52 

53 

56 

48 

54 

49 

52 

53 

54 

53 

52 

51, 

6 

So»  FUivronctt  NoIm  Following  Station  Ind»: 
-   176  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

 JUNF 

Day  ol  Month 

196.fi 
0 

0) 

1 

2 

1  3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

|  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

72 

51 

73 

54 

75 
54 

80 

77 

So 

76 
57 

73 
6  1 

78 

6  V 

78 
6  2 

7  9 

94 

83 

73 

76 

79 

81 

81 

76 

78 

78 
59 

78 
5  9 

78 
6  2 

77 
59 

77 
62 

79 
fe  4 

79 
63 

81 
62 

76 
63 

77.9 
59,9 

SANTA  BARBARA 

MAX 

68 
SO 

67 
49 

69 
5  l 

70 
52 

71 
54 

73 
55 

71 

56 

70 

55 

68 
54 

68 
57 

7  1 

59 

75 
5  6 

78 

68 

69 

69 

74 

75 

80 

7  1 

72 

73 

72 

74 

75 

72 
59 

72 
5  7 

66 
56 

75 
5  6 

73 

71.7 
56.2 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

'0 
4  7 

72 

4  7 

72 
45 

73 
5 1 

73 

71 
4  3 

69 
55 

70 
56 

68 

69 

s  I 

71 

ro 

69 

6  9 

72 

70 

73 

69 

72 

71 

82 

32 

54 

8  0 
56 

73 
5  5 

73 
5  7 

67 
59 

69 
56 

68 
57 

69 

5  7 

70 

71. » 
55.3 

SANTA  CATALINA  V.BAP 

MAX 

65 

65 

66 
52 

77 

73 

73 

65 

61 

47 

68 

71 

74 

9  3 

88 

75 

70 

70 
56 

83 
56 

89 
59 

71 
54 

70 
65 

73 

55 

71 
56 

70 

5  7 

70 
5  7 

70 
56 

7  4 
56 

90 
57 

82 
56 

73 

73.2 
55,* 

SANTA  MARIA  WB  AlRPORl 

MAX 

65 

67 
3  9 

69 

69 

80 

7'. 

72 

6  ' 

67 

7  0 

76 

8  2 

7', 

90 

77 
5  2 

67 
56 

74 
54 

73 
6  1 

75 
5  1 

75 
4  8 

69 
46 

71 
4  3 

69 
52 

75 
50 

'6 
46 

75 
50 

77 
49 

73 
51 

71 

50 

71 

73.1 
48.* 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

62 
52 

64 
52 

63 
56 

66 

64 

64 

65 
60 

64 

66 

66 

6  6 

6  6 

68 

66 

68 
62 

69 

69 
62 

6'' 
60 

67 
6  1 

66 
64 

67 

60 

67 
58 

69 
5  9 

68 
6  1 

69 
62 

66 
62 

6  1 
6  3 

68 
61 

66 
62 

67 

66.4 
59,  1 

SANTA  PAULA 

MAX 

71 

70 
43 

74 

78 

78 

78 

69 

69 

75 

77 

7  5 

86 

86 

77 

8  2 

77 

76 
54 

78 

85 
5  1 

85 
5  3 

85 
55 

78 
48 

80 
84 

78 
50 

75 
5  I 

73 

5  6 

80 
58 

77 
55 

77, • 
51.0 

SUNLAND 

MAX 

74 

73 

77 

81 

8  ] 

8? 

74 

6  6 

67 

81 

9  3 
c;  3 

88 

98 

95 

83 
5  6 

73 

82 

89 

93 

65 
5  6 

68 

80 
5 1 

80 
5  0 

79 
5  1 

81 

53 

82 
54 

66 
62 

94 
53 

90 
54 

85 

82.3 
53,1 

TORRANCE 

MAX 

72 

73 
5  3 

75 

78 

75 

B2 

76 

!  1 

12 

73 

74 

73 

77 

74 

73 

74 

75 
6  2 

75 

76 

76 
62 

74 

50 

73 
5  6 

79 
56 

80 

60 

74 
63 

76 
6  1 

7  5 

60 

75 
60 

74 
59 

78 

75.2 
57,8 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

73 

75 

77 

82 

80 

84 

4  8 

75 

66 

66 

78 

76 

30 

88 

60 

80 

78 
6  1 

79 
6  1 

80 
6  2 

83 

80 
60 

80 
6  \ 

80 
61 

79 

60 

79 
6  2 

78 
59 

77 
55 

78 
5  7 

80 

62 

80 
60 

81 

60 

11 

78,3 
56,0 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

67 

73 

75 

76 

82 
4  2 

75 
49 

73 

72 

73 

86 

93 

06 

95 

98 

83 
5  2 

75 
5  9 

81 

8  5 
50 

8  0 

78 
4  5 

79 

4  6 

77 
4  8 

91 
48 

86 
4  7 

81 
46 

81 
50 

79 
50 

7* 
48 

80.9 
47,9 

U  C  t  A 

MAX 

6  6 

67 

68 

70 

72 

72 

68 

68 

68 

68 

69 

71 

78 

6  1 

73 

7  1 

70 
62 

71 

62 

70 

7  6 
6  2 

72 

71 

62 

70 

6  0 

72 
60 

73 
6  1 

72 
60 

74 
6  1 

73 
6  1 

70 
62 

72 
6  1 

72 
62 

70.9 
60,6 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

61 
42 

82 
42 

85 
45 

88 

88 

87 
5 1 

82 
53 

75 
55 

12 
52 

88 
49 

90 
50 

96 
55 

104 
56 

101 
61 

90 
56 

85 
57 

91 

60 

97 
52 

92 

61 

9! 
66 

90 
54 

81 

51 

85 
50 

87 

50 

87 
49 

69 
54 

97 
5  2 

86 
55 

94 

65 

91 
52 

88,5 
52,0 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

72 
SO 

71 
51 

74 
46 

78 
48 

77 

51 

81 
51 

76 
50 

12 
86 

66 
56 

75 
5  ? 

74 

59 

77 
59 

79 
55 

75 

58 

73 
60 

73 
59 

75 

80 

7  8 
55 

78 
51 

76 
60 

79 
59 

74 

59 

77 
55 

75 
56 

7* 
57 

75 
65 

77 
59 

76 
58 

77 
59 

76 
56 

75, » 
55,3 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

74 
35 

74 

32 

78 
34 

82 
35 

83 
40 

81 
46 

75 

68 
39 

6  9 

a  7 

89 
4  5 

9  2 

96 

103 

100 

86 

86 

91 

88 

88 

90 

80 

81 

85 

87 

94 

98 

96 

92 

89 

47 

86,1 
44.9 

VORBA  LINDA 
«       •  « 

MAX 
MIN 

76 

77 
48 

81 

86 

84 

86 

78 
55 

7; 

5  g 

70 

84 

83 
5  9 

86 
6  3 

91 

89 

6  0 

81 

85 

90 

91 

86 

84 

82 

64 

83 

81 

85 

88 

86 

67 

86 
61 

83.5 
56,| 

SOUTHEAST  DESERT 

B*5 I N3                                  U 1 

BAKE P  9  NNW 

MAX 
MIN 

91 

94 

93 

93 

96 

96 

96 

90 

88 

96 

100 

102 

105 

1  10 

114 

113 

110 

105 

106 

102 

103 

107 

99 

101 

100 
7 1 

106 

107 

110 
76 

111 

108 
86 

101.7 
71.3 

BARSTCw 

MAX 
MIN 

it 
52 

86 
48 

88 
49 

91 

93 

92 
5  9 

86 
55 

84 

52 

89 
49 

96 
60 

9  8 
60 

98 
48 

102 
57 

105 
62 

105 
64 

102 
62 

96 
56 

100 
56 

100 
64 

96 
61 

99 
62 

96 
60 

93 
62 

95 
57 

99 
57 

105 
58 

104 
57 

104 
61 

102 
63 

100 
65 

96. t 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

79 

79 

82 

86 
49 

86 

50 

85 
52 

63 

72 

89 

92 

94 

101 

6  1 

103 

95 
6  1 

91 

90 
5  1 

95 

92 

93 

93 

87 

85 

89 

87 

90 

101 

100 
59 

96 

93 

89.2 
53,9 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

81 

81 

84 

83 
5  I 

85 
43 

86 

58 

80 
5 1 

80 

82 

4  8 

92 

93 

93 

97 
6  4 

100 
5  6 

96 
56 

92 

97 

96 

97 

95 

94 

88 

89 

67 

93 

98 

100 

99 

99 

95 
54 

91.1 
51,7 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

98 
5  9 

98 

98 

100 
62 

102 
63 

101 
68 

99 

9  3 

98 

6  5 

99 

100 

103 

U0 

115 

113 
7  1 

112 

105 

108 

107 

102 

106 

'°o 

104 
6  5 

107 

106 

111 

110 

106 

107 
75 

104.2 
67,5 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

98 
59 

100 

98 
68 

101 
64 

102 
70 

104 
72 

94 

94 

96 

100 
7 1 

101 

108 

112 

117 

115 

110 

108 

109 

99 

103 

108 

105 

105 

105 

109 

106 

111 

113 

108 

109 
61 

104.9 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

93 

94 

93 

97 
59 

100 
65 

L02 
71 

96 

8  7 

8  7 

93 
6 1 

96 

9  9 

101 

107 

no 

108 

1  08 

99 

105 

97 

100 

107 

98 

99 
6  1 

101 

103 

103 

106 

108 
7  3 

97 
71 

99.7 

BRAWLFV  2  SW 

MAX 
MIN 

95 
56 

98 

96 
6 1 

98 
5  7 

103 
64 

102 
68 

103 
65 

94 

90 

93 

96 

98 
6  1 

100 

108 

110 

110 

106 

107 

107 

97 

102 

106 

103 

104 

104 

105 

103 

107 

109 
8  1 

105 
73 

102.0 

CANT  I L 

MAX 
MIN 

85 
89 

80 

5  6 

87 
58 

88 
6  3 

94 
65 

89 

64 

82 
60 

83 

88 
68 

92 
70 

96 
69 

99 

6  3 

104 

6  2 

106 

108 
6  9 

104 

99 
6  1 

100 

100 

101 

94 

86 

8  ' 

95 

101 

104 

104 

106 

102 

101 
67 

95.6 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
56 

86 
60 

89 
60 

91 

63 

93 
61 

91 
66 

83 
60 

84 
5  7 

88 
62 

96 
66 

9  a 

66 

98 
6  5 

103 
70 

102 

105 
7  6 

105 

98 
64 

100 

94 

97 

101 

92 

94 

95 

100 

102 

105 

105 

101 

99 

72 

96.1 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

99 
74 

100 
73 

97 
71 

100 
76 

102 
71 

10] 
83 

100 
7  1 

97 
71 

102 

107 
7  8 

108 

110 
7 

115 
8  1 

118 

117 

117 

113 

1 1 1 

113 

112 

111 

109 

104 

107 

110 

115 

115 

116 

115 
9 1 

115 
89 

108.5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

79 
3  7 

75 
43 

75 
48 

76 
5  1 

78 
46 

77 
57 

73 

75 

74 

46 

87 
49 

86 

8  ! 

91 

89 

91 

87 

93 

91 

91 

9  1 

86 

88 

89 

99 
43 

85 

86 

91 
5  7 

92 

93 
5  7 

92 
56 

85.2 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

92 
67 

93 
69 

92 
70 

95 
72 

98 
75 

9  8 

99 
72 

89 

89 
7  3 

91 
73 

95 

95 

100 

108 

112 

110 

105 

101 

104 

94 

100 

103 

100 

100 
75 

98 

75 

104 
7  7 

104 
8  1 

109 

110 
66 

102 
83 

99,7 
76  0 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

97 
6  I 

97 
52 

100 
5  7 

104 
54 

105 
70 

103 
68 

98 
64 

69 

96 
6  2 

96 
64 

99 

102 

109 

112 

114 

no 

107 

108 

106 

105 
6  5 

107 

106 
70 

104 
63 

104 
62 

105 
67 

104 

107 
6  8 

110 
7 1 

108 
60 

106 
70 

104.0 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

69 
45 

69 
49 

67 
51 

74 

50 

76 
58 

88 
5  7 

76 
47 

68 
48 

71 
52 

75 
58 

87 
61 

3  7 
6  2 

93 
66 

9  6 
70 

100 

98 

82 

8  2 

88 

87 

89 

82 

73 

78 

87 

93 

94 

95 

92 

89 
64 

83.4 
59.4 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

95 
65 

95 
66 

98 
66 

100 
67 

101 
67 

100 
69 

94 
69 

90 
68 

91 

6  3 

95 
69 

99 

101 

100 
72 

103 

110 
7  8 

112 

108 

107 

102 

105 

102 

103 

102 

102 
69 

104 
75 

104 
75 

107 
74 

107 
7  8 

106 
83 

105 
81 

101.6 

HAIwEE 

MAX 
MIN 

78 
52 

83 
52 

30 
51 

80 
52 

84 
52 

85 

b  1 

84 
57 

77 
57 

'6 
•.4 

82 
59 

90 
60 

39 
63 

91 
65 

96 
67 

99 
69 

92 
65 

9  6 
66 

92 
64 

92 
67 

93 

6  6 

92 
68 

92 
58 

90 
58 

90 
60 

68 
6  3 

93 
62 

95 

96 
68 

97 

97 
64 

89.0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

90 
56 

91 
58 

93 
60 

94 
60 

98 
66 

10": 

65 

96 
68 

88 
65 

87 
64 

89 
63 

94 
67 

94 
6  9 

98 
64 

106 
77 

112 
78 

110 
78 

103 
68 

100 
64 

104 
82 

91 
64 

100 
70 

102 
66 

98 
67 

99 
63 

100 
65 

102 
71 

.02 
72 

107 
78 

108 
65 

101 
76 

98.6 

tMPERIAL 

MAX 
MIN 

97 
67 

97 
65 

99 
65 

103 
65 

103 
66 

102 
70 

93 
62 

90 
65 

94 

65 

96 
68 

98 
66 

10  1 

66 

109 
68 

no 

76 

110 
75 

106 
75 

106 
70 

107 
73 

102 
79 

102 
72 

106 
71 

104 
74 

103 
69 

101 
69 

104 
71 

103 
72 

106 

72 

109 
74 

104 
81 

106 
76 

102.4 
70.2 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 
MIN 

100 
63 

101 
63 

102 
67 

106 
62 

1  04 
70 

.  0' 
73 

94 
69 

91 
63 

96 

62 

99 
68 

100 
66 

103 
64 

110 
67 

113 
75 

112 
73 

108 
72 

109 
69 

109 
72 

99 
74 

104 

69 

108 
72 

104 
76 

105 
66 

104 
84 

106 
68 

105 
72 

109 
73 

113 
74 

106 
82 

108 
76 

104,4 
69.1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 


Day  of  Month 

0 

n 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

> 
< 

INDEPENDENCE 

MAX 

T8 

84 

B0 

64 

86 

60 

80 

86 

93 

5  8 

98 

95 

92 

96 

93 

96 

9  0 

93 

57 

98 

98 

96 

90,3 

6 ; 

54 

6  6 

59 

5 1 

54 

56 

65 

66 

82 

60 

69 

57 

61 

52 

68 

59 

63 

59 

62 

56,9 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 

93 

96 

96 

98 

103 

10  3 

100 

91 

99 

9  3 

95 

98 

100 

110 

1  14 

109 

1  04 

105 

107 

107 

103 

105 

101 

103 

102 

105 

103 

107 

108 

99 

101,6 

67 

70 

74 

70 

6  \ 

66 

66 

6  7 

64 

64 

69 

82 

70 

80 

74 

71 

79 

72 

76 

73 

75 

70 

75 

76 

b  9 

76 

80 

78 

71,5 

INYOKERN 

MAX 

34 

85 

89 

91 

93 

8". 

16 

6  J 

10 

96 

98 

1  00 

104 

106 

105 

104 

102 

101 

99 

100 

98 

98 

56 

95 

99 

102 

104 

105 

.01 

100 

96,8 

6  I 

5  J 

6  B 

57 

5 1 

63 

5  2 

56 

56 

56 

5  6 

59 

62 

6  3 

63 

65 

6  6 

6  1 

6  1 

63 

62 

64 

65 

57 

58 

b0 

51 

63 

74 

61 

59,3 

IRON  FOUNTAIN 

MAX 

93 

■)6 

95 

32 

96 

100 

101 

9  7 

92 

95 

100 

100 

104 

1 1 1 

lit 

113 

109 

105 

107 

1  00 

101 

107 

103 

102 

104 

107 

107 

114 

107 

102,4 

70 

72 

70 

71 

72 

74 

73 

71 

70 

74 

76 

75 

82 

36 

83 

75 

75 

82 

75 

76 

e  1 

81 

79 

74 

76 

79 

64 

64 

76,1 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

60 

60 

64 

66 

69 

67 

63 

57 

71 

73 

74 

78 

83 

87 

87 

30 

72 

76 

74 

76 

74 

73 

70 

72 

78 

79 

82 

82 

79 

76 

73.5 

64 

4  3 

42 

4  5 

49 

51 

44 

39 

45 

4  7 

50 

50 

64 

66 

58 

86 

50 

4  9 

60 

51 

53 

46 

45 

52 

50 

52 

54 

60 

64 

56 

50,5 

LANCASTER 

MAX 

79 

78 

B  1 

86 

89 

91 

78 

77 

85 

93 

93 

98 

103 

105 

105 

56 

9  2 

96 

95 

98 

90 

81 

86 

94 

97 

101 

102 

101 

96 

92 

91.5 

46 

46 

46 

44 

57 

5  6 

4  y 

51 

66 

60 

6  1 

64 

5  8 

65 

64 

•>1 

5  c. 

60 

6  7 

66 

59 

57 

60 

5b 

53 

64 

5  1 

56 

63 

64 

57,5 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

88 

fl5 

35 

86 

88 

87 

87 

7  8 

85 

92 

95 

95 

100 

0  9 

99 

101 

95 

97 

98 

98 

9o 

90 

90 

91 

97 

99 

101 

100 

98 

95 

93,1 

Mm 

49 

4  9 

4  9 

50 

64 

61 

6  1 

49 

58 

59 

58 

59 

6  1 

65 

64 

66 

55 

55 

60 

85 

58 

58 

5  7 

56 

58 

63 

63 

65 

65 

60 

58,0 

MECCA  2  SE 

MAX 

9  6 

96 

95 

17 

1  6p 

103 

102 

9* 

92 

95 

98 

97 

105 

109 

110 

1  1  1 

103 

108 

105 

107 

105 

106 

104 

103 

101 

104 

102 

108 

110 

101 

102.2 

Mm 

6  1 

5? 

69 

6  1 

6  3 

64 

6  6 

b6 

65 

66 

64 

6  3 

70 

9  1 

72 

76 

45 

6b 

68 

70 

7J 

66 

66 

6  ' 

67 

73 

70 

74 

76 

72 

67,7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

Tg 

79 

79 

80 

84 

82 

7  5 

78 

80 

81 

64 

98 

96 

07 

96 

9  4 

9  0 

02 

89 

86 

89 

87 

86 

87 

92 

91 

54 

96 

92 

89 

87.2 

5  e 

65 

56 

63 

6  1 

5  4 

59 

62 

6-. 

6  4 

66 

66 

79 

81 

77 

'2 

68 

76 

b6 

67 

57 

64 

64 

72 

73 

74 

78 

78 

70 

67,1 

MOJAVE 

MAX 

78 

75 

78 

80 

89 

86 

82 

1  7 

S3 

88 

88 

95 

106 

102 

99 

94 

90 

52 

92 

92 

91 

79 

79 

86 

91 

95 

95 

96 

9b 

92 

88. 8 

8  3 

6  8 

62 

57 

5  2 

65 

6  1 

59 

58 

63 

58 

70 

74 

6b 

69 

75 

64 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

81 

75 

79 

82 

90 

85 

76 

86 

81 

88 

90 

101 

103 

103 

103 

98 

93 

06 

95 

93 

92 

79 

84 

95 

97 

100 

105 

105 

102 

91 

91,6 

MIN 

4  9 

52 

56 

51 

62 

59 

51 

56 

56 

58 

60 

59 

64 

61 

6  2 

62 

55 

66 

71 

60 

65 

60 

55 

57 

53 

70 

75 

78 

7 1 

66 

60,  7 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

76 

74 

71 

70 

69 

69 

69 

72 

7  4 

82 

96 

96 

91 

96 

94 

93 

92 

89 

88 

88 

86 

86 

85 

a  1 

8b 

50 

94 

92 

90 

87 

83,8 

MIN 

60 

48 

47 

48 

4  6 

60 

58 

6  2 

6  1 

66 

68 

7  1 

71 

73 

62 

63 

63 

65 

66 

65 

66 

88 

57 

56 

60 

63 

b9 

66 

61,1 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

63 

68 

70 

67 

67 

69 

61 

59 

60 

66 

68 

70 

74 

77 

76 

74 

73 

73 

72 

6  8 

72 

72 

75 

7b 

73 

72 

76 

76 

75 

72 

70.5 

MIN 

30 

43 

45 

49 

46 

45 

40 

35 

3  8 

39 

37 

39 

41 

45 

46 

46 

36 

36 

50 

38 

43 

50 

39 

41 

39 

4  1 

42 

49 

52 

47 

42,2 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

5  ? 

96 

96 

101 

100 

102 

92 

92 

9  5 

101 

101 

104 

1  1  1 

115 

110 

110 

106 

109 

103 

103 

107 

100 

103 

104 

106 

108 

no 

113 

109 

106 

103,6 

MIN 

65 

69 

6  9 

69 

74 

73 

74 

68 

66 

72 

76 

77 

77 

81 

85 

83 

9  1 

75 

79 

77 

79 

76 

73 

72 

74 

78 

79 

82 

8  8 

60 

75,8 

PALMDALE 

MAX 

76 

77 

9  1 

86 

87 

79 

7  7 

76 

83 

92 

93 

16 

100 

104 

104 

96 

89 

95 

93 

96 

85 

87 

91 

95 

97 

101 

100 

95 

92 

90,4 

MIN 

50 

48 

44 

48 

55 

60 

45 

5  2 

6  6 

55 

54 

55 

60 

64 

66 

64 

5b 

62 

68 

6  0 

5  1 

55 

5  1 

53 

60 

60 

59 

b5 

67 

56.  7 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

7  9 

79 

86 

88 

9  0 

86 

77 

78 

86 

9  6 

96 

97 

102 

107 

105 

57 

54 

99 

98 

99 

93 

84 

89 

92 

97 

101 

102 

104 

96 

95 

93.1 

MIN 

50 

46 

49 

49 

6  3 

58 

55 

53 

5  6 

6  4 

54 

54 

57 

63 

65 

»' 

54 

63 

6  6 

6  3 

88 

58 

8  3 

51 

8  3 

59 

59 

56 

6b 

63 

56,7 

PALM  SPRINGS 

MAX 

94 

95 

97 

102 

103 

1  00 

1  00 

90 

91 

100 

99 

102 

114 

119 

109 

109 

108 

110 

106 

107 

no 

104 

102 

104 

107 

106 

109 

111 

111 

109 

104.3 

MIN 

57 

57 

56 

60 

60 

66 

64 

62 

60 

63 

62 

67 

70 

7  7 

74 

73 

62 

66 

76 

58 

72 

69 

64 

66 

66 

70 

70 

7  3 

73 

73 

66  ,  1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

9  3 

'5  6 

95 

96 

100 

1  0  1 

99 

93 

9  1 

96 

99 

1  00 

103 

112 

117 

113 

108 

108 

107 

103 

102 

107 

101 

101 

103 

111 

107 

111 

113 

107 

103.0 

MIN 

67 

6  7 

71 

71 

74 

75 

74 

6B 

69 

73 

73 

74 

77 

83 

36 

85 

81 

77 

9  1 

79 

78 

77 

74 

73 

76 

79 

92 

64 

87 

85 

76,7 

RANDSBuRG 

MAX 

B  2 

AO 

8  5 

86 

88 

85 

80 

7  6 

98 

90 

94 

56 

101 

103 

1  01 

1  30 

98 

96 

97 

97 

95 

88 

98 

93 

98 

99 

101 

107 

98 

95 

93,0 

Mm 

54 

5  c' 

66 

57 

6  6 

62 

5i 

50 

60 

61 

61 

69 

65 

72 

73 

70 

60 

64 

67 

66 

76 

6  1 

66 

57 

6  3 

66 

67 

69 

76 

70 

62,6 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

58 

59 

6  2 

68 

66 

64 

62 

5  8 

6  9 

72 

72 

75 

81 

86 

94 

78 

71 

7b 

72 

76 

72 

72 

70 

72 

7b 

78 

79 

81 

7b 

73 

72.0 

Mm 

46 

44 

34 

6  8 

5  1 

49 

41 

40 

46 

43 

5  0 

55 

69 

61 

64 

6  2 

51 

54 

60 

5b 

60 

49 

52 

5  3 

57 

58 

6  I 

5b 

63 

57 

52,3 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

5  5 

96 

96 

101 

100 

0  2 

95 

90 

92 

98 

100 

100 

111 

1  1  3 

1  1  1 

104 

105 

108 

99 

105 

105 

102 

102 

102 

105 

102 

107 

107 

100 

105 

101.9 

MIN 

65 

65 

66 

70 

68 

71 

62 

66 

6  b 

65 

65 

66 

69 

78 

74 

76 

70 

7  3 

74 

70 

7  3 

70 

74 

6  7 

71 

70 

6  7 

B  1 

72 

69,9 

TRONA 

MAX 

B  8 

90 

91 

92 

94 

9  6 

94 

88 

9  0 

54 

98 

101 

105 

106 

109 

108 

106 

106 

107 

102 

102 

101 

100 

99 

97 

102 

105 

106 

107 

106 

99,7 

Mm 

5J 

55 

57 

59 

61 

6C 

58 

58 

60 

62 

62 

6  3 

65 

65 

72 

72 

71 

69 

66 

70 

65 

66 

64 

52 

65 

67 

70 

72 

b  6 

66 

63.8 

TWENTYN1NE  PALMS 

MAX 

93 

9  1 

94 

96 

9  7 

9  5 

8  9 

88 

9  1 

9  7 

97 

1  oo 

105 

no 

108 

104 

102 

103 

101 

99 

102 

99 

99 

98 

104 

105 

107 

108 

105 

102 

99,6 

MIN 

55 

6t 

6  3 

56 

65 

66 

65 

59 

6  3 

63 

62 

63 

62 

73 

72 

74 

63 

62 

7  1 

69 

67 

63 

61 

64 

64 

65 

6  8 

80 

71 

64.6 

VALYERMO  RANGER  sta 

M  A  X 

82 

80 

83 

8  1 

80 

72 

7  3 

98 

8  9 

)  1 

9  2 

9  2 

91 

88 

82 

92 

94 

95 

95 

91 

90 

90.4 

MIN 

34 

33 

6  0 

38 

4  2 

50 

51 

39 

34 

86 

4  3 

4  2 

52 

6  9 

84 

54 

4  3 

4  3 

4  3 

5  b 

50 

5  3 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

B4 

80 

8- 

85 

89 

86 

85 

84 

81 

87 

93 

9  3 

96 

99 

103 

105 

99 

89 

97 

9  2 

96 

94 

89 

91 

92 

96 

97 

99 

1  00 

95 

92,1 

Mm 

45 

45 

47 

52 

5  I 

58 

54 

49 

63 

84 

84 

64 

6  9 

61 

63 

62 

54 

85 

61 

58 

66 

57 

52 

55 

55 

59 

58 

60 

62 

60 

55.5 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

45 

-n 

46 

50 

50 

8  i 

53 

50 

46 

48 

60 

61 

62 

62 

64 

62 

60 

60 

65 

60 

60 

60 

82 

66 

55 

61 

66 

68 

67 

65 

57.2 

MIN 

26 

20 

22 

30 

22 

16 

25 

28 

24 

24 

2  ' 

2  9 

30 

34 

47 

33 

33 

34 

35 

42 

3b 

35 

24 

25 

27 

33 

35 

39 

33 

34 

30,8 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

IS 

37 

37 

41 

42 

35 

40 

38 

42 

'0 

53 

64 

56 

54 

5  2 

52 

50 

51 

52 

60 

50 

82 

56 

50 

57 

59 

58 

57 

50 

48.5 

Mm 

) 

21 

24 

24 

26 

31 

23 

25 

28 

29 

36 

34 

37 

40 

36 

37 

34 

36 

38 

35 

34 

26 

29 

30 

31 

3b 

36 

35 

34 

37 

31.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE:     119'   ON  THE   14TH  AT  PALM  SPRINGS 

LOWEST  TEMPERATURE,       15*  ON  THE  2D  AT  BOD IE 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:       1.97  INCHES  AT  FORT  DICK 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION:       .00   INCH  AT  199  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION:       .95  INCH  ON  THE  2D  AT  FORT  DICK 

GREATEST  REPORTED  TOTAL  SNOWFALL:       3.5  INCHES  AT  BOD IE 

GREATEST  REPORTED  DEPTH  OF  SNOW  ON  GROUND:      TRACE  ON  11+  AT  3  STATIONS 


S«»  Reference  Not«a  Following  Station  Index 
-  180  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 


Day 

Ol  Month 

station 

22  °2? 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

1- 

II      ft  « 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

DUTT0N5  LANDING 

EVAP 

•  30 

•  42 

•  30 

•  32 

•  39 

.12 

.12 

.  30 

.  34 

•  36 

•  36 

•  35 

.41 

•  41 

.45 

.34 

•  3C 

.32 

.30 

.44 

.35 

.21 

.41 

.35 

.  38 

.40 

.35 

.4C 

.43 

■  36 

10.37 

WIND 

17* 

187 

120 

133 

82 

74 

71 

105 

139 

176 

146 

70 

66 

57 

96 

187 

155 

61 

157 

133 

175 

149 

i  3817 

MAX 

75 

75 

78 

83 

80 

84 

64 

S3 

82 

83 

86 

87 

89 

95 

98 

86 

79 

9C 

87 

87 

92 

77 

83 

80 

87 

37 

86 

68 

86 

^92 

63.3 

MIN 

49 

45 

46 

50 

49 

45 

54 

55 

5  3 

52 

53 

53 

61 

60 

62 

56 

53 

53 

57 

55 

50 

50 

51 

53 

54 

54 

53 

53 

55 

53 

53.0 

FE9NDALE   2  NW 

EVAP 

•  20 

•  14 

•  20 

•  15 

•  15 

.03 

.12 

.05 

.16 

•  16 

•  19 

•  22 

.22 

•  20 

.20 

.  ' 

.20 

.18 

.1» 

.17 

.21 

.17 

.21 

.24 

.21 

.20 

.13 

.12 

.18 

5.19 

WIND 

31 

35 

41 

29 

22 

26 

26 

32 

32 

33 

35 

34 

30 

31 

27 

35 

42 

31  35 

30 

29 

46 

35 

39 

31 

29 

3 1 

29 

33 

'4c 

966 

MAX 

76 

77 

77 

80 

80 

70 

82 

74 

82 

82 

82 

83 

84 

87 

86 

85 

82 

82  82 

81 

-3 

82 

"5 

84 

83 

85 

64 

79 

82 

32 

61.4 

M  I  N 

52 

54 

47 

50 

51 

55 

53 

53 

55 

61 

56 

58 

54 

55 

60 

60 

58 

56 

60 

56 

58 

55 

61 

55 

56 

60 

56 

60 

58 

60 

56.1 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.  34 

.21 

.2} 

.25 

.22 

.06 

.14 

.23 

.32 

.30 

.31 

.29 

.37 

.33 

.36 

.  33 

.  37 

.37  .38 

.30 

.28 

.29 

.23 

.35 

.35 

•  34 

.38 

.34 

.35 

e.99 

WIND 

60 

52 

35 

29 

11 

17 

27 

33 

44 

47 

32 

28 

22 

23 

28 

31 

31 

35 

39 

37  47 

46 

47 

30 

32 

32 

33 

41 

39 

41 
4  1 

1062 

MAX 

8  1 

75 

79 

64 

"  1 

76 

73 

85 

86 

87 

8  7 

96 

95 

98 

96 

1ft 

14 

92|  01 

«9l  "5 

96 

85 

90 

90 

91 

14 

12 

90 

90 

67.9 

MIN 

52 

44 

46 

48 

55 

60 

53 

55 

59 

55 

51 

55 

60 

69 

65 

6C 

62 

61  59 

59 

55 

52 

55 

54 

55 

56 

59 

60 

57 

57 

53.3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.24 

.28 

•  12 

.22 

.27 

.15 

.07 

.12 

.24 

.30 

.32 

•  30 

.30 

.33 

.39 

.24 

.37 

.33 

.35 

.33 

.27 

•  30 

•  18 

,30 

.  30 

•  40 

•  34 

•  36 

.  34 

8.41 

WIND 

37 

48 

40 

43 

44 

32 

28 

23 

27 

40 

48 

38 

37 

34 

36 

37 

4ft 

3 

38 

44 

39 

43 

40 

39 

48 

39 

41 

43 

3  3 

•  ; 

4  1 

1168 

TULELAKE 

EVAP 

•  10 

•  05 

•  10 

.22 

•  25 

•  14 

•  09 

•  18 

.23 

•  33 

•  30 

•  30 

.30 

.33 

.45 

.25 

.22 

.44 

.21 

.30 

.30 

.16 

.15 

.23 

.30 

.35 

.30 

.39 

.35 

.30 

7.64 

ft      ft  II 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

8ERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.29 

.36 

•  45 

.30 

.30 

.30 

.07 

.23 

.30 

.45 

.45 

.38 

.35 

.45 

.30 

.  4 

.45 

.45 

.45 

.47 

.'•5 

.27 

.30 

.38 

.40 

.60 

.47 

.50 

.45 

11.44 

WINU 

88 

82 

76 

44 

40 

46 

47 

39 

75 

61 

60 

41 

27 

24 

31 

55 

5  ] 

62 

65 

95 

110 

72 

52 

55 

55 

59 

86 

78 

1820 

MAX 

82 

80 

31 

85 

87 

83 

74 

90 

85 

33 

92 

93 

96 

98 

100 

14 

03 

91 

9! 

91 

79 

94 

87 

91 

94 

95 

92 

93 

89 

88,9 

M  I  "I 

5  1 

47 

47 

50 

53 

57 

51 

53 

56 

57 

57 

57 

60 

64 

67 

65 

62 

61 

^5 

53 

54 

55 

58 

59 

60 

62 

59 

58 

57,4 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

.31 

•  30 

.26 

ft 

ft 

.71 

.14 

.22 

.32 

.36 

• 

.71 

.36 

.45 

.36 

'11 

1.11 

.29 

.30 

.34 

.23 

ft 

ft 

1.18 

.39 

.46  .33 

9.55 

WIND 

78 

7  1 

39 

# 

92 

39 

33 

46 

72 

ft 

ft 

142 

26 

45 

34 

ft 

ft 

96 

64 

67 

107 

49 

ft 

* 

89 

69 

32 

31 

1384 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.43 

.33 

.37 

.32 

.39 

.34 

.07 

.28 

.42 

.41 

,44 

.58 

.59 

.53 

.52 

.52 

.43 

.  4C 

.42 

•  55 

.35 

.43 

.36 

.57 

.52 

.44 

.47 

.50 

.49 

12.94 

WIND 

186 

1  0  3 

90 

66 

79 

80 

76 

46 

93 

107 

113 

157 

146 

76 

65 

14 

lib 

84 

56 

98 

134 

100 

154 

80 

175 

95 

56 

74 

1  1  1 

95 

3001 

MAX 

78 

80 

80 

83 

86 

87 

67 

87 

91 

92 

91 

85 

87 

93 

97 

95 

90 

91 

94 

95 

89 

eo 

98 

88 

84 

92 

94 

97 

96 

89 

86.2 

MIN 

50 

46 

49 

" 

56 

57 

54 

57 

57 

56 

56 

58 

62 

67 

67 

60 

" 

59 

59 

53 

53 

57 

57 

59 

62 

63 

57 

57 

56,9 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.29 

.28 

.28 

.24 

.28 

.30 

.10 

.23 

.33 

.26 

.33 

.40 

.38 

.43 

.43 

.45 

.  34 

.34 

.40 

.45 

.30 

.30 

.30 

.36 

.36 

.39 

.42 

.45 

.40 

10.16 

WIND 

85 

88 

76 

31 

37 

34 

42 

34 

67 

85 

65 

56 

46 

67 

36 

5 : 

62 

5$ 

11 
35 

65 

79 

01 

103 

5  7 

52 

36 

33 

41 

81 

74 

1769 

LAKESHORE 

EVAP 

•  22 

•  12 

•  23 

•  28 

.19 

•  08 

•  10 

.22 

•  32 

.35 

•  24 

.31 

.33 

•  39 

•  30 

.33 

.34 

.09 

.34 

.29 

.28 

.25 

.27 

.  33 

.29 

•  36 

.33 

.31 

.36 

.37 

8.23 

WIND 

26 

40 

48 

LAKE  SPAULDING  DAM  (B) 

EVAP 

•  3C 

•  17 

•  22l 

.29 

.38 

•  08 

.07 

.15 

.16 

.30 

•  28 

.47 

.54 

.45 

•  40 

.45 

.38 

.44 

.42 

.41 

.33 

.30 

•  30 

.  30 

.56 

.45 

•  40 

.45 

.45 

.45 

10.37 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

.30 

.30 

•  23 

.24 

.27 

.29 

.05 

.21 

.31 

.36 

.34 

.35 

.38 

•3, 

.40 

.39 

.34 

.  35 

•  3^ 

.45 

•  38 

.27 

.35 

.27 

.40 

.39 

.40 

.41 

.41 

.38 

10.03 

WIND 

36 

31 

31 

21 

18 

25 

17 

19 

27 

35 

27 

20 

20 

17 

13 

22 

25 

19 

21 

28 

33 

32 

49 

27 

27 

22 

22 

22 

25 

28 

759 

MAX 

84 

35 

85 

86 

90 

96 

67 

88 

91 

94 

94 

95 

97 

101 

104 

100 

98 

100 

99 

01 

85 

98 

10 

92 

05 

97 

100 

99 

94 

92.7 

MIN 

52 

49 

49 

51 

54 

58 

52 

52 

61 

59 

59 

61 

63 

62 

68 

66 

63 

65 

63 

56 

54 

54 

54 

59 

59 

62 

64 

62 

61 

56.6 

PLACERV I LLE  IPG 

EVAP 

.30 

.18 

.2, 

. 

ft 

.51 

.08 

.15 

.21 

.24 

ft 

ft 

.94 

.35 

.25 

, 

; 

.96 

•  2  4 

.16 

.23 

.23 

ft 

* 

.99 

.36 

.34 

.33 

6.14 

WIND 

42 

24 

20 

• 

ft 

79 

6 

38 

17 

26 

ft 

149 

39 

57 

19 

'so 

50 

ft 

88 

19 

21 

46 

34 

ft 

ft 

112 

29 

25 

24 

964 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.37 

.  19 

•  1* 

.  1  3 

.33 

.14 

.13 

.13 

.19 

•  30 

.22 

.30 

,34 

•  33 

.35 

.36 

.28 

.49 

.29 

.29 

.28 

.16 

.  2  1 

.38 

.47 

•  31 

•  33 

•  36 

•11 

.40 

8.57 

WIND 

53 

38 

39 

69 

61 

27 

23 

38 

36 

40 

46 

68 

67 

73 

68 

7<* 

50 

64 

43 

36 

41 

57 

38 

85 

58 

45 

51 

38 

66 

1548 

WHISKEYTOwN  RES  (A) 

EVAP 

.3* 

.21 

.15 

.25 

.30 

.17 

.10 

.18 

.34 

.41 

.42 

.39 

,30 

•  45 

•  44 

.43 

.45 

.44 

.30 

.37 

.31 

.31 

.36 

.49 

•  45 

•  53 

.46 

.42 

10.75 

WIND 

128 

58 

73 

30 

25 

18 

13 

20 

52 

69 

90 

60 

38 

28 

28 

7  1 

61 

77 

96 

4R 

49 

45 

35 

34 

61 

62 

72 

78 

71 

1661 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

EVAP 

.26 

.34 

.31 

.33 

.19 

.23 

.15 

.09 

.20 

.20 

.32 

.28 

.22 

.35 

.27 

.09 

.33 

.35 

.38 

.39 

.35 

.30 

.28 

.26 

.35 

.33 

•  36 

•  37 

■  36 

•  44 

6,70 

WIND 

62 

105 

92 

67 

11 

26 

30 

16 

19 

30 

61 

3, 

» 

55 

10 

26 

31 

45 

53 

68 

76 

51 

32 

59 

35 

29 

30 

47 

76 

1331 

FLEMING   FISH   AND  GAME 

EVAP 

•  24 

■  22 

•  24 

•  22 

.21 

•  16 

.16 

•  10 

•  28 

.36 

•  29 

.29 

.28 

.33 

.37 

.28 

.35 

•  38 

.36 

.33 

.25 

.22 

•  29 

■  2  1 

•  36 

.29 

•  30 

•  40 

.41 

.38 

8,64 

W  I  NO 

42 

42 

38 

29 

26 

2  1 

10 

22 

19 

63 

43 

23 

12 

12 

29 

26 

2  1 

30 

24 

41 

26 

27 

35 

25 

32 

6 

16 

20 

31 

23 

814 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.15 

.25 

.20 

.22 

.17 

.18 

•  02 

.06 

•  21 

.09 

.36 

•  27 

.33 

•  19 

.  19 

.20 

.21 

.  26 

.31 

.  16 

•  29 

.23 

•  26 

.  2  0 

.  16 

.27 

•  26 

.26 

.26 

.29 

6.55 

WIND 

33 

52 

46 

37 

ft 

ft 

65 

20 

20 

35 

38 

49 

24 

21 

21 

19 

12 

37 

23 

28 

42 

25 

42 

38 

36 

29 

24 

28 

32 

27 

905 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

8URLINGAME 

EVAP 

.30 

.25 

.15 

.19 

.20 

.20 

•  27 

.22 

.20 

.30 

.26 

.19 

.29 

.30 

.20 

.22 

.22 

.22 

.30 

.30 

.20 

•  22 

.2- 

•  30 

•  34 

•  30 

•  30 

.23 

.30 

7.49 

WINO 

56 

51 

30 

32 

20 

20 

42 

24 

15 

43 

38 

19 

11 

11 

11 

16 

23 

9 

12 

35 

48 

3b 

20 

2  2 

16 

10 

1 1 

10 

18 

18 

727 

MAX 

81 

83 

85 

88 

89 

87 

88 

91 

81 

87 

86 

90 

98 

98 

98 

93 

94 

91 

96 

e  3 

89 

12 

93 

93 

93 

94 

92 

91 

90.4 

MIN 

53 

52 

53 

55 

59 

56 

60 

60 

59 

60 

56 

60 

65 

68 

68 

65 

61 

61 

64 

59 

57 

51 

59 

59 

60 

61 

61 

63 

60 

60 

59,5 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.26 

•  32 

•  78 

•  34 

•  37 

•  33 

•  14 

•  24 

•  33 

•  32 

.31 

,39 

.42 

•  48 

.41 

.40 

.29 

•  26 

.36 

.42 

.30 

.43 

.35 

.  34 

.33 

.44 

.37 

.42 

.36 

.46 

10.99 

NEWARK  (Fl 

EVAP 

•  23 

•  32 

.32 

•  92 

•  10 

•  28 

.28 

•  28 

ft 

1.10 

.47 

.40 

.33 

•  24 

ft 

1.06 

.35 

.28 

.  30 

.  34 

• 

1.11 

.34 

.33 

.32 

9.71 

WIND 

117 

204 

199 

« 

ft 

297 

69 

110 

149 

148 

ft 

• 

385 

92 

76 

124 

1  1  1 

332 

161 

198 

178 

L49 

ft 

ft 

323 

94 

116 

68 

3700 

•      •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.28 

.35 

•  30 

.36 

.32 

.28 

.13 

.30 

.26 

.45 

.45 

.35 

.37 

.41 

.45 

.39 

.37 

.37 

.45 

.54 

.45 

.34 

.  35 

.40 

.35 

.45 

.39 

•  39 

.45 

.45 

11.20 

CAMP  PARDEE  <C> 

EVA! 

.31 

.27 

.21 

.30 

.32 

.33 

.11 

.24 

.32 

.33 

.30 

.39 

.41 

.43 

.45 

.44 

.36 

.37 

.38 

.45 

•  37 

.23 

.32 

.31 

.36 

.40 

.39 

.41 

.42 

.40 

10,41 

29 

30 

26 

25 

3  J 

2£ 

28 

36 

31 

32 

30 

29 

21 

21 

29 

29 

32 

26 

37 

32 

29 

42 

37 

33 

27 

23 

26 

31 

29 

900 

FR  I  ANT   GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.40 

.48 

•  48 

.44 

.47 

.38 

.34 

.33 

.42 

.52 

.59 

.57 

.51 

.59 

.59 

.71 

.47 

.38 

.51 

.57 

.55 

•  52 

.42 

.'♦5 

.  39 

.47 

•  51 

■  51 

.54 

.54 

14,65 

56 

Sf 

so 

3  ] 

56 

73 

86 

93 

71 

42 

44 

41 

67 

57 

43 

49 

73 

70 

80 

66 

jog 

39 

45 

52 

42 

53 

62 

1833 

MAX 

87 

82 

R2 

84 

8E 

89 

82 

86 

65 

67 

89 

89 

94 

97 

100 

97 

92 

94 

93 

06 

11 

85 

96 

35 

89 

92 

94 

95 

97 

94 

90,0 

MIN 

5« 

50 

50 

52 

54 

55 

60 

59 

61 

61 

60 

60 

51 

63 

67 

69 

66 

67 

69 

66 

60 

56 

56 

55 

34 

63 

64 

65 

68 

63 

60.3 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

. 

•  24 

.25 

.22 

.12 

.31 

.16 

.16 

.12 

.27 

.27 

.26 

.28 

.35 

.33 

•  27 

.26 

.30 

.30 

.28 

.24 

.27 

.30 

.18 

.30 

.26 

.30 

.34 

.34 

7.86B 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW (D) 

EVAF 

.45 

.45 

.30 

.44 

.51 

.29 

.  30 

.37 

.45 

.45 

.60 

.60 

.60 

.75 

.60 

.45 

.60 

.56 

.72 

.45 

•  58 

•  60 

.  30 

•  60 

•  60 

.62 

•  60 

.56 

.68 

15.55 

WINC 

75 

106 

101 

81 

81 

58 

92 

82 

69 

90 

98 

112 

129 

69 

71 

72 

99 

60 

67 

90 

81 

101 

79 

1  23 

89 

66 

81 

68 

85 

61 

2577 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAF 

.31 

.28 

.29 

.32 

.33 

.19 

.17 

.30 

.33 

.33 

.33 

•  40 

.37 

.42 

.43 

*  44 

.  4C 

.35 

.38 

.43 

.40 

.24 

.31 

.  30 

ft 

.74 

.39 

.39 

.42 

.43 

0.42 

WINC 

32 

33 

34 

35 

28 

16 

33 

32 

39 

33 

34 

39 

30 

19 

16 

21 

42 

30 

25 

34 

32 

38 

41 

37 

38 

16 

30 

30 

29 

33 

934 

LODI  (El 

EVAF 

.3C 

.38 

•  26 

.35 

.30 

.24 

.19 

.31 

.35 

.35 

.36 

,44 

.42 

.39 

.46 

.43 

.34 

.38 

.49 

.48 

.28 

.33 

.33 

.33 

.42 

.40 

.45 

.36 

.44 

.39 

10.99 

WINC 

63 

77 

67 

63 

40 

52 

43 

66 

64 

37 

73 

70 

45 

25 

39 

76 

55 

45 

65 

80 

% 

73 

98 

75 

57 

50 

45 

59 

53 

47 

1614 

MAX 

79 

77 

91 

83 

85 

63 

34 

86 

86 

68 

83 

66 

97 

100 

95 

87 

90 

92 

91 

91 

94 

84 

86 

90 

91 

93 

93 

89 

92 

86,3 

MIN 

49 

48 

48 

5C 

55 

59 

55 

58 

57 

55 

57 

57 

62 

67 

69 

63 

58 

59 

66 

60 

54 

52 

55 

55 

59 

60 

58 

64 

60 

55 

57.5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND  cV*l0™li 


Station 

Of  Month 

"3  6S 
0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

e 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

•8 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MANTECA 

,3i 

.31 

.  31 

.41 

.  24 

.12 

.32 

•  3( 

.  3( 

.45 

.46 

.4: 

•  3  9 

•  35 

•  52 

.44 

.28 

•  33 

,32 

•  *5 

.47 

.45 

•  54 

L 1 . 54 

kin: 

S! 

lo; 

88 

7J 

6C 

4? 

31 

58 

101 

94 

90 

*'i 

124 

*38 

*35 

60 

81 

51 

48 

86 

101 

109 

104 

85 

*82 

58 

77 

92 

2245 

8 

71 

8C 

8. 

84 

82 

74 

86 

87 

87 

85 

84 

88 

95 

98 

95 

89 

91 

92 

93 

84 

74 

86 

84 

«6 

90 

90 

94 

95 

68 

86,8 

M  I  1 

5' 

48 

49 

5 

54 

55 

55 

51 

57 

57 

57 

57 

58 

61 

68 

63 

6C 

60 

59 

60 

53 

53 

59 

56 

57 

60 

59 

62 

59 

56 

57.0 

EVAF 

•  * ' 

•  3  4 

.58 

.59 

.31 

3* 

.51 

.55 

.  30 

.44 

.  6  1 

.63 

.32 

■  36 

.39 

.46 

.48 

.43 

.52 

.54 

.49 

12,55 

WINC 

6 

*T! 

61 

5< 

*9< 

29 

'ei 

*6! 

*7< 

63 

*7( 

99 

67 

22 

'  30 

46 

7; 

45 

41 

78 

86 

75 

78 

7C 

42 

60 

47 

5 1 

64 

1852 

PANOCHE  CREEK 

EVAC 

.  u 

.3E 

.37 

.45 

.45 

.30 

.35 

,40 

.45 

.45 

,*5 

.50 

.61 

.60 

.59 

•  59 

.  6  t 

.43 

.50 

.60 

.52 

.50 

.44 

.45 

■  42 

•  57 

.54 

•  56 

.73 

.60 

14.66 

MINC 

61 

9i 

86 

102 

96 

79 

37 

73 

120 

116 

102 

125  115 

96 

7* 

101 

6( 

49 

92 

80 

96 

380 

22 

28 

25 

98 

79 

68 

83 

87 

2737 

«». 

9< 

93 

91 

88 

91 

99 

8  0 

94 

99 

92 

97 

9<* 

102 

105 

103 

9' 

99 

IOC 

100 

96 

90 

95 

92 

91 

98 

99 

91 

100 

95 

95.6 

MIN 

5C 

9! 

49 

55 

56 

6. 

55 

61 

62 

63 

61 

62 

65 

73 

7  ] 

6' 

62 

69 

67 

62 

59 

57 

62 

65 

60 

60.8 

SALT  SPRINGS  PWR  H  <G 

EVAP 

.2! 

•  IS 

.21 

.24 

.20 

.1  1 

.08 

.08 

.21 

.17 

.30 

.26 

.32 

.44 

.48 

.33 

.31 

.30 

.25 

.20 

.25 

8.18 

Uu    I  1  j  T  <  HAM 
Wi    LUIS  U"l" 

EVAP 

.52 

.51  .51 

.48 

.54 

.54 

.30 

.  34 

.64 

.55 

.60 

.63 

69 

.64 

.77 

.60 

.63 

.60 

.79 

.75 

.62 

•  70 

•  7C 

•  65 

•  85 

.75 

18,546 

WINC 

299  267  213 

1791  144 

1  '7 

164 

181 

281 

306 

295 

184 

1  5C 

125  167 

359 

Wl 

342 

189 

262 

290 

301 

213 

196 

195 

207 

169 

270 

306 

71406 

«i' 

77 

'  '  82 

85  86 

86 

72 

88 

86 

81 

85 

88 

97  98 

92 

79 

82 

94 

92 

82 

78 

- 

91 

82 

94 

93 

94 

60 

82 

86.1 

MIN 

*! 

45  46 

48 

49 

53 

53 

54 

53 

54 

52 

55 

58 

61 

65 

55 

53 

54 

56 

52 

5] 

55 

56 

58 

60 

^2 

53.5 

TRACY    -                 PLANT  {A 

EVAP  ,3C 

.60 

.55 

.38 

.4! 

.40 

.15 

.52 

.52 

.54 

.42 

.  59 

•  5S 

.56 

,68 

.60 

•  7( 

.44 

.74 

.92 

.45 

.45 

.60 

60 

60 

70 

.75 

.75 

4  5 

16.45 

WINC 

292 

1 9( 

1  50 

49 

226 

345 

389 

180 

113 

310 

23B 

153 

127 

177 

163 

224 

324 

206 

- 

ft       ft  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUHPINQ  PL  (A) 

EVAP 

.13 

.15 

.46 

.26 

.20 

.10 

.29 

.34 

.07 

.OS 

.26 

•  32 

.22 

.48 

.42 

.30 

.30 

.35 

.33 

.12 

.16 

.50 

.27 

.37 

.30 

.31 

.14 

.38 

.55 

.13 

6.29 

1 4 

14 

30 

a 

15 

12 

14 

34 

17 

3 

8 

2 

8 

12 

4 

2 

A 

2 

16 

14 

ft 

15 

■ 

16 

9? 

1 1 

5 

J 

2 

301 

MAX 

16 

90 

91 

92 

94 

91 

93 

100 

95 

95 

92 

9- 

95 

88 

91 

96 

92 

8  5 

05 

91 

92 

98 

95 

93 

91,0 

MIN 

43 

44 

44 

45 

4! 

52 

50 

47 

55 

55 

57 

59 

60 

67 

60 

62 

5  E 

54 

55 

57 

59 

57 

53 

5  1 

57 

58 

59 

57 

59 

58 

54,5 

CACMUMA   DAM  (B) 

EVAp 

.  20 

.26 

.29 

.25 

.27 

.31 

.22 

.30 

.27 

.25 

.29 

.32 

.31 

.35 

.42 

.25 

.29 

.27 

.32 

.36 

.36 

.33 

.37 

.29 

•  30 

.30 

.30 

.30 

.33 

.33 

9.10 

90 

76 

3* 

42 

37 

36 

49 

MAX 

7a 

78 

77 

78 

81 

q  2 

75 

78 

85 

86 

88 

90 

91 

86 

82 

87 

88 

86 

8  1 

80 

79 

85 

86 

67 

69 

91 

87 

83,6 

MIN 

91 

47 

47 

52 

6  2 

54 

55 

53 

53 

54 

54 

57 

61 

60 

63 

62 

58 

56 

54 

52 

95 

55 

55 

57 

57 

56 

56 

55 

54.9 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.20 

.25 

.26 

• 

ft 

75 

2i 

4 

.64 

.20 

.12 

,18 

•  5- 

.23 

20 

•52 

.27 

* 

• 

.  75 

.20 

.19 

.22 

6  73 

WINO 

122 

80 

831 

« 

• 

253 

*99 

133 

128 

*88 

• 

315 

103 

98 

115 

1  Of 

• 

2  34 

92 

92 

*79 

78 

* 

» 

259 

83 

80 

74 

2886 

MAX 

77 

80 

80 

83 

84 

80 

75 

69 

- 

" 

83 

80 

71 

74 

u 

- 

81 

77 

82 

80 

82 

S3 

81 

80 

80 

82 

79.3 

MIN 

54 

55 

51 

53 

57 

60 

69 

59 

* 

57 

59 

60 

59 

60 

61 

62 

62 

59 

59 

59 

* 

58 

62 

63 

6  1 

59.1 

RIVERSIDE  ExP  STA  (B) 

EVAP 

,27 

.30 

.27 

.28 

.33 

.30 

.35 

.28 

.13 

.14 

.25 

.29 

•  35 

.45 

.38 

I) 

•  2( 

.31 

.27 

.23 

.3* 

.34 

.32 

.32 

.27 

.25 

.40 

,26 

.37 

.39 

8.95 

WIND 

AS 

46 

49 

4  7 

47 

39 

59 

62 

43 

43 

11 

79 

42 

52 

47 

37 

39 

42 

34 

41 

59 

44 

62 

42 

42 

41 

38 

43 

44 

1371 

TWITCHELL  DAM 

EVAP1 

.26 

.30 

.30 

.25 

.31 

.30 

.25 

.27 

.28 

.33 

.40 

.45 

.36 

.35 

.22 

* 

•  35 

.25 

.37 

.30 

.30 

.30 

.35 

* 

.60 

.37 

,26 

.35 

.28 

9.01 

WIND 

55 

46 

51 

40 

99 

5  3 

7  1 

55 

57 

43 

* 

91 

52 

69 

'49 

46 

63 

52 

54 

* 

105 

60 

5  1 

63 

54 

1673 

MAX 

81 

82 

83 

84 

86 

80 

85 

84 

86 

89 

90 

91 

90 

88 

87 

86 

87 

88 

ii 

88 

87 

87 

90 

89 

88 

88 

88 

85 

86.6 

MIN 

59 

47 

4a 

51 

51 

55 

56 

59 

56 

53 

56 

58 

58 

59 

60 

_ 

6L 

55 

55 

55 

52 

57 

57 

55 

54 

58 

58 

55 

55.6 

ft      ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.77 

.83 

.60 

.60 

.50 

.70 

.70 

.50 

.35 

.63 

.72 

.61 

.63 

.62 

.75 

.75 

.77 

.71 

.811.01 

.89 

.72 

.75 

.67 

.67 

.87 

,85 

.90 

.95 

21.61 

WINO 

165 

159 

124 

67 

28 

105 

149 

70 

26 

65 

103 

37 

43 

38 

52 

63 

87 

83 

15 

182 

145 

150 

91 

93 

57 

49 

80 

91 

112 

151 

2680 

MAX 

90 

89 

91 

94 

93 

9  1 

9  5 

1  0  1 

9  8 

100 

100 

101 

103 

103 

101 

98 

96 

95 

96 

99 

100 

99 

98 

96 

94 

MIN 

61 

58 

61 

63 

65 

a 

65 

69 

68 

67 

69 

69 

70 

73 

72 

69 

67 

70 

69 

67 

63 

63 

64 

66 

67 

70 

70 

69 

67 

66.3 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

,*9 

.-I 

.47 

.45 

.52 

.52 

•  SI 

.60 

.45 

.33 

.30 

.36 

.45 

.53 

.90 

.52 

.52 

.45 

.4' 

.33 

.47 

.52 

.54 

.50 

.49 

.48 

.42 

.45 

.47 

.30 

13.73 

WINC 

56 

it, 

34 

39 

35 

27 

3* 

93 

'1 

49 

1  1 

9 

20 

24 

42 

21 

la 

5 

23 

20 

44 

56 

60 

17 

54 

15 

4 

27 

15 

970 

MAX 

95 

IOC 

100 

101 

103 

104 

100 

96 

93 

94 

1  0  1 

102 

104 

108 

104 

107 

101 

106 

93 

105 

107 

101 

103 

105 

106 

107 

107 

96 

101.8 

WIN 

61 

62 

63 

64 

66 

68 

65 

62 

63 

65 

68 

73 

70 

71 

73 

72 

61 

68 

7! 

71 

72 

66 

68 

68 

70 

70 

72 

74 

76 

73 

68,5 

MOJAVE 

EVAp 

.50 

.61 

.63 

.4, 

.56 

.45 

.37 

.50 

.60 

.57 

.45 

.51 

.57 

.54 

.56 

.45 

.47 

.66 

.60 

.79 

.78 

,65 

.58 

.71 

.75 

■  65 

17.318 

WINO 

59 

87 

82 

106 

64 

43 

91 

65 

105 

941 

71 

68 

22 

28 

21 

14 

17 

21 

45 

43 

87 

123 

110 

n 

30 

58 

43 

35 

60 

46 

1806 

MAX 

81 

77 

76 

86 

82 

81 

76 

78 

82 

84 

93 

98 

94 

92 

93 

99 

94 

95 

88 

83 

79 

79 

92 

93 

94 

95 

95 

90 

94 

87,7 

MIN 

48 

46 

48 

51 

54 

49 

62 

55 

54 

56 

55 

58 

59 

62 

54 

57 

57 

67 

61 

65 

52 

53 

52 

52 

59 

62 

60 

60 

62 

55,9 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<B>  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(O  PAN   IS  OF  COPPER,   AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(0)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G>  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SACRAMENTO 
DRAINAGE 

02 

MAN2 AN  I T A  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

•      ft  « 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 

07 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNC 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

See  Reference  notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 


Station 
and  Depth 

T  nn  i  ■ 

Day  of  month 

« 

«s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

,3 

,4 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

36' 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

83 

82 

83 

83 

86 

86 

86 

84 

83 

85 

86 

86 

87 

90 

92 

92 

92 

89 

91 

87 

90 

90 

86 

88 

89 

90 

91 

92 

94 

92 

87.^ 

MAX 
MIN 

100 
76 

100 
76 

100 
78 

103 
77 

104 
81 

105 
82 

103 
81 

99 
78 

98 
79 

99 
80 

103 
81 

102 
80 

104 
8  1 

106 
85 

107 
86 

109 
66 

1  10 

65 

108 
84 

168 

98 

107 

108 

103 

108 

108 

109 

109 

111 

111 

92 

104 
88 

104.  £ 
82." 

8  INCHES 

9  AM 

84 

84 

85 

85 

86 

87 

87 

85 

85 

86 

87 

86 

87 

89 

90 

91 

91 

90 

9 1 

88 

92 

92 

88. < 

MAX 
MIN 

90 
84 

90 
83 

90 
84 

91 
84 

91 
86 

92 
86 

93 
87 

91 
85 

90 
85 

90 
85 

92 
86 

92 
86 

93 
87 

94 
67 

94 
89 

95 
90 

96 
90 

96 
89 

96 
90 

92 
87 

88 

89 

88 

89 

89 

90 

91 

92 

98 
92 

96 
91 

93  .€ 
87. e 

12  INCHES 

9  AM 

86 

86 

86 

86 

87 

88 

88 

0  7 

86 

87 

88 

86 

88 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

89 

90 

91 

90 

90 

91 

92 

92 

93 

93 

92 

89.: 

20  INCHES 

9  AM 

64 

84 

64 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

87 

88 

88 

88 

86 

88 

88 

88 

88 

88 

88 

89 

89 

89 

90 

89 

86." 

39  INCHES 

9  AM 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

82 

82 

82 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

63 

84 

84 

84 

84 

81. 

79  INCHES 

9  AM 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

79 

79 

79 

7  9 

79 

79 

79 

80 

80 

80 

80 

78. 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
69 

85 
67 

86 
67 

87 
69 

88 
71 

89 
75 

77 
67 

86 
72 

92 
74 

95 
75 

94 
75 

92 
77 

93 
78 

98 
81 

101 
83 

101 
82 

98 
79 

98 
79 

99 
82 

102 
82 

99 
77 

92 
75 

95 
76 

95 
76 

91 
77 

98 
79 

100 
81 

101 

82 

101 
81 

99 
80 

93 . 
76. 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

75 
68 

75 

70 

75 
72 

76 
73 

74 
73 

74 
72 

74 
71 

76 
73 

78 
75 

80 
75 

80 
77 

81 
77 

81 
77 

81 
76 

81 
77 

82 
7  9 

81 
'77 

81 
78 

81 
78 

80 
78 

81 
78 

80 
78 

80 
78 

81 
70 

82 
78 

83 
79 

83 
79 

79. 
75. 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

67 
65 

67 
65 

67 

65 

67 
65 

67 
65 

67 
66 

67 

66 

67 
67 

67 
67 

67 
66 

67 

66 

67 
65 

68 
66 

68 
66 

68 
67 

68 
67 

6  8 
67 

68 
67 

69 
67 

72 
69 

73 
72 

73 
72 

72 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

71 
71 

72 
71 

71 
71 

72 
71 

69. 
67. 

BRAWLEY  2  SW 

DAVIS   1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N— GLASS  THERMOMETERS . 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH   FROM  7  A.  M.  JUNE  13  TO  7  A.  M.  JUNE  15. 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Ml 

ill 

<  -a  i 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4  AM     10  AM       4  PM 

TIME 
10  PM 

Trace 

60-10 

A 

50-99 

661-001 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

33 

5.5 

8.0 

33++ 

15 

18 

47 

29 

21 

32 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

1.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

15 

11 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

3.3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

20++ 

5 

24 

36 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.4 

BUR6ANK  WB  AIRPORT 

15 

6.3 

7.6 

17++ 

18 

24+ 

84 

56 

46 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.2 

EUREKA  WB  CITY 

25 

NW 

11 

3 

2 

0 

0 

0 

6 

75 

5.5 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

7.0 

8.5 

25 

NW 

23 

64 

36 

21 

42 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

92 

1.8 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

22 

3.4 

6.5 

16++ 

18 

19+ 

74 

55 

51 

69 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

6.4 

9.3 

28  % 

W 

07 

77 

64 

67 

78 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

4.9 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

18 

w 

07 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

62 

3.6 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

48 

3 

1 

1 

0 

0 

0 

5 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

26 

8.0 

9.6 

31++ 

27 

01 

79 

68 

61 

75 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

35 

2.4 

e.9 

26 

N 

24 

41 

29 

16 

29 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

87 

3.4 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

22 

4.7 

8.3 

25 

N 

24+ 

74 

41 

27 

59 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

93 

2.6 

SANDBERG  WB 

58++ 

33 

11 

29 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

25 

4.1 

7.3 

17 

NW 

18+ 

82 

72 

71 

80 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

61 

5.4 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

12.1 

13.2 

34 

W 

09 

83 

60 

54 

78 

4 

1 

0 

0 

0 

0 

5 

3.0 

SAN  FRANCISCO  FED.  OFFICE  Bl 

31 

w 

01 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

64 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

56 

58 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

3.2 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

29 

9.5 

11.3 

25++ 

27 

21 

66 

37 

26 

53 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.2 

94  PEAK  GUST 


So©  reference  notes  following  Station  Index. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 
DELAYED  DATA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
od  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  Moro 

1.00  or  More 

sl 

5  » 

8  » 

•       «  • 

JULY  1965 

five  pc t nt s  5  ssw 

93.1 

62.4 

80.3 

105 

16. 

53 

10 

0 

31 

0 

0 

0 

.40 

.20 

30. 

.0 

0 

2 

0 

0 

*       •  • 

AUGUST  1965 

FIVE  POINTS  5  SSW 

96.  5m 

62.  2M 

79. 4M 

104 

2 

53 

24 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

T 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       #  • 

SEPTEMBER  1965 

FIVE  POINTS  5  SSW 

M 

M 

M 

95 

I  5 

0 

0 

0 

.  oc 

00 

c 

0 

0 

0 

•       •  ft 

OCTOBER  1965 

five  points  5  ssw 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.48 

.0 

0 

0 

0 

«     •  • 

DECEMBER  1965 

BEN  LOMOND 

M 

M 

M 

0 

o 

o 

0 

BFN  LOMOND  NO  2 

M 

M 

M 

62 

19 

18 

18 

o 

o 

1  5 

Q 

2,30 

23 

0 

3 

BlACKwELLS  corner 

51.3 

33.7 

42.5 

67 

29 

o 

0 

1 5 

o 

#81 

28 

.  c 

c 

3 

1 

0 

^NltjM  1  J  VALLEY 

53.2 

30.4 

41.8 

63 

1 

19 

21+ 

711 

o 

o 

1  5 

0 

5.81 

1.90 

28 

.0 

0 

6 

3 

3 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

50. 3M 

25. 5M 

37. 9M 

6? 

5 

11 

20 

833 

0 

0 

24 

0 

5.17 

1.75 

24 

.0 

0 

2 

«       «  • 

FEBRUARY  1966 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

47.1 

19.7 

33.4 

56 

21 

7 

12 

877 

0 

0 

28 

0 

.04 

.04 

7 

T 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

51.5 

24.3 

37.9 

-  3.1 

65 

22 

16 

14. 

751 

0 

0 

27 

0 

2.61 

*  *• 

37 

1.15 

6 

2.0 

T 

1 

2 

1 

FIVE   POINTS  5  SSW 

59,9 

34,9 

47.4 

78 

22 

25 

13 

486 

0 

0 

14 

0 

.98 

.33 

6* 

.0 

0 

4 

0 

0 

FORT  BIDWELL 

43.4 

22.4 

32,9 

.3 

54 

I  7 

1 3 

891 

0 

0 

25 

0 

?8 

.20 

24 

5.0 

2 

24 

3 

0 

0 

LAS  PLUMAS 

59.0 

40,1 

49,1 

_  2,0 

69 

2  1 

3  3 

438 

0 

0 

0 

0 

4.53 

• 

P  3 

1.54 

19 

.  0 

0 

8 

4 

1 

ft       ft  » 

MARCH  1966 

dobbins  Colgate 

65  *4M 

4  1 ,  3M 

... 

8  5 

\  \ 

3+ 

leg 

0 

0 

0 

2,53 

•  3  » 

**  3 

.52 

19 

.0 

u 

8 

1 

0 

LAS  PLUMAS 

65.3 

44.9 

55*  1 

* 

8  1 

3  1 

32 

3 

3  06 

0 

0 

1 

0 

1.98 

-   5  a 

1  8 

.48 

8 

.0 

0 

6 

0 

0 

•       •  # 

MAY  1966 

AVALON  PLEASURE  PIER 

67.2 

59.9 

63.6 

3.0 

76 

18 

52 

24 

51 

.00 

19 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

80. 9M 

37, 9M 

59.4m 

93 

24 

29 

16. 

176 

6 

0 

fl 

0 

1.12 

.74 

28 

.0 

0 

2 

1 

0 

CUYAMA 

91.7 

42.6 

62.2 

94 

3 

34 

31 

110 

5 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK   POWER  HOUSE 

72.9M 

41. OM 

57.0M 

3.2 

82 

25 

31 

1 

239 

0 

0 

2 

0 

1.04 

-  2. 

21 

1.01 

10 

.0 

0 

1 

1 

1 

"ETCH  HETCHY 

74.8 

46,7 

60.8 

4.3 

85 

26. 

IB 

31 

142 

0 

0 

0 

0 

,88 

-  1, 

1  3 

.85 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

I NYOKERN 

89.9 

93.0 

71.5 

99 

25 

46 

11. 

4 

21 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LA  MESA 

72.6 

55.7 

64.2 

83 

18 

51 

1 

39 

0 

0 

0 

0 

.04 

.02 

21 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

86.8 

53.4 

70.  1 

2.5 

101 

21 

47 

30. 

10 

12 

0 

0 

0 

.21 

19 

.20 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

86,7 

53.5 

70.1 

96 

26. 

44 

12 

19 

12 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

62.9 

41.6 

52.3 

88 

18 

33 

17. 

388 

n 

0 

o 

0 

.11 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

74. 2M 

46. 5M 

60. 4M 

82 

2 

33 

10 

153 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANOCHE  CREEK 

84.2 

51.8 

68.0 

97 

21 

45 

6 

18 

A 

0 

0 

0 

.15 

.13 

9 

•  0 

0 

i 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

83.9 

44.0 

64.0 

97 

2 

37 

5 

76 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 
DELAYED  DATA 


Day  ot  Month 


9      10      11  12 


13     14  15 


19     20     21     22     23  24 


DECEMBER  1964 
BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

•       •  I 

JULY  1965 

FIVE  POINTS  9  SSW 

AUGUST  1965 
FIVE  POINTS  9  SSw 

SEPTEMBER  1965 


OCTOBER  1965 
ANZA 

BLUE  LAKE  REOWOOD  CR 

BREA  CITY 

FIVE  POINTS  5  SSW 


NOVEMBER  1965 

BREA  CITY 
8UCKH0RN 
NIGHTINGALE 


DECEMBER  1965 

BEN  LOMONO 
BEN  LOMONO  NO  2 
BLACKWELLS  CORNER 
DOS  RIOS 
HERNANDEZ  2  Ne 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PILL5BURY  NO  2 

NIGHTINGALE 

PAYNES  CREEK 

SKAGGS  SPSS  LAS  LOMAS 


3.09  1.87     .24     ,22     *  16  .16 


l»  1.96  1.93 


T.05 
6.26 


T         .02  .03 


.92     .31;    .10  .95 


.0*  .54 

.11     .10     .86  T 

.92  ,53 


95j  .02 


.84  1,65  .56  .01 
.60  •  •  .15 
1.11 


.85  2.00  I     .92  .02 

.29    .15  2,00    ,15     .15  T 

3.33  .33 


.19  .19 

.6T 


1.2T  1.56 

.tl  .05 

.91  1.T2 

T  1.50 


IT  .79  ,0) 
4.99   1.35  ,59 


JANUARY  1966 

BREA  CITY 
DOS  RIOS 
NIGHTINGALE 


1,65  4,30  4,25  1,29 


.17     ,10  .Of 


FEBRUARY  1966 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
BREA  CITY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUDLEYS 

FIVE  POINTS  9  SS*' 

FORT  BIOwELl 
LAS  PLUMAS 

LOS  PRIETOS  RANGER  S7A 
NAPA  9  NNW 
NEWBURY  PARK  4  SW 

NIGHTINGALE 
OLINDA 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SOM1S  3  NW 


.49 

1.55 
1,30 


1.30 
1.09 


1.34 
.■6 


MARCH  1966 

BREA  CITY 
DOBBINS  COLGATE 
DOS  RIOS 
LAS  PLUMAS 
NEWBURY  PARK  4  S 

PAYNES  CREEK 


.10  .30 
1.22 
.09  .21 


.42 
.46 


BARNESON  PARK 
BREA  CITY 
DUNNIGAN 

NEWBURY  PARK  4  SW 


MAY  1966 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 
CALLAHAN  RANGER  STA 
CUYAMA 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DOS  RIOS 
DUNNIGAN 
GARBERvlLLE 
HETCH  HITCHY 
HOBERGS 

I NYOKERN 
LA  MESA 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

MADERA 

MOJAVE  2  ESE 
NEWBURY  PARK  4  SW 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PANOCHE  CREEK 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 
SOMIS  3  Nil 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

VENTURA 

WHITE  ROCK 


1.12 
•5° 


.15 
.00 


.05 

T  1.01 


.02     .69  .01 


.01 

•  19 
•CI  ,20 


See  reference  notes  following  SiaUon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 
DELAYED  DATA 


SUUod 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

... 

JULV  1965 

FIVE  POINTS  5  SSK 
•       •  • 

MAX 

98 

100 

1  0  1 

105 

103 

99 

l  o  o 

9  9 

95 

10  5 

'°2 

*67 

101 

96 

94 

97 

99 

99 

98 

90 

90 

95 

96 

92 

99 

98. 

1 

MIN 

6  > 

63 

64 

65 

65 

62 

6  2 

60 

53 

55 

5  5 

61 

l63 

67 

74 

-1 

60 

58 

61 

62 

61 

60 

56 

56 

57 

39 

72 

67 

62  • 

4 

AUGUST  1965 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

1  oc 

1  06 

102 

1  0  0 

1  0  1 

102 

1  0  3 

9  9 

8  7 

101 

99 

100 

96 

92 

89 

88 

66 

87 

92 

89 

95 

98 

101 

100 

97 

99 

96, 

1 

... 

MIN 

66 

63 

65 

61 

62 

63 

61 

6  2 

61 

69 

71 

65 

66 

67 

62 

99 

58 

56 

56 

99 

99 

62 

64 

62 

64 

96 

62  ■ 

2 

SEPTEMBER  1965 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

8  5 

88 

9  1 

92 

95 

85 

8  1 

8  1 

63 

•       '  ' 

MIN 

55 

96 

62 

56 

57 

53 

53 

55 

52 

57 

56 

53 

54 

55 

57 

55 

52 

53 

44 

OCTOBER  1965 

FIVE  POINTS  5  S5H 

MAX 

MIN 

... 

DECEMBER  1965 

BEN  LOMOND 

MAX 

55 

56 

58 

5  7 

5  6 

57 

5  6 

53 

MIN 

55 

33 

36 

35 

36 

34 

35 

33 

33 

34 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 

56 

5  7 

58 

5  8 

99 

60 

54 

58 

47 

50 

MIN 

35 

40 

30 

30 

26 

25 

23 

18 

24 

23 

26 

30 

24 

31 

31 

28 

29 

47 

40 

39 

36 

BLACKI.ELLS  CORNER 

MAX 

4  5 

5C 

<• 9 

49 

5  2 

48 

5  1 

67 

56 

59 

51 

3 

MIN 

33 

34 

35 

37 

38 

35 

36 

37 

37 

41 

42 

32 

30 

29 

28 

27 

27 

24 

30 

32 

27 

27 

32 

36 

32 

46 

48 

29 

39 

32 

33 

1 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

65 

62 

55 

51 

61 

45 

44 

44 

55 

t4 

57 

56 

57 

58 

52 

54 

54 

31 

60 

53 

48 

55 

53 

33 

49 

30 

50 

52 

66 

91 

49 

53 

i 

MIN 

2  5 

20 

3j 

27 

38 

26 

34 

30 

4 

LAKE  PILLS8URY  NO  2 

MAX 

4  2 

48 

3  q 

40 

42 

50 

3 

... 

Mm 

27 

21 

28 

30 

3* 

35 

34 

33 

32 

28 

27 

33 

26 

21 

19 

16 

14 

14 

13 

11 

19 

19 

14 

37 

34 

25 

30 

31 

30 

30 

2  5 

FEBRUARY  1966 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

4  8 

5  3 

5  1 

5 1 

5  6 

50 

47 

I 

18 

1  7 

19 

23 

21 

29 

26 

2  3 

20 

23 

10 

7 

1  1 

14 

22 

1  1 

16 

21 

19 

20 

21 

24 

23 

21 

25 

28 

21 

19 

1 9 

duolfys 

MAX 

5  1 

51 

5 

10 

2\ 

21 

23 

3  0 

30 

21 

19 

2  2 

25 

16 

22 

17 

16 

19 

21 

21 

24 

25 

23 

26 

32 

41 

32 

20 

27 

27 

24 

1 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

60 

5( 

5  9 

5  8 

5  7 

5  7 

6  1 

58 

63 

66 

65 

68 

68 

78 

68 

6  1 

56 

60 

62 

39 

9 

MIN 

43 

3  2 

37 

48 

42 

31 

3  2 

32 

31 

33 

26 

30 

25 

27 

29 

26 

31 

32 

40 

35 

38 

46 

51 

40 

34 

35 

S6 

32 

34 

9 

FORT  B1DWELL 

MAX 

38 

38 

-\ 

46 

50 

40 

40 

40 

4  0 

39 

36 

39 

38 

36 

41 

46 

54 

32 

45 

52 

52 

53 

47 

43 

33 

63 

49 

43 

43 

4 

23 

1  6 

25 

33 

3  3 

2  8 

1  5 

1  5 

2  5 

20 

9 

2  2 

4 

2  2 

1 5 

1 2 

23 

2  1 

2  7 

30 

2  2 

29 

3  3 

30 

13 

19 

30 

32 

" 

L»5  PLUMAS 

M '.  y 

6  1 

6  9 

58 

58 

0 

.      .  . 

6] 

3T 

43 

46 

4( 

42 

37 

33 

39 

3b 

37 

38 

33 

37 

34 

38 

39 

42 

44 

43 

42 

50 

48 

44 

38 

37 

39 

41 

J 

MAOCH  1966 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

50 

-9 

51 

60 

6" 

55 

62 

67 

69 

62 

54 

62 

65 

61 

74 

73 

73 

73 

75 

78 

82 

89 

65 

* 

40 

26 

28 

46 

4  5 

46 

47 

39 

45 

45 

38 

31 

39 

33 

43 

43 

40 

44 

4* 

45 

48 

92 

41 

LAS  PLUMAS 

MAX 

5  8 

6  6 

66 

64 

56 

60 

64 

6  2 

64 

6  3 

72 

74 

72 

72 

69 

70 

72 

61 

65 

1 

... 

38 

i  i 

32 

34 

43 

40 

46 

48 

49 

45 

46 

50 

5C 

49 

49 

42 

37 

44 

44 

38 

39 

40 

50 

46 

47 

47 

47 

48 

52 

33 

96 

44 

' 

MAY  1966 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

6* 

65 

65 

66 

76 

66 

66 

71 

69 

6  8 

69 

64 

64 

68 

70 

69 

71 

67 

2 

MIN 

6  0 

6  0 

63 

58 

57 

56 

60 

62 

62 

58 

58 

6  0 

60 

61 

62 

58 

56 

59 

58 

63 

62 

63 

60 

52 

62 

62 

62 

63 

64 

60 

56 

5  9 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

II 

8  0 

7  5 

7  1 

7  9 

8  7 

9  1 

92 

90 

75 

84 

93 

92 

92 

62 

76 

80 

9 

MIN 

11 

S3 

4| 

46 

43 

36 

3  1 

45 

37 

29 

29 

35 

30 

32 

29 

32 

33 

38 

40 

43 

34 

32 

39 

44 

45 

43 

47 

46 

45 

38 

'T 

' 

CUVAMJ 

MAX 

n  2 

0  5 

94 

91 

86 

( 

80 

79 

7  8 

8  1 

8  0 

84 

89 

90 

92 

78 

62 

82 

89 

92 

89 

82 

71 

81 

7 

MIN 

43 

69 

47 

46 

36 

36 

43 

46 

46 

41 

43 

41 

42 

38 

39 

37 

64 

43 

45 

48 

46 

48 

41 

45 

47 

47 

42 

42 

42 

J7 

34 

42 

6 

DEER  CREEK  POKER  HOUSE 

MAX 

76 

80 

5  8 

70 

68 

68 

70 

7  4 

61 

81 

79 

78 

73 

75 

78 

82 

60 

76 

74 

68 

59 

72 

9 

MIN 

31 

34 

42 

46 

47 

39 

39 

3  2 

4  0 

47 

44 

39 

4  0 

39 

36 

37 

35 

40 

44 

46 

44 

44 

40 

43 

46 

45 

64 

47 

67 

34 

41 

0 

HtTCH  HFTCMY 

MAX 

T8 

»  1 

85 

80 

79 

71 

75 

76 

72 

60 

53 

65 

69 

74 

70 

73 

74 

79 

81 

83 

83 

76 

73 

77 

82 

85 

83 

79 

79 

66 

63 

74 

8 

MIN 

69 

50 

93 

50 

50 

42 

45 

46 

90 

47 

46 

43 

43 

42 

39 

42 

43 

44 

49 

5  2 

49 

47 

45 

49 

53 

52 

48 

57 

49 

41 

38 

46 

7 

INYOKERN 

MAX 

92 

06 

94 

91 

91 

90 

91 

«' 

77 

'6 

9  2 

82 

88 

89 

90 

92 

93 

94 

97 

95 

91 

91 

92 

94 

99 

96 

94 

92 

93 

82 

85 

89 

9 

MIN 

66 

48 

5  I 

54 

52 

52 

52 

59 

49 

52 

46 

32 

47 

59 

39 

48 

55 

54 

54 

56 

69 

52 

52 

52 

S3 

57 

5T 

54 

92 

49 

49 

53 

0 

LA  MESA 

MAX 

T9 

76 

75 

71 

69 

77 

69 

67 

65 

64 

66 

73 

78 

78 

69 

77 

79 

83 

79 

78 

7* 

67 

71 

74 

71 

67 

TO 

70 

72 

71 

71 

72 

6 

MIN 

51 

94 

57 

57 

53 

54 

95 

55 

54 

56 

53 

36 

57 

96 

55 

55 

52 

56 

96 

57 

57 

59 

98 

56 

58 

56 

57 

57 

$7 

36 

35 

»5 

7 

S«o  Rcloronc*  No'os  Following  Station  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

madeba 

MAX 

88 

89 

96 

98 

81 

g  3 

82 

89 

8  3 

72 

67 

78 

8  5 

90 

«1 

66 

8  5 

90 

95 

98 

101 

87 

8' 

91 

90 

86,8 

MIN 

47 

5  2 

59 

54 

52 

51 

50 

54 

54 

55 

54 

53 

55 

46 

49 

50 

50 

55 

58 

61 

56 

50 

55 

55 

58 

59 

55 

55 

54 

47 

49 

3  3  4 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

90 

94 

92 

90 

85 

69 

89 

88 

83 

68 

72 

79 

86 

62 

85 

65 

8  9 

93 

94 

92 

66 

65 

89 

96 

95 

9  1 

76 

78 

7  7 

86.7 

MIN 

52 

54 

55 

51 

50 

51 

55 

55 

48 

49 

48 

44 

39 

49 

51 

54 

59 

56 

64 

52 

62 

55 

54 

56 

59 

65 

56 

50 

49 

48 

49 

53.5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

60 

59 

71 

1 1 

63 

63 

6  1 

56 

60 

60 

62 

60 

59 

60 

6  1 

59 

7  1 

66 

84 

65 

56 

60 

69 

65 

64 

56 

5  9 

64 

60 

33 

58 

62,9 

MIN 

43 

44 

64 

45 

40 

47 

47 

48 

48 

41 

35 

36 

41 

33 

37 

36 

33 

38 

4  0 

40 

48 

45 

34 

37 

46 

47 

48 

31 

42 

44 

45 

61,6 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

78 

82 

■  I 

77 

77 

77 

75 

63 

62 

63 

70 

73 

72 

72 

71 

75 

78 

79 

80 

75 

72 

73 

80 

79 

76 

75 

66 

74.2 

MIN 

52 

55 

55 

47 

SI 

52 

45 

37 

33 

37 

3  6 

47 

45 

43 

42 

48 

50 

56 

53 

48 

46 

45 

50 

53 

47 

41 

39 

46.  » 

PANOChE  CREEK 

MAX 

84 

89 

93 

93 

76 

83 

78 

64 

76 

71 

70 

77 

96 

66 

76 

84 

83 

86 

92 

95 

97 

63 

B0 

98 

92 

95 

90 

88 

79 

75 

73 

84,1 

MIN 

48 

49 

57 

48 

47 

4b 

49 

54 

5  3 

S3 

56 

52 

51 

59 

54 

47 

48 

54 

59 

60 

52 

50 

52 

54 

53 

56 

51 

50 

52 

46 

46 

51.< 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

93 

97 

95 

86 

78 

83 

84 

64 

67 

74 

75 

84 

61 

80 

78 

83 

69 

91 

95 

95 

90 

82 

66 

92 

93 

90 

83 

76 

74 

70 

73 

83,9 

MIN 

39 

46 

68 

40 

37 

42 

45 

45 

50 

48 

47 

45 

40 

39 

39 

39 

39 

46 

50 

50 

49 

44 

42 

44 

45 

47 

45 

44 

42 

46 

41 

44,0 

EVAPORATION  AND  WIND 


Day 

Of  Month 

Station 

3 

*s 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■2 

... 

DECEMBER  1965 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.00 

.00 

.00 

.02 

.03 

,02 

• 

ft 

.06 

.02 

.00 

.00 

.03 

.06 

.08 

,08 

.06 

.04 

• 

.05 

• 

.04 

.02 

.00 

.01 

.06 

• 

.04 

75B 

WIND 

4 

36 

6 

3 

4 

4 

3 

5 

6 

39 

13 

74 

72 

64 

15 

31 

It 

5 

9 

45 

29 

27 

47 

24 

24 

90 

11 

11 

47 

819B 

MAX 

55 

54 

54 

55 

56 

45 

46 

44 

52 

52 

54 

33 

53 

52 

44 

4< 

41 

45 

45 

45 

43 

46 

45 

45 

47 

48 

48 

48 

46 

49 

49 

48 

.9 

MIN 

40 

41 

42 

44 

45 

38 

38 

38 

40 

42 

41 

38 

38 

37 

35 

3* 

35 

36 

35 

33 

34 

35 

38 

40 

40 

34 

38 

40 

34 

39 

38 

.0 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.03 

.03 

.04 

.03 

.02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.02 

.00 

.00 

.03 

.03 

.03 

.02 

.03 

.02 

.02 

.02 

•  04 

.09 

.03 

.00 

■ 

. 

75B 

WIND 

ft      ft  ft 

MAY  1966 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.42 

.46 

.48 

.48 

.36 

.40 

.37 

.36 

.38 

.20 

.23 

.31 

.45 

.41 

,44 

.45 

.42 

.47 

.53 

.54 

.48 

.38 

.45 

.44 

.50 

.39 

.50 

.45 

.37 

.22 

.30 

12. 

85 

WIND 

75 

93 

73 

103 

67 

108 

98 

68 

99 

68 

64 

103 

8 

140 

102 

8C 

8' 

90 

81 

81 

71 

79 

86 

71 

77 

103 

91 

68 

82 

78 

50 

2541 

MAX 

94 

9* 

87 

92 

88 

84 

81 

82 

88 

93 

95 

96 

74 

92 

93 

8! 

99 

99 

93 

98 

95 

95 

95 

96 

9* 

89 

91 

95 

91 

,4 

MIN 

« 

58 

64 

60 

59 

56 

58 

55 

63 

60 

62 

61 

62 

61 

62 

64 

60  61 

'2 

65 

64 

62 

62 

62 

65 

64 

63 

- 

63 

57 

50 

59 

.4 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  * 

FEBRUARY  1966 

0EEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

FORT  BIDWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

T 
T 

T 

T 

1.0 

T 

T 

1.0 
1 

T 
T 

T 

2.0 
2 

1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-   187  - 


CORRECTIONS 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 


CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  »2 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  55.0,  AVERAGE 
TEMPERATURE  69.4,   TEMPERATURE  DEPARTURE  FROM 
NORMAL  +2.1 


CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
DIVISION  07 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  *2 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
DIVISION  07 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  BRAWLEY  2  SW 
DIVISION  07 


AVERAGE  MAXIMUM   TEMPERATURE   93. 1M,  AVERAGE 
MAXIMUM  62. 6M,   AVERAGE   TEMPERATURE   77. 9M, 
DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.2 

MINIMUM  TEMPERATURE   29TH  64,   AVERAGE  MINIMUM 
55.0 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  17TH  69,   MAXIMUM  ON 
29TH   104,    AVERAGE  MAXIMUM  93. 1M,  AVERAGE 
MINIMUM  TEMPERATURE   62. 6M 

DELETE  39"  SOIL  TEMPERATURE  DATA  FOR  MAY  1965. 
CORRECTED  DATA  1ST  73,  2D  73,   3D  -  14TH  74, 
15TH  -  19TH  75,   20TH  -  29TH  76,   30TH  77, 
31ST  77,   AVERAGE  74.9 


JUNE  1965 


EVAPORATION  ANO  WIND  TABLE 
CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


NORTHEAST  INTERIOR  BASIN  FLEMING  FISH  f,  GAME 
DIVISION  03 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  *2 


WIND  ON   12TH  92,   TOTAL  1183 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  99.6,  AVERAGE 
MINIMUM  67. 8M,  AVERAGE  TEMPERATURE  B3.8M, 
DEPARTURE  FROM  NORMAL  +1.1 


JULY  1965 


DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  *2 


MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  2D  101,  3D  102,  MINIMUM 
ON  2D  73,  3D  72,  AVERAGE  MAXIMUM  99.8,  MINIMUM 
67.8 


JULY  1965 
AUGUST  1965 
AUGUST  1965 
AUGUST  1965 


EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


PLACERV ILLE   I FG 
REDDING  FIRE  STA  «2 
REDDING  FIRE  STA  »2 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
DIVISION  07 


EVAPORATION  ON  31ST   .24,   TOTAL  9.14 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  94. 8 


MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  10TH  98,  AVERAGE 
MAXIMUM  TEMPERATURE  94.8 


MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  19TH  104 


SEPTEMBER  1965 


SEPTEMBER  1965 


CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  *2 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
OIVISION  07 


AVERAGE  MAXIMUM   TEMPERATURE    68.4,  AVERAGE 
MINIMUM  57.6,   AVERAGE  TEMPERATURE  73.0, 
DEPARTURE  FROM  NORMAL  -2.6,   NUMBER  OF  DAYS 
WITH  90°  OR  ABOVE  13 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  97.2,  AVERAGE 
TEMPERATURE  80.7,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -5.4 


SEPTEMBER  1965 


SEPTEMBER  1965 


DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  »2 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
DIVISION  07 


MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  8TH  85,  30TH  94, 
MINIMUM  TEMPERATURE  ON  30TH  52,  AVERAGE 
MAXIMUM  88.4,   AVERAGE  MINIMUM  57.6 

MAXIMUM  TEMPERATURE  ON  14TH  106,  AVERAGE 
MAXIMUM  TEMPERATURE  97.2 


OCTOBER  1965 


OCTOBER  1965 


CL IMATOLOGICAL  DATA  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  #2 


REDDING  FIRE  STA  *2 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  55.8 


MAXIMUM  TEMPERATURE  2D  89,  28TH  85,  MINIMUM 
TEMPERATURE  3D  54,  30TH  50,  AVERAGE  MINIMUM 
TEMPERATURE  55.8 


DECEMBER  1965 


CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


DECEMBER  1965  CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


DECEMBER  1965  CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


DECEMBER  1965 
DECEMBER  1965 
DECEMBER  1965 
DECEMBER  1965 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


REDDING  FIRE  STA  *2 


STOCKTON   FIRE  STATION 


SOUTHEAST  DESERT  BASINS  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
DIVISION  07 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  #2 
STERLING  CITY  R  S 
STOCKTON  FIRE  STATION 
REDDING  FIRE  STA  *2 


AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  52.3,  AVERAGE 
MINIMUM  35.1,   AVERAGE  TEMPERATURE  43.7, 
DEPARTURE   FROM  NORMAL  -3.8,   TOTAL  DEGREE 
DAYS  637,   NUMBER  OF  DAYS  WITH  32°   OR  LESS  9 

TOTAL  PRECIPITATION  2.85,   DEPARTURE  FROM 
NORMAL  +.06,   NUMBER  OF  DAYS  WITH  PRECIPITATION 
.10  OR  MORE  5,   .50  OR  MORE  3 

AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  69.3,  AVERAGE 
TEMPERATURE   54.0,   DEPARTURE   FROM  NORMAL  -1.8, 
HIGHEST  TEMPERATURE  85,   DATE  6+,   TOTAL  DEGREE 
DAYS  339 


27TH  .01, 

MONTHLY  TOTAL  MISSING,   6TH-22D  MISSING 


AMOUNT  ON  3D  .00,  4TH  .02,  26TH 
28TH  .43 


MONTHLY   TOTAL  2.85,    AMOUNT  ON  12TH  .81 


MAXIMUM  TEMPERATURE  3D  50,  4TH  49,  17TH  57, 
MINIMUM  TEMPERATURE  3D  32,  4TH  39,  17TH  32, 
AVERAGE  MAXIMUM  52.3,    AVERAGE  MINIMUM  35.1 


CECEMBER  1965 


DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


SOUTHEAST  OESERT  BASINS  INDIO  U  S  DATE  GARDEN 
DIVISION  07 


SET  MAXIMUM  TEMPERATURES  DOWN  ONE  DAY  FOR 
ENTIRE  MONTH.   MAXIMUM  TEMPERATURE   FOR  1ST  72, 
AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE  69.3 


ANNUAL  1965 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND 
MOVEMENT  TABLE 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


EVAPORATION  FOR  SEPTEMBER  1965  6.04,  WIND 
1209 
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CORRECTIONS 


CALIFORNIA 
JUNE  1966 


ANNUAL  1965 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES 
FROM  NORMAL  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE  REDDING  FIRE  STA  *2 

DIVISION  02 


MAY  AVERAGE   69. A,   DEPARTURE   FROM  NORMAL  2.1, 
JULY  AVERAGE   83. 8M,   DEPARTURE   FROM  NORMAL  1.1, 
SEPTEMBER  AVERAGE  73.0,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  -2.6, 
DECEMBER  AVERAGE  A3. 7,   DEPARTURE   FROM  NORMAL  -3.8 


APRIL  1965 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE  BUCKHORN 
DIVISION  02 


MONTHLY    TOTAL  MISSING,    12TH-19TH  MISSING 


JANUARY    1966  CL IMATOLOG I C AL   DATA  TABLE 


JANUARY   1966  CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 

JANUARY   1966  CL 1MAT0LOGICAL  DATA  TABLE 


JANUARY  1966 


CL IMATOLOG 1 CAL  DATA  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


REDDING  FIRE  STA  »2 


SHASTA  DAM 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE  PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
DI VIS  ION  OA 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

DIVISION  05 


AVERAGE  MINIMUM  TEMPERATURE  37.2,  AVERAGE  A6.1, 
DEPARTURE  FROM  NORMAL  +.4,  TOTAL  PRECIPITATION 
6.65,  DEPARTURE  FROM  NORMAL  -1.04,  TOTAL  DEGREE 
DAYS  580 

TOTAL  PRECIPITATION  13.69,   NUMBER  OF  DAYS  WITH 
PRECIPITATION   .10  OR  MORE  8 

AVERAGE   MAXIMUM   55. 9M,    AVERAGE  MINIMUM   32. 7M, 
AVERAGE  TEMPERATURE   44. 3M,   HIGHEST  TEMPERATURE 
68,  DATE  17TH,   TOTAL  PRECIPITATION  1.82,  GREATEST 
DAY  OF  PRECIPITATION  1.27,   DATE  30TH,   NUMBER  OF 
DAYS  WITH  PRECIPITATION   .10  OR  MORE  3,  TOTAL 
DEGREE  DAYS  B634 

AVERAGE   MINIMUM   TEMPERATURE   33.2,    NUMBER  OF  DAYS 
WITH  MINIMUM  OF  32»  OR  LESS  17,   TOTAL  DEGREE 
DAYS  600 


JANUARY  1966 


JANUARY  1966 


JANUARY  1966 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SHASTA  DAM 


REDDING  FIRE  STA  *2 


MONTHLY   TOTAL  PRECIPITATION  3.41 
MONTHLY  TOTAL   13.69,   AMOUNT  ON  8TH  .27 
MONTHLY   TOTAL  6.65,    AMOUNT  ON  31ST  .01 


JANUARY  1966 
JANUARY  1966 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  04 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 


REDDING  FIRE  STA  #2 


MONTHLY  TOTAL  1.82,  AMOUNT  ON  10TH  0,  11TH  .05, 
22D  0,   230.01,   29TH  0,   30TH  1.27,   31ST  .13 


MINIMUM  TEMPERATURE   24TH  36,   AVERAGE  MINIMUM  37.2 


JANUARY  1966 


JANUARY  1966 


JANUARY  1966 


DAILY   TEMPERATURE  TABLE 


DAILY  TEMPERATURE  TABLE 


EVAPORATION   AND  WIND  TABLE 


FEBRUARY   1966  DAILY  PRECIPITATION  TABLE 

MARCH  6.  APRIL  1966  DAILY  SOIL  TEMPERATURES  TABLE 
APRIL   1966  CL IMATOLOG I CAL  DATA  TABLE 


CENTRAL  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  04 


SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 
DIVISION  05 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SOUTH  COAST  DRAINAGE 
DIVISION  06 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 


SHASTA  DAM 


REDDING  FIRE  STA  *2 


MAXIMUM  AND  MINIMUM  TEMPERATURES   FOR  8TH  MISSING, 
ALL   TEMPERATURE  DATA  FROM  9TH-31ST  SHOULD  BE 
MOVED  DOWN  ONE  DAY,   MAXIMUM  TEMPERATURE   19TH  51, 
MAXIMUM  ON  25TH  45,    AVERAGE  MAXIMUM  TEMPERATURE 
55.9,   AVERAGE  MINIMUM  32.7 


MINIMUM  TEMPERATURE  ON  6TH  37 
TEMPERATURE  33.2 


AVERAGE  MINIMUM 


WIND  MOVEMENT   17TH   103,    TOTAL  WIND  MOVEMENT  1818 


MONTHLY   TOTAL   5.96,    AMOUNT  ON   20TH  .00 


RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA    DELETE  MAXIMUM  AND  MINIMUM  SOIL  TEMPERATURES  FOR 
18"  DEPTH 


SODA  SPRINGS   1  E 


TOTAL  PRECIPITATION  2.71,   GREATEST  DAY  OF 
PRECIPITATION   1.54,   DATE   11TH,   NUMBER  OF  DAYS 
WITH  PRECIPITATION  .10  OR  MORE  3,   .50  OR  MORE  2, 
1.00  OR  MORE  1 


APRIL  1966 
APRIL  1966 
APRIL  1966 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SACRAMENTO  DRAINAGE 
DIVISION  02 


SODA  SPRINGS   1  E 


CHICO  EXPERIMENT  STA 


MONTHLY  TOTAL  2.71,  AMOUNT  ON  10TH  .64,  1 1TH 
1.54,    12TH  .49,    18TH  .04 


WIND  MOVEMENT  ON  30TH  27,   EVAPORATION  30TH  28, 
TOTAL  WIND  MOVEMENT   1444,   TOTAL  EVAPORATION  6.66 


WIND  MOVEMENT  19TH-30TH  MISSING,  TOTAL  WIND 
MOVEMENT  MISSING 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


AC TOW  ■    ■  -  FC2418I 
ADElanto 

AO  |  M   RANGER    STAT  I  0*1 
ALAMO  1  N 
alDERPOINT 

aliso  cm  oat  *7  pc  **4 

alpine 

altaoena 

al  turas  ramgfr  station 
waov 

A  NO  I  OLA 

ANGW|N  PAC  UNION  COL 
ANT IOCH  F  I  BREBOARD  ML 
ANT  I OCH  PUMPING  PL    3  1 
ANZA 

■     •     •  CAMP 
APPLE  VALLEY 
ARROYO  OA AN DC 
ARROYO  SECO 

ARROYO  SECO  RS  PC  508  0 

ASM  MOUNTAIN 
ASSX  OIL  ANAHEIM  NO  1 
ATLAS  ROAD 
ATWELL 
:  AUBERRY   1  NNE 
AUBURN 

AVALON  PLEASURE  p  I  E  0 
AV| LA  AEACH 

aiusa  city  park  fc  i*j 
BADGER 

BAOGER  PASS 
SAILCY  RlDGE 
BAKER 

BAKER  9  NNW 

BAKERSPIELD  WB  At RPORT 
BALCM  POWER  MOUSE 
•ALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 
BARNESON  PARK 
BARRETT  DAM 
•ARSTOW 

BARTON  PLAT 
|  BATES  R I DOE 
8EARTRAP  MEADOW 
BEAUMONT 

BEAJMOMT   PUMPING  PLANT 
BEAUMONT  1  E 
BEEHIVE  MEADOW 
BEL  AIR  PC  10  8 
BEN  LOMOND  NO  2 
BENTON  INSPECTION  STa 

BERKELEY 
BERRYESSA  LAKE 
BESWICK  T  S 
BIEBER 

•14  BAR   HANGER  STATION 

•16  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  0AM 

I  8ENO  RANGER  STa 
bio  daltom  dam  fc22 sbe 
pine  creek 


*  0*  LOS  ANGELES 

002*.  0'  SAN  BE  ft  0  I  N  o 

002*  02  MOOOC 

006*  0*  CONTRA  COSTA 

OOBBI  Oil  MUMBOLOT 

ul  IV  06  LOS  ANGELES 


■  TULARE 
NAPA 

*  CONTRA  COSTA 
■I  CONTRA  COSTA  i 
.  RIVERSIDE 
.  VENTURA 
'  SAN  BERDI NO 

■  SN  LUIS  08P0 
-  MONTEREY 
.  LOS  ANGELES 


*J  ST  92 

T  -0  .  I 
1»  34  19 
93)  32  SO 

n  j  *  ii 

21    .1  29 

v* " 

9]  35  59 
U   38  »4 
'  38  01 


I  034l|  0*' 
.  0355  04 
03T2|  01< 


TULARE 
ORANGE 
NAPA 


PLACER 

LOS   AN SELES 
UIS  OBISPO 


0*03    'J 1 

0410  06  LOS  ANGELES 
0422  05  TULARE 

I  0425  OSl  MARIPOSA 
1  0*30|  OS]  CALAVERAS 
0436  OT  SAM  BEROINO 
0497  07  SAN  BEROINO 
0442  05  KERN 
Q..9   06  FRESNO 
0468   02  TEHAMA 
0509  06  ORANGE 
0514  06;  5 AN  0IEGO 
'  0519:  07|  SAN  BEROINO 


118  17 

117  25 
120  57 

122  02 

123  36 
110  33 
U6  46 

118  08 
120  32 


119  29 
122  26 
121  46 


120  3* 

121  29 
118  10 

118  50 

117  53 

122  15 
1  IB  40 

119  29 
121  04 

118  19 

120  44 


13    J*    I  3 

|    91  36  29 
|  26j  33  59 
I  15  38  25 
9  36  2* 

n  3i  06 

i    38  6* 

)3  i'  :i 

4|  33  10 
261  34  0  8 
9  36  38 


14  37  40  1  119  4C 

16  39  24  |  120  18 

t]  35  16  116  04 

(,  ji  ;b  i  1*.  0? 

101  35  25  119  03 

111  36  55  119  OS 

23  39  56  122  W 

2*  33  56  117  51 

931  32  41  116  40 

151  34  54  |  UT  02 


•1*3 
•10 

435 

23fcT 
1  7*6 
1127 
4343 
6)3 


0343  06 
0596  05 

0606  06 

0607  06 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


> 1  VERS  1 DE 
»|VERSIDE 
HVE0S1OE 
ruOLUMNE 


0619  06  LOS  ANGELES 


0705  02  NAPA 
07151  Oil  SISKIYOU 
02  LASSEN 


738  01 


R INI TY 


fl  IG 


INES  I 


I9B 


•IG  SuR  : 

:  TUJUNGA  DAM  FC46DI 
MIMGHAM  GEN  MOSP 
BISHOP  CREEK    INTAKE  2 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

Slack  mountain  2  Sw 
BLACKS  mountain 
BLACKWELLS  CORNER 


BLUE 
BLUE 
BLUE 


! AN Y ON   WB  AIRPORT 


BOONV ILLE  MNTNC  ST* 
BORON 

BORREGO  DESERT  PAR* 
BORREGO  SPRINGS  3  NNI 
BOULDER  C  LOCATELL 1  I 
BOULEVARD 

BOlKiUET  CANYON 
BOWMAN  DAM 
BRADLEY 

BR A NSC OMB  l  nw 
8RAWLEY  2  SW 

BRAY  10  - ■■ 


llwOOO  6  SW 
BR1 DOE PORT 

BR  I  DOE PORT  RANGER  STA 
•RIDOEVILLE  4  NNW 
•ROCKWAV  SUMMIT 
BROOKS  PARNMAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

BRUSHY  SPRGS  GUARO  STA 

BRVSON 

BUCKHOftN 

,  CREEK  PH 
BUCKS  LAKE 


1  I  3 


02  BUTTE 


1142  i 


If  I  IT  j 


BULLARDS  BAR  PVR  MOUSE 
8URBANK  FD  FC22419 
BURBANK  WB  AIRPORT 
BURLINOAME 

•UBNfY 

BURNT  RANCM  1  S 
BURTON  RANCH 
•UT  TE  LAKE 

TONWILLOW 
CABA20N 

CAARILLO  NAT  MONUMENT 
C  AC  HUM*  DAM 
CAJON  WEST  SUMMIT 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER  STA 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CALE  %  I  CO  2  NE 
CALIITOOA 

CALLAHAN  HANGER  STA 
CAMP  ANOCLUS 
CANPX) 

CAM*  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SmlTR 
CAMP  SAN  LUIS  OtISPO 

CamptonvillE  RS 

CAN8JY  11  SW 

CAM8V  RANGER  STATION 

CANOQA  PARK  PIITICE  COL 

CANlIL 

CANYON  OAN 

CARBON  CANYON  OILMAN 

CAR»OH  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMfL  VALLEY 


88  07 


(CRM 


02  PIUMA5 
1  SIB  04  ORANGE 
1520  0*  SAM  BEROIN' 
1522  02  PLUMAS 
1»>4  04  MONTEREY 


13  )•.  06 
u  J7  ns 
37  51 


lie  27 

122  05 
MB  29 


1045 

475  MID 
1720  " 
66J0 


3  7  60 
51bS 
MOO 
2613 
3045 
?606 
•300 


37  52  I 

38  33 
41  32 

41  07 


BERDI NO 
0742  06  SAM  BERDI NO 
0747  02  PLACER 
0750  06  LOS  ANGELES 
0767  C*t|  INTO 

0779i  071  LOS  ANGELES 
0790  04  MONTEREY 
079B  06  LOS  ANGELES 
08U   06    L  OS    ANGELI  s 


■    02  LAPSES 


0908  05:  CALAVERAS 

0924  07  RIVERSIDE 

0925  07  RIVERSIDE 
0927  07  RIVERSIDE 
0931  03  NEVADA 
0943  03  MONO 
0968  06!  SAN  DIEGO 
0973  01  MENDOCINO 

0979   07  KERN 
|  09B3i  OT!  SAN  DIEGO 
0986  07  SAN  DIEGO 
1009  04:  SANTA  CRu2 
'  1009  07  SAN  DIEGO 
1013  06  LOS  ANGELES 
1018  02  NEVADA 
1034[  04i  MONTEREY 
1046  01  MENDOCINO 
1048  07  IMPERIAL 

1050  01[  SISKIYOU 

1056  06  ORANGE 

1057  06  ORANGE 

I  1060  091  CONTRA  COSTA 
1072  03  MONO 
10  76  03  MONO 
1080  01  HUMBOLDT 
1096  03  PLACER 
III?  02  'OLO 


41       121  15 


57  39 
1575 

10060 


13   34  18     118  11  2917| 
722 


VP 


'  19i  37  22  I 
*    37  Ifl 
21     40  46 


B  39  I  7      l?o  62 

12  41  24 

I  16  38  21 

5  33  97 
5.  59  97 

I    5  39  37 

3b  39  2  3 

I  381  98  13 

I  33  32  40 

17  99  01 

6  SB  00 
I  6  99  16 
I  6  33  17 
.  *J  37  09 
1    b  92  40 

29  34  39 

e  39  2' 

24  31  32 

7  3*  M 
6  12  67 


81541 
4106  MID  MID 
9  390      ) P  IP 

2330 
7200 
644   l-i  A  10A 


anS 


J  C  FASSOLO 
FRANK  E8ERT 

u  s  forest  service 
frank  j  cuzz1llo 
mrs.  rose  m.  webs 
tidewater  oil  co 
alpine  fire  dept 
ru610  canon  l4w  asm 
u  s  forest  service 
state  oiv  of  hwys 

angiola  elev  *  wmse 
pacimc  union  col 
fibrebo  products  corp 
u  s  bur  reclamation 
corps  of  engineers 
kern  co  road  camp 
apple  valley  rancmos 
county  road  dept 
mrs.  norma  f.  will 
u  s  forest  service 

u  s  nat  park  service 
herschel  p  Clausen 
gladys  a  dutra 
corps  of  engineers 
r.  c  irvine 
dan  barber 
clinton  h.  scovel 
mps  marshall  c  ellis 
azusa  city  park 
mrs  lucille  e  weddle 


U  S  NAT  PARK  SERVICE 
E  BAY  MUNICIPAL  U  D1ST 
L  E  HETHENY 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BOY  SCOUTS  Of  AMERICA 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
8ARSI0W  FIRE  DISTRICT 


6280 


HIP 


Ml[, 


120  06 

119  01 
117  02 

1 123  22 

117  39 
116  29 
116  21 

122  12 
116  17 

118  22 

120  40 
120  48 

123  40 

115  39 


)2:  PLACER 
3*.  MONTEREY 
1149  02  SHASTA 
1199  02  PLUMAS 
j  1181  02  PLUMAS 
1170  04  SAN  BENITO 
1180  02  YUBA 
1192  06  LOS  ANGELES 
1194  06  LOS  ANGELES 
1206   04   SAN  MATEO 

1214  02  SHASTA 

1215  01!  TRINITY 

1216  04  CONTRA  COSTA 
I  1297i  02  LASSEN 

12*4  05  K{RN 
1250  07  RIVERSIOC 
12  5?  06  SAN  DIEGO 
1259  06  5NT A  BARBARA 
I  1272  07  SAN  BEROINO 
|  1277  0S|  CALAVERAS 


128B  07  IMPERIAL 

1312  01  NAPA 

j  1918  01  SISKIYOU 

196*  06  SAN  BEROINO 

1*2*!  06  SAN  DIEGO 
,  l*20j  09!  CALAVERAS 

1*99  02  SIERRA 

144*  0*  SN  LUIS  OBPO 

1*4]  021  YUBA 

1475  02,  MOOOC 

1*74  02  MODOC 

1*84  04  LOS  ANGELES 


16    39  16 

2  3    3p  AC 

8    )9  M 

'    1  99  00 

<'*  99  *• 

j  21|  *0  52 

•I  9*  55 

I    el  99  94 

1  20  94  *6 

e!  99  29 

13    14  11 

13    3*  12 

4  97  39 


121  47 

119  14 

.  119  17 
I  123  49 
I  120  0* 

122  09 
121  20 

120  33 

121  09 
121  91 
121  20 
121  12 
121  11 
121  09 


2176 
3350 
3055 
63U7 


too 

6560 
2  0  60 
7200 


3  7  7  1 
1  760 

5200 


5  CORPS  OF  ENGINEERS 
■  >  ■_,  WEATHER  BUREAU 
S;  CORPS  OF  ENGINEERS 

flEAUMONT    1RR1G  DIST 

BEAUMONT    1 RR IG  DIST 
i  U  S  WB  OBSERVER 
sj  HETCM  HETCHV  WTR  SUP  I 

A.  S.  PORTER 
I  MRS.  ELVA  DE5CHANE 

BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  O  FRYER 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
EARL  R.  ELZEA 
I       U  S  FOREST  SERVICE 

BIG  BEAR  LK  FIRE  01  ST  | 
I       MRS*  MARGIE  A.  K1NGSLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  GERALD  M  THRASHER 
Si  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
I  STATE  PARK  SERVICE 
1  LOS  ANGELES  CO  FCD 

CORPS  OF  ENGINEERS 
'  SO*  CALIF.  EDISON  CO 
'  -     us  WEATHER  BUREAU 

UNION  CARBIDE  CO 
1  MRS  MARY  INCERPI 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 

DEAN  SAMS 

IJ    U  S  WEATHER  BUREAU 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  EAST   BAY  MUN1C  UTL  OlSTl 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  D1V  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
I       RONALD  K1RBY 

:  NORMAN  J.  CLEAVER 
:  ERIC  H.  LOOS 
STATE  OIV  OF  HWYS 

KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PKS 
Dl   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELL1 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  4  PWR  DEPT 
;  NEVADA  IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKE8READ 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
1  MRS  ALBERT  R  HUNT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 


S  DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERL1NG 
CHARLES  A.  GOLLEY 

;  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  QUI  EN  SABE 
'  6  ♦  E  COMPANY 
MIEF  W  J  TAYLOR 
i  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  OF  BURLI NGAME 

MRS  RUTH  c  ESTES 
PAUL  F  KAUT 
MRS  MAR  STlRTON 
'LCAN1C  * 


BUENi 


out 


36       1 19  69 


120  19 


37  29 
32  *1 
9B  39 
*1  10 


99  27 
*1  22 

♦1  27 

3*    1  1 

35  1* 

40  10 
13  66 

39  5« 

40  0  5 
94  J9 


120  22 

121  49 
115  28 

122  99 
122  *8 
114  99 
114  28 
120  51 
120  94 

120  • 

121  01 
121  09 

UO  62 

UB  94 

117  98 
121  09 
117  47 
117  *7 
121  09 
121  44 


9194 
9770 

2630 


2T7B 
4500 
4912 


WILLARD  HAGER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BEROINO  CO  FCD 

CAL   01 V   BEACH  ♦  PKS 

U  5  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  NUN  UTL  DIST 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  Of  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  J* 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


CATHETS  VY  BULL  RUN  Rh 
CA2AOERO 
CECILVILLE  5  SE 
CEOARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
OtALLCNOC  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  2*  0 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CMIOUITO  CREEK 
CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
CHUCMUPATE  RANGER  STA 
CKULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT  POMONA  COL 
C LARKS  PEAK   1  NE 
CLARKSBURG 

CLARJtS  VALLEY  MUDO  RCI 
CLEAR  CREEK 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
CLOVEROALE  3  SSE 
CLOVEROALE  11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
COALING*  1  SE 
COALINGA    1*  WNW 

COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET  1  NNE 
COLBYS  FC  53  0 
COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAK 

COLGATE  POWER  HOUSE 
I  COLUSA  1  SSW 
1  CONCORD  »  E 

COOL 

COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL 1T0S 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 
I  COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

,  CRABTREC  MEADOW 

CRAWFORO  RANCH 
;  CRESCENT  CITY  1  N 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
I  CRESTLINE  F|RE  STA  2 

CROCKETT 

CROWDER  FLAT 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
•CULVER  CITY 

CUNNINGS 
!  CUYAMA 

cuv a mac a 
cuyama  ranch 
cuyama  ranger  statii 
daggett  1  ene 
daggett  faa  airport 


DANA  2 


I  DAVIS  CREEJC 
DAY 

DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DEER  CREEK  FLAT 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DELANO 
DEL  MONTE 
i  DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

DENAIR  9  NNE 
(  DE  SABLA 

DESCANSO  RANGER  STA 
I  DIAMOND  BAR  MORSE  CAMP 
I  DOBBINS  COLGATE 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 
I  DOS  R10S 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

DOWNEY  FD  FC107C 
i  DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

I  DOYLE 

DOYLE  9  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
!  DUDLEYS 

dunnigan 
|  dunn  siding 
dunsmuir  Ranger  sTa 
dusy  BENCM 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC128I 


ELK 

ELLERY 
ELLIOTT 
EL  MODEM, 
ELS INORE 


ESCONDIDO 
j  ESCONDIDO  NO  2 
1  E  T I WANDA 

ETNA 
•EUREKA  WS  CITY 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

EKETER  FAUVER  RANCH 

FAIRFIELD 

PAIRFIELO  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALLBROOK 

PALL  RIVER  MILL  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE  8  SSW 
FERNDALE  2  NW 
f  i dole Town  lynch  Ranch 

FIOUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE  1  WNW 
FIVE  POINTS  9  SSW 

FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 
FOLSOM  DAM 
f on  tan*  g  n 
FONT ANA  KAISER 
FOREST  GLEN 
FORESTMILL  RAN4CR  STA 
FORKS  OF  SALMON 
FORT  B I DWELL 
FORT  BRAGG 


1588  06  MARIPOSA 
1602  01  SONOMA 
1404  01  SISKIYOU 
141*  03)  MOOOC 
1*2*  02.  BUTTE 
1*531  02  TU8A 
1680  06  LOS  ANGELES 
1482  06  LOS  ANGELES 
149T  05  TUOLUMNE 
1700.  02  PLUMAS 

1715  02  BUTTE 
1737  05  MADERA 
1739  0*  SAN  BENI70 
17*3  0*  SN  LUIS  OBPO 
1T3)*|  091  VENTURA 
.  1758;  06'  SAN  0IEGO 
, 1773  02  SACRAMENTO 
1779  06  LOS  ANGELES 

1783  02  PLUMAS 

1784  02  YOLO 


, 1785  02 

1 799  01 

1B06  02 

1638  01 

18*0  01 

18**  09 

1B64  05 
1867  06 
1869  06 
18B6  01 


27  37  2* 

22  38  32 

12  *1  08 
'-<>  41  32 

23  39  *7 
8    39  29 

19  9*  15 

13  3*  1* 
I  97  37  58 

8  40  1  8 


121  40 
121  19 
118  36 

118  37 

119  33 
121  I* 

121  *7 

119  29 
121  36 

120  12 


1423 
10*0 
2980 
*47ol 


SISKIYOU 

LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

MADERA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNO 

TRINITY 


23  39  *2 

271  37  30 

20  3«  3* 

2*^  33  *1 

10|  3*  48 

33  32  36 

23  38  *2 

26  3*  06 

8  *0  13 

29  38  29 


30   58      122  38 


4P     *P  *PC 


1*  120 
05  122 


02|  BUTTE 
i  06  LOS  ANGELES 
|  190S|  0*  MONTEREY 
1907  02  SHASTA 
1912  021  PLACER 
1916  02  YUBA 
19*8  02  COLUSA 
19621  04  CONTRA  COSTA 
I  19B9|  02,  EL  DORADO 
|  1990!  01,  SISKIYOU 

I  2012  05'  KINGS 
2027  02  TEHAMA 
2091  06  RIVERSIDE 
20*8  04[  SANTA  CRUZ 
20*9  07  INYO 
20B1  01  MENDOCINO 
208*  01  HENDOCIN 


12  41 

9   96  06 

!  23j  39  54 

28  33  32 

20|  36  59 

I9l  36  29 

7  39  47 

!    7|  99  50 


118  07 

121  41  j 

122  oe 

120  58 

121  11 

122  01 
121  59 

121  01 

122  20 


31*0 

3675. 
3260 


121  *8 

118  11 

123  15 

123  05 


2090  06  LOS  ANGELES    |  26  3*  03  I  117  92 


2  1  39 
2147 
21*8 

21  50 


22  I  * 


05l  TULARE 
07i  SAN  DIEGO 
Oi;  DEL  NORTE 
01  DEL  NORTE 
01   DEL  NORTE 
07  SAN  BERDI NO 
04i  CONTRA  COSTA 
0  1  MODOC 


2218  01  MENDOCINO 

2236  06  SN T  A  BARBARA 

2239  06  SAN  DIEGO 

22*8  06  SN  LUIS  OBPO 
1  22*9|  06  SNTA  BARBARA 

2233  07i  SAN  BEROINO 

I  2237  07  SAN  BEROINO 

2269  02  SHASTA 

'  2290  0*1  SANTA  CRUZ 

229*  02  YOLO 

2296  02  MOOOC 

2306  02  MOOOC 

2319  07  INYO 

2327  07  RIVERSIDE 

2331  07  INYO 

23331  0  2  TEHAMA 

233*  OZ1  NEVADA 

2  3*6  05  KERN 

I  2362  0*i  MONTEREY 

j  2369  06  STANISLAUS 

I  2989  0*1  STANISLAUS 
2*02  021  BUTTE 
24061  06  SAN  DIEGO 
2*32  06  LOS  ANGELES 

|  2*58!  02,  YUBA 
2*«7  03  NEVADA 

,  2*90;  01|  MENDOCINO 
2*92'  05'  TULARE 
249*  06  LOS  ANGELES 

|  2500  02  SIERRA 

'  250*  03  LASSEN 

2506'  03:  LASSEN 

2316'  06  LOS  ANGELES 

2339  05  MARIPOSA 

2566  02  YOLO 
i  2370  07|  SAN  BERDINO 

2972  02  SISKIYOU 

2577  0S|  FRENSO 
:  2580  01.  NAPA 

2398  07  RIVERSIDE 

1  26*0  02  COLUSA 
2709  06  SAN  DIEGO 
2719  07  IMPERIAL 
2728  09  AMADOR 
2739  06  LOS  ANGELES 
2749  Ql1  DEL  NORTE 
i  MONO 

i  SAN  JOAQUIN 
ORANGE 
RIVERSIDE 


10  96  34  118  21 
6  32  33  1  116  17 

17    41  46 

17  *1  48  1  12*  03 

17   41    **      12*  12 

151  3*  15  I  117  IS 
4j  38  02     122  19 
*1  59  " 


7  39  50 

30|  3*  36 
23|  32  59  ! 


1265 

2255 

4(,50 

2170 

27*9i 

1975 

19151  I 

3320 


21 


21 


23 


41 


41  13 

36  28 
6l  33  39 

37  22 
*0  01 
99  18 
33  *7 


37  37  3* 
39  52 
32  51 
39  59 
39  20 
39  19 


10 


37 


2756  i 
2760  l 
2775  1 
2805  I 


2862  06  SAN  DIEGO 

2863  06  SAN  DIEGO 
2695  06  SAN  BEROINO 
2B99  01  SISKIYOU 
2910  01  HUMBOLDT 
2920  09;  MARIPOSA 
2922  03  TULARE 
2933  02  SOLANO 
293*]  02  SOLANO 

I  29*1  07  LOS  ANGELES 

2958.  06,  SAN  DIEGO 
296*i  02  SHASTA 
299*  02  BUTTE 
3020  02  TEHAMA 
3025  01  HUMBOLDT 
3030  01  HUMBOLDT 
9038  09  AMADOR 
30*8  06  SNTA  BARBARA 
3030  06  VENTURA 
1081  03  FRESNO 


*0  02 
39  57 
3*  29 

37  45 

38  33 
33  03 
*1  13 


>9  22 
32  63 

32  ** 

38  20 
34  36 
42  00 

37  36 

38  1* 

33  48 

39  *0 

33  07 

33  07 

34  08 
*1  26 

1  *o  *e 

97  33 
36  21 
3B  15 
38  13 
9*  *2 


1Z1  46  | 

120  22 

121  23 
116  52  < 

116  23 

117  59  I 
121  50 

120  51 

119  13 

121  52 
121  23 

120  47 

121  37 

116  37 

117  30 
121  12 
120  1* 
12  3  21 

118  36 


120  06 

120  05  I 

118  32  I 

120  06 

121  58 
116  26 


122 


3087 

3093 
3113 
31  10 
3120 
3130 
313* 
3191 
3157 
3161 


03'  LASSEN 
09  FRESNO 
02  SACRAMENTO 
06  SAN  BERDINO 
06,  SAN  BERDINO 
Ol1  TRINITY 
02  PLACER 
01  SISKIYOU 

01  MENDOCINO 


i  *o  21 
*0  30 
40  36 
38  32 


40  22 
17  16 

38  *2 

34  11 

34  03 

40  2  3 

'  01 

41  16 

i  *  1  91 

39  27 


117  06 
117  05 

117  31 
122  9* 
12*  10 

120  14 

119  0* 
122  09 
122  03 

118  26 

117  16 

121  28 

121  1* 

122  27 
12*  20 
12*  IT 

120  *2 
120  00 

118  9* 
120  09 

120  19 
IIS  98 

121  09 
117  27 
117  30 

123  20 
120  30 
123  19 
120  08 
129  48 


109D 
2340 
3200 
12*0 

4*98 


<  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
MPS.  RUBY  L.  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
LONN1E  BATWAV 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCM  HETCM  WTR  SUP 
,  MARCELLA  HILL 

U  S  PLANT  INTRO  GRDN 
,  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

VICTOR  L  HASKIN 

EVERETT  C  MATCH 

U  S  FOREST  SERVICE 

WESTERN  SALT  COMPANY 

JAMES  0  GOOOR I DGE 

F  P  BRACKET T  OBSY 
,  CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

DICK  MUDD 
JOHN  R  JARDINE 
C   I  VAN  GL END INN 1NG 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOO  R>  ZIMMERMAN 
.  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 

NION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
I  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 
ELMERTA  8.  BENNETT 
i  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  w  L  SERVICE 
50UTHERN  PACIFIC  R  R  CO- 

■  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 

I  B  THRELKEL 
PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

HI  TEHCAD 
LIN  K  REED 
CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
i  S  FOREST  SERVICE 
I  ILL I  AM  B  TEMPLE 
I  HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SVC  STA 

i  ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 
C*H  SUGAR  REFINING  CO 

i  CALIFORNIA  DWR 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 

HISS  NANCY  N  INGRAM 
JOHN  S  R DWELL 
HELIX   IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
u  S  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
j  UNIVERSITY  OF  CALIF 

RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
CALIFORNIA  DWR 

■  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 

KEN  C.  BRATTON 

■  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

'  E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  t  PKS  I 
PETER  C.  FREY 
i  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  DEPT 
,  FOREST  SERVICE 

JUS  M  DIXON 
I  ROWLAND 
.  A  WTR  *  PWR  DEPT 
r  0  MC  LEAN 

IRS.   NANCY  LYNN  GOODMAN 
!ARL  K  WOBSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 

CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  0ISTR1CT 

ORLANO  UNIT  Ml  ASSN 

ATER  OEPT 
EL  CENTRO  WATER  DEPT 

E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
C  NORMAN  ADAMS 
HOMER  F  WANNAMAKER 
iTI  DIV  OF  FSTRY 

DARWIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 

i  S  WEATHER  BUREAU 

IERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

S  SOIL  CON  SERVICE 
9  *   t  COMPANY 
S  MEND  I CHI 
RS  LISA  FERGUSON 
IRS  H  S  HIERONYMUS 
ROLL  IN  Z  BOTTOM 
WENTWORTH  LYNCH 
I  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
RAYMOND  THOMAS  RANCH 

CAL  OEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
i  S  BUR  RECLAMATION 

roland  w  getchell 
;aiser  steel  corp 
ws  s  e  eslick 

i  S  FOREST  SERVICE 
i  S  FOREST  SERVICE 
,  J  FEE 

CALIF  +  WESTERN  R  R 


FRANK  I 


-  190  - 


STATION  INDEX 


STATION 


FORT  6fi*GG  AVIATION 
T  DICK 

T  JONES  t  eSE 
FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
FREEDOM  ■  NNW 
FRENCH  GULCH 
FRESNO  "8  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAM* 
FULLER TON  ARROUES  RCM 

FULLERTON  OAM 

FULLERTON  HILLCREST  Rv 

GARBERVILLE 

GARDEN  VALLEY  2  S 

GASOUET  RANGER  STATION 

GfH  LAKE 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GER8£R  RANCH 
GERLE  CREEK  CAMP 

GIANT  FOREST 
GIBRALTAR  OAK  NO  2 
GIBSON  HWV  MNTNCE  STA 
GILLESPIE  FIELD 
G I L  ROT 
GILROT  a  NE 
GILROY  1*  ENE 
GLENDALE  STAPEN  FC29SG 
GLENDORA  WEST  FC  IBS 
GLENNVILLE 

GLENNVILLE  FULTON  RS 
GOLD  ROCK  RANCH 
GOLD  RUN 
GONZALES  9  ENE 
GRACE  MEADOW 
GRANT  GROVE 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRASS  VALLEY 
GRATON  1  W 
GREENVIEW 

GREENVILLE  RANGER  STA 
GRIZZLY  FLATS 
GROVELANO  2 
GROVELAND  RANGER  STA 
GUERNEVILLE 

AINE5  CYN  LOWER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  FC347 

AIWEE 
HALF  MOON  BAY 
HAMILTON  BRANCH  PH 

HANFORD 
HANSEN  OAM 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

tY  ENGLEBR IGHT  DAM 
HAT  CREEK  RS 
HAT  CREEK  PH  NO  1 
HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
HAYFORK  RANGER  STATION 
HAYWARO  6  ESE 

HEALDSBURG 
HEALD6BURG  NO  2 
HEHET 

HEN ShAW  DAM 
HERNANDEZ   2  NW 
HERNANDEZ  7  SE 
HESPERI A 
HETCH  HETCHY 
HtOOEN  VALLEY  RANCk 
HIGHLAND  LAKES 

HILTS 
HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
HOE GEES  FC  60  A 
HOLLISTER 

.ISTER  2 
HOLLISTER  10  ENE 
HONE YDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  B  NE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

HOSSACK 

HUASNA 

HUCKLEBERRY  LAKE 
HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
HUNTERS  DAM 
HUNTINGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 

HYAMPOM 

IOLEWILO  HWY  MNTNC  STA 
I  OR  I A 

IDYLLW1L0  RANGER  STA 

IMPERIAL 
IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 
INDEPENDENCE  ONION  VLY 
INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOCERN 

INTOKERN  ARMITAGE 


I  ONE 

IOWA  HILL 
I  ROM  MOUNTA 
JESS  VALLEY 
JOHNSONDALE 
JOSHUA  TREE 
JULIAN 


NOLA 


DAM 


LACUNA  BEACH  2 

LAKE  ALPINE 

LAKE  ARROWHEAD 

LAKE  ELEANOR 

LAKE  MOUNTAIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

LAKEPORT 

LAKE  SABRlNA 

LAKESHORE 


316*  01 

3173!  01 
3176  01 
U  02  01 
3191  01 
3232  04 
32*2  02 
3257  05 
3261  OS 
3279  06 


COUNTY 


SIS 


I  YOU 


3285 


3*22  0*' 
3*50  06 
3*52  06i 
3*63  05! 


SISKIYOU 
SONOMA 
SANTA  CRUZ 
SHASTA 
FRESNO 
FRESNO 
ORANGE 

06:  ORANGE 
06  ORANGE 
01  HUMBOLDT 
OZi  EL  DORADO 

01  OEL  NORTE 

02'  EL  OORADQ 
02:  EL  DORADO 
0*!  SANTA  CLARA 

02  EL  DORADO 

05;  TULARE 
06:  SNTA  BARBARA 
02 1  SHASTA 
06   SAN  01  EGO 
0*  SANTA  CLARA 
0*  SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 


411 

*202!  01  DEL  NORTE 
420*1  05  SAN  BENITO 
4211  06  RIVERSIDE 

4223  07  IMPERIAL 

4224  07  IMPERIAL 
4232  07'  INYO 
*23S  07  INYO 
4259  07  RIVERSIOE 
4278  07  KERN 
4200  07  KERN 


1  42031  05! 
420e|  02' 
4297  07' 
I  4374  02 
I  4319  OS 
I  **05  07 
A10  06 
44221  06 
4*42  05 
4*671  07 


AMADOR 

PLACER 
SAN  BEROINO 
MODOC 
TULARE 


SAM  1 


DINO 


KELLOGG 
KELSEYVILLE 
KENTF ICLD 
KERLINGER 
KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
■KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMA.N  STATION 
1LARC  POWER  HOUSE 

KINS  CITY 
KLAMATH 

KNEE LAND  10  SSE 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
KNIGHTS  VALLEY 
KOftBEL 

KYBURZ  STRAWBERRY 
LA  CRESCENT A  FC  251 
LAFAYETTE  2  NNE 
ILAGUNA  BEACH 


4555| 
45771 
4587 

4590! 


4426 
46  3  3 
44*7 

4690 

•660 
*46* 
4*71 
4679 
4690 
4696 
4701 
4T05 
4709 


34651  05  KERN 
1  3*89  Q7  IMPERIAL 
I  3491  02  PLACER 
35021  04  SAN  BENITO 
3529  05  TUOLUMNE 
3551  05  TULARE 
3564  01  SISKIYOU 
357ll  02^  NEVADA 
1  3576  01  SONOMA 
3614'  01  SISKIYOU 

3621  02  PLUMAS 
36*9  03  EL  DORADO 
I  3669  05!  TUOLUMNE 
I  3672  OS!  TUOLUMNE 
1  3683  01  SONOMA 
I  3703  06  LOS  ANGELES 
370*  06  LOS  ANGELES 
I  3710] 07  INYO 

3714  04  SAN  MATEO 
j  37251 02  PLUMAS 

37*7  05  KINGS 
I  3731!  06  LOS  ANGELES  , 
I  3761:  01  SISKIYOU 
!  3791  02  SHASTA 
!  36001  02l  NEVADA 
3821  02]  SHASTA 
I  382*  02l  SHASTA 

3895  07  RIVERSIDE 
38991  01  TRINITY 
38631  0-  ALAMEDA 

38791  0l|  SONOMA 
38781  Oil  SONOMA 

3896  06  RIVERSIDE 
3914  06  SAN  DIEGO 
3929  0*  SAN  BENITO 
3928  04  SAN  BENITO 
3939  07  SAN  BERDINO 
3939  051  TUOLUMNE 
3946  0:  NEVADA 
395*  05  ALPINE 

3987  01  SISKIYOU 
4010'  02  LAKE 
4012  05  TULARE 
'  4017  06;  LOS  ANGELES 
4022  04<  SAN  BENITO 
4029'  04,  SAN  BENITO  i 
I  4035,  044  SAN  BENITO  , 
407*  01  HUMBOLDT 
4082  01  HUMBOLDT 
40B4>  01  HUMBOLDT 

4097  02  LAKE 
4100|  01  MENDOCINO 
41201  05  TULARE 
j  414*1  06  SN  LUIS  06P0  | 
4146  OS  TUOLUMNE 
•  02  TEHAMA 
H 09  CALAVERAS 
.  09  FRESNO 
I  06  RIVERSIDE 
I  01  TRINITY 


SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 


01  SONOMA 
1  02  LAKE 

'  01  HAR1N 

1 05  SAN  JOAQUIN 

05  TULARE 

05  KERN 

05  KERN 

05  KINGS 
J  09  KINGS 

02  SHAST* 

04  MONTEREY 
Oil  DEL  NORTE 
01  HUMBOLDT 
09  STANISLAUS 
01  SONOMA 
01  HUMBOLDT 
021  EL  DORADO 

06  LOS  ANGELES 
041  CONTRA  COSTA 
06'  ORANGE 

06'  ORANGE 
04  SAN  MATEO 
09  ALPINE 

07  SAN  BERDINO  | 
09!  TUOLUMNE 
01  TRINITY 

01  LAKE 

02  LAKE 
07  INYO 
02  SHASTA 


12)  49 
124  09 
122  43 

122  51 

123  15 

121  49 

122  38 
119  41 

119  43 
117  55 

117  5) 
117  55 

123  48 

120  51 
123  58 

119  08 

120  50 
120  47 


118  46 

119  41 

122  24 

116  58 
121  34 
121  26 
121  20 
118  16 

1 17  52 

118  42 


122  II 

121  04 

1  22  53 

I  122  54 

120  56 

I  120  31 

120  1< 


12 


123  00 
I  118  16 

118  15 

117  57 

122  26 

121  05 

119  40 

118  24 

123  23 

122  58 
121  16 
121  30 
121  33 

I  115  38 

123  10 
!  121  58 


14  I  116  46 

25  I  120  99 

16  WO  *2 

25  117  ]B 


06 


121  24 
!  121  14 
124  09 

123  40 


123  00 
I  123  07 
I  118  37 
I  120  23 


54     123  44 


117  »1 

120  56 
120  52 

115  08 
120  18 

116  12 


19 


116  39 


116  32 

122  40 

122  90 

122  33 

121  26 

118  29 

110  47 

118  26 

119  30 

120  05 

121  52 

121  00 


120  39 

122  40 

123  57 


117  48 

122  16 
,  120  01 

.17  11 
119  93 

123  2* 
122  99 
122  55 

118  37 
122  2> 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3  8  70 
1  480 
8650 

2900 
2960 
8900 

2650 


3220 
7020 
*390 
1260 

1290 
2630 
9397 


OBSERVER 


U  S  WB  OBSERVER 
BENNY  L.  6EASLEY 
CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

WESTMINSTER  PROJ 
MfiS  CLARA  JOMES 
u  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  BUR  RECLAMATION 
MISS  M  ARROUES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
j  FULLERTON  MUN  UUL  OEPT 
MRS  N  E  PANCOAST 
R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.  E01SON  CO. 
WILLIAM  BREEDLOVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  hjlDA  DRAGHI 
5  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  NAT  PARK  SERVICE  1 
SANTA  BARBARA  wTR  OEP 
BYRON  F.  CLARKE 
SAN  DIEGO  COUNTY 
1  GILROY  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM   J  K1CKHAM 
SETH  E  AUSER 
RALPH  STAPENHORST 
MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP  I 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

RAYMOND  SHINE 

HOMER  L  PARNELL 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEDERLOF 
DUANE  J  COX 
■J  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
I  L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY  JO  ORENNAN 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 
WALOO  F  IVERSON 
LAKE  MEMET  MUN  WATER 
VISTA   IRRIG  DIST 
,  MAX  0  LEY 

mrs  clorene  akers 
i  roy  e  walters 
hetch  hetchy  wtr  sup 
clarence  e  gassoway 
s  dept  of  wtr  resources 

fruit  growers  sup  co 
george  g  hoberg 
s  corps  of  engineers 
louis  luebkert 
city  of  hollister 
city  of  hollister 
mrs  eda  c  hubbell 
mrs  anne  m  adams 
bur  indian  affairs 
mrs  dorothy  mc  collum 

mrs.  janice  m.  wall 
1  clifford  w  crawford 
s  corps  of  engineers 
;  mrs  lurline  r  brown 
si  hetch  hetchy  wtr  sup  i 
i  mrs  irene  graves 
p  g  ♦  e  company 
so  calif  edison  co 
riverside  co  pk  dept 
mrs  frances  v  moss 

state  div  of  mwys 
new  1dria  mine  ♦  chem 
u  s  forest  service 
imperial  irrig  dist 
fed  aviation  agency 

PWR  DEPT 


WTR 


:  DEPT 


STATE  DIV  OF  HWYS 
EMMETT  F.  HILL 
METRO  WATER  DIST 


ITRALL 


FORES 


ERNEST 

charles  viline' 
john  k  chase 
s,  so  calif  eoi son  co 
kee  ranch 

1  mrs  ruth  f  rubinow 
j  co  farm  +  home  adv 

henry  h  mull  e  r 

pac  coast  aggregates 

mrs  lila  lofberg 
i  so  calif  edison  co 

so  calif  edison  co 
!  standard  oil  co  cal 

p  g  +  e  company 

p  q  +  e  company 

state  oiv  of  fstry 
i  harold  oel  ponte 
.  mrs.  cora  l.  moore 
!  raymond  willms 

mrs*  frances  e.  swank 
>  dennis  l  emmons 

harry  stevenson 
:  crescenta  vly  co  w  d 

ross  r  sanborn 

sewage  disposal  plant 

l  b  water  district 

james  c  allen 
s  dept  water  resources 

lake  arrowhead  f  d 
s  hetch  hetchy  wtr  sup 

leonard  m  miller 

paul  g.  ressler 

george  r  turnbull 
s  calif  el ec  power  co 

u  s  bur  reclamation 


^TflTTON 
Olnl  ILJIl 

0 

x 

Q 

z 
0 

i 

fAIIMTV 
L.UUN1Y 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

TEMP. 

| 

< 

SPECIAL 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

ot 

SAN  01 EGO 

2 

32  52 

116  93 

44! 

91 

LAKE  SOLANO 

4712 

0, 

SOLANO 

2 

38  29 

122  00 

iec 

LAKE  SPAULDING 

4713 

0* 

NEVADA 

5f 

4714,  02  NEVADA 

39  20 

120  30 

4  96C 

4( 

6J 

4f 

4726 

oe 

SAN  DIEGO 

3 

13  10 

117  00 

150C 

c 

SAN  DIEGO 

3 

32  46 

117  01 

91 

5F 

07 

LOS  ANGELES 

1* 

3*  42 

110  09 

235C 

NIC 

5C 

4767  0« 

SN  LUIS  08P0 

35  23 

120  10 

159C 

4773  02 

PLUMAS 

( 

39  41 

120  99 

497) 

LAS  PLUMAS 

4S12 

02 

BUTTE 

e 

39  41 

121  29 

90« 

5C 

5C 

' LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

4838 

01 

SISKIYOU 

12 

41  4A 

121  31 

47TC 

84 

LA  VERNE  HTS  FC  960  6 

4640 

04 

LOS  ANGELES 

2* 

3*  OT 

1  17  n5 

123! 

51 

LAYTOMVILLE 

4651 

01 

MENDOCINO 

1 

39  42 

4*63  05 

KERN 

K 

34  50 

118  92 

358! 

0' 

LECHUZA  PT  STa  FC  352B 

4867 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  09 

110  93 

160C 

4F 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

02 

COLUSA 

2' 

39  09 

122  26 

1330 

74 

1  lE  GRAND 

488* 

05 

MERCED 

27 

37  14 

120  19 

253 

5P 

5P 

' LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  DORADO 

16 

38  36 

121  01 

4690  03 

TULARE 

• 

36  23 

119  02 

9i: 

5P 

5P 

1  LIGHTS  CREEK 

4932 

02 

Plumas 

8 

40  14 

120  4  3 

5320 

S 

4957 

05 

TULARE 

9 

36  11 

119  04 

395 

TP 

7P 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

4977 

02 

PLUMAS 

8 

39  50 

120  13 

5730 

s 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

4986  06 

LOS  ANGELES 

1  ) 

2  750 

4986|  02 

LASSEN 

21 

40  54 

121  11 

4  180 

8A 

499  7 

04 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

949 

7A 

7* 

5017 

MONTEREY 

24 

35  58 

121  09 

1  104 

80 

5032 

05    SAN  JOAQUIN 

16 

38  07 

121  17 

5F 

5P 

5F 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  39 

120  27 

91 

«P 

5067 

07 

INYO 

19 

36  27 

110  03 

507* 

05 

SAN  JOAOUIN 

21 

37  37 

121  23 

420 

5082 

06  LOS  ANGELES 

13 

33  *4 

110  12 

34 

If 

10P 

LONG  BEACH  WB  AP 

50B5 

06 

LOS  ANGELES 

13 

39  49 

110  09 

3* 

MIL 

MIC 

J 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

5088 

03 

SIERRA 

906G 

10P 

509? 

02  MODOC 

21 

*1  12 

121  12 

'.180 

9A 

5098 

05 

KERN 

10 

33  18 

110  24 

2720 

5107 

06 

SNTA  BARBARA 

33 

3*  45 

120  17 

969 

8A 

5114 

LOS  ANGELES 

13 

33  36 

llfl  23 

97 

NIB 

MIL 

J 

51  1  5 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  03 

118  l» 

270:  MID 

5118 

05 

MERCED 

27 

37  03 

1  20  51 

74 

5119 

05 

MERCED 

27 

36    5  3 

1  20  56 

061 

: 

SS 

5123 

04 

SANTA  CLARA 

37  14 

121  50 

3« 

5P 

LOS  GATOS  4  SW 

5125 

04 

SANTA  CLARA 

37    1  1 

122  02 

2215 

9A 

LOS  PRICTOS  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

1029 

5P 

5151 

05 

KERN 

10 

35    3  7 

119  41 

209 

5160 

TUOLUMNE 

38  01 

119  53 

6500 

5162 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  37 

116  96 

54-0 

5171 

02 

SIERRA 

8 

39  41 

120  19 

4936 

8  A 

5182 

SAN  BERDINO 

6 

34  26 

116  57 

3040 

ss 

5184 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

9212 

06 

SAN  BERDINO 

34  06 

117  20 

1160 

LYTLE  CREEK  PH 

5215 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

117  27 

2250 

2P 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5216 

06 

SAN  BERDINO 

28 

117  29 

2760 

8A 

MADELINE  MNTNC  STA 

52  31 

02 

LASSEN 

2  1 

41  0* 

120  20 

5300 

8A 

5233 

05 

MADERA 

27 

36  9S 

120  04 

268 

8A 

8A 

5244 

TRINITY 

17 

40  27 

123   3  2 

2779 

8A 

5258 

02 

LAKE 

23 

36  51 

122  47 

2399 

5284 

0  7  MONO 

19 

37  37 

119  02 

9900 

5288 

05 

27 

3  7  2  1 

119  19 

3390 

5296 

05 

SAN  JOAOUIN 

2" 

38  0  2 

121  34 

10 

VAR 

VAR 

9309 

05 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  47 

121  12 

44 

8A 

80 

4A 

5308 

0  6 

SANTA  BARBARA 

30 

120  00 

1200 

: 

MAMZANITA  LAKE 

0  2 

SHASTA 

23 

40  32 

121  34 

5B50 

8A 

8A 

H 

MARE  ISLAND 

53  33 

SAL AUG 

52 

MID 

3318 

KERN 

10 

39  05 

119  23 

6B5 

6P 

5  3*6 

0^ 

MARIPOSA 

27 

37  29 

119  5B 

2011 

9A 

5J56 

ALPINE 

3 

38  42 

5546 

5)71 

CONTRA  COSTA 

122  oe 

225 

53T2 

04 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

2*3 

6P 

0  4 

CONTRA  COSTA 

38  01 

122  00 

26 

8A 

8A 

5385 

YUBA 

8 

39  09 

121  36 

6* 

9A 

9A 

5400 

05 

TUOLUMNE 

119  31 

4515 

BA 

MC  CARTHY  POINT 

5*4* 

02 

TEHAMA 

40  11 

3000 

:  h  S 

MC  CLOUD 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  00 

3  300 

8A 

8A 

5*96 

05 

FRESNO 

37  03 

119  26 

4400 

7A 

5502 

RIVERSIDE 

•  175 

9A 

9A 

5505 

01 

SISKIYOU 

11 

6726 

5528 

05 

FRESNO 

166 

It 

5932  05 

MERCED 

1* 

37  18 

120  29 

169 

4P 

5535 

05  MERCEO 

37  19 

170 

5550 

05 

FRESNO 

1165 

5571 

03 

EL  DORADO 

36 

120  01 

6470 

METERS  INSPECTION  STA 

5572  03 

EL  DORADO 

36 

120  01 

2P 

MICHIGAN  BLUFF 

5586 

0  2 

PLACER 

39  03 

3630 

5598 

LAKE 

23 

38  49 

122  37 

1122 

56  2  3 

l>3 

18 

40  OB 

120  21 

4860 

^■629 

SAN  BERDINO 

28 

34  05 

117  02 

2940 

3P 

JP 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

06 

SAN  BERDINO 

20 

34  05 

116  96 

4945 

5669 

0^ 

TULARE 

36  17 

3400 

5679 

TEHAMA 

2  3 

40  21 

121  36 

4911 

SA 

8A 

56  80 

0^ 

TULARE 

9 

36  26 

7975 

MIRANDA  4  SE 

5711 

01 

HUMBOLDT 

40  11 

263 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

5713 

01 

HUMBOLDT 

] 

40  12 

123  46 

370 

6P 

c  M 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

07 

SAN  BERDINO 

119  32 

4310 

SP 

5P 

5723 

05 

FRESNO 

1 1 

36  45 

lie  43 

9  700 

s 

MODESTO 

5  7  38 

05 

STANISLAUS 

37 

37  39 

121  00 

91 

MID 

M  1  E 

MODESTO  2 

57*1 

0  5 

STANISLAUS 

37 

37  38 

121  00 

92 

^  756. 

KERN 

35  03 

lie  10 

2735 

5P 

5P 

5P 

07 

KERN 

6 

35  02 

ue  09 

2680 

SS 

SS 

TULARE 

10 

36  13 

lie  10 

7900 

5779 

03 

MONO 

119  09 

6*50 

5P 

5P 

MONTAGUE  3  NE 

5785 

Oi 

SISKIYOU 

12 

122  20 

2640 

MONTEREY 

5795 

04 

MONTEREY 

121  94 

365 

6P 

6P 

MONT 1CELLO  DAM 

5816 

02 

Z  3 

38  30 

122  07 

505 

9A 

9A 

9A 

58;  3 

06 

VENTURA 

33 

34  17 

110  53 

5B0 

MORAINE  CREEK 

5832 

05 

TULARE 

11 

36  43 

118  34 

8840 

MORENA  OAM 

^8.0 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  41 

116  31 

3075 

5844 

04 

SANTA  CLARA 

37  00 

121  37 

8A 

MORGAN  HILL  6  WNW 

5846 

SANTA  CLARA 

37  09 

121  46 

SB  53 

04 

SANTA  CLARA 

20 

37  08 

121  39 

350 

5B63 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

7A 

5866 

SN  LUI5  OBPO 

35  22 

120  91 

119 

HORRO  SAY   3  N 

5869 

04 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

670 

MIL' 

MOUNTAIN  PASS 

^69: 

07 

SAN  BEROINO 

115  32 

4910 

MT  BALDY  FC  85G 

5  9  00 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

117  39 

4275 

MT  BALDY  NOTCH 

5901 

SAN  BEROINO 

28 

3*  17 

117  37 

7735 

MOUNT  OANAMER 

5909 

0  2 

EL  DORADO 

340B 

7A 

8A 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5915 

CONTRA  COSTA 

2100 

MT  G1VENS 

5927 

05 

FRESNO 

2  7 

37  17 

119  05 

4P 

MOUNT  HAMILTON 

SANTA  CLARA 

37  20 

121  39 

4  2  06 

MOUNT  HEBRON  RS 

594| 

01 

SISKIYOU 

12 

122  00 

4290 

80 

8A 

MT    HOUGH   SNOW  COURSE 

02 

PLUMAS 

40    0  2 

120  33 

6760 

MOUNT  MADONNA 

59  7  3 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

37  01 

1000 

MT    SAN  JACINTO  WSP 

597B 

07 

RIVERSIOE 

6 

3  3  42 

116  33 

0417 

5P 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

SISKIYOU 

2) 

41  22 

122  14 

7900 

5983 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

MID 

M  1  D 

MOUNT  TAMALPAIS  2  SW 

5996 

01 

MARIN 

17 

37  34 

122  36 

1475 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

LOS  ANGELES 

I  3 

34  14 

lie  04 

3709 

MU1R  WOODS 

60  2  ' 

01 

MARIN 

1  7 

37  54 

171 

9A 

MUMBO  BASIN 

6032 

01 

TRINITY 

3  5 

41  12 

122  32 

8A 

8A 

s 

NACIM1ENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OBPO 

2  4 

120  53 

770 

6067 

NAPA 

17 

30  22 

122  IB 

30 

7A 

INAPA  STATE  HOSPITAL 

607*. 

01 

17 

30  IT 

122  16 

60 

5P 

NAVARRO  1  NW 

6105 

01  MENDOCINO 

39  10 

1  2  3  34 

220 

NEEDLES 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

5 

114  36 

480 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

61  18 

SAN  BEROINO 

114  3T 

913 

MID 

NEVADA  CITY 

6136 

02 

NEVADA 

8 

39  16 

121  01 

2600 

8A 

614* 

04 

ALAMEDA 

37  31 

122  02 

10 

6A 

8A 

NEWBURY  PARK  4  SW 

bl  49 

06 

VENTURA 

33 

34  09 

110  90 

780 

9P 

NEVHALL  SOLEOAD  FC  32C 

6162 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  23 

110  32 

1243 

4P 

NEWHALL  RANGER  STA  C 

6164 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  22 

118  31 

1342 

HELIX  IRRIG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 
P  6  ♦  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS.  MAE  E*  MARTENS 
MICHAEL  C  LIBBEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
LOUIE  A.  A MASON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
IVAN  R  LEHMAN 
KAWEAH  LEMON  CO 
CALIF  DEPT  OF  WATER  Rf 


FRANK  D£  CHAINE 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATHER INE  E  HINDS 

MRS  M   1  OUARTERMAN 

ARCHIE  M  WEFERLING 

CITY  OF  LODI 

LOMPOC  WATER  TREAT,  PL, 

L  A  WTR  +  PWft  DEPT 

EOWARD  C  GERLACH 

JOHN  W  TEED 

U  S  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 

CHARLES  SHEPHERD 

BURRELL  REED 

LAUREN  PAYNE 

U  S  WEATHER  BUREAU 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 


CITY  OF  LOS  GATOS 

1SADOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  +  F  D 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

SAN  DIEGO  WTR  DEPT 

ROLLO  LARSEN 

MRS  FRANCE  PR  I TCHARD 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  BERNARDINO  FCD 


50  1 


1  CO 


ORE  ST  SER' 
STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  M  E  MAHNKE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
SO,  CALIF.  EDISON  CO. 
ZUCKERHAN-MANDEV I LLE 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 

u  s  nat  Park  service 

U  S  NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  ANO  GAS  CO 
MRS  GABR1ELLE  WILSON 
ELOISE  8  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  DEPT 

CITY  SAN  FRANC  1  SCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
ROYCE  C  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 
R.  L.  JEFFREDO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCEO 
MERCEO  IRRIG  OIST 
HORACE  C  SWATZEL 


BR  I  A, 


T£  S 


STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  01V  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
SO  CALIF  EDISON  CO 


SO  < 


EDI; 


MRS  ETi 
U  S  NAT   PARK  SERVIC 
CORPS  OF  ENGINEERS 


HBO 

GARY  T.  PEDERSEN 
CAL  DIV  BEACH 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  F I  RE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JACK  PRESTON 


PIS 


BRUCE  A.  KOSENA 
ROBERT  J  RENARD 
U  S  BUR  RECLAMATION 
VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  0 1 EGU  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  OOWNER 
MANUEL  V  ROSE 

.  CON  SERVICE 

JAMES   A  FREEMAN 

MORRO  BAY  F  P  OIST 

)  OIL  OF  CALIF 
MOUNTAIN  PASS  MINE 
JUOITH  M.  RADY 
IT  BALDY  SKI   LIFT  INC 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

BEACH  ♦  PARK 
SO. CALIF.    EDI  SON  CO. 

ICK  OBSERVATORY 
U  S  FOREST  SERVICE 

CALIF.  DEPT.  OF  HATES 
JACK   I  SCHELL 
MT  SAN  JACINTO  STATE  PK 
DEPT  WATER  RESOURCES 
S  WEATHER  BUREAU 
ALlF  DIV  BEACH  ♦  PKS 
S  WB  OBSERVER 
S  NAT  PARK  SERVICE 
EPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 

JORGE NSEN 
NAPA  ST  HOSP.F1RE  OEPT 
MASOM1TE  CORPORATION 
OF  NEEDLES 
VIATION  AGENCY 
OF  NEVADA  CITY 
E  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
A  CO  FIRE  DEPT 
S  FOREST  SERVICE 


-  191  - 


STATION  INDEX 


STATION 


newnan  J  nw 

newport  beach  marbop. 

NICOfcAVS  I 

N IGMT I N6ALE 

MILAM 

N1POMO  2  tl 

NOPTM  FORK   RANGER  STA 

NOVATO  a  wNW 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

OAK  KNOLL  RAN<J£R  ST  A 


QAK VI LLE  A  SH  #  2 
OCCIDENTAL 
OCEANS  IDE 

OCEANS  IDE  PUMPING  PL 
OCOTILLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RDG 
OJAI 
OLINM 

ONION  V ALLEY 
)NC 

OPIOS  CAMP  FC  97  et 
ORANGE  COUNTY  RESVR 
ORANGE  COVE 

OfllCK  PRAIRIE  CREEK  Pk  I 

ORLAND 

ORLEANS 

ORCVILLE 

OROviLLE  BRIDGE 

1  OROVILLE  RANGER  STa 
05TRANOCR  LAKE 
OXNARD 

pacheco  pass 
pacific  mouse 
pacoima  dam  fc  33  a-e 
Jones  ohrmall  Ranch 


RtVERSlOE 

IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 


NAPA 
SONOMA 

I  OIEGO 
SAN  DIEGO 
I  DIEGO 
FRESNO 


VEI 


URA 


iALC 

PALHDALE  I 
PALM 


AIRPORT 


UNGS 

PALO  ALTO  CITY  MALL 
PALOMA 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 
PANOCME 
PANOCME  CREEK 
PARADISE 
PARADISE  MEADOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKF IELD 

PARKF1ELD  7  NNW 
PASADENA 

"  i  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  5  nw 
'  ROBLES  FAA  AP 

P A  I T 1 WAY 

iYNES  CREEK 

AR  LAKE 

PEPPERDINES  CAMP 


PETALUMA  FIRE   STA  2 
PIEORA  BLANCA  GPD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PINECREST  SUMMIT  o  S 
PINE  FLAT  OAM 
PINE  MOUNTAIN 
PINNACLES  NAT  MONUM£NT 

PIRJ  2  ESE 
PISMO  8 Each 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACERVILLE 
PLACERV ILLE  1FG 
PLACE«VILLE  DISP  PLANT 
PLASlfETT 


PLAT 

PLUMAS  EUREl 
POINT  ARENA 

ARGUELLO  LIGHT  STA 
'INT  P1E0RAS  BLANCAS 

POMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEI 

PORTER VILLE 

PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 

POSEY  1  E 

POTTER  VALLEY   3  5E 


PR  I  EST  VALLEY 
OUAKING  ASPEN 
OUINCY  RANGER  STATION 
RAMQNA        «         ,  .  . 
BANCHl TA 

RANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  1  SE 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REDLANDS 
REDWOOO  CITT 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHAROSON  GROVE  ST  PK 
■RICHMOND 


PK  !  69981  0. 


me 


RIO  VIST* 
RIVERSIDE 
R I  VERS  IDE  E»P  STA 
ROBERT  SON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 
POUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
CACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  WB  AIRPOR 
■SACRAMENTO 
SADDLE  CAM! 

SAGE HEN  CHECK 

INT  HELENA 
I  NT  HELENA  A  WSW 
I  NT  HELENA  7  NC 
I  NT  MARYS  COLLEGE 
LINAS  2  E 

LINAS  OAM 


5ALYCR  RANGER  STaTIOJ 
SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  ANTONIO  CYN  HOUTl 
SAM  ANTONIO  MISSION 
■  SAN  ARDO 
SAN  tEN| TO 

SAN  BERNARDINO  CO  HO: 
SAN  CLEMENTS  DAM 
SANOBERG  PTl  FC110S 
SANOtlRG  WB 


plumas 

SHASTA 
i  LOS  ANGELES 
>  ORANGE 


HUMBOLDT 
:  BUTTE 
:  BUTTE 


VENTURA 
J  MERCED 
EL  DORADO 
ANGELES 
I  BENITO 
j  LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 
VERS IOE 

I  SANTA  CLARA 
■  MONTEREY 

I  OIEGO 
.  LOS  ANGELES 


I  BUTTE 
TUOLUMNE 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 

.  MONTEREY 
,  LOS  ANGELES 
TEHAMA 

LUIS  OBPO 
LUIS  OBPO 
LUIS  OBPO  | 
'■  KERN 
TEHAMA 
TULARE 
MOOOC 


SONOMA 
VENTURA 
LOS  ANGELES 


SN  LU1 S  OflPO 


EL  DORADO 
EL  OORAOO 
EL  DORADO 
GLENN 
SHASTA 
PLUMAS 
MENOOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 

LOS  ANGELES 
.  CONTRA  COSTA 

TULARE 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

MENDOCINO 

MENDOCINO 
i  SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

>  MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 
i  SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 
i  KERN 

FRESNO 

TEHAMA 

SHASTA 

SHASTA 


SAN  MATEO 
MENDOCINO 
IACRAMENTO 
HUMBOLDT 


SOLANO 
RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
1  PLACER 

INYO 
PLACER 
FRESNO 
TULARE 


I  NO 


STA 


SHAS' 
SAN  BE 

Tuolumne 
sacramento 
1  sacramento 

TEHAMA 

NEVADA 
NAPA 
NAPA 
'  NAPA 


LUIS  OfjPO 
SNTA  BARBARA 
AMADON 

TRINITY 
CALAVERAS 
I  ANGELES 
i  MONT£REY 
MONTEREY 
I  BENITO 
I  BERDINO 
I  MONTEREY 
LOS  ANGCLIS 
LOS  ANGELES 


LATITUDE 

U 

O 
z 
0 

z 

O 
p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP 

< 

SPECIAL 

121  0) 

101 

RICHARD  A  SMITH 

3 

IS  36 

91 

31 

1 

j«  56 

121  31 

RECLAMATION  DIST  1001 

116  27 

4029 

^P 

MR  CHARLES  S  MALE 

113  31 

35 

IMPERIAL  IRR1G  DIST 

IS  04 

120  30 

360 

ANDREW  MEHLSCHAU 

2' 

119  30 

2630 

U  $  FOREST  SERVICE 

122  43 

370 

MARIN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

120  32 

8A 

16 

8A 

S  SN  JOAQUIN  IR  01ST 

122  31 

1963 

»A 

U  S  FOREST  SERVICE 

122  12 

6 

HI  [ 

j 

U   S  WEATHER  BUREAU 

6P 

122  28 

1683 

KLAUS  HUCKFELDT 

w 

122  59 

1000 

7A 

ANDREW  J  BLANEY 

117  23 

■6 

4p 

4P 

OCEANS  IDE  FIRE  OEPT 

117  21 

30 

OCEANS  IDE  WATER  DEPT 

116  08 

140 

8A 

HALF  HRL  RANCH 

120  24 

3620 

s 

PACIFIC   7EL»T£L  CO 

119  13 

750 

SP 

SP 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

26 

33  55 

117  51 

490 

8  J 

herschel  p  Clausen 

120  53 

6330 

s 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

23 

40  29 

7A 

it 

34  IS 

33  56 

118  06 

4230 

IP 

LONG  BEACH  SCH  DIST 

2 ' 

■v 

117  53 

662 

CORPS  OF  ENGINEERS 

119  18 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

IT 

*1  22 

124  01 

161 

*P 

CAL  DIV  BEACH  *  PARKS 

2  3 

39  45 

122  12 

234 

8A 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

41  IB 

123  32 

603 

5P 

SP 

E  J  ANDERSON 

39  30 

121  33 

171 

11* 

11/ 

CITY  OF  OROVILLE 

« 

39  31 

121  34 

163 

ROBERT  E  SKINNER 

8 

39  32 

121  36 

300 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

37  18 

5 

33 

>«  [2 

119  11 

49 

SS 

8A 

CITY  OF  OXNARO 

37  04 

121  11 

U  S  BUR  RECLAMATION 

1 

38  45 

120  30 

34*0 

8A 

FLOYD  R  POOLE 

13 

34  20 

U8  24 

1300 

5P 

E  K  BARR 

20,  36  ** 

121  22 

930 

8A 

JOHN  P  OHRWALL 

6 

34  35 

118  06 

2596 

5C 

SP 

: 

PALMDALE  IARIG  DIST 

34  38 

lie  o3 

2317 

Hit 

HID 

FED  AVIATION  AGENCY 

6 

116  32 

411 

5P 

5P 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

3T  2T 

122  08 

23 

8A 

SA 

ENGINEERING  DEPT 

2* 

36  21 

SP 

33  33  21 

116  32 

5545 

IP 

IP 

PALOMAR  OBSERVATORY 

33  3}  48 

118  23 

216 

SUPT.  OF   STREETS  •  PKS. 

120  50 

I2b5 

HISS  LILY  BERG 

120  35 

370 

8A 

8A 

8A 

: 

U  $  BUR  OF  RECLAMATION 

121  38 

1780 

PACIFIC  GAS*ELEC  CO 

31 

38  03 

119  40 

7700 

S 

HETCH  HEKHY  WTR  SUP 

5 

34  17 

114  10 

738 

7A 

7A 

METRO  WATER  DISTRICT 

24 

35  53 

120  26 

1482 

7A 

HERBERT  H  DURHAM 

120  28 

3590 

RAULSTON  P  MORRISON 

864 

4P 

»p 

122  32 

753 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

ii 

35  36 

120  41 

700 

3P 

SP 

CITY  OF  PASO  ROBLES 

120  45 

1040 

FRANCIS  F  NELSON 

120  38 

B02 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

16 

34  5b 

119  23 

7A 

HUDSON  RANCH 

40  20 

121  5* 

1840 

7A 

MRS.  MARY  M.  WRIGHT 

9 

118  40 

9700 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

21 

61  27 

120  14 

:> 

CALIF  OEPT  WATER  RES 

117  1* 

1470 

ZP 

SP 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

1« 

5P 

SP 

29 

119  10 

HID 

VENTURA  COUNTY  FCD 

tie  2b 

3286 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

37 

3B  IS 

120  00 

5600 

USFS>  DISTRICT  RANGER 

2  7 

119  20 

7A 

CORPS  OF  ENGINEERS 

119  22 

4680 

EVERETT  A,  WALTER 

20 

121  11 

1307 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

29 

34  24 

1  IB  45 

730 

7A 

CAMULOS  RANCH 

35  08 

120  J8 

80 

9P 

SP 

POLICE  DEPARTMENT 

21 

40  59 

121  59 

1458 

3P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

1890 

8A 

8  A 

1 

120  44 

2  753 

4P 

4P 

BA 

INST  FST  GENETICS 

120  51 

1546 

CITY  OF  PLACERVILLE 

1  22  51 

6580 

S 

U  S  F   S+  CAL  DEPT  WTR 

23 

40  22 

122  53 

2  260 

5P 

SP 

JOHN  A.   FREOR 1 CKSON 

I 

120  42 

5165 

PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 

123  42 

210 

5P 

SP 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

120  40 

;  1  P 

U  S  COAST  GUARD 

'J 

35  40 

121  17 

IIP 

IIP 

U  S  COAST  GUARD 

26 

34  04 

117  46 

033 

3P 

9  p 

3B  01 

50 

» 

9  p 

u  s  haJal°magaiine 

9 

36  04 

119  01 

393 

u 

8  a 

JOHN  H  DAYBELL 

39  48 

120  28 

4616 

F.  W.  COLE 

118  34 

7000 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

a 

35  48 

tie  ie 

4960 

ss 

7A 

PANORAMA  HTS  LODGE 

22 

39  IS 

123  04 

1100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

22 

39  22 

123  oe 

1013 

LP 

P  d   ♦  E  COMPANY 

32  57 

117  04 

500 

4P 

POWAY  FIRE  DEPT 

« 

S3  33 

117  38 

360 

CORPS  OF  ENGINEERS 

2k 

36  11 

120  42 

2  300 

ss 

NELSON  H  PALMER 

10 

36  07 

7200 

S 

8 

39  36 

120  57 

3409 

U  S  FOREST  SERVICE 

33 

33  04 

116  31 

1480 

6P 

if 

LOUIS  B  SPAULDING 

>* 

I  16  32 

6110 

7A 

W  A  WILKINSON 

IS 

s  is 

117  39 

3S70 

6P 

6P 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

36  39 

lie  43 

9900 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

23 

40  09 

122  13 

342 

HID 

HID 

j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

23 

40  34 

122  23 

6  70 

CITY  OF  REOOING 

23 

60  33 

122  24 

380 

5P 

SP 

REDDING  FIRE  DEPT 

117  11 

131B 

MID 

2P 

REDLANDS  DAILY  FACTS 

31 

SP 

a 

39  16 

123  12 

71B 

THOMAS  H  JAMESON 

121  10 

303 

MID 

FOLSOH  STATE  PRISON 

40  02 

123  47 

300 

BA 

OA 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 

122  21 

33 

6A 

SA 

CITY  OF  RICHMOND 

i  3 

38  09 

121  61 

22 

8A 

U  S  ARMY  DEPOT 

.  0 

33  37 

117  21 

840 

5P 

■  p 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT 

28 

33  3B 

117  20 

1013 

8A 

SA 

BA 

:g 

CITRUS  EKP  STATION 

1 

39  10 

120  30 

6230 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

19 

37  27 

118  44 

9670 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

1 

219 

n* 

BA 

3T  19 

118  32 

10000 

SO  CALIF  EDISON  CO 

K 

35  5B 

118  21 

9000 

5 

CALIF  STATE  ENG 

23 

40  49 

121  36 

2117 

1 A 

MRS  MARIAN  L  BERT AGNA 

19 

3*  12 

117  C3 

S965 

i 

STATE  DIV  OF  HWYS 

38  06 

119  91 

7900 

HETCH  HEKHY  WTR  SUP 

w 

38  31 

121  30 

17 

M10 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

21 

36  33 

121  30 

MIS 

MIC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

60  10 

I.'.1  46 

3850 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

16 

39  26 

120  14 

6117 

SP 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

J  7 

3B  30 

233 

6° 

•  P 

3B  30 

122  32 

1  760 

EDWIN  H  LEARNEO 

23 

38  34 

122  22 

1030 

MRS  CLARA  6  ABREU 

37  30 

122  il* 

623 

SP 

JP 

BROTHER  U  BENEDICT 

24 

36  AO 

W!    )  F 

60 

SP 

SP 

SALINAS  RURAL  F  D 

2* 

36  40 

121  36 

73 

PUD 

MIL 

FED  AVIATION  AGENCY 

2* 

33  20 

120  »Q 

1  173 

•A 

SALINAS  DAM  OPERATORS 

32 

14  S3 

120  24 

230 

BA 

JOE  CABRAL  JR 

38  30 

1  20    1  ) 

1700 

5P 

3P 

3P 

s 

P  C  ♦   E  COMPANY 

IS 

40  5) 

123  S3 

62  3 

0* 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

38  10 

12Q  40 

634 

7A 

CALAVERAS  CEHENT  CO 

)4  10 

117  40 

2  394 

IP 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

1: 

36  01 

121  13 

1060 

SP 

»p 

SAN  ANTONIO  HISSION  [ 

16  01 

120  34 

435 

BA 

SAN  BERNARDO  RANCHO 

36  31 

121  C5 

1333 

JOHN  H  SHIELDS 

28 

117  16 

1123 

6P 

6P 

S  B  COUNTY  HOSPITAL 

36  26 

121  42 

600 

I  A 

CALIF  WTR  *  TEL  CO 

IS 

118  43 

4023 

*P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

29 

36  *3 

lie  44 

4517 

HID 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STATION 

0 
z 

u 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

:  TEMP. 

PRECIP. 

< 

> 
U 

st 

y  S 

Is 

ISAM  OIEGO  WB  AIRPORT 

7740 

0" 

SAN  DIEGO 

33]  32  *4 

117  10 

13 

HID 

MIO 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  DIHAS  FJRE  WD  FC95 

26 

14  06 

H7  *e 

993 

8A 

SAN  DIHAS  TANBARK  FLAT 

T7H 

LOS  ANGELES 

26 

3*  12 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  EMIGDIO  RANCH 

77S3 

KERN 

1C 

33  00 

119  11 

l*5t 

BA 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

SAN   FELIPE    HIGHWAY  STA 

77*5 

0* 

SANTA  CLARA 

20 

37  01 

121  20 

STATE  DIV  OF  HWYS 

SAN  FERNANDO 

06 

LOS  ANGELES 

i  ) 

34    1  7 

116  26 

5P 

9P 

FARHERS   INS  GROUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  19 

118  30 

1250 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

04 

SAN  FRANCISCO 

3  I  46 

122  30 

32 

3P 

HID 

CITY  SAN  FRANC I  SCO 

SAN  FRANC  1  SCO  WB  AP 

0' 

SAN  HATEO 

3  7    3  7 

122  23 

a 

NIE 

MID 

|  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

IS  F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

SAN  FRANCISCO 

3"-  47 

122  23 

92 

MID 

M1& 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776  06 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  34 

74* 

3P 

PASADENA  WATER  DEPT 

SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 

7  7  7  9  04 

26 

34  12 

117  52 

1481 

5P 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

7T85  06 

LOS  ANGELES 

» 

!4  06 

CITY  FIRE  OEPARTHENT 

SAN  GREGOR10  2  SE 

7807 

04 

SAN  HATEO 

37  18 

122  22 

279 

7P 

7P 

GARY  J.  ARATA 

SAN  JACINTO 

7810 

RIVERSIDE 

33  *7 

116  58 

1935 

7P 

7P 

BYRON  JOHANSEN 

san  jacinto  ranger  sta 

78  1  i 

01 

RIVERSIDE 

33 

3  1    4  7 

116  96 

1560 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

SAN   JOAOUIN  EKP  RANGE 

TB17 

05 

HADERA 

21 

37  06 

119  44 

1  IOC 

■ 

U  S  FOPEST  SERVICE 

SAN  JOSE 

rs2i 

04 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  94 

67 

4P 

4P 

CITY  OF  SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 

7811. 

SAN  BENITO 

20    36  49 

121  31 

620 

HRS  GAYE  0  DAY 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

?837 

Ofc 

ORANGE 

33 

33  36 

117  Jl 

730 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  LUIS  DAM 

78M. 

03 

HERCED 

27 

37  03 

121  04 

277 

8A 

8A 

BA 

U    $    BUR  RECLAMATION 

7891 

04 

39  IB 

120  40 

315 

7A 

7A 

•SAN  MATEO 

7Bb<. 

0' 

SAN  HATEO 

3  7  3» 

3P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS  ISLAND 

7  8  70 

VENTURA 

33 

33  14 

119  27 

565 

U  S  WEATHER  BUREAU 

■SAN  RAFAEL 

7hb: 

01 

HARIN 

37  58 

122  32 

40 

4P 

4P 

INDEPENDENT  JOURNAL 

SANTA  ANA  F|R£  STATION 

7aae 

ORANGE 

28 

33  45 

117  92 

119 

5P 

5P 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SANTA  ANA  RIVER  PH  3 

7891 

01 

SAN  BERDINO 

26 

34  06 

li7  Ot 

1970 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

789* 

SAN  BERDINO 

28 

'4  09 

117  03 

2  765 

IP 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

7BV7 

0^ 

LOS  ANGELES 

1  3 

34    1  3 

lie  oi 

2035 

5P 

LOUIS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA 

7902 

SNTA  BARBARA 

33 

34  25 

119  41 

5 

MID 

MID 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

TiQ-> 

oe 

SNTA  BARBARA 

33 

34  2b 

119  30 

9 

M10 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 

06 

32 

34  32 

119  S7 

5P 

SANTA  CATALINA  WBAP 

7«ie 

06 

LOS  ANGELES 

33  24 

136C 

MID 

j 

u  S  WEATHER  BUREAU 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

7912 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

86 

5P 

5P 

UN|V  OF  SANTA  CLARA 

SANTA  CRU2 

791b 

04 

SANTA  CRU2 

36  39 

122  01 

123 

SP 

5P 

ROBERT  E  BURTON 

SANTA  FE  OAM 

T926 

LOS  ANGELES 

i: 

117  se 

427 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

7930 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

39  22 

120  36 

1200 

6P 

JOSEPH  C  HC  KUS1CK 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

793: 

04 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

15    2  2 

120  38 

1  100 

8A 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MAR  I A  WB  AIRPORT 

06 

SNTA  BARBARA 

3C 

14  54 

120  27 

236 

MIC 

HID 

:  j 

u  s  weather  bureau 

SANTA  MONICA 

06 

LOS  ANGELES 

3  3    3a  CI 

118  29 

64 

4P 

CITY  SANTA  MONICA 

ISANTA  MONICA  PIER 

06 

LOS  ANGELES 

3  3 

34  00 

118  30 

15 

4P 

4P 

S  M  LIFEGUARD  SER 

VENTURA 

29  34  21 

119  OS 

263 

4P 

8A 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

SANTA  ROSA 

796! 

0  1 

SONOMA 

22 

38    2  7 

161 

" 

5P 

CLARENCE  S  NEWBERRY 

L.nhlfl  rum 

7976.  06 

SNTA  BARBARA 

34  37 

120  06 

SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

SANTIAGO  DAM 

7987'  06 

ORANGE 

28 

117  43 

859 

8A 

W ILL  1  AH  D  SAPPINGTON 

SAUOUS  PWR  PL  NO  1 

B014 

06 

LOS  ANGELES 

29 

.4  J5 

11B  27 

2109 

61 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

B025  01 

SISKIYOU 

12 

41  18 

123  06 

2169 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

ISCOTIA 

60  *s 

01 

HUMBOLDT 

40  29 

124  06 

1  39 

9A 

8  = 

PACIFIC  LUHBER  CO 

SEARSVILLE  LAKE 

6068  04 

SAN  MATEO 

37  24 

122  14 

350 

BA 

AUSTIN  CLAPP 

SEBASTOPOL  4  SSE 

8072  01  SONOMA 

17 

18  21 

122  49 

145 

GEO  A  NAHMENS 

SECRET  VALLEY 

03 

LASSEN 

19 

40  31 

120  16 

-440 

MRS  GEORGE  W  RUHBO 

809J 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  10 

116  26 

7  40 

SHASTA  DAM 

81  33 

02 

SHASTA 

2? 

1076 

8A 

6A 

8  A 

:  h 

U  S  BUR  RECLAMATION 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8138 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

117  54 

b80 

9A 

SHELL  OIL  CO 

SHELTER  COVE 

8162 

01 

1  7 

40  02 

124  04 

59 

5P 

5P 

MRS  MARILYN  F  MACH1 

SHINGLE  SPRINGS 

8173 

02 

EL  DORADO 

1 

38  40 

120  S3 

1375 

7A 

THE 00 ORE  8  HEUSNER 

SH1NGLET0WN  2  E 

8175 

02 

SHASTA 

23;  40  30 

121  51 

3  5  35 

7A 

MRS  JANICE  H  SUTTER 

SIERRA  CITY 

8.>07 

02 

SIERRA 

e 

39  3* 

120  38 

4170 

5P 

5P 

LEE  Wl THYCOHBE 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

8 

39  35 

120  22 

4975 

6A 

8A 

:  h 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  415 

8230 

LOS  ANGELES 

13 

33  46 

lie  10 

100 

5P 

GEORGE  I  OSBORNE 

SILVERADO  RANGER  STA 

8243 

Ot 

ORANGE 

26 

117  39 

COOPS  OF  ENGINEERS 

SKAGCS  SPGS  LAS  LOMAS 

8272 

01 

SONOHA 

22 

38  41 

123  06 

SA 

SLACK  CANYON 

8276 

04  MONTEREY 

24 

36  03 

1730 

ST*TE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

07 

RIVERSIDE 

33  52 

116  41 

1940 

6A 

PALH  SPRINGS  WTR  CO 

SNOW  FLAT 

8316 

03 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

8700 

s 

OEPT  WATER  RESOURCES 

SODA  SPRINGS   1  E 

02 

NEVADA 

6 

39  19 

120  22 

6665 

BA 

SA- 

u S  FOREST  SERVICE 

SOLEDAD 

B33E 

0* 

MONTEREY 

2* 

36  26 

121  20 

19! 

BA 

JOHN  N  FRANC  ION  1 

SOMESBAR   1  W 

8346 

01 

SISKIYOU 

12 

123  29 

9  A 

FLOYD  LONG 

SOM1S  3  NW 

06 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  03 

510 

BA 

BERYLWOOO  INVEST  CO 

SONOMA 

8331 

01 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

70 

5P 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA  RS 

8353 

09 

TUOLUMNE 

3  7 

37  S9 

120  23 

1749 

e« 

BA 

SONORA  JUNCTION 

B3SS 

MONO 

38 

38  21 

6666 

STATE  OIV  OF  HWYS 

S  E  FARALLON 

8  376 

11 

SAN  FRANC  1  SCO 

37  *2 

123  00 

35 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

a  J8C 

09 

MARIPOSA 

37  30 

119  38 

5120 

4P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

8)90 

07 

SAN  BERDINO 

6 

3*  0* 

116  49 

7120 

S.  CALIF.  EDISON  CO, 

SOUTH  LAKE 

8*06  07 

INYO 

1  9 

37  11 

118  34 

9960 

j 

SOUTHERN  CALIF   E0I5ON  C 

SPADRA  PAC  FC   356  C 

8436  06 

LOS  ANGELES 

26 

3*  03 

117  49 

680 

4P 

R  S  HUTCHISON 

SPRECKELS  hwy  BRIDGE 

8**6 

MONTEREY 

24 

36  36 

121  41 

60 

8  A 

WALTER  R.  HENNES 

SPRINGVILLE  7  ENE 

8*35 

s; 

TULARE 

9 

36  10 

118  42 

2470 

7A 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGV1LLE  RANGER  STA 

8460  05 

TULARE 

36  08 

UB  48 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

8*63 

o<-  tulape 

1 

36  12 

118  39 

*070 

SQUAW  VALLEY 

84  74 

03l  PLACER 

39  12 

6235 

8A 

SA 

SOUAW  VALLEY  STATE  PK 

SQUIRREL  INN  2 

6*79 

07 

SAN  BER0IN0 

1! 

34  I* 

117  14 

5660 

5P 

LEROY  KEHP 

STAND  I SH  1  E 

8*B7 

LASSEN 

1  B 

40  2  2 

120  24 

4030 

SA 

RAY  C  FRALEY 

STAND  I SH-H1CKE Y  ST  PK 

B«.9<j 

01 

MENDOCINO 

7 

39  53 

123  4* 

890 

SA 

CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

8499 

05 

TUOLUMNE 

3* 

38  08 

120  22 

1130 

5P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

STATE  LAKES 

1510 

0L 

FRESNO 

1 1 

118  35 

10300 

S 

CORPS  Of  ENGINEERS 

STIRLING  CITY  RS 

B56A 

02 

BUTTE 

39  54 

121  32 

3918 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

659* 

09 

SAN  JOAQUIN 

37  56 

121  20 

11 

CITY  OF  STOCKTON 

WSTOCKTON  WBAP 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  3* 

121  13 

22 

MID 

HID 

j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

G5  6C 

0  5 

SAN  JOAOUIN 

27 

37  58 

121  IB 

11 

8A 

8A 

STOCKTON  FIRE  DEPT 

STONYFOfiD  COOLEY  RANCH 

COLUSA 

23 

39  15 

3019 

8  A 

FREO  H  COOLEY 

STONYFQRD  RANGER  STA 

8560 

COLUSA 

23 

39  23 

122  33 

1  16B 

SA 

U  S  FOPEST  SERVICE 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

B587 

C. 

GLENN 

23 

122  32 

791 

5P 

5P 

ORLAND  UNIT  WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

0  2 

SHASTA 

21 

*1  10 

121  56 

3300 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

3606 

02 

YUBA 

e 

39  J4 

121  06 

3808 

3P 

5P 

MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 

B627 

SN  LUIS  OBPO 

30 

35  00 

120  23 

390 

5P 

SUEY  RANCH 

SUMMIT  MEADOW 

at  68 

0! 

FRESNO 

1  1 

37  09 

119  13 

6240 

S 

OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SUM-AMD 

6660 

06 

LOS  ANGELES 

13 

118  IB 

1*60 

7P 

7P 

FRANK  T  STEVENS 

SUNSET  BEACH  STATE  PK 

0* 

SANTA  CRU2 

20 

36  5* 

121  SO 

89 

CAL  OIV  BEACH  *  PARK 

SURF  2  ENE 

B6'^7 

at 

SNTA  BARBARA 

3*  61 

120  3* 

109 

SUSANA  KNOLLS 

8  7  00 

0  6 

VENTURA 

3! 

3*  16 

1085 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

SUSANV1LLE  AIRPORT 

ITU 

03 

LASSEN 

18 

40  23 

120  34 

4148 

MIC 

MIC 

DAVID  BARR 

SUSANV1LLE   1  WNW 

87Q  J. 

LASSEN 

18 

40  26 

120  40 

*S55 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

871  ) 

AMADOR 

11 

38  23 

120  48 

1586 

SA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

8716 

o; 

PLUHAS 

40  27 

121  06 

6160 

I 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

TAFT 

8  752 

09 

KERN 

1< 

35  09 

119  28 

1029 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

TAHOE  CITY 

B75B 

0  1 

PLACER 

36 

39  10 

120  08 

6230 

SA 

DARYL  K  DE  WALT 

TALBOT  CAMP 

8771 

02 

PLACER 

39  12 

120  22 

6000 

1 

DEPT  WATER  RESOURCES 

TEHACHAPl 

09 

KERN 

1C 

39  08 

116  27 

3975 

6P 

6P 

MRS.  ANITA  COWAN  SCOTT 

88  12 

09 

KERN 

10 

33  08 

118  27 

3979 

TE JON  RANCHO 

"839 

05 

KERN 

10 

39  02 

1429 

6P 

6P 

TE JON  RANCH  COMPANY 

TERMO 

8673  0) 

LASSEN 

!  6 

40  32 

120  27 

5300 

6P 

6P 

SULO  E  LAKSO 

THE  CEDARS 

8881 

02 

PLACER 

39  IS 

120  21 

5900 

DEPT  OF  WATER  RESOURCES 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

SONOMA 

22 

38  *B 

122  49 

1600 

MRS  FAYE  DEWEY 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

BB92 

07 

RIVERSIDE 

33  36 

116  10 

-  120 

Mil 

MID 

FED  AVIATION  AGENCY 

THOUSAND  OAKS 

8903 

06 

VENTURA 

33 

34  11 

118  31 

BIO 

VENTURA  CO  FIRE  OEPT 

THREE  MILE  VALLEY 

6909  02 

PLUHAS 

8 

39  5* 

120  3* 

5900 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

THREE  RIVERS  6  SE 

8912 

09 

TULARE 

36  22 

116  31 

2200 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS  EDISON  Ph  2 

8914 

TULARE 

9 

36  20 

118  91 

950 

20 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

8917 

36  28 

118  92 

1140 

SO  CALIF  EDISON  CO 

T IGER  CREEK  PH 

8928 

05 

AMADOR 

16 

38  37 

120  29 

2355 

*P 

4P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

9967 

06 

LOS  ANGELES 

34  03 

116  36 

745 

9P 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

TORRANCE 

8973 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  46 

118  20 

110 

4P 

4P 

TORRANCE  HUN  AIRPORT 

TRABUCO  CANYON 

8  992 

ORANGE 

33 

33  39 

117  36 

970 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

TRACY  2  SSE 

6997 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  *> 

121  29 

105 

A AGE  R  TUGEL 

TRACY  CAR BONA 

8999 

09 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

140 

6A 

e* 

8ANTA  CAR BONA  IR  CO 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

09 

ALAMEDA 

27 

121  33 

61 

6P 

»P 

6P 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRINITY  DAH  VISTA  PT 

9024 

01 

TRINITY 

39 

40  48 

122  *6 

2300 

BA 

BA 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRONA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

b 

39  *7 

117  23 

1693 

8A 

SA 

AHERICAN  P  +  i.  CORP 

truckee  Ranger  station 

90*3 

0  1 

NEVADA 

io 

39  20 

120  11 

3960 

BA 

BA 

U  S  FOkEST  SERVICE 

TUJUNGA  HILL  CR  FC  470 

9J49 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  23 

lie  03 

LOS  ANGELES  CO  FCD 

TULEF1ELD 

9052 

KERN 

10 

33  09 

119  01 

295 

7A 

KERN  COUNTY  LAND  CO 

TULGLAKE 

9053 

01 

SISKIYOU 

12 

121  28 

4033 

3P 

9P 

9P 

TULELAKE    IRRIG  DIST 

TUNNEL  RANGER  STATION 

9061 

03  TULARE 

10 

36  22 

111  17 

8950 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

TUOLUMNE  MEADOWS 

9063 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  S3 

119  20 

6600 

& 

OEPT  WATER  RESOURCES 

TURLOCK 

9073 

03 

STANISLAUS 

14 

37  29 

120  91 

115 

•A 

CARL  A  PEARSON 

TURNTABLE  CREEK 

v^e< 

02 

SHASTA 

23 

40  ** 

122  16 

1067 

8A 

8  A 

a* 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

90  8  7 

ORANGE 

39 

117  *7 

lie 

3P 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 
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STATION  INDEX 


STATION 


TWENTYN1NE  PALMS 

I  WAKES 
TW1TCHELL  DAM 
UHL  RANGER  STATION 
(TUK  I  AH 

K.IAH  4  »':■- 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 
HI  C  L  A 
UPLAND  3  N 
UPPER  LAKE  7  W 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 
UPPER  MATTOLE 

I  LEANDRO  FILTER 
UPPER  TRES  PINOS 
VACAVILLE 
VALLETON 

VALLEY  CENTER  6  N 
VALVERMO  RANGE"  STA 
VAN  NUYS   FC  158 
VENAOO 

VENTURA 

VERMILION  VALLEY 
V  1CTQRV ILLE  PUMP  PLANT 
VIDETTE  MEADOW 
VINCENT  FIRE   STA  FC120 
VINTON 
VIS 


HA 


VIST*  2  NNE 
VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAR  SCHOOL 

CREEK  2  ESE 
CREEK  2  ENE 
CREEK  *  E 
GROVE 

,  FC102C 


167 


07  SAN  SE  RD I  HO 

02  ALPINE 

06  SNTA  BARBARA 

05  TULARE 

01  MENDOCINO 
01 1  MENDOCINO 
061  ORANGE 

06  LOS  ANGELES 
06  SAN  BEROINO 

02  LAKE 


173  02  LAKE 

.  HUMBOLDT 
165  0-  ALAMEDA 

J  SAN  BENITO 
200|  02  SOLANO 
2211  0*  MONTEREY 
226  06  SAN  DIECO 
251  07  LOS  ANGELES 
260  06  LOS  ANGELES 
SONOMA 

92B5  06  VENTURA 
9301!  05;  FRESNO 

07'  SAN  BERD1N0 

05  FRESNO 

06  LOS  ANGELES 
351  02  PLUMAS 

»»6?|  05  TULARE 
9376  06  SAN  D 1  EGO 
02  EL  DORADO 


366 


AST* 


WALNUT 


i2;  SHASTA 
41B|  05  CALAVERAS 
42ol  04  CONTRA  COSTA 
'  0*|  CONTRA  COSTA 
041  CONTRA  COSTA 
04j  CONTRA  COSTA 
02  SACRAMENTO 
31   061  LOS  ANGELES 
1  06|  SAN  DIEGO 
452'  05|  KERN 


9  36  20 

3  3  33  . 

1  38  *.9 

1 3  *0  57 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


7520 
2856 
9500 
31  35 


U  S  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
SANTA  MARIA  VLY  WCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MARJORIE  S  DORY 
UNION  OIL  CO 
UCLA 


U  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
ELDOH  FANCHER 
VACAVILLE  FIRE  DIST 
MISS  MARY  CURTIS 
JOHNSON  NURSERY 
U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUYS  PUBLISH  CO 
JOHN  8  HARPER 

STAR  FREE  PRESS 
SO  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
FRANK  OOTTA 

V1SALIA  F|RE  DEPARTMENT 
VISTA  FIRE  DEPT 
ERNEST  R  STEWARD 
MRS    IRENE  M  VOLLMERS 

P  G  ♦  E  COMPANY 

CLARION  E  VAN  SCHAICK 

MILTON  H.  BR  IN TON 

RAY   I  WHITTEMORE 

TOMAS  s  vanasek 

MRS.  BETTY  B.  FAJRCLOUG 

INACTIVE  4/20/61 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRT  +  f  D 


STATION 


WA5IOJA  PHOENIX  RANCH 
WATS0NV1LLE  WATERWORKS  1 
WAwONA  RANGER  STATION 
WEAVERV ILLE  RANGER  STA  1 
WEED  FIRE  DEPARTMENT  I 
WELDON  1  wsw 
WENDEL  10  SE 
WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 
WESTHAVEN 
j  WEST  POINT  3  SW 

'  WESTVILLE 
' WET  MEADOW 

WHEATLAND  2  NE 
i  WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
I  WHI SKEYTOWN  RES 
1  WHITE  MOUNTAIN  1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 
I WHITTIER  CTY  H  FC  106C  , 

WILLIAMS 

WILLITS  1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK  RANCH 

WILLOWS 

WINCHESTER 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOCHUCK  MEADOW 
WOOOFORDS 
, WOODLAND  1  WNW 

WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE   NATIONAL  P, 
YREKA 


COUNTY 


SNTA  BARBARA 


!  SNTA  BARBARA 

|  FRESNO 
j  CALAVERAS 

PLACER 
TULARE 
;  YUBA 

■  VENTURA 

I  SHASTA 
1  MONO 
'  MONO 

SACRAMENTO 
J  LOS  ANGELES 

j  COLUSA 

;  MENDOCINO 
.  MENDOCINO 
'  MODOC 


1  EL  OORADO 
.  ORANGE 

MENDOCINO 
.  MARIPOSA 
SISKIYOU 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

si 


120  04 

.19  40 

119  59 

120  34 


121  05 

116  02 

122  09 

123  21 
123  19 

120  45 

122  12 
17  09 

121  56  , 
16  27 

lie  s* 

119  49 
121  46 

121  57 

120  14 

117  49 

123  U 
119  35 

122  ?8 


U    S  I 


SERVICE 


i  S  FOREST  SERVICI 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT 
ED  F  1  L I  PELL  I 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
W  B  HANKER 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 
5  CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 
VENTURA  CO  FC  DIST 
U  S  BUR  RECLAMATION 
i  UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
MRS*  80- JEAN  PARKER 
WHITTIER  WATER  DEPT 
CITY  OF  WILLIAMS 

LOUtS  L  BERTAIN 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  BRIGGS 
j  HOWARD  R  ALLARD 
JIM  M  BLACKMORE 
J  NEWTON  WALLACE 
JAMES  H  JORGENSEN 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
i       MRS  WILMA  C  BARR 
U  C  AGR  EKTEN  SERV 

MARVIN  E  WARE 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULBERT 
I       U  S  NAT  PARK  SERVICE 
I      U  S  FOREST  SERVICE 


DRAINAGE  CODE      1  -AMERICAN   2-CAL.AVERAS  3-CAHSON  4-CENTRAL  COAST   S-COLORADO  6-DESERT  7 -EEL    B-FEATHER   9-KAWEAH    10-KERN  11-K1NGS 
12-KLAMATH   13-LOS  ANGELES   14-MERCED   15-MOJAVE   16-MOK ELUMNE   17-NORTH  COAST    18-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT   22-RUSSIAN  23 -SACRAMENTO  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA   31-SANTA  MARGARITA   32-SANTA  YNEZ   33-SOUTH  COAST  34-STAN1SLAUS  35-TRINITY    36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
3  8- WALKER 


REFERENCE   NOTES  CALIFORNIA 

JUNE  1966 

Addition*)  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Cllmatologtst,  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  Street,  San  Francisco.  California  94102. 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Cage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

pflMENSIQNAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  In  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total? 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  dally  temperatures  from  65°  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  Th«  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  la  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  theBe  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP.  Blue  Canyon  WB 
AP.  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m. ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  Is  measured  In  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

wfall  In  the  "Climatologtcal  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  cllmatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Cllmatological  Data"  table  and  the  "Dally  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
■+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  In  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data,  ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month, 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     Thus  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Cllmatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  In  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGIC AL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D,  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Cllmatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual.   $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CALIFORNIA 

JULY  1966 

le  70       No.  7 


Station 

Temperature 

 >  -  ~  

w  'Precipitation 

Average 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 
a 

1 

s 

B 

Q 

Degree  Days 

No.  ol  Daya 

Tolal 

■a 
.1 

a2 

ll 
o  2 
Ab. 

Greatest  Day  , 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Mir., 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

0 

.10  or  More 

50  or  More 

1.00  or  More 

a  '£ 
Si 

J.  J 

5  ► 

s*  I 

ft       ft  ft 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

AL0ERPOINT 

85.7 

51,7 

61?. 7 

99 

30 

43 

4 

1  1 

9 

0 

0 

0 

.07 

.07 

12 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANGWIN  pac  UNION  COL 

63.6 

50,5 

67.2 

96 

23 

42 

14 

37 

6 

0 

0 

0 

.  .05 

.05 

31 

.0 

0 

0 

o 

0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

90.7 

49.8 

70.3 

105 

30 

42 

3 

14 

IP 

0 

0 

0 

.04 

.04 

10 

.p 

0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

88.5 

43.7 

66.  1 

104 

29 

35 

3 

50 

1  7 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

,0 

c 

0 

o 

0 

CECILVILLE  5  SE 

84.5 

45.0 

64.8 

98 

29 

35 

3 

69 

10 

0 

0 

0 

.14 

.10 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLOVERDALE  3  SSE 

87. 2 

51.9 

69.6 

3.  3 

97 

26. 

47 

31. 

1  3 

L5 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COVELO 

89. OM 

45.  8M 

67, 4M 

102 

30 

40 

3 

36 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

65.  3M 

49.5M 

57.  4M 

70 

21 

44 

3. 

225 

0 

0 

0 

0 

.55 

.22 

1 

.0 

0 

3 

0 

0 

buttons  landing 

75.  5M 

50. 7M 

63.  1M 

86 

4 

43 

20 

65 

0 

0 

0 

0 

.06 

.06 

31 

.0 

0 

0 

c 

0 

elk  valley 

83.3 

44.8 

64.1 

98 

29 

36 

3 

77 

6 

0 

0 

0 

.34 

.22 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

EUREKA  WB  CITY  R 

60.8 

52.4 

56.6 

. 3 

65 

18 

47 

3 

254 

0 

0 

0 

0 

.25 

.14 

.11 

1 1 

.0 

0 

1 

0 

0 

FERNDALE  2  NW 

64.6 

49.  7 

57.2 

70 

18 

43 

22 

236 

0 

0 

0 

0 

.22 

.06 

28. 

.0 

0 

0 

0 

0 

FOREST  GLEN 

88.7 

42.9 

65.8 

2.6 

102 

30 

30 

2 

42 

14 

0 

1 

0 

.25 

_ 

.01 

.22 

11 

.0 

c 

1 

0 

0 

FORT  BRAGG 

63.6 

49.2 

56.4 

68 

21. 

44 

3 

259 

u 

0 

0 

0 

.  03 

m 

.03 

.01 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

FORT  BRAGG  AVIATION 

62. 4M 

46. 9M 

54. 7M 

67 

26* 

40 

3 

315 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

12 

.0 

c 

0 

0 

0 

FORT  JONES  RANGER  STA 

89.5 

43,5 

66.5 

102 

30* 

34 

3 

38 

17 

0 

0 

0 

.  13 

.10 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  ROSS 

64.9 

47,  3 

56.1 

68 

25. 

43 

26 

269 

0 

0 

0 

0 

T 

,06 

T 

9ft 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRATON  1  W 

82.0 

46.8 

64.4 

_ 

1  .  A 

95 

18 

42 

14 

46 

6 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.(  J 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

91.5 

49,5 

70.5 

_ 

2  .  9 

108 

30 

39 

3 

1  8 

1 8 

0 

0 

0 

T 

_ 

.  38 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

HEALDSBuRG 

87.7 

51,6 

69.7 

.  1 

98 

31. 

47 

14 

3 

U 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

9. 

.0 

0 

0 

0 

0 

HILTS 

81  •  LM 

47, 6M 

64. AM 

99 

30 

35 

3 

80 

4 

0 

0 

0 

.22 

.12 

10 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOOPA 

86.3 

50,9 

68.6 

102 

30. 

45 

3. 

26 

1  1 

0 

0 

0 

.  35 

.35 

10 

,0 

0 

1 

0 

0 

KENTFlELD 

80,9 

50,0 

65,5 

m 

#  t. 

9  1 

26. 

46 

5 

22 

2 

0 

0 

0 

.00 

.  C  1 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KLAMATH  R 

64.7 

51.0 

57.9 

71 

20 

42 

25 

213 

0 

0 

0 

0 

.78 

.29 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

laja  beds  nat  monument 

80.  6M 

46.2 

63. 4M 

96 

30 

31 

3 

104 

5 

0 

2 

0 

.18 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

79.1 

37.4 

58.3 

93 

30 

28 

3 

208 

2 

0 

2 

0 

.11 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

80.2 

51.5 

65.9 

- 

[.: 

96 

31 

47 

14 

27 

1 

0 

0 

0 

.04 

.03 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

67.6 

47,8 

57.7 

75 

22* 

40 

20* 

218 

0 

0 

0 

0 

.67 

.22 

10 

.C 

0 

3 

0 

0 

ORLEANS 

90.8 

51.7 

71.3 

108 

29 

43 

15. 

15 

1  7 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

79,6 

49,9 

64.8 

1  .  7 

93 

31 

45 

16. 

45 

3 

0 

0 

0 

,00 

- 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

65.4 

49,5 

57.5 

69 

16* 

45 

4 

225 

0 

0 

0 

0 

.06 

.03 

18* 

.0 

0 

0 

0 

0 

POTTER  VALLEY  PH 

91  .4M 

48. 5M 

70. on 

103 

22 

43 

16. 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

85.4 

51.3 

68.4 

100 

30. 

46 

4. 

17 

1  1 

0 

0 

0 

.01 

.01 

2 

•  0 

c 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

86.4 

50.2 

68,3 

_ 

2  .  4 

102 

22 

45 

16. 

9 

K 

0 

0 

0 

.05 

.01 

.05 

3" 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

87,6 

51.2 

69.4 

103 

29 

41 

1 

20 

12 

0 

0 

0 

.51 

.51 

9 

.0 

c 

1 

1 

0 

SAN  RAFAEL 

80,  1M 

52 .  OM 

66.  1M 

91 

3  1 

48 

5 

23 

1 

0 

c 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

" 

0 

SANTA  ROSA 

82.6 

48,6 

65.6 

- 

1.2 

94 

31 

45 

16. 

25 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

,02 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

SCOTIA 

66.7 

52.0 

59.4 

• 

1.6 

73 

22» 

47 

3 

165 

0 

0 

0 

0 

.03 

,  0  2 

.02 

2 

.0 

0 

c 

0 

0 

SHELTER  COVE 

SONOMA 

95,7 

47,2 

66.5 

1 00 

22 

42 

16. 

30 

12 

0 

0 

0 

.05 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

85,5 

51.  1 

68.3 

100 

30 

4  1 

a. 

32 

1  1 

0 

0 

c 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

TULELAKE  //R 

82.6 

41.2 

61.9 

94 

30* 

29 

3 

110 

6 

0 

2 

0 

.21 

- 

.06 

.13 

12 

.0 

0 

1 

0 

0 

UK  I  AH 

88.8 

51.5 

70.2 

S.5 

103 

22. 

45 

7. 

9 

1  5 

0 

0 

0 

.00 

.  0  5 

.00 

•  o 

0 

0 

0 

0 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

68.5 

45,0 

66.6 

_ 

4  •  6 

104 

30 

36 

3 

37 

15 

0 

0 

0 

T 

_ 

.18 

T 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

8  1,6 

46,  3 

64.0 

97 

30 

33 

3 

73 

5 

0 

0 

0 

.13 

.13 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

WILLITS  1  NE 

82,1 

45,4 

63.8 

95 

22* 

38 

3 

78 

e 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

YREKA 

87.2 

49.7 

68.5 

- 

3.7 

102 

30 

38 

3 

25 

1  2 

0 

0 

0 

.17 

- 

.  1  0 

.13 

11 

.0 

c 

1 

0 

0 

DIVISION 

64.5 

2.5 

.12 

_ 

.03 

.0 

ft       ft  ft 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  I N  RANGER  STATION 

84.4 

41.4 

62.9 

98 

29 

26 

2 

106 

6 

0 

2 

0 

.18 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

AlTuRAS  RANGER  STATION 

88.2 

38. OM 

63. 5M 

2.8 

104 

30 

30 

2 

86 

12 

0 

2 

0 

.63 

.32 

.35 

9 

.0 

0 

2 

0 

0 

AUBURN 

89,2 

58.2 

73.7 

4.1 

102 

23 

50 

14 

0 

17 

0 

0 

c 

.10 

.10 

.05 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

89.1 

57,7 

73.4 

100 

23 

52 

7 

1 

17 

0 

0 

0 

.05 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLUE  CANYON  WB  AIRP0RT//R 

74.4 

55.2 

64.8 

3.2 

84 

28 

46 

14 

82 

0 

0 

0 

0 

.02 

.07 

.02 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

BOWMAN  0AM 

77.3 

51.3 

64.3 

3.0 

88 

28 

43 

10 

80 

0 

0 

0 

0 

T 

.16 

T 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

95. 8M 

64.  5M 

75. 2M 

3.2 

107 

23 

47 

2 

21 

0 

0 

0 

.04 

.03 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURNEY 

84.0 

39.4 

61.7 

97 

30 

30 

2 

121 

7 

0 

2 

0 

.05 

.05 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

84.0M 

42, OM 

6  3.0M 

3.4 

97 

29 

35 

5. 

102 

7 

0 

0 

0 

T 

.20 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTERV I LLE  PH 

85.8 

54.5 

70.2 

9.0 

95 

23. 

47 

7 

12 

11 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

82.  5M 

36. 9H 

59.  7M 

95 

29. 

30 

15 

172 

7 

0 

6 

0 

.18 

.05 

.10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

92."" 

57.6 

75.2 

'.  .  5 

102 

22 

49 

3 

0 

2  1 

0 

0 

c 

T 

.01 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

85.7 

55.0 

70.4 

98 

23 

48 

2 

2 

13 

0 

0 

0 

.  1  1 

.11 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

91.8 

45.5 

68.7 

105 

23 

39 

5. 

27 

20 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

a 

0 

COLFAX 

88.0 

59.6 

73.8 

i .  5 

96 

23. 

49 

12 

3 

15 

0 

0 

0 

.0? 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

92.9 

56.1 

74.5 

3.8 

103 

22. 

52 

14. 

0 

22 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

30 

.0 

c 

0 

0 

0 

OAVIS  2  WSW 

88.7 

53.3 

71.0 

4  .  2 

101 

23 

49 

17 

1 

19 

0 

0 

0 

.15 

.15 

.15 

31 

.0 

e 

1 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

79. 9M 

44. 5M 

62.  2M 

4,6 

89 

28 

36 

3 

110 

0 

0 

0 

0 

.03 

.01 

.03 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DE  SABLA 

87. 0," 

51. 9M 

69.5K 

i.2 

96 

23 

43 

2 

17 

13 

0 

0 

0 

.00 

.03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DOBBINS  COLGATE 

M 

N 

104 

22 

50 

13. 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

84. OM 

46, 8M 

65. 4M 

95 

25 

40 

3 

47 

0 

0 

0 

T 

.02 

T 

3I> 

.0 

c 

e 

0 

0 

EAST  PARK  RESERVOIR 

89.1 

56.0 

72.6 

4.8 

lol 

24 

47 

2 

2 

16 

0 

0 

0 

,00 

.00 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

79.5 

53,7 

66.6 

95 

31 

48 

16. 

25 

0 

0 

0 

.08 

.08 

.0 

0, 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  202 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
JULY  1966 


Continued 


SUttOD 

Temperature 

Precipitation 

•  1 

®  % 
<z 

Average 
Minimum 

Average 

"3 
•1 

|z 

|§ 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ol  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

a 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

|    .10  or  More 

• 

1.00  or  More 

•"  1 
< 

°  I 

"  M 

i  ■* 
s  £ 

5J 
o£ 

|    .50  or  M 

FOLSOM  DAM 

90.  1 

57.  2 

73.7 

103 

23 

52 

14. 

0 

1  9 

0 

a 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

GEORGETOWN  RANGER  5TA 

85. 7M 

57.  5M 

71.6M 

96 

24 

47 

2 

12 

1  3 

0 

0 

0 

.06 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRASS  VALLEY 

90.3 

54.6 

72.5 

-  4.9 

101 

24 

46 

12. 

4 

1  ' 

0 

0 

0 

.06 

.03 

.06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAT   CREEK   PH  NO  1 

87.6 

40.3 

64.0 

-  5.9 

101 

30 

32 

2 

75 

1  2 

0 

1 

0 

.00 

.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

JESS  VALLEY 

82.0 

42.9 

62.5 

96 

29 

30 

3 

116 

0 

1 

0 

.  50 

.09 

.23 

9 

.0 

o 

2 

o 

o 

LAKEPORT 

94  •  4 

48.6 

71.5 

106 

22 

42 

7. 

8 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKESHORE 

90.9 

54.3 

72,6 

104 

28* 

46 

2 

4 

18 

0 

0 

0 

.02 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULD1NG 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

"ANZANITA  LAKE  // 

76  6 

43.3 

60.0 

90 

30 

32 

2 

174 

1 

0 

1 

0 

.30 

.18 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

MARYSVILLE 

93.1 

56.6 

74.9 

-  4.1 

103 

24. 

50 

9 

1 

21 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOLO 

82.9 

42.5 

t.2.7 

-  3.8 

98 

30 

32 

2 

106 

6 

0 

1 

0 

.00 

- 

.29 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MINERAL 

79.3 

39.5 

59.4 

-  3.6 

91 

30 

29 

2 

182 

4 

0 

2 

0 

.22 

.13 

.12 

2 

.0 

0 

2 

0 

0 

MONTICELLO  DAM 

89.9 

56,1 

73,0 

102 

24* 

5  i 

14. 

c 

18 

0 

0 

0 

•  09 

.07 

31 

Bo 

o 

o 

Q 

o 

mount  Shasta  wb  city  //r 

82.3 

47.5 

h4,9 

-  3,1 

97 

29 

39 

2 

69 

6 

0 

0 

0 

;04 

.26 

.04 

q 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEVADA  CITY 

85. H 

4o.0 

05,9 

-  4.0 

96 

24 

39 

3 

46 

1  1 

0 

0 

0 

.08 

.04 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

orland 

92.7 

56.6 

74,7 

-  5.6 

102 

23* 

40 

7 

0 

20 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OROVILLE 

93.5 

61.4 

77.5 

104 

23 

55 

14. 

0 

21 

0 

0 

0 

.01 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARADISE 

81  ,0M 

57. 6M 

69,3,4 

94 

25 

48 

12. 

22 

0 

0 

0 

•  12 

.  1  2 

30 

.0 

o 

1 

o 

o 

PLACERVILLE 

86 .  o 

49.8 

68.4 

-  5,3 

97 

27* 

43 

4 

29 

13 

0 

0 

0 

.10 

.09 

.07 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLACERVlLLE  ifg 

88.1 

59.7 

73,9 

98 

23. 

47 

12 

5 

1  5 

0 

0 

0 

.06 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

PLAT INA 

8e  .6M 

50. 6M 

69. 6M 

102 

21 

43 

10. 

26 

16 

0 

0 

0 

.22 

.22 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

PORTOLA 

84,9 

36.3 

60.6 

-  2.3 

98 

29 

28 

15 

146 

7 

0 

7 

0 

.00 

.  3  7 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

QUINCy  ranger  station 

88.0 

39.5 

63.8 

-  2.3 

104 

30 

32 

15. 

87 

1  4 

0 

2 

0 

•  06 

.06 

,06 

9 

.  o 

o 

o 

Q 

o 

red  Bluff  wb  airport  r 

93.0 

62.2 

77.6 

-  6.2 

106 

22 

54 

12. 

0 

1  9 

0 

0 

0 

T 

- 

.04 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

96.7 

64,4 

80.6 

-  2.1 

108 

22. 

56 

12. 

0 

?4 

0 

0 

0 

T 

- 

.11 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ROCKL  IN 

93.1 

53.5 

73.3 

-  4.7 

106 

23 

47 

3. 

0 

19 

0 

0 

0 

.03 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

89.5 

56.3 

72.9 

-  2.5 

102 

22 

53 

28. 

1 

18 

0 

0 

0 

.10 

.10 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY  R 

90.3 

59.6 

75.0 

1.0 

104 

22 

55 

8. 

o 

10 

0 

0 

c 

.09 

,  09 

.07 

30 

,0 

o 

o 

o 

o 

SHASTA  DAM 

91  .9 

64.  7 

78.3 

105 

23 

56 

12. 

o 

is 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

o 

o 

o 

o 

SIERRA  CITY 

84.2m 

48. 7M 

66,  5M 

94 

26 

*0 

7 

60 

9 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

82.3 

41.2 

61.8 

-  2.1 

97 

30 

31 

15 

128 

5 

0 

1 

0 

.03 

_ 

.26 

.02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

SODA  SPRINGS   1   E  //R 

72.8 

42.9 

57.9 

86 

30 

34 

15 

217 

0 

0 

0 

0 

.  10 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

93.5 

56.4 

75.0 

-  4.4 

105 

22 

48 

2 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

91.5 

47,8 

64,7 

9  1 

28 

4  1 

I  3 

67 

2 

0 

0 

0 

•  05 

•  04 

9 

.  o 

o 

fj 

o 

TURNTABLE  CREEK 

M 

M 

M 

106 

29 

55 

13. 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWIN  LAKES 

69.4M 

41  ,0M 

55. 2M 

.8 

80 

29 

28 

3 

297 

0 

0 

2 

0 

.08 

- 

.56 

.04 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPPER  LAKE   RANGER  STA 

91. 7M 

47, 8M 

69.  RM 

102 

29 

40 

15. 

22 

2  0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VACAVILLE 

92.3 

53.9 

73.1 

-  2.6 

106 

22 

49 

16 

0 

21 

0 

0 

0 

.10 

.10 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

VOLTA  POWER  HOUSE 

90.6 

55.5 

73.  1 

101 

23. 

45 

2 

2 

17 

0 

0 

0 

•  20 

,  1  3 

•  20 

2 

•  o 

o 

1 

o 

o 

WHI5KEYTOWN  RES 

92.0 

59.5 

75.8 

107 

23 

52 

13. 

0 

IS 

0 

0 

0 

.03 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLIAMS 

wILLOwS 

90.7 

58.6 

74.7 

-  4.0 

101 

23 

52 

12. 

0 

1  o 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

.INTERS 

92.2 

56.  1 

74,2 

105 

23 

51 

16. 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.11 

.11 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

93.2 

54,5 

73.9 

-  3.2 

105 

23 

49 

1  2 

o 

21 

0 

0 

0 

•  10 

•  1  c 

•  10 

31 

•  o 

o 

\ 

o 

o 

DIVISION 

69.2 

-  3.8 

.07 

- 

.03 

.0 

•       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

BOCA 

8  1.1 

32,8 

57.0 

30 

22 

4 

0 

21 

0 

3 1 

1 

0 

BOD  I  E 

77.3 

33.6 

55.5 

90 

29 

15 

3 

296 

1 

0 

15 

0 

'.20 

.12 

31 

!o 

0 

1 

0 

0 

BRIDGEPORT 

82.0 

36,0 

59.0 

93 

29 

2  3 

185 

0 

1  4 

o 

30 

1 

0 

CEDAHVILLE 

84.0 

52.4 

68.2 

-  4.8 

100 

30 

3  3 

3 

4  1 

6 

0 

0 

0 

.43 

,  l  0 

•  21 

9 

,0 

o 

2 

o 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

79.  3 

38,0 

58.7 

90 

29 

28 

3 

196 

I 

o 

o 

.15 

.15 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

OOYLE  5  SSE 

87.6M 

10  3 

30 

37 

1  3 

45 

\  3 

o 

o 

o 

•  1  3 

.08 

,  o 

0 

0 

0 

0 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

8  7,  9M 

45. OM 

66.5^ 

100 

29 

34 

1 

49 

14 

0 

0 

0 

.28 

.23 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

FORT  B I  DWELL 

84.2 

44,5 

64.4 

-  4 ,  r) 

96 

29 

38 

8 

69 

e 

0 

0 

0 

.30 

- 

.05 

.25 

.0 

0 

1 

0 

0 

MEYERS  *  SW 

75.5 

40.9 

58.2 

90 

29 

31 

15. 

210 

l 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONO  LAKE 

84.6 

47.4 

66.0 

95 

28 

38 

3 

43 

.10 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SOUAW  VALLEY 

78.0 

42.0 

60.0 

93 

30 

29 

3 

166 

2 

0 

2 

0 

31 

SUSANVILLE  AIRPORT 

er.3 

46.3 

66.8 

-  3.2 

100 

29 

35 

3 

43 

13 

0 

0 

0 

.39 

.21 

.20 

2 

!o 

0 

2 

0 

0 

TAHOE  CITY 

76.4 

43.7 

60.  1 

es 

30 

33 

3 

157 

0 

0 

0 

0 

.07 

.19 

.07 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

TFRMO 

82.7 

36.7 

59.7 

97 

29 

26 

4. 

175 

7 

0 

7 

0 

.45 

.32 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

'7.9 

39.0 

58.5 

-  3.4 

93 

30 

28 

3 

212 

2 

o 

b 

o 

.  13 

.22 

.13 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

wOODFOROS 

84.4 

53.1 

68.8 

97 

29 

40 

4 

16 

4 

0 

0 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.2 

-  3,4 

.20 

.17 

.0 

•      #  • 

CENTRAL  COAST 

D-?A  I NAGE  04 

AVILA  REACH 

'4.2 

51.7 

63.0 

85 

18 

40 

17. 

65 

0 

0 

0 

0 

BFN  LOMONO  NO  2 

83.8 

46.4 

66.1 

97 

31 

*2 

25. 

31 

7 

0 

0 

0 

.24 

.24 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

BERKELEY 

BURL INGAME 

CARMEL  VALLEY 

'5.4 

47.4 

61.4 

91 

31 

41 

4 

117 

1 

0 

0 

0 

.31 

.31 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 

81.1 

54.2 

67.7 

92 

23 

50 

4 

12 

3 

0 

0 

0 

.07 

,06 

.04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

GILROY 

85.2 

51.1 

68.2 

07 

26. 

47 

1 

2 

6 

0 

0 

0 

.38 

.25 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


JULY  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  ot  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow,  Sleet 

No.  ol  Daya 

Max. 

Mm. 

Max.  Depth 

on  Ground 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

B  E 

5  > 

n  n 

:l 

"a 

s '% 

o« 

HALF  MOON  BAY 

0  2  .  a 

48.6 

55.7 

69 

3  1  ♦ 

42 

1 

282 

0 

0 

0 

0 

•  12 

•  06 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

HOLLISTER 

7?  •  7 

47.0 

62.9 

—  4.7 

92 

31 

41 

25 

8  3 

2 

0 

0 

0 

.43 

•  42 

•  43 

30 

.0 

0 

I 

0 

0 

KING  CITY 

82  •  7M 

48.8M 

65, 8M 

-  2.2 

93 

31 

42 

7 

1  7 

3 

0 

0 

0 

•  00 

,01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

L I VERMORE  2  SSW 

8  3.8 

51.6 

6  7,7 

-  4.0 

101 

23 

46 

15 

17 

7 

0 

0 

0 

•  17 

•  16 

•  14 

31 

•  0 

0 

1 

0 

0 

LOS  GATOS 

81.2 

51.6 

66.4 

-  3.2 

95 

22 

46 

1 

23 

4 

0 

0 

0 

.31 

.31 

•  31 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

83*0 

54,5 

68.8 

96 

23 

50 

14. 

8 

* 

0 

0 

•  07 

•  07 

31 

•  o 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

66.4 

51.3 

58.9 

83 

31 

47 

3 

192 

0 

0 

•  2  8 

•  24 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

6*. 2 

50.6 

57,4 

68 

3  1  . 

46 

7 

227 

0 

0 

0 

0 

•  52 

•  52 

30 

•  o 

0 

1 

1 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

87.4 

57,5 

72,5 

1 04 

23 

46 

8. 

2  1 

1  3 

0 

0 

0 

•  20 

•  15 

31 

•  o 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

75. 7M 

57. 9M 

66. 8M 

-  4,5 

87 

2  3* 

44 

9 

69 

0 

0 

0 

0 

•  23 

.22 

•  23 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

NAC IM 1 ENTO  DAM 

93.3 

48,6 

71,0 

105 

26. 

44 

14. 

3 

2 

u 

0 

•  30 

•  30 

30 

.  o 

0 

1 

0 

0 

NEWARK 

71.0 

54,2 

62.6 

84 

2  2 

50 

30. 

8  1 

0 

•  24 

•  14 

3 1 

.  o 

0 

2 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

69.2 

57,2 

63.2 

-  1.1 

86 

31 

53 

4 

64 

0 

0 

0 

0 

•  14 

•  1  4 

•  14 

30 

•  o 

0 

1 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

75.0 

51,6 

63.3 

8  3 

4 

47 

13 

5  3 

0 

0 

0 

0 

•  3  3 

•  33 

3 1 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBLES 

92.1 

47.1 

69.6 

105 

2  3 

39 

7 

15 

1  9 

0 

.08 

•  08 

30 

!o 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

94.  1 

52.3 

73.2 

109 

23 

46 

12. 

1 

2  3 

0 

•  1  7 

•  1  7 

30 

•  o 

0 

1 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

92.8 

46.6 

69.7 

105 

28 

35 

1 1 

1  3 

2  0 

0 

0 

.47 

•  47 

30 

•  o 

0 

1 

0 

0 

PISHO  BEACH 

68.2 

51.1 

59.7 

75 

18* 

45 

6. 

157 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

65.3 

50.3 

57,8 

70 

9 

47 

20 

214 

0 

0 

0 

0 

•  09 

•  09 

30 

•  o 

0 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

86.2 

52.8 

69.5 

96 

22 

49 

5. 

1 

1  2 

0 

0 

0 

.18 

.18 

30 

•  0 

0 

1 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

90. R 

46,0 

68.4 

102 

22 

38 

12 

25 

1  9 

0 

0 

1*00 

•  99 

1.00 

30 

•  o 

0 

1 

1 

1 

REDWOOD  CITY 

81.7 

51,7 

66.7 

-  1.2 

96 

31 

47 

15. 

14 

3 

0 

0 

0 

•  30 

•  29 

•  30 

30 

•  o 

0 

1 

0 

0 

RICHMOND 

68.7 

55,1 

61.9 

8  1 

4 

53 

30. 

96 

0 

0 

0 

0 

•  05 

•  05 

3 1 

"  •  o 

0 

0 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

78.6 

52.9 

65.8 

96 

22 

45 

2 

46 

5 

0 

0 

0 

.15 

.15 

30 

•  o 

0 

1 

0 

0 

SALINAS  2  E 

70.9 

51.9 

61.4 

-  .6 

87 

3  1 

46 

3 

108 

0 

0 

0 

^ 

.23 

•  21 

.23 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

69.8 

52.0 

8  6 

31 

0 

•  o 

SAN  ANTONIO  MISSION 

94.5 

46.2 

70.4 

105 

23. 

39 

7 

9 

2  3 

0 

0 

0 

•  23 

.23 

30 

•  0 

0 

I 

c 

0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

62  .  2M 

54,0 

5  8  ,  1 H 

30. 

50 

15. 

0 

0 

0 

0 

•  02 

•  02 

•  o 

0 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

R 

68.4 

52.6 

60.5 

-  2.2 

87 

3  1 

50 

20. 

135 

0 

0 

0 

0 

.03 

.02 

•  03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

63.8 

52.5 

58.2 

-  .6 

79 

3  1 

49 

6. 

205 

o 

•  06 

.05 

.03 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGOR 1 0  2  SE 

68.7 

48.6 

58.7 

84 

31 

37 

3 

192 

o 

o 

•  11 

•  0  3 

1 2 

o 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

79.6 

54.4 

67,0 

-  1.2 

92 

31 

49 

15 

1 1 

3 

0 

0 

0 

•  21 

•  21 

•  21 

30 

!o 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

75.6 

50.0 

62,6 

-  2.1 

86 

2  6 

46 

9. 

76 

0 

0 

0 

0 

•  1 5 

•  1 2 

•  15 

30 

o 

0 

c 

SAN  MATEO 

74.2 

54.7 

64.5 

90 

31 

46 

5 

50 

1 

.80 

•  80 

30 

.0 

0 

1 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

78. 9M 

53,  9M 

66. 4M 

-  1.5 

92 

3 1 

50 

17. 

14 

1 

0 

0 

.21 

•  21 

•  21 

30 

.0 

0 

0 

0 

SANTA  CRU2 

76.0 

48,5 

62.3 

.7 

90 

3 

44 

25. 

89 

1 

0 

•  32 

• 

.32 

^? 

•  ° 

- 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

72.2 

51,5 

61.9 

85 

23 

49 

5. 

97 

c 

0 

0 

0 

.15 

•  1 5 

3 1 

0 

0 

aALNUT  CREEK  2  E5E 

83.5 

51.3 

67.4 

102 

23 

44 

4 

14 

6 

0 

0 

0 

•  16 

•  1 5 

•  10 

3 1 

0 

0 

0 

0 

WATSONVlLLE  WATERWORKS 

69.5 

51.0 

60.  3 

80 

3 

47 

17. 

143 

0 

® 

Q 

.32 

.17 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

64,4 

-  1.2 

.23 

•  21 

• 

»       «  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BRE80ARD  ML 

84. 5M 

56. 9M 

70. 7M 

-  3.3 

94 

25 

52 

20. 

1 

0 

0 

•  1  7 

•  16 

•  16 

3  1 

*n 

0 

1 

antioch  pumping  pl  3 

87.0 

53.7 

7  0.4 

98 

24. 

4  8 

1 5 

C 

1  3 

0 

•  20 

•  20 

3  i 

o 

I 

o 

ASH  MOUNTAIN 

94.7 

66.5 

80.6 

-  2.8 

104 

24 

53 

13 

0 

:^ 

0 

0 

0 

•  OC 

-  ,05 

•  00 

n 

c 

AUBERRY   1  NNE 

M 

M 

M 

103 

23* 

0 

0 

0 

•  01 

-  .01 

•  01 

3  0 

0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

96.2 

66.5 

81.4 

-  2.9 

106 

25. 

59 

12 

0 

2  s 

0 

G 

L 

T 

-  .01 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

91.4 

67.5 

79.5 

99 

23 

60 

13. 

0 

t  1 

c 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

BLACKwELLS  CORNER 

•  OC 

BUTTONwlLLOW 

94.5 

63,7 

79.  1 

105 

24 

55 

12 

0 

2  2 

0 

0 

c 

•  00 

*c 

c 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

80.4 

46.3 

63.4 

-  5.3 

89 

26 

36 

3 

93 

0 

0 

0 

0 

•  14 

•  07 

•  1 2 

3 1 

0 

1 

0 

CAMP  PARDEE 

91.9 

57.7 

74.8 

-  4.0 

105 

23 

51 

14. 

0 

1  9 

0 

0 

0 

.06 

.06 

.03 

31* 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  Rh 

91.6 

58.0 

74.8 

103 

24 

49 

12. 

0 

1  9 

0 

0 

•  10 

.10 

31 

0 

0 

o 

cherry  valley  dam 

84. 8M 

52. 8M 

6  8.8M 

94 

30. 

45 

14. 

24 

9 

Q 

G 

•  03 

•  23 

•  03 

3 1 

*n 

c 

c 

COALINGA 

96.3 

60.4 

78.4 

-  3.5 

106 

23 

54 

21. 

0 

27 

0 

0 

0 

•  26 

*0 

o 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

96.3 

61.4 

78.9 

108 

24 

54 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.01 

.06 

.01 

31 

DENAIR   3  NNE 

91.7 

53.3 

72.5 

-  4.S 

104 

23 

46 

15 

0 

2  0 

0 

0 

•  07 

.07 

30 

!o 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

87.3 

43.6 

65.5 

-  3.6 

97 

21 

35 

3 

63 

1  3 

•  05 

a? 

n 

o 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

93.5 

53.5 

73.5 

-  4.4 

103 

23. 

47 

7 

0 

2  3 

0 

0 

.10 

!oe 

•  05 

3  1 

• 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

03 

* 

•  0  j 

30 

FRESNO  wB  AIRPORT 

R 

96.1 

60.3 

78.2 

-  3.1 

108 

23 

54 

3 

0 

2f 

0 

0 

0 

•  03 

!o 

0 

FDTAMT    (^OwFDNMFmT  TAMP 

97.5 

57.4 

77.5 

109 

24 

49 

3 

0 

2  7 

0 

0 

•  01 

•  01 

31 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

77.3 

50.4 

63.9 

-     .  1 

86 

23 

43 

14. 

80 

0 

0 

T 

-  .12 

T 

30 

0 

0 

0 

0 

GLENNV I LLE 

89.6 

47.3 

68.5 

98 

22 

39 

4 

e 

1  4 

0 

0 

c 

•  00 

.00 

30 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

82 

30 

4  2 

I  3 

110 

0 

0 

0 

0 

T 

•  03 

T 

•  o 

0 

0 

0 

0 

HANFORD 

94.9 

58.3 

76.6 

-  3.9 

104 

23 

52 

3 

0 

27 

0 

0 

0 

.04 

.04 

30 

0 

0 

0 

0 

HETCH  HETCHY 

S3. 7 

52.1 

67.9 

-  3.7 

92 

29 

45 

3 

26 

8 

0 

0 

0 

.01 

-  ,10 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

71.9 

45.1 

58.5 

-  2.5 

83 

29 

37 

14 

198 

0 

0 

0 

0 

.62 

.61 

•  62 

30 

.0 

0 

1 

IDRIA 

91.0 

61.6 

76.3 

-  3.7 

103 

18 

49 

13 

0 

2C 

0 

0 

0 

.0 

0 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

98.1 

71.4 

84.8 

-  2.5 

106 

25. 

64 

12 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.00 

-  ,01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

95.5 

63.2 

79.4 

102 

21 

51 

12 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

3n 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

96.2 

64.4 

80.3 

108 

24 

55 

12 

0 

26 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

97. OM 

65. 9M 

81. 5M 

109 

23 

56 

12 

0 

3C 

0 

0 

0 

.34 

.34 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

91  .  1M 

56.  4M 

73.8V 

104 

25 

49 

3 

0 

2  1 

c 

0 

0 

.09 

.09 

,06 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

92.1 

58.0 

75.1 

-  4.4 

104 

23 

50 

14 

0 

2  1 

0 

0 

0 

.09 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

94.9 

59,5 

77.2 

-  5.1 

104 

23 

53 

13. 

0 

2* 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

96.3 

57.4 

76.9 

-  3.7 

107 

23 

52 

13. 

0 

2P 

0 

c 

0 

.00 

-  .01 

.00 

•  0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

87.1 

54.7 

70.9 

-  1.8 

10" 

22 

48 

8. 

6 

15 

0 

0 

0 

.09 

.09 

.09 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
JULY  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

s,l 

<  2 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

To 

Degree  Days 

No.  of  Day 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Mm. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

« 
Q 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

a 

"  1 

56.0 

7  ^  .  c 

2  3 

50 

14. 

24 

0 

c 

c 

.17 

•  1  7 

.13 

3  1 

•  0 

1 

o 

MADERA 

95*0 

58.7 

76.9 

_  3.2 

107 

24 

54 

14. 

n 

24 

c 

- 

c 

•  07 

.05 

•  07 

31 

.0 

r_ 

Q 

o 

"ANDEvlLLE  ISLAND 

mantECA 

ee.8 

55.2 

72.0 

102 

24 

51 

15. 

0 

1  7 

0 

0 

0 

.  1  7 

.17 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

mart  COPA 

95. 9M 

69.0 

82. 5M 

-  3.8 

108 

23* 

59 

1  o 

C 

23 

0 

0 

0 

•  CO 

_  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

merCED  FIrE  STATION  2 

7 

59. 4M 

7  7  .  1  f 

_  1.5 

106 

2  3 

54 

15. 

u 

24 

c 

0 

0 

T 

,00 

7 

30 

•  o 

Q 

o 

0 

o 

MODESTO 

90*3 

54.8 

7  2.6 

_  3.7 

103 

23 

3 

Q 

19 

0 

0 

0 

.05 

.03 

•  05 

30 

.  c 

[ 

o 

o 

NFWMAN  2  NW 

92  4 

55.4 

7  3  9 

102 

2  3 

49 

7 

r 

Z  1 

0 

: 

c 

.11 

,11 

.11 

30 

.  c 

f 

1 

o 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

90.4 

54.0 

72.2 

101 

23 

42 

7 

0 

1  B 

0 

- 

0 

.00 

-  .04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKOALE  WOODWARD  DAM 

90.7 

55.1 

72.9 

-  4.8 

103 

24 

49 

14. 

0 

1  3 

0 

0 

c 

.07 

.07 

.07 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COvE 

,  . 

59.9 

77  ^ 

_  2,9 

107 

24 

54 

12 

2j 

0 

0 

0 

•  OC 

.01 

.OC 

t  [ 

o 

_ 

o 

PANOCHE  CREEK 

91  *9 

55.9 

7  3.9 

102 

24* 

47 

8. 

r 

1  9 

0 

0 

0 

.13 

.09 

30 

.  r 

Q 

Q 

o 

BORTERVILLE 

96.7 

61.0 

78,9 

-  2.2 

106 

24 

54 

12 

0 

29 

0 

: 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

61.6 

48.1 

64.9 

90 

21 

40 

1 1 

59 

1 

0 

t 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT   SPRINGS  PwR  HOUSE 

65.8 

57.7 

71.8 

94 

30* 

48 

13. 

9 

1  i 

0 

0 

0 

.  16 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

90.3 

60.7 

75.5 

103 

24 

49 

7 

0 

It 

0 

1 

0 

.12 

.09 

31 

.0 

o 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

92.2 

52.4 

72,3 

105 

24 

13 

3 

1  9 

0 

3 

0 

04 

.0] 

.04 

31 

.  ( 

(_ 

c 

o 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

80. 2M 

64«4M 

94 

23 

39 

3 

81 

0 

c 

0 

.04 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  wBAP 

90.8 

58,3 

74.6 

-  3.6 

104 

22 

54 

15. 

0 

1 9 

0 

0 

0 

.14 

.13 

.14 

30 

.0 

c 

1 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

88.1 

54.8 

71,5 

_   3  .  c 

IOC 

23 

5C 

15. 

0 

c 

0 

•  00 

•  01 

•  00 

.  c 

n 

o 

o 

TEHACHAP I 

83.4 

56.8 

70,] 

92 

2  l 

45 

12 

1  0 

2 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  o 

o 

o 

o 

TE JON  BANCHO 

M 

64.4 

rV 

54 

1  2 

Q 

c 

0 

0 

,00 

,00 

•  OC 

.  o 

o 

o 

o 

THREE  RvRS  EDISON  PH  2 

94.7 

62.5 

78.6 

-  1.6 

104 

24 

53 

12 

0 

2  7 

0 

0 

c 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

TIGER  CREEK  PH 

89.0 

55.1 

72.1 

-  1.9 

98 

24* 

46 

3 

3 

1  7 

0 

0 

0 

.17 

.14 

.15 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

TRACY  CAR80NA 

90.8 

55.0 

72,9 

103 

24 

47 

14 

2 

2  l 

0 

0 

.23 

•  23 

3 1 

.0 

r_ 

1 

o 

TRACY  PUMPING  PLANT 

88.3 

56.6 

72.5 

103 

26 

44 

8 

2 

15 

0 

0 

0 

.25 

•  2  5 

30 

•  o 

r_ 

(J 

o 

VI  SAL  I A 

94.4 

61.5 

78.0 

_  4.1 

104 

24 

54 

3 

Q 

2  3 

0 

0 

.02 

.00 

•  02 

3 1 

.  0 

r 

o 

WASCO 

96.1 

63.2 

79.7 

-  3.7 

106 

24 

55 

3 

0 

2h 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

c 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

89.7 

48.5 

69.  1 

-  2.9 

100 

21 

41 

13 

16 

1  6 

0 

0 

0 

T 

-  .29 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

-3.1 

_ 

0  3 

_ 

• 

#       *  # 

SOUTH  LOAST 

DRAINAGE  06 

alpine 

92.0 

59.6 

75,8 

q7 

24* 

45 

2 

Q 

24 

n 

0 

0 

T 

7 

29 

fj 

o 

o 

AvALON  pleasure  pier 

69.9 

61.7 

6  5,8 

74 

2  7* 

58 

5 

0 

0 

0 

c 

,  OC 

OC 

r 

r_ 

g 

BARRETT  DAM 

93.4 

55,6 

74.5 

_  1.9 

1 00 

25 

46 

1  3 

ft 

26 

: 

0 

0 

7 

,06 

j 

3  o 

•  o 

fj 

Q 

o 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

93.3 

56,6 

75.0 

98 

25* 

48 

14  + 

0 

25 

c 

0 

0 

.10 

-  ,11 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

79.2 

45,5 

62.4 

86 

28. 

35 

5* 

98 

0 

0 

c 

0 

.44 

•  22 

22 

.0 

0 

2 

0 

0 

BON  I TA 

79.7 

57.6 

68.7 

.7 

85 

23* 

52 

3 

_ 

n 

0 

0 

0 

7 

,01 

_ 

29* 

r_ 

o 

fj 

o 

8URBANK  WB  AIRPORT  R 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

73.4 

61,1 

67.3 

77 

58 

1  3 

0 

0 

0 

0 

.02 

•  02 

.0 

o 

o 

CACHUMA  DAM 

86.8 

50,6 

68.7 

98 

23 

45 

17 

4 

10 

c 

o 

c 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMPO 

92.8 

52.1 

72.5 

99 

24 

39 

14  + 

4 

26 

0 

0 

0 

.39 

.25 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

CANOGA   PARK  PIERCE  COL 

94.1 

55.4 

74.8 

101 

1 7 

48 

12 

2  7 

o 

o 

0 

.01 

.01 

9 

.  0 

rj 

o 

o 

CHULA  VISTA 

71.5M 

62  •  1M 

66  .  8M 

_  .i 

74 

11* 

58 

12  + 

o 

0 

0 

0 

.09 

.08 

«  05 

30 

.  c 

rj 

o 

o 

o 

CLAREMONT  POMONA  COL 

CORONA 

92.5 

5  7.3 

74,9 

.3 

99 

5 

49 

1 3 

0 

2  4 

o 

o 

o 

.00 

-  .02 

.00 

.0 

0 

p 

0 

0 

CULVER  CITY 

76.4 

59.7 

68.  1 

82 

9 

56 

17  + 

0 

0 

0 

o 

0 

.02 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

91.6 

50.0 

70.8 

1  00 

24* 

40 

12 

22 

0 

0 

0 

• 

£ 

0 

CUYAMACA 

86.5 

53.8 

70.2 

* 

92 

25 

37 

; 

6 

0 

0 

0 

ns 

1? 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

92.5 

53.4 

73.0 

99 

25* 

13. 

2  2 

0 

0 

0 

00 

00 

•Q 

r 

0 

el  capitan  dam 

93.1 

56.7 

74,9 

100 

8 

49 

4  + 

0 

26 

0 

o 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELSINORE 

98.4 

58.  1 

78.3 

-  .2 

105 

24 

50 

1 3 

0 

30 

o 

o 

0 

.01 

-  .01 

.01 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

ESCONDIDO 

86.9 

57.7 

72,3 

* 

95 

1 8 

49 

13 

8 

o 

0 

0 

,01 

T 

0 

0 

_ 

fontana  KAISER 

93,9 

63.8 

78.9 

99 

24* 

56 

1  3 

j: 

i  7 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

o 

z. 

(1 

Gillespie  fielo 

87.0 

60,2 

73.6 

95 

24 

5  i 

9 

0 

0 

0 

29  + 

J 

HENSHAw  DAM 

91.0 

52.5 

71.8 

97 

25 

40 

* 

5 

2  ' 

o 

o 

o 

.06 

.06 

9 

!o 

0 

c 

0 

0 

idyllwild  ranger  sta 

JULIAN  WYNOLA 

90.4 

54.1 

72,3 

96 

24  ♦ 

13 

1 

2  0 

o 

rj 

n 

1.37 

1  •  34 

1 

1 

1 

LAGUNA  BEACH 

74,7 

57,0 

65.9 

- 

80 

11* 

0 

0 

0 

0 

T 

,00 

T 

30 

n 

J? 

LA  MESA 

82.4 

60,6 

71.5 

18* 

0 

0 

0 

0 

0 

.  00 

•  00 

0 

0 

0 

0 

0 

LOMPOC 

69.7 

51.9 

60.8 

79 

31 

45 

3 

126 

Q 

o 

.03 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH 

82.7 

61.9 

72.3 

1.5 

89 

31* 

56 

0 

o 

o 

f) 

o 

T 

.00 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LONG  BEACH  WB  Ap 

84.8 

62.4 

73.6 

2.0 

91 

17 

56 

13 

0 

3 

o 

o 

T 

T 

T 

30  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

75.0 

61.4 

68.2 

-  .9 

79 

26* 

58 

0 

0 

0 

0 

0 

.01 

.00 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

84.4 

64.  3 

74,4 

1.4 

91 

18 

61 

it* 

0 

1 

0 

0 

0 

T 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

MILL  CREEK  NO  2 

92.7 

63.4 

78.1 

98 

25 

54 

£ 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

-  .17 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

"T  BALDY  NOTCH 

74.2 

53,1 

63.7 

82 

18 

48 

66 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNT  WILSON  FC   338  B  // 

77.9 

57.8 

67,9 

85 

28* 

49 

14* 

23 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31  + 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

71.8 

60.9 

66.4 

-  1.0 

75 

30. 

56 

14* 

8 

0 

c 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

OCEANSIDE 

77.0 

61.4 

69.2 

79 

23. 

55 

13* 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

OJAt 

91.7 

54.  1 

72.9 

-  .3 

100 

25 

49 

17 

0 

2? 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

OXNARD 

72.5 

53.6 

63.1 

-  1.7 

78 

30 

48 

12 

64 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

83. 9M 

59.  1M 

71. 5M 

90 

25. 

51 

14 

0 

2 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

•  0 

0 

0 

0 

0 

PASADENA 

R8.2 

60.2 

74.2 

.6 

94 

24 

55 

0 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PERRIS 

96.5 

56.5 

76.5 

104 

24 

48 

13 

0 

3  0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POMONA 

92.8 

57.7 

75.3 

1.1 

99 

24. 

48 

13 

0 

25 

0 

0 

0 

T 

-  .01 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

RAMONA  SPAULDING 

93.6 

51.7 

72.7 

100 

18 

40 

13 

1 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDLANDS 

96. OM 

59. 8M 

77. 9M 

1.2 

103 

24 

54 

14 

0 

30 

0 

0 

0 

.02 

-  .04 

.02 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

°"  < 

5  i 

5  S 

..  k 

riverside  fire  sta  *  3 

93.9 

58.8 

76.4 

,5 

9^1 

24. 

51 

18. 

0 

27 

0 

0 

0 

,00 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

o 

0 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

93.  * 

56.3 

74.9 

1  0  0 

25 

49 

13 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

89.7 

61.4 

75.6 

96 

25* 

53 

2 

0 

17 

0 

0 

0 

,00 

,03 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 

97.7 

58.6 

78.2 

•  6 

1  05 

25 

52 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.01 

-  .03 

.01 

29 

.0 

0 

0 

o 

0 

SANDBERG  WB  //R 

82.8 

62.0 

72.4 

-  2.0 

91 

23* 

50 

10 

5 

3 

0 

0 

0 

T 

-  .02 

9. 

.0 

0 

0 

0 

0 

san  Diego  wb  airport  r 

74.* 

64.0 

69.2 

■  9 

i» 

24. 

60 

1  3 

0 

C 

0 

0 

0 

T 

,01 

T 

29. 

.0 

o 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

91.5 

56,9 

74.2 

.1 

qR 

17. 

5  l 

it 

o 

22 

0 

0 

0 

•  07 

,06 

.07 

9 

.0 

o 

0 

o 

0 

SAN  uABRIEL  FIRE  DEPT 

88.9 

58,6 

73,8 

94 

25* 

50 

1  1 

o 

16 

0 

0 

0 

.  00 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

101.3 

54.2 

77,8 

,  3 

109 

22 

43 

1  3 

o 

31 

0 

0 

0 

T 

.10 

8 

,0 

0 

0 

o 

0 

SANTA  ANA  F I  RE  STATION 

82.6 

61.0 

71.8 

-     .  1 

88 

10 

56 

15. 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  RARBARA 

74.7 

56.2 

65.5 

-  1.6 

82 

10 

52 

15 

17 

0 

0 

0 

0 

.01 

-  .02 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

7*. 2 

55.5 

64.9 

80 

10 

4  9 

7 

23 

0 

0 

0 

0 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  WBAP 

78.7 

61.2 

70.0 

1.3 

90 

23. 

2. 

7 

2 

0 

0 

c 

T 

-  .02 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 

71.7 

50,5 

6  1.1 

-  l.l 

80 

3 

45 

9. 

113 

0 

0 

0 

0 

.16 

.13 

.16 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

68.  5 

61.1 

64.8 

73 

23 

58 

21. 

23 

0 

0 

0 

0 

.06 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  PAULA 

79. 1M 

50. 8M 

65. OM 

83 

31* 

42 

13 

37 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SUNLAND 

TORRANCE 

78.3 

59.  1 

68,7 

.5 

84 

27* 

52 

12 

1 

0 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

M 

M 

M 

0 

0 

0 

.01 

.01 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

83.5 

56.3 

69.9 

-  1,5 

89 

9. 

47 

1  3 

0 

0 

0 

0 

0 

,00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

77. 6M 

49. 3M 

63. 5M 

86 

25. 

44 

9 

62 

0 

0 

0 

0 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

UCLA 

74.9 

62.9 

68.9 

79 

25 

60 

15. 

0 

n 

0 

0 

0 

.02 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

95.2 

55.5 

75.4 

102 

24* 

*6 

2 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

79.7 

56.5 

68.  1 

84 

25* 

50 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

92.6 

49.7 

71,2 

-  1.8 

99 

18 

37 

*. 

10 

24 

0 

0 

0 

.37 

-  .11 

.29 

22 

.0 

0 

1 

0 

0 

YORBA  LINDA 

89. 8M 

56. 9M 

7  3.4M 

.4 

96 

5 

*9 

13 

0 

17 

0 

0 

0 

T 

.00 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

71.1 

.5 

.05 

-  .02 

.0 

«       #  « 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

107.2 

76,5 

91.9 

113 

23* 

67 

3 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.35 

.35 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARSTOW 

101.5 

63,4 

82.5 

107 

28. 

50 

1  2 

0 

31 

0 

0 

0 

.05 

.04 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT   1  E 

95.6 

56.2 

76,9 

102 

2* 

50 

13. 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  MB  AIRPORT  R 

96.5 

54,7 

75.6 

-  i,o 

104 

29. 

46 

1* 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

-  .12 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

bishop  union  carbide 

69. 4M 

49.  9M 

59.7M 

ei 

27 

37 

9 

166 

0 

0 

0 

0 

.32 

.32 

8 

1 

0 

0 

BLYTHE 

107,9 

75.5 

91.7 

,4 

11* 

19. 

65 

13. 

0 

3  1 

0 

0 

0 

T 

-  .21 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

108,9 

81.2 

95.  1 

116 

2*. 

70 

13 

0 

31 

0 

0 

0 

.61 

.60 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

105, 5M 

71.1M 

8  8.3M 

11* 

25 

59 

13 

0 

30 

0 

0 

0 

.35 

.35 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BRAMLEY  2  SW 

106,0 

74.5 

90.3 

-  2.6 

115 

7 

63 

4 

0 

3  1 

0 

0 

0 

T 

•  .02 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

101.5 

66,7 

84.1 

109 

23 

53 

11 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

100,8 

'1.0 

85.9 

108 

27 

62 

15. 

0 

30 

0 

0 

0 

,06 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

113.5 

86.5 

100.0 

-  1,6 

119 

29. 

76 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.42 

.30 

.38 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

90,5 

56,8 

73.7 

98 

29. 

*6 

16 

0 

18 

0 

0 

0 

.01 

.01 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

104,5 

80,5 

92.5 

112 

19 

72 

1  5 

o 

30 

0 

0 

0 

T 

j 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

107.7 

73,5 

90.6 

-  1.6 

118 

6 

60 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .10 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

87,8 

65,4 

76,6 

-  2.6 

95 

29. 

55 

12 

o 

13 

0 

0 

0 

T 

-  ,02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

105.6 

80,9 

93.3 

112 

IB 

74 

1*. 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HAIWEE 

9*  .  1 

64  ,  3M 

7  9  ,  2  M 

-  1,9 

101 

25 

58 

14 

0 

2C 

0 

0 

0 

.  14 

.03 

.12 

30 

.0 

0 

I 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

10  3.8 

74,9 

69.4 

1 1  2 

19 

58 

14 

0 

3  1 

0 

0 

0 

.05 

.05 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

106.". 

78.5 

92.5 

.7 

115 

6 

'1 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

-  .07 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL   FAA  AP 

107,9 

77.3 

92.6 

118 

6 

69 

14* 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

I NDEPENDENCE 

10  3 

29 

52 

1*. 

3  1 

0 

0 

0 

.03 

-  .10 

.03 

3 1 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

106  6 

77  OM 

9  1  ♦  8  M 

■  .3 

115 

7 

67 

12 

o 

31 

0 

0 

0 

.17 

.05 

.16 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

INYOKERN 

100,7 

6  2.2 

61,5 

107 

29. 

50 

14 

0 

3'. 

c 

0 

0 

T 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

107.2 

81.4 

94.3 

115 

19 

73 

13 

0 

31 

c 

J 

0 

T 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

57,9 

68.2 

85 

28 

50 

2 

7 

r 

C 

0 

0 

.09 

.07 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

L ANCA  S  T  E  R 

Q6*t 

78.7 

1  0  3 

2  7. 

52 

1  1. 

o 

2P 

0 

0 

0 

.00 

.00 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

Q7  "  R 

63*8 

103 

1  8 

5  i 

1 3 

o 

31 

0 

0 

0 

.19 

.17 

.0 

0 

1 

0 

0 

MECCA  2  SE 

106*4 

7  3,7 

90.1 

114 

60 

13 

o 

31 

0 

0 

0 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MtTCHELL  CAVERNS 

91*3 

72. OM 

61.7M 

98 

18 

67 

31. 

0 

1  9 

0 

0 

c 

.74 

.44 

23 

.0 

0 

3 

0 

0 

MO JAVE 

94  2 

66  1M 

60.  2M 

102 

23 

52 

A 

0 

2  9 

0 

0 

0 

T 

T 

.00 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MfjjAVE   2  ESE 

97.1 

63,0 

80.1 

104 

23 

51 

12 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

9  8 

30 

o 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

73.6 

47.1 

60.4 

80 

1  8 

36 

2 

1*4 

0 

c 

0 

0 

1.52 

3 

1 

o 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

108.1 

82.6 

95.4 

117 

18 

73 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.17 

.09 

23 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDALE 

94,3 

62.0 

78.2 

-  3.3 

102 

28 

53 

13. 

0 

2< 

0 

c 

0 

.00 

-  .03 

.00 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMDAlE  FAA  AIRPORT 

97.5 

60.4 

79.0 

104 

28. 

50 

13. 

0 

r 

T 

-  .18 

T 

.10 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

1  10.0 

'1.6 

90.8 

.2 

118 

24. 

57 

31 

0 

31 

c 

0 

f 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

107.  1 

82.8 

95.0 

114 

19 

'5 

31 

0 

3  1 

Q 

.27 

.13 

31 

.0 

0 

2 

0 

0 

RANDSBURG 

97.3 

68.9 

83.1 

104 

27. 

59 

3 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUIRREL   INN  2 

76.0 

60.5 

68.3 

-  .8 

83 

28 

54 

19. 

1 1 

r 

0 

0 

\ 

.10 

.01 

.08 

9 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

106.4 

76.7 

91.6 

115 

6 

64 

13. 

0 

3  1 

c 

0 

T 

-  ,03 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRONA 

103.9 

67. 4M 

85. 7M 

-  3.7 

no 

26 

59 

14. 

0 

3  1 

0 

0 

c 

T 

.00 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYN I NE  PALMS 

104.5 

69.8 

87.2 

no 

18 

59 

14 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.79 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

VALYERMO  RANGER  STA 

92. 8M 

52. 5M 

72.  71 

99 

25. 

39 

13 

0 

0 

u 

.94 

.94 

.0 

0 

1 

1 

0 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

95.9 

60.0 

78.0 

103 

29. 

52 

14. 

0 

2f 

0 

o 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  I 

64  .4 

35.4 

49.9 

70 

30. 

26 

3 

460 

0 

c 

! 

0 

T 

23* 

.0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

55.4 

36.5 

46.0 

64 

29. 

30 

9 

585 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

P2.4 

-  2.2 

.  14 

-  .06 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA  -  JULY  1966 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE:  Most  of  the  State  averaged 
well  below  normal  in  temperature.  Negative 
departures  ranged  up  to  more  than  6°  in  the 
northern  Sacramento  Valley  and  deficiencies 
of  3°  or  more  were  common  over  much  of  the 
Sacramento  and  San  Joaquin  Valleys.  Small 
positive  departures  were  reported  from  isolated 
spots  in  the  Los  Angeles,  Sacramento,  and 
Eureka  areas.  Red  Bluff  reported  the  coldest 
July  since  1903  and  for  the  first  17  days  of  the 
month  the  coldest  such  period  on  record.  It 
was  the  first  time  since  1884  when  the  month 
included  as  many  as  9  consecutive  days  with 
a  maximum  of  less  than  90°.  A  new  record 
minimum  for  the  date  was  set  on  the  10th. 
The  maximum  reading  at  Sacramento,  and  the 
minimum  at  Fresno  on  the  30th,  were  the  lowest 
ever  recorded  on  that  date.  Stockton  observed 
the  coldest  July  since  1956.  Conversely,  Long 
Beach  had  the  warmest  July  since  1960,  and 
San  Francisco  set  a  new  daily  maximum  record 
on  the  31st. 

PRECIPITATION:  There  were  unseasonable  rains 
in  the  central  part  of  the  State  on  the  30th.  Although 
actual  totals  were  light  in  most  areas,  they  set 
new  records  for  July  at  a  number  of  points. 
All  time  records  for  July  were  set  at  Sacramento 
and  Stockton.  San  Francisco  had  the  wettest 
July  since  1913,  though  1925  and  1946  were 
equal  to  1966.  At  Oakland  it  was  the  wettest  in 
38  years.  Fresno  received  a  measurable  amount 
for  only  the  eighth  time  in  89  years  of  record, 
and  it  was  the  first  time  measurable  precipitation 


had  ever  been  recorded  on  July  30.  At  the  other 
extreme,  Mt.  Shasta  reported  that  subnormal 
precipitation  has  now  been  reported  for  the 
sixth  consecutive  month,  with  only  49  percent 
of  the  normal  amount  being  reported  during 
that  period.  For  the  last  4  months,  April  through 
July,  the  total  has  been  only  16  percent  of  normaL 

Stockton  reported  the  greatest  average  wind  speed 
for  July.  Bakersfield  recorded  heavy  fog  for  the 
first  time  in  July  records.  San  Diego  observed 
considerably  more  than  the  average  amount  of 
sunshine. 

The  dry  weather  through  most  of  the  month,  con- 
tinuing a  recent  history  of  deficient  precipitation, 
has  resulted  in  a  critical  fire  weather  situation 
in  many  parts  of  the  State.  The  rainfall  of  the 
30th  was  not  enough,  in  most  areas,  to  materially 
change  this  picture.  A  wind  squall  on  Belcher 
Lake,  near  Montague,  on  the  9th  overturned  a 
canoe  and  resulted  in  the  death  of  three  fishermen. 
Thunderstorms  in  the  Montague  area  on  the  13th 
burned  a  large  hay-filled  barn  and  started  a 
number  of  forest  fires.  The  locally  heavy  rain 
washed  out  some  unsurfaced  roads  in  the  forest 
areas.  Rain  damaged  roads  and  highways  in  the 
Palm  Springs  area  also  on  the  30th.  The  light 
rains  in  the  central  part  of  the  State  caused 
trouble  on  high  tension  electric  lines  as  a  result 
of  dampening,  but  not  washing,  dust-covered 
insulators.  An  unconfirmed  tornado  was  reported 
by  the  weather  observer  at  George  Air  Force 
Base  on  the  22d. 

C.  Robert  Elford 

ESSA  State  Climatologist 

557  Federal  Office  Building 

50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


ORA|NAGt  01 
tLDERPOlNT 

INGWIN  PAC  UNION  COL 
ilG  BAR  RANGER  STATION 
SOONVILLE  MNTNC  STA 
dRANSCOMB  2  NW 

BR IDGEV I LLE  <*  NNw 
BURNT   RANCH   1  S 
CAL I STOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZAOERO 

CECILVILLE  5  SE 
CLEAR  CPEEK 
CLOVEROAlE   3  5SE 
COPCO  NO  1  DAM 
COtfELO 

CRESCENT  CITY   1  * 

CRESCENT  CITY   7  ENE 

CUMMING5 

DOS  RIOS 

OUT  TONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  WB  CITY 
FERNDAlE   8  SSW 
FERNDALE   2  Nw 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
fORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GARBERV I LLE 

CASQUE T  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRATON   1  W 

GREENV IE* 

GUERNEV I LLE 

HAPPY  CAMP  SANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

hEALDSBURG 

hEALOSSURG  NO  2 
MILTS 

HONEYDEw  2  WSW 
HOOPA 

UOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

IDLEwILD  HwY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE   PILLSBURY  NO  I 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  MOODS 
NAPA  5  ■ 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAK V  I LLE    1  WNW 
OCCIDENTAL 

0R1CK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALI  FY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOT  I  A 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR    1  M 

SONOMA 

STAND15H  MICKEY  ST  PK 
TRINITY  U AM  VISTA  PT 
TULELAKE  / 
UK  I  AH 

UK  I  AH   i*  WSW 

UPPER  MATTOLE 
WEAVERV ILLE  RANGER  STA 
wEED  FIRE  DEPARTMENT 
wlLLlTS   1  NE 
WILLOW  CREEK  RANCH 

YREKA 


.03     .29  .03 


.00 
.22 
T 

.35 


.13 
.33 
.17 


•  *8  .05 


13     14     15   i  16     17      18  !  19     20     21     22     23     24  25 


27     28     29     30  31 


.u  .0* 
T 

.03  .22 


T  T 
.06     .02  .OS 


OHAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTiJRAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BENT  SANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  A  I RPQR T / /R 

BOwMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  «ANCH 

BRUSH  CREEK    RANGER  STA 

BUCKMORN 

BUCKS  CREEK  PH 

BULL ARO 5  RAP  PwP  HOUSE 

HIIRNEY 

f AMPTONV I LLF  RS 
CANRY    U  SW 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


CANflY  RANGER  STATION 
CANYON  DAM 
CARIdOU  PO«EH  HOUSE 
CCNTERVlLLE  PM 
CHALLENGE   RANGE*  STA 

CHESTER 

CHtCO  EXPEHJHENT  STA 
C1TOUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARK S  VALLFV  MUDO  RCH 

CLEARLAKE  MIGMLANOS 
COHASSET    1  NfJE 
COLEHAN  F I SHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POwER  HOUSE 

COLUSA  1  SSw 
COOL 

CORNING  HOuGHTON  RANCH 
0 ANA  2  SE 
OAVIS  2  wSw 

DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWE»  HOUSE 
OE  SA0LA 

dobbins  colgate 
downiev ille  ranger  sta 

Dunn i gan 

dunshutr  ranger  sta 
east  park  reservoir 
fairfield  police  sta 
fall  rive*  mill  intake 

ferguson  ranch 
folsom  dam 

foresthlll  ranger  sta 
french  gulch 
garden  valley  2  s 

georgetown 

georgetown  ranger  sta 

GIBSON  Hi»T  "NTnCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE   RANGER  STA 
MAWRISON  GULCH  RS 
MARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK   PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 

uOBEfttiS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
IOnA  HILL 
JESS  VALLEY 
kElSEYVILLE 

K I L ARC  POWER  HOUSE 

LAKE  POP  T 

L  AK  ESHORE 

LAKE  SPAULOING 

LAKE  SPAulDInG  Dam 

LAS  PLUMAS 

LEESvILLE  kfegan  ranch 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT    3  wSw 
LOYAL  TON 

MAOELINE  MNTNC  STA 

MANZ ANITA  LAKE  /, 

MARVSVILLE 

MC  CLOUD 

HlODLETOwN 

MINERAL 

MONTICELLO  OAM 

MOUNT  DANAmER 

MOUNT   SHASTA  w6  C1TV  / 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 
ONO 

orland 
oroville 
oroville  bridge 

pacific  house 
pah ao  i se 

PASKENTA  RtNGER  STa 

PAYNES  CREEK 

PIT   k I v£R  POwER  HOUSE 

PLACERvlLLE 
PLACERvlLLE  IFG 
PLAT INA 
POR  TOLA 

GUINCY  RANGER  station 

R€0  BLUFF  wB  AIRPORT 

REDDING  FIRE   STA  NO  2 

HEORESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  Mb  AIRPORT 
SACRAMENTO  wtt  CITY 
Shasta  Dam 
SHINGLE  SPRINGS 

SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CI TY 

SIERHAvIl L(    HANGER  STA 

SODA  SPRINGS  \  f.  / 
STJNYfu-..*  CCOlE*  OANCH 

stonyford  banger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  vallfy 
turntable  creek 
twin  lakes 

UPPfM  L AnE   T  M 

uPPER  L**E  RANGE*-  STA 

VACAvlLLF 

VINTON 

VOLCANOVJLlE 
VII LMERS 

vOlTA  POmEh  MOUSE 

■hiskeyTomn  ars 

WILLIAMS 


2      3       4   |   5   |   6   I   7   |   8   |  9      10  |  11  |  12     13  |  14  |  15      16  |  17  |  18     19  |  20  |  21     22     23     24     25  |  26  |  27 

7<5i 


.02 
.00 
.02 
.00 


.19 
.70 


.00 
.08 
.00 


.00 
.00 
.OS 


29  30 


*t  following  Suiion  lnd.« 
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WILLOWS 
WINTERS 
WOODLAND  1 


Day  of  Month 


13     14     15  ;  16     17     18  |  19     20     21  I  22     23  24 


03 

BOCA 
■0011 

BRIDGEPORT 
CEDARVI LLE 

00NNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

OOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIOwELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
MEYERS  »  SW 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANOISH  1  E 
SUSANVILLE  airport 

TAH0E  CITY 
TCRNO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WCNDEL   10  SE 
WOODFORDS 


.1« 
.»3 

.15 


.;i 

.00 
.05 
.10 


.03 

.05 
.06  .06 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SM 
BRADLEY 
BURLINGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HOLL I STER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

L1VERM0RE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  <•  SW 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  MILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

PAICINES  OHRuALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PASKFIELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AROO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING  * 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLEDAO 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  «>  E 
■ATSONV ILLE  WATERWORKS 


.1' 
.*T 

.00 
.09 
•  IB 

1.00 
.30 
.05 
.15 
.2> 

.23 
.05 
.23 
.1' 
.2T 


T         T  .02 


les  following  Station  Index 
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Day  of  Month 


13  |  14  |  15      16  |  17  |  18  .  19  |  20  |  21     22  |  23  |  24     25  |  26  |  27     28  |  29  ,  X 


DBA  I NAGfc  OS 
anGICla 

ANT |0CM  F  [BBE90AB0  ML 
ANTI0CM  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUSfcWfi Y   I  NNE 

BAKEWSFIELD  wB  AJPP0HT 
HALCH  POwEP  HOUSE 
BLACKwELlS  CORNEfc 
BUTT0N1-ILLOW 
CAlAvEBAj  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CAThEyS  VY  flULL  RUN  BH 
CHEPBV  VALLEY  0AM 
COALINGA 
COALINGA    U  wNW 

CORCORAN   [BRIG  0]ST 
DELANO 

OEL  PUEBTO  ROAO  CAMP 
DENA1R  3  NNE 
DUOLEVS 

ELECTRA  POwEB  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  resebvcib 
F IDOLETOwN  lynch  ranch 

FIVE  POINTS  5  SSw 

FRESNO  MB  airport 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOBEST 

GLENNVILlE 

GRANT  GOOVE 

GBOVELANO  BANGEP  sta 
HANFORD 
hetCh  hETChy 
hunTEBS  dam 
I  OB  I A 

I  ONE 

.johnsonoale 

KERLtNGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
K  f  ~  •  BIVEB  »H  NO  1 

KEBN  BIVEB  Ph  NO  3 
(CETTLEMAN  CITY   1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KN I GHT  S  FERRY  2  SE 
LE8FC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LOO! 

LONE   TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  9AN0S  ABdURUA 

MADFRA 

mAnDEvILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE    STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRING5 

MODESTO 

NEWMAN  2  i» 

NORTH  FQBK  PANGFP  STA 
flAKDALi  -OODaARD  DAM 
HBaNGE  cove 

PANOCME 
PANOCHE  CREFk 

P AT  T I  WAY 
PINF  FLAT  DAM 
POPTEBvlLLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRISGS  o*t>  HQU5E 

SAN  ANOBEAS  2  S 
SAN  EMIGOIO  BANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONOMA  BS 

SO  ENTRANCE  VOSEPITE 

SPHINGVILLE    I  E'tt 
STANISLAUS  POWEO  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  F I  BE  STATION 
SuMCR  HILL  HANGER  STA 

TEH4CHAWI 

TE JIN  HANCwO 

three  rvbs  eoison  ph  2 

TtGFR  CREEK  PH 
TBACY  C  AB30NA 

TBACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TUHLOCK 

VVSAtU 

-ALLACE    I  SF 

-ASCO 
nESTHAvEN 
-EST  POINT    l  Sw 
■HI T£  ROCK 
-OFFORO  HEIGHTS 

Y0SEM1TC  1ATI0NM  PABK 


.15 


AC  TON  ESCONii  F C2 6 IRE 
ALISO  CN  OAT  mt  fC 
ALPINE 
altaofna 


S»#  r«l*ianm  nolu  tallowing  Sia 
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Continued 


Day  of  Month 


ANZA 

arroyo  seco  rs  fc  5080 
assoc  oil  anaheim  no  1 
avalon  pleasure  pier 
azusa  city  park  fc  1*3 

barneson  park 
barrett  dam 
beaumont 

beaumont  pumping  plant 

BEL  A [R  FC    10  8 

BIO  BEAR  LAKE 
BIG  BEAR  LAKE  DAM  /> 
BIG  0AL TON  0AM  FC223BE 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*60E 
BON IT A 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BURBANK  to  FC22613 
BURBANK  wB  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 

CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  24  0 
CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  OAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE 
ESCONOIDO 

FILLMORE    1  WNW 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
cULL£RTON  HILLCREST  rv 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENOALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC36* 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 
mEMET 

HCNSHAW  OAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IOYLLHILO  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  MB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  AN6ELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK 

MT  BALDY  FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  338  B  /, 
NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 
OCEANSIDE 
OJAI 
OLINDA 

0P1DS  CAMP  FC  5?  BE 
OXNARO 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  £ 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC*3D 
PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESC 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMON A  SPAULDING 
RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  W6  / 
SAN  DIEGO  WS  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 


10     11      12     13  14 


IS 


16     17     18  .  19     20     21     22     23  24 


.01 


25     26  27 


28     29     30  31 


See  releienci-  noi«>  lollowing  Station  Indei. 
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Day  of  Month 


SANTA  ANA  F  IRE  STAT  ION 
SANTA  ANA  Rlv£R  PH  t 
SANTA  APII  TA  FERN  FC<-32 
SANTA  8AB9ABA 
SANTA  BARBARA  F  A A  AP 

SANTA   BARBARA    TV  PEAK 
SANTA   CATALINA  -BAP 
SANTA  MARIA  nR  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA   HONlCA    P  I  PR 

SANTA  PAULA 
SAUGUS  PmR  PL  NO  1 
SMELL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  MILL  FC  MS 
SOMIS   )  MM 

SPA^RA  PAC  FC  356  C 
SUEY  RANCH 
SUNL*ND 
SU5ANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 

TOPAnQA  PATROL  STA  FC6 

torrance 

tujunqa 

tustin  irvine  ranch 

TwlTCMELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 
U   C    L  A 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  FC  1SB 

VENTURA 

VINCENT  FIRE   STA  FCWO 
VISTA  2  NNE 
-ALNUT  PTL  STA  FC102C 
•  AR'iER  SPRINGS 


.00 


.00 
.00 
.00 
.3' 


10     11  12 


13     14     15      16  I  17     18  ;  19     20     21  ■  22     23     24  .  25     26     27     28     29     30  31 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
8AKEH  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  836 
BISHOP  CHEEK    INTAKE   2  / 
BISHOP  MS  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARfalOE 

BLITHE 

riLYTHE  FA A  AIRPORT 
30RSEG0  OESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWLEY  2  Sw 
CABAZON 
CALEXICO  2  NE 
C  ANT  I  L 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AJRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

6L  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA [WEE 

mayfjelD  pumping  plant 

mesperia 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

inoio  u  s  date  garden 
inyokern 

1NY0KERN  AfaMITAGt 
IRO't  MOUNTAIN 
JOSHUA  THEE 

KCE  RANCH  / 
I  AKE  ARROWHEAD 
l ANCASTER 

LUCERNE  VALLFY    1  SSw 
MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT    SAN  JACINTO  WSP 
NEEOLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
N  I  LAND 

nCOTILLO  WELL  S 
PALMDALC 

PAL'*U*LE  FAA  A  |  Rf'OR  T 
PAL M  SPRINGS 
PARKER  RESFRVOIR 
RANDS1URG 

SNOw  C«EE<  UPPER 
SQUIRREL    INN  2 
THERMAL  FAA  A t RPCR T 
TRONA 

TwE'l T YN  1  NE  PALwS 

valyer^o  ranger  sta 
victorvule  pump  plant 
-mite  mountain  1 

■H| Tt  MOUNTAIN  2 


.0? 
. S2 


,05 
.:>- 

.00 


.01     .01  .17' 
T  T 

.02  .12 


.16  .98 
T  T 
.90  1.60 


T  T 
T  .1 
.12  T 


note,  loilowing  Station  Ind»i. 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERP01NT 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

_ 

T 

ANGWI N  PAC   UNION  COL 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8 

3 

2.3 

1 

BLUE  LAKE  REDWOOD  CR 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

- 

- 

- 

BOONV 1 LLE  MNTNC  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

BRANSCOMB   2  NW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

3.7 

BR  I  DGEVI  LLE  4  NNW 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

Z 

10.6 
6 

4 

1.0 

1 

8 

BURNT   RANCH  1  S 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.0 

2 

17.0 
8 

4.5 

6 

2.5 
1 

13.0 
7 

CAL I STOGA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CALLAHAN   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

3.1 
1 

8 

2.0 

4 

T 

T 

CAZADERO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

CECILVILLE    5  SE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

11.0 

7 

21.6 

9 

9.9 
8 

6.6 

1 

5.6 

1 

CLEAR  CREEK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

CLOVERDALE   3  SSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

COPCO  NO   1  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

12.5 

6 

10.0 
5 

1.6 

3.0 

1 

COVELO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1 

2.0 

1 

CRESCENT  CITY  1  N 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

CRESCENT   CITY  7  ENE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 
1 

CUMMINGS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

DOS  RIOS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DUTTONS  LANDING 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

ELK  VALLEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

27.5 
7 

3.0 

3 

T 

18.0 

5 

EUREKA  W8  CITY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 
1 

FERNDALE    8  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

FERNDALE    2  NW 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

5.0 
4 

14.0 
7 

12.0 
7 

1 

16.0 

6 

FORKS   OF  SALMON 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

- 

- 

- 

" 

3.0 

1 

FORT  BRAGG 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORT   BRAGG  AVIATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORT  DICK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FORT    JONES   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

1 

26.0 
8 

5.0 
17 

2.5 

1 

2.5 

FORT  ROSS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

GARBERV I LLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

GASOUET    RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.6 

1 

T 

3.0 
1 

GRASS   LAKE   MNTNC  STA 

SNOWFALL  1 
1    IN  ON  GD! 

T 

7.0 
8 

15.0 
8 

6.0 
4 

GRATON   1  W 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GDI 

GREENV I EW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO' 

i 
I 

|  3.0 

14.0 

4.0 

April 


May 


CALIFORNIA 


Total 
Precip- 
itation 


54.7 
26 


15.54 
73.37 
29.12 
65.17 


40.35 
64.03 
84.32 
59.12 
E  44.80 
17.77 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


Augusl 


September 


January 


February 


April 


May 


CALIFORNIA 


Total 
Precip- 
itation 


GUERNE V 1 LLE 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALDSBURG  NO  2 

HILTS 

HONEYDEW  2  WSw 
HOOPA 

HOOPA   2  SE 

HOPLANO   LARGO  STATION 
IDLEWILD   HWV   MNTNC  STA 
KELLOGG 


KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE   PILLSBURV  NO  2 
LAVA   BEDS   NAT  MONUMENT 
MAO  RIVER  RANGER  STA 
MARE  ISLAND 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 
MOUNT    HEBRON  RS 
MUIR  MOODS 
NAPA 

NAPA    5  NNW 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

OAK   KNOLL   RANGER  STA 

OAKVILLE    1  WNW 

OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 

POINT  ARENA 

POTIER   VALLEY  PH 

RICMAROSON  GROVE   ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALTER   RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 

1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD! 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


45.5 
50 


14.53 
E  53.02 
10.42 
30.63 


20.10 
24.06 


59.61 
28.87 
E  42.29 
31.51 


See  Roference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


CALIFORNIA 


Total 

Station 

July 

August 

September 

October 

November 

December  1  January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Precip- 

itation 

SANTA  ROSA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

25.13 

SAWYERS   BAR   RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3 

27.5 
8 

15.3 

26 

1 

9.5 

56.7 

36.51 

SCOTIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

.1 

.1 

46.61 

SHELTER  COVE 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

" 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SNOWFALL 
1    IN   UN  uu 

61.49 

SOMESBAR   1  W 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

; 

; 

SONOMA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23.45 

STANOISH  HICKEY   ST  PK 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

T 

62.09 

TRINITY   DAM  VISTA  PT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7.3 

4 

21.5 
8 

22.5 
31 

1.5 

2.5 

2 

55.3 

29.17 

TULELAKE 

SNOWFALL 
1    I N   ON  GD 

7 

1* 

5 

" 

Z 

; 

8.26 

UK  I  AH 

SNOWFALL 
l    in  \jn 

T 

T 

35.46 

UK  I  AH   4  WSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

.5 

1.5 

.5 

1.5 
1 

4.0 

1 

42.05 

UPPER  MAT TOLE 

SNOWFALL 
i    i  m  dm  /in 

80.08 

WEAVERV1 LLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

- 

8 

11.1 

.6 

2.0 

1 

- 

31.22 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

8.0 

14.5 

9.0 

- 

1.6 

1.6 

1 

34.7 

E  19.39 

WILLI TS  1  NE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

T 

4.0 

4.0 

43.71 

WILLOW   CREEK  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.0 

3 

- 

25.0 

31 

14.0 

1 

T 

E  14.05 

YREKA 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

_ 

- 

.7 

14.13 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  I N  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    I N  ON  GD 

T 

27.0 

8.5 

31 

2.0 

20 

2 

T 

E  11.74 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 

T 

1.5 

16 

9.0 

6.7 

3 

E  11.20 

1    IN  ON  GD 

9 

AUBURN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

23.56 

BERRYESSA  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

20.49 

BIG  BEND  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

32.0 

10 

80.0 

31 

62  .0 

31 

50.0 
28 

20.0 
31 

9.0 

1  1 

253.0 
142 

46.27 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

20.5 

68.5 

31 

36.2 

31 

27.8 

28 

11.5 
31 

8.8 

10 

173.3 

139 

45.80 

BOWMAN  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

35.0 
13 

71.0 

31 

50.0 
31 

42  .  0 
28 

27.0 

31 

10.0 

12 

235.0 
146 

47.66 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

16.65 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

7 

- 

- 

51.47 

BUCKHORN 

SNOWFALL 

T 

T 

10.2 

44.5 

_ 

10 
T 

E  36.70 

1    IN  ON  GD 

; 

T 

E  48.62 

BUCKS  CREEK  PH 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

7.0 

1.0 

9.5 

48.36 

BULLARDS   BAR   PWR  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.5 

2 

2 

3 

7 

BURNEY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

21.0 
8 

B.5 

25 

16.0 

19 

2.0 

2 

47.5 
54 

21.92 
41.64 

CAMPTONV I LLE  RS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

Z 

: 

CANBY    11  SW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

2.5 

18.6 

24.5 

4.5 

8.0 

T 

58.1 

E  15.01 

CANBY   RANGER  STATION 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

36.0 

7.0 
" 

m 

_ 

E  13.71 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 

24.5 
8 

57.5 

31 

49.5 

31 

8.4 

18.5 

28 

7.3 

9.0 
31 

3.1 

2 

159.0 
131 

26.7 

30.59 
29.58 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 

1.0 

6.9 

1 

27 

1    IN   ON  60 

1 

8 

32.59 

CENTERVI LLE  PH 

SNOWFALL 

1    IN  ON  GDI 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Precip- 
itation 


CHALLENGE   RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS   VALLEY  MUOO  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 
COLEMAN   FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE   POWER  HOUSE 

COLUSA   1  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA   2  SE 
DAVIS   2  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
OOBBINS  COLGATE 
0OWNIEV1LLE   RANGER  STA 
DUNN  I GAN 

DUNSMUIR   RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL   RIVER  MILL  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL   RANGtR  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GREENVILLE   RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


bNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  Gd! 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


39.7 

31 


62.0 
25 


25.0 
31 


1.0 
1 


46.83 
E  24.99 
20.27 
15.07 
11.68 
14.52 


36.10 
30.20 
11.59 


118.9 
116 


22 
7.0 


45.30 
47.60 
29.82 
E  46.67 
12.55 
51.07 
16.27 
16.00 
14.19 
21.95 
15.79 
35.65 
36.05 
27.24 


7.0 

20 


See  Reference  Notee  Following  Stalion  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1965  -  1966 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Total 
Precip- 
itation 

26.96 

1 

5.8 

8.5 

2.5 

36. 1 

13.99 

9 

7 

7 

23 

T 

T 

24.48 

6.0 

2.5 

1.0 

9.5 

50.71 

2 

1 

7 

1  •  5 

1.5 

20.07 

T 

I 

17.3 

6.1 

5.2 

T 

26.6 

E  34.20 

5 

8 

2 

1  5 

T 

15.5 

14.0 

9.  5 

13.0 

T 

57.0 

11.66 

e 

10 

31 

28 

12 

89 

20.90 

2.0 

11.0 

6.0 

6.7 

T 

25.7 

33.97 

3 

8 

12 

6 

29 

27.31 

1.0 

4.0 

lo.o 

56.71 

1 

2 

3 

51  .8 

35.0 

17.3 

11.0 

233.1 

E  50.05 

9 

31 

31 

28 

31 

16 

146 

37.58 

E  19.97 

T 

- 

- 

- 

- 

- 

13.40 

T 

4.5 

45.3 

15.6 

7.6 

8.9 

T 

81.9 

E  14.23 

E  11.24 

T 

- 

- 

- 

3.0 

- 

2.0 

E  7.64 

9 

31 

2 

1 

43.0 

29.5 

30.5 

4.5 

T 

175.5 

28.26 

1  J 

31 

31 

28 

31 

10 

144 

13.50 

11.0 

11.0 

3.0 

111.5 

44.84 

6 

7 

31 

28 

10 

82 

- 

1 

41.07 

23.5 

51.5 

50.6 

33.4 

23.7 

1.5 

184.2 

37.15 

11 

31 

28 

31 

5 

20.23 

1.0 

29.0 

10.0 

4.0 

.5 

44.5 

29.53 

1 

7 

9 

3 

1 

2 1 

1 

1 

1 

T 

- 

14.3 

48.7 

6.7 

163.2 

36.12 

5 

9 

31 

28 

5 

78 

6.0 

T 

10.0 

41  .01 

4 

2 

1 

7 

13.50 

28.69 

16.38 

20.17 

E  19.79 

7.0 

37.0 

21.0 

11.0 

4.0 

I 

80.0 

37.96 

2 

7 

31 

28 

37.25 

18.22 

E  17.89 

MARK*  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT   CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN   VALLEY  RANCH 
H08ERGS 

HUNTER  DIST   GRAVES  RCH 

IOWA  HILL 

JESS  VALLEY 

KELSEYVILLE 

KILARC  POWER  HOUSE 

LAKEP0RT 

LAKESH0RE 

LAKE  SPAULD 1 NG 

LAKE   SPAUL01NG  DAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT    3  WSW 
L0YALT0N 

MADELINE   MNTNC  STA 
MANZANITA  LAKE 
MARYSV I LLE 
MC  CLOUD 


M 1 DDLET0WN 
MINERAL 

MONT  I  CELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT    SHASTA   SKI  BOWL 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

ONO 


OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 
PAYNES  CREEK 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1965  -  1966 


CALIFORNIA 


July      i  August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
precip- 
itation 


PI  I  RIVER  POKER  MOUSE 
PLACERVI LLE 
PLACER V 1 LL  E  IFG 
PLAT  I NA 
PORTOLA 

OUINCT   RANGER  STATION 

RED  BLUFF   WB  AIRPORT 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 

RIO  VISTA 

ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
SACRAMENTO  W8  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  DAM 
SMINGLt  SPRINGS 

shi ngle t own  2  e 
sierra  cut 

s i errav i lle  ranger  sta 
soda  springs  i  e 
stirling  city  rs 
stonyford  cooley  ranch 
st onyford  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 
turntable  creek 
twin  lakes 
upper  lake  7  w 
upper  lake  ranger  sta 
vacav i lle 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA   POWER  HOUSE 
WHI SKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GDI 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO' 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


.0  | 


103.0 
31 


5.0 

31 


15.5 
31 


5.0 
31 


8.0 

16 


17.2 
28 


83.0 
102 


15.20 
54.08 
10.48 
11.58 


47.13 
16.03 
E  A3. 59 
E  52.92 
52.73 
17.50 
16.70 
54.52 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Prec  ip- 
ltat Ion 


WOODLAND    1  WNW 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARV 1 LLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE   5  SSE 

ELLERY  LAKE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FORT   B IDWELL 

GEM  LAKE 

LONG   VALLEY    INSP  STA 

MEYERS   4  SW 

MEYERS    INSPECTION  STA 

MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK. 

SECRET  VALLEY 

SQUAW  VALLEY 

STAND  I SH   1  E 

SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 

TERMO 

TRUCK.EE  RANGER  STATION 
WENDEL  1  SE 
WOODFORDS 

»       *  » 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
AVILA  BEACH 
BEN  LOMOND 
BEN   LOMOND   NO  2 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 
BLACK   MOUNTAIN   2  SW 
BRADLEY 

burl i ngame 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  I 
1    IN  ON  GDI 


63.0 

31 


6.5 
11 


3.5 
11 


213.0 
140 


52.6 
101 


202.0 
103 


10.36 
22.10 
8.45 


193.0 
145 


E  24.05 
6.48 
E  38.84 
7.08 
8.93 


208.6 
135 


176.0 
121 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Prec lp- 
ltatlon 


BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 
CAMP   SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD   3  E 
CROCKETT 
DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

G1LR0Y   14  ENE 

HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  HH 

HOLLISTER 

KING  CITY 

LAFAYETTE   2  NNE 

LA  HONDA 

LIVER MOR  E  2  SSW 

LOCKWOOD  2  N 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

MARTINEZ    3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MONTEREY 

MORGAN  HILL   2  E 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MORRO  BAY    i  N 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

MOUNT  HAMILTON 

NAC 1MIENTO  DAM 

NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKF I  ELD 

PASO  ROBLES 

PASO  ROSLES   FAA  AP 


SNOWFALL 

1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL  j 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


13.7* 
16.56 
11.71 
16.85 
20.  28 
13.07 
14.39 


8.29 
17.74 
23.72 
10.63 


17.71 
12.92 
11.97 
9.97 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


PINNACLES   NAT  MONUMENT 

PISMO  BEACH 

POINT    P I EDRAS  8LANCAS 

PORT    CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 

REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT   MARYS  COLLEGE 
SALINAS   2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 
SAN  CLEMENTE  DAM 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA   MARGARITA   2  SW 
SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSV1LLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT   CREEK   2  ESE 
WALNUT   CREEK  4  E 
WATSONV I LLE  WATERWORKS 
WR 1GHTS 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANGIOLA 

ANT  I OCH  F 1 BREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


See  Heierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1965  -  1966 


Station 

July 

April 

Total 

ASH  MOUNTAIN 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

.5 
1 

.5 

1 

AUBERRY   1  NNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

.  5 

1 

.5 

1.0 

1 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

BALCH  POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

T 

BLACKwELLS  CORNER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

Z 

: 

- 

BUT  TON W 1 LLOW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CALAVERAS   BIG  TREES 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

: 

SO. 5 

31 

21.0 
31 

22.5 
28 

21 

- 

CAMP  PARDEE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CATHEYS   VY   BULL  RUN  RH 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

T 

T 

T 

CHERRY   VALLEY  OAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

10.0 
7 

41.0 
16 

19.0 

31 

17.6 

25 

6.5 

T 

94.3 
83 

COALINGA 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

C0AL1NGA    14  UNW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

CORCORAN   IRRIG  01ST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DELANO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

DEL   PUERTO  ROAD  CAMP 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

DENA1R   3  NNE 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

DUDLEYS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

3.0 

19.0 
2 

2.0 

5 

2.0 

T 

T 

26.0 
7 

ELECTRA   POWER  HOUSE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

ELLIOTT 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

.5 

1 

.5 

1 

FIVE   POINTS   5  SSW 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

FRESNO  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

T 

T 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

GIANT  FOREST 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

1.0 

1 

18.0 
6 

54.0 
31 

25.0 
31 

32.0 
28 

9.0 
31 

7.0 

15 

146.0 
143 

GLENNVILLE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.5 

1 

3.5 

2.0 
1 

2 

6.0 

= 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

4.0 

1 

1 

15.0 
7 

47.0 

31 

19.0 
31 

34.0 
28 

e.o 

29 

12.5 

5 

141.5 
133 

GROVE  LAND  RANGER  STA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

12.0 

4.0 

16.0 

HANFORD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

HLTCH  HETCHY 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

S 

; 

11.5 

31 

13.5 
15 

3.0 

3 

HUNTERS  DAM 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

2.0 

21.0 
6 

4.0 

U 

8.0 

1 

1.0 

36.0 
18 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 

T 

19. U 
8 

58.0 

31 

20.0 

35.0 

14.0 

10.0 

156.0 

39 

10RIA 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

" 

IONS 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

JOHNSONDALE 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

KERLINGER 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

KERN   RIVER    INTAK.L   NO  3 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

T 

T 

2.5 

2 

1.5 

2 

4.0 

1 

6.0 

5 

KERN   RIVER   PH  NO  1 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD1 

Total 
prec lp- 
ltatlon 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


KERN   RIVER   PH  NO  3 

KETTLEMAN  CITY    1  SSW 

KET  T  LEMAN  STATION 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

LEBEC 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LINDSAY 

LODI 

LONE   TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  AR6URUA 

MADERA 

MANDE V  i LLE  ISLAND 

MANTECA 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MATHER 

MEADOW  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN   2  NW 

NORTH  FORK.  RANGER  STA 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 

PATT I  WAY 

PINE  FLAT  DAM 

PORTERVI LLE 

POSEY   3  E 

RAYMOND    1  N 

SALT    SPRINGS   PWR  HOUSE 

SAN   ANDREAS    2  S 

SAN  EM1GDIO  RANCH 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


19.0 
13 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


March  April 


May 


CALIFORNIA 


Total 
precip- 
itation 


SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMItE 

SPR1NGVILLE   7  ENt 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

STOCKTON  WBAP 

STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK.  PH 

TRACY  CARBONA 
TRACY   PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE    1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST    POINT    3  SW 

WHITE  ROCK 

WOF FORD  HEIGHTS 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


ACTON  ESC0N01  FC261BE 

*.ISO  CN  OAT  MT  FC  <.46 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC   5  80 
ASSOC  OIL   ANAHEIM  NO  1 
AVALON   PLEASURE  PIER 
A2USA  CITY  PARK  FC  1*3 
BARNE  SON  PARK 
BARRETT  DAM 
Bt AUMONT 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWF fi^L 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  | 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL  ! 
1    IN  ON  GO! 


26 


11.23 
20.63 
8.12 


So©  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


Total 
Prec lp- 
ltatlon 


BEL  AIR  FC  1  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

BIG  UAL  T  UN  DAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

BON  I T  A 

BOUQUET  CANYON 
AREA  CITY 

8URBANK  FD  FC22613 
BURBANK   MB  AIRPORT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA   PARK   PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC1  7C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 
ELSINORE 
ESCOND10O 
FILLMORE  1  WNW 
FONTANA    5  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  H I LLCREST  RV 
GIBRALTAR   DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


21.98 
30.50 
50.39 
28.54 
39.81 
15.75 
21.53 
15.15 
22.75 


18.45 
22.12 
21.85 
13.92 
E  18.50 
39.52 
14.04 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  CYN  LOWER  FC36» 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEME  T 

HENSHAW  OAM 
HOEGEES  FC  6  A 
10YLLWILD  RANGER  SIA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  OAM 
LA  CRESCENT  A   FC  251 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

LA   VERNE   HIS   FC    56  B 

LECHU2A   PI    STA   FC  352B 

LOCKWOOD  MESA 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CIR 
LOS  PR1ET0S  RANGER  STA 
LYTLE   CREEK  PH 
LYILE   CREEK   RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 


MI    BALOY   FC  850 
MI    BALDY  NOTCH 
MOUNT   WILSON  FC  338 
NEWBURY    PARK   <t  SW 
NEWHALL  SOLEOAD  FC  32C 
NEWPORT    BEACH  HARBOR 
N1P0M0  2  NW 
OCEANS lUt 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    I N   ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GU 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1  IN  ON  GDI 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 

SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


OPIDS  CAMP  FC   57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  OAM  FC   33   A  E 
PALOMAR   MI  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 
PASADENA 
PERRIS 

P1EDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUE  LLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAUL01NG 
RANCH  I TA 
REDLANOS 

RIVERSIDE  FIRE   STA  R  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTON  1 0  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC13  B 
SANDBERG  WB 
SAN  OIEGO  MB  AIRPORT 
SAN  D 1  MAS   FIRE   WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL   CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA   ANA  RIVER   PH  1 
SANTA   ANITA   FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 
SANTA   BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CAT AL 1 NA  WBAP 
SANTA   MAR  I A   «o  AIRPORT 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA 

SANT 1  AGO  OAM 

SAUGUS   PwR   PL   NO  1 

SMELL  ABSORPTION  PLANT 

SIGNAL   HILL   FC   *1 5 

SOMIS   3  NE 

SOMIS   i  NW 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

SUEY  RANCH 

SUNLANO 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6 

TORRANCE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

TW1TCHELL  OAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
I    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    I N   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


UPLAND   3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS   FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC1J0 
VISTA  2  NNE 
WALNUT   PTL   STA  FC1  2C 
WARNER  SPRINGS 
WMITTIER   CTY   H  FC    1  6C 
YORBA  LINDA 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


ADELANTO 

APPLE  VALLEY 

BAKER   9  NNW 

BARSTOW 

BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 

BIG  PINES  PARK  FC  83U 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  UN  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of   1965  -  1966 


CALIFORNIA 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


Season  of  1965  -  1966 


Station 


July 


August 


September 


January 


February 


April 


May 


BISHOP  CREEK   INTAKE  2 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

BORREGO  DESERT  PARK 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

BOULEVARD 

BRANLEY  2  SW 

CABAZON 

CALEXICO   2  NE 

CANT  I L 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP   CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL   CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA  I  WEE 

HAYF1ELD  PUMPING  PLANT 

HESPER1A 

IMPERIAL 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

1 NYOKERN 

I NYOKERN  ARMITAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 


KEE  RANCH 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 
LUCERNE   VALLEY    1  SSW 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  SNOWFALL  AND  NUMBER  OF  DAYS 
WITH  ONE  INCH  OR  MORE  ON  GROUND 


.    NT 1NUED 


Season  of   1965  -  1966 


CALIFORNIA 


August 

September 

Ot  tobe) 

Nov  nib''i 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Tolal 

Precip- 
itation 

E  3.58 

Z 

1.0 

3.0 

2.0 

1 

T 

- 

8.82 

8.01 

7.10 

- 

15.43 

T 

3.0 

1 

11.5 

17.2 

16.0 

: 

E  34.88 

6 

24 

6.36 

- 

2.39 

4.65 

.2 

.3 

T 

.5 

9.80 

T 

T 

T 

.6 

T 

.6 

8.85 

9.92 

6.75 

3.0 

1 

.1 

: 

1 

7.83 

3.0 

- 

41.0 

_ 

T 

26.4 

12.0 

15.0 

.9 

54.3 

51.68 

3.57 

5.35 

5.52 

1 

: 

5.86 

16.0 

13.0 

5.0 

8.5 

T 

2.5 

3.0 

50.0 

E  9.15 

18 

31 

31 

28 

23 

2 

1 

134 

.0 

2.0 

T 

47.0 

32.0 

7.5 

9.0 

1.0 

4.0 

4.0 

110.5 

E  11.80 

11 

18 

31 

31 

28 

31 

9 

1 

160 

MECCA  2  SE 
MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

mojave  2  ese 
morongo  valley 
mountain  pass 
mt  san  jacinto  wsp 
needles  faa  airport 

NIGHT INOALt 
N  I  LAND 

0c0till0  wells 
palmdale 

palmdale  faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 
rands6urg 
snow  creek-  upper 
south  fork  cai31n 
suuirrel  inn  1 
squirrel  inn  2 
thermal  faa  airport 

TRONA 

TWENTYNINE  palms 
VAL YERMO  RANGER  STA 
V1CTORVILLE   PUMP  PLANT 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GO 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1   IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWF »LL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN   ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


SNOWFALL 
1    IN  ON  GD 


E   -  AMOUNT    IS   PARTIALLY  ESTIMATED 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES  ""C^ii 


Station 

Day  of  Month 

■rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

«          *  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 
M1N 

76 
S3 

79 
47 

81 
45 

83 
43 

94 

51 

95 
55 

83 
52 

81 
54 

82 
51 

73 
52 

81 
55 

83 
57 

77 
57 

77 
57 

82 
54 

86 

52 

85 
50 

88 
53 

83 
57 

80 
49 

89 
51 

97 
52 

98 
50 

9  1 

56 

79 
45 

85 

4  6 

91 
52 

89 
55 

95 
51 

99 
50 

95 
50 

85,7 
51.7 

ANGuIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

Mm 

66 
47 

81 
50 

79 
57 

85 
54 

88 
49 

88 
44 

78 
45 

74 
47 

72 
47 

70 
45 

76 
47 

74 

4b 

74 
46 

78 

42 

79 

49 

83 
48 

84 
47 

87 
51 

90 
53 

89 
49 

89 
61 

94 
65 

96 

60 

95 
54 

88 
50 

9  1 
56 

91 
51 

88 
53 

89 
47 

87 
47 

76 
55 

83,6 
50.5 

SIG  BAR  RANGER  STATIOK 

MAX 

ran 

86 
47 

74 
43 

73 
4? 

87 
47 

95 
50 

98 
4  9 

92 
47 

87 
53 

84 
51 

79 
54 

80 
48 

86 
52 

83 
49 

85 
49 

85 
49 

91 
48 

90 
47 

91 
49 

92 
49 

90 
49 

98 
53 

103 
54 

1  04 

50 

96 
52 

88 

46 

93 
50 

98 
52 

98 
53 

104 

51 

105 
57 

97 

53 

90,7 
49.8 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

86 
44 

72 
36 

84 

35 

90 
40 

94 

45 

9  1 
4  3 

84 
40 

78 
48 

74 
43 

82 
43 

80 

41 

79 
43 

81 

43 

76 

43 

83 
42 

83 

41 

89 
43 

91 
45 

93 
42 

91 
44 

97 
45 

100 
46 

9T 

44 

9  2 
44 

91 
43 

95 
43 

96 
47 

98 
49 

104 
50 

99 
52 

95 
48 

88.5 
43.7 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 
MIN 

74 

43 

65 
41 

8? 
35 

88 
43 

90 
47 

85 
44 

80 
40 

77 
41 

73 
48 

75 
43 

7  9 
42 

74 
45 

79 

42 

78 
44 

82 
42 

83 
42 

85 

42 

88 
44 

87 
42 

91 

45 

95 
50 

95 
52 

92 
48 

84 

45 

87 
41 

92 
46 

91 
49 

98 
50 

98 
53 

89 
54 

91 
51 

84.5 
45.0 

CLOvERDALE  3  SSE 

MAX 
MIN 

94 
56 

83 
59 

90 
58 

90 
56 

91 
49 

88 
49 

80 
47 

79 

48 

69 
53 

72 
84 

83 
SI 

77 
52 

80 
54 

81 

50 

85 
49 

87 
49 

89 

50 

91 
52 

93 
58 

97 
52 

91 
53 

94 
54 

97 
53 

96 
53 

94 
54 

97 
51 

94 
48 

88 
48 

91 
50 

88 
50 

73 
47 

87.2 
51.9 

COVELO 

MAX 
MIN 

as 
45 

78 

42 

75 

40 

88 
45 

89 
45 

93 
44 

91 
42 

79 

50 

76 
45 

73 
42 

81 
45 

85 
43 

83 
41 

85 
46 

95 
47 

101 
50 

101 
46 

97 
49 

90 
43 

93 
46 

95 
46 

95 
47 

98 
51 

102 
55 

96 
47 

89.0 
45.8 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 
MIN 

65 
44 

64 
49 

65 
44 

66 
46 

65 

45 

64 
47 

68 
47 

67 
47 

66 
52 

67 
54 

65 

54 

66 
53 

69 
46 

69 
46 

69 
55 

66 
55 

64 
53 

60 
50 

70 
46 

68 
45 

65 
50 

66 

54 

65 
52 

67 
48 

61 

52 

58 
52 

59 
51 

65.3 
49.5 

BUTTONS  LANDING 

MAX 

Mm 

73 
52 

77 
50 

81 
51 

86 
53 

74 
50 

74 

50 

74 

50 

72 
50 

72 
51 

72 
51 

75 
51 

71 

5  0 

71 

49 

74 
49 

75 
50 

82 
51 

79 
49 

74 
43 

73 
54 

82 

54 

82 
47 

77 
53 

74 

52 

81 

52 

75 
52 

70 
52 

69 
53 

75.5 
50.7 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

73 
40 

63 
45 

80 
36 

89 
40 

B8 
45 

85 
43 

78 

51 

82 
43 

75 
43 

76 
45 

so 

44 

73 
50 

72 
52 

70 
51 

75 

41 

75 
39 

82 
42 

80 
41 

82 
44 

87 
48 

93 
43 

96 
45 

93 
46 

63 
49 

86 
41 

89 
41 

92 
45 

97 
49 

98 
50 

96 
51 

93 
46 

83,3 
44,8 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

Mm 

61 
50 

61 
51 

60 
47 

61 
51 

58 
52 

61 
53 

62 
51 

64 

52 

62 
54 

63 

54 

62 
55 

62 
55 

61 

55 

64 

56 

63 
53 

62 
56 

64 
52 

65 
55 

62 
55 

62 
54 

61 
50 

59 
50 

57 
51 

61 
51 

61 
53 

58 
53 

59 
52 

57 
52 

57 
51 

58 
51 

56 

50 

60,8 
52.4 

FERNDALE  2  NW 

MAX 
MIN 

65 
47 

65 
47 

66 

44 

65 
45 

62 
52 

64 

53 

64 
48 

65 

47 

69 
51 

68 
45 

65 

54 

65 
54 

64 
54 

67 

S3 

67 
49 

67 
54 

69 
48 

70 
55 

67 
55 

65 
50 

65 
46 

63 
43 

63 
46 

67 
52 

65 
48 

64 

50 

61 
51 

57 
50 

56 
49 

60 
50 

62 
51 

64.6 
49.7 

FOREST  GLEN 

MAX 

Mm 

85 

41 

74 
30 

92 
35 

91 
36 

92 
40 

93 
43 

89 
40 

80 
49 

81 
42 

74 

52 

79 

42 

83 

48 

76 
45 

60 
45 

80 
43 

84 
40 

89 
42 

87 
40 

88 
39 

89 
42 

97 
47 

99 
46 

101 
43 

95 
44 

88 
39 

92 
44 

96 
45 

95 
45 

100 
48 

102 
49 

99 
46 

88.7 
42.9 

FORT  BRAGG 

MAX 

Mm 

61 
49 

64 
47 

63 
44 

68 
48 

65 
49 

59 
50 

61 
49 

65 
52 

68 

50 

66 
49 

65 
52 

62 
54 

66 
54 

64 
53 

66 
54 

66 
50 

66 
52 

64 

52 

66 
48 

64 
46 

68 
50 

64 
49 

63 
46 

65 

48 

64 
45 

65 
46 

57 
48 

60 
-8 

57 
48 

57 
47 

62 
47 

63,6 
49,2 

PORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

Mm 

60 
49 

63 
47 

62 
40 

5R 
42 

59 
49 

61 
47 

64 
49 

64 
52 

65 
47 

66 
44 

61 

50 

63 
83 

65 
52 

65 
45 

66 
49 

66 
50 

66 
44 

63 
46 

62 

67 
44 

65 
41 

67 
42 

86 
46 

56 
49 

57 
49 

62 
48 

56 
43 

62.4 
46,9 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

86 
48 

67 
37 

8  0 
34 

90 
39 

93 
45 

90 
42 

88 
40 

83 
40 

77 
40 

89 
45 

81 

41 

84 

45 

93 
44 

84 
43 

84 
43 

89 
41 

89 
43 

91 
45 

92 
42 

91 
41 

98 
43 

100 
45 

96 
43 

94 

44 

90 
43 

94 
43 

95 
46 

98 
49 

102 
50 

102 
53 

95 
49 

89.5 
43,5 

FORT  ROSS 

MAX 

Mm 

66 
48 

67 
44 

66 
46 

60 
46 

62 
47 

64 

45 

66 
46 

65 
50 

67 
50 

66 
50 

6? 
49 

66 
53 

65 
47 

66 
46 

66 
46 

66 
46 

66 
48 

66 
50 

68 
48 

66 
45 

62 
46 

60 
49 

66 
49 

67 
46 

68 
44 

62 
4  3 

65 
47 

63 
47 

60 
48 

60 
49 

65 
49 

64.9 
47.3 

(SPA  TON    1  W 

MAX 

Mm 

80 
44 

84 
45 

87 
45 

84 
45 

82 
47 

76 
49 

72 
45 

68 
57 

73 
50 

75 
48 

75 
46 

75 
51 

78 
44 

79 
42 

84 
44 

83 
43 

90 
46 

95 
49 

91 
48 

63 
45 

85 
47 

89 
44 

82 

44 

92 
46 

90 
45 

85 
44 

76 
46 

80 
46 

77 
49 

80 
48 

93 
56 

82,0 
46,8 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

88 

52 

70 
45 

69 
39 

86 

44 

95 
50 

99 
46 

92 

52 

83 
52 

89 
51 

87 

52 

84 
49 

87 
53 

87 
52 

88 
49 

95 
45 

90 
47 

90 
47 

94 
49 

94 
47 

91 
49 

97 
49 

102 
49 

105 
48 

98 
50 

88 
48 

94 
48 

98 
55 

98 

54 

104 
56 

108 
58 

96 

52 

91.5 
49.5 

HEALDSBURG 

MAX 

Mm 

87 
50 

86 
55 

91 
S7 

91 
50 

88 

51 

82 
51 

78 
5  1 

71 

53 

76 
5  3 

84 
54 

80 

50 

79 
54 

83 
50 

84 
47 

89 
46 

90 
48 

94 
51 

97 
52 

93 
54 

91 
51 

93 
52 

98 

52 

89 
49 

94 

50 

95 

50 

93 
49 

86 
52 

90 
52 

86 

52 

83 
52 

98 
59 

87.7 
51.6 

HILTS 

MAX 

Mm 

76 
50 

60 
40 

60 
35 

74 
41 

86 

49 

89 
46 

84 
42 

79 
48 

78 
42 

76 
48 

81 
48 

75 
48 

80 
48 

74 

46 

80 
43 

83 
47 

93 

48 

85 
52 

75 
47 

84 
46 

92 
48 

94 
49 

74 

44 

79 
49 

86 
52 

89 
55 

93 
55 

99 
60 

84 

51 

81.1 
47,6 

HOOPA 

MAX 

Mm 

82 
46 

67 
45 

71 
45 

84 
47 

95 
52 

95 

48 

74 
46 

76 
49 

79 
52 

79 
52 

79 
55 

8  5 
56 

85 
55 

82 
59 

96 
50 

83 
47 

82 
48 

85 
47 

85 
55 

6  6 
46 

96 
54 

102 

56 

100 
46 

91 

50 

78 
48 

68 
51 

94 

53 

90 
56 

101 
59 

102 
53 

92 
51 

86.3 
50,9 

KENTFIELD 

MAX 

Mm 

84 

48 

94 
49 

8  4 
49 

88 
47 

8  1 
46 

79 
48 

78 
55 

72 
52 

72 
51 

7  6 
55 

8  0 
51 

5  6 

70 
50 

7  6 
52 

80 
48 

48 

8  I 
49 

5  3 

8  9 
50 

8  3 
47 

8  1 
50 

50 

9  1 

50 

49 

8  5 
47 

9  1 
48 

80 
47 

7  7 
48 

49 

50 

57 

5o!o 

KLAMATH 

Mm 

61 
48 

61 
52 

68 
47 

68 
46 

6  1 
49 

64 
49 

64 
54 

65 

48 

60 
49 

59 
58 

61 

56 

66 

55 

68 

55 

67 

55 

66 

52 

67 
52 

67 
49 

69 
56 

69 
57 

71 
49 

68 
48 

66 
48 

64 

49 

68 
54 

66 
42 

65 

47 

63 
52 

64 
51 

61 

52 

62 
53 

61 
49 

64,7 
51.0 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

Mm 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

Mm 

79 
44 

73 
32 

58 
31 

71 
43 

82 
50 

88 
48 

82 
41 

74 
48 

77 

tw 

73 
43 

74 

42 

78 

40 

72 
42 

77 
41 

74 
42 

78 
45 

8  0 
47 

83 
49 

84 
49 

85 
45 

82 

46 

89 
53 

92 
52 

91 
51 

82 
42 

82 
47 

85 
49 

87 
53 

91 
56 

96 
59 

52 

80,6 
46.2 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

Mm 

78 
38 

68 

33 

53 
28 

71 
34 

81 
39 

84 

36 

82 
32 

76 
41 

72 
42 

73 
34 

73 
34 

76 
37 

71 

34 

73 
39 

74 
34 

78 
35 

90 
39 

82 
41 

33 
37 

82 
33 

80 
38 

87 
39 

90 
39 

86 
3  9 

77 
35 

81 
37 

84 
40 

86 
44 

89 
43 

93 
46 

86 
40 

79.1 
37.4 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

Mm 

79 

51 

84 
49 

89 

50 

86 
50 

76 
49 

76 
50 

74 
52 

74 
51 

75 

52 

78 
51 

75 
52 

73 
54 

75 
49 

77 

47 

80 
48 

"0 
48 

85 
50 

84 
83 

82 
55 

78 

54 

85 
53 

6  9 
54 

86 
53 

81 
52 

87 

60 

95 
62 

79 
52 

73 
53 

72 
52 

70 
52 

96 
59 

80.2 
51.5 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  P« 

MAX 

Mm 

64 
45 

65 
42 

69 
40 

72 
41 

68 
50 

66 
51 

65 
49 

65 
43 

64 
46 

68 
52 

68 
51 

68 

84 

65 
52 

68 
53 

66 

50 

66 
51 

70 

44 

71 
54 

68 
53 

75 
40 

74 

42 

75 
4  2 

67 

46 

68 
52 

6a 

41 

67 
43 

66 
51 

65 
52 

65 
51 

65 
50 

64 
50 

67.6 
47.6 

ORLFANS 

MAX 
MIN 

68 
48 

74 

43 

92 
49 

99 
52 

98 
50 

84 
44 

80 
51 

88 
52 

78 
51 

84 

51 

92 
56 

84 
48 

78 
51 

81 
47 

86 
43 

86 
45 

92 
51 

90 
55 

86 
50 

102 
56 

107 
55 

107 
53 

96 
54 

84 

85 

93 
53 

100 
55 

100 
56 

105 
60 

108 
58 

95 
56 

99 
56 

90,8 
51.7 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

Mm 

77 
48 

80 
50 

86 
49 

8  3 
45 

79 
50 

7  3 

5  1 

69 
53 

67 
53 

75 
53 

72 
54 

68 
50 

68 
55 

7  1 

46 

74 
46 

79 
47 

74 
45 

82 
49 

85 
48 

86 
51 

85 
48 

86 

49 

90 
51 

81 
51 

83 
-9 

90 
47 

88 

46 

81 

52 

84 

51 

81 
51 

79 
52 

93 
56 

79,6 
49.9 

POINT  ARENA 

MAX 

Mm 

50 

65 
48 

6  5 
46 

63 
45 

61 
48 

65 
47 

68 
54 

64 
53 

65 
51 

68 
49 

67 
53 

66 

53 

69 
50 

69 
50 

69 
53 

69 
52 

67 
53 

68 
51 

65 
50 

66 
49 

64 
47 

63 
47 

63 
49 

ft  5 
50 

65 
50 

65 
49 

62 
49 

64 
47 

64 
48 

63 
47 

64 
46 

65.4 
49.5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

Mm 

47 

47 

4  1 

47 

88 
43 

79 
50 

7  7 
47 

8  1 
44 

84 
45 

82 
48 

87 
45 

87 
43 

89 
48 

98 
50 

102 
54 

103 
55 

102 
52 

99 
52 

98 
46 

99 
50 

101 
52 

100 
58 

95 
49 

91.4 
48.5 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

77 
49 

76 
46 

75 
46 

86 
46 

91 
50 

95 

54 

84 
51 

74 

52 

77 
50 

73 
48 

81 
50 

83 
55 

79 
54 

79 
55 

81 

51 

«4 

50 

81 
51 

90 
53 

83 
56 

79 

50 

92 
51 

100 
50 

99 
55 

91 
54 

80 
50 

86 
50 

93 
52 

90 
53 

99 
53 

100 
53 

89 
51 

85.4 
51.3 

SAINT  HELENA 

MAX 

Mm 

82 
47 

86 
48 

91 

51 

90 
47 

89 
51 

82 
50 

78 
45 

73 
55 

74 

83 

80 
49 

76 

48 

79 
8  2 

81 
52 

84 
46 

89 
45 

89 
45 

92 
47 

90 
51 

88 
53 

88 
52 

96 
51 

102 
54 

96 
53 

89 

60 

96 
47 

92 
48 

85 
50 

85 
53 

64 
53 

74 
54 

97 
57 

86.4 
50.2 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

71 
41 

72 
43 

86 
47 

95 
52 

95 
52 

8  7 

50 

79 
51 

83 
51 

72 

54 

80 
53 

87 
51 

no 

55 

75 
55 

78 
48 

84 

48 

82 
48 

89 
50 

87 
53 

84 
49 

96 
52 

102 
55 

102 
51 

93 
54 

82 

4  7 

89 
49 

95 
52 

95 
53 

102 
56 

103 
58 

95 
53 

95 
55 

87.6 
51.2 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Contlnutd 


Station 

Day  of  Month 

erage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  J 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

< 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

83 

50 

B2 
52 

88 

52 

88 
49 

AO 
4G 

77 
50 

76 
54 

70 
54 

76 
53 

73 
53 

67 
56 

73 
52 

76 
54 

BO 
50 

76 

50 

82 
52 

84 
55 

84 
53 

80 
51 

82 
52 

88 
53 

88 
5  1 

88 
53 

86 
50 

65 
51 

78 
50 

77 
50 

72 
51 

72 
51 

91 
61 

80.1 
52.0 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

46 

4  7 

48 

46 

48 

4  9 

47 

51 

74 
51 

78 
53 

75 
46 

51 

77 
46 

79 
45 

8  3 
46 

82 
45 

86 
47 

92 
50 

8  9 
51 

85 
49 

86 
49 

91 
49 

82 
48 

88 
48 

89 
46 

87 
46 

80 
50 

84 
49 

82 
51 

82 
50 

94 
56 

62,6 
46.6 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

69 

52 

47 

52 

52 

53 

6  5 
51 

8  2 

6  7 

52 

67 

50 

6  8 

55 

6  7 
55 

62 
55 

6  1 

55 

6  7 
53 

67 
55 

66 
50 

70 
55 

72 
55 

65 
51 

71 
48 

73 
48 

72 
51 

65 
54 

66 
51 

69 
52 

72 
53 

62 
53 

62 
31 

67 
51 

61 
51 

66.7 
52.0 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 
MIN 

45 

-3 

45 

45 

47 

47 

74 

43 

7  7 
54 

78 
54 

79 
51 

73 
44 

7  5 
55 

77 
43 

80 
42 

85 
43 

82 
42 

88 
45 

93 
49 

86 
50 

92 
48 

96 
48 

100 
49 

95 
47 

90 
46 

96 
45 

93 
45 

88 
47 

85 
*5 

80 
*9 

76 
50 

96 
56 

65,7 
47.2 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

Ag 

41 

43 

50 

52 

48 

85 
50 

4  1 

75 
55 

73 
47 

7  6 
47 

80 
50 

77 
48 

79 

51 

79 
49 

8  1 
44 

84 
49 

86 
53 

89 
51 

90 
52 

92 
55 

97 
58 

99 
55 

95 
54 

86 
50 

90 

54 

91 
56 

95 
56 

95 
58 

100 
62 

85 

55 

65.5 
51.1 

TULEL*KE 

MAX 
MIN 

7  9 
44 

32 

29 

38 

42 

4  1 

7  9 
42 

48 

7  7 
48 

75 
36 

)  } 

42 

78 
39 

7e 

40 

77 
is 

80 
37 

8  3 
4  4 

84 

43 

84 
41 

8  2 

40 

3d 
42 

92 
42 

9  1 
44 

90 
45 

82 
38 

85 
40 

88 
42 

9 1 

44 

94 
45 

94 

SO 

87 
45 

82.6 
41.2 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

53 

49 

45 

52 

50 

44 

45 

82 

7  £ 

52 

47 

83 

47 

77 
53 

53 

80 
51 

8  4 

46 

86 
47 

8  6 
51 

e  7 

53 

8  9 

53 

53 

103 
57 

103 
58 

98 
55 

9 1 
58 

93 
51 

100 
53 

95 
50 

100 
52 

100 
51 

93 
53 

98 
54 

88.8 
51.5 

wEAvERVILLE  RANGER  st< 

MAX 
MIN 

86 
44 

37 

71 
36 

86 
-1 

91 
43 

9  4 

44 

90 
41 

82 
52 

79 
47 

77 

42 

79 
42 

64 

45 

81 
4  2 

83 
45 

8  2 
44 

85 
44 

88 
43 

89 
46 

90 
44 

91 
46 

96 
46 

101 
49 

100 
45 

96 
50 

66 
43 

92 
46 

96 
49 

98 
48 

100 

49 

104 
53 

90 
46 

68.5 
45.0 

WEED  fire  department 

MAX 

B] 
43 

73 
39 

62 
33 

75 
40 

85 

49 

34 

54 

81 

03 

75 
50 

76 
51 

74 
53 

74 

41 

75 
52 

76 

46 

78 
48 

75 
43 

78 
43 

80 
43 

84 
43 

85 

44 

85 
44 

84 
46 

90 
46 

93 
49 

92 
46 

82 
41 

82 
43 

88 
47 

89 
50 

92 
52 

97 
54 

86 
50 

81.6 
46.3 

WILLITS  1  NE 

MAX 

?S 

43 

70 
43 

82 
38 

46 
44 

87 
43 

85 
42 

76 
48 

73 
49 

73 
47 

72 
43 

75 
43 

71 

51 

66 
51 

72 
4  9 

77 
45 

76 
42 

79 
44 

81 
45 

81 
44 

90 
44 

95 
50 

95 
50 

94 
46 

88 
46 

86 
40 

90 
43 

88 
4  3 

91 
44 

92 
49 

90 
52 

89 
46 

82.1 
*5.* 

YREkA 

•          •  » 

MAX 
MIN 

B  5 
51 

75 
40 

65 
38 

-3  0 
45 

89 
51 

-j  5 

48 

9  6 
47 

8  4 
54 

61 
51 

80 
45 

80 
50 

85 

49 

80 
50 

80 
50 

80 

48 

84 
47 

87 
49 

88 
50 

89 
49 

90 
48 

91 
52 

95 
51 

98 
53 

95 
51 

84 
47 

89 
49 

9  3 
53 

93 
56 

99 
56 

102 
60 

92 
53 

87.2 
49.7 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  IN  RANGER  STATION 

MAX 

BO 
41 

7  I 

26 

78 
29 

85 
36 

84 
38 

83 
36 

80 
42 

8  3 
44 

7a 

4  1 

77 
37 

79 
39 

75 
38 

77 
37 

76 
39 

79 
37 

82 
39 

85 
43 

86 
44 

88 
48 

8  9 
38 

9  3 

42 

93 
45 

92 
53 

87 
46 

85 
38 

88 
38 

89 
47 

95 
43 

98 
49 

95 
52 

87 
49 

64.4 
41.4 

ALTllRAS  RANGER  STATIOH 

MAX 

87 
41 

78 
30 

7  9 

35 

84 
37 

B  9 
42 

9  0 
40 

8  7 
37 

87 
32 

35 
37 

78 
35 

8  1 
36 

82 
42 

80 
36 

8  5 
38 

80 
33 

85 
33 

8  7 
39 

90 
40 

90 
40 

94 

39 

91 
44 

97 
43 

98 

97 

89 
42 

89 
38 

92 
37 

95 
39 

99 
40 

104 
53 

85 
48 

88.2 
38.8 

AUBURN 

MAX 

57 

83 
53 

B I 
5  7 

88 
59 

93 
62 

5B 

8  5 

51 

7  9 
51 

8  3 
54 

76 
53 

80 
55 

8  0 

51 

7  8 
5  1 

82 
50 

83 

51 

89 
57 

90 
56 

9  1 
57 

95 
64 

96 
62 

95 

65 

9  9 
68 

102 
63 

1 00 
63 

93 
59 

96 
63 

98 
65 

96 
64 

97 
62 

96 
61 

76 
62 

89,2 
38.2 

8ERRVESSA  LAKE 

MAX 

90 
57 

85 
55 

85 

55 

88 
57 

92 
56 

94 

53 

83 

5  2 

85 
55 

80 
55 

74 
54 

8  3 
55 

79 
55 

7  8 

55 

8  3 
53 

83 
56 

87 
56 

90 
87 

9  1 
61 

95 
63 

94 
58 

96 
62 

9  9 
65 

100 
66 

99 
62 

93 
59 

96 
60 

97 
57 

93 
59 

94 
56 

93 
63 

82 
63 

69,1 
57.7 

BLUE  CANYON  MB  AIRPORT 

MAX 

69 
47 

63 
47 

71 
48 

75 
54 

77 
56 

74 

56 

70 
54 

70 
52 

64 
47 

67 
47 

68 

50 

64 
48 

6  7 
48 

68 
46 

71 
52 

74 
54 

76 
56 

79 
58 

79 
61 

79 
60 

8  3 
60 

6  3 
64 

82 
61 

79 

60 

79 
58 

60 
61 

82 
62 

84 

62 

83 
65 

69 
57 

76 
59 

74,4 
55.2 

BOWMAN  DAM 

MAX 

7  3 
49 

71 
46 

7  3 
49 

76 
47 

79 

50 

78 

50 

70 
45 

70 
50 

71 

5  0 

69 
43 

69 

46 

66 
47 

"4 
46 

69 
45 

73 
46 

76 
46 

77 

50 

80 
51 

80 
54 

8  1 
54 

84 
58 

84 
57 

86 
55 

83 
55 

82 
56 

83 
54 

83 
52 

88 

55 

83 
60 

87 
62 

79 
59 

77,3 
51.3 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

98 

54 

91 
47 

$9 

52 

9  7 

51 

98 
52 

9  2 

52 

87 
55 

79 

52 

38 
51 

93 
50 

93 
51 

97 
58 

1  02 
57 

1  02 
58 

105 
62 

1  07 

62 

102 
54 

102 
52 

102 
55 

105 
54 

101 
66 

77 
58 

95.6 
54,6 

BURNEY 

MAX 

R  4 
45 

75 
30 

72 
31 

81 
36 

B  3 

3' 

85 
40 

83 
36 

78 
45 

8  1 
49 

80 
36 

75 
35 

78 

39 

78 
36 

76 
42 

76 
33 

80 
34 

82 
40 

8  2 
37 

8  6 
39 

8  8 
40 

90 
40 

95 
43 

95 
47 

92 
47 

86 
41 

87 
38 

69 

36 

37 

94 
40 

97 
51 

85 
43 

84,0 
39.4 

CANYON  OAM 

MAX 

75 
42 

62 
35 

7  5 
35 

B2 
40 

86 
35 

8  8 
41 

82 
39 

8  0 
45 

7  8 
47 

75 
39 

73 
38 

36 

7  7 
37 

80 
37 

82 
39 

8  0 
40 

8  4 
41 

40 

45 

92 
47 

49 

45 

47 

44 

40 

43 

42 

97 
47 

95 
58 

93 
48 

84.0 
42.0 

CENTERVTLLE  PH 

MAX 

87 
55 

78 
48 

B  2 
53 

85 
54 

88 
55 

3  8 
54 

8  3 
47 

7  5 
51 

77 
55 

7  7 
53 

77 
51 

7  6 
48 

75 
46 

78 
49 

80 
49 

84 
53 

8  3 
51 

58 

90 

60 

92 
61 

95 
64 

95 
64 

63 

57 

54 

90 
56 

90 
56 

54 

94 
56 

94 
56 

87 
57 

85  8 
54^5 

CHESTER 

MAX 
MIN 

69 
31 

76 
32 

82 
35 

85 
35 

B  3 
35 

79 
34 

75 
43 

7  3 
48 

71 
38 

75 
34 

70 
34 

73 
32 

74 

33 

77 
30 

60 
31 

8  1 

36 

8  6 
36 

38 

39 

9  1 

39 

92 

41 

95 
42 

90 
41 

66 
37 

32 

8  8 
33 

33 

95 
39 

93 
51 

85 
45 

82,5 
36.9 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

9  ! 
61 

84 

54 

90 
49 

95 
57 

97 
57 

96 
58 

87 
53 

85 
53 

84 

59 

8  5 
58 

86 

54 

83 
53 

95 
55 

8  5 
55 

8  9 
52 

9  1 
55 

92 
55 

98 
60 

9  8 
64 

i  oo 

61 

100 
63 

102 
64 

1 00 
66 

63 

59 

97 
57 

95 
56 

100 
56 

95 
57 

94 

66 

96 
57 

92.7 
57.6 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

87 
55 

B  1 

43 

8  3 
53 

90 
56 

90 
54 

91 
53 

79 
54 

75 
54 

79 
56 

78 
56 

80 
57 

75 

54 

74 
53 

79 
5  2 

60 
8  2 

85 
53 

84 

52 

88 
57 

93 
58 

8  9 
54 

92 
56 

96 
58 

9  6 
61 

95 
57 

9 1 
56 

95 
57 

95 
54 

90 
53 

90 
53 

87 
58 

67 
60 

85.7 
55.0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

92 
57 

83 
40 

90 
40 

87 
39 

93 
39 

96 
41 

9 1 
43 

84 
44 

76 

4  1 

75 
40 

63 

42 

82 
45 

8  3 

43 

85 

41 

8  5 
42 

90 
41 

90 
54 

98 
47 

9  6 
51 

50 

1 00 

49 

104 

51 

'si 

54 

47 

42 

41 

46 

102 
44 

103 
36 

82 
49 

91  8 
4s!s 

COLFAX 

MAX 

84 
58 

77 
50 

84 
5  ; 

68 
62 

91 
61 

86 
62 

81 

8, 

63 

8  2 

79 

54 

8 1 
54 

79 
57 

77 
49 

80 
53 

8  1 

53 

85 
52 

68 
60 

90 
60 

92 
62 

92 
62 

92 
65 

95 
65 

68 

62 

66 

56 

95 
64 

95 
67 

65 

95 
66 

88 

67 

9  1 
64 

59)6 

COLUSA  1  SSw 

MAX 
MIN 

92 
55 

8  4 

52 

91 
57 

95 
59 

98 

56 

93 
53 

85 
52 

3  3 

52 

8  1 

56 

85 
56 

8  6 
84 

82 
53 

5» 

5  2 

54 

92 
53 

54 

59 

61 

56 

59 

103 
62 

65 

59 

56 

56 

54 

55 

54 

92 
62 

9  7 
58 

56.1 

DAVIS  2  NSW 

MAX 
MIN 

9  1 
54 

9  1 

52 

85 
58 

90 
52 

93 
52 

5  3 

86 
52 

8  0 

52 

8  1 
55 

79 
52 

53 

52 

52 

5  2 

51 

51 

49 

56 

56 

94 

53 

95 
53 

54 

101 
58 

56 

95 

50 

94 
54 

51 

51 

51 

58 

60 

53.3 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

75 
42 

70 
42 

75 
36 

B  2 
40 

B  0 

44 

76 

4  2 

7  3 
43 

72 

46 

42 

4  3 

42 

40 

40 

40 

42 

44 

45 

84 
48 

8  4 

50 

86 
50 

88 
50 

8  8 
48 

86 
46 

86 
47 

8  8 
44 

86 
48 

89 
44 

50 

48 

49 

OE  SABLA 

MAX 
MIN 

86 
53 

7  V 

43 

83 
46 

90 
49 

58 

8  5 
51 

79 
49 

8  3 
52 

7  7 
49 

49 

45 

48 

50 

47 

52 

50 

52 

90 
50 

92 
56 

94 

55 

95 
58 

96 
60 

95 
59 

90 
53 

92 
53 

93 
54 

94 
52 

95 
55 

59 

52 

8T  a  0 
51.9 

OOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

92 
60 

96 
51 

95 
61 

90 
54 

67 
52 

8  6 

52 

50 

84 

50 

8  5 
52 

90 
53 

95 
55 

62 

6  2 

64 

67 

59 

61 

62 

l62 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

Be 
43 

5  0 

7  1 
40 

80 
43 

86 
45 

8  7 
46 

85 
42 

8  1 
46 

79 

51 

75 
44 

45 

44 

41 

43 

4  2 

44 

4  7 

47 

8  8 
80 

8  7 
50 

88 
52 

92 
54 

93 
52 

95 
48 

91 
45 

92 
49 

91 
47 

94 
47 

92 
52 

56 

84.0 
46.6 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

91 

60 

86 
47 

80 

S  [ 

88 

»( 

9  3 

)6 

81 

78 

76 

5,, 

81 
52 

8/ 

79 
53 

82 

50 

81 

53 

87 
53 

91 
54 

89 
8  9 

95 
60 

93 
63 

98 
61 

100 
6  3 

100 
64 

101 
58 

94 
56 

93 
57 

95 
58 

96 
58 

99 
60 

97 
66 

81 
54 

69,1 
56,0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

80 
Ag 

79 
5  0 

80 
50 

81 

5  0 

32 

5  0 

80 
51 

69 
52 

71 

54 

71 
54 

71 
54 

69 
54 

".8 

55 

71 
54 

73 
52 

79 
55 

77 
48 

81 
52 

83 
56 

82 
57 

80 
55 

91 
58 

92 
59 

90 
59 

85 
52 

88 

55 

67 
58 

S3 

53 

78 
53 

77 
52 

72 
54 

95 
60 

79.3 
53.7 

FOLSOM  DAM 

MAX 
MIN 

91 
56 

86 
56 

84 
56 

91 
61 

95 

96 
53 

85 
52 

79 
52 

85 
54 

79 
55 

84 
57 

81 
55 

77 
54 

83 
52 

83 

54 

90 
56 

91 

56 

9  2 
61 

96 
55 

96 
59 

97 
61 

101 
65 

103 
68 

101 
64 

96 
61 

96 
62 

97 
57 

97 
54 

98 
54 

92 
56 

72 
61 

90.1 
37.2 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

85 
55 

80 
47 

77 
49 

79 
55 

87 

54 

90 
59 

84 

5  0 

80 
48 

so 
53 

77  76 
53  48 
S..  Roter.nco  N 

73      77  76 
50     46  55 
3t«B  Following  Slall 

83  86 
59  56 
5n  Index 

87 
59 

90 
62 

90 

60 

90 
62 

91 
62 

95 
65 

96 
65 

95 
62 

92 
63 

93 
64 

93 
63 

94 
64 

95 
69 

77 
62 

65.7 
57.5 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1966 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

|  20 

I  21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

GRASS  VALLEY 

MAX 

91 

84 

79 

86 

91 

94 

89 

82 

85 

88 

82 

84 

80 

83 

62 

86 

9  1 

90 

96 

95 

100 

100 

90 

,  3 

MIN 

52 

46 

47 

52 

55 

57 

48 

46 

51 

53 

49 

46 

47 

48 

81 

53 

54 

56 

59 

59 

61 

62 

62 

l60 

56 

57 

60 

60 

61 

65 

59 

54 

.6 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

87 

78 

74 

85 

89 

89 

88 

83 

82 

76 

82 

9  0 

78 

79 

64 

84 

86 

8  8 

90 

92 

93 

96 

100 

91 

100 

101 

,9 

MIN 

45 

32 

34 

38 

33 

41 

39 

47 

42 

36 

36 

40 

37 

44 

33 

36 

41 

39 

40 

42 

41 

44 

47 

49 

42 

39 

38 

39 

41 

50 

44 

40 

.3 

JESS  VALLEY 

MAX 

75 

68 

73 

82 

81 

82 

77 

75 

'l 

73 

76 

75 

77 

76 

78 

80 

83 

84 

8  8 

84 

99 

91 

89 

64 

85 

e7 

91 

95 

96 

95 

85 

82 

.  0 

MIN 

44 

36 

30 

38 

43 

44 

4  2 

40 

45 

38 

40 

39 

38 

40 

36 

39 

44 

45 

45 

42 

46 

46 

49 

44 

43 

43 

45 

46 

49 

56 

52 

42 

.  9 

LAKEPORT 

MAX 

89 

82 

88 

95 

100 

99 

88 

83 

76 

81 

96 

85 

87 

86 

92 

93 

95 

94 

99 

101 

105 

106 

105 

99 

100 

102 

100 

104 

104 

100 

100 

94 

,4 

MIN 

47 

42 

43 

48 

48 

47 

42 

50 

48 

44 

45 

46 

46 

43 

45 

45 

46 

60 

51 

52 

55 

55 

54 

53 

48 

48 

48 

51 

53 

58 

53 

48 

.6 

LAKE  SHORE 

MAX 

8* 

79 

8  9 

90 

93 

97 

80 

82 

77 

91 

85 

78 

68 

90 

9  8 

1  0  1 

104 

104 

98 

9  3 

95 

9  7 

99 

104 

1  0  1 

90 

95 

90 

,9 

Mm 

52 

46 

55 

55 

51 

52 

53 

49 

54 

49 

48 

48 

4  7 

56 

60 

52 

52 

54 

69 

64 

59 

60 

59 

85 

64 

58 

56 

65 

56 

60 

55 

54 

.3 

LAKE  SPAULOING 

MAX 
MIN 

LAKE  SPAULOING  DAM 

MAX 
MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 

MIN 

MAN2AN I TA  LAKE 

MAX 

79 

72 

60 

67 

76 

79 

79 

72 

70 

65 

67 

66 

67 

69 

69 

74 

7  7 

76 

82 

8  3 

9  1 

9  7 

68 

86 

83 

82 

84 

84 

86 

90 

72 

76 

.6 

MIN 

45 

32 

35 

40 

41 

44 

44 

48 

49 

39 

36 

35 

36 

39 

36 

36 

43 

43 

45 

41 

52 

53 

50 

51 

45 

43 

43 

46 

52 

52 

46 

43 

.3 

MARYSVILLE 

MAX 

96 

93 

85 

92 

9t 

97 

92 

86 

86 

83 

a  7 

87 

8  3 

8  8 

8  6 

9  2 

95 

96 

96 

99 

99 

1  0  1 

1  0  3 

1  0  3 

9  8 

100 

96 

1 00 

98 

69 

.1 

MIN 

55 

55 

57 

59 

58 

54 

52 

53 

50 

54 

53 

53 

52 

5  2 

53 

55 

65 

60 

60 

58 

61 

65 

54 

62 

58 

60 

57 

55 

54 

63 

59 

56 

.6 

MC  CLOUD 

MAX 

84 

75 

68 

79 

84 

85 

82 

74 

75 

72 

75 

76 

7  3 

7b 

74 

78 

8  1 

9  2 

89 

89 

9  6 

-4 

96 

9 1 

86 

8  7 

8  9 

91 

94 

98 

85 

8  2 

.9 

MIN 

42 

32 

53 

40 

38 

45 

43 

42 

41 

40 

36 

4  1 

37 

47 

78 

43 

46 

42 

44 

44 

45 

43 

4B 

46 

43 

43 

43 

48 

47 

50 

48 

42 

.5 

MINERAL 

MAX 

79 

74 

64 

75 

90 

82 

78 

75 

74 

69 

72 

75 

6  9 

7  1 

72 

76 

7  7 

80 

8  3 

8  5 

8  6 

90 

9  0 

88 

84 

84 

8  6 

8  7 

90 

91 

7  2 

79 

.  3 

Mm 

41 

29 

31 

35 

36 

41 

37 

42 

46 

37 

35 

35 

33 

36 

33 

34 

40 

40 

40 

42 

44 

45 

4  7 

46 

43 

39 

40 

41 

44 

49 

44 

39 

.5 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

91 

8  6 

87 

92 

92 

95 

83 

78 

8  1 

77 

83 

78 

79 

82 

8  5 

90 

8  8 

92 

9  7 

9  7 

96 

1  0  1 

10  2 

102 

96 

95 

9  8 

96 

76 

,  9 

Mm 

55 

53 

55 

55 

55 

54 

52 

51 

54 

52 

53 

53 

53 

81 

53 

54 

55 

60 

62 

57 

59 

62 

65 

62 

57 

59 

85 

58 

56 

57 

61 

56 

.  1 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

MAX 

76 

64 

75 

8  4 

86 

81 

75 

77 

72 

75 

76 

75 

78 

75 

78 

80 

86 

86 

85 

8  3 

90 

9  3 

9  1 

8  3 

84 
04 

89 

9  1 

94 

97 

85 

6  8 

82 

.3 

Mm 

45 

39 

40 

43 

44 

52 

53 

44 

47 

43 

41 

43 

42 

48 

41 

43 

46 

81 

51 

52 

52 

57 

52 

56 

46 

47 

48 

65 

53 

52 

47 

47 

.5 

NEVADA  CITY 

MAX 

87 

8  1 

75 

8  2 

8  7 

B  9 

86 

8  1 

9  2 

75 

80 

8  0 

76 

78 

79 

83 

8  7 

68 

8  6 

90 

9  1 

9  3 

95 

96 

9  3 

92 

93 

94 

92 

91 

75 

85 

.8 

Mm 

43 

45 

39 

41 

44 

46 

42 

44 

49 

43 

44 

43 

40 

43 

41 

44 

45 

46 

49 

50 

61 

51 

51 

51 

45 

44 

48 

45 

49 

57 

52 

46 

.0 

ORLAND 

MAX 

95 

90 

85 

94 

94 

97 

90 

86 

84 

9  3 

87 

67 

82 

8  7 

67 

8  9 

9  3 

92 

99 

99 

102 

102 

1  02 

1  0  0 

96 

97 

9  9 

96 

100 

96 

86 

92 

7 

Mm 

58 

55 

60 

58 

55 

54 

49 

51 

52 

52 

51 

51 

54 

51 

52 

54 

55 

61 

61 

60 

62 

65 

65 

67 

58 

59 

57 

59 

58 

62 

58 

56 

6 

OROVILLE 

MAX 

95 

90 

86 

92 

95 

9  8 

94 

85 

86 

81 

96 

86 

82 

86 

87 

94 

93 

95 

99 

1 00 

1  00 

1  0  1 

I  04 

103 

9  9 

98 

101 

99 

102 

98 

85 

93 

5 

Mm 

61 

55 

58 

65 

64 

60 

56 

58 

61 

62 

58 

55 

56 

55 

57 

60 

58 

64 

69 

64 

67 

70 

70 

65 

60 

64 

61 

61 

61 

68 

61 

61 

4 

PARADISE 

MAX 

84 

76 

74 

8  0 

94 

85 

8  1 

75 

76 

7  1 

74 

75 

7  1 

70 

75 

82 

83 

83 

90 

90 

92 

94 

90 

89 

8 1 

0 

Mm 

56 

48 

54 

60 

64 

51 

55 

55 

55 

56 

48 

51 

54 

65 

58 

58 

56 

60 

52 

60 

65 

62 

54 

64 

66 

68 

61 

66 

65 

52 

57 

6 

PLACERVILLE 

MAX 

88 

83 

78 

84 

86 

90 

84 

80 

82 

75 

B  0 

78 

76 

78 

6  0 

86 

6  8 

8  9 

9  1 

92 

9  1 

95 

97 

96 

94 

94 

97 

94 

92 

94 

80 

86 

9 

Mm 

49 

47 

46 

43 

45 

5  1 

44 

44 

51 

45 

48 

45 

44 

44 

45 

52 

49 

52 

54 

55 

67 

58 

56 

54 

53 

53 

56 

51 

55 

50 

48 

49 

8 

PLACERVILLE  1F6 

MAX 

86 

79 

8  7 

91 

8  9 

B  9 

83 

8  3 

9  1 

80 

7  7 

7  7 

78 

78 

65 

87 

8  9 

9  0 

92 

92 

96 

96 

98 

93 

9  3 

95 

96 

94 

95 

90 

90 

88 

1 

Mm 

59 

50 

53 

60 

64 

62 

55 

52 

51 

55 

53 

47 

48 

51 

56 

59 

58 

62 

65 

66 

66 

69 

66 

63 

65 

66 

69 

66 

67 

62 

65 

59 

7 

PLATINA 

MAX 

88 

75 

8  5 

89 

9  1 

9  1 

8  5 

79 

7  5 

79 

80 

76 

80 

80 

82 

84 

9  8 

92 

94 

95 

102 

1  00 

96 

100 

99 

9  3 

94 

99 

97 

91 

68 

6 

Mm 

52 

4  7 

49 

45 

47 

49 

43 

49 

45 

43 

46 

45 

45 

47 

48 

49 

53 

44 

60 

60 

56 

59 

61 

55 

57 

56 

55 

53 

52 

49 

50 

6 

PORTOLA 

MAX 

8 1 

84 

82 

83 

86 

8  5 

8  1 

8  1 

78 

78 

75 

73 

7  6 

76 

80 

82 

8  1 

96 

88 

90 

92 

93 

94 

88 

8  7 

86 

89 

95 

9  8 

96 

8  7 

84 

9 

Mm 

34 

36 

30 

29 

34 

34 

39 

46 

42 

37 

35 

30 

30 

31 

28 

30 

35 

36 

40 

40 

42 

45 

42 

36 

39 

34 

39 

35 

34 

41 

43 

36 

3 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

8  9 

83 

75 

86 

88 

9  1 

94 

87 

82 

77 

7  9 

60 

76 

6  0 

80 

9  5 

85 

98 

93 

94 

96 

100 

9  7 

96 

90 

91 

93 

94 

102 

104 

73 

86 

0 

Mm 

37 

41 

33 

36 

37 

37 

34 

45 

51 

39 

37 

37 

32 

35 

32 

34 

37 

37 

42 

42 

44 

46 

43 

41 

98 

34 

36 

35 

42 

59 

52 

39 

5 

red  Bluff  wb  airport 

MAX 

87 

84 

92 

96 

9  9 

9  0 

8  3 

84 

90 

85 

87 

82 

B  6 

86 

8  9 

93 

9  3 

1  00 

99 

1  0? 

105 

106 

100 

9  6 

97 

99 

100 

105 

97 

83 

98 

93 

0 

Mm 

63 

56 

63 

61 

62 

63 

56 

56 

61 

54 

58 

54 

58 

86 

59 

62 

63 

65 

68 

67 

68 

69 

69 

67 

64 

66 

63 

64 

66 

65 

62 

62 

2 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

97 

84 

9  3 

96 

99 

9  9 

92 

8  6 

89 

90 

8  9 

89 

87 

8  9 

9  1 

90 

94 

1  0  1 

101 

1  04 

108 

1  0  8 

107 

I  o  1 

98 

101 

102 

107 

107 

100 

98 

96 

7 

Mm 

67 

56 

60 

64 

65 

62 

58 

56 

59 

58 

61 

56 

57 

61 

60 

63 

62 

65 

68 

71 

72 

75 

72 

7  1 

70 

71 

69 

67 

68 

71 

62 

64 

4 

ROCKLIN 

MAX 

96 

90 

8  5 

87 

99 

88 

82 

8  7 

82 

88 

f  3 

8 1 

8  7 

8  7 

94 

94 

96 

96 

100 

100 

103 

1  06 

105 

98 

100 

102 

100 

100 

96 

75 

93 

1 

Mm 

55 

47 

4  7 

53 

52 

51 

4  9 

51 

52 

52 

54 

51 

50 

46 

51 

54 

58 

60 

55 

57 

58 

86 

61 

59 

50 

55 

51 

52 

59 

56 

53 

5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

89 

85 

83 

80 

8  2 

79 

8  3 

79 

76 

8  3 

84 

90 

9  1 

92 

96 

96 

96 

1  00 

102 

99 

95 

96 

98 

93 

94 

89 

67 

97 

89 

5 

Mm 

55 

55 

56 

59 

54 

53 

54 

53 

55 

55 

56 

55 

54 

54 

54 

54 

56 

68 

60 

56 

58 

61 

64 

58 

55 

59 

54 

53 

54 

60 

62 

56 

3 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 

80 

84 

80 

84 

7  6 

7  6 

5  4 

8  5 

9  1 

90 

94 

98 

95 

98 

101 

104 

1  00 

95 

98 

98 

94 

96 

90 

66 

98 

90, 

3 

Mm 

58 

58 

62 

64 

58 

55 

56 

55 

58 

58 

58 

5  ' 

56 

56 

57 

58 

56 

62 

64 

60 

63 

66 

68 

61 

6  0 

65 

58 

57 

66 

62 

64 

59. 

6 

SHASTA  DAM 

MAX 

88 

83 

8  5 

7  7 

□  7 

8  0 

6  6 

9  3 

89 

90 

92 

100 

1  0  1 

95 

1  0  2 

I  05 

100 

96 

96 

98 

100 

99 

100 

8  9 

91 1 

9 

Mm 

65 

56 

59 

63 

64 

64 

56 

59 

62 

59 

6  0 

96 

59 

60 

6  1 

63 

63 

66 

69 

72 

73 

'4 

72 

69 

70 

71 

69 

69 

69 

71 

65 

64, 

7 

SIERRA  CITY 

MAX 

8n 

8  0 

80 

7  8 

74 

76 

7  3 

75 

76 

9  1 

82 

6  3 

68 

87 

9  6 

91 

92 

91 

9  2 

90 

94 

89 

9  3 

9  3 

91 

86 

64 

2 

MIN 

42 

45 

44 

45 

48 

45 

40 

45 

5  1 

42 

42 

41 

43 

41 

42 

45 

49 

52 

53 

57 

57 

54 

63 

52 

54 

52 

53 

56 

61 

57 

48. 

7 

SIERRAVILLE  RANGER  STS 

MAX 

7  6 

8  0 

74 

75 

7  J 

76 

75 

80 

8  1 

8  3 

86 

69 

68 

93 

92 

90 

85 

86 

8  7 

88 

95 

97 

73 

82, 

3 

Mm 

36 

43 

3  3 

36 

39 

98 

43 

46 

50 

38 

36 

37 

34 

35 

31 

35 

38 

39 

43 

42 

47 

49 

4  1 

44 

44 

36 

41 

37 

46 

62 

55 

41. 

2 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

64 

65 

62 

65 

66 

70 

7  1 

73 

78 

78 

77 

81 

82 

80 

78 

77 

7  7 

78 

84 

86 

6  7 

72, 

8 

Mm 

40 

66 

3  6 

40 

42 

42 

48 

49 

4  9 

38 

38 

37 

35 

37 

34 

39 

42 

40 

44 

45 

48 

47 

43 

48 

47 

42 

45 

42 

45 

50 

56 

42, 

9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

88 

81 

9  1 

84 

8  5 

6  3 

85 

85 

9  9 

92 

93 

98 

98 

1  0 1 

103 

105 

102 

99 

98 

9  9 

98 

103 

101 

97 

96 

93, 

5 

MIN 

56 

48 

5  1 

54 

55 

56 

51 

53 

55 

51 

53 

6  1 

54 

52 

50 

56 

56 

60 

62 

61 

61 

63 

62 

59 

58 

59 

56 

60 

61 

66 

57 

56, 

4 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

80 

70 

8  0 

8  3 

8  2 

75 

80 

82 

Q  5 

8  5 

86 

8  6 

90 

8  9 

9  6 

85 

8  6 

86 

9  1 

89 

67 

86 

81, 

5 

MIN 

46 

46 

44 

43 

45 

48 

46 

4  6 

-8 

42 

44 

42 

41 

42 

43 

45 

46 

48 

51 

52 

8  1 

54 

64 

52 

49 

48 

51 

50 

53 

59 

52 

47, 

8 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

92 

86 

9  3 

1  0  1 

98 

103 

105 

96 

96 

100 

106 

MIN 

55 

60 

57 

56 

56 

56 

55 

61 

8  8 

60 

69 

69 

69 

66 

68 

67 

65 

66 

TWIN  LAKES 

MAX 

68 

60 

65 

69 

72 

66 

62 

63 

6  3 

6  1 

76 

78 

74 

80 

4 

MIN 

44 

41 

2  6 

34 

38 

50 

48 

38 

41 

34 

32 

37 

39 

42 

40 

44 

45 

42 

48 

46 

43 

49 

41  ! 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

98 

99 

97 

93 

92 

85 

81 

74 

82 

82 

9  1 

62 

83 

97 

87 

69 

91 

95 

97 

96 

101 

101 

99 

95 

9  6 

95 

98 

102 

98 

94 

91, 

7 

Mm 

52 

60 

54 

41 

46 

40 

41 

44 

44 

45 

45 

46 

42 

40 

44 

44 

60 

50 

50 

51 

53 

52 

60 

46 

47 

47 

50 

60 

51 

49 

47. 

8 

VACAVILLE 

MAX 

92 

88 

92 

94 

96 

91 

86 

81 

9  0 

85 

83 

78 

83 

97 

9  2 

91 

95 

98 

96 

95 

102 

lot 

105 

100 

97 

100 

98 

95 

90 

87 

99 

92. 

3 

MIN 

54 

52 

54 

51 

51 

54 

52 

53 

85 

53 

55 

54 

53 

53 

6  0 

49 

51 

57 

57 

53 

55 

58 

60 

60 

51 

51 

52 

51 

52 

58 

62 

53. 

9 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

91 

82 

95 

99 

91 

91 

89 

82 

9  0 

79 

83 

83 

91 

82 

9  6 

88 

86 

9  3 

96 

96 

101 

101 

101 

100 

92 

95 

9  5 

100 

100 

98 

92 

90. 

6 

Mm 

54 

45 

52 

54 

56 

56 

47 

50 

57 

49 

51 

49 

50 

51 

62 

52 

55 

58 

59 

59 

60 

62 

65 

58 

58 

63 

60 

59 

60 

63 

56 

85. 

5 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

srage 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16  1 

17 

1 8 

19 

20 

21 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

3 1 

> 
< 

WHt SKEVTOWN  RES 

MAX 
M1N 

94 
61 

81 
52 

Bo 
55 

91 
58 

93 

4H 

95 
58 

89 
5  3 

82 
53 

82 
57 

'4 

83 

84 

53 

87 
52 

81 

52 

84 

57 

84 
5  5 

68 

56 

90 
60 

92 
60 

97 
65 

99 
65 

100 
66 

106 
68 

107 
67 

101 
66 

97 
63 

97 
64 

99 
64 

99 
65 

104 
62 

102 
69 

88 
59 

92.0 
59.5 

■  IUI1HS 

MAX 
MIN 

»ILL0w5 

MAX 
MIN 

92 

90 
57 

8  6 
61 

92 
59 

98 
52 

95 

56 

8  7 

52 

83 
53 

86 
59 

81 
54 

84 
56 

84 

82 

80 
55 

64 

53 

64 

56 

89 
56 

9  1 
57 

91 

62 

96 
64 

96 
63 

98 
65 

99 
67 

101 
67 

9  9 
61 

94 
59 

95 
61 

96 
59 

95 
61 

99 
59 

94 
64 

73 
59 

90.7 
58.6 

WINTERS 

MAX 
MIN 

94 
54 

90 
54 

87 
60 

91 
55 

95 
55 

98 
53 

90 
58 

84 

55 

84 
57 

80 
59 

86 
54 

84 
53 

81 

53 

86 

51 

89 
52 

92 
51 

93 
54 

94 

58 

96 
60 

100 
56 

97 
58 

102 
60 

105 
61 

104 
66 

98 
56 

98 
56 

102 
54 

95 

52 

96 
53 

94 
62 

74 
61 

92.2 
56.1 

WOODLAND  I  WNM 

•          •  • 

MAX 
MIN 

96 
55 

92 
51 

86 
58 

93 
53 

95 
52 

97 
53 

92 
52 

86 
53 

86 
56 

82 
55 

87 

65 

84 
49 

82 
55 

88 
52 

87 

51 

93 
54 

95 
52 

95 
59 

100 
60 

100 
53 

101 
56 

103 
56 

105 
60 

101 
58 

100 
51 

99 
54 

100 
51 

99 
52 

101 
51 

9* 
59 

Tl 
61 

93.2 
54.5 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN 

03 

BOCA 

MAX 
MIN 

8  0 
29 

75 
36 

67 

22 

77 
27 

81 
28 

M4 

30 

79 
27 

75 
44 

76 

44 

75 
31 

75 
30 

77 
31 

70 
25 

76 

29 

75 

25 

79 
29 

8U 
30 

8  2 
30 

85 
34 

87 
35 

88 
38 

90 
40 

91 
32 

88 
31 

83 

32 

84 
31 

84 

32 

86 
26 

93 
37 

96 
47 

75 
54 

81.1 
32.8 

BOD  t  E 

MAX 
MIN 

72 
26 

66 
1^ 

75 
15 

77 

20 

81 
29 

77 
27 

76 
26 

78 
27 

68 
42 

70 
39 

68 
2  6 

72 
25 

71 
21 

73 
27 

75 
26 

74 
24 

80 
22 

84 

30 

85 
34 

84 
38 

83 
41 

86 
43 

81 
37 

78 
48 

78 
42 

79 
39 

82 
41 

87 
36 

90 
51 

75 
55 

72 
49 

77.3 
33.6 

BRIDGEPORT 

MAX 
MDJ 

'? 
32 

72 

4  i 

81 

23 

82 
30 

87 
32 

Ml 

3  2 

76 

40 

71 
44 

72 
43 

77 
32 

76 
26 

76 
30 

78 
28 

78 
26 

80 

27 

80 
27 

64 
26 

88 
31 

90 
35 

88 
39 

87 
40 

90 
39 

89 
41 

84 
41 

84 
41 

84 
38 

86 
40 

92 
38 

93 
40 

78 
60 

80 
32 

82.0 
36.0 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

B  3 
45 

78 
39 

60 
38 

74 
49 

84 
52 

85 
50 

87 
53 

82 

47 

83 
53 

73 
41 

77 

50 

»  1 

50 

74 
48 

81 

49 

80 
45 

83 
49 

84 
54 

86 
54 

87 
57 

90 
59 

83 
57 

89 
58 

94 
59 

94 
63 

89 
50 

86 
51 

88 

55 

90 
62 

93 
57 

100 
69 

86 
60 

86,0 
32.4 

CONNER  MEMORIAL  ST 

PK 

MAX 
MIN 

75 
34 

77 
35 

76 
28 

78 
35 

88 
35 

82 
37 

77 
36 

73 
40 

74 
41 

70 
38 

71 
36 

72 

35 

68 
32 

70 
33 

72 
31 

76 
32 

77 
38 

78 
37 

84 

39 

84 

40 

84 
44 

88 
44 

88 
38 

86 
38 

83 
41 

83 
39 

83 
40 

85 
36 

90 

44 

86 
41 

79 
54 

79.3 
38.0 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

88 
45 

81 
40 

73 
39 

81 
43 

91 

48 

86 
48 

82 

84 
45 

81 
42 

au 

43 

84 
41 

77 
37 

64 
40 

82 
38 

85 
42 

86 
41 

88 
46 

92 
51 

95 
52 

90 
80 

95 
55 

97 
57 

96 
56 

91 
48 

91 
45 

92 
46 

94 
47 

98 
50 

103 
57 

81 
61 

87.6 
46.7 

FLEMINS  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

82 
34 

73 
37 

80 
39 

86 
44 

89 
44 

89 
40 

84 
46 

84 

4  4 

79 
51 

78 
37 

81 
41 

81 

41 

80 
41 

85 
37 

86 
41 

89 
42 

90 
47 

93 

46 

92 
49 

94 

49 

97 

52 

94 
56 

91 
47 

91 
44 

92 
38 

93 
44 

95 
44 

100 
50 

99 
67 

90 
58 

87.9 
45.0 

FOOT  B IDWELL 

MAX 
MIN 

74 
47 

67 
39 

72 
40 

82 
41 

87 
44 

85 
50 

82 
45 

75 
38 

76 
51 

72 
40 

83 
40 

80 
19 

8  1 
40 

78 
82 

83 

39 

85 
43 

83 
50 

87 
47 

86 
47 

89 
48 

90 
47 

93 
48 

92 
45 

88 
43 

89 
41 

89 

41 

90 
46 

91 
45 

96 
48 

92 
51 

90 
55 

84.2 
44.5 

MEYERS  4  SW 

MAX 

Mm 

77 
44 

64 
43 

68 
39 

71 
37 

69 
39 

68 
36 

70 
35 

70 
38 

68 
42 

69 
34 

71 
38 

6  8 
35 

72 
31 

71 
33 

72 
31 

72 
39 

73 

40 

80 
41 

82 
33 

81 
40 

84 
44 

61 
46 

83 
49 

80 
47 

64 
46 

84 
49 

84 
45 

83 

41 

90 
49 

75 
50 

74 
52 

75,5 
40.9 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

86 
44 

74 
51 

84 

36 

84 

44 

91 
45 

85 

4  6 

84 
47 

75 

47 

73 
46 

80 
43 

76 
39 

79 
41 

61 
43 

82 
39 

82 

44 

87 
42 

88 
46 

90 
46 

87 
45 

89 
51 

89 
51 

87 

52 

90 
53 

88 
53 

87 
54 

88 
49 

90 
51 

95 
52 

94 
5* 

86 
59 

78 
54 

84.6 
47.4 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

78 
4R 

70 
s5 

65 
29 

75 
34 

BC 
36 

82 
41 

75 
45 

73 
55 

74 
44 

70 
40 

72 

41 

73 
39 

70 
32 

70 
35 

71 

33 

75 
42 

78 
44 

79 

39 

85 
41 

81 
41 

81 
45 

88 
45 

85 
41 

65 

44 

82 
42 

80 
43 

82 
42 

64 

38 

90 
46 

93 
59 

72 
54 

78,0 
42.0 

SUSANvlLLE  AIRPORT 

MAX 

Mm 

67 
50 

71 
40 

80 
35 

88 

40 

89 

42 

87 

51 

84 
45 

86 

44 

79 

60 

77 
42 

80 

48 

80 
39 

81 
39 

61 
39 

65 
38 

85 

41 

88 
45 

92 
45 

94 
51 

90 
48 

95 
48 

98 
54 

95 
54 

91 

55 

92 
45 

93 
40 

94 
45 

95 
45 

100 
53 

78 
65 

90 
60 

87.3 
46.3 

TAHOE  CITY 

MAX 

Mm 

76 

41 

71 
40 

64 
33 

72 
37 

76 
39 

80 

4  i 

75 
42 

71 
5  2 

72 

47 

70 
46 

71 
41 

72 
38 

67 
37 

71 
36 

71 
37 

75 
43 

76 
42 

77 

42 

31 
49 

82 
45 

81 
47 

83 
4e 

84 
49 

84 
♦5 

82 
45 

81 
45 

81 
45 

82 
42 

80 
46 

88 
59 

71 
52 

76.4 
43.7 

TERMO 

MAX 

Mm 

76 
37 

64 
28 

77 
26 

84 
26 

81 
39 

86 
35 

80 
36 

81 
35 

74 

46 

74 

34 

70 
30 

73 
35 

77 
33 

77 
35 

80 
28 

81 

30 

84 

33 

88 
36 

90 

41 

87 
38 

90 
40 

94 
41 

91 
45 

87 
46 

87 
37 

88 
35 

90 
32 

91 
36 

97 
40 

77 
50 

88 
50 

82.7 
36.7 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

76 
36 

71 
42 

64 

28 

75 
31 

78 
34 

8  1 

38 

76 
38 

72 
50 

72 

'6 

78 
39 

71 

35 

72 
36 

67 
30 

71 
32 

71 

31 

75 
38 

77 

38 

79 
36 

83 
39 

84 
40 

84 
43 

82 
43 

88 
32 

85 
41 

60 
40 

82 
39 

83 
40 

83 
35 

91 
43 

93 
63 

70 
53 

77,9 
39.0 

•lOODFORDS 

MAX 

Mm 

82 
53 

70 
52 

80 
48 

84 
40 

87 
53 

86 
52 

84 

52 

82 
8  1 

80 
50 

78 

4  9 

79 
46 

75 
49 

80 

47 

79 
46 

81 

49 

84 
50 

85 
51 

88 
52 

90 
53 

88 
55 

88 
57 

89 
59 

90 
61 

87 
57 

88 
56 

88 
55 

89 
57 

90 
57 

97 
59 

86 
70 

81 
58 

84.4 
53.1 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

04 

AVIl  A  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
50 

76 
54 

77 
50 

6  1 

52 

71 
53 

74 
54 

73 
49 

72 
50 

74 

49 

78 
54 

73 
51 

78 
51 

78 
61 

77 
49 

71 

60 

75 
82 

78 
49 

85 
50 

79 
50 

70 
50 

68 

52 

69 
53 

72 
52 

72 
54 

74 
52 

78 
52 

73 
52 

76 
52 

68 

52 

75 
55 

77 
58 

74,2 
51.7 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 
MIN 

79 
44 

87 
49 

90 
47 

81 
45 

80 
46 

78 

44 

74 
48 

78 
47 

80 
48 

89 
49 

78 

45 

77 

48 

78 
50 

61 
49 

61 
45 

88 
42 

92 
44 

89 
46 

90 
43 

87 
45 

81 
49 

85 
44 

90 
43 

92 
44 

92 
42 

87 
43 

81 
47 

79 
44 

76 
51 

80 
55 

97 
53 

83,8 
46.4 

BEOKEl  Ey 

MAX 
MIN 

BURL INGAME 

MAX 

Mm 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

77 
45 

79 
47 

85 
50 

70 
41 

72 

*4 

72 
47 

71 
46 

71 
51 

77 
45 

74 
49 

71 
45 

73 
52 

71 
51 

72 
48 

73 
44 

75 

44 

81 

43 

77 

47 

71 
56 

69 
46 

75 
44 

82 
45 

86 
45 

80 
47 

82 
44 

74 
43 

70 
48 

69 
48 

72 
51 

75 
52 

91 

60 

75,4 
47.4 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

86 
54 

79 
53 

82 
55 

87 
50 

86 
52 

84 
52 

74 

55 

72 
56 

71 
55 

75 
58 

76 
54 

69 
57 

69 
53 

73 
53 

77 
54 

82 
54 

77 

55 

84 
56 

88 
56 

86 
55 

84 
55 

87 
55 

92 
53 

90 
57 

85 
55 

91 
53 

89 
53 

82 
52 

84 

52 

80 
52 

72 
55 

81.1 
54.2 

GILROY 

MAX 
MIN 

78 
47 

83 
48 

85 
50 

>/. 
49 

86 
50 

85 
50 

81 
5  3 

83 
52 

89 
53 

81 
53 

84 
50 

79 
57 

80 
51 

8  0 

52 

82 
48 

86 
51 

85 
49 

89 
50 

91 
52 

84 

50 

81 
50 

87 
50 

93 
51 

97 
49 

92 
50 

97 
53 

87 
49 

64 

53 

83 
53 

80 
53 

77 
58 

85.2 
51.1 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

MIN 

60 
4? 

62 

65 

44 

63 
43 

62 
44 

63 

44 

64 
45 

66 
49 

69 
50 

65 

50 

61 
46 

62 
47 

62 
45 

63 
45 

64 

48 

66 
53 

64 

64 

63 
53 

61 
50 

60 
50 

61 
51 

60 
50 

63 
49 

65 
52 

60 
50 

61 
48 

60 
50 

58 
52 

59 
53 

65 
54 

69 
49 

62.8 
48,6 

HOLL I  STEP 

MAX 
MIN 

75 
44 

84 
46 

80 
45 

88 
48 

B0 
46 

'6 

50 

71 
44 

72 
46 

'6 

45 

75 
50 

72 
47 

73 
48 

73 
48 

76 
46 

80 
46 

83 
46 

87 
46 

80 

46 

73 
46 

73 
43 

78 
43 

80 
48 

90 
46 

84 
47 

87 
41 

87 

47 

77 
48 

70 
47 

72 
47 

75 
S3 

92 
61 

78.7 
47.0 

king  City 

MAX 
MIN 

79 
48 

84 

52 

91 

4  6 

85 
45 

fl< 
52 

80 
45 

'  ) 
42 

52 

44 

..8 

49 

77 
48 

62 
46 

82 
46 

86 
46 

84 
47 

81 
47 

79 
49 

84 

50 

88 
51 

91 
49 

85 
52 

89 
48 

84 
47 

78 
52 

78 
52 

75 
52 

74 
56 

93 
56 

82.7 
48.6 

LIVFRMORE  2  SS* 

MAX 

85 
47 

75 
47 

M6 
40 

91 
52 

00 
50 

16 

51 

72 
52 

75 
52 

74 
56 

80 
56 

78 
52 

7  2 
55 

72 
54 

71 
54 

76 
46 

84 
48 

81 
48 

89 

53 

86 
52 

84 
4  8 

87 
48 

98 
51 

101 
55 

9  9 
53 

88 
53 

97 
53 

94 
5  \ 

87 
50 

85 
54 

79 
55 

73 
58 

63.8 
51.6 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

78 
4<, 

32 
51 

i  ; 

50 

85 
50 

81 
55 

'6 
54 

77 
53 

78 
53 

79 
53 

78 
50 

72 
50 

73 

46 

72 
52 

75 
48 

7  7 

47 

77 
48 

82 
48 

83 
55 

83 
51 

78 
47 

92 
50 

95 
53 

89 
53 

85 
53 

90 
50 

86 
51 

82 
54 

80 
54 

76 
55 

74 
51 

94 

60 

81.2 
51.6 

MARTINET,  fire  STATION 

MAX 
MIN 

B8 

5(1 

79 

83 
5' 

89 
51 

68 
54 

»6 
8  1 

83 
54 

74 
55 

72 
5  ' 

75 
58 

72 
54 

72 

58 

70 
52 

76 
50 

78 
52 

84 
52 

81 

52 

86 

58 

89 

59 

88 
55 

86 

55 

86 
55 

96 
56 

94 
56 

89 
55 

93 
55 

91 
56 

85 
52 

84 
54 

83 
56 

74 
57 

83.0 
54.5 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

67 

51 

72 
5. 

73 
47 

63 
52 

60 
50 

6  1 

5  0 

65 
49 

66 
53 

69 

6  0 

68      67  68 
55     53  54 
S.o  Rotaronce  N 

65      66  65 
51     52  49 
Moa  Following  Stall 

65 
51 
'i  Inda 

68 
51 

63 
51 

65 
52 

62 

52 

64 

52 

71 
49 

73 
50 

67 
51 

70 
50 

62 
50 

59 
51 

57 
51 

63 
51 

72 
52 

83 
57 

66,4 
51.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

4) 
0> 

J 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

morro  Bay  fire  dept 

MAX 

63 

64 

65 

66 

61 

62 

62 

64 

64 

67 

66 

65 

62 

6.6 

65 

64 

65 

66 

64 

63 

65 

63 

6  0 

64 

65 

68 

63 

62 

63 

64 

68 

,2 

52 

53 

50 

51 

51 

5  1 

46 

52 

47 

52 

54 

so 

52 

47 

60 

50 

49 

51 

SI 

48 

52 

5  0 

80 

60 

50 

SO 

51 

51 

52 

52 

53 

50 

.  6 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

89 

81 

85 

89 

92 

94 

60 

76 

79 

77 

7  9 

73 

74 

72 

81 

87 

85 

90 

91 

88 

93 

101 

104 

102 

93 

99 

99 

96 

93 

88 

78 

8  7 

,4 

47 

ta 

55 

5  5 

62 

49 

46 

46 

49 

49 

48 

49 

48 

52 

56 

59 

58 

60 

62 

59 

61 

70 

73 

6  7 

67 

68 

68 

67 

59 

64 

62 

57 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

TO 

70 

75 

78 

73 

74 

66 

63 

66 

64 

65 

66 

72 

73 

78 

78 

77 

82 

87 

87 

85 

84 

83 

62 

85 

80 

80 

75 

.  7 

49 

45 

55 

60 

61 

57 

50 

44 

48 

53 

47 

49 

57 

63 

57 

59 

62 

61 

73 

71 

62 

65 

67 

66 

60 

61 

60 

57 

■  9 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

90 

91 

90 

94 

94 

98 

95 

90 

81 

82 

86 

83 

86 

87 

90 

30 

97 

98 

99 

94 

96 

100 

103 

105 

101 

105 

103 

96 

96 

93 

80 

93 

.  3 

47 

49 

49 

49 

47 

4  7 

44 

45 

44 

46 

46 

45 

4  7 

44 

45 

48 

50 

49 

49 

46 

47 

51 

51 

55 

53 

53 

49 

49 

49 

51 

61 

48 

•  6 

NEWARK 

MAX 

75 

71 

73 

80 

73 

73 

66 

67 

67 

76 

66 

69 

68 

68 

70 

70 

67 

71 

74 

73 

77 

84 

76 

72 

80 

75 

66 

60 

6  6 

60 

67 

7  1 

.0 

54 

5  3 

52 

50 

5  1 

52 

56 

56 

55 

58 

64 

S7 

57 

58 

54 

54 

62 

54 

56 

55 

56 

56 

56 

S3 

55 

53 

53 

50 

54 

50 

57 

54 

,  2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 

67 

73 

77 

68 

65 

65 

65 

66 

74 

68 

67 

63 

66 

67 

68 

67 

69 

70 

68 

69 

74 

75 

70 

70 

76 

69 

64 

65 

63 

71 

86 

69 

.2 

Mm 

56 

55 

58 

53 

55 

56 

57 

58 

58 

60 

69 

59 

58 

69 

SB 

58 

58 

68 

58 

58 

57 

57 

66 

68 

54 

56 

57 

56 

56 

57 

61 

57 

,  2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 

78 

75 

77 

83 

74 

69 

72 

69 

75 

77 

76 

71 

70 

70 

73 

77 

75 

79 

80 

77 

79 

81 

80 

75 

77 

60 

75 

70 

69 

70 

71 

78 

.0 

min 

48 

49 

48 

49 

52 

53 

52 

52 

52 

52 

49 

57 

47 

55 

65 

48 

48 

S  1 

53 

49 

49 

52 

52 

50 

49 

60 

56 

53 

55 

57 

57 

51 

,  6 

PASO  R0BLE5 

MAX 

80 

88 

94 

94 

95 

95 

91 

84 

81 

84 

81 

85 

88 

66 

88 

94 

97 

97 

98 

92 

93 

99 

105 

1  04 

103 

99 

98 

96 

95 

85 

85 

92 

.  1 

42 

4  7 

45 

43 

43 

44 

39 

4  I 

4  1 

47 

4l 

42 

50 

45 

44 

45 

47 

55 

82 

45 

43 

44 

64 

55 

53 

51 

51 

52 

44 

58 

58 

47 

.  1 

PASO  R08LES  FAA  AP 

MAX 

90 

93 

95 

93 

101 

97 

92 

79 

82 

87 

84 

87 

88 

90 

91 

96 

100 

98 

96 

87 

96 

101 

109 

104 

107 

101 

100 

99 

94 

60 

98 

94 

.  1 

46 

54 

52 

50 

49 

52 

46 

48 

4  7 

54 

4  7 

46 

63 

5  1 

52 

50 

53 

57 

54 

5  1 

47 

53 

57 

60 

56 

56 

53 

53 

62 

60 

60 

52 

PtNNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 

67 

69 

90 

94 

94 

93 

89 

85 

7  9 

84 

85 

83 

83 

86 

92 

92 

97 

97 

94 

93 

100 

104 

1  04 

101 

99 

100 

101 

105 

96 

87 

95 

92 

.8 

40 

36 

42 

48 

44 

48 

42 

45 

42 

46 

35 

43 

46 

44 

47 

46 

69 

49 

49 

42 

39 

55 

68 

58 

53 

46 

42 

45 

46 

57 

58 

46 

,  6 

PISMO  BEACH 

MAX 

66 

64 

75 

72 

66 

69 

65 

68 

66 

70 

71 

68 

70 

70 

69 

65 

72 

75 

72 

68 

65 

62 

65 

62 

67 

65 

67 

67 

67 

72 

74 

6  8 

.2 

MIN 

53 

45 

46 

59 

49 

45 

48 

51 

49 

50 

53 

50 

50 

50 

61 

52 

49 

50 

51 

80 

50 

52 

SO 

52 

62 

55 

54 

52 

54 

57 

55 

51 

,  1 

POINT  PlEDRAS  BLANCAS 

MAX 

65 

64 

65 

64 

64 

64 

67 

68 

70 

67 

66 

6  6 

65 

65 

66 

65 

65 

63 

64 

67 

65 

63 

64 

64 

65 

65 

64 

64 

65 

64 

66 

65 

.3 

MIN 

50 

5  1 

49 

49 

51 

50 

50 

52 

49 

52 

51 

49 

49 

49 

49 

49 

49 

SO 

51 

47 

52 

50 

49 

51 

50 

49 

51 

52 

52 

53 

53 

50 

,  3 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 

88 

85 

90 

91 

88 

86 

78 

75 

77 

8  0 

78 

73 

78 

8  1 

66 

66 

89 

91 

90 

88 

93 

96 

95 

93 

93 

93 

90 

87 

85 

74 

95 

86 

.2 

Mm 

52 

49 

51 

49 

49 

52 

52 

53 

54 

54 

84 

57 

51 

52 

6  1 

52 

53 

55 

66 

53 

63 

54 

64 

55 

51 

61 

52 

52 

52 

55 

59 

52 

•  8 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

85 

86 

9  0 

92 

9  4 

91 

88 

80 

8  2 

86 

82 

81 

82 

86 

90 

91 

94 

95 

92 

92 

98 

102 

101 

98 

100 

100 

96 

91 

95 

85 

89 

9  0 

,8 

Mm 

41 

44 

42 

42 

39 

40 

39 

40 

40 

41 

41 

38 

41 

42 

46 

47 

49 

49 

46 

41 

48 

51 

57 

57 

53 

53 

51 

46 

48 

59 

56 

46 

t  o 

REDWOOD  CITY 

MAX 

83 

83 

86 

84 

84 

79 

73 

77 

78 

76 

75 

72 

71 

74 

81 

80 

84 

84 

83 

82 

85 

88 

8  6 

62 

92 

92 

87 

82 

78 

75 

96 

81 

,7 

Mm 

47 

48 

49 

49 

53 

53 

55 

5  1 

5  3 

52 

49 

56 

50 

64 

47 

49 

49 

64 

52 

48 

52 

54 

52 

62 

50 

49 

66 

52 

50 

58 

60 

51 

,  7 

RICHMOND 

MAX 

67 

72 

77 

81 

65 

63 

6  8 

66 

67 

66 

72 

67 

66 

70 

73 

73 

75 

70 

72 

65 

68 

70 

68 

67 

65 

74 

65 

61 

60 

60 

77 

68 

,7 

MIN 

54 

54 

55 

55 

53 

53 

56 

56 

56 

56 

86 

57 

57 

56 

56 

56 

57 

57 

56 

55 

56 

55 

54 

55 

55 

54 

54 

54 

53 

53 

55 

55 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

75 

80 

66 

8  4 

81 

75 

67 

70 

73 

72 

70 

63 

67 

70 

76 

75 

80 

82 

79 

60 

90 

96 

92 

86 

90 

85 

84 

74 

74 

69 

93 

78 

.6 

MIN 

51 

45 

46 

49 

51 

50 

52 

62 

53 

55 

54 

64 

S3 

53 

52 

53 

S3 

6  3 

54 

63 

66 

60 

6  1 

55 

55 

56 

5  2 

52 

50 

52 

66 

52 

,  9 

SALINAS  2  E 

MAX 

71 

74 

76 

68 

62 

66 

66 

71 

74 

72 

70 

71 

70 

71 

71 

73 

75 

71 

68 

67 

69 

72 

78 

70 

74 

70 

65 

64 

68 

71 

87 

70 

.9 

Mm 

54 

51 

46 

so 

51 

51 

52 

85 

49 

58 

54 

54 

54 

50 

47 

52 

51 

52 

64 

S3 

52 

53 

52 

51 

49 

51 

52 

53 

53 

53 

52 

51 

9 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

68 

72 

74 

66 

65 

64 

67 

70 

73 

70 

68 

70 

68 

70 

70 

70 

74 

69 

67 

66 

69 

71 

77 

69 

73 

66 

65 

64 

67 

75 

86 

69 

8 

Mm 

53 

51 

47 

50 

51 

51 

53 

54 

49 

55 

55 

55 

54 

5  1 

51 

52 

51 

52 

53 

54 

48 

62 

6  2 

51 

49 

51 

52 

53 

53 

54 

54 

52 

,0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

90 

89 

93 

94 

97 

95 

91 

86 

83 

86 

85 

85 

86 

89 

9  2 

95 

97 

97 

95 

95 

104 

105 

105 

102 

104 

103 

99 

100 

96 

93 

96 

94 

5 

Mm 

41 

45 

43 

46 

44 

43 

39 

4  1 

40 

40 

46 

4l 

40 

4  1 

4  7 

46 

49 

5  1 

50 

41 

44 

44 

55 

55 

54 

52 

49 

44 

44 

59 

59 

46 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

63 

64 

65 

61 

56 

61 

62 

62 

68 

64 

64 

63 

63 

63 

64 

63 

63 

65 

66 

64 

59 

59 

58 

6  4 

6  3 

55 

55 

56 

68 

65 

62 

2 

Mm 

58 

56 

59 

50 

50 

5  1 

54 

54 

85 

57 

56 

55 

54 

54 

50 

54 

54 

53 

55 

53 

53 

51 

85 

S3 

54 

S3 

54 

53 

53 

53 

60 

54 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 

66 

71 

79 

71 

64 

63 

65 

64 

73 

66 

66 

62 

65 

66 

67 

64 

68 

69 

67 

71 

74 

72 

67 

70 

74 

67 

64 

65 

64 

69 

87 

68 

4 

MIN 

53 

50 

50 

50 

51 

82 

54 

54 

54 

56 

56 

56 

54 

55 

52 

53 

54 

84 

53 

50 

52 

51 

51 

53 

51 

51 

52 

52 

62 

53 

52 

52 

6 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

62 

69 

7* 

59 

59 

61 

62 

63 

68 

63 

63 

61 

63 

64 

64 

62 

63 

66 

62 

68 

64 

62 

6  0 

64 

68 

60 

57 

56 

56 

76 

79 

63 

6 

MIN 

51 

52 

53 

50 

49 

49 

52 

55 

56 

56 

55 

55 

54 

54 

53 

63 

54 

54 

53 

53 

53 

5  1 

50 

52 

54 

53 

50 

50 

50 

5  1 

51 

52 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 

68 

68 

71 

68 

65 

65 

67 

69 

76 

69 

68 

65 

67 

68 

68 

66 

68 

67 

69 

68 

72 

76 

72 

7  2 

70 

62 

64 

60 

66 

73 

84 

68 

7 

Mm 

5? 

46 

37 

41 

49 

50 

53 

44 

46 

55 

54 

54 

50 

44 

6  1 

50 

51 

62 

48 

52 

49 

46 

45 

49 

42 

41 

51 

50 

52 

5  1 

52 

48 

SAN  JOSE 

MAX 

80 

60 

87 

83 

80 

75 

73 

76 

8  3 

75 

72 

70 

70 

74 

76 

74 

80 

80 

80 

86 

9  0 

91 

85 

82 

87 

85 

80 

76 

75 

72 

92 

79 

6 

MIN 

52 

54 

52 

52 

55 

55 

86 

56 

53 

59 

54 

67 

54 

55 

49 

50 

50 

85 

83 

52 

52 

55 

56 

56 

8  2 

54 

56 

56 

56 

58 

6  1 

54 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

72 

77 

78 

65 

76 

73 

70 

70 

68 

71 

72 

7  2 

70 

73 

73 

79 

80 

a  1 

77 

72 

71 

77 

82 

81 

81 

66 

80 

73 

71 

73 

60 

75 

6 

Mm 

49 

51 

52 

49 

50 

SO 

46 

49 

46 

50 

6  3 

49 

50 

47 

48 

4  7 

49 

S3 

60 

48 

50 

51 

50 

50 

52 

53 

51 

50 

50 

52 

56 

50 

SAN  MATEO 

MAX 

72 

79 

84 

72 

75 

69 

69 

68 

75 

72 

67 

6  6 

66 

70 

74 

69 

74 

76 

75 

74 

79 

83 

83 

75 

84 

76 

72 

69 

68 

74 

90 

74 

2 

Mm 

52 

60 

53 

48 

46 

52 

50 

50 

51 

85 

59 

61 

55 

55 

84 

54 

68 

84 

59 

68 

59 

63 

51 

53 

61 

52 

53 

59 

55 

57 

60 

54 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 

77 

61 

8  7 

82 

78 

75 

73 

75 

80 

75 

73 

72 

70 

72 

75 

74 

79 

80 

80 

65 

89 

89 

81 

87 

84 

80 

75 

76 

72 

92 

78 

9 

Mm 

51 

53 

52 

52 

55 

55 

54 

64 

54 

58 

53 

6  7 

52 

53 

50 

8  1 

50 

64 

53 

6  2 

52 

54 

54 

52 

54 

56 

55 

56 

58 

62 

53 

9 

SANTA  CRUZ 

MAX 

72 

85 

90 

70 

72 

74 

73 

69 

74 

82 

77 

78 

79 

78 

80 

82 

83 

81 

75 

68 

67 

68 

75 

77 

80 

73 

72 

71 

73 

75 

84 

76 

0 

Mm 

44 

48 

46 

46 

45 

81 

44 

51 

6  2 

55 

46 

51 

46 

45 

47 

45 

45 

47 

46 

47 

52 

50 

50 

50 

44 

46 

52 

49 

52 

54 

54 

48 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTEf 

MAX 

73 

66 

78 

81 

74 

72 

65 

68 

67 

73 

69 

65 

62 

67 

70 

71 

69 

74 

75 

73 

75 

a  1 

85 

78 

74 

8  2 

76 

68 

68 

64 

76 

72 

2 

Mm 

50 

50 

52 

49 

49 

60 

81 

53 

52 

53 

54 

S3 

53 

53 

61 

53 

54 

63 

53 

50 

50 

52 

52 

51 

51 

51 

50 

51 

50 

51 

52 

51 

5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

85 

78 

83 

90 

86 

87 

76 

73 

74 

79 

78 

71 

7  1 

74 

76 

82 

80 

88 

88 

66 

88 

99 

102 

96 

89 

9  6 

92 

84 

64 

60 

73 

83 

5 

Mm 

52 

45 

47 

44 

48 

60 

51 

6- 

54 

54 

49 

86 

52 

5  1 

5  1 

50 

5  1 

54 

52 

54 

82 

5  1 

52 

49 

50 

48 

5  3 

52 

52 

56 

5  7 

51 

3 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

69 

63 

80 

76 

64 

65 

67 

67 

67 

73 

72 

69 

70 

71 

73 

73 

75 

76 

72 

66 

65 

65 

67 

71 

69 

74 

67 

66 

66 

63 

73 

69 

5 

«          tt  • 

Mm 

52 

53 

47 

48 

50 

51 

49 

53 

56 

58 

49 

6  4 

60 

49 

47 

48 

4  7 

60 

53 

52 

51 

51 

51 

51 

48 

49 

5  1 

52 

51 

53 

55 

51, 

0 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  fibreboard  ml 

MAX 

88 

83 

63 

89 

85 

81 

76 

78 

76 

77 

74 

74 

79 

80 

83 

85 

86 

90 

91 

87 

03 

9  1 

93 

94 

90 

86 

69 

69 

89 

75 

84 

5 

Mm 

56 

61 

63 

56 

54 

52 

56 

56 

58 

55 

56 

53 

53 

82 

54 

53 

60 

63 

52 

8  9 

62 

6  1 

65 

58 

61 

54 

57 

54 

53 

59 

56 

' 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

90 

85 

86 

87 

88 

90 

84 

78 

77 

79 

61 

78 

77 

"2 

82 

87 

85 

89 

91 

93 

92 

98 

97 

98 

95 

93 

92 

92 

91 

69 

72 

87 

0 

Mm 

57 

58 

58 

51 

52 

82 

54 

52 

54 

55 

51 

6  3 

52 

64 

48 

50 

49 

55 

58 

53 

52 

55 

56 

56 

52 

53 

62 

52 

53 

60 

59 

53, 

7 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

95 

92 

85 

89 

95 

97 

96 

94 

90 

90 

90 

9  3 

85 

92 

89 

93 

96 

95 

97 

96 

97 

101 

103 

104 

103 

102 

95 

100 

97 

98 

88 

94. 

7 

Mm 

68 

59 

59 

63 

67 

71 

63 

66 

65 

59 

62 

57 

53 

62 

63 

67 

62 

67 

69 

70 

70 

72 

74 

75 

72 

74 

73 

70 

72 

75 

63 

66, 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

96 

100 

103 

103 

101 

100 

102 

100 

97 

97 

90 

90 

Mm 

62 

62 

66 

67 

71 

66 

65 

65 

62 

65 

70 

64 

BAKERSFIELO  WB  AIRPORT 

MAX 

96 

66 

90 

97 

99 

99 

97 

91 

90 

90 

94 

87 

90 

90 

95 

96 

95 

97 

99 

101 

100 

105 

106 

115 

106 

104 

101 

99 

96 

88 

93 

96, 

2 

Mm 

66 

64 

62 

63 

64 

68 

66 

63 

65 

61 

63 

59 

61 

60 

6  3 

65 

65 

66 

68 

66 

68 

72 

75 

75 

71 

72 

71 

69 

70 

73 

68 

66, 

5 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ol  Month 

arage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13  | 

u 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

1 

30 

31 

< 

BALCH  POMER  HOUSE 

MAX 
MIN 

90 
66 

88 
61 

86 
61 

92 
63 

9  ■ 

67 

92 
69 

9 1 
67 

67 

66 

62 

63 

60 

60 

62 

63 

92 
65 

67 

9 1 
68 

9 1 
68 

92 
70 

70 

72 

73 

74 

7* 

97 
73 

72 

U 

94 

71 

93 
76 

90 

72 

91  4 
67^ 

BLACKwELIS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUT  TONW I LLOW 

MAX 
MIN 

96 
59 

61 

58 

61 

64 

68 

63 

61 

6  0 

61 

87 
60 

92 
65 

60 

8  8 
69 

58 

95 
64 

96 
63 

94 
66 

98 
62 

98 
63 

1 00 
63 

100 
66 

103 
70 

105 
72 

101 
69 

100 
69 

103 
68 

66 

97 
66 

94 

72 

64 

66 

94.5 
63.7 

CALAVERAS  BIO  TREES 

MAX 
MIN 

44 

41 

3  6 

-2 

45 

46 

42 

45 

7  2 
46 

40 

74 

42 

73 
4  2 

7  1 

39 

74 

40 

76 
42 

78 
44 

78 
44 

80 
46 

85 
49 

85 
50 

84 
50 

80 
52 

82 
51 

82 
50 

86 
53 

89 
54 

88 

52 

86 
51 

87 
51 

85 
32 

85 
53 

80,4 
46.3 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

So 

55 

54 

61 

58 

67 

6  2 

51 

fl  6 

52 

82 
54 

85 
56 

6  3 
62 

53 

6  4 

51 

55 

92 
57 

92 

57 

95 
59 

9  8 
62 

97 
60 

98 
63 

102 
65 

1  05 
70 

104 
62 

97 
62 

97 
63 

100 
61 

98 
56 

97 
53 

94 
36 

70 
64 

919 

CAThEyS  VY  BULL  RUN  Br 

MAX 
MIN 

90 
St, 

6  b 

-9 

55 

!  7 

58 

55 

56 

6  3 
56 

51 

85 
54 

8  6 
4) 

51 

8  4 
53 

85 
53 

90 
55 

92 
65 

93 
57 

59 

95 
60 

95 
62 

99 
63 

102 
66 

103 
65 

99 
64 

98 
62 

100 
63 

96 
60 

95 
63 

98 
71 

8  3 
64 

916 
58.0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

51 

49 

45 

49 

52 

49 

R  1 

5  0 

75 
52 

75 
47 

47 

47 

75 
45 

78 
45 

6  0 
47 

82 
50 

85 
5  1 

86 

52 

8  9 
65 

88 
54 

88 
57 

90 
58 

93 
59 

93 
58 

90 
58 

92 
58 

93 
59 

58 

94 
»9 

94 

65 

78 
59 

84.6 
52.8 

COALINGA 

MAX 

58 

54 

6k 

57 

60 

62 

58 

57 

55 

56 

90 

57 

87 
58 

56 

9  1 
56 

56 

96 
61 

60 

98 
65 

94 
68 

62 

102 
54 

104 
65 

106 
70 

103 
67 

103 
66 

105 
65 

102 
62 

100 
62 

99 
62 

96 
61 

94 
66 

96,3 
60.4 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 

Mm 

59 

97 
60 

64 

□  2 

59 

59 

63 

99 
59 

96 
69 

90 
59 

89 
59 

9  0 

59 

93 
56 

86 
58 

90 
57 

90 
57 

94 
60 

97 
59 

97 
61 

99 
63 

99 
62 

100 
63 

1  02 
66 

1  06 
69 

108 
67 

103 
65 

103 
66 

103 
65 

100 
62 

99 
65 

97 
70 

81 
64 

96.3 
61.4 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

90 
49 

65 
51 

91 

50 

96 

5  I 

9  4 

50 

89 
53 

85 

50 

8  1 
52 

84 
54 

86 
55 

85 
61 

62 

48 

8  6 

52 

85 
49 

91 
46 

94 
54 

93 
49 

95 
54 

97 
59 

95 
52 

100 
56 

103 
58 

104 
55 

98 
59 

96 
54 

99 
54 

95 
54 

94 

55 

93 
55 

82 
63 

95 
60 

91.7 
53.3 

DUDl EYS 

MAX 

40 

40 

IS 

36 

42 

42 

3  9 

39 

7  8 
45 

79 
38 

4  0 

77 
40 

36 

8  0 
39 

37 

87 
42 

8  8 
41 

90 
42 

46 

46 

9  7 
48 

96 
47 

95 
49 

47 

46 

48 

46 

47 

94 
49 

83 
58 

86 
59 

87  •  3 
43,6 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 

53 

52 

48 

51 

52 

53 

90 

47 

8  8 
»9 

8b 
54 

84 
50 

51 

81 
49 

8  4 
49 

8  5 
49 

90 
4B 

92 
61 

94 
51 

95 
54 

96 
57 

97 
58 

100 
58 

103 
61 

103 
60 

102 
55 

98 
54 

101 
56 

100 
55 

98 
52 

97 
56 

96 
61 

96 
66 

93.5 
53.5 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 

FRESNO  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

58 

R  R 
60 

9  3 
54 

56 

59 

62 

57 

8  7 
58 

89 
58 

90 
57 

9  1 

58 

87 
66 

90 

56 

9  1 
57 

95 
56 

98 
58 

98 
59 

96 
60 

98 
62 

100 
61 

103 
61 

107 
63 

106 
67 

105 
66 

103 
66 

104 
64 

101 
61 

60 

97 
63 

80 
71 

95 
65 

96,  1 

60,3 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 

55 

5  7 

49 

50 

5  6 

I  0  1 
59 

53 

95 
54 

8  8 
55 

53 

9  2 
55 

92 
51 

8  7 

50 

90 
53 

91 
53 

97 
56 

56 

99 

56 

60 

60 

101 
59 

105 
63 

10  8 
65 

1 09 
65 

106 
64 

105 
62 

107 
61 

103 
38 

100 
61 

101 
65 

85 
64 

97.5 
57.* 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

7  ] 

'8 

75 
46 

44 

73 

46 

50 

51 

76 
47 

72 
55 

7k 

55 

7  3 
*5 

73 
44 

s3 

43 

6  8 
43 

7  1 
45 

76 
46 

80 
49 

79 
49 

79 
51 

8  3 
51 

78 
52 

84 
54 

86 
57 

65 
57 

65 
56 

8  4 
56 

85 

56 

83 

55 

82 
56 

84 

59 

68 
54 

77,3 
50,4 

GLENNVILLE 

MAX 

r  b 
43 

R  It 
-5 

B  4 
40 

39 

45 

48 

88 
44 

8  8 
48 

8  7 
58 

8  5 
44 

8  9 
43 

40 

6 1 
42 

83 
44 

8  9 
45 

9 1 
45 

8  9 
46 

90 
47 

69 
48 

9  2 
49 

46 

98 
49 

48 

96 
54 

95 
53 

9  5 
54 

94 
52 

89 
)l 

90 
49 

85 
56 

89 
52 

89*6 
47,3 

GRANT  GROVE 

MAX 

7  y 
50 

7  1 

46 

6  6 
44 

70 
45 

7  3 

50 

77 
51 

73 
48 

71 
51 

66 
53 

6  9 
50 

68 
45 

6  9 
44 

65 
42 

65 
43 

6  8 
47 

72 
47 

70 
60 

76 
49 

75 
52 

7  7 
54 

76 
53 

79 
51 

61 
58 

81 
58 

79 
57 

80 
57 

81 
57 

6 1 

57 

78 
52 

82 
58 

67 
57 

73.5 
50,8 

HANFORD 

MAX 

93 
56 

92 
58 

90 
6  2 

57 

6fl 

58 

96 
65 

92 
56 

86 
56 

8  8 
56 

92 
56 

63 

88 
55 

88 
65 

92 
55 

94 
56 

95 
56 

95 
59 

9  7 
60 

95 
60 

59 

102 
63 

65 

101 
67 

100 
61 

101 
63 

100 
63 

58 

95 
60 

95 
60 

94 
62 

94  ,  9 
58.3 

HETCH  HETCHY 

MAX 

83 
50 

80 

48 

75 
45 

80 
48 

R4 

49 

R6 
51 

85 
49 

79 

50 

77 
55 

72 
47 

78 

47 

7  8 
47 

75 
46 

76 
46 

78 
48 

82 
49 

86 
51 

86 
51 

8  8 
53 

8  8 
54 

87 
55 

90 
57 

91 
56 

91 
57 

89 
57 

91 
57 

91 
58 

91 
55 

92 
35 

91 
64 

76 
61 

83,7 
52.1 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 

69 
42 

66 
41 

64 
38 

69 
40 

72 

44 

73 

44 

69 
43 

66 
43 

65 
48 

66 
41 

70 
19 

6  6 
39 

60 
39 

64 

37 

69 

42 

72 
42 

72 
43 

72 
43 

72 
48 

72 
45 

77 
44 

78 
49 

80 
51 

79 
51 

77 
51 

80 
50 

80 
52 

77 
50 

83 
50 

79 
36 

70 
53 

71.9 
45,1 

I  OR  I A 

MAX 

67 
62 

84 

54 

86 
54 

90 
58 

92 
59 

9 1 
65 

89 
59 

8  4 
59 

79 
62 

8  1 
5  3 

R2 
52 

50 

80 
49 

83 
64 

9  1 
56 

96 
58 

95 

63 

103 
63 

9  3 
64 

9  3 
65 

95 
66 

98 
69 

1 00 
72 

9  8 
72 

100 
68 

100 
70 

98 
70 

67 

96 
68 

92 
61 

90 
69 

9l  .0 
61,6 

KERN  RIvER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

97 
70 

96 
67 

92 
65 

97 
68 

1  00 
70 

72 

99 
70 

98 
70 

93 
68 

90 
66 

95 
66 

92 

64 

90 

65 

92 
67 

96 
68 

96 
70 

9  7 
71 

98 
71 

100 
73 

1  00 
74 

100 
76 

106 

73 

106 
81 

106 
76 

105 
78 

103 
75 

104 
75 

100 
77 

93 
76 

95 
72 

98,1 
71.* 

KERN  RIvER  PH  NO  3 

MAX 

93 
61 

h  9 
56 

92 
53 

96 
6  0 

99 
60 

98 
69 

92 
63 

66 

92 
71 

93 
66 

9  1 

60 

51 

52 

9  2 
65 

96 
62 

99 

60 

59 

98 

63 

98 
62 

66 

102 
67 

101 
70 

97 
68 

72 

101 
74 

1 0 1 
71 

l65 

62 

96 

65 

87 

72 

95 
60 

95.5 
63,2 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw 

MAX 

98 
62 

96 
62 

88 
60 

90 
60 

98 
64 

1  on 
70 

1  00 
60 

93 
59 

1  00 
58 

89 
59 

62 

90 
55 

56 

60 

90 
69 

94 
64 

95 
65 

96 

68 

98 
68 

63 

67 

102 
70 

'73 

74 

10  3 
73 

103 
72 

106 
70 

102 
63 

99 
66 

100 
70 

76 
64 

96.2 
64,4 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

96 

64 

90 
61 

92 
60 

98 
66 

100 
68 

9  R 
69 

95 
59 

90 
59 

90 
58 

90 
58 

94 
63 

56 

60 

9  1 
58 

95 
63 

64 

68 

9  8 
68 

68 

68 

103 
68 

70 

75 

76 

74 

105 
74 

102 
72 

66 

93 
71 

94 

68 

97.0 
65.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

92 
54 

86 

50 

49 

91 
60 

9  1 
61 

9  6 
54 

R  7 

52 

9  0 
50 

84 
56 

83 
55 

86 
55 

61 

82 
51 

8  6 
51 

87 

60 

92 
57 

92 
52 

93 
57 

62 

55 

64 

101 
68 

102 
66 

60 

59 

56 

56 

93 
56 

92 
59 

79 
67 

91  1 
56> 

LE  grand 

MAX 
MIN 

90 
57 

87 
57 

M  i 

52 

94 
56 

)5 
58 

9  4 

59 

9  J 
55 

86 
56 

83 
57 

85 
57 

8  5 
56 

8  9 
54 

54 

8  4 
50 

53 

9  5 
57 

57 

58 

60 

58 

60 

62 

63 

63 

60 

'°2 

60 

57 

59 

86 

69 

9  1 
61 

92  1 
58.0 

LEMON  COVE 

MAX 

93 
55 

67 
59 

90 
53 

96 
62 

98 
56 

96 
61 

93 
57 

88 
56 

90 
59 

90 
54 

92 
55 

86 
54 

86 
53 

90 
64 

93 
57 

96 
56 

9  5 
57 

97 
59 

97 
60 

61 

100 
60 

103 
65 

104 
64 

68 

101 
61 

102 
65 

61 

59 

97 
62 

89 

72 

94 
67 

59^5 

LINOS*Y 

MAX 
MIN 

95 
54 

91 
57 

93 

6R 

97 
59 

96 
56 

97 
59 

95 
54 

9  3 
53 

89 
68 

53 

94 
54 

52 

52 

53 

9  5 
55 

55 

56 

55 

58 

96 
58 

56 

60 

107 
62 

63 

61 

63 

60 

56 

60 

93 
39 

95 
64 

96  3 
57^4 

LODI 

MAX 
MIN 

B  5 
53 

R, 

52 

89 
53 

92 
54 

91 
54 

82 
52 

78 
48 

8  2 
48 

80 
5* 

82 
56 

77 
56 

75 
51 

61 

52 

82 

50 

87 
54 

86 
56 

90 
51 

92 
57 

92 
60 

93 
66 

98 
56 

100 
59 

96 
60 

93 
56 

93 
52 

95 
59 

91 

55 

91 
54 

67 
54 

65 
60 

93 
62 

87.1 
34.7 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

89 

54 

88 
65 

95 
52 

98 
54 

96 
55 

97 
58 

9  1 
50 

90 
6  2 

87 
55 

89 
54 

55 

87 
53 

52 

50 

52 

53 

55 

58 

62 

56 

10  3 
57 

60 

63 

103 
62 

l58 

57 

58 

34 

98 
56 

65 

60 

56^0 

madfra 

MAX 
MIN 

95 
58 

94 
56 

86 

54 

93 
57 

59 

59 

97 
56 

a  2 
57 

85 
58 

55 

67 

55 

54 

64 

55 

56 

96 
55 

58 

63 

98 

59 

98 
60 

10  3 
63 

62 

107 
65 

65 

102 
62 

103 
63 

99 
59 

96 
39 

65 

62 

5s!t 

MANDEv IL LE  ISLAND 

MAX 
MIN 

MANTfCA 

MAX 
MIN 

9  1 
54 

85 
54 

R  1 

56 

9  0 

52 

9- 

54 

92 
54 

64 
54 

8  0 

52 

66 
54 

84 
54 

55 

52 

53 

6  1 

61 

55 

62 

52 

60 

94 
55 

57 

60 

58 

61 

58 

94 
56 

55 

93 
54 

93 
55 

60 

6  7 

62 

ii'.l 

MARICOPA 

MAX 

MIN 

98 

89 

92 

99 

1 " 

100 

84 

79 

78 

77 
59 

94 
63 

87 
62 

88 
66 

91 

66 

102 
69 

101 
70 

104 
74 

106 
78 

106 
77 

101 
71 

104 
74 

103 
73 

108 
78 

106 
78 

101 
72 

78 

101 
71 

101 
70 

94 

72 

87 

75 

94 
68 

95.9 
69.0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

93 
58 

90 
56 

91 
57 

98 
57 

96 
69 

97 
59 

92 
57 

88 
56 

85 
55 

87 
56 

88 

.,5 
55 

86 
54 

67 
54 

93 
54 

94 
57 

94 
59 

95 
59 

97 
58 

97 
60 

101 
68 

105 
64 

106 
63 

105 
65 

100 
68 

102 
62 

99 
62 

96 
60 

95 
59 

95 
60 

96 
58 

»4.7 
59.4 

MODFSTO 

MAX 
MIN 

86 
52 

83 
54 

91 
49 

95 
54 

94 
56 

86 
54 

82 
50 

87 
52 

83 
54 

85 
54 

80 
55 

80 
52 

82 
52 

84 
50 

90 

60 

91 
55 

93 
53 

93 
57 

95 
60 

95 
55 

100 
56 

102 
59 

103 
58 

97 
58 

97 
55 

98 
56 

94 
55 

93 
54 

91 
55 

74 
62 

95 

62 

90,3 
54.6 

NFwMAN  2  NW 

MAX 

MIN 

91 
55 

89 
53 

91 
53 

97 
57 

95 
56 

9* 
53 

88 
49 

86 
52 

87 
55 

86     85  82 
55     55  50 
S«o  fteforenc*  N 

83     85  90 
51     50  52 
st.t  Following  Slati 

92  93 
55  53 
>n  Index 

94 
57 

95 
57 

95 
56 

99 
58 

101 
62 

102 
60 

101 
58 

97 
57 

99 
60 

97 
56 

95 
55 

94 

54 

87 
63 

93 

60 

92.4 
55.4 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

2 

3 

4 

s 

6 

7  |   8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

.V 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

91 

86 

82 

86 

92 

93 

92 

86 

82 

83 

85 

85 

60 

82 

65 

89 

91 

92 

93 

93 

93 

97 

101 

100 

98 

98 

99 

97 

95 

96 

78 

90 

4 

Mm 

54 

49 

48 

51 

49 

45 

42 

51 

53 

49 

■+  7 

52 

54 

57 

57 

59 

60 

58 

61 

5  8 

5  7 

59 

61 

67 

62 

54 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

92 

85 

84 

91 

96 

93 

89 

85 

83 

S3 

84 

31 

79 

68 

85 

90 

90 

92 

9* 

95 

95 

100 

102 

103 

97 

96 

98 

95 

94 

91 

87 

90 

,7 

MIN 

53 

52 

52 

5 1 

55 

53 

49 

85 

54 

50 

50 

60 

56 

62 

6  3 

6  0 

62 

58 

6  1 

56 

56 

53 

55 

6  3 

55 

1 

ORANGE  COVE 

MAX 

95 

93 

87 

91 

97 

97 

97 

92 

91 

89 

90 

9  1 

86 

88 

90 

94 

96 

98 

97 

97 

97 

100 

106 

107 

105 

101 

102 

100 

98 

98 

86 

95 

.3 

MIN 

56 

59 

56 

6  0 

59 

60 

55 

57 

57 

56 

5  5 

62 

6  1 

61 

64 

66 

67 

64 

6  3 

62 

60 

62 

73 

6  9 

59 

,9 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

92 

89 

83 

89 

97 

95 

97 

89 

35 

83 

86 

8  6 

83 

85 

87 

90 

92 

94 

94 

96 

96 

102 

101 

102 

99 

97 

99 

96 

95 

95 

76 

91 

,9 

MIN 

49 

51 

49 

5  7 

57 

5  7 

47 

47 

53 

5  3 

55 

5  0 

69 

56 

58 

60 

69 

67 

58 

62 

6  I 

54 

57 

64 

62 

55 

,9 

PORTERV I LLE 

MAX 

98 

89 

94 

98 

9  9 

98 

9  5 

9  2 

91 

91 

9  5 

88 

90 

92 

95 

9B 

96 

98 

96 

100 

102 

105 

106 

103 

102 

103 

99 

98 

98 

90 

96 

,7 

MIN 

6 1 

5  j 

55 

58 

60 

58 

57 

59 

55 

5  5 

61 

63 

63 

68 

70 

66 

68 

6  5 

64 

62 

72 

64 

61 

0 

POSEY  3  E 

MAX 

75 

73 

75 

74 

76 

77 

80 

81 

80 

82 

79 

75 

76 

75 

79 

81 

93 

34 

85 

87 

90 

87 

8B 

85 

89 

87 

88 

87 

84 

86 

83 

81 

.6 

MIN 

45 

48 

47 

47 

49 

4  9 

50 

50 

" 

56 

50 

52 

54 

49 

5  1 

53 

54 

46 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

82 

79 

80 

83 

87 

86 

84 

8  1 

76 

78 

8  0 

75 

77 

79 

82 

33 

86 

38 

89 

90 

91 

93 

94 

93 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

84 

65 

8 

MIN 

5  3 

5  4 

53 

52 

52 

5  2 

59 

64 

6  1 

68 

67 

6  1 

68 

68 

68 

66 

60 

66 

6  1 

57 

,7 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

88 

83 

84 

91 

95 

95 

88 

86 

85 

82 

86 

'9 

82 

82 

86 

93 

93 

96 

95 

90 

88 

100 

102 

103 

98 

97 

101 

97 

94 

88 

73 

90 

.3 

MIN 

53 

56 

61 

63 

60 

5  fl 

49 

84 

55 

59 

5  5 

5  7 

63 

71 

8  8 

6  1 

60 

7 

SONORA  R5 

MAX 

89 

89 

85 

91 

93 

100 

95 

86 

82 

84 

8  8 

83 

61 

86 

86 

90 

95 

94 

95 

95 

97 

99 

101 

105 

99 

99 

99 

99 

97 

97 

80 

92 

.2 

MIN 

49 

49 

44 

44 

45 

45 

49 

49 

53 

49 

47 

42 

4  7 

52 

52 

56 

57 

58 

'5 

52 

4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

79 

76 

78 

80 

83 

62 

81 

74 

71 

75 

73 

74 

73 

77 

79 

8  0 

84 

35 

85 

84 

89 

89 

94 

60 

,2 

MIN 

39 

4  3 

5  5 

43 

49 

55 

44 

4  3 

55 

54 

" 

46 

,6 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

86 

85 

91 

95 

95 

36 

82 

8  4 

33 

85 

80 

8  0 

82 

64 

90 

91 

93 

95 

96 

96 

101 

104 

103 

99 

98 

100 

96 

96 

91 

72 

97 

90 

,e 

MIN 

56 

5  8 

55 

54 

58 

56 

5  6 

63 

" 

62 

60 

64 

63 

64 

5  9 

56 

56 

63 

64 

58 

,3 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

90 

87 

84 

90 

92 

91 

86 

81 

82 

80 

83 

80 

77 

83 

82 

87 

88 

90 

91 

93 

9  3 

98 

100 

99 

95 

95 

95 

92 

92 

87 

69 

88 

.1 

MIN 

55 

57 

50 

52 

80 

5  6 

5  5 

59 

59 

59 

58 

J5 

5 

53 

60 

61 

54 

8 

TEHACHAP I 

MAX 

ao 

75 

77 

8  3 

85 

82 

80 

34 

82 

77 

80 

8  2 

73 

72 

85 

84 

82 

82 

81 

85 

92 

90 

89 

88 

88 

88 

88 

65 

88 

89 

86 

63 

,4 

MIN 

5  3 

5  0 

58 

5  1 

65 

5  p 

50 

60 

68 

63 

62 

62 

63 

56 

8 

TE JON  RANCHO 

MAX 

MIN 

63 

58 

63 

60 

60 

56 

5  6 

6  2 

62 

70 

69 

69 

7J 

64 

4 

THREE  RvRS  EDISON  PH  2 

MAX 

95 

92 

86 

90 

95 

97 

95 

93 

91 

90 

90 

69 

85 

8  6 

90 

94 

95 

95 

97 

96 

97 

102 

103 

104 

103 

100 

102 

100 

98 

97 

90 

94 

7 

MIN 

58 

65 

86 

65 

62 

60 

59 

62 

55 

55 

53 

56 

6  7 

6  5 

5  7 

5  9 

60 

62 

6  3 

6  2 

6  3 

6  5 

72 

65 

74 

62 

5 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

86 

82 

84 

88 

90 

90 

90 

86 

78 

80 

8  0 

78 

78 

80 

86 

8  7 

88 

91 

92 

92 

96 

97 

98 

98 

94 

96 

96 

96 

96 

96 

90 

69 

0 

MIN 

52 

55 

50 

54 

52 

54 

5  5 

58 

58 

56 

60 

6  3 

55 

1 

TRACY  CARBONA 

MAX 

93 

90 

85 

93 

100 

97 

93 

82 

85 

85 

85 

81 

78 

63 

8  3 

90 

90 

95 

94 

94 

93 

100 

101 

103 

98 

101 

100 

93 

90 

68 

94 

90 

8 

MIN 

57 

51 

54 

52 

5  2 

60 

6  3 

55 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

83 

B6 

92 

98 

92 

88 

77 

82 

81 

81 

76 

74 

78 

?9 

35 

84 

92 

93 

8  9 

94 

100 

102 

102 

92 

96 

103 

93 

90 

84 

80 

96 

86 

3 

MIN 

53 

56 

59 

58 

55 

83 

55 

44 

57 

58 

55 

56 

55 

55 

56 

58 

56 

56 

60 

56 

57 

59 

56 

63 

61 

60 

58 

55 

55 

60 

61 

56 

6 

VISALIA 

MAX 

95 

94 

87 

90 

96 

98 

97 

94 

87 

88 

89 

92 

85 

88 

8  9 

93 

95 

95 

96 

97 

97 

100 

103 

104 

102 

101 

101 

97 

97 

96 

82 

94 

4 

MIN 

58 

61 

54 

61 

61 

62 

58 

59 

59 

58 

59 

57 

58 

58 

58 

60 

59 

61 

63 

66 

62 

65 

67 

69 

64 

66 

64 

63 

64 

69 

66 

61 

5 

WASCO 

MAX 

98 

98 

87 

90 

97 

99 

97 

94 

88 

90 

89 

9  3 

87 

90 

91 

95 

97 

97 

9  9 

9  9 

100 

102 

105 

106 

103 

102 

104 

101 

100 

97 

84 

96 

1 

MIN 

63 

6  1 

61 

60 

58 

5  9 

6  1 

60 

6  1 

62 

62 

75 

63 

2 

YOSEMITF  NATIONAL  PARK 

MAX 

86 

82 

85 

88 

9  1 

90 

87 

79 

85 

85 

»' 

80 

81 

84 

87 

92 

92 

93 

93 

93 

100 

97 

97 

97 

97 

98 

98 

97 

97 

82 

84 

89 

7 

•          #  # 

MIN 

46 

46 

44 

54 

42 

42 

4  3 

5  1 

52 

52 

60 

48 

5 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

85 

85 

89 

91 

95 

96 

97 

94 

91 

92 

93 

9  3 

89 

90 

92 

96 

96 

97 

93 

87 

9  1 

96 

96 

97 

95 

92 

90 

88 

84 

91 

92 

92 

0 

MIN 

64 

67 

62 

53 

63 

5  9 

52 

62 

58 

60 

64 

59 

6 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

67 

67 

69 

68 

75 

69 

72 

74 

72 

73 

71 

71 

69 

69 

70 

70 

7  0 

71 

66 

67 

66 

68 

69 

68 

73 

70 

74 

69 

69 

71 

70 

69 

9 

MIN 

62 

6 

60 

59 

60 

59 

61 

63 

60 

60 

6  9 

60 

5  9 

62 

6  3 

66 

67 

66 

61 

7 

BARRETT  DAM 

MAX 

90 

88 

89 

92 

9  3 

99 

97 

96 

91 

91 

92 

95 

92 

88 

91 

95 

97 

99 

99 

97 

89 

9- 

99 

9  9 

100 

96 

95 

93 

90 

74 

95 

93 

4 

MIN 

57 

60 

60 

5  3 

5  2 

4  7 

5  0 

58 

54 

52 

5  2 

56 

61 

63 

63 

6  1 

62 

61 

63 

55 

6 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

90 

88 

86 

85 

87 

97 

95 

93 

97 

96 

91 

9  2 

91 

88 

93 

97 

97 

97 

9  8 

96 

94 

96 

98 

97 

98 

96 

95 

95 

93 

84 

92 

93 

3 

MIN 

50 

49 

50 

66 

52 

54 

56 

56 

60 

58 

56 

55 

48 

88 

5  1 

60 

60 

5  8 

8  6 

51 

64 

64 

64 

62 

60 

60 

60 

56 

6 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

76 

76 

78 

79 

82 

7  8 

76 

77 

75 

75 

74 

72 

75 

78 

80 

80 

85 

86 

36 

82 

81 

77 

81 

6  2 

82 

86 

85 

86 

85 

74 

69 

79 

2 

39 

3  5 

3  9 

36 

35 

53 

49 

43 

4  9 

47 

* 

43 

36 

41 

39 

52 

56 

52 

45 

5 

BON  I TA 

MAX 

75 

75 

77 

sn 

32 

81 

85 

83 

80 

84 

88 

83 

79 

77 

78 

83 

83 

30 

75 

77 

78 

81 

85 

8  3 

80 

78 

77 

77 

73 

78 

80 

79 

7 

MIN 

58 

56 

52 

53 

53 

55 

55 

57 

62 

5 

54 

54 

5  B 

60 

62 

64 

62 

57 

6 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

74 

75 

77 

74 

72 

7l 

72 

73 

7  2 

'i 

73 

74 

74 

73 

74 

73 

75 

76 

75 

72 

74 

73 

70 

74 

76 

73, 

4 

MIN 

59 

59 

5  9 

59 

62 

6 

60 

61 

63 

60 

59 

58 

6  9 

60 

60 

6  1 

6  3 

6  3 

62 

62 

65 

64 

61, 

1 

CACHUMA  DAM 

MAX 

84 

83 

84 

88 

88 

B  7 

84 

84 

91 

85 

83 

79 

79 

78 

30 

H6 

91 

95 

90 

83 

82 

92 

98 

95 

97 

96 

93 

65 

84 

83 

85 

86, 

8 

MIN 

49 

88 

47 

50 

48 

4  6 

51 

45 

4  6 

50 

50 

50 

4  9 

66 

52 

53 

52 

52 

51 

52 

55 

61 

50, 

6 

CAMPO 

MAX 

88 

87 

89 

92 

97 

96 

95 

91 

90 

92 

93 

90 

88 

91 

95 

98 

9  8 

98 

95 

93 

92 

95 

96 

99 

94 

94 

91 

90 

84 

92 

91 

92, 

8 

MIN 

47 

39 

39 

41 

40 

49 

53 

52 

56 

55 

49 

48 

39 

39 

85 

53 

53 

52 

48 

66 

61 

59 

61 

59 

63 

59 

58 

63 

65 

61 

62 

52. 

1 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

87 

86 

90 

92 

98 

93 

94 

94 

94 

94 

93 

90 

88 

90 

95 

100 

101 

99 

96 

92 

91 

100 

100 

99 

98 

98 

97 

91 

89 

90 

97 

94, 

1 

MIN 

56 

52 

52 

52 

49 

55 

54 

56 

62 

52 

50 

4 

49 

50 

50 

5  3 

5  3 

59 

60 

60 

60 

67 

63 

55, 

4 

CHUt  A  VISTA 

MAX 

69 

72 

72 

71 

74 

73 

74 

73 

72 

70 

69 

72 

71 

70 

69 

71 

73 

72 

73 

72 

71 

69 

71, 

5 

MIN 

60 

58 

61 

60 

63 

65 

58 

58 

6  1 

62 

61 

60 

62 

63 

62 

63 

65 

65 

65 

66 

62. 

1 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

CORONA 

MAX 

87 

85 

90 

90 

99 

96 

95 

95 

92 

95 

96 

92 

88 

90 

9» 

96 

98 

95 

92 

87 

69 

95 

97 

9  5 

97 

92 

91 

85 

85 

93 

95 

92. 

5 

MIN 

57 

54 

54 

54 

52 

51 

56 

58 

65 

57 

53 

51 

49 

81 

63 

56 

55 

64 

53 

59 

68 

62 

63 

6  2 

60 

64 

61 

61 

62 

64 

66 

57, 

3 

CULVER  CITY 

MAX 

75 

76 

78 

73 

78 

77 

77 

76 

82 

78 

76 

75 

74 

75 

7  5 

77 

75 

76 

76 

76 

73 

73 

76 

76 

80 

79 

76 

77 

77 

79 

76 

76. 

4 

MIN 

62 

61 

59 

63 

59 

5  9 

56 

59 

63 

58 

56 

56 

57 

56 

56 

57 

56 

67 

60 

60 

5B 

59 

59 

61 

61 

64 

62 

64 

63 

65 

65 

59. 

7 

CUYAMA 

MAX 

94 

91 

82 

87 

93 

95 

94 

92 

94 

86 

84 

90 

80 

83 

85 

91 

92 

92 

92 

95 

96 

97 

100 

100 

99 

9e 

98 

97 

95 

86 

83 

91. 

6 

MIN 

43 

49 

44 

44 

49 

51 

50 

44 

45 

44 

40 

45 

48 

46 

48 

49 

61 

52 

68 

60 

53 

56 

57 

57 

58 

55 

53 

53 

65 

57 

50. 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  233 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1966 


Day  ol  Month 


I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

CUYAMACA 

MAX 

86 

B  3 

8  4 

85 

89 

7  q 

88 

9  1 

90 

91 

89 

90 

89 

89 

89 

92 

90 

89 

89 

88 

78 

82 

86 

5 

MIN 

S3 

45 

45 

37 

49 

58 

60 

5  2 

53 

55 

67 

6  b 

52 

51 

40 

52 

6b 

63 

57 

56 

53 

54 

56 

57 

59 

57 

57 

65 

59 

34 

51 

53 

OPY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

92 

a  3 

92 

3  9 

92 

9l 

86 

66 

89 

94 

9  7 

96 

99 

93 

92 

95 

98 

99 

99 

97 

94 

94 

94 

85 

91 

92 

5 

MIN 

49 

50 

50 

50 

6  0 

56 

52 

52 

55 

51 

46 

4  b 

46 

50 

48 

48 

61 

57 

54 

53 

52 

57 

60 

59 

61 

60 

58 

57 

58 

59 

62 

5 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

MAX 

100 

9  J 

91 

96 

97 

9  0 

90 

94 

98 

98 

99 

92 

89 

93 

98 

98 

99 

97 

94 

9  1 

90 

75 

93 

9  3 

1 

MIN 

53 

54 

49 

49 

53 

54 

56 

60 

60 

58 

'3 

64 

50 

52 

52 

55 

54 

56 

68 

60 

57 

58 

61 

60 

62 

63 

60 

61 

61 

63 

63 

ElSINORE 

MAX 

102 

02 

99 

93 

97 

98 

9  5 

92 

95 

ioo 

1  02 

102 

1  04 

100 

98 

99 

103 

104 

105 

104 

100 

100 

91 

87 

102 

101 

98 

,4 

MIN 

9  3 

51 

52 

54 

59 

55 

68 

55 

58 

57 

55 

50 

51 

55 

5  6 

65 

56 

56 

58 

59 

66 

66 

65 

65 

66 

63 

61 

62 

63 

63 

1 

ESCON0I0O 

MAX 

84 

85 

90 

9  0 

88 

87 

86 

65 

6  8 

85 

85 

85 

86 

90 

95 

88 

8  6 

86 

90 

90 

93 

91 

87 

87 

85 

72 

88 

87 

8b 

,9 

MIN 

55 

58 

55 

54 

55 

56 

56 

6  9 

57 

56 

66 

8  4 

49 

57 

64 

56 

55 

55 

60 

60 

68 

60 

62 

60 

62 

62 

61 

62 

bl 

63 

63 

57 

,7 

FONTANA  KAISER 

MAX 

89 

38 

59 

90 

98 

o  5 

9  3 

95 

9  1 

51 

95 

94 

90 

92 

96 

97 

98 

99 

97 

93 

92 

98 

96 

99 

97 

96 

93 

91 

87 

97 

96 

93 

,9 

MIN 

7  1 

68 

62 

66 

bU 

56 

58 

61 

62 

6  1 

69 

68 

67 

63 

67 

67 

68 

63 

68 

63 

63 

63 

61 

64 

63 

,8 

SILLESPIE  FIElO 

MAX 

5  8 

86 

89 

6  6 

ql 

85 

83 

6  8 

91 

92 

93 

83 

92 

85 

91 

92 

95 

87 

85 

84 

83 

74 

86 

88 

87 

0 

MIN 

59 

'  5 

56 

66 

56 

68 

59 

62 

66 

59 

57 

56 

51 

59 

58 

59 

58 

57 

63 

62 

59 

62 

65 

63 

64 

66 

63 

64 

63 

65 

65 

bO 

HENSHAW  DAM 

MAX 

92 

89 

88 

86 

)0 

88 

85 

90 

95 

95 

9b 

93 

93 

92 

92 

96 

95 

97 

95 

91 

92 

91 

83 

90 

91 

,0 

MTN 

66 

42 

4  3 

65 

67 

51 

52 

55 

5b 

56 

67 

47 

40 

40 

42 

62 

63 

53 

50 

50 

54 

54 

64 

62 

61 

63 

58 

62 

61 

63 

60 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

JUL  I  AN  WYNOLA 

MAX 

93 

9  0 

B6 

89 

9  1 

8  B 

87 

98 

9  3 

94 

95 

95 

92 

93 

9  1 

91 

95 

9b 

93 

91 

9C 

92 

8  1 

66 

85 

90 

,4 

MIN 

49 

43 

4  7 

67 

52 

49 

53 

6b 

57 

55 

46 

45 

42 

44 

48 

51 

57 

86 

54 

52 

63 

61 

63 

61 

61 

60 

59 

63 

bl 

63 

61 

54 

LAQUNA  BEACH 

MAX 

70 

7  6 

7  7 

76 

80 

30 

75 

76 

76 

74 

76 

75 

75 

74 

73 

73 

74 

7b 

7b 

75 

75 

75 

74 

73 

75 

78 

74 

.  7 

Mm 

60 

57 

53 

53 

53 

53 

53 

55 

61 

54 

52 

51 

49 

49 

80 

53 

52 

53 

56 

62 

62 

63 

58 

58 

60 

62 

62 

65 

6* 

67 

66 

5  7 

LA  MESA 

MAX 

76 

78 

6  8 

6  9 

86 

6  6 

85 

6  6 

86 

9  0 

9  0 

82 

85 

88 

95 

8  1 

76 

80 

87 

89 

89 

83 

82 

79 

77 

70 

80 

84 

82 

,4 

Mm 

69 

58 

6;: 

67 

57 

6  0 

61 

63 

b3 

60 

59 

68 

57 

59 

62 

59 

57 

67 

60 

bl 

60 

61 

63 

62 

63 

64 

62 

63 

b2 

64 

66 

60 

LOMPOC 

MAX 

70 

72 

7  o 

67 

66 

66 

7  1 

72 

72 

70 

72 

68 

89 

b6 

72 

73 

69 

68 

65 

69 

70 

74 

71 

74 

70 

67 

65 

65 

69 

79 

b9 

,7 

Mm 

53 

53 

45 

52 

52 

62 

52 

52 

4b 

49 

56 

46 

6  3 

53 

54 

53 

52 

63 

62 

52 

53 

51 

52 

53 

50 

52 

53 

52 

52 

55 

55 

51 

L0N6  8EACH 

MAX 

74 

7  ^ 

7  6 

83 

6  8 

83 

86 

85 

86 

86 

86 

84 

9  0 

8  3 

86 

88 

89 

85 

8  1 

79 

78 

65 

87 

88 

77 

78 

8 1 

82 

77 

80 

89 

82 

,  7 

Mm 

63 

63 

61 

65 

61 

62 

60 

62 

65 

63 

60 

60 

66 

59 

6b 

60 

60 

56 

60 

63 

60 

60 

62 

63 

63 

64 

64 

60 

64 

65 

66 

61 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 

7  8 

8  0 

8  1 

6  6 

8  7 

87 

90 

86 

6  b 

89 

6  8 

86 

84 

8  3 

8  7 

69 

91 

9  b 

84 

81 

80 

85 

90 

89 

83 

81 

84 

83 

77 

83 

87 

84 

.8 

Mm 

64 

64 

61 

66 

60 

61 

59 

62 

66 

62 

88 

58 

56 

69 

58 

60 

59 

59 

62 

b4 

63 

62 

62 

63 

65 

66 

67 

67 

67 

68 

69 

62 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

MAX 

74 

7  5 

75 

7  } 

76 

76 

75 

7  7 

79 

77 

73 

74 

72 

7  3 

74 

74 

7b 

77 

75 

75 

73 

71 

7  3 

78 

79 

79 

75 

75 

75 

76 

75 

75 

,0 

Mm 

61 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

61 

62 

60 

58 

56 

58 

59 

88 

60 

59 

61 

61 

b2 

61 

60 

61 

62 

64 

64 

64 

64 

65 

66 

67 

6  1 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

90 

8  1 

86 

8  0 

68 

85 

8b 

9  7 

8  7 

85 

85 

84 

9  0 

80 

84 

96 

87 

9  1 

82 

80 

3  1 

8  5 

8  8 

6  8 

89 

88 

84 

83 

80 

84 

84 

84 

,4 

Mm 

64 

64 

63 

63 

63 

64 

63 

67 

6  1 

64 

64 

63 

61 

62 

62 

63 

62 

65 

64 

64 

63 

63 

63 

67 

65 

67 

65 

65 

68 

67 

66 

64 

■3 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

Bq 

8  7 

89 

8  9 

95 

'7  6 

95 

93 

9  3 

91 

9  1 

9  1 

90 

90 

9  2 

95 

9b 

9b 

9b 

92 

92 

94 

97 

97 

9  8 

96 

96 

93 

98 

90 

90 

92 

.  7 

MIN 

66 

55 

54 

60 

6  6 

68 

55 

69 

65 

63 

63 

66 

56 

59 

61 

67 

65 

68 

b4 

62 

63 

70 

68 

69 

70 

70 

65 

64 

60 

69 

65 

6  3 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

70 

70 

72 

7  0 

76 

75 

76 

7  0 

7  1 

70 

68 

66 

70 

72 

73 

78 

78 

92 

78 

77 

78 

76 

78 

78 

78 

79 

79 

78 

77 

68 

70 

74 

,2 

Mm 

49 

50 

51 

49 

56 

54 

54 

50 

50 

51 

52 

48 

49 

50 

60 

58 

58 

58 

56 

52 

52 

58 

57 

50 

50 

60 

57 

58 

54 

54 

54 

53 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 

7  2 

70 

73 

77 

82 

80 

75 

76 

71 

76 

75 

72 

68 

73 

7  7 

82 

9  3 

83 

78 

6  1 

82 

8  3 

79 

85 

85 

83 

84 

85 

74 

73 

76 

77 

.9 

54 

52 

52 

54 

56 

60 

58 

54 

55 

56 

53 

53 

49 

49 

53 

59 

59 

b3 

60 

58 

61 

62 

53 

65 

64 

63 

64 

65 

62 

61 

55 

57 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

71 

71 

73 

71 

72 

71 

76 

72 

72 

72 

70 

69 

72 

72 

71 

69 

71 

74 

74 

7  1 

70 

68 

70 

70 

75 

75 

73 

73 

72 

75 

74 

71 

.8 

62 

62 

60 

66 

56 

61 

57 

60 

63 

60 

58 

56 

56 

5b 

69 

59 

57 

53 

62 

62 

61 

bl 

60 

62 

62 

66 

66 

65 

65 

66 

66 

b  0 

1 

OCEANSIDE 

MAX 

76 

76 

77 

77 

7  6 

7  8. 

78 

79 

7  9 

78 

78 

75 

76 

77 

76 

78 

79 

77 

76 

76 

75 

76 

79 

78 

77 

78 

77 

76 

73 

77 

78 

77 

•  0 

61 

62 

6  l 

57 

62 

61 

59 

60 

63 

60 

56 

55 

55 

60 

60 

56 

6  2 

62 

62 

62 

63 

64 

64 

63 

64 

63 

65 

63 

b* 

66 

66 

b  1 

■* 

OJAI 

MAX 

84 

84 

88 

90 

93 

92 

91 

93 

92 

93 

90 

89 

07 

9  0 

9  3 

97 

9  6 

98 

9  0 

9  1 

8  9 

96 

96 

96 

100 

92 

9  1 

88 

8b 

91 

94 

91 

.  7 

5  1 

52 

51 

52 

51 

55 

53 

57 

58 

52 

50 

50 

51 

52 

50 

51 

49 

55 

53 

54 

83 

54 

57 

56 

68 

60 

55 

56 

55 

65 

60 

54 

OXNARO 

MAX 

72 

74 

75 

73 

72 

73 

76 

76 

73 

73 

71 

71 

70 

72 

7  1 

70 

74 

7  3 

71 

7  0 

70 

72 

71 

72 

7  8 

75 

72 

,5 

5b 

52 

55 

5  7 

56 

86 

50 

55 

56 

50 

49 

48 

49 

50 

49 

50 

49 

51 

52 

64 

52 

53 

54 

55 

55 

58 

57 

58 

57 

59 

62 

5  3 

' 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

9  0 

80 

80 

6  2 

85 

86 

6  b 

78 

60 

81 

8  1 

7  8 

6  3 

85 

94 

86 

8  b 

88 

85 

86 

90 

90 

86 

66 

86 

87 

78 

79 

83 

,9 

53 

52 

6,' 

66 

56 

61 

69 

55 

57 

60 

6  b 

55 

51 

54 

63 

b2 

6b 

69 

61 

61 

63 

65 

66 

63 

61 

68 

62 

58 

58 

59 

1  1 

PASADENA 

MAX 

84 

82 

85 

87 

92 

89 

6  9 

90 

86 

89 

89 

87 

84 

85 

9  9 

9  1 

93 

92 

9l 

86 

90 

87 

87 

7  9 

86 

90 

88 

,2 

60 

58 

57 

56 

58 

60 

59 

64 

65 

60 

57 

57 

55 

55 

55 

58 

59 

60 

59 

61 

88 

62 

64 

63 

64 

64 

62 

62 

63 

66 

64 

60 

'2 

PERRIS 

MAX 

91 

9  0 

96 

94 

100 

100 

98 

96 

9  0 

96 

96 

96 

9  1 

96 

98 

1  0  1 

101 

102 

97 

98 

102 

101 

104 

102 

97 

9  7 

9 1 

8b 

96 

96 

96 

,5 

50 

51 

56 

6  ) 

51 

59 

55 

59 

60 

56 

8  2 

52 

46 

50 

51 

56 

56 

57 

55 

53 

57 

64 

64 

65 

60 

63 

60 

60 

bO 

61 

61 

56 

,b 

POMONA 

MAX 

87 

69 

91 

92 

98 

94 

95 

95 

91 

93 

94 

92 

89 

90 

95 

9  8 

99 

98 

9 1 

9  0 

91 

96 

92 

85 

79 

69 

95 

92 

.8 

Mm 

60 

58 

54 

57 

52 

55 

55 

58 

65 

55 

52 

52 

48 

61 

52 

55 

53 

54 

57 

60 

58 

62 

62 

61 

62 

64 

63 

63 

62 

65 

64 

5  7 

.  7 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

87 

87 

90 

92 

97 

98 

98 

96 

91 

9  3 

9  4 

94 

90 

9  0 

93 

9  7 

98 

100 

90 

93 

98 

98 

8  3 

94 

94 

93 

.6 

43 

-1 

42 

43 

45 

50 

52 

6b 

6  6 

53 

46 

47 

40 

41 

43 

53 

6  1 

51 

47 

52 

54 

60 

62 

59 

60 

62 

56 

60 

^8 

58 

60 

5  1 

REOLANDS 

MAX 

92 

91 

94 

96 

101 

1  00 

98 

9  9 

92 

98 

96 

95 

90 

95 

9  6 

99 

102 

1  o  l 

94 

101 

100 

10  3 

1 0 1 

76 

93 

96 

,0 

58 

65 

55 

56 

56 

59 

58 

63 

b5 

58 

58 

57 

63 

54 

55 

56 

56 

68 

59 

58 

60 

66 

65 

62 

65 

66 

62 

61 

63 

59 

8 

RIVERSIDE  FIRE  STA  »  3 

MAX 

89 

89 

92 

92 

99 

96 

95 

94 

92 

95 

96 

93 

90 

92 

95 

98 

9  1 

8  3 

95 

93 

,9 

Mm 

58 

57 

56 

56 

54 

57 

58 

59 

57 

58 

58 

55 

51 

53 

55 

57 

8  1 

51 

57 

60 

59 

65 

65 

63 

64 

65 

62 

63 

63 

64 

65 

58 

18 

RIVERSIDE  EXP  STA 

MAX 

90 

89 

6  6 

91 

97 

99 

97 

94 

95 

91 

9  4 

j6 

93 

69 

9  2 

95 

8  3 

78 

93 

,4 

MIN 

55 

53 

52 

53 

51 

54 

55 

59 

62 

56 

53 

52 

49 

50 

51 

55 

53 

64 

55 

56 

56 

61 

61 

60 

68 

63 

58 

59 

bO 

60 

61 

56 

i3 

SAN  ANTONIO  CVN  MOUTH 

MAX 

84 

80 

85 

87 

92 

91 

88 

5  0 

90 

68 

6  9 

85 

65 

90 

93 

95 

90 

89 

,7 

MIN 

64 

53 

58 

58 

57 

62 

59 

64 

65 

61 

59 

59 

56 

55 

68 

63 

63 

62 

64 

58 

61 

68 

67 

68 

66 

67 

63 

61 

60 

66 

65 

61 

4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSC 

MAX 

92 

91 

96 

96 

101 

99 

97 

98 

93 

97 

1  0  1 

96 

93 

96 

99 

1  3  1 

1  O  3 

103 

103 

10  3 

104 

10 

e  5 

94 

96 

97 

,7 

Mm 

is 

55 

54 

54 

56 

57 

58 

62 

61 

58 

55 

54 

52 

53 

55 

58 

57 

56 

56 

55 

60 

65 

65 

63 

63 

62 

62 

62 

b4 

63 

65 

58 

,  b 

SANDBERG  WB 

MAX 

76 

71 

79 

80 

87 

82 

83 

77 

78 

80 

79 

75 

74 

80 

8  2 

86 

6  7 

8  5 

82 

■  8 

Mm 

58 

5  6 

6; 

57 

65 

6  0 

6  0 

61 

59 

50 

57 

51 

53 

53 

58 

64 

63 

63 

64 

65 

68 

70 

72 

73 

71 

71 

69 

67 

be 

63 

62 

62 

,  0 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 

72 

71 

71 

74 

73 

•6 

1  ' 

78 

77 

77 

75 

'6 

73 

74 

73 

75 

77 

72 

74 

,4 

MIN 

62 

63 

63 

62 

64 

66 

64 

66 

66 

64 

64 

6  4 

60 

62 

64 

62 

63 

62 

63 

63 

63 

64 

65 

64 

66 

66 

64 

65 

65 

67 

67 

64 

.0 

SAN  FERNANDO 

MAX 

85 

84 

89 

90 

98 

91 

91 

93 

88 

92 

93 

91 

86 

68 

94 

97 

98 

97 

95 

89 

90 

96 

97 

95 

97 

91 

90 

88 

80 

90 

95 

91 

5 

MIN 

58 

S3 

62 

51 

53 

56 

54 

58 

61 

54 

55 

6  2 

52 

53 

52 

54 

52 

66 

55 

60 

55 

60 

61 

60 

62 

63 

60 

60 

62 

66 

63 

5b 

9 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 

85 

84 

87 

87 

92 

89 

91 

92 

90 

89 

90 

85 

86 

90 

91 

93 

93 

91 

85 

86 

91 

92 

94 

94 

90 

86 

86 

80 

85 

90 

88 

9 

MIN 

61 

60 

57 

57 

64 

57 

56 

56 

65 

57 

50 

54 

62 

54 

53 

56 

55 

56 

60 

62 

56 

61 

60 

61 

63 

64 

63 

63 

b3 

66 

64 

58 

,6 

SAN  JACINTO 

MAX 

97 

95 

98 

l  0  I 

104 

104 

101 

100 

99 

ino 

100 

98 

96 

101 

103 

105 

107 

105 

101 

100 

100 

109 

105 

108 

104 

104 

101 

100 

96 

98 

102 

101 

,3 

MIN 

48 

46 

47 

47 

49 

53 

53 

57 

56 

54 

51 

50 

43 

46 

49 

49 

54 

53 

58 

51 

56 

62 

62 

61 

61 

61 

59 

60 

60 

60 

63 

54 

,2 

Sea  Reioronce  NoIob  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 


Station 

Day  of  Month 

m 
S 

1 

2 

J  

3 

J  

4 

5 

1  

6 

1 

7 

8 

J  

9 

1  

10 

11 

J  

12 

1 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

|  20 

1  21 

22 

|  23 

1  ^ 

25 

|  26 

27 

28 

|  29 

30 

j  31 

> 
< 

SANTA  ANA  FIRE  STATIC 

MAX 

78 

78 

80 

81 

85 

84 

86 

86 

84 

98 

84 

84 

!  1 

81 

83 

85 

86 

84 

82 

78 

78 

86 

35 

85 

82 

82 

80 

80 

75 

84 

85 

82 

.6 

MIN 

62 

58 

61 

58 

58 

56 

56 

56 

59 

59 

60 

6 1 

63 

60 

62 

62 

62 

6  2 

64 

66 

66 

65 

66 

62 

6  1 

.0 

SANTA  BARBARA 

MAX 

72 

73 

76 

74 

72 

74 

79 

78 

80 

32 

71 

75 

7  B 

77 

78 

78 

69 

71 

69 

76 

68 

72 

74 

74 

81 

75 

75 

74 

71 

73 

77 

74 

.7 

MIN 

8  5 

59 

56 

53 

56 

5 

52 

55 

58 

86 

57 

54 

54 

55 

57 

57 

57 

56 

56 

59 

6  2 

62 

56 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

70 

73 

72 

72 

75 

76 

76 

75 

77 

8  0 

79 

79 

T  5 

77 

74 

74 

78 

78 

74 

73 

68 

67 

68 

73 

76 

73 

73 

72 

72 

75 

76 

74 

.2 

MIN 

8  8 

57 

54 

Sl 

6  6 

53 

57 

5  1 

50 

54 

59 

56 

54 

53 

64 

56 

55 

55 

57 

58 

56 

62 

63 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 

68 

72 

73 

78 

83 

80 

83 

83 

76 

77 

77 

74 

"0 

73 

79 

83 

90 

87 

75 

71 

77 

87 

90 

85 

85 

77 

78 

73 

71 

78 

87 

78 

.  7 

Mm 

6  1 

5  7 

5  7 

5  6 

58 

57 

66 

72 

69 

56 

5  7 

57 

59 

70 

69 

69 

61 

60 

56 

60 

62 

61 

61 

SANTA  MARIA  WB  AJRPOR 

MAX 

70 

72 

80 

71 

68 

67 

66 

69 

72 

72 

68 

70 

^0 

70 

75 

75 

74 

69 

66 

68 

72 

73 

74 

72 

79 

76 

70 

69 

Tl 

74 

78 

71 

.  7 

MIN 

s  2 

51 

45 

50 

5  2 

48 

49 

51 

45 

49 

49 

4B 

5  0 

48 

50 

50 

46 

49 

50 

52 

53 

52 

53 

53 

50 

51 

53 

32 

52 

56 

56 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

68 

69 

71 

70 

69 

67 

67 

68 

68 

68 

68 

68 

6e 

67 

66 

67 

6  b 

68 

68 

68 

67 

66 

73 

72 

69 

70 

69 

69 

68 

70 

70 

68 

,5 

Mm 

61 

59 

58 

58 

58 

58 

58 

5  9 

59 

60 

6  3 

63 

5  6 

59 

64 

61 

61 

64 

64 

63 

65 

64 

66 

6  1 

,  1 

SANTA  PAULA 

MAX 

78 

78 

80 

78 

80 

8  3 

80 

82 

79 

82 

?7 

79 

80 

82 

77 

76 

73 

76 

78 

79 

80 

82 

82 

77 

77 

77 

79 

83 

79 

.  1 

Mm 

52 

8 

44 

43 

48 

45 

46 

45 

46 

5 1 

47 

55 

55 

54 

56 

55 

5  7 

62 

60 

5UNLAND 

Mm 

TORRANCF 

MAX 

76 

79 

79 

78 

80 

77 

79 

79 

81 

79 

78 

76 

76 

75 

77 

78 

79 

80 

78 

75 

76 

78 

77 

77 

84 

9  3 

84 

77 

77 

78 

78 

7e 

.  3 

Mm 

59 

58 

52 

55 

6 

56 

53 

54 

57 

6  2 

6  9 

60 

60 

60 

61 

5  9 

62 

63 

64 

65 

66 

TUJUNGA 

MAX 

37 

87 

86 

76 

86 

90 

Mm 

6  3 

64 

58 

60 

66 

63 

TUST1N   IRVINE  RANCH 

MAX 

77 

78 

79 

87 

86 

89 

88 

89 

88 

87 

84 

82 

82 

84 

85 

86 

86 

82 

79 

80 

88 

86 

84 

85 

83 

82 

80 

76 

83 

86 

83 

.  5 

Mm 

9 

58 

59 

5  3 

4  9 

4  7 

49 

5  0 

52 

82 

52 

56 

60 

60 

60 

59 

59 

58 

60 

65 

65 

62 

65 

66 

3 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

72 

76 

80 

82 

'l 

73 

74 

74 

75 

75 

73 

72 

73 

78 

78 

81 

83 

79 

74 

78 

82 

86 

8  1 

86 

81 

76 

73 

74 

80 

85 

77 

.6 

Mm 

48 

46 

45 

45 

50 

4  9 

46 

4  8 

46 

47 

48 

50 

5 1 

45 

5  3 

52 

52 

5 1 

5  3 

52 

52 

56 

56 

UCLA 

MAX 

72 

71 

71 

72 

76 

76 

75 

76 

75 

77 

76 

76 

74 

73 

73 

74 

77 

78 

77 

72 

71 

75 

75 

78 

79 

78 

76 

73 

73 

76 

76 

74 

,9 

Mm 

63 

61 

62 

62 

62 

6  2 

60 

* 

60 

62 

64 

64 

63 

61 

6  1 

62 

64 

66 

68 

64 

64 

64 

67 

68 

62 

UPLAND  3  N 

MAX 

91 

88 

92 

94 

100 

97 

96 

99 

93 

96 

94 

9  4 

91 

92 

97 

100 

102 

101 

96 

92 

95 

99 

99 

102 

100 

9  5 

94 

90 

79 

94 

98 

95 

MIN 

49 

46 

51 

50 

51 

57 

55 

59 

64 

55 

52 

52 

50 

49 

51 

55 

56 

56 

83 

52 

64 

62 

61 

62 

61 

60 

58 

56 

59 

63 

62 

55 

i  8 

VISTA  2  NNE 

MAX 

75 

75 

77 

78 

no 

82 

84 

84 

81 

80 

79 

80 

77 

77 

77 

80 

82 

83 

80 

77 

77 

81 

93 

84 

84 

81 

79 

78 

75 

B2 

80 

79 

,7 

Mm 

55 

57 

53 

54 

55 

54 

54 

56 

60 

56 

53 

53 

50 

54 

54 

54 

54 

54 

57 

88 

58 

69 

60 

55 

60 

59 

60 

62 

59 

63 

61 

56 

,5 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

87 

84 

89 

90 

96 

94 

92 

91 

39 

9  0 

91 

39 

37 

91 

95 

96 

97 

99 

95 

96 

96 

94 

97 

97 

95 

95 

95 

95 

91 

69 

90 

92 

6 

Mm 

37 

37 

3  8 

4  8 

" 

52 

4  8 

52 

46 

38 

3  8 

39 

4  1 

5  1 

5  1 

50 

48 

4  5 

69 

60 

59 

5  7 

59 

60 

57 

62 

6  7 

59 

59 

49 

7 

YORBA  LINDA 

MAX 

85 

85 

89 

96 

90 

94 

91 

90 

93 

93 

89 

87 

88 

90 

94 

95 

93 

38 

86 

82 

93 

95 

93 

93 

90 

89 

84 

78 

89 

93 

89 

6 

•          •  ft 

M*N 

5 

5 

5  3 

5  2 

49 

"2 

5 

5  3 

5  3 

57 

6  1 

5  7 

59 

5  9 

68 

59 

62 

61 

63 

6  1 

6  3 

63 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 

105 

105 

104 

103 

106 

109 

110 

105 

106 

104 

105 

104 

102 

102 

102 

108 

no 

111 

112 

no 

108 

108 

1  08 

110 

113 

no 

112 

113 

112 

99 

107 

107 

2 

Mm 

71 

70 

67 

70 

9 

74 

76 

80 

76 

74 

74 

69 

6  9 

69 

7  6 

75 

78 

75 

77 

84 

8  1 

8  2 

88 

84 

83 

35 

90 

82 

7  5 

5 

BARSTOW 

MAX 

100 

96 

98 

100 

104 

103 

102 

96 

96 

98 

9  9 

95 

95 

98 

102 

104 

105 

106 

106 

104 

103 

104 

106 

106 

105 

107 

106 

107 

103 

96 

97 

101 

5 

Mm 

5q 

62 

55 

56 

68 

64 

6  5 

64 

6  4 

5  3 

50 

5  5 

5  9 

55 

58 

6* 

64 

62 

62 

67 

6  7 

7  2 

71 

7  3 

71 

70 

75 

7  2 

67 

63 

4 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

92 

90 

93 

94 

99 

98 

94 

93 

90 

94 

9  4 

93 

90 

96 

99 

99 

101 

100 

98 

97 

97 

93 

100 

102 

101 

97 

98 

94 

92 

93 

93 

95 

6 

Mm 

5  3 

50 

5  1 

5  2 

8  1 

s8 

58 

62 

6 1 

5  9 

58 

5  5 

50 

5  2 

5 1 

59 

57 

5  7 

58 

56 

58 

66 

64 

65 

66 

65 

63 

63 

62 

64 

63 

5  8 

2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

9« 

90 

92 

95 

100 

100 

94 

9  0 

90 

95 

93 

91 

91 

91 

94 

9  8 

9  9 

100 

101 

99 

99 

102 

101 

100 

102 

101 

102 

104 

104 

87 

94 

96 

5 

Mm 

49 

5  2 

5  3 

50 

52 

54 

49 

5  5 

6  2 

59 

47 

4  7 

4  7 

46 

5  2 

48 

5  0 

50 

5  3 

5  5 

56 

5  5 

59 

60 

59 

60 

59 

60 

63 

70 

65 

54 

7 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

76 

76 

69 

69 

51 

59 

62 

63 

54 

69 

73 

71 

73 

74 

73 

74 

75 

81 

74 

67 

72 

62 

69 

4 

Mm 

8  1 

5  1 

4  7 

4  5 

37 

49 

"  9 

7 

44 

4  8 

5  3 

51 

39 

c  4 

6  3 

5  1 

4  7 

56 

56 

5  7 

58 

55 

BLYTHE 

MAX 

107 

105 

109 

109 

109 

114 

1  12 

106 

105 

105 

110 

no 

108 

108 

109 

111 

110 

1  1  2 

114 

108 

106 

103 

110 

113 

1  1  1 

109 

109 

105 

98 

96 

103 

107 

9 

Mm 

6  9 

66 

67 

65 

68 

79 

78 

78 

79 

7  6 

70 

65 

67 

7  1 

79 

78 

79 

77 

80 

8  1 

80 

7  6 

82 

81 

9  1 

32 

80 

76 

7  7 

75 

5 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

109 

108 

110 

112 

113 

116 

106 

108 

107 

106 

no 

no 

I  1  1 

112 

113 

113 

1  14 

116 

no 

107 

108 

102 

1  1  1 

116 

109 

110 

no 

108 

93 

96 

102 

108 

9 

Mm 

80 

76 

72 

72 

75 

76 

84 

82 

86 

82 

82 

7  9 

70 

73 

78 

9  5 

8  3 

8  7 

84 

8  5 

8  5 

87 

84 

85 

8  6 

87 

88 

8  3 

76 

80 

a  1 

2 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

107 

105 

105 

1  08 

1  1  1 

1  1  1 

105 

104 

106 

107 

103 

104 

105 

108 

109 

112 

106 

1  04 

104 

103 

114 

101 

108 

108 

106 

88 

97 

105 

5 

Mm 

65 

64 

61 

64 

66 

32 

70 

72 

7  1 

78 

59 

60 

65 

7  1 

70 

69 

68 

7  3 

75 

7  6 

8  2 

76 

79 

79 

78 

72 

75 

71, 

1 

BRAWLEY  2  SM 

MAX 

105 

107 

106 

107 

108 

112 

1  15 

104 

103 

103 

106 

109 

107 

107 

105 

108 

109 

109 

1  13 

1  06 

103 

105 

103 

108 

1  10 

101 

108 

106 

103 

90 

100 

106, 

0 

MIN 

68 

68 

64 

63 

70 

79 

78 

77 

74 

77 

7  5 

1 5 

65 

6  7 

69 

77 

73 

76 

7  6 

77 

79 

79 

80 

8* 

7  8 

78 

79 

8  1 

75 

76 

74, 

5 

CANTIL 

MAX 

100 

89 

100 

101 

105 

100 

96 

96 

96 

98 

100 

96 

95 

99 

99 

104 

104 

105 

105 

103 

104 

107 

1 0  9 

107 

108 

108 

108 

IOR 

100 

96 

100 

101 , 

5 

Mm 

59 

69 

66 

5  7 

57 

79 

75 

60 

70 

60 

53 

54 

5  7 

6  8 

6  6 

59 

61 

7  1 

6  3 

72 

64 

68 

77 

7  5 

82 

75 

7  8 

8  1 

70 

70 

66 , 

7 

OAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 

99 

98 

97 

100 

104 

104 

97 

98 

97 

99 

98 

9  6 

95 

98 

102 

104 

105 

106 

104 

103 

103 

98 

105 

107 

106 

107 

108 

106 

88 

9  5 

97 

100, 

8 

MIN 

67 

70 

64 

63 

66 

75 

70 

70 

73 

71 

56 

65 

62 

63 

62 

70 

7  1 

70 

7  0 

70 

7  3 

7  7 

77 

79 

78 

80 

78 

7  7 

79 

74 

7  2 

7  1  , 

0 

DEATH  VALLEY 

MAX 

1  14 

111 

110 

111 

112 

1  15 

116 

111 

106 

no 

110 

108 

106 

106 

111 

115 

1  15 

116 

117 

116 

115 

116 

118 

118 

118 

117 

119 

lib 

119 

1  14 

110 

113, 

5 

Mm 

87 

84 

80 

83 

80 

86 

86 

34 

82 

8  1 

83 

3  7 

81 

80 

8  I 

86 

89 

84 

9  6 

90 

93 

92 

94 

9  6 

9  1 

94 

94 

96 

9  8 

8  6  , 

5 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 

89 

89 

88 

87 

92 

9  2 

90 

87 

'9 

88 

86 

34 

84 

8  4 

87 

91 

92 

93 

95 

93 

94 

94 

93 

9  5 

94 

95 

95 

96 

98 

95 

86 

90, 

5 

Mm 

59 

57 

53 

51 

52 

5  6 

53 

52 

62 

52 

53 

49 

53 

84 

4  9 

6 

84 

5  2 

5  5 

6  4 

57 

5  8 

63 

61 

66 

65 

65 

63 

64 

67 

65 

5  6  , 

8 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

104 

104 

102 

103 

107 

109 

1  10 

106 

103 

102 

100 

105 

104 

104 

105 

109 

no 

108 

112 

107 

102 

105 

98 

105 

110 

102 

107 

108 

105 

89 

96 

104, 

5 

Mm 

79 

78 

77 

77 

7  7 

3  3 

8  5 

32 

3  2 

83 

8l 

8  1 

75 

74 

75 

76 

7  8 

80 

82 

82 

86 

7 

85 

87 

88 

82 

76 

61 

80, 

5 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 

108 

106 

107 

110 

113 

118 

112 

104 

103 

108 

112 

no 

109 

105 

109 

110 

109 

113 

113 

104 

105 

104 

1  09 

110 

107 

108 

108 

105 

96 

99 

104 

107, 

7 

MIN 

64 

69 

66 

67 

68 

73 

76 

74 

75 

75 

74 

74 

68 

60 

7  0 

74 

76 

70 

7 

75 

79 

79 

84 

77 

79 

90 

75 

73, 

5 

FAIRMONT 

MAX 

83 

82 

80 

83 

85 

92 

89 

86 

85 

82 

85 

84 

82 

79 

85 

H7 

91 

93 

94 

91 

90 

95 

85 

9  5 

95 

94 

94 

95 

95 

84 

83 

87, 

8 

MIN 

62 

62 

58 

61 

64 

66 

64 

64 

64 

61 

60 

55 

57 

57 

69 

60 

62 

66 

70 

64 

66 

7  1 

73 

77 

74 

75 

68 

6  8 

6 

68  , 

4 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

106 

10* 

107 

108 

1 1  1 

111 

109 

102 

102 

106 

107 

1  '16 

106 

108 

109 

108 

107 

112 

110 

102 

104 

104 

107 

110 

104 

107 

104 

100 

91 

99 

103 

105. 

6 

Mm 

7a 

74 

75 

77 

83 

78 

81 

81 

80 

84 

82 

79 

76 

74 

86 

76 

86 

82 

82 

82 

85 

83 

84 

85 

84 

85 

64 

83 

80 

80 

80 

80. 

9 

HAIuEE 

MAX 

92 

93 

93 

89 

92 

96 

99 

90 

9  0 

88 

91 

92 

89 

87 

89 

90 

95 

9  8 

97 

97 

9* 

97 

98 

98 

101 

100 

100 

99 

100 

96 

87 

94, 

1 

63 

66 

60 

64 

61 

62 

66 

64 

62 

60 

62 

59 

58 

61 

66 

65 

61 

61 

64 

66 

66 

69 

70 

62 

69 

69 

69 

70 

66 

66 

3 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 

103 

103 

101 

103 

105 

109 

no 

104 

102 

IOC 

102 

104 

102 

102 

103 

107 

108 

109 

112 

1 1  1 

102 

102 

100 

105 

no 

101 

106 

105 

104 

91 

91 

103. 

8 

Mm 

68 

66 

64 

66 

64 

70 

82 

78 

78 

82 

71 

72 

61 

58 

69 

77 

80 

76 

76 

76 

81 

79 

78 

79 

85 

86 

82 

84 

79 

77 

77 

74  . 

9 

IMPERIAL 

MAX 

107 

106 

106 

108 

1  1  1 

115 

107 

107 

103 

105 

108 

111 

108 

104 

108 

109 

108 

112 

109 

103 

105 

102 

107 

110 

105 

107 

106 

105 

94 

9  9 

103 

106. 

4 

Mm 

73 

78 

73 

73 

76 

80 

81 

77 

78 

81 

81 

76 

75 

71 

76 

79 

81 

79 

78 

78 

78 

80 

92 

85 

85 

81 

80  | 

81 

80 

77 

79 

78. 

5 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

erage 

4 

c 
6 

7 

g 

g 

10 

U 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IMPERIAL   FA*  AP 

MAX 
MIN 

109 
70 

1  )  ' 
76 

108 
70 

1  1  3 
69 

i :  i 
71 

lie 

77 

106 
80 

1  54 
78 

105 
78 

107 
81 

no 

78 

110 
76 

lio 

77 

109 
69 

no 

77 

111 
78 

110 
SO 

115 
75 

107 

7e 

105 
77 

107 
79 

105 
80 

109 
81 

112 
81 

108 
85 

no 

80 

109 
81 

106 

81 

92 
79 

100 
77 

105 
78 

107.9 
77,3 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

92 
56 

96 
55 

98 
60 

99 
58 

95 
64 

95 
56 

9  2 
55 

91 
52 

90 

52 

91 
59 

99 
59 

99 
60 

100 
61 

97 
63 

98 

62 

101 
66 

100 
67 

101 
70 

102 
62 

103 
69 

INDIO  U  5  DATE  GARDEN 

MAX 
MIN 

107 
77 

108 
68 

106 
75 

1  -  } 
74 

1  IC 
77 

114 
86 

116 
81 

1  1  1 

77 

104 
77 

1  30 
3C 

107 
76 

[66 

67 

105 
68 

106 
73 

107 
75 

109 
80 

111 
79 

110 
86 

114 
79 

105 
70 

102 
72 

105 
75 

104 
81 

108 
85 

113 
80 

100 
79 

107 
78 

107 
86 

105 

93 
75 

96 
75 

106.6 
77,0 

1 NYOKERN 

MAX 
MIN 

98 
62 

n 

66 

94 
55 

97 
66 

104 
65 

103 
59 

96 
70 

95 
61 

95 
6« 

97 
51 

96 
51 

•95 
66 

94 
51 

97 
50 

97 
54 

101 
68 

104 

62 

105 
55 

104 

56 

103 
59 

104 
59 

106 
62 

107 
78 

106 
70 

107 
68 

107 
65 

107 
61 

107 
65 

107 
65 

96 
73 

100 
67 

100,7 
62,2 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

106 
81 

106 
78 

104 
74 

lOt 
77 

'.Of 
75 

no 

1  i  2 
87 

109 
BO 

106 
82 

106 
84 

100 
82 

1  08 
82 

106 
73 

105 
74 

105 
75 

no 

"2 

111 

85 

111 
86 

115 
83 

108 
81 

105 
82 

107 
84 

102 
85 

110 
85 

113 
87 

107 
85 

112 
86 

112 
88 

109 
80 

95 
7B 

100 
79 

107,2 
81,4 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 
MIN 

72 
57 

}  1 
50 

It, 
56 

76 
54 

81 

62 

SO 
6  8 

77 
58 

77 
57 

74 
57 

76 
58 

75 

55 

73 
57 

72 
66 

75 
52 

79 
51 

82 
60 

82 
58 

86 
58 

80 
59 

80 
55 

80 
62 

82 
66 

82 
61 

83 
60 

83 
66 

80 
62 

80 
60 

85 
61 

82 
62 

75 
60 

78 
39 

78.4 
57,9 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

91 
5b 

88 

60 

91 
57 

14 
52 

100 
55 

>t 
6' 

92 
63 

12 
62 

91 
66 

9  1 

58 

91 

52 

89 
53 

87 
57 

03 
68 

97 
55 

98 
5  5 

100 
59 

101 
61 

99 
59 

98 

62 

103 
54 

101 
65 

103 
70 

102 
70 

101 
68 

101 
70 

103 
67 

102 
67 

95 
68 

91 
70 

98 
65 

96.1 
61.3 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MAX 
MIN 

97 
58 

93 
55 

95 
58 

97 
60 

101 
57 

98 
66 

99 
63 

94 
62 

96 
63 

96 
65 

91 
66 

93 
67 

95 
51 

96 

56 

100 
56 

102 
65 

102 
67 

103 
67 

102 
67 

10C 
59 

100 
59 

97 
72 

101 
70 

102 
71 

101 
70 

102 
72 

102 
68 

92 
70 

92 
65 

92 
65 

93 
68 

97. 5 
63,8 

MECCA  2  SE 

MAX 
MIN 

105 
69 

106 
63 

105 
63 

107 
66 

1  36 
66 

1  16 

73 

113 
81 

1  0  9 
77 

109 
76 

101 
71* 

108 
76 

no 

73 

109 
60 

1  06 
66 

105 
6  7 

108 
77 

109 
72 

109 
72 

112 
75 

106 
76 

101 
78 

107 
78 

107 
80 

105 
79 

113 
81 

105 
80 

107 
78 

102 
82 

102 
79 

91 
75 

102 
77 

106.4 
73,7 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

89 
69 

B9 
67 

87 
67 

91 
69 

94 
't 

95 

92 

76 

9  i 
71 

66 

70 

86 
72 

8  6 
75 

89 
71 

88 
70 

90 
68 

93 
68 

96 
71 

95 
77 

98 
80 

96 
72 

91 
72 

91 

71 

89 
72 

89 
73 

96 
75 

96 
75 

93 
74 

94 
77 

96 
79 

92 
71 

86 
68 

89 
67 

91.3 
72.0 

MOJAVE 

MAX 
MIN 

90 
65 

91 

55 

89 
54 

94 
52 

96 
66 

95 
68 

91 
68 

92 
69 

90 
66 

91 
61 

9  3 
56 

90 
56 

85 
58 

9  0 
63 

90 
55 

98 
60 

96 
68 

94 
7  1 

97 
73 

100 
72 

96 
64 

98 
72 

102 
80 

100 

98 
77 

96 
79 

99 
78 

99 
78 

92 
72 

90 

71 

99 
67 

94.2 
66,1 

MOJAVE  ?  ESE 

MAX 
MIN 

95 
65 

86 
62 

95 
54 

96 
52 

102 
58 

99 
69 

95 
67 

9  3 
59 

91 
62 

93 
57 

91 

53 

90 
61 

89 
59 

96 

6  1 

95 
53 

98 

5  7 

101 
59 

102 
58 

100 
79 

100 
69 

102 
62 

102 
72 

106 
74 

103 
77 

103 
63 

102 
69 

102 
65 

103 
69 

95 
70 

92 
69 

98 
68 

97,1 
63,0 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

MT  SAN  JACINTO  W5P 

MAX 
MIN 

72 
43 

72 
36 

73 
40 

76 
40 

78 
37 

78 
59 

77 

56 

70 
67 

70 
46 

73 
49 

71 
49 

69 
46 

72 
41 

75 
40 

77 
55 

76 
53 

79 
51 

80 
48 

79 
52 

76 

66 

75 
45 

67 
44 

70 
45 

77 
46 

76 
50 

72 
50 

75 
49 

75 
54 

71 
52 

66 
46 

64 
45 

73.6 
47,1 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

107 
77 

105 
82 

107 
73 

112 
75 

112 
76 

1  1  6 

81 

109 
IB 

106 
62 

107 
79 

101 
84 

108 
78 

106 
79 

109 
75 

10  8 
78 

112 
76 

114 
87 

115 

91 

117 
86 

1  10 
84 

106 
88 

109 
87 

102 
88 

107 
86 

113 
84 

102 
86 

108 
87 

112 
89 

111 
91 

100 
84 

102 
82 

100 
79 

108.1 
82,6 

PALMDALF 

MAX 

Mm 

PQ 
58 

88 
58 

87 
56 

93 
53 

97 

6f 

94 

62 

91 
61 

92 
63 

90 
67 

90 
59 

88 
6  5 

86 
54 

85 
53 

0  0 
58 

95 
58 

97 
61 

98 
55 

100 
57 

98 
58 

96 
66 

100 
63 

99 
69 

101 
70 

100 
70 

99 
66 

98 
71 

99 
68 

102 
66 

95 
68 

92 
73 

95 
65 

94.3 
62.0 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

94 
56 

92 
55 

93 
53 

96 
56 

101 
57 

97 
67 

95 
64 

94 
61 

94 
64 

94 
56 

93 
50 

90 
52 

88 

5  0 

95 
54 

96 
53 

102 
55 

102 
52 

102 

66 

103 
55 

100 
63 

102 
58 

104 
68 

104 
69 

103 
69 

102 
68 

103 
72 

104 
67 

104 
66 

92 
69 

92 
73 

93 
65 

97.5 
60,4 

PALM  SPRINGS 

MAX 
MIN 

109 
66 

1  06 
64 

107 

6  6 

110 
64 

117 
63 

1  IS 
72 

116 

71 

109 
70 

105 
75 

1  10 
75 

109 
70 

106 
67 

105 
62 

109 
66 

110 

6  6 

113 
72 

112 
73 

117 
74 

114 
73 

107 
72 

107 
67 

105 
76 

111 
80 

lis 

81 

116 

82 

111 

82 

112 
80 

114 
82 

106 
80 

98 
75 

105 
57 

110.0 
71,6 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

105 
8i 

107 

H0 

104 
76 

108 
80 

lie 

79 

1  12 

80 

1  1  3 

S6 

104 
82 

106 
84 

105 
82 

106 
82 

1  08 
82 

106 
77 

106 
79 

107 
81 

1  12 
6  8 

112 
88 

112 

87 

114 
88 

107 
85 

106 
66 

108 
87 

98 
85 

110 
89 

113 
83 

107 
84 

109 
87 

109 
89 

106 
77 

92 
77 

99 
75 

107.1 
82,8 

RANOSBURG 

MAX 
MIN 

95 
64 

9  C 
66 

93 
59 

96 
67 

1  "  1 
69 

98 
72 

97 

80 

93 
68 

93 
67 

92 
66 

91 

67 

90 
62 

90 
62 

96 

62 

95 
63 

98 
66 

101 
7 1 

102 
71 

100 
69 

9  8 

68 

100 
69 

102 
69 

106 
76 

103 
74 

104 
76 

104 
74 

104 
74 

103 
71 

99 
73 

90 
72 

96 
69 

97.3 
68.9 

SOUlRREl    INN  2 

MAX 
MIN 

70 
56 

69 
55 

71 
56 

74 
58 

if 

60 

78 
63 

74 
60 

76 

59 

71 
57 

73 
57 

72 
57 

71 
57 

70 
55 

73 
54 

76 

57 

79 
63 

80 
64 

82 
67 

77 
54 

7  8 
58 

78 

65 

79 
65 

81 
65 

81 
66 

SO 
65 

79 
66 

80 
65 

83 
65 

75 
64 

74 
61 

75 
60 

76.0 
60,5 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

106 
75 

1  04 
64 

105 
73 

1  ''5 

72 

114 
77 

115 
78 

109 
80 

102 
76 

99 
75 

106 
6  0 

110 
82 

108 
75 

107 
64 

106 
71 

109 
71 

111 
78 

110 
79 

113 

83 

107 
76 

1  04 

77 

105 
75 

104 
78 

109 
80 

112 
83 

100 
84 

108 
80 

107 
80 

105 
83 

91 
79 

99 
75 

104 

75 

106,4 
76,7 

TRONA 

MAX 
MIN 

102 
63 

1  0  2 

65 

1  00 
65 

101 
64 

102 
62 

106 
67 

107 
72 

100 

66 

98 
74 

99 
66 

100 
60 

100 
65 

97 
59 

98 
59 

100 
61 

107 
66 

106 
66 

107 
67 

108 
68 

106 
70 

106 
66 

106 
64 

108 
60 

109 
64 

109 

110 
77 

109 
77 

109 
76 

109 
80 

104 
80 

98 
74 

103.9 
67,4 

TWENTvNINE  PALMS 

MAX 
MIN 

102 
64 

102 
65 

103 
63 

105 
60 

107 
64 

108 
73 

103 
73 

1-3 

69 

99 
73 

100 
71 

102 
65 

102 
65 

103 
60 

104 
59 

107 
63 

108 
69 

109 
72 

110 
71 

109 
72 

105 
69 

104 
73 

102 
7* 

102 
73 

109 
75 

105 
79 

109 
75 

108 
71 

106 
80 

104 
81 

100 
71 

100 
71 

104,5 
69,8 

VALVERMO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

45 

88 
73 

88 
42 

92 
42 

96 
45 

53 

53 

89 
63 

89 
56 

89 
47 

87 
46 

86 
58 

39 

9  3 
6  3 

95 

62 

99 
47 

96 
44 

95 
60 

97 

50 

99 

99 

96 

60 

96 
58 

98 
56 

60 

87 
66 

87 
55 

92,8 
52,5 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

93 
55 

91 
54 

90 
52 

(0 
53 

94 
53 

1  0  1 
59 

100 
58 

95 
66 

92 
58 

94 
65 

98 
57 

92 
57 

88 
52 

87 
52 

93 
53 

94 
58 

96 
58 

100 
58 

103 
57 

99 
59 

97 
58 

98 
67 

100 
67 

102 
67 

99 
67 

99 
69 

101 
66 

101 
65 

103 
67 

88 
67 

94 
66 

95.9 
60.0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

67 
36 

64 
36 

58 
26 

62 
29 

61 
32 

69 
34 

67 
29 

6  0 

31 

56 

37 

56 
40 

62 
37 

62 
32 

61 
34 

62 

27 

60 
36 

63 
35 

67 

32 

66 
32 

68 
35 

69 
34 

65 
34 

67 

37 

69 
40 

65 
39 

68 
36 

70 
39 

69 
39 

70 
40 

70 
41 

70 
48 

54 
41 

64.4 
35.4 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

55 
16 

54 
32 

50 
32 

52 
33 

54 
33 

59 

41 

56 

34 

50 
31 

44 
30 

44 
32 

51 
33 

49 
31 

48 
33 

58 
32 

50 
35 

66 
37 

57 
37 

58 
36 

60 
38 

62 
38 

58 
36 

60 
40 

64 
41 

63 
41 

58 
41 

57 
38 

58 
41 

62 
43 

64 
46 

61 
41 

46 
38 

55.4 
36.5 

TEMPERATURE  AND  PRECIPITATION  EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE,    119*  ON  29+  AT  DEATH  VALLEY 
LOWEST  TEMPERATURE,      15*  ON  THE  3D  AT  BOD IE 
GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION:    2.62  INCHES  AT  NIGHTINGALE 
LEAST  TOTAL  PRECIPITATION,       .00   INCH  AT  159  STATIONS 

GREATEST  ONE-DAY  PRECIPITATION,       1.60   INCH  ON  THE   30TH  AT  NIGHTINGALE 


S.,  Rcl.r.nc,  KotM  rolWtag  Station  Ind.x 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 

Season  of  1965  -  1966 


Station 

July 

August 

Septembe 

Octobei 

Novembe 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Ct 

Total 

L I FORN  J  A 

Norma  s 
y-  une 

•      •  • 

NORTH  COAST 

no  A  1  Jy  AT.  C                                    A  1 

ALDERPOl NT 

668 

603 

532 

41  3 

194 

142 

77 

3153 

ANGW IN  PAC   UNION  COL 

32 

10 

115 

98 

451 

703 

658 

602 

495 

203 

167 

72 

3606 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0 

4 

31 

164 

477 

623 

821 

626 

516 

220 

62 

87 

3851 

CALLAHAN  RANGER  STA 

12 

21 

156 

2  89 

685 

999 

928 

794 

647 

430 

161 

123 

5265 

CECILVlLLE  5  SE 

39 

28 

119 

195 

620 

697 

849 

64  3 

366 

161 

183 

CLOVERDALE   3  SSE 

562 

489 

426 

133 

68 

37 

281  8 

2482 

10 

10 

92 

202 

430 

807 

780 

657 

516 

265 

132 

111 

4012 

CRESCENT  CITY  1  N 

242 

112 

257 

232 

340 

549 

531 

521 

529 

384 

376 

229 

4302 

OUTTONS  LANDING 

62 

24 

118 

93 

321 

666 

575 

484 

392 

192 

195 

60 

3222 

ELK  VALLEY 

38 

44 

162 

296 

582 

854 

777 

689 

62  7 

372 

216 

175 

4832 

EUREKA  WB  CITY 

531 

519 

433 

280 

467  3 

464  3 

FERNDALE  2  NW 

271 

1  39 

299 

268 

319 

571 

530 

496 

501 

410 

434 

257 

4497 

FOREST  GLEN 

24 

28 

133 

306 

620 

987 

94  3 

779 

689 

364 

170 

159 

5202 

5245 

FORT  BRAGG 

298 

186 

278 

234 

311 

516 

524 

502 

476 

369 

381 

274 

4349 

FORT  BRAGG  AVIATION 

341 

213 

336 

278 

319 

521 

542 

498 

503 

432 

437 

305 

4725 

FORT  JONES  RANGER  STA 

2  3 

290 

966 

765 

649 

408 

174 

1  31 

5179 

FORT  ROSS 

268 

226 

288 

482 

437 

472 

352 

379 

270 

401  7 

GRATON  1  W 

48 

11 

143 

112 

363 

719 

566 

500 

430 

220 

194 

64 

3390 

3224 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

1 

6 

63 

192 

499 

862 

863 

664 

596 

270 

104 

79 

4199 

3997 

HEALDSBURG 

0 

0 

26 

40 

270 

641 

505 

421 

329 

119 

72 

24 

2447 

2658 

HILTS 

38 

61 

203 

292 

670 

988 

1030 

834 

707 

432 

219 

167 

5641 

HOOPA 

1  2 

129 

395 

751 

565 

451 

1 94 

121 

66 

3450 

KENTF1ELD 

53 

4 

94 

46 

262 

644 

552 

451 

374 

175 

167 

50 

2892 

3052 

KLAMATH 

235 

105 

266 

235 

321 

630 

599 

537 

525 

364 

371 

240 

4430 

KNIGHTS  VALLEY 

114 

711 

651 

574 

LAKE  PI LLSBURY   NO  2 

1 1 

1 1 

220 

773 

669 

550 

313 

1  59 

110 

4320 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

120 

279 

754 

1056 

1050 

938 

840 

532 

282 

265 

6489 

MOUNT  HEBRON  RS 

123 

163 

414 

497 

824 

1179 

1097 

966 

833 

628 

386 

330 

7462 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

21 

1 

69 

53 

283 

642 

521 

431 

344 

143 

124 

33 

2665 

2778 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

273 

169 

28  8 

261 

401 

668 

62  5 

552 

539 

414 

388 

278 

4856 

ORLEANS 

■ 

42  7 

739 

714 

566 

497 

197 

113 

120 

3568 

PE TALUMA  FIRE   STA  2 

26 

1 

47 

49 

277 

671 

52  5 

458 

362 

196 

170 

69 

2873 

2933 

POINT  ARENA. 

273 

148 

243 

184 

300 

493 

514 

479 

482 

394 

381 

244 

4135 

POTTER  VALLEY  PH 

20 

404 

615 

653 

379 

136 

66 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

1 0 

57 

152 

433 

731 

660 

571 

481 

221 

152 

65 

3537 

SAI NT  HELENA 

3 

0 

5  3 

65 

329 

699 

568 

490 

365 

125 

90 

32 

2819 

2900 

5ALYER  RANGER  STAT  ION 

6 

584 

165 

127 

89 

SAN  RAFAEL 

22 

3 

62 

19 

235 

575 

437 

362 

317 

113 

103 

34 

2302 

SANTA  ROSA 

26 

4 

65 

67 

337 

687 

585 

492 

415 

185 

149 

51 

3063 

2973 

SCOT  I A 

1  70 

59 

214 

170 

32  8 

581 

567 

516 

466 

361 

350 

1  96 

3998 

3689 

SHELTER  COVE 

231 

135 

SONOMA 

11 

3 

67 

62 

334 

667 

555 

469 

355 

158 

115 

55 

2871 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

TULELAKE 

51 

114 

322 

433 

620 

1155 

1041 

721 

520 

266 

252 

UK  I  AH 

1 

° 

589 

WEAVERV I LLE  RANGER  STA 

14 

15 

118 

2  39 

561 

926 

940 

732 

633 

337 

149 

127 

4791 

4734 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

72 

83 

238 

339 

675 

1001 

994 

862 

72  3 

457 

273 

,\ 

WILLITS  1  NE 

37 

19 

144 

144 

433 

705 

6  36 

577 

483 

206 

165 

en  I 

yreka 

9 

21 

123 

257 

612 

995 

940 

600 

650 

15 

362 

149 

125 

5043 

•      •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  I N  RANGER  STAT  I  ON 

38 

82 

262 

31  7 

702 

1 080 

1 156 

961 

776 

533 

285 

211 

6423 

al  turas  ranger  stat i on 

105 

92 

303 

6810 

AUBURN 

1 

0 

42 

55 

347 

714 

612 

522 

381 

117 

62 

33 

2886 

2906 

BERRYESSA  LAKE 

1 

2 

11 

32 

284 

650 

586 

495 

374 

102 

59 

21 

2617 

BLUE   CANYON  WB  A I RPOR  T 

30 

49 

221 

157 

671 

897 

926 

877 

741 

405 

245 

191 

5410 

5507 

BOWMAN  DAM 

38 

71 

231 

203 

71  7 

938 

978 

910 

_  , 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

1 

0 

40 

66 

335 

731 

653 

530 

396 

123 

36 

25 

2936 

2789 

BURNEY 

61 

77 

290 

411 

679 

1079 

1069 

896 

730 

483 

250 

207 

6232 

CANYON  DAM 

36 

113 

333 

427 

784 

1131 

1163 

1019 

860 

530 

276 

236 

6930 

6763 

CENTERVI LLE  PH 

0 

0 

22 

51 

344 

7  32 

613 

529 

370 

113 

1 0 

14 

2798 

2720 

CHESTER 

90 

143 

368 

455 

779 

1151 

1 1 40 

988 

2  44 

CH I  CO  EXPERIMENT  STA 

0 

0 

24 

49 

323 

721 

603 

bQO 

339 

83 

2657 

2805 

CLARKSBURG 

6 

1 

56 

70 

326 

743 

622 

505 

362 

107 

60 

27 

2885 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

7 

10 

108 

189 

517 

815 

750 

661 

556 

258 

123 

69 

4083 

COLFAX 

0 

0 

62 

62 

449 

703 

698 

607 

41  3 

i  59 

75 

50 

3278 

COLUSA  1  SSW 

0 

0 

20 

60 

340 

751 

631 

DAVIS  2  WSW 

0 

0 

36 

46 

320 

624 

502 

356 

110 

45 

25 

2802 

2729 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

59 

46 

241 

348 

707 

1059 

1040 

899 

772 

426 

239 

190 

6026 

5677 

DE  SABLA 

3 

3 

90 

111 

533 

787 

758 

697 

547 

233 

105 

77 

3944 

4091 

DOBBINS  COLGATE 

0 

365 

675 

620 

536 

3  3  8 

31 

DOWN  I EV I LLE  RANGER  STA 

22 

32 

192 

237 

576 

EAST  PARK  RESERVOIR 

0 

4 

50 

82 

434 

752 

707 

616 

465 

160 

45 

34 

3349 

3236 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

0 

0 

21 

17 

274 

698 

531 

452 

316 

97 

60 

28 

2494 

FOLSOM  DAM 

0 

0 

16 

29 

264 

713 

562 

471 

321 

98 

36 

18 

2528 

GEORGE  TOWN  RANGER  STA 

3 

2 

70 

70 

520 

102 

83 

GRASS  VALLEY 

2 

1 

95 

73 

469 

706 

742 

666 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

24 

56 

243 

367 

674 

1  065 

1021 

668 

423 

191 

164 

5739 

5313 

JESS  VALLEY 

71 

116 

332 

361 

754 

1039 

1075 

974 

808 

583 

308 

255 

6676 

LAKEPORT 

0 

0 

53 

121 

463 

763 

695 

607 

474 

208 

74 

45 

3523 

LAKESHORE 

0 

0 

36 

75 

474 

733 

730 

593 

47  9 

171 

38 

42 

3373 

LAKE  SPAULDING 

65 

92 

246 

2  80 

748 

1004 

1015 

922 

813 

502 

64Q5 

LAKE  SPAULDING  DAM 

36 

80 

246 

197 

72 

2346 

2239 

las  Plumas 

24 

283 

649 

550 

438 

306 

9 

9 

MANZANITA  LAKE 

103 

175 

390 

375 

825 

1142 

1176 

1099 

981 

612 

340 

2  86 

7504 

2511 

MARYSVILLE 

0 

0 

16 

33 

289 

739 

607 

481 

313 

72 

16 

9 

2575 

MC  CLOUD 

46 

73 

245 

328 

709 

1016 

MINERAL 

106 

137 

369 

370 

811 

1087 

1090 

1010 

892 

577 

343 

294 

7086 

7097 

MONT 1CELL0  DAM 

Z 

2 

22 

33 

312 

657 

579 

503 

367 

105 

56 

29 

2667 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

29 

54 

207 

250 

693 

966 

986 

849 

696 

428 

227 

163 

5550 

5722 

NEVADA  CITY 

19 

21 

237 

294 

604 

876 

878 

765 

612 

323 

158 

123 

4912 

4687 

OR LAND 

0 

1 

26 

76 

411 

613 

713 

578 

377 

91 

9 

16 

3111 

2647 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


Season  of  1965 


CALIFORNIA 


July 

August 

September 

October 

November 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

0 

0 

14 

29 

276 

696 

556 

460 

300 

67 

4 

7 

2409 

o 

44 

54 

409 

694 

64  3 

548 

386 

128 

54 

47 

3009 

12 

3 

lie 

158 

506 

800 

785 

674 

516 

243 

136 

78 

4029 

2 

0 

66 

56 

451 

663 

676 

603 

461 

172 

106 

40 

3296 

3 

4 

96 

875 

851 

726 

624 

255 

62 

100 

135 

376 

429 

810 

1160 

1186 

1010 

790 

534 

306 

233 

7069 

351 

619 

1003 

960 

784 

641 

362 

170 

151 

5399 

0 

0 

10 

37 

362 

721 

631 

507 

368 

97 

10 

2747 

0 

0 

0 

14 

327 

656 

580 

478 

320 

64 

0 

2446 

0 

0 

39 

66 

366 

826 

656 

553 

415 

135 

45 

18 

3121 

0 

0 

19 

32 

303 

738 

591 

485 

326 

96 

36 

14 

2640 

0 

0 

11 

18 

254 

677 

530 

426 

251 

61 

18 

6 

2252 

0 

0 

13 

36 

376 

641 

632 

550 

398 

104 

13 

20 

2783 

21 

43 

167 

162 

663 

919 

880 

791 

624 

343 

154 

135 

4902 

81 

121 

364 

398 

763 

1202 

1201 

1017 

781 

536 

268 

223 

6955 

219 

270 

498 

488 

936 

1222 

1252 

1 198 

1049 

714 

464 

360 

8670 

1 4 

37 

384 

713 

678 

553 

392 

118 

18 

18 

2925 

21 

43 

208 

215 

642 

879 

903 

796 

681 

379 

197 

152 

5116 

354 

347 

380 

560 

532 

951 

1214 

1237 

1164 

994 

774 

562 

449 

9164 

4 

113 

43 

0 

0 

19 

15 

295 

721 

571 

461 

304 

92 

41 

17 

2536 

0 

0 

42 

53 

450 

717 

691 

6  34 

501 

160 

52 

50 

3350 

0 

2 

24 

55 

433 

693 

702 

606 

453 

132 

21 

32 

3155 

616 

508 

363 

86 

7 

6 

0 

0 

10 

38 

335 

749 

64  3 

514 

357 

87 

17 

16 

2766 

0 

0 

16 

27 

314 

732 

596 

444 

288 

66 

26 

6 

251  5 

0 

0 

34 

45 

323 

736 

621 

500 

335 

6? 

18 

14 

2715 

159 

169 

441 

520 

868 

1353 

1365 

1202 

951 

637 

393 

337 

8395 

465 

463 

749 

779 

1147 

1535 

1489 

1302 

1092 

626 

577 

448 

10872 

190 

220 

526 

557 

961 

1387 

1406 

1194 

838 

683 

421 

301 

8684 

17 

55 

224 

286 

685 

1052 

1025 

693 

724 

442 

164 

162 

5729 

190 

191 

44  7 

508 

881 

1255 

1287 

1169 

951 

650 

410 

339 

8278 

28 

50 

326 

679 

1088 

1065 

862 

768 

455 

160 

1  58 

19 

35 

237 

368 

691 

1132 

1032 

660 

680 

423 

151 

129 

5757 

41 

72 

289 

334 

700 

1086 

1047 

891 

72  3 

491 

2  34 

207 

6115 

183 

238 

467 

526 

887 

1181 

1197 

1103 

929 

667 

445 

343 

8166 

69 

87 

341 

381 

741 

1078 

1145 

979 

723 

500 

250 

156 

6450 

189 

197 

475 

524 

859 

1215 

1309 

1155 

952 

627 

386 

310 

8198 

22 

39 

256 

344 

686 

1131 

1027 

876 

661 

462 

175 

127 

5826 

174 

194 

467 

555 

815 

1094 

1150 

1046 

912 

680 

416 

319 

7822 

103 

190 

415 

519 

857 

1252 

1211 

1071 

866 

624 

336 

263 

7709 

180 

220 

462 

486 

857 

1298 

1285 

1178 

646 

407 

349 

14 

47 

250 

250 

66  7 

995 

995 

891 

687 

455 

190 

1  33 

5574 

71 

1  8 

56 

56 

160 

358 

336 

293 

197 

151 

166 

60 

1922 

8 

2 

66 

121 

401 

569 

492 

367 

202 

182 

81 

185 

69 

147 

109 

272 

585 

478 

427 

363 

211 

253 

136 

3235 

66 

1  3 

9  5 

79 

278 

589 

515 

408 

338 

135 

139 

51 

2706 

153 

59 

116 

92 

289 

527 

518 

463 

395 

215 

211 

81 

3119 

11 

2 

36 

27 

253 

681 

548 

440 

342 

117 

98 

30 

2585 

1 

0 

43 

61 

317 

646 

593 

467 

324 

127 

104 

43 

2726 

273 

141 

184 

166 

261 

518 

448 

444 

445 

316 

407 

278 

3881 

66 

1  9 

9  7 

80 

313 

628 

556 

439 

351 

167 

212 

64 

3012 

2 

59 

51 

293 

582 

551 

462 

302 

125 

80 

43 

2557 

14 

2 

46 

48 

325 

700 

603 

523 

421 

162 

122 

63 

3029 

11 

0 

36 

66 

291 

638 

541 

469 

330 

131 

92 

44 

2649 

9 

0 

56 

50 

285 

689 

581 

461 

350 

108 

96 

27 

2712 

219 

96 

112 

112 

237 

468 

437 

389 

371 

248 

304 

190 

3183 

22  5 

158 

112 

234 

452 

466 

411 

375 

242 

275 

221 

331  8 

18 

2 

74 

52 

351 

571 

561 

518 

39  3 

160 

158 

77 

2935 

48 

28 

156 

103 

545 

718 

764 

699 

606 

263 

224 

149 

4303 

1 

0 

46 

51 

293 

603 

603 

513 

332 

115 

89 

25 

2671 

4  3 

8 

50 

6  7 

263 

589 

517 

448 

358 

1  37 

163 

72 

2715 

1  9 

52 

58 

229 

567 

475 

368 

303 

1  38 

176 

72 

2560 

51 

8 

97 

112 

2  99 

666 

76 

6 

1 

74 

78 

329 

630 

626 

511 

332 

149 

116 

23 

2875 

1 

0 

49 

56 

329 

637 

650 

521 

333 

119 

67 

7 

2769 

1 

3 

4  7 

43 

327 

602 

573 

515 

34  3 

142 

76 

42 

2714 

162 

85 

205 

426 

429 

381 

298 

218 

227 

1  34 

2721 

184 

172 

122 

154 

224 

361 

371 

351 

354 

247 

261 

244 

3045 

12 

1 

64 

72 

335 

737 

634 

526 

430 

132 

81 

27 

3051 

* 

* 

143 

184 

492 

753 

767 

693 

520 

294 

172 

65 

4095 

1 1 

0 

50 

59 

266 

597 

500 

420 

310 

102 

100 

32 

2447 

122 

45 

85 

56 

220 

577 

467 

389 

309 

141 

191 

67 

2669 

32 

10 

84 

112 

378 

747 

644 

529 

41  3 

175 

149 

67 

3340 

102 

35 

73 

91 

264 

538 

497 

436 

357 

192 

209 

119 

2913 

124 

32 

55 

83 

274 

538 

492 

442 

324 

146 

229 

145 

2884 

0 

0 

42 

52 

354 

647 

635 

536 

360 

171 

76 

39 

2912 

1  72 

152 

113 

237 

519 

341 

323 

351 

215 

264 

185 

3112 

139 

64 

113 

101 

287 

617 

535 

449 

407 

214 

231 

123 

3280 

230 

123 

120 

73 

199 

509 

393 

362 

336 

217 

300 

182 

3044 

205 

116 

166 

188 

290 

545 

499 

452 

446 

302 

328 

221 

3758 

9 

0 

26 

60 

261 

61  1 

508 

409 

302 

91 

64 

36 

2377 

80 

14 

76 

49 

218 

445 

451 

411 

324 

169 

187 

86 

2510 

38 

7 

37 

31 

191 

525 

402 

335 

313 

136 

187 

73 

2275 

11 

1 

55 

255 

594 

500 

403 

293 

101 

75 

32 

74 

15 

81 

92 

289 

553 

52  5 

459 

372 

226 

214 

95 

2995 

164 

41 

no 

80 

286 

609 

525 

478 

404 

195 

237 

lie 

3247 

4 

91 

99 

347 

712  | 

626 

532 

408 

158 

130 

67 

3179 

OROVILLE 
PARADISE 
PLACERV I LLE 
PL ACtS V  I LLE    1 FG 
PLAT INA 

P0RI0LA 

QUINCY   RANGER  STATION 
RED  BLUFF   MB  AIRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
ROC".  LIN 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 

S 1  ERR A V 1 LLE   RANGER  STA 

SODA   SPRINGS   1  E 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 

UPPER   LAKE   RANGER  STA 

VACAV I LLE 

VOLTA   POWER  HOUSE 

WH 1 SKE Y  TOWN  RES 

WILLIAMS 

Wl LLOWS 
WINTERS 
WOODLAND   1  WNW 


NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 
BOD  IE 

bridgeport 
cedarv1lle 

donner  memorial  st  pk 

doyle  5  sse 
Fleming  fish  and  game 
fort  b i  dwell 
meyers  4  sw 
mono  lake 

squaw  valley 
susanville  airport 
tahoe  city 

TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WOODFOROS 


CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AVI  LA  BEACH 

BEN  LOMOND 

BEN  LOMOND   NO  2 

BERKELEY 

BURL  1 NGAME 

CARMEL  VALLEY 

CROCKETT 

G1LROY 

HALF   MOON  BAY 
HOLLISTER 

KING  CITY 

L 1 vERMORE  2  SSW 

LOS  GATOS 

MART  1 NE2  FIRE  STATION 
MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAC1MIENTO  OAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES   FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 

PI SMO  BEACH 
POINT    PIEORAS  BLANCAS 
PORT   CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 

RICHMOND 

SAINT    MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 
SAN  ANTONIO  MISSION 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN   FRANCISCO  WB  AP 
S    F    FEDERAL  BU1LOING 
SAN  GREGOR 10  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANORO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 


Sen  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CfflmMJEO   Season  of  1965  -  1966  CALIFORNIA 


Station 

July 

August 

Septembe 

October 

Novembe 

December 

January 

February 

March 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

WATSONV 1  LLE  WATERWORKS 

149 

64 

148 

114 

293 

580 

538 

456 

390 

220 

252 

150 

3354 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANT10CH  FIBREBOARO  ML 

1 

0 

17 

24 

673 

568 

433 

316 

80 

44 

11 

2628 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

0 

34 

39 

310 

729 

629 

487 

350 

96 

52 

24 

2754 

ASH  MOUNTAIN 

o 

o 

1 8 

76 

20 

7 

2494 

2541 

AUBERRY   1  NNE 

0 

0 

41 

69 

409 

673 

705 

603 

400 

158 

61 

28 

3167 

3267 

BAKERSF IELD  KB  AIRPORT 

0 

0 

0 

18 

232 

681 

557 

443 

236 

46 

6 

1 

2220 

2122 

BALCH  POWER  HOUSE 

0 

0 

14 

34 

342 

634 

669 

527 

288 

90 

22 

6 

2626 

BLACKWELLS  CORNER 

690 

631 

494 

269 

50 

5 

BUTT  ONW 1 LLOW 

30 

249 

2 

0 

2439 

CALAVERAS  BIG  TREES 

55 

54 

270 

267 

684 

919 

948 

872 

732 

478 

273 

199 

5751 

5374 

CAMP  PAROEE 

0 

0 

20 

44 

290 

705 

574 

479 

351 

94 

34 

20 

2611 

2650 

CATHEYS   VY   BULL   RUN  RH 

0 

0 

51 

55 

358 

711 

654 

544 

373 

161 

50 

26 

2983 

CHERRY   VALLEY  DAM 

9 

22 

157 

165 

586 

826 

861 

802 

623 

364 

168 

111 

4694 

58 

10 

2 

2440 

2448 

CORCORAN   IRRIG  01  ST 

0 

0 

8 

38 

280 

735 

660 

494 

288 

63 

1 

1 

2568 

DENAIR  3  NNE 

0 

0 

17 

79 

347 

740 

642 

505 

333 

100 

34 

14 

2811 

2733 

DUDLEYS 

36 

26 

226 

257 

570 

813 

859 

751 

569 

373 

220 

128 

4828 

4816 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

0 

0 

19 

39 

320 

672 

603 

498 

339 

109 

29 

20 

2648 

2718 

r  IVt     r\J  I  n  1  O     J     J  j« 

651 

1  3 

FRESNO  we  AIRPORT 

0 

0 

12 

41 

302 

707 

664 

492 

271 

60 

7 

1 

2557 

2492 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

0 

0 

15 

46 

262 

700 

631 

485 

328 

84 

14 

8 

2573 

GIANT  FOREST 

84 

106 

412 

340 

752 

1050 

1096 

972 

817 

546 

330 

227 

6734 

6811 

GLENNV 1 LLE 

4 

4 

116 

157 

475 

520 

303 

160 

103 

GRANT  GROVE 

102 

963 

785 

583 

359 

247 

6601 

HANFORD 

0 

0 

10 

26 

304 

703 

635 

476 

258 

51 

7 

0 

2470 

2607 

HETCH  HETCHY 

13 

14 

164 

165 

565 

847 

837 

771 

555 

305 

142 

119 

4497 

4694 

HUNTINGTON  LAKE 

243 

253 

519 

470 

877 

1104 

1169 

1091 

911 

733 

499 

310 

8179 

7707 

IDR1A 

0 

0 

37 

39 

383 

607 

647 

560 

362 

117 

73 

29 

2654 

2851 

KERN  R I VER  PH  NO  1 

1744 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

0 

0 

13 

44 

32  5 

591 

660 

554 

342 

78 

19 

10 

2636 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

0 

0 

4 

30 

252 

756 

647 

505 

277 

63 

7 

0 

2541 

KETTLEMAN  STATION 

0 

0 

0 

16 

224 

680 

546 

407 

179 

40 

4 

1 

2097 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

0 

0 

49 

52 

315 

702 

623 

508 

368 

122 

29 

22 

2790 

LE  GRAND 

0 

0 

1  7 

317 

705 

574 

1  4 

5 

2530 

2674 

LEMON  COVE 

0 

0 

21 

41 

309 

723 

609 

446 

260 

64 

15 

7 

2495 

2334 

LINDSAY 

0 

0 

12 

39 

309 

706 

635 

496 

296 

56 

14 

9 

2572 

2540 

LODI 

0 

0 

41 

56 

329 

732 

614 

485 

322 

89 

34 

21 

2725 

2973 

LOS  8AN0S 

0 

0 

8 

26 

299 

677 

600 

450 

249 

54 

11 

9 

2383 

2532 

MADERA 

631 

2576 

MANTECA 

3 

0 

37 

63 

322 

728 

627 

484 

311 

84 

34 

23 

2716 

MARICOPA 

0 

1 

25 

266 

720 

591 

431 

213 

29 

11 

1 

1988 

MERCED  FIRE  STATION  2 

0 

0 

13 

32 

296 

675 

577 

449 

251 

85 

9 

9 

2396 

2754 

MODESTO 

0 

0 

19 

38 

305 

721 

605 

466 

294 

75 

22 

20 

2565 

2767 

2386 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

0 

0 

79 

69 

428 

733 

639 

453 

217 

86 

43 

2747 

OAKDALE   WOODWARD  DAM 

0 

0 

18 

47 

319 

730 

632 

502 

392 

116 

30 

22 

2808 

2863 

ORANGE  COVE 

0 

0 

10 

30 

249 

696 

617 

467 

276 

67 

9 

6 

2429 

2578 

PANOCHE  CREEK 

0 

0 

21 

27 

284 

717 

621 

485 

291 

89 

18 

20 

2573 

POR  TERV1LLE 

2406 

POSEY  3  E 

57 

26 

252 

212 

579 

661 

909 

833 

686 

440 

213 

SALT   SPRINGS  PWR  HOUSE 

0 

2 

81 

64 

478 

696 

751 

656 

469 

205 

102 

80 

3584 

SAN  LUIS  DAM 

0 

0 

8 

16 

271 

707 

624 

462 

284 

67 

14 

SONORA  RS 

0 

0 

62 

78 

417 

699 

684 

595 

397 

151 

72 

39 

3194 

3131 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

STOCKTON  WBAP 

0 

0 

15 

38 

328 

754 

644 

497 

332 

80 

16 

10 

2714 

2676 

STOCKTON  FIRE  STATION 

1 

0 

44 

60 

310 

725 

596 

466 

325 

86 

28 

17 

2658 

2884 

TEHACHAP I 

6 

5 

179 

176 

507 

733 

797 

719 

558 

311 

165 

99 

4255 

TE JON  RANCHO 

0 

0 

9 

34 

269 

741 

660 

503 

283 

58 

11 

2266 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

0 

0 

9 

26 

229 

617 

587 

450 

245 

57 

17 

7 

2244 

2677 

TIGER  CREEK  PH 

0 

0 

59 

70 

456 

761 

750 

623 

443 

183 

80 

42 

3469 

3786 

TRACY  CARBONA 

0 

0 

22 

20 

309 

740 

598 

449 

291 

74 

21 

17 

2541 

TRACY  PUMPING  PLANT 

0 

0 

17 

24 

291 

721 

600 

473 

302 

71 

43 

14 

2556 

V1SALIA 

0 

0 

12 

41 

295 

739 

635 

482 

251 

49 

5 

2 

2511 

2252 

WASCO 

0 

0 

3 

31 

246 

708 

623 

466 

234 

40 

10 

0 

2361 

2426 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9 

7 

120 

156 

596 

891 

900 

720 

474 

226 

116 

82 

4297 

4606 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

0 

0 

24 

30 

221 

399 

428 

391 

233 

127 

58 

13 

1924 

AVALON  PLEASURE  PIER 

43 

1 

5 

17 

122 

304 

334 

283 

236 

96 

51 

2089 

BARRETT  DAM 

0 

0 

50 

54 

255 

482 

2461 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 

0 

0 

76 

55 

318 

514 

572 

543 

344 

202 

144 

BIG  BEAR  LAKE 

133 

160 

424 

470 

758 

998 

1084 

1010 

775 

593 

377 

206 

6988 

BONITA 

5 

0 

4 

33 

144 

3  38 

40  3 

348 

253 

137 

57 

22 

1744 

1857 

BURBANK   WB  AIRPORT 

0 

0 

10 

7 

159 

334 

361 

305 

135 

68 

44 

2 

142  5 

1646 

CA6R1LL0  NAT  MONUMENT 

42 

3 

1  3 

137 

CACHUMA  DAM 

2 

0 

23 

25 

226 

447 

468 

433 

265 

131 

61 

30 

2151 

CAMPO 

1 

0 

83 

71 

322 

546 

621 

553 

400 

284 

147 

61 

3089 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

0 

0 

8 

23 

212 

419 

402 

390 

188 

73 

33 

12 

1760 

CHULA  VISTA 

28 

0 

23 

37 

127 

306 

403 

343 

307 

164 

92 

31 

1861 

2229 

CLAREMONT   POMONA  COL 

0 

0 

16 

I  9 

193 

382 

431 

349 

239 

CORONA 

0 

0 

1 

13 

184 

373 

413 

349 

203 

80 

29 

8 

1653 

1926 

CULVER  CITY 

25 

0 

4 

15 

129 

259 

313 

271 

156 

99 

69 

10 

1350 

CUYAMA 

2 

0 

104 

142 

421 

700 

757 

658 

518 

244 

110 

62 

3718 

CUYAMACA 

9 

14 

210 

187 

516 

798 

854 

761 

554 

336 

218 

96 

4553 

4649 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

0 

0 

36 

36 

234 

479  | 

523 

491 

294 

131 

107 

24 

2355 

EL   CAPITAN  DAM 

0 

0 

10 

8 

124 

319 

350 

332 

193 

70 

30 

4 

1440 

ELSINORE 

0 

0 

8 

23 

199 

450 

496 

410 

236 

75 

23 

5 

1925 

2025 

ESCONDIDO 

0 

0 

13 

29 

186 

383 

443 

388 

237 

87 

33 

9 

1808 

2052 

FONTANA  KAISER 

0 

0 

6 

5 

175 

321 

326 

261 

117 

50 

28 

0 

1289 

GILLESPIE  FIELD 

0 

0 

2 

15 

130 

3  34 

392 

354 

197 

76 

49 

6 

1555 

HENSHAW  DAM 

5 

2 

126 

127 

384 

602 

677 

593 

428 

273 

151 

72 

3440 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

19 

58 

267 

208 

602 

837 

890 

845 

647 

459 

302 

146 

5280 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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MONTHLY  AND  SEASONAL  HEATING  DEGREE  DAYS 


CONTINUED  Season  of  1965  -  1966  CALIFORNIA 


Station 

u  y 

August 

opptembei 

LJctODer 

November 

December 

January 

r  ebruary 

arc 

April 

May 

June 

Total 

Normals 
July-June 

JUL  IAN  WYNOLA 

o 

2 

1  31 

83 

386 

633 

678 

619 

461 

308 

193 

82 

3576 

LAGUNA  B£ACm 

5  5 

2 

32 

S9 

194 

358 

42  5 

359 

321 

153 

122 

42 

2122 

1975 

LA  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

4 

12 

127 

271 

334 

309 

196 

95 

39 

9 

1398 

106 

37 

68 

99 

214 

426 

454 

415 

320 

192 

173 

121 

2625 

4 

0 

0 

4 

103 

241 

273 

229 

145 

74 

34 

6 

1113 

1555 

LONG  BEACH  Wo  AP 

o 

o 

o 

10 

126 

320 

353 

313 

182 

83 

22 

8 

1417 

1711 

LOS   ANGE  LE  S   W8   A I RPOR  T 

1 2 

o 

1 

9 

127 

304 

350 

328 

225 

113 

45 

8 

1522 

1799 

LOS   ANGELES  CIVIC  CTR 

98 

264 

281 

244 

126 

58 

34 

0 

1106 

1349 

MILL  CREEK  NO  2 

0 

0 

47 

34 

256 

445 

459 

440 

246 

141 

113 

18 

2199 

MT   BALD*  NOTCH 

SO 

50 

377 

301 

738 

1014 

1107 

937 

777 

550 

386 

227 

6514 

MOUNT   W 1 LSON   FC   338  B 

, 

203 

80 

521 

742 

744 

718 

471 

329 

244 

lie 

4177 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

1 1 

39 

155 

306 

375 

324 

261 

153 

114 

23 

1822 

1964 

OCEANS  I OE 

o 

3 

22 

136 

293 

378 

316 

261 

116 

47 

6 

1580 

0JA1 

0 

0 

14 

23 

225 

444 

449 

396 

238 

116 

85 

13 

2003 

2150 

OXNARO 

87 

22 

38 

62 

202 

326 

377 

349 

274 

174 

160 

51 

2122 

2306 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

o 

1 

132 

72 

440 

704 

726 

693 

475 

265 

153 

57 

3718 

PA  SADENA 

o 

o 

7 

5 

162 

316 

333 

294 

156 

63 

42 

6 

1384 

1714 

o 

o 

14 

34 

242 

473 

518 

430 

257 

101 

49 

14 

2132 

POMONA 

0 

0 

7 

14 

167 

381 

428 

352 

187 

73 

30 

7 

1646 

2232 

RAMONA  SPAULD1NG 

3 

0 

37 

37 

217 

414 

482 

442 

313 

190 

72 

25 

2232 

REDLANDS 

o 

o 

3 

13 

200 

401 

438 

368 

184 

60 

33 

4 

1704 

2071 

RIVERSIDE  FIRE  STA  R  3 

o 

0 

2 

17 

193 

391 

418 

357 

200 

57 

24 

4 

166  3 

1923 

RIVERSIDE  ExP  STA 

o 

o 

34 

45 

261 

366 

426 

391 

234 

96 

54 

14 

1923 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

1 

0 

30 

35 

24  7 

395 

400 

403 

213 

145 

106 

31 

2006 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

0 

0 

0 

16 

206 

392 

418 

367 

198 

64 

30 

2 

1693 

1879 

SANDBERG  WB 

1 

3 

157 

98 

526 

824 

837 

767 

512 

260 

21  3 

103 

4301 

4209 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

3 

o 

0 

9 

118 

303 

335 

284 

209 

107 

40 

4 

1412 

1439 

SAN  FERNANDO 

o 

o 

10 

9 

170 

325 

331 

321 

162 

54 

41 

8 

1431 

1696 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

0 

0 

7 

7 

156 

344 

372 

312 

152 

60 

32 

3 

1445 

SAN  JACINTO 

0 

0 

4 

19 

236 

458 

527 

439 

270 

100 

35 

6 

2094 

2244 

SANTA  ANA   FIRE  STATION 

o 

o 

o 

5 

101 

271 

310 

237 

162 

60 

22 

4 

1172 

1757 

SANTA  BARBARA 

59 

23 

2  1 

43 

185 

378 

386 

334 

263 

159 

156 

40 

2046 

2066 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

71 

19 

45 

70 

219 

412 

447 

386 

332 

184 

172 

54 

2411 

SANTA   CAT AL I NA  WBAP 

38 

6 

77 

45 

213 

344 

378 

352 

272 

201 

213 

60 

2199 

2052 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

111 

42 

79 

92 

253 

495 

515 

467 

342 

235 

205 

124 

2960 

2967 

SANTA   MONICA  PIER 

107 

27 

1  5 

31 

153 

267 

256 

286 

267 

158 

153 

57 

1777 

SANTA  PAULA 

55 

7 

54 

42 

376 

372 

363 

255 

174 

156 

56 

SUNLAND 

1 

o 

29 

22 

220 

372 

345 

344 

195 

118 

114 

24 

1784 

TORRANCE 

27 

0 

0 

13 

135 

298 

347 

313 

201 

99 

72 

11 

1516 

1977 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

0 

0 

3 

20 

181 

354 

401 

337 

224 

107 

57 

21 

1705 

1855 

TWITCHELL  DAM 

66 

7 

67 

59 

231 

479 

476 

431 

281 

193 

172 

64 

2526 

UCLA 

2 

0 

0 

0 

112 

242 

247 

248 

182 

107 

91 

14 

1245 

UPLAND   3  N 

0 

o 

20 

34 

249 

430 

440 

377 

199 

94 

43 

9 

1895 

VISTA   2  NNE 

4 

0 

4 

30 

167 

409 

363 

277 

156 

96 

24 

WARNER  SPRINGS 

0 

0 

88 

78 

396 

612 

679 

628 

455 

297 

163 

70 

3466 

3470 

VORBA  LINDA 

o 

o 

3 

9 

143 

317 

361 

283 

181 

69 

33 

7 

1406 

1654 

•        *  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER   9  NNW 

o 

o 

o 

1 

1 60 

544 

596 

411 

139 

17 

0 

0 

1868 

BARSTOW 

21 

297 

640 

678 

528 

266 

79 

5 

0 

BEAUMONT   1  E 

o 

o 

35 

32 

269 

484 

543 

475 

298 

135 

53 

19 

2  363 

BISHOP   WB  AIRPORT 

0 

0 

85 

146 

553 

872 

926 

718 

468 

223 

36 

12 

4039 

4227 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

228 

259 

502 

427 

912 

1070 

1183 

1124 

996 

718 

481 

6LYTHE 

0 

o 

0 

0 

102 

377 

475 

324 

97 

7 

0 

0 

1382 

1328 

BL Y THE   FAA  AIRPORT 

o 

o 

o 

0 

70 

356 

434 

306 

76 

1 

0 

0 

1243 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

o 

o 

1  3 

8 

122 

360 

436 

311 

115 

19 

1 

o 

1385 

BRAWLET   2  SW 

0 

0 

0 

3 

70 

351 

416 

300 

96 

12 

0 

0 

1246 

98 

CANT  1 L 

0 

0 

1  7 

21 

31  5 

643 

664 

522 

289 

60 

10 

0 

2541 

DAGGETT   FAA  AIRPORT 

0 

0 

1 

14 

236 

588 

638 

470 

208 

49 

2 

0 

2206 

DEATH  VALLEY 

o 

o 

o 

0 

1  06 

486 

483 

283 

67 

2 

o 

0 

1427 

1296 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

1 

0 

153 

2  36 

62  6 

993 

1108 

877 

576 

321 

81 

31 

5005 

EAGLE  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

0 

71 

289 

416 

310 

108 

10 

0 

0 

1204 

EL   CENTRO  2  SSW 

0 

0 

0 

0 

76 

339 

419 

291 

83 

7 

1 

0 

1216 

1144 

FAIRMONT 

o 

o 

85 

54 

347 

681 

718 

622 

397 

172 

121 

37 

3234 

3165 

GOLD  ROCK  RANCH 

0 

o 

o 

0 

58 

265 

2  70 

1046 

HA  I  WEE 

o 

o 

47 

71 

432 

782 

862 

408 

152 

20 

- 

3441 

3491 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

0 

0 

0 

5 

130 

390 

482 

376 

135 

12 

0 

0 

1532 

IMPERIAL 

0 

0 

0 

0 

53 

295 

372 

248 

68 

3 

0 

0 

1039 

1101 

IMPERIAL   FAA  AP 

o 

o 

o 

0 

78 

332 

.  ^ 

289 

78 

_ 

1204 

INDEPENDENCE 

4  7 

7nl 

389 

g 

INOIO  U   S  DATE  GARDEN 

o 

o 

o 

o 

87 

339 

386 

265 

o 

o 

1158 

1096 

INYOKERN 

0 

0 

13 

13 

350 

700 

733 

573 

314 

71 

0 

2771 

IRON  MOUNTAIN 

0 

0 

0 

0 

93 

372 

457 

3  30 

102 

5 

0 

0 

1359 

LAKE  ARROWHEAD 

17 

1  7 

199 

147 

579 

881 

926 

604 

567 

401 

291 

126 

4955 

LANCASTER 

o 

o 

36 

56 

361 

698 

715 

584 

341 

124 

45 

11 

2973 

LLANO  SHAWNEE   HILL  RCH 

o 

o 

36 

LUCERNE   VALLEY   1  SSW 

0 

0 

33 

51 

356 

688 

600 

316 

123 

1 

MECCA  2  SE 

0 

0 

0 

2 

67 

340 

395 

265 

90 

3 

0 

0 

1162 

MITCHELL  CAVERNS 

o 

o 

31 

32 

329 

614 

661 

588 

304 

81 

20 

o 

2660 

MOJAVE 

0 

o 

24 

36 

339 

677 

686 

589 

93 

20 

MOJAVE   2  ESE 

o 

o 

24 

34 

347 

133 

1 9 

2 

2867 

MOUNTAIN  PASS 

0 

0 

55 

312 

208 

44 

28 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

192 

441 

473 

816 

1032 

1086 

1048 

876 

649 

480 

2  52 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

g 

0 

_ 

1 470 

PALMOALE 

o 

o 

26 

22 

325 

673 

56S 

344 

116 

42 

l  1 

2613 

2834 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

o 

359 

716 

744 

603 

384 

PALM  SPRINGS 

0 

0 

0 

0 

78 

334 

347 

257 

82 

2 

0 

0 

lioo 

1171 

PARKER  RESERVOIR 

0 

0 

0 

3 

70 

359 

436 

312 

88 

4 

0 

0 

1272 

RANDSBURG 

0 

o 

30 

35 

341 

669 

699 

562 

302 

81 

21 

2 

2742 

SQUIRREL    INN  2 

13 

1  3 

256 

146 

569 

865 

883 

839 

594 

383 

275 

128 

4964 

4856 

THERMAL   FAA  AIRPORT 

0 

0 

0 

0 

76 

329 

386 

276 

71 

2 

0 

0 

1140 

TRONA 

0 

0 

4 

16 

262 

653 

701 

533 

242 

44 

1 

0 

2456 

2320 

TWENTYNINE  PALMS 

o 

583 

VALYERMO  RANGER  STA 

0 

0 

118 

126 

509 

819 

819 

757 

531 

279 

135 

victorville  pump  plant 

0 

0 

50 

53 

329 

676 

706 

583 

326 

94 

18 

2 

2837 

WHITE   MOUNTAIN  1 

481 

537 

793 

744 

1181 

1488 

1536 

1327 

1210 

997 

792 

624 

11710 

WHITE   MOUNTAIN  i 

668 

701 

877 

782 

1217 

1460 

1632 

1477 

1374 

1173 

933 

741 

13055 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
JULY  1966 


Day  Oi  Month 


1 

2 

• 

5 

2 

/ 

8 

9 

10 

11 

12 

1 3 

14 

15 

16 

17 

.8 

IS 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

is  °< 

•        •  fl 

NORTH  CCA5T 

DRAINAGE 

01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

■  3a 

.34 

•  36 

.40 

•  33 

•  29 

•  31 

.33 

•  21 

.29 

.27 

•  25 

.16 

•  34 

•  2  7 

1  0' 

^2 

29 

9  30 

•INC 

157 

177 

78 

95 

119 

123 

169 

184 

152 

148 

124 

174 

122 

96 

34C 

141 

169 

11< 

o< 

100 

110 

144 

*92 

113 

128 

108 

• 

144 

3826 

MAX 

82 

81 

86 

81 

84 

84 

81 

82 

76 

83 

84 

»S 

76 

82 

83 

- 

- 

86 

8! 

81 

83 

87 

69 

66 

82 

86 

85 

■  1 

80 

- 

83.1 

MI  N 

'3 

52 

56 

56 

55 

55 

" 

56 

55 

55 

56 

55 

56 

55 

** 

54.2 

FERNDALE  2  NM 

EVAP 

•  IS 

.15 

.20 

.18 

.  .5 

.14 

.15 

.15 

.:? 

.15 

.14 

.08 

.13 

.15 

.15 

.14 

.15 

.23 

.19 

.2C 

.19 

.12 

.15 

.18 

.16 

.12 

.05 

,05 

.  * 

.11 

4.41 

«IND 

32 

33 

32 

26 

31 

37 

25 

19 

21 

33 

26 

24 

27 

22 

25 

26 

27 

37 

46 

31 

27 

28 

24 

31 

35 

30 

35 

27 

26 

31 

26 

900 

"AX 

Bl 

85 

8  5 

76 

78 

76 

8 1 

73 

75 

82 

81 

'2 

79.5 

MIN 

56 

55 

55 

56 

60 

58 

58 

57 

60 

53 

61 

59 

59 

60 

58 

61 

55 

60 

60 

60 

56 

55 

57 

57 

58 

55 

58 

55 

54 

55 

57 

57.4 

TRINITY   DA«   VISTA  PT 

EVAP 

.3* 

.30 

.25 

.33 

.34 

.38 

.37 

.37 

.30 

.30 

.21 

.30 

.32 

.29 

.28 

.32 

.33 

.33 

.36 

.36 

.36 

.36 

.38 

.40 

.37 

.34 

.39 

.38 

.36 

.39 

.2810.41 

MIND 

•  2 

33 

40 

41 

■•5 

44 

45 

67 

59 

49 

43 

50 

43 

44 

42 

44 

42 

42 

43 

40 

37 

40 

40 

43 

40 

42 

45 

42 

37 

38 

53 

1375 

TULELAKE 

EVAP 

29 

.20 

•  22 

•  28 

•  30 

.41 

•  35 

.28 

.28 

•  32 

•  32 

•  3  6 

.22 

27 

•  30 

- 

■ 

?6 

• 

.  39 

* 

• 

• 

• 

.29 

30 

• 

• 

• 

• 

An 
*  *  - 

.21 

9,38 

•        •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

■AS 

.52 

.45 

.32 

.60 

.40 

.45 

.26 

.30 

.26 

.45 

.30 

.30 

.38 

.42 

.52 

.45 

.45 

.45 

.39 

.45 

.45 

.45 

.53 

.60 

.45 

.36 

.39 

.55 

.45 

.0012.80 

MIND 

it  g 

^86 

'  1 

26 

2119 

MAX 

9C 

86 

9C 

93 

92 

93 

88 

89 

83 

80 

90 

87 

8  8 

69 

9C 

OC 

Q- 

0* 

03 

0« 

9? 

9fc 

or 

03 

f 

0fl 

9? 

71 

89,  7 

MIN 

55 

55 

57 

„ 

55 

|  j 

6C 

61 

6' 

60 

c 

6 

;  ; 

60 

60 

63 

56,0 

CMICO  experiment 

STA (A) 

.A3 

* 

• 

* 

1.43 

.41 

.37 

• 

• 

.94 

.31 

.30 

.34 

.33 

.22 

* 

.87 

.47 

.24 

.S5 

.37 

» 

* 

1.18 

.26 

.48 

.32 

.30 

* 

.4610.70 

MINE 

179 

170 

53 

141 

36 

38 

25 

169 

4 1 

36 

64 

1550 

DAVIS  2  -S. 

E  V  A  P 

•  Al 

t50 

.43 

.45 

.43 

)43 

.49 

.34 

,40 

.43 

.40 

.32 

.39 

.40 

.  44 

.  33 

.39 

.41 

.43 

.38 

.44 

.45 

.45 

.46 

.43 

.41 

.39 

.41 

.4012.50 

■  IND 

170 

173 

111 

103 

30 

2987 

MAX 

91 

86 

87 

91 

92 

93 

85 

87 

93 

86 

83 

87 

85 

86 

a: 

88 

92 

94 

94 

94 

94 

96 

Q3 

91 

92 

93 

91 

92 

88 

67 

88,9 

MIN 

56 

54 

56 

98 

57 

54 

32 

55 

57 

56 

53 

56 

53 

56 

56 

55 

57 

62 

58 

59 

62 

62 

59 

56 

59 

57 

57 

56 

60 

60 

56,1 

FCLSOM  DAM 

EVAP 

• 

35 

37 

.37 

38 

,40 

37 

30 
•  . 

•  30 

30 

33 

.36 

24 

33 

.  30 

• : 

_ 

•  ' 

• 

_ 

_ 

3  7 

30 

3ft 
•  * 

• 

.0210.80 

MIND 

86 

66 

62 

68 

*  33 

•  ^ 

*6t 

*  or 

* 

•  j| 

17 

1800 

LAKESHORE 

EVAP 

.29 

.27 

.25 

.36 

.34 

.36 

.32 

■J* 

.14 

.27 

.28 

.27 

.29 

.31 

.32 

.32 

.SO 

.34 

.36 

.32 

.33 

.42 

.40 

.35 

.35 

.35 

.37 

.39 

.34 

.23 

.37 

9.77 

MIND 

26 

26 

33 

2  8 

2  8 

26 

2  8 

32 

35 

38 

31 

1015 

"ONTICELLO  DAM 

EVAP 

.36 

.38 

.34 

.35 

.39 

.38 

.40 

'si 

.25 

.28 

.31 

.32 

.30 

.31 

.33 

.3c 

.37 

.34 

.41 

.38 

.38 

.38 

.43 

,  64 

.40 

.39 

.39 

.35 

.36 

.36 

.0010.75 

MIND 

40 

2  2 

2  3 

26 

34 

23 

40 

23 

30 

25 

23 

23 

24 

2  3 

22 

7 

813 

MAX 

95 

90 

93 

96 

. 

96 

91 

87 

86 

93 

89 

92 

90 

91 

93 

92 

94 

98 

97 

96 

97 

98 

95 

96 

97 

95 

97 

07 

72 

93.0 

60 

57 

59 

60 

59 

59 

55 

56 

57 

57 

62 

57 

56 

56 

57 

57 

38 

62 

63 

63 

64 

65 

63 

61 

60 

61 

61 

63 

63 

65 

59.7 

PlACERVILLE  ifg 

•  30 

« 

• 

• 

1.14 

.30 

.29 

.25 

• 

.39 

.21 

.23 

.23 

.30 

• 

4 

.80 

.33 

.28 

.33 

.33 

. 

• 

.99 

.33 

.31 

.33 

.30 

. 

.41 

8.38 

MINE 

27 

• 

• 

* 

159 

21 

11 

• 

« 

68 

20 

11 

34 

24 

* 

* 

61 

35 

16 

39 

22 

• 

* 

74 

22 

16 

25 

16 

44 

770 

Shasta  dam 

EVAP 

.3* 

.44 

.18 

.30 

.47 

.23 

.39 

.24 

.23 

.30 

.31 

.30 

.30 

.31 

.33 

.33 

.35 

.37 

.39 

.30 

.42 

.39 

.52 

.18 

.36 

.42 

.39 

.33 

.31 

.3210,36 

»IND 

45 

47 

43 

58 

58 

45 

61 

*45 

42 

52 

44 

44 

52 

50 

54 

51 

47 

49 

49 

74 

71 

76 

64 

45 

60 

62 

64 

50 

41 

56 

52 

1*51 

turntable  creek 

EVAP 

• 

* 

• 

• 

1.76 

.02 

.26 

* 

* 

.66 

.29 

.23 

•  15 

.29 

* 

* 

.85 

* 

.70 

.34 

•  37 

• 

1.06 

.44 

•  30 

.31 

.33 

•  26 

.27 

9.00 

•  IND 

297 

6 

14 

'l5 

4 

69 

15 

15 

1  9 

64 

85 

45 

46 

• 

118 

63 

24 

30 

32 

3 : 

30 

1021 

whiskeytown  res 

(A) 

EVAP 

.48 

.30 

.35 

.37 

.37 

.43 

.45 

.33 

.26 

.32 

.30 

.30 

.33 

.30 

.33 

.38 

.41 

.40 

.47 

.48 

.45 

.45 

.39 

.61 

.40 

.43 

.45 

.41 

.41 

.34 

.32 

12.02 

WIND 

60 

71 

55 

28 

33 

28 

48 

39 

31 

35 

27 

31 

37 

31 

35 

41 

42 

26 

65 

53 

24 

26 

32 

76 

62 

28 

26 

26 

20 

32 

35 

1203 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN 

05 

BOCA 

EvAP 

.35 

.3>- 

.26 

.25 

.36 

.37 

.40 

.40 

.26 

.41 

.33 

.33 

.33 

.33 

.33 

.37 

.  37 

.38 

.37 

.36 

.34 

.36 

.39 

.38 

.45 

.46 

.42 

.43 

.35 

.38 

.2511.11 

•  IND 

92 

32 

72 

g  j 

55 

48 

59 

50 

50 

53 

59 

46 

32 

36 

25 

23 

31 

37 

70 

67 

57 

52 

20 

32 

22 

1509 

FLEMING  FISH  AND 

GAME 

EVAP 

•  A3 

.22 

•  29 

•  29 

•  34 

•  38 

.39 

•  29 

.21 

•  33 

• 

•  66 

.29 

.32 

.32 

•  32 

. 

•  36 

.33 

.35 

.34 

.39 

.  33 

.45 

.39 

.33 

.35 

.35 

.32 

.35 

.2010.24 

MIND 

53 

40 

18 

3 

30 

30 

48 

13 

37 

43 

• 

87 

13 

37 

24 

24 

20 

29 

19 

18 

22 

21 

29 

26 

23 

16 

16 

9 

-•: 

14 

827 

TAHOE  city 

EVAP 

.31 

.21 

.31 

.17 

.23 

.32 

.30 

.29 

.19 

.29 

.25 

.22 

.24 

.24 

.26 

.25 

.30 

,27 

.25 

.26 

.27 

.29 

.28 

.33 

.33 

.20 

. 

.27 

.34 

.07 

8.06B 

•  IND 

1  6 

79 

44 

35 

17 

J5 

40 

46 

33 

49 

73 

40 

42 

42 

41 

42 

43 

36 

22 

40 

31 

29 

29 

41 

39 

27 

43 

38 

28 

28 

14 

1166 

•      •  • 

CENTRAL  CCAST 

DRAINAGE 

0* 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.32 

.34 

.40 

.52 

.42 

.37 

.41 

.32 

.29 

.34 

.35 

.37 

.30 

.30 

•  32 

.34 

.37 

.36 

.40 

.36 

.34 

.33 

.41 

.53 

.34 

.38 

.40 

.32 

.31 

.0511.07 

NEmARK 

(F) 

EVAP 

.31 

• 

# 

• 

1.37 

.27 

.23 

.25 

.94 

.29 

.23 

.27 

.32 

• 

.91 

.28 

.28 

.29 

.35 

.98 

.63 

• 

.54 

.27 

.06 

9.07 

"IND 

U6 

• 

• 

• 

484 

132 

169 

128 

• 

• 

400 

157 

153 

199 

120 

. 

* 

97 

111 

99 

95 

» 

• 

272 

196 

• 

246 

* 

155 

3738 

•      •  • 

San  joacuIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING 

PL  3 

EVAP 

.45 

•  52 

*  32 

.33 

.41 

.36 

'"' 

'  'L 

* 

■ 

36 
.  6 

26 

32 

•  38 

•  36 

.  3  3 

•  39 

.35 

.  -  5 

.  3  6 

.45 

•  36 

.  35 

.34 

•  36 

.  1 : 

.0011,06 

CAMP  PARDEE 

(C) 

EVAP 

.36 

.34 

.36 

.38 

.41 

.38 

.36 

.29 

.26 

.29 

.32 

.30 

.25 

.32 

.31 

.37 

.37 

.35 

.  35 

.39 

.  >f 

.38 

.45 

. 

.42 

.39 

.40 

.36 

.  34 

.29 

.0410.64 

MIND 

29 

36 

28 

26 

29 

25 

30 

31 

31 

33 

32 

31 

28 

37 

29 

31 

30 

27 

25 

32 

28 

26 

32 

27 

34 

25 

27 

26 

27 

26 

17 

895 

friant  government  camp 

EVAP 

.45 

•  57 

•  49 

•  48 

39 

40 

s 

•  50 

46 

.50 

49 

•  57 

•  58 

.60 

•  56 

•  57 

•  61 

■  48 

,40 

.1714.51 

•  IND 

45 

78 

88 

*37 

*36 

*50 

54 

*33 

26 

62 

*37 

*74 

57 

*59 

*53 

50 

*57 

60 

61 

46 

41 

39 

52 

57 

58 

54 

61 

64 

50 

37 

38 

1614 

-AX 

93 

90 

87 

90 

93 

95 

94 

91 

83 

90 

91 

91 

87 

90 

90 

92 

94 

91 

92 

94 

9  4 

96 

96 

96 

95 

94 

95 

93 

92 

92 

76 

91.6 

MIN 

62 

62 

58 

51 

63 

65 

62 

62 

64 

61 

62 

60 

60 

63 

67 

63 

60 

60 

6 1 

67 

67 

65 

65 

66 

69 

62.7 

HETCH  hEtChy 

EvAP 

.31 

.30 

.28 

.30 

.29 

.32 

.32 

.17 

.29 

.29 

.27 

.26 

.27 

.25 

.28 

.30 

.30 

.29 

.31 

.29 

.31 

.32 

.32 

.32 

.30 

.30 

.37 

.30 

•  32 

.27 

.09 

8.91 

KETTLEMAN  CITY  1 

SSHCD1 

EVAP 

.45 

•  44 

•  60 

.  64 

•  4  3 

.70 

•  60 

•  *5 

'  * 

i  * ; 

•  54 

,  *  Q 

.45 

•  60 

•  50 

■  68 

,  75 

•  68 

.  ^  1 

•  64 

•  60 

.45 

.47 

.0116.47 

w  I  nd 

56 

92 

126 

56 

6  1 

89 

100 

9  2 

J** 

n 

' 

1  n8 

•  ^® 

"  94 

"  88 

1  ?  1 

90 

85 

60 

53 

67 

61 

62 

77 

75 

61 

57 

67 

■>  1 

2458 

KNIGHTS  FERRY  2 

SE 

EvAP 

.35 

• 

• 

.79 

.35 

.83 

- 

- 

.22 

.31 

.32 

.36 

.29 

.32 

.32 

.38 

.37 

.38 

.38 

* 

* 

1.57 

.46 

.37 

.45 

.43 

.40 

.37 

.32 

.10 

.31 

11.498 

•  IND 

27 

• 

• 

84 

25 

58 

* 

55 

62 

38 

*  fc 

36 

30 

28 

33 

3* 

35 

32 

76 

33 

22 

27 

29 

34 

38 

28 

17 

23 

1026 

LODI 

(E) 

EVAP 

.36 

.39 

•  40 

•  36 

•  39 

•  37 

•  35 

•  30 

•  30 

.33 

•  2  9 

28 

3^ 

42 

36 

36 

36 

.36 

.  38 

.41 

•  39 

.38 

.40 

.  35 

.32 

,23 

.0910.59 

"IND 

54 

T* 

63 

37 

62 

54 

59 

66 

64 

72 

66 

56 

52 

57 

47 

41 

62 

47 

35 

60 

63 

53 

-e 

31 

1682B 

MAX 

88 

84 

89 

91 

90 

87 

86 

88 

90 

88 

83 

82 

86 

88 

88 

B6 

91 

--; 

91 

92 

95 

96 

96 

93 

93 

91 

91 

90 

64 

06 

89.0 

MIN 

57 

56 

56 

60 

58 

58 

54 

55 

56 

58 

58 

63 

63 

61 

59 

62 

60 

56 

52 

62 

62 

58.1 

MANTECA 

EVAP 

.32 

.35 

.41 

.45 

.47 

.46 

.45 

.32 

.23 

.32 

.44 

.27 

.30 

.31 

.35 

.  37 

.39 

.37 

.45 

.41 

.33 

.  34 

.42 

.-^ 

.51 

.38 

.41 

.39 

.1: 

.1711.54 

MIND 

12 

166 

171 

67 

53 

37 

76 

109 

69 

70 

81 

117 

79 

97 

68 

48 

75 

68 

64 

45 

32 

36 

49 

76 

34 

51 

'1 

81 

57 

16 

2135 

MAX 

91 

87 

85 

90 

92 

89 

85 

83 

89 

88 

90 

80 

86 

86 

86 

89 

88 

9C 

=  ; 

93 

»2 

96 

95 

96 

91 

93 

93 

OS 

89 

8  9 

'3 

86.9 

MIN 

56 

57 

57 

59 

61 

57 

54 

55 

55 

56 

58 

54 

54 

54 

55 

57 

42 

57 

60 

58 

63 

63 

64 

59 

60 

60 

58 

57 

ST 

S3 

57.1 

OAKDALE  mOOO»ARD 

DAM 

EVAP 

.28 

.45 

.46 

.40 

.35 

.51 

.45 

.36 

.26 

.26 

.28 

.47 

.37 

.38 

.36 

.  ?; 

.42 

.44 

.49 

.42 

.42 

.52 

.53 

.57 

.50 

.39 

.52 

.53 

.0512.52 

MIND 

59 

81 

60 

42 

48 

67 

90 

86 

61 

77 

54 

95 

34 

76 

50 

53 

18 

109 

58 

48 

37 

36 

57 

55 

56 

53 

68 

68 

6C 

30 

1B3U 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUI  D 


Station 

Day  Of  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.      .  . 

SAN  J0A0U1N 

DR  A [ NAGE  0? 

PANOChE  CREEK 

EVAP 

.60 

.45 

.60 

.57 

.45 

.49 

.52 

.30 

.37 

.40 

.38 

.  38 

.43 

.35 

.42 

.52 

.45 

.52 

.54 

.45 

.45 

.51 

.55 

.53 

.48 

.49 

.46 

.43 

.38 

.0614.00 

WIND 

0  L 

87 

is  5 

52 

50 

80 

64 

73 

59 

67 

93 

50 

112 

90 

69 

57 

69 

75 

65 

55 

50 

78 

58 

76 

31 

2190 

MAX 

9( 

94 

101 

96 

97 

97 

92 

96 

97 

98 

93 

96 

93 

98 

97 

90 

96 

98 

100 

100 

103 

101 

101 

101 

100 

98 

98 

98 

82 

96.7 

M I N 

6C 

63 

62 

62 

64 

65 

S3 

57 

37 

60 

64 

fc3 

60 

65 

63 

64 

64 

60 

65 

69 

6  7 

62 

65 

62 

65 

65 

62.6 

SALT  SPRINGS  PwR  M  <G) 

EVAP 

.  32 

.25 

•  34 

.27 

•  38 

.35 

.34 

.29 

.14 

.26 

.18 

.26 

.28 

.24 

.30 

.28 

.32 

.25 

.33 

.26 

•  34 

.36 

.38 

.  3e 

.40 

.40 

•  36 

.40 

.32 

.27 

.09 

9.34 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.69 

.66 

.55 

.58 

.65 

.60 

• 

.44 

.50 

.49 

.55 

.45 

.56 

.55 

.63 

.63 

.57 

.71 

.75 

.62 

.61 

.75 

.82 

.90 

.66 

.75 

.75 

.64 

.55 

.0916.90B 

WIND 

^ ! 

^  0^ 

167 

250 

237 

241 

208 

311 

207 

269 

200 

182 

170 

24] 

251 

118 

164 

2  20 

224 

141 

231 

260 

300 

274 

63 

6893 

MAX 

q  i 

8  1 

9C 

90 

8  9 

92 

8] 

95 

92 

9  3 

92 

88 

87 

83 

73 

87.3 

MIN 

50 

52 

55 

56 

56 

49 

5 1 

53 

54 

54 

52 

^  3 

52 

5  3 

55 

51 

5£ 

59 

?■ 

6 1 

62 

61 

58 

5  I 

56 

56 

59 

55 

59 

55.2 

TRACV  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.66 

.30 

.51 

.63 

.60 

.57 

.45 

.30 

.45 

.45 

.53 

.45 

.43 

.47 

.55 

.53 

.71 

7 

.32 

.54 

.69 

.75 

.46 

.68 

.56 

.59 

.40 

.16  .2015.49 

WIND 

3  3  0 

1 98 

1  08 

100 

167 

303 

312 

198 

2  32 

192 

292 

250 

2  9  1 

300 

200 

2533 

219 

26  1 

201 

110 

129 

76  9 
269 

147 

1  36 

212 

2  7C 

296 

119 

29 

6426 

... 

50UTH  COAST 

DR A I NAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PL 

EVAP 

.25 

•  3i 

.40 

.31 

•  26 

•  43 

•  46 

■  ^6 

.22 

•  18 

•  54 

•  38 

.  34 

•  36 

.43 

.31 

,<.Q 

.  <v  1 

•  35 

.39 

.15 

•  38 

•  33 

.42 

•  08 

.60 

•  54 

•  35 

•  30 

.18  ,16 

10.70 

WIND 

1  c 

0 

10 

1  4 

t 

10 

4  C 

32 

4 1 

14 

1 

5 

7 

1 1 

6  3 

3428 

MAX 

\\ 

92 

91 

92 

92 

95 

93 

90 

94 

92 

91 

92 

93 

90 

93 

96 

at 

96 

97 

99 

101 

s; 

96 

94 

92 

93 

96 

95 

93 

80 

91 

93.1 

MIN 

55 

53 

52 

50 

52 

52 

54 

59 

59 

58 

56 

55 

52 

51 

51 

52 

57 

'  61 

62 

51 

51 

58 

67 

66 

65 

67 

64 

64 

64 

64 

64 

57,6 

CACMUf'A  DAM  (B) 

EVAP 

•  28 

.27 

.30 

.35 

.30 

.30 

.28 

.29 

.29 

.28 

.30 

.24 

.27 

.27 

.27 

.29 

.29 

.34 

.27 

.30 

.26 

.27 

.32 

.39 

.37 

.35 

.33 

.28 

.25 

.22 

.15 

8.97 

WIND 

37 

43 

48 

44 

42 

43 

38 

46 

40 

54 

44 

46 

45 

46 

43 

50 

<.<; 

40 

44 

42 

40 

33 

37 

45 

41 

44 

44 

42 

37 

38 

26 

1311 

MAX 

76 

8 1 

A5 

84 

84 

8  3 

85 

82 

8  2 

82 

83 

fl  6 

65 

89 

9  0 

85 

84 

85 

85.0 

MIN 

56 

56 

55 

5C 

53 

55 

55 

54 

S3 

56 

53 

55 

55 

55 

51 

51 

56 

56 

56 

31 

6C 

60 

56 

5  £ 

51 

57 

3  7 

58 

62 

56.1 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.22 

« 

. 

.99 

.26 

.27 

.27 

.16 

* 

.54 

.29 

.23 

.28 

.25 

• 

• 

.78 

.24 

.27 

.24 

.25 

• 

ft 

.81 

.23 

.27 

.22 

.18 

.07 

.22 

7.59 

WIND 

76 

. 

. 

331 

117 

121 

126 

83 

• 

219 

12  1 

1  2  3 

131 

96 

346 

q  ( 

95 

70 

89 

* 

319 

1  0  1 

94 

9C 

92 

53 

63 

3066 

HO 

84 

82 

82 

83 

78 

83 

83 

82 

81 

83 

\ 

84 

62 

81 

83 

85 

84 

84 

61 

60 

69 

81.7 

MIN 

6C 

58 

61 

59 

60 

62 

58 

58 

59 

60 

61 

; 

59 

li 

62 

61 

62 

63 

63 

64 

63 

62 

63  . 

60.9 

RIVERSIDE  EXP  STA  <B) 

EVAP 

.  3d 

.23 

.31 

.33 

.41 

•  42 

.42 

.42 

.37 

.29 

.43 

.46 

.50 

.37 

.35 

.33 

.41 

.42 

.44 

.36 

.29 

.33 

.38 

.41 

.43 

.45 

.35 

.34 

.21 

.06 

.3011.21 

WIND 

4  2 

43 

38 

42 

41 

38 

42 

45 

39 

39 

40 

37 

4  1 

45 

52 

51 

54 

57 

5( 

56 

52 

47 

54 

51 

5  9 

34 

33 

45 

1412 

Tw  I TCHELL  DAM 

EVAP 

.25 

.33 

•  30 

•  32 

•  30 

„ 

•  55 

.16 

•  25 

.26 

.27 

.28 

.25 

•  25 

^  ^ 

•  35 

•  3C 

•  32 

,  3( 

.22 

.30 

.32 

■  3C 

.37 

.35 

.32 

.33 

.30 

.23 

.09 

.34 

8.82 

WIND 

58 

6* 

43 

52 

60 

120 

59 

60 

48 

62 

49 

47 

45 

*61 

58 

4' 

43 

54 

54 

59 

52 

51 

60 

46 

50 

60 

60 

34 

43 

50 

1671 

MAX 

85 

88 

87 

88 

85 

- 

85 

83 

84 

86 

86 

86 

8  6 

85 

86 

86 

89 

81 

88 

84 

86 

89 

89 

87 

8? 

86 

87 

84 

66 

T9. 

89 

86.4 

M|N 

'7 

57 

33 

56 

57 

" 

50 

5* 

52 

54 

^  7 

46 

56 

56 

54 

56 

51 

57 

" 

59 

59 

58 

58 

58 

58 

60 

59 

55.9 

... 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.  9  6 

1.1° 

.87 

•  85 

.74 

•  80 

L  •  1 1 

1.02 

•  75 

.97 

1.021.00 

•  8  1 

.83 

86 

.80 

.  88 

•  7" 

.75 

1.00 

.69!  - 

•  75 

.  77 

.  86 

.80 

.75 

.70 

.90 

.SI 

.6926. 158 

WIND 

145 

176 

133 

102 

109 

37 

183 

192 

101 

129 

168 

167 

1  2  9 

87 

98 

1 1  i 

82 

71 

2  ] 

15S 

83 

61 

92 

94 

91 

85  27 

131  111 

95 

66 

3349 

max 

94 

92 

96 

96 

98 

98 

98 

92 

96 

96 

90 

88 

92 

106 

105 

96 

94 

101 

100 

97 

100  98 

101 

100 

97 

100  101 

100 

100 

104 

97.6 

MIN 

6  7 

64 

64 

65 

66 

66 

65 

67 

71 

68 

63 

65 

64 

65 

67 

66 
0 

70 

66 

68 

69 

70  72 

75 

73 

7  1 

72 

72 

72 

72 

77 

68.4 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.53 

.49 

.57 

.47 

.60 

.62 

.67 

.52 

.34 

.40 

.56 

.62 

.60 

.55 

.45 

.45 

.52 

.59 

.60 

.  36 

.38 

.40 

.45 

,46 

.49 

.28 

.47 

.41 

.40 

.15 

.2214.64 

"INC. 

33 

27 

40 

42 

31 

35 

42 

27 

13 

25 

25 

35 

44 

36 

22 

23 

2C 

26 

46 

7 

12 

10 

4 

20 

12 

7 

11 

10 

13 

7 

20 

725 

"AX 

108 

106 

106 

105 

107 

108 

109 

105 

104 

102 

108 

109 

102 

103 

106 

102 

109 

108 

118 

108 

107 

108 

109 

109 

1 10 

100 

110 

110 

108 

95 

98106.4 

M I 

69 

67 

67 

68 

67 

68 

71 

73 

75 

74 

70 

64 

65 

66 

67 

69 

69 

70 

76 

77 

82 

79 

77 

79 

80 

78 

79 

78 

79 

75 

72.5 

MOJAVE 

EVAP 

.57 

.69 

.55 

.59 

.57 

.73 

.78 

.51 

.55 

.55 

.54 

.55 

.52 

.41 

.57 

.;: 

.66 

■8 

.60 

.43 

.78 

.75 

.61 

.76 

.85 

.84 

.56  .40 

.40 

18.928 

WIND 

33 

98 

60 

31 

36 

70 

91 

21 

25 

26 

31 

32 

65 

52 

26 

22 

39 

67 

•a 

27 

24 

54 

65 

51 

67 

82 

91 

46 

19  24 

1504 

MAX 

86 

85 

89 

91 

91 

89 

83 

87 

35 

84 

87 

86 

88 

89 

87 

9C 

91 

89 

93 

94 

93 

93 

91 

92 

88  87 

87 

65 

88 

95 

88.8 

MIN 

56 

56 

54 

53 

56 

58 

56 

61 

57 

55 

56 

53 

55 

56 

58 

57 

58 

58 

58 

58 

61 

61 

62 

61 

60 

61 

58 

59 

66 

56 

57,8 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

<B>  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

«3>  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
JULY  1966 


Station 
and  Depth 

Day 

of  month 

cr 
u 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

>s 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

9X 

91 

90 

90 

91 

93 

94 

95 

94 

93 

94 

94 

91 

90 

93 

95 

95 

94 

95 

95 

95 

96 

97 

97 

98 

95 

96 

97 

95 

92 

93 

93 . 1 

MAX 
MIN 

111 
85 

110 

85 

110 
84 

111 

85 

112 

86 

112 
89 

113 
90 

110 
91 

110 
90 

110 
91 

112 
90 

114 

90 

114 
86 

110 
85 

112 
88 

114 

90 

114 

92 

111 

89 

116 
92 

112 

90 

111 

90 

113 

92 

114 

92 

113 
91 

115 

95 

108 
91 

115 

92 

115 

94 

111 

93 

99 
88 

104 
89 

89.5 

8  INCHES 

9  AM 

92 

92 

92 

92 

92 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

92 

93 

95 

95 

94 

95 

95 

95 

96 

96 

97 

97 

95 

96 

97 

95 

93 

93 

94.2 

MAX 
MIN 

98 
91 

98 
92 

98 
92 

98 
91 

98 
92 

98 
93 

99 
93 

99 
94 

100 
94 

99 
94 

99 
94 

99 
94 

99 
92 

98 
91 

98 
91 

99 
92 

100 
94 

99 
94 

100 
94 

100 
94 

99 
94 

100 
95 

101 
95 

101 
96 

102 
96 

99 
94 

101 
95 

101 
95 

100 
95 

96 
92 

96 
92 

99. 1 
93. « 

12  INCHES 

9  AM 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

95 

94 

93 

94 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

97 

97 

96 

97 

97 

96 

94 

94 

94." 

20  INCHES 

9  AM 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

93 

92.2 

39  INCHES 

9  AM 

8* 

84 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

87 

87 

87 

87 

87 

87 

88 

88 

88 

86 

88 

88 

88 

88 

88 

86.5 

79  INCHES 

9  AM 

80 

80 

80 

80 

80 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

82 

82 

82 

82 

82 

62 

82 

82 

83 

83 

63 

83 

83 

83 

83 

83 

83 

81." 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

99 
79 

96 
77 

94 
77 

97 
78 

99 
79 

100 
78 

95 
76 

92 
75 

93 
76 

92 
76 

94 
76 

92 
74 

93 
75 

93 
75 

94 
75 

96 
76 

96 
76 

97 
79 

99 
81 

100 
79 

100 
80 

100 
81 

102 
83 

102 
81 

100 
79 

99 
80 

100 
79 

99 
79 

98 
79 

97 
81 

81 
79 

96.4 
78. C 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

83 
80 

83 
80 

83 
79 

83 
79 

84 
79 

84 
80 

85 
81 

85 
81 

85 

e2 

85 
81 

85 
81 

85 
81 

85 
81 

85 
80 

85 
80 

86 
81 

87 
82 

87 
82 

88 
83 

87 

83 

87 
82 

89 
83 

6  9 
85 

90 
85 

91 

86 

90 
86 

89 
85 

86 
84 

84 
81 

84 
79 

87 
81 

86.  C 
81." 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
71 

72 
71 

72 
71 

73 
72 

73 
72 

73 
72 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

74 
72 

75 
74 

75 
75 

75 
75 

76 
75 

76 
76 

76 
76 

80 
76 

80 
79 

79 
75 

75 
75 

75 
75 

75 
74 

74 
74 

74.5 
73.  ' 

BRAWLEY  2  SW 

DAVIS  1  WSW 
RIVERSIDE  CITRUS  EXP 

STATION  1 

STATION  2 


HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND ,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVEPING 
24  HOURS  ENDING  AT  9:00  A.   M.      READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- 1 N-GLASS  THERMOMETERS  t kwugkahh  LOVtKING 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.   M . 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 
FROM   AIR  AND  SOIL   THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON    18    INCH   DEPTH   FROM  9  A.   M.   JULY   2  5   TO  9   A     M     JULY  ?7 
MAX   AND  MIN   FOR   24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT.  '      '  ' 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wl 

(Speed  - 

id 
m.p.h. 

) 

Relati 

ve   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
Bky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC   STANDARD  TIME 
4    AM      10   AM        4   PM      10  PM 

Trace 

60-10 

.10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2.00 
and  over 

Total 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

33 

4.8 

7.5 

18-t-f 

31 

11 

49 

34 

19 

33 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

1.4 

BISHOP  WB  AIRPORT 

15 

9 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

23++ 

17 

01 

33 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.2 

EUREKA   WB  CITY 

23 

NW 

24 

5 

5 

1 

0 

0 

0 

11 

54 

7.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

29 

6.1 

7.6 

23 

NW 

11 

68 

39 

22 

44 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

94 

1.3 

LONG  BEACH  wB  AIRPORT 

25 

3.2 

5.9 

17++ 

28 

16  + 

77 

53 

44 

68 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.7 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

26 

6.4 

8.7 

23  % 

W 

11  + 

83 

64 

65 

no 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

3.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

17 

w 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

75 

2.5 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

38 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

28 

8.4 

9.5 

25++ 

27 

02 

82 

72 

65 

79 

0 

1 

0 

0 

0 

6 

4.1 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

18 

3.7 

8.2 

38 

N 

01 

49 

31 

19 

38 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

96 

1.5 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

7.0 

8.9 

29 

SW 

01 

78 

49 

30 

62 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

96 

1.1 

SANDBERG  WB 

29++ 

21 

11 

22 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

1.8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

28 

4.2 

7.7 

23 

NW 

11 

87 

73 

71 

83 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

74 

3.6 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

10.9 

12.3 

30 

W 

17 

88 

69 

62 

84 

10 

1 

0 

0 

0 

0 

11 

3.4 

SAN  FRANCISCO  FED.   OFFICE  BL 

30 

W 

01 

5 

2 

0 

0 

0 

0 

7 

73 

SANTA  CAT AL I NA  WB  AIRPORT 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.1 

SANTA  MAP  1 A  WB  AIRPORT 

64 

61 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

3.2 

STOCKTON   WB  AIRPORT 

29 

9.1 

10.3 

26++ 

25 

01 

64 

43 

28 

51 

0 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

1.2 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


J  C  FASSOLD 
FRANK  E8ERT 
U  S  FOREST  : 
FRANK  J  IZZILLC 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
TIOEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  ■  --  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 

ANGIOLA  ELEV  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
FiaREBD  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 
KERN  CO  ROAD  CAMP 

VALLEY  RANCMOS 
COUNTY  ROAO  DEPT 
MRS.  NORMA  F.  WILLIAMS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

CLOSEO  6/30/66 
GLADYS  A  DUTRA 
$  CORPS  OF  ENGINEERS 
J.   E.  LONG 
DAN  BARBER 
CLINTON  h,  SCOVEL 
MR$  MARSHALL  C  ELLIS 
AZuSA  ClTT  PARK 
MRS  LUCILLE  E  MEDDLE 

51  U  S  NAT  PARK  SERVICE 
S  E  BAY  MUNICIPAL  U  OIST 
L  E  METHENY 
L  A  WTR  *  PUR  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 


DOR  ON 

BORREGO  DESERT 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULDER  C  lOCaTELLI  R 
BOULEVARD 
BOUQUET 

-  ■     .  0AM 
BRADLEY 

BRAMSCOMB  i  Nw 
BRAWLEY  2  >« 

BRAY  10  WSW 
AREA  CITY 
BR [A  DAM 
BRENTWOOD  6  SO 
BRIDGEPORT 

BRIOGEPORT  RANGE*  STA 
BRIOGEVlLLt   *  NN> 
BROCKWAY  SUMMIT 

BROOKS  FARNhAM  Ranch 
BRUSH  CRCCK  RANGER  ST A 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

BR  Y  SON 

BJCKHORN 

i  CREEK  Pm 
BUCKS  LAKE 
BUCNA  VISTA 

BULLARDS  BAR  Pwfl  HOUSE 
BuRBANf  FO  FC2241) 
BURSANK  WB  AIRPORT 
BuRLINGAMC 

BURNEY 

RANCH  1  S 
BURTON  RANCH 
BUTTC  LAKE 
8UTTONWILLOW 
CABAZON 

CA|R)LLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 

I  VEST    SUM* I T 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CALAVERAS  RANGER    ST A 

CALAVE'AS  RESERVOIR 
CALEKICO  2  NE 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

'  ANGELUS 
CamPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  PIONEER  SKI  SHL1R 
CAMP  San  LUIS  OBISPO 

CAMPTONVILLE  RS 
CANBY  II  SW 

c anby  ranger  station 
CANOGA  PARK  pierce  col 
CANT  I L 
CANYON  DAM 
CARBON  CANYON 
CARBON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  MOUSE 
CARMEL  VALLEY 


STATION 


S  WEATHER  BUREAU 
CLOSED  6/30/66 
SAN  DIEGO  WATER  DEPT 
BARSTOW  F IRE  DISTRICT 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
SI  U  S  WEATHER  BUREAU 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 
BEAUMONT    1RR1G  OIST 
U  S  WS  OBSERVER 
S  HETCH  hetchy  WTR  sup 
I  A.  S.  PORTER 
MRS.  ELVA  OESCHANE 
BUR. OF  PLT. QUARANTINE 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  0  FRYER 

SI  U  S  WEATHER  BUREAU 
1  EARL  R.  ELZEA 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
MRS.  MARGIE  A.  KINGSLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
St ATE  PARK  SERVICE 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.  EDISON  CO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
u  s  WEATHER  BUREAU 

EAST    BAY   MUN1C   UlL  DISt 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
FED  AVIATION  AGENCY 
1RBY 

.  CLEAVER 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIV  OF  MWYS 

KERN  CO  FIRE  OEPT 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
DI   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  wTR  +  PWR  OEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 

u  S  WEATHER  BUREAU 
BREA  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  CAKESREAD 

BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 

■  OEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  wEFERLING 
CHARLES  A,  GOLLEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 

CRI TTENDEN 
OUIEN  SABE 
P  G  *  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 

u  s  weather  bureau 
city  of  burl i ngame 

mrs  ruth  c  estes 

KAUT 

MRS  M  A  R\ ST  I RTON 
S  LASSEN  VOtV AN] C    NATL  PK 
8UENA  VIStV  W  S  DIST  1 
HAGER 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 
U  S   BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCD 
CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 
IMPERIAL    IRRIG  OIST 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  OIST 
FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 

U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 


CATHfYS  VY  BULL  RUN  RH 
CAZADERO 
CECILVILLE  5  SE 
.  CEDARVILLE 
CENTERVILLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  2*  D 
CHATSWORTH  reservoir 

;  CHERRY    VALLEY  DAM 
CHESTER 

.mi       EXPERIMENT  STA 

CHIOUITO  CREEK 

CHITTENDEN  PASS 
j  CHOLAME  ALLEY  RANCH 

CHUCHUPATE  RANGER  STA 

CHULA  VISTA 
i  CITRUS  HEIGHTS 

CLAREMONT    POMONA  COL 

CLARKS  PEAK  1  NE 

CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUDO  RCM 

CLEAR  CREEK 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

CLOVERDALE  3  SSE 

CLOVERDALE  11  W 

CLOVER  MEADOWS  GS 
|  COALINGA 
!  COALINGA  1  SE 

COALINGA  14  WNW 
|  COFFEE  CREEK  RS 

COHASSET   1  NNE 

COLBYS  FC  53  D 
I  COLO  SPRINGS  CAMP 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

COLFAX 
|  COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

CONCORD  3  E 
!  COOL 

I  COPCO  NO  1  DAM 

CORCORAN   IRRIG  DIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 
CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RlvER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 

CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 
CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY   T  ENE 
CRESCENT    CITY   MNTC  STA 
CRESTLINE  FIRE  STA  2 
CROCKETT 
CROWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  2B3C 
.•CULVER  CITY 


1606-  01  SISKIYOU 
161'.  03  MOOOC 
162*  02  BUTTE 
1  1653  02  YUBA 
1660  06  LOS  ANGELES 
1682  06-  LOS  ANGELES 

1697  o*  Tuolumne 

1T00  02  PLUMAS 

1715  02;  BUTTE 
1737  05,  MADERA 
|  1739  OA-  SAN  BENITO 
.  1743  0*J  SN  LUIS  OBPO 
ITS*-  05  VENTURA 
1718  06  SAN  DIEGO 
1 773  02  SACRAMENTO 
1779  06  LOS  ANGELES 
17B3  02  PLUMAS 

02  yolc 


1783  02 

i  o: 

1606  02 
1B3SI  01 
16*0  Oil 
18**  OS 
1864  C 
1867  05 
1869  05 
1  866  01 

1891  02 

1B96  06 

1905  0* 

1907  02 

1912  01 

1916  02 
19*8  02 
1962  0* 
1985  02 
1990  OV 

20121  05' 

2027,  02> 

2031  06 

20*8  0* 

2069  07 

2061  01 

206*,  01 

2090  06 

2103  07 

2111  07 

211*  05 


OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  0  ♦  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 


CUNNINGS 
,  CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 
CUYAMA  RANGER  STATION 
DAGGETT  1  ENE 
1  DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DANA  2  SE 
DAVENPORT 
OAVIS  2  WSW 

j  DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

OEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 

0ENA1 R   3  NNE 
DE  SABLA 

descanso  Ranger  sta 
diamond  bar  horse  camp 
,  dobbins  colgate 
donner  memorial  st  pk 

DOS  RIOS 

DOUBLE8UNK  MEADOW 
DOWNEY  FO  FC107C 
0OWN1EV1LLE  RANGER  STA 

|  DOYLE 

I  DOYLE  5  SSE 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

DUDLEYS 

dunn  j  gan 
]  dunn  siding 
ounsmuir  ranger  sta 
ousy  bench 
DUTTONS  landing 

EAGLE  MOUNTAIN 

EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 
,  EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC12BB 
ELK  VALLEY 

I  ELLERY  LAKE 
|  ELLIOTT 

EL  MODENA 

EL  SI NORE 

ESCONDIDO 
ESCONDIOO  NO  2 
E  I  I  WANDA 
ETNA 
■EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 
FAIRMONT 

FALL8ROOK 

FALL   RIVER   MILL  INTAKE 
FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE   B  SSW 
FEfiNDALE  1  NH 
F IODLETOWN  LYNCH  RANCH 
FICUERQA  MOUNTAIN 
F ILLMORE  1  WNW 
,  FIVE  POINTS  3  SSW 

:  FLEMING  FISH  AND  GAME 

FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  OAM 

F0NTANA  5  N 

FONTANA  KAISER 

FOREST  GLEN 

FORESTMILL  RANGER  STA 
.  FORKS  OF  SALMON 
I  FORT  B I DWELL 

FORT  BRAGG 


1  0T| 
21*7  01 
21*8  01 

2150;  Ol! 
I  216*'  071 
21771  0*, 
216*  01' 
21981  0b\ 
^214  06 

2216  01 
2236  06 
2239  06 
22*6  06 


2296  02 
2306  02 
2319  07 
2327  07 
2331  07 
2333  02 


0  5 


GLENN 
SISKIYOU 
LAKE 
SONOMA 
SONOMA 
MADERA 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 
TRINITY 

BUTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

YUBA 

COLUSA 

CONTRA  COSTA 

EL  DORADO 

SISKIYOU 

KINGS 
TEHAMA 
RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 

MENDOCINO 
MENDOCINO 
LOS  ANGELES 
R1VERSI0E 
IMPERIAL 

TULARE 
SAN  01  EGO 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BER01NO 
CONTRA  COSTA 
MODOC 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

MEN DOC  I  NO 
SNTA  BARBARA 
SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 
YOLO 

MOOOC 
MODOC 
INYO 

RIVERSIDE 

INYO 

TEHAMA 

NEVADA 

KERN 

MONTEREY 
STANISLAUS 


2389!  05i  STANISLAUS 
2*02  02|  BUTTE 
2*06  06  SAN  DIEGO 
2*32  06  LOS  ANGELES 
2*58  02  YUBA 
2*67:  0  3  NEVADA 
2*90  01  MENDOCINO 
2*92  05  TULARE 
2*9*  06  LOS  ANGELES 
2500  02  SIERRA 

25041  OS  LASSEN 
2506-  0*  LASSEN 
2516  06  LOS  ANGELES 
2539  05  MARIPOSA 
2  566  02  YOLO 
2570  07  SAN  BERDINO 
2572]  02  SISKIYOU 
2577  05,  FRENSO 
2580  01  NAPA 
2598  07  RIVERSIDE 

26*0  02'  COLUSA 
I  2709  06  SAN  OIEGO 

2713  07  IMPERIAL 
I  2728  05  AMADOR 
;  2733;  OtJ  LOS  ANGELES 

27*9  01  OEL  NORTE 
;  2T56|  03]  MONO 
j  2760  03  SAN  JOAQUIN 
2773  06-  ORANGE 
2805  0*j  R1VERSI0E 

2662  06  SAN  DIEGO 
2863  061  SAN  DIEGO 
I  2893  061  SAN  BERDINO 
289*  01  SISKIYOU 
2910  01  HUMBOLDT 
29201  03  MARIPOSA 
2922j  03'  TULARE 
2933  02  SOLANO 
293*  02  SOLANO 
29*1  07  LOS  ANGELES 


299*  02  BUTTE 
3020  02  TEHAMA 
3023  01  HUMBOLDT 
3030  01>  HUMBOLDT 
3038  05  AMADOR 
30*8  06  SNTA  BARBARA 
3050  06'  VENTURA 
30B3  03  FRESNO 

3067  03  LASSEN 
3093  03  FRESNO 
3113  02  SACRAMENTO 
3116  06  SAN  BERDINO 
3120  06  SAN  BERDINO 

3130  01  TRINITY 
313*  02  PLACER 

3131  01 


120  03 
123  06 
123  03 

120  10 

121  *0 
121  13 

13  116  36 
1*  116  37 
58  I  119  93 
16    121  1*  : 

42  121  47 

30  119  23 

3*  121  36 

*3  12C  11 

*8  119  01  j 

36  1 1 7  06 

42  j  121  18 
06  117  43 
13  1  120  30 
23  121  3  2 

33  122  24 

43  123  27 
38  ,2;  36 
46  122  39 


120  21 
120  3* 
122  42 

j  121  43 
118  07 

I  121  41  I 
122  06 

120  36 
;  121  11 

122  01 

121  59 

121  01  ; 

122  20  . 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


1201  6t> 
»91ol 

1*     BA  8A 


1360     8A  8A 


2*16     6P  6P 


200     6A  8A 


10600 
1  3B3l 
151* 


*6  124  12 

*8  12*  03 

46  124  12 

15  117  15  1 
02  ,  122  13 

53  120  44 

19  117  51 

01  118  23 


9     6A  8A 


75     JP  3P 


1  121   23  I  1125, 


52     121   37  1 


117  30 

i  121  12  I 
120  1* 


122  16 

I  116  33 

122  18 

I  115  27 


00  I  123  43  1 
56  I  119  14  I 
14  121  12 
48  I  117  47 
40  1  117  20  I 


120  16 

119  04 
122  03 
122  03 

!  118  26  I 

tIT  15  I 

121  26 

121  u 

122  2  7 
W«-  20 
124  17 

120  42 
,  120  00 

118  36 


120  19 
118  58 

121  09 
117  27 
117  30 
123  20 
120  30 
123  19 
120  08 
123  46 


*2*0 
4385 
1315 


1610 
2420 
9*70 


6A  8A 
BA  BA 

5P  5P 


20751 
1711 
96*5 


12B3  "ID  60 
660  6P 


SP      3P  5P 


WM  M  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 
MRS.  RUBY  L.  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
u  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  SUP 
MRS.  MARC ELLA  HILL 

U  S  PLANT   INTRO  GRDN 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
VICTOR  L  HASKIN 
WILLIAM  S.  ALLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN  Salt  company 
JAMES  0  GOODR1DGE 
F  P  bracket t  OBSY 
CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

DICK  MUDO 
JOHN  R  JARDINE 

c  i van  gleno inning 

ELMER  W  OLSON 
ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  OEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
U  S  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 
ELMERTA  B.  BENNETT 
S  U  S  FOREST  : 


2170 
1975 


*750;  BAi 
3650 

194  *P  <.P 

1200  BA 

3223  *P  5P 

mo! 

3700  3P  3P 

323  BAl 


M 

74  7A 


SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CO 
I  P  G  ♦  E  COMPANY 
I  1  VAN  J  STEPHENS 

HOWARD  R  LEE 

W  8  ThRELKEL 

PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

S  S  WHITEHEAD 

FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRE  DEPT 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
S  OEPT  WATER  RESOURCES 
I       GRANT  w  HANCOCK 
.  U  S  FOREST  SERVICE 

WILLIAM  B  TEMPLE 
S  HOWARD  F  BAILEY 

COYOTE  WELLS  SVC  SIA 

S  ST  OF  CALIF  SNOW  SURVET 
ROBERT  A  CRAWFORD 
PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 
STATE  DIV  OF  MWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  NO  2 
C+H  SUGAR  REFINING  CO 

S  CALIFORNIA  DWR 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 

MISS  NANCY  M  INGRAM 
JOHN  S  ROWELL 
I       HELIX   IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  5  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

RICHARD  F  HUGHES 
MERMAN  L  LORENZEN 
US  NAT  PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  RH 
1       DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
S  CALIFORNIA  DWR 
P  G  *  E  COMPANY 
OELANO  F IRE  DEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 

KEN  C.  BRATTON 

t   ,  p  g  ♦  E  Company 
I  U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CALIF   DIV  BEACH  4-  PKS 
PETER  C.  FREY 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUNIUS  M  DIXON 
4       FRANK  M  ROWLAND 

L  A  WTR   •   PwR  OEPT 
W  0  MC  LEAN 

MRS.   NANCY   LYNN  GOODMAN 
EARL  K  WOBSER 
WALLACE  E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 

ORL AND  UNI T  WU  ASSN 
SAN  0 1  EGO  WATER  DEPT 
EL  CENTRO  WATER  OEPT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF  OEPT  OF  AGR 
SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
C    NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

DARWIN  H  TING 
ESCONDIDO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
U  S  WEATHER  BUREAU 
MERCED  IRRIG  DIST 
CHARLES  O  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  +  PWR  OEPT 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 


A  S  MEND I  CHI 
MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  MJERONYMUS 
ROLLIN  Z  BOYTON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F1R£  DEPT 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 

CAL  OEPT  FISH  ♦  GAME 
SO  CALIF  EDISON  CO 
U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  ■  GET CHE LL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  J  FEE 

CALIF  *  WESTERN  R  R 


•  344  - 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

division 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

< 
> 

u 

SPECIAL 

FORT  BRAGG  AVIATION 

316* 

MENDOCINO 

17 

39  26 

123  69 

61 

I  ip 

HP 

U  S  wb  OBSERVER 

31 7  J 

01 

DEL  NORTE 

17 

61  52 

126  09 

66 

8A 

BENNY  L.  BEASLEY 

FORT  JONES  6  ESC 

3326 

CARL  -  CRAMER 

FORT  JONES  RANGER  STA 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

116 

6P 

FREEDOM  S  NNW 

1670 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

1100 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

328 

HID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

610 

SA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

FULLERTON  aRROUES  rch 

315 

CLOSED  6/30/66 

FULLERTON  DAM 

32S9 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  33 

360 

: 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  HILLCREST  RV 

1211 

Oi 

21 

33  53 

117  55 

9P 

FULLERTON  MUN  UT1L  OEPT 

GARBERVILLE 

HUMBOLOT 

ill 

8A 

GARDEN  VALLEY  2  S 

EL  DORADO 

1960 

gasouet  ranger  station 

38u 

U 

8970 

NIB 

GEORGETOWN 

2  720 

8A 

WILLIAM  UREEDLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

8  A 

gerbe"  Ranch 

8A 

GERLE  CREEK  CAMP 

s 

dept  water  Resources 

GIANT  FOREST 

3397 

05 

TULARE 

9 

36  36 

118  *6 

6612 

BA 

8A 

c 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

3«02 

06 

32 

36  31 

119  61 

1550 

6P 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

1650 

8A 

BYRON  F.  CLARKE 

gi lle spi e  f i eld 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

9A 

GlLRQY  fire  district 

105C 

1350 

8A 

GLENQALE  STAPEN  FC295G 

3P 

RALPH  STAPCNHORST 

822 

5P 

GLENNV 1 LLE 

9P 

" 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

><.bb 

05 

KERN 

10 

35  ** 

118  60 

3500 

U  S  FOREST  SERVICE 

"2 

( 

32  53 

116  52 

689 

9P 

GOLD  ROCK  RANCH 

vt 

JOHN  F  WALL 

c 

MRS  ALTA  M  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

890C 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

GRANT  GROVE 

6600 

8A 

H 

C  H  S 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

5069 

«.<■ 

MRS  JULIENNE  v  APPLE 

GRASS  VALLEY 

M 

GRATON  1  W 

21C 

6P 

HOMER   L  PARNELL 

2816 

MRS  EMMA  R  PEREIRA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

02 

PLUMAS 

B 

*0  08 

120  56 

3560 

•A 

Li  S  FOREST  SERVICE 

05 

38  38 

120  31 

c 

MRS.LAUflA  B.CEDERLOF 

GROVELAND  2 

37 

2825 

c 

GROVELANO  RANGER  STA 

3145 

6A 

u  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEvI LLE 

JOSEPH  £  BUTTNER 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

245C 

5P 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

LOS  ANGELES 

5P 

3825 

7A 

HALF  MOON  BAY 

5P 

HAMILTON  BRANCH  PH 

c 

L                 S  EN 

HANFORD 

3747 

05 

11 

36  20 

119  60 

242 

5P 

9P 

L 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

3751 

06 

1  3 

3*  16 

1U  2* 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

IA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

K 

CORPS  OF  ENGINEERS 

3348 

< 

U  S  FOREST  SERVICE 

HA 

p  G  *  E  Company 

137C 

K 

C 

METRO  WATER  DISTRICT 

hayfork  Ranger  station 

8A 

healdsburg 

387S 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

01 

2.' 

36  37 

122  52 

102 

1; 

WALDO  F  IVERSON 

1630 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

henshaw  dam 

2700 

84 

c 

VISTA   IRR|G  DIST 

HERNANDEZ  2  NW 

2160 

!S 

MAX  0  LEY 

2765 

f 

MRS  CLORENE  AKERS 

HE  SPE" 1 A 

SS 

ROY  E  WALTERS 

3670 

a 

r»A 

8  AC  H 

MET CM  HETCHY  WTR  SUP 

hidden  VALLEY  RANCH 

1460 

6A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

6650 

S  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

01 

SISKIYOU 

12 

62  00 

122  38 

2900 

8A 

IA 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

6010 

02 

23 

30  31 

122  63 

2960 

8A 

GEORGE  G  HOBERG 

HOCKETT  meadows 

8300 

S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

H0E6EES  FC  60  A 

2650 

3P 

LOUIS  LUEBKERT 

HOLL I STER 

9P 

9P 

CITY  OF  HOLL 1 STER 

H0LL1STER  2 

264 

c 

CITY  OF  HOLL 1 STER 

2576 

c 

MRS  EOA  C  HUBBELL 

HONEYDEW  2  WSW 

375 

BA 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

345 

9A 

c 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

315 

8A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

hoplano  e  ne 

6097 

02 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

= 

MRS*  JANICE  M.  WALL 

HOPLANO  LARGO  STATION 

(.100 

01 

22 

39  01 

123  07 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

7100 

a 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

713 

c 

MRS  LURLINC  R  BROWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

7800 

s 

METCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 

770 

MRS   IRENE  GRAVES 

HUNTERS  DAM 

P  G  ♦  E  COMPANY 

"  1* 

7020 

5P 

t  H 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

RIVERSIDE 

4390 

C 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAHPOM 

TRINITY 

1260 

c 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

6202 

01 

DEL  NORTE 

17 

61  36 

123  66 

1250 

9P 

STATE  DIV  OF  MWYS 

6206 

05 

36  25 

120  60 

2650 

«.e 

NEW   I OR  I A  MINE  *  CHEM 

idyllwild  Ranger  sta 

339T 

3P 

bP 

U  S  FOREST  SERVICE 

6P 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 

56 

MID 

;: 

FEO  AVIATION  AGENCY 

I NDEPENDENCE 

3930 

71 

7A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

9175 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

I 

MA 

AGP.  RESEARCH  SERVICE 

4P 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

INYQkERN  ARMtTAGE 

35  61 

MIC 

U  $  N  0  T  S 

I  ONE 

62  8  3 

Ob 

AMADOR 

16 

36  21 

120  36 

HA 

STATE  DIV  OF  HWVS 

*289 

02 

1 

39  06 

120  52 

«a 

IRON  MOUNTAIN 

7A 

METRO  WATER  DIST 

3P 

WALTER  CANTRALL 

JUHN50N0ALE 

IA 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

2  760 

SP 

ERNEST  h  VETTER 

SS 

SS 

CHARLES  VILINEK 

JUNCAL  DAM 

2075 

6P 

JOHN  K  CHASE 

KAISER  MEADOWS 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

IN 

4325 

ba 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

*»eo 

01 

SONOMA 

22 

36  60 

122  60 

1800 

9A 

MRS  RUTH  F  RUBINOW 

02 

23 

36  59 

122  50 

1365 

9A 

CO  FARM  ♦  HOME  ADV 

90 

9A 

9A 

HENRY   H  MULL t W 

KERLINGER 

172 

BA 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

3650 

7A 

MRS  LI LA  LOFBERG 

■KERN  RIVER  PH  NO  1 

970 

3P 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

2703 

bp 

SO  CALIF  EDISON  CO 

310 

8A 

8A 

STANOARD  OIL  CO  CAL 

KETTlEMAK  STATION 

306 

*P 

tP 

P  G  ♦  E  COMPANY 

K I LARC  POWER  HOUSE 

2668 

UA 

P  G  ♦  E  COMPANY 

KLAMATH11^ 

*5">5 

MONTEREY 

36  12 

121  08 

320 

bp 

w 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

-577 

01 

12 

61  31 

126  02 

29 

9P 

MIL 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

*5B? 

01 

7 

*0  38 

123  56 

2356 

MRS>  EORA  La  MOORE 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

*590 

37  *e 

313 

8A 

8A 

RAYMOND  WILLMS 

KNIGHTS  VALLEY 

■>b<ii 

01 

22 

36  37 

660 

7* 

7A 

7A 

MRS.  FRANCES  E.  SWANK 

6601 

01 

17 

60  32 

123  37 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KY6JRZ  STRAWBERRY 

Oi 

1 

120  09 

3700 

HARRY  STEVENSON 

*6.28 

LOS  ANGELES 

1  3 

3*  16 

118  15 

1565 

9P 

CRESCENTA  VLY  CO  W  0 

6633 

0" 

* 

122  06 

533 

6  A 

ROSS  R  SANBORN 

66*7 

06 

ORANGE 

33  33 

117  67 

35 

*  P 

6P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

6450 

ORANGE 

i 

33  33 

117  6B 

210 

c 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

-660 

0* 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

6P 

JAMES   C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

09 

ALPINE 

36  29 

7500 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

SAN  BERDINO 

36  15 

117  11 

5205 

»P 

bP 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

*679 

05 

TUOLUMNE 

37  56 

6662 

5 

MET CM  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

**90 

01 

TRINITY 

7 

60  01 

123  2* 

3164 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

6698 

01 

LAKE 

39  23 

122  99 

17*0 

5P 

bP 

PAUL  G.  RESSLER 

LAKEPORT 

*70I 

02 

LAKE 

23 

39  02 

122  53 

1367 

3P 

bP 

GEORGE  R  TUflMBULL 

LAKE  SABRINA 

*?oi 

07 

INYO 

19 

37  13 

Ul  37 

9065 

s 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKE SHORE 

670f 

02 

SHASTA 

23 

60  33 

122  23 

1075 

ep 

•  P 

IP 

U   S  BUR  RECLAMATION 

STATION 


LAKCS10E  2  ENE 
LAKE  SOLANO 
LAKE  SPAULDING 
LAKE    SPAULOING  DAM 
LAKE  WOHLFORD 
LA  MESA 

lancaster 

la  panza  Ranch 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS   NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HIS  FC  560  8 
LAYTONVl LLE 
LE8EC 

LECHU2A  PT  STA  FC  352B 
LEESVl LLE  KEEGAN  RANCH 
LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LIGHTS  CREEK 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 
LITTLE   TUJUNGA  GOLD  < 


LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PM 
LONE  THEE  CANYON 

|>LONG  BEACH 

;  LONG  BEACH  WB  AP 

LONG  VALLEY   INSP  STA 

LOOKOUT   J  WSW 

LORAINE 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  BANOS 
LOS  BANOS  ARBURUA 


lower  ki8bey  rioge 
lower  otay  reservoir 
loy Alton 

lucerne  valley  1  ssw 
.  lucia  willow  springs 
lytle  cp  foothill  blvd 


LYTLE  CREEK 
MADELINE  MN 
1  MADERA 


MANTECA 

MANZANA  SCHOOL 
HANZANlTA  LAKE 
MARE  ISLAND 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEVI LLE 
MARTINEZ  3  S 
MART  INEZ  3  SSE 
MART  INEZ  FIRE  S 


MATHER 

MC  CAflTHV  POINT 

MC  CLOUD 
'  MEADOW  LAKE 

MECCA  2  SE 
I  MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  MOT  SPRINGS 


"IN 


INC 


MIRANDA  4  SE 
MIRANDA  SPENGLEP 
Ml TChELL  CAVERNS 
MITCHELL  MEADOW 

MODESTO 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
I  MQNACHE  MEADOWS 
'  MONO  LAKE 

MONTAGUE  3  NE 

MONTEREY 

MONT ICELLO  DAM 

MOORPARK 

MORAINE  CREEK 

MORENA  DAM 

MORGAN  HILL  2  E 


MORGi 

MORCv 
I  MORONGO  VALLEY 


H  I  L 


scs 


LDY  FC  85G 
LOY  NOTCH 

DANAHER 

DIABLO  N  Gi 


MOUNT  HEBRON  RS 

j  MT  HOUGH  SNOW  COURSl 
MOUNT  MADONNA 
MT  SAN  JACINTO  W$P 
MOUNT   SHASTA  SLOPE 
MOUNT   SHASTA  WB  CIT 
MOUNT  TAMALPAIS  2  Si 

i  MOUNT  WILSON  FC  338 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 


NAPA  9  NNW 
l»NAPA  STATE  HOSP 
I  NAVARRO  1  NW 


NEWBURY  PARK  *  S' 
NEWHALL  SOLEOAD  i 

newhall  Ranger  s 


4711  06  SAN  DIEGO 

4712  02  SOLANO 

4713  02  NEVADA 

4714  02  NEVADA 
*726  06  SAN  DIEGO 
4735|  06  SAN  DIEGO 
4747  07  LOS  ANGELES 
4767  04  SN  LUIS  OBPO 
4773  02  PLUMAS 

4812  02  BUTTE 


38  Qi  si: 


i  rou 


4640^  06  LOS  ANGELES 
6851i  Oil  MENDOCINO 
4863  05  KERN 
*867  06  LOS  ANGELES 
4880  02  COLUSA 
I  4664  03,  MERCED 
4886  03  EL  DORADO 
4690  05  TULARE 
I  4932  02l  PLUMAS 

4957    Ob  T'JLARt 
49TT  02<  PLUMAS 
6966;  06:  LOS  ANGELES 
6988  02;  LASSEN 
4997   04  ALAMEOA 

5017^  04  MONTEREY 
5032  09  SAN  JOAOUIN 
506*1  0&  SNTA  BARBARA 
506 


■  Ob 


JOAQUIN 


5062  06  LOS  ANGELES 

5063  06;  LOS  ANGELES 
5088  03  SIERRA 


5107  06  SNTA  BARBARA 
5116  06  LOS  ANGELES 
3115  06  LOS  ANGELES 
3118  05  MERCED 
5119  05  HE«CED 


1  CLARA 


5123.  04  SAN 

5125  04  SANTA  CLARA  I  4| 

5147  06.  SNTA  BARBARA  32 

5151   05  KERN  10 

5160  05  TUOLUMNE  37 

5162  06  SAN  DIEGO  33 

5171  02  SIERRA  I  a! 

5162  07  SAN  BERDINO  1  61 

5164  04  MONTEREY  *i 

5212  06  SAN  BERDINO  26 


5311  02  SHAST, 


I  3346|  05  MARIPOSA 
5356  03  ALPINE 
53T1  04  CONTRA  COSTA 
53T2  04  CONTRA  COSTA 
5377  Q*  CONTRA  COSTA 
5  385  02  YUBA 

3*00  05  Tuolumne 

56*61  02  TEMAMA 
I  3649  02  SISKIYOU 
I  5496  09.  FRESNO 

5502  07  RIVERSIDE 

9505  01  SISKIYOU 

5528  OS  FRESNO 

5532  05  MERCED 

5535  05  MERCED 

5950  05  FRESNO 


03  EL  DORADO 

02  PLACER 
i  02'  LAKE 

03  LASSEN 

06  SAN  BERDINO 

,  061  SAN  BERDINO 

I  05|  TULARE 


9711  01,  HUMBOLDT 
9713  01  HUMBOLOT 
572lj  07]  SAN  BERDINO 
I  57231  05'  FRESNO 
5738  05  STANISLAUS 
5741  05  STANISLAUS 
5736  07  KERN 
7  «.  B   0  7    ■  E  P  N 
1777    Ob  TULAVt 
5779  03  MONO 

3789  Oil  SISKIYOU 


SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
.  SANTA  CLARA 
SAN  BERDINO 


.   0*  SN 


JIS  I 


.  OBPO 
i|  07|  SAN  BEROINO 
1  06i  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 
1  02  EL  DORADO 
06  CONTRA  COSTA 
05|  FRE5NO 
04  SANTA  CLARA 
01  SISKIYOU 


5973  04|  SANTA 
5976  07  RIVERS 
5982  02  S1SKIY 
5963  02|  SISKIY 


J  04  SAN  LUIS  OSPO;  2* 

'    01    NAPA  171 

01  NAPA  n\ 

01  MENDOCINO  17 

'  07  SAN  BERDINO  3 

1  07  SAN  BEROINO  5 

H  02  NEVADA  8' 

■  06  ALAMEDA  61 

'  06  VENTURA  33 

I  06  LOS  ANGELES  1  29 

^  06  LOS  ANGELES  29 


116  53 
122  00 
120  36 


I  120  10  1 

!  120  59 

I  121  29 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


5136     9P  3P 


530     5P]  SP 


IX   IRRIG  DIST 
LAWERENCE  FaFEK 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 
,  LA  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS.  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  LIB8EY 
P  G  ♦  E  COMPANY 


CE 


543,    Tfc    7  A 


11  1  122  02  !  2215 


61      120  15 


117  29 
120  28 
120  0* 


2250 
27601 
5  300 


12  *4  8A 


26     8A  8A 


169     4P  4P 


6470 
6342 
3650 
1122 
4660 
2940 
4945 


26     116  35  ,  7975 


,  120  31 
120  51  ; 
115  32 


120  40 

!  121  56 
I  119  05 


121  01 

122  02 
118  56 
116  32 


5P  5P 
410 


U    S  NAT    PARK  SEI 
LOUIE  A.  AMASON 
EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  F [RE  DEPT 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCEO  CO  FIRE  OEPT 
1  VAN  R  LEHMAN 
K AWE AH  LEMON  CO 


frank  oe  cha1ne 
s  dept  of  wtr  resourci 
corps  of  engineers 
mrs  katmerine  e  h1ni 
mrs  m  1  uuarterman 
archie  m  weferling 
city  of  looi 
lompoc  water  treat, 
l  a  wtr  *  pwr  dept 
edward  c  gerlach 

i  john  w  teed 
jus  weather  bureau 
charles  h  gray 
charles  shepherd 


JUS  WEATHER  BUREAU 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST 
ROGER  C  »1CE 
arbuRUa  ranch 

city  of  los  gatos 
isador  miller 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
S  METCH  HETCHY  WTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  larscn 
MRS  FRANCE  PR  I TCMARO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 

SO  CALIF  EOISON  CO 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  MWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   M  £  MAHNKE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
ZUCKERMAN-MANOEVILLE 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
H       U  S  NAT  PARK  SERVICE 

I  u  s  naval  shipyard 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET   S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MAR YSVI LLE  FIRE  OEPT 

CITY  SAN  FRANC  1 SCO 
S  u  s  WEATHER  BUREAU 
H       ROYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  K.RFM 
R.  L.  JEFFREDO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
FRANK  F  MOITOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWAT2EL 

1       J.    BRIAN  HAYES 

STATE  OF  CALIFORNIA 
R  M  POWELL 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
I  SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

<     u  $  nat  park  service 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
EUREKA  wBO 
GARY  T.  PEOERSEN 
1    1  CAL  DIV  BEACH  *  PKS 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO   IRRIG  DIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KDOL  RADIO  STATION 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
i     I  JACK  PRESTON 

bruce  a.  kosena 
robert  j  renard 
u  s  bur  reclamation 
ventura  county  fire  dep 
s  corps  of  engineers 
san  diego  water  co 
mrs  thelma  f  downer 
manuel  v  rose 
i  u  s  soil  con  service 
james  a  freeman 

morro  bay  f  p  dist 
standard  oil  of  calif 
mountain  pass  mine 
juoi tm  m.  rady 

i     mt  baldy  ski  lift  inc 
,  state  div  of  fstry 
cal  oiv  beach  *  park 
1  so.calif.  edison  co. 

i   ,  lick  observatory 
u  5  forest  service 

s  calif.  dept.  of  water 

jack  i  scmell 

mt  san  jacinto  state  pk 
s  dept  water  resources 
ij  u  s  weather  bureau 

calif  div  beach  ♦  pks 
1    u  s  wb  observer 

u  s  nat  park  service 
s  dept  water  resources 

monterey  co  fcwcd 

r.  h.  jorgensen 
napa  st  hosp. fire  dept 
;  mason1ie  corporation 
city  of  needles 
fed  aviation  agency 
city  of  nevada  city 
leslie  salt  company 
rancho  sierra  vista 
l  a  co  fire  dept 
j  s  forest  service 


-  245  - 


STATION  INDEX 


NEWMAN  2  NM 
NEWPORT  6EACM  HARBOR 
NICOlAUS  2 
NIGHTINGALE 

NUMB 
njPOmC  2  nw 

NORTH  fOt.   RANGER   S T A 
NOVATO  •  ■ 
OAKOALE  WOOOWARD  DAM 
OAK   KNOLL   RANGE"  STA 


COUNTY 


6160   0?  STANISLAUS 
6]  "    06  ORANGE 
619*  02  SUTTER 
619*  OT  RIVERSIDE 
6197  07  IMPERIAL 
6207  06  SN  LUIS  OSPO 
62)2  0?  MADERA 
6290  01  MARIN 
6104  04  STANISLAUS 
6)28  01  SISKIYOU 


OAKLAND  MS  AIRPORT  6333 

OAK V)LL E  1  NNW  63*1 

OAKVILLE  *  Sw  •  2  6)56 
OCCIDENTAL 

OCEANS IDE 

OCEANS10E  PUMPING  PL 
OCOTlLLO  WELLS 
OILflELOS  JOAOUIN  RDO 


.  ALAMEOA 


01 


OLINDA 

ONION  VALLEY 
ONC 

OPIOS  CANP  FC  57  BE 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

ORANGE  COVE 

OR1CK  PRAIRIE  CREEK  I 

ORLAND 

ORLEANS 

DROVUU 
OROV1LLE  BRIDGE 

0R0V1LLE  RANGER  STA 
OSTRANDER  LAKE 
OINARD 

pacmeco  pass 
pacific  house 
pacoima  dam  pc  33  a-e 
paicines  ohrwall  ranch 
paiwoale 

palmdale  faa  airport 
palm  springs 

palo  alto  city  mall 

PALONA 

P ALOMAR  NT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC43D 
PANOCME 

panoche  creek 
par ao i se 
paradise  m£»0ow 
parker  reservoir 

PARkFIELD 

parkf i  eld  7  nnw 
pasadena 

paskenta  ranger  sta 
paso  robles 
paso  robles  3  nw 
paso  robles  faa  ap 

PATHWAY 

Paynes  creek 
pear  lake 
pepperd i nes  camp 


6)70   01  SONOMA 
63771  06  SAN  DIEGO 
6379  06  SAN  DIEGO 
63631  07'  SAN  DIEGO 
6395  OS  FRESNO 
6399  061  VENTURA 
6632  06  ORANGE 


6*63  06  LOS 
6*73  06  ORANGE 
6*76  03  FRESNO 
6*98  01  HUMBOLDT 
6506  02  GLENN 
6308  01  HUMBOLDT 
6521  02  BUTTE 
6323  02  BUTTE 


POMONA 

PORT  CHICAGO  » 
PORTERVILLE 


02  BUTTE 

03  MARIPOSA 
06  VENTURA 
03  MERCEO 

02  EL  DORADO 

06  LOS  ANGELES 
0*  SAN  SEMI  TO 

07  LOS  ANGELES 
07  LOS  ANGELES 
07  RIVERSIDE 

0*  SANTA  CLARA 
0*  MONTEREY 
06  SAN  DIEGO 

06  LOS  ANGELES 

03  SAN  BENITO 
03  FRESNO 

02  BUTTE 

03  TUOLUMNE 

07  SAN  BERDINO 
0*  MONTEREY 


PERRIS 

PETALUMA  F|R£    STA  2 
P I ( OP A  flLANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  P$  FC321E 
PINECREST  SUMMIT  R  S 
PINE  FLAT  DAM 
PINE  MOUNTAIN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PJRJ  2  ESE 
PISMO  BEACH 

P|T  RIVER  POWER  HOUSE 
PLACEAVlLLE 
PLACERVILLE  IFG 
PLACERVILLE  OISP  PLANT 
PLASKETT 
PLAT | HA 

PLUMAS  EUREKA   STATE  PK 
POINT  ARENA 
Pt   AR&UELLO  LIGHT  STA 
POINT  P I EDRAS 


6706   Ok  MONTEREY 
6719  06  LOS  ANGELES 
6726!  02  TEHAMA 
67)0  0*  SN  LUI S  OBPO 
6736  04  SN  LUIS  OBPO 
6762  0*  SN  LUIS  OBPO 
673*  03  KERN 
6761    02  TEHAMA 
6767  05  TULARE 
6803  02  MODOC 

6816  06  RIVERSIDE 
6826   01  SONOMA 
6862  06  VENTURA 
6891  06  LOS  ANGELES 
6893  03  TUOLUMNE 
6896  03  FRESNO 
6908  06  VENTURA 
6926  0*  SAN  SEN  I  TO 
69*0  06  VENTURA 
69*3   0*    SN   LUIS  OBPO 

69*6  02  SHASTA 
6960  02  EL  DORADO 
6962  02  EL  DORADO 


:  EL  I 

6972  01  GLENN 

6973  02  SHASTA 
6998  02  PLUMAS 
7009  01  MENDOCINO 
7016  06  SNTA  BARBARA 
702*-  0*.  SN  LUIS  OBPO 


PORTUGUESE  MEAOOW 
POSEY  )  E 

POTTfR  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PM 
POwAY  VALLEY 
PRAOO  DAM 

PRIEST  VALLE Y 

UUAK1NG  ASPEN 

OU1NCY  RANGER  STATION 

RAHONA  SPAULOING 

RANCH I TA 

RAND3SURG 

RATTLESNAKE  CREEK 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 

REDOING  1  SE 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REOLANOS 
REDWOOD  CITY 
REDWOOD  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  RK 
■RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE   FIRf    S  T  A   R  ) 

RIVERSIDE  EXP  STA 
ROBERT  SON  FLAT 

ROCK  CREEK 
ROCKLlN 

ROSE  MARIE  MEAOOW 
"OUNO  MEADOW 
ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  1  E 
3 AC ME 3  SPRINGS 
SACRAMENTO  wfl  AIRPORT 

•  s  ac  a amcnto  wb  city 
saoole  camp  ranger  sta 

saoemen  creek 
saint  helena 
saint  mclena  «  dsn 
saint  helena  7  ne 
saint  marys  college 
salinas  2  c 
salinas  faa  ap 
salinas  dam 

salsipuedcs  gaging  sta 
1  salt  springs  pwr  house 

salter  ranger  station 
san  anoreas  2  s 
san  anton |0  cyn  mouth 
sam  antonio  mission 

SAN  ARDO 
SAN  SINITO 

SAN  SERNAA0IMO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTC  DAN 
SANOSERG  PTL  FC130B 
SAN08CRG  WB 


7030 
70  70 
7077 
7083 
709) 
7096 
7108 
7109 
Till 
T12) 


06  los  angeles 
0*  contra  costa 

05  Tulare 

02  PLUMAS 

03  Tulare 
03  Tulare 

01  mendocino 
01  mendocino 

06  SAN  DIEGO 
06  RIVERSIDE 


7130  0* 
'  I  79  0  5 
71931  02! 

72)  1  06 
72**  06 
Ubi  0  7 
'ibv  05 
F292  0/ 
7293  02 
7296  02 

7)06  06 

73)  9  0* 

7)31  01 
7370  02! 

r*o*  oi 

7*1*  0* 

02 

7»  Tj  06 
*»  '  >  06 

'-.■)/  o^ 

'MO  07 

""^16  02 

7360  03 

7579  03- 

02 

7600  OT 

7fc/l  03 

'6)0  02 

76))  02 

76)7  02 


MONTEREY 
TULARE 
PLUMAS 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
KERN 
FRESNO 
TEHANA 

SHASTA 

SAN  BERD1NO 
SAN  MATEO 
MENDOCINO 
SACRAMENTO 
HUMBOLDT 
CONTRA  COSTA 


PLACER 

FRESNO 

TULARE 

SHASTA 

SAN  6ERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TfHAMA 


76*1    0)  NEVADA 

76* )  01  NAPA 

76*6  01  NAPA 

76*9  02  NAPA 

7661  0*  CONTRA  COSTA 

7668  06  MONTEREY 

7669  0*  MONTEHY 
7671  06  SN  LUIS  OBPO 
T6B1  0«J  SNTA  BARBARA 
7689  03  AMAOOR 


01  TRINITY 
09!  CALAVERAS 
06.  LOS  ANGELES 
0*  MONTEREY 
0*.  MONTEREY 
0*  SAN  BENITO 
06  SAN  BERDINO 
06  MONTEREY 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGCLES 


121  3) 

116  27 

115  31  \ 

120  30  1 


18     120  2* 


*8  120  53 

29  I  122  37 

13  IIS  06 

•>(,  117^3 


122  12 

123  32 
121  3) 


03     119  *0 


.  120  28 
118  09 
122  32 
120  61  . 
120  *3 
120  39 


121 


121  11 
120  38 


120  *2 

.  123  42 

120  *0 

121  17 


*e    tie  38 


,  123  OS 
1  117  0* 
117  )8 


i  122  13 
122  2) 
122  2* 

117  11 

122  14 

123  12 

121  10 
123  *T 

122  21 
121  *1 

!  117  23 
1  117  20 
|  120  30 

j  111  44 
121  14 

118  32 
118  21 


120  14 

121  21 

I  122  32 

122  22 
122  06 
121  )7 
121  )6 
120  30 


117  40 

121  13 

120  5* 

121  03 
117  I* 
121  62 

lie  4) 
ne  44 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


25*  un  aA 
*03     5P  5P 


2596  bD  M> 
2517  MID:  MIO 


)70  8A 

1T80  8A 

7700 

738;  7*1  7A 


1668 

1840 

9700 
6300 


3065 
3286 
S  G  D  C 


1307      4P  4P 


6560 

2260 
3163 

210 


50  3P 
393  8A 

4B38 

'000 

*960 

1  100 

1015  <.P 
300 

^60 


•670 
1  >i 

Loooa 

*  000 

2111 
5963 
7900 
I  7 
19 


»P  SP 
3P  5P 
Ml  0  MID 


RICHARO  A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  D1ST  1001  I 
MR   CHARLES   S  MALE 
IMPERIAL   IRRIG  D1ST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
i       U  S  FOREST  SERVICE 

1  MAR  1 N  COUNTY  F IR£  DEPT. 
S  SN  JOAOUIN   )R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 

JUS  WEATHER  BUREAU 
!  MRS  LUANA  STRINGER 
KLAUS  HUCKFELDT 
ANDREW  J  BLANEY 
OCEANS  I DE  FIRE  DEPT 
OCEANS  I D£  WATER  OEPT 
HALF  HILL  RANCH 
S  PACIFIC  TEL*TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  OEPT 
CLOSED  6/30/66 

S  DEPT  OF  »TR  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  ClT  ASSN  I 
CAL  OIV  BEACH  ♦  PARKS 
;  ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
E  J  ANDERSON 
CITY  OF  OROV'LLE 
ROBERT  E  SKINNER 

STATE  OIV  OF  FSTfl Y 
S  DWP  ♦  NATL  PARK  SERVICE 
CITY  OF  OiNARD 
U  S  BUR  RECLAMATION 
FLOYD  R  POOLE 
E  ■  BARR 
JOHN  P  OHPHALL 
PALMDALE    IRRIG  DIST 
FED  AVIATION  AGENCY 
|  PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

ENGINEERING  DEPT 
JAMES  A  BELL 
t       P ALOMAR  OBSERVATORY 

SUPT.  OF   STREETS  •  PKS. 
MISS  LILY  8ERG 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
PACIFIC  GAS+ELEC  CO 
S  HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT  | 
HERBERT  H  OURHAM 

R AuL  S  7  ON  p  MORRISON 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  f  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
S,  CORPS  OF  ENGINEERS 
S  CALIF  OEPT  WATER  RES 

STATE  DIV  OF  FSTPY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
USFSt  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  A.  WALTER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 


|  P  G  +  E  COMPANY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 

I  CITY  OF  PLACERVILLE 
ij  U  S  F  $«  CAL  DEPT  WTR 
JOHN  A.  FREOR I CKSON 
PLUMAS   EUREKA    ST.  PK. 

i  CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARO 

J  £  A DAM SON 
U   S   NAVAL  MAGA2INE 
JOHN  H  OAYBELL 
F.  w.  COLE 

s,  corps  of  engineers 
panorama  hts  lodge 
corps  of  engineers 
,  p  g  ♦  e  company 
poway  fire  dept 
corps  of  engineers 

nelson  h  palmer 
s.  corps  of  engineers 
i     us  forest  service 
louis  b  spauloing 
w  a  wilkinson 
kern  co  fire  dept 
s  corps  of  engineers 
jus  weather  bureau 
city  of  redoing 
redding  fjre  oept 

redlands  oaily  facts 
city  fire  dept  sta  2 
Thomas  m  jamesqn 
folsom  state  prison 
calif  oiv  beach  *  pks  i 
city  of  Richmond 
u  s  army  depot 
riverside  fire  dept 
citrus  exp  station 
s  dep!  of  water  resources! 

s  dept  water  resources 
raymond  h  johnson 

s  so  calif  edison  co 

s  calif  state  eng 
mr s  marian  l  bert agna  1 
state  div  of  mwys 

s  metch  hetcmy  wtr  sup 
jus  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 

S  U  S  WEATHER  BUREAU 

UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 
BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS  1 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  *  E  COMPANY 

U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 
S  8  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  WTR  ♦  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 


I  DIEGO  WB  AIRPORT 
I  OIMAS  FIRE  WD  FC93 
I  OIMAS  TANBARK  FLAT 
i  EM I GO 10  RANCH 
I  FELIPE 


FERNANDO  PH  ) 
RICHMOND  SUNSET 
i  FRANC  I  SCO  WB  AP 
FEDERAL  BUILDING 


SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  OM  FC42SBE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GAEGORIO  2  SE 
SAN  JACINTO 
SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAOUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTISTA  3SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 

SAN  LUIS  DAM 

I  SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

ASAN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

AS AN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  3 
SANTA   ANA   RIVER   PH  1 
SANTA   ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CAT AL | NA  WBAP 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 


santa  margarita  2  sw 
santa  margarita  boost 
santa  maria  wb  airport 
santa  monica 

v santa  monica  pier 
santa  paula 
santa  rosa 
santa  yne  z 
santiago  dam 
saugus  pwr  pl  no  1 
sawyers  bar  ranger  sta 

A5COT|A 
SEARSVILLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 

SECRET  VALLEY 

SEPULVEDA  OAM 

SHASTA  OAM 
,  SHELL  ABSORPTION  PLANT 

SHELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 
:  SHINGLETOWN  2  E 

SIERRA  CITY 

s i erraville  ranger  sta 

1  SIGNAL  HILL  FC  413 

SILVERADO  RANGER  STA 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLACK  CANYON 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SODA  SPRINGS   1  E 

SOLEOAO 

SOMESBAR   1  W 

SOMJS   )  NW 

SONOMA 

sonora  rs 

sonora  junction 

s  e  farallon 

so  entrance  yosemite 

south  fork  cabin 

south  lake 

spadra  pac  fc  336  c 

spreckels  mwy  bridge 

springville  7  ene 

springville  ranger  sta 

springville  tule  hdwks 

SOUAw  valley 

,  squirrel  inn  2 
standi sh  1  e 
stanoish-hickey  st  pk 
stanislaus  power  house 
state  lakes 
stirling  city  rs 
stockton  disposal  pl 

■stockton  wbap 

stockton  fire  station 
stonyford  cooley  ranch 
stonyford  ranger  sta 
stony  gorge  Reservoir 
stouts  meadow 
strawberry  valley 
suey  Ranch 
summit  meadow 

SUNLAND 
j  SUNSET  BEACH  STATE  PK 

'  SURF  2  ENE 

.  SUSANA  KNOLLS 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SUSANVILLE   1  WNW 
|  SUTTER  HILL  RANGER  STA 

SWAIN  MOUNTAIN 

TAFT 

TAHOE  CITY 
TALBOT  CAMP 
I  TEMACHAPI 

TEHACHAPI   RANGER  STA 

TE JON  RANCHO 

TERMO 

the  cedars 

the  geysers 

thermal  faa  airport 

thousand  oaks 
1  three  mile  valley 

three  rivers  6  se 
i  three  rvrs  edison  ph  2 

THREE  AVftS  EOISON  PH  1 

1  tiger  creek  ph 
t op a no a  patrol  sta  fc6 
torrance 
tra6uco  canyon 
tracy  2  sse 

TRACY  CARflONA 
TRACY  PUMPING  PLANT 
{  TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TRONA 

!  TRUCKEE  RANGER  STATION 
TUJUNGA 

TUJUNGA  MILL   CR   FC  470 

TULEF IELD 

TULELAKE 

TUNNEL  RANGER  STATION 
TUOLUMNE  MEADOWS 
TURLOCK 

TURNTABLE  CREEK 
TUST1N  IRVINE  RANCH 


7740  06  SAN  DIEGO 
TT49  06  LOS  ANGELES 
7750  06  LOS  ANGELES 
7753  05  KERN 
7735  04  SANTA  CLARA 
77991  061  LOS  ANGELES 
7762  Ob  LOS  ANGELES 
7767  0*  SAN  FRANC  I  SCO 
7769  04  SAN  MATEO 
7772  04  SAN  FRANCISCO 

7776  06  LOS  ANGELES 
7779  06  LOS  ANGELES 
7765  06|  LOS  ANGELES 
7807  04  SAN  MATEO 
7810  06  RIVERSIDE 
7813  06  RIVERSIDE 
7817|  03;  MAOERA 
78211  04j  SANTA  CLARA 
7834  04  SAN  BENITO 
7837  06  ORANGE 

7646  05  MERCED 

7S51  0*  SN  LUIS  OBPO 

7864'  04  SAN  MATEO 

7870,  06,  VENTURA 

7880  01  MAR  IN 

7688  06i  ORANGE 

7  89  1    Ofc  SAN  BERDINO 

7894  06l  SAN  BERDINO 

7897  06  LOS  ANGELES 

7902  06  SNTA  BARBARA 

7905  06  SNTA  dARBARA 
79091  061  SNTA  BARBARA 
79101  06  LOS  ANGELES 
79121  0*j  SANTA  CLARA 
7916.  06  SANTA  CRUZ 
7926  06  LOS  ANGELES 
7930  04  SN  LUIS  OBPO 
7933  DM  SN  LUI  S  OBPO 
7946  06:  SNTA  BARBARA 
7950  06  LOS  ANGELES 

7953  06  LOS  ANGELES 
7957  06  VENTURA 
7965  01  SONOMA 
7916  06  SNTA  BARBARA 
7981  06  ORANGE 
8014  06  LOS  ANGELES 
60251  Oil  SI  SKI  YOU 
80*5  01  HUMBOLDT 
B066j  0*  SAN  MATEO 
6072  01  SONOMA 

807*  03!  LASSEN 
8092  06  LOS  ANGELES 
8133  02  SHASTA 
8138:  06  LOS  ANGELES 
6162  01  HUMBOLDT 
8113  02.  EL  DORAOO 
8115  02  SHASTA 
6201  02  SIERRA 
8216  02.  SIERRA 
8230  06'  LOS  ANGELES 


111  10 
111  48 

117  46 


10    3^  00 

20  37  01  ,  121  20 

13!  3*  17  I  118  28 

13  34  19  118  30 

4:  37  46  I  122  30 

^  37  37  122  23 

4  37  41  122  23 

26  34  09  117  54 

26  34  12  I  111  52 

13  34  06  118  06 

4  31  18  1  122  22  ! 

33  33  41  116  58 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3P  3P 


52  MID  MID 


450      <-P  tf 


4  37  21 

20!  36  49 
33   33  36 


4!  37  32 

33  33  14 

17  37  56 

261  33  63 


121  3* 
121  31 

117  31  I 

121  04 
,  120  40 
!  122  16  1 

119  27 
I  122  32  1 

117  52 

111  06 

117  03  I 

118  01 

119  41 


32  34  32  ; 
33  24 

*  37  21  1 
4  36  59  I 
13  34  07  I 
24  35  22 
?<*  )5  22 
3D  34  54 

33  34  01  I 

33  34  00 

29]  34  21 

22'  38  27  1 

32'  34  37 

26  33  47 

29  34  35 

12,  41  18  I 


16  40  31 
13;  34  10 
23  40  43 
26  33  57 


120  36 

120  27 

118  29 

118  30  I 

119  03  I 

122  42 

120  06 
111  43 

ne  21 

123  08 

124  06 
122  16 
122  49 


120  16  4**0 


13»3 
1360 
1  .00 


21      bo  5P 
bib 
«0      fcP  hP 

115    SP  5P 
1970! 
27631 
2035 

5  Mil 


1200 
1100 
236  MID 


139!    8Ai  8A 


122  25 

117  5* 

124  04 

120  55  I 

121  51 


6,  39  34  '  120 


06  ORANGE 


8272  0 
8276!  0 

8317  0 

8318  0 
6332  0 
8338  0 


8333  01 
8335  0: 
6376i 
8380  05 
8390: 

9*  >*■ 
84".6 

81,60 

846)  0^ 
8474^  0: 
8479  0 
8467!  0 
S490|  0: 
8499  05 
8310 


8627  0 

6660  0 
8660  0 


6697! 
8700  0< 
S702  0 
6703  0 
8713  0 
6716  0. 


esei  0 

0883 
BS92  0 
8903  0' 
8909:  0 
8912  0 
69141  0 

6917  0 

896  7 
80  73 
B'>92 

8999  0 
9001  0 
9024  0 


90*) 

9047 
9049 
9052 
OObi 
9061 

9063 

9073 
9063 
9087  0> 


SONOMA 
MONTEREY 
R I  VERS  IDE 
MARIPOSA 
NEVADA 
MONTEREY 
S 1 SK I  YOU 
VENTURA 


SAN 

MARIPOSA 
SAN  BERDINO 
INYO 

LOS  ANGELES 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOCINO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

8UTTE 

SAN  JOAOUIN 
SAN  JOAOUIN 


13  33  48 

26  3  3  43 

22  38  41 

24  36  05 

6  33  52 

14  37  50 
6  39  19 

24  36  26 

12  41  23 

,  33i  34  17 

17  36  17 


33     120  22 


116  41 

119  30 

120  22 

121  20 
123  29 
119  03 

122  21 


1)15 
3535 
4110' 
4915 


1930 
17)0 
1940 
8100 
6685 


5120 
7120 
9580 


11  36  56 
8    39  5* 

21'  37  56 
27  37  54 


COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 
YUBA 

SN  LUIS  OBPO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

SANTA  CflUi 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

PLUMAS 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

R I  VERS I0E 

VENTURA 

PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMAOOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAOUIN 

SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BERDINO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 


11   ii  o^ 

13     )«  16 

20    it,  34 

32  34  *1 

33  34  16 
IS1  40  23 
18  40  26 
16  38  23 

6  40  21 

10  35  09 

36i  39  10 


12  1  32 
121  20 
121  IS 

121  16 

j  122  40  ! 

122  33  j 
122  32 
121   36  . 

I  121  06  1 
120  23 


1  ) 


10  35  08 
10  35  0: 
18  *0  52 


8'  39  34 
9  36  22 
9|  36  28 


ne  40 

120  34 

120  40 
120  46  I 


120  08 
120  22 

118  21  I 


62 JS      SA  SA 

4030 


791      5P  ^P 


105 
1065; 
4148  MID 
4355 
1386 
6160 
1025: 


8A 

3973I  6P 


116  27  !  3973 

116  43  I  162s!  6P 

120  27  1  3300'  6P 

120  21  I  3900 

122  49  I  1600' 
116   10  -     120l  MID- 
116  91  610 

120  34  3900 

118    M  2  2  30 


36  28     118  52 


33  34  03 
33  33  46 

331  33  39 
2tI  31  43 


6  35  41 

36  39 

L3    3..  13 

13    )i.  2.* 

10  33  09 

12l  41  98 

36  22 
31  53 

37  29 


40  ' 
33  4* 


118  36 

118  20 

117  36 

121  23 

121  25 

121  39 

122  46 
117  23  j 

120  11  j 


120  51 
122  18 
117  47 


110     »P  *P 


3960 
11901 
4643! 

295 
40331 
6930 
8600' 


U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  OIMAS  FIRE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRAMCISCO 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U   S   WEATHER  BUREAU 

PASADENA  WATER  OEPT 
ORB1N  R.  WATKINS 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
GARY  J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 
STATE  DIV  OF  F5TRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 
MRS  GAYE  0  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EOISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
SANTA   BARBARA  SwG. 


TR. 


FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNJV  OF    SANTA  CLARA 
ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD   S  P1LECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 

S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE  S  NEWBERRY 
SNTA  YNE2  HIGH  SCHL 
WILLIAM  D  SAPPINGTON 
L  A  WTR  +  PwR  DEPT 
■  U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAHMENS 

.  MRS  GEORGE  W  R-JMBO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  £UR  RECLAMATION 

CLOSED  6/30/66 
MRS  MARILYN   F  MACH1 
THEODORE  B  HEuSNER 
MRS  JANICE  M  SUTTER 
LEE  WITHYCOMBE 

I  U  5  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN   K  LEJTHOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
S  DEPT   WATER  RESOURCES 
US  FOREST  SERVICE 
JOHN  N   FRANC  ION  1 
FLOYD  LONG 
BERYL WOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 

1       STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  OIV  OF  HWYS 
U  S  COAST  GUARD 

u  s  nat  park  service 

S.  CALIF.  EDISON  CO. 

SOUTHERN  CALIF  EOISON  C 

R  S  HUTCHISON 

WALTER  R.  HENNES 

ELMER  A  SUTTON 

U  S  FOREST  SERVICE 

P  G  ♦  E  COMPANY 

SOUAW   VALLEY    STATE   PK  j 

LEROY  KEMP 

RAY  C  FRALEY 

CAL  OIV  BEACH  +  PKS 

P  G  +  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSIRY 

CITY  OF  STOCKTON 

U  S  WEATHER  BUREAU 

STOCKTON  FIRE  DEPT 
FRED  H  COOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLAND  UN|T  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES  j 
MRS.  LILLIAN  MAGRUDER  ! 
SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CLOSED  1/14/66 

cal  div  beach  ♦  park 

u  s  air  force 
susana  kn  fire  sta 
oavid  barr 
state  div  of  fstry 
state  div  of  fstry 
calif  dept  water  res 
kern  co  fstry  ♦  fd 
daryl  k  de  walt 
oept  water  resources 
mrs.  anita  cowan  scott 

kern  co  f|re  oept 

tejon  ranch  company 

sulo  e  lakso 

dept  of  water  resources 

mrs  faye  dewey 

fed  aviation  agency 

ventura  co  fire  dept 

calif  dept  water  res 

Glenn  baker 

so  calif  edison  co 

so  calif  edison  co 
p  g  ♦  e  company 
l  a  co  fire  dept 
torrance  mun  airport 
orange  co  park  dept 
a age  r  tugel 
bant a  car80na  1r  co 
u  s  bur  reclamation 
u  s  bur  reclamation 
american  p  ♦  c  corp 

u  5  forest  service 
mrs.  virginia  stevens 
lo$  angeles  co  fco 
kern  county  land  co 
tulelake  irrig  0] st 
u  s  weather  bureau 
dept  water  resources 
carl  a  pearson 
u  s  bur  reclamation 
the  irvine  company 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO.  | 

O 

2  COUNTY 

Q  ! 

a 
< 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DRAIN 

]  PRECIP 

EL 
< 

it 

u  s 

TWENTYNJNE  PALMS 

07  SAN  BER01NO 

34  oe 

3P 

9P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

■1  1  Q  • 

01  ALPINE 

] 

38  42 

120  03 

782? 

3P 

>p 

P  G  ♦  E  COMPANY 

TWITCMELL  OAM 

91  11 

Ob,  SNTA  BARBARA 

3{ 

34  59 

120  19 

582 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UML  RANGE"  STATION 

mt 

03'  TULARE 

118  39 

3660 

U  S  FOREST  SERVICE 

VUKIAH 

9122 

01  MENDOCINO 

2; 

39  09 

123  12 

623 

3P 

9P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

URIAH  *  WSW 

912* 

01  MENDOCINO 

39  08 

123  16 

1900 

MRS  MAR JOR 1 E   S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS  ASS 

11  )• 

06  ORANGE 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

PU  C  L  * 

9152 

06  LOS  ANGELES 

i: 

LIB  27 

430 

4P 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  H 

vi  se 

06'  SAN  BERDI  NO 

28 

34  08 

117  39 

1605 

5P 

9P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE   T  M 

02  LAl F 

23 

39  11 

123  02 

1524 

4P 

EDGAR  J  SCMUETTE 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

02   LA'-  E 

39  10 

1347 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

UPPER  MATTOLE 

VI  77 

01  HUMBOLDT 

l\ 

40  15 

124  11 

295 

9P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPP-  SAN  LEANDftO  FILTER 

0*  ALAMEDA 

122  10 

394 

TA 

7A 

z 

E  BAT  MUN  UIL  DIST 

UPPER  TRES  PINOS 

1-  SAN  BENITO 

20 

121  02 

2050 

c 

EL DON  FANCHER 

vACAvILLE 

9200 

021  SOLANO 

23 

38  22 

121  57 

105 

3P 

5P 

VACAVILLE   FIRE  DIST 

VALLETON 

92 2 1 

04;  MONTEREY 

120  42 

937 

r 

MISS  MARY  CURTIS 

VALLEY  CENTER  6  N 

06  SAN  DIEGO 

33 

33  18 

1675 

8A 

JOHNSON  NURSERY 

VALYERMO  RANGES  STA 

07  LOS  ANGELES 

15 

34  27 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN  NUYS  FC  138 

9260 

06!  LOS  ANGELES 

34  11 

118  27 

2P 

VAN  NUYS  PUBLISH  CO 

VENADO 

9,- 71 

01  SONOMA 

22 

38  37 

123  01 

1260 

JOHN  B  HARPER 

VENTURA 

■w  <M 

06  VENTURA 

33 

34  17 

u,  1B 

45 

BA 

STAR  FREE  PRESS 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05  FRESNO 

27 

37  22 

118  59 

7320 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

VICTQRVILLE  PUMP  PLANT 

9329 

07  SAN  SEROINO 

19 

34  32 

117  18 

2656 

•A 

8A 

c 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

VIDEITE  MEADOW 

9320 

05'  FRESNO 

11 

36  63 

118  25 

9500 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE  STA  FCWO 

06|  LOS  ANGELES 

29 

34  29 

lie  oe 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

VINTON 

935] 

02  PLUMAS 

1 

120  11 

4945 

4P 

FRANK  DOTTA 

V] SAL  I  A 

05,  TULARE 

119  IB 

354 

8A 

DA 

V1SAL1A  FIRE  DEPARTMENT 

VISTA  2  NNE 

937B 

06  SAN  DIEGO 

33  14 

117  14 

510 

9P 

5P 

VISTA  FIRE  OEPT 

VOLCANOVILLE 

9saa 

02  EL  DORADO 

i 

3036 

6A 

ERNEST  R  STEWARD 

VOLLMERS 

02  SHASTA 

23 

40  57 

122  26 

1359 

7A 

MRS    IRENE  M  VOLLMERS 

VOLT A  POWER  MOUSE 

9390 

02  SHASTA 

40  28 

121  52 

2200 

4P 

4P 

c 

P  G  ♦  E  COMPANY 

WALLACE  1  SE 

941  e 

03-  CALAVERAS 

18  11 

WO  58 

214 

CLARION   E    VAN  SCHA1CK 

HAL MAR  SCHOOL 

9*20 

OA  CONTRA  COSTA 

37  97 

122  05 

115 

3P 

MILTON  H.  BRINTON 

WALNUT  CREEK   2  ESE 

04.  CONTRA  COST  A 

37  93 

122  02 

245 

8A 

RAY   1  WHITTEMORE 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

04  CONIRA  COSTA 

37  34 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

WALNUT   CREEK   A  E 

041  CONTRA  COSTA 

37  54 

121  S9 

9A 

MRS.  BETTY  B.  FA1RCLOUG 

02'  SACRAMENTO 

38  14 

121  31 

23 

INACTIVE  4/20/61 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

06  LOS  ANGELES 

34  00 

117  52 

488 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

06  SAN  DIEGO 

33  17 

116  38 

3160 

» 

Of 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

05!  KERN 

39  36 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  *  F  D 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 

06<  SNTA  BARBARA 

34  39 

119  54 

2370 

PHOENIX  RANCH 

WATSONV ILLE  WATERWORKS 

041  SANTA  CRUZ 

20    36  56 

121  46 

95 

8A 

SA 

CITY  OF  WATSONV 1 LLE 

WAWONA  RANGE"  STATION 

05  MARIPOSA 

37  32 

119  40 

3965 

: 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVERV1LLE  RANGER  STA 

01  TRINITY 

122  36 

2050 

8A 

8A 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

01  SISKIYOU 

li 

41  26 

122  23 

8A 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

WELOON  1  WSW 

051  KERN 

35  40 

118  18 

^680 

VERNON   J  BLOUNT 

WENDEL  10  SE 

9324 

03  LASSEN 

120  06 

4035; 

EO  F1LIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9332 

06  SNTA  BARBARA 

3; 

119  40 

6260 

s 

U   S   WEATHER  BUREAU 

WESTMAVEN 

05  FRESNO 

2B5 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT  3  SH 

933: 

05:  CALAVERAS 

)8  23 

120  34 

2165 

W   6  MANKEP 

b  I  A  HUN 

INDEX  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I  1 

LATITUDE 

LONGITUDE  ' 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP 

PRECIP 

< 

SPECIAL 

HESTVI LLE 

PLACER 

DEPT  WATER  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

03 

TULARE 

x\ 

36  21 

ne  34 

B95C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  ME 

9605 

02 

YUBA 

8 

39  02 

121  23 

113 

C 

ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9619 

06 

VENTURA 

39 

34  29 

119  18 

875 

: 

VENTURA  CO  FC  01ST 

WH| SKE YTOWN  RES 

9621 

02 

12 

122  32 

1  310 

8A 

6A 

8A 

u  s  bur  Reclamation 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

0? 

118  11 

10150 

ea 

8a 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  MOUNTAIN  2 

V6Ji 

07 

37  35 

lie  14 

12470 

8A 

H 

UNIVERSITY  Of  CALIF 

WHITE  ROCK 

11 

SACRAMENTO 

121  05 

353 

7A 

MRS*  BO-JEAN  PARKER 

WM1TT1ER  CT Y  H  FC  106C 

9661 

LOS  ANGELES 

21 

33  58 

11S  02 

340 

5P 

WHITTIER  WATER  OEPT 

WILLIAMS 

9677 

02 

COLUSA 

39  09 

122  09 

86 

8A 

8A 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILL  ITS  1  NE 

968* 

01 

MENDOCINO 

17 

39  23 

123  21 

1348 

4P 

4P 

LOUIS  L  BERTAIN 

WILL  ITS  HOWARD  FOR  RS 

9669 

01 

MENOOCINO 

39  21 

123  19 

1923 

C 

STATE  01V  OF  FSIRY 

WILLOW  CREEK  RANCH 

9691 

01 

MODOC 

li 

41  50 

120  45 

5200 

8A 

HAROLD  BR | GGS 

WILLOWS 

02 

GLENN 

23 

122  12 

140 

8A 

SA 

HOWARD  R  ALLARD 

WINCHESTER 

v7tV 

ir 

RIVERSIDE 

y. 

117  05 

1475 

c 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

38  *! 

SA 

J  NEWTON  WALLACE 

}75- 

0  5 

u 

33  43 

118  27 

270C 

SS 

JAMES  H   JORGE N SEN 

WOODCHUCK  MEADOW 

FRESNO 

CORPS  OF  ENGINEERS 

9775 

0  3 

3671 

3P 

3P 

MRS  WILMA  C  8ARR 

WOODLAND  1  WNH 

9791 

02 

YOLO 

23 

38  41 

69 

9A 

9A 

U  C  AGR  EXTEN  SERV 

WRIGHTS 

9614 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

•>P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

02 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

s 

U  S  WEATHER  BUREAU 

YORBA  LINDA 

9167 

06 

ORANGE 

It 

33  34 

415 

» 

5P 

YORBA   LINDA  WATER  CO 

YORKVILLE 

9891 

01 

MENDOCINO 

17 

38  54 

123  1* 

1100 

MRS  LOLA   A  HULBERT 

YOSEHITE  NATIONAL  PARK 

9855 

05 

14 

37  45 

119  35 

3970 

5P 

5F 

YREKA 

9866 

01 

SISKIYOU 

L2 

41  43 

122  38 

2623 

U  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  STATIONS 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

0359 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

7A| 

CLOSED  6/30/66 

BARNESON  PARK 

0509 

ORANGE 

26 

S3  '■t 

57! 

CLOSED  6/3C66 

FULLERTON  ARROUES  RCH 

J279 

ORANGE 

2ft 

33  34 

117  35 

315 

Si 

CLOSEO  6/30/66 

OLINDA 

6432 

0( 

ORANGE 

2b 

33  55 

117  51 

490 

8A 

CLOSED  6/30/66 

SHELL  ABSORPTION  PLANT 

8158 

LOS  ANGELES 

26 

33  57 

66( 

9A 

CLOSED  6/30/66 

SUNLANO 

8660 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  16 

IP 

7P 

CLOSEO  7/14/66 

NEW  STATION 

TUJUNGA 

9047 

Q« 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

116  IT 

179C 

7F 

IP 

MRS.    VIRGINIA  STEVENS 

t     DRAINAGE  CODE:     1  -AMERICAN    2-C  ALAVERAS   3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    5-COLORADO   6-DESERT    7-EEL    B-FEATHER    9 -K  AWE  AH    10-KERN  11-KINGS 
12-KLAMATH    13-LOS  ANGELES    14-MERCED    15-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    I8-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-P1T    22-RUSSIAN    23 -SACRAMENTO    24- SALINAS   25-SAN  DIEGO   26-SAN  GABRIEL    27-SAN  JOAQUIN    28-SANTA  ANA    29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA  31-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ  33-SOUTH  COAST   34-STANISL  AUS  35-TRINITY   36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER 


REFERENCE  NOTES 


Addition.)  tnform.tlon  regarding  the  climate  of  C.lifomi.  m.y  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Clim.toiogist.  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  StrW*. San  Francisco  California  94102. 
or  to  .ny  We.lher  Bure.u  Office  near  you.     Addition*!  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA    and    Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States  . 


DIMENSIONAL  UNITS  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  total 
are  the  .um«  of  the  n.gntlv.  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction: 
and  speeds  divided  by  the  number  of  observations, 

OBSERVATION  TIME  Th«  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Sno*  on  Ground"  table  is  .t  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  .  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandbcrg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  .  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation  table.  Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and' Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  foUowing  the  "Evaporation  and  Wind"  table.  Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  n  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

wfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such,  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  wUl  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

*-*     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
fl     Gage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data, ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R*.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

s  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAH  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

9     Thermometers  are  generally  exposed  In  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  In  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  195'.  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

1 
J 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

X,. 

■3 

C 

■a 

1 
z 
a 

ls 

a 

V  —  1  v  \ 

0:  J 
i 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Mia. 

\  < 

Total 

Max.  Deplh 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

si 

hi 

V  1 

Si 

s  > 

=  i 

u. 

o 

•       •  • 

north  coast 

DRAINAGE  01 

AL0ERP0INT 

90.7 

91.0 

70.9 

102 

16 

49 

29. 

14 

21 

0 

0 

0 

.30 

.24 

30 

.0 

0 

0 

0 

ANGWlN  pac  union  col 

88.6 

94.3 

71.5 

101 

7 

42 

29 

25 

1  6 

o 

Q 

.37 

.37 

30 

.0 

0 

0 

0 

BIS  BAR  RANGER  STATION 

96.9 

93.4 

75.2 

107 

16 

49 

24 

9 

25 

0 

0 

0 

.16 

.13 

30 

.0 

0 

0 

0 

CALLAHAN  RANGER  STA 

69.8 

103 

l  5 

37 

22 

0 

0 

0 

.21 

.15 

18 

o 

CECILVILLE  5  SE 

89. t 

48,7 

68.9 

98 

16. 

36 

29 

51 

21 

0 

0 

0 

.26 

.20 

30 

.0 

0 

0 

0 

CLOVEROALE  3  SSE 

91.1 

92.1 

71.6 

-  .1 

104 

7 

47 

24 

7 

1R 

0 

0 

0 

.09 

.00 

.09 

31 

.0 

0 

0 

0 

COVELO 

93.2 

49.2 

71.2 

101 

16 

38 

24 

20 

2  3 

o 

o 

o 

.19 

.13 

30 

.0 

0 

0 

0 

CRESCENT  CITY  1  N 

6S.9 

49.4 

57.7 

73 

12 

43 

9 

219 

0 

0 

0 

0 

.63 

.46 

26 

.0 

0 

0 

0 

DUTT0N3  LANDING 

77  .  3M 

64, 6M 

9 1 

40 

2  7 

37 

1 

0 

0 

0 

.23 

.23 

31 

0 

n 

o 

o 

Elk  valley 

88.3 

46.8 

67.6 

100 

13 

39 

24 

58 

20 

0 

0 

0 

.21 

.17 

26 

.0 

0 

0 

0 

eureka  wb  city  r 

60.  5 

91.3 

55.9 

-  .8 

68 

29 

49 

24. 

275 

0 

0 

0 

0 

.50 

.40 

.48 

30 

.0 

0 

0 

0 

FERNDALE  2  NW 

64.0 

48.6 

56.3 

73 

25 

42 

21. 

261 

o 

o 

o 

o 

.44 

,38 

30 

.0 

0 

0 

0 

forest  glen 

94. 3M 

46.  2M 

70. 3M 

3.8 

104 

16 

36 

29 

36 

24 

0 

0 

0 

.24 

.11 

.20 

30 

.0 

0 

0 

0 

PORT  BRAGG 

35.4 

70 

28* 

2  3 

291 

0 

0 

0 

0 

.22 

.09 

.11 

30 

0 

o 

PORT  BRAGG  AVIATION 

62.  8M 

47.2 

55. OM 

72 

31 

39 

23 

301 

0 

0 

0 

0 

.16 

.16 

30 

.0 

0 

0 

0 

PORT  JONES  RANGER  STA 

93.9 

46.4 

70.2 

102 

16. 

36 

29 

25 

23 

0 

0 

0 

.03 

.02 

23 

.0 

0 

0 

0 

PORT  ROSS 

64.6 

48.4 

56.5 

71 

8 

44 

29. 

236 

r> 

o 

o 

.26 

.12 

.20 

30 

.0 

0 

0 

0 

SRATON  1  W 

83.4 

48.4 

65.9 

.5 

100 

6 

43 

29. 

36 

9 

0 

0 

0 

.24 

.13 

.22 

30 

.0 

0 

0 

0 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

74.4 

24 

0 

0 

0 

.07 

- 

.10 

.04 

26 

o 

UEALDSBURG 

90.7 

92.9 

71.6 

2.7 

103 

t 

46 

24 

2 

19 

0 

0 

0 

.11 

.01 

.10 

30 

.0 

0 

0 

0 

HILTS 

86.  1M 

91. 3M 

68.  7M 

98 

3 

43 

24 

41 

13 

0 

0 

0 

.09 

.08 

18 

.0 

0 

0 

0 

HOOPA 

94.3 

99.1 

74.7 

10? 

16 

47 

24 

2 

2  2 

o 

o 

.32 

.29 

30 

.0 

0 

0 

0 

KENTPIELD 

83.3 

91.1 

67.2 

23 

8 

0 

0 

0 

.19 

.14 

.17 

31 

o 

o 

KLAMATH  R 

66.1 

91.2 

56.7 

78 

10 

46 

13. 

190 

0 

0 

0 

0 

.71 

.56 

23 

.0 

0 

1 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PIL-LSBURY  NO  2 

93.2 

49.6 

69.4 

102 

7 

34 

24 

32 

2  4 

o 

o 

.58 

.58 

30 

.0 

0 

1 

0 

LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 

63. 9M 

49, 4M 

66.  7M 

94 

17. 

37 

31 

76 

8 

0 

0 

0 

.57 

.25 

26 

.0 

0 

0 

0 

MOUNT  HEBRON  RS 

61.9 

6 

0 

1 

0 

.93 

.56 

19 

0 

I 

0 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

83.1 

92.8 

68.0 

1.4 

98 

6 

48 

24 

13 

5 

0 

0 

0 

.18 

.15 

.15 

30 

.0 

0 

0 

0 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

70. 4M 

47. 2M 

77 

17* 

41 

13. 

187 

0 

0 

0 

0 

.27 

.0 

0 

0 

0 

ORLEANS 

97.7 

99.9 

76.6 

no 

6 

49 

24 

3 

2  2 

n 

o 

o 

.36 

.28 

.26 

30 

.0 

0 

0 

0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

83.9 

91.2 

67.4 

1.1 

100 

6 

43 

4 

19 

9 

0 

0 

0 

.11 

.08 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

POINT  ARENA 

64  .  2M 

49  .  2M 

56. 7M 

23* 

231 

0 

0 

0 

0 

.29 

.15 

30 

o 

o 

POTTER  VALLEY  PH 

M 

M 

M 

104 

is! 

0 

0 

0 

.45 

.38 

.45 

30 

!o 

0 

0 

0 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

91.3 

92.2 

71.8 

104 

17 

46 

23. 

12 

21 

0 

0 

0 

.21 

,21 

.0 

0 

0 

0 

SAINT  HELENA 

91.8 

91.8 

71.8 

2.1 

106 

6 

46 

29. 

4 

2  0 

o 

o 

.32 

.27 

,31 

30 

.0 

c 

1 

0 

0 

SALYER  RANGER  STATION 

94.2 

94.5 

74.4 

105 

10 

47 

23 

4 

12 

0 

0 

0 

.00 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  RAFAEL 

83. OM 

93. 2M 

68.  1M 

92 

1 

23 

6 

3 

0 

0 

0 

.11 

.06 

30 

o 

SANTA  ROSA 

86.3 

49.7 

68.0 

1.6 

101 

6 

44 

24 

10 

1  1 

0 

0 

0 

.12 

.06 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SCOTIA 

69.4 

91.0 

60.2 

-  1.3 

78 

24 

49 

24 

142 

0 

0 

0 

0 

.34 

•  2  3 

.29 

.0 

0 

1 

0 

0 

tuFl  TFB  fnuF 

SONOMA 

90.4 

49.1 

69.8 

105 

6 

43 

29 

13 

17 

0 

0 

0 

.07 

.07 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

90.6 

95.0 

72.8 

99 

1 1 

40 

31 

26 

23 

0 

0 

0 

.12 

.08 

30 

q 

TULELAKE  //R 

89.8 

44.  1 

65.0 

94 

16. 

32 

31 

69 

9 

0 

1 

0 

.51 

.33 

.32 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

UKIAH 

92.8 

93.9 

73.4 

.8 

105 

17 

46 

24 

7 

20 

0 

0 

0 

.34 

•  2  9 

.34 

.0 

0 

1 

0 

0 

94.3 

48.3 

71.3 

1.9 

103 

16. 

39 

31 

24 

.10 

- 

.  1  1 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

WEED  PIPE  DEPARTMENT 

86.6 

49.4 

68.0 

96 

17. 

38 

31 

43 

10 

0 

0 

0 

.10 

.10 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

WILLITS  1  NE 

87.4 

47,1 

67.3 

98 

16 

36 

24 

45 

16 

0 

0 

0 

.23 

.23 

30 

1 

o 

VREKA 

91.9 

93.3 

72.6 

2.0 

101 

17. 

43 

31 

18 

2' 

0 

0 

0 

.21 

- 

.18 

.12 

26 

!o 

0 

1 

0 

0 

DIVISION 

67.2 

1.1 

.28 

.  1  3 

.0 

•       •  » 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 

88.7 

49.9 

67.3 

97 

19 

31 

31 

94 

22 

0 

1 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

ALTURAS  RANGER  STATION 

92.3 

42.8 

67.6 

3.7 

102 

16 

29 

31 

90 

25 

0 

3 

0 

T 

.22 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBURN 

99.1 

62.1 

78.6 

2.4 

104 

18. 

49 

31 

4 

26 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

BERRYESSA  LAKE 

94.2 

61.6 

77.9 

103 

8 

33 

31 

5 

21 

0 

0 

0 

.23 

.23 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

blue  canyon  wb  airport//r 

79.2 

39.9 

69.4 

2.7 

86 

17 

39 

26 

91 

0 

0 

0 

0 

.00 

_ 

.06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Bowman  dam 

82. 4M 

95. 1M 

68.  8M 

2.2 

88 

17. 

40 

30 

37 

0 

0 

0 

0 

.00 

.  1  3 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

102. 4M 

98. 2M 

80.  3M 

4.3 

111 

7 

48 

24 

0 

29 

0 

0 

c 

.18 

.16 

.18 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

BURNEY 

88.8 

43.9 

66.2 

96 

16. 

29 

24 

34 

19 

0 

2 

0 

.03 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANYON  DAM 

86.  9M 

46,  9M 

66. 7M 

2.0 

97 

1 

33 

31 

63 

17 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CENTERVILLE  ph 

100.3 

98. 9M 

79. 4M 

2.4 

108 

7. 

45 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

T 

,04 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHESTER 

86.  7M 

40, 6M 

63. 7M 

94 

13. 

31 

31 

81 

17 

0 

2 

0 

.02 

.11 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

chico  experiment  sta 

96.6 

61.4 

79.0 

2.6 

107 

17 

49 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

.02 

.03 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLARKSBURG 

91.6 

97.3 

74.3 

103 

7 

51 

31 

2 

IB 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

97.6 

30.1 

73.9 

106 

e. 

40 

23 

12 

27 

0 

0 

0 

.39 

.03 

.39 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

COLFAX 

92.  OM 

60. 3M 

76. 2M 

.5 

100 

17. 

49 

31» 

6 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COLUSA  1  SSW 

97.2 

98.7 

78.0 

2.0 

107 

17. 

49 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

T 

,03 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DAVIS  2  WSW 

93.9 

94,9 

74.4 

1.1 

104 

7 

49 

20 

4 

22 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

.03 

.00 

DE  SABLA 

92.0 

99.9 

73.8 

2.7 

100 

9 

43 

31 

10 

22 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Dobbins  Colgate 

98. 2M 

62. 3M 

80.  3M 

106 

4 

43 

31 

3 

28 

0 

0 

0 

.00 

,02 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

downievillE  ranger  sta 

89.3 

90.1 

69.7 

96 

18. 

39 

31 

22 

21 

0 

0 

0 

.00 

.16 

.00 

31 

.0 

0 

n 

0 

0 

east  park  reservoir 

94.9 

59.8 

77.4 

2.4 

104 

8. 

47 

24 

8 

2-> 

0 

0 

0 

.21 

.21 

.0 

0 

1 
1 

0 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

87.6 

56.2 

71,9 

99 

17. 

51 

28. 

2 

13 

0 

0 

0 

.18 

.14 

31 

.0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  256 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
AUGUST  1966 

Continued  


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

a 

•3 

§  1 
i£ 

Average 
Minimum 

i 
< 

•3 
,| 
|z 

1  a 

A° 

Oh. 

Highest 

• 

a 

s 

o 

Q 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 
Q 

Snow.  Sleet 

No.  ol  Days 

Max. 

Min. 

3 

Max.  Depth 
on  Ground 

£ 

s 

1 

.50  or  More 

1.00  or  More 

S 

si 

5  i 

S  1 

~  1 

H 

FOLSOM  DAM 

96.3 

61.1 

78.7 

10< 

18 

51 

31< 

] 

21 

C 

c 

c 

,oc 

•  OC 

.C 

c 

c 

c 

0 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

91.  9> 

M  .  7' 

76.  8> 

IOC 

8< 

4! 

30* 

n 

2  3 

c 

c 

c 

.01 

.01 

31 

•  C 

( 

c 

c 

o 

GRASS  VALLEY 

95.9 

38.9 

77.4 

1.1 

10« 

J 

4! 

30 

i 

2-> 

c 

c 

c 

.00 

• 

.02 

.00 

.c 

0 

G 

c 

0 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

92. T 

44.3 

68.3 

1.1 

IOC 

8. 

3! 

24 

4C 

25 

c 

1 

c 

.04 

.  1  2 

.04 

31 

.0 

c 

G 

c 

0 

JESS  VALLEY 

84.6 

47.3 

66.0 

92 

15. 

33 

31 

55 

1 

c 

c 

c 

.03 

.21 

.05 

17 

.c 

rj 

o 

c 

o 

LAKEPORT 

96.3 

52.9 

75.6 

108 

7 

43 

24 

2 

26 

c 

c 

c 

.29 

.24 

.29 

30 

.0 

0 

1 

c 

0 

LAKESHORE 

96.6 

59.3 

78.0 

10< 

6 

48 

31« 

2 

25 

c 

c 

c 

.07 

.06 

30 

.0 

£ 

( 

o 

LAKE  SPAULDING 

82.0 

46.6 

64.3 

2.! 

81 

16. 

36 

31 

67 

C 

c 

c 

c 

,00 

- 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAKE  SPAULDING  DAM 

84.  1* 

34, 2f" 

69. 2* 

89 

18. 

4  3 

31' 

28 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LAS  PLUMAS 

97.5 

68. 8 

83.2 

2.4 

101 

'6 

5« 

31 

C 

28 

0 

c 

0 

.00 

.05 

.00 

.0 

( 

o 

o 

MANZANITA  LAKE 

// 

81.5 

48.8 

63.2 

69 

16. 

36 

26 

69 

0 

0 

0 

0 

.12 

.06 

3  1 

.0 

o 

o 

( 

o 

MARYSVILLE 

98.2 

59.6 

78.9 

1.9 

109 

18 

49 

31 

4 

27 

0 

0 

0 

T 

,02 

T 

30 

.0 

c 

n 

o 

o 

MC  CLOUO 

88.3 

47,3 

67.6 

3.2 

101 

15 

36 

24 

51 

19 

0 

0 

0 

,16 

- 

.07 

.11 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

MINERAL 

85.1 

45,4 

65.3 

4.2 

92 

18. 

34 

31« 

64 

11 

0 

0 

0 

,17 

.01 

.  14 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

monticello  dam 

96.0 

59.9 

78.0 

106 

7 

53 

30« 

A 

26 

0 

0 

0 

.24 

.24 

31 

•  0 

c 

]_ 

o 

o 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

//a 

86.6 

31.0 

68.8 

2.1 

97 

15 

40 

30 

44 

14 

0 

0 

0 

.23 

.05 

.10 

2  8 

.0 

c 

\ 

o 

o 

NEVADA  CITY 

90.5 

49.5 

70.0 

2.0 

98 

18 

39 

31 

25 

2  1 

0 

0 

0 

.00 

m 

.03 

.00 

.0 

o 

r_ 

o 

ORLANO 

96.9 

60.5 

78.7 

.9 

107 

7 

30 

24 

3 

27 

0 

0 

0 

.12 

.07 

.11 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

OROV I LLE 

98.5 

65,  1 

81.8 

109 

7 

51 

31 

3 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PARAOISE 

94.  4M 

62. 3M 

78. 4M 

106 

18 

30 

29* 

1 

25 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

o 

o 

o 

placervIllE 

92.5 

54,7 

73.6 

1.9 

101 

7 

41 

31 

17 

25 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

31 

.0 

o 

PLACERVlLLE  ifg 

92.6 

64,6 

78.6 

101 

6 

47 

30 

Q 

24 

0 

0 

0 

.00 

.  OC 

#c 

0 

0 

0 

PLATINA 

94. 6M 

55. 9M 

75. 3M 

103 

7 

45 

30. 

6 

24 

0 

0 

0 

.14 

.14 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

portola 

88.6 

41.9 

63,3 

4.7 

100 

15 

28 

31 

59 

17 

0 

2 

0 

•  39 

.29 

.39 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

ouincy  ranger  station 

94.1 

42.6 

68.4 

4.7 

102 

11* 

30 

31 

29 

25 

0 

1 

0 

T 

.11 

T 

30 

.  0 

o 

Q 

o 

o 

red  bluff  wb  airport 

R 

98.3 

66.1 

82.2 

1.2 

110 

6 

35 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

.11 

.05 

.11 

30 

•  0 

o 

[ 

o 

o 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

100.8 

68.5 

84.7 

4,2 

110 

6 

57 

30* 

0 

28 

0 

0 

0 

.11 

m 

.02 

.06 

30 

.  0 

0 

0 

o 

0 

ROCKLIN 

98.2 

56.1 

77.2 

1,2 

109 

9. 

49 

30 

1 

26 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

4af*D  AMFN  Tn    UA    i  topnuT 

93.5 

58.3 

76,9 

2,8 

107 

6 

49 

26 

0 

24 

0 

0 

0 

.02 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

R 

93.8 

62.1 

79.0 

6.2 

107 

6 

56 

11* 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

• 

.04 

.00 

.  0 

0 

o 

0 

0 

Shasta  dam 

96.6 

69.8 

83.2 

110 

8 

55 

30 

1 

26 

0 

0 

0 

.20 

.12 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SIERRA  CITY 

87,8 

70.3 

94 

7 

39 

30 

26 

1  6 

0 

0 

0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

87,3 

44  .  5 

63.9 

3.7 

93 

8. 

32 

31 

56 

15 

0 

1 

0 

.10 

.05 

.07 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOOA  SPRINGS  1  E 

//R 

77,5 

45.5 

61.3 

84 

16* 

37 

31 

0 

0 

0 

0 

•  02 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

96.1 

60.9 

79.3 

2.3 

107 

6 

47 

24 

0 

28 

0 

0 

0 

.22 

.17 

.22 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

STRAWBERRY  VALLEY 

83.2 

52.5 

68.9 

93 

6 

40 

31 

35 

1  3 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

66. 9M 

83.  1M 

110 

1 1 

34 

31 

1 

2  7 

.17 

.14 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

TWIN  LAKES 

74. 7M 

43. 2M 

39. OM 

3.7 

82 

1 

35 

31* 

174 

0 

0 

0 

0 

.60 

.24 

.60 

2 

.0 

0 

1 

1 

0 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAV I LLE 

VOLTA  POWER  HOUSE 

95.6 

62.3 

79.1 

103 

8. 

47 

26 

3 

27 

0 

0 

0 

.06 

.05 

.06 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

WH I SKEYTOwN  RES 

99. OM 

64. 7M 

81. 9M 

107 

8* 

52 

31 

0 

0 

0 

0 

.08 

.08 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

WtLLIAMS 

97.5 

60.3 

78.9 

107 

18* 

52 

23 

2 

29 

0 

0 

0 

.07 

.07 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

WILLOWS 
WINTERS 

95.1 

62,1 

78.6 

2.2 

105 

7 

52 

31 

3 

25 

0 

0 

0 

.05 

.02 

.05 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

97.7 

.59.0 

78.4 

108 

18 

51 

23 

2 

28 

0 

0 

0 

.10 

.10 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

WOODLAND   1  WNW 

98.4 

56.8 

77.6 

2.4 

109 

18 

49 

31 

4 

28 

0 

0 

0 

.03 

.02 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

74.1 

2.9 

.08 

- 

.01 

.0 

•       •  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

Boca 

BOO  IE 

BRIDGEPORT 
CEOARv I LLE 

CONNER  "EMORIAL  ST  PK 

85.0 
78.7 
84.9 
88.1 
70.1 

35.2 
34.  1 
38.2 

41.2 

60.1 
36.4 
61.6 
71.8 
35.7 

1.4 

94 
86 
91 
98 
78 

15 

17. 

15. 

17 

16. 

23 
22 
26 
40 
30 

31 
30 
27 
26 
31 

155 
259 
101 
33 
286 

11 

0 
6 
20 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

12 

1 1 

4 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.41 
.23 
.39 
.00 

.24 

.00 
.17 
.13 
.36 

17 
2 
19 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
2 
2 

1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

OOYL!  3  SSE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FORT  BIOWELL 

MEYERS   A  SW 

MONO  LAKE 

92.5 
91.0 
87.8 

M 

85  9 

51.5 
49.  OM 

50.4 

72.0 

70.0M 

67.3 

M 

68.2 

.3 

100 
98 
96 
88 
94 

16. 
16. 
16. 
1  8 
8 

36 
33 
35 
36 
43 

31 

31' 

31 

30» 

30* 

25 
33 
37 

16 

25 
24 
16 
0 
12 

0 
0 

o 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

T 

.03 
.72 
T 

.45 

.55 

T 

.02 
,66 
T 

.45 

31. 

3 
18 
2 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
1 

0 
0 

1 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

SOUAW  VALLEY 
SUSANVILLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

83.2 
91.9 
80.4 
88.2 
63.2 

43.4 
50.5 
46.5 
42.9 
40.7 

63.3 
71.2 
63.3 
63.6 
62.0 

3.2 
3.5 

1.6 

90 
101 
66 
96 
91 

16. 

10 

18. 

15 

16 

30 
36 
37 
29 
29 

31 
31 
31 
31 
31 

76 
24 
66 
64 
108 

4 

23 
0 

15 
4 

0 
0 
0 
0 
0 

I 

0 
0 
4 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

.00 
.15 
.00 
.07 
.02 

- 

.06 
.14 

.15 

.00 
.15 
.00 
.07 
.02 

3 

18 
2 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 

1 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

wOODFOROS 

66.1 

35.9 

71.0 

94 

6 

41 

31 

15 

10 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

63.3 

1.2 

.15 

.11 

.0 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  OA 

AVKA  BEACH 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

76.4 
83.8 
68. 3M 

55.3 
48. 1M 
M 

63.9 
67. OM 
H 

96 
9» 

26 
16 

50 
42 

25 
30* 

18 
21 

2 
11 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

T 

T 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BURl  I NGAME 

80.4 

51.9 

an 

17. 

49 

5 

19 

44 

0 

0 

0 

0 

.17 

.13 

.16 

30 

.0 

0 

I 

0 

0 

CARMEL  VALLEY 

79.9 

49.5 

66.2 
64.7 

90 
9  4J 

6 
17. 

44 
40 

20 
23 

1 
3 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.09 
.00 

.09 
.00 

31 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

CROCKETT 

GILROY 

89.4 

53.1 

71.3 

102 

18. 

47 

30 

3 

14 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference 

Not< 

js  Fo 

llowing  Sta 

lion 

Inc 

ex 

1 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

II 

8  'I 

<i 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

B 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

■ 

s 

o  > 

I;  m 

s  * 

" .  £ 

HALF  MOON  BAY 

64.4 

31.1 

57.8 

70 

30. 

44 

7 

217 

0 

0 

0 

0 

.27 

.13 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLLISTER 

81.8 

49.5 

65.7 

-  1.5 

97 

16 

44 

30 

39 

* 

0 

0 

0 

T 

• 

.02 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

KINS  CITY 

8*.  2M 

51.  OM 

67. 6M 

,5 

95 

16* 

43 

30 

11 

0 

0 

0 

.00 

- 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

55.0 

7*  1 

2,3 

i  n* 

7 

23. 

3 

19 

0 

0 

0 

.00 

•  02 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  GAT05 

86.* 

34.3 

70.4 

1.6 

97 

6 

49 

30. 

4 

9 

0 

0 

0 

.01 

_ 

.01 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

86.6 

55.9 

71.3 

101 

7 

53 

28* 

2 

13 

0 

0 

0 

.18 

.18 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

MONTEREY 

67.6 

51.8 

59.7 

81 

16 

47 

e. 

160 

0 

0 

.09 

.02 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

6S.S 

32.3 

58.9 

76 

28 

48 

30 

184 

0 

0 

0 

0 

.02 

,02 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

MAIIMT    n  ■  >di  r,    m  CflTF 
"IDUNI    UIAHLU    ri   u«  1  t 

63.9 

79.2 

1  f!7 
I U  ' 

7 

30» 

25 

0 

0 

0 

3  1 

0 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

81, 7M 

65. 5M 

73. 6M 

3.6 

90 

8* 

40 

30 

36 

2 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

!o 

0 

0 

0 

0 

NACIMIENTO  0AM 

98.6 

51.4 

75.0 

109 

8 

42 

23 

2 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWARK 

73.2 

56.0 

64.6 

89 

7 

52 

14 

38 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

71.8 

58.1 

63.0 

.8 

84 

6 

55 

15 

25 

0 

0 

0 

0 

.06 

.0} 

.05 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO    ALIO    1 1  IT  HALL 

34.8 

30 

1 8 

1 

0 

0 

0 

3 1 

0 

0 

PASO  ROBLES 

93.0 

49.0 

72lo 

105 

5. 

40 

30 

8 

24 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

98.3 

54,7 

76.3 

110 

it 

48 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

98.8 

51.2 

75.0 

107 

6 

43 

22 

1 

2  8 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PISMO  BEACH 

67.4 

53.5 

60.5 

78 

26 

49 

26. 

135 

0 

0 

0 

0 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POINT    rltUKMS  DLAntH^ 

52.6 

59.1 

ii  . 

9  1  ♦ 

30 

179 

0 

0 

0 

0 

•  04 

3 1 

0 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

89.7 

53.3 

71.6 

101 

6 

49 

23 

2 

16 

0 

0 

0 

.17 

.17 

30 

!o 

0 

1 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

9S.3 

50.7 

73.0 

103 

7. 

36 

30 

19 

27 

0 

0 

0 

.00 

* 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

84.4 

34.7 

69.6 

2.4 

98 

6 

51 

15. 

2 

0 

.04 

.02 

•  04 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

55.4 

63.1 

8  5 

5 

72 

0 

0 

0 

0 

.08 

j  j 

0 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

85.6 

55.3 

70.3 

99 

7. 

48 

27 

16 

13 

0 

0 

0 

.17 

.17 

31 

!o 

0 

1 

0 

SALINAS  2  E 

72.4 

53.2 

62.8 

.5 

86 

16 

49 

4 

73 

0 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

70.9 

52.6 

61.8 

85 

16 

49 

27. 

102 

Q 

o 

.03 

.02 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

101.2 

50.0 

73.6 

no 

8. 

39 

30 

5 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

«     f>     B  ll"UMrMUn    CI  iiu  CF  T 

3  r   K  itHWuiNU  aUNjC  I 

6  2  •  0 

54.2 

58  •  I 

6  R 

27 

50 

6. 

206 

0 

0 

0 

0 

.31 

.17 

30 

.0 

0 

0 

o 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

R 

71.7 

52.8 

62.3 

•  .5 

85 

6 

50 

15. 

89 

0 

0 

0 

0 

.09 

.07 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

5  P  FEDERAL  BUILDING 

R 

64.7 

32.9 

58.8 

-  .6 

77 

16 

50 

188 

0 

0 

0 

0 

,10 

.06 

.08 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

70.0 

48.3 

39.2 

80 

16 

40 

8. 

174 

o 

o 

0 

0 

.22 

.14 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

84.0 

36.0 

70.0 

2.4 

95 

6 

31 

30 

e 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

6AN    LUIS  PULY 

79.4 

52.5 

66.0 

1.3 

28 

30 

^1 

0 

0 

0 

0 

.  00 

.03 

,00 

0 

0 

o 

o 

SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

82.8 

55.6 

69.2 

1.9 

93 

6 

51 

30 

3 

4 

0 

0 

0 

.00 

- 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

74.4 

50.4 

62.4 

-  ,6 

86 

26 

42 

30 

83 

o 

0 

.10 

.04 

.10 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

76.7 

32.8 

64.8 

89 

17. 

49 

23 

35 

0 

0 

0 

0 

•  14 

.12 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

90.1 

52.2 

71.2 

103 

23. 

18 

0 

0 

0 

.17 

•  1  5 

J  f 

Q 

1 

0 

0 

watsonville  waterworks 

70.1 

51.7 

60.9 

87 

1 

48 

30* 

128 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

31 

lo 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

66.9 

1.7 

.06 

.03 

.0 

•      •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 

87.5 

60.8 

74.2 

1.9 

99 

9. 

33 

20 

0 

15 

0 

0 

0 

.01 

- 

.01 

.01 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

90.9 

56.5 

73.7 

104 

7 

49 

23 

1 

0 

.03 

.03 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

98.1 

69.3 

83.7 

1.9 

105 

8. 

54 

31. 

0 

28 

0 

0 

0 

.17 

.13 

.17 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

AU9ERRY  1  NNE 

96  •  1M 

61.7M 

78  .  9M 

1,8 

104 

6* 

43 

30 

6 

26 

0 

0 

0 

•  00 

o 

Q 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

99.3 

70.1 

84.7 

3.0 

108 

9 

57 

31» 

0 

26 

0 

0 

0 

T 

T 

T 

2 

!o 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

94.3 

70.7 

82.6 

101 

6 

56 

30 

0 

26 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

.00 

?UTTONWlLLOW 

99.4 

65.2 

82.3 

107 

17 

54 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

•  0  3 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

84.6M 

49,  4M 

67. OM 

■  .2 

92 

38 

30 

53 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

96.8 

61.5 

79.2 

2.1 

108 

7 

52 

31» 

2 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

96.6 

61.1 

78.9 

103 

7. 

45 

30 

3 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

cherry  valley  dam 

89.9 

55.9 

72.9 

97 

6* 

43 

31 

14 

,00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

COALINGA 

100.5 

64,4 

82.5 

2.9 

107 

9 

35 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

100.6 

63.3 

82.1 

109 

10 

52 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

•  o 

0 

0 

o 

o 

DENAIR  3  NNE 

95.9 

55.6 

75.8 

1.2 

104 

17. 

49 

30» 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

91.8 

47.1 

69.5 

2.2 

99 

6. 

33 

30 

32 

24 

0 

0 

0 

.00 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

98.5 

57,2 

77.9 

1.9 

106 

7. 

49 

31* 

1 

.00 

■ 

.01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

99.8 

63.2 

81.5 

108 

9 

50 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

99.5 

62.4 

81.0 

2.1 

106 

16* 

49 

30 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

•  0  1 

o 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

101.7 

60.8 

81.3 

109 

6 

49 

31. 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

loo 

!o 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

80.7 

33.3 

67.0 

3.8 

90 

7 

40 

31 

37 

1 

0 

0 

0 

.08 

_ 

.04 

.08 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

glennville 

93.0 

51.0 

72.0 

100 

6 

39 

31 

14 

2  5 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

o 

0 

GRANT  GROVE 

76.3 

53.7 

65.0 

84 

7. 

41 

30 

56 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HANFORO 

98.7 

61.4 

80.1 

2.0 

108 

9 

50 

30 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

HETCH  HETCHY 

89.1 

35,7 

72.4 

1.7 

93 

ta. 

46 

30 

9 

15 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

75.5 

46.3 

61.9 

1.5 

83 

6. 

40 

30 

101 

0 

0 

0 

0 

.05 

.00 

.0 

0 

IrRlA 

94.5 

66.7 

80.6 

2.2 

101 

7 

48 

31. 

5 

25 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

o 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

100.5 

75.0 

87.8 

2.2 

109 

7 

61 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.02 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

98.6 

65,5 

82.1 

106 

6* 

49 

31 

1 

29 

0 

0 

0 

.13 

.07 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAn  CITY   1  SSW 

101.1 

67.6 

84.4 

108 

18. 

53 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

kettleman  station 

100.4 

70.3 

85.4 

110 

9 

54 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

96.0 

60.5 

78.3 

104 

7 

51 

30 

0 

2' 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LE  GRAND 

96.2 

60.5 

78.4 

1.4 

103 

17 

51 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

T 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

97.4 

62.0 

79.7 

•  .2 

103 

6 

50 

30 

0 

2ft 

0 

0 

0 

.00 

.03 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LINDSAY 

98.6 

61.4 

80.0 

1.8 

105 

9. 

51 

31. 

0 

29 

0 

0 

0 

.02 

.01 

.02 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

LODI 

92.1 

37.8 

75.0 

4.1 

103 

6 

52 

20 

1 

19 

0 

0 

0 

T 

.01 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
AUGUST  1966 


Temperature 


Precipitation 


Departure 
From  Normal 

Highest 

Dale 

1 
o 

1 
° 

>. 
a 

a 

6 

a 
O 

No.  ol  Days 

Departure 
From  Norma] 

Grealesl  Day 

Date 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Tola! 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.50  or  More 

1.00  or  More 

< 

a  I 
I"  Z 

3rl 

3 

H 

10« 

2 

se 

30 

c 

29 

c 

c 

c 

.oc 

-  .01 

.OC 

.0 

c 

0 

c 

0 

104 

7 

51 

30 

1 

24 

0 

c 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

L.< 

10? 

9. 

54 

30 

( 

28 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 
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MANTECA 
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ISLAND 


MERCED  FIRE  3TA7I0N  2 

M00EST0 

NEWMAN  2  '.« 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

0AKDALE  WOODwARO  DAM 

orange  cove 
panoche  creek 
portErvillE 

POSEY  1  E 

SALT  SPRINGS  PwR  MOUSE 

SAN  LUIS  DAM 
SCN0RA  RS 

SO  ENTRANCE  VOSEMITE 
STOCKTON  wBAP 

stockton  fire  station 

temacmapi 

te jon  rancho 

three  rvrs  edison  ph  2 

tiger  creek  ph 

tracy  carbona 

tracy  pumping  plant 

VISALIA 
WASCO 

y0semit6  national  park 
Division 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


Alpine 

avalon  pleasure  pier 
barrett  0am 

beaumont  pumping  plant 
big  bear  lake 

B6NITA 

BURBANK  WB  AIRPORT  I 
CA8RILL0  NAT  MONUMENT  I 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
CORONA 
CULVER  CITY 

CUYAMA 

cuyamaca 

dry  canyon  reservoir 
el  cap  1 7an  0am 
elsinore 

escondido 
fontana  kaiser 
gillespie  field 
henshaw  dam 
idyllwild  ranger  sta 

julian  wynola 
laguna  beach 

LA  MESA 

LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  Ap 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  t 

LOS  ANGELES  CIVIC  C7R  t 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BALOY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
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PALOMAR  M7  0BSERVA70RY 

PASADENA 

PERRIS 

POMONA 

•AMONA  SPAULDING 
REDLANDS 
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89.7 
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95.3 
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94.0 
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94.8 
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72.7 
93.2 
93.7 
80.6 

81.7 

76.3 
92.3 
94.1 

95.1 
74,0 
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93.9 
79, 4M 
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88.3 
94.8 
95.1 
99.7 
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73.5 
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86.3 
78.3 
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93.6 
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92.4 
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96.3 


57.5 
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58.3 

38.2 

58.4 

62.6 
60.9 
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36.0 

51.7 

61.4 

37,3 

36.9 
69.2 
63.6 
38.2 
37.1 

60.7 
63.2 
65.9 
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65.3 
38.9 
38.5 
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61.6 
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32.7 
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66.  9M 
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65.2 
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81.9 
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79. 8M 
76.6 
68. 3M 
78.4 
74,7 
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80.7 
76.1 
76.6 

77.8 
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82.8 
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69.0 
77.1 
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63.9 

71.7 

70.6 
72.6 
74.7 

77.4 
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71. 4M 
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75.8 
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74.5 
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66.7 
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76.3 
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78.3 
74. S 
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See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
AUGUST  1966 

Continued  


Station 

Temperature 

Precipitation 
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95.4 
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78.9 
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24* 

55 
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0 

28 

0 
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.04 
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.04 
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.0 

0 

0 
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0 
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22 

0 

29 
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,00 
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0 
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0 
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91.3 

63.2 
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31 
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99.2 
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3.6 
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29 

0 

0 
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.0 

0 

0 
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0 
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86.2 

65.0 

73.6 

2.3 
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5 

43 

31 

17 

11 

0 

0 

0 
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.09 
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o 

SAN  DIEGO  MB  AIRPORT  R 

TT.9 

67,2 

72.6 

.8 

83 
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22» 

0 

0 

0 

0 

0 

.00 
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.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  FERNANDO 

93.3 

60.6 

77.0 

3.2 
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15 

53 

30 

0 

25 

0 

0 

0 

.00 

- 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

90.2 

62.5 

76.4 

95 

25. 

36 

31* 

0 
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.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JACINTO 

101.8 

57,1 

79.5 

2.3 
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5 

43 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

• 

.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

8<>.7 

65.0 

74.9 

2,6 

93 

2 

58 

23 

0 

3 

0 

0 

0 

.  00 

.05 

,00 

.0 

ft 

o 
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o 

SANTA  BARBARA 

TT.2 

59.4 

68.3 

.9 

87 

19 

53 

23* 

3 

0 

0 

0 

0 

T 

m 

.04 

T 

23. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

75. 7 

38.9 

67.3 
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29. 

31 

31 

5 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

2U 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CATALINA  MBAP 

80.1 

63.3 

71.7 

1,3 

94 

26 

56 

23* 

8 

6 

o 

0 

o 

,01 

. 

.05 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MAR  I A  WB  AIRPORT  R 

73.3 

33.8 

63.6 

1.2 

80 

27. 

49 

30* 

44 

0 

0 

0 

0 

T 

.03 

T 

31. 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  MONICA  PIER 

71.2 

65.2 

68.2 

74 

27* 

61 

30 

0 

0 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

•  0 

0 

o 

9 

0 

SANTA  PAULA 

82.1 

37.4 

69.8 

90 

25 

50 

23 

1 

1 

0 

0 

0 

.00 

.oo 

.0 

0 

0 

0 

0 

TORRANCE 

80.5 

62.9 

71.7 

3.2 

88 

3 

57 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.02 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUJUNGA 

88.8 

60.7 

74.8 

97 

13 

31 

29 

0 

16 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

85.8 

60.8 

73.3 

1.8 

94 

2 

52 

23 

0 

4 

0 

0 

0 

.00 

.04 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWITCHELL  DAM 

79.4M 

31.9M 

65.7M 

88 

16* 

47 

30 

24 

0 

0 

0 

0 

•  00 

•  00 

.0 

0 

o 

o 

o 

UCLA 

76.* 

66.1 

71.3 

83 

18 

62 

23 

0 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPLAND  3  N 

96.2 

37.6 

76.9 

104 

24 

30 

31- 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISTA  2  NNE 

82.6 

61.0 

71.8 

90 

2 

34 

1 

0 

1 

o 

0 

o 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WARNER  SPRINGS 

94.0 

33.2 

73.6 

.9 

100 

16. 

36 

31 

7 

28 

0 

0 

0 

.08 

.86 

•  08 

14 

.0 

0 

0 

0 

0 

VORBA  LINDA 

91.3 

60.9 

76.  1 

3.1 

98 

2 

54 

23 

o 

22 

0 

0 

0 

T 

.  1  1 

T 

2 

•  0 

o 

o 

0 

0 

DIVISION 

73.8 

2.2 

.01 

- 

.14 

.0 

«      «  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  4  NNW 

108.5 

78.5 

93.5 

116 

6 

67 

31* 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARSTOW 

103.5 

M 

M 

110 

6. 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  1  E 

97.0 

61.5 

79.3 

105 

5 

52 

31* 

0 

28 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 

98.1 

56.5 

77.3 

3.0 

106 

6 

44 

30 

0 

28 

0 

0 

0 

.10 

■ 

.02 

.07 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

74.4M 

54.5M 

64.5M 

83 

10 

39 

31 

75 

0 

0 

0 

0 

.34 

•  18 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

blythe 

107. 6M 

76. 9M 

92. 3M 

1.3 

113 

4 

0 

30 

0 

0 

0 

.10 

■ 

.74 

,09 

IT 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

108.4 

83.0 

93.7 

114 

9. 

70 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.13 

•  13 

13 

.0 

0 

1 

0 

0 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

105.7 

73.4 

89.6 

111 

10. 

61 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

BRAWLEY  2  SW 

106.8 

76.7 

91.8 

•  .3 

114 

4 

63 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

• 

.32 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CANT  I L 

103.5 

66.5 

112 

5 

37 

27 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

o 

o 

o 

0 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

102.9 

74,3 

88.6 

110 

5 

63 

31* 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DEATH  VALLEY 

114.2 

87.0 

100.6 

1.3 

121 

7» 

7* 

27 

0 

51 

0 

0 

0 

.10 

■  04 

•  10 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

91.6 

57.3 

74.5 

99 

5 

43 

28 

3 

22 

o 

0 

0 

T 

T 

2. 

.0 

0 

0 

0 

0 

EAGLE  MOUNTAIN 

104.4 

82.2 

93.3 

111 

6 

70 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

•  63 

.0 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

108.5 

75.1 

91.8 

.  6 

115 

18 

39 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

.37 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FAIRMONT 

92.1 

68.2 

80.2 

2.1 

102 

6 

52 

31 

2 

25 

0 

0 

0 

.00 

• 

.14 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

104.1 

81.1 

92.6 

110 

3 

69 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.71 

.32 

19 

•  0 

0 

2 

1 

0 

HA  I  WEE 

96.2 

66.2 

81.2 

2.1 

103 

T. 

55 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

.19 

.01 

.19 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

103.6 

76.4 

90.0 

110 

5 

59 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL 

105.8 

79.5 

92,7 

1.9 

111 

9. 

70 

31* 

0 

31 

0 

0 

0 

•  00 

.40 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IMPERIAL  FAA  AP 

108.0 

78.2 

93.1 

114 

4 

68 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDEPENDENCE 

98. 5M 

63.  3M 

80.  9M 

104 

9. 

50 

30 

0 

30 

0 

0 

0 

.07 

- 

.07 

.06 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

106.7 

78.0 

92.4 

1.8 

114 

4 

65 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

.10 

- 

.23 

.05 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

INYOKERN 

103.4 

63.9 

83.7 

110 

6. 

51 

31 

0 

30 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

IRON  MOUNTAIN 

107  «  8 

82.5 

93.2 

116 

6 

69 

31 

o 

3  1 

0 

0 

0 

.13 

.07 

1 

.0 

0 

ft 

0 

0 

LAKE  ARROWHEAD 

80.5 

58.2 

69.4 

89 

5 

46 

31 

20 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LANCASTER 

98.3 

63.9 

81.1 

109 

5 

54 

31 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  S5W 

17 

MECCA  2  SE 

106.1 

76.6 

91.4 

114 

4 

58 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

T 

T 

.0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

93.2 

74.2 

83.7 

5 

58 

3  J 

27 

0 

0 

0 

,24 

•  16 

18 

.0 

o 

1 

0 

0 

MOJAVE 

98.4 

70.9 

84.7 

107 

6. 

53 

31 

0 

29 

0 

0 

0 

T 

T 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOJAVE  2  ESE 

100.2 

63.3 

81.9 

109 

5 

47 

25 

0 

27 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MOUNTAIN  PASS 

1.10 

1.10 

1 

1 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

74.5 

46.3 

60.4 

78 

10. 

39 

3 

136 

0 

0 

0 

0 

2 

.0 

0 

1 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

108.2 

84,  3 

96.3 

119 

74 

3  1 

0 

31 

0 

0 

0 

.09 

.06 

16 

.0 

o 

o 

0 

0 

PALMDALE 

96.6 

66.  OM 

81.3M 

1.3 

108 

5 

50 

27 

0 

?e 

0 

0 

0 

.00 

.22 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

100.0 

64,7 

82.4 

109 

5 

49 

27 

0 

29 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALM  SPRINGS 

109.6 

74.7 

92.2 

3.3 

116 

4 

59 

31 

0 

3  1 

o 

o 

o 

.23 

.23 

2 

.0 

0 

1 

0 

0 

PARKER  RESERVOIR 

106.9 

83.7 

95.3 

113 

6. 

75 

1 

0 

31 

0 

0 

0 

.02 

.02 

17 

.0 

0 

0 

0 

0 

RANDSBURG 

98.8 

70.1 

64.3 

107 

5 

56 

31 

0 

28 

0 

0 

0 

T 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

SOUIRREL  INN  2 

78.9 

62.0 

70.5 

1.8 

89 

6 

45 

31 

21 

0 

0 

0 

0 

.00 

.21 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

106.1 

77.0 

91.6 

113 

3 

66 

28 

0 

31 

0 

0 

0 

.00 

.08 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

106.0 

71.4 

88.7 

1.3 

113 

7« 

56 

30 

0 

31 

0 

0 

0 

.03 

•  03 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTYNINE  PALMS 

.14 

.16 

.14 

.0 

1 

VALYERMO  RANGER  STA 

95. 7M 

55.  1M 

75.  4M 

102 

6* 

38 

31 

0 

2  9 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

victorvillE  pump  plant 

99.  1M 

61. 7M 

80.  4M 

106 

6 

53 

31* 

0 

30 

0 

0 

0 

.16 

.16 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

65.3 

35.9 

50.6 

73 

9. 

22 

30 

439 

0 

0 

A 

0 

1.T7 

,66 

3 

.0 

0 

6 

1 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

56.4 

38.3 

47.4 

64 

9. 

24 

31 

536 

0 

0 

3 

0 

2.82 

1.30 

2 

.0 

0 

3 

2 

2 

DIVISION 

83.9 

.9 

.20 

.16 

.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     AUGUST  1966 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


The  protracted  dry  spell  continued  over  most 
of  the  State,  with  most  areas  reporting  less 
rainfall  than  normal.  Only  the  central  and  north 
coast  and  the  northern  mountains  received  slightly 
greater  than  normal  amounts,  but  totals  were  not 
great  enough  to  alleviate  the  dry  conditions.  A 
critical  fire  hazard  developed  over  much  of  the 
State  and  tens  of  thousands  of  acres  of  woodland 
and  range  were  burned  over  in  numerous  fires, 
some  of  which  reached  considerable  size. 
Associated  with  the  dry  weather  were  reports 
of  greater  than  average  sunshine,  especially 
in  the  southern  part  of  the  State.  Red  Bluff 
reported  the  longest  rainless  period  for  this 
time  of  year  in  their  record. 

Temperatures  were  above  normal  over  the  entire 
State  except  for  below  normal  averages  along 
the  north  coast.  A  reading  of  110°  at  Red 
Bluff  on  the  6th  was  the  highest  ever  recorded 
on  that  date.  Sacramento  and  Long  Beach  had 
one  of  the  warmest  Augusts  of  record,  and 
12  days  during  the  month  with  maximum  readings 


of  100°  or  warmer  at  Sacramento  set  a  new  record. 
Fresno  had  19  consecutive  days  with  maxima  of 
100°  or  warmer,  setting  a  new  record  for  August. 
At  Bakersfield,  the  first  21  days  of  the  month 
averaged  7°  above  normal,  while  Los  Angeles 
Airport  had  no  days,  and  Bishop  and  Santa  Maria 
only  4  days  during  the  month  with  below  normal 
temperatures.  The  last  week  of  the  month  turned 
cooler,  and  on  the  30th  a  minimum  of  49°  at 
Fresno  set  a  new  record  for  the  lowest  ever 
observed  in  August. 

Widespread  thunderstorms  in  the  mountains 
during  the  closing  days  of  July  and  the  first  few 
days  of  August  resulted  in  a  number  of  lightning 
fires.  Wind  in  the  Rancho  Mirage  community 
near  Palm  Springs  on  the  2d  broke  a  plate 
glass  window  and  downed  a  number  of  power 
poles.  Three  persons  were  injured  by  flying 
glass.  Lightning  damaged  utility  lines  and  house 
wiring,  and  started  several  grass  and  timber 
fires  on  the  16th  in  northern  California. 


C.  Robert  Elford 
ESS  A  State  Climatologist 
557  Federal  Office  Building 
50  Fulton  Street 

San  Francisco,  California  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14     15      16     17  I  18     19     20  21 


25     26  27 


drainage  01 
al0erp0i nt 

angwin  pac  union  col 
big  bar  ranger  station 
boonv i lle  mntnc  5ta 
bran5com8  2  nw 

br idgev1 lle  <•  nnw 
burnt  ranch  1  s 
calistoga 

callahan  ranger  sta 
cazadero 

cecilville  5  se 
clear  creek 
cloveroale  3  sse 
copco  no  1  dam 

COVELO 

CRESCENT  CITY    1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
005  RIOS 
OUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 

EUREKA  WB  CITY  R 
FERNDALE  8  5SW 
FERNOALE  2  Nw 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GAR8ERV I LLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRATCN   1  w 

GREENVIEW 

GUERNEV I LLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALOSBURG 

HEALOSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  LARGO  STATION 
IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
KELLOGG 
KENTFIELO 

KLAMATH  R 

KNIGHTS  VALLEY 
KOftBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 
NAPA  5  NNw 

Napa  state  hospital 
oak  knoll  ranger  sta 
oakville  1  wnw 
occidental 

orick  prairie  creek  pk 

ORLEANS 

petaluma  fire  sta  2 
point  arena 
potter  valley  ph 
richardson  grove  5t  pk 

Saint  helena 
salyer  ranger  station 
san  rafael 
santa  rosa 

sawyers  bar  ranger  sta 

SCOT  I A 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  spgs  las  lomas 

SOMESBAR    1  W 
50NOMA 

standi sh  hjckey  st  pk 
trinity  dam  vista  pt 
tulelake  //r 

UK  I  AH 

UK  I  AH   h  WSW 

UPPER  MATTOLE 
WEAVERV ILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS   1  NE 
WILLOW  CREEK  RANCH 

YREKA 


.5fi 
.57 
•  *9 


1.38 

.07 

.51 
.12 
.91 


.  50 
.10 
.10 
.23 

•  00 


.25 
.03 

.6? 


.04 

.23  .06 
,06  .0* 
.08 


.03 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
AlTURAS  RANGER  STATION 

auburn 

serryessa  lake 

big  be  no  ranger  sta 

Blue  canyon  wb  airport//r 
bowman  dam 

brooks  farnham  ranch 
brush  creek  ranger  sta 
buckhorn 

bucks  creek  ph 
bullards  bar  pwr  house 

BURNEY 

CAMPTONV I LLE  RS 
CAN8Y    11  SW 


.00 
.18 
.00 


See  reference  note,  loliowing  SiaUon  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19      20  21 


25     26  27 


28     29  I  30  31 


Can3»   a *s<i£ a  STATION 
CANYON  0AM 
CARIBOU  POWER  MOUSE 
CENTERvlLLE  PH 

Challenge  banger  sta 
Chester 

chko  experiment  sta 
citrus  heights 
Clarksburg 

ClARKS  VALLEY  MUDD  rcm 

ClEARLAKE  highlands 
COmASSET   1  NNE 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POwER  HOUSE 


SSN 


COLUSA 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCh 
DANA  2  SE 
OAvIS  2  wSw 

DAVIS  CREEK 

OEER  CREEK  POwER  HOUSE 
DE  SABlA 
DOBBINS  COLGATE 
OOffNIEV  ILLE  RANGER  STA 

0UNN1GAN 

OUNSMUIR  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  DAM 

FORESTHILL  RANGES  STA 
FRENCH  GULCH 
GAHOEN  VALLEY   2  S 

GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GIBSON  HwY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
MARRY  ENGLEBRIGMT  DAM 
MAT  CREEK  PM  NO  1 
MIDDEN  VALLEY  RANCH 

HOBERGS 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCH 
IOMA  MILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVlLLE 

K I L ARC  POwER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKE5H0RE 

LAKE  SPAULOING 

LAKE   SPAULOING  OAM 

LAS  PLUMAS 

LEESVlLLE  kEEGAN  ranch 
LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT    \  mSw 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

M AN2 AN  I T A  LAKE  /✓ 

MARYSVILLE 

MC  CLOUD 

MIDDLETOwN 

MINERAL 

MONT ICELLO  DAM 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  SHASTA  mB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAuS  2 
OHO 

ORLAND 
OROvlLLE 
OROvlLLE  BRIDGE 

PACIFIC  MOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT   R I vER  POwER  HOUSE 

PLACEflVlLLE 
PLACEPVILLE  IFG 
PLATINA 
PORTOLA 

ouincy  ranger  station 

red  bluff  wb  airport  r 
redding  f ise  sta  no  2 

REPPESA 
R|C  VISTA 
ROCKLIN 

rouno  mountain  1  nne 
sacramento  wb  airport  r 
sacramento  mb  c i  tv  r 
Shasta  dam 
shingle  springs 

SHINGlETOwN  2  E 
SIERRA  C I Tv 

SI ERRA v ILLE  BANGER  STA 
SOOA  SPRINGS  1  C  //fl 
STONvFCRD  COOLtY  RANCH 

stonvford  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 
turntable  creek 
twin  lakes 

UPPER  L*K?  T  m 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAvlLLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLT  A  POwER  MOUSE 
wMlSKEvTOwN  RES 
WILLIAMS 


.2* 


.  1 


I  T 


.03  .03 
T 

.06  .12 


Sm  ial«r«nc«  not*.  loUowIng  Station  ladai 
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DAILY  PRECIPITATION 


WILLOWS 
WINTERS 
WOODLAND  I 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


19     20  21 


29  30 


03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARV I LLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  lake  / 

Fleming  fish  and  game 
foot  bidwell 

gem  lake 

long  valley  insp  st a 
MEYERS  *.  Sw 
MEYERS    INSPECTION  5TA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANDI SH  1  E 
SUSANVlLLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

T8UCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL   10  SE 
WOOOFORDS 


.02 
.00 
.00 


.50    .*a  ,o* 


•17     T         T         T  T 
T  T 
T         .36  T 


T  T  .07  T 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG   SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL INGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORO  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

GILROY  U  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ   2  NW 
HOLLISTER 
KING  CITY 
LAFAYETTE   2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SSW 
LOCKwOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ   FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  H  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  W8  AIRPORT 

PAICINE5  OhRw ALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

parkf i eld 
paso  robles 

paso  robles  f a a  ap 
pinnacles  nat  monument 
pismo  beach 
point  piedras  8lancas 
port  chicago  naval  dep 

priest  valley 
redwood  city 
richmond 

saint  marys  college 
salinas  2  e 

salinas  faa  ap 

salinas  dam 

san  antonio  mission 

SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUN5ET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGOS 10  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSV1LLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  bridge 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  <*  E 
WATSONV I LLE  WATERWORKS 


.09 
.17 
.00 


.00 
•  13 
.10 


.03 
.00 
.00 
.00 


.01     .01     .01     T         .02  T 


T         T  T 


T  T 
T  T  .01 


)i  following  Slat 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9    '  10     11     12      13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  j  27     28     29     30  31 


DRAINAGE  09 
*NG I 0L* 

ANTIOCM  FIBREBOARD  ML 
ANTJOCM  PUMPJNG  PL  ) 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY   1  NNE 

BAkERSFIElD  -B  airport 
BAi.CN  PO-EB  MOUSE 
BlACKwELLS  CORNER 
fljTTCN«|LLO- 

calaveras  big  tsefs 
camp  pardee 

Catheys  vv  bull  pun  rh 
Cherry  vallEy  dam 
coal inc a 

COALING*  l*  wNw 

CORCORAN    I  BR [ G  OIST 
OELANC 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 
DENAIR    '  NNE 
OuOlEYS 

electra  power  house 
Elliott 

exchequer  reservoir 

f  IOOLETOwN  LYNCH  RANCH 
FtvE  POINTS  5  SS* 

FRESNO  wB  AIRPORT 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNV ILLE 

GRANT  GROVE 

CROPLAND  RANGER  ST  A 

MANFORO 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IDRIA 

I  ONE 

JOHNSONOALE 
KERLlNGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  Ph  NO  1 

KERN  RIVER  Ph  NO  3 
KETTLCMAN  CITY  I  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  Z  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COvC 
LINDSAY 
LOO! 

LONE   TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANOEV ILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEAOOw  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

-ERCEy  MOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  Nm 

NORTH  FORK  RANGER   ST  A 
OAKDALE  WOODWARD  DAm 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCmE  CREEK 

pat  t i  hay 
pine  Flat  dam 

PORTERv ILLE 
POSEy   )  E 

SALT  SPRINGS  PwR  MOUSE 

SAN  ANDREAS  I  S 
SAN  EMIGOIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONOOA  BS 

SO  ENTRANCE  Y0SEMJTE 

SPRINGVILLE    T  ENE 
STANISLAUS  POWER  mOuSE 
STOCKTON  -BAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
SUTTER  MILL  RANGER  STA 

T  EMACHAP I 

TEJON  RANCMO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CAR80NA 

TRACY  PUMPINC,  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VISALIA 

•ALLACE    1  SE 

"A  SCO 
•ESTMAvEN 
WEST  POINT    )  S» 
WHITE  ROCK 
wOFFORD  h£ 1 GmT S 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


acton  esconoi  fc2mbe 
aliso  cn  oat  mt  fc  4*6 
alpine 
altadena 


S»»  t«l«iancK  notai  iollowlnq  Siaiion  Indw 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10  |  11  |  12     13     14     15     16     17     18  \  19     20     21     22     23     24     25     26  27 


ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CI  Ti   PARK.  FC  1*3 

barrett  dam 
Beaumont 

beaumont  pumping  plant 
bel  air  fc  10  6 
big  bear  lake 
big  bear  lake  dam 

big  oalton  dam  fc223be 
big  tujunga  dam  fc6de 

BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BUR8ANK  FD  FC22613 
BuRBANK   MB  A] RpORT  - 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  F 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CHATSwORTH  FC  2*.  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  D 

CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL   LAKE  FC  2S3C 
CULVER  CITY 
CUYAMA 

CUYAMACA 

OESCANSO  HANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAPITAN  DAM 

Elizabeth  lake  FC128B 
elsinore 
escondido 
fillmore  1  wnw 
fontana  5  n 

fontana  kaiser 
fullerton  hillcrest  rv 
gibraltar  dam  no  2 
gillespie  field 
glendale  stapen  fc2-3sg 

glendora  west  fc  185 
haines  cyn  lower  fc36* 
haines  cyn  upper  fc  36  t 

HEMET 

HENSHAw  dam 

HOEGEES  FC  60  A 
IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 

LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  MTS  FC  560  B 
LECHUZA  PT  STA  FC  3528 

LOMPOC 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 

LOS  ANGELES  CIvK  CTR  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LYTLE  creek  ph 

LYTLE  CREEK   RANGER  STA 
MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK 

MT  BALDY  FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT   WILSON  FC   338  8  // 

NEWBURY  PARK  <.  SW 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANSIOE 
OJAI 

0P1DS  CAMP  FC   57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FC*3D 

PASADENA 
PERRIS 

PIEORA  BL ANC A  6RD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC32U 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA   SPAULDI NG 
RANCH  1 T A 

REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  #  3 
RIVERSIDE   EXP  STA  R 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

SAN  BERNARD  I  NO  CO  HOSP 
5AND8ERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

SAN  FERNANDO 
SAN  GAQRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC425BE 
SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 
5 AN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIvER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC*-32 
SANTA  BARBARA 


.00 

T 

T 

.0^ 


,00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 


.00 
.00 
.00 


.00 
.Of 
.00 


29     30  31 


.07  ,n  .oi 
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Continued 


SANTA  BARBARA  F AA  *D 
SANTA  BARBARA   TV  PEAK 
SANTA  CAT AL  t  NA  -BAP 
SANTA  MARIA  -B  AIRPORT 
SANTA  MONICA 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
SAU4US  Put  PL  NO  I 
SI&NAl  HILL  PC  •■• 
SOMIS  1  NN 

SPAORA  PAC  FC  >96  C 
SuCV  RANCH 
SUSANA  KNOLLS 
THOUSAND  OAKS 
TOPAN«A  PATROL  ST  A  FC6 

TORRANCE 
TUJUN6A 

tustin  irvine  ranch 
TkI tchell  oam 
union  oil  stearns 

U  C  L  * 
UPLAND  5  N 
VALLET  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  PC  1SB 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  PCWO 
VISTA  2  NNE 
■ALNUT  PTL  STA  FC102C 
KARNER  SPRINGS 
MMITTIER  CTY  H  FC  10t>C 

fORBA  LINOA 


DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 


Day  of  Month 


12  3 


4      5  6 


7      8      9   I  10     11  12 


13     14     15     16     17     18     19     20     21  ,  22     23  24 


AOELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER  t  NNM 
BARSTOM 
BEAUMONT   1  E 

BENTON  INSPECTION  STA 
BIS  PINES  PARK  FC  BIB 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  //R 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

8LYTHE 

BLTTHE  PAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  9  NNE 
BOULEVARD 

BRAMLEY  2  SH 
CA1A20N 
CALEKICO  2  NE 
CANT  I L 

COVOTE  HELLS 

DAGGETT  PAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

tL  CENTRO  2  SSM 

'A1RMONT 

BOLD  ROCK  RANCH 

HAUEE 

haypiEld  pumping  plant 

hespcria 

imperial 

imperial  paa  ap 

independence 

inoio  u  s  date  garden 
inyokern 

inyokern  arm  i t age 
iron  mountain 
joshua  tree 

kee  ranch  / 
lake  arromheao 
lancaster 

lucerne  valley  1  ssm 

MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESt 
MORON GO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  MSP 
NEEDLES  PAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NILANO 

OCOTILLO  HELLS 
PALHOALE 

PALMOAlE  PAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANOSBuRG 

SNOM  CRIEk  upper 
SOUIRREL  INN  2 
THERMAL  PAA  AIRPORT 
TRONA 

TMENTYNINE  PALMS 

VALVERMO  RANGER  STA 
VICTORvtLLE  PUMP  PLANT 
MMITI  MOUNTAIN  1 
MMITI  MOUNTAIN  2 


.10 

.07 

.09  .IB 


■19  .52 


•  OS 
.07  T 

.01 


.06  ,03 


.02  T 


j—  ial*i*ncn  no*M  loUowinq  Slalion  Indai 
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DAILY  TEMPERATURES 


AUGUST  .1966 


Sid  t  ion 

Day  ol  Month 

O 
01 

1 

1  ^ 

9 

1  3 

4 

1  ^ 

1  6 

7 

8 

10 

1  1 

1  12 

13 

1  H 

1  15 

16 

l  " 

1  18 

19 

|  20 

21 

22 

23 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 

< 

«          »  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 

95 

98 

93 

92 

88 

91 

92 

95 

91 

9  1 

98 

90 

1  00 

9  3 

101 

1  02 

1  0  1 

1  0  1 

97 

9  1 

98 

9  7 

82 

81 

85 

79 

?? 

?3 

7  3 

90.7 

Mm 

52 

53 

52 

50 

50 

50 

51 

48 

51 

54 

51 

51 

52 

52 

56 

55 

60 

56 

48 

50 

53 

50 

52 

45 

4  7 

48 

49 

51 

45 

46 

53 

51.0 

ANGwtN  PAC  UNION  COL 

MAX 

91 

96 

95 

95 

98 

96 

101 

99 

97 

95 

90 

80 

88 

84 

92 

96 

97 

99 

9  1 

8  4 

83 

8  3 

82 

8  6 

64 

80 

82 

89 

a  3 

7  3 

58 

88.6 

NUN 

62 

65 

54 

65 

58 

69 

64 

69 

58 

57 

51 

51 

80 

53 

6  2 

63 

67 

60 

8  2 

45 

46 

45 

47 

46 

46 

44 

52 

61 

42 

45 

45 

54.3 

BIO  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

98 

104 

104 

103 

9  6 

100 

103 

102 

95 

1"2 

106 

101 

1  04 

1  0  1 

1  06 

107 

1  04 

104 

102 

1  0  1 

103 

1  o  l 

9  3 

90 

92 

8  3 

8  3 

72 

7  3 

96.9 

Mm 

84 

57 

57 

53 

56 

55 

55 

50 

53 

88 

56 

56 

55 

6» 

57 

57 

59 

60 

64 

55 

54 

53 

49 

45 

48 

48 

49 

51 

50 

50 

47 

53.4 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

99 

101 

101 

98 

96 

99 

100 

98 

96 

99 

98 

97 

98 

98 

ln3 

101 

98 

97 

95 

9  3 

96 

9  6 

8  6 

8  5 

8  2 

7  7 

87 

3  2 

74 

7  i 

82 

93.0 

Mm 

1.9 

51 

54 

50 

4  8 

48 

50 

4  6 

47 

50 

47 

46 

46 

47 

51 

5  2 

55 

53 

48 

45 

44 

46 

45 

40 

39 

38 

40 

44 

36 

45 

40 

46.5 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

95 

97 

95 

9  1 

92 

95 

94 

90 

95 

97 

93 

94 

93 

95 

98 

98 

9  5 

95 

92 

93 

92 

88 

8  6 

8  5 

77 

76 

8  1 

75 

67 

68 

80 

89.1 

Mm 

51 

54 

53 

50 

51 

52 

52 

47 

49 

54 

51 

52 

52 

49 

85 

56 

57 

57 

51 

52 

48 

50 

43 

39 

41 

42 

43 

42 

36 

43 

39 

48.7 

CLOvERDALE  3  SSE 

MAX 

97 

99 

95 

94 

100 

101 

1  04 

1  00 

102 

97 

87 

80 

93 

9  1 

96 

99 

1  00 

1  0? 

90 

8  5 

8  1 

8  1 

8  2 

8  9 

88 

84 

86 

93 

89 

74 

64 

91.1 

Mm 

t.9 

53 

49 

50 

54 

52 

53 

54 

57 

53 

84 

49 

50 

48 

50 

55 

59 

56 

51 

61 

50 

50 

48 

47 

53 

65 

54 

52 

61 

53 

54 

52.1 

COVELO 

MAX 

93 

100 

100 

100 

95 

95 

97 

100 

93 

95 

100 

95 

100 

98 

I  00 

101 

96 

100 

9  8 

97 

96 

96 

9  3 

88 

8  5 

79 

3  3 

89 

85 

73 

70 

93.2 

min 

50 

56 

55 

50 

51 

51 

51 

46 

50 

52 

52 

51 

52 

50 

53 

52 

57 

51 

43 

60 

48 

49 

44 

38 

41 

42 

45 

46 

50 

50 

44 

49.2 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

61 

6  1 

59 

o  1 

62 

6  4 

65 

69 

70 

69 

6  8 

73 

69 

65 

68 

66 

69 

69 

65 

6  1 

68 

5  8 

65 

69 

6  7 

66 

7  0 

6  7 

68 

70 

7  1 

65,9 

Mm 

50 

52 

51 

50 

50 

45 

46 

52 

43 

49 

49 

48 

44 

52 

47 

51 

49 

50 

52 

51 

48 

49 

46 

47 

54 

51 

51 

55 

54 

48 

47 

49.4 

BUTTONS  LANDING 

MAX 

91 

83 

75 

74 

66 

'4 

79 

75 

72 

69 

78 

87 

87 

86 

79 

68 

69 

69 

69 

80 

80 

7  7 

8  3 

82 

84 

73 

64 

77,3 

Mm 

55 

55 

54 

53 

55 

55 

57 

53 

55 

53 

51 

52 

58 

56 

52 

52 

53 

5  3 

50 

49 

81 

4  1 

40 

42 

50 

50 

54 

51.8 

ELK  VALLEY 

MAX 

95 

94 

95 

93 

91 

94 

96 

95 

89 

93 

92 

95 

95 

96 

too 

98 

99 

96 

92 

96 

94 

89 

7  1 

74 

70 

7  7 

77 

75 

65 

69 

a2 

88.3 

MIN 

48 

50 

48 

50 

49 

45 

44 

45 

55 

56 

53 

45 

44 

51 

46 

51 

5! 

51 

47 

43 

45 

43 

44 

39 

40 

43 

42 

67 

45 

47 

43 

46,8 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

55 

56 

58 

58 

5H 

59 

56 

6  3 

63 

63 

60 

60 

62 

5  9 

58 

62 

63 

58 

57 

58 

57 

5  9 

62 

65 

68 

60 

65 

60 

65 

66 

64 

60.5 

Mm 

51 

5C 

51 

53 

51 

50 

50 

5  2 

54 

52 

52 

50 

49 

53 

52 

51 

6  2 

50 

51 

50 

50 

49 

50 

49 

52 

52 

5  1 

54 

50 

54 

55 

51.3 

FERNDALE  2  NW 

MAX 

57 

58 

61 

61 

60 

63 

62 

68 

68 

65 

64 

62 

65 

64 

6  1 

62 

63 

62 

57 

63 

52 

63 

65 

7  1 

7  3 

65 

70 

65 

68 

70 

6b 

64,0 

Mm 

50 

50 

51 

52 

51 

46 

43 

51 

51 

49 

50 

43 

42 

52 

45 

48 

46 

47 

50 

51 

42 

49 

45 

44 

49 

51 

47 

54 

50 

53 

55 

48,6 

FOREST  GLEN 

MAX 

98 

100 

100 

101 

96 

97 

100 

94 

102 

103 

98 

102 

1  02 

102 

104 

1  00 

100 

100 

9  9 

100 

99 

94 

90 

85 

79 

80 

6  6 

34 

70 

64 

94.3 

Mm 

47 

52 

49 

46 

49 

47 

43 

47 

50 

48 

49 

49 

48 

47 

5  2 

54 

52 

44 

48 

48 

46 

42 

37 

40 

41 

42 

42 

36 

44 

47 

46.2 

FORT  BRAGG 

MAX 

56 

59 

60 

62 

62 

59 

63 

6  1 

68 

64 

58 

61 

88 

59 

6  1 

69 

65 

66 

63 

59 

60 

63 

60 

67 

70 

67 

6  3 

70 

64 

64 

65 

62.5 

Mm 

46 

48 

48 

45 

49 

45 

46 

46 

50 

50 

46 

48 

49 

47 

46 

45 

48 

50 

50 

48 

49 

49 

44 

47 

52 

51 

49 

4  9 

50 

52 

54 

48.3 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

57 

61 

60 

63 

59 

62 

62 

67 

67 

58 

59 

57 

64 

65 

59 

57 

59 

60 

59 

65 

65 

66 

6  4 

68 

6  6 

6  7 

69 

72 

62,8 

MIN 

42 

4fl 

48 

48 

50 

44 

45 

43 

49 

51 

47 

48 

49 

47 

44 

43 

48 

48 

50 

49 

49 

48 

39 

49 

49 

49 

45 

47 

48 

51 

49 

47.2 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

99 

102 

100 

98 

96 

9  8 

100 

98 

97 

98 

98 

98 

97 

98 

102 

102 

98 

108 

9  6 

95 

95 

95 

90 

89 

88 

36 

85 

8  3 

77 

70 

82 

93.9 

Mm 

49 

51 

53 

51 

48 

48 

49 

46 

47 

47 

46 

44 

46 

47 

51 

53 

55 

54 

48 

45 

44 

45 

45 

39 

40 

41 

44 

43 

36 

45 

37 

46.4 

FORT  ROSS 

MAX 

6  2 

6  2 

6  3 

67 

66 

69 

64 

7  1 

62 

62 

64 

6  1 

64 

6  1 

62 

64 

68 

64 

64 

6  1 

62 

59 

7C 

69 

70 

70 

69 

66 

67 

56 

63 

64,6 

Mm 

46 

49 

46 

47 

46 

44 

46 

45 

4  8 

47 

51 

51 

50 

5  0 

50 

51 

53 

51 

51 

62 

51 

51 

50 

46 

47 

49 

47 

48 

44 

46 

46 

48,4 

GRATON  1  W 

MAX 

92 

86 

84 

99 

93 

100 

85 

92 

85 

77 

72 

76 

76 

8  3 

9  3 

94 

93 

85 

73 

74 

70 

7  1 

84 

85 

78 

8  5 

92 

8  7 

75 

68 

79 

83.4 

Mm 

44 

47 

50 

45 

47 

48 

47 

46 

49 

48 

51 

49 

57 

50 

44 

49 

64 

48 

51 

49 

51 

51 

47 

43 

45 

47 

49 

48 

43 

52 

52 

48.4 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

99 

104 

1  06 

1  0  1 

96 

99 

102 

102 

95 

100 

101 

9  7 

103 

99 

103 

105 

107 

106 

106 

1  0  1 

101 

104 

90 

89 

90 

3  1 

82 

a7 

8  3 

74 

75 

96.4 

Mm 

55 

5  5 

54 

55 

53 

52 

52 

50 

55 

85 

84 

52 

50 

85 

55 

56 

58 

58 

55 

50 

51 

52 

50 

44 

48 

51 

60 

49 

50 

50 

46 

52.3 

HEALDSBURG 

MAX 

1  OC 

9  3 

9  3 

1  04 

96 

105 

96 

100 

95 

87 

8  0 

86 

84 

9  1 

101 

102 

101 

90 

82 

84 

78 

79 

90 

90 

88 

90 

9  7 

92 

80 

71 

86 

90,7 

Mm 

5C 

52 

5  3 

49 

52 

53 

52 

51 

55 

53 

54 

52 

54 

53 

50 

53 

69 

54 

64 

64 

53 

54 

51 

46 

49 

57 

53 

83 

49 

54 

53 

52,5 

HILTS 

MAX 

88 

95 

98 

94 

84 

86 

89 

9  0 

8  3 

86 

89 

85 

92 

88 

94 

96 

06 

95 

90 

92 

93 

82 

88 

86 

74 

71 

77 

72 

64 

67 

86.1 

Mm 

52 

55 

56 

48 

50 

64 

52 

56 

57 

58 

86 

47 

51 

52 

53 

56 

62 

53 

55 

48 

55 

50 

43 

47 

4  6 

49 

45 

44 

45 

44 

51.3 

HOOPA 

MAX 

95 

100 

97 

97 

98 

97 

97 

99 

92 

100 

104 

100 

1  0  3 

97 

102 

1  0  5 

1  04 

104 

103 

96 

102 

101 

36 

80 

86 

34 

82 

87 

77 

74 

76 

94,3 

MIN 

50 

53 

51 

62 

60 

52 

51 

52 

5  2 

64 

58 

60 

5  2 

53 

56 

56 

60 

64 

64 

66 

59 

5  2 

52 

47 

55 

52 

49 

51 

53 

54 

57 

55,1 

KENTFIElD 

MAX 

95 

8  7 

82 

79 

96 

8  7 

96 

8  7 

90 

8  1 

86 

73 

8  3 

8  1 

84 

90 

90 

91 

84 

74 

69 

71 

73 

85 

83 

83 

84 

92 

88 

75 

64 

83.3 

MIN 

51 

50 

51 

48 

49 

51 

50 

50 

50 

50 

51 

51 

48 

48 

50 

55 

68 

54 

48 

51 

60 

51 

46 

50 

54 

53 

62 

52 

54 

56 

53 

51.1 

KLAMATH 

MAX 

60 

63 

62 

6  3 

6  6 

66 

6  3 

7  1 

77 

7  8 

70 

70 

67 

64 

67 

6  3 

69 

67 

62 

62 

61 

6  1 

6  3 

70 

68 

6  3 

67 

64 

67 

70 

65 

66.1 

Mm 

52 

52 

52 

53 

52 

48 

46 

52 

51 

80 

50 

80 

46 

56 

49 

52 

5  1 

51 

54 

52 

48 

51 

50 

47 

54 

52 

52 

56 

50 

53 

56 

51.2 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

Mm 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

99 

100 

1 00 

99 

99 

100 

102 

1  0  1 

96 

95 

92 

95 

94 

99 

100 

98 

I  00 

98 

96 

94 

94 

92 

90 

86 

80 

82 

90 

85 

75 

70 

89 

93.2 

Mm 

46 

54 

52 

46 

47 

48 

5  1 

43 

4  9 

47 

49 

47 

4  9 

47 

49 

50 

57 

49 

43 

45 

43 

46 

37 

34 

38 

39 

41 

42 

38 

46 

42 

45.6 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

87 

9  2 

92 

86 

86 

89 

94 

87 

90 

82 

8  7 

90 

90 

93 

94 

88 

58 

36 

84 

8  7 

86 

82 

8  3 

78 

65 

76 

77 

63 

55 

83,9 

MIN 

53 

61 

56 

49 

51 

57 

59 

48 

52 

44 

54 

50 

51 

60 

69 

66 

53 

47 

47 

53 

60 

41 

38 

40 

42 

44 

41 

39 

37 

49.4 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

p  5 

9  1 

9  2 

90 

8  3 

85 

88 

90 

8  3 

8  I 

8  8 

8  1 

86 

8  7 

8  8 

92 

92 

8  8 

89 

84 

8  1 

86 

84 

82 

80 

76 

64 

76 

73 

63 

58 

82.8 

Mm 

4  2 

44 

50 

40 

39 

42 

43 

40 

40 

43 

37 

36 

39 

40 

43 

47 

56 

46 

44 

39 

40 

40 

45 

34 

36 

42 

36 

34 

39 

39 

32 

40.9 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

95 

88 

80 

88 

9  8 

88 

8  6 

6  2 

78 

75 

8  0 

7a 

84 

95 

94 

92 

88 

30 

71 

72 

73 

80 

83 

79 

35 

89 

87 

78 

71 

74 

83.1 

Mm 

5* 

53 

54 

52 

54 

54 

52 

54 

53 

52 

53 

52 

52 

49 

53 

68 

62 

55 

52 

52 

52 

52 

50 

48 

51 

50 

52 

54 

50 

52 

55 

52.8 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

65 

65 

65 

64 

69 

72 

6  9 

70 

77 

75 

75 

77 

72 

72 

75 

75 

77 

70 

73 

73 

60 

63 

66 

70 

70 

68 

74 

70 

70 

70 

70,4 

Mm 

49 

50 

51 

5  0 

49 

41 

41 

50 

45 

45 

47 

43 

41 

52 

45 

50 

46 

52 

49 

48 

43 

48 

47 

42 

46 

50 

45 

54 

46 

51 

47.2 

ORLEANS 

MAX 

I  Q  3 

1  0  2 

102 

108 

109 

110 

1  0  7 

1  06 

103 

1  09 

102 

105 

100 

105 

106 

107 

105 

104 

101 

101 

104 

90 

89 

86 

a  i 

86 

89 

78 

73 

73 

85 

97,7 

MIN 

52 

53 

58 

58 

59 

61 

63 

63 

57 

89 

57 

58 

85 

55 

58 

58 

68 

56 

55 

56 

64 

52 

48 

45 

55 

51 

53 

52 

53 

54 

55 

55.5 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

85 

93 

100 

8  8 

96 

7  8 

76 

79 

78 

84 

92 

9  7 

94 

8  6 

73 

80 

75 

73 

8  I 

77 

73 

83 

8  9 

80 

71 

69 

74 

83.5 

Mm 

48 

50 

52 

43 

49 

50 

49 

49 

54 

53 

54 

52 

53 

62 

49 

52 

56 

54 

53 

53 

63 

53 

50 

48 

52 

51 

51 

51 

49 

52 

53 

51.2 

POINT  ARENA 

MAX 

62 

58 

6 1 

67 

69 

59 

6  8 

58 

57 

60 

66 

7  J 

72 

63 

66 

70 

72 

65 

68 

66 

68 

64 

66 

64,2 

Mm 

46 

49 

48 

4  9 

47 

49 

49 

49 

51 

49 

48 

49 

49 

49 

48 

47 

51 

50 

46 

48 

51 

51 

50 

50 

52 

52 

52 

49,2 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

103 

103 

102 

102 

1  04 

102 

100 

95 

99 

98 

100 

104 

104 

Mm 

53 

5  3 

54 

54 

56 

51 

53 

54 

5  2 

53 

52 

64 

54 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

96 

102 

94 

94 

89 

91 

93 

95 

91 

91 

95 

92 

101 

94 

100 

101 

104 

100 

101 

94 

96 

95 

83 

85 

80 

78 

82 

89 

80 

75 

66 

91.3 

MIN 

52 

55 

53 

54 

54 

53 

54 

53 

54 

52 

56 

64 

53 

53 

53 

56 

56 

56 

52 

51 

51 

51 

52 

46 

4  6 

47 

48 

52 

48 

49 

53 

52.2 

SAINT  HELENA 

MAX 

101 

94 

91 

99 

96 

106 

97 

97 

93 

97 

84 

90 

90 

93 

102 

1  04 

104 

97 

89 

84 

83 

83 

91 

87 

84 

91 

96 

89 

81 

70 

64 

91.8 

MIN 

53 

55 

56 

52 

54 

53 

52 

53 

51 

52 

54 

49 

52 

48 

52 

57 

60 

63 

50 

53 

53 

6  3 

48 

46 

46 

48 

50 

50 

46 

54 

52 

51.8 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

100 

98 

99 

95 

97 

99 

100 

93 

101 

105 

98 

102 

97 

102 

104 

104 

103 

101 

100 

102 

100 

91 

84 

87 

81 

82 

38 

85 

76 

72 

75 

94,2 

MIN 

57 

56 

53 

54 

55 

54 

51 

53 

57 

57 

59 

56 

55 

59 

59 

61 

62 

54 

56 

57 

56 

5  1 

47 

49 

50 

51 

53 

51 

52 

52 

54 

54.5 

See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

erage 

1 

2 

3 

4 

1  5 

1  6 

7  |   8  9 

10 

11 

1  12 

13 

1  H 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

SAN  RAFAEL 

MAX 

Mm 

92 
% 

32 
5  2 

82 
52 

88 
60 

87 

6  1 

91 
54 

91 
53 

3' 

52 

36 
53 

79 
52 

79 
53 

82 
53 

83 
5  1 

79 
5  1 

86 
53 

87 
57 

Be 

62 

88 
56 

82 
50 

75 
53 

74 
52 

80 
47 

82 
55 

77 
55 

84 
54 

97 
55 

83 
52 

69 
57 

90 
55 

83.0 
53.2 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

94 
47 

85 

49 

87 
50 

94 
47 

91 
4  8 

101 
50 

94 
4  9 

95 
50 

91 
51 

81 
5  1 

75 

52 

80 
8  1 

80 
81 

"5 
50 

96 
50 

99 
50 

97 
85 

85 
62 

77 
51 

79 
51 

77 
50 

75 
51 

85 
48 

88 
44 

82 
46 

87 
48 

94 
49 

88 

50 

80 
45 

74 
51 

79 
54 

86.3 
49.7 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

69 

5  1 

67 
52 

63 
52 

67 
5  3 

65 
6  2 

61 

51 

71 
49 

63 
61 

72 
54 

72 
51 

72 

<4 

68 
50 

70 
48 

72 
49 

73 
53 

72 
52 

76 
62 

76 
49 

66 
50 

64 
51 

71 

50 

67 
49 

66 
49 

78 
45 

72 
49 

76 
52 

67 
50 

73 
55 

65 
50 

68 

52 

70 
55 

69.4 
51.0 

SMELTER  COVE 

M  A  ( 
MIN 

SONOMA 

MAX 

Mm 

100 
49 

96 
50 

91 
50 

9  8 
48 

97 

48 

105 
50 

99 
48 

92 

5C 

93 
52 

92 
48 

84 
64 

91 
47 

87 
53 

9  0 

48 

102 
54 

103 
46 

102 
57 

95 
51 

38 
50 

93 
51 

84 
53 

83 
63 

88 
47 

84 
44 

79 
45 

97 
46 

93 
45 

85 
48 

76 
43 

72 
46 

92 
47 

90,4 
49,  1 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

90 
58 

94 

60 

97 
61 

97 
5  7 

95 
67 

96 
58 

98 
59 

98 
65 

94 

56 

98 
61 

99 
60 

91 
55 

96 
69 

96 
58 

94 
55 

98 
62 

95 
61 

93 
63 

94 
88 

93 
59 

92 
58 

92 
57 

90 
54 

84 
45 

86 
50 

91 
41 

76 
50 

85 
48 

83 
44 

71 
45 

63 
40 

90,6 
55,0 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

92 

45 

94 

50 

92 
64 

87 

66 

86 

44 

91 
45 

91 
46 

86 

44 

86 
43 

90 
48 

8  9 
44 

67 
38 

88 
42 

89 
45 

94 
46 

94 
49 

93 
55 

89 
51 

88 
45 

88 
51 

89 
39 

88 
43 

8  2 
47 

83 
34 

83 
41 

75 
41 

78 
34 

77 
38 

73 
46 

62 
41 

74 
32 

85,8 
44, 1 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

103 

Si 

102 
62 

103 
57 

96 
58 

99 
58 

102 
58 

101 
59 

98 
5  ft 

9  0 
56 

85 
67 

88 
53 

9  0 
53 

94 
82 

100 
51 

102 
52 

103 
48 

105 
66 

102 
57 

97 
53 

97 
51 

93 

60 

94 
50 

88 

48 

86 
46 

79 
50 

84 
53 

88 
52 

83 
54 

72 
51 

68 
53 

95 
52 

92.8 
53.9 

MEAvERVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

96 
49 

100 
63 

103 

5  4 

1  00 
49 

97 
5  1 

98 

50 

100 
51 

100 

44 

9  4 
49 

1  0  0 
52 

1  0  3 
51 

9  5 
49 

1  00 
51 

9  9 
50 

99 
51 

1  0  3 
52 

99 
63 

101 
56 

l50 

98 
49 

47 

9  8 
47 

45 

90 
40 

89 
42 

8  2 
42 

82 

44 

86 
47 

41 

49 

39 

4a!  3 

MEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 

Mm 

69 

49 

94 

64 

96 
59 

92 
49 

8  8 
49 

8  8 
49 

89 
50 

92 

49 

87 
50 

88 
5  2 

91 
46 

85 
46 

88 
48 

89 
49 

9  2 
52 

96 
60 

96 
68 

92 
54 

93 
49 

98 
49 

86 
.8 

89 
50 

88 
50 

82 
53 

82 
59 

77 
47 

69 
41 

80 
45 

77 
39 

77 
39 

64 
38 

86.6 
49.4 

WIILITS  1  NE 

MAX 

Mm 

95 
43 

93 

64 

93 
51 

90 
47 

91 
49 

93 

48 

94 

49 

92 
46 

92 
50 

91 
51 

88 
47 

88 
49 

86 

50 

94 
47 

96 
50 

98 

50 

97 
57 

95 
48 

89 
44 

88 
49 

90 
46 

86 
47 

86 
40 

77 
36 

75 
41 

75 
42 

82 

43 

79 
44 

71 
39 

66 
49 

80 
50 

87,4 
47.1 

YREkA 

•        •  • 

MAX 

Mm 

95 
54 

98 
58 

101 
59 

97 
64 

93 

66 

94 
55 

9  7 

55 

96 
65 

93 
55 

9  3 
57 

96 
64 

91 
54 

95 
53 

95 
55 

97 
57 

100 
59 

101 
62 

99 
59 

9  6 
53 

94 
64 

92 
56 

95 

54 

91 
81 

90 
46 

90 
47 

83 
47 

73 
48 

85 
51 

80 
44 

79 
47 

69 
43 

91.9 
53.3 

SACRAMENTO 

DBA  I  SAGE  02 

AD  IN  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

95 
48 

96 
4? 

93 
56 

92 
50 

92 

42 

95 
43 

9  4 

48 

9  2 
43 

91 
44 

94 
49 

92 

46 

91 

40 

91 
48 

9  2 

48 

97 
51 

96 
53 

92 
51 

92 
52 

9  1 

49 

90 
55 

93 
50 

88 
51 

90 
49 

86 
41 

83 

41 

77 
39 

81 
37 

80 
40 

74 
42 

64 

38 

77 
31 

99.7 
45.9 

ALTuRAS  RANGER  STATION 

MAX 

Mm 

92 

45 

9  9 
46 

100 
55 

98 
46 

96 
4> 

95 

42 

100 

46 

98 
42 

94 
43 

96 
46 

99 
46 

92 
40 

95 
40 

93 
45 

97 
45 

102 
49 

100 
48 

97 
47 

17 
45 

95 
52 

92 

40 

97 

41 

93 

41 

90 
30 

91 
37 

83 
42 

70 
31 

86 
37 

83 
48 

73 
37 

70 
29 

92.3 
42,9 

AUBURN 

MAX 

Mm 

95 
62 

99 

70 

101 
68 

101 
69 

103 
67 

101 
67 

104 

70 

102 
72 

101 
65 

102 
65 

99 
62 

92 
6  2 

98 
62 

93 

61 

97 
63 

101 
69 

103 
73 

104 
70 

9  7 

64 

93 
56 

90 
57 

93 
58 

93 
59 

94 
61 

93 
6  7 

86 
54 

83 
53 

91 
57 

89 
54 

75 
51 

76 
49 

95.1 
62,1 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 

Mm 

95 

65 

100 
68 

100 
61 

102 
67 

103 

6  3 

100 
67 

104 

65 

105 
68 

101 
64 

101 
6  4 

96 

61 

86 
59 

95 
59 

89 
59 

98 
64 

101 
69 

102 
72 

102 
68 

100 
60 

89 
56 

90 
68 

92 
56 

39 
86 

91 
87 

89 
60 

85 
58 

87 
59 

94 
61 

89 
55 

80 
57 

66 
53 

94,2 
61.6 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 

Mm 

93 
62 

84 

68 

83 
64 

84 

65 

84 

66 

85 
66 

8  5 

66 

8  3 

65 

84 
64 

84 
66 

79 

63 

82 

64 

81 
62 

8  1 

62 

84 
66 

85 
65 

86 
66 

84 
63 

80 
61 

R0 
61 

79 
61 

78 

60 

79 
57 

78 
58 

72 
47 

70 

39 

75 
55 

73 

50 

60 
44 

60 
44 

70 
46 

79.2 
59.5 

BOMMAN  DAM 

MAX 

Mm 

80 
58 

88 
62 

86 
60 

at 
5  8 

98 
60 

88 
87 

8  5 
6  0 

86 
56 

86 
59 

92 

66 

84 
60 

85 
57 

85 
66 

8  8 
59 

84 

62 

98 
89 

86 
62 

85 
65 

81 
55 

81 
55 

91 
61 

81 

43 

74 

41 

80 
51 

75 
62 

72 
50 

62 
40 

74 
48 

82.4 
55.1 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 

Mm 

too 

61 

108 
60 

107 
63 

109 
68 

107 
62 

1  1  1 
61 

109 
63 

108 
62 

106 

60 

106 

60 

104 
57 

103 
56 

107 

64 

107 
69 

109 
64 

104 
57 

100 

54 

99 
56 

100 
48 

98 
60 

93 
50 

68 
51 

100 
55 

93 
55 

83 
49 

102,4 
58,2 

BURNEY 

MAX 
MIN 

87 
64 

92 
47 

95 
56 

93 

47 

94 
44 

9  3 
44 

9-6 

46 

96 
45 

93 
44 

93 
47 

96 
47 

89 
41 

93 

46 

89 

45 

92 
44 

96 

47 

94 

47 

94 

50 

92 
43 

90 
43 

91 

39 

91 

42 

98 
48 

86 
2  9 

86 
74 

90 
39 

76 
35 

85 
39 

80 
47 

70 

46 

64 

32 

88,8 
43.5 

CANYON  DAM 

MAX 

Mm 

97 
48 

90 
52 

93 

64 

94 

5  0 

9  3 
47 

94 

60 

94 
49 

93 
49 

90 
60 

89 
49 

90 
49 

91 
48 

96 
47 

92 
50 

94 

52 

93 
54 

89 
48 

86 

46 

86 
49 

88 
46 

86 
44 

86 
42 

77 
46 

74 
37 

74 
38 

76 
46 

69 
46 

58 
40 

77 
35 

86.5 
46.9 

CINTERVILLE  PH 

MAX 

Mm 

93 
64 

106 
67 

105 
66 

108 
66 

106 

60 

108 
63 

108 
65 

107 
63 

105 
65 

104 
65 

103 
60 

101 

60 

100 
57 

102 
59 

103 
60 

107 
59 

107 

107 
66 

1  04 
58 

98 
5  7 

97 

65 

97 
55 

97 
54 

96 
50 

96 
52 

90 
50 

95 
53 

95 
56 

93 
51 

79 
54 

92 
45 

100.3 
58.5 

CHESTER 

MAX 

Mm 

91 
44 

93 
44 

90 
50 

9  1 

42 

9  2 
41 

92 
41 

94 

42 

92 

41 

91 
41 

93 
44 

9  0 
41 

90 
40 

88 
42 

94 
42 

92 
43 

93 
46 

90 
48 

88 
40 

87 

39 

87 
45 

86 

39 

83 
39 

82 
32 

79 
36 

75 
35 

83 
34 

78 
39 

76 
40 

63 
38 

77 
31 

86.7 
40.6 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

Mm 

103 
68 

101 
69 

101 
65 

104 

66 

104 
66 

103 
65 

102 
66 

101 
68 

100 
66 

101 

62 

99 
61 

96 
62 

94 

62 

98 
57 

102 
63 

103 
64 

107 
67 

105 
72 

98 
60 

91 
56 

95 

66 

91 

60 

93 
56 

93 

56 

92 
60 

87 
53 

94 

53 

91 
6  1 

79 
58 

76 
57 

91 
49 

96.6 
61,4 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

95 
»« 

98 
6  ) 

97 

56 

95 
6  7 

99 

66 

100 
59 

103 
60 

101 
63 

98 

56 

9B 
68 

93 
56 

82 
54 

93 
5  8 

87 
55 

95 
62 

99 
61 

1O0 
66 

100 
63 

92 
55 

84 
53 

87 
64 

85 
55 

95 
53 

89 
56 

87 
66 

33 
54 

85 
84 

93 
58 

88 
57 

75 
54 

74 
51 

91.6 
57,3 

ClEARLAkE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

97 
4  9 

104 

55 

103 
54 

106 

55 

103 

6  0 

104 
52 

106 
63 

106 
53 

103 
51 

103 
8  I 

102 
53 

96 

41 

102 
49 

101 
48 

101 
50 

103 
55 

102 
59 

105 
50 

102 
50 

100 
48 

100 
48 

98 

47 

97 
40 

94 
46 

92 
52 

87 
47 

86 
44 

94 
52 

90 
46 

77 
52 

62 
43 

97.6 
50.1 

COLFAX 

MAX 
MIN 

91 
58 

98 
66 

97 
70 

9  9 
71 

68 

100 
62 

100 
71 

99 
65 

98 
6  3 

98 
53 

91 

65 

95 

6  1 

94 
61 

94 

65 

98 
ft  7 

98 
65 

1  00 

66 

94 
66 

85 

84 

86 
56 

il 

64 

92 
6 1 

85 
60 

82 
52 

88 

50 

86 
50 

73 
52 

72 
49 

82 
49 

92.0 
60,3 

COLUSA  I  SSM 

MAX 

Mm 

103 
65 

104 
67 

102 
59 

106 

65 

103 
61 

107 
64 

105 
62 

102 

64 

103 
63 

103 

60 

96 
58 

98 
58 

95 
58 

99 
54 

102 
60 

101 
62 

107 
69 

100 
66 

97 
59 

93 
52 

94 
54 

91 

55 

93 
52 

91 
55 

89 
55 

85 
s  3 

95 
54 

94 

89 
53 

75 
55 

91 
49 

97.2 
58,7 

DAVIS  2  WSW 

MAX 
MIN 

95 
61 

100 
60 

100 
56 

96 

68 

LC  I 
6  2 

100 
59 

104 

53 

101 
69 

100 
57 

100 
56 

98 

55 

84 
54 

94 
6  3 

92 
53 

95 
56 

100 

69 

103 
66 

103 
60 

10O 
84 

88 
49 

87 
52 

89 
51 

86 

50 

95 
52 

90 
54 

88 
50 

85 
52 

94 
54 

92 
53 

79 
53 

72 
50 

93.9 
54,9 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

Mm 

DC  SA6LA 

MAX 

Mm 

95 

56 

95 
6  1 

96 
6  2 

ft 

60 

100 

5a 

99 

61 

98 
60 

98 
58 

96 

6  9 

95 
57 

94 
58 

92 
58 

92 
57 

92 

66 

95 
57 

95 
59 

98 
65 

9  8 
64 

95 
57 

90 
6  3 

90 
64 

98 
54 

89 
57 

99 
54 

87 
54 

81 
44 

86 
50 

86 
53 

83 
47 

'1 
46 

83 
43 

92.0 
55,5 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

100 
60 

102 
'1 

101 
71 

106 

68 

105 
64 

105 
66 

103 
67 

1  -2 
64 

100 
66 

98 
61 

103 
64 

106 

105 
72 

105 
73 

102 

97 

95 

94 

92 

87 

92 
54 

75 

5  0 

85 
45 

98.2 
62,3 

OOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

87 
57 

94 

60 

94 
S9 

9  2 
52 

14 

52 

95 
5  2 

96 
62 

95 
52 

93 
52 

94 
51 

9  3 
61 

90 
53 

91 
51 

90 

60 

12 
53 

92 
54 

94 

6  0 

96 
57 

94 
52 

91 

4  6 

91 
48 

90 

88 
45 

88 

87 
44 

82 

77 

85 

82 
49 

71 
44 

69 
39 

89.3 
50.  1 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

93 
63 

100 
69 

102 

66 

100 
63 

103 
62 

101 
64 

104 
65 

104 
'4 

100 
62 

19 
ftl 

101 

ft4 

91 

60 

99 
63 

9  5 
ft2 

93 
63 

100 
64 

100 
69 

103 
66 

99 
60 

96 
59 

95 
57 

93 
58 

91 
55 

93 
47 

90 
52 

88 
50 

85 
54 

92 
58 

91 
51 

77 
56 

65 
48 

94.9 
59.6 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

93 

60 

91 
57 

85 

54 

92 
68 

91 
56 

9  5 
6  9 

94 

ftO 

9  2 

6 

e.6 
58 

88 
65 

86 

44 

86 
55 

83 

54 

92 
64 

99 
66 

99 
63 

99 
69 

95 
62 

95 
54 

79 
54 

78 
53 

80 
53 

87 
51 

85 
57 

81 
54 

88 

55 

92 
58 

89 
51 

75 
52 

73 
54 

79 
55 

97.6 
56.2 

FOLSOM  OAM 

MAX 

Mm 

98 
6  | 

102 

71 

103 
61 

102 
63 

105 
62 

103 
65 

105 
6> 

104 

68 

102 
67 

101 

65 

100 
59 

91 
59 

97 
61 

93 
61 

98 
63 

1  32 
66 

105 
73 

106 
70 

100 
60 

93 
51 

90 
52 

93 
55 

92 
56 

94 
60 

93 
57 

88 
55 

85 
59 

94 

65 

92 
55 

77 
55 

76 
51 

96.3 
61.1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

90 
65 

9ft 
68 

96 

66 

96 
65 

100 
65 

96 
66 

99 
67 

LOO 
68 

98 
ft5 

96 
67 

9  6 
61 

93 
63 

91 
60 

94 
66 

97 
ft8 

97 
70 

99 
70 

96 
64 

94 
62 

90 
62 

91 
60 

98 
60 

89 
61 

89 
58 

83 
45 

61 
56 

87 
59 

86 
52 

71 
45 

67 
46 

91.9 
61.7 

Sea  Relotonco  Notos  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1966 


Station 

Day  ol  Month 

Average 

2 

1  3 

4 

1  * 

1  6 

7 

1  8 

1  9 

10 

1 1 

1  ^ 

13 

14 

1  ^ 

16 

1 

18 

1 9 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

GRASS  VALLEY 

MAX 

94 

99 

101 

100 

104 

101 

103 

102 

101 

101 

100 

93 

98 

97 

98 

100 

102 

10) 

101 

96 

95 

97 

94 

94 

93 

87 

82 

92 

90 

80 

76 

95 

MIN 

62 

64 

64 

64 

62 

63 

65 

66 

63 

62 

60 

60 

61 

61 

61 

63 

68 

60 

61 

59 

59 

58 

67 

56 

55 

46 

48 

66 

55 

43 

45 

58 

9 

HAT  CREEK  PN  NO  1 

MAX 

97 

98 

98 

97 

98 

98 

100 

100 

97 

97 

99 

93 

96 

94 

96 

99 

99 

98 

97 

95 

94 

95 

91 

90 

90 

84 

77 

88 

83 

72 

64 

92 

MIN 

44 

46 

54 

48 

4o 

45 

47 

45 

45 

48 

47 

42 

46 

46 

45 

47 

47 

50 

44 

48 

40 

42 

48 

32 

36 

40 

37 

4  0 

49 

45 

33 

44 

3 

JESS  VALLEY 

MAX 

92 

93 

90 

87 

87 

91 

90 

89 

86 

89 

85 

85 

85 

88 

93 

92 

36 

85 

86 

35 

87 

86 

35 

85 

83 

72 

79 

78 

68 

62 

73 

84 

MIN 

50 

5  3 

58 

51 

47 

46 

50 

4  8 

4  7 

50 

60 

43 

48 

50 

52 

54 

53 

51 

48 

46 

48 

47 

4  7 

45 

46 

40 

35 

44 

49 

37 

33 

47 

,3 

LAKEPORT 

MAX 

100 

106 

106 

104 

105 

107 

108 

104 

102 

104 

98 

101 

100 

102 

105 

103 

106 

104 

100 

98 

39 

97 

94 

92 

88 

85 

95 

90 

85 

75 

64 

96 

3 

MIN 

64 

59 

57 

5  3 

54 

55 

57 

52 

55 

56 

6  7 

55 

55 

53 

58 

58 

65 

65 

82 

55 

53 

53 

45 

43 

45 

45 

49 

50 

47 

50 

45 

52 

9 

LAKESMORE 

MAX 

101 

103 

101 

103 

104 

106 

105 

104 

104 

105 

98 

103 

97 

101 

102 

100 

104 

99 

97 

102 

97 

92 

92 

89 

83 

85 

94 

8  6 

75 

73 

91 

96 

6 

MIN 

58 

63 

64 

64 

72 

68 

6  7 

65 

69 

65 

61 

61 

60 

5  9 

58 

61 

63 

64 

59 

56 

65 

65 

57 

48 

50 

49 

59 

53 

52 

54 

48 

59 

,3 

LAKE  SPAULD1NG 

MAX 

87 

86 

85 

86 

85 

87 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

36 

83 

86 

87 

86 

86 

82 

82 

8  2 

80 

80 

80 

76 

70 

76 

78 

74 

72 

72 

6  2 

0 

MIN 

66 

50 

53 

46 

46 

46 

46 

46 

48 

50 

60 

51 

50 

47 

60 

51 

54 

52 

48 

46 

46 

46 

40 

40 

46 

37 

44 

43 

42 

40 

36 

46 

•  6 

LAKE  SPAULDING  0AM 

MAX 

88 

88 

86 

89 

88 

89 

89 

89 

89 

88 

87 

88 

86 

88 

89 

88 

39 

85 

83 

84 

81 

80 

81 

78 

79 

78 

74 

64 

73 

84 

(  1 

MIN 

57 

61 

60 

56 

5  7 

57 

55 

57 

55 

58 

56 

55 

54 

56 

58 

61 

60 

56 

55 

55 

52 

50 

50 

43 

52 

60 

49 

43 

43 

54 

.2 

LAS  PLUMAS 

MAX 

100 

102 

103 

105 

102 

107 

104 

103 

104 

101 

96 

98 

98 

97 

101 

103 

105 

104 

98 

94 

94 

95 

95 

94 

91 

86 

93 

92 

89 

78 

90 

97 

5 

MIN 

72 

78 

76 

74 

70 

75 

74 

74 

74 

71 

67 

64 

71 

70 

71 

74 

77 

77 

70 

6  3 

66 

68 

69 

66 

64 

56 

64 

66 

57 

56 

56 

68 

.8 

MANZANITA  LAKE 

MAX 

79 

86 

88 

86 

87 

86 

88 

89 

88 

86 

88 

82 

85 

84 

84 

89 

38 

'8  6 

8  7 

83 

81 

83 

81 

80 

73 

74 

66 

77 

74 

65 

52 

8  1 

,  5 

MIN 

49 

50 

5  3 

5  2 

5  2 

53 

52 

50 

50 

54 

54 

52 

48 

50 

52 

52 

54 

54 

5  1 

51 

49 

47 

48 

47 

47 

36 

41 

44 

41 

40 

39 

48 

.8 

MARY5VILLE 

MAX 

98 

103 

105 

103 

108 

103 

103 

106 

105 

163 

103 

95 

99 

95 

98 

103 

104 

109 

103 

97 

95 

96 

89 

97 

95 

9  2 

85 

97 

95 

63 

72 

98 

,  2 

MIN 

58 

5  3 

61 

65 

63 

64 

64 

66 

65 

65 

6  1 

60 

59 

58 

65 

53 

71 

67 

60 

52 

57 

55 

58 

56 

56 

65 

55 

60 

53 

55 

49 

59 

.6 

MC  CLOUD 

MAX 

87 

9  2 

97 

94 

92 

90 

96 

96 

91 

92 

89 

90 

94 

93 

101 

95 

93 

92 

9  2 

93 

92 

86 

87 

32 

82 

75 

82 

79 

84 

67 

62 

8  8 

3 

MIN 

45 

50 

51 

51 

48 

54 

42 

48 

49 

5  1 

45 

48 

50 

49 

51 

63 

54 

52 

54 

55 

60 

45 

49 

36 

40 

38 

40 

42 

41 

47 

37 

47 

3 

MINERAL 

MAX 

82 

89 

90 

89 

90 

90 

92 

92 

90 

89 

90 

85 

89 

8  6 

88 

90 

90 

92 

90 

86 

87 

84 

e9 

83 

so 

76 

72 

80 

77 

66 

65 

85 

,  1 

MIN 

47 

49 

52 

49 

4  8 

48 

48 

46 

49 

49 

4  7 

48 

45 

47 

46 

49 

50 

52 

46 

45 

48 

43 

45 

39 

42 

34 

39 

41 

43 

40 

34 

45 

,4 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

97 

101 

102 

103 

104 

103 

106 

104 

104 

102 

97 

90 

98 

94 

9  9 

102 

103 

105 

9  8 

93 

95 

94 

95 

92 

91 

87 

89 

95 

69 

79 

66 

96 

0 

MIN 

64 

65 

61 

63 

62 

64 

63 

67 

62 

62 

60 

59 

58 

68 

59 

62 

70 

67 

59 

56 

56 

55 

55 

57 

57 

55 

66 

60 

55 

55 

56 

59 

,9 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

MAX 

94 

95 

95 

88 

8  7 

91 

93 

87 

88 

91 

86 

90 

91 

94 

97 

95 

93 

93 

89 

89 

93 

87 

83 

82 

76 

71 

81 

79 

69 

63 

75 

66 

,6 

MIN 

50 

57 

57 

54 

57 

56 

66 

57 

54 

58 

55 

48 

50 

60 

54 

54 

58 

55 

50 

60 

60 

48 

50 

48 

47 

43 

42 

45 

44 

40 

43 

51 

.0 

NEVADA  CITY 

MAX 

88 

93 

95 

96 

97 

95 

97 

96 

96 

96 

95 

90 

92 

92 

93 

95 

95 

98 

96 

94 

91 

69 

90 

89 

88 

85 

77 

84 

65 

71 

69 

90 

,5 

MIN 

55 

5  9 

56 

52 

5  2 

50 

51 

63 

51 

5  1 

61 

50 

51 

49 

51 

53 

67 

57 

50 

45 

46 

47 

45 

43 

45 

45 

42 

47 

51 

41 

39 

49 

5 

ORLANO 

MAX 

9  5 

103 

103 

102 

105 

103 

107 

104 

105 

102 

103 

92 

100 

96 

101 

103 

103 

106 

98 

95 

93 

95 

91 

93 

92 

88 

87 

94 

93 

79 

72 

96 

9 

MIN 

68 

71 

63 

65 

68 

67 

66 

65 

64 

62 

62 

60 

60 

59 

65 

63 

70 

65 

59 

66 

57 

57 

53 

50 

52 

53 

58 

58 

62 

55 

52 

60 

,5 

OROVILLE 

MAX 

99 

103 

104 

103 

108 

105 

109 

106 

104 

105 

104 

94 

100 

97 

99 

104 

105 

108 

104 

9  8 

95 

97 

95 

96 

95 

90 

87 

95 

93 

80 

73 

98 

5 

MIN 

76 

75 

69 

72 

67 

70 

70 

71 

69 

68 

64 

64 

63 

6  3 

68 

70 

76 

71 

65 

58 

60 

60 

61 

56 

60 

58 

59 

62 

60 

59 

5  1 

65 

1 

PARADl SE 

MAX 

102 

100 

104 

102 

100 

100 

99 

91 

97 

95 

97 

99 

101 

106 

99 

95 

94 

94 

94 

92 

93 

85 

84 

89 

67 

75 

76 

94 

,4 

MIN 

62 

68 

68 

65 

67 

70 

66 

68 

65 

65 

67 

64 

63 

64 

67 

74 

72 

65 

58 

69 

64 

62 

59 

5  T 

50 

50 

55 

50 

52 

53 

62 

.3 

PLACERVILLE 

MAX 

90 

96 

97 

97 

99 

99 

101 

9  8 

98 

97 

95 

92 

95 

93 

94 

97 

98 

99 

97 

94 

92 

90 

90 

92 

90 

86 

80 

88 

87 

75 

70 

92 

5 

MIN 

60 

64 

60 

58 

67 

55 

57 

60 

56 

66 

54 

54 

55 

53 

57 

59 

64 

62 

56 

51 

50 

51 

51 

50 

55 

48 

46 

53 

50 

42 

41 

54 

,7 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 

96 

99 

98 

100 

100 

101 

100 

100 

98 

97 

9  2 

94 

91 

95 

98 

98 

100 

98 

96 

93 

94 

92 

9  1 

92 

83 

79 

87 

85 

73 

72 

79 

92 

6 

MIN 

67 

70 

68 

70 

69 

68 

69 

71 

66 

69 

64 

68 

64 

64 

67 

72 

72 

71 

71 

67 

67 

63 

63 

63 

61 

49 

57 

62 

52 

4  7 

5  1 

64 

6 

PLAT INA 

MAX 

98 

100 

101 

100 

100 

102 

103 

100 

99 

lni 

98 

99 

96 

99 

99 

96 

96 

9  6 

95 

96 

94 

90 

89 

86 

89 

90 

87 

62 

72 

85 

94 

6 

MIN 

56 

62 

61 

71 

68 

70 

70 

70 

65 

56 

53 

55 

57 

52 

56 

58 

59 

55 

53 

80 

50 

52 

45 

45 

51 

60 

48 

4  7 

45 

4? 

55 

9 

PORTOLA 

MAX 

97 

95 

91 

92 

94 

94 

95 

92 

92 

93 

86 

91 

90 

91 

100 

94 

94 

92 

88 

89 

89 

87 

86 

86 

S3 

76 

85 

35 

75 

68 

76 

68 

6 

MIN 

47 

52 

51 

45 

42 

43 

41 

44 

43 

44 

43 

41 

42 

40 

44 

44 

6  0 

47 

42 

36 

38 

38 

32 

40 

50 

42 

35 

38 

40 

37 

28 

41 

9 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

92 

100 

100 

95 

98 

101 

101 

102 

98 

99 

102 

92 

99 

95 

98 

101 

99 

100 

94 

93 

96 

95 

93 

93 

89 

84 

85 

92 

64 

74 

73 

94 

1 

MIN 

47 

53 

52 

47 

43 

45 

43 

44 

44 

44 

43 

43 

44 

43 

44 

45 

49 

48 

42 

36 

40 

38 

36 

36 

37 

44 

37 

40 

45 

38 

30 

42 

6 

CFD    Bi  liFF    UR  ATRPORT 

MAX 

106 

106 

104 

107 

107 

110 

108 

107 

104 

105 

96 

102 

97 

101 

104 

100 

106 

100 

96 

97 

97 

93 

93 

91 

87 

86 

95 

93 

78 

76 

94 

98 

3 

MIN 

72 

74 

72 

69 

77 

72 

68 

70 

74 

68 

67 

66 

67 

65 

67 

68 

71 

72 

65 

64 

63 

64 

64 

58 

59 

57 

63 

62 

58 

57 

55 

66 

1 

Dcnnihi/i   f r DC    STl    Nfi  ? 
Kt  LIU  I  No    r  JKt    51  "  C 

L04 

106 

106 

107 

107 

110 

109 

108 

106 

106 

104 

105 

105 

102 

104 

103 

106 

105 

102 

97 

102 

98 

95 

94 

93 

87 

96 

95 

89 

79 

94 

100 

6 

MIN 

71 

76 

73 

72 

72 

76 

77 

76 

76 

73 

70 

6T 

6  8 

69 

70 

7  0 

75 

74 

69 

68 

66 

65 

68 

60 

61 

57 

64 

63 

60 

5  7 

59 

66 

5 

one v i  t  M 

KUL  6  L 1 H 

98 

103 

106 

106 

108 

106 

109 

105 

109 

105 

103 

102 

100 

99 

106 

105 

in  8 

98 

96 

95 

95 

95 

97 

95 

90 

85 

87 

94 

79 

79 

80 

98 

2 

MIN 

62 

65 

59 

59 

56 

57 

58 

59 

57 

68 

54 

58 

56 

68 

56 

67 

62 

58 

52 

56 

53 

52 

58 

55 

52 

50 

65 

53 

5  3 

49 

5  1 

56 

1 

ft  A  T  O  A  MC  AJ  TO    UiR  ATODODT 

102 

102 

99 

104 

105 

107 

104 

103 

102 

101 

87 

95 

92 

97 

102 

102 

106 

100 

30 

91 

89 

90 

94 

93 

88 

85 

95 

92 

79 

75 

89 

95 

5 

MIN 

67 

63 

57 

6  1 

57 

63 

60 

65 

58 

61 

57 

55 

55 

55 

62 

66 

70 

64 

55 

53 

64 

64 

54 

68 

68 

49 

54 

59 

56 

54 

52 

58 

3 

^ACCAMFAiTP    uR  r!T¥ 

102 

102 

100 

106 

1  04 

107 

105 

104 

102 

99 

87 

96 

92 

98 

105 

104 

106 

99 

90 

91 

90 

90 

94 

94 

38 

85 

96 

92 

76 

74 

90 

95 

8 

MIN 

70 

68 

59 

66 

61 

68 

64 

69 

64 

66 

60 

59 

58 

57 

68 

69 

74 

68 

59 

56 

57 

56 

58 

60 

60 

58 

60 

62 

58 

5  7 

56 

62 

1 

95 

102 

103 

103 

105 

104 

107 

110 

105 

102 

103 

96 

102 

96 

101 

102 

99 

10) 

100 

97 

97 

96 

92 

90 

90 

84 

8  1 

94 

88 

75 

72 

96 

6 

MIN 

68 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

77 

78 

79 

73 

74 

71 

70 

71 

72 

74 

75 

70 

7  1 

69 

66 

69 

62 

6  1 

56 

58 

66 

59 

5  5 

56 

69 

6 

3  I tKKA  CITY 

93 

91 

92 

91 

93 

93 

94 

91 

92 

91 

3  9 

90 

3  9 

92 

92 

91 

93 

91 

89 

88 

88 

86 

87 

86 

84 

78 

84 

80 

77 

67 

SO 

87 

8 

MIN 

59 

61 

60 

56 

58 

59 

54 

58 

56 

57 

54 

69 

56 

64 

56 

56 

60 

60 

66 

82 

5  1 

68 

44 

44 

44 

42 

49 

46 

46 

39 

44 

52 

8 

SIERRAvlLLE  RANGER  STA 

87 

95 

92 

92 

9? 

92 

93 

95 

90 

92 

94 

86 

92 

88 

91 

93 

92 

43 

89 

87 

89 

88 

85 

86 

86 

78 

77 

34 

76 

66 

64 

87 

3 

MIN 

49 

52 

49 

47 

43 

45 

45 

4  5 

44 

47 

48 

49 

43 

40 

46 

50 

49 

49 

43 

38 

38 

40 

36 

48 

59 

44 

3  7 

40 

49 

36 

32 

44 

5 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

74 

62 

82 

82 

83 

83 

84 

84 

81 

82 

82 

76 

81 

78 

82 

84 

82 

8) 

78 

76 

79 

77 

76 

77 

77 

69 

67 

76 

69 

60 

58 

77 

5 

MIN 

50 

51 

50 

44 

4'. 

44 

44 

49 

45 

47 

46 

49 

46 

45 

50 

49 

62 

51 

48 

44 

46 

44 

42 

44 

49 

33 

40 

40 

44 

38 

3  7 

45 

5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

104 

104 

102 

104 

104 

107 

106 

105 

103 

106 

102 

101 

95 

100 

103 

100 

1"5 

102 

99 

95 

96 

94 

92 

91 

91 

87 

94 

93 

88 

77 

90 

98 

1 

MIN 

65 

69 

67 

65 

64 

66 

67 

65 

65 

63 

65 

61 

63 

63 

63 

65 

69 

67 

61 

61 

69 

60 

54 

47 

52 

52 

56 

57 

51 

55 

51 

60 

9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 

90 

90 

90 

91 

92 

93 

92 

90 

90 

90 

85 

89 

87 

89 

90 

91 

92 

39 

85 

86 

85 

85 

84 

83 

76 

73 

73 

79 

71 

64 

76 

85 

MIN 

55 

59 

58 

56 

56 

55 

55 

55 

55 

54 

54 

56 

53 

54 

54 

55 

59 

58 

54 

49 

51 

50 

49 

48 

48 

44 

49 

49 

54 

41 

40 

52 

5 

TURNTABLE  CREEK 

102 

101 

104 

105 

105 

109 

107 

105 

110 

101 

107 

105 

103 

104 

101 

101 

95 

93 

92 

85 

96 

58 

78 

74 

99 

3 

MIN 

63 

72 

72 

74 

75 

75 

74 

73 

69 

71 

67 

71 

73 

72 

6  5 

65 

65 

59 

60 

57 

55 

54 

56 

9 

TWIN  LAKES 

MAX 

82 

76 

73 

76 

79 

80 

79 

79 

78 

79 

77 

77 

76 

77 

79 

76 

80 

77 

74 

76 

72 

73 

74 

73 

65 

72 

69 

67 

64 

61 

74, 

7 

MIN 

48 

46 

46 

45 

4  6 

40 

38 

43 

42 

43 

4  0 

42 

39 

42 

44 

45 

47 

45 

44 

41 

42 

40 

42 

66 

54 

45 

35 

40 

42 

35 

43, 

2 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

97 
63 

99 
67 

99 
69 

100 
67 

100 
69 

103 
69 

103 

70 

103 
70 

100 
72 

100 
67 

100 
65 

99 
63 

99 

64 

97 

65 

98 
64 

98 
68 

1O0 
71 

101 
68 

)7 
61 

95 
61 

96 
61 

93 
61 

92 
69 

92 
53 

92 
54 

85 
47 

90 
60 

90 
59 

87 
51 

74 
50 

85 
51 

93. 
62. 

6 
5 

DAILY  TEMPERATURES 


Conjjgufd 


Station 

Day  ol  Month 

0 
n 

1 

1  ^ 

3 

4 

5 

e 

7  |  8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

1  15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

■  MIsKtT'UPin    ft  3 

MAX 
MIN 

96 
6* 

103 
6  9 

104 
67 

105 
'0 

102 
71 

105 
71 

107 

71 

10  7 

72 

1  0  3 
69 

102 
69 

10  3 
65 

99 
67 

103 
64 

9  8 

65 

102 
6  5 

104 
66 

99 
70 

102 
67 

100 
64 

99 
64 

102 
62 

94 
63 

92 
54 

90 
55 

85 
56 

85 
57 

93 
62 

88 

52 

99.0 

WILLIAMS 

MAX 
MB) 

98 
67 

102 
68 

104 
61 

102 
68 

105 

66 

107 
66 

105 
6  9 

103 
69 

102 
63 

133 

6  0 

100 
61 

97 
69 

95 
60 

96 
58 

100 
61 

100 
61 

102 
6  9 

107 
61 

101 
60 

96 
60 

94 
60 

96 

55 

95 
52 

90 
53 

92 
53 

95 
55 

96 
54 

95 
55 

92 
56 

80 
55 

73 
53 

97.5 
60.3 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

«) 
66 

100 
7  1 

102 
6  5 

100 

68 

106 

67 

101 
6  6 

105 

68 

103 
69 

103 
69 

9  9 

101 

83 

97 
6  1 

92 

97 

99 

101 

104 

18 
6  2 

94 
^  7 

92 

93 

9  0 

9  2 

89 

88 

8  8 

93 

92 

79 

71 
5  2 

95.1 
62.1 

WINTERS 

MAX 
MIN 

9  8 
69 

103 

64 

104 
51 

100 
6  3 

105 

58 

103 
64 

107 

59 

105 
65 

103 
6  3 

105 
6  1 

102 
6  6 

92 
5  8 

9  9 
6  6 

97 

6  6 

93 
6  2 

104 
4  3 

104 
7  2 

103 
63 

103 

95 
5  3 

93 

6  5 

94 

54 

97 
4  1 

96 

5  5 

93 
6 1 

90 
53 

86 
5  7 

97 
5  9 

92 
55 

83 
6  3 

73 
52 

97.7 

WOOOL'NO  1  WNW 

•          •  • 

MAX 
MIN 

99 
64 

104 

66 

105 
58 

10  ) 

58 

106 
6^ 

106 
6  1 

ioe 

57 

107 
63 

105 
58 

1  ^4 
68 

104 
68 

91 
6  6 

1  00 
6  6 

96 
52 

99 
6  8 

104 
44 

105 
69 

109 
6  3 

104 

94 
5  1 

93 
6  3 

96 
5  3 

9  2 
60 

97 
56 

94 

55 

93 
52 

36 
5  3 

97 
57 

95 
54 

82 

72 
4  9 

98,4 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN 

C3 

BOCA 

MAX 
MIN 

8) 
62 

92 
46 

89 
4  3 

89 
7  7 

90 
33 

90 
31 

9  1 
32 

92 
37 

89 

3  2 

90 
7  5 

91 
3  4 

85 
3  5 

90 
34 

87 

32 

94 
3  7 

90 
40 

93 

6  5 

87 

85 
3  5 

85 

2  B 

87 
3  3 

85 
3 1 

35 
27 

85 
7  7 

80 
5  1 

76 
43 

75 
26 

78 
30 

70 
32 

68 

2  9 

65 
23 

85,0 
35,2 

BOO  IE 

MAX 
MIN 

e: 

37 

78 
3  9 

8r 
3  6 

8  2 
40 

82 
7  2 

85 
28 

84 

32 

83 
32 

85 
2  9 

85 
36 

86 

83 

83 
36 

8  3 
35 

35 
37 

83 

38 

36 
4  1 

73 
7  8 

75 
38 

76 
37 

76 

3  3 

77 
3  I 

so 

30 

80 
33 

74 
36 

72 

40 

76 
23 

76 
30 

64 

33 

62 

60 
2  8 

78.7 
34,1 

BRIDGEPORT 

MAX 

Mm 

86 

45 

H6 

44 

86 
4  2 

88 
4  5 

87 

36 

90 
74 

90 

32 

89 
38 

9  0 
34 

91 

37 

86 
36 

88 

86 
39 

90 
40 

91 
38 

88 

4Q 

39 
4  1 

85 

60 

85 
3  8 

34 

3  6 

83 
3  6 

85 
3  6 

85 
34 

36 
4  1 

79 
46 

79 
4  5 

33 

2  3 

82 
32 

77 

48 

68 
3  1 

69 
34 

84.9 

CEDARVILLE 

MAX 

Mm 

9  0 

60 

99 
6  7 

97 

69 

96 
6  1 

13 

60 

89 
6  5 

93 
60 

94 
58 

92 
67 

92 
59 

93 
6  C 

85 
6  1 

87 
5  5 

92 
6  3 

92 
58 

97 
64 

98 
4  1 

92 
5  7 

9  2 

B6 
6  3 

80 
5  1 

90 
6  4 

91 
54 

90 

5  4 

90 
59 

82 

40 

64 
43 

83 
60 

82 
53 

71 
46 

63 
4  2 

88.1 

OONNER  MEMORIAL  ST 

PK 

MAX 

Mm 

78 
48 

76 

4  1 

73 

49 

73 

40 

75 

4  1 

74 
38 

75 
39 

76 
45 

'3 

40 

73 

4  I 

75 

'8 

7  3 

4  1 

70 
40 

74 

44 

73 
46 

74 
4  8 

75 

70 

42 

69 
37 

70 

40 

69 
3  7 

69 
36 

68 
44 

69 
49 

61 
4  5 

60 

34 

67 
3  8 

60 
40 

50 

95 

49 

30 

70.1 
41.2 

OOYLE  5  SSE 

MAX 

Mm 

92 
5  6 

9  8 

fi  0 

97 

99 
6  6 

98 

49 

95 

52 

100 
52 

9  6 

55 

98 
49 

96 

5  3 

98 

93 
5  1 

9  3 
6  4 

94 

5  1 

95 
56 

100 
57 

99 
4  1 

97 

96 
5  1 

92 

90 
6  0 

92 
53 

94 
4  7 

9  2 
52 

94 
69 

83 

46 

75 

39 

88 
4  3 

84 

50 

75 
42 

72 
3  6 

92.5 
51,5 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 

Mm 

96 
5  3 

96 
6  7 

96 

66 

95 
54 

94 
5  1 

96 
62 

96 
52 

95 
61 

95 
51 

95 
55 

96 
57 

92 
5  1 

93 
5  3 

04 
5  1 

9  8 
5  2 

98 
56 

96 

66 

95 
4  3 

)2 
49 

90 

51 

91 
6  1 

91 
47 

90 
4  1 

91 

35 

83 

79 

46 

86 
39 

86 
36 

80 

4  1 

70 
3  9 

78 
35 

91.0 
49.0 

FORT  BIOWELL 

MAX 
MIN 

93 
60 

94 
6  3 

96 

60 

92 
5  0 

12 
50 

92 
6  0 

91 
52 

9  1 
6  0 

90 
47 

92 
4  9 

86 

88 

4  1 

89 
46 

91 
46 

96 
4  5 

96 
49 

95 
40 

90 
4  7 

85 

48 

8.4 
4  7 

87 
4  3 

90 
46 

89 
46 

88 
42 

85 
6  5 

75 

45 

81 
36 

83 

40 

84 
4  3 

65 
40 

74 
35 

87.8 
46  •  7 

MEYERS  *  SW 

MAX 

Mm 

84 

6  9 

86 
5  4 

34 

49 

84 
4  5 

8  6 
46 

3  5 

4  6 

84 
48 

35 

51 

86 
40 

3  6 

4  5 

81 
78 

86 

40 

38 
46 

3  1 

4  3 

83 
40 

81 
36 

74 
38 

74 

40  - 

S3 

36 

MONO  LAKE 

MAX 

Mm 

83 
6  3 

78 
5  1 

86 
5  1 

91 
5  3 

or. 

4  9 

9  3 

92 
48 

94 
6  1 

92 
49 

11 

5  2 

90 
6  1 

38 
5  2 

90 
5  1 

90 
52 

90 
5  3 

90 
5  3 

36 
44 

89 
6  1 

88 
50 

82 

49 

04 
4  I 

84 

48 

87 

48 

38 
60 

33 
5  2 

81 
68 

85 
4  3 

8* 
46 

74 
6  6 

70 
4  3 

70 
46 

85,9 
50,4 

SOUAW  VALLEY 

MAX 

Mm 

78 

90 

85 
49 

B8 
4  1 

84 

4  2 

"8 
3  9 

90 
40 

90 
45 

88 
41 

86 
4  3 

85 

84 
4  3 

87 
4  3 

84 
4  2 

88 
45 

90 
4  8 

89 
4  9 

39 
4  8 

35 
45 

82 
39 

85 

42 

85 
40 

31 
40 

82 
47 

34 

60 

75 
47 

74 

35 

75 
41 

75 
4  7 

67 

34 

65 

30 

83.2 
43,4 

SUSANvlLLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

9S 
!  i 

99 
66 

98 
63 

95 
53 

96 

49 

99 
57 

99 

65 

97 
61 

97 

54 

101 
63 

99 
64 

91 

47 

94 
47 

96 
52 

100 
52 

97 
61 

99 
47 

96 

55 

94 
49 

88 

47 

8  9 
44 

92 
48 

91 
43 

91 
45 

90 
57 

76 

48 

85 
39 

83 
46 

76 
47 

67 
47 

79 
36 

91.9 
50.5 

TAHOE  CITY 

MAX 

Mm 

TO 
56 

79 
62 

85 
51 

83 

47 

86 

46 

86 
43 

86 
43 

84 
48 

85 
45 

84 
47 

36 
46 

81 

47 

83 
48 

84 
49 

82 
45 

86 
49 

34 

51 

36 
60 

82 
47 

80 
42 

82 
43 

81 
45 

so 

43 

81 
51 

81 

68 

73 
44 

74 

45 

76 

40 

75 
46 

65 
39 

61 
37 

80,4 
46.5 

TERMO 

MAX 

Mm 

n 

45 

96 
*5 

9- 
5  7 

93 
50 

9  2 
47 

94 
45 

9  4 

50 

92 

49 

92 
44 

93 
4  9 

88 
47 

89 
40 

90 
45 

92 

44 

96 
49 

93 
53 

92 
45 

89 
44 

88 
42 

84 
41 

36 

45 

88 
43 

86 
37 

87 
31 

79 
46 

69 
36 

83 
30 

86 
31 

84 

35 

'8 

36 

76 
29 

88,2 
42.9 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

78 

90 

86 

86 

3  9 

8  8 
3  4 

88 
3  8 

90 
38 

88 
43 

68 
37 

38 
4  1 

90 
7  9 

82 

4  I 

86 
40 

84 

3  8 

87 
43 

91 
45 

39 
49 

39 
46 

85 

4  1 

82 
34 

85 
40 

84 

32 

82 
36 

82 
49 

8  3 
53 

74 

45 

71 

32 

80 
38 

75 
47 

65 
34 

62 
29 

83.2 
40.7 

WO00F0RDS 

MAX 

Mm 

85 
■  7 

88 

3  8 

9  2 

73 

94 

10 
55 

71 
86 

92 
56 

92 

36 

8  5 

3  9 
66 

SB 
55 

93 
59 

90 
60 

90 

60 

88 
60 

36 

57 

86 
52 

84 
54 

85 
55 

87 

4  7 

39 
60 

80 
65 

79 
57 

83 
46 

82 
55 

73 
56 

66 
48 

72 
4  1 

86,1 
55,9 

CENTRAL  COAST 
ORAINAGE 

M 

AVIlA  BEACH 

MAX 
MIN 

75 
58 

7  3 
6  1 

74 

8  6 

73 

5  4 

7  2 
53 

73 
5  3 

76 
54 

74 
54 

72 
66 

76 
5  3 

76 

52 

74 

59 

74 

53 

76 

68 

75 
58 

78 
57 

73 
48 

78 
57 

72 
57 

72 
57 

7- 

53 

68 
64 

74 

43 

82 

53 

78 
50 

96 
56 

90 

57 

80 
57 

76 
57 

78 
52 

82 

60 

76,4 
55,3 

BEN  LOMONO  NO  2 

MAX 

Mm 

97 
54 

91 

5  0 

92 
47 

9  0 
45 

94 

-6 

H7 
47 

85 

47 

84 
46 

89 
45 

78 
51 

76 
52 

79 
51 

77 
50 

88 

93 

98 

93 

64 

8  } 
50 

80 
53 

79 
50 

79 

53 

79 

51 

80 
53 

78 
43 

84 

42 

95 
44 

97 
46 

91 
47 

78 
43 

7* 
42 

87 
47 

85,8 
48.1 

BERKEl Ev 

MAX 
MIN 

63 

65 

64 

53 

6- 

50 

6  8 
6  3 

73 
62 

8  0 
53 

80 
54 

70 
53 

61 

54 

63 
53 

63 
53 

61 
53 

67 
53 

73 
55 

68 
51 

76 
55 

76 
51 

72 
54 

65 
63 

65 
54 

65 
54 

68.3 

BURL INGAME 

MAX 
MIN 

»8 

50 

8.' 

77 

80 

7  9 

90 

89 

49 

85 

49 

33 
69 

'S 
64 

78 

6  6 

7  1 

77 
53 

78 
6  2 

87 
49 

39 
44 

»9 

63 

84 
54 

77 
49 

73 
44 

73 
54 

75 
53 

78 
48 

78 

40 

74 
54 

84 
53 

85 
50 

33 
41 

72 
54 

74 
55 

74 
54 

80.4 
51.9 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

92 
62 

77 
50 

7  < 

84 

78 

7  y 

75 
47 

77 
46 

78 
-.3 

8  3 
60 

78 

5  1 

7  9 
5  3 

77 
5  3 

81 
48 

86 
46 

94 
49 

94 
54 

82 
52 

71 

53 

69 
55 

75 
51 

70 
50 

81 
40 

82 

48 

86 
46 

84 

46 

85 
54 

80 
49 

75 
50 

76 
44 

75 
57 

79.9 
49.5 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

♦1LROV 

MAX 
MIN 

96 

61 

100 
6  1 

37 

8- 

57 

94 

96 
53 

90 

50 

92 
49 

36 
64 

36 
64 

86 
53 

85 
53 

89 
52 

93 
53 

100 

49 

102 
48 

102 
56 

96 
43 

83 
53 

78 
53 

81 
51 

83 
52 

91 

51 

87 

53 

87 
54 

85 
52 

94 
54 

87 
52 

76 
47 

79 
57 

89,4 
53.1 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

69 
5  0 

61 
6  1 

69 
4  8 

60 

6  0. 

6C 
49 

66 
60 

68 

-.6 

65 
46 

64 

50 

46 
64 

62 
52 

4  ) 
60 

65 
55 

62 
40 

63 

64 

6  9 

54 

69 
53 

44 

53 

62 
54 

61 
53 

62 
54 

63 
50 

63 
48 

66 
54 

63 
52 

62 
50 

70 
51 

67 
50 

64 
48 

70 
54 

68 
53 

64,4 
51.1 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

1  1 

8  1 

82 
6  0 

8  9 
4  6 

87 

«  6 

65 
47 

80 
46 

79 
50 

72 
46 

73 
60 

7- 
6  3 

'6 

50 

80 
51 

86 
50 

91 

-7 

97 

66 

92 
55 

83 
43 

75 
50 

69 
49 

68 
48 

75 
50 

87 
48 

B7 
49 

85 
49 

87 
52 

87 

43 

83 
50 

78 
47 

73 
44 

75 
56 

81.8 
49.5 

KING  C|TY 

MAX 
MIN 

93 

8b 

84 

5  C 

91 
4  8 

84 

67 

3  2 
46 

81 
49 

79 
64 

81 
53 

82 
55 

88 
55 

76 

50 

95 
55 

92 
55 

84 
54 

77 
52 

78 
53 

79 
53 

80 
50 

85 
48 

86 
48 

86 
53 

87 
48 

78 
46 

76 
43 

79 
57 

84.2 
51.0 

LIVERMORE  Z  SSW 

MAX 
MIN 

16 

61 

98 
67 

96 

63 

93 
53 

98 
51 

96 
5T 

105 
56 

96 

57 

98 
64 

97 
65 

92 
55 

86 
61 

91 
64 

90 
6  3 

97 
58 

PM 

5fl 

101 
66 

102 
62 

96 
64 

84 
51 

84 
53 

85 
53 

86 
51 

89 
52 

82 
55 

79 
55 

85 
52 

93 
54 

85 
55 

69 
54 

76 
56 

91.2 
55.0 

LOS  GAToS 

MAX 
MIN 

7  2 

69 

87 
56 

86 
66 

12 
6' 

88 

53 

97 

6„ 

92 
53 

93 
54 

90 
6  4 

86 

64 

87 
55 

8  ! 

50 

35 
54 

bh 
6  2 

94 
55 

9  4 

62 

96 
62 

39 
48 

83 
56 

82 
54 

82 
54 

81 
55 

84 
52 

79 

40 

79 
55 

83 
53 

89 
52 

82 
51 

75 
49 

78 
49 

79 
58 

86.4 
54,3 

MART1NEI  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

96 
68 

16 
56 

'■1 
6. 

85 
65 

J  6 

6' 

9  ) 
1  ) 

10.1 
58 

i  ) 

58 

9  6 

56 

86 

57 

83 
56 

74 
54 

84 
55 

81 
54 

89 

66 

98 
60 

98 
58 

78 
54 

92 
56 

76 
55 

77 
55 

74 
55 

78 
53 

85 

68 

82 
58 

80 
57 

8, 

54 

92 
53 

83 
58 

74 
58 

1 1 

56 

86,6 
55.9 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

73 
52 

51 
49 

40 

60 

67 

4  9 

6  0 

50 

67 

65 

51 

62 
47 

59 

49 

68 

52 

63 
54 

64 
53 

4  8 

53 

71 

52 

79 

51 

81 
54 

79 
55 

73 
44 

59 
52 

63 
52 

64 
52 

66 

53 

68 
51 

70 
52 

74 

53 

72 
54 

74 
4  2 

68 
53 

66 
53 

71 

52 

65 
56 

67.6 
51.8 

Sm  R«l»t«nc«  Notes  Following  Stallon  Indox 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  


Station 

Day  of  Month 

jrage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20  | 

21 

22 

23 

24 

25 

26  J 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MORBID  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

71 
64 

5  1 
53 

S-i 
52 

65 
51 

61 
51 

63 
50 

69 
52 

63 
52 

61 
51 

62 
82 

66 
62 

64 
54 

66 

55 

64 
63 

63 
51 

65 
54 

67 
65 

65 

56 

64 

54 

6 

60 

65 
55 

6  6 
54 

66 

55 

64 

52 

63 
50 

69 
53 

74 

52 

76 
51 

65 
50 

65 
48 

66 
50 

65.5 
52.3 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 
MIN 

94 
TO 

100 

74 

100 
70 

01 
70 

103 
63 

101 
68 

07 

77 

103 
72 

104 
69 

100 
71 

92 
62 

87 
64 

94 
66 

94 
66 

98 
71 

102 
74 

104 
71 

104 
74 

100 
67 

92 

66 

92 
59 

90 
63 

92 
66 

92 
61 

85 
55 

85 
49 

81 
50 

94 
61 

93 
47 

74 
47 

70 
50 

94.5 
63,9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 
MIN 

82 
66 

84 
71 

90 
72 

8  8 
69 

89 
73 

99 
74 

90 
75 

86 
72 

82 
69 

80 
68 

82 
69 

82 
69 

86 
70 

99 
73 

88 
71 

82 
69 

82 
66 

80 
69 

79 
67 

80 
65 

78 
59 

72 
45 

80 

59 

75 
61 

65 
43 

63 
40 

81.7 
65.5 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

MIN 

98 

61 

102 
58 

103 

52 

105 
48 

107 
52 

106 

64 

07 
52 

109 
57 

107 
50 

9  8 
48 

96 
49 

9  5 
5  0 

95 

6  0 

99 
50 

102 
52 

106 
61 

108 

60 

108 
59 

9  3 
52 

97 
50 

96 

50 

90 
50 

98 
42 

99 
48 

99 
50 

94 

48 

91 

50 

93 
51 

95 
46 

81 
44 

80 
50 

96,6 
51.4 

NEWARK 

MAX 
MIN 

78 
69 

72 
55 

67 

55 

67 
64 

72 
55 

77 
56 

89 
54 

81 
56 

74 
56 

71 
57 

67 

57 

63 
56 

70 
55 

70 
52 

69 
56 

78 
56 

79 
65 

78 
57 

76 
57 

68 
56 

70 

55 

69 
56 

70 
65 

74 

57 

74 
57 

7  2 
58 

78 

58 

80 
56 

(4 

56 

69 
57 

74 
58 

73.2 
56,0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

72 
5  ' 

69 
56 

66 
56 

72 
56 

70 
57 

84 

58 

72 
57 

75 
58 

74 
58 

71 
58 

69 
59 

71 
58 

67 
59 

70 
5  7 

77 

55 

82 

60 

91 
63 

72 
58 

65 
68 

70 
57 

69 
59 

66 
57 

69 
57 

70 

60 

70 
59 

78 

60 

78 
58 

72 

56 

68 

59 

69 
59 

66 

60 

71.8 
56.1 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

9  2 
56 

80 
55 

75 
53 

73 
53 

83 
50 

78 
52 

88 
53 

80 

52 

80 

53 

81 
68 

75 

60 

76 
58 

73 
57 

70 

56 

77 
54 

85 
59 

87 
60 

86 
56 

79 
58 

68 
55 

70 
58 

72 
55 

69 
66 

76 

56 

78 

51 

78 
53 

81 
52 

96 

53 

81 

62 

72 
49 

71 

55 

78.1 
54.8 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

L02 
59 

101 
59 

105 
56 

105 

5; 

105 
50 

104 

bZ 

9  9 
50 

97 
48 

92 
46 

99 
44 

86 
45 

86 

44 

92 

49 

100 
50 

103 
53 

104 
56 

104 
55 

102 
5T 

100 
48 

83 

48 

9  2 
44 

96 
44 

94 
44 

95 
48 

95 
42 

96 
44 

90 
47 

91 
48 

83 

49 

76 
40 

80 
48 

95.0 
49.0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

L03 
63 

107 
63 

108 
57 

110 
54 

1  10 
56 

102 
56 

106 

54 

104 

64 

96 
5  2 

93 

5  0 

8  9 

50 

9  1 
5  3 

97 

53 

105 
56 

109 
58 

108 
62 

108 
52 

106 
63 

96 
57 

9  0 
53 

86 

60 

96 
49 

102 
49 

101 
54 

96 
66 

92 

51 

96 
51 

95 
55 

82 
54 

81 
46 

81 
54 

98.3 
54.7 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

99 

4  9 

103 
47 

103 
53 

105 
52 

105 
54 

107 
54 

106 

47 

106 
55 

105 
48 

101 
51 

98 

49 

99 

47 

98 
51 

103 
53 

103 
58 

106 
65 

106 
63 

104 
60 

102 
52 

98 
47 

9  2 
44 

95 
43 

97 
47 

98 
54 

93 
45 

90 
46 

96 
47 

95 
53 

85 
51 

80 
48 

84 
53 

98.8 
51.2 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

73 
66 

66 
54 

66 
54 

65 
53 

62 
51 

67 
52 

66 
58 

63 
54 

64 
54 

68 
62 

66 
63 

66 
53 

65 
57 

66 
56 

65 
54 

65 
51 

66 
66 

66 
66 

67 

55 

67 
53 

66 
53 

64 
52 

66 
54 

70 
5  0 

76 
49 

78 

49 

77 
53 

66 
54 

68 

55 

70 
50 

69 

58 

67.4 
33.5 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 
MIN 

66 
53 

6* 

52 

63 
52 

62 
60 

62 
52 

67 

50 

64 

63 

69 
61 

61 
51 

66 
52 

64 
62 

66 
54 

68 

54 

65 
65 

67 
53 

68 
54 

68 
86 

66 
61 

67 

55 

65 
54 

66 
84 

67 
54 

66 
54 

68 
53 

66 
51 

66 
53 

67 
51 

6* 
62 

65 
50 

68 
49 

66 
55 

65,5 
52.6 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

06 
64 

95 
54 

90 
5  2 

98 
52 

95 
52 

101 
53 

97 
57 

97 
57 

97 

54 

89 
64 

83 
62 

84 

50 

83 

50 

89 
51 

97 
54 

97 
59 

99 
61 

95 
59 

9  1 

52 

81 

53 

8  0 
53 

89 
62 

86 
49 

85 
53 

82 

50 

85 
62 

95 
51 

91 

56 

82 
53 

71 

54 

81 

55 

89,7 
53.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

95 

58 

99 
6  0 

99 
62 

102 
60 

103 
60 

103 
55 

103 
55 

101 
60 

100 
58 

99 
48 

91 

48 

97 
47 

9  7 
53 

99 
55 

102 
56 

102 

60 

102 
59 

108 
57 

95 
55 

92 
42 

92 

44 

93 
45 

95 
40 

94 
45 

92 
47 

98 
40 

93 
40 

90 
48 

79 
40 

78 
36 

80 

40 

95.3 
50.7 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

92 
55 

85 
55 

80 
55 

90 
51 

87 
55 

98 
53 

97 
53 

86 

52 

89 
53 

79 
56 

81 
57 

80 
58 

78 

5  9 

8  1 

57 

89 
51 

91 

59 

93 
69 

93 
56 

85 
56 

78 

86 

76 
58 

75 
54 

83 
64 

81 
52 

81 
52 

8  4 

52 

90 
52 

85 
53 

75 
55 

74 
52 

80 
56 

84,4 
54,7 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

88 
55 

78 

53 

66 
53 

63 
53 

70 
51 

64 
55 

77 

55 

66 
55 

69 
56 

71 
57 

69 
56 

69 
57 

69 
57 

72 
56 

68 
55 

74 

56 

90 
57 

75 
56 

65 
54 

62 
54 

64 
54 

65 
55 

63 
65 

68 
56 

75 
56 

75 
57 

84 
58 

73 
56 

78 
55 

71 
58 

68 
57 

70,8 
55.4 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

93 
58 

90 
58 

85 
51 

95 

66 

93 
52 

99 
56 

99 

59 

91 
61 

92 
56 

91 
56 

81 
63 

85 
54 

85 
53 

89 
53 

96 
53 

96 
66 

96 
71 

93 
64 

36 
53 

74 
51 

73 
63 

76 
63 

92 
52 

80 
54 

75 
54 

82 
62 

97 
48 

83 
56 

68 
52 

66 

52 

73 
55 

85.6 
55.3 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

76 
53 

67 
51 

65 
51 

70 
49 

68 

60 

72 

50 

69 
53 

67 
50 

65 
50 

69 
64 

67 
65 

69 
64 

70 

54 

75 
54 

»1 

52 

86 
64 

79 
56 

72 
67 

67 
54 

67 
63 

78 
55 

69 
56 

73 
53 

75 
54 

79 

52 

77 
55 

77 
80 

76 
65 

72 
54 

75 
52 

71 

58 

72.4 
53.2 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

75 
62 

66 
52 

64 

50 

70 

49 

68 
50 

70 
50 

6  9 
50 

66 
49 

65 
50 

70 
65 

66 
64 

68 

54 

70 
54 

74 

53 

60 
51 

85 
64 

78 
57 

72 
55 

65 
53 

65 
63 

68 
55 

68 
54 

71 

52 

74 
53 

76 
52 

75 
55 

75 
49 

72 
54 

69 
55 

73 
52 

70 
56 

70.9 
52.6 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

100 
61 

10". 

61 

105 
56 

1  09 
48 

110 
48 

108 
53 

109 
51 

1  10 
49 

105 
48 

99 
48 

98 
47 

98 
47 

101 
5  2 

103 
52 

107 
55 

109 
85 

109 
6  1 

106 

61 

103 
55 

100 
42 

96 
40 

98 
43 

101 

44 

102 

44 

97 
49 

93 
45 

98 
46 

97 
45 

94 
46 

81 
39 

86 
47 

101.2 
50.0 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

60 
52 

58 
51 

57 

50 

64 

60 

63 
50 

65 
50 

63 
51 

64 
51 

63 
54 

60 
54 

62 
63 

69 
53 

5  9 

54 

58 
53 

58 
51 

63 
56 

64 
64 

64 

64 

58 
52 

60 
53 

61 

52 

60 
54 

64 

55 

65 
63 

64 

60 

66 
60 

68 

63 

65 
bZ 

64 
58 

64 

54 

60 
53 

62.0 
54.2 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

68 
50 

68 
51 

68 
51 

73 
50 

68 
51 

85 
52 

72 
52 

76 
52 

75 
53 

74 
64 

73 

64 

72 
54 

67 

54 

69 
52 

78 

50 

81 
53 

90 
55 

68 
63 

66 
52 

72 

53 

70 
64 

67 
51 

69 
61 

70 
54 

66 
54 

77 
64 

77 
54 

71 
64 

66 
66 

68 
55 

66 
54 

71.7 
52.8 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

6  2 
50 

65 
51 

64 
50 

64 

50 

59 

61 

72 

64 

64 
53 

6B 
6  2 

64 
54 

63 
53 

61 

54 

62 

54 

60 
54 

6  1 
6  2 

68 
51 

77 
53 

73 

55 

61 
53 

56 
62 

6l 

62 

62 
53 

59 
53 

64 
62 

68 
54 

66 

64 

74 

54 

74 
87 

65 
53 

63 
54 

66 
55 

60 
54 

64,7 
52.9 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

67 
46 

66 
49 

64 

50 

69 
48 

65 
50 

77 
40 

6  9 
4  1 

72 

40 

69 

41 

74 
61 

70 
52 

73 
51 

70 
51 

71 

60 

73 
42 

80 
61 

79 
60 

70 
49 

62 
51 

67 
51 

68 
62 

68 
52 

69 
48 

6  9 
43 

70 
46 

72 

52 

73 
43 

72 
31 

68 
52 

73 
50 

62 
53 

70,0 
46.3 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

98 
61 

87 
56 

81 
56 

89 
56 

84 
55 

95 
55 

91 

55 

90 
56 

90 
56 

93 
65 

80 

55 

83 
53 

81 

54 

83 

54 

91 
65 

9  2 
63 

93 
6  4 

91 
61 

82 
57 

79 
55 

79 
65 

78 
57 

80 
53 

78 
60 

77 
54 

81 
56 

86 
53 

83 
54 

75 
53 

78 

5  1 

77 

59 

84,0 
56.0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

82 
57 

85 
53 

82 

54 

79 
50 

83 
50 

78 
49 

81 

6  1 

80 
52 

79 
53 

78 
51 

79 
51 

7  7 
55 

77 

55 

77 
64 

77 
53 

9  2 
53 

82 
54 

84 

54 

81 
55 

75 

64 

75 
54 

76 
53 

72 
54 

75 
52 

85 
52 

80 
51 

87 

85 

89 

82 

79 

52 

70 
46 

78 
47 

79.4 
52.5 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

88 
59 

84 
55 

81 

56 

88 

56 

82 
55 

93 
55 

6  7 
55 

89 
56 

88 
55 

9  2 
55 

7  9 

56 

93 
53 

81 

55 

83 
55 

9  1 
65 

90 
62 

92 
63 

89 
60 

'9 
57 

79 
55 

■•8 

56 

77 
57 

79 
53 

77 
53 

76 
53 

81 
54 

85 

54 

80 
53 

73 
53 

77 
5  1 

77 

59 

82,8 
55.6 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

84 
62 

72 
53 

70 
51 

75 
5  1 

74 
48 

74 
46 

69 
6  2 

68 
49 

68 

4  8 

67 

6  9 

68 

7  1 

73 

'f 

79 

78 
6  3 

75 
64 

71 
84 

69 
6  2 

68 
84 

72 
5  3 

74 
52 

81 
45 

83 

47 

86 

47 

94 

49 

80 

60 

77 
48 

72 
42 

76 
50 

74,4 
50,4 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

87 

55 

85 
50 

75 
51 

76 

51 

82 

bZ 

80 
54 

89 

84 

82 
52 

83 
52 

75 
5  2 

71 

6  2 

68 
53 

71 
53 

70 
62 

78 

52 

86 

63 

89 

57 

88 
56 

90 

53 

65 
52 

69 
52 

67 
63 

68 
49 

73 
51 

74 
52 

71 
64 

81 
55 

84 
55 

74 
53 

69 
52 

67 
54 

76,7 
52.8 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

94 
85 

98 
54 

94 
52 

94 
bZ 

100 
50 

100 
54 

103 
54 

97 
54 

97 

6  2 

98 
62 

90 

53 

82 

48 

9  0 

52 

38 

49 

95 
61 

99 

60 

99 

60 

100 
56 

94 

54 

79 
60 

83 
62 

80 

47 

83 
47 

88 

52 

83 
54 

81 
48 

94 

50 

92 
51 

85 
53 

72 
50 

72 
53 

90.1 
52.2 

WATSONV1LLE  WATERWORKS 
H            •  • 

MAX 
MIN 

87 
5  3 

75 
52 

65 
51 

63 

60 

62 
50 

68 
49 

70 

52 

66 
49 

65 

49 

67 
52 

66 
54 

65 
54 

66 
53 

6  7 

53 

68 

53 

70 
54 

go 
65 

75 
55 

70 
54 

65 

52 

65 
63 

65 

64 

66 
63 

68 
48 

77 
50 

76 

49 

80 
49 

so 

53 

74 
52 

72 
48 

71 

51 

70,1 
51,7 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

93 
66 

92 
61 

90 
59 

87 
61 

96 
62 

92 
65 

99 
62 

93 
64 

99 
62 

92 
60 

92 
59 

79 
58 

9  3 

68 

61 
57 

86 
62 

94 

65 

94 

69 

95 
64 

90 
59 

B2 
55 

79 
57 

79 
57 

78 
57 

84 
62 

85 
63 

85 

60 

88 
59 

92 
65 

88 
58 

75 
59 

71 

59 

87.5 
60.8 

antioch  pumping  pl  3 

MAX 
MIN 

05 
65 

96 
60 

91 

55 

93 
58 

100 
56 

96 
59 

104 

58 

96 
60 

98 
58 

9  7 
59 

82 
55 

85 
56 

88 
55 

85 
54 

92 
57 

98 
63 

97 
66 

100 
63 

96 
5' 

87 
51 

84 
53 

84 

50 

82 

49 

89 
53 

88 
56 

87 
59 

85 
53 

94 
54 

89 

56 

8  6 
51 

54 

90,9 
56.5 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

101 
73 

95 
64 

94 
69 

102 
79 

103 
75 

104 
73 

105 
76 

105 
75 

104 
76 

104 
73 

102 
71 

99 
71 

97 
6  9 

98 
73 

101 
71 

103 
70 

104 

76 

103 
76 

103 
74 

100 
70 

96 
70 

97 

69 

96 
69 

96 
68 

98 
67 

96 
61 

86 

60 

90 
60 

94 
61 

86 
54 

80 
54 

98,1 
69.3 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 
MIN 

94 

65 

96 
72 

97 
71 

104 

69 

104 
60 

104 
62 

103 
67 

102 
65 

102 
70 

100 
65 

99 
63 

97 

64 

97 
66 

98 
66 

102 
68 

102 
67 

103 
69 

100 
67 

95 
58 

95 

60 

94 
62 

98 
6  1 

94 
57 

91 
59 

89 
49 

88 
51 

92 
58 

85 

50 

76 
43 

79 
46 

96,1 
61,7 

BAKERSFIELD  WB  AIRPOR1 

MAX 
MIN 

100 
74 

100 
78 

106 
77 

106 
74 

105 
76 

106 
73 

107 
76 

107 
75 

108 
73 

105   102  101 
72     71  70 

102   105  103 
71     73  73 

105  106 
73  75 

on  Inde* 

105 
78 

103 
76 

99 
71 

96 
65 

96 
65 

99 
67 

94 
67 

92 
65 

85 
62 

89 
62 

95 
64 

69 
64 

81 
57 

79 
»7 

99.3 
70.1 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

0 

01 

o 

1  3 

4 

l  5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

1  U 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

]  23 

1  24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 

< 

BALCM  POwER  MOUSE 

MAX 
M1N 

95 
73 

98 

77 

98 
76 

98 
75 

1  00 
75 

101 
74 

100 
73 

99 
74 

100 
74 

98 
73 

97 
72 

95 
72 

9  3 
73 

95 
73 

97 
74 

98 
76 

98 

76 

9e 

77 

98 
75 

95 
72 

92 

69 

92 
69 

94 

69 

95 
69 

92 
69 

89 
63 

87 
62 

90 
64 

89 
62 

81 
56 

76 
57 

94.5 
70.7 

BLACKwELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

BUTTCNWILLOW 

MAX 
MIN 

9b 
'2 

10C 
73 

100 
75 

105 
69 

102 
62 

102 
65 

103 
67 

102 
68 

102 
67 

104 

50 

104 

66 

99 
65 

1  00 
6  9 

99 
70 

9  9 
71 

101 
71 

107 

72 

104 

72 

103 
08 

105 
6b 

101 
66 

101 

63 

95 
61 

99 
62 

98 

60 

97 
58 

89 
55 

,3 
56 

97 
60 

91 
54 

83 
66 

99.4 
65.2 

CALAVERAS  BIS  TREES 

MAX 
MIN 

79 
63 

84 

55 

88 
56 

87 
5  i 

91 
52 

8  6 
51 

9  2 

5  2 

91 
6  2 

91 
52 

91 
53 

9  0 

52 

87 

52 

8  7 

52 

91 
52 

90 
58 

91 
56 

89 
51 

86 
47 

85 
48 

85 
49 

79 
40 

75 
42 

75 
41 

81 
44 

80 
44 

71 
38 

65 
39 

84.6 
49.4 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

07 
6' 

102 
72 

104 
63 

102 
65 

106 
64 

102 
66 

I  18 

68 

104 
69 

102 

60 

102 
64 

100 
58 

9- 

59 

97 
60 

95 
61 

99 
6  4 

106 
68 

105 
70 

105 
69 

101 
65 

95 
52 

92 
53 

94 
64 

94 

55 

95 
60 

94 
59 

88 
57 

84 
59 

93 
64 

90 
53 

78 
52 

74 
52 

96,8 
61.5 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 
MIN 

93 
67 

99 
70 

102 
70 

101 
64 

103 
64 

102 
61 

103 
63 

102 
63 

102 
64 

1  12 
61 

100 
62 

98 
6  0 

97 

62 

97 
63 

99 
65 

102 
69 

102 
69 

102 
70 

102 
65 

98 
60 

95 
56 

94 
57 

94 
58 

97 
59 

95 
58 

90 
5b 

84 
53 

90 
57 

92 
54 

80 
45 

78 
50 

96.6 
61.1 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

B5 
59 

92 
61 

»4 

6  0 

93 
61 

97 
59 

97 
57 

96 

57 

95 
6  9 

95 
68 

96 

57 

95 

67 

90 
66 

91 
58 

91 
57 

90 
59 

93 
61 

96 
62 

95 

61 

94 
58 

91 

55 

89 
56 

90 
54 

89 
54 

89 
54 

90 
54 

84 
47 

82 

49 

86 
52 

83 
52 

74 
45 

68 
43 

89.9 
55.9 

COALtNGA 

MAX 
MIN 

101 
66 

103 

72 

105 

r« 

106 
68 

1  Ot 
66 

105 
65 

105 
68 

105 
65 

107 
68 

104 

63 

102 
64 

103 

6- 

102 
6b 

101 
65 

104 
66 

105 
71 

106 
73 

105 

71 

103 
69 

101 

70 

96 
60 

97 
59 

99 
67 

99 
62 

95 
59 

89 
56 

95 
55 

95 
59 

92 
57 

89 
59 

91 
60 

100.5 
64.4 

CORCORAN  IRRIS  D1ST 

MAX 
MIN 

95 
TO 

102 
73 

106 
73 

106 
73 

105 
64 

106 
65 

107 
65 

106 
69 

107 
67 

109 
62 

107 
63 

103 
62 

101 

66 

101 
63 

102 
64 

105 
68 

105 

71 

107 
71 

1  15 
68 

103 
62 

99 
59 

96 

56 

9  8 
60 

100 
57 

97 
59 

9- 
5b 

87 

64 

95 
59 

95 
59 

89 
52 

82 
55 

100.6 
63.5 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

ioo 

62 

102 
6  3 

98 
60 

10  1 
56 

99 
67 

106 

55 

101 
55 

102 
55 

104 
56 

100 
59 

95 
57 

97 
55 

97 
55 

96 
56 

102 

62 

101 
62 

10  4 

65 

102 
60 

95 
57 

91 
52 

92 
52 

92 
52 

95 
50 

93 
54 

90 
54 

85 
62 

94 
49 

94 

52 

62 
50 

80 
49 

85 
52 

95.9 
55.6 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

9- 
54 

97 
57 

96 
58 

99 
52 

98 

6  0 

99 
45 

97 

66 

97 
48 

9  8 
49 

95 
48 

92 

49 

92 

47 

92 
49 

93 
48 

97 
57 

97 
53 

98 
66 

98 
65 

9  4 
50 

90 

43 

90 
43 

91 
43 

93 
43 

92 
43 

86 
43 

ai 

30 

R4 

38 

85 

42 

78 

43 

78 
33 

75 
38 

91.8 
47.1 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

102 
65 

103 
67 

103 
61 

105 
60 

105 
67 

106 
58 

106 
63 

105 
63 

103 
5  8 

102 
57 

100 

67 

99 

56 

9  9 
57 

99 
55 

104 
60 

104 

62 

105 

67 

105 
63 

100 
59 

97 

60 

95 
53 

95 
63 

97 
64 

95 
53 

94 
56 

89 
53 

93 
50 

93 
56 

91 
52 

78 
49 

83 

49 

98.5 
57.2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

102 
68 

106 
71 

105 
70 

108 
66 

104 
61 

105 

66 

106 
62 

in; 
62 

108 
65 

105 
64 

103 
62 

100 
64 

100 
60 

102 
67 

105 
67 

106 
72 

1  06 
71 

106 
71 

104 

69 

99 
59 

97 
59 

98 
59 

99 
63 

96 
60 

92 
59 

87 
6e 

9  3 
56 

95 
59 

91 
58 

81 
50 

83 
57 

99.8 
63.2 

FRESNO  «B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

102 

70 

104 
69 

105 
7  2 

105 
6- 

1  05 
64 

106 

60 

105 
65 

105 
63 

106 
65 

104 
63 

102 
6  4 

101 

62 

101 

64 

102 
6  3 

104 
66 

106 
68 

105 
69 

104 

69 

102 
66 

98 
60 

9  8 
57 

98 

57 

1  00 
60 

99 
58 

94 
58 

86 
59 

92 
62 

96 
61 

84 

59 

81 
49 

83 
57 

99,5 
62.4 

FRtANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

98 
66 

104 

71 

107 
72 

108 
64 

107 

65 

107 
62 

108 
61 

109 

66 

107 

66 

107 

63 

105 
62 

104 
61 

103 
61 

102 

62 

104 
65 

107 
67 

108 
69 

108 
69 

107 
65 

104 
67 

99 
54 

99 
55 

100 
55 

102 
57 

99 
56 

96 
53 

88 
54 

93 
54 

97 
57 

85 

49 

82 
49 

101.7 
60.8 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

77 
54 

82 
59 

75 

56 

82 
57 

86 
56 

88 
58 

90 
56 

87 

6b 

8b 
55 

85 
55 

85 

64 

82 

53 

81 
54 

79 
64 

82 
55 

84 
67 

85 
56 

84 
57 

8  5 
57 

82 

64 

80 
52 

79 
5  2 

80 
63 

82 
55 

84 

53 

78 
48 

72 
47 

76 
48 

75 
48 

68 
41 

62 

40 

80.7 
53.3 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

95 
65 

97 
6* 

97 
59 

98 
69 

99 
55 

100 
52 

99 
51 

98 

60 

97 
-a 

9  8 
48 

96 
48 

92 
51 

93 
53 

95 
53 

97 
52 

98 
55 

97 

56 

9  b 

58 

94 
55 

93 
48 

92 
46 

9  0 
49 

92 
46 

94 
50 

91 
49 

8b 
44 

86 
43 

86 
46 

85 
46 

76 
41 

72 
39 

93,0 
51.0 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

70 
55 

78 
SB 

76 
56 

79 
66 

82 
57 

8  6 

69 

86 
57 

82 

6  7 

8  1 
56 

8  1 
6b 

»1 
64 

77 
53 

76 
56 

74 

65 

76 
56 

79 
57 

81 

69 

82 
59 

30 
57 

77 
54 

74 
52 

75 
51 

74 

62 

77 

54 

79 
54 

74 
47 

69 
47 

71 

50 

71 

48 

62 
41 

58 
42 

76.3 
53.7 

HANFORO 

MAX 
MIN 

100 
67 

1  )3 
70 

101 
70 

101 
63 

1  02 
63 

104 
63 

105 
65 

103 

65 

108 

6  3 

106 
60 

103 

60 

101 
61 

98 
65 

lul 
63 

104 
64 

102 
67 

104 
68 

104 
69 

100 
65 

9  9 
59 

97 
58 

9b 

57 

98 

60 

96 
57 

93 
58 

9  0 
55 

9  1 

52 

94 
58 

92 
56 

82 
50 

81 
53 

98.7 
61.4 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

85 
60 

90 
62 

91 
61 

93 
61 

95 
60 

95 
55 

95 
55 

95 
68 

94 
57 

94 

56 

92 
56 

89 
56 

90 
57 

89 
57 

9  9 

68 

92 
60 

94 
61 

95 
61 

92 
58 

89 
56 

88 
65 

98 
83 

88 

54 

89 
54 

89 
53 

83 
49 

81 

46 

85 
50 

84 
53 

60 
46 

68 

47 

89.1 
55.7 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

76 
53 

75 
52 

78 
53 

80 
54 

"3 
61 

83 
50 

81 
V' 

8  1 

50 

8  0 
68 

78 

49 

78 

47 

76 

40 

75 
49 

74 
49 

78 
51 

81 

52 

81 
63 

79 
63 

'8 
50 

74 
49 

74 
46 

73 
45 

77 
48 

77 
49 

75 
48 

70 
42 

69 
42 

70 
43 

69 
43 

64 
40 

56 
41 

75,5 
48.3 

IORIA 

MAX 
MIN 

9S 

67 

97 
71 

100 
73 

1  00 
'0 

1  X 

73 

100 
71 

101 
72 

100 
72 

100 
70 

99 
69 

95 
68 

96 
67 

97 
68 

95 
70 

98 
71 

100 
73 

100 
75 

100 
73 

97 
71 

94 

65 

9  2 

66 

92 
65 

94 

66 

93 

65 

91 

64 

89 

63 

86 
55 

86 
64 

87 

55 

76 
48 

77 
48 

94,5 
66.7 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

101 
76 

10  1 

a  3 

105 
80 

106 
79 

107 
81 

106 
78 

109 
79 

108 
78 

107 
78 

106 
75 

105 
75 

101 
76 

103 
76 

104 

77 

106 
78 

106 
79 

106 
81 

105 
81 

103 
79 

98 
73 

101 
76 

97 

73 

99 
75 

96 
73 

93 
72 

90 
66 

90 
66 

97 
70 

92 
67 

89 
02 

80 
61 

100.5 
75.0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

;00 
67 

9  7 

73 

100 
64 

103 
75 

106 

69 

106 
65 

105 
73 

103 
70 

103 
66 

103 
72 

101 

68 

99 
71 

98 

64 

1  00 
bo 

103 
70 

104 
71 

104 
67 

101 
78 

98 
68 

97 
67 

98 
67 

97 
67 

101 

64 

100 
64 

96 
63 

95 
56 

92 
53 

93 
54 

91 
55 

63 
51 

79 
49 

98.6 
65.5 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 
MIN 

96 
65 

102 
70 

103 
70 

106 
72 

106 

7C 

105 
74 

106 

71 

108 
72 

108 
70 

108 
69 

105 
70 

105 
72 

102 
68 

100 

68 

106 
73 

108 
77 

1  08 
74 

108 
76 

104 

70 

100 
67 

100 
68 

100 
64 

99 
64 

101 
64 

99 
67 

9  4 

61 

88 
59 

94 
64 

97 
60 

89 
54 

82 
53 

101,1 
67.6 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

101 

7- 

10- 
79 

106 
76 

105 
72 

1  04 
76 

106 
76 

107 
76 

107 
75 

no 

73 

107 
72 

10b 
72 

101 
69 

102 

7  0 

103 
72 

106 
70 

106 
78 

107 
78 

106 
82 

103 
76 

98 
68 

99 
66 

98 
65 

100 
71 

97 
64 

92 
68 

87 
60 

93 
62 

97 
68 

90 
61 

82 
54 

S3 
57 

100,4 
70.3 

KNIGHTS  FERRY  2  5E 

MAX 
MIN 

95 
67 

100 
70 

102 
63 

9  9 

69 

102 
58 

99 
63 

104 
65 

102 
69 

99 
60 

102 

62 

9  9 

60 

96 
57 

97 
61 

96 
60 

98 
65 

103 
70 

103 

71 

102 
65 

101 
66 

97 
52 

92 
56 

91 
53 

92 
56 

95 
66 

93 
59 

89 
55 

86 
52 

92 
55 

92 
56 

79 
51 

79 
52 

96.0 
60.5 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

97 

60 

101 
69 

101 
69 

100 

60 

1  00 
60 

102 
60 

101 
62 

100 
62 

102 
63 

9  9 

61 

98 
6  2 

97 
60 

95 
62 

98 

62 

102 

64 

102 
69 

103 
69 

102 
68 

99 
63 

92 
58 

93 
65 

93 
56 

97 
57 

94 
58 

91 

57 

89 
58 

92 
52 

90 
59 

90 

54 

80 
51 

82 
5b 

96.2 
60.5 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

.  -o 

68 

99 
73 

103 
75 

102 
66 

102 
65 

105 
63 

106 

66 

103 
63 

103 
66 

101 
62 

99 
6  9 

98 
61 

99 
63 

100 
6  4 

102 
64 

103 
6  7 

102 
67 

103 

100 

97 

9  5 

97 

97 

96 

93 

87 

89 

93 

86 

81 

80 
51 

97.4 
62.0 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

101 

7  i 

100 
7  \ 

104 

104 

104 

105 

105 

1  ~". 

105 

102 

100 

6  1 

98 
63 

100 
63 

100 
6  5 

102 

64 

lr'4 
65 

104 
66 

104 
68 

101 
65 

9  9 

60 

97 
56 

95 
57 

99 
58 

97 

57 

93 
56 

90 
52 

91 

53 

94 
59 

90 
56 

83 
5  1 

81 
51 

98.6 
61.4 

LOD I 

MAX 
MIN 

99 
66 

97 

64 

96 
57 

1  0  0 
62 

9  6 

60 

103 
60 

99 
61 

99 
63 

98 
59 

94 

61 

86 

66 

93 
55 

90 

55 

95 
55 

100 
59 

99 
64 

100 
70 

97 
63 

89 
56 

88 
6  2 

87 
54 

87 
6- 

91 
53 

88 
54 

85 
53 

82 
54 

93 
53 

89 
56 

77 
55 

75 
53 

83 
54 

92.1 
57,8 

LOS  BANDS 

MAX 
MIN 

LOi 

6* 

106 

65 

101 

6  2 

103 
6  9 

102 
60 

104 
59 

104 
62 

103 
61 

102 
60 

101 

60 

98 
58 

97 
56 

98 
60 

99 
58 

103 
62 

103 
67 

105 

68 

105 
65 

102 
65 

96 
52 

94 
66 

95 
64 

99 

55 

94 
57 

92 
55 

90 
54 

94 

51 

95 
60 

91 
56 

81 

50 

86 
54 

98.2 
58.9 

MAX 
MIN 

MANDEvlLLE  ISLAND 

MIN 

MAN  T  E  C  A 

MIN 

95 

66 

9  9 
6' 

98 
56 

96 
58 

101 
6  2 

9  7 

60 

lo- 
se 

1  '10 

58 

102 
56 

100 
60 

95 

57 

88 
55 

94 
57 

92 
56 

9  4 
69 

99 
66 

100 
65 

101 
65 

100 
58 

93 
52 

89 
55 

88 

53 

90 
53 

92 
56 

90 
58 

88 
55 

8  2 
53 

92 
56 

91 
53 

76 
51 

77 
52 

93,6 
57.5 

MARICOPA 

MAX 

MIN 

101 
73 

103 
78 

108 
82 

tot 

76 

1  If 

77 

108 
72 

i :  - 

75 

199 

76 

109 
80 

106 
'3 

164 

71 

103 
68 

103 
70 

104 
70 

106 

74 

105 
76 

106 
78 

104 

73 

101 
69 

99 
66 

98 
65 

99 
68 

97 
64 

94 
64 

88 
61 

92 
61 

98 
65 

91 
63 

82 
54 

81 
55 

100.6 
69.9 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

01 

69 

105 
71 

103 
69 

D  1 
62 

111 
62 

104 
63 

105 

6- 

103 
63 

105 
64 

104 
63 

99 
62 

1  00 
61 

100 
62 

101 
68 

104 
67 

104 
70 

ln- 
72 

103 
70 

103 
64 

95 
56 

95 
59 

99 
59 

95 
60 

91 
54 

94 
53 

95 
60 

92 
53 

82 
52 

84 
50 

99.  1 
62.0 

MODESTO 

MAX 
MIN 

100 

1  0 ' 
65 

97 
59 

02 

6H 

99 
60 

105 
6  9 

101 
59 

102 
60 

99 

56 

97 
62 

92 
59 

96 
55 

94 

57 

96 
57 

101 
61 

102 

66 

104 
67 

101 
64 

94 
59 

91 
51 

90 
54 

91 
53 

94 
52 

91 
55 

88 
57 

83 
54 

93 
51 

91 
56 

80 
52 

80 
48 

84 
53 

94.8 
57.6 

NEWMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

00 

67 

>  i 
67 

98 
58 

■  1 

60 

1  r  0 

57 

102 
62 

103 
62 

1  00 
62 

100 
60 

97 
60 

95 
59 

95 
57 

95 

6  9 

94 
59 

98 
63 

101 

66 

104 
68 

101 
66 

94 
59 

93 
53 

9  0 

55 

92 
53 

93 
56 

92 

66 

90 
54 

85 
50 

92 
52 

92 

59 

87 
52 

60 
45 

85 
53 

95.1 
58.3 

Soo  Reference*  Noloa  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22  | 

23 

24 

25  1 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

90 
62 

97 
66 

98 

66 

99 
64 

101 
61 

102 
59 

02 
58 

101 
61 

100 
61 

00 
58 

98 

59 

96 
59 

95 
5  9 

61 

61 

62 

64 

64 

60 

5  i 

56 

56 

86 

57 

53 

64 

60 

54 

52 

45 

77 
48 

58, 

2 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

95 
62 

100 
70 

100 
60 

99 

61 

102 
57 

98 
63 

105 
65 

102 
64 

101 
60 

100 
62 

97 
57 

97 
58 

95 
57 

95 
57 

96 
60 

102 
69 

103 
62 

103 
70 

101 
68 

95 
53 

93 
53 

91 
53 

91 
53 

94 
57 

92 
57 

90 
54 

84 
56 

92 
58 

92 
52 

88 
50 

85 
52 

5a! 

\ 
4 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

95 
70 

100 
72 

102 
73 

104 
67 

104 
66 

105 
62 

07 
63 

107 
64 

104 

65 

105 
63 

103 
62 

100 
63 

9  9 
63 

100 
66 

101 
67 

10  3 
66 

105 
69 

104 
70 

105 
66 

103 
61 

97 
60 

96 
58 

96 

60 

100 
58 

97 
59 

95 
54 

87 
55 

92 
57 

96 
56 

86 
52 

81 
54 

62! 

4 

6 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

93 
68 

100 
70 

105 
66 

00 
66 

101 
64 

99 
66 

02 
65 

100 
67 

100 
63 

103 
63 

98 
60 

96 
55 

96 
62 

99 
62 

98 
59 

100 
69 

102 
71 

102 
72 

103 
67 

98 
52 

99 
52 

92 
53 

93 

56 

96 
60 

93 
56 

89 
53 

84 
57 

91 
62 

93 
53 

81 
47 

79 
52 

60 

3 
9 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

97 
67 

102 
72 

103 
72 

105 
69 

104 
67 

104 
64 

104 

64 

107 
64 

105 
64 

107 
69 

106 
65 

101 
65 

100 
66 

101 

68 

102 
69 

103 
69 

105 

70 

105 
71 

105 
70 

103 
62 

106 
58 

98 
61 

97 
59 

99 
61 

98 

59 

95 
54 

88 
53 

92 
57 

95 
55 

89 
50 

82 
50 

100 
63 

3 

4 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

85 
5T 

87 
57 

88 
60 

92 
60 

91 
59 

91 
60 

89 
58 

88 
54 

88 
52 

88 
83 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

91 

60 

92 
70 

93 
69 

96 
69 

95 
64 

96 
68 

95 
68 

95 
69 

96 
67 

94 

68 

92 
67 

90 
60 

9  0 
67 

90 
67 

93 
69 

94 
65 

95 

70 

94 
66 

91 
67 

89 
66 

88 
86 

89 
58 

89 
62 

89 
61 

86 
57 

81 
49 

85 
52 

84 
57 

82 
50 

71 
47 

77 
46 

8  9 
62 

7 
4 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

91 
61 

101 
73 

103 
67 

0  2 
69 

102 
73 

100 
71 

104 

68 

104 
71 

103 
72 

66 

65 

88 

55 

75 

77 

105 
78 

103 
70 

95 
64 

89 
55 

87 
55 

95 
66 

97 
65 

92 
61 

90 
59 

82 
60 

92 
65 

93 
56 

77 
55 

81 
57 

95 
64 

1 
4 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

94 
63 

9-* 
66 

102 
64 

102 
59 

104 

63 

101 

52 

104 

57 

104 
58 

102 
59 

101 
67 

99 

57 

97 
57 

96 
59 

99 
57 

101 
57 

102 
63 

103 
65 

106 
64 

103 
59 

98 
53 

95 
52 

95 
53 

96 
52 

100 
54 

96 
53 

92 
46 

86 
49 

92 
49 

91 
49 

79 
43 

75 
46 

97 
56 

2 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

56 

56 

57 

55 

54 

52 

53 

54 

53 

88 
50 

87 
51 

87 
51 

86 
53 

87 
52 

90 
55 

91 
67 

91 
53 

91 
58 

8  9 
55 

87 

52 

86 
51 

85 

50 

87 
51 

88 
52 

87 

53 

80 
46 

82 
43 

82 
47 

79 
48 

68 
41 

68 

42 

84 
51 

8 
7 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

102 
70 

102 
68 

98 
60 

103 
65 

100 
63 

107 
66 

103 
63 

102 
68 

101 

65 

98 
63 

90 
60 

9  6 

58 

95 
59 

97 
58 

103 
65 

102 
69 

105 
71 

101 
70 

93 
60 

90 
53 

90 
67 

91 
55 

94 

56 

92 
59 

90 
59 

84 

57 

95 
57 

92 

50 

77 
56 

77 
56 

85 

56 

95 
61 

3 

4 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

94 
t* 

98 
64 

97 
57 

94 
60 

99 
57 

95 
60 

102 
58 

102 
58 

97 
59 

97 
60 

94 
56 

85 
55 

92 
80 

90 
55 

92 
60 

99 
64 

99 
66 

100 
62 

97 
67 

89 
51 

86 
64 

86 
52 

87 
53 

91 
54 

88 

55 

87 
54 

81 
53 

92 
56 

89 
56 

77 
55 

76 
54 

92 
57 

0 
3 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

92 
61 

94 
62 

96 
63 

95 
56 

93 
60 

96 
63 

89 
54 

90 

53 

91 
49 

93 
61 

87 
52 

85 
62 

85 
62 

87 
63 

90 
62 

90 
68 

89 
59 

88 
53 

86 
67 

86 
64 

87 

60 

84 
53 

85 
48 

90 
54 

82 

52 

74 
54 

77 
54 

81 
51 

75 
54 

69 
46 

63 
45 

86 
56 

1 

9 

TE JON  RANCHO 

MAX 
MIN 

73 

79 

74 

74 

76 

73 

73 

75 

76 

73 

70 

68 

68 

71 

75 

74 

75 

76 

74 

70 

66 

65 

68 

65 

62 

58 

57 

68 

60 

54 

56 

69 

2 

THREE  RVRS  ED  I  SON  PH  2 

MAX 

Mm 

98 
68 

85 
73 

98 
70 

101 
70 

102 
70 

103 
65 

105 
65 

105 
65 

105 
70 

103 
64 

102 
62 

99 
64 

97 
65 

98 
66 

100 
65 

102 
67 

103 
68 

103 
70 

103 
67 

100 
63 

97 
61 

96 
61 

95 
62 

98 

62 

97 

61 

95 
56 

87 
54 

90 
56 

94 
56 

87 
53 

SO 
53 

97 
63 

7 
6 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

96 

62 

98 
64 

96 
64 

100 
63 

100 
62 

100 
59 

100 
60 

100 
62 

101 
61 

99 

62 

97 
61 

95 
60 

94 
62 

94 
59 

98 

60 

99 
63 

100 
67 

98 

64 

96 
62 

95 
56 

93 
88 

92 
56 

92 
56 

92 
56 

90 
50 

86 
46 

88 
80 

88 
55 

86 
52 

73 
45 

78 
46 

94 
58 

0 
2 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

96 
67 

100 
62 

100 
54 

100 

64 

101 
57 

99 
58 

105 
5  8 

103 
61 

104 
65 

99 
59 

98 
55 

93 
55 

96 
54 

95 
55 

97 
57 

104 

62 

103 
64 

107 
70 

102 
56 

95 
51 

93 
54 

93 
54 

91 
61 

95 
52 

93 
53 

90 
55 

83 
55 

94 
64 

92 
57 

80 
51 

78 
52 

96 
57 

1 
,1 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

102 
74 

100 
63 

98 
57 

105 
60 

102 
62 

106 
62 

102 

62 

1  0  1 
62 

101 
61 

97 
59 

90 
59 

95 
55 

94 

66 

9  6 
54 

101 
61 

102 
68 

106 
78 

99 
71 

92 
59 

90 
56 

89 

68 

90 
57 

94 
59 

92 
57 

84 
58 

86 
58 

95 
56 

91 

63 

77 
57 

78 
56 

83 
57 

94 

60 

8 
7 

VI  SAL  I A 

MAX 
MIN 

94 

62 

99 
75 

100 
73 

103 
6  7 

103 
68 

103 
64 

104 
65 

104 
64 

103 
67 

105 
65 

102 

61 

99 
64 

9  8 

65 

99 
61 

99 
66 

102 
66 

103 
69 

10S 
71 

103 
67 

101 

62 

96 
59 

96 

60 

95 

6  2 

98 
58 

95 
58 

93 
86 

86 
55 

90 
61 

94 
61 

85 
54 

80 
54 

97.9 
63.2 

WASCO 

MAX 
MIN 

98 
72 

101 
75 

100 
72 

105 
70 

105 
68 

105 
65 

105 
67 

107 

66 

106 
68 

106 
64 

104 

65 

101 
68 

9  9 
68 

100 
69 

101 
69 

102 
71 

104 
72 

104 
7S 

105 

71 

101 
65 

98 
61 

97 
62 

97 
63 

99 
61 

98 

63 

94 

60 

87 
57 

93 
65 

94 

61 

90 
56 

82 
56 

99 
65 

6 

9 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 
*           •  * 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

97 
63 

97 
70 

98 
70 

97 
67 

97 
69 

92 
57 

96 
66 

95 
62 

93 
61 

90 
60 

90 
67 

92 

57 

9  5 
68 

96 
63 

98 

66 

97 
68 

95 
66 

94 

66 

91 

60 

91 
57 

91 
56 

90 
54 

95 
56 

95 
60 

95 
65 

93 
66 

88 
53 

86 
52 

89 
50 

83 

55 

77 
51 

92 
61 

,  7 
.0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

74 

65 

74 
69 

71 
66 

71 
67 

70 
66 

76 
67 

72 
66 

70 

64 

74 
65 

72 
67 

70 
65 

71 
65 

73 

6  6 

73 
66 

86 
70 

74 
67 

73 
67 

75 
69 

72 

69 

73 
68 

70 
62 

69 

62 

69 
62 

70 
63 

74 

63 

74 
63 

75 

65 

70 
67 

75 
62 

73 
62 

70 
61 

72 
65 

,7 
,  3 

BARRFTT  DAM 

MAX 
MIN 

95 
64 

98 

66 

98 
67 

100 
63 

98 
62 

102 
60 

93 

61 

96 

63 

97 
62 

96 
60 

94 

60 

94 

59 

93 
60 

97 
63 

99 
65 

100 
66 

100 
66 

96 
65 

97 

64 

95 
58 

92 
51 

92 
48 

91 

50 

95 
52 

97 

60 

97 
61 

9  6 

50 

91 
47 

89 
49 

89 
SO 

85 
53 

95 

58 

,2 
.9 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

90 
61 

97 
62 

100 
64 

97 
64 

97 
64 

101 
64 

9  8 

60 

96 
60 

97 

59 

99 
69 

99 
5  9 

98 
57 

93 
66 

97 
59 

98 
64 

98 
64 

99 
65 

102 
6T 

100 
65 

97 

56 

90 
55 

90 
51 

89 
52 

97 
56 

98 

56 

98 

62 

93 
53 

91 
54 

91 
51 

92 
51 

85 
43 

95 
58 

,7 
.5 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

76 

50 

79 
53 

80 
50 

8  7 

50 

87 
49 

88 
50 

88 
49 

86 

49 

84 
51 

84 
53 

80 

50 

83 

47 

83 
46 

82 
49 

81 

49 

83 

49 

82 

49 

83 
49 

81 
48 

78 

45 

77 
44 

80 
42 

82 
42 

80 
42 

78 

53 

77 
49 

80 
39 

80 
37 

77 
43 

72 

45 

62 
39 

80 
47 

.6 
.1 

BON  I TA 

MAX 
MIN 

85 
61 

89 
67 

86 
66 

8  3 
64 

81 

62 

79 
62 

84 
61 

83 
62 

80 

65 

7  9 
60 

80 
6  2 

82 

55 

83 
66 

84 
65 

87 
60 

85 
66 

82 
63 

8  0 
63 

31 
54 

81 

63 

82 
57 

81 
66 

83 
58 

82 
60 

83 
58 

81 

59 

78 
61 

79 
59 

79 

60 

78 
56 

74 
58 

81 
61 

,  7 
.6 

BURBANK  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

75 
65 

78 
67 

77 
66 

76 
67 

75 
65 

75 
62 

77 
64 

76 

66 

76 
64 

76 
65 

77 

63 

76 
63 

76 
65 

77 
64 

78 

66 

78 
65 

77 
65 

77 
64 

30 
65 

78 

66 

76 
62 

74 
63 

73 
64 

77 
64 

76 
64 

76 
69 

76 
68 

75 
6' 

77 
66 

77 
64 

72 
62 

76 
64 

.3 
.8 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

95 
6  3 

99 
56 

99 
53 

9  4 

52 

97 
52 

96 
49 

96 

66 

96 
49 

95 
50 

93 
52 

92 
52 

90 
53 

90 
54 

92 
52 

95 
65 

99 
55 

101 
65 

97 

55 

)6 

55 

92 
63 

86 
50 

85 
52 

87 
50 

91 

50 

98 
51 

94 

50 

90 
50 

89 
47 

87 
52 

79 
58 

77 
53 

92 
52 

.5 
.7 

CAMPO 

MAX 
MIN 

95 
61 

98 
65 

98 
62 

97 
68 

99 
57 

95 
60 

96 
6  1 

97 
59 

96 
58 

9  5 
56 

94 
57 

93 
55 

99 
56 

97 
61 

99 
60 

99 
61 

96 
61 

93 

61 

93 
61 

92 
63 

92 
45 

90 
42 

94 
45 

97 
57 

97 
58 

92 
56 

9  0 
46 

96 
44 

89 
44 

82 
47 

77 
43 

94 
55 

.1 
,2 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

102 
64 

95 
70 

98 
66 

97 
61 

98 
61 

96 
63 

97 
5  9 

97 
58 

95 
58 

94 
58 

94 

62 

93 
58 

99 

58 

98 
59 

100 
62 

100 
64 

96 
62 

95 
63 

95 
62 

93 
62 

90 
62 

88 
53 

94 
62 

103 
55 

104 
58 

98 
56 

92 
60 

90 
58 

88 
59 

86 
52 

82 
55 

95 
59 

,1 
.7 

CHULA  VI STA 

MAX 
MIN 

73 
66 

74 

70 

78 
68 

75 
68 

76 
65 

72 
66 

73 

6  8 

75 
65 

75 
68 

73 
65 

72 
66 

74 
68 

73 
69 

73 
68 

75 
67 

76 

69 

76 
69 

75 
68 

76 
67 

73 
68 

74 
69 

75 
65 

72 

64 

72 
66 

74 
67 

76 
64 

72 

72 

76 
68 

73 
67 

72 
61 

74 

66 

.0 
.9 

CLARfMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

63 

70 

68 

64 

65 

63 

62 

60 

60 

60 

62 

57 

6  3 

65 

65 

65 

65 

62 

63 

55 

55 

60 

62 

59 

55 

6i 

55 

55 

61 

.2 

CORONA 

MAX 
MIN 

98 
64 

97 
70 

100 
67 

9  6 
64 

97 
64 

91 
63 

9  7 
63 

97 
62 

93 
59 

90 
60 

91 
62 

91 
61 

96 

6  9 

95 
61 

101 
63 

99 

66 

98 
65 

97 
66 

93 

63 

90 
65 

90 
61 

90 
57 

93 
54 

99 
59 

101 
60 

97 
69 

91 
67 

89 
57 

87 
61 

88 
55 

80 
55 

93 
61 

.9 
.4 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

76 

65 

82 
67 

86 
65 

78 

64 

77 
64 

82 
65 

82 
63 

80 
63 

78 
64 

'8 

62 

77 
66 

76 
63 

77 
63 

81 
60 

82 

66 

82 
65 

83 
65 

82 
66 

78 
65 

78 
65 

76 

60 

77 
69 

77 
59 

84 

62 

no 

62 

82 
65 

77 
65 

78 
60 

77 
62 

79 
63 

.4 
.4 

CUYAMA 

MAX 
MIN 

91 
60 

95 
61 

100 
60 

too 

58 

100 
57 

100 
55 

102 
55 

101 
54 

103 
52 

103     98  98 
50     55  54 

97      97  97 
54     55  58 

98  100 
58  58 

an  Index 

99 
60 

100 
57 

98 
50 

98 
49 

94 
50 

92 
48 

94 
51 

94 

52 

91 
48 

81 
45 

87 
48 

85 
43 

77 
41 

77 
41 

95 
52 

.1 
.8 

-  269  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1966 


Station 


Day  of  Month 

srage 

1 

1  2 

1  3 

4 

5 

6 

7 

1  8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

MAX 
MIN 

88 
66 

90 
5  9 

89 
63 

91 
6  4 

89 
65 

!  I 
60 

89 
6  8 

88 
58 

89 
59 

91 
66 

88 

56 

89 
59 

87 
5k 

91 

68 

92 

56 

93 
58 

92 
66 

89 
54 

89 
55 

90 
4k 

88 
45 

86 
54 

85 
49 

89 
49 

38 
51 

89 
60 

87 
56 

86 
45 

87 
48 

84 
55 

80 
k3 

88.5 
55,8 

MAX 
MIN 

»5 
6  3 

99 
66 

99 
64 

100 

6  1 

99 
61 

101 
60 

92 
58 

97 
55 

97 
56 

9  4 
63 

92 

54 

93 

56 

9  3 
65 

98 
57 

98 
6  1 

103 
62 

103 
63 

9  6 
63 

94 
60 

93 
57 

90 
56 

90 

50 

90 
50 

96 
51 

99 
55 

98 

55 

95 
52 

89 
51 

90 
52 

86 
51 

8  1 
50 

94,8 

56,7 

MAX 
MIN 

9! 

6k 

9  8 
65 

101 
67 

100 
6  3 

99 
61 

99 
6  1 

92 
6  3 

98 
65 

98 
63 

95 
66 

92 
6  1 

93 

63 

9k 
64 

0  7 
6  3 

99 
65 

101 
66 

100 
65 

94 
63 

96 
63 

9  3 
65 

92 
58 

93 
53 

92 
53 

96 
57 

96 
59 

98 
60 

94 
58 

89 
57 

88 
58 

91 
55 

86 
56 

95.1 
61,2 

MAX 
MIN 

105 
6  3 

105 
76 

105 
70 

108 

tl  i 

106 
6 1 

101 

6  3 

102 
6  3 

101 

6  2 

103 
62 

9  8 

80 

102 

6  0 

98 
60 

103 
60 

103 
63 

105 
66 

108 
6  8 

103 
68 

101 
67 

101 

44 

95 

60 

95 
60 

95 
55 

100 
55 

104 
60 

104 
61 

98 
58 

95 
54 

95 
50 

91 
51 

89 
57 

8  I 
53 

99.7 
61,1 

MAX 
MIN 

9") 
62 

95 
6  8 

93 
66 

93 
6  4 

93 
62 

86 
62 

92 

62 

89 

66 

69 
64 

8  7 

62 

66 
6  1 

86 
64 

8  9 
6  3 

90 
62 

91 
63 

94 
45 

91 
64 

91 

63 

69 
65 

88 
65 

88 
6  1 

84 
49 

87 
60 

90 
61 

93 
61 

91 
60 

85 
61 

81 

60 

82 
59 

82 
57 

75 
58 

88.4 
62.3 

MAX 

97 
6k 

98 
65 

101 
6  9 

99 
72 

100 

7." 

93 

6  8 

97 
7  I 

98 
69 

97 
66 

95 
60 

91 

62 

93 
6  1 

95 
67 

96 
6  3 

100 
72 

99 
69 

99 
7  1 

96 

68 

9  4 
64 

88 
65 

9  0 
64 

90 
59 

95 
60 

97 
67 

100 
67 

97 
67 

96 
65 

89 
63 

86 
62 

85 
67 

87 
68 

94.8 
66.0 

MAX 
MIN 

92 
65 

9  6 
7  1 

95 
69 

9  4 
65 

91 

66 

84 
65 

93 

65 

92 

6H 

87 
67 

85 
65 

87 

65 

88 
6  7 

91 

66 

9  2 
65 

9k 

66 

9k 
67 

93 
67 

»9 
67 

89 
67 

86 
67 

88 
44 

87 
59 

90 
60 

88 
63 

92 
62 

87 
63 

82 

6k 

82 
63 

85 
63 

81 
59 

74 
60 

88.6 
64.8 

MAX 

90 

62 

96 
66 

96 
6  6 

96 

62 

9* 

60 

98 
62 

95 
62 

96 

64 

94 
59 

9  5 
58 

92 

68 

90 

86 

92 
60 

96 
60 

96 
62 

98 
64 

98 

6  2 

96 
62 

92 
60 

91 
56 

9  0 

50 

90 
48 

88 
50 

94 
51 

95 
58 

94 
58 

92 
48 

90 
46 

89 
47 

88 

50 

82 

k6 

92.9 
57,2 

MAX 

88 
49 

88 
S9 

90 
50 

91 

50 

95 
6  2 

93 
5  6 

91 

53 

91 

50 

93 
50 

92 
50 

8  9 
49 

89 
46 

92 

4  9 

9k 

6  2 

93 
6  1 

92 
6  I 

90 
51 

90 
50 

86 
50 

64 
44 

69 
44 

86 
43 

90 
40 

90 
4  3 

90 
48 

80 
44 

81 
43 

80 
43 

80 
41 

86 

42 

70 

35 

88.2 
47,6 

MAX 

9  2 
6  2 

9  2 
61 

93 
6  1 

94 
63 

96 

62 

91 
59 

92 
61 

93 
58 

93 
60 

9  0 
58 

89 
67 

6  8 
56 

95 
69 

95 

62 

96 
63 

95 
63 

94 
61 

91 
59 

90 
59 

89 
63 

88 
51 

88 

50 

94 

52 

95 
63 

94 
61 

91 

56 

87 
88 

87 
49 

86 
47 

79 
49 

68 

k  1 

90.5 
57,0 

MAX 

80 
61 

82 
67 

8  0 
6- 

79 
67 

77 
62 

77 
62 

79 

65 

8  0 

59 

77 
62 

75 
66 

80 
60 

81 
61 

80 
58 

79 
6  3 

78 

63 

77 
64 

78 
45 

77 

67 

76 

60 

75 
54 

77 
49 

79 
59 

76 
62 

76 
66 

75 

62 

76 
62 

75 
55 

7k 

58 

77.7 
61,9 

MAX 

8? 
6- 

96 

69 

91 
67 

89 
65 

8  3 
65 

79 
62 

8; 

56 

87 

68 

83 
66 

8  1 
62 

8  2 
64 

83 
63 

85 
65 

87 
69 

89 
68 

90 
67 

88 
67 

8k 
66 

37 
65 

82 

66 

85 
62 

S3 
6  1 

86 
6  1 

S5 
6  3 

86 
64 

82 
64 

78 
63 

78 
61 

80 
63 

79 
61 

71 
60 

84.2 
64.3 

MAX 

79 
57 

76 

55 

69 
56 

73 
53 

69 
62 

77 

52 

?2 
88 

73 
53 

72 

64 

75 
66 

73 
6  6 

72 

6  6 

73 

6  3 

72 
56 

76 
5k 

80 
65 

79 

55 

76 

55 

'1 
51 

71 

65 

71 
65 

70 
85 

71 

65 

78 
43 

75 
53 

75 
52 

78 

k8 

73 
5  3 

71 
48 

71 
55 

71 
58 

73.5 
54,2 

MAX 

9  0 
6k 

87 
68 

90 

68 

86 
66 

86 
66 

7* 
64 

92 
65 

a  ? 

66 

87 
65 

82 
66 

82 

66 

87 

63 

88 
65 

8  9 

e  5 

93 
67 

90 
67 

80 
64 

81 
67 

84 
67 

79 
68 

»2 
67 

80 
60 

Bk 

60 

88 

63 

90 
65 

85 
67 

77 
67 

76 
65 

78 
67 

77 
60 

75 

63 

84.0 
65.0 

MAX 
MIN 

°9 
67 

89 
70 

9  1 
68 

90 
67 

91 

66 

80 
68 

92 
66 

88 

66 

88 
66 

8  3 
67 

R5 

67 

87 
66 

6  8 

65 

90 
66 

92 
68 

92 

69 

85 

48 

86 
69 

89 
68 

84 
71 

84 
64 

83 
63 

87 
60 

88 
63 

92 
65 

87 
67 

80 
65 

81 
65 

82 
64 

81 
60 

78 
63 

86.5 
66,0 

MAX 
MIN 

77 

66 

81 

67 

79 
66 

75 
66 

79 

55 

82 

6  8 

80 
66 

77 

65 

76 

65 

78 
65 

76 
65 

75 
64 

77 

63 

79 

65 

81 
68 

82 
67 

80 
67 

82 
68 

80 
68 

78 
68 

77 

6  3 

75 

62 

75 

62 

76 
64 

83 

66 

79 
66 

82 

76 
67 

77 
66 

76 
62 

76 

Ok 

78.3 
65,5 

MAX 

86 
67 

92 
70 

8  8 
70 

88 

69 

86 
69 

88 
68 

89 
67 

87 
66 

87 
66 

8  6 
66 

83 

67 

84 
66 

85 
65 

«6 
67 

90 
70 

91 
69 

88 
70 

92 
7  1 

88 
69 

84 

69 

86 
65 

SO 
63 

83 
63 

B7 

65 

92 
68 

8  8 

6  6 

86 
6  8 

83 
67 

81 
63 

81 
64 

75 

6k 

86.1 
67,1 

MAX 
MIN 

MAX 

95 
66 

96 

70 

95 
68 

9? 

69 

98 
68 

99 

70 

93 
67 

96 
64 

96 
64 

96 
65 

93 
62 

91 

64 

93 
63 

96 
68 

97 
70 

98 
70 

98 
72 

9k 
66 

9  5 
66 

92 
62 

89 
66 

88 
6  1 

92 
6  1 

95 
73 

97 

7  6 

95 
69 

93 
6k 

90 
59 

89 
57 

84 
58 

85 
66 

93.6 
65,2 

MIN 

MAX 
MIN 

78 

se 

83 
64 

82 

63 

86 
63 

87 
63 

87 

63 

87 
63 

88 
64 

85 

62 

B4 
62 

f> 
61 

80 
57 

82 
56 

83 
56 

«5 
6  3 

84 
63 

86 
64 

86 
52 

83 
59 

82 
55 

82 
57 

76 
6  3 

8  0 
60 

83 
60 

82 
62 

82 
59 

81 

8  2 

81 
^2 

75 
52 

73 
45 

67 
39 

82.1 
58.8 

MAX 
MIN 

75 
65 

8  0 
67 

75 
66 

76 

6  6 

7  6 

65 

75 
63 

77 
64 

76 

66 

74 

65 

75 

66 

76 

67 

'6 

6  6 

74 

62 

75 

6k 

76 
64 

75 
65 

77 

65 

77 
66 

76 
66 

76 
67 

75 
68 

72 
6  3 

72 
6  1 

73 
65 

75 
64 

77 
63 

76 

72 

74 
66 

75 
62 

73 
62 

74.9 
64.8 

MAX 
MIN 

SO 
6". 

81 

6  ; 

80 
66 

79 

66 

79 
66 

79 
65 

B2 
63 

78 
62 

79 

66 

78 
65 

80 
6  3 

80 
68 

8  0 
68 

80 
65 

8  2 
66 

83 
6  7 

82 
48 

82 
65 

82 
68 

82 
65 

79 
65 

79 
65 

80 

83 
62 

82 

80 

8  0 

62 

80 
6  2 

78 
6k 

78 
62 

80,2 
65.0 

MAX 
MIN 

99 
6i 

97 
68 

98 

63 

9  6 

60 

9  6 

62 

92 
62 

95 
57 

93 
87 

92 
58 

8  9 
58 

90 
58 

90 
57 

95 
67 

95 

54 

100 
62 

97 
6  1 

95 
62 

97 

62 

92 
62 

88 
59 

87 
5  7 

86 
54 

9  2 
40 

99 
53 

98 
5  7 

95 
53 

89 

87 

83 
5  8 

83 
52 

80 
52 

92.4 
57.8 

MAX 
MIN 

78 

60 

77 
61 

75 

68 

75 

57 

76 
57 

'8 

60 

75 
60 

76 

59 

76 
61 

76 
62 

75 
61 

75 
61 

74 
6  1 

75 
8  7 

77 

88 

78 
59 

77 
5  9 

79 

60 

76 
61 

75 
59 

74 

48 

70 

59 

73 
5 1 

77 

6  3 

76 

8  k 

75 

78 

76 

73 
57 

73 
6  1 

7k 
6  3 

75.5 

MAX 
MIN 

M 
60 

87 
66 

88 

63 

89 

66 

9  6 

92 
69 

„s 
6  3 

92 
62 

89 
67 

89 
66 

86 
65 

84 

60 

87 
62 

8  9 
64 

90 
66 

91 
67 

9k 

66 

89 
60 

H7 
60 

86 
57 

85 

83 
5  8 

90 

90 

90 

87 

85 

84 

59 

80 
64 

'8 

87.6 
61  2 

MA  X 
MIN 

92 

65 

91 

7  0 

93 
69 

92 
*8 

9  2 
66 

90 
6  5 

93 

64 

93 
62 

91 
6  2 

8  9 
63 

87 

62 

8  9 

60 

91 
60 

91 

62 

96 
65 

95 
67 

93 

66 

92 
66 

90 
64 

88 
68 

88 
6k 

85 
5  8 

88 
58 

97 
58 

95 
62 

93 

6  1 

6  8 
6  6 

88 
62 

85 
63 

8  2 
56 

79 
56 

90,2 
62,8 

MAX 
MIN 

1  91 

6J 

101 
66 

101 
67 

101 
64 

103 
63 

98 
58 

99 
63 

100 
61 

101 

6  0 

9  5 
57 

95 
69 

95 
57 

100 

59 

101 
57 

102 
64 

103 
6  7 

103 
65 

101 

6k 

97 
6  1 

95 
6  6 

93 
55 

93 

6  } 

98 

103 

100 

98 

95 

93 

90 

88 

81 

97.5 

MAX 
MIN 

9  9 

64 

99 
70 

9  6 
67 

97 
64 

9H 
64 

9  2 
66 

9  8 
61 

95 
62 

95 
61 

94 

63 

92 

64 

94 
62 

99 
60 

97 
60 

101 
63 

101 
65 

97 
65 

95 
6  5 

93 
6  3 

92 

6  6 

92 
65 

89 

93 

100 

100 

94 

92 

90 

87 

86 

80 

94,4 

MAX 
MIN 

9  8 

60 

too 

65 

99 

66 

99 
60 

lot 

58 

9  2 
55 

98 

60 

97 
56 

95 
66 

93 

6k 

9  3 
63 

92 

46 

95 

6  7 

98 
56 

100 
60 

100 
62 

98 
4  1 

97 

6  1 

94 
58 

92 
s  7 

93 

91 

94 

99 

98 

97 

90 

89 
4  1 

90 

86 

80 

94,8 

MAX 
MIN 

100 
66 

9  8 

7 1 

100 
69 

LOO 

66 

103 

66 

9  5 
64 

99 
64 

I  no 

61 

99 

6  3 

95 
61 

9> 

61 

95 
61 

100 

40 

1  0  0 
6  2 

103 

6  6 

103 

6  8 

102 
68 

99 

6  7 

96 
6  4 

93 

6  1 

9  2 
6  1 

91 

97 

102 

100 

97 

94 

92 

88 

88 

78 

96.5 

MAX 
MIN 

98 
66 

97 
71 

9H 
68 

98 
66 

101 
66 

98 

66 

98 

66 

99 
63 

9  6 
63 

96 
6  1 

93 
63 

9k 
6  I 

100 

60 

98 
6  I 

101 
65 

101 
66 

98 

99 

94 

92 

91 

90 

96 

101 

100 

96 

93 

5  8 

91 
58 

88 

87 

80 

95,4 

MAX 
MIN 

96 

61 

99 
68 

97 

6  8 

98 

6  3 

99 
63 

100 

►.0 

93 
69 

97 

59 

9  7 
68 

97 
66 

93 

68 

92 
6  7 

93 

56 

98 
66 

9  r 

101 
63 

101 

6  3 

98 
62 

98 

95 

9  2 

92 

90 

95 
56 

100 

99 

95 
6  2 

93 
82 

90 

87 

87 

95.4 
5  8,2 

MAX 

MIN 

94 
65 

96 
71 

94 
69 

92 
67 

9  6 

7( 

16 

».  7 

93 
64 

93 
63 

92 
62 

92 
62 

92 

6  0 

66 
6  1 

93 
62 

93 
6  k 

9  7 

6  7 

96 
70 

95 
6  9 

92 
66 

90 
4  4 

«6 

86 

S  7 

90 

97 

97 

95 

87 
61 

86 
59 

86 

81 

re 

91.3 

MAX 
MIN 

03 
66 

101 
71 

101 

70 

0  2 
66 

l  OS 
66 

9  8 

65 

0  2 
65 

103 
63 

101 
62 

98 

60 

96 
61 

99 

6  0 

0  1 
60 

103 

6  1 

105 
66 

1  04 

6  8 

104 
6  8 

102 
67 

98 

95 

9  4 

97 

100 

105 
61 

102 

98 
60 

9  7 

95 
55 

96 

89 

81 

99.2 
62.4 

MAX 
MIN 

91 
67 

86 
73 

91 
'0 

93 

72 

9  6 

74 

9  0 
7  ■* 

92 
73 

91 
72 

88 

66 

85 
60 

87 
60 

85 
60 

88 

6k 

9  0 
6  8 

9  1 
71 

93 

71 

90 
73 

89 

69 

86 
66 

85 
64 

80 

6  9 

85 
65 

89 
67 

88 
69 

88 
64 

80 
56 

85 
67 

82 
62 

74 
53 

69 
50 

63 
k5 

86.2 
65.0 

MAX 
MIN 

77 
6  6 

83 

to 

79 
68 

80 

6M 

76 
65 

75 
65 

79 
67 

79 
68 

78 

66 

77 

66 

77 
67 

'8 

68 

76 
68 

78 
68 

»0 
68 

"1 

69 

80 

69 

81 

68 

80 
68 

78 
67 

77 

67 

76 
65 

76 
66 

78 
67 

82 
68 

79 
68 

74 
67 

74 
66 

77 
67 

75 
67 

74 
66 

77.9 
67.2 

MAX 
MIN 

9  9 
66 

9  5 
6J 

97 
66 

96 

62 

97 
63 

88 

63 

9  5 
61 

95 
59 

93 
59 

90 

58 

93 
63 

97 
8  9 

98 
60 

97 
58 

102 
58 

99 

66 

97 
6k 

93 
68 

92 
65 

88 
64 

90 
63 

89 
54 

92 
54 

101 

56 

100 
59 

95 
58 

89 

60 

88 
60 

87 
61 

82 
53 

77 
55 

93.3 
60.6 

MAX 
MIN 

*; 

66 

93 
6  9 

92 
66 

92 

66 

92 
64 

88 

66 

95 
62 

93 
62 

91 
61 

8  9 
64 

87 
63 

3  ) 
61 

92 
60 

92 

6  0 

95 
6  3 

96 

65 

93 
65 

9  2 
66 

91 
65 

88 
64 

»8 
45 

85 
59 

89 

57 

95 
58 

95 
62 

90 
61 

89 
61 

87 
63 

84 
65 

84 
56 

79 
56 

90.2 
62.5 

MAX 
MIN 

06 
62 

104 
69 

106 
65 

0  5 
6-, 

108 

6  2 

102 
61 

104 
59 

105 

66 

106 
58 

101   100  100 
55     56  56 

Sao  Rcloronco  Nt 

105   105  107 
56     59  61 

Iob  Following  Slatit 

107  106 
64  63 
n  Index 

101 
62 

100 
61 

98 

55 

99 
'0 

99 
48 

103 
49 

106 
56 

105 
57 

99 
54 

9  6 
48 

97 
45 

95 
46 

90 
51 

90 
57 

101.8 
57.1 

CUYA"ACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL    CAP  I  TAN  0AM 

ELJINORE 

ESCONOIDO 

F0NTANA  KAISER 

GILLESPIE  FIELD 

MENSHAw  DAM 

I0YLLW1L0  RANGER  STA 

JULIAN  WYN0LA 

LAGUNA  BEACH 

LA  MESA 

L0MR0C 

LONG  8EACH 

LONG  8EACH  WB  AP 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BAlDy  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIDE 

0JAI 

0XNAR0 

PAL0MAR  MT  OBSERVATORY 
PASADENA 
PERRIS 
POMONA 

RAMONA  SPAUlDING 
REDLANDS 
RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  H0SP 
SANDBERG  WB 
JAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  oi  Month 

?rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7      8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IS 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

> 
< 

 r 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MIN 

88 
65 

93 
69 

87 
67 

88 
67 

84 
65 

8  1 
61 

90 

64 

85 
67 

85 
6  3 

9  2 
67 

8  4 

68 

69 

85 
65 

9  6 
64 

89 
66 

89 
67 

9  6 

66 

95 
85 

66 

55 

3  3 
68 

9  3 
69 

8  1 
63 

8  3 
68 

85 
62 

90 
64 

9  5 
65 

8  2 
66 

80 
62 

8  1 
64 

80 
62 

61 

65^0 

SANTA  BARBARA 

Mm 

82 
61 

80 
60 

76 
58 

78 
57 

77 
57 

74 
63 

65 
59 

76 
59 

74 
61 

75 
61 

7  5 

61 

75 

65 

78 
61 

80 
61 

82 
62 

8  0 
62 

7  7 

60 

86 

59 

9  7 
61 

79 
60 

75 
58 

75 

65 

76 
66 

79 
57 

76 
59 

76 

60 

78 

60 

75 

6  0 

7  3 

56 

79 

56 

76 
56 

77,2 
59.4 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MIN 

76 
61 

79 
63 

77 
61 

76 
59 

74 

55 

74 
60 

72 

60 

74 

60 

76 
60 

75 

62 

72 
61 

73 
61 

7  3 
61 

76 

60 

90 
62 

78 
6  3 

78 

63 

80 
62 

75 
58 

76 
59 

72 
57 

"*0 
57 

7  2 

55 

74 
54 

78 
54 

80 
68 

79 
58 

75 
60 

80 
60 

79 
52 

51 

75,7 
58.9 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
MIN 

85 
TO 

84 
75 

90 
74 

9  9 
72 

8  9 
62 

79 
59 

85 
6  1 

7R 

60 

81 
59 

60 

59 

7  5 
58 

7  7 
56 

82 
65 

92 
73 

90 
74 

96 

69 

90 
64 

7  6 
63 

74 
61 

7  3 
56 

69 
56 

79 
56 

92 
69 

92 
72 

94 
66 

7  2 
59 

72 

59 

7  1 
58 

68 
57 

58 

80.1 
63.3 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

BO 
57 

75 
55 

70 
55 

7  3 
5i 

70 
50 

78 
52 

74 

64 

76 
54 

74 
55 

7  6 
54 

56 

7  2 
56 

7U 

56 

70 
66 

72 
66 

76 
56 

76 
56 

73 
56 

7 1 

56 

6  8 
56 

T2 
55 

70 
55 

7  1 
55 

90 
51 

75 
50 

52 

80 
49 

74 
61 

49 

49 

54 

53^6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

70 
66 

74 
68 

70 
68 

7  1 
65 

71 
65 

7  3 
68 

72 
64 

70 
6  3 

69 
64 

7  2 
64 

7  1 

65 

7  1 
64 

70 
64 

7  1 
64 

72 
64 

72 
69 

72 

69 

7  2 
69 

7  3 

66 

65 

67 

68 
6  5 

69 
63 

69 

63 

7  I 
64 

7  1 
64 

74 

64 

7  3 

67 

65 

61 

64 

71.2 
65.2 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

85 
61 

8^ 

63 

84 
59 

82 
55 

8  1 
57 

8  1 
56 

9  2 
6  1 

80 
60 

9  1 

60 

8  I 
61 

8  1 

59 

80 
60 

8  2 
62 

8  3 
56 

87 
69 

86 
60 

8  4 
58 

58 

8  9 

6  0 

8  7 

59 

61 

7  4 
58 

8  0 
50 

8  4 

51 

90 
54 

8  4 
55 

53 

8  1 
57 

64 

51 

52 

57!4 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

B  1 
63 

83 
67 

88 
64 

79 
63 

}  9 
62 

79 
65 

80 
62 

79 

62 

79 
62 

9  2 
63 

65 

64 

80 
64 

80 
6  2 

9  3 
64 

84 
63 

6  2 
64 

65 

67 

82 
64 

66 

98 

67 

79 
69 

62 

82 
6) 

8  0 
64 

64 

6< 

56 

7  5 
61 

62^9 

TUJUN6A 

MIN 

95 

63 

9  3 
63 

92 
68 

9  1 
65 

94 

62 

96 
61 

91 

63 

91 
60 

89 
6  1 

86 
56 

87 
57 

9  6 
59 

9  3 
60 

9  1 
62 

97 
66 

95 
67 

90 
67 

■  89 
66 

8  8 
61 

8  1 

62 

9  5 
59 

9  3 
56 

6  8 
57 

96 
61 

96 
57 

9  5 
64 

90 

64 

8  4 

59 

61 

54 

52 

6o!7 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

88 
56 

94 
67 

90 
62 

88 
63 

86 
61 

9  3 
64 

90 
60 

8  7 

65 

86 
60 

8  3 
65 

8  5 
63 

8  5 
61 

85 
60 

8  7 
5  9 

89 
63 

89 
61 

86 
61 

9  7 
61 

85 
62 

83 
64 

84 
67 

9  I 
62 

84 
52 

89 
56 

92 
57 

85 
56 

82 
61 

82 
6C 

62 

55 

56 

60.8 

TWITCHELL  BAM 

MAX 
MIN 

96 
58 

88 
55 

8  1 
53 

80 
52 

78 
60 

81 
48 

B0 
5  7 

RC 
50 

78 
50 

78 

60 

78 
52 

7  7 
51 

95 
50 

8  8 
55 

95 
53 

83 
54 

55 

7  4 

53 

74 
52 

7  3 
52 

7  5 
53 

9  7 
49 

8  1 
50 

8  1 
51 

48 

52 

47 

52 

5U9 

UCLA 

MAX 
MIN 

75 

68 

82 
68 

77 
68 

76 
66 

76 
6  6 

78 

68 

81 
67 

76 
66 

76 

65 

76 
65 

7  3 
66 

7  3 
64 

74 

64 

76 

65 

79 

69 

79 
68 

7  8 
68 

9  3 
69 

8  2 
68 

67 

67 

64 

62 

75 
64 

66 

66 

67 

74 
67 

64 

64 

7^ 
64 

66.1 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

102 
62 

99 
69 

93 
66 

99 
63 

100 
62 

95 
60 

99 
60 

98 
58 

97 
57 

94 
54 

93 
5  3 

96 
54 

100 
56 

100 
58 

103 
62 

103 
63 

100 
64 

97 
64 

97 
59 

92 
56 

93 
55 

90 
51 

96 

52 

104 
57 

101 
60 

97 

56 

93 
53 

92 

50 

90 

51 

87 

50 

81 

50 

96.2 
57.6 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

82 

54 

90 
57 

86 

64 

65 
63 

R4 

61 

82 
64 

97 
6  1 

9  5 

6  5 

8  1 

80 
61 

80 
59 

90 
62 

8  2 
65 

84 
61 

85 
62 

87 
65 

85 
64 

95 
62 

86 
64 

60 
63 

81 
60 

81 

61 

8  0 
60 

82 
60 

85 
59 

87 
59 

80 
58 

76 

56 

79 
59 

77 
60 

75 
58 

82.6 
61.0 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

98 

60 

98 
64 

98 
59 

96 
58 

I  00 
56 

97 
58 

96 
59 

96 
56 

98 
56 

54 

63 

52 

54 

59 

89 

[61 

58 

95 
57 

9  2 
56 

90 
51 

9  1 
45 

9  1 
43 

96 
45 

5* 

96 
54 

93 
53 

90 
45 

90 
41 

87 
43 

83 
47 

77 
38 

94.0 
53.2 

YORBA  LINDA 

•          #  # 

MAX 
MIN 

96 

61 

98 
67 

94 
64 

93 
62 

93 
62 

88 
65 

95 
61 

92 

64 

91 

60 

9  9 
65 

8  9 
63 

90 
60 

93 
57 

9  3 
59 

97 
61 

95 
63 

93 

62 

9  3 
63 

9  1 
61 

63 

9 1 

67 

8  7 
57 

54 

57 

57 

59 

63 

57 

8 1 
61 

85 
56 

80 
56 

91.3 
60.9 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

103 
T9 

109 
86 

103 
82 

108 
82 

113 
82 

116 
83 

112 
85 

114 

79 

114 
81 

114 
79 

1  1  2 
90 

111 
79 

109 
60 

1  08 
78 

110 
79 

1  I  1 
81 

1  1  3 
96 

109 
88 

112 

86 

1  1  0 
79 

105 
75 

107 
75 

10  8 
73 

107 
77 

10  7 
77 

78 

67 

10  2 
7  0 

S2 

102 
69 

9  7 

67 

108.5 
78.5 

BARSTOw 

MAX 
MIN 

10? 

101 

103 

107 

110 

no 

109 

109 

108 

106 

106 

103 

103 

103 

106 

107 

1  07 

107 

10  7 

10  5 

102 

100 

10  9 

101 

102 

8  7 

103*5 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

99 
65 

99 
70 

100 
67 

100 
65 

105 
67 

97 
69 

99 
64 

100 
62 

101 
64 

95 
61 

95 
60 

95 
58 

1  0  1 
69 

1  00 
61 

102 
66 

1  0  2 
66 

1  0  1 
67 

99 
66 

96 
64 

9  3 
61 

94 
68 

9  3 

55 

99 
55 

1 00 
65 

64 

60 

65 

52 

53 

6  7 
54 

82 
52 

97  •  0 
61.5 

BISHOP  uB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

97 
63 

90 
61 

100 
59 

103 
6  2 

104 
60 

106 
55 

1  04 

55 

105 
57 

105 
55 

103 
57 

103 
59 

101 
61 

99 
68 

1  00 
59 

101 
59 

1  02 
59 

I  0  3 
60 

98 
59 

59 

65 

88 

56 

52 

55 

56 

54 

50 

51 

6  7 
49 

85 
44 

82 
57 

98.1 
56.5 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

70 
51 

71 
52 

75 
51 

78 
65 

75 

56 

76 
70 

7  7 
72 

76 

56 

76 
56 

93 
56 

68 

76 

52 

78 

78 
65 

79 
54 

79 
55 

7  6 
57 

53 

60 

8  2 

62 

62 

48 

51 

55 

56 

60 

7  1 
45 

69 
40 

60 
39 

74.4 
54.5 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

ao9 

79 

no 

83 

111 
79 

1  1  3 
78 

1 1 1 

78 

110 
77 

108 
79 

110 
9  1 

112 
80 

1  0  9 
91 

108 
81 

1  06 
79 

107 
30 

1  0  9 
78 

112 
79 

1  10 
78 

106 
76 

1  0  3 
90 

1  05 
79 

76 

'to 

10  7 
69 

66 

l76 

79 

107 
76 

76 

104 
72 

105 
70 

70 

95 

107.6 
76.9 

8LYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

a  09 

84 

89 

113 
87 

1  14 

85 

114 
88 

108 
85 

110 
93 

1  12 
87 

114 
88 

110 
38 

108 
87 

108 
85 

108 
85 

1  1  0 
9? 

113 

94 

1  09 
83 

1  02 
92 

105 
84 

93 

83 

108 

'75 

S4 

l83 

'95 

L83 

's2 

106 
80 

10  7 
80 

103 
78 

96 
70 

108.4 
83.0 

80RREG0  SPRINGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

100 
72 

105 
76 

107 
75 

1  10 
81 

111 
82 

no 

82 

108 
81 

108 

80 

109 

76 

1  1  1 
77 

108 

76 

107 
74 

107 
74 

105 
75 

105 
76 

109 
78 

1  05 
76 

100 
76 

103 
75 

1  03 
72 

1  0  7 
76 

107 
66 

107 
65 

1  0  2 
67 

1  0  3 
72 

75 

67 

1  04 
66 

l62 

103 
65 

98 
61 

105.7 
73,4 

BRANLEY  2  SW 

MAX 
MIN 

105 
7  7 

108 
79 

no 

83 

1  14 

83 

1  1  1 
78 

109 
81 

105 
79 

108 
90 

109 
82 

111 

79 

108 
80 

105 
79 

105 
82 

105 
79 

108 
79 

1  10 
92 

1  07 

92 

101 
80 

1  79 

1  0  5 
73 

1  0  9 
72 

109 
72 

69 

103 
76 

1  77 

78 

69 

'  72 

103 
66 

104 
67 

102 
65 

106.8 
76.7 

CANTIL 

MAX 
MIN 

104 
70 

98 

80 

106 
66 

110 

82 

112 
73 

111 
68 

1  I" 
72 

110 

68 

109 
70 

109 
66 

104 
70 

105 
66 

10} 

66 

106 
77 

108 
71 

108 
72 

1  1  0 
83 

1  07 
95 

'92 

80 

I  0  3 
65 

61 

66 

64 

64 

'0 

57 

58 

92 
60 

86 
58 

83 
60 

103.5 
69.4 

0A66ETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

103 
76 

97 
81 

105 
75 

1  08 
80 

110 
79 

108 
79 

108 
78 

109 
77 

107 
80 

106 
75 

106 

77 

1  04 
74 

105 
75 

1C5 
76 

105 
77 

106 
78 

1  06 
78 

107 
79 

'  79 

78 

72 

68 

69 

74 

74 

71 

63 

67 

96 
66 

92 
63 

84 
6  3 

102,9 
74.3 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

115 
76 

114 
8  6 

115 
82 

119 

87 

121 
94 

121 

94 

121 
94 

119 

94 

1  16 

92 

1  1  7 
91 

I  1  6 
91 

115 
90 

1  1  5 
93 

1 14 
88 

1  1  7 
92 

1  19 
95 

1  1  6 

96 

1  1  7 
96 

1  1  7 

98 

1  1  1 
85 

87 

85 

69 

's6 

'91 

66 

74 

'75 

108 
84 

105 
79 

100 
76 

114,2 
87.0 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

90 

6: 

87 
62 

93 
58 

97 

60 

99 
61 

98 
62 

98 

60 

97 
56 

96 
62 

97 
59 

94 

66 

93 
68 

93 

60 

9  3 
66 

94 

59 

96 
56 

9  7 
65 

9<- 
61 

90 
65 

90 
59 

65 

52 

51 

51 

53 

50 

52 

8  7 
45 

6  3 
51 

80 
46 

77 
50 

91.6 
57,3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

101 
83 

106 
84 

105 
76 

107 
81 

110 
90 

111 
83 

101 
83 

105 
83 

108 
86 

110 
97 

106 
95 

103 
84 

1  04 

83 

105 
84 

1  0  6 
87 

108 
96 

106 
84 

I  02 
83 

101 
84 

101 
81 

'e2 

'e2 

'91 

81 

1  0  3 
82 

1  0  5 
84 

105 
77 

1  0  1 
78 

101 
77 

102 
77 

97 
70 

104,4 
82.2 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

107 
78 

111 
79 

113 
78 

1  13 
77 

109 
81 

110 
79 

no 
79 

110 
80 

HI 
81 

110 
79 

105 
79 

1  04 

78 

106 
79 

109 
79 

I  1  3 
78 

1  10 
81 

104 
81 

115 
79 

1  0  7 

79 

I  1  0 
72 

*67 

68 

l69 

109 

110 
74 

109 
79 

105 
69 

1  05 
64 

106 
65 

104 

65 

98 
59 

108,5 
75.1 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

91 
72 

95 
74 

93 
74 

98 
77 

100 
B0 

102 
73 

93 
71 

96 
71 

91 
69 

91 

69 

89 
67 

90 
67 

98 
66 

92 
67 

96 
72 

96 

70 

98 
76 

97 
78 

95 
7  0 

9  1 
64 

63 

90 
65 

67 

68 

68 

66 

60 

62 

85 
59 

79 
56 

74 
52 

92,1 
68.2 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

105 
9  2 

108 
86 

110 
84 

106 

84 

109 
86 

102 
81 

104 

81 

108 
85 

109 
88 

106 

84 

102 
85 

102 
82 

10, 
94 

103 
82 

109 
84 

1  06 
93 

98 
76 

101 
81 

100 

77 

1  06 
7  9 

I  0  7 
75 

105 
74 

1  0  3 
79 

10  2 
81 

83 

l83 

'si 

79 

I  0  3 
79 

99 
77 

93 

69 

104.1 
81.1 

HAIUEE 

MAX 
MIN 

94 
71 

96 
72 

90 
65 

94 
66 

102 
71 

103 
71 

103 

66 

102 
69 

101 
68 

100 
67 

99 
67 

99 
66 

9  7 

68 

95 
56 

96 
64 

1 00 

68 

1  0  1 
69 

101 
70 

7n 

69 

66 

65 

64 

65 

95 

68 

97 
62 

9  5 
62 

9  1 

65 

90 
65 

85 
59 

84 

55 

96.2 
66.2 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

aoo 

77 

104 
81 

105 
84 

108 
80 

110 
80 

108 
79 

100 
79 

105 
81 

107 
82 

108 

90 

104 
80 

102 
77 

1  00 
79 

103 
80 

1"5 

80 

109 
92 

105 

7  9 

1  00 
79 

100 
9  2 

100 
72 

103 
71 

105 
76 

105 

70 

101 
75 

103 
75 

106 
77 

104 
66 

101 
71 

100 
67 

100 
69 

100 
59 

103.6 
76.4 

IMPERIAL 

MAX 

Mm 

106 

82 

109 
81 

no 

86 

1  1  1 

8  2 

109 
82 

104 
83 

107 
91 

109 
82 

lit 
83 

106 
82 

104 
82 

104 
81 

105 
8  2 

106 
81 

110 
82 

105 
94 

100 
82 

102 
81 

105 
91 

110 
79 

110 
76 

108 
75 

103 
75 

104 
78 

107 
80 

108 
82 

104 
75 

103 
74 

104 
70 

104 
70 

91 
70 

105,8 
79.5 

IMPERIAL   FAA  AP 

MAX 

[  MIN 

108 

80 

111 
82 

112 
83 

114 
8  2 

112 
81 

106 
82 

110 
8C 

110 
82 

113 
83 

106 
91 

106 
82 

106 
81 

107 
82 

109 
81 

112 
80 

109 
93 

103 
82 

105 
81 

107 
9  0 

111 

75 

112 
74 

111 
70 

105 
71 

106 
78 

109 
78 

no 

79 

107 
72 

104 

72 

105 
69 

105 
69 

94 
68 

108,0 
78.2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conlinuod 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

1  2 

J  3 

4 

1  ^ 

1  ^ 

7        8  9 

10 

1  11 

1 2 

1 3 

1  ^ 

1  ^ 

16 

1  ^ 

1  ^ 

19 

20 

1  ^ 

22 

J  23 

24 

25 

1  26 

27 

28 

29 

30 

31 

INDEPENDENCE 

MAX 

102 

9  8 

91 

99 

104 

104 

104 

102 

102 

100 

100 

100 

102 

102 

98 

98 

95 

97 

97 

98 

98 

90 

84 

98 

5 

MIN 

64 

68 

63 

69 

63 

64 

66 

64 

63 

69 

63 

65 

66 

68 

70 

62 

61 

63 

64 

60 

58 

50 

54 

63 

3 

INDIO  u  s  date  GARDEN 

LOt 

K  f 

HI 

114 

112 

109 

1  1  1 

108 

107 

107 

102 

107 

110 

105 

103 

104 

103 

109 

111 

111 

100 

103 

109 

108 

104 

102 

105 

102 

106 

7 

MIN 

82 

84 

8? 

88 

90 

80 

'  7V 

94 

l«5 

71 

78 

80 

76 

80 

78 

80 

79 

81 

77 

80 

78 

84 

71 

74 

73 

72 

66 

65 

71 

80 

66 

78 

0 

inyokErn 

MAX 

101 

103 

109 

10B 

110 

110 

109 

109 

108 

108 

106 

104 

101 

104 

106 

108 

109 

107 

103 

100 

102 

101 

102 

101 

101 

99 

98 

97 

97 

92 

87 

103 

4 

MIN 

72 

72 

70 

72 

69 

67 

63 

64 

63 

65 

62 

65 

62 

64 

60 

64 

66 

71 

72 

65 

66 

59 

59 

60 

60 

70 

53 

55 

62 

59 

51 

63 

9 

IPON  MOUNTAIN 

MAX 

id: 

110 

105 

1 1  1 

1  U 

116 

106 

110 

111 

112 

110 

107 

108 

107 

110 

112 

110 

105 

105 

105 

107 

106 

108 

106 

108 

110 

107 

105 

105 

104 

100 

107, 

MIN 

8- 

97 

84 

87 

87 

94 

8^ 

85 

87 

86 

85 

82 

85 

85 

85 

87 

82 

82 

83 

8  2 

79 

77 

78 

80 

35 

82 

80 

79 

78 

77 

69 

82 

5 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

83 

12 

84 

86 

89 

82 

8  6 

9  5 

82 

80 

79 

78 

84 

84 

85 

85 

84 

82 

79 

76 

76 

80 

82 

84 

82 

78 

77 

76 

74 

69 

64 

5 

MIN 

59 

63 

60 

59 

61 

64 

61 

59 

65 

63 

63 

60 

60 

59 

60 

61 

61 

61 

58 

59 

60 

53 

54 

56 

58 

55 

56 

50 

50 

51 

46 

58 

2 

LANCASTER 

MAX 

101 

98 

104 

108 

109 

105 

1  04 

1  0  1 

100 

99 

96 

95 

99 

103 

103 

105 

104 

101 

98 

91 

89 

98 

102 

101 

97 

95 

96 

95 

88 

83 

77 

MIN 

68 

u 

65 

69 

68 

65 

66 

65 

66 

64 

61 

64 

62 

62 

61 

64 

71 

74 

71 

70 

67 

56 

58 

62 

60 

66 

56 

55 

64 

55 

54 

63 

9 

LUCERNE  VALLEY  I  S5W 

MIN 

MECCA  2  SE 

MAX 

108 

1 1 1 

100 

1  14 

1 11 

108 

106 

104 

109 

110 

106 

105 

106 

100 

107 

110 

106 

104 

102 

104 

107 

110 

107 

108 

107 

109 

102 

103 

102 

102 

102 

106 

1 

Mm 

80 

82 

86 

80 

79 

80 

79 

80 

8  0 

78 

81 

77 

79 

79 

77 

87 

91 

81 

82 

74 

74 

78 

72 

71 

73 

77 

65 

68 

68 

70 

58 

76 

6 

MITCHELL  CAVERNS 

93 

90 

95 

98 

101 

96 

96 

91 

93 

94 

95 

97 

98 

96 

92 

91 

91 

94 

92 

91 

90 

95 

92 

90 

88 

88 

84 

82 

93 

2 

Mm 

72 

78 

76 

81 

85 

87 

82 

79 

78 

77 

73 

74 

74 

75 

77 

78 

71 

73 

67 

72 

74 

74 

73 

71 

76 

71 

70 

69 

67 

68 

58 

74 

2 

MOJAVE 

101 

91 

97 

104 

107 

107 

104 

103 

102 

99 

101 

99 

1  00 

103 

105 

102 

99 

97 

97 

98 

98 

100 

99 

99 

90 

94 

96 

91 

85 

81 

98 

4 

Mm 

71 

78 

69 

81 

8  2 

7  7 

76 

72 

76 

74 

78 

74 

71 

74 

69 

81 

81 

81 

78 

75 

65 

63 

60 

65 

68 

53 

58 

61 

64 

58 

55 

70 

9 

MOJAVE   2  E5E 

MAX 

101 

98 

104 

107 

109 

107 

106 

105 

101 

101 

101 

104 

104 

106 

105 

102 

99 

99 

99 

99 

101 

99 

98 

90 

96 

89 

88 

85 

89 

100 

Mm 

63 

68 

60 

65 

72 

75 

67 

l60 

70 

75 

73 

67 

71 

70 

67 

75 

66 

71 

53 

65 

60 

58 

56 

47 

64 

56 

56 

55 

50 

55 

63 

5 

MOUNTA IN  PASS 

Mm 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

69 

69 

73 

75 

78 

77 

78 

77 

76 

77 

73 

73 

77 

76 

77 

75 

72 

74 

74 

76 

75 

75 

75 

72 

74 

73 

70 

65 

74 

Mm 

46 

49 

39 

47 

47 

48 

48 

48 

49 

50 

48 

45 

47 

47 

45 

47 

47 

47 

49 

46 

47 

47 

48 

44 

42 

46 

44 

40 

45 

50 

44 

46 

3 

NEEDLES  ^AA  AIR PORT 

108 

107 

113 

114 

1  19 

108 

1  1 2 

110 

109 

108 

109 

112 

112 

113 

107 

105 

103 

107 

106 

107 

106 

108 

110 

107 

104 

105 

105 

101 

93 

Mm 

85 

87 

86 

89 

88 

87 

89 

89 

91 

92 

86 

89 

89 

88 

88 

84 

82 

87 

'5 

82 

79 

82 

78 

80 

83 

86 

81 

79 

80 

78 

74 

84 

3 

PALMDALE 

100 

97 

103 

106 

108 

103 

95 

93 

94 

97 

100 

101 

103 

104 

106 

97 

93 

93 

96 

100 

99 

94 

92 

95 

92 

88 

78 

79 

Mm 

68 

67 

69 

69 

67 

69 

72 

70 

69 

71 

71 

71 

70 

66 

67 

73 

71 

72 

71 

67 

68 

62 

59 

59 

63 

55 

50 

59 

61 

54 

66 

0 

aii  u  n  a  i  c    rti  atoorDT 
p»*L"l>ALt    r  AA    A  J  KFUK  T 

102 

97 

102 

106 

109 

107 

1  06 

104 

100 

100 

100 

101 

104 

105 

106 

105 

101 

1  00 

99 

97 

100 

102 

101 

98 

96 

97 

97 

90 

86 

79 

100 

Mm 

67 

73 

68 

68 

67 

67 

68 

67 

69 

69 

71 

72 

71 

65 

65 

73 

70 

70 

70 

65 

66 

60 

57 

58 

62 

53 

49 

55 

61 

54 

55 

64 

7 

DAI  M    ADD  1  Nf"»<, 

112 

1  1  1 

lit 

116 

114 

114 

1  1  2 

111 

115 

114 

no 

no 

107 

1  10 

115 

112 

105 

10T 

106 

109 

110 

110 

106 

107 

1  1  1 

109 

108 

106 

106 

103 

97 

109 

Mm 

70 

77 

78 

80 

78 

80 

90 

80 

78 

77 

77 

72 

77 

77 

79 

80 

75 

80 

81 

72 

72 

69 

69 

75 

75 

77 

68 

65 

68 

71 

59 

74 

7 

PARKER  RESERVOIR 

103 

110 

110 

1  12 

1  1  3 

113 

104 

108 

110 

112 

107 

106 

106 

106 

109 

112 

107 

101 

101 

102 

107 

108 

109 

107 

107 

108 

105 

102 

105 

103 

100 

Mm 

75 

88 

82 

R8 

88 

84 

85 

87 

91 

89 

85 

87 

86 

87 

87 

86 

81 

85 

78 

79 

81 

79 

79 

83 

83 

85 

84 

82 

83 

82 

77 

83 

7 

RANDSBURG 

MAX 

100 

91 

101 

104 

107 

106 

106 

105 

104 

104 

101 

101 

99 

101 

102 

104 

104 

108 

99 

99 

98 

98 

99 

98 

97 

91 

93 

94 

87 

84 

81 

98 

8 

Mm 

71 

73 

68 

74 

77 

80 

77 

70 

76 

71 

73 

68 

66 

73 

74 

77 

75 

75 

75 

72 

66 

66 

67 

67 

69 

67 

59 

59 

72 

61 

56 

70 

1 

3wui"NcL   inn  i 

8C 

R0 

79 

85 

88 

89 

78 

77 

85 

79 

82 

83 

84 

84 

84 

80 

73 

72 

80 

81 

79 

79 

74 

73 

75 

70 

65 

60 

Mm 

62 

66 

64 

64 

68 

71 

66 

61 

67 

65 

66 

60 

61 

63 

65 

67 

66 

65 

63 

58 

60 

60 

60 

64 

65 

60 

58 

58 

56 

50 

45 

62 

0 

THERMAL  PAA  AtRPORT 

110 

108 

113 

1  12 

111 

103 

106 

106 

106 

105 

104 

106 

112 

105 

102 

103 

103 

108 

110 

110 

104 

105 

107 

108 

102 

102 

102 

101 

95 

Mm 

79 

ea 

84 

85 

80 

9  2 

80 

8  1 

82 

75 

77 

72 

78 

79 

75 

80 

79 

81 

82 

81 

77 

80 

72 

74 

72 

76 

67 

66 

67 

73 

68 

77 

0 

TRONA 

MAX 

103 

107 

97 

1  06 

111 

113 

1 1 3 

'n 

111 

1  1  1 

108 

108 

10b 

106 

105 

107 

110 

no 

109 

110 

103 

103 

103 

103 

106 

103 

104 

100 

101 

100 

99 

106 

Mm 

78 

81 

71 

77 

78 

77 

74 

71 

74 

68 

73 

74 

73 

72 

75 

75 

79 

77 

69 

71 

70 

69 

66 

66 

68 

60 

69 

70 

56 

60 

71 

4 

TWENTYNTNE  PALMS 

MAX 
MIN 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

92 

91 

94 

102 

102 

98 

99 

100 

100 

99 

94 

95 

97 

97 

99 

99 

100 

100 

91 

93 

92 

96 

96 

96 

91 

91 

90 

93 

88 

95 

7 

Mm 

56 

64 

57 

61 

66 

57 

57 

66 

69 

56 

54 

69 

58 

58 

57 

55 

50 

50 

54 

60 

50 

46 

45 

38 

55, 

1 

victorville  pump  plant 

MAX 

94 

100 

91 

101 

1  04 

106 

105 

105 

103 

100 

99 

100 

99 

100 

101 

102 

104 

105 

104 

93 

99 

100 

99 

99 

94 

95 

95 

91 

84 

99 

1 

Mm 

54 

6  0 

53 

67 

67 

66 

65 

61 

65 

62 

63 

67 

62 

63 

65 

68 

68 

67 

67 

58 

57 

59 

63 

59 

56 

55 

60 

58 

53 

61, 

7 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

59 

62 

56 

6: 

67 

72 

73 

72 

71 

72 

72 

70 

69 

70 

68 

69 

70 

65 

67 

64 

65 

69 

63 

64 

65 

65 

62 

61 

62 

54 

51 

65 

3 

Mm 

17 

39 

19 

39 

40 

38 

38 

18 

35 

37 

15 

16 

37 

16 

38 

41 

42 

35 

16 

35 

35 

32 

13 

38 

39 

38 

29 

30 

35 

22 

33 

35 

9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

50 

50 

51 

64 

60 

64 

62 

63 

64 

62 

62 

60 

60 

60 

58 

61 

40 

53 

55 

59 

60 

51 

58 

56 

57 

53 

52 

56 

53 

44 

41 

56, 

4 

Mm 

39 

40 

18 

41 

43 

41 

43 

44 

42 

43 

42 

38 

40 

40 

40 

42 

42 

41 

18 

36 

37 

14 

35 

37 

40 

35 

37 

37 

32 

27 

24 

38, 

3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
DEATH  VALLEY 

121 

DATE 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

22 

DATE 

GREATEST  TOTAL  PRECIP 
WHITE  MOUNTAIN  2 

2.82 

LEAST  TOTAL  PRECIP 
288  STATIONS 

.00 

GREATEST  1  DAY  PRECIP 
SAGEHEN  CREEK 

2.07 

DATE 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1966 


Day  Ol  Month 

Station 

0  0  > 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

OUTTONS  LANOING 

EVAP 

.16 

.36 

.32 

.21 

.31 

* 

ft 

.77 

.33 

.25 

.27 

.25 

• 

* 

.74 

.  36 

.31 

.38 

.29 

.22 

.20 

.21 

.21 

.29 

.32 

.28 

.10 

.29 

.35 

.  3". 

.01 

8.33 

W I ND 

73 

101 

1 5  1 

9  6 

137 

255 

12C 

99 

161 

12  7 

327 

89 

81 

104 

128 

124 

16  1 

110 

95 

6  6 

151 

99 

194 

32 

3565 

MAX 

95 

87 

8! 

8! 

86 

91 

85 

85 

83 

80 

86 

89 

86  89 

85 

79  79 

80 

79 

81 

79 

81 

85 

86 

87 

76 

66 

83,6 

MIN 

S9 

57 

56 

55 

55 

■ 

• 

55 

57 

56 

55 

55 

53 

54 

56 

58 

55 

53 

54 

53 

53 

52 

52 

54 

52 

52 

51 

51 

55 

54.2 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

•  09 

.03 

.07 

.07 

.08 

.10 

.11 

.15 

.19 

.24 

.16 

.19 

.15 

.16 

.12 

.15 

.16 

.13 

.07 

.12 

.15 

.10 

.14 

.17 

.15 

.14 

.12 

.10 

.15 

.11 

.11 

4.00 

2T 

28 

28 

29 

28 

33 

24 

2  8 

37 

33 

30 

34 

26 

30 

25 

28 

21 

33 

34 

33 

43 

3! 

23 

34 

46 

34 

3  1 

24 

2  1 

46 

25 

957 

MAX 

69 

67 

70 

71 

70 

79 

80 

84 

84 

54 

82 

80 

80 

79 

80 

79 

9C 

81 

70 

77 

77 

77 

76 

81 

81 

80 

80 

61 

81 

81 

76 

78,0 

MIN 

55 

55 

55 

56 

57 

35 

56 

58 

60 

56  58 

5* 

53 

60 

55 

5*  3! 

56 

35 

55 

53 

34 

54 

52 

56 

57 

55 

61 

55 

56 

59 

55.9 

LAKE  PRLSBURV  NO 

2 

EVAP 

.35 

.33 

.42  .38 

.38 

.38 

.40 

.35 

.26 

.24 

.30 

.31  .32  .32 

.34 

•  28i  .35  .40 

.35 

.35 

.32 

.31 

.33 

.30 

.25 

.25 

.27 

.31 

.28 

.10  .24 

9.81 

WIND 

23 

32 

27 

25 

27 

24 

21 

23 

2C 

24;  31 

3C 

3] 

29 

31 

27 

25 

39 

31 

24 

35 

39 

14 

7 

837 

MAX 

96 

92 

9! 

94 

94 

94 

94 

93 

93 

89 

9C 

92 

94 

94 

93 

9t 

94 

9C 

91 

91 

89 

88 

83 

83 

83 

98 

88 

82 

79  86 

90,4 

MIN 

61 

65 

65 

60 

62 

62 

64 

60 

62 

62 

63 

61 

62 

62 

64 

62 

66 

6( 

3! 

6C 

59 

60 

55 

61 

54 

32 

56 

57 

53 

55 

55 

60.2 

TDIfclTTV    HAM  Ut4TA 

PT 

EVAP 

.32 

.34 

.35 

.42 

•  35 

.39 

•  38 

•  4C 

•  35 

.36 

.37 

.36 

.37 

.36 

.36 

.30 

.38 

28 

■  2  *. 

.27 

.26 

.25 

.0710.06 

WINO 

38 

40 

39 

43 

38 

40 

38 

43 

38 

37 

36 

40 

36 

36 

*37 

*34 

4; 

39 

5C 

*38 

-3! 

*50 

*4C 

42 

47 

34 

43 

29 

1240 

TULELAKE 

EVAP 

.32 

.33 

.30 

.28 

.30 

.38 

.33 

.30 

.32 

.32 

.27 

.31 

.37 

.29 

k  •  30 

.30 

.28 

.23 

.22 

.43 

.30 

.22 

.25 

.33 

.33 

.26 

.26 

.15 

.17 

.16 

.15 

8.76 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.45 

.48 

45 

•  45 

.60 

.38 

.31 

.34 

.45 

•  3  6 

.30 

.30 

•  51 

30 

.48 

.40 

.53 

.52 

•  39 

•  36 

.45 

.30 

.38 

.35 

.45 

.30 

.36 

.45 

.<•! 

.00 

12.93 

WIND 

3T 

32 

*38 

52 

65 

60 

62 

38 

57 

55 

77 

80 

70 

*74 

32 

'.7 

43 

74 

82 

82 

70 

77 

60 

60 

65 

96 

4  9 

67 

127 

99 

31 

2058 

MAX 

95 

95 

9< 

9« 

95 

94 

95 

95 

92 

98 

92 

87 

91 

87 

95 

95 

9" 

95 

94 

88 

88 

89 

87 

88 

as 

84 

98 

88 

87 

61 

66 

90.4 

MIN 

6* 

67 

62 

63 

64 

65 

50 

6 1 

61 

62 

60 

64 

65 

62 

61 

59 

59 

58 

59 

5t 

57 

56 

56 

59 

52 

57 

53 

60.2 

CHICO  EXPERIMENT  STA<A) 

EVAP 

.24 

.39 

.34 

.33 

.35 

ft 

ft 

1.04 

.31 

.31 

.36 

.26 

ft 

ft 

•  94 

.35 

•  3( 

. 

* 

1.17 

.33 

.37 

.35 

.30 

• 

• 

1.04 

.16 

.17 

9.77 

WIND 

32 

34 

19 

25 

ft 

ft 

85 

22 

26 

38 

32 

99 

":i 

38 

• 

» 

133 

42 

53 

82 

70 

ft 

» 

204 

54 

22 

1209 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.33 

.50 

.48 

.35 

.47 

.37 

.47 

.38 

.40 

.43 

.43 

.40 

•  40 

.38 

•  34 

.39 

.37 

.53 

.47 

.  3£ 

.32 

.32 

.41 

.33 

.37 

.32 

.39 

.47 

.35 

.1512.03 

WIND 

29 

71 

98 

49 

66 

29 

61 

43 

57 

5  s 

99 

80 

83 

50 

57 

24 

74 

106 

79 

■11 

96 

79 

89 

128 

79 

70 

160 

133 

47 

2317 

94 

95 

93 

95 

94 

84 

91 

88 

93 

95 

96 

96 

9 1 

88 

89 

8? 

85 

8  3 

88 

87 

79 

75 

90.3 

MIN 

66 

64 

59 

63 

60 

65 

60 

62 

61 

58 

60 

58 

56 

57 

62 

71 

62 

57 

5** 

56 

56 

54 

55 

55 

55 

58 

38 

53 

54 

56 

58.9 

F0L90M  DAM 

EVAP 

.30 

.41 

•  4C 

.38 

.40 

.40 

.41 

.39 

.40 

.38 

.42 

•  36 

•  35 

•  38 

.32 

18 

.32 

.48 

.45 

.38 

.28 

.31 

.30 

.35 

.37 

.38 

.30 

.32 

.37 

.30 

.1911.18 

WIND 

23 

34 

42 

31 

46 

46 

36 

28 

43 

27 

60 

58 

59 

69 

33 

33 

32 

56 

75 

62 

53 

60 

50 

58 

72 

101 

47 

43 

100 

10  5 

43 

1625 

LAKE  SHORE 

EVAP 

.38 

.31 

38 

.40 

.38 

.45 

.35 

,38 

.39 

39 

34 

.30 

.30 

.34 

.34 

.30 

.35 

.32 

.33 

.3! 

.29 

.23 

.27 

.25 

.14 

.2710.27 

WINO 

' 

*3! 

'33 

34 

3 1 

3 1 

°36 

33 

°33 

40 

*30 

32 

28 

20 

29 

21 

29 

" 

48 

27 

•11 

1  5 

29 

1005 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

•*1 

.56 

.45 

.45 

.45 

•  54 

.52 

.45 

.45 

45 

46 

45 

93 

.45 

•  50 

.45 

.41 

.45 

.49 

.45 

.45 

.45 

.45 

.34 

# 

.35 

.36 

.30 

.33 

.30|13.16 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

•  35 

.40 

.41 

.36 

.44 

.36 

.43 

.38 

.38 

.40 

.38 

.30 

.35 

.33 

.34 

.40 

.-6 

.45 

.42 

30 

32 

.30 

.29 

.36 

.32 

.34 

.27 

.33 

.42 

.30 

.04 

10.93 

WIND 

22 

20 

23 

23 

25 

20 

22 

21 

23 

25 

23 

24 

22 

23 

19 

24 

32 

*21 

*25 

22 

21 

27 

31 

43 

18 

25 

47 

39 

17 

778 

oa 

IOC 

100 

100 

101 

97 

96 

93 

96 

94 

96 

97 

97 

99 

95 

94 

84 

70 

94.3 

MIN 

11 

66 

66 

63 

63 

63 

66 

65 

65 

63 

63 

63 

62 

62 

65 

67 

66 

63 

62 

62 

61 

61 

58 

55 

57 

56 

61 

56 

56 

62.0 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

.56 

•  3C 

30 

a  35 

1  09 

.32 

.  3  3 

•  27 

.33 

* 

« 

.84 

IB 

.38 

.34 

ft 

ft 

85 

J7 

1  30 

24 

,*6 

?6 

.19 

.17 

9.61 

WIND 

61 

17 

16 

56 

'» 

ft 

ft 

107 

21 

29 

17 

21 

ft 

ft 

56 

36 

40 

31 

'21 

68 

15 

*13 

'ie 

30 

ft 

ft 

*77 

20 

27 

838 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.23 

.32 

.41 

.25 

.32 

.32 

.4* 

.33 

.46 

• 

•  33 

.48 

.43 

.28 

.47 

.  37 

.33 

.25 

.3. 

.43 

.25 

.41 

.38 

.33 

.37 

.34 

.22 

.30 

.23 

•  3  2 

.1110.69 

WIND 

67 

47 

92 

56 

61 

78 

64 

47 

72 

61 

55 

65 

55 

51 

60 

5  1 

37 

54 

54 

57 

91 

2 

»6 

46 

60 

45 

46 

45 

59 

46 

1684 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.27 

.31 

.31 

.32 

.45 

ft 

ft 

1.25 

.46 

.36 

.36 

.34 

ft 

ft 

.98 

.32 

.34 

ft 

tt 

1.01 

.29 

.  34 

.32 

.28 

• 

ft 

.83 

.25 

.1510.08 

WIND 

28 

45 

163 

74 

50 

22 

19 

57 

2  8 

2  i 

24 

ft 

• 

6 1 

5 

1  9 

1  j 

25 

122 

33 

37 

983 

NHISKEYTOHN  RES 

(A) 

EVAP 

- 

- 

- 

" 

- 

. 

_ 

.45 

.33 

.44 

ft 

.35 

.38 

.41 

.37 

.22 

.36 

ft 

ft 

.80 

W  IND 

28 

20 

29 

43 

47 

38 

67 

3  1 

30 

32 

27 

36 

28 

39 

24 

34 

35 

30 

50 

ft 

134 

1177 

ft      II  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN 

03 

BOCA 

EVAP 

.29 

.30 

•  29 

•  36 

.40 

.39 

.38 

.34 

.35 

.32 

.39 

.36 

.54 

.32 

.32 

.42 

.33 

.27 

.42 

.31 

.36 

.42 

.32 

.30 

.37 

.09 

.32 

.13 

10.43 

WIND 

24 

24 

25 

28 

38 

33 

28 

27 

37 

27 

33 

39 

*36 

47 

2  5 

32 

37 

43 

26 

23 

41 

42 

53 

93 

60 

27 

65 

7 

8 

23 

1138 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.35 

.30 

•  27 

•  41 

.31 

.35 

•  39 

.32 

.36 

.32 

.36 

.30 

.35 

.36 

.31 

.32 

.30 

.33 

.37 

.32 

.33 

.30 

.  24 

.32 

.35 

.18 

.17 

9.99 

W I  ND 

1  5" 

17 

23 

10 

19 

[5 

8 

9 

'40 

'l6 

3 

9 

29 

13 

21 

1 7 

27 

10 

3 

29 

13 

33 

48 

7 

35 

47 

25 

2 

586 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.15 

.21 

.26 

.30 

.23 

.33 

.23 

.27 

.23 

.24 

.34 

.14 

.30 

.23 

.26 

.26 

.24 

.24 

.25 

26 

.24 

.20 

.24 

.24 

.12 

- 

.35 

.28 

.15 

7.50B 

WIND 

12 

39 

32 

29 

31 

37 

27 

29 

29 

2  3 

28 

30 

13 

48 

16 

37 

2  7 

30 

41 

*35 

*22 

48 

41 

36 

34 

48 

42 

30 

*38 

25 

988 

ft      ft  ft 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0* 

BURL INGAME 

EVAP 

•  25 

.23 

.23 

.22 

.21 

.24 

.22 

.30 

.15 

.27 

.15 

.19 

.21 

.21 

.20 

.21 

.15 

.20 

.19 

.20 

.20 

.20 

.22 

.19 

.23 

.20 

.23 

.30 

.15 

.18 

6.55 

WIND 

13 

11 

15 

30 

35 

22 

17 

24 

30 

32 

16 

22 

62 

26 

9 

MAX 

93 

90 

88 

87 

88 

90 

91 

89 

89 

89 

87 

88 

88 

86 

88 

90 

89 

89 

87 

84 

83 

82 

85 

85 

84 

84 

87 

88 

87 

81 

85 

87.1 

MIN 

62 

61 

60 

59 

38 

60 

61 

60 

60 

64 

63 

63 

63 

62 

62 

63 

63 

59 

60 

60 

59 

58 

57 

59 

59 

58 

99 

56 

58 

60 

60,2 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

40 
.40 

.42 

.39 

J7 

42 

41 

41 

.36 

.39 

.38 

.30 

.36 

.34 

.37 

.52 

.25 

,44 

.40 

.33 

.31 

.33 

.32 

.29 

•  34 

.  3  I 

.29 

.  36 

.34 

.28 

.27 

11.03 

NEWARK 

(F) 

EVAp 

•  38 

.3! 

.29 

.25 

•  27 

.31 

.28 

.27 

ft 

ft 

.75 

.32 

.35 

« 

ft 

.70 

•  23 

.24 

•  29 

.23 

ft 

.95 

.31 

.15 

8.98 

WIND 

98 

104 

121 

84 

90 

ft 

• 

246 

*76 

90 

103 

96 

109 

83 

tt 

• 

312 

78 

79 

115 

144 

• 

ft 

371 

185 

74 

3101 

ft      ft  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL 

3 

EVAP 

•  39 

.41 

.34 

.33 

.39 

.33 

.37 

.33 

.34 

.36 

.35 

.30 

.30 

.30 

.30 

.  34 

.38 

.42 

.38 

.30 

.32 

.30 

.27 

.30 

.30 

.37 

.30 

.30 

.43 

.30 

.14 

10.29 

CAMP  PARDEE 

(C> 

EVAP 

.30 

.39 

.39 

.37 

.40 

.38 

.40 

.39 

.35 

.37 

.36 

.32 

.34 

.32 

.32 

.39 

.39 

.40 

.41 

•  34 

•  27 

.28 

.27 

.29 

.30 

.30 

.3. 

.30 

.35 

.  24 

.1810.43 

WIND 

25 

25 

23 

23 

25 

24 

23 

24 

* 

23 

24 

25 

29 

22 

20 

21 

23 

26 

*27 

22 

25 

2 1 

23 

30 

26 

23 

25 

35 

29 

25 

767 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.38 

.48 

.46 

.62 

.57 

.60 

.49 

.38 

.50 

.47 

.52 

.47 

.41 

.47 

.44 

.50 

.53 

.49 

.58 

.54 

.40 

.41 

.47 

.49 

•  44 

.49 

.40 

.'0 

.44 

.42 

.31 

4.66 

WIND 

36 

49 

41 

63 

65 

56 

38 

49 

46 

37 

40 

50 

39 

34 

48 

46 

58 

51 

54 

58 

38 

40 

47 

45 

52 

11 

60 

27 

58 

55 

59 

1»17 

MAX 

95 

98 

99 

97 

95 

96 

97 

93 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

94 

96 

97 

98 

96 

93 

92 

93 

91 

92 

91 

8  5 

88 

91 

94 

81 

93.7 

MIN 

69 

73 

73 

69 

68 

66 

63 

69 

68 

58 

68 

68 

68 

69 

63 

70 

70 

67 

70 

65 

63 

62 

63 

63 

62 

61 

60 

60 

61 

57 

57 

65.6 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.28 

.28 

.27 

.32 

.33 

.31 

.32 

.28 

.28 

.33 

.19 

.24 

.26 

.28 

.28 

.23 

.29 

.28 

.29 

.29 

.30 

.30 

.26 

.28 

.26 

.25 

.25 

.25 

.24 

.21 

.15 

8.37 

KETTLEMAN  CITY  1  SSw  (D 

EVAP 

.50 

.45 

.39 

.60 

.60 

•  72 

.37 

.60 

.60 

.60 

.79 

.60 

.45 

.60 

1.05 

.59 

.60 

.74 

.46 

.60 

.60 

.59 

.45 

.54 

.50 

.45 

.45 

.45 

."•5 

.51 

7.78 

WIND 

66 

58 

76 

82 

77 

66 

58 

68 

58 

95 

68 

87 

61 

76 

140 

75 

68 

89 

71 

70 

19 

52 

61 

81 

104 

126 

75 

44 

66 

96 

75 

2308 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
AUGUST  1966 


Slatton 

Day  Of  Month 

"3  u  01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

S«N  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

EVAP 

41 

41 

•  36 

.37 

•  38 

.  34 

.  16 

.37 

•  35 

.39 

,42 

.43 

.44 

.  35 

.32 

,29 

•  31 

.  36 

•  36 

.32 

.29 

.28 

.33 

,29 

.22 

10.77 

W  I  NO 

• 

'.'6 

*29 

*25 

"si 

'?5 

"21 

23 

19 

19 

26 

23 

29 

30 

26 

23 

10 

33 

26 

40 

17 

29 

29 

26 

38 

37 

29 

18 

40 

35 

38 

840 

L00I  <E) 

EVAP 

.  4  C 

38 

29 

16 

•  3  3 

.39 

•  36 

a  26 

.49 

•  24 

•  26 

•  38 

.45 

46 

.33 

•  28 

.29 

.30 

.21 

.45 

•  41 

.23 

•  27 

•  40 

.29 

.21 

.2410.59 

WIND 

-Z 

62 

51 

45 

46 

14 

41 

19 

37 

54 

67 

51 

75 

43 

34 

46 

33 

"sj 

60 

52 

57 

62 

42 

61 

70 

11 

40 

53 

83 

62 

65 

1670 

MAX 

94 

91 

93 

95 

94 

98 

93 

93 

94 

91 

88 

93 

81 

91 

96 

93 

9  1 

91 

90 

88 

88 

87 

86 

85 

85 

85 

90 

87 

82 

78 

83 

89.7 

M  IN 

69 

66 

61 

64 

62 

65 

63 

66 

64 

63 

59 

58 

64 

58 

63 

63 

66 

62 

58 

57 

58 

5* 

57 

se 

57 

54 

55 

59 

« 

52 

55 

60.1 

"*N  T  t C  A 

EVAP 

•  1  7 

•  42 

•  3  1 

•  4 1 

36 

.34 

•  37 

•  27 

•  30 

.30 

•  28 

•  38 

.40 

.45 

.43 

•  35 

•  26 

•  27 

.26 

.35 

•  32 

•  28 

•  25 

.26 

•  38 

.28 

.1710.17 

21 

\o 

*e 

44 

36 

'l5 

'39 

'l5 

29 

34 

46 

42 

41 

50 

28 

44 

44 

48 

49 

82 

46 

37 

34 

47 

86 

36 

55 

28 

101 

62 

153s 

MAX 

93 

95 

93 

91 

92 

91 

91 

92 

95 

94 

93 

90 

86 

86 

88 

88 

83 

66 

63 

87 

89 

77 

90.3 

MIN 

63 

6' 

62 

62 

62 

6.' 

64 

63 

62 

63 

62 

61 

61 

61 

60 

66 

63 

64 

63 

36 

56 

57 

58 

57 

57 

37 

57 

58 

34 

33 

53 

60.1 

OAKDALE  WOODWARD  OAm 

EVAP 

.  i7 

.55 

.31 

.50 

.35 

.47 

.49 

.50 

.47 

.44 

.51 

.40 

.37 

.46 

.42 

.52 

.94 

.25 

.54 

.43 

.34 

.42 

.37 

.57 

.36 

.26 

.46 

.48 

.24 

.20 

1 3. 636 

WIND 

29 

45 

45 

53 

44 

42 

48 

23 

42 

6 

133 

82 

52 

66 

53 

47 

77 

61 

31 

69 

68 

83 

58 

71 

63 

63 

22 

79 

72 

67 

1746 

PANOCME  CREEK 

EVAP 

.  16 

.51 

.*3 

.52 

.56 

.53 

.35 

.46 

.45 

.48 

.46 

.42 

.41 

.40 

.45 

.40 

.56 

.50 

.*9 

.46 

.40 

.30 

.40 

.40 

.41 

.39 

.36 

.45 

.37 

.35 

.37 

13.66 

WIND 

80 

64 

49 

91 

84 

107 

77 

3  9 

71 

56 

53 

60 

55 

55 

60 

54 

92 

68 

62 

84 

53 

31 

58 

57 

66 

73 

116 

89 

59 

78 

64 

2173 

MAX 

HI 

105 

105 

102 

101 

97 

103 

102 

101 

104 

101 

101 

100 

100 

100 

103 

102 

102 

101 

99 

100 

97 

97 

97 

92 

92 

91 

94 

97 

91 

90 

99.0 

MIN 

77 

7* 

?T 

6S 

61 

64 

61 

66 

65 

67 

65 

68 

69 

66 

69 

70 

72 

73 

71 

64 

69 

64 

64 

64 

55 

35 

34 

63 

64 

58 

56 

6»,7 

SALT  SPRINGS  PWR  MOUSE 

EVAP 

.2* 

.  32 

.39 

.38 

.26 

.45 

.44 

.40 

.35 

•  45 

.36 

.40 

.  17 

.  38 

.32 

.40 

.  19 

.32 

.31 

.50 

.35 

.29 

.3, 

.  35 

.29 

.27 

•  29 

.26 

.29 

.09 

.28 

10.54 

SAN  LUIS  QAM 

EVAP 

.  19 

.69 

.69 

.69 

.72 

.60 

.69 

.68 

.71 

.70 

.62 

.65 

.64 

.56 

.51 

• 

.93 

.78 

.85 

.7, 

.31 

.31 

.32 

.64 

.52 

.55 

.44 

.51 

.51 

.54 

.50 

18.5* 

WIND 

117 

127 

201 

136 

186 

112 

196 

140 

211 

194 

170 

252 

184 

142 

92 

117 

191 

191 

244 

316 

216 

243 

179 

163 

147 

171 

112 

140 

247 

286 

148 

5571 

MAX 

94 

99 

94 

94 

96 

95 

97 

9  7 

92 

90 

94 

85 

91 

93 

94 

94 

94 

97 

90 

85 

86 

84 

90 

90 

86 

88 

87 

90 

88 

76 

83 

90.9 

MIN 

65 

61 

61 

62 

60 

61 

61 

62 

60 

59 

59 

57 

67 

59 

61 

65 

64 

62 

60 

53 

33 

33 

54 

55 

54 

57 

37 

36 

93 

51 

51 

58.3 

tracv  pumping  plant  <a> 

EVAP 

,55 

.66 

.60 

.54 

.63 

.60 

.37 

.62 

.50 

.53 

.47 

.34 

.51 

.41 

.45 

.38 

.82 

.75 

.73 

.39 

.45 

.45 

.45 

.66 

.54 

.33 

.42 

.60 

.39 

.32 

.39 

16.43 

WIND 

106 

120 

176 

125 

168 

103 

121 

111 

124 

112 

147 

80 

1  76 

87 

74 

109 

166 

171 

253 

228 

177 

197 

144 

216 

279 

204 

76 

221 

372 

216 

140 

5013 

ft      •  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PL  (A) 

EVAP 

.19 

.31 

.30 

.34 

.30 

.30 

.30 

,30 

.40 

.38 

.36 

.28 

.15 

.29 

.49 

.35 

.  34 

.34 

.24 

.18 

.20 

.36 

.34 

.35 

.25 

.42 

.30 

.28 

.31 

.29 

•  34 

9.60 

WIND 

5 

3 

8 

9 

7 

A 

12 

16 

14 

4 

4 

6 

6 

7 

15 

4 

5 

7 

12 

2 

6 

10 

11 

12 

12 

15 

24 

22 

17 

263 

MAX 

Bfl 

9° 

98 

98 

99 

1  0  1 

93 

94 

,3 

94 

93 

94 

92 

94 

95 

96 

97 

100 

98 

98 

88 

88 

8.7 

89 

88 

82 

90 

91 

90 

90 

84 

92.9 

MIN 

65 

6*. 

65 

63 

62 

62 

61 

65 

64 

61 

64 

63 

60 

60 

61 

It 

64 

65 

63 

59 

59 

5T 

57 

56 

56 

56 

53 

34 

50 

30 

44 

39.6 

CACHUMA  DAM  (6) 

EVAP 

«  10 

•  AO 

.30 

.33 

.33 

.  12 

•  30 

.  14 

•  30 

•  26 

♦  27 

•  28 

.29 

•  31 

•  30 

.33 

.30 

.37 

•  32 

■  30 

•  30 

.24 

.26 

.26 

•  30 

.29 

•  30 

.27 

.24 

.27 

.28 

9,30 

WIND 

19 

42 

AO 

46 

38 

36 

AO 

32 

36 

38 

38 

43 

45 

43 

34 

43 

40 

43 

46 

45 

44 

36 

38 

46 

44 

44 

47 

39 

41 

69 

82 

1339 

MAX 

91 

93 

91 

89  88 

91 

90 

91 

90 

e3 

88 

87 

87 

88 

89 

90 

91 

90 

89 

88 

80 

85 

84 

85 

87 

87 

64 

64 

84 

79 

78 

87,1 

MIN 

66 

62 

39 

58 

59 

57 

62 

59 

58 

59 

59 

59 

59 

58 

61 

61 

61 

60 

60 

57 

51 

56 

57 

56 

ST 

ST 

54 

35 

57 

50 

34 

38.0 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.45 

.28 

.27 

.28 

.27 

* 

• 

,81 

.27 

.26 

.25 

.29 

* 

* 

.83 

.27 

.27 

.24 

.27 

ft 

ft 

.79 

.28 

.27 

.25 

.23 

ft 

ft 

.82 

.26 

.  26 

8.47 

WIND 

166 

131 

9* 

117 

90 

• 

« 

296 

115 

82 

78 

109 

* 

368 

118 

109 

79 

97 

ft 

ft 

256 

no 

120 

77 

68 

ft 

ft 

237 

78 

69 

3064 

MAX 

83 

65 

87 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

86 

88 

87 

86 

86 

83 

82 

85 

87 

86 

84 

82 

63.2 

MIN 

64 

66 

66 

66 

65 

• 

63 

65 

63 

64 

64 

■ 

65 

66 

67 

67 

65 

• 

63 

62 

62 

62 

62 

- 

- 

63 

60 

59 

63.8 

RIVERSIDE  ExP  STA  <••» 

EVAP 

.39 

■  AO 

.32 

.44 

.36 

.32 

.29 

.45 

.38 

.38 

.32 

.32 

.32 

.36 

.33 

.37 

.38 

.35 

.33 

.34 

.28 

.29 

.26 

.27 

.46 

.27 

.37 

.24 

.30 

.33 

.32 

10.36 

WIND 

32 

41 

AO 

44 

36 

42 

3T 

40 

38 

42 

37 

42 

4  0 

38 

39 

35 

40 

42 

42 

42 

45 

38 

36 

29 

37 

40 

45 

33 

37 

44 

77 

1234 

Tw I TCHELL  DAM 

EVAP 

.10 

.  1  1 

.30 

.30 

.32 

.15 

.32 

.33 

.32 

.30 

.29 

.28 

• 

ft 

.84 

.31 

.33 

.30 

.26 

.25 

.24 

.19 

.28 

• 

.62 

.21 

.27 

.30 

.25 

.22 

.22 

6.83 

WIND 

42 

60 

51 

5* 

57 

72 

54 

58 

56 

48 

39 

71 

• 

• 

158 

61 

6  ] 

5  - 

4( 

107 

39 

f  . 

46 

47 

60 

1660 

MAX 

93 

91 

87 

87 

87 

15 

88 

87 

86 

87 

86 

87 

88 

90 

91 

89 

87 

85 

84 

82 

84 

89 

87 

87 

86 

79 

80 

81 

86.3 

MIN 

59 

61 

59 

58 

58 

55 

63 

58 

59 

56 

57 

60 

- 

• 

59 

60 

60 

62 

61 

39 

58 

39 

58 

• 

55 

37 

56 

57 

59 

55 

38 

38.4 

■      ft  « 

SOUTHEAST  DESERT 

8ASINS  OT 

OEATH  VALLEY 

EVAP 

.  99 

.10 

.AO 

.60 

.56 

.  7  1 

.75 

.60 

.60 

.71 

.66 

.67 

.64 

.71 

.'7 

.52 

.62 

.62 

.73 

.64 

.64 

.60 

.65 

.68 

.72 

.80 

.32 

.56 

.83 

.83 

.63 

19.88 

WIND 

65 

67 

15 

39 

52 

7  1 

93 

65 

96 

32 

140 

74 

78 

94 

45 

38 

52 

76 

112 

76 

72 

63 

65 

80 

103 

139 

34 

56 

157 

218 

92 

2461 

MAX 

105 

106 

106 

106 

102 

101 

99 

98 

97 

96 

96 

97 

97 

97 

98 

100 

10c 

100 

99 

99 

97 

96 

97 

95 

94 

92 

93 

93 

90 

82 

89 

97.4 

MIN 

80 

78 

72 

76 

75 

74 

71 

70 

68 

68 

67 

68 

71 

68 

70 

74 

74 

74 

73 

71 

69 

69 

69 

68 

69 

65 

66 

65 

65 

61 

60 

69.9 

IN0I0  U  5  DATE  GARDEN 

EVAP 

,4] 

.-5 

.A3 

.34 

.54 

.15 

■a 

.45 

.49 

.42 

.45 

.45 

.41 

.37 

.41 

.41 

.32 

.32 

.48 

.41 

.53 

.64 

.50 

.30 

.  34 

.37 

.49 

.34 

.42 

.39 

.38 

13.17 

WIND 

10 

10 

40 

29 

30 

6 

17 

21 

8 

16 

20 

14 

8 

6 

9 

7 

7 

10 

29 

23 

33 

ft 

• 

40 

5 

25 

5 

17 

22 

34 

533 

MAX 

109 

108 

109 

111 

110 

109 

no 

1  1  1 

110 

110 

109 

107 

107 

107 

no 

109 

111 

110 

110 

108 

106 

108 

109 

107 

110 

107 

108 

104 

104 

106 

103 

106.4 

MIN 

79 

80 

77 

77 

77 

78 

81 

73 

75 

76 

77 

73 

75 

74 

77 

78 

82 

83 

79 

75 

71 

66 

65 

69 

75 

74 

69 

69 

65 

76 

62 

74.3 

MOJAVE 

EVAP 

.46 

.4.' 

.37 

.66 

.65 

.65 

.74 

.71 

.60 

.64 

.90 

.48 

.47 

.60 

.69 

.74 

.74 

.82 

.75 

.63 

.66 

.56 

.54 

.64 

.74 

.61 

.35 

.53 

.48 

.53 

18.84 

WIND 

32 

27 

10 

48 

52 

42 

62 

57 

58 

40 

70 

32 

18 

42 

34 

38 

58 

73 

52 

63 

40 

tl 

31 

29 

38 

90 

43 

38 

58 

44 

71 

1435 

MAX 

9' 

8n 

96 

97 

95 

9  4 

92 

92 

89 

88 

86 

93 

92 

91 

95 

94 

89 

89 

87 

86 

88 

92 

93 

92 

92 

85 

90 

67 

84 

82 

61 

90.2 

MIN 

66 

67 

67 

65 

61 

62 

61 

67 

58 

58 

59 

39 

60 

61 

61 

63 

63 

65 

63 

39 

57 

37 

96 

59 

59 

99 

54 

" 

57 

32 

30 

59.5 

<A)  PAN  PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE   WITH  ALUMINUM  PAINT 

<B>  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
(F>  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G>  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,  PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
AUGUST  1966 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

g 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3) 

5 
> 
< 

BHAWLEY 

4  INCHES 

6  AM 

95 

97 

96 

97 

97 

98 

98 

98 

99 

99 

99 

98 

99 

99 

99 

99 

98 

98 

98 

96 

93 

92 

93 

95 

96 

96 

92 

93 

92 

91 

88 

96.1 

MAX 
MIN 

114 
93 

115 

93 

115 
92 

1  14 

91 

1  16 
92 

115 
94 

lit 
94 

117 

95 

117 

94 

118 

95 

117 
96 

114 
93 

115 
95 

116 
95 

117 

95 

118 
97 

116 
95 

115 

96 

114 
94 

115 
91 

115 
88 

1  1  3 
87 

113 

88 

112 
92 

114 

93 

115 

94 

114 

87 

113 

89 

113 
88 

112 
87 

108 
86 

114.6 
92.2 

8  INCHES 

8  AM 

95 

96 

97 

97 

97 

98 

98 

98 

99 

99 

98 

98 

98 

98 

99 

99 

98 

98 

96 

97 

96 

95 

95 

95 

96 

97 

95 

95 

95 

94 

92 

96.8 

MAX 
MIN 

99 
93 

100 
95 

100 
96 

101 

96 

103 
97 

102 
97 

102 
98 

103 
98 

103 
98 

103 
98 

102 
97 

102 
97 

102 
97 

103 
98 

103 
98 

103 
98 

103 
97 

102 
97 

L02 
97 

102 
96 

102 
95 

100 
94 

100 
94 

99 
94 

100 
95 

100 
95 

100 
94 

100 
95 

101 
95 

99 
93 

98 
92 

101.3 
95.  S 

12  INCHES 

8  AM 

95 

96 

97 

97 

98 

98 

98 

98 

99 

99 

99 

98 

98 

99 

99 

99 

99 

98 

98 

98 

97 

96 

96 

96 

97 

97 

97 

96 

96 

95 

94 

97.3 

20  INCHES 

8  AM 

93 

93 

94 

94 

95 

95 

95 

95 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

96 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

95 

94 

94 

95.2 

39  INCHES 

8  AM 

88 

68 

89 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

90 

89 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

90 

91 

90 

90 

90 

90 

89. S 

79  INCHES 

8  AM 

83 

84 

84 

B4 

84 

84 

64 

84 

84 

84 

84 

84 

85 

85 

65 

85 

85 

85 

63 

85 

85 

85 

65 

86 

86 

66 

86 

66 

86 

86 

86 

84.8 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

95 
79 

99 
61 

100 
80 

99 
61 

101 

80 

101 
63 

103 
82 

102 
81 

101 
82 

101 
62 

101 
81 

95 
79 

99 
79 

97 
78 

98 
75 

101 
82 

102 
86 

105 
85 

102 
87 

98 
77 

97 
78 

96 
77 

95 
76 

95 
76 

94 
77 

85 
81 

87 
63 

94 
78 

93 
77 

61 
79 

80 
79 

96.7 
80.1 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

89 
84 

89 
65 

90 
85 

90 
85 

91 
86 

89 
85 

90 
85 

89 
85 

89 
85 

66 
64 

88 
84 

88 
84 

88 
83 

89 
84 

88 
85 

69 
84 

89 
85 

90 
65 

89 
85 

89 
85 

88 
84 

87 
83 

84 
79 

86 
80 

87 
82 

87 
83 

85 
81 

85 
81 

83 
81 

81 
77 

80 
76 

87.5 
83.2 

STATION  2 

16  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
75 

77 

76 

77 
76 

77 

77 

78 
77 

78 
77 

78 
77 

77 
77 

78 
77 

78 
78 

78 
78 

78 
78 

78 
78 

78 
77 

77 
74 

76 
74 

76 
76 

76 
76 

77 

76 

77 
77 

77 
77 

77 

75 

76 
76 

76 
76 

76 
75 

75 
75 

75 
74 

74 
74 

75 
74 

75 
75 

75 

76.6 
76. C 

BRAWLEY  2  SW 
DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE ,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.      READINGS  AT  9:00  A.   M.   ARE   FROM  MERCURY- I N-GL ASS  THERMOMETERS. 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH .      IRRIGATION  WATER  ON   18   INCH  DEPTH  FROM   8  A.  M.   AUG.  15  TO  8  A.  M.   AUG  17 
MAX   AND  MIN   FOR  24  HOURS   ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Wlr 

d 

Relative   humidity  averages 

Number  of  days  with  precipitation 

% 

(Speed  - 

m.p.h. 

) 

percent 

c 

Station 

+»  c 

C  0 

c 

B 

2  ! 

£ 

_  a 

01 

01 

01 
01 

°  «.  • 

S  o 
01  S  » 

r4  O 

+»  0) 

r-t  a> 

« 

O  ~j 

PACIFIC  STANDARD  TIME 

9 

8 

o> 

III 

!  8: 

Resu 
Dire 

3  0. 

(A  CO 
V 

K 

■ 
> 
< 

Faat< 

Dire( 
o 

fastei 

4  AM 

10  AM 

4  PM 

10  PM 

Trac 

3 

A 

A 

to 

i 

8! 

CM  3 

Tota 

1  11 

>  >  ■  o 

<  -S  3 

BAKERSF  TELD  WB  AIRPORT 

33 

3.5 

7.0 

1U  +  + 

35 

29 

46 

32 

19 

32 

1 

0 

0 

1 

.5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

16 

11 

1 

2 

0 

0 

0 

u 

3 

2.2 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

22*+ 

19 

29 

28 

0 

1.0 

EUREKA  WB  CITY 

25 

sw 

25 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

58 

FRESNO  WB  AIRPORT 

29 

5.2 

7.4 

23 

NW 

28 

65 

37 

18 

42 

0 

0 

0 

0 

0 

99 

.7 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

25 

2.8 

6.0 

17++ 

28 

13 

76 

55 

49 

72 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

2.2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

26 

6.6 

8.9 

24  * 

SW 

31  + 

82 

64 

68 

82 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

2.6 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

14 

sw 

31  + 

38 

1 
2 

0 
3 

1 

0 

0 
0 

0 
0 

1 

6 

88 

2.0 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

30 

8.7 

9.7 

24++ 

28 

29 

83 

73 

65 

80 

0 

2 

0 

U 

2 

3.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

19 

2.2 

7.0 

26 

S 

25 

46 

32 

18 

38 

1 

0 

1 

0 

u 

2 

95 

1.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

20 

6.5 

8.4 

25 

sw 

25 

73 

46 

26 

60 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

98 

1.3 

SANDBERG  WB 

29++ 

33 

31 

26 

1 

0 

0 

0 

1 

•  8 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

27 

3.9 

7.1 

17 

NW 

23  + 

82 

69 

69 

80 

0 

0 

0 

0 

0 

u 

0 

84 

2.6 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AIRPORT 

30 

10.5 

11.7 

34 

w 

28  + 

90 

68 

61 

86 

7 

1 

0 

8 

2.3 

34 

w 

2 

3 

0 

0 

0 

5 

72 

SAN  FRANC  I  SCO  FED.  OFFICE  BL 

28 

1 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

1.6 

SANTA   CAT^LINA   WB  AIRPORT 

68 

65 

3 

0 

0 

0 

0 

0 

3 

2.8 

SANTA  MAR  I A  WB  AIRPORT 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

8.1 

9.9 

28++ 

28 

28 

60 

41 

24 

45 

0 

0 

0 

0 

0 

1.1 

%  PEAK  GUST 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


OBSERVATION 

d 

7 

W 

TIME  AND 

as 

o 

U 

TABLES 

STATION 

z 

55       (""(""W ITVITV 

< 

lUUN 1  I 

o 

g 

OBSERVER 

5 

3 

0 

□ 

m 

a 

i 

c 

as 

AC  TON  tSCONOl  FC261BE 

0*  LOS  ANGELES 

» 

9*  90 

AO  f  LA*  10 

07  SAN  BEROINO 

3*  99 

RANGE*  STATION 

02  MOOOC 

2 

*1  12 

5F 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

ALAMO   1  N 

37  92 

ALOERPOINT 

0 1   HUMBOL  D I 

*0  11 

a* 

ALISO  Ct  OAT   NT    ft  *46 

06,  LOS  ANGELE  S 

i 

34  19 

TIDEWATER  OIL  CO 

0156 

06  SAN  DIEGO 

32  90 

116  46 

1735 

S5 

ALPINE  FIRE  OEPT 

ALlAOtNA 

06,  LOS  ANGELES 

13    34  11 

118  06 

1127 

RUB10  CANON  ASN 

.    ■    ■  i     RANGER  STATION 

i 

8* 

AMBOV 

01  SAN  BERDINO 

t 

: 

1 

39  99 

ANG10LA   tLtV   ♦  WMSE 

ANGWIN  Mt  UNION  COL 

11 

38  3* 

8A 

it 

ANTIOCM  F1BREB0AR0  ML 

27.  36  01 

101 

f  I  BR EDO  PRODUCTS  CORP 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

21 

37  59 

8* 

u  s  bur  Reclamation 

93 

31  33 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

APACHE  CAMP 

06  VENTURA 

II 

34  52 

kern  co  Road  camp 

APPLf  VALLEY 

024* 

07  SAN  BEROINO 

)<.  31 

117  13 

29JS 

APPLE   VALLEY  RANCHOS 

ARROYO  GRANOE 

0*  SN  LUIS  OBPO 

13  07 

120  3* 

105 

COUNTY  ROAD  OEPT 

ARROYO  SECO 

0*  MONTEREY 

2* 

3*  14 

MRS.    NORMA  F.  WILLIAMS 

ARROYO  SCCO  RS  FC  5080 

0327 

06  LOS  ANGELES 

13 

3*  13 

U  S  FOREST  SERVICE 

ASM  MOUNTAIN 

j  343 

OS  TULARE 

170B 

8J 

H 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

A'LAS  ROAD 

0372 

01  NAPA 

38  23 

17*5 

GLADYS   A  DUTHA 

OS  TULARE 

36  28 

6480 

CORPS  OF  ENGINEERS 

AU6ERRV   1  NN£ 

037* 

2006 

5P 

AUBURN 

02  PLACER 

36  3* 

1297 

7A 

avalon  pleasure  pier 

06  LOS  ANGELES 

: 

MID 

CLINTON  H.  SCOVEL 

AVI  LA  BEACH 

j*C  3 

0*  S  LUIS  OBISPO 

35  10 

120  44 

MRS  MARSHALL  C  ELLIS 

A  XL'S  A  CITY  PARA   FC  1*5 

0*10 

06  LOS  ANGELES 

21 

3*  08 

117  94 

AZUSA  CITY  PARA 

otii  os  Tulare 

303C 

MRS  LUCILLE  E  "EDDLE 

BADGE*  PASS 

0*23 

OS  MARIPOSA 

37  40 

7  300 

5 

BAILEY  R I  DOE 

0*30 

09  CALAVERAS 

38  24 

5100 

0*3* 

07  SAN  BEROINO 

35  16 

9*0 

0*37 

OV  SAN  BERDINO 

33  23 

10*5 

8A 

SA 

L  A  WTR  ♦  PWR  OEPT 

8AAERSF 1  ELD  MB  AIRPORT 

0**2 

OS  KERN 

Ll 

35  25 

475  MIC 

BALCh  POWER  MOUSE 

OS  FRESNO 

36  35 

1720 

4P 

0 ALL  MOUNTAIN  LOO* OUT 

02  TEHAMA 

2 1 

BARRETT  OAM 

031* 

06  SAN  DIEGO 

V. 

116  40 

1623 

7* 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

BAR STO* 

07  SAN  BEROINO 

34  34 

117  02 

2162 

4P 

BARSTOW  F IRE  DISTRICT 

BARTON  FLAT 

033* 

09  FRESNO 

3760 

BATES  RIDGE 

06   SNTA  BARBARA 

3< 

3*  SS 

516S 

i 

U  S  WEATHER  buREAU 

BEARTRAP  MEADOW 

060* 

OS  TULARE 

36  41 

6800 

j 

CORPS  OF  ENGINEERS 

BEAU  -  ■■  T 

06  RIVERSIDE 

21 

33  96 

2613 

8A 

BEAUMONT    |RRlG  D1ST 

BEAUMONT    PUMPJNO  PLANT 

0*07 

06  RIVERSIDE 

28   )3  39 

30*5 

7A 

7  A 

B  E  A  UMOM  TIE 

060* 

07  RIVERSIDE 

2605 

*P 

BEEHIVE  MEADOW 

0617 

oS  Tuolumne 

38  00 

6500 

06  LOS  ANGELES 

93 

3*  05 

S6S 

A.  S>  PORTER 

BEN  LOMOND  NO  2 

04  SANTA  CRUZ 

37  06 

122  05 

37S 

9P 

MRS  •  ELVA  DESCHANE 

BENTON   INSPECTION  STA 

07  MONO 

11 

37  31 

118  29 

5461 

BUR. OF  PL T. QUARANTINE 

.693 

04  ALAMEDA 

37  52 

299 

8P 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

23 

38  33 

480 

8A 

BA 

HARvET  0  FRYER 

0  1 1  s 

01.  SISKIYOU 

12 

41  92 

6140 

0731 

02  LASSEN 

21 

*1  07 

4130 

EARL  l*i  E.LZEA 

07SB 

01  TRINITY 

)S 

*0  *5 

1260 

BA 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

67*1 

06  SAN  BERDINO 

28 

3*  19 

6745 

SP 

BIG  bEAR  LK  FIRE  DIST 

07*2 

06'  SAN  BERDINO 

6815 

J7*T 

02  PLACER 

l\ 

39  18 

5759 

810  OALTON  OAM  FC223BE 

c75B 

06  LOS  ANGELES 

i> 

34  10 

117  49 

1573 

geralo  m  Thrasher 

*IG  PINE  CREEK 

07*7 

07  INYO 

37  08 

118  29 

10060 

DEPT  WATER  RESOURCLS 

077* 

07  LOS  ANGELES 

34  23 

117  *1 

6862 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

0  790 

0*  MON  EREY 

36  13 

233 

BA 

07*a 

06  LOS  ANGELES 

13 

3*  18 

2317 

9P 

0616. 

06  LOS  ANGELES 

13 

34  11 

722 

0B1»| 

0  7  INYO 

19 

37  IS 

8154 

MID 

07  INYO 

4108 

if 

MtO 

C  HJ 

062* 

07  INYO 

37  2- 

3P 

0630; 

0*  SANTA  CLARA 

« 

37  18 

2330 

9A 

BLACKS  MOUNTAIN 

06671 

02  LASSEN 

21 

121  12 

7200 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BLACKWELLS  CORNER 

0073| 

OS  KERN 

10 

33  37 

119  52 

IDA 

10A 

DEAN  SAMS 

00*7 

02  PLACER 

8 

39  17 

5260 

MID 

HID 

u900 

01   DEL  NORTE 

12 

41  2* 

4608 

:hjs 

09(  i 

03!  CALAVERAS 

6070 

Si 

07  RIVERSIDE 

3 

33  37 

268 

BA 

0*23 

3 

33  37 

390 

0*27 

07  RIVERSIDE 

33  37 

M10 

MID 

03  NEVADA 

)( 

5532 

17 

8A 

8A 

09*3 

38  13 

8370 

5P] 

BON  1 1 A 

06  SAN  DIEGO 

1  1 

117  02 

5P 

ERIC  H.  LOOS 

BOONVILLE  MNTnC  STA 

0*79 

01  MENDOCINO 

17 

39  01 

123  22 

3*2 

STATE  01V  OF  HWYS 

07  KERN 

33  00 

2455 

otaj 

765 

8A 

„9Rfc 

0  7  SAN  DIEGO 

625 

8A 

8A 

1005 

37  09 

BOULEVARD 

07  SAN  DIEGO 

3>50 

*A 

101  ) 

06, LOS  ANGELES 

3*  33 

3055 

Hit 

[JObMAS  Dam 

10  18 

02  NEVADA 

1 

39  27 

SP 

91 

04,  MONTEREY 

39  92 

5*0 

8A 

BRANSCOMB  2  NW 

10*6 

01  MENDOCINO 

123  *0 

1480 

BA 

WILLIAM  C  JOHNSTON 

BRAMLE  Y  t  sw 

10*6 

07  IMPERIAL 

H  ii 

119  33 

■J 

6 

AuR   RESEARCH  StRVICE 

1030 

01  SISKIYOU 

i< 

5759 

5 

06  ORANGE 

2* 

93  99 

8A 

1097 

06  ORANGE 

U 

llll 

273 

BRENTWOOO  6  '•■ 

1060 

03  CONTRA  COSTA 

27 

325 

BR  10GEPORT 

1072 

03  MONO 

|| 

9*  19 

6470 

3P 

3P 

tOT6 

0)  MONO 

38  17 

6360 

u  s  forest  service 

go IOGE V 1 llE  *  NNW 

01  HUMBOLDT 

1 

40  32 

2030 

8A 

03  PLACER 

36 

39  16 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S«OOKS  PARNHAM  RANCH 

1112 

1  1 

122  09 

350 

1  1A 

HA 

MRS  JOYCt   A  FARNHAH 

BRUSH  CREEK  RANGE"  STA 

1190 

02  BUTTE 

39  41 

121  20 

3560 

SA 

U  S  FOREST  SERVICE 

1199 

02  PLACER 

39  00 

4880 

S 

DEPT.  OF  WATER  REiuuRCE 

11*2 

0*  MONTEREY 

925 

ERNEST  A  WEFERLING 

BUCkhORN 

11*9 

02  SHASTA 

21 

40  92 

3771 

3P 

CHARLES   A,  GOLLEY 

BUCKS  CREEK  Ph 

1139 

02  PLUMAS 

1 

39  53 

17*0 

2P 

P  G  ♦  E  COMPANY 

BUCKS  LAAE 

02  PLUMAS 

1 

39  94 

3200 

ELMER  L  CRITTENDEN 

1  1  70 

0*  SAN  BENITO 

1640 

RANCHO  UUIEN  SABE 

1160 

02  YUBA 

8 

a  n 

1600 

BA 

0*  LOS  ANGELE  S 

1) 

34  11 

680 

5P 

CHIEF  w  J  TAYLOR 

BURBANK  HB  AIRPORT 

06  LOS  ANGELES 

13 

116  22 

724 

Mil 

Mil 

U  S  WEATHER  BUREAU 

BURL  I NGAME 

120*1 

0*  SAN  MATEO 

\l  33 

122  21 

10 

CITY  OF  BURLINGAME 

121* 

02  SHASTA 

21 

40  33 

3127 

BA 

8A 

1213 

01   TRINI TV 

99 

2190 

PAUL    F  KAyT 

BURTON  RANCH 

121* 

0*  CONTRA  COSTA 

37  92 

360 

BUT  IE  LAKE 

1237i 

02  LASSEN 

Bui tomwi llow 

12** 

09  KERN 

'I 

13  2* 

2*9 

■A 

BA 

BUENA  VISTA  W  S  DIST 

07  RIVERSIDE 

33  33 

1813 

5  P 

WlLLARO  HAGER 

CABRlLLO  NAT  MONUMENT 

1232 

06  SAN  DIEGO 

53 

32  *0 

*10 

SP 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

C ACMIJMA  OAM 

1233 

06  SNTA  BARBARA 

}*  39 

761 

SA 

BA 

OA 

CAJOH  WEST  SUMMI T 

1272 

07  SAN  BEROINO 

3*  23 

117  3* 

*790 

SAN  BERDINO  CO  FCD 

CALAVERAS  BIO  TREES 

1277 

03  CALAVERAS 

2 

58  17 

120  19 

4696 

8A 

BA 

CAL  DIV  BEACH  *  PAS 

CALAVERAS  RANGER  STA 

1  ttc 

OS  CALAVERAS 

3* 

51  12 

33*3 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALAVERAS  RESERVOIR 

12*1 

0*  ALAMEO A 

1 1 

57  2* 

SO  5 

S  F  WATER  OEPT 

CAlCkICO  2  NC 

12BI 

OT  IMPERIAL 

32  *1 

12 

5P 

IMPERIAL   1RRIG  OIST 

CALI STOOA 

in; 

31  NAPA 

17 

38  33 

3*4 

6P 

CITY  OF  CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 

12 

■■i  i  a 

31  it. 

3P 

5P 

U  $  FOREST  SERVICE 

CAM*  ANOELUS 

0*i  SAN  BEROINO 

II 

5TTl) 

STATE  DIV  OF  HWYS 

0*  SAN  DIEGO 

3) 

»2  (7 

26J0 

5P 

5P 

ARCHIE  C  LEACH 

i*2i 

03  CALAVERAS 

1* 

56  19 

638 

a* 

8A 

UA 

E  BAY  MUN  UTL  DIST 

CAMP  PIONEER   SKI  SHLTR 

02  SIERRA 

120  <* 

5  3*3 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

CAMP  SAM  LUIS  OBISPO 

0*  SN  LUI S  OBPO 

120  41 

613 

9A 

STATE  OF  CALIFORNIA 

C  A MPT  ON V I LLE  RS 

32  YUBA 

i! 

39  " 

121  0) 

27T5 

6  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANBY    11  SW 

121  03 

4500 

6A 

MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

C»NBV   HANGER  STATION 

1*7*  02  MODOC 

ii 

!•!! 

*  U.' 

9P 

U  S  FOREST  SERVICE 

CANOOA  PARK  PIERCE  COL 

i-a> 

0*  LOS  ANGELES 

118  14 

rvo 

L  A  PIERCE  COLLEGt 

CANIIL 

i*ai 

07  KERN 

117  96 

2010 

6P 

POSTMASTER 

CANYON  OAM 

1**7 

02  PLUMAS 

■ 

Si! 

121  09 

9f 

BP 

P  G  ♦  E  Company 

CARBON  CANYON  OILMAN 

1916 

06  ORANGE 

21 

117  *7 

1629 

CORPS  OF  ENGINEERS 

carbon  Canyon  workman 

06  SAN  BERDINO 

.'6 

31  58 

117  *T 

1  10v 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CARIBOU  POwfR  HOUSE 

1922 

02  Plumas 

6 

40  05 

121  09 

2  vet 

9P 

P  G  ♦   E  COMPANY 

CARMfL  VALLEY 

193* 

0*   HON T  £  R t  Y 

16  2* 

121  4- 

9p 

9P 

A  A  COLLINS  JR 

CATHCYS  VY  BULL  RUN  Rh 

19M 

OS  MARIPOSA 

17 

17  24 

120  09 

1*29 

«M  H  ALISON 

CAEAOERO 

160? 

01  SONOMA 

22 

)•  12 

125  OB 

1040 

5P 

MISS  HAZEL  L  BOROTRA 

STATION 

INDEX  NO. 

E' 
D 

3  COUNTY 
5 

DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

CECILVILLE   9  SE 

1606 

31  S 1  SKI  YOU 

CEOARVl LLE 

1614 

J 3  MODOC 

CENTERVILLE  PH 

1624 

j2  euTtE 

CHALLENGE  RANGER  STA 

1653 

32  YUBA 

1660 

36  LOS  ANGELES 

CHA I SWORTh  RESERVOl R 

1682 

36  LOS  ANGELES 

1  1  8 

37 

912 

CHERRY   VALLEY  DAM 

1697 

33  TUOLUMNE 

37 

37 

90 

1  1  9 

55 

*765 

CHESTER 

1  700 

32!  PLUMAS 

a 

*0 

ia 

121 

*525 

chico  experiment  s7a 

1715 

32'  BUTTE 

2^ 

CH|0U 1  TO  CREEK 

1737 

33,  MADERA 

2- 

37 

90 

119 

23 

7290 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

34  SAN  BENITO 

2C 

36 

9* 

121 

36 

lib 

CHOLAME   ALLEY  RANCH 

1  743 

34  SN  LUIS  OBPO 

35 

-3 

120 

1750 

chuchupate  Ranger  sta 

1754  05  VENTURA 

It 

34 

*a 

01 

5260 

CHULA  VISTA 

1  758 

36  SAN  DIEGO 

32 

U7 

06 

9 

CITRUS  HEIGHTS 

1 773  02  SACRAMENTO 

2i 

42 

12  1 

IB 

138 

CLARE  HON  T  POMONA  COL 

1779 

36  LOS  ANGELES 

26 

06 

117 

1201 

i CLARK S  PEAK  1  NE 

1  783  02  Plumas 

B 

4C 

13 

120 

5910 

CLARKSBURG 

1784 

32  YOLO 

23 

36 

25 

121 

32 

1* 

, CLARkS  VALLEY  MUDD  RCH 

I  785  02  GLENN 

.22 

CLEAR  CREEK 

1799' 011  SISKIYOU 

12 

41 

43 

123 

27 

973 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

1  SU6 

321  LAKE 

23 

38 

58 

122 

38 

1360 

I CLOVERDALE  3  SSE 

1838 

31  SONOMA 

22 

38 

122 

59 

CLOvERDALE  11  w 

1640'  01  SONOMA 

22 

38 

123 

19 

1820 

.  CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

35,  MAOERA 

2  7 

1  .  v 

17 

7002 

COAL1NGA 

1864  03  FRESNO 

36 

09 

120 

21 

671 

COALINGA  1  SE 

1667, 

35,  FRESNO 

i  7 

08 

120 

21 

COAL  I NGA    1*  WNW 

1869 

3S!  FRESNO 

2  7 

It 

120 

3* 

1640 

COFFEE  CREEK  RS 

I6S6 

31|  TRINITY 

-1 

03 

42 

2500 

COHASSET  1  NME 

1891 

32  BUTTE 

;: 

COLBYS  FC  93  0 

36,  LOS  ANGELES 

3* 

18 

ue 

07 

3675 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1909 

34  MONTEREY 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

32i  SHASTA 

2  3 

1 22 

1912,  02(  PLACER 

120 

5B 

2418 

COLGATE  POWER  HOUSE 

32  ruafi 

1 

1 ;  i 

1948 

12  COLUSA 

CONCORO  3  E 

19621 

34'  CONTRA  COSTA 

58 

1 2 1 

195 

|  COOL 

1985 

32  EL  DORADO 

COPCO  NO  1  OAM 

1990 

31  SISKIYOU 

1; 

*1 

59 

v.\ 

20 

2703 

CORCORAN   IRR1G  DIST 

2012  05  KINGS 

36 

06 

1 1 " 

3* 

200 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027;  02  TEHAMA 

2  3 

39 

54 

22 

-n  7 

' CORONA 

2031 

36  RIVERSIDE 

26 

,3 

32 

117 

710 

CORRAL  I TOS 

204B  0*  SANTA  CRUZ 

2C 

3iS 

59 

121 

48 

26* 

COTTONWOOD  CREEK 

2069  07  INYO 

29 

no 

10600 

COVELO 

2081 

)1. MENDOCINO 

39 

»7 

123 

15 

1  385 

COVELO  EEL  RIVER  RS 

2084 

31  MENDOCINO 

1 

39 

50 

05 

1514 

, COVlNA  TEMPLE  FC  193 

2090, 06  LOS  ANGELES 

it 

34 

05 

117 

92 

575 

COYOTE  CANYON 

2103  07  RIVERSIDE 

33 

26 

116 

30 

2275 

COYOTE  WELLS 

21111  07  IMPERIAL 

32 

119 

250 

CRABTREE  MEADOW 

2114  05  TULARE 

10 

36 

CRAWFORD  RANCH 

21391  07  SAN  DIEGO 

■ 

3  2 

S  > 

116 

17 

1500 

CRESCENT  CITY  1  N 

21*7 

)1   DEL  NORTE 

17 

-1 

12* 

12 

.0 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

2148' 01  DEL  NORTE 

17 

*B 

124 

120 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

2130  01  DEL  NORTE 

1  7 

124 

12 

50 

CRESTLINE  FIRE  STA  2 

216*  07  SAN  BEROINO 

15 

117 

CROCKETT 

21  77 

4, CONTRA  COSTA 

38 

122 

CROWDER  FLAT 

2164  01  MODOC 

120 

5175 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
ICULVEP  CITY 

2198  06  LOS  ANGELES 

2( 

19 

117 

5370 

2214  06l  LOS  ANGELES 

01 

118 

23 

75 

CUMMINGS 

2218 

1  MENDOCINO 

50 

123 

38 

1265 

2236  06  SNTA  BARBARA 

30 

36 

1  L  9 

37 

2255 

CUYAMACA 

6  SAN  DIEGO 

59 

35 

CUYAMA  RANCH 

22*8  06  SN  LUIS  OBPO 

3C 

2170 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2249  06  SNTA  BARBARA 

51 

119 

29 

27*9 

DAGGETT  1  ENE 

2255  07  SAN  BEROINO 

1975 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

225T1  07  SAN  BERDINO 

92 

47 

DANA  2  SE 

2269 

2  SHASTA 

2  1 

06 

121 

31 

3520 

DAVENPORT 

2290 

4  SANTA  CRUZ 

122 

273 

OAVIS  2  WSW 

2294  02  YOLO 

23 

90 

32 

Ul 

46 

60 

DAVIS  CREEK 

2296 

21 

-1 

1  2  0 

22 

DAT 

23  06  02  MODOC 

21 

13 

121 

23 

3650 

DEATH  VALLEY 

2319  07  INYO 

28 

I  lb 

92 

■  19* 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327  07  RIVERSIDE 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331  07  INYO 

1  1  7 

522S 

DEER  CREEK  FLAT 

2333  021  TEHAMA 

1  t  1 

1910 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

233*  02'  NEVADA 

E 

IB 

1.0 

31 

3700 

2  346 

b  KERN 

39 

19 

923 

DEL  MONTE 

2362, 0*  MONTEREY 

36 

121 

52 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 

2369  051  STANISLAUS 

37 

29 

121 

23 

1125 

DENAIR  3  NNE 

2389 

5  STANISLAUS 

11 

DE  SABLA 

2402 

2  BUTTE 

22 

39 

52 

121 

37 

2713 

descanso  ranger  sta 

2*06 

6   SAN  01  EGO 

33 

32 

51 

37 

3500 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

2432 

6' LOS  ANGELES 

26 

33 

99 

117 

90 

740 

DOBBINS  COLGATE 

2456 

2  YUBA 

B 

39 

20 

1  2  1 

12 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

36 

120 

1* 

)  1 

DOS  RIOS 

2-90 

1| MENDOCINO 

59 

*3 

123 

21 

927 

DOUBLEBUNK  meadow 

2492 

5  TULARE 

35 

1  18 

36 

6200 

DOWNEY  FD  FC107C 

2494 

61  LOS  ANGELES 

56 

118 

oe 

downievillE  ranger  sta 

2500  02  SIERRA 

t 

39 

120 

50 

2895 

DOYLE 

2504 

3  LASSEN 

*0 

02 

06 

DOYLE  5  SSE 

2506  03  LASSEN 

It 

39 

57 

120 

05 

4  585 

ory  canyon  reservoir 

2516  06  LOS  ANGELES 

1515 

OUOLEYS 

2539i  05,  MARIPOSA 

45 

1  2  0 

2566  02  YOLO 

121 

DUNN  SIDING 

2570,  07;  SAN  BERDINO 

dunsmuir  ranger  sta 

2972  02|  SISKIYOU 

IzS 

DUSY  BENCH 

2377  031 FREN50 

39 

9470 

DUTTONS  LANDING 

122 

EAGLE  MOUNT A  I N 

2598  071  RIVERSIDE 

b 

93 

*e 

\\\ 

2  1 

973 

EAST  PARK  RESERVOIR 

2640 

2!  COLUSA 

29 

122 

1205 

EL  CAPITAN  DAM 

2709  06  SAN  01EGO 

29 

32 

\\ 

49 

EL  CENTRO  2  SSW 

2713  07  IMPERIAL 

34 

ELECTRA  power  house 

2728  05  AMADOR 

120 

Ic 

715 

Elizabeth  lake  fci28B 

2735  06  LOS  ANGELES 

)4 

ELK  VALLEY 

27*9  01   DEL  NORTE 

1  711 

ELLERY  LAKE 

2  756, 03  MONO 

ELLIOTT 

2760  05  SAN  JOAOulN 

121 

12 

El  modena 

2775  06  ORANGE 

ELSINORE 

2803 

6i  RIVERSIDE 

28 

39 

*o 

117 

20 

1  285 

E  SCOND 1  DO 

2862 

6  SAN  DIEGO 

0? 

117 

05 

C6.; 

ESCOND1D0  NO  2 

2863  06  SAN  DIEGO 

ll 

ll 

ET IWANDA 

2695  06  SAN  BERDINO 

28 

ETNA 

26991  Oil  SISKIYOU 

2912 

'EUREKA  WB  CITY 

2910  01  HUMBOLDT 

ta 

12* 

*3 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

2920  05  MARIPOSA 

1* 

39 

120 

*B4 

EKETER  FAUVER  RANCH 

2922  C 

3  TULARE 

9 

119 

439 

FAIRFIELD 

2933  C 

2  SOLANO 

23 

3  8 

19 

122 

03 

15 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

293*  C 

2  SOLANO 

23 

19 

122 

03 

FAIRMONT 

29*1  C 

7  LOS  ANGELES 

19 

3* 

*2 

1  i" 

26 

3060 

FAILBROO* 

2998  C 

6  SAN  DIEGO 

39 

2  1 

117 

19 

9*2 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

296*  C 

2  SHASTA 

121 

3  340 

FEATHER  FALLS 

2994  C 

21  BUTTE 

8 

39 

96 

121 

2965 

FERGUSON  RANCH 

3020  02  TEHAMA 

FERNDALE  8  SSW 

3025  C 

1, HUMBOLDT 

.  7 

3  0 

2  0 

1*43 

FERNOALE  2  NW 

30301 01  HUMBOLDT 

36 

1  7 

10 

fidolETOwn  lynch  Ranch 

3036  05  AMADOR 

16 

(8 

92 

120 

42 

2140 

F IGUEROA  MOUNTAIN 

6    SNTA  BARBARA 

3* 

00 

3200 

FILLMORE  1  WNm 

30  50  1 

6, VENTURA 

29 

2* 

118 

56 

435 

FIVE  POINTS  5  SSW 

5I FRESNO 

11 

56 

21 

1  20 

09 

285 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

3087  03  LASSEN 

1  B 

40 

22 

120 

19 

4000 

FLORENCE  LAKE 

3093  C 

9  FRESNO 

27 

37 

16 

lie 

90 

73*4 

FOLSOM  DAM 

3113  C 

2  SACRAMENTO 

1 

38 

42 

121 

09 

350 

F ONT ANA   9  N 

3116  C 

6  SAN  BERDINO 

28 

117 

2' 

1972 

FONT  ANA  KAISER 

3120  C 

6  SAN  BERDINO 

5* 

09 

iO 

1090 

FOREST  GLEN 

3150  C 

1  TRINITY 

35 

40 

23 

123 

20 

29*0 

FORE  STHILL  RANGER  STA 

313*  C 

2l  PLACER 

1 

1  20 

50 

3  20C 

FORKS  OF  SALMON 

3131,  C 

ll  SISKIYOU 

12 

16 

129 

19 

12-0 

FORT  8  IDwELL 

3157   0  3  MODOC 

16 

*! 

91 

120 

06 

4498 

FORT  BRAGG 

3161  C 

1  MENDOCINO 

1  7 

39 

27 

123 

*e 

80 

FORT  BRAGG  AVIATION 

3164  C 

1  MENDOCINO 

1  7 

39 

24 

123 

49 

61 

FORT  DICK 

3173  0 

I   DEL  NORTE 

1  7 

*1 

52 

124 

09 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


mrs.  ruby  l.  rose 
u  s  soil  con  service 
p  g  ♦  e  company 
u  s  forest  service 

1  lonnie  batway 
corps  of  engineers 
hetch  hetch  wtr  sup 
mrs.  marcella  hill 

i  u  s  plant  intro  grdn 
s  dept  of  wtr  resources 

;  victor  l  mask  in 
william  s.  alley 
u  s  forest  service 

i  western  salt  company 

I  JAMES  D  GOOD ft  1 DGE 
I  F  P  BRACKETT  OBSY 
S1  CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 
I  AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

DICK  MUDO 

JOHN  R  JARD1NE 

I  C   1  VAN  GLENDINN1NG 

I  elmer  w  Olson 

i  ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 
S  U  S  FOREST  SERVICE 
.  I  COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
MRS  CHARLES  HOWELL 
U  S  FOREST  SERVICE 
i  WALTER  ROACH 
ELMERTA  o,  BENNETT 

S  U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  fi  > 
P  G  ♦  E  COMPANY 
IVAN  J  STEPHENS 
HOWARD  R  LEE 
W  B  THRELKEL 
PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
S  5  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 
GRANT  w  HANCOCK 
U  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  B  TEMPLE 

S,  HOWARO  F  BAILEY 
I  COYOTE  WELLS  SVC  STA 

S|  ST  OF  CALIF  SNOW  SURVEY 
ROBERT  A  CRAWFORD 

j  PAC  POWER  *  LIGHT  CO 

cal  oiv  beach  *  pics 
state  div  of  hwys 
: crestline  fire  sta  no  2 
c+m  sugar  refining  co 
s;  california  dwr 
i  u  s  forest  service 
i  culver  city  bus  line 
!  miss  nancy  h  ingram 
,  john  s  rowell 

hel1k  irrigation  dist 

corps  of  engineers 

u  s  forest  service 

cool  water  ranch 
[  fed  aviation  agency 

harley  neuerburg 
i  pac  cement  aggregate 

university  of  calif 
,  r i chard  f  hughes 

herman  l  lorenzen 

us  nat  park  service 
Philip  boyd  desert  Rh 
deep  springs  college 
s  california  dwr 
p  g  +  e  company 
,  delano  fire  oept 
usn  postgrad  school 
stanislaus  county 
ken  c.  bratton 
p  g  ♦  e  company 

u  s  forest  service 
corps  of  engineers 
i  p  g  ♦  e  company 
calif  div  beach  *  pks 
peter  c.  fret 
s1  corps  of  engineers 
downey  fire  dept 
u  s  forest  service 
junius  m  dikun 
frank  m  rowland 

l  a  wtr  +  pwr  dept 

W  0  MC  LEAN 

MRS.    NANCY   LYNN  GOODMAN 
EARL   K  WOBSER 
WALLACE   E.  MARSHALL 
SI  STATE   OF    CALIF-SNOW  SY 

I  DAN  STEELE 

I  METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  unit  WU  assn 
SAN  OIEGO  WATER  DEPT 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

I  P  6  ♦  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 

' CALIF  DEPT  OF  AGR 

I  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
C   NORMAN  ADAMS 
HOMER   F  WANNAMAKER 

1  STATE  DIV  OF  FSTRY 
DARWIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

I  CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  BUCHNER 
JUS  WEATHER  BUREAU 
MERCED  1RRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
L  A  WTR  *  PWR  OEPT 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 

A  S  MEND I CHI 
,  MRS  LISA  FERGUSON 
MRS  H  S  Ml ERONYMUS 
ROLL  IN  I  BOSTON 
WENTHORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  DEPT 
,  RAYMOND    THOMAS  RANCH 
I  CAL  DEPT  FISH  ♦  GAME 
.0  CALIF  EDISON  CO 

I  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 

,  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
,  FOREST  SERVICE 
1  FEE 

CALIF  ♦  WESTERN  R  R 
U  S  WB  OBSERVER 
BENNY  La  BEASLEY 
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STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1      DIVISION  1 

COUNTY 

O 
< 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION  ! 

31  7b 

01 

3182 

01 

1233 

3243 

3257 

05 

2: 

3261 

05 

3286 

FULLERTON  HILLCREST  Rv 

3283 

06 

ORANGE 

21 

GAR8ERV1LLE 

3320 

HUMBOLDT 

40 

06 

123 

48 

3*0 

33S7  01 

l\ 

3369 

3381 

EL  DORADO 

3384 

EL  DORADO 

331? 

04 

SANTA  CLARA 

02 

EL  DORADO 

3-97 

05 

TULARE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

06 

SNTA  BARBARA 

3i 

GIBSON  HWY  HNTNCE  ST A 

02 

SHASTA 

23 

41 

01 

122 

24 

1650 

3*10  06 

SAN  DIEGO 

3.' 

3*17  0* 

SANTA  CLARA 

3*19 

SANTA  CLARA 

37 

GILROY  1*  ENE 

3*22 

SANTA  CLARA 

37 

GLENDALE   STAPEN  FC295G 

3*50 

06   LOS  ANGELtS 

GLENDORA  WEST  FC  185 

06 

LOS  ANGELES 

GLENNVI LLE 

3*63 

05 

KERN 

3* 

3*65 

05 

KERN 

35 

GOLO   ROCK  RANCH 

07 

IMPERIAL 

t 

32 

GOLD  RUN 

3*91,  02 

PLACER 

39 

10 

120 

52 

3240 

3502 

0  4 

SAN  BENITO 

24 

36 

3529 

OS 

37 

38 

119 

3331 

06 

TULARE 

36 

58 

3564 

12 

41 

lni 

3571 

NEVADA 

8 

39 

3578 

22 

38 

3614 

01 

SISKIYOU 

12 

3621 

02 

PLUMAS 

GRIZZLY  FLATS 

36*9 

OS 

EL  DORADO 

38 

GROVELAND  2 

3669 

05 

TUOLUMNE 

35 

37 

50 

120 

!4 

2S25 

3672 

05 

Tuolumne 

3  7    3  7 

3683 

22 

38 

115 

3703 

LOS  ANGELES 

13 

34 

J70* 

LOS  ANGELES 

34 

3710 

0? 

INYO 

19 

36 

3714 

0* 

SAN  MATEO 

37 

3723 

02 

8 

HANFORD 

3747 

05  KINGS 

Jj 

36 

HANSEN  DAM 

3731 

0  6 

LOS  ANGELES 

16 

** 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 

3761 

SISKIYOU 

12 

41 

48 

123 

23 

1110 

3791 

0. 

SHASTA 

23 

40 

122 

58 

2710 

380o 

02 

NEVADA 

1 

39 

02 

SHASTA 

21 

38^4 

SHASTA 

21 

40 

3855 

RIVERS  IDE 

33 

TRINITY 

33 

40 

ALAMEDA 

37 

58 

.-6  76 

SONOMA 

|3 

HEALDSBURG  NO  2 

SONOMA 

la 

HEMCT 

3896 

RIVERSIOE 

33 

33 

45 

116 

57 

1630 

391*. 

a 

33 

46 

3925 

04 

SAN  BENITO 

20 

36 

55 

hERnanOEZ  7  SC 

3928 

SAN  BENITO 

36 

0' 

SAN  BERDINO 

15 

39  39 

Ob 

TUOLUMNE 

37 

02 

NEVADA 

8 

39 

09 

ALPINE 

16 

38 

398  1 

SISK [YOU 

12 

42 

HOBERGS 

4010 

o; 

LAKE 

I 

HOCKETT  MEADOWS 

*012  05 

TULARE 

36 

22 

LIB 

39 

8500 

4017 

LOS  ANGELES 

*022  0* 

SAN  BENITO 

IC 

36 

4023 

-'  4 

SAN  BENITO 

36 

SAN  BENITO 

36 

4074 

17 

6082 

HUMBOLDT 

35 

41 

01 

HUMBOLDT 

35 

41 

4097 

LAKE 

39 

HOPLAND  LARGO  STATION 

4100 

01 

MENDOC I  NO 

22 

39 

HOSSACK 

4120 

0  6 

TULARE 

37 

1  1 

lie 

37 

7100 

4144 

06 

5N  LUI S  OBPO 

30 

33 

7 

6148 

o  3 

TUOLUMNE 

02 

TEHAMA 

23 

40 

4170  05 

CALAVERAS 

34 

4176 

Ob 

FRESNO 

27 

37 

4181 

06 

RIVERSIDE 

33 

01 

TRINITY 

)' 

40 

4202 

DEL  NORTE 

41 

IDR1A 

05 

SAN  BENITO 

27 

3  6 

IDYLLW1LD  RANGER  STA 

4211  06 

RIVERSIDE 

33 

33 

65 

116 

43 

6397 

1 MPEft 1 AL 

42  2  3 

07 

IMPERIAL 

32 

115 

64 

I MPER I AL    FA A  AP 

4224 

0? 

IMPERIAL 

I NDEPENDENCE 

"232 

0  7 

IS 

12 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 

4233 

07 

INYO 

20 

INDIO  u  S  DATE  GARDEN 

07 

33 

I NYOKERN 

4278 

0  7 

KERN 

35 

in  ,i)nN  ARM1TAGE 

*260  07 

KERN 

35 

05 

AMADOR 

16 

38 

IOWA  HILL 

-^68 

02 

PLACER 

1 

39 

1  RON  MOUNTAIN 

4297 

0' 

SAN  BERD1NO 

34 

08 

US 

08 

922 

4374 

02 

MODOC 

21 

41 

4389 

Ob 

TULARE 

10 

35 

JOSHUA  TREE 

07 

SAN  BERDINO 

• 

34 

4*18 

SAN  DIEGO 

25 

3  3 

4*22  06 

SNT A  BARBARA 

32 

34 

6442  05 

FRESNO 

27 

4461 

07 

SAN  BERDINO 

4460 

01 

SONOMA 

22 

38 

KELSEYVILLE 

4488 

02  LAKE 

23 

38 

KENTF1ELD 

4500 

01 

MARIN 

17 

37 

57 

122 

33 

90 

-50a 

SAN  JOAQUIN 

27 

37 

■;  5 

TULARE 

10 

33 

'KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520  05 

KERN 

10 

35 

05 

KERN 

10 

35 

453*  05 

KINGS 

11 

36 

4336 

Ob 

KINGS 

36 

SHASTA 

23 

4555 

\l 

MONTEREY 

KLAMATH 

4577 

DEL  NORTE 

12 

41 

KNEELAND  10  SSE 

*587 

01 

HUMBOLDT 

T 

*0 

123 

54 

2356 

4390 

05 

STANISLAUS 

3* 

37 

-8 

120 

39 

315 

4593 

01 

38 

3  7 

40 

480 

4602 

HUMBOLDT 

52 

123 

1*5 

>J2 

EL  DORADO 

1 

36 

120 

09 

5700 

4628  06.  LOS  ANGELES 

13 

34 

14 

118 

15 

1565 

*633 

CONTRA  COSTA 

37 

bb 

122 

535 

*6*7 

06  ORANGE 

33 

33 

ii 

117 

47 

35 

*650 

06 

ORANGE 

33 

33 

33 

117 

210 

LA  HONDA 

4660 

04 

SAN  MATEO 

37 

19 

122 

16 

670 

lake  alpine 

466* 

0  5 

ALPINE 

38 

29 

01 

7500 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

0? 

SAN  BERDINO 

15 

34 

15 

117 

11 

5205 

LAKE  ELEANOR 

4679 

03 

TUOLUMNE 

37 

58 

bi 

4662 

LAKE  MOUNTAIN 

TRINITY 

7 

40 

01 

123 

24 

3164 

LAKE  PI  LLSBuRY  NO  2 

4698 

01 

LAKE 

39 

25 

122 

59 

1740 

LAKE PORT 

4701 

0  2 

LAKE 

23 

19 

122 

55 

13*7 

LAKE  SAORINA 

4705 

INYO 

19 

13 

37 

9065 

LAKESHORE 

4709 

02 

SHASTA 

23 

122 

1075 

LAKES IOE  2  ENE 

4711 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32 

52 

116 

bi 

**5 

LAKE  SOLANO 

4712 

SOLANO 

23 

38 

29 

122 

00 

ISO 

LAKE  SPAULDINC 

4713 

02 

NEVADA 

B 

39 

19 

120 

38 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


6P  6P 
MID  Ml D 
7A  7A 


WESTMINSTER  PROJ  INC 

MRS  CLARA  JONES 

U  S  HEATHER  BUREAU 

U  S  BUR  RECLAMATION 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

MRS  N  E  PANCOAST 


R  C  KYLE 

U  S  FOREST  SERVICE 
SO.  CALIF.  EDISON  CO, 
WILLIAM  BREEDLQVE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  HILDA  DRAGHI 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  NAT  PARK  StRVICt 
SANTA  BARBARA  w 
6YR0N  F.  CLARKE 


LLP 


SAN  DIEGO  COUNTT 
G1LR0Y  FIRE  DISTRICT 
WILLIAM    J  KICKHAM 
|  SETH  £  AUSER 
!  RALPH  SIAPENHOHjT 

1  mrs  l  m  west 
kern  co  fstry  +  f  d 
u  s  forest  service 
gold  rock  ranch 
john  f  wall 

mrs  alt a  m  bogue 
.,  hetch  mttchy  wtr  sup 
u  s  nat  park  service 
mrs  julienne  v  apple 
Raymond  shine 
homer  l  parnell 
mrs  emma  r  pereira 
u  s  forest  service 
mrs. laura  h.ceoerlof 
ouane  j  co* 

u  s  forest  service 

JOSEPH  t  BuTTNtR 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  wTR  *  PWR  DEPT 
SAN  MATEO  DEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  01V  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 


U  S  FOREST 
CORPS  OF  I 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  6  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  MARY   JO  ORENNAN 
HEALDSBURG  FIRL  OEPT 
1  WALDO  F  1VERSON 
LAKE  HEMET  MUN  WATER 

I  VISTA   JRRIG  01ST 
I  MAX  0  LEY 
MRS  CLORENE  AKERS 
ROY  E  WALTERS 
I        HETCH  HLTCHY   WTR  SUP 
J  CLARENCE  E  GASSOWAY 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRUIT   GROWERS  SUP  Cu 
GEORGE  G  HOBERG 
S  CORPS  OF  ENGINEERS 

LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLL1STER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  HUBBELL 
MRS   ANNE    M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
MRS.    JANICE   M.  WALL 
CLIFFORD  W  CRAWFORD 
5l  CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  LURL1NE  R  BROWN 
S  HEICH  HETCMY  WIR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  +  E  COMPANY 
1       SO  CALIF   EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  PA  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
NEW    I0RIA  MINE   ♦  CHEM 
U  S  FOREST  SERVICE 

IMPERIAL   JRRIG  D1ST 
FED  AVIATION  AGENCT 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PWR  DtPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
U  S  N  0  T  S 
STATE  DIV  OF  HWYS 
EMMETT  F.  HILL 
METRO  WAIER  01ST 


WALTER  < 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  H  VET  TER 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF  EDISON  CO 
KEE  RANCH 

MRS  RUTH  F  RuBINOW 
CO  FARM  *  HOME  ADV 
HtNRY   H  MULLER 

PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF   EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  +  E  COMPANY 
C  6  +  E  COMPANY 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  DEL  PONTE 
MRS.  EDRA  L.  MOORE 

RAYHOND  -  1 LLMS 

MRS.    FRANCES  Ea  SWANK 

DENNIS  L  EMMONS 

MARRY  STEVENSON 

CRE  SCENTA  VLY  CO  W  0 

ROSS  R  SANBORN 

SEWAGE   L.ISP0SAL  PLANT 

L  B  WATER  DISTRICT 

JAMES  C  ALLEN 

DEPl    WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 
HETCH  HtTCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  Ml LLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNflULL 
SOUTHERN  CALIF.  EDISON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX   IRHIG  DIST 
LAWERENCE  FAFEK 


LAKE  SPAULD1NG  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA  Panza  Ranch 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEOS  NA I  MONUMENT 
LA  VERNE  HIS  FC  560  B 
LAYTONV1LLE 

LEBEC 

LECHUZ A  PT   STA  FC  352B 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 

LI  NO  SAT 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 
L 1 vERMORE  2  SSW 
LOCKWOOO  2  H 
LOO  I 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOO  PH 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG  VALLEY  INSP  STA 

LOOKOUT  3  WSW 

LORAlNE 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  8ANOS 
LOS  SANOS 
LOS  GATOS 
GATOS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEVADA 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 


4812'  01  BUTTE 
*838,  01  SISKIYOU 
*8*0  06  LOS  ANGELES 
4851  01  MENDOCINO 

*863  05  KERN 
*S67  06  LOS  ANGELES 
*8B0  02l  COLUSA 
486*1  051  MERCED 
4866  051  EL  DORADO 
*890;  05  TULARE 
4932  02  PLUMAS 
4957  05'  TULARE 
4977  02l  PLUMAS 
4986  06  LOS  ANGELES 


4988  02 
4997  04 
5017  04. 
5032  05 

5067  07 
5074.  05 
6082  06 

5088  oi 


LASSEN 
ALAMEDA 
MONTEREY 

SAN  J0AUU1N 
SNT  A  BARBARA 
INYO 

SAN  JOAOUIN 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SIERRA 


34  42 

35  23  I  120  10 
39  41  120  59 

1  *1  121  29 

6-  121  31 

■07  1  1  7  «6 

39   -2  123  29 

118  52 

118  63 
122  26 

>  120  15 
121  01 

119  02 


36  11  1 IV  04 

39  50  120 
3*  19  11  a 

40  54  121  11 


33  46 
33  49 
39  41 


LOS  PRIETOS  RANGER  STA     51471 06  SNT A  BARBARA 


LOST  HILLS 
LOWER  UBBEY  RIDGE 
LOWER  OTAY  RESERVOIR 
LOY ALTON 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
LUCIA  WILLOW  SPRINGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  PH 
1 LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 

I  MADERA 

1  MAD  RIVER  RANGER  STA 

1  MAHNKE 

: MAMMOTH  PASS 

, MAMMOTH  POOL 

MANDEVI LLE  ISLAND 

MANTECA 

MANZANA  SCHOOL 

MANZANITA  LAKE 

MARE  ISLAND 

MAR ICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEVILLE 

MARTINEZ  3  S 

MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MARYSVILLE 

MATHER 

hc  carthy  point 
mc  cloud 

meadow  lake 

MECCA  2  SE 
MEDICINE  LAKE 


MERCEO  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  ST* 
MICHIGAN  BLUFF 

MIDOLETOWN 

M I LFORD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK   NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

M1LO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

I  SE 


MOJAVE  2  £S£ 
MONACHE  MEADOWS 
' MONO  LAKE 
MONTAGUE   3  NE 
MONTEREY 
MONTIGfLLO  DAM 

MOORPARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  B5G 

MT  BALOY  NOTCH 

MOUNT  OANAHER 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MT  GIVENS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT    HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

MOUNT  MADONNA 

MT    SAN   JACINTO  WSP 


MOUNT  SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CIT 
MOUNT  TAMALPAIS  2  S 
MOUNT  WILSON  FC  338 
MUIR  WOODS 
I MUMBO  BASIN 
i NACIMIENTO  DAM 


NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK   4  SW 
NEWHALL  SOLEDAO  FC  32C 
NEWMALL  RANGER  STA  C 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT    BEACH  HARBOR 
NICOLAUS  2 


bC9)  32  MODOC 
6090  05  KERN 
5107| 06  SNT A  BARBARA 
511*  06  LOS  ANGELES 
5115  06,  LOS  ANGELES 

6118  OS  MERCED 

6119  06,  MERCED 
S123| 04i  SANTA  CLARA 

04  SANTA  CLARA 


OS  KERN 

05  TUOLUMNE 

06  SAN  0IEGO 
02  SIERRA 


5212; i 
5215  i 
6218  i 
52J1  ■ 


MONTEREY 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LASSEN 


38  01 
32  37  I 

39  41 
34  26 


21 


04 


6233  05  MADERA 

I  524*'  01  TR  INI TY 

'-■2  58  02  LAfL" 

5264  0  7  MONO 

6288  OS  MADERA 

, 5296   06  SAN  JOAUUIN 

I  5303'  OS  SAN  JOAOUIN 

' 5308  06!  SANTA  BARBARA  30   36  49 

5311   02  SHASTA  23  40  32 

5333. 01  SALANO  IT   38  06 


40  2  7 
38  51 
37  37 
37  21 
ie  02 


I  5338  OSl  KERN 
53*6  I 
5356:  I 
5371  i 
J372  i 
5377  I 


02 


ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COST A 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 
TEHAMA 
SISKIYOU 


10  35  05 
^7   37  29 

36  42     119  I 


23:  *0  11  121 


5496 

5502 
5505 
5526 
6632 
SS35 
5550 
5571 
6572 


05|  FRESNO 
07  RIVERSIDE 
01  SISKIYOU 
05  FRESNO 
05  MERCED 
05'  MERCED 
05.  FRESNO 
OS  EL  DORADO 
03  EL  DORADO 
S586j  02|  PLACER 

5698  02  Lti-L 

6623  03  LASSEN 

5629  06  SAN  BERDINO 

5632  06  SAN  BERDINO 

6669  06  TULARE 

56  79  02  UHAM- 

5660  OS  TULARE 

.  01  HUMBOLDT 

li  01  HUMBOLDT 

721  07  SAN  BERUINO 

23  051  FRESNO 
38  05  STAN1 SLAUS 
41 1  OS'  STANISLAUS 
.   0  7  KERN 
758  07!  KERN 
777  05  TULARE 

■yi  MONO 
•766  Oil  SISKIYOU 
•  0*  MONTEREY 
5618  02  ' 


01EG0 
A  CLARA 
A  CLARA 

BERDINO 
UIS  OBPO 
OBPO 
BERDINO 


27  37  05 
6  33  33 
12  41  35 


1   39  03 

23  38  *5 

16  40  06 

28    34  05 

26  34  OS 

1    9  36  17 

I  231  40  21 

J    91  36  26 

7    40  1  1 

7l  40  12 

6  3*  56 

11  36-5 


■  07 


5916 
5927 
5933 

5956 
6.73 
59  78 


06'  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 
02  EL  DORADO 

04  CONTRA  COST A 

05  FRESNO 

04    SANTA  CLARA 

01  SISKIYOU 

02  PLUMAS 

04  SANTA  CRUZ 
071 RIVERSIOE 


!  S9821 02'  SISKIYOU 
!  5983' 02  SISKIYOU 

5996  01  MARIN 
.  6006  06!  LOS  ANGELES 
| 6027    01  MARIN 

6032  01  TRINITY 

6056  04  SAN  LUIS  OBPO  . 

6067  01  NAPA 

6076|  Oil  NAPA 

6105; 01' MENDOCINO 


07  SAN  SERUINO 
07    SAN  BERDINO 
02 j  NEVAOA 
06  ALAMEDA 
061  VENTURA 
06   LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 

05  STANISLAUS 

06  ORANGE 
SUTTER 


39  16 

37  31 

36  09 
34  2  3 
34  2, 

37  21 

S3  Jt. 

)8  56 


2350  MID 
1  550 
49  75 

4770 
l<ib 
16*0 


120  01 

121  12 
I  I 116  26 
>  120  17 
.     116  23 

i  ! lie  l* 

i     120  51 


121  27 
I  117  20 
117  27 


120  04 
123  32 
122  -7 
119  02 
119  19 

121  34 
121  12 


122  08 

122  06 

122  08 

121  36 


120  29 
120  52 
120  01 


121  36 
118  35 
123  47 


J4        3P  10P 

14    MID  I 

5060         1  , 


270  MID  HID 
126      6P  7A 


366      5P  5P 


JO-0      si  SS 

116ol  I 
2260 
.  760 
5300 

268!  6A 
27751 
2395 
9500' 
33901 

10;  VAR  I 

1200I 


4515 
3800 
3  300 


175     9A  9A 


4946 
3400 
4911 
7975 


39  121  00 
I  37i  37  38  121 


120  53 

121  43 
116  33 


122  19 

122  36 

118  0* 

122  3* 

122  32 

120  53 

122  18 

122  16 

123  3* 


62  '5 
7  7  36 

J-OtS 

2  100 
9500 


6760 
1800 
8*17 

7500 
35**  I 
1*75 


122  02 

116  ! 

I  116  32 
WB  31 
121  03 

117  53 
121  33 


*  E  COMPANY 
ESCON01DO  MTL  WTR  CO 

.  MESA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF  EDISON  CO 

.  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  LIBBET 

♦  E  Company 
NAT  PARK  SERVICE 

LUUIE  A.  AMASON 
EDWARD  E  DOWNING 

KERN  CO  FIRE  OEPT 

CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 

N  R  LEHMAN 
K  AWE  AM  LEMON  CO 
1  CALIF  DEPT  OF  wATtR  RES 

NK  DE  CHAINE 
,  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS  KATHERINE  £  HINDS 

M    I  UUART£RHAN 
ARCHIE  M  WEFERL1NG 
CITY  OF  LODI 
LUMPUC  WATER   TREAT*  PL, 

wTR  *  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
(QHN  W  TEED 

1  s  weather  bureau 
charles  h  gray 

charles  shepherd 
burrell  reed 
lauREN  Payne 
i  s  weather  bureau 
i  la  co  air  pol  con  lust 
roger  c  rice 
arburua  ranch 
i  city  of  los  gatos 
isador  miller 
u  s  forest  service 

kern  co  fstry  ♦  f  0 
s  hetcm  hetchy  wtr  sup 
san  01ego  wtr  dept 

ROLLO  larsen 

MRS  FRANCE  PRlTCHAKu 
STATE  DIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
SO  CALIF  EDISON  CO 
:  U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 

MRS  M   E  MAHNKE 
S  DEPT  WATER  RESOURCES 
S  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 

ZUCKERMAN-MANDE V 1 LLE 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

CORPS  OF  ENGINEERS 
I       U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U  S  NAVAL  SHIPYARD 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABRIELLE  WILSON 
ELOISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET  S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  F  I  RE  DEPARTMENT 
MARYSVILLE  FIRE  OEPT 
CITY   SAN  FRANC  I  SCO 
s  u  s  weather  Bureau 
I       ROYCE  C  WHEELER 

RADIO  STATION  fcRFM 
R.  L.  JEFFREDO 
S  U  S  WEATHER  BUREAU 
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S  F  RICHMONO  SUNSET 
SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILOING 
SAN  GABRIEL  CANTON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC429BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JACINTO 
SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN   JOAOUIN   EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUT I  ST A  3SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LUIS  DAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
1  IS AN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

•SAN  RAFAEL 
SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA   ANA   RIVER   PH  3 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC*32 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA  Tv  PEAK 
SANTA   CATALINA  WBAP 
SANTA  CLARA  UNIVERSlTT 


santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 
san i a  margarita  boost 
santa  mar  1 a  wb  airport 
santa  monica 
rsanta  monica  pier 
santa  paula 
santa  rosa 
santa  ynez 

santiago  dam 
saugus  pwr  pl  no  1 
sawyers  bar  ranger  sta 

•SCOTIA 
St ARSVI LLE  LAKE 
SEBA3T0POL  *  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEOA  DAM 
SHASTA  DAM 
SMELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 
SHINGLETOWN  2  E 
SIERRA  CITT 

S I ERRAvlLLE  RANGER  STA 
SIGNAL   HILL   FC  *19 
SILVERADO  RANGER  ST* 
SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
I  SLACK  CANYON 
SNOW  CREEK  UPPER 
SNOW  FLAT 

. SODA  SPRINGS  1  E 

SOLEDAO 

SOMESBAR  1  w 
'  SOMIS  3  NW 
I  SONOMA 

SONORA  RS 

SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  TOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWT  BRIDGE 
SPRINGVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRINGVILLE   TULE  HDWKS 
SOUAW  VALLEY 
SOUIRREL  INN  2 
STANDI SH  1  E 
ST*N0ISH-H1CKET    ST  PK 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


0*  SANTA  CLARA 
06, LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
0*  SAN  FRANC  I  SCO 
0*  SAN  MATEO 
U*  SAN  FRANC  I  SCO 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
06  LOS  ANGELES 
0*'  SAN  MATEO 


7810  06  RIVERSIDE 

7B13  06  RIVERSIDE 

7617  05  HADERA 

7B21  0*:  SANTA  CLARA  : 

763*  0*  SAN  BENITO 

7837  06  ORANGE 

78*6,  05.  MERCED 

7B51| 0*!  SN  LUIS  OBPO  | 

786*  0*  SAN  MATEO 

78701  06  VENTURA 


7880'  01 
7866  06 

78911  06 
769*!  06 
I  7897!  06 
7902  06 
7905  06 
,  79Q9  06 
'  79101  06 
I  7912  0* 

I  7916  0* 

7926  06 
1  7930  0* 

79331  0* 
'  79*61  06 

7950,  06 
1  7953  06 

7957  06 

7976;  06 


80*5  01 

8068  0* 

6072  01 

807*  03 

8092  06 

8135  02 


8162  01 

6173  02 
8175'  02 
8207.  02 
8218  02 
8230  06 
82*3  06 
8272:  01 
8276  0* 
8317'  07' 
8)16 

i)  3  >  i  1i 
8338  0*' 

j 83*6  01 
83*9  06 
8  3  51  01 

' 6353  05 
8395  03, 
8376  0* 
83  80  05. 
8390  07 


SAN  BERD1N0  1 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA  ; 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 

SANTA  CRU2 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO  2* 
SN  LUIS  OBPO     2*  : 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES  33! 
VENTURA  29  : 

SONOMA  22  : 

SNTA  BARBARA  j  32j 

ORANGE  26  : 

LOS  ANGELES  1  29!  : 

S1SK1TOU  j  12|  < 
HUMBOLDT 


LOS  ANGELES 

SHASTA 

HUMBOLDT 


SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SONOMA 

MONTERET 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 
MONTERET 
SI  SKI  TOO 


SAN  FRANC  I  SCO 
MARIPOSA  1  , 

SAN  BERDINO 


6*06  07  INYO 
B*36  06| 
64*6;  0* 
6*55  OS 
6*60  05 


■  05 
8*7*|  03 
tiuT*  07 
Skill  0  3 

e*9o  01 


1 1  LOS 
MONTEREY 
TULARE 
TULARE 
TULARE 
PLACER 
SAN  BERDINO 
LASSEN 
MENOOC I  NO 


STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STATE  LAKES 
STIRLING  CITT  RS 
STOCKTON  DISPOSAL  PL 
■STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
STONTFORD  COOLET  RANCH  I  6576 
SIONTFORD  RANGER  STA  8560 
STONT  GORGE  RESERVOIR     I  6567 
STOUTS  MEADOW  0'.9l 


STRAWBERRY  VALLEY 
SUET  RANCH 
SUMMI T  MEADOW 
SUNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
SUSANA  KNOLLS 
SUSANV1LLE  AIRPORT 
SUSANV1LLE   1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAIN,  MOUNTAIN 


T  AFT 

TAHOE  CITY 

TALBOT  CAMP 

TEHACHAPI 

T  EMACHAP I  AIRPORT 

TE JON  RANCHO 

TERMO 

the  ceoars 
the  geysers 
thermal  fa*  airport 

thousand  oaks 
three  mile  vallet 
three  rivers  6  se 
three  rvhs  edison  ph  2 
three  rvrs  edison  ph  1 
i iger  creek  ph 
topang*  patrol  sta  fc6 
torrance 
trabuco  canyon 
tracy  2  sse 

tracy  carbon* 
tract  pumping  plant 
trinity  dam  vista  pt 

TRONA 

TRUCKEE  ranger  station 
TUJUNGA 

tujjnga  mill  cr  fc  *70 

tulefielo 

tulElakE 

tunnel  ranger  station 


TUOLUMNE  l 
TURLOCK 

turntable  creek 
tust in  irvine  ranch 
twenttnine  palms 
twin  lakes 
twitchell  oam 
uhl  ranger  station 

IUK  I  AM 

AH  *  WSW 


e*99  c5  Tuolumne 
8510  05  FRESNO 
85**  02  BUTTE 
855*  '.  ?.  ' 
6556  OS  ! 

6560  05'  SAN  JOAOUIN 
02  COLUSA 
02] COLUSA 
02  GLENN 
02  SHASTA 


02  YUBA 

061  SN  LUIS  OBPO 
051  FRESNO 
0*.  SANTA  CRUZ 
06    SNIA  BARBARA 
06|  VENTURA 
03;  LASSEN 

03  LASSEN 
OS  AMADOR 
02  PLUMAS 


8752  05 
8758  03 
8771  02 
8826  05 
8832  05 
883?  05 
8873  01 

eeai  02 

M88*)  01 
8892  07 


KERN 

PL AC  t  R 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 


VENTURA 
PLUMAS 
TULARE 
TULARE 
TULARE 
AMADOR 
06|  LOS  ANGELES 
89731 06  LOS  ANGELES 
8992  06  ORANGE 
8997   OSi  SAN  JOAOUIN 

8999   05' SAN  JOAOUIN 
9001, 05  ALAMEDA 
902*!  Oil  TRINITY 
9035  07  SAN  BERDINO 
90*3  03  NEVADA 


06  LOS  ANGELES 
06'  LOS  ANGELES 
09  KERN 

01  SISKITOU 
09  TULARE 

05  TUOLUMNE 

05  STANISLAUS 

02  SHASTA 

06  ORANGE 

07  SAN  BERDINO 
02  ALPINE 

06' SNTA  BARBARA 
05  TULARE 
01  MENDOCINO 
01  MENDOCINO 


121  20 
116  28 

116  30 

122  30 
122  23 
122  25 

117  5* 
117  52 
116  06 
122  22 

58 


122  32 

117  ! 

117  06 

117  0) 

116  01 

119  *1 

119  50 


5P  5P 

M  I  ti 
MID  MlU 
Miu  MlU 

SP 


57 


122  01 
!  117  56 
I  120  36 
120  36 
120  27 
11B  29 

118  30 

119  05 

122  *2 

120  06 

117  *3 

116  27 

123  08 
12*  06 


120  16 

1  ue  2a 

I 122  25 
12*  0* 

120  95 
!  121  41 
I  120  36 

120  22 
(  118  10 
1  117  39 

123  08 

120  *0 

116  41  1  19*0 
119  30  8700 


1970 
2  765 

2035 


1200 
1100. 
236  HID  ' 


100 
1095 
1930 
1730 


120  22 

121  20 
123  29 

' 119  03 

122  27 
120  23 
119  27 

123  I 
119 


ue  3* 

117  *9 
121  *1 


1     120  22 

1    ue  39 

121  32 

121  20 

I     121  IB 

■     122  *0 

122  3  3 
122  32 


119  13 
121  90 

120  3* 


6885 


2*70 
1050 
4070 
6235 
^660 
1.030 


I  ,  30 

10300 
3516 


5300 

3808 
390 
62*0 


119  28 
1  08 

120  22 
116  27  I 

ue  *s 

120  27 

120  21 

122  *9 

11 A  10 

ue  si 

120  3* 

116  51 

UB  53 


ue  20 

117  34 
121  25 


3975 
3960 
1425 
5300 
590U 


119  01 

121  20 

116  17 

119  : 

120  51 

122  16 

117  47 
116  02 
120  03 
120  19 

ua  : 


2500 
1695 
5960 
1790 
*6*5 


STATE  DIV  OF  MWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANCISCO 
1  s  WEATHER  BUREAU 

1  s  weather  Bureau 

PASADENA  WATER  DEPT 
ORB  IN  R.  WATK1NS 
CITT  FIRE  DEPARTMENT 
GARY   J.    A RATA 

BTRON  JOHANSEN 

■TATE  DIv  OF  FSTRT 
I  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  SAN  JOSE 
MRS  GATE  D  DAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BUR  RECLAMATION 
CAL  STATE  POLY  COL 
CITT  f 1  RE  DEPARTMENT 
I  S  WEATHER  BUREAU 

INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA  ANA  FIRE  DEPT 
SO  CALIF   EOISON  CO 
SO  CALIF  EOISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
SANTA  BARBARA  SMG.  TR 
FED  AVIATION  AGENCY 
TV  STATION  KEYT 
S  WEATHER  BUREAU 
I  UNIV  Of    SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARD  S  P1LECK1 
-  S  WEATHER  BUREAU 
CITY  SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SER 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE   S  NEWBERRY 
j  SNTA  YNEZ  HIGH  SCHL 

WILLIAM  0  SAPP1NGTON 
L  A  WTR  *  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUSTIN  CLAPP 
GEO  A  NAMMENS 


F  MACH1 

THEODORE  B  HEUSNER 
i  MRS  JANICE  M  SUTTER 
1       LEE  WITHYCOMBE 
I       US  FOREST  SERVICE 
GEORGE   1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
I        JOHN  K  LEITHOLD 

STATE  DIV  OF  FSTRT 
PALM  SPRINGS  WTR  CO 
S  DEPT   WATER  RESOURCES 

I      U  5  FOREST  SERVICE 

JOHN  N  F  R ANC 1 ON ] 
FLOTD  LONG 
BERYLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
I       STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
1  U  S  COAST  GUARD 
i       US  NAT  PAR*  SERVICt 
.  CALIF.  EDISON  CO. 

SOUTHERN  CALIF  EDI  SON  Q 
R  S  HUTCHISON 
WALTER  R.  HENNES 
ELMER   A  SUTTON 

i  FOREST  SERVICE 
i  *  E  COMPANY 
SUUAW  VALLET   STATE  PK 
LEROT  KEMP 
RAT  C  FfiALET 
CAL  DIV  8E*CH  *  PKS 

■  E  COMPANY 

S  CORPS  OF  ENGINEERS 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
JUS  WEATHER  BUREAU 
STOCKTON  FIRE  DEPT 
FRED  H  COOLET 
U  S  FOREST  SERVICE 
ORLANO  UNIT  WU  ASSN 

S  DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS.  LILLIAN  MAGRUDER 

SUEY  RANCH 
S  DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CAL  DIV  BEACH  *  PARK 

U  S  AIR  FORCE 
I  SUSANA  KN  FIRE  STA 
!  DAVID  BARR 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
Sj  CALIF  DEPT  WATER  RES 

|  KERN  CO  FSTRT  ♦  FO 
DARTL  K   DE  WALt 
S  OEPI   WATER  RESOURCES 
MRS.  ANITA  COWAN  SCOTT 
TEHACHAPI  cummings 
TEJON  RANCH  COMPANY 
SULO  e  LAKSO 
.  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS  FATE  DEWEY 
FED  AVIAI ION  AGENCT 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CALIF  DEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 

)  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF   EDISON  CO 

■  £  COMPANY 
10  FIRE  DEPT 

TORRANCE  NUN  AIRPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 

SANTA  CAR BONA  IR  CO 
'  S  BUR  RECLAMATION 

i  s  bur  Reclamation 

AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
FOREST  SERVICE 
,■  VIRGINIA  STEVENS  I 
LOS  ANGELES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKE  1RR1G  DIST 
i  WEATHER  Bureau 

.  OEPT  WATER  RESOURCES 
CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THE   IRVINE  COMPANT 
l  S  NAT  PARK  SERVICE 

G  *  E  COMPANY 
ANTA  MARIA   VLY  HCD 
>  S  FOREST  SERVICE 
CITT  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOR IE  S  DORY 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 

§ 

□ 
1 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE  , 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

STATION 

INDEX  NO.  j 

DIVISION  | 

COUNTY 

DRAINAGE  I  [ 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

fii 
u 
I 

< 

SPECIAL 

TEMP. 

PRECrj?. 

> 

UJ 

SPECIAL 

UNION  OIL  STEARNS  ASS 

9136 

06 

ORANGE 

33  56 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

wENOEL  10  SE 

nit 

03 

LASSEN 

1  8 

40  16 

120  0* 

4035 

3P 

ED  F1L1PELL1 

(UCLA 

)U« 

LOS  ANGELES 

3*  0* 

118  27 

430 

*p 

*P 

UCLA 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

V53J 

Ob 

SNTA  BARBARA 

32 

119  40 

6280 

S 

U  S  WEATHER  BUREAU 

UPLAND   3  N 

91*8 

Ot 

SAN  BERDINO 

21 

3*  08 

117  39 

1605 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

WESTHAVEN 

9560 

05 

FRESNO 

11 

7a 

BOSTON  RANCH  CO 

UPPER   LAKE    7  W 

LAKE 

23 

39  11 

123  02 

-P 

EDGAR  J  SCHUETU 

WEST  POINT  3  SW 

9583 

■y. 

CALAVERAS 

16 

38  23 

2365 

7A 

W  B  HANKER 

UPPER  LAKE  RANGER  ST A 

9173 

02 

LAKE 

23 

39  10 

122  55 

U  S  FOREST  SERVICE 

WESTV [LLE 

9597 

PLACER 

5290 

5 

DEPT  WATER  RESOURCES 

UPPER  HAT  T OLE 

01 

HUMBOLDT 

"0  15 

124  11 

SP 

WESLEY  C  ROSCOE 

WET  HEAOOW 

9602 

05 

TULARE 

10 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

9163 

122  10 

7A 

C 

£   SAY  MUN  UTL  DIST 

WHEAT  LAND  2  N£ 

YUBA 

8 

121  23 

C 

ESTATE  OF  SAMUEL  OA HON 

UPPER  TRES  PINOS 

9189 

SAN  BENITO 

36  38 

121  02 

2050 

c 

ELDON  FANCMER 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

VENTURA 

119  18 

875 

VENTURA  CO  FC  DIST 

VACAvI LLE 

9200 

SOLANO 

38  22 

121  57 

5P 

5P 

VACAvI LLE  FIRE  DIST 

WHISKEYTOWN  RES 

SHASTA 

22 

122  32 

1295 

0A 

8A 

U  S  BUR  RECLAMATION 

V ALLETON 

0* 

35  53 

120  *2 

957 

c 

WHITE  MOUNTAIN  1 

9632 

07 

*> 

37  30 

118  11 

10150 

BA 

BA 

M 

UN1VERS1   Y  OF  CALIF 

VALLEY  CENTER  6  N 

9228 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  18 

117  02 

1675 

»A 

JOHNSON  NURSERY 

WHITE   MOUNTAIN  2 

9633 

o  1 

b 

37  35 

118  14 

12*70 

BA 

H 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

VALYERMO  RANGER  STA 

92*1 

07 

LOS  ANGELES 

15 

3*  27 

117  51 

3705 

3P 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

WHITE  ROCK 

9639 

SACRAMENTO 

16 

38  34 

121  05 

353 

Tt 

MRS.  60-JEAN  PARKER 

VAN  NUYS  FC  15B 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

3*  11 

118  27 

2P 

VAN  NUYS   PUBLISH  CO 

WH1TT1ER  CTY  H  FC  106C 

LOS  ANGELES 

26 

lie  02 

3*0 

5P 

WHITHER  WATER  UEPI 

VENADO 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

1260 

c 

JOHN   B  HARPER 

WILLIAMS 

96T7 

02 

COLUSA 

23 

122  09 

BA 

BA 

C 

CITY  OF  WILLIAMS 

VENTURA 

9285 

06 

VENTURA 

33 

3*  17 

119  18 

8A 

STAR  FREE  PRESS 

WILLITS  1  NE 

9684 

MENDOC I NO 

17 

123  21 

13*8 

*P 

LOUIS  L  BERT AIN 

VERMILION  VALLEY 

9301 

05 

FRESNO 

37  22 

118  59 

5 

SO  CALIF   EDISON  CO 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

123  19 

1925 

STATE   DIV  OF  FSTRY 

V1CTORVILLE  PUMP  PLANT 

932* 

SAN  BEROINO 

15 

)4  32 

285B 

on 

8A 

VICTOR  CO  WATER  DIST 

WILLOW  CREEK  RANCH 

MODOC 

13 

120  45 

5200 

6A 

HAROLD  BRlGGS 

V I DETTE  MEADOW 

9328 

0* 

FRESNO 

36  ** 

118  25 

5 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WILLOWS 

969* 

02 

GLENN 

23 

122  12 

BA 

VINCENT  FIRE   STA  FCliO 

93*5 

06 

LOS  ANGELES 

3*  29 

118  08 

3135 

5P 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WINCHESTER 

RIVERSIDE 

33 

33  43 

117  05 

1*75 

JIM  M  8LACKHORE 

VINTON 

02 

8 

120  11 

*P 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

BA 

9367 

05 

TULARE 

" !; 

8A 

UA 

VISAL1A  F|R£  OEPARTMENT 

WOFFORO  HEIGHTS 

9754 

05 

KERN 

I'- 

118 27 

2700 

« 

JAMES  H  JORGENSEN 

VISTA   2  NNE 

93  78 

SAN  DIEGO 

33 

117  1* 

5P 

5P 

VISTA  FIRE  DEPT 

wOOOCHUCk  MEADOW 

05 

FRESNO 

ll 

118  54 

9200 

5 

CORPS  Of  ENGINEERS 

VOLCANOV1LLE 

9382 

02 

EL  DORAUO 

] 

38  59 

120  47 

3036 

8A 

ERNEST  ft  STEWARD 

WOODFORDS 

ALPINE 

: 

38  47 

5P 

M 

MRS  WlLMA  C  BARR 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

*0  57 

122  26 

1359 

MRS   1  RENE  M  VOLLMERS 

WOODLANO  1  WNW 

>7»] 

02 

38  41 

121  48 

69 

9A 

U  C  AGR  ExTEN  SERV 

VOLTA  POWER  HOUSE 

02 

SHASTA 

23 

*0  28 

121  52 

2200 

4P 

P  G  +  E  COMPANY 

WRIGHTS 

SANTA  CLARA 

37  08 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WALLACE  1  SE 

9*18 

05 

CALAVERAS 

1 

38  11 

120  58 

BA 

CLARION  E   VAN  SCHA1CK 

WRIGHTS  LAKE 

V9U 

EL  OORADO 
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Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist.  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA  '  and    Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States  . 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unlesa  otherwise  Indicated,  dimensional  units  used  In  this  bulletin  are:  Temperature  in  "F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  th<-  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.  In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.  Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 
■nd  speeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  Th«  Station  Index  shows  observation  times  In  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and' Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.  .  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m. ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m..  P.S.T.  Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Mir 
refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 


Evaporation  and  Wind"  table 


WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  ai 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  lo 


alent  of  snow,  sleet, 
he  snowpack  may  re; 


on  the  ground.  Samples  for  obtaining 
apparent  inconsistencies  in  the  record, 


Entr 


1  Of  £ 


#fall  In  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  ( 


nd"  table, 


i  the  "Seasonal  Snowfall"  table. 


elude 


SNOWFALL: 
sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  is 

DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 

INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  In  the  "Supplemental  Data"  table,  "Dally  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Stat 

No  record  In  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

♦  And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

ord  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily 


ements  are  taken  from  different  points 

?cord. 

and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow. 


■  of  this  bulletin. 


M     One  or  more  days  of  record  missing,   if  average  value  is  entered,  less  than  10  < 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 


R     Amounts  from  recording  gage,     (These  amounts  are  essentially  accurate  but 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING 
AR     This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 


ry  slightly  from  the  amounts  to  be  published  late 


rd.    Degree  day  data,  if  ( 
Hourly  Precipitation  Data.) 


■ied  for  this  statu 


Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  : 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  noi 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 


!  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  i 
ecording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  it 


G  "Soli  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  s 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  lat 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  In  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

e  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feel  above  sod-covered  ground,    however,  thi 


ground  in  that  month. 


i  Data  from  Storage-Gage  Stati< 


l  that  the  ther 


building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  i 


shelter  located  ( 


l  not  listed  in  the  tables, 


either 


ved  too  late  to  be  included  in  this  I 


General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY, 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 


and  STORM  DATA,  all  of 

rnment  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  195'.  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  add reus  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.  {Yearly  subscription  includes  the  Annual  Sumn 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Go> 


Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superinte 
ent  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 


USCOMM-ESSA-ASHEVILLE-10/7  66-2450 
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BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 
6URLINGAME 
CARMEL  valley 

84. 

9M 

44. 

1 

64.5M 

96 

16 

38 

13* 

46 

8 

0 

0 

0 

.30 

.30 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

71. 
80. 

«» 

2 

54. 
51. 

1M 

9 

6  3.0M 
66.1 

.<• 

93 

93 

28 
29 

42 

46 

17 
16. 

83 
16 

2 
2 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

.13 
.10 

.09 

.13 
.10 

18 
18 

.0 

.0 

0 
0 

1 

1 

0 
0 

0 
0 

81. 

0 

69. 

6 

65.3 

101 

28 

40 

25 

57 

5 

0 

0 

0 

.21 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

CROCKETT 
G I LROY 

83. 

4 

55. 

8 

69.6 

98 

29 

50 

14 

4 

5 

0 

0 

0 

.36 

.25 

.21 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

84. 

6 

50. 

8 

67.7 

98 

29. 

43 

12 

22 

9 

0 

0 

0 

.15 

.10 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

See 

Refe 

renc 

3  No 

es  F< 

>Uovr 

ing  St 

itior 

In 

dex 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


SEPTEMBER  1966 

Continued     , 


Station 

Temperature 

Precipitation 

8,1 

u 

«:2 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

w 

s 

a 

Degree  Days 

No.  oi  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 

| 
0 

Date 

.10  or  More 

2 

1 

1.00  or  More 

S  < 

S  * 

s5 

Sm 

5  S 

o  1 

HALF  MOON  BAY 

69. 

4 

49. 

9 

59.7 

89 

28. 

45 

14. 

165 

0 

0 

0 

0 

.23 

•  18 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

HOLL I STER 

82. 

2M 

50. 

4V 

66, 3M 

_ 

i 

.2 

99 

28 

43 

14 

36 

5 

0 

0 

0 

.17 

_ 

.01 

.14 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

KING  CITY 

84. 

0" 

48. 

1" 

66.  1M 

- 

i 

.0 

97 

28 

40 

12 

29 

5 

0 

0 

0 

.21 

.13 

.21 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

L I VFRMORE  2  SSW 

84. 

1 

52. 

4 

68.3 

i 

,  ? 

101 

5 

44 

15 

23 

9 

0 

0 

0 

.  1 1 

.01 

•  1  1 

19 

.  0 

0 

1 

0 

0 

LOS  GATOS 

82. 

5 

51. 

5 

67,0 

.a 

96 

28 

44 

12 

18 

5 

0 

0 

0 

.14 

,07 

.08 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

81. 

9 

56. 

0 

69.0 

96 

30. 

49 

14 

5 

5 

0 

0 

0 

.02 

.02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

MONTEREY 

72. 

2 

53. 

3 

62.8 

94 

28 

48 

14 

88 

1 

0 

0 

0 

.32 

.25 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

70. 

3 

51. 

4 

60.9 

101 

29 

44 

13 

148 

2 

0 

0 

0 

.61 

.61 

30 

.0 

0 

1 

1 

0 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

85. 

3 

55. 

9 

70.6 

100 

30 

45 

13. 

20 

9 

0 

0 

0 

.17 

•  1  7 

19 

•  0 

0 

1 

0 

0 

MOUNT  HAMILTON 

72. 

8V 

52. 

2" 

62. 5M 

_ 

3 

.  3 

87 

1 

38 

13 

137 

0 

0 

0 

0 

.20 

.08 

.10 

19. 

■  0 

0 

2 

0 

0 

NAC I M I ENTO  DAM 

85. 

I 

49. 

2 

67.2 

102 

5 

40 

12 

37 

1  1 

0 

0 

0 

.27 

.27 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

NEWARK 

76. 

4 

55. 

2 

65.8 

94 

30 

49 

17 

31 

3 

0 

0 

0 

.13 

.13 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

73, 

3 

58. 

6 

66.0 

.9 

9? 

27 

53 

14 

12 

1 

0 

0 

0 

•  09 

- 

.11 

.09 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

76. 

a 

51. 

5 

64.2 

95 

30 

44 

14 

60 

2 

0 

0 

0 

.10 

.10 

18 

.  0 

0 

1 

0 

0 

PASO  ROBLES 

87. 

0 

46. 

« 

66,9 

98 

4 

35 

14 

35 

13 

0 

0 

0 

.11 

,09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

87. 

2 

51. 

1 

69.2 

104 

4 

43 

13 

16 

13 

0 

0 

0 

.16 

.16 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

89. 

2 

47. 

5 

68.4 

104 

4 

37 

13. 

36 

1  6 

0 

0 

0 

.23 

.16 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

PfSMO  BEACH 

73. 

2 

53. 

7 

63.5 

100 

28 

45 

13 

78 

3 

0 

0 

0 

1.05 

•  73 

30 

.0 

0 

2 

1 

0 

POINT  P I EDRAS  BLANCAS 

66  . 

8 

52. 

5  9  .  a 

17 

47 

13 

0 

0 

0 

0 

•  1 1 

19 

0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

84. 

a 

52. 

3 

68.6 

103 

29 

45 

18. 

8 

a 

0 

0 

0 

.18 

.16 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

PRIEST  VALLEY 

85. 

4 

41. 

6 

63.5 

100 

4 

31 

13 

80 

10 

0 

2 

0 

.48 

.32 

.48 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

REDWOOD  CITY 

82. 

0 

52. 

7 

67.4 

.  9 

96 

29. 

46 

14 

10 

.10 

.08 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

RICHMOND 

74. 

8 

57. 

3 

66.  1 

95 

29 

51 

14 

20 

2 

0 

0 

0 

.14 

.13 

18 

0 

1 

0 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

81. 

4 

52. 

5 

67.0 

96 

4 

42 

14 

27 

a 

0 

0 

0 

.16 

.16 

l« 

.0 

1 

0 

0 

SALINAS  2  E 

76. 

52. 

0 

64  3 

2  8 

45 

15. 

50 

2 

0 

0 

0 

.16 

,03 

.16 

20 

•  0 

0 

1 

0 

o 

SALINAS  FAA  AP 

74. 

6 

51. 

4 

63.0 

97 

28 

42 

14 

82 

0 

.23 

.20 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

3Af\|  APJTUmIU 

90. 

8 

45. 

2 

68.0 

107 

4 

35 

13 

27 

16 

0 

0 

0 

.13 

.13 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

67. 

3 

55. 

5 

61.4 

96 

28 

50 

15. 

122 

\ 

o 

Q 

o 

.10 

18 

0 

0 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

73. 

s 

54. 

2 

64,0 

.  1 

93 

29. 

50 

15 

57 

2 

0 

0 

0 

.08 

_ 

.11 

.08 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

S  F  FEDERAL  BUILOING 

R 

70. 

2 

56. 

9 

63.6 

1 

.6 

95 

28 

53 

9* 

78 

2 

0 

0 

0 

.10 

- 

.12 

.10 

1 8 

.0 

o 

1 

o 

0 

SAN  GREGORIO  2  SE 

73. 

4 

48. 

6 

61.0 

93 

28 

40 

130 

•  17 

.08 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

81. 

3 

54. 

3 

67.8 

.5 

95 

29. 

47 

14. 

11 

4 

0 

0 

0 

.19 

.06 

.18 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

cam  i  i  ii  c  rmtor   or  v 

77, 

6 

52. 

1 

64.9 

.  5 

98 

29 

44 

13 

45 

3 

0 

0 

0 

1.11 

1.00 

30 

0 

I 

SAN  MATEO 

78. 

4W 

54. 

3M 

66. 4M 

97 

28 

47 

14 

24 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

81. 

1 

54. 

9 

68.0 

1 

.2 

96 

28 

48 

12 

S 

3 

0 

0 

0 

.17 

.02 

.17 

1 8 

.0 

0 

1 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

.15 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

76. 

3 

54. 

1 

65.2 

95 

29 

49 

15 

43 

3 

0 

0 

0 

.15 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

83. 

6 

49. 

6 

66.6 

100 

5 

43 

IS 

27 

7 

0 

0 

0 

•  1 7 

.03 

•  1 1 

18 

!o 

o 

0 

Q 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

74. 

3 

51. 

1 

62.7 

96 

29 

41 

15 

95 

1 

0 

0 

0 

.OR 

.08 

20 

c 

0 

0 

0 

DIVISION 

65.5 

.4 

.22 

.04 

.0 

«       «  « 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANT  I OCH  FIBREBOARD  ML 

84. 

3M 

59. 

3M 

71. 8M 

1 

.2 

98 

29 

55 

1 

1 

7 

0 

0 

0 

.02 

.12 

.01 

19. 

.0 

0 

0 

0 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

86. 

3 

54. 

3 

70.3 

102 

30 

46 

14 

6 

1  0 

0 

0 

0 

.08 

,08 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

88. 

a 

59. 

6 

74.2 

- 

2 

.  4 

101 

6. 

45 

15 

2 

14 

0 

0 

0 

.00 

- 

.21 

,00 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY   1  NNE 

87. 

3 

52. 

3 

69.8 

2 

.  3 

98 

4 

38 

13 

19 

12 

0 

o 

0 

.12 

•  0 

o 

o 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

87. 

1 

62. 

4 

74.8 

1 

.7 

101 

4 

51 

14 

1 

a 

0 

0 

0 

.03 

!o5 

.03 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

87. 

2 

62. 

2 

74.7 

97 

6 

54 

15. 

0 

14 

0 

0 

0 

.07 

.04 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

BLACKWELLS  CORNER 

89. 

9M 

58, 

6M 

74,  3M 

104 

5 

47 

13. 

3 

0 

0 

.00 

.00 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

90. 

3 

57, 

1 

73.7 

102 

5 

48 

15 

1 

16 

0 

0 

0 

.13 

.13 

.0 

0 

1 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

73. 

1 

43. 

3 

58.2 

4 

.  5 

87 

7 

31 

13 

208 

0 

0 

2 

0 

.11 

18 

.0 

o 

o 

o 

CAMP  PARDEE 

87, 

6 

56. 

4 

72.0 

1 

.  a 

99 

30. 

49 

14. 

4 

10 

0 

0 

0 

.01 

^20 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

86. 

5 

53. 

7 

70.  1 

99 

6 

42 

14 

20 

11 

0 

0 

0 

.20 

.12 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

80, 

1M 

48. 

eM 

64.  5M 

92 

6 

35 

14 

79 

1 

0 

.12 

.10 

19 

,0 

0 

1 

0 

0 

COAL INGA 

.01 

20 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

88. 

7 

57. 

l 

72.9 

101 

6 

48 

13 

L 

12 

0 

0 

0 

.01 

.14 

.0 

o 

o 

o 

o 

DENAIR   3  NNE 

88, 

7 

51. 

5 

70.1 

.8 

103 

5 

45 

16 

5 

12 

0 

0 

0 

.01 

.01 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

DUDLEYS 

83. 

2M 

40. 

6M 

61.  9M 

1 

.6 

93 

3. 

29 

14 

111 

a 

0 

3 

0 

.36 

.09 

.19 

18 

.0 

0 

2 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

90, 

6 

52. 

2 

71.4 

m 

.9 

101 

5. 

44 

15. 

9 

1  7 

.03 

• 

.23 

.02 

18 

,0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

89, 

2 

56. 

4 

72.8 

1 

.4 

101 

4 

48 

15 

1 

15 

0 

0 

0 

.03 

•  0  7 

.02 

19 

o 

o 

0 

o 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

90, 

5 

54, 

0 

72.3 

103 

6 

44 

14 

4 

17 

0 

0 

0 

.03 

,03 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

GIANT  FOREST 

71, 

3 

45, 

9 

58.6 

.6 

82 

6 

31 

14 

196 

0 

0 

2 

0 

T 

.35 

T 

20. 

.0 

0 

0 

0 

0 

GLENNVILLE 

84, 

9 

45, 

5 

65.2 

95 

4 

32 

14 

59 

10 

0 

1 

0 

.00 

.oo 

20 

.  o 

0 

0 

0 

0 

GRANT  GROVE 

67. 

9 

46. 

4 

57.2 

78 

24 

31 

14 

236 

0 

0 

1 

0 

.23 

.24 

.23 

.0 

0 

1 

0 

0 

HANFORD 

89, 

2 

55. 

1 

72.2 

.7 

100 

5 

47 

15. 

1 

14 

0 

0 

0 

.29 

.29 

20 

■  0 

Q 

1 

o 

0 

HETCH  HETCHY 

81. 

? 

47, 

8 

64.6 

1 

.6 

90 

5 

36 

14 

65 

1 

0 

0 

0 

.38 

.14 

.36 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 

68. 

a 

42, 

1 

55.5 

.4 

78 

4 

29 

14 

278 

0 

0 

2 

c 

.18 

.10 

.11 

,0 

0 

I  DM  A 

84, 

9 

56, 

2 

70.6 

2 

.3 

96 

5* 

45 

14. 

19 

5 

0 

0 

0 

19 

,0 

0 

1 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

89, 

3 

67. 

5 

78.4 

2 

.2 

103 

4 

56 

14 

0 

14 

0 

0 

0 

.00 

.12 

.00 

,0 

0 

0 

0 

0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

91. 

2 

56. 

0 

73.6 

99 

23. 

42 

15 

3 

19 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 
0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

89. 

5 

60. 

1 

74.8 

103 

6» 

51 

14 

0 

12 

0 

0 

0 

.01 

.01 

20 

.0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  STATION 

89. 

5 

62, 

9 

76.2 

101 

5. 

51 

13 

1 
11 
4 

15 

0 

0 

0 

T 

T 

19 

.0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 

87, 
88, 

6 
5 

54. 

55, 

4 
7 

71.0 
72.1 

.  5 

99 
9? 

6 

6* 

45 
45 

15. 
15 

11 

12 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

.00 
.03 

,10 

.00 
.02 

19 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

0 

LEMON  COVE 

88, 

2 

56, 

2 

72.2 

2 

.  a 

102 

4 

44 

14 

6 

10 

0 

0 

0 

T 

.12 

T 

19 

.0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

LINDSAY 

89, 

0 

56, 

2 

72.6 

.9 

ioo 

5 

45 

14 

4 

15 

0 

o 

0 

.00 

.11 

.00 

.0 

0 

0 

LODI 

86, 

3 

54, 

6 

70.3 

1 

.9 

101 

29 

46 

14 

7 

9 

0 

0 

0 

T 

.23 

T 

20. 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


Continued 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

e 
< 

Departure 
From  Normal 

Z 

A 
X 

o 

a 

I 

o 

a 

a 
t 

a 

No.  ot  Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

5 
c 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

J 

Max.  Depth 
on  Ground 

Q 

c 

s 

2 

c 

o 

g 

0 
o 

°  < 

Hi 

3 

LOS  BANCS 

89.4 

54.7 

72.  1 

_ 

l.C 

IOC 

5. 

4! 

14 

<. 

13 

c 

c 

0 

.06 

.07 

.06 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

MANOEVILLE  ISLAND 

MANTECA 

86.* 

54,0 

70.2 

98 

30 

46 

12 

9 

9 

c 

0 

0 

.03 

.03 

19 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MARICOPA 

89. I 

60.1 

74,6 

m 

3.8 

103 

5 

48 

14. 

1? 

0 

0 

0 

.32 

.21 

.16 

29 

.0 

0 

2 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MODESTO 

ST. 3 

52.6 

70.0 

_ 

.8 

99 

4 

43 

13. 

10 

( 

< 

0 

T 

_ 

.19 

T 

19 

•  o 

0 

0 

o 

o 

NEWMAN  2  NN 

88.1 

53.4 

70,! 

* 

2.4 

97 

5. 

45 

15. 

6 

1" 

0 

0 

0 

T 

- 

.  16 

T 

20. 

.0 

0 

0 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  5TA 

85. * 

30.5 

68.0 

97 

6. 

39 

14 

41 

11 

0 

0 

0 

.08 

•  35 

.05 

20 

•  0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

88. S 

34.6 

71.6 

.4 

99 

5 

47 

14 

1 

13 

0 

a 

0 

T 

.13 

T 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

88.9 

56.3 

72.6 

1.1 

102 

6. 

46 

14 

4 

14 

0 

0 

0 

.17 

.07 

.17 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

PANOChE  CREEK 

87.1 

56.1 

71.6 

ion 

5 

46 

13 

6 

1  1 

0 

0 

c 

.01 

.01 

20 

.0 

0 

0 

o 

o 

POR  TER V I LLE 

89.6 

56.3 

73.0 

1.4 

102 

6 

45 

15. 

4 

15 

0 

0 

0 

.02 

,05 

•  02 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

78. 1M 

42. 9M 

60. 5M 

87 

23 

35 

13 

128 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

82.3 

53.8 

68.2 

92 

5» 

39 

14 

37 

4 

0 

0 

0 

.33 

.18 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

86.3 

60.1 

73.2 

100 

S 

51 

7 

1 

0 

c 

c 

.07 

.05 

20 

.0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

86.7 

49.9 

68.3 

- 

3.3 

100 

6 

39 

13 

30 

11 

0 

0 

0 

.21 

- 

.14 

.19 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

77.7 

44,  1 

60.9 

89 

4 

31 

14 

129 

0 

0 

1 

0 

.64 

.28 

1? 

.0 

0 

4 

0 

0 

STOCKTON  WBAP 

87.0 

56.8 

71.9 

■  I 

100 

29 

48 

13 

5 

11 

0 

0 

0 

.02 

.17 

•  02 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

85.  1 

53,9 

69,5 

.3 

99 

30 

47 

15e 

7 

9 

0 

n 

0 

•  04 

_ 

.  1* 

•  04 

19 

.0 

0 

o 

o 

o 

TEHACHAPI 

80.  3M 

48.  3M 

64. 3M 

91 

23. 

35 

15 

64 

5 

0 

0 

0 

.32 

.32 

29 

•  0 

0 

Q 

TE JON  RANCHO 

M 

63.0 

M 

49 

14. 

0 

0 

.00 

• 

.15 

.00 

.0 

0 

I 

0 

0 

three  rvrs  edison  ph  2 

89  7 

73.4 

■  1 

101 

5 

44 

14 

6 

17 

0 

0 

0 

.  06 

,07 

•  03 

20* 

.0 

0 

0 

0 

0 

TIGER  CREEK  PH 

86.3 

52.3 

69.3 

,4 

97 

4 

42 

14 

24 

10 

0 

0 

0 

.13 

.  33 

•  14 

19 

•  0 

o 

1 

Q 

o 

TRACY  CARBONA 

88.4 

53.6 

71.0 

101 

30 

49 

28. 

2 

1 1 

0 

0 

0 

T 

T 

18 

.0 

0 

o 

o 

o 

TRACY  PUMPING  PLANT 

87,4 

37.8 

72.6 

102 

4 

48 

15 

2 

1  0 

.06 

•  06 

18 

•  0 

0 

0 

0 

0 

VI  SAL  I  A 

87.3 

58.0 

72.7 

- 

2.5 

99 

6. 

48 

14 

2 

10 

0 

0 

0 

.00 

- 

.06 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

39.2 

73.7 

1  •  9 

10" 

6 

50 

14 

1 

10 

0 

n 

0 

T 

,07 

T 

30 

•  0 

0 

0 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

89!l 

42.5 

65.8 

.  3 

99 

4 

34 

14 

45 

17 

0 

0 

0 

.42 

.13 

.40 

18 

.0 

0 

1 

o 

o 

DIVISION 

69.9 

- 

1.0 

.09 

- 

,U 

.0 

•       «  • 

south  coast 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

89.4 

57.3 

73.4 

100 

23 

45 

12 

0 

It 

0 

0 

0 

.19 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

72.4 

62.7 

67,6 

1  •  5 

82 

22 

55 

13 

6 

0 

0 

0 

0 

T 

- 

.11 

T 

29. 

.0 

0 

o 

o 

o 

BARRETT  DAM 

88.8 

52.7 

70,8 

2.1 

103 

24 

43 

12 

9 

15 

0 

0 

0 

.02 

.31 

.02 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

71.3 

101 

24 

40 

20 

5 

14 

0 

0 

0 

•  31 

.04 

•  15 

19 

.0 

0 

2 

0 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

73.1 

40.6 

56.9 

82 

24. 

32 

15. 

236 

0 

0 

2 

0 

.19 

.10 

19 

.0 

0 

1 

0 

0 

bon  1  ta 

80.2 

56.4 

68.3 

- 

.8 

90 

17 

44 

14 

2 

1 

0 

0 

0 

T 

- 

.16 

T 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

R 

73.0 

61.3 

67.2 

79 

16 

57 

14. 

3 

0 

0 

0 

0 

.01 

.01 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

CACHUMA  dam 
CAMPO 

85.2 

32.6 

68.9 

97 

18. 

42 

14 

14 

7 

0 

0 

0 

.10 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

49.9 

68.9 

100 

23 

38 

13. 

21 

15 

0 

0 

0 

.20 

•  15 

29 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

90.0 

54,7 

72.4 

104 

23 

41 

14 

3 

16 

0 

0 

0 

.21 

.20 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

CHULA  VISTA 

CLAREMONT  POMONA  COL 

CORONA 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

72.4 

M 

89.5 

61,2 

M 

57.1 

66.8 

M 

73.3 
69.  5M 

.  1 
1.2 

79 
98 
102 
87 

19 
23 
23 
16 

31 

47 
34 

14 

14. 

14 

13 

0 
0 

0 

14 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

.01 
.07 

T 

.09 

- 

.13 
.1" 
.13 

.01 
.04 
T 

.05 

19 
19 
19 
29 

.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

84.0 

46.8 

65.4 

97 

6. 

37 

13 

61 

9 

0 

0 

0 

.29 

.27 

30 

.0 

0 

1 

0 

0 

CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  OAM 
ELSINORE 
ESCONDIOO 

82.5 
88.3 
89.6 
93  •  1M 
84.1 

48.0 
50.2 
56.9 

57.4 

65.3 
69. J 
73.3 
74.  SM 
70.8 

.2 

•  4 

.6 

93 
103 
103 
105 

92 

24 
24 
24 
23 
16 

35 

4,? 

51 
45 
45 

1 
15. 
26. 
14 
14 

52 
21 
4 

0 
0 

3 

1  4 
16 
2\ 
3 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
n 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.42 
.28 
.  16 
.01 
.16 

- 

.25 
.10 

.25 
.05 

.25 
.17 
.11 
.01 
.15 

29 
19 
20 
29 
30 

.0 
.0 
.0 
•  0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
2 

1 

0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

o  o  o  o  o 

FONTANA  KAISER 
GILLESPIE  FIELD 
HENSHAW  OAM 
IDYLLWILD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 

90.2 
83.6 
86.4 
79  .  7M 
83.8 

59.5 
59.9 
48.3 

51.7 

74.9 
72.8 
67.4 
59. 6M 
67.8 

102 
93 
98 
90 
97 

16 

23. 

24. 

4 

23 

51 
46 
36 
30 
41 

23. 

14 

12 

12 

13. 

0 
0 

46 
164 

45 

12 
10 
14 
1 
10 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

.02 

T 

.04 
.57 
.17 

.02 
T 

.03 
.38 
.09 

29 

29. 

29 

27 
30 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
2 
0 

o  o  o  o  o 

0 
0 
0 
0 

0 

LAdUNA  BEACH 

LA  MESA 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  wB  Ap 

76. 7M 
82.  6M 
75.  9M 
81.3 
83.1 

57. 9M 
60.  4M 
52. 9M 
61.4 
61.7 

67. 3M 
71. 5M 
64.  4M 
71.4 
72.4 

- 

.  1 

1.2 
1.1 

88 
93 
95 
95 
99 

17 
17 
29 
16 
16 

47 
51 
45 
55 
53 

15 
14 
15 
8 
14 

9 
0 
46 

0 

0 

0 

4 
1 
6 
7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

.10 
.00 
.07 
.07 
.01 

• 
■ 

.06 

.10 
.05 

,04 
.00 
.07 
.07 
.01 

19 

29 
29 
28 

o  o  o  o  o 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

o  o  o  o  o 

0 
0 
0 
0 
0 

LOS  ANGELES  W8  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC   338  8  // 

R 
R 

76.1 
82.4 
88.3 
66.9 
75.0 

63.0 
64.  3 
60.9 
47.0 
50.7 

69.6 
73.4 
74.7 
37,0 
62.9 

1.1 
1.5 

83 
96 
98 
7* 
B5 

16 

16 

23 

23. 

23 

55 
57 
50 
34 
36 

14 
14 
1 
19 

20 

0 
0 

1 

243 
110 

0 
4 
15 

0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 
0 

.19 
.30 
.30 

T 

.48 

.02 
,07 
.18 

.14 
.14 
.20 
T 

.26 

18 

IS 

30 

19. 

18 

•  0 
.0 
.0 
.0 

•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 
1 
I 

0 
2 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIDE 

OJAI 

OXNARO 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

72.6 
78.  1M 
87.7 
74.9 
83.2 

60.4 
60.  2M 
34.0 
55.9 
54.1 

66.5 
69. 2M 
70.9 
65.4 
68.7 

.2 

.1 
.9 

78 

65 
103 

93 

17. 
17 
23 
16 

23 

33 

49 
46 
48 
42 

16 
14 
14 
14 
19 

<. 
1 
1 

14 
35 

0 
0 
13 

o 

7 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

.03 
•  OS 
.07 
.06 
.07 

.13 

.06 
.02 

.05 

•  02 
,05 

•  04 
.06 

29 
28 
29 
30 
29 

.0 
.0 
.0 
.0 
•  0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

PASADENA 

PERRIS 

POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

87.6 
91.7 
90.9 
90.1 
91.1 

59.5 
54.0 
57.5 
51.4 
37.6 

73.6 
72.9 
74.2 
70.8 
74.4 

1.2 
2.7 
1.1 

98 

103 
103 
10? 
101 

23 
23 
23 
23 
23 

51 
41 
46 
38 
48 

14. 

14 

14 

14. 

14. 

0 
1 
0 
7 
0 

15 
It 
17 
16 
16 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

n 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

.42 
.00 
.04 
.22 
.27 

.16 
.17 
.01 

.22 
.00 
•  04 
.08 
.10 

19 

29 
JO 
30 

•  0 
.0 

•  0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 
0 

2 
0 
0 
0 

1 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

RIVERSIDE  FIRE  STA  f  J 

91.2 

57.1 

74.2 

.9 

105 

23 

49 

14. 

0 

17 

0 

0 

0 

.04 

.05 

.02 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Temperature 


Precipitation 


Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

S 
a 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Greatest  Day 

o 
CJ 

Snow.  Sleet 

No.  ot  Days 

Max. 

Min. 

t 

From  Normal 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

Date 

.10  or  More 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

Si 

~  1 

S» 

i't 

^  s 

'o  1 

71,2 

102 

2* 

** 

1* 

7 

1  5 

o 

o 

o 

•  04 

,  04 

30 

•  0 

_ 

Q 

Q 

74.0 

I  00 

2** 

*9 

12 

3 

16 

0 

0 

0 

.23 

•  1  5 

.19 

19 

•  0 

1 

0 

o 

75.  7 

l  .  * 

107 

23 

*6 

1* 

0 

21 

0 

0 

0 

.12 

.  1  o 

.07 

30 

•  0 

o 

o 

0 

67,8 

-  1.5 

90 

22 

*0 

1* 

6* 

I 

0 

o 

0 

.03 

.in 

•  03 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

69,9 

.0 

8* 

17 

56 

1* 

0 

0 

o 

o 

0 

T 

m 

.13 

T 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

72, fl 

.7 

10* 

23 

*8 

13 

3 

1  7 

o 

0 

0 

•  3* 

,16 

•  13 

18 

.0 

o 

2 

o 

o 

72,9 

98 

2  3. 

47 

1* 

o 

14 

0 

0 

0 

.53 

41 

19 

.0 

1 

o 

Q 

74,1 

.6 

10" 

23 

*0 

1*. 

0 

2*. 

0 

0 

0 

T 

.3? 

T 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.2 

1.2 

93 

16 

51 

15 

0 

7 

o 

o 

o 

.04 

.  !<• 

.02 

29. 

.0 

0 

0 

0 

0 

67,  1M 

.3 

89 

17 

50 

13 

9 

o 

o 

o 

o 

•  04 

.01 

.04 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

65.2 

6* 

22. 

46 

I* 

2* 

0 

0 

0 

0 

.02 

.02 

29 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.0 

-  2.2 

90 

23 

55 

20. 

29 

1 

0 

0 

0 

T 

.20 

T 

30. 

.0 

0 

0 

0 

0 

63.* 

.6 

98 

28 

43 

1* 

67 

2 

0 

0 

0 

.16 

.on 

,09 

30 

.0 

0 

0 

0 

0 

66.7 

80 

16. 

57 

1* 

3 

0 

0 

0 

0 

.07 

.04 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

6  7.5M 

9f> 

2  8 

47 

I* 

3 

0 

0 

0 

.10 

.06 

30 

•  0 

Q 

0 

o 

g 

68  9M 

I  •* 

88 

17* 

52 

13 

1 

0 

0 

0 

0 

.11 

- 

.  1  2 

,10 

19 

•  0 

Q 

1 

o 

0 

71.0 

97 

2  3 

49 

26. 

10 

9 

0 

0 

0 

,26 

.10 

29 

•  0 

o 

1 

o 

o 

69,* 

-  .9 

95 

16 

45 

15. 

2 

o 

o 

o 

.01 

.16 

.01 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

65. 8M 

98 

28 

40 

12 

36 

4 

o 

o 

0 

.33 

.20 

30 

.0 

0 

2 

0 

0 

69,6 

83 

1 6 

60 

13 

0 

o 

o 

o 

.24 

.16 

18 

•  0 

o 

o 

o 

72.6 

105 

23 

44 

13 

o 

1' 

0 

0 

0 

.  02 

.02 

29 

.0 

o 

g 

o 

o 

68.6 

92 

2  8 

46 

1* 

4 

2 

0 

0 

0 

.15 

.12 

19 

,0 

o 

1 

o 

o 

67.8 

-  .9 

100 

23. 

35 

I*. 

30 

16 

o 

o 

o 

.07 

.2* 

.04 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

72.* 

.7 

100 

16 

48 

14 

1 

1 3 

o 

o 

o 

.11 

_ 

.1* 

.09 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

69.5 

-  .3 

.13 

,  1  2 

.0 

8*  •  * 

109 

24 

59 

15 

0 

28 

o 

0 

0 

•  0* 

,03 

19 

.0 

o 

0 

0 

0 

74. 5M 

10* 

g 

36 

2 

o 

25 

0 

0 

0 

•  10 

.09 

19 

.0 

o 

o 

o 

o 

102 

23 

50 

2 

0 

0 

0 

,0 

0 

67.1 

-  1.1 

96 

23. 

36 

1*. 

34 

1 6 

o 

o 

o 

.18 

.01 

.10 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

55.  3M 

73 

5 

32 

19. 

290 

0 

0 

1 

0 

8*  5 

•10 

110 

23* 

59 

1 

o 

2  9 

o 

o 

0 

T 

t  3  3 

7 

28. 

,0 

o 

o 

o 

o 

88.1 

111 

23 

6* 

1 

0 

29 

0 

0 

0 

.18 

.18 

27 

.0 

0 

1. 

0 

0 

81.* 

111 

10 

51 

1* 

0 

26 

0 

0 

0 

.02 

.02 

28 

.0 

0 

0 

0 

0 

8*. 7 

-  2.8 

112 

2* 

58 

12 

0 

2  8 

o 

n 

o 

.15 

.56 

.85 

19 

.0 

0 

1 

1 

0 

76.2 

103 

23 

** 

15 

0 

2  3 

o 

o 

o 

.09 

•  05 

29 

•  0 

0 

0 
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RIVERSIDE  EXP  5TA  R 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  H0SP 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  0IEG0  MB  AIRPORT  R 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL   FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MAR  I A  MB  AIRPORT  R 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
Tw I TCHELL  dam 

11  C  L  A 

UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
Y0RBA  LINDA 

DIVISION 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

BARSTOW 

BEAUMONT   1  E 

B I  SHOP  MB  AIRPORT 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAImEE 

WAYFIELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY  1  S5W 
MECCA  2  SE 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MOUNTAIN  PASS 
MT  SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
QANDSBURG 

SQUIRREL  INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TwENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
MHITE  MOUNTAIN  2 

DIVISION 
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52.2 
62.2 
54.  3M 

59.  9M 
58.0 
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See  Reierence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA     -     SEPTEMBER  1966 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


PRECIPITATION:  Over  most  of  the  State  the 
dry  weather  continued,  with  subnormal  amounts 
being  reported  for  the  month.  Some  stations 
along  the  coast,  however,  reported  above  normal 
amounts  with  a  few  reports  of  totals  exceeding 
1  inch.  Summer  rainfall  totals  are  usually  not 
heavy  in  California,  but  the  slight  deficiency 
during  the  summer,  added  to  the  short  moisture 
supply  of  late  spring,  resulted  in  the  development 
of  a  critical  fire  hazard  in  some  forest  and 
range  areas.  At  Mt.  Shasta,  for  example,  the 
February  through  September  precipitation 
amounted  to  only  46  percent  of  normal. 

TEMPERATURE:  Above  normal  averages  were 
reported  from  most  of  the  coastal  area,  much 
of  the  Sacramento  Valley,  and  portions  of  the 
southeastern  desert  area.  Elsewhere,  monthly 
averages  were  generally  below  normal. 

This  was  the  fourth  warmest  September  of 
record  at  Sacramento.    On  the  28th  San  Fran- 


cisco set  a  new  high  temperature  record  for  the 
date.  The  maximum  on  the  29th  equalled  the 
record  for  that  date  at  San  Francisco  and  set  a 
new  record  for  so  late  in  the  season  at  Red 
Bluff,  and  on  the  30th  Sacramento  set  a  new 
high  temperature  record  for  so  late  in  the 
season.  Los  Angeles  reported  only  4  days 
during  the  month  with  below  normal  tempera- 
tures, and  Long  Beach  had  7  days  with  maximum 
readings  of  90°  or  higher.  On  the  other  hand, 
Fresno  equalled  the  low  temperature  record  for 
the  date  on  the  1 5th. 

STORMS:  Thunderstorms  set  a  number  of  light- 
ning fires  in  the  central  Sierras  on  the  5th. 
Wind  and  heavy  showers  in  the  Imperial  Valley 
caused  damage  to  specialty  farm  crops,  utility 
poles,  billboards,  farm  buildings,  and  television 
antennae,  and  similar,  but  lesser,  damage  was 
reported  from  the  Los  Angeles  Basin.  Damage 
to  powerlines  was  reported  on  the  19th  along 
the  central  coast  as  a  result  of  lightning. 

C.  Robert  Elford 
ESSA  State  Climatologist 
50  Fulton  Street,  Room  557 
San  Francisco,  Calif.  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGW1N  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
B00NVILLE  hntnc  sta 
BRANSCOMB  2  «k 

BRIOGEV I LLE  .  NNW 
BURNT  RANCH  1  5 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2ADER0 

CEC1LV1LLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE  >  SSE 
COPCO  NO   1  DAM 
COVELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
DOS  RIOS 
DUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  wB  CITY 
FERNDALE  9  SSW 
FERNDALE  2  NH 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASOUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRATON  1  - 

GREENVIEW 

GUERNEV ILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALDSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLANO  LARGO  STATION 

IDLEWILD  HWV  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTF I  ELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  PILL S8URY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MUIR  WOODS 

NAPA  9  NNW 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE   I  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SOMESBAR   1  w 

SONOMA 

STANDI SH  HICKEY  ST  PK 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  / 
UK  I  AH 

UK  I  AH  -  WSW 
UPPER  MATTOLE 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS  I  NE 
WILLOW  CREEK  RANCH 
YREKA 


.21 
1.16 


1.13 
1.33 


13  14 


15 


16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26  27 


.03 

T 

.13 


.SI  2.33 
2.13 
•  70 


.80 
.08 
1.13 
.31 
.06 

.07 


1.10 
1.32 


.)1 
.26 


.01     ,63  .09 


DRAINAGE  02 

AOIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

berryessa  lake 

big  bend  ranger  sta 

blue  canyon  wb  a1rport//r 
bowman  dam 

brooks  farnham  ranch 
brush  creek  ranger  sta 
buckhorn 

Bucks  creek  ph 
bullaros  bar  pwr  house 

BURNEY 

CAMPTONVI LLE  RS 
CANBY  11  SW 


.20 
.22 


See  reloience  nr>le.  loUowing  St.Uon  Index 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


CllllOt  POmER  MOUSE 
CENTERVILLE  »M 
CHALLENGE  RANGE"  STA 
CHESTER 

CMICO  EaPERIMENT  STA 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARAS  VALLEY  HuOO  RCM 
CLEARLAAE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 

COLEMAN  FISHERIES  STA 
C0LFA1 

COLGATE  POMER  HOUSE 
COLOSA  I  SSM 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  S£ 
DAVIS  2  MSW 
DAvIS  CREEK 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 

DE  SAOLA 
006BINS  COLGATE 
OOWNIEVILLE  RANGER  STA 
O'JNNIOAN 

DuNSMUIR  RANGER  STA 

EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  "IvER  MILL  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FOLSOM  OAK 

FORESTHILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GRECNVI LLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  D1ST  GRAVES  RCH 

IOMA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC  POwER  HOUSE 
LAKEPORT 

LAKESMORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE   SPAULDING  OAH 
LAS  PLUMAS 

LEESvlLLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 

MAN2 AN  I T A  LAKE  A 

MARYSVILLE 
MC  CLOUD 
NIODLETOWN 
MINERAL 

mont  1  cello  dam 

mount  danaher 

mount  Shasta  mb  city  /, 

nevada  city 

N1COLAUS  2 
ONO 

ORLAND 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POmER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERV ILLE  1FG 

PLAT |NA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 

SEPRE5A 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  MB  AIRPORT 

SACRAMENTO  MB  CITY 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SMINGLETOMN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAV ILLE  RANGER  STA 
SOOA  SPRINGS  1  E  //R 
STONVPCRD  COOLEV  RANCH 
STONVPORO  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VAllCV 

turntable  creek 
tmin  lakes 
upper  lake  t  m 
upper  lake  ranger  sta 

vacavillE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOL  TA  POWER  HOUSE 

■HISKEYTOwN  RES 
■ILLIAH5 
MILLOMS 
-INTERS 


[3 


14     15      16     17      18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


•OA  .02 
.11 


.06 
.0! 
.0! 


,04 

.03 
.10 


.06 

.05 
.2* 

.01 

.13 


Sww  i.lwi.nc  not*,  following  Station  Indwi 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


13     14  15 


WOODLAND  1  »Nw 


03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVI LLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  5SE 

ELLERY  L»KE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  8 1  DWELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
MEYERS  4  SW 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STANOISH  I  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
WOODF0RD5 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  S» 
BRADLEY 

Burl ingame 
burton  ranch 
calaveras  reservoir 

camp  san  luis  obispo 
carmel  valley 
chittenden  pass 
concord  3  e 
crockett 

davenport 
gerber  ranch 

GILROY 

GILROV  1*  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
H0LLI5TER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

L I VERMORE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

PAICINES  OHRWALL  RANCH 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

PALOMA 

PARKF1ELD 

PASO  R08LES 

PASO  R08LES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PI5M0  BEACH 
POINT  P1EDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTS  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

san  luis  obispo  poly 
san  mateo 

santa  Clara  university 
santa  cruz 

santa  margarita  2  sw 

santa  margarita  boost 
searsvi lle  lake 

SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  *  E 
WATSONV ILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


16     17     18  ■  19  |  20     21     22     23  24 


.06     .10     .07  T 


.03 
.  1  3 


25     26     27     28     29  30 


See  reteience  noi 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


DRAINAGE  OS 
ANGICLA 

ANTIOCH  FIBREBOARD  "L 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBEBPY    1  NNE 

BAKERSFIELO  m  airport 
BAlCH  power  house 
BlackwElls  corner 
buttonwillow 
calaveras  big  trees 

camp  pardee 

catmeys  vy  bull  run  rh 
cherry  valley  0am 
coalinga 

COACTNGA  14  wNM 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

OEL  PUERTO  ROAO  CAMP 
DEN A | R    )  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

exchequer  reservoir 
FIOOlETOwN  lynch  ranch 
FIvC  POINTS  5  SSw 

FRESNO  MB  AIRPORT 

PR  I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNVl LLE 

GRANT  GROVE 

GROVELAND  RANGER  STA 
HANPORO 
HETCH  HCTCHY 
HUNTERS  DAM 
1001  A 

IONE 

JOHNSONOALE 
KERLINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  J 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  J 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LOO  I 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURuA 

MADERA 

MANDEV ILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEAOOU  LAKE 

MENOOTA  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKOALE  WOODWARO  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCME 
PANOCME  CREEK 

PATHWAY 
PINE  FLAT  OAM 
PORTCRV [LLE 
POSEY  J  E 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EMIGDIO  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITC 

SPRIN0V1LLE  T  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  F IRE  STATION 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RvRi  EDISON  PH  2 

tiger  creek  ph 
tracy  carbona 

tract  pumping  plant 

TULtFIELD 
TuRlOCK 
vISAlIA 
WALLACE  1  SE 

•  ASCO 
wESTHAveN 
WEST  POINT  1  Sw 
WHITE  ROCK 
WOFPORO  HEIGHTS 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONOI  FC26 IBE 
ALISO  CN  OAT  mt  FC  4*6 

alpine 
altaoena 

ANZA 


.16 

.01 

.31 


.07 
.21 
.6^ 


10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


.01  .01 

,oa 

.07  .05 


.03  .04 
.06  .09 


.19  .17 
.02  ,01 


.26  .39 

.29 

T         .36  .02 
.06     T  .17 
.11  .07 

.04 


.02  T 
.01  ,02 


.02  .03 
.01  .01  .19 
.28      .14  .11 


..  following  Siauon  Indei 
292  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Station 


ARROYO  SECO  RS  FC  30SD 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC  1*3 
BARRETT  0AM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  FC  10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  / 

BIG  DALTON  OAM  FC223BE 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC6DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

6URBANK  FD  FC22613 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHAT5W0RTH  FC  24  D 

CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  33  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

0E5CANS0  RANGER  ST  A 

DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 
ELIZABETH  LAKE  FC1288 
ELSINORE 

ESCONOIDO 
FILLMORE   1  W« 
FONTANA  3  N 
FONTANA  KAISER 
FULLERTON  MILLCREST  RV 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENOORA  WEST  FC  163 
HAINES  CYN  LOWER  FC36A 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 
IDYLLWILD  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  231 
LAGUNA  BEACH 
LAKESIDE  2  ENE 

LA  MESA 

LA  VERNE  HT5  FC  560  8 
LECHU2A  PT  STA  FC  332B 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

"ILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK 

MT  BALDY  FC  85G 

MT  BALDY  NOTCH 
MOUNT  WILSON  FC  33»  B  // 
NEWBURY  PARK  A  SW 
NEWHALL   SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 

NIPOMO  2  NW 

OCEANSIOE 

OJAI 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  EST  FCA30 
PASADENA 
PERRIS 

PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
P1RU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 

RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  PTL  FC130B 

SANDBERG  WB  /, 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  D I  MAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  DM  FCA25BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  F IRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

SANTA  ANITA  FERN  FC432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 


Day  of  Month 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


13  14 


15 


16     17     18     19     20     21  22 


25     26  27 


28     29  30 


.ci 

.02 


.26  .16 
.OA 


•65  .60  T 
•20  ,09 


.06  .16 
.10  .32 


See  lelerenro  notes  following  Station  Index 
-  293  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


Santa    »■-_  ■..  «BAP 

SANTA  MARIA  wB  AIRPORT 
SANTA  «*ONKA 
SANTA  MQNICA  PI£R 
SANTA  PAULA 

5AUGUS  R*R  PL  NO  1 
SIGNAL  HILL  fC  M» 
SON1S   S  NM 
SPAORA  PAC  FC   »56  c 

sue*  ranch 

susana  knolls 
thousand  oaks 
topanga  patrol  sta  *c6 

-  -  1  ' 

TUJUN6A 

TUSTIN   |RVINt  RANCH 

TwIKMELL  DAM 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 

U  C  L  * 

UPLAND  )  N 

VALLE*  CENTER  6  N 
VAN  NUVS  FC    1 96 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 
VISTA  2  NNE 

wALNUT  PTL  5TA  FC102C 
-ARNER  SPRINGS 
•HJTTICR  CTY  H  FC  106C 
VORBA  LINDA 


aoelanto 
apple  valley 
baker  9  nnh 

BARSTO* 
BEAUMONT   1  E 

BENTCN   INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  856 
BISHOP  CREEK    INTAKE   2  / 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLITHE 

BLTTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAHLEV  2  SW 
CABAZON 
CALE*ICO  2  NE 
CANT IL 

coyote  wells 

daggett  faa  airport 
death  valley 
deep  canyon  laboratory 
deep  spr1ng5  college 
Dunn  siding 

eagle  mountain 
el  centro  2  s5w 
fairmont 
gold  pock  ranch 

HA  IMC 

HA  YF I  ELD  PUMPING  PLANT 

HESPERIA 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 
INYOKERN 

I NyOkERN  ARM[TAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

"  c    RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY   1  SS* 
MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT   SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
K I LAND 

OCOTILLO  WELLS 
PAlmDALE 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKfR  RESERVOIR 
RANOSBURG 

SNOW  CREEK  UPPER 
SQUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
I RQNA 

TwENTVNINE  PALMS 

VALYERMO  RANGER  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
wM|TE  MOUNTAIN  2 


13  l  14  I  15      16     17  |  18     19  I  20     21     22     23     24     25     26  27 


,06 

•09  .01 


.1? 


.15 

.♦7 
.30 


.12  .20 
.06  .01 


.12  .09 
.OB 


.02     T  T 


.04 

T 

.06  T 


wing  Station  Indai 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  j 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

> 
< 

•          •  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MAX 

8  1 

89 

96 

100 

100 

101 

9. 

74 

8  3 

83 

3  0 

7  2 

89 

8  1 

60 

79 

78 

86 

1  02 

1  06 

86.0 

NUN 

49 

49 

49 

49 

49 

50 

6  1 

64 

48 

48 

49 

43 

43 

42 

43 

44 

46 

49 

56 

68 

5  3 

50 

40 

8  1 

51 

81 

47 

48 

48 

46 

48.7 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

7  R 

8  7 

9  1 

92 

91 

70 

75 

83 

81 

70 

7  9 

74 

3  1 

73 

75 

80 

66 

90 

98 

60.6 

MIN 

50 

59 

59 

62 

63 

47 

47 

45 

48 

48 

47 

60 

42 

41 

49 

52 

52 

84 

52 

49 

4  9 

48 

5  2 

48 

49 

60 

6  6 

60 

68 

52 

51.3 

BIG  BAR  RANGER  STATIOI 

MAX 

ft  3 

94 

100 

102 

103 

101 

88 

83 

7  2 

8  7 

9  2 

82 

8  1 

80 

89 

1  02 

103 

87,7 

MIN 

48 

49 

51 

51 

50 

43 

49 

47 

47 

45 

47 

42 

41 

35 

42 

45 

4  7 

6  3 

51 

64 

41 

49 

45 

6  0 

43 

49 

44 

44 

47 

49 

46.9 

CALLAHAN  RANGER  STA 

MAX 

8  7 

91 

93 

75 

3  4 

79 

75 

8  0 

86 

9  2 

89 

83.6 

MIN 

39 

40 

42 

45 

46 

42 

43 

4  2 

40 

40 

43 

29 

39 

35 

17 

4  2 

4  0 

46 

47 

46 

4  2 

44 

38 

4  3 

39 

8  0 

36 

37 

40 

42 

41.1 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

7  8 

7  8 

70 

80 

70 

8  7 

8  1 

7  3 

73 

72 

84 

94 

94 

89 

60.6 

42 

45 

48 

50 

50 

44 

46 

42 

41 

39 

43 

36 

33 

32 

39 

42 

40 

45 

40 

47 

44 

46 

39 

42 

45 

46 

37 

44 

48 

51 

42.9 

CLOvEROALE  3  SSE 

MAX 

90 

8  3 

90 

92 

9  1 

82 

8  6 

8  2 

9  3 

8  2 

8  7 

8  6 

88 

84 

97 

102 

107 

87,0 

MIN 

50 

50 

47 

49 

49 

46 

61 

80 

48 

61 

4  9 

47 

48 

48 

49 

48 

52 

53 

54 

8  7 

52 

50 

6  0 

43 

47 

48 

59 

61 

65 

53 

51.0 

COVELO 

MAX 

q  5 

92 

95 

83 

32 

3  6 

8  5 

8  9 

3  6 

9  4 

98 

102 

104 

67,8 

MIN 

46 

48 

46 

45 

46 

44 

48 

42 

42 

40 

46 

33 

36 

40 

40 

40 

4  2 

45 

46 

5  0 

47 

47 

46 

40 

45 

44 

48 

44 

43.6 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

72 

70 

7  I 

63 

61 

70 

66 

6  5 

65 

7  2 

6  7 

70 

88 

8  5 

68.9 

MIN 

48 

49 

49 

49 

48 

44 

47 

47 

56 

52 

47 

45 

49 

48 

59 

53 

56 

55 

53 

49 

48 

48 

56 

58 

56 

49 

57 

55 

57 

51.3 

BUTTONS  LANDING 

MAX 

83 

81 

79 

70 

78 

7  7 

7  1 

8  1 

8  1 

8  0 

92 

1  00 

90 

79.0 

63 

55 

49 

50 

52 

49 

49 

63 

56 

51 

54 

46 

44 

46 

42 

44 

4f 

55 

58 

53 

49 

42 

48 

46 

45 

43 

53 

63 

60 

55 

50.4 

ELK  VALLEY 

MAX 

84 

88 

96 

97 

9  3 

87 

83 

8  0 

74 

68 

73 

70 

79.2 

41 

43 

45 

45 

43 

40 

42 

47 

42 

41 

43 

38 

43 

43 

42 

50 

44 

52 

81 

43 

46 

49 

49 

46 

5  0 

62 

33 

41 

44 

46 

44.6 

EUREKA  WB  CITY 

MAX 

63 

66 

64 

75 

7  7 

63.8 

51 

51 

50 

49 

48 

51 

50 

53 

51 

56 

53 

48 

47 

80 

50 

62 

52 

66 

8  2 

54 

63 

51 

63 

6  3 

58 

54 

6  2 

52 

57 

55 

52,1 

FERnDALE  2  NW 

MAX 

6  8 

7  0 

8  0 

6  8 

7  2 

70 

69 

6  8 

78 

82 

68 

68.8 

44 

45 

49 

45 

47 

50 

60 

49 

46 

55 

60 

45 

44 

46 

46 

60 

47 

65 

51 

49 

49 

49 

49 

5  1 

55 

55 

45 

4  7 

50 

45 

48,6 

FOREST  GLEN 

MAX 

90 

7  5 

6  8 

90 

8  0 

8  5 

78 

3  6 

94 

42 

43 

44 

43 

44 

41 

44 

41 

40 

38 

-1 

30 

31 

38 

36 

38 

4  0 

49 

48 

49 

44 

42 

38 

43 

42 

46 

38 

39 

39 

42 

61*1 

FORT  BRAGG 

MAX 

5  9 

5  9 

6  9 

6  5 

65 

7  1 

6  8 

6  8 

69 

6  5 

6  7 

68 

8  5 

78 

66,5 

MIN 

50 

51 

46 

45 

46 

48 

49 

54 

53 

49 

50 

44 

45 

46 

48 

47 

51 

56 

50 

62 

62 

52 

63 

53 

55 

55 

50 

51 

56 

51 

50.3 

FORT  BRAGG  AVIATION 

MAX 

66 

6  3 

65 

64 

7  1 

65,7 

46 

46 

45 

47 

49 

51 

60 

48 

46 

46 

41 

46 

43 

43 

47 

51 

46 

66 

5  0 

60 

56 

83 

47 

46 

51 

47 

47.7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 

80 

39 

39 

42 

44 

43 

37 

42 

41 

42 

39 

39 

28 

41 

37 

38 

44 

39 

47 

42 

44 

44 

43 

39 

43 

40 

49 

33 

35 

37 

40 

40,4 

FORT  ROSS 

MAX 

60 

61 

65 

68 

65 

7j 

65 

70 

70 

65 

51 

49 

51 

49 

50 

51 

55 

57 

49 

50 

46 

48 

46 

45 

47 

47 

46 

57 

52 

62 

60 

52 

49 

49 

51 

81 

54 

54 

87 

59 

5o!s 

GRATON  1  W 

MAX 

80 

78 

7? 

7J 

81,2 

52 

46 

47 

46 

45 

50 

55 

50 

44 

44 

51 

41 

46 

42 

43 

43 

48 

58 

51 

48 

48 

4S 

45 

47 

46 

46 

52 

65 

55 

53 

48.5 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 

100 

95 

83 

88 

72 

85 

'0 

84 

87 

33 

46 

46 

46 

50 

43 

46 

49 

46 

48 

51 

45 

37 

43 

49 

45 

50 

45 

35 

46 

81 

54 

55 

43 

48 

47 

54 

42 

45 

46 

47 

46,9 

HEALDSBURG 

MAX 

90 

96 

94 

97 

79 

7  2 

72 

82 

9  1 

88 

8  2 

70 

9  1 

8  9 

8  7,2 

54 

50 

51 

50 

48 

81 

57 

52 

45 

48 

57 

50 

49 

44 

48 

47 

52 

62 

58 

51 

50 

49 

49 

6  1 

51 

52 

57 

68 

63 

54 

52.3 

HILTS 

MAX 

5  7 

8  3 

75 

46 

50 

48 

52 

49 

45 

45 

46 

46 

46 

47 

32 

34 

43 

40 

41 

43 

48 

47 

47 

47 

48 

43 

43 

49 

50 

40 

42 

44 

50 

45.0 

HOOPA 

MAX 

93 

98 

1  0  1 

1  0  1 

99 

94 

8  2 

8  1 

a  4 

7  9 

7  2 

7  8 

8  1 

7  9 

8  5,4 

Mm 

52 

58 

55 

51 

51 

52 

62 

68 

50 

52 

51 

48 

43 

49 

46 

46 

54 

87 

52 

67 

69 

53 

51 

50 

60 

64 

49 

49 

61 

52 

52.1 

KENTFIELD 

MAX 

82 

86 

8  7 

84 

90 

73 

70 

72 

80 

8  5 

7  B 

8  0 

5! 

50 

49 

48 

50 

48 

54 

53 

54 

51 

54 

50 

54 

47 

48 

54 

69 

53 

51 

60 

50 

62 

52 

88 

53 

57 

58 

59 

55 

52.6 

KLAMATH 

MAX 

81 

7  3 

68 

62 

62 

6  2 

61 

6  7 

68 

68 

6  2 

65 

70 

65 

69  5 

Mm 

52 

50 

82 

50 

50 

50 

49 

53 

48 

55 

51 

45 

44 

50 

62 

52 

52 

66 

50 

85 

65 

49 

61 

54 

59 

55 

49 

53 

54 

54 

51.6 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

MIN 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

9  1 

95 

97 

98 

9  7 

8  1 

80 

84 

7  8 

87 

79 

102 

MIN 

42 

42 

43 

42 

43 

42 

4  2 

37 

59 

38 

40 

30 

3  3 

39 

36 

37 

40 

4  6 

43 

45 

42 

43 

37 

3  9 

37 

42 

39 

50 

42 

42 

40.4 

LAVA  BEDS  NAT  M0NUMEN1 

MAX 

7  1 

75 

79 

8  7 

91 

90 

82 

8  I 

79 

7  9 

85 

81 

65 

MIN 

43 

44 

43 

52 

57 

56 

50 

41 

40 

43 

42 

31 

39 

42 

38 

48 

4  8 

41 

44 

45 

51 

41 

6  2 

48 

38 

4  2 

60 

46 

44.3 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

71 

76 

79 

8  7 

90 

3  9 

8  3 

8  1 

78 

5  9 

6  2 

79 

85 

MIN 

15 

37 

39 

42 

4  1 

37 

38 

41 

32 

32 

41 

23 

32 

40 

32 

35 

39 

43 

40 

41 

42 

39 

31 

40 

39 

47 

31 

33 

34 

37 

37a 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 

87 

87 

85 

3  9 

89 

7  4 

74 

8  I 

36 

33 

8  1 

76 

72 

8  1 

86 

7  9 

8  1 

MIN 

54 

52 

51 

50 

50 

52 

55 

51 

48 

49 

50 

45 

51 

46 

48 

48 

53 

60 

55 

63 

62 

49 

48 

60 

50 

8  2 

5  9 

68 

59 

54 

52!l 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PI 

MAX 

7  7 

79 

75 

75 

63 

7  3 

68 

72 

69 

68 

6  6 

65 

66 

69 

72 

6  8 

MIN 

44 

43 

45 

42 

4  1 

47 

43 

5  1 

42 

54 

51 

40 

38 

49 

46 

50 

46 

85 

46 

49 

43 

45 

44 

81 

57 

61 

43 

4  5 

49 

46.6 

ORLEANS 

MAX 

95 

101 

104 

103 

100 

95 

89 

94 

3  7 

88 

8  3 

8  8 

80 

96 

MIN 

5  1 

55 

55 

52 

52 

49 

50 

50 

49 

48 

40 

41 

42 

47 

45 

48 

45 

49 

52 

62 

6  0 

49 

60 

62 

52 

49 

47 

49 

55 

55 

49.3 

PETALUMA  FIRE  5TA  2 

MAX 

81 

9  1 

85 

88 

73 

74 

72 

7  7 

8  3 

76 

7  3 

70 

8  0 

82 

80 

74 

78 

31 

95 

100 

100 

84 

81  2 

MIN 

SI 

50 

52 

5  1 

51 

53 

59 

51 

51 

49 

51 

47 

47 

44 

45 

45 

51 

60 

55 

52 

60 

49 

65 

52 

55 

60 

59 

66 

68 

56 

52.2 

POINT  ARENA 

MAX 

64 

63 

58 

66 

64 

67 

65 

66 

67 

68 

6  7 

64 

6  9 

6  8 

70 

70 

66 

7  1 

69 

68 

70 

95 

8  7 

64 

68  7 

Mm 

48 

47 

46 

46 

48 

49 

50 

5  J 

57 

52 

51 

50 

49 

45 

46 

52 

51 

52 

52 

54 

52 

52 

52 

5  i 

61 

62 

49 

50 

57 

61 

51.5 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

89 

87 

79 

87 

89 

90 

92 

93 

91 

89 

88 

80 

101 

102 

100 

Mm 

44 

45 

37 

42 

44 

48 

50 

43 

47 

42 

45 

42 

44 

49 

49 

RICHARDSON  GROVE  ST  PH 

MAX 

85 

92 

98 

101 

102 

98 

96 

67 

79 

85 

82 

72 

74 

73 

81 

85 

84 

76 

70 

84 

78 

65 

79 

82 

76 

80 

80 

88 

99 

102 

84.4 

Mm 

82 

51 

51 

51 

51 

51 

50 

51 

47 

47 

50 

45 

43 

43 

46 

46 

47 

50 

53 

65 

52 

50 

50 

51 

52 

84 

50 

50 

50 

50 

49.6 

SAINT  HELENA 

MAX 

91 

94 

85 

96 

85 

75 

75 

82 

89 

89 

81 

78 

70 

83 

91 

94 

93 

80 

87 

H4 

86 

82 

88 

79 

84 

87 

9  3 

99 

100 

82 

86.  1 

Mm 

S3 

50 

52 

49 

50 

51 

56 

49 

47 

45 

51 

44 

49 

42 

44 

45 

50 

62 

53 

60 

49 

46 

48 

47 

45 

49 

62 

62 

55 

52 

50.2 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 

as 

93 

98 

100 

102 

101 

94 

82 

82 

85 

80 

72 

72 

74 

78 

83 

89 

85 

73 

85 

76 

90 

82 

87 

30 

79 

8  0 

86 

95 

96 

85.5 

Mm 

51 

52 

53 

53 

53 

52 

52 

50 

49 

50 

50 

47 

42 

43 

45 

47 

47 

5  3 

53 

49 

6b 

54 

49 

51 

54 

53 

47 

47 

48 

51 

50.0 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
-  295 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

|  Average 

1 

2 

3 

5 

6 

7  1 

8  | 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  j  31 

SAN  RAFAEL 

MAX 

8* 

S3 

8  1 

91 

77 

71 

81 

85 

85 

73 

73 

72 

79 

86 

86 

84 

8  1 

8 1 

82. 

0 

M1N 

«  1 

5 1 

50 

56 

55 

6  0 

55 

50 

52 

55 

48 

31 

52 

61 

59 

81 

66 

57 

56 

56 

60 

55 

62 

61 

63 

59 

55  ■ 

3 

SANTA  ROSA 

MAX 

85 

. ' 

"» 

90 

77 

69 

74 

SO 

85 

88 

62 

79 

73 

84 

89 

92 

90 

a  0 

8  1 

6  1 

82 

8 1 

96 

84, 

4 

MIN 

S3 

5  o 

47 

6  0 

55 

52 

47 

46 

47 

43 

46 

4  1 

43 

44 

49 

60 

54 

50 

68 

46 

48 

48 

49 

48 

61 

64 

55 

51 

49, 

6 

SCOTIA 

MAX 

71 

75 

77 

75 

'» 

78 

71 

70 

70 

68 

68 

64 

65 

67 

69 

7  5 

78 

8  3 

6  1 

69 

6  6 

79 

78 

7  1 

9  1 

73, 

0 

MIN 

SO 

52 

52 

49 

51 

50 

6  0 

48 

54 

5  3 

48 

45 

4  6 

47 

48 

50 

57 

53 

64 

54 

51 

52 

53 

58 

57 

49 

50 

51 

53 

5 1 , 

2 

shelter  cove 

MAX 

*6 

64 

6  4 

64 

66 

70 

70 

70 

6  8 

6  5 

6  3 

69 

65 

6  3 

69 

78 

8  3 

90 

8  3 

65 

70, 

0 

MIN 

53 

57 

52 

52 

53 

53 

55 

63 

56 

86 

55 

65 

53 

56 

54 

57 

55 

63 

60 

62 

56 

55, 

SONOMA 

MAX 

94 

94 

97 

97 

87 

76 

77 

8  1 

88 

83 

82 

7  8 

75 

84 

90 

9  1 

8  0 

86, 

5 

MIN 

SO 

4  6 

45 

4  6 

5  1 

6  6 

4  8 

4  2 

43 

48 

42 

45 

41 

41 

42 

49 

89 

51 

46 

46 

45 

44 

43 

45 

47 

55 

63 

52 

55 

»7, 

7 

TRINITY   DAM   VISTA  PT 

81 

86 

94 

i  ' 

95 

89 

a  1 

77 

84 

62 

7  1 

69 

66 

72 

8  1 

84 

8  3 

76 

81 

2 

MIN 

46 

s  2 

64 

56 

5  6 

55 

56 

6  1 

47 

48 

44 

18 

39 

16 

40 

47 

50 

49 

47 

51 

63 

54 

46 

49 

49 

50 

45 

46 

57 

57 

49 

0 

TULELAKE 

7? 

81 

a  7 

91 

92 

87 

81 

78 

80 

8  0 

7  7 

66 

64 

6  2 

74 

80 

80 

75 

84 

8  9 

82 

8  2 

7  3 

7  1 

85 

88 

79 

8 

MIN 

39 

36 

39 

48 

43 

4  1 

40 

36 

14 

17 

44 

28 

35 

41 

31 

39 

42 

44 

48 

44 

4  1 

38 

38 

38 

38 

45 

35 

34 

35 

45 

39 

UK  I  AH 

MAX 

98 

L02 

102 

1  0  1 

101 

92 

80 

a  l 

a5 

80 

72 

7  1 

73 

8  1 

85 

8  7 

89 

79 

8  8 

91 

6  9 

83 

9  1 

8  1 

95 

102 

106 

90 

87 

7 

MIN 

53 

54 

55 

57 

56 

51 

54 

81 

48 

60 

53 

44 

47 

41 

47 

47 

52 

58 

53 

53 

51 

49 

47 

50 

48 

50 

48 

54 

54 

53 

5 1 

WEAVERVILLE  ranger  ST/ 

MAX 

85 

■)' 

95 

98 

1  DO 

98 

93 

a  8 

82 

87 

83 

6  9 

70 

69 

7  7 

8  6 

8  5 

70 

80 

85 

3 

MIN 

41 

42 

44 

46 

46 

43 

46 

45 

IB 

41 

49 

31 

38 

32 

38 

41 

41 

61 

46 

6  0 

45 

45 

40 

4  2 

42 

46 

38 

40 

41 

44 

WEED  FIRE  OEPARTMENT 

75 

7  9 

8  3 

9  0 

93 

88 

87 

82 

8  0 

62 

6  1 

60 

66 

76 

3 

MIN 

4  1 

4  2 

4  73 

50 

51 

41 

48 

52 

48 

48 

30 

33 

39 

3  8 

43 

52 

40 

46 

48 

65 

45 

42 

4  3 

42 

42 

38 

39 

43 

45 

43 

3 

w  I LL I T  S   1  NE 

90 

93 

14 

96 

95 

89 

85 

72 

8  0 

78 

70 

6  7 

6  7 

76 

79 

82 

8  3 

77 

83 

86 

8  3 

78 

81 

73 

7  6 

88 

98 

100 

98 

83 

1 

MIN 

46 

4*- 

41 

44 

45 

43 

48 

48 

41 

39 

47 

33 

38 

36 

38 

38 

43 

55 

49 

49 

45 

44 

45 

41 

46 

46 

39 

42 

43 

45 

43 

5 

YREkA 

MAX 

81 

86 

90 

95 

98 

9  7 

90 

a  5 

a  3 

84 

8  1 

66 

68 

69 

7  1 

80 

85 

a  2 

63 

8  3 

7B 

82 

9  1 

81 

7 

MIN 

43 

4* 

80 

64 

54 

4  9 

61 

50 

48 

47 

4  9 

14 

35 

42 

44 

45 

46 

41 

47 

49 

47 

50 

41 

47 

50 

60 

42 

49 

47 

48 

46 

6 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

AD  I N    BBNUtK  ST«TIUN 

3  1 

84 

92 

94 

92 

87 

84 

80 

8  3 

8  1 

7  5 

60 

62 

6  3 

76 

78 

80 

77 

79 

8  3 

8  8 

86 

8  3 

80 

72 

7  1 

89 

90 

80 

5 

MIN 

32 

35 

41 

44 

54 

50 

47 

17 

15 

35 

36 

28 

29 

46 

35 

39 

43 

42 

46 

51 

42 

44 

35 

38 

40 

47 

30 

41 

47 

38 

40 

AL'0"Aj    MHPHjtM    O  1  4  1  |  UP 

a  2 

a  5 

8  9 

97 

9  9 

9  7 

88 

a  9 

a  7 

91 

87 

70 

68 

62 

65 

76 

8  2 

a  3 

8  8 

80 

6  3 

89 

8  8 

a  9 

7  1 

78 

89 

92 

62 

,2 

MIN 

14 

35 

15 

15 

1  7 

40 

41 

12 

28 

2  8 

12 

32 

39 

34 

35 

37 

45 

44 

46 

44 

39 

31 

48 

33 

38 

33 

39 

36 

6 

AUBURN 

85 

9  0 

94 

97 

9  8 

1  00 

85 

7  7 

a  1 

88 

8  8 

74 

79 

78 

8  5 

9  1 

90 

7  6 

8  3 

8  8 

90 

8  4 

6  9 

82 

81 

8  4 

88 

99 

66 

6 

MIN 

50 

54 

61 

66 

98 

60 

53 

50 

6U 

57 

53 

48 

48 

46 

47 

51 

58 

61 

56 

57 

56 

56 

53 

65 

51 

50 

56 

63 

66 

58 

55 

BERRYESSA  LAKE 

83 

95 

97 

99 

1  0  1 

97 

8  2 

80 

CO 

88 

6  5 

8  0 

78 

70 

79 

8  7 

92 

9  3 

8  2 

a  4 

8  7 

90 

6  3 

6  7 

80 

8  1 

8  7 

8  9 

9  7 

101 

67 

1 

MIN 

57 

59 

6l 

42 

64 

57 

55 

52 

52 

56 

5  6 

55 

64 

5  0 

53 

56 

59 

61 

56 

68 

57 

57 

84 

66 

54 

56 

62 

73 

61 

58 

57 

3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPOR' 

75 

78 

82 

84 

62 

8  0 

71 

7  1 

7  5 

7  3 

60 

59 

50 

60 

70 

75 

75 

6  7 

68 

75 

78 

72 

77 

7  1 

69 

68 

73 

80 

87 

77 

72 

4 

MIN 

55 

5  6 

61 

66 

61 

61 

47 

6  1 

54 

50 

42 

37 

36 

18 

4B 

53 

56 

47 

47 

55 

61 

56 

69 

62 

51 

52 

80 

57 

58 

58 

52 

7 

BOWMAN  DAM 

78 

76 

6  4 

o  a 

8  7 

83 

76 

7  6 

79 

77 

64 

6  3 

57 

63 

72 

76 

69 

68 

79 

78 

72 

78 

78 

70 

72 

69 

74 

8  3 

78 

74 

6 

MIN 

48 

53 

56 

58 

68 

88 

53 

50 

49 

48 

46 

37 

33 

13 

44 

46 

46 

48 

46 

65 

54 

52 

52 

50 

43 

46 

45 

55 

56 

52 

49 

1 

BROOKS   FARNhAM  RANCH 

MAX 

9  0 

96 

1  0  1 

1  0  2 

106 

106 

95 

8  5 

95 

9  3 

Q  5 

8  1 

7  1 

8  2 

93 

97 

96 

8  3 

8  7 

6  3 

93 

a  4 

9  1 

85 

85 

89 

104 

91 

0 

MIN 

52 

51 

S4 

56 

56 

56 

47 

48 

49 

51 

43 

52 

42 

44 

49 

53 

62 

54 

50 

55 

58 

40. 

84 

50 

54 

63 

55 

52 

1 

BURNEY 

MAX 

8  1 

8  4 

89 

9  2 

94 

91 

90 

8  1 

83 

6  0 

80 

69 

63 

7  1 

80 

8  3 

6  2 

66 

60 

8  7 

89 

76 

8  2 

76 

73 

76 

80 

90 

92 

81 

4 

MIN 

i  3 

34 

37 

39 

42 

40 

41 

38 

32 

30 

40 

30 

13 

31 

3  1 

37 

37 

46 

50 

4  7 

42 

39 

15 

39 

36 

45 

33 

37 

37 

38 

37 

6 

CANYON  DAM 

MAX 

82 

83 

84 

04 

9  1 

86 

8  2 

79 

8  3 

80 

8  2 

68 

59 

64 

7  5 

80 

78 

80 

72 

a  0 

8  5 

80 

8  3 

62 

76 

75 

7  3 

74 

89 

88 

79 

2 

MIN 

4  2 

42 

43 

42 

45 

48 

4  6 

40 

18 

1 1 

38 

18 

35 

33 

35 

38 

39 

46 

45 

45 

46 

43 

41 

43 

38 

46 

46 

45 

46 

45 

4 1 

7 

CENTERVILLE  PH 

MAX 

9  7 

1  0  1 

105 

1  0  1 

85 

90 

9  1 

8  1 

7  8 

80 

8  9 

93 

92 

92 

93 

94 

95 

95 

94 

92 

86 

90 

95 

100 

1  09 

106 

93 

9 

MIN 

51 

51 

5  J 

58 

6  0 

55 

52 

48 

50 

50 

49 

46 

46 

42 

47 

52 

53 

6  2 

58 

66 

63 

52 

62 

61 

48 

52 

52 

56 

59 

56 

52 

3 

CHESTER 

MAX 

□  o 

84 

89 

9  J 

92 

89 

80 

a  2 

6  7 

7  7 

8  1 

81 

7  7 

'  1 

82 

64 

64 

81 

7  6 

7  7 

74 

74 

60 

87 

85 

60 

7 

MIN 

?4 

33 

14 

37 

38 

4n 

18 

11 

28 

!  3 

27 

30 

31 

36 

42 

44 

42 

40 

36 

33 

17 

31 

41 

40 

43 

39 

39 

36 

3 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 

96 

1  0  0 

97 

9  9 

1  0  2 

101 

89 

84 

90 

87 

80 

79 

77 

81 

88 

90 

90 

6  9 

93 

9  1 

9  1 

90 

90 

89 

80 

89 

92 

99 

106 

105 

91 

1 

MIN 

53 

58 

6  0 

60 

63 

89 

54 

61 

53 

52 

5  3 

86 

81 

45 

46 

52 

59 

64 

60 

58 

68 

59 

63 

85 

56 

56 

54 

60 

63 

57 

5  5 

9 

Clarksburg 

MAX 

99 

90 

80 

8  7 

83 

79 

76 

72 

78 

87 

90 

90 

'  8 

84 

8  3 

86 

82 

8  7 

82 

80 

3  6 

91 

97 

99 

85 

6 

MIN 

54 

58 

58 

58 

60 

5. 

57 

48 

51 

51 

55 

48 

6  1 

46 

47 

47 

55 

88 

54 

66 

65 

87 

52 

53 

55 

55 

55 

55 

56 

60 

54 

0 

ClEARlAKE  HIGHLANDS 

MAX 

a  6 

9  8 

1  00 

1  0  1 

102 

99 

78 

8  1 

90 

8  7 

76 

77 

7  1 

7a 

87 

90 

91 

73 

83 

90 

92 

8  1 

88 

81 

82 

64 

89 

95 

102 

67 

,5 

MIN 

4  6 

4  ) 

41 

48 

44 

48 

46 

35 

38 

45 

52 

19 

46 

33 

36 

39 

46 

84 

43 

44 

64 

40 

18 

42 

50 

46 

48 

53 

44 

42 

43 

8 

COLFAx 

MAX 

0  'i 

91 

94 

96 

96 

9  1 

8  2 

8 1 

8  8 

83 

7  4 

72 

73 

82 

86 

88 

77 

60 

65 

9  1 

82 

87 

80 

79 

80 

86 

96 

96 

84 

84 

9 

MIN 

48 

48 

62 

64 

67 

67 

67 

48 

55 

56 

8  9 

45 

44 

60 

55 

59 

8  5 

58 

8  3 

4  1 

53 

5  4 

55 

52 

5J 

8  1 

59 

66 

55 

55 

4 

COLUSA   1  SSw 

MAX 

10  1 

l  0  1 

8  1 

9  1 

88 

79 

76 

81 

89 

92 

0  1 

88 

89 

90 

9  1 

86 

89 

87 

80 

88 

91 

97 

1  04 

94 

90 

,2 

MIN 

4  I 

55 

57 

58 

63 

55 

54 

54 

50 

51 

84 

48 

50 

44 

48 

53 

58 

64 

55 

55 

66 

58 

4  9 

55 

54 

55 

64 

64 

62 

53 

55 

0 

DAVIS  2  WSW 

MAX 

98 

8  1 

8  7 

80 

79 

74 

79 

88 

9  1 

90 

80 

85 

8  7 

89 

86 

8  8 

87 

82 

86 

90 

98 

103 

67 

5 

MIN 

50 

52 

64 

'6 

84 

52 

52 

48 

49 

47 

51 

46 

49 

46 

47 

49 

54 

6  1 

55 

52 

82 

53 

50 

51 

49 

52 

65 

65 

60 

56 

52 

5 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 

9  0 

87 

O  6 

8  7 

0  2 

80 

7a 

66 

64 

65 

76 

78 

80 

76 

74 

79 

85 

80 

80 

76 

74 

74 

60 

85 

91 

86 

79 

,3 

MIN 

42 

42 

44 

44 

48 

47 

46 

40 

41 

40 

40 

14 

37 

32 

14 

38 

40 

4  6 

46 

4  3 

4  6 

43 

4  3 

44 

41 

44 

49 

48 

46 

44 

42 

4 

DE  SABL* 

MAX 

95 

87 

a  ? 

62 

83 

8  1 

70 

69 

69 

8  0 

84 

84 

84 

84 

6  3 

88 

87 

85 

84 

77 

60 

67 

94 

100 

99 

85 

0 

MIN 

49 

53 

53 

54 

6  7 

52 

44 

46 

46 

-6 

40 

40 

37 

43 

47 

54 

54 

51 

60 

6  3 

52 

50 

50 

47 

50 

5  1 

59 

57 

53 

49 

6 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

95 

1  0  o 

9  1 

44 

88 

87 

89 

80 

85 

92 

93 

90 

93 

90 

90 

90 

92 

100 

103 

100 

91 

9 

MIN 

55 

4 : 

58 

55 

48 

62 

45 

47 

4  5 

4  8 

55 

57 

64 

36 

56 

54 

50 

62 

70 

68 

57 

53 

9 

DOwNIEVILLE  RANGER  ST( 

MAX 

9  1 

9  0 

93 

92 

89 

81 

80 

84 

8  1 

70 

69 

60 

70 

79 

a  3 

84 

69 

79 

87 

67 

8  0 

88 

79 

77 

78 

81 

90 

96 

81 

9 

MIN 

-  1 

43 

46 

48 

45 

51 

49 

4  1 

4  2 

41 

4  1 

37 

39 

34 

35 

40 

6  1 

4  3 

50 

4  9 

41 

41 

50 

46 

43 

6 

EAST  PARK  RE5ERV0IR 

MAX 

8  7 

92 

96 

97 

1  0  2 

103 

93 

80 

80 

88 

86 

75 

76 

66 

77 

65 

89 

90 

74 

84 

89 

91 

83 

87 

84 

60 

85 

86 

95 

100 

86 

7 

MIN 

82 

54 

57 

6  1 

60 

61 

67 

50 

4  9 

33 

48 

45 

49 

43 

47 

52 

55 

60 

53 

57 

58 

56 

49 

61 

50 

55 

59 

66 

55 

54 

53 

9 

FAIRFIELO  POLICE  STA 

MAX 

i  1 

95 

96 

96 

8  3 

81 

82 

8  1 

88 

85 

8  2 

79 

73 

79 

88 

90 

88 

84 

86 

83 

84 

63 

86 

82 

60 

85 

92 

97 

100 

80 

86 

i0 

MIN 

53 

55 

58 

57 

58 

55 

53 

49 

53 

56 

5  3 

49 

54 

50 

50 

53 

60 

61 

55 

56 

58 

56 

54 

6  3 

55 

57 

67 

72 

59 

62 

56 

,1 

FOLSOM  DAM 

MAX 

87 

J  2 

96 

99 

lo.l 

I  )] 

83 

78 

84 

89 

86 

79 

77 

73 

80 

87 

91 

91 

76 

64 

89 

90 

85 

91 

85 

82 

86 

91 

101 

98 

87 

,7 

MIN 

8  > 

57 

61 

63 

63 

56 

55 

52 

56 

»2 

54 

5  2 

53 

61 

52 

54 

56 

89 

56 

55 

56 

60 

64 

55 

56 

55 

56 

63 

68 

61 

56 

5 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

MAX 

79 

86 

90 

94 

96 

9  6 

89 

74 

80 

65 

82 

70 

69 

63 

72 

80 

87 

65 

67 

79 

83 

90 

80 

88 

80 

77 

78 

84 

89 

96 

82 

2 

MIN 

55 

60 

61 

65 

67 

66 

59 

45 

55 

56 

45 

45 

41 

41 

49 

54 

58 

57 

51 

52 

61 

52 

66 

54 

49 

53 

53 

59 

67 

54 

54 

6 

-  296  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

O 
01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

13 

.9 

20 

21 

22 

23 

2i 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

o 

< 

GRASS  VALLEY 

MAX 

8 1 

90 

7  3 

Q  1 

8  7 

B  7 

67 

80 

86 

91 

80 

6  7 

80 

78 

90 

89 

95 

97 

M1N 

45 

48 

50 

54 

56 

56 

52 

44 

46 

47 

4  9 

41 

45 

39 

41 

43 

46 

52 

53 

49 

50 

49 

4  9 

49 

48 

4  9 

6  i 

50 

56 

51 

48.6 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 

8 1 

85 

90 

95 

95 

91 

82 

7  1 

8  1 

85 

85 

78 

90 

91 

82 

8  6 

79 

77 

76 

81 

92 

93 

MIN 

35 

42 

38 

39 

42 

41 

41 

39 

34 

31 

42 

31 

35 

33 

32 

36 

36 

47 

48 

47 

42 

39 

35 

>8 

36 

49 

35 

35 

37 

39 

33!5 

JESS  VALLEY 

MAX 

75 

80 

87 

91 

88 

83 

6  3 

'8 

81 

65 

7  1 

75 

82 

8  1 

9  1 

78 

70 

65 

72 

82 

85 

8  1 

MIN 

37 

40 

43 

48 

46 

48 

46 

38 

39 

39 

35 

34 

33 

32 

36 

40 

43 

43 

45 

4  3 

55 

45 

41 

44 

37 

47 

33 

42 

42 

42 

4K2 

LAKEPORT 

MAX 

90 

92 

1  00 

10  3 

102 

99 

94 

o  C 

90 

88 

7  6 

7  5 

9  1 

9  1 

9  6 

8  2 

9  3 

92 

93 

1  02 

98 

89  1 

MIN 

49 

49 

51 

50 

53 

53 

50 

'.2 

45 

44 

48 

37 

44 

38 

43 

43 

47 

54 

46 

4  7 

49 

46 

43 

60 

44 

4  7 

47 

59 

50 

47 

47.2 

LAKESHORE 

MAX 

97 

99 

101 

105 

101 

95 

83 

92 

8  0 

91 

90 

8  6 

6  2 

82 

86 

90 

1  06 

1  06 

101 

89.8 

MIN 

57 

61 

58 

57 

56 

53 

55 

52 

47 

49 

49 

51 

42 

48 

50 

52 

49 

65 

58 

51 

55 

49 

50 

48 

51 

53 

53 

54 

62 

53 

52.6 

LAKE  SPAULDING 

MAX 

7  7 

80 

7  2 

78 

66 

6  1 

80 

7  9 

8  0 

70 

75 

7  0 

80 

84 

83 

76  4 

MIN 

42 

40 

44 

47 

55 

46 

44 

38 

40 

40 

39 

30 

29 

27 

36 

38 

38 

44 

44 

50 

<•! 

45 

60 

41 

46 

4  1 

44 

4  7 

44 

43 

41.8 

LAKE  SPAULDING  DAM 

MAX 

79 

85 

6  1 

7  2 

7  8 

8  1 

81 

78 

79 

70 

70 

70 

78 

92 

77  2 

MIN 

50 

50 

54 

56 

56 

54 

52 

48 

49 

33 

33 

44 

45 

48 

45 

54 

4  2 

51 

50 

4  9 

46 

46 

49 

49 

4  8 

48,  1 

LAS  PLUMAS 

MAX 

l72 

8  5 

9  3 

90 

90 

87 

8Q 

8  6 

86 

6  7 

9  3 

1  0  1 

1  06 

1 00 

90  7 

Mm 

62 

6  5 

68 

70 

65 

59 

57 

60 

59 

57 

55 

54 

51 

57 

42 

66 

68 

63 

64 

61 

63 

61 

6  1 

41 

62 

69 

6  1 

69 

64 

61.7 

MANZAN I TA  LAKE 

MAX 

69 

74 

7  g 

84 

87 

84 

87 

70 

60 

7  9 

72 

75 

67 

64 

69 

78 

83 

71.8 

MIN 

43 

46 

47 

50 

49 

48 

46 

36 

37 

35 

38 

33 

31 

30 

32 

38 

41 

42 

43 

44 

47 

*9 

4  2 

4  2 

36 

38 

44 

48 

52 

49 

41.9 

MARYSVILLE 

MAX 

92 

9S 

97 

100 

102 

103 

91 

9  0 

6  8 

9  9 

9  4 

9  8 

92 

100 

1 05 

90.8 

MIN 

54 

57 

56 

61 

62 

56 

54 

51 

50 

52 

49 

52 

46 

4  9 

55 

60 

62 

57 

59 

67 

59 

66 

66 

54 

65 

58 

64 

62 

59 

55.6 

MC  CLOUD 

MAX 

MIN 

MINERAL 

MAX 

7  5 

89 

84 

76 

6  2 

8  1 

72 

69 

7  1 

76 

9  3 

8  7 

75.2 

MIN 

39 

43 

43 

45 

45 

44 

43 

35 

34 

33 

37 

35 

31 

28 

31 

36 

41 

•5 

44 

4  7 

47 

43 

42 

46 

3  6 

37 

42 

49 

49 

42 

40.3 

MONTICELLO  DAM 

MAX 

q  5 

95 

*62 

88 

82 

89 

8  2 

9  3 

9  8 

9  1 

92 

99 

88.1 

MIN 

56 

56 

58 

60 

57 

55 

53 

53 

53 

55 

49 

50 

4  8 

46 

53 

55 

60 

64 

66 

55 

55 

53 

64 

54 

53 

69 

71 

61 

60 

55.8 

MOUNT  SHASTA  MB  CITY 

MAX 

7  9 

64 

71 

80 

6  8 

82 

87 

83 

78.0 

MIN 

47 

49 

48 

52 

53 

45 

48 

42 

39 

39 

44 

32 

37 

40 

38 

42 

46 

45 

49 

61 

49 

48 

39 

48 

45 

49 

46 

4  7 

47 

48 

45.0 

NEVADA  CITY 

MAX 

80 

80,0 

MIN 

42 

43 

45 

47 

50 

50 

47 

40 

43 

41 

44 

36 

40 

34 

36 

39 

42 

45 

49 

44 

41 

45 

43 

45 

43 

44 

42 

49 

47 

43.3 

ORLAND 

MAX 

8  1 

9  1 

6  3 

9  9 

92 

100 

90,  1 

MIN 

J« 

55 

59 

62 

6  2 

56 

56 

50 

52 

53 

53 

49 

50 

46 

51 

53 

55 

60 

60 

56 

66 

64 

S3 

51 

50 

54 

5H 

70 

64 

57 

55,3 

OROVILLE 

MAX 

9  0 

8  1 

9  2 

8  9 

9  5 

1  0  2 

90,6 

MIN 

57 

59 

63 

65 

66 

60 

57 

55 

58 

55 

56 

54 

57 

53 

53 

58 

60 

67 

62 

61 

69 

60 

59 

69 

55 

59 

66 

64 

72 

62 

59.7 

PARADISE 

MAX 

87 

95 

92 

81 

85 

87,1 

Mm 

54 

59 

61 

61 

65 

64 

53 

49 

51 

53 

53 

43 

46 

46 

49 

56 

6  2 

59 

58 

66 

66 

56 

65 

67 

50 

64 

65 

65 

6" 

158 

55.8 

PLACERVILLE 

MAX 

Mm 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 

85 

95 

85 

85 

85 

-3 

84,4 

Mm 

59 

61 

65 

68 

'1 

67 

50 

48 

57 

57 

48 

46 

45 

46 

52 

57 

59 

53 

54 

84 

50 

55 

57 

65 

51 

55 

89 

69 

69 

57 

56.5 

PLAT IN* 

MAX 

90 

80 

65 

85 

83 

87 

98 

86.3 

Mm 

5] 

51 

51 

!56 

61 

50 

49 

45 

42 

36 

49 

44 

40 

41 

45 

46 

45 

51 

55 

6  2 

64 

48 

43 

44 

45 

43 

45 

47 

51 

46 

47.5 

PORTOLA 

MAX 

9  1 

8  1 

6  4 

82 

7  8 

80,0 

Mm 

32 

32 

35 

38 

39 

43 

38 

28 

29 

28 

32 

25 

30 

2  5 

28 

32 

34 

32 

44 

45 

99 

37 

34 

37 

32 

61 

50 

45 

39 

36 

35.3 

QUINCY  RANGER  STATION 

MAX 

9  6 

90 

9  5 

9  7 

1  0  3 

96 

8  8 

8  6 

7  3 

6  5 

8 1 

8  1 

9  2 

86,1 

Mm 

33 

33 

33 

39 

40 

43 

42 

35 

31 

31 

34 

30 

35 

2  8 

32 

34 

35 

52 

50 

46 

42 

38 

3  5 

39 

35 

44 

4  2 

41 

35 

36 

37.4 

RED  Bluff  mb  airport 

MAX 

97 

1  0  1 

98 

1  06 

102 

9  3 

8  3 

8  5 

95 

91 

8  0 

90 

9  2 

91.5 

Mm 

59 

64 

64 

66 

67 

62 

59 

59 

59 

62 

62 

56 

57 

50 

59 

60 

62 

63 

67 

66 

6  3 

63 

'9 

61 

68 

6  2 

69 

71 

65 

64 

61.9 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 

97 

102 

1  02 

105 

104 

1  0  3 

8  5 

9  1 

9  1 

93.3 

Mm 

66 

69 

68 

69 

71 

65 

61 

58 

59 

61 

61 

55 

52 

50 

58 

60 

63 

57 

64 

63 

63 

61 

60 

6  9 

88 

62 

60 

71 

76 

64 

62.1 

ROCKL IN 

MAX 

9  3 

97 

102 

1  0  1 

1  0  3 

86 

84 

8  0 

8  6 

90 

80 

89.4 

Mm 

44 

52 

55 

57 

58 

51 

52 

44 

48 

46 

50 

49 

50 

41 

42 

48 

52 

60 

53 

62 

63 

53 

46 

4» 

53 

50 

66 

54 

56 

57 

51.0 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 

93 

98 

1  0  1 

9  5 

8  1 

8  2 

92 

85 

87 

85 

8H 

86 

87 

102 

87 

87,9 

Mm 

55 

60 

59 

89 

59 

55 

56 

52 

54 

54 

56 

48 

52 

48 

*8 

55 

6  0 

57 

57 

58 

97 

57 

56 

5* 

54 

56 

65 

63 

60 

56.1 

SACRAMENTO  MB  CITY 

MAX 

95 

98 

100 

1  04 

98 

8 1 

7  8 

84 

90 

8  8 

79 

8  1 

90 

87 

103 

89,3 

Mm 

58 

63 

64 

63 

63 

58 

58 

57 

57 

59 

58 

52 

55 

52 

56 

62 

6  2 

61 

60 

62 

60 

60 

6Q 

57 

58 

60 

64 

67 

68 

63 

59.9 

Shasta  dam 

MAX 

8  7 

90 

95 

99 

103 

100 

94 

8  3 

8  2 

8  9 

7 

90 

93 

82 

6  7 

81 

82 

87 

86,8 

Mm 

55 

70 

70 

70 

69 

67 

62 

59 

59 

62 

6C 

56 

53 

54 

53 

60 

H 

87 

51 

66 

65 

61 

6  0 

60 

57 

58 

64 

67 

72 

66 

61.5 

SIERRA  CITY 

MAX 

84 

8  8 

90 

92 

89 

88 

88 

80 

84 

8  I 

69 

6  8 

65 

6  7 

79 

81.6 

MIN 

49 

47 

53 

56 

54 

56 

48 

38 

43 

38 

36 

35 

32 

43 

44 

42 

49 

53 

63 

48 

39 

46 

52 

52 

63 

48 

46,8 

SIERRAVILLE  RANGER  S T £ 

MAX 

76 

80 

85 

92 

9  3 

88 

86 

85 

80 

86 

8  6 

6  9 

69 

5  6 

6  7 

6 1 

79,8 

Mm 

38 

35 

37 

40 

40 

48 

39 

35 

34 

34 

34 

28 

28 

25 

30 

32 

34 

51 

45 

48 

54 

39 

40 

51 

41 

43 

40 

39 

38 

39 

38,6 

SODA  SPRINGS  1  E 

MAX 

67 

73 

77 

80 

82 

8  1 

76 

72 

7  1 

75 

7  1 

60 

56 

4  8 

58 

69,0 

MIN 

38 

38 

42 

44 

47 

47 

43 

39 

39 

40 

44 

29 

34 

26 

28 

35 

39 

48 

41 

42 

63 

42 

40 

43 

43 

41 

41 

42 

46 

48 

40,5 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 

95 

99 

98 

105 

103 

101 

90 

8  3 

90 

89 

79 

92 

86 

105 

103 

91.1 

Mm 

55 

57 

58 

61 

63 

61 

57 

52 

SI 

54 

59 

47 

51 

44 

49 

52 

55 

57 

53 

58 

68 

55 

51 

62 

49 

56 

54 

69 

57 

56 

55.0 

STRAMBERRY  VALLEY 

MAX 

82 

85 

88 

90 

88 

85 

76 

75 

80 

78 

68 

65 

59 

65 

7  7 

81 

8  1 

8  1 

83 

78.9 

Mm 

49 

51 

50 

52 

54 

53 

51 

44 

44 

44 

45 

37 

39 

33 

45 

44 

46 

53 

48 

47 

62 

52 

48 

48 

44 

48 

53 

61 

53 

48 

47.9 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 

86 

91 

1  06 

97 

84 

92 

80 

7  9 

90 

97 

97 

97 

85 

9  2 

81 

88 

97 

101 

Mm 

60 

70 

63 

58 

59 

53 

50 

49 

50 

58 

56 

63 

61 

60 

58 

58 

64 

64 

71 

62 

TMIN  LAKES 

MAX 

66 

72 

77 

70 

69 

72 

72 

53 

56 

83 

66 

71 

71 

63 

69 

71 

71 

71 

60 

64 

71 

73 

67.3 

Mm 

39 

39 

41 

43 

49 

40 

39 

34 

38 

22 

24 

37 

33 

41 

38 

41 

46 

36 

37 

44 

49 

44 

38.8 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 

99 

100 

99 

97 

94 

88 

86 

76 

73 

68 

79 

85 

86 

89 

85 

72 

90 

91 

88 

69 

88 

86 

83 

93 

98 

101 

98 

88.2 

MIN 

49 

49 

52 

48 

49 

31 

44 

51 

37 

42 

38 

*2 

43 

47 

55 

50 

69 

46 

46 

4  2 

4  2 

42 

47 

44 

60 

52 

45 

46.1 

VACAVILLE 

MAX 

93 

96 

97 

101 

101 

93 

76 

82 

92 

91 

83 

79 

75 

83 

89 

94 

94 

90 

88 

89 

89 

B4 

88 

85 

83 

87 

92 

102 

104 

90 

89.7 

Mm 

50 

52 

54 

55 

55 

54 

58 

46 

50 

50 

55 

42 

53 

44 

48 

48 

55 

62 

54 

53 

81 

60 

»8 

66 

53 

52 

65 

76 

61 

54 

53.5 

VOLTA  POWER  HOUSE 

MAX 

91 

93 

96 

100 

100 

98 

9  2 

80 

88 

87 

85 

74 

74 

74 

84 

84 

88 

86 

67 

87 

91 

91 

85 

85 

81 

83 

90 

93 

100 

100 

88.2 

MIN 

57 

66 

62 

64 

67 

65 

55 

49 

52 

55 

50 

45 

45 

43 

52 

53 

56 

58 

50 

56 

"1 

56 

53 

64 

49 

54 

65 

60 

68 

56 

55.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  297 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  oi  Month 

erage 

1  | 

2 

3 

4 

« 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17 

13 

19 

20 

21 

22  1 

23  | 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

aMlSKEYTO«N  RES 

MAX 

91 
62 

95 
65 

99 
65 

I '"2 
66 

1  )6 
69 

102 
65 

92 
59 

83 
56 

83 
5  6 

91 

60 

89 

58 

76 
52 

77 
48 

71 

50 

79 

6  5 

89 
58 

86 

58 

90 

55 

87 

60 

93 

62 

95 
57 

83 

56 

90 

64 

84 

55 

86 

60 

91 
62 

101 
72 

102 
59 

89.9 
59.1 

HILLIAMS 

MAX 
MIN 

5' 

9  1 
57 

100 
57 

0  6 

55 

94 
55 

92 
56 

3  , 

55 

3  9 

6  1 

9  0 
5  2 

89 
53 

86 
51 

94 
81 

84 
49 

73 

47 

85 
54 

88 
56 

87 
5  6 

35 
55 

78 
54 

98 

66 

90 
56 

90 
54 

88 
53 

89 
86 

84 

54 

85 
57 

89 
58 

91 

63 

92 

55 

91 

52 

88.0 
54.4 

M1LL0WS 

MAX 
MIN 

93 
55 

97 
5| 

99 
60 

96 
64 

99 
64 

99 
57 

89 
55 

BO 
52 

81 
54 

33 

56 

6  6 

64 

79 

50 

79 
51 

74 

47 

30 
64 

88 
56 

9  0 
56 

90 
61 

79 
61 

92 
68 

93 
58 

90 
56 

85 
55 

89 
53 

86 
51 

82 
55 

90 
61 

94 
70 

101 
69 

106 
58 

89.2 
57.0 

WINTERS 

MAX 
MIN 

88 
55 

»5 
56 

98 
58 

99 

103 
61 

102 

65 

91 
56 

8  0 
6r 

33 
64 

90 
51 

9  0 
57 

82 
50 

8  I 

55 

74 

46 

90 
48 

89 
53 

9  2 
60 

94 

60 

82 
56 

87 

55 

90 
65 

91 
62 

87 
53 

90 
58 

85 
50 

33 
54 

89 
60 

93 
72 

99 
62 

104 
59 

89.7 
56.0 

WOODLAND    1  WNW 

.            .  . 

MAX 
MIN 

92 
54 

tt 
55 

loo 

57 

101 

-.6 

103 
56 

102 
55 

88 

52 

8  ! 

5  0 

85 

49 

91 
49 

89 

54 

82 

45 

81 
51 

74 

46 

80 
48 

90 
51 

93 
59 

93 
62 

79 
56 

39 
66 

91 
66 

92 
56 

89 

61 

92 

64 

88 
51 

86 
54 

87 
56 

92 
67 

99 
64 

105 
57 

90.4 
54.2 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  0) 

accA 

MAX 
MIN 

73 
25 

77 
2  S 

33 

26 

86 

29 

3K 

30 

89 
35 

84 
28 

82 
22 

79 
23 

84 

23 

9  0 
26 

68 

2  1 

65 
24 

5P 
1  7 

67 

19 

78 
21 

82 
22 

3  1 
37 

56 
45 

65 
33 

78 
32 

82 
31 

81 
30 

83 
32 

75 
31 

75 
33 

74 
37 

69 
39 

75 
30 

81 

29 

76,6 
28.4 

BOD  IE 

MAX 
MIN 

69 

23 

74 
21 

77 
2  5 

78 
29 

76 
2  9 

76 
34 

7  3 

23 

76 

2  1 

76 
29 

72 
26 

66 
25 

62 
14 

53 
20 

61 
14 

72 
13 

68 
14 

76 
24 

65 
26 

43 

32 

63 
35 

73 
35 

71 
38 

75 
32 

71 
29 

73 
27 

66 
30 

66 
34 

68 
33 

71 
35 

67 
46 

69.4 
27.1 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

74 

27 

80 
23 

84 

25 

36 

27 

84 

)0 

82 
34 

30 

27 

31 

22 

83 

33 

79 
27 

72 
36 

69 
24 

64 

30 

69 
15 

73 
17 

85 
24 

34 

25 

78 

44 

58 
38 

70 
33 

80 
34 

79 
29 

8  3 
31 

78 
38 

78 

25 

75 
35 

63 

40 

74 
25 

77 
27 

74 
27 

76.5 
29.1 

CEDARvILLE 

MAX 
MIN 

75 
46 

77 
49 

82 
51 

9  0 
54 

94 

52 

9; 
63 

89 

64 

BS 

50 

83 
46 

85 

46 

86 
46 

64 

40 

67 

44 

59 

40 

53 

40 

73 
45 

8  0 
47 

85 

50 

56 
48 

74 

48 

79 
51 

86 
50 

38 

49 

88 
43 

77 
46 

64 

40 

72 
44 

84 

49 

85 
48 

78.6 
47.6 

OONNER   MEMORIAL    5T  PK 

MAX 
MIN 

30 

3  a 

75 
40 

67 
34 

TO 
37 

73 
33 

70 
33 

69 
36 

69 
3  i 

63 

34 

66 

3  3 

6  3 
38 

49 

28 

47 
3  0 

39 
25 

49 
27 

62 
29 

63 
39 

64 
33 

50 
*3 

61 
40 

60 
39 

66 
37 

64 

38 

65 
42 

58 

39 

57 
40 

56 
42 

54 
41 

60 
36 

67 
37 

61.5 

36.  1 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

78 
40 

31 
1'. 

3  6 

4  2 

91 
47 

9  5 
51 

9  6 

6  2 

92 

4  9 

90 

39 

86 
37 

88 
60 

6  9 
45 

74 

32 

72 

34 

65 
33 

71 

35 

80 
40 

86 
45 

87 
47 

61 
46 

73 
49 

80 
45 

87 
47 

39 
49 

91 

51 

81 
41 

81 
44 

79 

43 

75 
41 

81 
41 

88 
43 

82.4 
43.0 

Fleming  fish  and  game 

MAX 
MIN 

81 

40 

85 
39 

90 
-2 

93 
42 

94 
44 

88 
49 

88 
42 

34 

43 

36 
33 

95 
36 

B  1 

30 

71 
31 

63 
40 

71 
37 

77 
3  4 

84 
37 

67 
40 

81 
54 

75 
49 

80 
44 

87 

45 

89 
42 

88 
43 

82 
42 

80 
36 

77 
4  2 

74 

46 

82 
42 

87 
38 

87 
43 

82.7 
40.8 

FORT  BIDwELL 

MAX 
MIN 

77 
38 

83 
40 

90 

4  0 

9  0 

39 

9  3 
67 

88 
53 

85 

46 

33 
42 

8  5 
37 

85 
40 

81 
37 

30 
33 

65 
35 

59 

40 

76 
38 

80 

42 

85 
43 

72 

50 

72 
46 

82 
45 

88 
46 

86 
42 

87 
45 

80 
43 

76 
42 

65 
60 

70 
34 

82 
36 

83 
43 

76 
40 

80.1 
41.8 

MEYERS  *  SW 

II 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

73 
1.4 

77 
39 

82 
41 

83 
4  3 

32 
»6 

80 
46 

30 
43 

33 

42 

34 

47 

31 
43 

73 
47 

70 
37 

63 
38 

69 

30 

76 
34 

83 
40 

72 

51 

70 

54 

60 
40 

76 
42 

60 

42 

81 
45 

84 

47 

SO 

49 

79 
41 

76 
43 

67 
41 

74 
39 

84 
42 

79 
43 

76.9 
42.6 

SOUAW  VALLEY 

11 

70 
33 

32 

'9 
36 

84 
39 

-6 

M 

30 

38 

79 
36 

30 
46 

75 
37 

80 
38 

'8 
4  3 

65 

30 

61 

39 

64 
24 

66 
2  7 

75 
33 

80 
33 

76 
46 

55 

42 

63 
38 

70 
39 

75 
39 

75 
42 

80 
50 

73 
*9 

65 
41 

72 
41 

63 
46 

70 
37 

78 
36 

72.8 
38.4 

SUSANvILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
40 

H- 

60 

91 
44 

9  3 
46 

96 
51 

9  2 

49 

91 
46 

38 

4  4 

87 
35 

95 
41 

7  i 
40 

71 
34 

64 
43 

71 

39 

72 
36 

86 
38 

86 
44 

66 
53 

73 
50 

8  2 
45 

96 
46 

87 
45 

87 

46 

81 
46 

80 
40 

72 
40 

74 

40 

82 
41 

88 
42 

75 
44 

81.4 
42.9 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

64 
40 

6  7 
39 

7  1 

60 

75 
42 

7  7 
-3 

8  1 

44 

78 
41 

78 

39 

76 
39 

7  I 

39 

76 
40 

75 
36 

60 
37 

82 

27 

6  1 

33 

6  5 
35 

74 
47 

64 
48 

52 
43 

58 

42 

6  8 
43 

70 
42 

76 
43 

72 
40 

7  I 
45 

70 
41 

6  8 
45 

58 
47 

64 
43 

7t 
44 

40,9 

TERMO 

MAX 
MIN 

78 

30 

3  1 

12 

89 
36 

91 
39 

90 
4  1 

86 
44 

84 
35 

30 
30 

83 
24 

81 
26 

69 
32 

66 
34 

64 

33 

60 
34 

75 
2  9 

81 
30 

8  3 
35 

63 
44 

72 
45 

77 
41 

32 
49 

84 
33 

83 
32 

77 
40 

76 
27 

68 
38 

72 
29 

77 
30 

85 
32 

78 
34 

77,6 
34,6 

TRUC<EE  RANGER  STATI06 

MAX 
MIN 

71 
32 

76 
31 

82 
34 

85 
36 

87 
38 

83 
64 

31 

36 

'9 

35 

76 

33 

81 
34 

77 
43 

64 

26 

50 
31 

54 

2  3 

62 
27 

74 
29 

79 

33 

78 
49 

53 
43 

63 
39 

73 
37 

81 
37 

76 
60 

91 

50 

77 
42 

76 
33 

71 
43 

66 
43 

76 
37 

83 
37 

74,2 
36,6 

WOODFOROS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

7* 
45 

78 

82 

50 

85 
52 

36 
54 

30 

56 

83 
52 

83 
50 

84 

50 

32 
5  2 

71 

53 

67 
45 

67 
40 

69 
34 

73 

38 

84 
47 

8  3 
6  3 

74 
49 

61 
43 

72 
43 

30 
48 

82 
52 

85 
54 

77 
69 

78 
5* 

72 
46 

67 
44 

72 
42 

78 
47 

75 
45 

76,8 
48.1 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0« 

AvtLA  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
67 

7  0 

7  0 
5  6 

71 
52 

71 
55 

71 
59 

76 

59 

80 

60 

77 
87 

77 
85 

76 

64 

76 
48 

91 
46 

9  2 
62 

99 
68 

92 
59 

85 
66 

80 
58 

'1 

54 

74 

64 

79 

60 

82 
50 

75 
50 

73 
65 

81 
55 

76 
55 

70 

55 

98 
56 

70 
62 

74 
62 

77,9 
55.1 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 
MIN 

84 
42 

82 

46 

3  0 
45 

86 
43 

85 

45 

91 

43 

87 
42 

82 
46 

89 
42 

84 
43 

36 
3  6 

79 

40 

82 
38 

84 

42 

90 
40 

96 
60 

98 
42 

82 
40 

79 
42 

70 
47 

80 
45 

81 
43 

78 
47 

87 
46 

88 
49 

90 
46 

93 
46 

47 

50 

53 

84.9 
44.1 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

7C 
55 

69 

52 

70 
61 

73 
53 

6  2 
61 

6  3 

55 

70 

52 

70 
54 

71 
54 

71 
63 

67 

80 

66 
66 

74 
51 

76 
53 

74 
82 

75 
42 

70 
54 

64 
60 

70 

55 

71 
55 

70 
54 

68 

66 

67 
49 

67 
57 

68 
56 

93 
56 

90 
55 

73 
59 

71.9 
54.1 

BURL INGAME 

82 
52 

82 
50 

31 

50 

82 
49 

30 
49 

75 
50 

74 

58 

72 

61 

81 

49 

79 
49 

69 

64 

71 

62 

75 
53 

81 
»6 

84 

47 

82 
46 

82 
51 

82 
62 

78 
31 

79 

8  2 

75 

52 

81 
51 

81 

60 

78 
52 

77 
57 

85 
55 

38 
51 

92 
57 

93 
57 

86 
63 

80.2 
51.9 

CARMEL  valley 

MAX 
MIN 

79 

45 

79 
47 

<M 

46 

92 
49 

75 
49 

76 
55 

3  1 

53 

78 

47 

79 
48 

70 
48 

71 
•I 

71 
41 

73 
45 

93 

44 

87 
48 

88 
53 

90 
66 

77 
65 

'8 
46 

77 
47 

77 
60 

80 
48 

81 
51 

79 
49 

76 
40 

76 
49 

92 
53 

101 
57 

95 

66 

87 
55 

81.0 
49.6 

CROCKE  TT 

MAX 
MIN 

81 
56 

3" 

33 

90 
65 

3  9 

55 

(0 
55 

80 
55 

73 
68 

72 
56 

80 

84 

86 

54 

81 
64 

76 

53 

76 
54 

74 
50 

81 
52 

89 
53 

99 
57 

39 
62 

77 
57 

3  3 
56 

79 
68 

81 
57 

83 
67 

84 
66 

80 
59 

SO 
56 

85 
58 

93 
57 

98 

59 

96 
60 

83.4 
55.8 

GILROY 

MAX 
MIN 

81 
54 

10 
50 

91 
49 

9  6 
49 

9  3 

51 

81 
55 

76 
51 

77 
5] 

85 

66 

87 

60 

83 

60 

77 

43 

74 

44 

75 
46 

81 
46 

88 
46 

90 
55 

91 

60 

74 
48 

80 
49 

81 
60 

83 
48 

87 
6  2 

86 
62 

81 

59 

78 
51 

83 
49 

92 
50 

98 
56 

94 

55 

84.6 
50.8 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

63 
50 

64 

5  0 

64 
49 

66 
50 

6  1 

5  0 

6  1 

54 

'0 
66 

68 
51 

67 
50 

69 
*5 

67 
47 

66 

45 

68 
46 

69 
45 

69 
46 

68 
48 

70 
50 

69 
50 

66 
51 

71 

50 

70 
60 

66 
51 

69 
50 

70 
50 

68 
53 

67 
50 

39 

80 

89 
50 

83 

55 

72 
55 

69.4 
49.9 

MOLL  1 5TER 

MAX 
MIN 

75 
56 

88 

51 

36 
46 

3  9 

4  7 

79 
69 

76 
50 

74 
62 

73 
44 

75 
43 

88 
45 

92 
47 

93 
53 

80 
59 

73 
48 

77 
50 

78 
48 

75 
47 

88 
60 

81 

50 

80 
55 

78 
50 

93 
51 

99 
53 

93 
52 

72 
53 

82.2 
50.4 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

66 

53 

B5 
51 

96 

49 

76 

55 

84 

61 

84 

48 

85 
47 

92 
51 

'3 
53 

73 

40 

74 
41 

32 
41 

86 
41 

91 
44 

96 
46 

86 
47 

78 
45 

84 

46 

85 
45 

87 
46 

81 
46 

80 
52 

79 
50 

89 
46 

97 

50 

94 
59 

76 
54 

84.0 
48.1 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

80 
51 

}  • 
53 

95 
66 

98 
56 

101 

56 

87 
55 

79 

64 

77 

49 

82 

60 

86 

50 

76 
53 

72 
52 

72 
52 

72 

45 

80 
44 

88 
48 

90 
49 

90 
67 

69 
49 

81 
51 

81 
62 

84 

52 

82 
50 

87 
51 

79 
56 

76 
54 

83 
55 

90 
59 

97 
57 

96 
57 

84.1 
52.4 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

87 
51 

90 
53 

39 
62 

93 
55 

86 

S3 

80 
55 

73 
56 

80 
49 

82 
64 

'1 
49 

74 

4  9 

75 

44 

71 
48 

80 
45 

86 
46 

87 
47 

97 
63 

78 
63 

80 
48 

8  0 
48 

82 
50 

80 
49 

80 
50 

7B 

51 

75 
58 

80 
50 

90 
53 

96 
55 

94 
59 

84 

63 

82.5 
51.5 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

79 
55 

87 

5S 

91 
66 

86 
55 

92 

5« 

30 

57 

70 
58 

75 
54 

T6 
66 

85 

64 

79 
56 

77 
62 

80 
54 

72 
49 

79 

60 

86 
51 

B7 
57 

86 

62 

75 
57 

81 
58 

77 
60 

80 
55 

80 
56 

82 
56 

76 
59 

75 
54 

82 
56 

91 
61 

96 
60 

96 
62 

81.9 
56.0 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

70 
53 

65 

50 

71 
51 

77 
51 

61 

52 

66 
54 

73 
56 

73 
52 

68 
65 

63     65  65 
54     54  51 
S,.  Roloronco  N 

69     75  78 
51     48  51 
3t*B  Following  Slati 

75 
51 

on  Inds> 

77 
56 

64 

66 

74 
50 

72 
52 

71 

64 

77 
53 

70 
52 

72 
5* 

72 
53 

65 
55 

87 
52 

94 
59 

85 
63 

71 
57 

72.2 
53.3 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  ot  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

MftODH    BAY    F  1  DC  OCCT 

66 

61 

62 

63 

62 

65 

65 

'3 

70 

65 

65 

65 

65 

65 

84 

90 

88 

7? 

67 

75 

72 

71 

70 

68 

65 

6  7 

65 

70 

1  0  1 

69 

70.3 

MIN 

53 

53 

53 

51 

80 

53 

55 

49 

52 

52 

48 

45 

44 

48 

52 

54 

13 

52 

50 

50 

50 

50 

49 

54 

52 

53 

4  9 

49 

68 

60 

51,4 

NOUN!    Ul"DLlJ   N  UAIt 

79 

92 

96 

98 

99 

96 

82 

77 

80 

87 

82 

78 

74 

70 

85 

87 

92 

93 

'  1 

n  2 

82 

86 

0  1 

89 

80 

77 

8  4 

85 

95 

1 00 

85.3 

MIN 

32 

62 

69 

63 

67 

61 

51 

50 

51 

58 

49 

45 

45 

46 

53 

62 

6  1 

17 

81 

15 

15 

54 

54 

53 

6  2 

52 

54 

64 

70 

61 

55.9 

Um  IUT     UAMTI  TOW 

8? 

80 

85 

86 

73 

75 

72 

63 

59 

56 

65 

7* 

77 

78 

74 

63 

72 

75 

77 

72 

65 

72,8 

MIN 

55 

64 

62 

67 

45 

19 

57 

42 

42 

38 

41 

52 

58 

63 

40 

42 

49 

53 

50 

53 

47 

52.2 

NACIMIENTO  DAM 

os 

9  2 

97 

100 

102 

97 

82 

75 

85 

94 

90 

82 

76 

'5 

83 

87 

9  2 

93 

'3 

70 

7  1 

81 

0  6 

90 

84 

84 

0  1 

85 

94 

72 

85.2 

MIN 

49 

50 

51 

50 

52 

82 

52 

46 

50 

47 

48 

40 

42 

42 

44 

46 

14 

56 

47 

49 

-6 

49 

49 

48 

49 

49 

48 

52 

61 

58 

49.2 

NEWARK 

te 

81 

83 

79 

8  3 

70 

74 

75 

14 

75 

67 

65 

70 

71 

76 

»3 

02 

70 

67 

7  7 

76 

76 

76 

72 

71 

70 

75 

91 

93 

94 

76.4 

MIN 

55 

55 

56 

54 

54 

85 

51 

55 

56 

54 

55 

51 

13 

15 

54 

54 

49 

53 

53 

16 

56 

55 

55 

56 

59 

15 

5  7 

60 

63 

62 

55.2 

OAKLAND   HO  AIRKURT 

7<> 

73 

73 

74 

66 

69 

72 

73 

73 

67 

71 

67 

69 

73 

77 

76 

73 

68 

74 

74 

7  2 

74 

70 

70 

60 

70 

92 

86 

08 

75 

73.3 

MIN 

61 

57 

58 

58 

89 

60 

62 

58 

57 

58 

59 

85 

60 

53 

55 

55 

61 

58 

57 

1  7 

19 

86 

59 

60 

61 

59 

59 

61 

63 

63 

58.6 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

74 

8  1 

78 

79 

82 

72 

74 

72 

73 

77 

74 

68 

71 

70 

74 

»2 

80 

79 

'2 

71 

75 

75 

75 

75 

74 

7  3 

78 

0  9 

93 

95 

76.8 

MIN 

58 

$3 

53 

52 

56 

59 

56 

50 

10 

48 

52 

46 

47 

44 

46 

47 

51 

60 

51 

11 

1  1 

49 

49 

53 

50 

50 

51 

52 

55 

56 

51.5 

PASO  RUDLC9 

88 

94 

97 

98 

90 

'5 

75 

87 

90 

90 

85 

79 

76 

»2 

89 

95 

95 

91 

'3 

73 

03 

09 

93 

91 

86 

06 

0  8 

97 

91 

80 

87,0 

MIN 

45 

44 

47 

47 

48 

50 

55 

41 

51 

47 

50 

38 

36 

35 

43 

42 

47 

58 

49 

46 

43 

43 

49 

45 

45 

49 

46 

47 

61 

57 

46,8 

PASO  R0BLE5  FAA  AP 

89 

99 

102 

104 

92 

78 

80 

92 

94 

92 

82 

■>8 

78 

82 

90 

95 

99 

74 

71 

73 

84 

91 

9» 

87 

87 

34 

89 

98 

77 

80 

87,2 

MIN 

51 

91 

54 

54 

53 

52 

53 

46 

55 

52 

55 

46 

43 

44 

44 

40 

51 

56 

52 

48 

<.7 

48 

50 

12 

1 1 

52 

60 

52 

63 

60 

51.1 

DIUUl^l   C4     MAT  MnilllMEKI 

PIWNALLCJ  MAT  HUNUMtp) 

94 

98 

103 

104 

101 

92 

82 

87 

92 

91 

82 

73 

74 

83 

90 

97 

97 

90 

72 

79 

87 

89 

9  1 

07 

85 

0  6 

91 

98 

95 

85 

89,2 

MIN 

46 

51 

53 

54 

15 

48 

50 

45 

50 

48 

46 

37 

37 

19 

41 

47 

50 

58 

44 

40 

46 

45 

47 

46 

48 

46 

49 

51 

60 

50 

47.5 

P I 5M0  BEACH 

71 

64 

60 

60 

64 

68 

71 

72 

71 

70 

74 

70 

75 

07 

92 

92 

75 

75 

69 

74 

73 

74 

7«. 

6  7 

75 

60 

68 

100 

70 

72 

73,2 

MIN 

55 

54 

55 

51 

54 

14 

54 

51 

50 

53 

52 

49 

45 

52 

52 

57 

54 

56 

53 

53 

12 

53 

52 

57 

55 

55 

53 

56 

63 

62 

53.7 

POINT  PIE0RA5  BLANCAS 

MAX 

64 

61 

63 

63 

64 

65 

69 

70 

65 

65 

65 

66 

67 

67 

68 

65 

74 

65 

65 

7  0 

71 

69 

64 

67 

67 

66 

71 

73 

65 

71 

66,  8 

MIN 

53 

52 

52 

52 

53 

56 

56 

52 

55 

53 

50 

48 

47 

50 

81 

51 

12 

52 

51 

55 

13 

51 

55 

6<. 

62 

12 

51 

55 

10 

58 

52.7 

onDT    /"utCAf.n    ftl  A  w  a  i  net 
rOKT   LHILAVU  NAVAL  Ut* 

MAX 

90 

94 

93 

94 

92 

79 

79 

77 

86 

84 

80 

77 

74 

80 

87 

89 

86 

83 

82 

80 

8  1 

80 

83 

78 

78 

82 

90 

96 

103 

89 

84,8 

MIN 

55 

52 

53 

83 

54 

53 

55 

50 

51 

50 

52 

48 

52 

45 

46 

46 

45 

45 

54 

12 

14 

53 

61 

54 

64 

15 

54 

61 

57 

54 

52.3 

PRIEST  VALLEY 

MAX 

00 

95 

99 

100 

95 

88 

79 

88 

91 

87 

78 

75 

75 

80 

84 

92 

95 

78 

60 

74 

85 

88 

91 

83 

82 

0  0 

85 

92 

84 

81 

8  5  , 

MIN 

42 

43 

44 

45 

48 

46 

47 

40 

40 

45 

46 

32 

31 

35 

34 

40 

42 

45 

40 

40 

42 

44 

42 

42 

40 

40 

42 

45 

45 

44 

41.6 

REDWOOD  CITY 

MAX 

86 

83 

82 

85 

83 

79 

76 

77 

84 

82 

73 

74 

73 

30 

86 

87 

86 

83 

79 

80 

00 

81 

8  0 

79 

75 

79 

90 

96 

96 

85 

82.0 

Mm 

57 

53 

53 

52 

52 

59 

54 

51 

10 

50 

55 

49 

50 

46 

47 

48 

53 

61 

51 

13 

52 

51 

10 

52 

59 

51 

52 

55 

57 

59 

52.7 

RICHMOND 

MAX 

65 

7* 

70 

84 

71 

72 

64 

69 

74 

74 

74 

73 

72 

69 

79 

79 

77 

74 

72 

74 

71 

73 

75 

74 

72 

73 

74 

90 

95 

88 

74,8 

MIN 

57 

55 

56 

55 

56 

57 

57 

59 

55 

18 

57 

53 

57 

51 

52 

55 

60 

61 

58 

16 

69 

58 

52 

1  7 

60 

18 

58 

61 

64 

66 

57.3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 

88 

92 

93 

96 

8  6 

75 

75 

75 

83 

H  1 

72 

71 

67 

76 

82 

87 

05 

8  1 

78 

77 

78 

78 

82 

77 

70 

78 

87 

9.' 

95 

84 

81.4 

Mm 

54 

60 

57 

58 

59 

54 

51 

48 

49 

55 

53 

50 

52 

42 

43 

44 

53 

69 

57 

10 

51 

49 

47 

56 

57 

14 

50 

55 

53 

56 

52.5 

SALINAS  2  E 

MAX 

78 

71 

76 

87 

66 

71 

76 

76 

76 

68 

70 

68 

71 

79 

81 

80 

8! 

73 

73 

75 

76 

77 

75 

75 

71 

70 

86 

99 

90 

78 

76,5 

Mm 

54 

54 

53 

53 

54 

55 

57 

51 

54 

55 

56 

49 

46 

45 

45 

48 

51 

57 

50 

48 

49 

48 

50 

63 

54 

15 

51 

33 

56 

55 

52.0 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 

75 

74 

74 

85 

53 

68 

75 

74 

71 

67 

68 

66 

68 

78 

79 

77 

83 

68 

72 

73 

73 

76 

73 

73 

74 

69 

85 

97 

88 

73 

Mm 

54 

53 

52 

53 

54 

59 

57 

52 

53 

54 

54 

49 

46 

42 

45 

47 

50 

56 

50 

47 

48 

47 

49 

13 

14 

54 

51 

53 

56 

53 

51.4 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 

95 

101 

103 

107 

104 

93 

85 

88 

95 

93 

89 

81 

78 

86 

92 

97 

96 

87 

80 

77 

03 

89 

94 

93 

87 

09 

90 

96 

90 

87 

90.  8 

MIN 

46 

80 

50 

50 

50 

47 

46 

42 

51 

50 

42 

36 

35 

39 

40 

46 

49 

50 

41 

45 

41 

-3 

43 

46 

41 

45 

43 

49 

41 

56 

45.2 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 

60 

59 

60 

58 

58 

61 

70 

67 

68 

65 

72 

62 

69 

66 

65 

68 

68 

65 

66 

68 

67 

67 

66 

64 

62 

65 

85 

96 

8  2 

70 

Mm 

55 

53 

53 

53 

53 

55 

55 

64 

62 

55 

59 

58 

55 

10 

60 

53 

54 

58 

53 

63 

60 

52 

55 

55 

54 

15 

54 

54 

18 

58 

5  5. '5 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

MAX 

75 

73 

71 

72 

69 

71 

73 

70 

71 

65 

66 

65 

70 

74 

82 

78 

75 

65 

74 

76 

74 

74 

69 

72 

69 

7  2 

88 

93 

93 

77 

73,8 

Mm 

53 

51 

52 

13 

52 

53 

58 

55 

53 

56 

54 

53 

55 

11 

50 

51 

54 

54 

54 

54 

14 

64 

53 

56 

57 

55 

53 

50 

61 

60 

54.2 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 

73 

6  3 

64 

67 

60 

60 

70 

69 

67 

64 

64 

66 

65 

71 

75 

76 

7  4 

64 

'0 

69 

69 

72 

70 

66 

64 

70 

87 

95 

9  0 

71 

70.2 

Mm 

54 

53 

53 

54 

54 

86 

59 

58 

53 

56 

54 

54 

65 

54 

57 

56 

56 

59 

58 

58 

60 

58 

15 

16 

67 

57 

60 

65 

68 

60 

56.9 

SAN  GREGORIO  2  5E 

MAX 

72 

73 

71 

72 

69 

71 

73 

73 

68 

63 

67 

65 

70 

73 

77 

72 

77 

64 

74 

75 

76 

75 

68 

73 

72 

6  9 

88 

93 

91 

78 

MIN 

51 

44 

45 

46 

49 

54 

57 

46 

47 

53 

52 

46 

49 

42 

40 

40 

46 

15 

49 

47 

45 

45 

46 

49 

55 

54 

44 

54 

56 

52 

48.6 

SAN  JOSE 

MAX 

85 

87 

86 

90 

88 

81 

78 

77 

80 

78 

72 

75 

72 

78 

85 

84 

84 

78 

77 

78 

80 

78 

77 

76 

7«. 

77 

91 

95 

95 

83 

81.3 

Mm 

55 

55 

54 

57 

56 

58 

58 

52 

58 

53 

56 

47 

51 

47 

49 

50 

85 

61 

51 

13 

13 

52 

64 

14 

59 

52 

53 

56 

59 

61 

54.3 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 

75 

73 

75 

78 

77 

74 

72 

75 

78 

78 

73 

70 

71 

73 

84 

90 

94 

88 

72 

70 

76 

80 

77 

77 

73 

76 

76 

86 

98 

70 

Mm 

52 

52 

53 

49 

50 

53 

55 

51 

51 

52 

49 

46 

44 

13 

56 

60 

60 

51 

51 

10 

49 

49 

12 

13 

52 

52 

50 

61 

5  0 

60 

52!l 

SAN  MATEO 

MAX 

86 

8  3 

80 

83 

a  3 

71 

74 

73 

80 

72 

68 

69 

71 

77 

84 

82 

81 

76 

70 

77 

71 

77 

97 

94 

82 

MIN 

53 

55 

55 

52 

52 

58 

57 

53 

51 

55 

54 

12 

56 

47 

49 

49 

54 

53 

52 

11 

60 

18 

58 

60 

65 

54)3 

SANTA  CLARA  UNIVER5ITY 

MAX 

85 

85 

85 

89 

84 

80 

77 

78 

79 

75 

74 

75 

72 

79 

86 

84 

85 

77 

78 

78 

81 

80 

77 

76 

74 

77 

90 

96 

95 

83 

81.1 

MIN 

54 

55 

54 

57 

56 

58 

58 

53 

57 

52 

53 

48 

51 

58 

50 

50 

51 

61 

52 

13 

64 

53 

53 

14 

59 

13 

54 

58 

61 

62 

54.9 

SANTA  CRUZ 

MAX 

Mm 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 

68 

78 

83 

80 

85 

68 

66 

73 

74 

77 

69 

72 

68 

68 

77 

81 

82 

80 

70 

75 

74 

76 

74 

73 

70 

75 

90 

95 

92 

Mm 

54 

54 

53 

51 

51 

51 

55 

55 

52 

52 

54 

51 

50 

52 

49 

51 

51 

56 

53 

53 

53 

53 

53 

64 

6^ 

16 

55 

65 

66 

63 

54!l 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 

80 

89 

94 

96 

100 

86 

74 

75 

78 

87 

80 

78 

74 

72 

79 

86 

9  0 

90 

75 

82 

79 

80 

81 

85 

78 

76 

84 

69 

95 

96 

Mm 

49 

50 

49 

50 

50 

53 

55 

46 

48 

51 

52 

47 

49 

44 

43 

45 

45 

56 

50 

10 

49 

49 

46 

10 

52 

12 

49 

53 

53 

53 

49.6 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

MAX 

70 

7  1 

67 

69 

83 

64 

65 

72 

73 

73 

72 

75 

68 

69 

77 

80 

77 

84 

73 

69 

73 

73 

75 

75 

73 

73 

68 

84 

96 

89 

«          »  • 

MIN 

5* 

53 

53 

53 

54 

54 

56 

51 

57 

51 

51 

47 

44 

45 

41 

48 

51 

55 

49 

49 

49 

47 

50 

54 

54 

81 

48 

52 

56 

57 

51.1 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 

84 

88 

93 

9  1 

92 

78 

78 

77 

84 

84 

no 

77 

71 

85 

87 

86 

77 

03 

80 

81 

8? 

78 

78 

90 

97 

98 

97 

84,3 

Mm 

55 

60 

61 

61 

58 

60 

56 

61 

58 

59 

56 

58 

57 

58 

6  8 

62 

58 

18 

56 

62 

66 

61 

56 

57 

60 

63 

62 

59.3 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 

83 

90 

96 

97 

9  8 

90 

81 

81 

80 

87 

87 

81 

80 

72 

81 

88 

90 

91 

77 

85 

85 

84 

00 

00 

82 

80 

85 

91 

98 

102 

86.3 

Mm 

51 

54 

56 

55 

58 

55 

55 

53 

55 

50 

57 

48 

56 

46 

48 

51 

66 

62 

53 

52 

53 

56 

52 

60 

52 

12 

66 

61 

57 

56 

54.3 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 

79 

88 

97 

98 

101 

101 

97 

90 

88 

89 

91 

84 

80 

77 

80 

86 

93 

96 

80 

78 

83 

95 

93 

93 

88 

04 

83 

87 

96 

90 

88.8 

Mm 

57 

58 

65 

69 

69 

69 

63 

59 

56 

62 

59 

54 

51 

52 

45 

49 

58 

6  3 

57 

14 

5  8 

64 

63 

62 

61 

60 

58 

63 

69 

61 

59.6 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 

86 

93 

96 

98 

97 

94 

89 

86 

88 

90 

83 

78 

73 

78 

8- 

91 

93 

88 

77 

83 

93 

90 

92 

08 

31 

81 

83 

92 

89 

82 

87.3 

Mm 

52 

57 

61 

63 

61 

58 

53 

48 

54 

95 

49 

45 

38 

43 

46 

50 

17 

69 

47 

47 

52 

53 

65 

16 

51 

52 

47 

53 

57 

51 

52.3 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 

88 

96 

98 

101 

100 

97 

85 

81 

85 

90 

85 

80 

76 

77 

84 

89 

93 

8  2 

81 

83 

89 

88 

86 

08 
65 

83 

03 

87 

94 

83 

81 

87.1 

Mm 

62 

66 

69 

70 

70 

69 

64 

55 

63 

63 

62 

59 

54 

91 

55 

57 

64 

66 

59 

«8 

69 

64 

63 

60 

60 

64 

63 

70 

67 

62.4 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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C AL  IF ORi*  m 

DAILY  TEMPERATURES  septet  ^ 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

erage  j 

1 

2 

3 

1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17  J 

13 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

8ALCH  POwER  HOUSE 

MAX 

MIN 

96 
58 

92 
63 

95 
68 

96 
'o 

96 
71 

97 
'1 

93 
66 

87 
61 

85 
62 

87 
61 

86 

62 

80 
57 

75 
58 

76 

62 

8  2 
54 

90 
58 

91 
65 

9  1 
67 

74 
55 

8  1 

56 

92 

62 

94 
66 

90 
64 

90 
65 

86 
62 

90 
60 

82 
59 

89 
60 

90 
66 

82 
62 

87,2 
62.2 

9LACKw£llS  CORNER 

MAX 
MIN 

90 
62 

98 
6  2 

102 
66 

10,' 
S  - 

104 

68 

96 
58 

86 
55 

83 
59 

99 
58 

94 

58 

88 
51 

82 
47 

77 
47 

79 
50 

81 

64 

95 
59 

85 
55 

78 
67 

82 
58 

92 
59 

89 
68 

90 
60 

89 
56 

89 
60 

95 

69 

96 
65 

97 
63 

89.9 
58.6 

8uTT0N*ILL0ta 

MAX 
MIN 

82 
S5 

58 

97 
61 

1 C  o 
62 

102 
1 1 

10  1 
61 

1  "  . 
57 

89 

57 

86 

60 

90 
58 

94 
56 

87 

58 

84 
49 

79 

4  9 

82 
48 

97 
'0 

93 
54 

96 

63 

96 
58 

8  3 

52 

a  s 
53 

92 
59 

92 
ft  1 

90 
63 

92 
58 

96 
56 

88 
56 

90 
56 

97 
63 

87 

65 

90,3 
57.1 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

71 
39 

45 

9  2 
46 

B6 
49 

81 
53 

84 
51 

87 
48 

80 
42 

72 
45 

'5 
44 

73 
3  9 

62 
33 

52 
31 

60 
32 

60 
3  3 

69 
39 

'5 
44 

70 
47 

54 

44 

60 

43 

7  1 
43 

78 
45 

72 
48 

76 
45 

83 
44 

75 

45 

72 
44 

80 
46 

78 

46 

77 
46 

73,1 
43.3 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

94 
55 

B9 
-  1 

96 
65 

98 
65 

98 
70 

99 

Sft 

87 
54 

0  0 

52 

85 
53 

89 
57 

6  T 
52 

79 
49 

7  6 

49 

76 
49 

82 

60 

96 
54 

91 
59 

94 

(2 

55 

8  4 

56 

8  6 
55 

89 

56 

84 

56 

92 
54 

83 
53 

61 
54 

94 

56 

95 
63 

99 
63 

99 
59 

87,6 
56.4 

catmEys  vy  bull  run  rh 

'  i 

53 

86 
57 

93 
61 

98 
61 

98 
62 

99 
64 

98 
55 

82 
51 

85 
55 

88 
52 

88 
50 

79 
87 

76 
85 

'2 
42 

'9 
85 

84 
50 

9  0 
53 

93 
60 

74 
50 

79 
51 

84 
60 

92 
57 

89 
55 

90 
59 

87 
52 

81 
53 

92 
52 

85 

55 

93 
59 

91 
55 

96.5 
53,7 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MIN 

74 
47 

81 

5r 

86 

53 

89 

92 
SS 

ae 
53 

03 
■.7 

85 
50 

e  3 

8  7 

73 
88 

69 
38 

62 
35 

70 
81 

79 
47 

85 

50 

88 

52 

58 
42 

71 
44 

80 
50 

65 
52 

85 
63 

97 
68 

79 
49 

76 
48 

77 
50 

82 
66 

98 
58 

89 
48 

80,1 
48.8 

COALINGA 

MIN 

CORCORAN  IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

S3 
58 

)C 
60 

97 
6  2 

I  90 

M 

1  DO 
65 

101 

>><. 

99 
60 

87 
55 

85 

60 

98 
57 

92 
55 

85 
52 

83 

86 

7e 

89 

80 
89 

87 
62 

92 
57 

95 
68 

75 
55 

82 
63 

83 
55 

89 
59 

90 
69 

90 
59 

89 
56 

88 

56 

95 
56 

88 
59 

95 
60 

89 
60 

88.7 
57.1 

OENA I R  3  NNE 

MAX 
MIN 

91 
48 

96 

52 

g8 
53 

99 
52 

103 

56 

"> 

53 

82 
55 

as 

s  1 

89 
56 

90 
50 

80 

87 

e2 
46 

7  7 

8  6 

80 
86 

87 
86 

93 

4S 

91 
60 

85 
60 

85 
89 

86 
61 

90 
51 

95 
57 

89 
SO 

6  6 
51 

84 
53 

8  8 
51 

94 
57 

95 
49 

98 
54 

87 
55 

88.7 
51.5 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

82 
42 

97 
42 

92 
44 

93 
45 

93 

3g 

8S 
41 

o  3 

39 

75 
37 

70 
39 

66 
30 

73 
29 

79 
32 

86 
34 

89 
38 

75 

45 

72 
40 

79 
42 

90 
44 

83 
44 

99 

88 

93 
46 

88 

41 

87 
43 

99 

46 

89 
42 

90 
45 

80 
43 

83.2 
40,6 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

89 
53 

96 
63 

99 
61 

ioi 
59 

101 
60 

100 
56 

89 
52 

It 

1.7 

89 
53 

go 
*< 

8  7 

48 

78 
8  8 

76 
47 

8  1 
44 

86 
84 

90 
49 

93 
51 

93 

60 

82 
55 

89 
51 

92 
6  1 

93 
52 

92 
60 

91 

61 

84 
49 

84 
51 

95 
52 

96 
55 

99 
56 

97 
54 

90,6 
52.2 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 
MIN 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
58 

96 
61 

100 
60 

10  1 
6  2 

100 
ft} 

97 
61 

8t> 
67 

07 
57 

89 
57 

92 
50 

88 
54 

80 
58 

75 
53 

83 
89 

88 
88 

g3 
52 

96 

55 

76 
62 

82 
56 

84 

52 

93 

54 

91 

59 

92 
55 

91 
59 

86 
57 

85 

52 

88 
56 

95 
57 

90 
61 

87 

62 

89.2 
56,4 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

84 
S3 

91 
57 

98 
51 

10  I 

62 

102 
ftS 

103 
62 

99 
56 

08 

52 

90 
58 

91 

55 

9  3 
53 

85 
89 

82 
48 

'7 
44 

93 

47 

86 
48 

94 
54 

98 
55 

'9 

52 

82 
63 

65 
53 

96 
54 

92 
56 

94 
56 

91 
53 

86 
52 

86 
53 

89 
53 

96 
61 

91 
60 

90.5 
54.0 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

17 
40 

71 

76 

SO 

79 
53 

80 

52 

«2 
53 

»1 
SI 

7ft 

48 

78 
50 

76 
52 

75 
85 

66 
8  5 

69 
38 

6  1 
31 

62 
32 

69 
41 

78 

46 

80 
51 

62 
39 

54 
43 

69 
88 

77 
52 

76 
62 

61 

55 

70 
44 

67 
44 

66 
41 

64 
44 

73 
47 

67 
46 

71.3 
85,9 

GLENNvILLE 

MAX 
MIN 

85 

42 

90 
44 

93 
48 

95 
49 

J4 

50 

93 
49 

92 
46 

06 
43 

87 
46 

88 
45 

8  3 
85 

72 

80 

72 
36 

73 

32 

80 

35 

89 
39 

90 
47 

86 
S3 

69 

47 

8  7 
43 

9  1 

53 

67 
46 

91 

50 

85 
48 

80 
45 

76 
43 

79 
45 

90 
46 

86 
57 

79 
50 

94,9 
45.5 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

53 
41 

6ft 
-f. 

71 
52 

75 
53 

77 
ss 

75 
s  3 

76 
54 

73 
'.9 

78 

52 

75 
53 

75 
85 

68 

39 

55 
34 

55 
31 

59 
33 

66 
44 

71 
51 

72 
61 

59 
37 

59 
37 

68 
49 

72 
50 

70 
66 

78 
57 

72 
45 

65 
4  4 

61 
40 

63 

47 

66 
86 

71 
45 

67.9 
46.4 

HANFORO 

MAX 
MIN 

90 
56 

96 

6  0 

gB 

60 

98 
60 

10  3 
61 

gs. 

59 

96 
56 

85 
S3 

87 
5' 

91 
54 

8  9 
53 

88 
8  9 

82 

80 

80 

47 

95 

47 

91 

49 

93 
53 

91 
63 

83 
52 

a  3 
52 

88 
63 

87 
57 

90 
53 

86 
67 

87 
54 

83 
55 

97 
85 

93 
56 

91 
63 

84 
59 

89.2 
55.1 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

7* 

45 

80 
47 

85 

SO 

89 
53 

90 
53 

89 
56 

9  ^ 
51 

83 
46 

83 
48 

85 
47 

8  3 
8  7 

73 

87 

71 
81 

6" 
36 

73 
37 

80 
40 

85 
47 

85 

49 

79 
44 

70 
44 

90 
47 

86 
49 

95 
62 

89 
52 

8  0 
49 

79 
49 

76 

50 

83 
53 

39 
56 

87 
49 

81.3 
47.8 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

66 
4  2 

71 
43 

75 

46 

78 
4d 

76 
48 

75 
46 

74 
45 

73 
42 

76 

45 

73 
86 

68 
39 

56 
36 

54 
3  1 

58 
29 

65 
36 

70 
42 

72 

44 

71 

45 

62 
33 

67 
36 

7  2 
43 

73 
46 

76 

49 

75 
49 

66 
39 

63 
41 

63 
45 

70 
42 

71 
46 

63 
43 

68.8 
42.1 

IDRIA 

MAX 
MIN 

85 
51 

90 
S6 

94 
62 

96 
68 

96 
69 

92 
67 

a  7 

52 

80 
so 

88 
55 

86 

60 

08 

ss 

77 
69 

73 

85 

'3 
45 

79 
49 

87 
55 

89 

60 

88 

60 

71 

so 

83 
61 

96 
50 

86 
65 

85 
64 

84 
58 

85 
54 

93 
56 

89 
61 

86 

63 

88 
67 

SO 
59 

88.9 
56.2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MIN 

g 1 
64 

96 

70 

100 
75 

103 
76 

1  0  2 
77 

99 
7ft 

95 
68 

87 

6  3 

86 
73 

90 

68 

8  7 

67 

82 
63 

78 
57 

7  7 
56 

85 
61 

93 
62 

94 

72 

91 
71 

79 
64 

84 

60 

91 

63 

88 
68 

87 

67 

88 
70 

85 
66 

87 

6  6 

87 
67 

95 
69 

91 
77 

SO 
67 

89.3 
67.5 

KERN   RIVER   PH   NO  3 

MAX 
MIN 

H9 

94 
Sft 

95 
67 

99 
»s 

98 

ft7 

98 
68 

g7 
66 

08 
49 

97 
53 

9  5 

50 

90 
56 

82 
50 

8  0 
52 

00 
43 

99 
82 

94 
49 

95 
54 

93 
62 

75 
55 

88 
55 

95 
57 

97 
57 

99 
66 

93 
60 

91 
51 

84 
50 

97 
54 

92 
61 

88 
66 

84 
59 

91.2 
56.0 

KETTLEMAN  CITY   1  SSw 

MAX 
MIN 

6f 
s ' 

92 
60 

9  8 
71 

102 

o  r 

103 
72 

103 
70 

100 
62 

8  9 

57 

86 
56 

89 
62 

98 

62 

85 
5  3 

80 
53 

78 
51 

80 
53 

88 
58 

93 

60 

96 
64 

79 
55 

82 
85 

84 
65 

90 
62 

99 

64 

92 
61 

86 
6  0 

86 
60 

85 

62 

97 
60 

98 
64 

89 
66 

89.5 
60.1 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 
MIN 

9n 

64 

96 
70 

100 
70 

1  0  ; 
71 

1 3 1 
73 

99 
'1 

92 
ftl 

85 
58 

88 

62 

92 
62 

90 
62 

82 
56 

76 
51 

'8 
52 

95 
66 

93 
62 

95 
66 

86 
66 

80 
57 

84 
67 

92 
61 

88 
63 

90 
62 

88 
62 

96 
60 

85 
60 

98 
63 

96 

64 

90 
74 

86 
67 

89.5 
62.9 

KNIGHTS   FERRY   2  S£ 

MAX 
MIN 

84 

53 

B6 

S» 

94 
62 

97 
62 

98 
62 

99 
58 

9  0 

58 

«2 
si 

85 

57 

88 
58 

8  8 
55 

79 
45 

79 
85 

76 
47 

81 
45 

86 
53 

91 
57 

93 
64 

77 

52 

83 
56 

95 
60 

91 

57 

89 
56 

89 
54 

86 
53 

82 
54 

85 
53 

93 
56 

94 
58 

96 
58 

87,6 
54.4 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

87 
55 

95 
60 

g  7 
59 

98 
61 

98 
ft! 

98 
60 

9  9 

se 

OS 
S6 

86 
59 

90 
58 

87 
5, 

79 
89 

76 
87 

8  0 
49 

as 
45 

9  2 
61 

94 
54 

90 
66 

81 
54 

84 
64 

90 
55 

88 

60 

98 
57 

87 

60 

84 
50 

82 

54 

88 
55 

94 
57 

94 
57 

as 

58 

88,5 
55.7 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

89 
56 

97 
62 

1  00, 
63 

102 
65 

)9 
63 

9fc 
S« 

86 
56 

85 
53 

88 
58 

97 

59 

B4 
53 

81 
80 

77 

86 

79 

44 

95 

48 

91 
5  3 

95 

se 

78 
61 

81 
55 

82 
53 

92 
54 

89 
58 

89 
67 

89 
6  2 

83 
52 

84 
53 

87 
55 

93 
59 

86 
63 

84 
59 

S8.2 
56.2 

L  1  'O  S  *•  V 

MAX 
MIN 

89 

55 

95 
58 

99 
60 

99 
62 

100 
63 

97 
61 

91 
S8 

86 
55 

86 
59 

92 
58 

85 
54 

82 
51 

76 
87 

80 
45 

86 
46 

92 

50 

9  6 

55 

66 
63 

82 
56 

83 
53 

91 

63 

90 
58 

90 
68 

90 
60 

84 
55 

84 
54 

90 
55 

94 
57 

86 
61 

85 
63 

89.0 
56.2 

LODI 

MAX 
MIN 

o« 
53 

95 

56 

97 
60 

98 
60 

93 
ft  2 

80 
56 

79 
S7 

0  0 
51 

87 
55 

85 

50 

79 
53 

78 
48 

75 
89 

'9 

86 

86 
88 

91 
53 

91 
56 

78 
56 

85 
55 

84 
66 

88 
54 

63 
56 

89 
55 

61 

55 

82 
52 

85 
52 

92 
62 

96 
55 

101 
57 

84 
59 

86. 3 
54.6 

LOS  BANOS 

MAX 
MIN 

90 
54 

97 
sa 

99 
58 

100 
sn 

100 
60 

96 
58 

84 
55 

8- 

52 

89 
SS 

93 

54 

86 
58 

80 

52 

77 
48 

81 

45 

87 
46 

93 
51 

95 
54 

92 
63 

84 

54 

8  7 

53 

90 

83 

88 
66 

99 
52 

87 
54 

85 
52 

85 
54 

89 
66 

94 
55 

94 
59 

88 

62 

89,4 

54.7 

MAX 
MIN 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

MANTECA 

MAX 
MIN 

84 

6  2 

56 

9- 
S7 

96 
57 

SP 

9ft 
84 

85 
s- 

81 

52 

81 

56 

87 

88 

as 

56 

78 

86 

78 
47 

76 
48 

79 
49 

86 
60 

90 
54 

92 

60 

75 
55 

86 
57 

94 
52 

89 
54 

83 
53 

87 
56 

94 
56 

82 
55 

83 
86 

93 
54 

94 

56 

98 

57 

86.4 

54.0 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

in 
60 

96 
65 

100 
70 

I  o  1 
67 

103 
70 

98 
67 

92 
56 

84 

55 

89 
61 

93 
61 

86 

56 

83 

54 

76 
88 

79 
48 

84 
SS 

92 
57 

94 
64 

87 
65 

82 
58 

63 
65 

92 
66 

90 
60 

89 
61 

99 
62 

95 
58 

85 
59 

87 
63 

96 
64 

86 
67 

83 
63 

89.1 
60.1 

MERCEO  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

MOOESTO 

MAX 
MIN 

•  8 
51 

95 
55 

97 
ss 

gg 
56 

<8 

57 

87 
SS 

82 
54 

82 
si 

88 
55 

87 

52 

79 

51 

79 
45 

75 
45 

80 

46 

86 
86 

gl 

89 

92 

53 

77 
65 

85 
52 

85 
65 

89 
52 

84 

55 

89 
53 

95 
63 

82 
52 

84 
52 

94 
57 

95 
52 

98 
57 

88 
56 

87.3 
52.6 

NEMMAN  2  NH 

MAX 
MIN 

AH 
64 

)- 

58 

gs 
56 

97 
55 

97 
59 

91 

55 

85 
84 

82 
si 

97 
55 

88 
53 

86 
45 

86 
53 

78 
45 

79 

46 

95 
45 

90 

52 

90 
55 

89 

69 

84 
51 

85 
55 

97 
5  2 

87 
53 

97 
53 

66 
53 

93 
49 

84 
52 

91 

63 

95 
52 

95 
60 

89 
59 

se.i 

53.4 

S«o  Rnforttnco  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

1 

6 

J  

7 

8 

1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1  17 

18 

19 

20 

21 

22 

28 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  |  31 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 

76 

85 

92 

95 

97 

97 

93 

86 

86 

87 

87 

79 

76 

72 

77 

83 

91 

93 

64 

75 

84 

95 

91 

92 

86 

81 

81 

83 

90 

89 

6  5.4 

MIN 

4  8 

5  2 

55 

5  6 

58 

58 

5  2 

49 

51 

52 

4  9 

46 

4  0 

39 

44 

49 

54 

55 

44 

44 

52 

8  3 

53 

60 

51 

50 

50 

4H 

62 

50 

50.5 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 

e  3 

88 

94 

97 

98 

97 

96 

95 

92 

86 

H7 

96 

82 

81 

80 

81 

86 

91 

90 

P  7 

84 

90 

B5 

89 

84 

82 

84 

81 

95 

95 

96.5 

MIN 

5  8 

6  1 

62 

62 

56 

5 1 

5  6 

5  4 

5  3 

46 

6  1 

47 

6  0 

64 

6  3 

60 

50 

6  7 

65 

65 

6' 

62 

52 

52 

56 

SO 

58 

57 

54.6 

ORANGE  COVE 

MAX 

82 

89 

98 

101 

102 

102 

97 

87 

86 

88 

92 

B4 

8  2 

77 

81 

86 

93 

96 

'3 

81 

84 

92 

9  0 

90 

91 

9  0 

85 

86 

94 

87 

88.9 

MIN 

5  6 

60 

59 

60 

6  3 

62 

58 

54 

60 

57 

6  3 

5 1 

47 

46 

49 

63 

57 

6  3 

85 

64 

56 

59 

6P 

61 

54 

53 

56 

53 

60 

61 

56.3 

PANOCHE  CREEK 

MAX 

84 

90 

97 

98 

100 

99 

90 

83 

82 

87 

91 

8  2 

80 

75 

79 

84 

91 

92 

78 

62 

6  3 

H8 

85 

88 

86 

S3 

83 

86 

95 

92 

87,1 

MIN 

64 

62 

6  2 

66 

59 

54 

5  4 

56 

56 

54 

4  8 

46 

4  7 

62 

56 

56 

85 

66 

5  4 

6  7 

6  7 

55 

55 

54 

53 

54 

5  8 

60 

58 

56.1 

PORTERVILLE 

MAX 

82 

89 

97 

99 

100 

102 

99 

88 

86 

90 

93 

87 

83 

70 

82 

87 

93 

97 

79 

83 

»3 

92 

92 

91 

91 

85 

66 

9  0 

94 

88 

89.6 

MIN 

54 

58 

60 

6  1 

62 

61 

58 

54 

56 

5b 

5  3 

50 

46 

46 

45 

5  2 

58 

62 

s6 

4  9 

64 

59 

60 

62 

57 

66 

57 

60 

54 

63 

56.3 

POSEY  3  E 

MAX 

82 

8  2 

83 

85 

84 

82 

79 

80 

83 

74 

1  7 

80 

69 

70 

72 

79 

77 

76 

8  7 

86 

74 

67 

78 

81 

75 

69 

78, 1 

MIN 

43 

4  5 

4  5 

46 

4  4 

45 

4  3 

44 

4  2 

4  1 

40 

42 

35 

3  7 

3  7 

4  7 

4  2 

43 

42 

46 

44 

42 

43 

45 

45 

48 

42.9 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 

64 

85 

90 

92 

92 

89 

87 

82 

84 

83 

81 

70 

65 

70 

79 

65 

84 

78 

'4 

79 

88 

86 

86 

85 

80 

77 

76 

87 

91 

87 

82.5 

MIN 

52 

51 

56 

60 

66 

6  1 

59 

5  0 

56 

55 

4  8 

44 

41 

39 

45 

54 

59 

53 

50 

49 

6  3 

64 

'6 

55 

52 

52 

54 

53 

64 

54 

53.8 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 

93 

89 

95 

98 

100 

97 

79 

79 

8  2 

88 

87 

77 

75 

75 

79 

85 

91 

92 

'7 

82 

86 

89 

84 

67 

85 

84 

84 

89 

95 

97 

86,3 

MIN 

89 

64 

69 

67 

65 

60 

5  1 

55 

56 

6  3 

59 

64 

64 

5  3 

56 

61 

62 

65 

56 

58 

69 

61 

59 

59 

69 

60 

61 

65 

66 

66 

60,1 

SONORA  RS 

MAX 

82 

88 

9* 

98 

99 

100 

91 

81 

85 

89 

88 

79 

78 

71 

78 

84 

9  0 

91 

72 

79 

86 

92 

8* 

9  0 

87 

82 

85 

87 

95 

93 

86,7 

MIN 

48 

8  2 

54 

56 

57 

5  7 

52 

4  7 

5  1 

50 

4  5 

42 

39 

40 

42 

4  7 

49 

84 

49 

48 

8  1 

62 

6  1 

53 

40 

50 

5  3 

52 

65 

52 

49.9 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 

78 

82 

86 

89 

84 

81 

84 

79 

82 

79 

74 

64 

61 

6  9 

76 

60 

81 

77 

62 

76 

8  1 

79 

81 

80 

75 

74 

80 

82 

61 

74 

77,7 

MIN 

4  I 

46 

49 

5  I 

5  1 

48 

38 

45 

45 

46 

" 

4  I 

36 

31 

36 

4  3 

4  7 

51 

38 

4  1 

46 

49 

6  1 

62 

48 

4  3 

4  1 

42 

41 

45 

44,  1 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

90 

96 

98 

9  9 

9  6 

85 

77 

82 

88 

88 

78 

78 

73 

79 

87 

91 

92 

75 

83 

6  8 

89 

84 

90 

65 

61 

85 

94 

98 

100 

66 

87,0 

MIN 

5  5 

6  1 

6  1 

6  2 

6  3 

58 

56 

5  3 

58 

59 

57 

5  1 

48 

4  9 

51 

54 

56 

55 

6  5 

6  9 

5  7 

8  7 

56 

58 

57 

56 

62 

57 

62 

60 

56,9 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

82 

87 

93 

94 

95 

91 

82 

80 

8  0 

86 

85 

79 

79 

73 

78 

85 

90 

91 

77 

83 

81 

66 

8  2 

86 

82 

7  9 

83 

91 

93 

99 

85.1 

MIN 

53 

56 

56 

57 

5  7 

54 

55 

53 

85 

5  1 

5  6 

80 

5  3 

47 

47 

50 

55 

6  3 

84 

64 

5  3 

6  3 

52 

52 

8  1 

54 

58 

54 

58 

57 

53,9 

TEHACHAP I 

MAX 

77 

85 

86 

90 

91 

90 

87 

83 

90 

80 

72 

66 

65 

68 

82 

"6 

67 

'6 

79 

86 

86 

91 

8  7 

73 

71 

73 

81 

72 

70 

80,3 

MIN 

46 

45 

4  8 

49 

50 

5  2 

46 

4  5 

4  7 

41 

5  1 

4  7 

44 

4  1 

35 

41 

49 

4  4 

6  I 

69 

49 

6  1 

5  0 

62 

6  0 

48 

5  3 

59 

58 

46,3 

TE JON  RANCHO 

MAX 

MIN 

65 

70 

74 

74 

76 

72 

62 

66 

62 

64 

60 

86 

49 

49 

56 

62 

68 

69 

56 

64 

58 

66 

62 

65 

60 

60 

61 

65 

75 

66 

63.0 

THREE  RVRS  ED  I  SON  PH  2 

MAX 

87 

93 

96 

99 

101 

100 

98 

88 

87 

89 

91 

83 

80 

76 

81 

90 

94 

97 

79 

80 

92 

98 

92 

9  2 

90 

84 

84 

92 

93 

87 

69.7 

MIN 

55 

60 

60 

60 

62 

60 

5  7 

55 

59 

57 

6  0 

52 

48 

44 

51 

53 

5  7 

62 

62 

6  3 

68 

56 

65 

60 

55 

55 

55 

57 

63 

58 

57.0 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 

86 

9  0 

94 

97 

96 

96 

89 

82 

87 

86 

83 

72 

72 

74 

83 

8  8 

87 

87 

75 

84 

91 

90 

89 

S9 

80 

sc 

88 

92 

92 

91 

86.3 

MIN 

50 

52 

54 

5  7 

60 

60 

66 

46 

5  3 

55 

48 

44 

4  3 

4  2 

45 

49 

5  1 

65 

53 

50 

8  5 

64 

65 

8  3 

49 

62 

52 

64 

58 

54 

52.3 

TRACY  CARBONA 

MAX 

87 

89 

95 

99 

99 

100 

90 

81 

86 

87 

91 

80 

81 

76 

81 

87 

92 

96 

80 

86 

88 

86 

6  5 

s  7 

86 

S3 

85 

93 

95 

101 

88.4 

MIN 

53 

54 

59 

58 

59 

54 

52 

51 

56 

53 

55 

49 

49 

49 

5  1 

57 

55 

55 

55 

64 

6  2 

5  3 

6  3 

5  2 

53 

64 

49 

49 

6  1 

54 

53.6 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

93 

97 

99 

102 

96 

85 

79 

81 

89 

86 

71 

75 

74 

80 

88 

92 

93 

88 

85 

84 

88 

85 

88 

83 

7B 

87 

92 

97 

100 

86 

97.4 

MIN 

55 

58 

57 

60 

62 

58 

58 

50 

58 

57 

56 

83 

55 

53 

48 

54 

65 

63 

57 

60 

89 

60 

61 

57 

58 

57 

68 

5  9 

62 

56 

57.8 

VISALIA 

MAX 

81 

88 

95 

98 

93 

98 

96 

85 

85 

87 

91 

84 

80 

77 

60 

85 

91 

94 

74 

SO 

»1 

89 

90 

89 

89 

64 

84 

88 

93 

65 

87.3 

MIN 

58 

63 

69 

64 

67 

66 

59 

51 

60 

59 

55 

52 

49 

46 

51 

55 

52 

64 

57 

65 

63 

60 

6  9 

63 

56 

62 

57 

60 

64 

63 

58.0 

WASCO 

MAX 

82 

89 

95 

99 

9  9 

100 

99 

88 

83 

87 

91 

85 

82 

78 

80 

85 

90 

95 

82 

84 

82 

89 

90 

89 

89 

84 

65 

63 

93 

83 

88.2 

MIN 

58 

62 

65 

64 

66 

62 

60 

5  7 

62 

59 

5  8 

54 

52 

80 

52 

5  3 

5  6 

6  7 

6  7 

6  4 

6  6 

62 

62 

6  2 

6  8 

60 

5  9 

5  9 

64 

64 

59.2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

MAX 

87 

93 

96 

99 

98 

96 

93 

93 

91 

91 

86 

79 

74 

79 

86 

9  3 

93 

75 

75 

8  6 

93 

94 

93 

88 

88 

87 

91 

95 

93 

88 

89.1 

«          ft  # 

MIN 

41 

44 

47 

49 

49 

46 

4  3 

42 

42 

41 

4  1 

38 

35 

34 

36 

35 

39 

45 

4  1 

40 

43 

43 

46 

4  6 

43 

42 

49 

44 

49 

43 

42.5 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 

81 

83 

91 

89 

90 

89 

87 

94 

97 

92 

67 

85 

87 

9  2 

94 

96 

94 

91 

81 

81 

95 

99 

100 

95 

90 

85 

82 

9  0 

64 

SO 

89.4 

MIN 

56 

59 

60 

59 

60 

50 

50 

56 

63 

62 

49 

45 

54 

53 

60 

66 

66 

65 

55 

6  0 

65 

62 

68 

6  4 

5  0 

50 

6  5 

64 

6  8 

57 

57.3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

71 

73 

73 

68 

68 

68 

70 

71 

74 

67 

67 

68 

69 

72 

76 

31 

74 

76 

70 

76 

73 

82 

76 

71 

69 

72 

75 

76 

74 

74 

72.4 

MIN 

63 

62 

62 

66 

63 

62 

61 

59 

61 

61 

64 

69 

55 

56 

57 

63 

65 

67 

62 

6  1 

6  1 

65 

66 

65 

64 

68 

6  3 

65 

65 

67 

62.7 

BARRETT  DAM 

MAX 

76 

81 

85 

93 

92 

92 

89 

89 

97 

99 

94 

85 

86 

88 

94 

94 

97 

96 

89 

70 

«3 

95 

98 

103 

95 

92 

86 

77 

82 

67 

68,8 

MIN 

54 

59 

52 

54 

54 

52 

5  1 

50 

56 

55 

48 

43 

4  7 

45 

46 

55 

59 

6  3 

6  1 

8  1 

49 

50 

6  6 

" 

5  3 

46 

4  6 

5  4 

56 

54 

52.7 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

88 

79 

89 

93 

94 

90 

89 

91 

97 

97 

94 

85 

8* 

85 

87 

92 

93 

96 

80 

64 

83 

97 

97 

101 

92 

89 

84 

87 

83 

78 

89,3 

MIN 

46 

48 

59 

59 

58 

54 

55 

57 

59 

60 

5  3 

49 

47 

48 

46 

60 

6  1 

62 

4  7 

4  0 

48 

57 

64 

62 

5  6 

50 

5  0 

4  9 

51 

53.7 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 

71 

72 

76 

77 

77 

78 

78 

79 

79 

76 

73 

66 

67 

71 

73 

75 

75 

73 

61 

74 

■•8 

81 

82 

8  2 

70 

70 

65 

59 

64 

71 

73.1 

MIN 

32 

4  0 

39 

39 

38 

40 

42 

39 

42 

43 

46 

4  1 

37 

39 

32 

38 

4  1 

46 

39 

44 

36 

44 

45 

44 

4  3 

36 

42 

44 

5  1 

37 

40,6 

BONITA 

MAX 

78 

79 

81 

79 

79 

79 

80 

83 

86 

76 

75 

76 

80 

85 

B4 

84 

90 

84 

'1 

76 

83 

88 

88 

61 

79 

75 

75 

77 

75 

80 

80.2 

MIN 

57 

63 

54 

55 

59 

57 

62 

5  1 

54 

60 

60 

6  1 

48 

44 

48 

57 

58 

60 

60 

6  2 

6  1 

5  5 

5  5 

6  0 

60 

58 

60 

54 

6 

56.4 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 

75 

75 

73 

72 

72 

71 

72 

72 

72 

71 

76 

74 

69 

70 

75 

79 

76 

72 

73 

73 

71 

74 

76 

70 

72 

73 

72 

75 

69 

76 

73.0 

MIN 

62 

60 

62 

60 

62 

6  0 

64 

61 

62 

62 

60 

61 

57 

57 

59 

64 

67 

65 

60 

5  9 

60 

62 

63 

6  2 

61 

6  1 

58 

6 1 

6  3 

63 

61.3 

CACHUMA  DAM 

MAX 

79 

84 

89 

93 

93 

8  6 

78 

83 

85 

89 

84 

78 

77 

80 

89 

96 

97 

97 

81 

72 

76 

89 

89 

93 

80 

85 

77 

88 

95 

75 

85.2 

MIN 

54 

50 

54 

57 

52 

53 

53 

48 

49 

81 

54 

50 

44 

42 

43 

52 

61 

66 

54 

64 

4  8 

51 

49 

53 

64 

64 

53 

55 

67 

62 

52.6 

CAMPO 

MAX 

79 

86 

91 

94 

91 

90 

94 

97 

99 

92 

85 

83 

84 

89 

91 

90 

94 

86 

76 

63 

94 

98 

100 

93 

88 

S3 

74 

78 

74 

76 

87.8 

MIN 

48 

50 

49 

51 

50 

48 

49 

49 

49 

53 

43 

38 

38 

47 

53 

6  1 

57 

55 

5  7 

4  8 

4  8 

5 

8  3 

4  3 

40 

4  1 

5 1 

60 

52 

49.9 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 

80 

85 

95 

94 

91 

88 

86 

88 

100 

93 

87 

80 

63 

92 

92 

98 

100 

93 

71 

82 

96 

99 

104 

96 

91 

83 

87 

95 

88 

82 

90.0 

MIN 

52 

55 

57 

57 

61 

60 

56 

52 

50 

50 

56 

59 

46 

41 

«6 

55 

69 

58 

8  3 

49 

6  1 

56 

60 

'7 

5  1 

5  7 

5  7 

6  5 

60 

54.7 

CHULA  VISTA 

MAX 

71 

72 

73 

72 

71 

73 

71 

72 

73 

73 

66 

70 

70 

71 

73 

74 

76 

78 

'9 

68 

70 

7* 

77 

74 

69 

75 

70 

72 

73 

73 

72.4 

MIN 

63 

66 

61 

63 

65 

59 

66 

56 

59 

64 

64 

61 

54 

51 

54 

63 

63 

65 

64 

68 

56 

60 

62 

62 

66 

6  3 

6  3 

60 

6  2 

62 

61.2 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 

91 

94 

98 

81 

79 

92 

85 

79 

MIN 

60 

55 

59 

58 

58 

55 

55 

61 

56 

55 

54 

61 

64 

56 

56 

57 

62 

CORONA 

MAX 

81 

82 

95 

88 

87 

84 

85 

94 

97 

91 

84 

83 

87 

91 

96 

101 

98 

92 

'9 

65 

93 

99 

102 

94 

87 

85 

82 

93 

88 

83 

89.5 

MIN 

61 

57 

57 

59 

58 

59 

56 

54 

57 

55 

57 

58 

47 

4  7 

54 

61 

62 

63 

56 

52 

64 

68 

6  1 

59 

5  6 

55 

58 

8  4 

6  5 

62 

57,1 

CULVER  CITY 

MAX 

74 

75 

77 

75 

77 

74 

79 

80 

78 

75 

78 

75 

79 

83 

87 

84 

72 

75 

78 

63 

6  3 

77 

75 

83 

76 

78 

78.1 

MIN 

62 

60 

61 

65 

64 

63 

59 

62 

59 

62 

64 

55 

54 

55 

61 

63 

58 

66 

58 

61 

66 

59 

63 

6  0 

65 

66 

60.6 

CUYAMA 

MAX 

74 

87 

90 

93 

97 

97 

90 

85 

S3 

67 

87 

79 

77 

70 

73 

79 

89 

91 

8  0 

70 

79 

92 

9  0 

90 

85 

81 

62 

81 

88 
60 

74 

84,0 

MIN 

44 

47 

52 

51 

51 

50 

45 

43 

50 

45 

45 

40 

37 

38 

36 

42 

5  0 

56 

50 

40 

42 

47 

51 

60 

46 

46 

45 

46 

58 

46.8 

CUYAMACA 

MAX 

70 

78 

80 

84 

87 

85 

87 

88 

90 

91 

90 

81 

79 

80 

86 

63 

85 

88 

82 

67 

77 

88 

92 

93 

86 

84 

78 

75 

71 

71 

82.5 

MIN 

35 

38 

39 

42 

45 

45 

46 

44 

46 

52 

50 

56 

50 

49 

46 

56 

49 

57 

46 

47 

42 

51 

49 

53 

57 

53 

43 

50 

56 

49 

48.  0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Inde: 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


SUUen 

Day  ol  Month 

erage 

1 

2 

4 

s 

6 

7 

8 

l  9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  ]  31 

> 
< 

DRY   CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

76 
49 

83 

6  0 

89 

50 

93 
52 

19 
6- 

92 

52 

8  9 
51 

87 
46 

96 

69 

loo 
50 

91 

46 

78 

46 

78 

62 

94 
4  2 

91 
42 

94 

46 

96 
57 

97 
68 

83 
51 

66 
46 

63 

50 

94 

50 

99 
65 

103 
66 

94 
49 

66 
48 

81 
48 

85 
53 

69 

60 

74 
58 

88.3 
50.2 

EL  capita*  daw 

MAX 
MIN 

76 
61 

82 
63 

87 
56 

94 

6' 

91 

66 

92 
66 

8  9 

60 

98 
53 

97 

53 

99 

6  6 

90 
ST 

84 

86 

85 
52 

99 
51 

96 
54 

97 
64 

98 
66 

98 
64 

91 
60 

68 
53 

84 

53 

96 
55 

102 
63 

103 
59 

97 
54 

91 
51 

86 
52 

79 
56 

89 

57 

71 
62 

89.6 
56.9 

ELSINORE 

MAX 

Mm 

87 
54 

91 

64 

79 

60 

1O0 

59 

95 

59 

93 
56 

93 
65 

101 

66 

102 

66 

98 

6  0 

85 

57 

9  0 
46 

93 

46 

96 
58 

99 
55 

96 
61 

89 
63 

77 
56 

89 
5  1 

100 
54 

102 

60 

105 

62 

101 

60 

95 
54 

90 

49 

84 

55 

90 
60 

85 

62 

84 

60 

93.1 
55.9 

ESCONDIOO 

MAX 
MIN 

77 
62 

81 

69 

97 

55 

83 
55 

84 
5  9 

81 
61 

90 

61 

98 
6  2 

89 

66 

96 

59 

79 

5  8 

80 
66 

8  5 

46 

96 

45 

91 
48 

92 
61 

91 

62 

86 

63 

76 
62 

77 

52 

88 
52 

91 
58 

91 
61 

86 
56 

84 

60 

81 
6  8 

76 

61 

89 
57 

79 
64 

76 
60 

64.1 
57.4 

FONTANA  kaiser 

MAX 

MIN 

91 
61 

96 

59 

9' 
64 

89 
60 

87 

6  0 

87 

6  9 

93 
61 

97 
62 

100 
59 

97 
62 

88 
51 

84 

63 

86 
51 

93 
57 

96 
53 

102 
67 

94 

60 

93 

60 

86 
61 

85 
59 

95 
60 

98 
64 

101 
62 

97 
52 

84 
51 

85 
56 

87 
64 

92 
60 

90 
58 

86 
61 

90,2 
59.5 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MIN 

79 
63 

82 

h^ 

89 

57 

86 
60 

8  7 

60 

8  1 

6  2 

82 

66 

91 
56 

91 
57 

87 

62 

'9 
61 

80 
57 

86 
82 

92 
46 

92 
51 

92 
63 

94 
63 

86 
67 

71 
63 

61 

55 

89 
53 

95 

61 

95 
62 

90 
65 

86 
63 

81 

80 

75 
62 

91 
59 

73 
65 

81 
62 

85.6 
59,9 

HENSHAw  DAM 

MAX 
MIN 

68 
49 

70 

49 

83 
48 

91 

6  9 

96 

49 

93 

67 

99 

68 

93 
64 

95 
47 

98 
46 

84 
39 

80 
36 

83 
37 

89 
41 

97 
84 

90 
55 

11 
56 

92 
58 

95 
56 

64 

45 

82 
46 

94 
64 

98 
55 

98 

52 

92 
48 

8  7 
41 

81 
43 

76 

45 

77 
58 

67 
54 

86.4 
48.3 

I0YLLMLO  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

76 
34 

79 
40 

84 
39 

90 
42 

76 
43 

76 

42 

78 
42 

0  0 
42 

81 

62 

78 
39 

71 

30 

76 
34 

80 
33 

86 
39 

85 

42 

85 
45 

74 
48 

74 

36 

79 

41 

86 
45 

89 
49 

8  6 
50 

83 
45 

78 
43 

76 
34 

67 
35 

66 
42 

64 
45 

73 
34 

76.7 
40.5 

JUL  I  AN  MYNOLA 

MAX 
MIN 

78 

50 

82 
«> 

86 
50 

90 
57 

67 
6  3 

87 

52 

90 
52 

94 

63 

96 
57 

9  0 
58 

80 
46 

78 
41 

81 
41 

07 
44 

85 
65 

86 
55 

90 
56 

82 
57 

66 
54 

77 
44 

90 
61 

96 
59 

97 

60 

93 
58 

86 
51 

el 

42 

72 

45 

72 
52 

63 
48 

72 
32 

83,8 
51.7 

LAGUNA  BEACH 

MAX 

MIN 

74 
63 

75 
58 

80 
56 

74 
66 

74 

66 

73 
63 

73 

67 

79 

61 

79 
55 

77 
56 

72 
61 

73 

63 

75 

49 

^9 
48 

79 
47 

91 

59 

86 
61 

65 
62 

73 

60 

74 
51 

78 
54 

81 

5  6. 

92 
58 

77 

88 

73 
60 

73 
58 

76 
59 

74 

66 

76 
63 

76,7 
57.9 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

77 
63 

85 
64 

61 

79 
60 

81 

6  0 

79 
61 

80 

63 

86 

56 

99 

83 
62 

76 

6  0 

78 

58 

8  6 
55 

90 
6  1 

86 
57 

86 

65 

93 
6? 

68 
67 

74 

61 

77 

67 

86 
56 

91 
61 

91 

64 

86 
64 

86 
61 

77 

60 

72 
59 

64 
59 

71 
64 

79 
61 

82.6 
60,4 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

70 
54 

75 
53 

71 
57 

70 
50 

69 
69 

72 
57 

7  8 
53 

76 
69 

72 

61 

69 
64 

70 
54 

71 
48 

75 

46 

94 

4  6 

64 
45 

86 
47 

84 
51 

8  0 
56 

69 
87 

73 
67 

81 
49 

80 
48 

76 
63 

69 

65 

71 
55 

67 
55 

74 

55 

95 
56 

8  8 
64 

75.9 
52.9 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

77 
64 

77 
60 

87 
i* 

91 

65 

79 
o5 

81 

66 

60 

60 

9  7 
65 

88 

6  0 

'2 

60 

74 

6  I 

75 
63 

81 
56 

8! 

66 

92 
57 

95 

64 

94 

65 

79 
66 

69 
60 

75 
57 

65 

60 

90 
63 

93 

67 

78 
63 

74 

62 

74 
62 

74 

60 

91 
60 

72 
64 

79 
60 

81.3 
61.4 

LONG  BEACH  WB  AP 

MAX 
MIN 

78 
65 

90 
62 

96 
63 

93 
66 

80 

65 

°0 
66 

79 
62 

87 
66 

90 
61 

76 
60 

'5 
64 

78 
61 

82 
65 

99 

53 

92 
55 

99 
64 

96 
65 

85 
63 

73 
58 

78 

56 

98 
61 

92 
62 

95 

66 

62 
61 

78 
60 

75 
64 

76 
62 

90 
62 

74 
68 

82 
66 

83.1 
61.7 

LOS  ANGELES  KB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

75 
64 

76 
66 

76 

66 

76 
66 

76 

66 

73 
66 

73 
64 

77 
60 

79 
64 

74 
63 

73 
64 

75 
4  2 

74 
57 

77 
65 

90 

60 

83 
64 

82 
67 

82 

63 

72 
61 

7* 
6  9 

76 
62 

80 
64 

61 

65 

74 

63 

73 
63 

74 
64 

74 

63 

76 
62 

71 

67 

80 
67 

76,1 
63.0 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

75 
66 

79 

63 

9  3 
66 

92 
67 

61 

66 

77 
"i 

77 
64 

96 

60 

88 
66 

82 
62 

77 
63 

78 

64 

62 
60 

88 
67 

t\ 
63 

96 

70 

92 

70 

66 
64 

71 

62 

77 
6  9 

84 

62 

90 
66 

93 

69 

64 

65 

ao 
53 

79 

63 

78 

66 

90 
64 

71 

66 

79 
67 

62.4 
64.3 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 
MIN 

78 
50 

93 
54 

91 
63 

92 
67 

92 

66 

89 
66 

99 
66 

94 

62 

95 
73 

96 
68 

91 

59 

83 

65 

82 
53 

94 
55 

89 
65 

90 
69 

94 
70 

92 
63 

79 

51 

61 
61 

91 
59 

95 

70 

98 
77 

96 
74 

93 

62 

88 
57 

92 
51 

62 
51 

82 
51 

83 
54 

68.5 
60.9 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 
MIN 

60 
44 

6  2 

45 

66 
66 

68 
66 

76 

5  0 

76 

52 

70 
48 

76 

62 

72 
56 

70 
52 

68 
46 

58 
42 

64 
36 

6  6 
36 

70 
46 

70 
50 

72 
48 

72 
48 

50 

34 

62 
36 

76 
52 

76 
52 

T6 

58 

72 
52 

68 
54 

66 
46 

64 
44 

56 
42 

56 

46 

56 
44 

66,9 
47.0 

MOUNT  WILSON  EC  339  B 

MAX 
MIN 

74 
50 

76 

6? 

76 
6  ) 

80 
58 

79 
59 

80 
51 

76 
56 

91 
57 

94 
61 

83 
57 

75 
49 

65 

43 

69 
41 

73 
44 

76 
51 

79 
55 

79 
56 

75 
46 

53 
37 

69 
36 

79 
53 

83 
58 

85 
60 

83 
59 

75 

52 

71 

49 

66 
43 

71 
49 

69 
46 

65 
43 

75.0 
50.7 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 
MIN 

73 

65 

72 
62 

76 

62 

72 
66 

70 
66 

70 
63 

70 
61 

77 
67 

76 

59 

70 
60 

71 

61 

72 
62 

70 
55 

73 
54 

75 
64 

78 

53 

78 
65 

76 
64 

71 

62 

70 
66 

72 
58 

75 
60 

75 

60 

72 
62 

72 
59 

71 

61 

72 
59 

74 
59 

70 
65 

73 
65 

72,6 
60.4 

OCEANSIDE 

MAX 
MIN 

78 
65 

78 
6". 

79 

60 

76 
59 

78 
58 

77 
61 

78 
55 

79 
59 

77 
64 

75 
63 

77 
63 

77 

53 

'» 

4  9 

80 

52 

83 
62 

85 
63 

82 
65 

74 
63 

77 
54 

78 

64 

80 

60 

79 

6  0 

77 
63 

78 
63 

77 
62 

7* 
62 

77 
60 

75 
65 

80 
64 

78.1 
60.2 

OJ*I 

MAX 
MIN 

81 
51 

94 

52 

94 
51 

96 
66 

85 

69 

82 
58 

95 
55 

95 
48 

97 
53 

at 

46 

'9 
55 

78 
55 

83 
47 

90 

46 

97 
47 

100 

65 

97 

60 

04 
63 

76 
55 

76 
50 

91 
50 

100 
55 

103 
60 

91 
55 

62 
49 

79 
51 

84 
54 

97 
57 

92 
63 

75 
62 

87.7 
54.0 

OXNARD 

MAX 
MIN 

74 
53 

7C 
57 

74 

6  0 

76 
66 

72 

6  ] 

69 
69 

73 
69 

7t 
61 

76 
64 

74 

56 

73 
59 

73 
66 

73 

5  0 

77 
48 

90 
50 

94 

55 

03 
59 

77 
6  9 

73 
59 

74 

62 

75 
51 

79 
54 

73 
66 

72 
65 

71 
57 

73 
56 

73 
66 

76 
56 

71 
63 

78 
63 

74.9 
55.9 

PALOMAR  MX  OBSERVATORY 

MAX 
MIN 

76 
45 

62 

52 

83 
52 

98 

58 

95 
68 

90 

56 

90 
67 

89 
58 

92 
65 

92 
64 

86 
56 

78 

49 

79 
48 

61 
49 

9  2 
51 

63 
55 

86 
56 

85 
58 

76 
42 

76 
44 

89 
55 

90 
63 

93 

64 

92 
64 

84 
61 

82 
51 

77 
47 

71 
48 

71 
50 

69 
49 

83,2 
5*.l 

PASADENA 

MAX 
MIN 

77 

6  0 

82 
57 

92 
60 

91 
61 

66 
62 

96 

61 

62 
60 

9  2 
it 

95 
62 

91 
66 

85 
69 

80 
60 

84 

51 

90 
51 

94 
56 

97 
63 

96 
66 

92 

64 

74 
59 

79 
63 

92 
55 

95 
62 

98 
68 

94 
63 

86 

57 

82 
69 

80 
60 

93 
59 

88 
65 

79 
60 

87,6 
59.5 

PERR I S 

MAX 
MIN 

93 
69 

9  7 

52 

99 
53 

97 
6  3 

99 

57 

88 

66 

91 
61 

100 
49 

98 
60 

98 
54 

66 
42 

89 
50 

89 
43 

93 

41 

95 
51 

101 
53 

94 
6  1 

.8  6 
62 

75 

66 

88 

43 

97 
62 

100 
57 

103 
60 

99 
58 

96 
72 

86 
49 

82 
84 

87 
54 

63 
62 

80 
58 

91.7 
54.0 

POMONA 

MAX 
MIN 

93 
63 

96 
57 

96 
57 

93 
59 

9  0 

60 

87 
62 

86 

68 

97 
63 

100 
58 

93 

85 

85 

58 

95 
61 

68 
49 

94 
46 

95 
53 

101 
69 

98 

62 

92 
59 

76 
57 

96 
61 

95 
52 

98 
58 

103 
63 

93 
61 

91 

57 

95 
58 

84 

60 

94 

56 

69 

64 

S3 

59 

90,9 
57.5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 
MIN 

81 

6H 

9  5 
5  9 

96 

69 

91 

52 

91 

51 

99 

52 

97 
54 

98 

66 

99 
63 

92 
6  2 

85 
4  7 

65 

46 

88 

38 

94 

38 

96 
4  6 

98 
59 

98 

59 

92 
61 

82 
58 

82 

45 

95 
46 

100 
55 

102 
59 

96 
56 

91 
46 

66 

40 

80 

46 

85 
53 

81 

60 

81 
56 

90,1 
51.4 

be  ni  tunt 
wt  WL  *NU  6 

MAX 
MIN 

9  2 

M 

86 
59 

97 

58 

96 

56 

9  2 
1  i 

89 
58 

89 
56 

99 
65 

100 
61 

94 

59 

86 

52 

85 
64 

86 
48 

12 
49 

98 
58 

99 

62 

98 
6  2 

69 
61 

77 
58 

86 

52 

97 
64 

100 
61 

103 

66 

97 

63 

92 
55 

65 

52 

67 
59 

91 
60 

62 

6  5 

61 

57 

41.1 
57.6 

aiucDtim    c  t  o  c    cta    m  t 
KIVtMalUC    rIHt    5T4   •  3 

MAX 
MIN 

«  3 

SO 

96 
57 

96 
59 

91 
59 

91 
59 

67 
60 

9  7 
56 

9  7 
66 

100 
58 

92 
52 

84 

57 

84 

58 

88 
49 

96 
49 

96 
86 

101 
62 

98 

63 

92 
63 

76 
55 

67 
52 

97 
53 

101 
58 

103 
62 

95 
61 

90 
55 

86 
55 

84 
58 

92 
58 

69 
86 

85 

60 

91.2 
57.1 

KlVfOJUC    CXH  6I« 

MIN 

79 
56 

91 
53 

85 

66 

9  5 
63 

91 
53 

90 

66 

86 
52 

87 

60 

96 
65 

99 
52 

9  6 

50 

83 
63 

82 
45 

87 
44 

92 
54 

97 
56 

100 
59 

98 
69 

89 
52 

78 

46 

85 
48 

95 

64 

99 
60 

102 
56 

94 
50 

99 
49 

83 
53 

83 

53 

93 
60 

69 
55 

89.4 
53.0 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MIN 

73 
52 

80 
54 

41 
62 

92 
66 

93 
63 

86 
69 

B4 

56 

98 
69 

99 
67 

98 
67 

90 
63 

78 
49 

81 
52 

88 
54 

91 

67 

95 
67 

94 

66 

91 
63 

90 
51 

80 

50 

95 
69 

97 

66 

100 
74 

100 
66 

92 
60 

86 
56 

83 
52 

68 
51 

68 
60 

75 
54 

88.8 
59.1 

CAN    RrRNARDINft    OOI  unCD 

MIN 

86 

62 

89 

59 

100 
56 

97 
59 

J6 

58 

91 
69 

93 

66 

103 
57 

103 
59 

96 
57 

88 
53 

87 
6b 

91 

48 

94 
46 

100 
56 

102 
61 

100 

64 

91 
63 

78 

57 

90 

51 

100 
52 

103 
59 

107 
64 

99 
62 

96 
55 

88 

50 

89 
59 

96 
60 

88 

60 

84 
58 

94.1 
57.3 

SANOBERG  wfl 

MIN 

82 
55 

8  2 
6,' 

83 

66 

87 
67 

6  3 
66 

8  1 

62 

10 
60 

86 

60 

88 

68 

83 

63 

72 
52 

67 
44 

71 

45 

72 

40 

78 
54 

02 
68 

85 
67 

69 
81 

54 
45 

74 

52 

92 
63 

90 

70 

89 
72 

82 
61 

78 
56 

74 
54 

72 
54 

75 
58 

66 

53 

64 

53 

77.6 
58.0 

san  diego  hb  airport 

MAX 
MIN 

T6 
65 

75 

66 

77 

63 

'6 

66 

76 

65 

76 

67 

76 

65 

77 
62 

78 
63 

73 

64 

71 

6  3 

75 

63 

73 
60 

78 
66 

80 
67 

82 
66 

94 

67 

81 

67 

71 
63 

74 
61 

77 
62 

80 
66 

79 

66 

75 
66 

74 

64 

73 
64 

72 
63 

75 

63 

72 
67 

77 
65 

75,9 
63.8 

JAN  fernanoo 

MAX 
MIN 

AO 
53 

79 

51 

96 
56 

)4 

57 

90 

6  0 

87 
59 

65 

66 

96 

51 

100 
57 

90 

51 

9  9 

58 

79 

60 

88 
48 

92 
63 

90 
62 

98 
69 

97 
61 

94 

60 

71 
53 

9  0 

50 

95 
53 

100 
56 

104 
62 

91 
58 

90 
52 

85 
56 

84 
58 

94 

56 

86 

60 

60 

60 

89.3 
36.3 

SAN  GABRIEL  EIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

78 
59 

82 

66 

9  2 
69 

91 

61 

86 
63 

82 

6? 

82 
59 

90 

55 

94 
69 

86 
56 

64 
61 

81 

62 

95 
51 

9C 
47 

94 
52 

98 

60 

93 

62 

90 
60 

75 
57 

60 
62 

91 
54 

94 
56 

98 
64 

95 
60 

86 
57 

81 
59 

80 
62 

94 
57 

88 
65 

81 
60 

87.4 
38.3 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

9  7 
51 

93 
49 

102 
51 

102 
54 

)9 

53 

9-. 
6.6 

98 
50 

105 

66 

105 
56 

100 

64 

90 

46 

68 
63 

9  2 
4  0 

95 

40 

100 
50 

103 
57 

102 
59 

95 
61 

78 
57 

92 
63 

103 
47 

105 
56 

108 
62 

100 
56 

95 
49 

90 
43 

68 
54 

93 
58 

83 
61 

84 
59 

45.7 
52.5 

SANTA  ANA  F|RE  STATION 

MAX 
MIN 

78 
63 

80 
6  0 

66 

60 

96 
66 

79 
65 

79 

66 

78 
63 

96 
68 

87 
59 

84     77  76 

61     62  64 

Sm  Rofaronco  N 

82     87  90 
54     52  51 

M«9  following  Stall 

93  92 
62  65 

30  Indox 

91 
64 

73 

62 

77 

55 

86 
56 

92 
61 

92 
64 

90 
62 

60 
61 

79 
61 

77 
61 

83 
59 

63 
65 

81 
64 

83.6 
60.6 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

0) 

s 

1 

2 

1  3 

4 

1  5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

J  

16 

17 

J  

18 

J  

19 

20 

J  

21 

J  

22 

23 

1  24 

25 

|  26 

|  27 

28 

|  29 

|  30  |  31 

< 

SANTA  BARBARA 

MAX 

75 

74 

75 

75 

70 

72 

75 

82 

81 

70 

69 

75 

73 

»3 

f>8 

86 

85 

73 

72 

80 

82 

8  1 

73 

70 

70 

78 

78 

69 

77 

76.  1 

MIN 

6  1 

61 

6  1 

60 

56 

54 

59 

59 

59 

59 

52 

60 

5  2 

5  5 

5  9 

61 

61 

5° 

* 

6  9 

58 

69 

60 

60 

60 

6  3 

59 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

73 

73 

71 

72 

70 

70 

75 

81 

80 

72 

70 

73 

77 

78 

B4 

83 

81 

76 

'0 

7  1 

77 

84 

77 

73 

70 

69 

73 

72 

70 

77 

74.7 

MIN 

58 

6  1 

60 

61 

61 

58 

53 

50 

55 

54 

55 

51 

47 

4  6 

4  8 

52 

60 

61 

5  b 

" 

5  9 

5  7 

6  7 

65 

62 

55,7 

SANTA  CATALINA  WRAP 

MAX 

64 

71 

8* 

74 

71 

65 

68 

79 

83 

73 

68 

67 

71 

78 

83 

89 

«e 

79 

61 

71 

76 

87 

90 

83 

73 

69 

70 

84 

71 

72 

75.5 

MIN 

57 

59 

61 

58 

5  7 

57 

5  7 

58 

67 

58 

58 

56 

56 

58 

6  7 

73 

74 

5  8 

5  5 

5  5 

68 

57 

S' 

60 

62 

60 

60,5 

SANTA  MAR  I A  MB  A \ RPOR1 

Tl 

72 

70 

70 

70 

70 

76 

73 

74 

70 

68 

70 

7  2 

85 

»6 

90 

8: 

7  0 

'1 

73 

70 

76 

7  0 

66 

72 

70 

76 

98 

70 

73 

74,6 

MIN 

64 

54 

55 

5  1 

54 

52 

52 

47 

54 

55 

6  1 

44 

4  3 

50 

5  2 

5  6 

4  2 

49 

49 

6  6 

56 

5 

54 

6  3 

60 

52,2 

SANTA  MON I CA  PIER 

MAX 

'0 

71 

70 

69 

70 

69 

69 

70 

74 

70 

70 

69 

69 

70 

80 

80 

76 

72 

68 

68 

6') 

77 

76 

70 

63 

69 

69 

6  9 

70 

70 

71.1 

MIN 

65 

64 

64 

65 

65 

63 

64 

63 

62 

6  3 

6  3 

63 

59 

5  7 

6  8 

5  6 

6  3 

5  9 

6  3 

62 

62 

62 

62,2 

SANTA  PAULA 

MAX 

76 

75 

80 

82 

77 

74 

76 

85 

77 

77 

76 

79 

R6 

85 

9  2 

90 

8  2 

75 

76 

82 

86 

94 

85 

85 

76 

75 

96 

79 

74 

80.7 

MIN 

55 

55 

59 

52 

62 

59 

58 

50 

52 

56 

5  5 

4  8 

55 

5  0 

55 

6  2 

6  3 

6  3 

54 

54.3 

TORRANCE 

MAX 

74 

74 

77 

77 

80 

73 

72 

77 

8C 

78 

75 

76 

76 

81 

82 

88 

88 

73 

74 

77 

84 

°4 

81 

76 

77 

71 

80 

75 

76 

77,6 

MIN 

63 

60 

58 

64 

64 

62 

60 

56 

58 

60 

60 

64 

52 

5  3 

64 

6  1 

6  2 

6  1 

6  6 

61 

61 

59 

60 

59 

65 

64 

59,9 

Tli  IIINKA 

MAX 

72 

82 

90 

90 

84 

82 

82 

91 

95 

88 

74 

75 

80 

8" 

"9 

93 

93 

77 

66 

75 

90 

95 

97 

88 

81 

78 

84 

89 

8  0 

74 

84,0 

MIN 

56 

5* 

60 

67 

57 

55 

54 

85 

65 

6  0 

52 

65 

49 

6  2 

6  1 

44 

65 

60 

5  5 

6  0 

56 

49 

S" 

68 

62 

56 

58,0 

TUS T I N   IRVINE  RANCH 

MAX 

78 

8  1 

88 

82 

80 

81 

80 

87 

88 

8  0 

78 

80 

83 

»8 

90 

95 

90 

88 

68 

78 

90 

92 

9  3 

8  2 

8  0 

78 

77 

84 

70 

80 

83,0 

MIN 

60 

55 

56 

6  3 

61 

60 

55 

50 

52 

5  7 

6  0 

60 

48 

45 

45 

48 

6  0 

50 

6  0 

6  8 

5 

5 

65 

61 

55,7 

TMITCHELL  dam 

75 

77 

80 

81 

73 

73 

7  7 

79 

75 

75 

79 

88 

92 

94 

9  2 

88 

73 

75 

81 

8  0 

81 

72 

78 

73 

80 

98 

66 

71 

80,3 

MIN 

5  1 

50 

53 

56 

56 

54 

52 

42 

45 

44 

40 

54 

5  5 

51 

4  5 

63 

62 

51,3 

U  C  L  A 

71 

71 

76 

75 

76 

71 

70 

76 

77 

76 

'1 

73 

73 

76 

79 

83 

82 

79 

67 

69 

74 

82 

81 

79 

72 

72 

71 

80 

77 

72 

75,0 

MIN 

63 

63 

64 

65 

6  1 

65 

64 

64 

65 

6  1 

64 

65 

60 

62 

6  6 

6  8 

70 

67 

6  3 

6  1 

6  2 

62 

64 

65 

62 

67 

65 

64,1 

UPLAND  3  N 

82 

86 

97 

95 

90 

83 

89 

98 

102 

95 

«5 

85 

67 

92 

97 

99 

99 

93 

'7 

87 

100 

102 

105 

04 

90 

85 

82 

94 

86 

83 

91.3 

MIN 

56 

50 

54 

56 

52 

51 

50 

50 

57 

55 

47 

48 

44 

46 

54 

6  0 

61 

60 

52 

48 

51 

57 

45 

62 

'2 

49 

55 

55 

62 

54 

53.8 

U ! ST A    7  NNF 

75 

77 

8! 

78 

77 

76 

75 

81 

84 

78 

75 

75 

79 

84 

87 

90 

88 

85 

70 

75 

81 

66 

87 

8  2 

79 

75 

74 

92 

76 

78 

6  0.0 

MIN 

59 

59 

56 

60 

59 

62 

61 

53 

36 

60 

58 

57 

49 

46 

50 

60 

6  2 

62 

58 

51 

53 

57 

69 

59 

59 

6d 

69 

55 

62 

58 

57.2 

u«DijFU     tPC  1  Mf,C 

WAKPtCK  JrKIHUi 

MAX 

81 

87 

90 

95 

30 

92 

94 

96 

99 

95 

90 

81 

83 

38 

90 

91 

91 

89 

80 

83 

93 

100 

100 

95 

88 

84 

80 

76 

73 

79 

88.5 

MIN 

4  i 

4  1 

45 

46 

5  \ 

42 

38 

50 

56 

5 1 

47.0 

YORBA  L I NDA 

MAX 

82 

84 

94 

89 

86 

84 

84 

92 

95 

86 

82 

83 

87 

90 

95 

100 

97 

92 

71 

8  2 

92 

96 

99 

91 

83 

82 

80 

96 

78 

82 

87.8 

MIN 

61 

55 

56 

55 

58 

62 

56 

5  3 

56 

54 

58 

61 

5  1 

4  8 

6  3 

6  1 

6  3 

5  7 

5  2 

5  2 

5  g 

60 

65 

62 

56,9 

tniiTUEKT   n c  c c  o t 
3UU TMC*3 1  UC3CKI 

BASINS  0? 

AAICVO    O  NNU 

90 

96 

100 

102 

106 

107 

106 

106 

105 

106 

105 

99 

95 

93 

89 

95 

100 

103 

96 

90 

98 

103 

106 

109 

107 

101 

96 

86 

95 

95 

99,6 

MIN 

66 

66 

70 

72 

7  3 

73 

72 

6  9 

71 

76 

69 

66 

60 

64 

5  9 

64 

7  \ 

7  8 

6  7 

40 

6  7 

7  2 

77 

69.2 

a  a  0  4  7  n  w 

90 

93 

95 

100 

100 

100 

100 

100 

104 

100 

96 

89 

88 

87 

90 

96 

98 

96 

86 

90 

96 

102 

102 

101 

96 

96 

90 

69 

87 

85 

94,7 

MIN 

50 

36 

53 

5  7 

60 

57 

5  7 

6  7 

39 

60 

56 

52 

4  3 

49 

44 

45 

50 

65 

60 

45 

59 

6  2 

6  1 

55 

5  5 

59 

54.2 

83 

92 

1"2 

96 

92 

87 

82 

82 

79 

80 

MIN 

56 

50 

62 

56 

5  3 

86 

90 

94 

96 

95 

94 

94 

94 

91 

93 

89 

84 

79 

79 

86 

89 

92 

84 

66 

79 

88 

94 

96 

9« 

90 

90 

79 

85 

89 

91 

88,4 

MIN 

49 

4  5 

48 

5  0 

^2 

4  g 

4  7 

45 

30 

4  8 

4  3 

3  7 

3  6 

36 

3  7 

4  1 

5  0 

4  5 

42 

5  i 

5  0 

45.8 

0I3MUK   UrllUn  iDt 

64 

65 

75 

71 

69 

72 

69 

6  6 

67 

58 

60 

57 

65 

70 

70 

70 

54 

56 

66 

67 

70 

70 

68 

69 

61 

60 

69 

69 

66,0 

MIN 

43 

4  2 

4  5 

49 

47 

5  1 

50 

6  2 

5  1 

36 

3  2 

32 

3  7 

32 

3  3 

42 

5  1 

57 

5 

34 

45 

44,6 

BLYTHE 

96 

97 

103 

107 

108 

108 

109 

110 

109 

106 

104 

101 

98 

93 

97 

101 

104 

102 

97 

97 

106 

109 

110 

107 

104 

100 

9  6 

93 

86 

91 

101,7 

MIN 

5  9 

63 

6  5 

65 

6  8 

6  7 

69 

70 

70 

66 

70 

70 

7  3 

7  2 

72 

74 

62 

6  5 

7  0 

70 

6  3 

65 

67.3 

Bi vtuc    can  itonnni 
OLTTMfc   rAH  AIRRURT 

95 

98 

103 

107 

109 

108 

110 

110 

110 

108 

106 

102 

96 

92 

97 

102 

104 

103 

95 

97 

107 

110 

1  1  1 

108 

106 

101 

92 

92 

87 

91 

102.0 

MIN 

64 

70 

7 1 

7  3 

74 

76 

75 

78 

80 

78 

72 

7  2 

76 

7  c 

8  1 

7  8 

79 

T6 

6  8 

73 

60 

8  1 

78 

7  2 

74.2 

88 

93 

9* 

99 

10* 

103 

104 

104 

105 

111 

100 

105 

96 

97 

93 

95 

97 

103 

100 

88 

90 

103 

107 

109 

106 

106 

96 

90 

86 

85 

98.6 

MIN 

55 

56 

61 

65 

66 

6  2 

70 

7  1 

65 

63 

3  \ 

5  I 

56 

70 

75 

75 

65 

6  1 

6  1 

62 

73 

70 

6  8 

62 

6  1 

60 

6  1 

64 

64,1 

93 

96 

97 

103 

106 

107 

107 

107 

109 

110 

108 

103 

99 

99 

94 

97 

100 

104 

100 

90 

94 

105 

1  10 

112 

108 

104 

101 

95 

68 

89 

101,2 

MIN 

60 

64 

64 

73 

67 

6  9 

71 

7  \ 

6  7 

58 

7  J 

7  5 

7  5 

7  \ 

7  3 

69 

65 

66 

76 

74 

72 

6  0 

62 

65 

63 

68.2 

CANT  I L 

95 

57 

98 

101 

102 

100 

98 

101 

101 

101 

90 

87 

83 

85 

92 

96 

99 

92 

80 

92 

99 

102 

103 

100 

92 

90 

83 

92 

66 

84 

94,0 

MIN 

5  5 

39 

5  9 

5  I 

57 

5  7 

55 

54 

5  3 

5  7 

50 

6  1 

65 

52 

5  1 

66 

5  7 

64 

62 

6  1 

6  7 

62 

58.4 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

89 

93 

96 

99 

100 

100 

100 

100 

101 

101 

94 

88 

88 

85 

89 

97 

96 

90 

'8 

90 

97 

101 

101 

98 

96 

92 

80 

88 

61 

85 

93,1 

MIN 

60 

5  5 

55 

6  5 

72 

6  7 

5  9 

5  3 

69 

69 

7  2 

73 

65 

62 

6  3 

65 

64.1 

DEATH  VALLEY 

MAX 

103 

105 

109 

112 

112 

112 

110 

110 

111 

111 

109 

103 

98 

97 

98 

103 

108 

107 

99 

103 

107 

1  1  1 

1  13 

112 

110 

104 

98 

103 

103 

101 

106.1 

MIN 

78 

7  3 

7  J 

7  4 

79 

77 

80 

6 1 

6  L 

7  g 

7  8 

7  4 

74 

75.6 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

80 

83 

86 

89 

89 

87 

87 

88 

86 

87 

86 

84 

83 

82 

76 

82 

60 

85 

62 

75 

82 

87 

85 

89 

86 

79 

77 

77 

82 

82 

82.7 

MIN 

5  3 

48 

45 

42 

4  1 

39 

3  8 

3  9 

3  6 

3  8 

45 

46 

4  7 

6  1 

50 

53 

49 

49 

48 

50 

49 

50 

46,6 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

90 

91 

92 

99 

103 

104 

104 

104 

106 

104 

105 

99 

94 

94 

95 

94 

95 

101 

98 

87 

91 

103 

107 

107 

105 

100 

96 

90 

89 

81 

MIN 

72 

7  2 

7  cj 

7  7 

7  0 

70 

7  3 

80 

82 

8  0 

7  3 

66 

6  6 

70 

74,4 

EL  CENTRO  2  SSW 

97 

98 

102 

108 

108 

106 

110 

110 

110 

108 

105 

101 

99 

93 

97 

99 

104 

102 

91 

94 

106 

1  1  1 

113 

110 

107 

102 

98 

92 

90 

91 

102,1 

MIN 

61 

6  1 

68 

7  ^ 

62 

72 

6  6 

6  3 

6  5 

65 

7  7 

72 

72 

6  5 

66 

62 

67.6 

FA  I RMONT 

72 

85 

88 

90 

94 

88 

88 

85 

91 

93 

68 

76 

71 

76 

83 

86 

91 

89 

79 

66 

83 

90 

93 

95 

87 

82 

79 

75 

83 

73 

MIN 

50 

58 

63 

65 

67 

62 

6  1 

4  q 

48 

5  i 

59 

6  8 

6  5 

59 

5  9 

5  9 

5  7 

55 

58.1 

GOLD  ROCK  RANCH 

9* 

96 

102 

106 

107 

106 

106 

110 

110 

107 

102 

99 

94 

89 

95 

96 

101 

100 

9  9 

55 

106 

1  1  1 

106 

104 

103 

98 

95 

89 

86 

89 

MIN 

6* 

70 

T 

78 

82 

76 

7  8 

74 

70 

74 

6  1 

7q 

80 

76 

74 

7Q 

6  9 

7  3 

67 

74!3 

HA  I  WEE 

79 

86 

89 

91 

94 

93 

91 

90 

91 

92 

92 

88 

79 

80 

76 

83 

88 

91 

84 

72 

82 

90 

92 

94 

95 

86 

82 

75 

81 

82 

MIN 

58 

58 

59 

59 

61 

* 

6  5 

62 

4  7 

4  6 

4  5 

4  9 

5  i 

58 

5  1 

5  I 

6  2 

5  9 

6  1 

69 

55 

84 

64 

63 

58 

57!o 

HAYFIELO  PUMPING  PLANT 

88 

92 

9* 

99 

103 

102 

103 

103 

105 

106 

104 

97 

93 

94 

93 

93 

95 

100 

96 

86 

03 

102 

107 

108 

104 

104 

95 

88 

88 

79 

MIN 

60 

62 

62 

65 

67 

68 

72 

72 

66 

7  1 

67 

5  7 

63 

65 

70 

7  I 

7  1 

67!l 

IMPERIAL 

9* 

95 

100 

106 

107 

105 

105 

108 

108 

107 

108 

100 

98 

92 

96 

98 

102 

101 

89 

93 

105 

109 

109 

106 

116 

101 

93 

87 

88 

89 

MIN 

6* 

69 

68 

73 

75 

73 

74 

75 

77 

76 

75 

65 

66 

74 

76 

75 

74 

73 

74 

69 

71 

79 

8  1 

74 

74 

68 

68 

69 

72 

62 

72|l 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

96 

98 

103 

107 

109 

107 

ioe 

110 

110 

108 

107 

100 

99 

95 

98 

101 

104 

104 

91 

94 

106 

112 

111 

108 

108 

103 

95 

86 

90 

91 

102.0 

Mm 

6* 

67 

66 

71 

73 

70 

72 

72 

75 

75 

72 

62 

67 

73 

76 

7J 

74 

75 

'2 

67 

68 

77 

77 

74 

73 

66 

69 

69 

71 

65 

71.0 

INDEPENDENCE 

MAX 

84 

88 

96 

93 

91 

94 

92 

81 

81 

78 

82 

91 

68 

81 

89 

93 

95 

83 

79 

°8 

67 

86.3 

Mm 

37 

58 

35 

55 

54 

58 

49 

49 

44 

43 

45 

49 

47 

48 

55 

58 

52 

54 

57 

59 

52 

52.3 

See  Reference  Notes  Following  Slallon  Index 
303 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

erage 

1 

2 

3 

4 

h 

h 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

> 
< 

MIN 

9* 

68 

58 

63 

96 
63 

104 
73 

109 
'9 

107 
80 

106 
76 

107 

76 

107 
76 

110 
78 

105 
64 

10* 
58 

100 
56 

99 
66 

95 
72 

96 
72 

89 
74 

103 
82 

101 
70 

92 
69 

95 

67 

107 

79 

1  1  4 

79 

112 
74 

1"9 
67 

106 
69 

102 
69 

96 
64 

92. 
67 

87 
73 

101.* 
70,7 

1 NYOKERN 

MAX 
MIN 

(RUN  nuur*i*lr' 

MAX 

Mm 

93 
69 

91 
70 

95 
'2 

103 
73 

106 

73 

107 
74 

108 

74 

107 

77 

109 
77 

110 
76 

106 
75 

101 
71 

97 

71 

97 
71 

93 

74 

97 
74 

100 
78 

104 

80 

102 
75 

90 

68 

96 
71 

106 
7  7 

no 

82 

111 
78 

;  0  8 

75 

103 
71 

99 
74 

99 
68 

93 
71 

86 

72 

100.8 
73.7 

■  ire  aodOmmfao 

MAX 
MIN 

'3 
43 

71 
47 

80 

10 

81 
13 

78 

14 

81 
58 

78 
18 

83 
62 

8« 
56 

80 
57 

72 
51 

67 
48 

70 

48 

76 
47 

79 
48 

81 
32 

8  0 
55 

76 

58 

60 
44 

75 

43 

»2 
50 

85 
58 

86 
56 

82 
59 

76 
15 

71 
50 

67 
47 

71 
54 

69 
55 

65 
48 

76.1 
52.2 

LANCASTER 

MAX 
MIN 

92 
53 

94 
16 

97 
55 

100 
17 

97 
59 

97 
57 

95 
18 

98 
53 

100 
55 

96 
52 

Ho 
14 

79 
52 

82 

41 

84 
48 

90 
43 

95 
49 

96 
19 

84 

62 

75 

49 

90 
43 

96 
50 

99 
15 

101 
59 

94 
65 

90 
56 

87 
61 

81 
55 

87 
58 

75 
62 

81 
59 

90.6 
5*. 5 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 
MIN 

87 
13 

87 
51 

92 
16 

96 
58 

91 
61 

96 
58 

96 
53 

97 
13 

99 
60 

95 

62 

8  9 
6  0 

66 
54 

87 
49 

6  2 
50 

B7 
46 

92 
57 

93 
62 

88 
65 

60 
54 

87 
46 

92 
52 

97 
52 

98 

63 

93 
64 

91 
60 

89 
55 

80 
58 

81 
56 

81 
62 

81 

50 

89.8 
56.1 

MECCA  2  5E 

MAX 
MIN 

96 
62 

96 
61 

104 
65 

107 
64 

107 
72 

1  38 

74 

106 
7* 

105 
76 

109 

74 

109 
69 

106 
6  6 

103 
57 

99 
54 

98 
73 

98 
75 

94 
75 

99 
73 

101 
75 

99 
72 

91 

62 

98 
64 

112 
65 

107 
7„ 

108 
81 

109 
71 

104 
61 

96 
64 

95 
63 

92 

70 

83 
65 

101.3 
68.6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

81 

M 

84 

66 

83 
69 

92 
72 

92 
74 

90 

71 

90 
70 

90 
74 

92 
76 

91 
74 

H9 
67 

62 
65 

80 
62 

78 

6  0 

81 
66 

85 
65 

88 
67 

83 
70 

75 
62 

92 
61 

89 

70 

9  2 
72 

93 

78 

91 
77 

87 
70 

83 
67 

80 
62 

79 
60 

90 
66 

75 
61 

85.2 
67,8 

MAX 
MIN 

A3 
13 

91 
16 

93 
18 

96 
61 

98 
63 

96 
65 

94 

16 

96 
51 

98 

58 

96 
14 

92 
62 

82 
50 

79 

53 

81 

10 

86 
44 

93 

13 

96 
63 

94 

57 

73 
51 

67 
4  9 

93 

59 

98 

16 

99 
63 

95 
65 

67 

63 

83 
54 

79 
45 

86 
63 

83 
61 

80 
59 

89.7 
56,6 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 
MIN 

89 
Si 

9  0 
56 

95 
56 

97 
60 

98 

60 

99 
38 

92 
10 

1  00 
56 

98 
58 

97 
56 

90 
64 

97 
50 

B2 
44 

86 
46 

93 
44 

95 
45 

95 

60 

90 
50 

78 
54 

90 
63 

IB 
60 

95 

44 

99 
62 

87 
57 

99 
59 

64 
60 

76 
61 

88 
60 

84 
60 

80 
60 

91.4 
54.8 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 
MIN 

MT  SAN  JACINTO  W5P 

MAX 
MIN 

61 
38 

61 
39 

65 
40 

71 
41 

69 

41 

70 
42 

70 
46 

73 
41 

71 
46 

72 
46 

68 
48 

66 
46 

6  6 
45 

68 

40 

65 
36 

66 

37 

71 

41 

64 
45 

53 
38 

62 
43 

68 
44 

72 
49 

73 

47 

70 
43 

69 
46 

66 
36 

60 
42 

48 
39 

50 
45 

56 
38 

65.5 
42.3 

NEEDLE S  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

95 
68 

99 
70 

104 
71 

1  1  2 
74 

108 
76 

108 
75 

107 

78 

108 
77 

109 
77 

108 
79 

102 
83 

99 
75 

96 
73 

96 
75 

96 
75 

101 
74 

104 
78 

102 
79 

9  3 
75 

100 
75 

105 
75 

109 
80 

109 
80 

107 
78 

104 
77 

99 
76 

87 
78 

93 
76 

93 
78 

89 
76 

101.4 
76.1 

PALMOALE 

MAX 
MIN 

89 
11 

93 
54 

95 
57 

98 
60 

94 
64 

9  6 
64 

93 
55 

97 
54 

93 
59 

95 

57 

89 
54 

79 
51 

81 
42 

84 
39 

88 
44 

93 
53 

94 

52 

90 

58 

71 
55 

89 

44 

96 

54 

98 
61 

9  9 
61 

97 
66 

89 
52 

85 
56 

90 
54 

87 
56 

85 

62 

81 
59 

90.1 
54.9 

PALMOALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
10 

92 
51 

94 
54 

97 
58 

9  9 
65 

98 
61 

96 
56 

96 

10 

100 
58 

97 

55 

89 
49 

83 
55 

83 

4  0 

83 
36 

87 

41 

92 
50 

96 

60 

86 
58 

74 
46 

90 
43 

95 
50 

98 

59 

101 
59 

96 
62 

92 
51 

91 
55 

81 
56 

85 
57 

7* 
61 

81 

60 

90.6 
53.7 

PALM  SPRINGS 

MAX 

Mm 

100 
61 

99 
65 

105 
67 

111 
69 

110 
70 

109 
68 

106 
68 

1  1  1 
64 

112 
70 

109 
72 

107 
68 

104 
60 

100 
56 

98 
64 

100 
75 

100 
79 

105 
75 

101 
74 

95 
65 

97 
51 

107 

67 

113 
73 

1  1  3 
72 

109 
72 

105 
67 

102 
62 

101 
64 

94 
67 

88 

70 

92 
64 

103.4 
67.4 

Parker  reservoir 

MAX 

Mm 

94 

70 

94 
73 

98 
75 

101 
78 

108 
79 

107 

80 

108 
82 

109 
84 

110 
83 

110 
84 

109 
82 

102 
74 

99 
75 

9* 

75 

92 
76 

96 
79 

102 
79 

104 
81 

102 
76 

92 
73 

99 
77 

107 
81 

110 

84 

111 
84 

105 
77 

103 
78 

97 
77 

87 
69 

93 
76 

87 
74 

101.1 
77,9 

RANDSBURG 

MAX 

Mm 

87 
52 

91 
SO 

93 
63 

96 
66 

96 
65 

96 
64 

94 
63 

96 
60 

97 
67 

95 
68 

87 
65 

81 
54 

78 
51 

81 
51 

87 
53 

91 

60 

93 
65 

88 
66 

72 
50 

84 
54 

94 
64 

95 
61 

98 
67 

94 
68 

89 
61 

88 
56 

78 
61 

83 
73 

81 
63 

83 
38 

88,9 
61.0 

SQUIRREL  INN  2 

MAX 

Mm 

71 
13 

74 
54 

74 
56 

78 
19 

78 
61 

77 
59 

75 
60 

79 
63 

80 
65 

75 
64 

68 
55 

61 
48 

64 

48 

68 
49 

72 
56 

75 
56 

77 

60 

70 
55 

58 
43 

70 
44 

78 
59 

81 
63 

83 
65 

77 
63 

70 
59 

65 
54 

64 
48 

69 
50 

66 
52 

64 
50 

72.0 
35.8 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

98 

66 

9  8 
64 

103 
62 

!  09 
70 

109 
70 

107 

80 

107 
73 

110 
71 

111 
71 

104 
74 

103 
61 

100 
55 

97 
54 

94 
66 

97 
73 

101 
75 

102 
74 

102 
78 

93 
70 

94 
63 

107 
64 

112 
75 

1 1 1 

76 

107 
72 

104 
75 

99 
62 

94 
68 

94 
64 

88 

70 

91 
67 

101.5 
69.0 

TRONA 

MAX 

Mm 

89 
58 

93 
61 

97 
63 

99 
63 

104 
65 

103 
64 

103 
64 

101 
60 

101 
64 

101 
64 

102 
61 

94 
63 

88 
57 

86 
51 

86 

50 

91 
54 

96 
62 

100 
70 

9  3 
55 

no 

16 

94 
61 

99 
63 

102 
66 

105 
72 

102 
63 

100 
65 

97 
61 

92 
70 

91 
64 

96.2 
61.7 

TWENTYNIN6  PALMS 

MAX 

Mm 

91 

60 

92 

6  0 

97 

60 

102 
63 

102 
64 

103 
62 

103 

65 

104 
62 

104 
66 

103 

60 

100 
65 

93 

60 

95 
56 

90 
59 

92 
59 

96 

66 

10C 
67 

98 
71 

94 

66 

94 
57 

99 
69 

103 
67 

105 
69 

103 
66 

99 

63 

95 
57 

92 
65 

89 

59 

86 

57 

88 

60 

97.0 
62.3 

VALYERMO  RANGER  sta 

MAX 

Mm 

89 
41 

87 
41 

87 
48 

92 
78 

91 
48 

93 

41 

94 
49 

93 
45 

92 
53 

91 
51 

90 
66 

83 
35 

80 
56 

80 
33 

82 
35 

88 
46 

92 
54 

92 

53 

79 
38 

82 

39 

90 
40 

93 
40 

95 
51 

93 

56 

88 
45 

86 

44 

82 
47 

90 

79 

55 

75 
49 

87.3 

47.6 

VICTORVILLe  PUMP  PLANT 

MAX 
MIN 

78 
50 

88 
54 

91 

15 

92 
57 

99 
18 

95 

17 

97 
56 

94 
51 

96 
57 

88 
56 

93 
56 

85 
14 

84 
48 

85 
44 

85 

46 

89 
14 

94 

61 

95 

66 

95 

53 

83 

47 

84 
48 

95 
19 

100 
62 

99 
62 

96 
SB 

89 
58 

89 

53 

95 
56 

96 

60 

78 

56 

90.2 
55.1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 
MIN 

46 
28 

51 

24 

55 
27 

59 
31 

59 
31 

19 

36 

61 

32 

61 
31 

62 
30 

60 
33 

58 
28 

54 

20 

44 

22 

47 
13 

58 

19 

62 
32 

62 

30 

52 
38 

47 

28 

45 

30 

15 

32 

61 
35 

61 
37 

60 
39 

58 

30 

56 
29 

43 

27 

50 
32 

56 

39 

54 

33 

55.2 
29.9 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 
MIN 

38 
2  6 

40 

28 

12 

31 

55 
35 

53 

35 

44 

36 

51 

32 

12 
34 

51 

36 

50 
34 

50 

30 

44 

25 

39 
18 

33 
14 

36 
21 

51 

37 

50 
39 

51 

37 

43 

22 

31 

22 

77 
31 

48 

36 

51 

39 

51 
40 

50 
36 

60 
36 

46 

23 

39 

23 

42 
34 

48 

34 

45.9 

30.8 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 

JESS  VALLEY 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 


WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 

5N   ON  GND 


Day  of  month 


1      2      3      4      5      S      7      8      9      10     11     12     13     U     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 


See  Reference  Noloa  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Day  Oi  Monlh 


3 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

i2  °< 

NORTH  COAST 

DRAINAGE 

01 

_ 

•  20 

•  24 

.24 

.  24 

.  24 

.23 

•  24 

.23 

•  28 

•  14 

.  37 

.33 

.25 

•  19 

.33 

.25 

24 

24 

•  23 

.25 

,a 

.  L  3 

.'3 

7.69 

WINC 

99 

75 

83 

87 

75 

161 

155 

85 

92 

23 

226 

133 

145 

113 

67 

7C 

8; 

19! 

Ino 

1e 

129 

104 

114 

92 

113 

164 

86 

*74 

°56 

128 

3240 

MAX 

80 

84 

86 

85 

86 

80 

75 

79 

84 

84 

80 

80 

78 

72 

81 

81 

82 

86 

80 

82 

77 

81 

82 

B  1 

81 

81 

80 

86 

90 

84 

81.6 

MIN 

37 

55 

34 

54 

55 

53 

S3 

57 

52 

33 

S3 

48 

47 

49 

52 

52 

50 

48 

57 

55 

53 

52 

52 

52 

50 

55 

55 

59 

60 

56 

53.3 

FERNOALE  2  NW 

EVAP 

•  15 

•  15 

.  1  5 

.14 

•  08 

•  08 

.11 

•  15 

.12 

.11 

.15 

.15 

•  14 

•  14 

.14 

j  f 

•  1  ! 

08 

.  1 0 

WIND 

26 

28 

33 

26 

24 

31 

27 

27 

25 

20 

26 

26 

31 

34 

30 

4  7 

~32 

'4; 

36 

*14 

*31 

*31 

27 

31 

*21 

18 

24 

25 

*26 

22 

841 

MAX 

80 

81 

80 

78 

75 

71 

75 

80 

80 

80 

79 

79 

78 

78 

80 

91 

80 

T. 

78 

7f 

7? 

76 

BO 

8C 

80 

80 

80 

82 

80 

78.7 

5  3 

54 

57 

35 

53 

54 

56 

55 

55 

60 

5  7 

5  3 

50 

54 

53 

" 

55 

56 

56 

56 

LAKE  PlLLSBURY  NO 

j 

EVAP 

.17 

.30 

.30 

.27 

.28 

.29 

.31 

.15 

.27 

.21 

.20 

.22 

.19 

.  14 

.22 

.21 

.19 

.17 

.15 

.2* 

.22 

.23 

.18 

.25 

.24 

.15 

.30 

.29 

.19 

.23 

6,76 

WIND 

21 

16 

8 

26 

16 

27 

29 

21 

22 

35 

37 

28 

19 

13 

20 

21 

24 

13 

22 

17 

29 

32 

16 

30 

34 

20 

30 

34 

13 

18 

691 

MAX 

89 

89 

89 

89 

89 

84 

79 

84 

85 

85 

79 

76 

73 

80 

81 

93 

35 

83 

80 

83 

84 

83 

83 

81 

80 

83 

83 

85 

86 

85 

83.3 

MIN 

55 

38 

57 

57 

57 

56 

57 

33 

53 

53 

52 

47 

48 

51 

51 

» 

55 

62 

55 

57 

57 

57 

54 

54 

52 

56 

53 

56 

54 

56 

54.5 

TO  I  W  !  TV     P)  a  M    Ul  CTl 

I  H  I  FN  I  T  T              V  I  3  1  A 

PT 

EVAP 

.21 

.28 

.30 

.30 

.30 

.30 

.30 

.19 

.22 

.25 

.22 

.21 

.14 

.11 

.15 

.19 

.23 

.12 

.17 

.15 

.09 

.22 

.20 

.  1  9 

.19 

.15 

.24 

.15 

.30 

.23 

6.30 

WIND 

40 

32 

35 

35 

38 

38 

38 

43 

42 

40 

40 

44 

40 

32 

32 

37 

35 

44 

32 

35 

21 

37 

40 

31 

35 

32 

51 

39 

59 

33 

1130 

TULELAKE 

EVAP 

.19 

.25 

.25 

.26 

.28 

.29 

.30 

.24 

.24 

.19 

.25 

.21 

.17 

.13 

.07 

.20 

.26 

.17 

.21 

.19 

.18 

.26 

.22 

.23 

.18 

.19 

.17 

.23 

.18 

.24 

6.43 

tt      •  tt 

SACRAMENTO 

DRAINAGE 

M 

BERRVE5SA  LAKE 

EVAP 

.27 

.30 

.35 

.35 

.35 

.45 

.23 

.30 

.29 

.15 

.32 

.36 

.45 

.11 

.21 

.30 

.30 

.31 

.24 

.23 

.25 

.30 

.21 

.29 

.28 

.30 

.24 

.41 

.37 

•  33 

8.85 

WIND 

5* 

46 

41 

46 

53 

70 

117 

67 

50 

52 

89 

92 

73 

42 

45 

45 

61 

58 

46 

81 

56 

53 

42 

88 

45 

68 

97 

40 

63 

1840 

86 

91 

91 

91 

90 

86 

82 

83 

85 

86 

82 

83 

79 

68 

80 

35 

86 

88 

80 

8« 

82 

86 

84 

S4 

81 

82 

85 

83 

88 

88 

84.4 

MIN 

35 

59 

60 

62 

62 

59 

55 

53 

54 

38 

55 

5 1 

30 

30 

50 

g  3 

55 

55 

59 

57 

CHICO  EXPERIMENT  STA(A) 

EVAP 

.26 

.29 

ft 

ft 

.69 

.29 

.28 

.22 

.22 

ft 

ft 

.76 

.24 

.17 

.16 

,24 

- 

• 

.43 

.22 

.2! 

.15 

» 

• 

.62 

.32 

.26 

.31 

.28 

7.62B 

WIND 

26 

86 

39 

6 1 

46 

31 

141 

75 

28 

1 9 

: 

140 

2 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.28 

.32 

.29 

.33 

.35 

.35 

.31 

.25 

.26 

.31 

.27 

.32 

.21 

.24 

.28 

.27 

.20 

.27 

.25 

.28 

.26 

.26 

.28 

.31 

.23 

.37 

.58 

.43 

.52 

9,19 

WIND 

*77 

27 

24 

37 

8  1 

1 06 

90 

104 

34 

125 

42 

26 

144 

MAX 

85 

88 

91 

93 

92 

90 

80 

85 

86 

85 

85 

79 

74 

80 

86 

87 

84 

83 

8! 

83 

81 

86 

81 

83 

83 

84 

81 

86 

90 

85.1 

MIN 

37 

60 

61 

60 

56 

Is 

54 

55 

36 

54 

51 

5 1 

53 

5  3 

5  5 

6  0 

38 

57 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.29 

.23 

.30 

.32 

.29 

.39 

.26 

.21 

.21 

.24 

.24 

.24 

.25 

.20 

.24 

.2* 

.22 

.28 

.12 

.23 

.24 

.30 

.22 

.22 

.27 

.20 

.23 

.30 

.38 

•  35 

7.65 

WIND 

39 

3S 

38 

30 

29 

53 

85 

54 

32 

23 

91 

69 

105 

48 

55 

34 

23 

60 

42 

38 

53 

57 

36 

44 

97 

40 

49 

74 

50 

47 

1530 

LAKESHORE 

EVAP 

.28 

.30 

•  32 

.36 

.31 

•  33 

.25 

.26 

.21 

.27 

•  20 

,24 

•  16 

•  18 

•  20 

.25 

•  21 

.11 

.  3C 

.25 

.31 

•  24 

.  3  1 

•  1  7 

.18 

.23 

,25 

.  24 

.22 

7.37 

WIND 

28 

27 

27 

28 

30 

32 

36 

27 

29 

40 

20 

40 

28 

32 

28 

38 

39 

19 

34 

17 

28 

28 

32 

35 

28 

34 

36 

25 

29 

21 

895 

LAKE  3PAULD1NG  DAM 

EVAP 

.  34 

•  38 

39 

t5 

•  41 

•  41 

39 

•  30 

.30 

•  30 

•  30 

•  30 

•  30 

,08 

.24 

30 

•  34 

30 

30 

•  30 

30 

30 

5J 

9  09B 

MONTICELLO  DAM 

.2* 

.27 

.30 

.30 

.33 

.33 

.29 

.23 

.22 

.25 

.30 

.25 

•  27 

.15 

.20 

.26 

.25 

.31 

.15 

.21 

.22 

.24 

.23 

.21 

.26 

.21 

.26 

.42 

.34 

.33 

7.85 

WINC 

17 

32 

34 

t7 

19 

27 

38 

25 

17 

2  j 

2  4 

56 

29 

36 

MAX 

91 

95 

96 

96 

97 

95 

90 

83 

90 

91 

88 

88 

83 

72 

85 

89 

90 

91 

83 

89 

88 

89 

85 

87 

85 

85 

89 

87 

90 

92 

88.6 

60 

61 

62 

63 

63 

62 

58 

56 

56 

57 

57 

54 

55 

52 

52 

55 

58 

62 

62 

59 

58 

59 

57 

56 

36 

54 

61 

61 

61 

59 

58.2 

PLACERVILLE  IFG 

.19 

.27 

ft 

ft 

ft 

1.30 

.23 

.19 

.18 

• 

• 

.75 

.15 

.16 

.18 

.21 

• 

— ft-J 

.52 

.15 

.23 

.21 

.19 

. 

• 

.55 

.27 

.30 

.30 

.21 

6,74 

WINC 

25 

36 

* 

• 

ft 

182 

14 

19 

12 

* 

• 

57 

24 

24 

45 

18 

« 

• 

72 

30 

18 

14 

25 

• 

tt 

34 

42 

67 

37 

18 

813 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.31 

.36 

.30 

.36 

.34 

.34 

.32 

.23 

.25 

.17 

.28 

.32 

.12 

.29 

.15 

.22 

.27 

.23 

.23 

.21 

.19 

.25 

.22 

.:2 

.22 

.07 

.37 

.13 

.36 

.33 

7,66 

WIND 

68 

76 

30 

55 

46 

46 

47 

46 

49 

58 

60 

52 

70 

43 

58 

50 

54 

52 

73 

55 

» 

37 

61 

45 

42 

31 

83 

53 

83 

64 

1640 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.  31 

•  42 

tt 

.28 

tt 

.45 

.25 

• 

• 

•  86 

.26 

.17 

•  20 

.21 

ft 

.79 

•  28 

•  20 

.24 

•  22 

« 

.68 

•  37 

.34 

.45 

.34 

7,39 

WIND 

76 

77 

« 

• 

ft 

89 

• 

95 

32 

• 

ft 

99 

39 

20 

32 

40 

» 

• 

174 

78 

21 

11 

28 

. 

38 

87 

60 

"3 

43 

1222 

WHISKEYTOWN  RES 

(A) 

EVAP 

.24 

.31 

28 

.35 

•  33 

.33 

.29 

.  24 

•  28 

.23 

•  24 

•  22 

•  14 

.13 

•  19 

•  2  2 

.27 

.38 

•  18 

•  21 

•  26 

•  16 

.22 

• 

•  34 

•  20 

•  26 

•  27 

.37 

7.14 

WIND 

26 

14 

54 

38 

66 

40 

S3 

6 

17 

• 

71 

32 

35 

39 

35 

• 

• 

110 

29 

42 

33 

32 

# 

61 

28 

• 

» 

133 

1097B 

•      «  • 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN 

09 

BOCA 

EVAP 

.26 

.29 

.27 

.26 

.28 

.21 

.28 

.33 

.31 

.28 

.32 

.28 

.40 

.09 

.25 

.19 

.24 

_ 

WIND 

41 

31 

21 

20 

23 

24 

31 

36 

45 

27 

49 

82 

53 

46 

29 

21 

24 

,4 

30 

56 

11 

47 

36 

54 

36 

81 

80 

S4 

36 

1201 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

EVAP 

.27 

26 

.  2C 

.24 

.27 

•  35 

•  2  7 

.19 

•  27 

•  28 

•  22 

•  21 

.16 

•  1 5 

.23 

.21 

•  16 

•  10 

•  25 

•  20 

•  28 

.26 

.26 

•  19 

.23 

•  26 

.14 

,20 

.21 

6,79 

WIND 

15 

5 

3 

4 

6 

16 

29 

20 

7 

12 

34 

8 

30 

24 

8 

10 

13 

IS 

20 

44 

18 

34 

19 

2  5 

23 

27 

44 

IS 

3 

15 

546 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.06 

.18 

.18 

.16 

.16 

.19 

.18 

.17 

.17 

.03 

.14 

.10 

.25 

,20 

.09 

.12 

.14 

.07 

.13 

.06 

•  OS 

.11 

.11  .12 

•  17 

.14 

.07 

.14 

.18 

.09 

3.97 

WIND 

34 

37 

32 

33 

30 

30 

34 

34 

40 

9 

22 

66 

38 

32 

30 

36 

7  5 

14 

26 

127 

38 

25 

41 

14 

45 

26 

121 

143 

34 

75 

1381 

ft      ft  II 
CENTRAL  COAST 

DRAINAGE 

0» 

BURLINGAME 

.07 

.15 

.15 

.13 

.17 

.19 

.20 

.25 

. 

.22 

.13 

.15 

•  IS 

.15 

.17 

.18 

.15 

.25 

.12 

.08 

•  15 

.17 

.15 

.15 

.20 

.15 

.15 

.21 

.25 

.25 

5. 106 

WINC 

19 

14 

14 

12 

20 

20 

66 

40 

20 

24 

61 

58 

35 

26 

25 

26 

30 

30 

29 

26 

27 

17 

20 

24 

26 

31 

31 

15 

32 

62 

880 

MAX 

87 

86 

87 

83 

86 

85 

82 

81 

83 

85 

83 

86 

85 

83 

83 

33 

82 

84 

80 

78 

81 

82 

83 

83 

83 

83 

83 

85 

86 

8  2 

83.5 

MIN 

60 

60 

60 

60 

39 

59 

59 

37 

57 

37 

57 

52 

55 

55 

35 

55 

58 

60 

58 

57 

58 

58 

58 

60 

62 

63 

57 

60 

62 

61 

58.3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

,23 

.26 

.32 

.32 

.34 

.35 

.24 

.28 

.73 

.28 

.24 

.26 

.25 

.21 

.26 

.26 

.27 

.33 

.17 

.12 

.15 

.21 

.23 

.21 

.22 

.21 

.22 

.25 

.31 

.09 

7.82 

NEWARK 

(F) 

EVAP 

.25 

.22 

.27 

• 

ft 

.70 

.24 

.26 

.23 

ft 

ft 

.81 

.27 

.25 

.26 

.27 

• 

ft 

.76 

.20 

.21 

.22 

.24 

tt 

.61 

.19 

.34 

.29 

.35 

7.46 

WIND 

114 

65 

57 

• 

ft 

278 

no 

126 

95 

tt 

ft 

469 

242 

13 

122 

99 

tt 

171 

289 

87 

83 

86 

. 

» 

353 

84 

77 

64 

129 

3213 

tt      ft  ■ 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE 

OS 

ANTIOCH  PUMPiNG  PL 

3 

EVAP 

.24 

.25 

.30 

.  30 

.37 

•  3C 

.  30 

.24 

.25 

.20 

30 

2J 

24 

.20 

.25 

.26 

.30 

.  30 

•  30 

•  22 

•  21 

.  30 

•  30 

.37 

8.16 

CAMP  PARDEE 

(C) 

EVAP 

.19 

*2C 

.  2( 

.32 

•  34 

.33 

.23 

.18 

,25 

22 

.19 

.23 

.24 

•  23 

.10 

.19 

•  19 

.21 

.19 

.23 

•  20 

.17 

,22 

,33 

.28 

.  30 

6,91 

WIND 

26 

21 

18 

22 

25 

29 

25 

25 

*22 

*20 

29 

*28 

30 

24 

25 

'  19 

18 

25 

23 

23 

24 

22 

20 

21 

32 

22 

31 

34 

25 

27 

735 

FRIANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 

.27 

.50 

.42 

,44 

.39 

.44 

.40 

.31 

.26 

.30 

.37 

.32 

.27 

.16 

.35 

.27 

.31 

.32 

.14 

.19 

.18 

.24 

.30 

.28 

.35 

.26 

.26 

.23 

.31 

.36 

9.00 

WIND 

46 

36 

42 

49 

44 

44 

47 

49 

35 

35 

34 

57 

49 

49 

54 

33 

32 

32 

81 

40 

26 

27 

52 

25 

54 

45 

32 

44 

46 

65 

1345 

MAX 

84 

89 

♦  l 

92 

93 

66 

92 

88 

*t 

91 

88 

83 

82 

79 

80 

S3 

87 

88 

70 

82 

82 

89 

87 

88 
63 

86 

84 

83 

86 

88 

81 

85.7 

MIN 

S9 

62 

66 

66 

66 

66 

64 

62 

61 

63 

61 

57 

31 

49 

51 

53 

59 

62 

57 

57 

60 

62 

67 

62 

60 

60 

60 

61 

60 

60,2 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.22 

.22 

.23 

,26 

.24 

.21 

.27 

•  ?4 

.20 

•  22 

.24 

.19 

.18 

.15 

.17 

.17 

.20 

.20 

.04 

.08 

.10 

.16 

.17 

.16 

.19 

.15 

.20 

.18 

.23 

.21 

5.68 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  to 

EVAP 

.30 

•  30 

.45 

,45 

.55 

.45 

.45 

.43 

ft 

.60 

.44 

.33 

.37 

.30 

.30 

.45 

.30 

.45 

.30 

.31 

.14 

.30 

.49 

.30 

.45 

.30 

.33 

.31 

.44 

.29 

10.90 

WIND 

54 

40 

61 

32 

57 

63 

84 

119 

60 

60 

58 

80 

79 

77 

89 

66 

46 

60 

121 

87 

57 

67 

113 

78 

121 

70 

71 

82 

70 

106 

2248 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


Sutton 

Day  Ol  Month 

Total 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•     «  « 

SAN  JOAOUIN 

no  tiki  a  r.C                           fl  V 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.24 

.27 

.41 

.22 

.32 

.33 

.26 

.25 

.25 

.26 

.28 

.25 

.24 

.22 

.26 

.23 

.24 

.24 

.14 

.19 

.22 

.25 

* 

.48 

.23 

.22 

.22 

.25 

.25 

.33 

7.59 

WIND 

20 

20 

21 

18 

27 

37 

28 

38 

25 

32 

30 

30 

14 

36 

19 

1  8 

24 

27 

24 

32 

2  3 

6 1 

29 

2  5 

3  2 

3  5 

1  4 

35 

804 

LOOI  (E> 

EVAP 

.11 

.27 

.28 

.29 

.30 

.31 

.24 

.25 

.23 

.32 

.24 

.25 

.21 

.21 

.22 

.26 

.25 

.24 

.19 

.24 

.22 

.31 

.23 

.27 

.28 

.16 

.34 

.25 

.29 

.28 

7  .  64 

WIND 

5C 

32 

37 

36 

*o 

68 

61 

51 

46 

67 

58 

42 

62 

49 

34 

30 

3  3 

61 

42 

45 

53 

6  3 

41 

71 

4  1 

100 

3  5 

63 

1511 

MAX 

8? 

91 

9  1 

92 

09 

83 

8  1 

84 

85 

85 

81 

80 

7.6 

80 

83 

85 

86 

74 

85 

82 

86 

85 

88 

81 

81 

81 

61 

86 

67 

82 

84.0 

56 

60 

6L 

60 

61 

56 

6B 

55 

55 

36 

55 

52 

30 

51 

52 

57 

61 

64 

56 

56 

56 

59 

55 

55 

52 

56 

56 

39 

61 

60 

56.7 

EVAP 

.29 

.20 

.26 

.28 

.29 

.29 

.24 

•i! 

.21 

.24 

.25 

.22 

.20 

.18 

.20 

.18 

.20 

.22 

.09 

.15 

.15 

.21 

.15 

.21 

.16 

.13 

.19 

.25 

.18 

.26 

6.33 

WIND 

?e 

26 

23 

26 

27 

57 

46 

43 

45 

35 

90 

63 

61 

44 

42 

16 

30 

58 

67 

13 

50 

37 

42 

68 

80 

52 

87 

3  7 

21 

26 

1392 

MAX 

83 

86 

90 

88 

88 

88 

83 

81 

81 

V, 

81 

78 

78 

75 

75 

77 

79 

79 

71 

77 

75 

77 

77 

76 

76 

76 

75 

77 

76 

78 

79.5 

MIN 

5  I 

,8 

6. 

62 

62 

58 

57 

56 

57 

57 

56 

32 

*9 

5  1 

52 

" 

56 

59 

55 

55 

57 

56 

56 

56 

56 

5  6 

56 

" 

56 

59 

56.2 

CAKDALE  wOODwARD  DAM 

EVAP 

.30 

.36 

.27 

.52 

.39 

.46 

.32 

.27 

.31 

.31 

.31 

.28 

.30 

.24 

.34 

.40 

.20 

.22 

.05 

.13 

6 

• 

.96 

.29 

.27 

.27 

.29 

.37 

.16 

.30l 

8.67 

WIND 

3» 

21 

2  3 

32 

28 

61 

96 

90 

60 

46 

76 

71 

77 

34 

37 

31 

24 

28 

75 

34 

31 

100 

60 

42 

56 

28 

67 

68 

23 

51 

1508 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.  36 

.38 

.42 

•  31 

.49 

•  48 

.  35 

•  28 

•  62 

•  43 

.37 

.  36 

•  30 

.  30 

•  40 

.  3C 

.26 

a  27 

.28 

.30 

10.70 

WIND 

75 

77 

7C 

76 

89 

69 

63 

68 

57 

76 

77 

85 

68 

76 

112 

101 

4J 

56 

95 

90 

62 

46 

*78 

*61 

60 

*63 

*75 

108 

68 

79 

228  8 

MAX 

90 

96 

96 

96 

96 

95 

i5 

93 

92 

97 

94 

90 

88 

83 

86 

86 

93 

93 

81 

90 

67 

92 

90 

92 

68 

90 

88 

90 

93 

86 

90,9 

MIN 

6  0 

63 

45 

66 

67 

66 

64 

62 

57 

64 

62 

57 

56 

55 

56 

55 

66 

68 

61 

52 

62 

62 

63 

63 

63 

63 

63 

62 

63 

65 

61.7 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

EVAP 

.29 

.36 

.25 

.32 

.41 

.27 

.35 

.22 

.25 

.32 

.18 

.22 

.18 

.12 

.22 

.29 

.23 

.12 

.09 

.13 

.23 

.29 

.19 

.21 

.18 

.16 

.30 

.30 

.32 

.21 

7.27 

SAN  LUIS  DAN 

EVAP 

•  4  1 

.36 

.42 

.32 

.36 

.61 

.48 

•  32 

•  30 

.37 

.  39 

.34 

•  33 

s  4  I 

.36 

.62 

12.21 

WIND 

17* 

104 

134 

126 

126 

328 

327 

193 

102 

124 

254 

292 

249 

102 

72 

66 

65 

131 

ill 

143 

178 

149 

91 

164 

176 

156 

164 

105 

60 

184 

4737 

MAX 

56 

90 

92 

92 

93 

86 

77 

77 

86 

88 

82 

77 

75 

78 

61 

85 

88 

90 

84 

65 

84 

87 

66 

88 

85 

85 

83 

86 

89 

85 

83.0 

MIN 

56 

56 

60 

60 

60 

55 

51 

37 

34 

58 

54 

50 

30 

31 

52 

53 

57 

59 

54 

54 

5S 

55 

56 

35 

56 

56 

56 

58 

59 

60 

55,6 

TRACY   PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.  3  0 

.42 

.45 

AC 

.45 

.73 

.52 

.  3  7 

•  27 

•  30 

.45 

.43 

.41 

.  30 

.30 

•  26 

.36 

.39 

•  32 

.  3( 

.37 

.36 

•  34 

•  30 

.45 

.34 

.25 

.57 

.37 

11.50 

WIND 

1  12 

71 

99 

105 

136 

323 

214 

61 

109 

218 

331 

273 

211 

90 

52 

69 

133 

232 

143 

164 

163 

171 

105 

268 

241 

166 

130 

64 

101  151 

4726 

•      •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT   PUMPING  PL  (A) 

EVAP 

.19 

.10 

.27 

.27 

.33 

.20 

.30 

.35 

.63 

.32 

.30 

.30 

.24 

.22 

.66 

.26 

.25 

.32 

.12 

.16 

.24 

.29 

.33 

.22 

.30 

.14 

.19 

.14 

.01 

7.49 

WINO 

19 

20 

6 

10 

4 

7 

9 

3 

13 

2 

10 

8 

9 

9 

5 

11 

13 

2 

3 

32 

7 

2 

4 

6 

4 

5 

8 

9 

253B 

MAX 

88 

80 

l\ 

91 

92 

96 

91 

97 

86 

88 

87 

83 

81 

82 

83 

91 

92 

92 

78 

81 

it 

90 

92 

95 

90 

82 

82 

86 

80 

74 

86.5 

MIN 

5  2 

45 

36 

55 

52 

5  1 

" 

54 

60 

52 

48 

45 

44 

45 

4! 

6C 

59 

56 

it  41 

50 

39 

56 

" 

50 

30 

52 

46 

53 

51.7 

CACHUMA   DAM  <B] 

EVAP 

.24 

.21 

.24 

.26 

.27 

.23 

.18 

.21 

.22 

.21 

.22 

.20 

.23 

.26 

.24 

.27 

.32 

.35 

.22 

.22  .17 

.27 

.22 

.20 

.13 

.19 

.15 

.24 

.27 

.06 

6.72 

WIND 

4  5 

37 

40 

37 

17 

29 

64 

32 

31 

35 

35 

46 

30 

32 

37 

40 

61 

65 

46 

36 

28 

3C 

32 

31 

40 

5  1 

41 

34 

1064 

MAX 

81 

83 

84 

86 

87 

84 

81 

80 

83 

83 

82 

78 

78 

76 

79 

81 

86 

66 

78 

76 

75 

81 

61 

83 

78 

80 

78 

81 

78 

T3 

80.7 

MIN 

55 

56 

55 

59 

58 

58 

58 

50 

56 

53 

57 

55 

50 

46 

48 

50 

55 

59 

56 

53 

52 

54 

55 

56 

57 

57 

56 

55 

58 

62! 

55.0 

CHULA  VISTA 

EVAP 

.22 

.23 

• 

• 

• 

.87 

.27 

.23 

.22 

• 

» 

.66 

.23 

.22 

.30 

.20 

• 

• 

.71 

.16 

.22 

.23 

.26 

A 

ft 

.63  .24 

.14 

.17 

•  11 

6.52 

WIND 

111 

88 

• 

• 

• 

332 

192 

102 

111 

» 

297 

76 

102 

95 

72 

• 

* 

250 

74-  80 

97 

84 

ft 

338 

90 

72 

60 

« 

2602 

MAX 

77 

80 

• 

82 

80 

80 

80 

- 

82 

82 

80 

81 

82 

85 

71 

78 

79 

81 

- 

- 

83 

80 

74 

79 

74 

79,5 

MIN 

63 

60 

59 

63 

56 

56 

59 

33 

50 

52 

54 

I 

61 

56  55 

55 

60 

60 

60 

58 

59 

61 

57,5 

RIVERSIDE  EXP  STA  (Bl 

EVAP 

.  25 

.25 

.  1  9 

.  36 

•  25 

.25 

.  34 

•  20 

.31 

.23 

.29 

.26 

.23 

•  30 

.  31 

.  32 

.42 

.26 

.34 

.10 

.23 

.26 

.  30 

•  33 

.28 

.28 

.13 

.23 

.38 

.04 

7.98 

W I ND 

49 

41 

35 

62 

36 

35 

34 

29 

32 

31 

38 

55 

42 

38 

29 

31 

32 

22 

46 

31 

31 

26 

26 

32 

28 

« 

39 

36 

98 

37 

1155 

TWITCMELL  DAM 

EVAP 

.25 

.2* 

.20 

.27 

.23 

.13 

.19 

* 

.65 

.20 

.20 

.30 

.30 

.50 

.43 

.34 

.30 

• 

.14 

.15 

.20 

.25 

.25 

.19 

.20 

.20 

.22 

.32 

.18 

.06 

6,93 

WIND 

46 

5* 

50 

63 

68 

40 

41 

ft 

97 

76 

74 

68 

79 

122 

69 

54 

46 

# 

37 

44 

57 

30 

49 

47 

42 

47 

31 

69 

33 

19 

1574 

MAX 

8  3 

85 

85 

86 

83 

83 

84 

" 

84 

65 

84 

80 

84 

87 

88 

88 

87 

76 

7S 

62 

84 

64 

81 

83 

62 

83 

8  7 

65 

72 

83.1 

MIN 

59 

57 

59 

57 

59 

59 

59 

50 

51 

53 

46 

33 

57 

58 

59 

61 

51 

55 

51 

52 

34 

59 

58 

59 

55 

57 

63 

65 

56.5 

•      *  • 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.39 

.61 

.47 

.53 

.69 

.39 

.65 

.60 

.42 

.56 

.81 

.84 

.70 

.63 

.66 

.67 

.39 

.65 

.40 

.56 

.46 

.45 

.47 

.66 

.64 

.50 

.63 

.38 

.40 

•  32 

16.55 

WIND 

32 

21 

38 

29 

3* 

31 

10 

122 

18 

50 

1  39 

198 

183 

127 

31 

30 

• 

117 

62 

24 

34 

15 

29 

62 

90 

55 

139 

93 

35 

33 

1901 

MAX 

93 

97 

- 

96 

96 

96 

89 

90 

91 

88 

81 

82 

85 

96 

93 

94 

93 

81 

94 

93 

96 

97 

96 

90 

90 

88 

88 

68 

93 

91.3 

MIN 

65 

76 

67 

62 

58 

" 

66 

69  7C 

71 

65 

64 

64 

65 

65 

67 

63.1 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.40 

.31 

.32 

.36 

.65 

.65 

.60 

.40 

.36 

.36 

.60 

.37 

.30 

.25 

•  3( 

.3( 

.35 

.38 

.36  .27  .34 

.38 

.;: 

.33 

.35 

.42 

.17 

.17 

.18 

10.22 

WIND 

IS 

19 

6 

15 

20 

30 

20 

16 

20 

3 

10 

14 

7 

5 

U 

3119  2 

18 

u 

0 

11 

34 

2C 

4 

24 

680 

MAX 

99 

100 

102 

106 

103 

10> 

106 

101 

102 

102 

103 

97 

102 

104 

104 

10* 

94 

9! 

99 

108 

105 

104 

105 

102 

98 

84 

90 

75 

99.6 

MIN 

66 

69 

70 

71 

71 

70 

69 

69 

71 

68 

63 

61 

62 

72 

78 

75 

7! 

61 

6! 

64 

7TI  72 

75 

64 

59 

61 

69 

66 

66,6 

MQJAvE 

EVAP 

■3 

.43 

.45 

.35 

.65 

.46 

.46 

.44 

.37 

.45 

.43 

.42 

.17 

.29 

.45 

.1! 

.3C 

.41 

.29 

.45 

.52 

.45 

.45  .50  .36 

.00 

11.138 

WIND 

26 

19 

10 

17 

15 

11 

10 

10 

15 

35 

28 

40 

57 

9 

'1 

12 

ie 

3 

15 

13 

43 

61 

61 

54 

10 

1 

696 

MAX 

85 

88 

87 

90 

92 

90 

89 

85 

86 

85 

83 

81 

78 

80 

84 

88 

85 

88 

77 

81 

86 

9C 

94 

87 

80 

72 

74 

75 

71 

66 

83.9 

MIN 

52 

56 

5s> 

39 

61 

59 

57 

54 

56 

36 

57 

52 

49 

54 

53 

54 

6C 

55 

33 

52 

63 

62  - 

63 

36 

55  54 

57 

62 

61 

36.7 

(A)  PAN  PAINTED    INSIDE   AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(8)  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

<G>  PAN  IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

LOWEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

GREATEST  TOTAL 
PRECIPITATION 
FORT  DICK 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 
23  STATIONS 

GREATEST  1  DAY 
PRECIPITATION 
FORT  DICK 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
BOD  IE 


114 
13 


.00 

3.30 
6.5 


DATE 
DATE 


See  Rolerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Station 

Time 

Day  of  month 

& 

and  Depth 

1 

2 

3 

|  

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave, 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

86 

88 

88 

90 

91 

91 

91 

91 

91 

91 

90 

87 

88 

90 

91 

92 

91 

92 

81 

82 

84 

87 

89 

69 

88 

84 

83 

84 

84 

84 

87.9 

MAX 
MIN 

103 
81 

106 
83 

107 

83 

108 
35 

110 
86 

111 

86 

111 
87 

112 
86 

112 
86 

111 

66 

110 
85 

108 
81 

107 
83 

108 
88 

106 
89 

106 
89 

109 
87 

110 

89 

110 
78 

94 
77 

101 
80 

105 
35 

106 

107 

1 0  6 

101 

loo 

98 
8  3 

92 
83 

95 

80 

105.6 
84.0 

8  INCHES 

9  AM 

90 

90 

91 

91 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

91 

90 

91 

92 

92 

92 

93 

9 

88 

8  7 

67 

86 

86 

90.2 

MAX 
MIN 

96 
89 

95 
90 

96 
89 

94 

97 
91 

97 
91 

98 
91 

97 
91 

97 
91 

97 
92 

97 
91 

96 
90 

95 
90 

95 
91 

95 
91 

97 
92 

97 
92 

98 

88 

86 

87 

88 

88 

95 
90 

95 
90 

94 
89 

93 
87 

90 
86 

89 
86 

89 
85 

91  .6 
83.4 

12  INCHES 

9  AM 

93 

92 

93 

93 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

94 

93 

92 

93 

93 

93 

94 

94 

91 

89 

89 

90 

91 

92 

92 

90 

89 

89 

88 

88 

92.0 

20  INCHES 

9  AM 

93 

92 

92 

93 

93 

93 

93 

93 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

92 

91 

91 

90 

89 

89 

88 

88 

39  INCHES 

9  AM 

90 

90 

90 

90 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

89 

90 

89 

89 

89 

89 

89 

8  9 

89 

89 

88 

88 

88 

88 

89 

88 

68 

88 

87 

79  INCHES 

9  AM 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

6  6 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86.0 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

86 
84 

92 
74 

7b 

77 

7? 

96 
76 

92 
74 

88 
85 

90 
72 

91 
72 

90 
72 

90 
87 

89 
73 

82 
80 

85 
82 

88 
82 

90 
75 

90 
81 

8  7 
84 

84 

83 

86 

86 

85 

71 

87 
84 

87 
85 

8? 

83 

90 
77 

93 
77 

89.7 
79.5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

80 
75 

80 
75 

81 
76 

81 
76 

81 
76 

81 
77 

80 
76 

81 
77 

80 
76 

82 
77 

83 
78 

81 
77 

79 
75 

79 
75 

81 
76 

84 
78 

84 
80 

82 
79 

79 
77 

78 
74 

79 
74 

81 
76 

81 

78 

83 
79 

81 
78 

79 
77 

79 
76 

79 
75 

78 
74 

76 
73 

80.4 
76.3 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
72 

73 
72 

74 
73 

76 
74 

75 
75 

75 
73 

73 

73 
71 

71 

70 

71 

70 

72 
71 

71 
71 

72 
71 

72 
71 

71 
70 

70 
70 

72 
70 

73 
72 

74 
73 

73 
73 

73 
73 

73 
73 

74 

73 

75 
74 

75 
75 

75 
71 

75 
71 

75 
71 

75 
71 

77 
72 

73.4 
72.0 

BRAWLEY  2  SW 

DAVIS  1  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS 
STATION  1 
STATION  2 


-  SANDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENC I  a'  ORANGE  TREE,  SHADED  AND  UNDER  REGULARLY  IRRIGATFO  mi  „,„ 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH .  IRRIGATION  WATER  ON  18  INCH  DEPTH  FROM  8  A  M  SEPT  6  TO  8  A  M  SFPT  B°  S°'L-  °"* 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT.  6  TO  8  A.  M.  SEPT  8. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relat 

ve   humidity  averages 
percent 

Num 

Der  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC   STANDARD  TIME 
4    AM      10   AM        4   PM      10  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

66 -OS 

1.00-1.99 

IN  Si 

Total 

BAKERSF I  ELD  WB  AIRPORT 

33 

2.7 

6.6 

26++ 

18 

19 

57 

43 

31 

45 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

2.0 

fl I  SHOP   WR  AIRPOPT 

20 

13 

0 

1 

1 

0 

0 

0 

2 

1.9 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

31++ 

2 

28 

33 

0 

3 

0 

0 

0 

0 

3 

1.8 

EUREKA   WR  CITY 

24 

SW 

17 

3 

1 

1 

0 

1 

0 

6 

68 

5.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

3n 

3.6 

6.2 

22 

NW 

18 

72 

46 

28 

54 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

92 

1.6 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

26 

2.6 

5.8 

18  +  + 

28 

23 

79 

57 

52 

72 

2 

1 

0 

0 

0 

0 

3 

3.6 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

25 

4.9 

8.5 

25  * 

SE 

19 

76 

60 

62 

76 

1 

2 

1 

0 

0 

0 

4 

4.3 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

16 

SE 

19 

0 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

65 

3.7 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

48 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

2 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

28 

5.9 

8.1 

29  +  * 

28 

18 

82 

70 

62 

76 

I 

1 

0 

0 

0 

0 

2 

2.9 

RED   BLUFF   WB  AIRPORT 

23 

0.4 

6.4 

29 

NW 

18 

51 

35 

22 

41 

1 

2 

0 

0 

0 

0 

3 

94 

1.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

21 

4.4 

7.7 

23 

SW 

29  + 

76 

51 

32 

62 

0 

2 

0 

0 

0 

0 

2 

97 

1.6 

SANDBERG  WB 

35  +  + 

7 

28 

34 

3 

1 

0 

0 

0 

0 

4 

2.6 

SAN   DIEGO  WR  AIPPORT 

30 

4.2 

7.4 

22 

NW 

22 

80 

67 

66 

79 

4 

0 

0 

0 

0 

0 

4 

74 

3.7 

SAN  FRANCISCO  WR  AIRPORT 

29 

8.6 

10.8 

40 

WNW 

11 

85 

65 

59 

80 

8 

1 

0 

0 

0 

0 

9 

2.9 

SAN  FRANC  I  SCO  FED.  OFFICE  BL 

26 

W 

18  + 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

3 

79 

SANTA  CATALINA   WB  AIRPORT 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

2 

3.5 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

61 

64 

2 

2 

0 

0 

0 

0 

4 

3.7 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

30 

6.2 

8.7 

24  +  + 

29 

18 

62 

48 

31 

53 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1.5 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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INDDC  NO. 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

Z 

c 
p 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

PRECIP 

> 

SPF.C1AL 

ACTOM  ESCONDl  FC2616L 

jOI* 

06 

LOS  ANGELES 

29 

3*  30 

118  17 

5P 

ADELANIO 

002* 

0' 

SAN  BERD1NO 

1ft 

34  35 

117  25 

AOIN  RANGE"  STATION 

0029 

J  2 

*1  12 

120  57 

ftp 

V1 

ALAMO  1  N 

MM 

CONTRA  CUSTA 

37  52 

122  02 

ALOCRPOINT 

0089 

HUH90L0T 

*0  1  1 

1  2  3  36 

BA 

ALiio  cn  oa i  mi  rc  44* 

ulli 

06 

i  i 

3*  1* 

118  33 

5  P 

ALPINE 

0136 

06 

SAN  01EGO 

3  J 

Si 

altadena 

;!** 

MODOCN0ELeS 

3*  11 

lie  oe 

AL'URAS  ftAN.it  h  STATION 

02 

21 

*1  29 

*365 

BA 

:  " 

AMBOY 

ul  76 

SAN   tti.RU  1  NO 

115  *5 

635 

ANGIOLA 

020* 

34  59 

119  29 

ANGWIN  PAC    UNION  COL 

0212 

1  7 

38  3* 

122  26 

ANTIOCM  F | BREBOAND  ML 

0227 

J*< 

i  7 

38  01 

121  46 

02  32 

05 

BA 

8A 

02)5 

06 

33 

33  33 

116  40 

APAOE  CAMP 

06 

3*  52 

119  20 

JZ** 

07 

3*  31 

117  13 

ARROYO  GRANDE 

D4 

35  07 

a  a 

ARROYO  SECO 

MONTEREY 

2* 

36  1* 

121  29 

800 

ARROYO  SECO  RS  FC  S08D 

-  127 

06 

LOS  ANGELES 

1220 

ftp 

A iH  MOUNTAIN 

J*) 

09 

9 

36  29 

ATLAS  RQAO 

01 

38  2  5 

122  15 

037* 

05 

36  28 

118  40 

AUBERRY    1  NNE 

j  J7* 

05 

« 

37  06 

119  29 

5P 

ftp 

•UftMN 

0)83  02 

1 

121  04 

7A 

avalon  Pleasure  PIER 

0399 

06 

LOS  ANGELES 

33 

33  21 

lie  19 

S  LUIS  OBI SPO 

35  10 

AZuSA  CITY  PARA    FC  1*3 

CIO 

26 

3*  08 

117  54 

8  A 

BADGER 

0*22.  05 

Tulare 

9 

119  01 

3030 

3A0OCR  PASS 

3*i  1 

MARIPOSA 

37  40 

7300 

8AJLEY  RIDGE 

38  2* 

120  18 

07 

35  16 

116  04 

0  : 

35  23 

116  07 

BAKER5F 1 ELO  MS  AIRPORT 

0**2  05 

1 

35  25 

M  i  [ 

MID 

SAlCm  POWER  HOUSE 

11 

4P 

BALL   MOUNTAIN  LOOKOUT 

23 

39  56 

122  47 

BARRETT  DAM 

33 

32  *1 

116  40 

8ARSTOW 

Sftl* 

0 ' 

15 

3*  5* 

117  02 

BARTON  FLAT 

.  i- 

0'' 

FRESNO 

36  *9 

ue  93 

3  760 

5 

BATES  RIDGE 

0**3 

SNTA  BARBARA 

30 

5165 

0596 

36  41 

BEAUMONT 

0606 

R I  VERS  IDE 

2a 

33  56 

116  58 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

0607 

Rl VERS1DE 

33  59 

116  56 

7A 

BEAUMONT   1  E 

0617 

RIVERSIDE 

33  56 

116  58 

4F 

4P 

BEEHIVE  MEADOW 

TUOLUMNE 

36  00 

119  47 

S 

BEL  AIR  FC  10  B 

0619 

LOS  ANGELES 

3*  05 

118  27 

5P 

0676 

04 

SANTA  CRU2 

37  06 

122  09 

5P 

BENTON  INSPECTION  STA 

it.  B* 

0  7 

37  51 

118  29 

MID 

BERKELEY 

0693 

0* 

ALAMEDA 

37  52 

122  15 

299 

Ni2 

BERRYESSA  LAKE 

0705 

. 

NAPA 

z* 

*eo 

0715 

01 

12 

41  52 

122  14 

s 

07). 

02 

21 

41  07 

121  06 

-  1 

35 

40  *5 

123  13 

B 1  &  BEAR  LAKE 

.J  7*1 

SAN  BEROINO 

26 

34  19 

116  55 

•  p 

5P 

J7*2 

34  I* 

116  56 

ftp 

)2 

39  18 

120  31 

BA 

0  7  58 

26 

3*  10 

5P 

0767 

0  7 

37  08 

lie  29 

BIG  PINES   PARK   FC  83B 

u7  7v 

07 

LOS  ANGELES 

* 

3*  23 

6862 

5P 

BIG  SU«  STATE  PARK 

0790 

0* 

MONTEREY 

121  47 

235 

13 

3*  IB 

ue  u 

5P 

0B18 

3*  11 

ue  30 

0B19 

07 

19 

37  15 

118  35 

H  i  ■ 

0822  07 

I'J 

37  22 

ue  22 

MID 

Mil 

082* 

37  22 

ue  43 

3P 

3P 

3T  IB 

9A 

40  *6 

121  12 

s 

6LACKMELLS  CORNER 

35  37 

119  52 

blue  canyon  wb  airport 

PLACER 

e 

39  1  7 

120  42 

5260 

MID 

BLUE   CREEK  MTN  L0 

DEL  NORTE 

48Q8 

16 

38  21 

120  22 

07 

R 1  VERS  IDE 

33  37 

114  36 

0925 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

BLYTmE   FAA  AIRPORT 

0927 

R 1  VERS  IDE 

5 

33  37 

MID 

HID 

0931 

36 

39  23 

BA 

BA 

BA 

it 

38  13 

119  01 

0968 

SAN  DIEGO 

S3 

117  02 

3P 

it 

0973 

MENDOC INO 

n 

123  22 

BA 

BORON 

.  9  73 

:  1 

KERN 

* 

39  00 

117  39 

2455 

BOflREGO  DESERT  PARK 

0983 

SAN  DIEGO 

765 

8A 

07 

6 

33  17 

8A 

1005 

37  09 

122  12 

1009 

32  *0 

116  17 

9A 

06 

2! 

3*  35 

118  22 

39  27 

5P 

5P 

.  .  3* 

2* 

35  52 

URANitUMfl  2  Nw 

MENU DC INO 

39  41 

1-13  *0 

OA 

10*8 

1 MPEH  J  AL 

32  37 

115  33 

a  a 

G 

BRAY  10  MS* 

1050 

01 

S1SKJ  YOU 

41  3* 

122  08 

5759 

& 

UREA  CltY 

1056 

04 

ORANGE 

|| 

6A 

1057 

o. 

2( 

33  53 

117  5b 

09 

37  53 

121  47 

1072 

J  8 

36  15 

119  14 

6*" 

5P 

5P 

1076 

>e 

38  17 

6560 

loao 

7 

*0  32 

2050 

1096 

0] 

36 

39  16 

7200 

s 

01 

23 

38  *6 

122  09 

11/ 

1 1  1 0 

02 

8 

121  20 

*A 

BRUSHY  SPRGS  GUARD  STA 

1133 

PLACER 

1 

39  00 

120  35 

4B80 

s 

BR Y SON 

11*2 

0* 

MONTERt  » 

2* 

3ft  * 

121  03 

92ft 

2] 

*0  92 

1*1  91 

!P 

1159 

8 

39  35 

121  20 

2P 

03 

1 

39  3* 

121  12 

5200 

1170 

36  46 

121  11 

16*0 

1160 

39  29 

121  09 

4A 

1192 

01 

LOS  ANGELES 

1  i 

3*  11 

118  IB 

SP 

LOS  ANGELES 

3*  12 

118  22 

MID 

MID 

1206 

0* 

37  39 

122  21 

1C 

-f 

4P 

BURNET 

121* 

02 

SHASTA 

2] 

40  3  3 

121  40 

0A 

BJRNI    RANCH  1  ft 

1215 

01 

TRINITY 

28 

2150 

\\ 

1216 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  32 

122  09 

560 

BA 

1237 

*0  3* 

121  IB 

12** 

03 

10 

35  2* 

119  28 

B  A 

■ 1 VtRS IDE 

0 

33  35 

1815 

3F 

1292 

32  *0 

410 

1253 

0« 

SNTA  BARBARA 

34  33 

119  59 

761 

BA 

HA 

BA 

1272 

07 

SAN  BEROINO 

34  2  3 

U7  34 

4760 

CALAVERAS  t)lG  TREES 

12T7 

05 

2 

38  17 

120  19 

8  A 

OA 

CALAVERAS  RANGER  STA 

05 

CALAVERAS 

34 

38  12 

120  22 

3J4J 

CALAVERAS  RESERVOIR 

0* 

ALAMEDA 

11 

37  29 

805 

7A 

1280 

6 

32  41 

115  26 

ftP 

C Al 1 STOGA 

01 

i  1 

122  35 

6P 

01 

J1J6 

5P 

21 

34  09 

3770 

1*2* 

32  37 

26  3U 

5P 

ftF 

1*28 

0! 

36  19 

8A 

1- 

1*3) 

39  36 

5365 

CAMP  SAN  LUIS  GUI  j  1*0 

i 

35  20 

CAKPIONvlLLt  RS 

03 

YUBA 

39  27 

121  03 

2773 

OA 

CAMV  11  SW 

Oi 

- 

41  22 

121  03 

4  900 

H." 

CAhB'  MANGER  If AT ION 

1*76 

MOOOC 

21 

41   2  7 

120  52 

if> 

C A NOG A  PARK  PIERCE  COL 

1  *«* 

LUS  AfiOL  L  t  S 

i  . 

34  11 

118  3* 

79C 

4P 

CAM  II 

1*08 

KERN 

6 

39  18 

2010 

6P 

01 

CANYON  DAM 

lii« 

02 

PLUMAS 

40  10 

121  09 

4539 

5 ' 

3P 

CARBON  CANYON  GILHAN 

OA 

ORANGE 

2  6 

33  39 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

1520 

It 

33  96 

in  *7 

UttU 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

0< 

PLUMAS 

121  09 
121  ** 

i  »at 

ftP 

CARMEL  VALLEY 

MONTEREY 

36  29 

429 

ftP 

CAI^tYS  VY  0ULt  RUN  Rm 

1911 

MARIPOSA 

2  7 

37  2* 

120  03 

1429 

9J 

9A 

CAIAOfftO 

1602 

SONOMA 

a 

38  32 

123  08 

1040 

5P 

STATION  INDEX 

I 


J  C  FASSOLO 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CU22ILLO 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
I 10EWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   01V   OF  HWYS 


ANGIOLA  ELEV  +  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
f  IBREOO  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CALIF  DIV  OF  FORESTRY 
KERN  CD  ROAD  CAMP 
APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNIY   ROAD  DEPT 
MRS.   NORMA  F.  WILLIAMS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 
GLADYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.   E.  LONG 
DAN  BARBER 
CLINTON  H.  SCOVEL 
MRS  MARSHALL   C  ELLIS 
AZUSA  CITY  PARK 
MRS  LUCILLE  E  wEDDLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

E  BAY  MUNICIPAL  U  DIST 


L  A  wTR  +  PwR  DEPT 
U  S  WEATHER  bUREAU 
P  G  *  E  COMPANY 
U  S  wEAlHER  BUREAU 

san  diego  water  dept 
barstow  fire  district 
corps  of  engineers 
u  s  weather  bureau 

corps  of  engineers 
beaumont  irrig  dist 
beaumont  irrig  dist 
u  s  wb  observer 
hETCH  hETchy  wTR  Sup 
a.  s.  porter 
mrs.  elva  oeschane 
bur. of  plt.uuarant i ne 
university  of  calif 
harvey  0  fryer 

u  s  weather  bureau 

earl  r.  el2ea 

u  s  forest  service 

BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
MRS.  MARGIE  A.  K1NGSLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALD  M  THRASHER 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STAIE  PARK  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCD 
CORPS  OF  ENGINEtRS 
SO,    CALIF.    tlMSON  CO 
O   S   WEATHER  BUREAU 
UNION  CARBIDE  CO 
MRS  MARY  INCERPI 
u  S  WEATHER  BUREAU 
DEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 

EASl   BAY  MUNIC  UTL  01ST 
FSTRY 
FSTRY 


FED  AVI  AT 
RONALD 
NORMAN 

ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIV  01 
KERN  CO  F | RE  OEPT 


CAL  i 


BEA 


f,  . 


01  GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELLl 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  t  Pwfi  DtPT 
NEVADA    IRRJG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  BUREAU 
BR£ A  FjRt  OEPT 

corps  of  engineers 

VERNON  R  CAKEyRtAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE   A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
OEPT  *  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERL1NG 

CHARLES  A.  GOLLEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ELMER   L  CRITTENDEN 
RANCHO  UUIEN  SABE 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CHIEF   W   J  TAYLOR 

CLOSED  6/30/66 
CITY  OF  BURLINGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 

MRS  MAR  ST  I R  TON 
LASSEN  VOLCANIC  NAT  L  PK 
BUENA  VISTA  W  S  DIST 
WlLLAHD  HAGER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 
CAL  DIV  OEACH  +  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  OEPT 


IRRIG  DISI 
CITY  OF  CAL I STOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  mwys 
ARCHIL   C  LEACH 
£  BAY  HUN  UTL  DIST 
U  $  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   VIRGINIA  L  HlLLEI 

U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  < 
POSTHASTE*. 


CORPS  OF  fcNij  I Nt E R S 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  G  ♦  E  COMPANY 

A  A  COLLINS  JR 

WM  H  ALISON 

MISS  HA2EL  L  BOROTRA 


CECILV1LLE  ft  5E 
CEDARV ILLE 
CENTERvl LLE  PH 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  D 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  0AM 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CMIOUITO  creek 

CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME  ALLEY  RANCH 
CHUCHUPATE  RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKS  PEAK  1  NE 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOD  RCM 
CLEAR  CREEK 


CLEARLAKE  I 
CLOVERDALE   3  SSE 
CLOVEROALE   11  W 
CLOVER  MEADOWS  GS 
COALINGA 
COAL1N&A   1  SE 
COALINGA   14  WNW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET  1  NNE 
C0L3YS  FC  53  D 

COLO  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN  IRRIG  0 1  ST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 
CORRAL  I TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  HNTC  STA 
CRESTLINE  FIRE  STA  i 
CROCKETT 
CROWOER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  263C 
.'CULVER  CITY 
CUMM1NG5 
CUYAMA 

cuyamaca 
cuyama  ranch 
cuyama  ranger  station 
daggett  1  enl 
daggett  faa  airport 

DANA  2  SE 
DAVENPORT 
DAVIS  2  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEATH  VALLEY 

DEEP  LANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAO  CAMP 
DENAIR   3  NNE 
DE  SABLA 

descanso  ranger  sta 
diamond  bar  horse  camp 
dubbins  colgate 
uonner  hemurial  st  pk 

DOS  R10S 

DOUULEBUNK  meaoow 

0OUNEY    FD  FC10TC 

DOWN  I EV [ LLE  RANGER  STA 

OOYLC 

DOYLE  3  SSL 

DRY  CANYON  RESERVOIR 


DUNN  SIDING 
OUNSMUIR  RANGER  STA 
OUSY  BENCH 
OUT  TONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 

EL   CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  MOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MODE N A 

ElSInORE 

ESC0NDI00 

NO  2 


E I  1  WANDA 
ETNA 
i 'EUREKA  WB  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

f ALL8R0OK 

FALL   RIVER   MILL  INTAKE 

FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNDALE  6  SSW 
FERNDALE  2  NW 
FIDDLETOWN  LYNCH  RANCH 
F  IGUEROA  MOUNTAIN 
FILLMORE  1  WNH 
F I VE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  DAM 
ANA  S  N 
ANA  KAISER 

ST  GLEN 

STHILL  RANGER  STA 
FORKS  OF  SALMON 


BRAGG 

BRAGG  AVIATION 
DICK 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


SISKIYOU 
MODOC 
BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

TUOLUMNE 

PLUMAS 

BUTTE 

MADERA 

SAN  BEMTO 

SN  LUIS  OBPO 

VENTURA 

SAN  DIEGO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

YOLO 

GLENN 


39  29 

.■  -  15 

34  1* 

37  56 


LAKE 

SONOMA 

SONOMA 

MADERA 

FRESNO 

FRESNO 

FRESNU 

I«IN| TY 

8UTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 
SHASTA 
PLACER 
YUBA 
COLUSA 
CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
SISKIYOU 

TEHAMA 


MENOOC I  NO 
LOS  ANGELES 
R 1  VERS  IDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  01EGO 

DEL  NORTE 
OEL  NORTE 
DEL  NORTE 
SAN  BERDINO 
CONTRA  COSTA 
MOOOC 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOCINO 
SNTA  BARUARA 

SAN  DIEGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERDINO 
SAN  BERD1NU 
SHASTA 
SAN I  A  CRUZ 


INYO 


INYO 
TEHAMA 
NEVADA 
KERN 

MONTEREY 
STANISLAUS 
STANI SLAUS 
3UTTE 


NEVADA 

mendoc i  no 

Tulare 

los  angeles 

SIERRA 


LOS  ANGELES 

MARIPOSA 

YOLO 

SAN  BEROINO 
SISKIYOU 
FRENSO 
NAPA 

RIVERSIDE 
COLUSA 
SAN  01EGO 

IMPERIAL 

AHAODR 

LOS  ANGELES 

OEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAUUIN 
ORANGE 
RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 

SAN  BERDINO 
SISKIYOU 
HUMBOLDT 
MARIPOSA 


SOLANO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 

VENTURA 

FRESNO 

FRESNO 

SACRAMENTO 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
TRINITY 
PLACER 
SISKIYOU 
MOOOC 
MENOOC I  NO 
MENDOCINO 
DEL  NORTE 


123  1 

121  40 

121  13 

ue  36 

ue  37 

'  55 

121  1* 


120  15 
'  01 

117  06 

121  IB 
117  43 

120  30 

121  32 
24 
27 


122  01 
121  59 
121  01 


124  12 
124  05 
124  12 


38  02 
41  53 
3*  19 


i  116  35 
i  119  *0 
119  29 


119  15 
121  52 
121  23 


38  42 
3*  U 
34  05 


123  19 
120  08 
123  4B 


4650 

2170 

2749 

1975 

1915  I 

3320 


5225 
1910 

3  700 


1610 


2075 
1711 


121  28 

121  16 

122  27 
124  20 
124  17 
120  42 

i  00 

116  56 

120  09 

120  19 


1  ■.  9C 
2340 
3200 
1240 


mrs.  Ruby  l.  rose 

l  S  SOIL  CON  SERVICE 

1  G  +  E  COMPANY 

i  S  FOREST  SERVICE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
CH  HETCH  WTR  SUP 
.    MARC ELLA  HILL 
PLANT    1NTHO  &RDN 
i  OEPT  OF  «TR  RESOURCES 

VICTOR  L  HASk|N 

william  s.  alley 

.  forest  service 
western  Salt  company 
JAMES  D  GQODRlD&t 
1  BRACKET!  OBSY 
CALIF  OEPT  OF  WATER  RES 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

t  MUOO 
JOHN  R  JARDINE 

C  1  VAN  GLEN01NN1NG 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 

S  FOREST  SERVICE 
COALINGA  FIRE  DEPT 
UNION  OIL  COMPANY 
,   CHARLES  HOWELL 

,  FOREST  SERVICE 

WALTER  ROACH 
ELMERTA  o.  BENNETT 

S  FOREST  SERVICE 

S  F  +  W  L  SERVICE 
OulHERN  PACIFIC  R  R  CO 

G  ♦  E  COMPANY 
VAN  J  STEPHENS 
OwARD  R  LEE 

B  THRELKEL 
PAC  POwtR  •  LIGHT  lu 

WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRE  DEPT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
DEP1   WATER  RESOURCES 
GRANT  W  HANCOCK 
i  S  FOREST  SERVICE 
WILLIAM  o  TEMPLE 

.  HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WELLS  SvC  SI  A 
ST  OF  CALIF  SNOw  SURVEY 

j  ROBERT  A  CRAWFORD 

PAC  POWER  ♦  LIGHT  CO  | 

DIV  a  EACH  ♦  PKS 
STAlE  DIV  OF  HWYS 
CRESTLINE  FIRE  STA  no  2 
CtH  SUGAR  REFINING  CO 
.  CALIFORNIA  DWR 

l  S  FOREST  SERVICE 
CULVER   CITY  BUS  LINE 
MISS   NANCY   M  INGRAM 
JOHN   S  RUWELL 

HELIX   IRRIGATION  01ST  I 
CORPS  OF  ENGINEERS 
,  FOREST  SERVICE 
COOL  WATER  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HARLEY  NEUEROURG 
PAC  CLMENT  AGGREGATE  1 
UNIVERSITY  OF  CALIF  | 
RICHARD   F  HUGHES 
HERMAN  L  LOREN2EN 

US  NAT  PARK  SERVICE 
PHJLIP  OOYO  DESERT  RH 
DEEP  SPK1NGS  COLLEGE  I 
.  CALIFORNIA  DtoR 
♦  E  COMPANY 
DELANO  F IRE  DEPT 

I  POSTGRAO  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
C.  oRAT TON 


1  S  FORtST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

♦  E  COMPANY 
CALIF  olV  BEACH  *  Pi 
PETER  C.  FREY 
i  Corps  of  engineers 

OOwnEy  FIRE  DEPT 

forest  service 
junius  m  dixun 
frank  m  Rowland 


WTR  ■ 
MC  LI 


DEPT 


HRs.  .NANLY  LYNN  GOODMAN 
EARL   K  WOBSER 
WALLACE   E.  MARSHALL 
'  STAIE  OF  CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
| ORLAND  unit  wu  assn 
iN  DIEGO  WATER  OEPT 

CENTRO  WATER  OEPT  | 
G  ♦  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
SO.  CALIF.  EDISON  CO.  I 
!   NORMAN  ADAMS 
HOME R   F   W ANN AMAKt R 
STATE  DIV  OF  FSTRY 

WIN  M  TING 
ESCONDIDO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LAWRENCE  E  6UCHNER 
EUREKA  WBO  MIRANDA 
MERCED   IRRIG  DIST 
CHARLES  O  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  OE  PAR I ME  NT 
A  WTR  *  PwR  DEPT 
S  SOIL  CON  SERVICE 
G  *  E  COMPANY 

S  MEND1CHI 
MRS   LISA  FERGUSON 

H  S  Ml ERONYMUS 
ROLL  I N  Z  80YTON 
WENTWORIh  LYNCH 

FOREST  SERVICE 
vENluRA  CO  FIRE  DEPT 
raymuno  Thomas  ranlh 
CAL  DEPT  FISH  ♦  GAMt 
CALIF  EDISON  CO 

!  BUR  RECLAMAT IuN 
ROLAND  w  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
1  S  FOREST  SERVICE 
S  FOREST  SERVICE 

CALIF  *  WESTERN  R  R 
S  WB  OBSERVER 

ENNY   L.  BEASLEY 
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STATION  INDEX 


5TA 1  ION 

INDEX  NO. 

1  DIVISION 

L-U UN  1 1 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UHsLKVLH 

% 

PRECIP. 

< 

5  t 

£  ' 

FORT  JONES  6  ESE 

31 76 

C  1 

S 1 SK 1 YOU 

12 

41  35 

122  43 

3324 

CARL  C  CRAM  R 

FORT  JONES  RANGER  STA 

SISKIYOU 

2720 

4P 

U  S  FOREST  SERVICE 

FORT  ROSS 

3191 

0  1 

SUNOMA 

1  7 

38  31 

123  15 

1  Lb 

6P 

C  A  CALL 

FREEDOM  S  NNW 

an 

34 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

32*2 

02 

SHASTA 

3 

40  42 

122  38 

MRS  CLARA  JUNES 

FRESNO  Mb  AIRPORT 

3257 

0  5 

FRESNO 

2? 

36  46 

119  43 

328 

M|[) 

MIL) 

J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

FR  1  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

32  6  1 

lb 

FRESNO 

2  7 

36  59 

119  43 

410 

*A 

8A 

8A 

u  s  bur  Reclamation 

FULLERTON  DAM 

26 

33  54 

117  53 

340 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  H1LLCREST  RV 

3286 

06 

ORANGE 

2  6 

33  53 

117  55 

330 

bP 

FULLERTON  MUN  UTIL  DEPT 

GARBERVlLLE 

3320 

HUMBOLDT 

40  06 

MRS  N  £  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

3338 

": 

EL  DORADO 

1 

38  50 

120  51 

1940 

8  A 

R  C  KYLE 

GASOUET  RANGER  STATION 

OEL  NORTE 

384 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

3369 

0  1 

MONO 

37  45 

119  08 

8970 

HIO 

SO.  CALIF,  EDISON  CO. 

GEORGETOWN 

3381 

v2 

EL  DORADO 

1 

38  55 

120  50 

2720 

WILLIAM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

02 

EL  DORADO 

1 

38  55 

120  47 

8  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERSER  RANCH 

5  3  8  7 

SANTA  CLARA 

37  22 

121  29 

2  1  4'., 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3  3  68 

0  2 

EL  DORADO 

i 

38  59 

54O0 

DEPT  WATER  RESOURCES 

GIANT  FOREST 

)  3  V  7 

TULARE 

9 

36  34 

6-12 

8A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

34  02 

06 

SNTA  BARBARA 

>2 

34  31 

119  41 

1  550 

6F> 

SANTA  BARBARA  WTR  DEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

34  05 

SHASTA 

2  3 

41  01 

122  24 

1650 

3A 

BYRON  F.  CLARKE 

GILLESPIE  FIELD 

34  10 

Ob 

SAN  DIEGO 

32  49 

367 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

GILROY 

SANTA  CLARA 

2  0 

'  '  t    3  4 

194 

9A 

9A 

GILROY  FIRE  DISTRICT 

GILROT  a  NE 

Ji  1  9 

04 

SANTA  CLARA 

2 

37  02 

121  26 

1050 

WILLIAM  J  MCKHAM 

GILROY  14  ENE 

3-2  2 

04 

SANTA  CLARA 

2  0 

37  06 

121  20 

1  350 

SETH  E  AUSER 

GLENOALE  STAPEN  FC295G 

34  50 

0  6 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  09 

118  16 

530 

b? 

RALPH  STAPENHORST 

GLENOORA  WEST  FC  185 

3452 

0  6 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  32 

822 

SP 

MRS  L  M  WEST 

GLENNVI LLE 

J  5 

KERN 

1  0 

35  43 

118  42 

3140 

6A 

KERN  CO  FSTRT  ♦  F  D 

GLENNV I LLE   FULTON  RS 

34t^ 

KERN 

10 

35  ** 

118  40 

3  500 

U  S  FOREST  SERVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

JMPER I AL 

32   5  3 

485 

5P 

bp 

GOLD  ROCK  RANCH 

GOLD  RUN 

3*91 

02 

PLACER 

a 

39   1  1 

120  52 

3240 

JOHN  F  WALL 

GONZALES  9  ENE 

>5  02 

°" 

SAN  BENITO 

24 

36    3  3 

121  18 

2  350 

MR$  alia  h  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

TUOLUMNE 

8900 

HETCH  HtTCHY  WTR  SUP 

GRANT  GROVE 

3551 

J  5 

TULARE 

1  i 

36  44 

118  58 

6600 

dA 

8  A 

u  S  NAT  PARK  SERVICE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

SISKI YOU 

12 

41  38 

122  12 

5085 

6P 

MRS  JULIENNE  V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

3571 

NEVADA 

8 

39  13 

2  640 

8A 

8A 

RAYMOND  SHINE 

GRATON  1  W 

IS  70 

22 

38  26 

122  53 

210 

6P 

bP 

HOMER  L  PARN£LL 

GREENV1EW 

01 

SISKIYOU 

41  33 

122  54 

2616 

1  2M 

MRS  EMMA  R  PERL  1 RA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

3621 

PLUMAS 

B 

40  08 

120  56 

3560 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GRIZZLY  FLATS 

36*9 

EL  DORADO 

16 

38  38 

120  31 

3655 

MRJ. LAURA  B.CEDERLOF 

GROVELAND  2 

3669 

37 

37  50 

120  14 

2625 

DUANE  j  cox 

GROVELANO  RANGER  STA 

36T2 

05 

TUOLUMNE 

37  49 

120  Ob 

3145 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GUERNEV1LLE 

SONOMA 

115 

JOSEPH  E  BUTTNER 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

>  7  0  3 

LOS  ANGELES 

1  1 

34  16 

118  16 

2450 

bP 

JAMES  P  KINDRED 

HAINES  CYN  UPPER  FC36T 

3  704 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  16 

lie  is 

3440 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

3710 

07 

INYO 

36  08 

117  57 

3825 

7A 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

HALF  MOON  SAY 

371* 

0  4 

SAN  MATEO 

37  28 

122  26 

60 

5P 

5P 

SAN   MATEO  DEPT  AGR 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725 

40  16 

121  05 

4560 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

KINGS 

1  1 

36  20 

119  40 

2*2 

5P 

5P 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

HANSEN  DAM 

3751 

LOS  ANGELES 

1  > 

118  24 

CORPS  OF  ENGINEERS 

happy  camp  ranger  sta 

J76I 

SI  SKI  YOU 

1. 

41  48 

123  23 

1110 

8A 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON  GULCH  RS 

3791 

0  2 

SHASTA 

23 

40  22 

122  58 

2710 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRY  ENGLE8R1GHT  DAM 

NEVADA 

560 

SA 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HAT  CREEK  RS 

\  821 

0  2 

SHASTA 

21 

40  48 

121  30 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT   CREEK   PH  NO  1 

3824 

02 

SHASTA 

40  56 

121  33 

3015 

»A 

8A 

P  G  +  E  COMPANY 

HA Y F 1 E LO   PUMPING  PLANT 

3855 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

9A 

METRO  WATER  OISTR1CT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

Jl 

TRINITY 

3  5 

40  33 

123  10 

2340 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAYWARD   6  ESE 

3863 

ALAMEDA 

37  39 

121  5B 

935 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 

HEALDSBURG 

3875 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

6P 

6P 

HEALDSBURG  FIRE  DEPT 

HEALDSBURG  NO  2 

3878 

2  2 

38  37 

122  52 

102 

8A 

WALDO  f  IVERSON 

HEME! 

3896 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

8A 

LAKE  HEMET  MUN  WATER 

HENSHAW  cam 

3914 

06 

SAN  DIEGO 

3  3 

33  14 

116  46 

2  700 

8A 

VISTA    |RRIG  D1ST 

HERNANDEZ  2  NW 

SAN  BENITO 

2160 

4P 

MAX  D  LEY 

HERNANDEZ  T  SE 

392S 

04 

SAN  BENITO 

.0 

3b  18 

120  42 

2765 

MRS  CLORENE  AKERS 

HESPER 1  A 

3935 

SAN  BERDINO 

15 

34  25 

117  18 

3195 

ss 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  HETCHY 

05 

TUOLUMNE 

37  57 

119  47 

3870 

6A 

*A 

8A 

;  h 

HETCH  HE  T CHY  WTR  SuP 

HIDDEN  VALLEY  RANCH 

NEVADA 

t 

39  02 

121  06 

1480 

8A 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

3954 

ALPINE 

16 

38  30 

119  48 

6630 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

HILTS 

3987 

SISKIYOU 

12 

42  00 

122  38 

2900 

8  A 

FRUIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

4010 

0  2 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

2960 

GEORGE  G  HOtJtR G 

HOCKETT  MEADOWS 

4012 

TULARE 

■36  22 

118  39 

6500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MOEGEES  FC  60  A 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  02 

2650 

5P 

LOU  1 S  LUEBKER I 

HOLLISTER 

SAN  BENITO 

285 

5P 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

H0LL1STER  2 

4029 

04 

SAN  BENITO 

20 

36  51 

121  24 

284 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER   10  ENE 

SAN  BENITO 

36  55 

121  14 

2576 

MRS  EOA  C  HUBBELL 

HONEYDEW  2  WSW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

17 

40  14 

124  09 

375 

6A 

MRS  ANNE  M  ADAMS 

HOOPA 

4082 

HUMBOLDT 

35 

123  40 

345 

8A 

8" 

BUR    INDIAN  AFFAIRS 

HOOPA  2  SE 

01 

HUMBOLDT 

41  02 

123  39 

8A 

MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 

HOPLAND  B  NE 

4097 

02 

LAKE 

23 

39  01 

123  00 

2510 

MRS*  JANICE  M.  WALL 

HQPLAND  LARGO  STATION 

- ;  DC 

01 

MENDOC I NO 

22 

123  07 

550 

8A 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

HOSSACK 

4120 

TULARE 

37 

36  11 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HUASNA 

41*4 

SN  LUIS  OBPO 

3  0 

35  06 

120  23 

715 

MRS  LURL1NE  R  BROWN 

HUCKLEBERRY  LAKE 

TUOLUMNE 

7800 

s 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCh 

4166 

02 

TEHAMA 

23 

40  11 

122  33 

5P 

MRS  IRENE  GRAVES 

HUNTERS  OAM 

CALAVERAS 

38  12 

120  22 

3220 

P  G  *  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

05 

FRESNO 

37  14 

119  13 

7020 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

HURKEY  CREEK  PARK 

06 

RIVERSIDE 

33 

116  41 

RIVERSIDE  CO  PK  DEPT 

HYAMPOM 

01 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

1260 

MRS  FRANCES  V  MOSS 

IDLEWILD  HWY    MNTNC  STA 

4202 

DEL  NORTE 

17 

41  54 

123  46 

STATE  D1V  OF  MWYS 

1DR1A 

4204 

05 

SAN  BENITO 

27 

36  25 

120  40 

4P 

NEW   1DRIA  MINE  ♦  CHEM 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

06 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  43 

5  397 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

1MPERI  AL 

4223 

1MPER 1 AL 

< 

32  51 

115  34 

6P 

bP 

IMPERIAL    JRRlG  D1ST 

IMPERIAL  FAA  AP 

0  ? 

IMPERIAL 

5£ 

M  1  0 

FED   AVIAI ION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

C  ' 

INYO 

19 

36  48 

118  12 

3950 

7A 

L  A  WTR  *  PWR  DEPT 

INDEPENDENCE  ONION  VLT 

4235 

07 

INYO 

U8  20 

9175 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

0  1 

RIVERSIDE 

33  44 

116  15 

8A 

BA 

AGR  REStMRCH  SERVICE 

INYOKERN 

4278 

C  ' 

KERN 

35  39 

117  49 

2*40 

5F 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

INYOKERN  AflMI TAGE 

4280 

0? 

KERN 

35  41 

117  41 

2220 

mi 

U  S  N  0  T  S 

10NE 

4283 

05 

AMADOR 

36  21 

120  56 

284 

8A 

STATE  DIV  OF  HWYS 

IOWA  HILL 

4288 

02 

PLACER 

1 

39  06 

120  52 

2840 

8A 

EMMETT  F.  HILL 

IRON  MOUNTAIN 

4297 

07 

SAN  BERDINO 

34  08 

922 

7A 

7A 

METRO  WATER  01ST 

JESS  VALLEY 

4374 

:>2 

MODOC 

21 

41  16 

120  18 

5300 

b( 

SP 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

05 

TULARE 

46  8  C 

U  S  FOREST  SERVICE 

JOSHUA  TREE 

4405 

,1 

SAN  BERDINO 

34  09 

lib  19 

2780 

SP 

ERNEST  H  VET TE R 

JULIAN  WYNOLA 

44  i  s 

SAN  0  I  EGO 

25 

33  06 

116  39 

3650 

SS 

CHARLES   V  |  LI N£K 

JUNCAL  DAM 

SNTA  BARBARA 

34  29 

119  30 

2075 

6P 

KAISER  MEADOWS 

C 5   '  kl  iNt 

21 

37  18 

119  06 

9110 

s 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KEE  RANCH 

4461 

0  7 

SAN  BERDINO 

34  10 

lib  32 

4325 

8A 

KEE  RANCH 

KELLOGG 

44«i 

SONOMA 

2i 

1800 

9A 

MRS  RUTH  F  RUB1NOW 

KELSEYV ILLE 

4488 

LAKE 

23 

38  59 

122  50 

9A 

CO   FARM   ♦   HOME  AOV 

KENTFIELD 

0] 

MAR  IN 

17 

37  57 

122  33 

■it 

9A 

HENRY  H  MuLLER 

KERL I NGER 

4508 

0  5 

SAN  J0AUU1N 

27 

37  41 

121  26 

172 

8A 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  J 

05 

TULARE 

3  65C 

MRS   L1LA  L OF BE KG 

i'KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

KERN 

It 

35  28 

lie  47 

970 

bp 

SP 

SO  CALIF  EOISON  CO 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

0  5 

KERN 

1C 

35  47 

lie  26 

2703 

bp 

5P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

05 

KINGS 

36  00 

119  Sfl 

310 

HA 

8A 

STANDARD  OIL  CO  CAL 

KETTLEMAN  STATION 

Q'- 

I] 

36  04 

I  .  0   j  5 

508 

6P 

6P 

P  G  +  E  COMPANY 

KILARC  POWER  HOUSE 

SHASTA 

23 

40  41 

121  52 

P  G  +  E  COMPANY 

KING  CITY 

4  5  bi 

MONTEREY 

24 

3b  12 

121  08 

320 

bP 

SF 

STATE  DIV  OF  FSlRY 

DEL  NORTE 

41  31 

124  02 

25 

bp 

MID 

HAROLD  DEL  PONTE 

KNEELAND  10  SSE 

4581 

01 

HUMBOLDT 

7 

40  38 

123  54 

2  J56 

MRS.  EDRA  L.  MOORE 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

4590 

STANISLAUS 

34 

37  48 

120  39 

315 

8A 

Sfl 

RAYMOND  WJLLMS 

KNIGHTS  VALLtY 

4593 

SONOMA 

2. 

38  37 

122  40 

460 

?A 

1 

7A 

MRS.   FRANCES  E.  SWANK 

KORBEL 

4602 

HUMBOLDT 

40  s.; 

123  57 

145 

6P 

DENNIS  L  EMMONS 

KYBURZ  STRAWBERRY 

EL  DORADO 

38  4  6 

120  09 

5  70 u 

HARRY  STEVENSON 

LA  CRESCENT A  FC  251 

46,  1 

LOS  ANGELES 

i: 

34  14 

118  15 

51 

CRESCENTA  VLY  CO  w  d 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

535 

ROSS  R  SANBORN 

'LACUNA  BEACH 

ORANGE 

33  33 

117  47 

35 

4P 

SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 

LAGUNA  BEACH  2 

3: 

33  33 

117  48 

210 

L  B  WATER  DISTRICT 

LA  HONDA 

466> 

0  4 

SAN  MATEO 

37  19 

122  16 

670 

t>F 

JAMES  C  ALLEN 

LAKE  ALPINE 

4664 

05  ALPINE 

34 

38  29 

120  01 

7500 

l 

DEPT  WATER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

46  1 

07 

SAN  BERDINO 

1  5 

34  IS 

117  11 

520! 

5P 

SP 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

4,.  f 

TUOLUMNE 

1 

37  58 

119  53 

HETCH  HETCHY  WTR  SUP 

LAKE  MOUNTAIN 

01 

TRINITY 

40  01 

123  24 

LEONARD  M  MILLER 

LAKE  P1LLSBURY  NO  2 

4698 

01 

LAKE 

39  25 

122  59 

bP 

5P 

PAUL  G.  RESSLER 

LAKEPORT 

4  7(31 

u. 

LAKE 

2: 

39  02 

122  55 

SP 

bv 

GEORGE  R  TURN8ULL 

LAKE  SABR1NA 

4705 

0 

INYO 

ii 

37  13 

ne  37 

9065 

SOUTHERN  CALIF.  EDISON 

LAKE SHORE 

4701 

02 

SHASTA 

2 

40  53 

12.  23 

1075 

8F 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

471. 

SAN  DIEGO 

2' 

32  52 

116  53 

4*5 

9# 

HELIX   1RRJG  DI ST 

LAKE  SOLANO 

471J 

0. 

2 

38  29 

122  00 

1BC 

L AwERENCE  FAFEK 

LAKE  SPAULDING 

471 

0  2 

NEVADA 

S 

39  19 

120  38 

5156 

5P 

5F 

P  6  ♦  E  COMPANY 

LAKE    SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 
LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  t 
LAYTONVILLE 

LEBEC 

LtCHUZA  PT  STA  FC  352B 

LEESV I LLE  KEEGAN  RANCH 

LE  GRAND 

LEHMAN  RANCH 

LEMON  COVE 

LIGHTS  CREEK 

LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 
LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 
L 1 VERMQRE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LODI 
LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 
LONE   TREE  CANYON 
.'LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 
LONG   VALLEY    INSP  STA 

LOOKOUT    3  WSW 
LOR  A I NE 
LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  Wfl  AIRPORT 

LOS  ANGELtS  CIVIC  CTR 

LOS  6AN0S 

LOS  BANOS  ARBURUA 

LOS  GATOS 

LOS  GATOS  4  SW 

LOS  PR1ETOS  RANf.£fl  STA 

LOST  HILL5 

LOWER  KlbbEY  RIDGE 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 


VALLEY 
LUCIA  WILL 
LYTLE   CR   FOOTHILL  BLVD 
LYTLE  CREEK  PH 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
MADELINE  MNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
MAMNKE 

MAMMOTH  PASS 
MAMMOTH  POOL 
MANDE V  I LLE  ISLAND 
MANTECA 

HANZANA  SCHOOL 
MANZ  ANITA  LAKE 
MARE  ISLAND 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MARKLEEV1LLE 
MARTINEZ  3  S 
MARTINEZ  3  SSE 
MARTINEZ  FIRE  STATION 
MAR YSV I LLE 
MATHER 

mc  carthy  point 
mc  cloud 

meadow  lake 

MECCA  2  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MERCED  F|R£  STATION  2 

MEPCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  BLUFF 

M  IDOLETOWN 

MJLFORD  LAUFMAN  RS 

MILL  CREEK  NO  2 

MILL  CREEK  INTAKE 

MILO  5  NE 

MINERAL 

MINERAL  KING 

MIRANDA  4  SE 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAvE 

MOJAVE  2  ESE 
HONACHE  MtADOWS 
MONO  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 

MOORPARK 
MORAINE  CREEK 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORON GO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY  3  N 
MOUNTAIN  PASS 

MT  8ALDY  FC  85G 

MT   BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  01ABLO  N  GATE 

MT  GIVENS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

MOUNT  MADONNA 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 
MOUN'   TAMALPAIS  2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   336  b 
MUIR  WOODS 
MUMBO  BASIN 
NACIMIENTO  DAM 
NAPA  5  NNW 
i 'NAP A   STATE    HOSPI TAL 
NAVARRO   I  NW 

NEEDLES 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK  4  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWHALL  RANGER   STA  C 
NEW.'IAN   2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARbOR 
NICOLAUS  2 


INDEX  NO. 

DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  ', 

LATITUDE 

LONGITUDE 

O 
H 
< 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

± 

'J 

SPECIAL 

4714 

0  2 

NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

P  G  ♦   E  COMPANY 

SAN  DIEGO 

15U0 

ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

-lib 

06 

SAN  DIEGO 

32  4b 

117  01 

53o 

51' 

LA  MESA  F IRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

lie  09 

23^0 

SU  CALIF  EDISON  CO 

476  ,' 

SN  LUIS  OBPO 

24 

35  23 

120  10 

1550 

MRS.  MAt  E.  MARTENS 

4  7  7  3 

0  2 

PLUMAS 

39  41 

120  59 

4975 

MICHAEL  C  L1B8EY 

4B12 

^2 

BUTTE 

8 

5P 

bP 

P  G  ♦  E  COMPANY 

-n  jo 

31 

SISKIYOU 

12 

121  31 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

06 

LOS  ANGELES 

34  07 

117  45 

1235 

bP 

LOUIE   A.    AMA SON 

4HM 

MENDOC 1  NO 

7 

39  42 

123  29 

1640 

EDWARD  E  DOWNING 

4Ht3 

Ob 

KERN 

10 

34  50 

UB  52 

8A 

KERN  CO  FIRE  DEPT 

LOS  ANGELES 

1600 

L  A  CO  FIRE  OEPT 

4880 

02 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

1330 

?A 

MATTHEW  J  KEEGAN 

05 

MERCED 

27 

37  14 

120  15 

255 

bp 

b  P 

MERCED  CO  FIRE  OEPT 

4H9^ 

EL  DORADO 

36  36 

121  01 

7A 

1  VAN  R  LEHMAN 

4890 

05 

TULARE 

36  23 

513 

5P 

*  AWE AH  LEMON  CO 

4932 

02 

PLUMAS 

120  43 

5320 

CALIF  DEPT  OF  WATER  RES 

4957 

05 

TULARE 

119  04 

395 

7P 

ff 

FRANK  DL  CHA1NE 

4977 

02 

PLUMAS 

f 

39  50 

120  13 

S730 

S 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

4986 

06 

LOS  ANGELES 

13 

2750 

CORPS  OF  ENGINEERS 

4988 

02 

21 

40  54 

121  11 

8A 

MRS   KATHtRINt   £  HINUS 

ALAMEDA 

545 

7A 

7A 

MRS  H   I  UUAHTERMAN 

5017 

04 

MONTEREY 

24 

35  56 

121  05 

1104 

BA 

ARCHIE  M  WEFERLING 

so  3  2 

16 

38  07 

121  17 

SP 

5P 

SP 

CITY  OF  L001 

'  .  (.  - 

16 

SNTA  BARBARA 

34  39 

120  27 

95 

LOMPuC  WATER  TREAT .  PL. 

5067 

07 

INYO 

If 

36  27 

118  03 

3  790 

L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 

7- 

SAN  JUAUUIN 

37  37 

121  23 

420 

EDWARD  C  GERLACH 

06 

LOS  ANGELtS 

13 

118  12 

3P 

10P 

JOHN  W  TEED 

308  5 

06 

LOS  ANGELES 

i  j 

118  09 

U   S   WEATHER  BUREAU 

'■one 

03 

ie 

39  41 

120  01 

5060 

CHARLES  H  GRAY 

'■  D93 

0  2 

MODOC 

21 

41  12 

121  12 

KERN 

2  720 

BURRELL  REED 

5107 

06 

SNT*  BARBARA 

33 

34  *5 

120  17 

565 

LAUREN  PAYNE 

5114 

LOS  ANGELES 

33  36 

116  23 

97 

HIO 

HIC 

U  S  WE  A  I H£  R  ouREAU 

06 

LOS  ANGELES 

34  03 

lie  14 

270 

MIC 

"■1. 

LA  CO  AIR  POL  CON  D1ST 

Mid 

EO 

21 

37  03 

120  51 

125 

6P 

ROGER  C  R ICE 

5119 

05 

MERCED 

27 

36  53 

120  56 

660 

SS 

ARSURUA  RANCH 

5  1  2  3 

SANTA  CLARA 

121  56 

5P 

CITY  OF  LOS  GATOS 

5  1  2  5 

04 

SANTA  CLARA 

37  1  1 

122  02 

2215 

1SADOR  MILLER 

06 

SNTA  ti ARbAR A 

3i 

34  33 

119  47 

1029 

5P 

U  S  FOREST  SERVICE 

5151 

05 

It 

33  37 

119  41 

TUOLUMNE 

650C 

b 

HtTCH  HETCHY  WTR  SUP 

'-■  1  62 

SAN  DIEGO 

y. 

J2    3  7 

lib  5b 

540 

SAN  01EGO  WTR  DEPT 

:>2 

SIERRA 

a 

120  15 

4936 

ROLLO  LARSEN 

07 

SAN  bERDINO 

3*  2b 

lib  57 

1 

MRS  FRANCE  PR  I TCHARD 

b  I  B- 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

STATE  OIV  OF  HWYS 

5212 

SAN  BERDINO 

34  06 

117  20 

jc 

SAN  BERNARul NO  FCO 

?2  1  b 

06 

SAN  BERDINO 

28 

34  12 

117  27 

2250 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

•■2 1  a 

SAN  BERDINO 

28 

34  14 

117  29 

27b0 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

biii 

21 

41  04 

120  28 

5300 

STATE  DIV  OF  HWYS 

5233 

05 

27 

36  58 

120  04 

6A 

TRINITY 

2776 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

525E 

02 

LAKE 

38  51 

122  47 

2396 

k 

MRS  M  C   MAHNK L 

07 

MONO 

,  9 

37  37 

119  02 

9500 

s 

DEPT    WATER  HtSuuRCES 

528( 

MADERA 

27 

37  21 

119  19 

3390 

SO.  CALIF.  EDI  SON  CO. 

5  2  H 

0  5 

SAN  JOAUU1N 

!  7 

36  02 

121  34 

10 

VAR 

VAR 

VAR 

ZUCKERMAN-HANOEVILLl 

5303 

0  5 

SAN  JOAUUIN 

27 

121  12 

8A 

8A 

spreckels  sugar  co. 

5308 

SANTA  BARBARA 

30 

34  49 

120  00 

1200 

'% 

CORPS  OF  ENGINEERS 

02 

SHASTA 

23 

40  32 

5850 

U  S  NAT  PARK  SERVICt 

5  J  3  3 

01 

SAL ANU 

i  7 

36  06 

122  16 

S2 

HID 

U   S  NAVAL  SHIPYARD 

b)>S 

0  5 

ie 

35  05 

119  23 

6P 

6P 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

MAR  I  PU  SA 

.Oil 

MRS  GABRIELLE  WILSON 

5356 

0- 

ALPINE 

: 

38  42 

119  47 

5546 

t 

ELOISE  B  FAIRBANKS 

5371 

14 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  oe 

225 

MARGARET    S  PLUMHER 

5372 

CONTRA  COSTA 

122  06 

bP 

ERIC  JAMES  BENSON 

04 

CONTRA  COSTA 

36  01 

122  oe 

26 

8A 

BA 

CITY  FIRt  DEPARTMENT 

5385 

02 

YUBA 

a 

39  09 

121  36 

9A 

MAR Y S V ILLE  FIRE  DEPT 

5400 

37 

37  53 

119  51 

8A 

CITY  SAN  FRANC  1  SCO 

5444 

0. 

TEHAMA 

23 

40  11 

121  41 

3  HOC 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5449 

02 

SISKIYOU 

21 

41  16 

122  oe 

3  300 

8A 

a  a 

ROYCE  C  WHEELER 

5496 

05 

FRESNO 

27 

37  05 

119  26 

RA  10  STATION  KRFM 

RIVERSIDE 

-  17! 

9A 

9  A 

R.  L.   JEFF REDO 

S  i  o  s 

01 

SISKIYOU 

li 

41  35 

121  37 

6  726 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5526 

05 

FRESNO 

2" 

3fc    4  7 

120  22 

lbb 

FRANK  F  MOITOZA 

5532 

05 

MERCED 

57  16 

120  29 

lb9 

4P 

CITY  OF  MERCLD 

5535 

o-> 

MERCED 

14 

37  19 

120  29 

170 

MERCED   IRR1G  DIST 

05 

FRESNO 

27 

36  42 

120  52 

llbS 

HORACE  C  SWATZEL 

5571 

EL  DORADO 

36 

120  01 

6470 

7P 

7k 

J  •   BRIAN  HAYES 

3572 

EL  DORADO 

36 

36  51 

120  01 

6342 

2F 

STATE  OF  CALIFORNIA 

b  b  a  t 

PLACER 

39  03 

120  44 

3650 

R  M  POWELL 

5598 

0. 

23 

38  *3 

122  37 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

562: 

0  3 

LASSEN 

40  08 

120  21 

4860 

U  S  FORLiT  StRVICt 

SAN  BERDINO 

J| 

2940 

3P 

SO  CALIF  £D1 SON  CO 

bt,  3. 

SAN  BtROINO 

34  05 

116  56 

SO  CALIF    EDISON  CO 

TULARE 

3400 

MRS   ETHtL  WALTER 

56  7  V 

TEHAMA 

z: 

40  21 

121  36 

4911 

BA 

6A 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

TULARE 

9 

36  26 

UB  35 

7975 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

5  7  11 

HUMBOLDT 

40  11 

123  47 

EUREKA  WBO 

5713 

HUMBOLDT 

370 

6P 

CLOStU  9/1/66 

SAN  BtROINO 

34  56 

115  32 

4310 

5F 

CAL  01 v  BEACH  *  PKS 

5723 

0  5 

11 

36  45 

116  43 

s 

5738 

0  5 

STAN1 SLAUS 

37  39 

121  00 

91 

HID 

MOOESTo  1RRIG  DIST 

STANISLAUS 

37 

37  36 

12l  00 

CITY  OF  MODESTO 

575( 

KERN 

116  10 

2735 

SP 

51 

5P 

KERN  CO  FIRE  DtPT 

0  7 

KERN 

35  02 

118  09 

2  660 

v. 

kdol  Radio  station 

1777 

TULARE 

36  13 

ue  10 

7900 

CORPS  OF  ENGINEERS 

b  7  Ti 

30 

119  09 

6430 

SP 

5P 

JACK  PRESTON 

bid.-. 

SISKIYOU 

1  2 

41  45 

122  28 

2640 

MONTEREY 

36  36 

385 

61 

ROBERT  J  RENARD 

ban 

o; 

NAPA 

36  30 

122  07 

U  S  BUR  RECLAMATION 

-,  -)  2  ! 

oe 

VENTUP A 

33 

34  17 

118  53 

>A 

VENTURA  COUNTY  FIRE  DEP 

5832 

o: 

Tulare 

36  43 

116  34 

884( 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SAN  DIEGO 

116  31 

3075 

SAN  DIEGO  WATER  CO 

5844 

SANTA  CLARA 

3  7  oa 

121  37 

MRS    THELMA   F  DOWNER 

SANTA  CLARA 

3  7  0* 

121  46 

660 

MANUtL   V  ROSE 

SANTA  CLARA 

2l 

j  7  oa 

121  39 

350 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

SAN  BERDINO 

34  03 

JAMES   A  FREEMAN 

SN  LUIS  OBPO 

120  51 

8A 

BJ 

MORRO  BAY  F  P  DIST 

SN  LUIS  OBPO 

35  25 

120  51 

HID 

STANDARD  OIL  OF  CALIF 

SAN  BERDINO 

4910 

4P 

MOUNTAIN   PASS  MINE 

59  OC 

06 

SAN  BERDINO 

26 

117  39 

SA 

.  1 

SAN  BERDINO 

.  i 

34  17 

117  37 

773! 

*F 

M 

Ml    BALDY    SKI    LIFT  INC 

It 

EL  DORADO 

120  40 

3408 

"A 

STATE  DIV  OF  FSlRY 

CONTRA  COSTA 

37  52 

121  56 

2100 

7A 

CAL  DIV  BfcACH  ♦  PARK 

FRESNO 

37  17 

9500 

SO. CALIF.  EDISON  CO. 

4206 

LICK  OBSbRVAIORY 

41  47 

122  00 

6A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

6760 

CALIF.  DEPT.  OF  WATtR 

SANTA  CRUZ 

JACK   1  SCHELL 

33  42 

8417 

5P 

MT    SAN   JACINTO    STATE  PK 

5962 

0. 

SISKIYOU 

i 

41  22 

122  14 

DEPT  WATER  RESOURCES 

5983 

c  ■ 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

HIO 

H3 

U  S  WEATHER  BUREAU 

5996 

1 

122  36 

1475 

CALIF    OIV   BEACH  ♦  PKS 

6006 

LOS  ANGELES 

. 

118  04 

5709 

u  s  wb  OBSERVER 

6C  .  ■ 

01 

i 

37  54 

122  34 

171 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

TR INI TY 

5700 

DEPT   WATER  RESOURCES 

SAN  LUIS  OOPO 

2  4 

120  53 

770 

BA 

6A 

MONT t RE Y  CO  FCWCO 

606  7 

36  22 

122  18 

30 

R.  H.  JUR GENSEN 

6074 

01 

1 

36  17 

122  16 

5F 

51- 

NAPA  ST  HOSP.FlfiE  OEPT 

Mo' 

.  1 

MENDOCINO 

1 

39  10 

12  3  34 

MASON  1 1 E  CORPORATION 

6115 

07 

SAN  BERDINO 

34  50 

114  36 

480 

CITY  OF  NEEDLES 

1  ,H 

o- 

SAN  BERUINO 

114  37 

913 

HID 

H|[ 

FED  AVIATION  AGENCY 

NEVADA 

t 

39  16 

121  01 

2600 

•J 

BA 

CITY  OF  NEVADA  CITY 

6144 

ALAMEDA 

122  02 

10 

8A 

SA 

LESLIE  SALT  COMPANY 

6149 

34  09 

116  58 

5P 

RANCHO   SIERRA  VISTA 

6161 

LOS  ANGELES 

34  23 

118  32 

12*3 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

06 

LOS  ANGELES 

34  22 

116  31 

13*2 

U  S  FOREST  SERVICE 

6  1 1 1 

STANISLAUS 

121  03 

5P 

RICHARD  A  SMITH 

ORANGE 

117  53 

I 

5P 

51 

NEWPORT  HARBOR  DEPT 

-'  i 

SUTTER 

a 

121  33 

8A 

RECLAMATION  DIST  1001 

STATION  INDEX 


N  I  OH  1 1  NGA  L  E 

Ml LAND 

NIPOMO   1  NW 

north  fork  ranger  si* 

j  NQVATO  B  MNM 
JAK&ALE    WOGOWARO  DAH 
0«K  KNOLL  RANGER  STA 

' OAKLAND  WB  AIRPORT 
OAKVILLE  1  UN* 
OAKVILLE   *   SW  *  2 

OCCIDENTAL 
OCEANS 10E 

OCEANSIOE  PUMPING  PL 
0COT1LLO  NELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  ROC 
OJAI 

3N  VALLEY 
OHO 


ORANGE  COVE 

QRICK  PRAIRJE  CREEK  i 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROVILLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGER  SI* 

OSTRANDER  LAKE 

OK HARD 

PACHECO  PASS 

PACIFIC  HOUSE 
PACOIMA  OAM  FC   33  A-E 
PAICINES  OHflwALL  RANCH 
PALKOALE 

PALHOALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PAL  OMA 

P ALOMAR  MT  OBSERVATORY 
J  PALOS  VEROES  EST  FC43D 

PANOCHE 

PANOCHE  CREEK 
PARADISE 
PARA01SE  MEAOOW 
PARKER  RESERVOIR 
PARKF1EL0 
PARKFIELD   7  NNM 
PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  R09LES 

PASO  ROSLES  5  Nw 

paso  robles  faa  ap 
pat  t  j  may 
paynes  oeek 
pear  lake 
peppeRuines  Camp 
PERRlS 

PETALUMA  fire  sta  i 
pieora  blanc  a  gro  sta 
pine  (.anyon  ps  fc321e 

pinecrest  summit  r  s 
pine  flat  dam 
pine  mountain 
pinnacles  nat  monument 

PlflO  2  ESE 

PISMO  BEACH 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERV ILLE 

PLACERV  ille  ifg 

pl aceRvi lle  ojsp  plant 

plaskett 
plaTina 

Plumas  eureka  state  pk 

point  arena 

PT  arguello  light  sta 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PUMONA 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PORT£HVILLE 
I PORTOLA 

PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY   1  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PM 
PQwAy  VALLtY 
PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
OUAtlNG  ASPEN 
UUINCY  RANGER  STATION 
RAMONA  SPAULOING 

RANCH J  TA 

RANOSBuRG 

RATTLESNAKE  CflttK 

RED  BLUFF  ■»  AIRPORT 

RELUI NG  1  SE 

REDOING  F IRE  STA  NO  2 

REDLANDS 

REOWOOO  CITY 

REDWOOD  VALLEY 

REPRESA 

RICHARDSON  GROVE  ST  P* 
•RICHMOND 
RIO  VISTA 

RIVERSIDE  F |RE  STA  R  J 
RIVERSIDE  E AP  ST A 
ROBERT  SON  FLAT 
ROCK  CREEK 
ROCKLlN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
RUNNING  SPRINGS  I  E 
1 ACHES  SPRINGS 
SACRAMENTO  wB  AIRPORT 
'SACRAMENTO  wB  CITY 
SADDLE  CAMP  ftANGCR  STA 
SAGEhCN  CREEK 
SAIN!  HELENA 
SAINT  HELENA  4  hSh 
I  HELENA  T  N( 

MINI  HAflvs  COLLEGE 
IAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 

SALSIPuEDCS  GAGING  STA 
SALT  SPRINGS  PWR  MOUSE 
SALYER  RANGER  STATION 
l  ANURIAS  2  S 
I  ANTONIO  CYN  MOUTH 
i  ANTONIU  MISSION 

I  AtOO 
i  BENITO 

i  BERNARDINO  CO  MOSP 
i  CCEMENTE  DAM 
i ANDBERG  PTL  FC1300 
SANOHERG  MB 

l  DIEGO  WB  AIRPORT 
l  D I MAS  FIRE  WD  TC9S 
I  D I MAS  TANBARK  ILAT 
SAN  EMIGOIO  RANCH 


6196  ( 

6197  ( 
620T  ( 
62)2  ( 


6)28  < 
6335  1 
6151  < 


6  3  70  | 
6JT7  < 
6379  ( 

6395  1 
6399  1 
64*2  ( 
6*55  ( 
6*65  ( 
6*73  I 

6*76  ( 
6*90  ( 
6506  ( 
6508  ( 
6521  ( 
6525  ■ 
6528  ( 


6597  i 

6602  i 

6610  < 

662*  < 

6627  i 


6650  I 
6657  i 
6663  i 

6675  i 
6677  i 
6685  I 
DtOB 
6699  i 
67u)  i 
6706 
6719 
6  7  J  6 


6736 
67*2 
675* 
6761 
(.76  7 

6816 
6B26 
6862 
689] 


6B96 
6908 
6926 


COUNTY 


IMPERIAL 

SN  LUIS  OBPO 

MADERA 

MARIN 

STANISLAUS 

SISKIYOU 

ALAMEDA 

NAPA 


SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
SAN  01EG0 
FRESNO 
vENTufiA 

Shasta 

los  angeles 

ORANGE 

FRESNO 

HUMBOLDT 

GLENN 

HUMBOLDT 

BUTTE 

BUTTE 

BUTTE 

MARlPuSA 

VENTURA 

MERCEO 

El  OORADO 

los  angeles 
san  benito 
los  angeles 
los  angeles 
riverside 
santa  clara 
monterey 

SAN  01  EGO 
LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 

FRESNO 

BUTTE 

TUOLUMNE 

SAN  BEROINO 

MONTEREY 

MONTEREY 

LOS  ANGELES 

TEHAMA 

SN  LUIS  OBPO 

SN  LUIS  OBPO 

KERN 
TEHAMA 

TULARE 

MODOC 

RIVERSIDE 

SONOMA 

VENTURA 


TUOLUMNE 
FRESNO 
VENTURA 
SAN  BtNITO 


SN  LUIS  OBPO 
SHASTA 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 

GLENN 
SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 

TULAHE 

Tulare 
mendocino 

MENDOC I no 
SAN  DIEGO 
Rl  VERSIOE 
MONTEREY 
TULARE 

SAN  OIEGU 

SAN  DIEGO 

KERN 

f  (-  r  nl 

TEHAMA 

SHASTA 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 

MENDOCINO 


RIVERSIDE 
RIVERSIDE 
PLACER 

PLACER 

FRESNO 
TULARL 

Shasta 

san  beroino 

tuolumne 

sacramento 

sacramento 

TEHAMA 
NEVAOA 
NAPA 


CONTRA  COSTA 
MONTEREY 
MONTERY 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 
LOS  ANGELES 
MON I E  Rl 

MONTEREY 
SAN  BEN  I  TO 
SAN  BERDINO 
MONTEREY 


2  43 
20  52 
2  SI 
2  12 


0  2* 

9  15 

20  53 

2  37 


0  3fl 
9  23 
21  54 


0  38 
21  59 

o  t>e 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MR  CHARLES  S  HALE 
IMPERIAL    I  RR I G  OIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN  CUUNTY  FIRE  UEPT 
S   SN   JOAQUIN    1H  OIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
0  S  WEATHER  ouREAU 
MRS  LUANA  STRINGER 


ANDREW   J  ULANEY 
OCEANS  I OE  F IRE  OEPT 
OCEANS  IDE    WATER  UEPT 
HALF   HILL  RANCH 
PACIFIC   I  EL*T  EL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  Ut.PT 
OEPT  OF  WTR  RESUURCtS 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  OIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE  C1T  ASSN 
CAL  01 V  BEACH  +  PARKS 
ORLANO  UN  1 T  WU  ASSN 
E  J  ANOERSON 
CITY  OF  OROVILLE 
ROBERT  E  SKINNER 
STATE  DIV  OF  FSTRy 
DWR  *  NATL  PARk  SERVICE 
city  of  OXNARO 

U    S   OOfi  RECLAMATION 

FLOYD  R  POOLE 
E  K  BARR 
JOHN  P  UMRWALL 
PALMDALE    I RR I G  D1ST 
FED  AVIATION  AGENCY 
PALM  SPGS  FIRE  OEPT 
ENGINEERING  OEPT 
JAMES  A  BELL 
PALOMAR  OBSERVATORY 
SUPT.  OF  STREETS  •  PKS 

MISS  LILY  BERG 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
PACIFIC  GAS+ELEC  CO 
HETCH  HEICHY   WTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
HERBERT  h  OURHAM 
RAULSTON  P  MORRISON 
PASADENA  WATER  OEPT 
0  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROSLES 

FRANCIS  F  NELSON 
FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  OEPT  WAIER  RES 
STATE   DIV  UF  FSTRY 
PETALUMA  F I Rt  OEPT 
VENTURA  COUNTY  FCO 
L  A  CO  FIRE  OEPT 

USFS.  DISTRICT  RANOtR 
CURPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  A.  WALTER 
U  S  NAT  PAR*.  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  E  COMPANY 
P  G  +  E  COMPANY 
INST   FSI  GENETICS 
CITY  OF  PLACERV 1 LLE 

U  S  F  S+  CAL  OEPT  WTR 
JOHN  A.   FREUR 1 CKSON 
PLUMAS  EUREKA  ST.  PK. 
CALIF  01V  OF  FORESTRY 

u  s  coast  guard 

<J  S  COAST  GUARD 
J  E  ADAMSON 
U   S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAYBELL 
F.  M.  COLE 

CURPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA  HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


PUWAY  FIRE  DLPT 
CURPS  OF  ENGINEERS 
NELiUN  H  PALMER 
CURPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LUUIS   \)  SPAULOING 


KERN  CO  FIRE  UtPI 
CURPS  OF  ENGINEERS 
U  S  HEATHER  ouHtAu 
CITY  OF  REDOING 
REDOING  F I  HE  utPT 
REDLANDS   DAILY  FACTS 
CITY  F I  Rt  UEPT   SIA  i 
THOMAS  M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  prison 

CALIF  DIV  BEACH  +  PKS 
CITY  OF  RICHMOND 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVERSIDE  FIRE  OEPT 
CITRUS  EXP  STATION 
DEPI  OF  WATER  RESOURCES 
OfcPl    WATtR  RESOURCES 
RAYMOND   H  JOHNSON 
SO  CALIF  EOISON  CO 
CALIF   STATE  ING 

MRS  MARIAN  L  BtRTAGNA 
STATE  DIV  OF  MWYS 
HtTCH  HETCHY  WTR  SUP 
U  S  WEATHER  OUREAU 
0  S  wt A I HER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  ABREU 

BROTHER  0  BENEDICT 
SALINAS  RURAL  F  0 
FED  AVIAT ION  AGENCY 


Ju£  CAflRAL  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVI' 
CALAVERAS  CEMENT 


SAN   otRNAHuu  RANCHO 

ELDS 

MOSP I TAL 
TEL  CO 
OEPT 
:  BUREAU 
I  oUREAu 
FIRE  STA 
SERVICE 
Y  LAND  CO 


STATION 

INDEX  NO.  j 

DIVISION 

COUNTY 

|  DRAINAGE  t 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

> 

Lj 

SPECIAL 

STaIE  oiv  of  hmys 

SAN  FERNANDO 

LOS  ANGELES 

FARMERS   INS  GRUUP 

SAN  FERNANDO  PH  3 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

;.p 

Ml  j 

CITY  SAN  FRANC  1  SCO 

HID 

M|0 

U  S  WEATHER  BUREAU 

U  S  WEATHER  BUREAU 

PASADENA  MATER  OEPT 

ORB1N  R.  MATK1NS 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

LOS  ANGELES 

I 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGORIO  2  SE 

rao7 

04 

SAN  MATEO 

37  18 

122  22 

275 

GARY    J.  ARATA 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 

*p 

4P 

city  of  San  jose 

MRS  GAYE  D  QAV 

CORPS  OF  ENGINtERS 

u  s  bur  Reclamation 

CAL  STATE  POLY  COL 

ISAN  MATEO 

SAN  HATEO 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

SAN  NICOLAS    I SLAND 

7B70 

06 

VENTURA 

33 

33  1* 

119  27 

565 

U  S  WEATHER  ouKtAU 

SANTA  ANA  FIRE  OEPT 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SAN  BERDINO 

IP 

SO  CALIF  EOISON  CO 

LOS  ANGELES 

5P 

LOU  1 S  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

FEO  AVIATION  AGENCY 

TV  STAT  ION  KEVT 

SANTA   CATALINA  MBAP 

LOS  ANGELES 

J 

U  S  HEATHER  BUREAU 

Santa  Clara  university 

7912 

0* 

SANTA  CLARA 

37  21 

121  56 

86 

UN[V  OF    SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 

CURPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

JOSEPH  C  MC  KuSICK 

8A 

RICHARD  S  PILECK1 

MID 

HIE 

C  J 

U    S   WEATHER  BUREAU 

CITY   SANTA  MONICA 

LOS  ANGELES 

S  M  LIFEGUARD  SER 

VENTURA  CO  FIRt  OtPT 

SANTA  ROSA 

sonoma" 

161 

CLARENCE   S  NEWBERRY 

SANTA  YNE2 

7976 

01 

SNTA  BARBARA 

ii 

34  37 

120  06 

600 

SNTA   YNE2   HIGH  SCHL 

855 

WILLIAM  D  SAPP1NGTON 

2105 

6A 

2169 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

139 

6  A 

BA 

PACIFIC  LUMBER  CO 

350 

8A 

AUST IN  CLAPP 

GEO  A  NAHMENS 

*4*0 

6A 

MRS  GEORGE  w  RUMoO 

740 

CORPS  OF  ENGlNetfti 

SHASTA  OAM 

SHASTA 

1076 

HA 

BA 

8A 

U   S  BUR  RECLAMATION 

SHELTER  COVE 

sit.: 

01 

HUMBOLDT 

1- 

40  02 

124  04 

232 

5P 

5P 

MRS  MARILYN   F  MACHI 

1375 

7A 

THEODORE  B  HEuSNER 

MRS  JANICE  M  SUTTER 

4170 

5f 

SP 

LEE  H 1 THYCOMBE 

*975 

U  s  FORtaT  SERVICE 

100 

W 

GEORGt   1  OSBORNE 

1095 

CORPS  OF  ENGINEERS 

1930 

H 

JOHN  K  LEITHOLD 

1730 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

SNOW  CREEK  UPPER 

R I  VERS  10E 

19*0 

palm  springs  wTR  co 

SNOW  FLAT 

8318 

35 

MARIPOSA 

14 

37  50 

119  30 

-I 

5 

OEPT    WATER  RESUURCES 

>t 

6685 

BA 

BA 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

195 

BA 

JOHN  N  FRANC  1  UNI 

12 

520 

510 

BA 

BERYL WOOU    INVENT  CO 

, : 

5P 

5F 

LAURENCE    H  UlCKLY 

SONORA  RS 

TUOLUMNE 

1749 

6A 

STATE  DIV. OF  FORESTRY 

6886 

SAN  FRANC  1  SCO 

,1 

35 

I 

U  S  COAST  GUARD 

SO  ENTRANCE  YOSEHITE 

MAR IPOSA 

5120 

*F 

*P 

U   S  NAT    PARK  SERVICE 

SOUTH  FORK  CABIN 

B39( 

07 

6 

3*  0* 

116  *9 

7120 

S.  CALIF.  EU1SUN  CO. 

95B0 

680 

41 

R  S  huTCh] SON 

WALTER  R.  HENNES 

2*7( 

ELMER  A  SUT  TON 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

4070 

P  G  ♦  £  COMPANY 

OA 

BA 

5660 

bP 

5P 

LERQ7  k£MP 

S  T  AND  I SH   1  E 

LASSEN 

4030 

RAY  C  FRALET 

STANDI SH-H I CKE Y  ST  PK 

8490 

01 

MENDOC I  NO 

■ 

3  9  5  3 

123  ** 

850 

BA 

CAL  DIV  BEACH  *  PfcS 

STANISLAUS  PUWER  HOUSE 

1130 

5P 

10300 

S 

CORPS  OF  ENGlNEtRS 

35K 

: 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

: 

M  |  1 

MID 

U   S   h£aTH£R  BUREAU 

SA 

6A 

J011 

6A 

1168 

8A 

u  s  forest  service 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

GLENN 

791 

b  f 

5P 

OKL AND  UN|T    WU  ASSN 

STOUTS  MEADOW 

8591 

02 

SHASTA 

21 

41  10 

121  56 

5300 

OEPT   HATER  RESOURCES 

STRAWBERRY  VALLEY 

3808 

bf 

5P 

390 

SP 

6240 

UEPT  OF  wTR  RESOURCtS 

CAL  DlV  BEACH  ♦  PAR*, 

3*  *1 

120  3* 

105 

U  S  AIR  F  ORC  E 

3*  16 

1085 

BA 

41*1 

MID 

MID 

DAvlO  BARR 

40  26 

120  40 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AMADOR 

B  A 

atAlE  Oiv  OF  FiTRY 

SWAIN  MOUNTAIN 

B  7 1 1 

PLUMAS 

*0  27 

121  06 

CALIF  Oc.PT  hATlR  Hta 

1025 

KERN  CO  FSTRY  ♦  FD 

62  30 

on 

DARYL   K   DE  WALT 

6000 

DEPI  WATER  RESOURCES 

3976 

6f 

6P 

MRS.    AN  I  1  A  COHAN  6C0TT 

3960 

TEhACHAPI  CuMMlNGS 

1*25 

t  P 

6P 

TEJON  RANCH  COMPANY 

5300 

6f 

6P 

5900 

OEPT  OF  «AT£R  RtsOUKCES 

THE  GEYSERS 

SONOMA 

1600 

MRS  FAYE  DEHEY 

THtRMAL    FAA  AIRPORT 

07 

RIVERSIOE 

2; 

33  38 

116  10 

-  120 

FED  AVIATION  AGENCY 

BIO 

BA 

5900 

CALIF    OtPT    wAI£R  RtS 

2200 

GL£NN  BAK£R 

960 

.P 

2P 

SO  CALIF  EOISON  CO 

11*0 

SO  CALIF  EOISON  CO 

2355 

4P 

745 

5P 

L  A  CO  F IRE  OEPT 

110 

*P 

TRABUCO  CANYON 

ORANGE 

970 

ORANGE  CO  PARK  DEPI 

TRACY  2  SSE 

SAN  JOAQUIN 

2: 

121  25 

105 

A AGE  R  TUGEL 

TRACY    CARBON A 

Q9 

27 

37  42 

121  25 

SJ 

BA 

90C  . 

37  *8 

121  35 

61 

6P 

6P 

TRINITY  OAM  VISTA  PT 

3! 

2500 

BA 

BA 

BO  19 

35  *7 

117  23 

1695 

Bi 

BA 

AMERICAN  P  *  C  CORP 

■-  k  ■ 

39  20 

120  11 

5960 

8A 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

9047 

06 

LOS  ANGELES 

i  1 

118  17 

1790 

Tf 

TP 

MRS.  VIRGINIA  STEVENS 

1] 

34  23 

118  05 

4645 

J  i  '■  1 

119  01 

295 

TULELAKE 

90S  1 

SISKIYOU 

lj 

41  58 

121  28 

403! 

5P 

5F 

SP 

TULELAKE   1RRIG  D 1  ST 

tunnel  ranger  station 

9(  t , 

TULARE 

IIS  17 

i 

U  S  hEATmER  BUREAU 

Tuolumne  meadows 

90*3 

Tuolumne 

37  53 

119  20 

8600 

s 

OEPT   HATER  RlSuuRCES 

turlolk 

9073 

STANISLAUS 

37  29 

120  51 

8A 

CARL  A  PEARSUN 

TURNTABLE  CREEK 

9083 

SHASTA 

2! 

122  18 

1067 

BA 

BA 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

IUST1N    IRVINE  RANCH 

36 

ORANGE 

33 

118 

.'t 

3P 

THE    IRVINE  COMPANY 

TMENTYNINE  PALMS 

0  t 

SAN  BEROINO 

3*  08 

116  02 

SP 

U   S  NAT    PARK  SERVICE 

TWIN  LAKES 

■- 1  [ 

12 

ALPINE 

1 

ie  *< 

120  03 

7825 

JP 

3P 

P  G  ♦   E  COMPANY 

T  M 1 T  CHt  LL  DAH 

it 

SNTA  BARBARA 

30 

34  59 

120  19 

..f 

*P 

SANTA  MARIA  VLY   -  . 

UHL  RANGER  STATION 

TULARE 

9 

35  53 

116  39 

368C 

U  S  FOREST  SERVICE 

'UK  I  AH 

9122 

MENDOCINO 

22 

39  09 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPAKlMtNI 

UK  1 AH  4  MSW 

9124 

MENDOCINO 

22 

39  oa 

123  16 

BA 

MRS   HARJOR1E    S  DORY 

-  310  - 
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DRAINAGE  I 

LATITUDE 
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uDOLn  v  en 

TEMP. 

1 

SPECIAL 

UNION  OIL  STEARNS  ASS 

9138 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

710 

UNION  OIL  CO 

9192 

06 

33 

3*  04 

118  27 

430 

4P 

UCLA 

UPLAND  3  N 

06 

SAN  BERD1NO 

zt 

34  08 

1605 

5P 

LIBERTY  GROVES  CORP 

UPPER  LAKE   7  W 

4P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

39  10 

122  55 

U  S  FOREST  SERVICE 

124  11 

255 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

UPR  SAM  LEANORO  FILTER 

7A 

UPPER   IRES  PINOS 

ELOON  FANCMER 

VACAV 1LLE 

3B  22 

121  57 

105 

VACAvlLLE  FIRt  D1ST 

VALLETON 

MONTEREY 

MISS  MaR 1  CURTIS 

VALLEY  CENTER  6  H 

9228 

06 

SAN  01  EGO 

33 

33  18 

117  02 

1675 

jOhnson  nursery 

■'.">! 

07 

15 

34  27 

117  51 

3705 

3P 

U  S  FOREST  SERVICE 

VAN   NUYS   PUBLISH  CO 

SONOMA 

: 

8A 

SO  CALIF  EDISON  CO 

8A 

VICTOR  CO  WA(£R  01ST 

VlOETTE  MEADOW 

CORPS  OF  ENGINEER:. 

SP 

N  N 

LU  A 

FRANK  DOTTA 

VI  SAL  I  A 

■>it>  t 

05 

TULARE 

9 

36  20 

119  16 

354 

BA 

VlSALIA  F|RL  DEPARTMENT 

»37« 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

117  14 

51C 

5P 

5P 

VISTA  F|R£  DEPT 

EL  DORADO 

ii- 

ERNEST  R  STEWARD 

-,.  6t. 

02 

23 

40  57 

122  2b 

MRS   IRENE  M  VOLLMEKS 

VOLTA  POWER  house 

02 

23 

40  28 

121  52 

220C 

P  G  +  £  COMPANY 

9416 

35 

CALAVERAS 

2 

38  11 

120  58 

214 

CLARION   t   VAN  SCMA1CK 

WAL^AR  SCHOOL 

CONTRA  COStA 

37  57 

122  05 

115 

it 

9423 

CONTRA  COSTA 

122  02 

2*9 

8A 

RAY   1  WMITTEMORE 

tfALNUl  CREEK  2  ENE 

9426 

0* 

CONTRA  COST A 

37  54 

122  01 

220 

TOMAS  S  VANASEK 

9*27 

0* 

37  54 

400 

9A 

MRS*  BETTY  6.  F A I RC LuUG 

WALNUT  GROVE 

9*28 

o: 

SACRAMENTO 

31  14 

121  31 

23 

INACTIVE  4/20/61 

9*31 

06 

34  00 

117  52 

<.ee 

WARNER  SPRINGS 

J6 

SAN  DIEGO 

33 

33  17 

3180 

WARNERS  RESORT  CO 

WASCO 

9*52 

05 

KERN 

10 

35  36 

333 

8A 

8A 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  0 

SNT  A   t) AfttJ Afi A 

119  54 

2370 

PHOENIX  RANCH 

■  AISONWLLE  WATERWORKS 

0* 

SANTA  CRUZ 

36  56 

95 

8A 

8A 

CITY   OF  WAISONVILLE 

WAWONA  RANGER  STATION 

9*62 

31 

MARIPOSA 

37  32 

119  40 

3965 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

WEAVER V 1LLE  RANGER  STA 

:<l 

35 

40  44 

122  56 

2050 

BA 

8A 

U  S  FORtST  SERVICE 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

9*99 

Dl 

SISKIYOU 

12 

41  26 

122  23 

3593 

8A 

WEEO  FIRE  DEPARTMENT 

WELOON  1  WSW 

9512 

KERN 

10 

35  40 

118  18 

2680 

: 

VERNON  J  3LODNT 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

i 


IENOEL  10 
(EST  BIG 
(ESThAVEN 


1NE  LOOKOUT 


wheatland  2  ne 
wheeler  springs  2  ssi 
whiskeytown  res 
white  mountain  1 


HITTIER  LIT  H  FC  1< 
LL1AMS 
LL1TS  1  NE 
LLITS  HOWARD  FOR  I 
LLOW  CREEK  RANCH 
LLOwS 
HCHCSTEN 


wOfFyftu  HEIGHTS 
WOODChijCk  MEADOW 
WOOOFORDS 
WOOOLAND   1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  LAKE 
YORBA  LINDA 
YORKV1LLE 
YOSEM1TE  NATIONAL 
YREKA 

CLOSED  STATION 


SNT A  BAR d Aft A 

CALAVERAS 

PLACER 

Tulare 

VENTURA 

1  MUNO 

1  MONO 
SACRAMENTO 

>  ANGELES 
COLUSA 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
M00OC 
:  GLENN 

VERS  I DE 
YOLO 

KERN 


Kbft 


I  CO 


RESOURCES 
CORPS  Of  ENGINEERS 

i T E  OF  SAMOEL  DAMON 
VENTORA  CO  FC  01ST 

u  s  bur  Reclamation 

UNIVERSI TY  OF  CALIF 
OF  CALIF 


HAROLD  BRIGGS 
AHD  R  ALLARD 
M  BLACKMORE 


U  C    AGR   LXTtN  SEflV 
MARVIN  £  WARE 
U  S  WEATHER  bUREAU 
YORBA  LINDA  WATER  C< 
MRS  LOLA  A  HOLBERT 
NAT  PARK  SERVICi 


i  i  C 


J     DRAINAGE  CODE:     1  -AMERICAN   2-CALAVERAS   3-CAHSON    1-CENTRAL  COAST    S-COLORADO   6- DESERT    7- EEL    8-FEATHER    8-KAWEAH    10- KERN  11-KINCS 
1! -KLAMATH    13-LOS  ANGELES    H-MERCED    15-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    18-N,  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-FTT   22-RUSS1AN   23 -SACRAMENTO  24-SALINAS  2S-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL   27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
10- SANTA  MARIA   31-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ.  33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS  3S-TRINITY   36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER 


REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
SEPTEMBER  1966 


Addtltonnl  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102, 
or  lo  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
an-  the  *ums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

and  upccdn  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  lablt-  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.m.  ,  P.  S.  T.  ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP.  and  Sandbt-rK  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.S.T.,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.     Data  m  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 

and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

L' V A POR A TION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

WATER  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.  Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES;      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USEH  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 
No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 
*-*     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T    Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  *R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  In  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

»      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  0r  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  195'.  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 


SubHcrlption  Price:  20  centB  per  copy,  monthly  and  annual,  $2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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TO. 

6 

50, 

60.4 

-  .1 

87 

42 

15 

148 

0 

0 

0 

0 

7 

.74 

T 

27. 

.0 

0 

0 

0 

0 

C    C     cent  Dil      RllTi  ntufi 

R 

70. 

55, 

2 

62  6 

1.2 

85 

9 

50 

28 

102 

0 

0 

0 

0 

.01 

- 

.88 

.01 

2 

.0 

0 

0 

0 

0 

cam    ftBcftflP  Ifi    5  QF 

71. 

9 

43, 

7 

57.8 

9 

33 

13 

221 

0 

0 

0 

0 

.06 

.56 

.03 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  JOSE 

R 

75 . 

1 

50. 

I 

62.6 

•  z 

AT 

9 

40 

15 

88 

0 

0 

0 

0 

.00 

• 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

77. 

51, 

a 

64.  5 

1.5 

94 

31. 

42 

15 

76 

4 

o 

0 

0 

.00 

.70 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEO 

74, 

8M 

53, 

2M 

64. 0M 

90 

9 

44 

22 

72 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

5ANTA  CLARA  UNIVERSITY 

75, 

51. 

0 

63.3 

1.6 

88 

9 

41 

15 

73 

0 

0 

0 

0 

.00 

- 

.57 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

77, 

' 

46. 

6 

6  2  0 

2.2 

93 

31. 

37 

15 

112 

5 

0 

0 

0 

•  05 

1.33 

.03 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

73 1 

50 . 

6  1  •  9 

88 

10 

43 

16. 

113 

0 

0 

0 

0 

•  00 

,84 

•  00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

76, 

1 

42 . 

90 

32 

15 

179 

1 

o 

1 

0 

.00 

_ 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

**ft  |  JUIIV  ILk^     I'M  1  t"«v^3 

74, 

1 

46 . 

3 

60*2 

92 

25  ♦ 

37 

1 5 

161 

3 

0 

0 

0 

.04 

.04 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

D I  V  I  5  I  UN 

62.0 

1.4 

.01 

- 

.  8  1 

.0 

»        #  # 

SAN  JOAQUIN 

Drainage  05 

iMTin^U    f 1 HDFBPdDn  Ml 
"NTIUtH    r  JDKtDUMKU  ML 

7  7 

0 

52 

2 

64  .  6 

1.4 

11. 

41 

28 

46 

0 

0 

0 

0 

,00 

,56 

,00 

.0 

0 

0 

0 

0 

AMTinru    Dl   MPINC.    Dl  \ 
ftl"l  1  1  UI.H    •rfUn"ln«U    KL  9 

78. 

46 

0 

6  t  •  3 

90 

U 

38 

15 

96 

1 

0 

9 

0 

.00 

.99 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ASH  MOUNTAIN 

80 

8 

' 

66  6 

93 

1  0 

44 

23. 

49 

3 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

AUBERRY   1  NNE 

79 

2M 

45 

4M 

90 

1 0 

34 

21 

115 

1 

o 

o 

o 

.00 

1.23 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

RA^rotciFi  n    IwR    S  1  CDflDT 
CUtKar  J  tLW    WD  ftlKPUNT 

R 

80 

3 

5  3 

8 

67'lM 

.3 

92 

25 

45 

22 

32 

2 

0 

0 

0 

T 

.32 

T 

3 

.0 

0 

0 

0 

0 

balch  dower  house 

78 

fl 

1 

67,0 

89 

10 

45 

21 

45 

0 

0 

0 

0 

T 

T 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

HLACKWELL5  CORNER 

18. 

67 

,00 

9UTT0NWILL0W 

83 

0 

47 

J 

65,3 

94 

26 

37 

s 

0 

0 

0 

2.73 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

6* 

6 

1 

50.4 

-  3.0 

78 

26 

22 

15 

448 

o 

1  0 

o 

.00 

_ 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CAMP  PARDEE 

79 

2 

■In 

50 

6 

64,9 

•  .2 

91 

1 1 

40 

14 

63 

2 

0 

0 

0 

.00 

.97 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CATuFyS    U¥    Rill  1      Pi  h  Du 

79 

0 

47 

1 

63.1 

90 

26 

36 

15 

95 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CuCDOV    wAI  1  FV    n  A  M 
LMtKKT    v  **  L  L  t  T  UftH 

7* 

•>f 

40 

9M 

57. 7M 

85 

10 

32 

15. 

220 

0 

0 

3 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 
0 

COAL  I NGA 

82 

2 

49 

3 

g 

94 

1 0 

40 

2 1 

51 

5 

0 

0 

.00 

.24 

.00 

.0 

0 

0 

0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

81 

2 

48 

i 

64*7 

93 

26 

22 

75 

3 

o 

0 

0 

.00 

.55 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

H  C  m  ft  T  n     l    hi  hi  C 

utNAI«    3  NNfc 

80 

7 

41 

61.2 

-  1,5 

91 

30 

14 

131 

3 

0 

2 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

Dudleys 

76 

1 

33 

9 

3 

86 

9 

24 

15. 

303 

0 

0 

12 

0 

.00 

_ 

1.86 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

81 

7 

45 

2 

63*5 

•  .1 

91 

25. 

36 

22. 

76 

3 

0 

0 

0 

.00 

1.62 

.00 

.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

81 

9 

49 

.  1 

65.3 

92 

10 

39 

22 

62 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRESNO  MB  AIRPORT 

R 

80 

9 

48 

.6 

64.8 

.2 

92 

10 

36 

16. 

63 

3 

o 

o 

o 

.00 

- 

.43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

82 

4 

47 

1  9 

65.2 

9? 

1 1  * 

38 

17. 

67 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

•  0 

C,i  AtiT   Prof  st 

63 

,0 

40 

,5 

51.8 

2.3 

71 

25. 

30 

17. 

404 

0 

0 

5 

0 

,08 

- 

1.60 

.08 

6 

.0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

GLENNV I LLE 
GRANT  GROVE 

77 
60 

,2 
,4 

4  1 

.  1 

57.2 
50." 

89 
69 

9 
25 

27 
31 

16. 
17. 

i  40 

435 

0 
0 

0 
0 

7 

« 

0 
0 

,00 
.00 

•  00 
.00 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 

HANFORD 

81.1 
75. 2M 

46 

40 

,7 

,5M 

63.9 
57. 9M 

ill 

90 
84 

25. 

25 

33 
32 

16 
14 

79 

*13 

2 

0 

0 
0 

0 

1 

0 
0 

.00 
.00 

.37 
1.97 

.00 
.00 

.0 
.0 

0 
0 

0 

0 

0 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

61 
!  77 
81 

.0 
.8 
.<) 

35 
1  52 
59 

.0 
.  3 
,  7 

48.5 
65.1 
70.8 

1.4 
1.9 
.5 

TO 
88 
93 

9 
10 
10 

27 
40 
50 

15. 

13 

22 

505 
74 
9 

0 
0 
4 

0 
0 
0 

6 

0 
0 

0 
0 
0 

.00 
,00 

• 

.53 
.55 

.00 
.00 

.0 
.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

82 

.1 

48 

,  9 

65.5 

91 

9 

57 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

79 

,6 

51 

.2 

65.4 

93 

2 

40 

22* 

60 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

KETTLEMAN  STATION 

82 

.0 

i  55 

.8 

68.9 

93 

10 

44 

22 

22 

4 

0 

0 

0 

.00 

.00 
.00 

.0 
.0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

80 
80 
80 
81 

,4M 
,  7 
.5 

,  o 

46 
48 

!  49 
47 

.  1M 
.4 
.2 
.  7 

63. 3M 
64.6 
64.9 
1  64.4 

.8 
•  .8 
,4 

91 
90 
90 
91 

11 
25 
25 
25 

35 
37 
39 
37 

24 
22* 
21 
15 

81 
65 
65 
70 

2 
1 
1 

2 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

o  o  o  < 
o  o  o  c 

.60 
.70 
.42 

,00 
.00 
.00 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 
OCTOBER  1966 


Continued 


Sutton 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

Average 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

• 
a 

Lowest 

0 
O 

Degree  Days 

No.  0 

Days 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

0 
Q 

Snow.  Sleel 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

1 

Max.  Depth 

on  Ground 

0 
Q 

10  or  Mori. 

.SO  or  More 

1.00  or  More 

-  ! 

kl 

*  I 
°~  1 

s  > 

oil 

3 
(- 

LODI 

78 

.5 

47 

8 

63.2 

2.0 

91 

10 

37 

84 

1 

0 

0 

0 

• 

.92 

T 

20 

.0 

0 

0 

0 

0 

LOS  BANOS 

80 

.4 

47 

2 

63.8 

-  ,4 

90 

10 

37 

14 

71 

1 

0 

0 

0 

.00 

• 

.44 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

82 

.5 

47.6 

65.1 

,9 

93 

11 

38 

16 

66 

4 

0 

n 

0 

.00 

> 

.51 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MANDEVILLE  island 

*  1  7 

mANTECA 

77 

•  9 

45 

9 

61.9 

3  9 

11 

36 

14 

0 

0 

0 

0 

.00 

•  oc 

.  c 

0 

0 

0 

0 

maricopa 

82 

.  7 

53 

0 

67.9 

•  ,2 

93 

43 

2  2. 

19 

4 

0 

0 

0 

00 

.28 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MERCEO  fire  STATION  2 

81 

,  7 

48 

3 

65.0 

1.9 

92 

10 

37 

22 

63 

3 

0 

0 

0 

.00 

.49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MODESTO 

79 

.5 

45 

2 

62.4 

•  ,2 

91 

10 

32 

14 

104 

1 

0 

0 

.00 

- 

.58 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NEWMAN  2  NW 

eo 

46 

7 

63.4 

-  1,7 

90 

10 

36 

14 

79 

l 

0 

n 

0 

.00 

.47 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

wrtr».Li    c  r  r  v    □  a  m  r  c  o  eta 
NORTH    rUKK    HMNutW  3IA 

78 

44 

2 

61.3 

88 

10 

32 

13 

1  20 

0 

0 

1 

0 

.00 

1.48 

.  0 

.  0 

0 

0 

0 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

8* 

.0 

46 

6 

65.3 

2.0 

94 

35 

1 

37 

6 

0 

0 

0 

.66 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

ORANGE  COVE 

82 

.7 

49 

3 

66.0 

1.7 

91 

26. 

39 

21. 

55 

3 

0 

0 

0 

loo 

• 

.60 

.00 

.0 

0! 

0 

0 

0 

PANOCHE  CREEK 

80 

.1 

50 

1 

65.1 

90 

26. 

42 

14 

59 

2 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

PORTERV I LLE 

82 

,<• 

49 

2 

65.8 

.6 

92 

26 

40 

15 

60 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.49 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  5  E 

69 

40 

4 

55.1 

8  n 

9 

30 

21. 

298 

0 

0 

5 

0 

.00 

•  oc 

c 

0 

c 

0 

0 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

76 

.8 

49 

3 

63.1 

8*. 

3 1 

38 

21* 

98 

0 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  LUIS  DAM 

78 

,  ' 

53 

3 

66.0 

91 

11 

46 

16 

39 

2 

0 

0 

0 

loo 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SONORA  RS 

79 

,  J 

41 

9 

60.7 

-  1,3 

90 

26. 

33 

15 

U2 

2 

0 

.00 

1.61 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

73 

.  1 

37 

8 

55.5 

84 

10. 

28 

16. 

<!90 

0 

0 

t 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

DTIjtRIUlN    W  DMr 

80 

50 

2 

63.3 

1.3 

94 

10 

39 

14 

♦  7 

2 

0 

0 

0 

.00 

•  6  3 

.00 

0 

0 

c 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

77 

.3 

46 

1 

61.7 

•  .5 

88 

1  1 

36 

116 

0 

0 

0 

0 

_ 

.62 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEHACHAPI 

72 

2 

39 

2 

35.7 

82 

31 

28 

16 

280 

0 

0 

4 

0 

T 

T 

5 

.0 

0 

0 

0 

0 

TEJON  RANCHO 

M 

55, 

7 

M 

43 

22 

.00 

_ 

.62 

.00 

.0 

c 

0 

0 

0 

three  rvrs  edison  ph  i 

82 

0 

50, 

0 

66.0 

2.6 

92 

26. 

36 

21 

64 

3 

0 

0 

0 

.00 

- 

.81 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

78 

45, 

0 

6  *  .  ' 

2  •  I 

87 

10. 

37 

15 

In*. 
•  U6 

0 

0 

0 

0 

.00 

2.36 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  CARBONA 

79 

8 

45, 

3 

62.6 

90 

1 1  ♦ 

38 

93 

2 

0 

0 

0 

•  00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

78 

7 

49, 

7 

64.2 

92 

10 

39 

15 

60 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

VISALIA 

78 

50. 

4 

64.7 

-  1.4 

89 

26. 

40 

21 

68 

0 

0 

Q 

0 

.00 

.43 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

WASCO 

81 

0 

49, 

4 

65.2 

-  ,2 

91 

26 

40 

22. 

65 

2 

0 

0 

0 

.00 

- 

.27 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

vn^PM  1  TP    IMATTOAJAI     d  Id, 

1 

35.6 

56.4 

1,1 

92 

9 

26 

17. 

2 

0 

9 

0 

,00 

1.68 

.  00 

.  0 

0 

0 

0 

0 

DIVISION 

62.6 

.9 

T 

_ 

.92 

.0 

•      •  * 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

82, 

2 

54. 

1 

68.2 

94 

25. 

43 

1 6 

19 

8 

0 

0 

0 

.  84 

.45 

4 

.0 

0 

2 

0 

0 

AyALON  PLEASURE  PIER 

73, 

0 

60. 

3 

66.7 

3,3 

84 

26 

55 

30 

14 

0 

0 

0 

0 

.08 

_ 

.52 

.08 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

BARRETT  0AM 

80 

4M 

44, 

3 

62. 4M 

-  1.9 

93 

20 

33 

15 

87 

3 

0 

.43 

_ 

.22 

.18 

5 

.0 

0 

2 

0 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

81, 

2 

47, 

1 

64.2 

92 

25 

35 

16 

81 

2 

0 

0 

0 

.82 

• 

.26 

.80 

11 

.0 

0 

1 

1 

0 

BIG  BEAR  LAKE 

6S, 

3r» 

28. 

9M 

47   I M 

78 

26 

22 

26. 

550 

0 

0 

23 

0 

.37 

.31 

10 

.  0 

0 

1 

0 

0 

BONITA 

79, 

7 

49. 

4 

64.6 

,3 

94 

24. 

39 

17. 

37 

3 

0 

0 

0 

.61 

.11 

.61 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

R 

83, 

9 

52. 

7 

68.3 

2.0 

96 

30 

44 

17. 

8 

n 

0 

0 

0 

.02 

.47 

•  02 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

R 

73, 

0 

59, 

4 

66.2 

87 

23 

50 

23 

23 

0 

Q 

1.82 

1.63 

10 

.0 

0 

2 

1 

1 

CACHUMA  dam 

83, 

2 

50. 

2 

66.7 

96 

31 

40 

22. 

38 

9 

°o 

0 

0 

.12 

.12 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

CAMPO 

79, 

43. 

2 

61.3 

90 

19 

29 

16. 

108 

1 

0 

3 

0 

.46 

.46 

4 

.0 

0 

1 

0 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

85 

2 

49, 

4 

67. J 

96 

30* 

40 

22 

20 

11 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CHULA  VISTA 

72, 

4 

36. 

9 

64.7 

2.2 

83 

26 

48 

24. 

42 

0 

0 

0 

0 

.68 

.19 

.51 

10 

.0 

0 

2 

I 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

80, 

7 

52. 

8 

66.8 

1.2 

93 

31. 

45 

21. 

36 

0 

0 

0 

.07 

_ 

.69 

.07 

11 

.0 

0 

0 

0 

0 

CORONA 

83, 

9M 

51. 

6M 

67. 8M 

2.5 

96 

30 

40 

16 

14 

3 

0 

0 

0 

.25 

- 

.29 

.15 

10 

.0 

0 

2 

0 

0 

CULVER  CITY 

56. 

2 

67.4 

94 

19 

50 

31. 

5 

3 

0 

0 

0 

.05 

.05 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMA 

77, 

3 

39, 

8 

58.6 

89 

1 0 

30 

22. 

196 

0 

0 

6 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CUYAMACA 

71. 

6 

39. 

5 

55.6 

•  6 

82 

20 

25 

15 

285 

0 

0 

5 

0 

1.29 

.18 

.72 

11 

.0 

0 

3 

1 

0 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

81, 

8 

47, 

2 

64.5 

93 

20 

39 

22 

57 

0 

0 

0 

.11 

.33 

.11 

6 

.0 

0 

1 

0 

0 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

94, 

7 

33. 

7 

69.2 

9  8 

26. 

43 

29 

9 

8 

0 

0 

0 

.61 

.36 

11 

.0 

0 

3 

0 

0 

ELSINORE 

8  3, 

47, 

9M 

"  .3 

95 

31. 

38 

17 

31 

9 

0 

0 

0 

.23 

.32 

.22 

10 

•  0 

0 

1 

0 

0 

ESCONDIDO 

79. 

4 

32. 

4 

65.9 

1.7 

92 

18 

41 

17 

18 

3 

0 

0 

0 

.  77 

- 

.07 

.37 

10 

.0 

0 

3 

0 

0 

FONTANA  KAISER 
GILLESPIE  FIELD 

87, 
82, 

8 

7 

61. 
52. 

0 
1 

74.4 
67.4 

97 
96 

31. 
30. 

51 
40 

2 
15 

0 
9 

15 

0 
0 

I 
0 

0 
0 

.54 
.52 

.26 
.44 

10 
10 

.0 
.0 

0 
0 

2 
I 

0 
0 

0 
0 

HENSHAW  dam 

76, 

9 

40. 

8 

58.9 

89 

20 

30 

16 
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0 

0 

7 

0 

1.41 

.69 

4 

.0 

0 

3 

2 

0 

idyllwild  RANGER  sta 

72 , 

7 

31. 

4 

52,1 

63 

30. 

2  2 

17. 

J95 

0 

0 

20 
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.82 

.30 

3 

.0 

0 

3 

0 

0 

JULIAN  WYNOLA 

73. 

9 

44, 

0 

59.0 

85 

31. 

32 

22 
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0 

0 

1 

0 

1.69 

1.03 

10 

T 

0 

2 

2 

1 

LAGUNA  BEACH 
LA  MESA 

76, 

2* 

32. 

IM 

64, 2M 

.8 

88 

24 

42 

15 

47 

0 

0 

0 

0 

.03 

.52 

.03 

10 

.0 

0 

0 

0 

0 

80, 

1" 

36. 

5 

68, 3M 

94 

25. 

50 

16. 

4 

5 

0 

0 

0 

.93 

.92 

10 

.0 

0 

1 

1 

0 

LOMPOC 
LONG  BEACH 

77. 

1 

49. 

9 

63.3 

97 

31 

33 

15 

73 

3 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

80. 

2 

57. 

6 

68.9 

3.1 

95 

24 

53 

16 

6 

4 

0 

0 

0 

.02 
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.37 

.02 
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.0 

0 

0 
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0 
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LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
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MT  BALOY  NOTCH 

R 
R 
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77, 
81. 
78. 
57. 

5 

8 
0 
9 

2 

56. 
61. 
61. 
55. 
39. 
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1 
4 

0 
8 

69.2 
69.3 
71.2 
67.0 
48.5 

2.7 
4.6 
3.8 

97 
93 
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91 
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24 
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31. 

19 
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55 
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23. 
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14 

14 
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j 
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6 

2 
0 
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0 
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71. 
75. 
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9M 

46. 
35. 
56. 
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24 

0 
0 
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.0 
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.66 
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0 

See  Relorence  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
OCTOBER  1966 
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63.7 
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Precipitation 


REDLAND5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 
RIVERSIDE  EXP  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARO I  NO  CO  HOSP 

SAnDBERG  WB  / 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 
TORRANCE 
TUJUNG4 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

Tw I TCHELL  DAM 
UCLA 
UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 

Y0RBA  LINDA 

DIVISION 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 
BARSTOw 
BEAUMONT  1  E 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
B0RREG0  SPRINGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HA  J  wEE 

HAVF I  ELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
MECCA  2  SE 
MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE 

MOJAVE   2  ESE 
MOUNTAIN  PASS 
MT  SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RAN05BURG 

SQUIRREL  INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONS 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


83.0 
84.8 
82.3 
80.7 
84.9 

68.8 
75.5 
84.8 
84,0 
86.3 

82.0 
76.6 
74.2 
74.1 
75.3 

71.5 
81. 1M 
78.2 
81.0 
81.4 

81. 5M 

74.7 

83.5 

M 

79.1 
83. 5M 


83.9 
83,7 
80,5 
79.2 
58.7 

89.6 
89.1 
88.3 
89,4 
83.7 

81.4 
92. 3M 

M 

85.4 
91.5 

74,4 
88.1 
75.6 
85.4 
88.9 

90.1 

M 

92.1 
83.3 
87,8 

68.2 
80.  8 

90.5 
74.6 

79.2 
79.7 
70.6 
58.4 
86.5 

80.2 
79.6 
92.8 
88.2 
76. 4M 

64.3 
91.4 
85. 2M 
84.8 
76.0M 

81.6 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA  -  OCTOBER  1966 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE:  Except  for  the  immediate  north 
coast,  temperatures  averaged  above  normal 
throughout  the  State.  At  Sacramento  this  was  the 
ninth  month  of  the  last  10  with  above  normal 
temperature,,  Los  Angeles  Airport  had  no  days, 
the  City  Office  only  2  days,  and  Sacramento  only 
4  days  with  below  normal  mean  temperatures* 
New  minimum  temperature  records  for  the  date 
were  set  on  the  15th  and  16th  at  Fresno.  New 
maximum  records  for  the  date  were  set  on  the 
25th  at  Fresno,  on  the  30th  and  31st  at  Red 
Bluff,  and  on  the  31st  at  San  Francisco.  The 
maximum  at  Santa  Maria  on  the  30th  was  the 
highest  ever  recorded  so  late  in  the  season,  and 
the  maximum  at  San  Diego  on  the  25th  was  the 
highest   recorded   during  the  past  12  months. 

PRECIPITATION:  All  first  order  stations  except 
San  Diego  showed  below  normal  precipitation 
for  the  month.  The  lack  of  precipitation  was 
most  pronounced  in  the  northern  half  of  the 
State.  At  Mt.  Shasta  8  of  the  past  9  months 
have  been  drier  than  normal,  and  precipitation 
since  July  1  has  been  only  22  percent  of  normal. 
Red  Bluff  has  had  less  than  20  percent  of  normal 
moisture  since  March  1,  and  Sacramento  only 
40  percent  of  normal  since  January  1.  Blue 
Canyon  and  San  Francisco  Airport  report  the 


driest  October  of  record,  while  the  San  Francisco 
City  Office  had  the  second  driest  October  in 
35  years.  At  Mt.  Shasta  it  was  the  driest  since 
1917  and  the  third  driest  in  a  record  going  back 
to  1888.  In  spite  of  the  above  normal  precipita- 
tion at  San  Diego,  which  fell  on  only  2  days,  the 
station  reported  7  percent  more  sunshine  than 
usual  for  the  month. 

STORMS:  For  the  third  time  this  season  newly 
planted  winter  vegetables  were  washed  out  in 
the  Imperial  Valley  area  by  heavy  rain  on  the 
4th.  Irrigation  canals  were  filled  with  sand  and 
gravel,  and  some  ditch  banks  were  washed  out. 
Wind  at  Campbell  unroofed  the  shed  housing  the 
district's   fleet   of   school   buses   on   the  5th. 

Thunderstorms  in  the  Los  Angeles  and  San  Diego 
area  on  the  10th  damaged  electric  transmission 
facilities  and  burned  an  oil  storage  tank.  Minor 
damage  resulted  from  hail  associated  with  the 
storms.  A  bus  overturned  on  a  rain- slick  highway, 
killing  one  passenger  and  injuring  31.  On  the 
14th  Santa  Ana  winds  sand-blasted  cars  and 
buildings  and  spread  brush  fires,  destroying 
several  homes  and  other  buildings  in  the  Ventura, 
Los  Angeles,  and  Orange  County  area. 


C.  Robert  Elford 
ESSA  State  Climatologist 
50  Fulton  Street,  Room  557 
San  Francisco,  Calif.  94102 


-  320  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


13     14  15 


drainage  01 
alderpoint 

angwin  b ac  union  col 
616  bap  ranger  station 
600nville  mntnc  sta 
sranscomb  2  nw 

br ]dge v  i lle  *  nnw 
burnt  ranch  1  s 

CALI5T0GA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZAOECO 

CECILVILLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVERDALE   3  SSE 
COPCO  NO   1  OAM 
COVELO 

CRESCENT  CITY    1  N 
CRESCFNT  CITY   7  ENE 
CUMMINGS 
OOS  RTOS 

dut tons  landing 

Elk  valley 
Eureka  wb  city 
ferndale  8  ssw 

FERNDAlE  2  Nw 

forest  glen 

forks  of  salmon 
fort  bragg 
fort  rragg  aviation 
fort  dick 

fort  jones  ranger  sta 

fort  ross 
garberv i lle 

ga50uet  ranger  station 
6ras5  lake  mntnc  sta 
grato'j  i  w 

GREENVIEw 

6UERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALD5BURG  NO  2 
HILTS 

HONEYOEw  2  WSW 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

IDlEWILD  HWY  MNTNC  5TA 

KELLOGG 

KENTFIELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEl 

LAKE  P I LLSBURY  NO  2 

L Ay A  BEOS  NAT  MONUMENT 

MAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  PS 

MUIR  WOODS 

NAPA  5  NNW 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL   RANGER  STA 
OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORJCK  PRAJRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALMMA  FIRE   STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER   STAT  I  ON 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

5AWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGG5  SPGS  LAS  LOMAS 

SOME  SB AR    1  * 

SONOMa 

STANOISH  HICKEY  ST  PK 

TRINITY  DAM  VI5TA  PT 
TULELAKE  / 
UK  I  AH 

UK  I  AH  fc  WSw 
UPPER  MATTOLE 

rtEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FJRE  DEPARTMENT 
"ILLITS  1  NE 
WILLOW  CREEK  RANCH 
YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  BANGER  STA 

BLUE  CANYON  wB  A I RPORT/ /R 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
BUCKHfiRN 

bucks  creek  ph 
BULLAoDS  bar  PwR  house 
buhney 

CAmPTONV ILLE  PS 
CANBY    II  SW 


.32 

.76 
.54 


.00 
.16 
.00 


.07  ,03 


19     20  21 


.60  .S8 
,B0 


.04  .01 
.04  .08 


.21 

.09  .38 


•  45 

.04  ,01 


25     26     27     28     29     30  31 


.18  .06  T 
.31 

.20  .32 


1.00  ,30 
1,53 


.06  .14 
1.30  T 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


2      3      4      5      6      7      8      9      10     11      12     13     14     15      16     17     18     19     20     21     22     23  I  24  25 


caribou  poner  house 
centebv I llE  Pm 
CHALLENGE  RANGEB  5T» 
CwESTEO 

CM[CC  EXPFB1MENT  ST* 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  muDD  RCH 

clearlake  highlands 

COhaSSET  1  UHZ 

COLEMAN  FISHERIES  ST A 
COlFAI 

COLGATE  POwFR  MOUSE 
COLUSA  1  SSw 
COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
OAvIS  2  M$N 
DAvIS  CREEK 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 

OE  SABlA 

DOBBINS  COLGATE 

DOmNI E V ILLE  RANGER  STA 

Dunn i g an 

DUNSMuIR  RANGER  STA 

EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIBFIELO  POLICE  STA 
FALL  RIVER  MILL  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FOLSO"  0AM 

F ORESth I LL  SANGER  STA 

fpencm  gulch 

GAflOEN  VALLEY  Z  b 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 
GOLD  BUN 
GRASS  VALLEY 
GREENvlLLE  RANGER  STA 
HARBISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGlEBBIGhT  dam 
HAT  CREEK  PH  NO  I 
MIDDEN  VALLEY  RANCH 
HO0ERGS 

HUt*TEo  01  ST  GBAvES  »Ch 

IOwA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVlLLE 
kjlARc  POWER  HOUSE 

lakeport 

lakeshore 
lake  spaulding 
lake  spaulding  dam 
las  plumas 

LEESV ILLE  KEEGAN  ranch 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  wSw 

loyalton 

maoeline  mnthc  sta 

MANZ A*j I  T  A  LAKE 

MARYSVILLE 
MC  CLOUO 
MIODLETOwN 
MINERAL 

MONT ICELLO  DAM 

MOUNT   D AN AhER 

MOUNT   SHASTA  WB  CITV  / 

NEVAOA  CITY 

NICOLAUS  I 

ONO 

OflLANn 
OROVILLE 
OROVILIE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POwEB  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACEBvlLLE  ifg 

plat if a 

PORTOLA 

OUINCY  RANGfR  STATION 

RED  Bluff  -b  airport 

REDOING  FIRfc  STA  NO  2 

REPBESA 
RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROuNO  MOuNT>IN  1  NNE 
SACHAMENTO  WB  AIBPORT 

SACHA-ENTO  **B  CITY 
SHASTA  DAM 
SHINGLE  SPRINGS 
ShINGLETOwN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAvlLLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   I   E  //R 
STONYFQRD  CHOLEY  RANCH 
STONYFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAw»£RRv  VALLEY 

Turntable  CREf k 
Twin  lakes 
UPPER  LAKC   T  W 
UPPER  LAKE  BANGER  STA 

VACAVILLE 
VINTON 

volcanoville 
vollhers 

VOltA  POwER  MOUSE 

-MISKEYTO-N  RE  S 

WILLIAMS 

wlLLO.S 

■  inters 


.0" 
.00 
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DAILY  PRECIPITATION 

Continued 


Station 

WOODLAND   1  W,4W 
NORTHEAST    INTER  I  OR 

.  Total 

1   |  2 

10 

3 

4   |   5   |  6 

7   |   8   |  9 

10      11  15 

Day  ol  Mont 
13     14  |  15 

h 

16     17  |  1 

i     19  |  20  |  2 

22  |  23  |  2' 

25  |  26  |  2' 

CALIFOR 
OCTOBER 

'     28     29  |  3t 

NI» 

1966 

31 

BOCA 
BODIE 

BR  I UGFPORT 
CEOARv ILLE 

CONNER  MEMORIAL    ST  P* 

.( 

T 
.! 
. 

0 

5  ,0» 

3 

A 

T 

.01 

T 

T 

• 

>*     .07  .02 

DOYLE 

ooyle  5  sse 

EllERy  lake  // 
fleming  fish  and  gam£ 

FOR  T  B J  DwELL 
GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  ST  A 

MEYERS  *  5w 

MEYERS    INSPECTION  5 T A 

■  ( 

■  c 
.1 
■e 
. 

.0 

T 

o 
< 

2 
0 

Q 

T 

.OA 

.03 
.12 

.08 

0  .25 

SA&EhEN  CREEk 

secret  valley 
Squaw  valley 
standi sh  1  e 

SuSANvILLE  AjRpORT 

.0 
T 

.1 
.  0 
.0 

1 

5 

0 
o 

.01 

T 

.15 

I 

TAMOE  CITY 
TERMO 

TRljCKEE   RANGER  STATION 
wENDEL   10  SE 
wOODFORDS 

.0 
.0 
.0 
.0 
.0 

o 

0 
? 

9 
o 

.06 
.02 

CENTRAL  COAST 

ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

T 

.0 
.0 
.0 
.0 

T  T 

T 

black  mountain  i  sw 

BRADLEY 

8urlingame 
burton  ranch 
Calaveras  reservoir 

.0< 

•  0( 

.ot 

T 

•  oc 

T 

camp  san  luis  obispo 
carmel  valley 
Chittenden  pass 
concord  3  e 

CRoCKF  t  t 

.01 

.oc 

.06 
.00 
.0(1 

T  T 

.01 
.06 

T         T  T 

T 

T 

DAVENPORT 
&ERBER  RANCH 
GILROY 

GILPOY   1*.  ENE 
HAlF  moon  bay 

.00 
.00 
.00 
.00 
T 

T 

hernandez  2  nw 
mollister 
king  city 
lafayette  2  nne 

.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

L I vER«0RE  2  SSw 
LOCKWOOO  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
mart i ne Z  )  SSE 

.00 
.00 
.00 
.00 
T 

T 

MARTINE2  FIRE  STATION 
MONTEBE Y 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

.00 
.09 
.00 
.00 
.00 

T  .02 

.07 

T 

T 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

.00 
.00 
.00 
.00 
T 

T  T 

PAJC I NE  5  OHRwALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

parkf i eld 

PAsO  R08LES 

.00 
.00 
.01 
.00 
.00 

.01 

T 

T 

PASO  P08LES  FAA  AO 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAs  QLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  HEP 

.00 
•  00 
.00 
.00 
.00 

PR  I  EST  VALLEY 
REDWOOO  CTTY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SAlINAS  2  E 

.00 
T 

.00 
.00 
.00 

T 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  DAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  AQDO 

SAN  CLEMENTE  Dam 

T 

.00 
.00 
.00 
.00 

T 

T 

S  F  RICHMOND  SUNSET  H 
SAN   FRANCISCO   WB   AP  R 
S  F  FEDERAL  BUILDING  R 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE  R 

T 
T 

.01 
.0* 

.00 

T 

T  T 

.01 
T  .01 

T 
T 

.01 

T 

T 

.03 

T 

T 

: 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA    MARGARITA    2  SW 

.00 
.00 
.00 
.05 
.03 

.05 

.03 

SANTA    MARGARITA  BOOST 
SEARSvlLLE  LAKE 
SOLEDAO 

SPRECkELS  hwy  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANORO  FILTER 

.01 

.on 

T 

.00 
.00 

.01 

T 

WALMAP  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  E  SE 
WALNUT  CREEK  *  E 
WATSONVILLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 

.00 
.00 
.00 
.OA 
.00 

.0* 

S*«  lete.ence  noiet  following  Slation  Ind*i 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


*NG I 0L* 

ANMCCM  F|BBEP0AR0  «L 
ANT10CH  PUMPINQ  PL  3 
ASM  MOUNTAIN 
AuBCflBy    1  NNfc 

SAicE»SF!ELD  «P  AIBPOBT 
BAtCM  P0i.ER  HOUSE 
tJLACK.ELLS  COPNffi 
t)UT  TON*  t  LLO* 
CALAVFBA5  810  TREES 

CamP  PARDEE 

CATHEVS  VY  PULL  "UN  RH 
CmEBBv  VALLEY  DAM 
COALlNGA 
COALlN&A    14  «Km 

CORCORAN    [RftIG  0 1  ST 
DELANO 

oel  Puerto  boad  camp 
oenaib  3  nne 

OuDlEyS 

ELECTBA  po-fr  HOUSE 
CLtlOTT 

EKCHEQUEB  BESERvOlR 

F  1  DDlE  TO*N  LYNCH  RA'ICM 

FfVC  POINTS  5  SS« 

FQESNO  *6  AIRPORT 

Ffl I ANT  GOVERNMENT  C AMP 

GIANT  FOREST 

GLENNvlLLE 

GRANT  GBOvE 

GBOvELANO  RANGER  Sta 

hanforo 

mEtCm  nETCmy 
munTEbs  Oam 
I  DATA 

I  ONE 

JOhNSOnDalE 
KERLINGER 

KERN  BIVER  INTAKE  1*0  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  B I vER  PM  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   t  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GBANO 
LEHMAN  BANCN 
LEMON  COVE 
LINDSAY 

L0D1 

LONE   TBEE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ABBUBUA 

MAOERA 

MANOEVILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MABIPOSA 
MAT  HE  0 
MEADO-  LAKE 

"ENOCTA  DAM 

HERCED  F I  BE   STATION  Z 

MEBCEy  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  Z  Nm 

NOR TH  FORK  HANGER  STA 
OAKDALE   rtOODwARD  DAW 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PAn0Cm£  CREEK 

pat  t i «ay 
pine  flat  dam 
porterville 

POSEY    3  E 

SAl'  SPRINGS  P*R  hOuSE 

SAN  A'lOREAS  Z  S 
SAN  E"|GD!0  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSE M I T E 
SPRINGvlLLE   T  ENE 

stanislaus  po-er  house 
stockton  -sap 
stockton  fire  station 
Sutter  mill  ranger  sta 

TEmAC«APJ 
tejon  BANChO 

three  rvrs  edison  pm  z 

TIGER  CREEK  Pm 

tracy  car60na 

traCy  pumpjng  plant 

tulefielo 

turlOck 

VISALIA 
**LLACE    1  SE 

■  ASCO 
■ESTMAvEN 
-EST  POINT    \  S» 
■M|»C  ROCK 
■OFFOPD  HEIGHTS 

YOSEMITE  NATIONAL  PA« 


OR A  |  SAGE  06 

ACTON  ESCONOI  FCfM^fc 

*LlSO  CN  OAT  M T  FC  A*6 

ALPINE 

ALtAOtNA 

AN2A 


10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24     25     26     27     28     29     30  31 
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324  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 
13  I  14  I  15 


29  30 


Arroyo  seco  hs  fc  soeo 
avalon  pleasure  pier 
a2usa  city  park  fc  143 
Barrett  dam 
Beaumont 

beaumont  pumping  plant 

BEL  AtR  FC   10  B 

big  b*ar  lake 

big  bear  lake  dam  // 

big  dalton  dam  fc223be 

big  tujunga  dam  fc*.(>de 

BONITA 

bouquet  canyon 
brea  city 

bURBANK  FO  FC22613 

BURBANK   VALLEY  PMP  PLT  P 
CA3RILL0  NAT  MONUMENT  h 
CACMUUA  DAM 
CAMPO 

canoga  park  pierce  col 

Chat sworth  fc  24  d 
Chula  vista 
claremont  pomona  col 
colbys  fc  53  d 

CORONA 

COVINA   TEMPLE  FC  193 
CRYSTAL   LAKE   FC  2B3C 
CULVER  CITY 
CUY AM A 

cuyamaca 

descanso  ranger  st a 
downey  fd  fciotc 
dry  canyon  reservoir 
El  capitan  dam 
Elizabeth  lake  fci2«b 

elsinore 
escondido 
fillmore  1  wnw 

fONTANA  S  N 
FONTANA  KAISER 

FULLERTON  HILLCREST  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE   STAPEN  FC295G 
GLE^DORA  WEST  FC  185 

HA  J  HE  S  CYN  LOWER  FC364 
HAtNES  CYN  UPPER  FC  36 7 
HEMET 

HENSHAw  dam 
HOEGEES  FC  60  A 

I DYLLW ILD  RANGER   ST  A 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

L*  VERNE  HTS  Fc  560  B 
LECHU2A  PT  S T A  FC  352B 
LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

LYTLE  creek  ph 

LYTLE  CREEK  RANGE R  STA 
M I LL  CREEK  NO  2 
MOORPARK 

MT  BALDY  FC  85G 
M T  BALDY  NOTCH 
MOUNT   WILSON  FC    338  8  // 

newBupy  Park  4  sw 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT   BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
OCEANS  1 DE 
OJAI 

OPIDS  CAMP  FC   57  BE 
QXNARO 

PACOIMA  DAM  FC  33  A  E 
PAlOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VERDES  FST  FC43D 
PASADENA 

PERRIS 

PIEDRA  8LANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT   ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POwAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULPING 
RANCH  I T  A 
REDLA'iDS 

RIVERSIDE  FIRE    STA    *  3 
RIVERSIDE  EXP   STA  ft 
SALSJPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  H05P 

5AN0BERG  PTL  FC130B 
SAnOBERG  W8  //R 
5 AN  D I  EGO  wB  AIRPORT 
SAN  D  T  M  A  S  FIRE   *0  FC95 
SAN  FFRNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  D"  FC425BE 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA   ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 


.05 
.05 
.55 
1.41 


.93 

T 

.08 


.43  .U 
.31  .03 


.6?      .18  ,01 


,37  ,24 
■  U  ,02 


1.03 
.12 

,03  T 


.09 
.01 


•  6* 
.09 


.03 
■  49 
.05 

.09 
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DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


9      10     11      12      13     14     15      16  ,  17     18     19  ■  20  '  21     22     23     24     25     26  27 


SAN'A  0 ARB AAA  TV  PEAK 
5AN*A   CATALINA  aUAP 

santa  -ab]a  «*  airport 
santa  monica 
Santa  -cnica  P|Ch 

SAnTA  PAUL* 
SAuGuS  P*R  PL  NO  1 
SIGNAL  MILL  fC  M* 
S0M15  3  Nw 
SPADB A  PAC  FC    J56  C 

SuC  »ANCm 

sjsana  knolls 
thousand  oaks 

*0PANf.A  PATBOL  STA  FC* 
T  ORBANCE 

TUJUNAA 

TjSMN  IftvlNE  RANCH 
t.jtcwEll  DAM 

UNION  OIL  5TEAB-JS  APS 
UCLA 

UPL*N0  )  N 
VAllEy  CENTER  6  N 
VAN  NUVS  FC  15a 

vCntuo* 

vincent  fjre  sta  fc120 
vista  2  nne 

kIAlNCT  PTL  STA  FC102C 
-ABNEB  SPRINGS 
■M|TTIER  CTV  M  FC  106C 
YOflBA  LINDA 


ADELANTO 
APPLE  VALLEr 
BArER  9  NN* 
BABSTO* 
BEAUMONT    1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
B!S*OP  CREEK   INTAKE  2  //» 
BISHOP  *8  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

BLVTHE 

Blytme  faa  aibport 
borreco  desert  park 
borrcgo  springs  3  nne 
boulevard 

bramlev  2  s» 

CABAZCN 

C ALEX [CO  2  NE 

CANT  I L 

COYOTE  wELLS 

daggett  faa  airport 
death  valley 
deep  canyon  laboratory 
oeep  springs  college 
Dunn  siding 

eagle  mountain 

EL  CENTRO  2  SS« 
FA  J  RMONT 
GOLD  OCCK  PANCh 
MA| «EE 

havf i fld  pumping  plant 

hesPEPIA 

imperial 
imperial  faa  ap 

independence 

inoio  u  s  date  garden 

INyOKERN 

I NvOKFRN  ARM  J  T AGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KCE   RANCH  / 
LAicE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY  1  SS* 
MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
"OjAvf 

MOjAvF  2  E  SE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT  SAN  JACINTO  -SP 
NEEOLFS  FAA  AJRPOBT 
NIGHTINGALE 
N|L*h" 

OCOTlLLO  mELLS 
PAlmDAlE 

PAl-DAlE  faa  airport 
PAlM  SPRINGS 
PAhkCo  RESERVOIR 
RANOSPtRG 

SNOm  CREEK  UPPCB 
SDuIRREL  I'm  2 
THERMAL   FAA  AJRPORT 
TRONA 

TmENTvnINE  pal«s 

VAlYCO-O  RANGER  STA 
V1CT0PVILLE  Pump  Plant 
mH|TE  mountain  t 

#M(-E    M1jNM|N  i 


.06     .11  .05 


1.02  .03 
.ST 

.21  .09 


1.3) 

69  .01 
.12 
59  .28 


.09 


.35 
.  )" 


.01  .06 
.05 

.05 

.01  .11 


.30  .17 

.<-5  .22 
.02  .21 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

2 

3 

4 

5 

g 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

1  22 

23 

24 

I  25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver; 

NORTH  COAST 

OR A  I  MAGE  01 

4L0EPPOINT 

MAX 

MIN 

1" 
51 

7Cj 

56 

75 
46 

87 
6  6 

87 
43 

83 
43 

12 
5  1 

75 
6  2 

77 
47 

87 
4  6 

92 
4  8 

73 
39 

68 
32 

6  6 

73 

69 

70 

79 

85 

70 

66 

65 

6  6 

80 
50 

69 

42 

86 

42 

73 
49 

66 
52 

75 
4  3 

77 

40 

81 

39 

77.0 
42.1 

ANGwlN  PAC  UNION  COL 

MAX 
MIN 

77 

6i 

'5 

60 

64 
48 

77 
4  7 

76 

4  8 

74 

50 

69 

4ft 

75 
50 

84 

6  2 

8  8 
6  1 

8  0 
ft  1 

6  1 

67 
43 

63 

69 

68 

73 

78 

80 

75 

48 

61 
4  3 

73 
4  8 

8  0 
60 

82 
57 

80 
4  7 

70 
4  7 

69 
4  7 

75 
48 

78 
58 

81 
40 

73.9 
49.9 

BIG  BAR   RANGER   STAT  I  Of1 

MAX 
MIN 

99 
16 

92 
47 

82 
43 

89 

6  0 

92 
4  1 

91 
42 

84 
46 

80 

4  ~4 

83 

43 

92 
4  0 

91 

4  2 

78 
4  1 

64 

2  9 

67 

73 

71 

78 

B0 
3  3 

81 

64 

62 

6  1 

56 
4  0 

73 
4  9 

81 

40 

78 
4  1 

74 
42 

71 
3  7 

72 
38 

72 

39 

76 

2  8 

77.6 
38.4 

CALLAhAN  RANGER   ST A 

MAX 
MIN 

87 
(8 

81 
18 

77 
32 

8  2 
12 

85 
34 

84 

36 

7  6, 
40 

76 
1  6 

77 
14 

82 

1 2 

80 
14 

6  6 

8  8 
2  4 

68 

64 

23 

69 

72 

7  2 

70 

6  7 

86 

65 
3  1 

70 
3  6 

7  3 
3  7 

77 
3  3 

73 

3  7 

68 
3  1 

70 
2  9 

72 
36 

73 
32 

76 
3  3 

73.1 
32.0 

CECILVILLE   5  SE 

MAX 
MIN 

85 
46 

75 
40 

78 
37 

a  1 

40 

81 

40 

78 
39 

7  2 
4  1 

75 
38 

8  1 

39 

81 

4  0 

71 

4  0 

60 

39 

86 
22 

66 

62 

70 

72 

74 

'0 

66 

61 

82 

67 
40 

73 
3  6 

68 
36 

68 
3  5 

66 
30 

70 
30 

7  1 

36 

75 
36 

79 
39 

70.8 
35.1 

CLOVERDALE   3  SSE 

MAX 
MIN 

84 
83 

8  2 
5: 

30 
53 

76 
6  1 

77 
60 

76 
44 

45 

79 
55 

9  2 
ftft 

96 
ft  6 

9  0 

53 

71 
ft  0 

72 

73 

79 

76 

63 

87 

86 

79 

72 

79 
46 

81 

90 
50 

90 
4  7 

83 

4  6 

76 
4  2 

7  0 
38 

76 
3  9 

81 

40 

93 
49 

80.8 
47.3 

COVELO 

MAX 
MIN 

86 
42 

80 
40 

84 
3  9 

85 

1  7 

81 
39 

80 
42 

78 
16 

82 
39 

9  0 

40 

38 
1  8 

7ft 
4  1 

65 
27 

6  7 
2  3 

73 
2  8 

69 
27 

78 

8  0 

81 

30 

'0 

6  6 

61 

70 

77 

85 

83 

74 

3  2 

70 
30 

75 
30 

78 

78 

83 

32 

77.2 
34.2 

CRESCENT   CITY   1  N 

MAX 
MIN 

61 
56 

66 
53 

67 
44 

63 
62 

67 
ft  2 

69 
51 

74 

4  2 

7  2 
39 

68 
40 

69 

3  6 

60 

59 
4  3 

66 

67 
4  2 

68 
3  8 

60 

66 
6  0 

68 

5B 

63 

64 

66 

87 
5  2 

55 
6  1 

61 

68 
4  8 

69 

82 

5  0 

6  4,0 

45.3 

OUTTONS  LANDING 

MAX 
MIN 

75 
66 

76 

56 

7  2 
64 

73 
53 

7  1 

46 

70 
45 

8  2 
4  9 

86 
6  2 

78 
53 

64 

74 

44 

71 

6  3 

75 
1  9 

72 
4  1 

80 

7  9 
4  3 

82 

'6 

73 

68 
40 

80 

86 

6  6 

75 

65 

65 
4  [1 

66 

77 

81 

74,8 
46,9 

ELK  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 
46 

7  3 
41 

79 
36 

85 
37 

80 
39 

73 
39 

72 
48 

73 
4  1 

74 
4  1 

77 
1  8 

65 
36 

57 
32 

56 
36 

8  2 

2  f. 

6  2 
3  8 

65 
30 

6  6 
2  p 

70 
2  7 

48 
2  8 

64 
4  3 

64 
3  1 

60 

70 

70 

74 

66 

65 

72 

71 

66 

71 

69.3 
37.2 

EUREKA   we  CITY 

MAX 
MIN 

60 

55 

61 
61 

60 
48 

57 
5  1 

58 
8  2 

63 

64 

63 
55 

61 
4  1 

61 
47 

63 
4  7 

86 
49 

68 

88 
4  2 

68 

39 

68 

66 

68 

4  2 

58 

83 

6  2 

66 

60 

ft8 

63 

53 

68 
6  1 

54 

3  1 

58 

64 

56 

74 

58.9 
47.5 

FERNDALE   I  NW 

MAX 
MIN 

62 
55 

62 
50 

70 

4  J 

62 
50 

62 
5 ]_ 

66 

52 

66 
6  3 

6  6 

5  3 

6  3 
44 

63 

59 
4  3 

6  0 

59 

6  0 

60 

60 

6  0 

61 
3  1 

59 

6  0 

60 

57 

65 

57 

60 

65 
5  1 

58 

62 

69 

60 

73 

62.1 
44,7 

FOREST  GLEN 

MAX 
MIN 

95 
43 

91 
38 

83 
1  i 

87 
35 

86 
36 

8  7 
4  3 

79 

4  1 

8  1 

36 

84 
3  6 

87 
18 

76 

62 
2  3 

62 
2  1 

72 
2  3 

65 

73 
2  4 

76 

2  3 

77 
1  8 

73 

62 
3  6 

62 

74 

76 

32 

73 

60 

65 

72 

73 

75.7 
31.9 

FORT  BRAGG 

MAX 
MIN 

69 

52 

6  7 
55 

70 
4  9 

62 

6  1 

60 
6  [ 

62 
52 

64 

54 

bt 

67 
4  7 

7  1 

68 

5  2 

61 
13  1 

60 

69 
1  9 

6  0 
3  9 

60 

6  6 
4  2 

84 

40 

65 

61 

62 
4  1 

58 

61 

64 

63 

56 

62 

56 

61 

68 

68 

63.2 
46.3 

FORT   BRAGG  Ay  I  AT  ION 

MAX 
MIN 

62 
54 

66 
51 

61 

..6 

60 

58 

6  1 

62 

66 
6  1 

6  7 

63 
4  3 

66 

6  7 

6ft 
4  6 

61 
4  2 

59 

6  1 
3  7 

6  2 

61 

61 

40 

57 
32 

68 

49 

60 

63 

58 

63 

56 

65 

4  2 

70 

74 

62.1 
43.7 

FORT  JONES  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

87 
36 

84 

36 

76 
30 

84 
30 

85 
32 

85 
34 

80 

4  1 

7  9 
1  1 

78 

1 1 

81 

80 
3  1 

70 

6  0 
2  8 

64 

64 

69 
2  \ 

70 
20 

72 
1  8 

72 
2 1 

70 
40 

85 

59 
33 

70 

73 
3  4 

80 

75 

70 

70 

71 

74 

76 

2  7 

73.6 
29.6 

FORT  ROSS 

MAX 
MIN 

69 
57 

64 
52 

66 
6  1 

63 

6-1 

67 
48 

69 

68 

78 
49 

61 

66 

6  4 

6ft 

66 

67 

70 

70 

71 

75 
6  4 

70 
4  3 

67 

62 
4  3 

67 

68 

75 

60 

63 

6  0 

55 

68 

74 

80 

67.3 
47.2 

GRA  TON   1  w 

MAX 
MIN 

75 
60 

6  7 
51 

72 
52 

71 

6  0 

72 

6  9 
42 

79 

6ft 

90 
46 

84 

66 
8  6 

74 
3  9 

74 
3  8 

7ft 
3  ft 

74 

3  3 

8  1 

4  3 

83 
3  6 

ei 

3  6 

78 
39 

72 

6  9 
40 

76 
3  6 

82 
4  ^ 

84 
6  3 

77 

66 
4  3 

64 
6  I 

70 

78 
36 

82 
4  i 

85 
40 

76,0 
43.3 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

99 
4  7 

89 
45 

83 
40 

82 

89 

88 
40 

85 

a  1 

8  2 

40 

86 

88 
1  8 

73 

61 
32 

64 

70 
3  1 

70 
3  3 

77 
2  9 

77 

2  6 

75 
2  9 

63 
3  2 

84 
3  8 

56 
3  9 

56 
4  3 

71 

73 

68 

66 
4  3 

65 

64 
42 

61 
43 

69 
44 

73.7 
39.2 

HEALD5BURG 

MAX 
MIN 

82 
60 

7  1 
54 

8  1 
55 

78 

79 

7  6 
4  7 

86 

9  i 

98 
49 

91 

50 

72 
53 

74 

4  8 

78 
47 

81 
4  1 

78 
36 

87 
4  7 

89 

42 

89 
42 

79 
64 

76 
50 

71 

45 

79 
6  5 

92 
ft  ft 

91 
80 

84 

76 

70 
44 

74 

4  5 

87 
39 

91 
46 

96 
47 

82.1 
47.6 

HI  lTS 

MAX 
MIN 

B9 
42 

82 
46 

69 
37 

75 

83 

82 
3) 

79 

72 

70 

32 

77 

H 

67 

54 
32 

81 

25 

62 
26 

58 
I  7 

66 
28 

69 

26 

70 
26 

64 

30 

81 

2  8 

51 
2g 

57 
40 

68 
3  8 

74 
3  6 

76 
3  7 

65 
33 

71 
32 

70 
35 

74 
38 

69.3 
34.1 

hoopa 

MAX 
MIN 

94 
64 

80 
5« 

79 

48 

94 

86 

8  5 

48 

77 

6  2 

77 

6  0 

82 
48 

85 
4  ft 

84 
4  3 

74 

67 

68 

70 
34 

69 
4  1 

73 
3  6 

73 

34 

72 
3  6 

62 

4  7 

60 
6  3 

61 

4  3 

59 
66 

67 
5  3 

72 
6  1 

71 

4  8 

69 

66 

65 
4  8 

65 
4  7 

67 
46 

66 
45 

73.3 
45,0 

kentf i eld 

MAX 
MIN 

a  2 
61 

76 
58 

6  2 
56 

75 
50 

78 
50 

75 
52 

74 

54 

79 
4  9 

86 

51 

90 
8  1 

8  3 

52 

62 
48 

74 

47 

74 

48 

75 
39 

73 
45 

81 
42 

81 
4  3 

84 

47 

77 
62 

78 
48 

70 
42 

79 
49 

«2 

82 

84 
48 

80 
48 

69 
47 

68 
45 

70 
42 

81 

45 

85 

49 

77.0 
48,7 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

60 
56 

67 
66 

6n 

46 

60 

59 

65 
53 

66 

69 

72 

48 

68 

58 
45 

61) 

62 

61 

63 
4  2 

44 

1  9 

6  4 

3  e 

64 

39 

85 
4  7 

60 
6  8 

88 

40 

55 
43 

67 
6  1 

58 
8  1 

58 
4  6 

64 
8  1 

60 
5  1 

6  1 
8  1 

67 
4  8 

66 

57 

92 

50 

63.2 
47.4 

KM  I GHT  S  VALL  E  Y 

MIN 

48 

60 

7  3 

71 

78 
4  2 

88 
4  6 

90 
4  n 

83 

88 
4  0 

83 
3  6 

84 
45 

85 

4  B 

89 
48 

93 
68 

LAKE   PILLSBURY  NO  2 

MIN 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMEN1 

MIN 

44 

4  2 

2  9 

67 
36 

75 
39 

4  3 

7H 

6  9 

1  3 

70 

75 
40 

68 

51 

4  6 

ftft 

65 

6  0 

62 
2  7 

68 
3  4 

66 

69 
2  1 

48 

30 

82 
4  1 

66 
3  3 

69 

4  2 

12 

67 
3  1 

62 
34 

65 

3  7 

65 

40 

69 

3  8 

65.6 

35.6 

MOUNT   HEBRON  RS 

MIN 

31 

32 

I- 

67 
28 

75 
2  7 

76 

70 

16 

71 

73 

6  8 

47 
22 

48 

84 

55 

60 
1  6 

64 
1  4 

68 
1  6 

68 

29 

66 

2  2 

48 

2  8 

55 

4  2 

65 

2  5 

68 
2  4 

75 

4  1 

66 
2  3 

62 
1  9 

65 

2  4 

66 

24 

TO 

25 

65.5 
25.5 

NAPA  STAT£  hospital 

MIN 

61 

66 

66 

76 

74 

4  8 

76 

Pft 

9  3 
60 

89 

78 
t,  ft 

-•4 

'2 

79 

77 
3  7 

81 

82 

42 

86 
42 

8  1 
4  3 

77 
55 

71 
4  5 

80 

40 

83 
4  8 

88 
60 

85 
49 

71 
4  7 

67 
6  8 

73 
47 

80 
42 

86 
45 

88 
46 

78.9 
48.2 

MIN 

6  0 

60 
50 

58 
5  1 

6  1 

6  6 

70 

7  6 
4  1 

74 

66 
4  0 

66 

60 

3  0 

63 

6  0 
1  7 

67 
3  8 

70 
3  2 

68 
32 

65 
3  1 

66 

4  6 

59 
1  8 

58 

40 

69 

48 

65 
4  5 

60 

6  1 

65 
80 

62 
46 

68 
4  3 

67 

46 

76 

47 

65.7 
42.1 

ORLEANS 

MIN 

49 

50 

6  3 

88 

87 
46 

49 

89 

8  9 

90 
52 

78 

75 
40 

7  3 
4  i 

67 

70 
29 

73 

30 

76 
32 

72 
32 

73 
3  1 

70 
33 

6  9 
3  9 

69 
43 

65 
40 

7* 
43 

73 
42 

73 
43 

72 
4  5 

72 
45 

74 
4  3 

75 

45 

74 

47 

75 

46 

77.1 
42,0 

MIN 

60 

56 

56 

75 
55 

71 
53 

46 

78 
47 

89 
46 

9  3 

4  2 

87 
49 

75 

7  3 

74 

77 

78 

78 

87 

85 
3  6 

79 

7  7 
5  I 

69 

77 
4  1 

84 
4  7 

86 

3  9 

84 
45 

70 

67 
4  2 

73 

83 

39 

85 

41 

88 
44 

78,1 
45.7 

R0  I  N  T  arena 

MAX 
MIN 

6  1 

59 

69 

55 

6  1 
61 

60 
53 

62 
50 

6  V 
66 

68 
55 

69 
57 

4  9 

68 
5  1 

►  6 

50 

ft  ft 

63 

64 

62 

70 

69 

72 
40 

'1 
4 1 

61 
50 

65 

49 

6  1 

64 
46 

71 
6  6 

65 

66 
4  6 

67 
4  6 

68 
44 

69 
43 

75 
47 

84 
49 

67.2 
47.8 

pcttfr  valley  ph 

MAX 
MIN 

89 
45 

48 

87 
42 

4  2 

80 

89 

44 

93 

71 

30 

76 
28 

76 

30 

82 
35 

84 

34 

74 
44 

67 
34 

77 
34 

86 
39 

P  7 

61 

77 
3  7 

80 
34 

85 
37 

89 
37 

82.4 
38.3 

MIN 

52 

54 

70 
34 

70 
34 

'2 
34 

68 
15 

7  6 
3  7 

78 
35 

79 
35 

65 
38 

65 
44 

64 

40 

62 
43 

76 

50 

80 
42 

77 
43 

71 

49 

65 
44 

70 
44 

72 
44 

74 

42 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

83 
53 

71 
52 

6  1 
66 

80 
50 

79 

4  9 

76 

8t 
44 

91 

46 

93 
4  9 

90 
47 

79 
56 

78 

72 
37 

79 

46 

77 

13 

81 

4ft 

88 
38 

88 
37 

79 
39 

77 

50 

71 
41 

81 
39 

89 
65 

90 
44 

84 

44 

76 
45 

73 
40 

75 
39 

88 

38 

93 
42 

94 

45 

81.8 
44.3 

56LYER  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

96 
52 

85 
54 

8  0 
46 

85 
45 

88 
45 

•ft 
4  6 

80 
46 

78 
48 

83 
42 

87 
44 

88 

44 

74 
46 

62 
35 

67 
30 

71 
1  1 

70 
36 

7  6 

35 

76 

32 

75 
33 

65 
is 

85 

41 

62 
42 

61 
41 

70 
44 

75 
45 

73 
45 

71 
ft} 

69 
44 

66 
42 

66 

40 

70 
40 

74,5 
42,0 

See  Reference  Noles  Following  Slation  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Button 

Day  of  Month 

• 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAN  RAFAEL 

MAX 

MIN 

S  ) 

TO 
56 

73 
55 

77 
1  1 

77 
53 

74 
53 

77 
57 

82 
52 

88 
56 

'  8 
54 

78 

54 

70 
52 

7  8 
49 

75 
51 

76 

44 

»  1 

5  8 

81 
48 

85 

47 

95 
80 

78 
52 

a9 

50 

76 
46 

61 
52 

85 
53 

86 
S3 

75 
51 

69 
46 

70 
48 

81 
47 

84 
50 

86 
52 

5K6 

SANTA  RCSA 

MAX 
MIN 

'7 
1  ) 

rc 

52 

77 
53 

74 
52 

74 
51 

75 
4, 

84 
45 

9C 
46 

95 
46 

R9 

4  7 

'  J 

54 

76 
45 

74 
39 

H 

37 

79 
34 

85 
45 

»8 

37 

98 
37 

78 
18 

79 
49 

72 
40 

80 
39 

90 
47 

90 
43 

82 

4  3 

72 
45 

70 
41 

77 
43 

84 
37 

90 
40 

93 

43 

44.2 

SAMVtRS   BAD   RANGED  STJ 

MAX 
MIN 

96 
-  1 

■11 
47 

30 
42 

86 
43 

87 
44 

87 
44 

92 

40 

ar 
43 

0  3 
43 

3  0 

4  2 

87 
45 

78 
42 

58 
28 

62 
28 

70 
33 

67 

>  3 

75 
32 

7  7 
32 

78 
35 

65 
39 

66 

36 

58 

23 

52 
31 

70 
40 

73 
41 

79 
40 

79 
37 

67 
35 

72 
35 

72 
36 

75 

40 

3e!2 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

M 
5  i 

61 
65 

65 
47 

7  3 
49 

65 

51 

65 
S  3 

67 
55 

56 
55 

67 
51 

70 
49 

75 
45 

63 
43 

60 

44 

59 
37 

63 

38 

60 
4  2 

65 

41 

66 
3  8 

69 

19 

62 
42 

64 
43 

58 
43 

56 

40 

6  6 

52 

70 
50 

59 
50 

67 
52 

58 
48 

66 
44 

70 
47 

69 
49 

46.7 

SMELTER  cove 

MAX 
MIN 

si 
... 

65 

53 

61 
54 

56 
53 

61 
52 

64 
55 

'2 
55 

79 
63 

'  3 

57 

') 

5  9 

63 
52 

66 
52 

*7 

5  1 

65 
55 

69 
53 

68 
56 

71 

5  6 

70 
5  2 

60 
SO 

62 
49 

69 
53 

66 
50 

68 
46 

61 
51 

55 
49 

62 
47 

74 
53 

75 
58 

80 
59 

53!' 

sonowa 

MAX 
MIN 

'  * 

5  1 

70 

53 

91 
54 

81 
53 

78 

46 

73 

41 

8  2 
42 

92 

44 

92 
45 

3  2 

4S 

76 
56 

77 
44 

74 

44 

79 
45 

78 

31 

94 
45 

B4 

36 

B6 
34 

30 
36 

75 
45 

72 
44 

81 
35 

85 

46 

89 
43 

83 
42 

74 
43 

73 
42 

77 
45 

82 
37 

85 
38 

87 
4l 

4°!5 

TRINITY  DAM  VISTA  OT 

MAX 
MIN 

a  T 
5  3 

B  3 
51 

76 
4  ' 

78 

4  ' 

81 

-8 

78 
4  7 

'» 

48 

74 

4S 

76 
46 

81 
37 

82 
47 

72 
40 

62 
30 

57 
30 

66 
34 

64 
34 

67 
3  6 

70 
35 

71 
36 

63 
40 

59 

33 

54 

34 

60 
42 

71 
44 

73 
43 

74 
44 

71 
33 

64 

37 

68 
37 

66 

41 

71 
41 

40.8 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

a  I 

53 

77 
4  i 

70 
33 

78 
2  8 

« : 
31 

90 
31 

'6 

4S 

71 
30 

7' 

30 

77 

2  8 

7S 

29 

65 
33 

53 
22 

59 
16 

59 

20 

61 

19 

66 
1  9 

72 
1  7 

'1 

64 

52 

24 

s  1 
3  I 

67 

43 

73 
28 

76 

28 

72 
40 

66 
26 

69 
24 

69 

25 

72 
25 

75 
27 

69,4 
28,6 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

a  7 

52 

90 
52 

84 
49 

ao 
48 

85 
45 

74 

46 

77 
52 

91 
47 

97 
48 

93 
SO 

83 

48 

67 
49 

74 
37 

76 

32 

72 
36 

83 
17 

fia 
39 

86 
40 

'6 
41 

70 
50 

65 
42 

73 

lb 

89 
46 

89 

46 

84 

43 

76 
45 

76 
43 

82 
39 

87 

42 

90 
42 

93 
44 

81.8 
44  ,  1 

«EAVERV|LLE   RANGER  ST/ 

MAX 
MIN 

96 
42 

92 
41 

81 
3  7 

as 

34 

88 

35 

as 

84 

48 

79 
38 

82 
35 

87 

87 

77 

62 

54 

7  2 

69 

75 

78 
3  5 

80 

7  7 

J  5 

60 

60 

63 

79 
35 

86 

»  1 

73 

30 

71 

78 

3  3 

77 
3 1 

80 
30 

77.7 
33.1 

xEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

92 

4  ? 

11 
43 

68 
34 

70 

35 

77 
40 

79 
47 

77 
44 

70 
3a 

T0 

35 

7  0 

35 

75 
37 

68 
38 

54 
31 

si 

22 

56 
23 

57 
25 

61 
26 

64 

26 

65 
?  7 

70 
37 

04 

2  6 

.9 

30 

64 
40 

6  6 
35 

70 
36 

75 
57 

71 

34 

63 
31 

65 
31 

67 
35 

69 
36 

34.9 

XlLLtTS  1  NE 

MAX 
MIN 

79 
42 

72 
51 

77 
44 

H  1 

40 

38 

71 
48 

74 

40 

85 
42 

92 
39 

89 
41 

84 

3  8 

65 

34 

65 
27 

74 

23 

70 
26 

76 

29 

83 
2  9 

82 
29 

77 
30 

71 

41 

6  1 
35 

'1 

30 

85 
41 

86 

36 

85 
34 

81 
42 

70 
42 

77 
39 

86 

35 

87 

34 

91 
35 

36^8 

YREKA 

•          •  • 

MAX 
MIN 

83 

46 

96 
44 

74 
41 

77 
39 

81 
40 

81 
42 

80 
44 

77 

7  7 
43 

79 
36 

78 
38 

72 
37 

67 
29 

57 

25 

6  1 
26 

63 
30 

64 

26 

67 
28 

68 
30 

63 
33 

60 
26 

53 
M 

64 
43 

69 
38 

70 
38 

80 
38 

73 
38 

65 
32 

69 
34 

69 
35 

72 
37 

35.9 

SACRAMENTO 

ORAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

83 
43 

79 
A3 

74 
31 

77 
34 

79 

4: 

77 
35 

73 
38 

7  ( 

33 

78 

30 

79 
36 

76 
37 

62 
36 

52 
27 

8  1 

22 

61 

19 

65 

17 

69 

20 

73 

25 

69 
33 

63 
3a 

64 

37 

56 
36 

74 
38 

78 
35 

76 
39 

69 
31 

66 
29 

72 
24 

76 
2  6 

75 
28 

78 
30 

ALTuRAS  RANGER  STAT  10* 

MAX 
MIN 

85 
29 

87 

)4 

70 
27 

74 

25 

80 
25 

86 
27 

84 

34 

27 

80 

79 
22 

83 
26 

72 
29 

57 
24 

54 

21 

63 
12 

60 
17 

65 
1  3 

70 
13 

75 
17 

69 
22 

63 
29 

52 
26 

56 

17 

75 
24 

73 

26 

93 
31 

74 

20 

72 
21 

22 

78 
25 

24)3 

AUBURN 

MAX 
MIN 

83 
54 

8 2 

53 

'  ] 
49 

77 
49 

80 
50 

83 
51 

8  0 
49 

79 
49 

84 
s  1 

87 
56 

89 
5  1 

71 
50 

70 
39 

66 

4  1 

73 

4  4 

71 
44 

78 
43 

77 
46 

81 
46 

79 
53 

75 

45 

66 
43 

'6 
46 

90 
50 

88 
57 

87 
55 

77 
50 

77 
48 

76 
47 

81 

57 

92 

52 

78,2 
49.0 

BERRyESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

85 
58 

8  3 
So 

76 
55 

83 
53 

82 
54 

81 
52 

76 
54 

80 
55 

8  9 
so 

92 
55 

88 

57 

71 
51 

74 
52 

5a 
5  4 

74 

43 

74 
45 

77 
46 

B4 

46 

93 
46 

76 
48 

75 
49 

66 
45 

78 
46 

90 
45 

88 
53 

86 
50 

80 
53 

74 
47 

75 
48 

79 
48 

83 
47 

79,4 
50,5 

BLUE  CANYON  HB  AIRPOR' 

MAX 
MIN 

72 
53 

64 
5  1 

71 
50 

70 
50 

69 
48 

70 

50 

69 
50 

S4 

78 
S7 

74 

56 

64 
48 

56 
3  ' 

51 
30 

Sa 
36 

58 
39 

63 
37 

67 
47 

71 

50 

66 
51 

55 
37 

64 

33 

64 
43 

73 

5  2 

74 
55 

72 
55 

65 
48 

64 

47 

68 
49 

72 
53 

74 
56 

77 
58 

6  7,0 
47,7 

BCwMAN  CAM 

MAX 
MIN 

75 
46 

6  B 
46 

6e 
45 

74 
44 

67 
42 

68 

42 

70 
42 

77 
40 

78 

48 

63 
4  3 

54 
43 

49 
30 

55 

32 

57 

29 

69 
38 

70 

41 

6  9 

40 

67 
36 

55 
45 

52 
30 

OS 
34 

74 

50 

74 

45 

72 
45 

64 

42 

62 
40 

70 
42 

73 
43 

76 
45 

72 
58 

67,0 
41.5 

BROOKS   FARNhAM  RANCH 

MAX 
MIN 

93 

52 

88 
47 

85 
45 

84 
4  7 

•6 
45 

85 
48 

8  2 
48 

92 
50 

9  2 
47 

95 
53 

75 
4  7 

76 

45 

69 
SO 

7  7 

31 

75 
52 

76 
37 

85 
14 

85 
36 

78 
35 

83 
52 

66 
42 

89 
41 

86 
53 

82 
41 

78 
37 

80 
38 

65 
36 

87 
40 

83,4 
44,0 

MIN 

87 
34 

83 
37 

76 
27 

75 
28 

82 
28 

80 
11 

77 
35 

78 
31 

79 
29 

81 

2  9 

83 
31 

7  2 
34 

62 
18 

5  b 
1  5 

65 
16 

62 
16 

69 

le 

72 
15 

76 
17 

71 
27 

62 
2  5 

58 
27 

69 

31 

79 
26 

81 
26 

80 
26 

72 
24 

68 
23 

76 
23 

78 
23 

77 
26 

73,7 
25.7 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

83 
39 

68 
34 

74 
35 

75 

'4 

76 
37 

73 
40 

75 
37 

78 
37 

77 

3  < 

68 
37 

56 
24 

57 
24 

59 
29 

64 

25 

69 
26 

66 
28 

64 

46 

66 
28 

63 
28 

66 
36 

68 
32 

74 
34 

73 
3* 

60 
29 

64 

28 

64 
30 

67 
30 

71 
33 

68.1 
32.6 

CENTERVILLE  °h 

MIN 

10* 
53 

as 
50 

88 
44 

88 
44 

86 
48 

96 

4  7 

86 
47 

'81 
4u 

9  7 
4  7 

96 
51 

91 
47 

76 
46 

7> 

33 

76 
41 

78 

3  6 

80 
44 

8  2 
38 

63 
3  7 

83 

4  0 

76 
55 

75 
19 

79 
18 

90 

4  7 

90 

44 

90 
46 

87 
48 

81 
43 

79 
39 

87 
39 

85 
41 

85.0 
44.0 

MAX 
MIN 

82 
31 

76 
37 

72 
30 

75 
31 

77 
2* 

76 
29 

76 
34 

78 
31 

7  7 

36 

80 
29 

75 
31 

66 

34 

55 
26 

SB 
26 

6  0 
16 

62 
26 

70 
20 

71 
19 

69 
20 

62 

37 

56 
29 

65 
24 

72 
29 

74 

26 

75 
26 

73 
29 

75 
23 

74 
24 

75 
23 

74 
24 

75 
24 

71.1 
27.4 

tWI^U    tK^tMl^tNI  3TA 

MAX 
MIN 

90 
57 

76 
53 

1  b 
51 

84 
51 

8S 

52 

92 
si 

82 

53 

89 
53 

93 
54 

92 
55 

8" 

55 

7* 

4  9 

73 
38 

76 
40 

76 
37 

77 
40 

81 

44 

80 
44 

78 
39 

75 
58 

75 
39 

75 
38 

87 
50 

Be 

48 

86 
48 

91 
53 

79 
4  7 

76 
42 

82 
44 

82 

45 

91 

49 

81.9 
47,6 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

85 
56 

80 
56 

"" 
si 

79 
51 

9C 

52 

8  0 

si 

77 
51 

76 

86 
S2 

87 
52 

90 
54 

74 

53 

72 
50 

70 
47 

74 
37 

74 

36 

80 

43 

78 

4  1 

81 
39 

77 
42 

78 
4  3 

66 
37 

78 
37 

80 
46 

84 
45 

85 
49 

74 
43 

76 
41 

77 
40 

80 

42 

80 
43 

78,3 
46.2 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 
MIN 

90 

44 

88 

46 

79 
40 

85 
35 

85 
37 

85 
'6 

84 
39 

8  2 
40 

90 
18 

91 
36 

92 
37 

75 

45 

76 
37 

75 
32 

77 
2  7 

75 
25 

78 
26 

83 

25 

84 

25 

74 
30 

70 
32 

65 
33 

75 
35 

84 
35 

89 
32 

85 
32 

79 
33 

76 

27 

80 
29 

83 
28 

85 
31 

81.2 
33.8 

MAX 
MIN 

90 
56 

73 
47 

?' 

•» 

4  ' 

78 
52 

7  7 

53 

76 

50 

82 
49 

88 

51 

95 
sa 

71 
49 

8  ' 
4a 

65 
37 

68 
39 

8  7 
-  1 

70 
40 

75 
42 

79 
44 

76 
51 

70 
54 

62 
39 

72 
41 

84 

40 

86 
47 

76 

62 

73 
47 

76 
44 

80 
47 

81 

52 

83 

48 

75.8 
47,0 

COLUSA  1  SSw 

MIN 

85 

53 

79 
53 

9  1 

»H 

83 
49 

83 
48 

«  ! 

48 

79 
51 

a  - 

49 

91 

so 

91 
48 

84 

S4 

7  7 

s ; 

69 
46 

75 
48 

75 
35 

78 

54 

79 

4  0 

79 
37 

74 
38 

64 
56 

67 
38 

76 
37 

86 
55 

85 

83 
43 

79 

52 

74 
44 

76 
39 

80 

40 

81 

39 

87 
42 

90,3 
46,2 

OA  V I  S  2  t*5w 

MAX 
MIN 

88 
56 

a.' 
s  1 

'  1 

8  1 
46 

82 
47 

8  2 

44 

80 
47 

80 
48 

88 

so 

90 
49 

9l 
52 

75 

4  a 

72 
48 

66 
51 

75 

76 

74 
54 

77 
37 

60 
39 

81 
42 

78 
54 

79 
44 

68 
37 

80 
48 

81 
46 

86 
45 

83 
50 

76 

41 

77 
40 

8  0 
41 

81 
41 

81 
42 

79.6 
45.9 

DEER  CREEK  POmER  HOuSl 

MIN 

DE  SABlA 

MIN 

86 

49 

76 
49 

7a 
••' 

78 

48 

77 
45 

7  6 
46 

75 
47 

83 
47 

a  8 
52 

88 
50 

82 
49 

48 

65 
30 

66 
14 

70 
7  3 

73 
7B 

75 
40 

76 

40 

75 
42 

68 
49 

67 
35 

70 
37 

80 
40 

82 
43 

91 

78 

52 

76 
42 

74 

40 

80 
43 

SO 
44 

88 

50 

76.7 
43.6 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 

Mm 

a  ) 
»t 

80 
48 

82 
51 

8  1 

si 

80 
51 

92 
50 

03 

53 

75 

50 

70 
40 

73 
48 

40 

79 

81 

43 

80 
48 

76 
58 

74 
48 

88 

42 

88 
53 

80 
53 

78 
46 

77 
43 

85 
46 

OOXNIEVILLE  RANGE"  STi 

MAX 
MIN 

90 
42 

89 
42 

79 
4 

79 
41 

82 
37 

7  7 

3  7 

77 
40 

77 
41 

a  | 

42 

88 

43 

82 

41 

'  * 

4  | 

63 
3r 

60 
34 

5  2 

7  8 

68 
29 

70 
31 

75 
30 

77 
31 

73 

32 

65 
33 

62 
32 

72 
33 

82 
38 

9  1 

37 

80 
36 

74 

34 

70 
32 

76 
32 

80 
33 

80 
36 

75.  7 
35.7 

EAST   PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

54 

82 
5  ) 

7- 
-H 

83 

44 

84 
47 

82 

4  , 

79 

52 

80 
50 

90 
so 

90 

)0 

47 

74 

4  5 

71 
45 

64 
44 

72 
3  5 

71 
34 

75 
41 

80- 

3  3 

91 
41 

76 
43 

78 
18 

65 
40 

75 
46 

85 

4  7 

86 
45 

92 

47 

76 

45 

76 
41 

81 
42 

84 
42 

8* 

45 

79.5 
44.6 

FAIRFIELD  POLICE  STa 

MAX 

Mm 

re 

60 

73 
56 

n 
<* 

81 
53 

78 
53 

'4 
>  1 

90 
53 

87 
51 

9  0 
s. 

89 
s2 

82 
57 

'5 

71 
45 

76 
51 

'5 
1  3 

8  0 

52 

83 

4? 

9  2 

4  1 

90 
43 

75 
58 

70 
55 

81 
45 

93 
45 

B6 
46 

94 
48 

78 
50 

71 

4  7 

77 
45 

62 
43 

85 
43 

86 
44 

79.  7 
49.3 

FOLSO"  DAM 

MAX 

Mm 

86 
59 

82 
55 

' 

52 

78 
53 

81 
52 

a  , 

S2 

79 
53 

7  8 

53 

85 
sa 

90      91  73 
62     55  54 
S««  Roforonce  N 

74      SB  74 
45      41  44 
t«»  Following  Stall 

73  79 

50  52 

n  Index 

9  0 
54 

93 
54 

78 

52 

76 

46 

67 
47 

78 
44 

60 

87 
69 

97 
56 

75 

4  7 

78 

75 
44 

80 

53 

81 

54 

79.1 
61.6 

-  328  - 


Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1966 


Station 

Day  of  Month 

0 
01 

1    1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

0) 

< 

GEORGETOWN  RANGER  STA 
GRASS  VALLEY 

MAX 
MIN 

MAX 
MIN 

84 

■53 

80 
51 

70 

74 

77 

7  7 

79 

75 

83 

86 
58 

86 
45 

71 
45 

70 

35 

66 
43 

68 
40 

68 
44 

71 
8  6 

75 
4  7 

78 
52 

76 
54 

6  6 
37 

61 
40 

74 

40 

80 

52 

84 

56 

88 

5  2 

75 

49 

74 
48 

75 

50 

81 
34 

84 

55 

75.9 
48.8 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

88 
34 

85 
43 

76 

75 

82 

»0 

78 

79 

79 
3  1 

81 
29 

8* 
30 

75 
36 

o3 

21 

57 
1  8 

65 
18 

63 

23 

69 
19 

72 
1  7 

'5 
21 

6  9 

27 

65 
2  5 

56 
26 

6  5 
32 

73 

2  6 

31 
27 

82 
30 

74 

25 

66 
25 

75 
23 

78 
24 

78 
27 

74,0 
27.2 

JESS  VALLEY 

MAX 

78 
40 

73 
46 

68 
28 

75 

78 

77 

70 
38 

70 

73 
33 

77 
35 

72 
36 

60 
36 

47 

2  6 

85 
la 

65 

22 

61 
2  0 

61 
24 

70 
27 

68 
2  8 

a  y 

42 

54 

30 

50 
27 

68 
38 

7R 

32 

74 

37 

68 
4  2 

66 
29 

69 
33 

72 
30 

72 
30 

73 
31 

67.5 
32.2 

LAKEPORT 

MAX 

87 
47 

85 
44 

8  3 

84 

35 

81 
4  1 

81 
46 

82 
43 

87 

90 
44 

a  r 
08 

72 
39 

6  6 
2  9 

70 
31 

72 
32 

73 
36 

77 
35 

1  7 
34 

'6 
36 

7  0 
45 

68 
17 

76 
34 

3  0 
40 

81 

40 

32 
39 

78 
43 

75 
38 

80 
35 

76 
36 

79 
37 

85 
39 

78.8 
39.5 

LAKESHORE 

MAX 

fl„ 
Si 

ao 

54 

90 

88 

J8 

a: 

84 

91 

94 
6  2 

9  2 

6  a 

85 
45 

73 

44 

67 
36 

74 
40 

74 
33 

8  1 
46 

64 
8  6 

82 
42 

72 

38 

73 

4  0 

68 
35 

71 

43 

90 
48 

86 

49 

81 
43 

76 
42 

76 
44 

86 
44 

69 
48 

91 

52 

94 

59 

82.1 
46.2 

LAKE  SPAULOING 

MAX 

79 

42 

74 
38 

72 

72 

70 

72 

68 

2  8 

76 

8  2 

79 
46 

78 

0  a 

74 

3B 

64 
40 

64 
36 

6  0 

24 

68 

2  6 

70 

30 

74 

36 

72 
32 

62 

46 

57 

26 

65 
2  8 

76 
62 

77 

41 

74 
38 

72 
34 

64 
32 

72 
32 

73 
37 

75 
35 

77 
46 

70.9 
36.2 

LAKE  5PAULD I NG  DAM 

MAX 

3  i 

46 

70 

73 
5  1 

7  1 

7; 

70 
26 

76 
32 

7a 
37 

77 
18 

74 
45 

65 
83 

57 
29 

6  9 
17 

59 
31 

67 
37 

68 
40 

7U 
43 

70 
40 

64 

85 

66 
13 

64 
44 

75 

4  8. 

74 
47 

73 
46 

71 

42 

63 

39 

68 
40 

74 

43 

75 
54 

69.5 
40,6 

LAS  PLUMAS 

MAX 

36 
61 

62 

56 

82 

81 

81 

so 
8  9 

80 
56 

85 
56 

93 
6  6 

89 
65 

82 
56 

73 
53 

7  1 
42 

75 
49 

76 
48 

»0 
48 

76 
53 

60 
52 

80 
52 

76 

6  0 

73 
88 

77 
60 

8  4 

64 

86 

62 

88 

60 

34 

62 

76 
54 

76 
62 

82 
54 

82 
56 

89 
56 

80.9 
55.1 

MANZANITA  LAKE 

MAX 
MIN 

76 
45 

75 
41 

64 
41 

6  6 

38 

73 
38 

70 

37 

6  8 
37 

67 
39 

71 

a  1 

71 

42 

7a 

39 

65 
16 

53 
24 

44 

2  5 

58 
26 

61 

26 

63 
33 

59 
32 

68 
32 

64 
36 

55 
27 

60 
27 

87 
27 

69 
38 

72 
38 

72 
18 

64 
31 

61 
31 

66 
35 

71 
37 

70 
41 

64.7 
34.6 

MARYSVILLE 

MAX 

90 
56 

85 
54 

76 

a; 

85 
5 1 

08 

84 
5 1 

82 

6  0 

91 

51 

93 
aa 

92 

68 

7  9 

52 

75 
44 

70 

46 

76 
18 

76 
4  7 

8  0 
43 

81 
40 

33 

18 

76 
45 

80 
41 

70 
38 

79 
16 

82 
49 

68 
48 

87 
51 

81 
45 

76 
41 

77 
40 

82 
44 

83 
45 

81.5 
46.6 

MC  CLOUD 

MAX 

MINERAL 

MAX 

34 
41 

75 
38 

66 

70 
3  9 

73 
l  i 

71 

69 

69 
36 

7b 
3  8 

74 
a  1 

77 
35 

67 

38 

66 
26 

60 
2  8 

58 
20 

57 
23 

63 
2  9 

69 
30 

73 
28 

66 
11 

66 

27 

52 
26 

60 
27 

69 
37 

75 
34 

74 

30 

67 
29 

65 
29 

68 
33 

74 
33 

77 
42 

67.7 
32,6 

MONT ICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

88 
57 

86 
56 

75 
5  3 

84 
8  1 

83 
5  1 

33 
6  1 

80 
5 1 

82 
53 

9  0 
6  3 

91 
5  3 

93 

5a 

69 
8  9 

75 
48 

68 
53 

75 

41 

74 

44 

76 
44 

82 
44 

32 
43 

7  7 
86 

76 
47 

70 
44 

8  2 

44 

95 
49 

37 
49 

36 
49 

7e 
47 

76 
46 

81 

4b 

85 

46 

86 
49 

81.2 
48.7 

mount  Shasta  wb  city 

MAX 

82 
42 

69 
43 

71 

81 

78 
38 

7  6 

72 
43 

71 
45 

72 
40 

77 
aO 

68 
39 

55 
37 

51 
30 

88 

23 

66 

30 

62 

28 

66 
35 

75 

30 

67 
32 

62 
39 

60 
30 

57 
33 

68 
43 

80 
38 

75 
41 

70 
18 

65 
34 

64 
34 

66 

39 

72 
41 

73 
4  0 

66.1 
36,8 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

79 
44 

79 
45 

72 
39 

72 
3  6 

73 
3  7 

78 
39 

75 
40 

71 
a  0 

79 
an 

82 
42 

82 
42 

69 
43 

62 
27 

59 
29 

65 

26 

63 
28 

69 
30 

69 

29 

72 
30 

72 
3  2 

67 
1  1 

60 
30 

67 
33 

75 
37 

78 
37 

78 
38 

71 
34 

67 

32 

69 
32 

75 
34 

74 
37 

71.6 
35.2 

ORLAND 

MAX 
MIN 

93 
54 

86 
52 

77 
a  8 

8  7 
49 

86 
50 

85 
49 

82 
51 

a  ! 

a* 

98 
6  1 

93 
53 

92 
50 

75 

87 

75 
80 

69 
48 

75 
38 

76 
48 

79 
42 

81 

39 

82 
3  9 

73 
85 

79 
61 

66 
42 

79 
43 

36 
49 

89 
46 

83 
46 

79 
85 

76 
42 

80 
44 

86 
44 

68 
44 

81.7 
46.7 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

91 
58 

86 
57 

75 
52 

81 
52 

84 

55 

85 
52 

83 
55 

83 
55 

37 
6  8 

94 
6  7 

90 
57 

71 

54 

75 
42 

70 

46 

76 
44 

73 
45 

79 

44 

81 
44 

83 
47 

76 
61 

79 

44 

42 

76 

84 

50 

90 
52 

87 
63 

81 
49 

75 
45 

76 
49 

85 
47 

84 

50 

81,4 
50,4 

PARADISE 

MAX 
MIN 

89 
54 

84 
52 

79 
49 

82 
50 

80 
5 1 

80 

6  1 

80 
5  1 

80 
5  3 

37 
5a 

90 
61 

87 
51 

72 
48 

70 
38 

68 
4  3 

71 
43 

73 

46 

74 
49 

77 

46 

80 
47 

76 
64 

71 
41 

66 
4  3 

74 
44 

85 
56 

84 
59 

64 
5b 

77 
48 

73 
44 

75 
46 

83 
49 

81 
58 

78.5 
49,6 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

31 

50 

78 

50 

67 
46 

72 
45 

75 
4  7 

78 
8  5 

75 
43 

72 
43 

80 

a  7 

83 
50 

85 
49 

69 
46 

67 
33 

66 
35 

68 
la 

66 
13 

76 
35 

7* 
37 

77 
38 

76 
41 

69 
36 

60 
35 

72 
40 

75 
45 

82 
45 

83 
43 

75 

39 

72 
39 

73 
41 

77 
41 

77 
43 

74,2 
41,7 

PLACERVILLE   I FG 

MAX 
MIN 

79 
64 

68 
45 

79 
47 

76 
52 

78 
54 

78 

53 

73 
52 

83 
5  3 

85 
58 

87 
56 

81 

86 

68 
47 

67 
39 

69 

45 

6  7 
43 

74 
46 

75 
48 

79 
53 

77 
53 

72 

63 

65 
42 

73 

43 

'8 
51 

85 
53 

35 
57 

77 
64 

75 

50 

7* 
52 

81 
55 

82 

55 

82 
57 

76.5 
50,7 

PLATINA 

MAX 

MIN 

92 
41 

81 
40 

81 
40 

S3 

38 

82 
38 

80 

8  1 

79 
48 

8  7 
54 

87 
85 

85 

8  0 
41 

67 
45 

63 
27 

69 

27 

69 
33 

75 
31 

81 
41 

76 
34 

'6 

15 

77 
39 

61 

36 

70 
45 

86 
44 

88 
40 

80 
39 

75 
40 

72 
39 

81 
43 

83 
47 

85 
46 

87 
45 

76.8 
40.3 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

76 
32 

75 
42 

70 
2  7 

73 
27 

79 
25 

77 
29 

75 
30 

80 
30 

76 
3  3 

no 
31 

76 

32 

64 
35 

56 
27 

61 
28 

64 
1  5 

61 

29 

73 
1  6 

75 
18 

71 
19 

69 
42 

60 
24 

70 
22 

7  1 

30 

78 
23 

79 
26 

74 
27 

66 

22 

69 
23 

73 
22 

79 
22 

73 
26 

71.8 
27.1 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

93 
32 

91 
39 

79 
31 

83 
27 

87 

27 

86 
32 

83 
34 

83 

32 

35 
3 1 

88 
3  1 

88 
33 

77 

41 

67 
28 

63 
20 

70 

17 

71 

26 

7a 

20 

78 
19 

79 
20 

71 
32 

'1 
70 

65 
25 

76 
30 

81 
2  6 

»2 
2  7 

82 
28 

78 
25 

71 
22 

76 
22 

79 
22 

78 
24 

78.5 
27,5 

RED  BLUFF  wB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 
62 

80 
56 

88 
53 

87 
55 

87 
55 

a  3 
54 

85 
60 

94 
59 

98 

6  9 

90 
63 

76 

58 

7  7 

52 

7  1 
47 

74 

46 

78 
45 

79 
55 

85 
46 

7  9 
44 

73 
46 

7  7 
81 

70 
89 

77 
48 

88 
56 

92 
54 

83 
81 

7  9 
52 

76 
51 

85 
49 

68 
47 

89 
46 

92 
54 

82.7 
52,8 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

102 
60 

101 
58 

90 
57 

89 
52 

87 
56 

84 
55 

85 
59 

92 
63 

9  3 
71 

92 
64 

89 
56 

73 

61 

70 

a  3 

76 
53 

77 
43 

80 
51 

87 
50 

87 
55 

78 
52 

73 
64 

69 
46 

77 
46 

39 
58 

89 
66 

89 
65 

80 

52 

77 
55 

85 
34 

90 
48 

91 
51 

9* 

58 

85.0 
54.3 

ROCKL I N 

MAX 
MIN 

87 
55 

B4 
52 

72 
45 

80 
46 

»  1 
-6 

88 
86 

82 
4  7 

80 
46 

88 
aa 

90 
50 

92 
51 

75 

51 

73 
40 

68 
29 

75 

3  0 

74 
33 

79 

42 

79 

39 

82 
37 

8  I 

39 

79 
14 

66 
32 

77 
33 

82 

4  0 

87 
44 

88 
45 

7« 
37 

77 
35 

60 
39 

8  1 
42 

60 

40 

80,1 
41,7 

SACRAMENTO   WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

82 
57 

71 
56 

79 
5  1 

81 

53 

82 
52 

0  0 

a: 

78 
51 

86 
52 

88 

55 

91 
56 

72 
55 

7  3 
6J 

70 
50 

73 
44 

75 
41 

31 
11 

79 
44 

81 
44 

77 
44 

80 
50 

66 

4  3 

79 

40 

81 
47 

86 
60 

85 
51 

75 
51 

77 
45 

77 
43 

81 
47 

81 

46 

62 

4b 

79.1 
49.0 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

84 

60 

74 
58 

82 
65 

84 
56 

84 
56 

82 
88 

81 
54 

90 
58 

92 
58 

92 
63 

7a 

60 

74 

55 

70 
51 

77 
40 

76 
83 

30 

52 

81 
51 

83 
48 

79 
49 

81 

62 

68 
46 

79 
46 

85 
52 

8  9 
63 

38 
66 

7  7 
54 

79 
50 

78 
46 

82 
50 

82 
31 

86 
53 

81.1 
53,3 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

94 

63 

82 
56 

81 

82 
61 

85 

68 

82 

5  a 

80 
58 

81 
60 

84 

60 

87 
67 

88 
58 

69 
54 

70 
46 

86 
46 

70 
4  7 

71 
47 

74 

55 

77 
5  7 

80 
52 

71 

53 

68 

46 

63 
47 

71 

52 

30 
61 

65 
66 

80 
55 

75 

55 

72 
55 

80 
56 

82 

59 

63 

61 

77.6 
5  5,5 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

81 
48 

74 
4  1 

80 
4  7 

78 
40 

78 

a  3 

77 
40 

84 
47 

83 
52 

81 
50 

76 
41 

65 
4  1 

57 
32 

66 
38 

65 

30 

67 
34 

76 
40 

78 

40 

73 
14 

6  6 
43 

66 

10 

72 
32 

8  0 
86 

81 

66 

79 
44 

72 
37 

70 
38 

79 
40 

83 
43 

82 

44 

80 

52 

75.0 
41,2 

SIERRAVILLE  RANGER  ST; 

MAX 
MIN 

84 

33 

84 
43 

73 
3  6 

73 
28 

75 
28 

78 
42 

79 
32 

78 
32 

77 
37 

77 
32 

81 

35 

7  2 
41 

61 
23 

52 
1  6 

60 
18 

61 

20 

78 

20 

74 

20 

70 
30 

74 

37 

61 

2  4 

57 
22 

69 
31 

74 

2  9 

77 
29 

76 
2  1 

71 
22 

67 
24 

70 

23 

75 
23 

75 
27 

71.9 
2  8.4 

SODA  SPRINGS   1  E 

MAX 
MIN 

70 
4  1 

70 

6? 
19 

61 
35 

66 
34 

6  7 
38 

66 
33 

65 
37 

72 
aa 

69 
38 

70 
37 

61 
4U 

52 
21 

40 
22 

48 

2  7 

50 
29 

55 
23 

62 
28 

6  7 
29 

63 
32 

48 

2  6 

51 

26 

62 
41 

65 
34 

70 
34 

66 
13 

61 

29 

59 

30 

62 
31 

65 
31 

69 
42 

61.6 

33,0 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

9« 
54 

78 
52 

86 
49 

87 
46 

84 
48 

81 
50 

83 
54 

92 
52 

9; 
52 

91 
53 

88 

4  7 

74 
45 

71 
45 

73 
43 

73 
35 

77 

55 

83 

4  0 

83 
41 

7  7 
42 

74 

52 

66 
45 

77 
43 

8  7 
6  6 

8  7 

4  7 

82 

46 

78 
47 

75 
45 

82 

42 

85 

44 

87 

44 

91 

48 

81,9 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

77 
45 

69 
46 

78 
46 

75 
45 

75 
41 

78 

a: 

73 
42 

78 
4  7 

83 
6  1 

Pl 

50 

67 
46 

61 
44 

57 
33 

64 
37 

64 
29 

69 
40 

70 
38 

75 

39 

69 
39 

62 
46 

59 
31 

67 
33 

79 
47 

77 
49 

77 
43 

71 
41 

68 
39 

74 
37 

77 
42 

76 
42 

83 

52 

72,0 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

97 

58 

83 
58 

92 
56 

85 
'6 

84 
56 

86 
58 

92 
56 

73 

54 

74 
45 

68 
46 

46 

75 

80 
56 

82 
50 

72 
61 

71 
44 

65 
61 

90 
55 

84 
53 

3  0 
53 

75 
54 

54 

87 

TWIN  LAKES 

MAX 
MIN 

70 

35 

60 
29 

29 

63 
2  a 

64 
30 

7  0 

34 

65 
20 

43 
1  8 

55 
20 

64 
26 

65 
32 

60 
34 

45 
20 

64 
19 

68 

32 

65 
37 

58 
30 

59 
32 

57 
34 

66 

31 

69 
28 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

89 
45 

89 
42 

43 

85 
41 

84 
42 

82 
41 

79 
45 

88 
42 

9  0 
82 

90 
42 

88 
40 

7  a 

37 

72 
29 

75 
28 

75 
31 

78 
14 

85 
31 

84 

32 

78 
32 

70 
45 

6  6 
16 

75 
32 

85 
39 

87 
39 

86 
37 

80 
40 

75 
36 

80 
33 

83 
34 

92 
34 

90 
35 

82,0 
37.4 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

83 
54 

77 
51 

84 

4  7 

87 
46 

81 
47 

a  1 
46 

82 
46 

90 
48 

90 
53 

98 
49 

91 
58 

7  3 
47 

73 

76 
53 

76 

1  7 

79 

60 

BO 
39 

83 
38 

81 
40 

80 
60 

71 

43 

84 
38 

82 
42 

85 
46 

87 
47 

82 
53 

76 

42 

79 
40 

83 
41 

64 
41 

84 
42 

82.0 
46.4 

See  Reference  Notes  Following  Stalion  Index 


-  329  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  of  Month 

a 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

11 

15 

16  | 

17 

18 

13 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

VOLT*  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

42 
65 

81 

S3 

5  i 

48 

8  1 

60 

83 

6  0 

80 

60 

-8 

62 

84 
54 

92 
59 

60 

62 

87 
52 

68 
6  0 

5  7 
31 

69 
40 

'2 
41 

73 
48 

80 
46 

8  0 
48 

80 
46 

68 
53 

66 
38 

72 
43 

84 
49 

87 
55 

85 
50 

80 
49 

75 
47 

82 
48 

83 
48 

85 
54 

40 
65 

80.0 
49.5 

WMISKEYTOWN  res 

MAX 

07 
ST 

BJ 
54 

79 
56 

86 

53 

88 
53 

84 
J4 

g  i 

81 

55 

89 
60 

93 
'  1 

3  1 

51 

71 
53 

70 
-2 

66 
41 

72 
46 

73 
49 

79 
50 

8  3 

52 

7  3 

50 

70 
49 

67 
46 

65 
46 

74 
51 

85 
55 

86 
52 

79 
50 

74 
51 

74 
50 

82 
52 

85 
56 

40 
62 

79.9 
52.0 

wILLIAms 

MAX 
MIN 

41 
SI 

95 
-3 

76 
50 

88 

6  ) 

M6 

t ; 

SO 

3  0 
6  2 

92 
50 

92 

6ft 

40 
53 

94 
62 

78 

52 

'1 

60 

70 
49 

75 
38 

78 
AO 

79 
42 

84 

42 

84 
44 

76 
54 

81 
43 

70 
42 

74 
43 

82 
50 

8a 

48 

84 
48 

82 

47 

75 
44 

78 
44 

85 
45 

83 

43 

81.8 
47,4 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

i  3 
ST 

84 

5. 

76 

6  0 

88 
50 

8.6 
62 

85 
32 

82 
49 

83 
54 

93 
52 

3  4 

55 

93 
53 

78 
49 

76 
49 

70 
5  0 

76 

-0 

78 

46 

80 

43 

82 

41 

34 
43 

74 
43 

7  3 
44 

69 
43 

79 
48 

86 

50 

90 
48 

83 
50 

78 

48 

76 
44 

80 
42 

83 
45 

90 
45 

82.0 
48.2 

WINTERS 

MAX 
MIN 

3  0 
56 

85 

53 

76 
49 

82 

6  3 

83 
SO 

83 
n 

94 

50 

5'. 

50 

91 
52 

91 
61 

93 
57 

73 
49 

74 
48 

71 
5  3 

75 
38 

76 
47 

79 
41 

81 
40 

83 
41 

77 
48 

'8 
45 

69 
38 

82 
4  7 

8  3 
45 

87 
45 

85 
50 

81 

42 

80 
43 

73 
42 

84 
40 

85 
43 

81.3 
46.8 

WOODLAND  t  WNW 

•          •  • 

MAX 

MIN 

92 
55 

86 
52 

78 
49 

82 

85 

5C 

84 
-6 

82 

68 

81 
48 

88 
52 

90 

93 
55 

77 
48 

73 
38 

70 
40 

77 
39 

7  7 
4  3 

79 
4C 

80 
38 

84 
43 

77 
-3 

80 
4  1 

68 
38 

82 
38 

82 
46 

88 
46 

85 
50 

80 
62 

80 
41 

8  0 
43 

82 
42 

82 
42 

81.4 
45.2 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

2- 

51 

25 

71 

i  5 

ftft 

13 

6  3 

16 

75 
17 

76 

2  1 

73 

2  2 

76 

22 

•2 

2  2 

^  3 

23 

70 
29 

61 
14 

66 
7 

58 
6 

55 
7 

67 

9 

70 
7 

7ft 

10 

73 
9 

59 
16 

59 
1  5 

67 
23 

68 
18 

76 
19 

75 
20 

67 

14 

67 
13 

67 
14 

71 

12 

70 
W 

68.5 
16,6 

aooiE 

MAX 
MIN 

73 
2  5 

5  5 

40 

56 
29 

6  3 
1  ) 

65 
13 

66 

20 

6  2 

22 

19 

70 
13 

ft* 

20 

61 
36 

55 
28 

4  2 
18 

51 
-  1 

5  3 
5 

48 
11 

►1 

10 

65 
6 

65 
1  1 

53 
33 

59 
1  3 

63 
1  3 

65 
14 

67 
16 

68 
17 

65 
21 

64 

1  3 

62 
12 

62 
11 

66 
12 

ftl 
20 

61.7 
17,4 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

79 

26 

72 
30 

67 
22 

6  6 

15 

72 
14 

73 

20 

S3 

22 

74 
19 

74 

22 

'5 

20 

66 
2  6 

62 
39 

-3 

25 

66 
4 

5  5 
8 

64 

8 

ft7 
7 

71 

6 

71 

12 

62 
38 

59 

1  3 

69 
13 

6e 
18 

75 
17 

75 
18 

72 
20 

72 
11 

66 
15 

63 
15 

73 
12 

68 
13 

67,8 
17,9 

CEDARvILLE 

MAX 
MIN 

"i 
A3 

B2 
50 

69 
35 

66 
34 

74 
40 

7b 
-1 

81 
-  3 

72 
42 

75 

36 

'2 

33 

76 

3  3 

53 
62 

52 
31 

47 

26 

56 
21 

56 
27 

61 

23 

65 
30 

70 

30' 

6  3 
35 

65 

32 

49 
30 

52 
40 

68 
36 

73 
37 

78 
39 

70 
34 

68 
34 

69 
29 

70 
33 

72 
37 

67.0 
35.1 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

-1 

3  2 

63 
36 

53 
29 

51 
27 

57 
26 

6  0 

27 

6  3 

29 

-r 
30 

62 
30 

63 
30 

75 
32 

67 
33 

56 
24 

-5 

2  0 

63 

18 

53 
18 

5ft 

20 

68 

20 

72 
20 

69 
24 

53 
2  4 

56 
23 

62 

25 

69 
26 

74 

26 

71 
27 

63 

24 

64 
21 

66 
23 

70 

22 

70 

24 

62.3 
25.5 

DOYLE  '  SSE 

MAX 
MIN 

3  1 

16 

as 
ii 

76 
36 

67 
31 

75 
32 

8  0 
36 

80 
41 

76 
37 

7R 
38 

75 
36 

76 
36 

76 
40 

58 
30 

52 
21 

60 
2  2 

59 
21 

61 

22 

68 
2  4 

74 
25 

6  3 

28 

65 
31 

68 
30 

69 
31 

70 

35 

73 

36 

30 
38 

75 
30 

66 
28 

68 
27 

75 
27 

69 
32 

71.1 
31.4 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

8* 
i» 

55 

51 

72 
35 

75 
2  7 

•8 

2  7 

80 
3  1 

77 
39 

78 
35 

76 
39 

75 

32 

7  7 

37 

70 
40 

56 
30 

63 

18 

62 
13 

61 
27 

ft8 
13 

63 

2  0 

64 
21 

6  7 

19 

66 

2  9 

63 
25 

71 

32 

72 
27 

77 
2  7 

77 
36 

71 
23 

68 
22 

70 
22 

72 

21 

71.0 
28,8 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

32 
35 

»1 

35 

69 
32 

77 
27 

81 

29 

83 
32 

75 
44 

75 
3  2 

75 
31 

79 
29 

73 
35 

63 
35 

-5 
21 

66 
1ft 

54 
22 

62 
20 

6  3 
21 

70 
25 

'0 

23 

63 
48 

52 
32 

51 
31 

6  7 
35 

74 

29 

78 

30 

72 
43 

68 

26 

72 
30 

71 
25 

75 
26 

74 

28 

69.6 
29.9 

MEYERS  *  SW 

MAX 
MIN 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

79 
1.1 

75 
62 

65 
37 

67 
33 

70 
32 

70 
38 

69 
37 

72 
36 

75 
38 

72 
36 

70 

-  7 

55 
62 

28 

6ft 

23 

53 
26 

55 
23 

6  4 
2ft 

68 
28 

65 
31 

59 

4  7 

64 

13 

66 
33 

68 
34 

70 
32 

70 

33 

72 
36 

69 
31 

68 
33 

68 
31 

68 

29 

70 
31 

67.2 
33.8 

SOUAh  VALLEY 

MAX 
MIN 

r« 

3A 

78 
18 

68 
29 

62 
29 

77 
2  7 

75 
30 

74 
31 

73 
31 

75 
31 

70 
33 

7ft 
34 

68 
-5 

60 
23 

-6 

23 

60 
1  8 

65 
19 

53 
20 

67 

20 

74 

2  1 

63 

26 

63 

2  3 

54 
23 

63 
26 

6  8 
27 

75 

29 

72 
32 

65 
24 

65 
23 

65 
26 

66 
26 

71 
27 

67.0 
27.2 

SUSANvtLLE  AIRPORT 

MAX 

87 
AT 

T8 
5  2 

66 
32 

72 
33 

76 
31 

80 
36 

77 

61 

79 
36 

73 

35 

77 
33 

7ft 

42 

65 
48 

55 
31 

65 

13 

61 
13 

58 

23 

66 
21 

6  ' 
24 

71 

2  3 

68 
44 

65 
U 

62 
30 

6  7 

28 

71 

31 

78 
32 

75 
43 

66 
27 

67 
26 

70 
27 

70 
27 

70 
31 

69,9 
32,0 

TAHOE  CITY 

MAX 

Mm 

T2 
AO 

75 
S3 

67 
35 

58 
35 

61 
32 

66 

35 

63 
34 

62 
36 

62 
36 

64 
36 

69 
3ft 

66 
40 

65 
23 

41 
26 

50 
24 

49 

27 

48 

2  6 

55 
26 

68 
30 

ft  7 

34 

5  2 

26 

59 
32 

57 
35 

61 

33 

60 
34 

69 
37 

63 
29 

62 
31 

60 
30 

60 

31 

60 
30 

60,6 
32.2 

TERMO 

MAX 
MIN 

82 
29 

68 
56 

65 
2  7 

70 
33 

77 

2  6 

78 
!  7 

72 
36 

74 
28 

71 
34 

77 
31 

72 
10 

55 
36 

48 
25 

52 
18 

57 

10 

59 
13 

66 
14 

68 
13 

67 

14 

62 
13 

50 
25 

59 

22 

61 
30 

72 
28 

75 
24 

74 
33 

69 
15 

69 
20 

70 
19 

74 
17 

71 
21 

67.2 
25.3 

TRUCKEE  RANGER  STATW 

MAX 
MIN 

78 
32 

78 

13 

68 
26 

65 

27 

71 

2  6 

75 

29 

72 
29 

72 
29 

76 

30 

74 
29 

76 
32 

67 
41 

68 
22 

-6 
17 

57 
16 

55 
23 

57 

18 

68 
18 

71 
23 

70 
28 

56 
2  3 

57 
22 

65 
28 

69 

26 

74 

27 

72 
30 

66 
23 

65 
23 

67 
23 

70 
22 

71 

26 

67.3 
26.0 

WOODPORDS 

MAX 
MIN 

78 
48 

73 

65 

66 
38 

66 
36 

70 
40 

7  ) 

6  2 

69 
45 

73 
44 

70 
43 

74 
44 

70 
49 

62 
51 

52 
25 

53 
24 

54 

25 

55 
26 

66 

33 

67 
36 

74 
44 

65 
45 

6  1 
35 

68 
35 

69 
39 

76 
63 

71 
45 

67 

3B 

66 
38 

68 
38 

69 
40 

63 
42 

67.1 
39.5 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  OA 

AVIlA  BEACH 

MAX 

Mm 

79 
62 

75 
63 

6  3 
6  0 

'- 

5  0 

6ft 

55 

So 
55 

9C 

6  0 

88 
55 

78 
55 

65 
55 

65 
60 

74 

6,j 

80 

45 

77 
50 

84 

40 

88 
45 

88 
45 

88 

65 

85 
50 

65 
49 

81 
4  7 

85 
53 

80 
60 

87 

55 

81 

50 

72 
48 

70 
52 

73 
48 

74 
50 

85 

50 

100 
50 

78.8 
52.1 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 

Mm 

6) 

53 

46 

43 

46 

6  2 

42 

44 

42 

40 

43 

38 

30 

35 

74 

2  3 

74 

30 

8  1 
27 

3  1 
33 

86 
32 

8  3 
40 

85 

37 

81 
33 

87 
43 

94 
41 

85 
40 

74 
43 

70 
44 

80 
36 

95 
38 

93 
39 

36 
41 

38.9 

BERKELEY 

MAX 

Mm 

6* 
60 

63 

56 

6  1 
66 

66 
59 

63 
54 

6ft 
61 

69 
53 

75 
50 

8ft 
65 

69 
54 

63 
55 

56 

62 

53 

49 

71 
53 

63 
46 

76 
53 

76 
50 

79 
51 

73 
52 

66 
55 

65 

60 

68 
47 

80 

51 

83 
55 

68 
82 

62 
52 

60 
48 

63 
51 

77 
47 

82 
51 

89 
54 

70.4 
52.3 

BURL  I NGAME 

MAX 
MIN 

T7 
56 

65 

66 

16 

56 

74 

5  0 

71 
51 

TO 
-2 

69 
55 

To 
41 

88 

6  7 

8- 

51 

77 
55 

68 
6  2 

70 
53 

74 
64 

70 
-0 

80 
45 

75 
43 

78 
45 

78 
44 

71 

5- 

70 

50 

71 

42 

81 
48 

80 
50 

79 
54 

76 

47 

66 

43 

67 
63 

70 
48 

77 
47 

8  2 
48 

74.3 
48.5 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MM 

T7 
52 

71 
53 

M 

5  6 

8  0 
48 

7  2 
-ft 

'8 
47 

75 
52 

3  0 
46 

3  2 

6ft 

82 
45 

72 

61 

ft  7 
61 

69 
39 

78 
39 

7- 
1ft 

82 
42 

88 
4  7 

90 

48 

38 
52 

72 
6  0 

68 

40 

79 
40 

89 
54 

97 
66 

80 
46 

68 
45 

64 
42 

77 
39 

90 
47 

97 
55 

96 
55 

79.8 
47.7 

CROCKETT 

MAX 

Mm 

)C 
62 

77 
58 

6  6 
67 

75 
57 

'  1 
55 

7  7 
54 

74 
54 

61 

5  ' 

9^ 

52 

88 

52 

8ft 
6ft 

6ft 

53 

7- 

45 

73 

76 

44 

73 
47 

84 

4ft 

78 

4ft 

80 
47 

76 

57 

75 
-3 

70 
46 

77 
51 

80 
51 

82 
51 

76 
52 

68 

4  7 

69 
51 

70 
46 

79 

47 

80 
51 

76.5 
51.1 

GILROy 

MAX 

Mm 

82 
86 

5  1 
66 

6g 

66 

75 
49 

83 
49 

"1 

-  V 

79 

6  1 

75 
46 

'8 
-ft 

92 
46 

87 
55 

6  6 
'  1 

73 
40 

70 

37 

77 
36 

72 
38 

73 
3P 

63 
38 

36 

42 

86 
46 

75 
4ft 

70 
38 

75 
45 

83 
46 

94 
46 

85 
46 

71 
60 

69 
51 

76 
42 

83 
41 

86 
42 

78.7 
65,8 

HALF  MOON  BAY 

MAX 

Mm 

66 
5* 

6- 

»5 

65 

66 

63 
49 

64 
-- 

ft6 
6  3 

64 
50 

70 

49 

-ft 

72 
48 

64 

6  0 

ft  1 

49 

68 
48 

65 
65 

7  0 

3  3 

74 

42 

66 
46 

81 
44 

74 
44 

69 
43 

ft8 

44 

70 
43 

82 
42 

76 

48 

72 
50 

66 
50 

59 
90 

68 
46 

80 
43 

85 
5* 

85 
53 

70.6 
47.4 

MOLL  I STER 

MAX 
MIN 

83 
85 

re 

5  3 

7  1 
6- 

80 
47 

76 
-6 

8  0 
-  4 

74 
48 

8  8 
46 

30 
-1 

88 

63 

78 
57 

73 

38 

35 

34 

38 

38 

13 

-0 

53 

-c 

35 

44 

06 
-6 

85 
43 

75 
44 

70 
47 

75 
46 

87 

42 

40 
43 

40 
42 

44.8 

KING  CITY 

MAX 

Mm 

73 
55 

'« 
'  ' 

85 
49 

80 
52 

7  i 

6ft 

76 
42 

86 
47 

-  7 

32 
46 

71 
50 

70 
50 

70 
43 

80 
33 

'4 

32 

8  8 
34 

88 
40 

85 
48 

78 
34 

8  5 
38 

36 
46 

91 
42 

73 
47 

70 
47 

72 
47 

84 
38 

66 

42 

90 

40 

81.4 
44.  1 

L I VERMORE  2  SSW 

MAX 

MIN 

83 
58 

•h 

5  3 

66 
55 

78 
51 

81 
51 

61 

73 
51 

7  2 
47 

86 
5  0 

87 
53 

92 
51 

6  m 

6  0 

'1 

45 

70 
49 

'ft 

38 

73 
41 

78 

44 

82 

43 

32 
43 

81 
46 

'2 
-8 

70 
39 

78 
40 

79 
-3 

85 
48 

88 
48 

68 

47 

68 
46 

78 
42 

80 
43 

62 

44 

77.6 
47.4 

LOS  GATOS 

MAX 

Mm 

T6 
61 

69 

6  3 

76 
56 

T7 
49 

7* 
54 

73 
6  ) 

72 
49 

84 
48 

8  3 
6  0 

85 
50 

65 
55 

7  2 

-  ] 

69 
43 

74 
42 

TO 
1ft 

77 
43 

8  1 
6] 

82 
42 

30 

44 

74 
55 

ft8 
48 

75 

40 

81 
39 

87 
49 

81 
49 

68 
48 

66 
4  7 

75 
46 

78 
40 

34 
45 

8* 

45 

76.3 
47.4 

MART  INEZ  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

T8 
63 

ti 
58 

64 

57 

75 
56 

1H 

55 

72 
54 

7  2 

55 

77 
51 

8ft 

12 

88     86  66 
52     55  53 
S««  Raloranc*  N 

71      71  72 
43      45  40 
torn  Following  Slati 

73 
42 

78 
44 

77 
44 

IT 
45 

75 
43 

73 
62 

78 
43 

76 
64 

73 

44 

31 

50 

77 
51 

67 
45 

68 

43 

T8 
45 

78 
47 

79 
47 

75.6 
49.1 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1966 


Station 

Day  oi  Month 

O 

07 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

2 1 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

O 
> 
< 

MONTEREY 

MIN 

68 
56 

63 
57 

65 
55 

71 

52 

60 
52 

70 
51 

69 
54 

72 
53 

BR 

55 

71 

6  0 

63 
54 

62 
54 

66 

6  4 

7C 
43 

66 

66 

76 
47 

82 
55 

86 

56 

82 
69 

6  6 

66 

44 

49 

49 
46 

8  2 
5  2 

89 

56 

71 

48 

63 

50 

56 
48 

65 
49 

76 
45 

87 

60 

91 
64 

72.0 
52.2 

MCRRO  BAY  FJPE  DFPT 

MIN 

70 
57 

65 
57 

66 
56 

65 
52 

66 
52 

61 

55 

66 
50 

70 

52 

06 

51 

67 
54 

64 
54 

63 
56 

66 

56 

69 

5t 

72 
42 

7  2 
4  3 

76 
48 

76 
47 

90 
50 

73 

52 

65 
46 

74 

50 

77 
56 

86 

53 

79 
49 

74 
51 

62 
5  3 

60 
67 

63 
49 

76 

50 

95 

66 

71.4 

51.9 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MIN 

8  i 

B4 
51 

56 
50 

79 
51 

80 
54 

82 
52 

70 
49 

79 
50 

84 
66 

89 
66 

92 
50 

67 
46 

73 
44 

63 

46 

76 
68 

68 
60 

73 
52 

79 
5  9 

35 

60 

82 

52 

73 
42 

66 
44 

79 

69 

79 

6  0 

9  1 
65 

89 
56 

72 
51 

75 
51 

79 
54 

86 
58 

87 
65 

78. 1 
53.0 

MOUNT  HAMILTON 

MIN 

S3 

47 

67 
51 

69 
55 

67 
50 

75 
57 

78 
61 

78 
65 

73 

66 

5  9 
3  6 

6  2 
43 

60 
47 

61 

43 

69 
6  2 

74 

55 

72 

48 

53 
36 

65 
4  2 

73 

52 

78 
62 

76 

63 

70 
51 

76 
55 

75 
62 

79 
64 

70.5 
52.1 

NACIMJENTO  0AM 

MAX 
MIN 

SO 
55 

9  3 
54 

69 
56 

*- 

4  j 

86 
68 

86 
4  7 

86 
44 

79 

60 

8  6 
51 

91 
4  9 

88 

50 

76 
45 

74 
38 

69 
3  9 

77 
36 

80 
37 

76 
39 

31 
41 

36 

4  2 

87 
6  3 

7  1 
38 

70 
37 

BC 
4  0 

85 
45 

91 
45 

R7 

62 

63 
45 

78 
64 

B9 

40 

86 
46 

95 
46 

81.5 
44,5 

NEWARK 

MAX 
MIN 

79 

6  2 

68 

59 

66 
57 

74 

56 

72 
56 

68 
55 

68 
56 

69 

54 

80 
54 

36 

57 

78 
56 

70 
6, 

67 
-6 

70 
46 

7  2 
45 

65 
47 

75 
48 

78 
51 

30 
51 

75 
6  1 

6  9 
52 

65 
46 

70 
47 

79 
52 

82 
66 

76 
53 

65 

54 

6  3 
52 

6  7 
46 

73 
49 

77 
51 

72.* 
52.1 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 
63 

64 

60 

69 

58 

67 
59 

64 
59 

66 

56 

66 
60 

'3 
57 

84 
66 

6  9 
6  7 

65 
6  9 

66 

58 

7  2 
53 

7  0 

52 

66 
47 

74 
49 

73 
49 

79 
49 

76 

50 

64 

57 

65 

52 

67 
48 

7  6 
53 

80 

64 

66 
55 

60 
65 

59 

54 

63 
53 

66 
47 

84 

50 

67 
52 

70.0 
54.2 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

78 
58 

70 
60 

67 

56 

73 
57 

70 
56 

66 
47 

69 
49 

68 
48 

81 
40 

3  2 
50 

76 

4  9 

6  9 
48 

68 

6  0 

6B 

42 

72 

39 

70 
41 

75 

40 

78 

39 

80 
40 

75 
46 

70 

49 

71 
39 

73 
46 

80 

46 

62 
4  7 

72 
47 

66 

49 

62 
49 

67 
42 

74 

43 

80 
45 

72.6 
46,9 

PASO  ROBLES 

MAX 
MIN 

85 
85 

81 

55 

70 
56 

85 
43 

86 
45 

87 
66 

85 
43 

86 

48 

96 
46 

94 

66 

68 

57 

77 

4  j 

73 
35 

3  0 
29 

78 
29 

78 
30 

84 

2  8 

88 
30 

89 
32 

83 
45 

72 
36 

80 
37 

89 
7  6 

96 
76 

38 
36 

83 
38 

7  7 
37 

77 
48 

86 
3  7 

89 
36 

3  7 
35 

83.1 

40,2 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

86 
58 

72 
57 

72 
86 

86 
48 

87 
52 

87 
50 

78 
49 

89 

43 

98 

51 

3  1 

50 

71 

50 

71 

48 

76 
41 

3  1 
36 

7  7 

34 

78 
38 

84 

38 

88 
38 

90 
31 

72 
50 

72 
39 

78 
77 

90 
46 

96 
44 

91 
62 

79 

46 

76 
49 

78 
48 

87 
42 

91 
64 

91 
41 

82.6 
45.1 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

37 
5  1 

79 
51 

77 
54 

8  ' 
4  5 

89 
44 

88 
*« 

Si 

42 

92 
45 

97 
4  7 

96 

6  0 

82 
45 

76 

4  9 

72 
38 

80 
36 

77 

36 

3  0 
38 

8' 
38 

90 
39 

31 
42 

a  3 

51 

72 

40 

79 

37 

R  7 
45 

94 
45 

91 
46 

30 
6  0 

79 
39 

80 
36 

91 
41 

94 
44 

95 
42 

85.0 
43.1 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

70 
60 

70 
59 

66 
58 

66 
51 

65 
'6 

75 
55 

7  7 
6  2 

74 
57 

73 
56 

64 
54 

64 

52 

63 

58 

7P 
67 

76 
5t 

76 

66 

75 
46 

77 

4  5 

74 
47 

75 

52 

66 

50 

75 

52 

81 

55 

78 
66 

80 
64 

79 
52 

66 
47 

65 
54 

69 
47 

67 
49 

84 
50 

92 
50 

73.1 
52.2 

POINT  PIEDRAS  8LANCAS 

MAX 
MIN 

63 
55 

66 
58 

70 

55 

68 
51 

63 

55 

68 
52 

65 
51 

65 
61 

63 
63 

61 
53 

64 

55 

6  1 

5  3 

66 
51 

71 

50 

64 

46 

67 
47 

68 
50 

74 
49 

70 
50 

64 
60 

65 
49 

67 

49 

71 
53 

73 

52 

61 
52 

65 
49 

69 
53 

65 
68 

67 
49 

73 
53 

77 
55 

66.8 
51.5 

PORT  CHICAGO  NAyAL  DEF 

MAX 
MIN 

78 
60 

72 
57 

76 
52 

77 

52 

77 
68 

73 

60 

78 
54 

3  6 

4  7 

88 
51 

07 

5  0 

82 
55 

72 
52 

7  I 

38 

73 
43 

76 

3  7 

78 
44 

78 

40 

79 
40 

'8 
39 

75 
56 

71 
44 

77 
38 

81 
47 

82 

65 

82 

47 

78 
47 

69 
44 

73 

40 

79 
39 

81 
42 

81 
42 

77.6 
46.6 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

94 

45 

87 

4  3 

7- 

5  0 

83 
41 

84 
43 

83 

41 

78 
36 

88 
38 

90 
40 

90 
42 

80 

44 

74 

6  1 

64 
3  2 

69 
27 

70 
25 

75 
31 

Rl 

28 

80 
27 

38 
30 

75 

45 

70 
33 

71 

32 

78 

36 

86 
75 

87 
77 

76 
7b 

75 
37 

75 

32 

80 
33 

85 
34 

90 
33 

80.2 
36.4 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

80 
62 

70 
59 

75 
54 

74 

53 

73 
56 

73 
49 

72 

55 

86 
49 

B8 

61 

87 
52 

7  7 

60 

73 
47 

68 
65 

76 
43 

72 

39 

78 
42 

81 

41 

81 
41 

76 
43 

76 

65 

69 

50 

74 
41 

82 

47 

B4 
46 

B  1 
48 

67 
47 

67 

46 

70 
46 

76 
42 

82 
45 

82 
45 

76.3 
48,1 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

71 
62 

70 

58 

71 

58 

69 
57 

70 
57 

67 
54 

71 
56 

71 
55 

77 

56 

89 
58 

69 

68 

65 
6  3 

7C 
5  0 

70 

5  2 

76 
44 

75 

49 

78 
47 

80 
47 

32 

6  9 

75 
50 

70 

62 

69 
46 

75 
49 

82 
64 

85 
56 

70 
53 

64 

55 

62 
54 

67 
66 

80 
49 

83 
53 

73.3 
52.9 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

69 

60 

62 
56 

72 
54 

75 
53 

73 
53 

67 
61 

70 
55 

36 

45 

84 
49 

86 
48 

69 

66 

66 
51 

67 
35 

69 
44 

69 
33 

75 
42 

75 
37 

76 
36 

73 
3  1 

72 
55 

66 
42 

74 
35 

77 
40 

7fl 
43 

80 
44 

72 

50 

62 

46 

73 
47 

75 
38 

78 
41 

80 
42 

73.2 
*5.7 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

74 
58 

66 
60 

72 
56 

78 
49 

67 
54 

7  1 

44 

72 
52 

80 
50 

9  2 
51 

77 
53 

67 
56 

66 

56 

71 

60 

67 
39 

69 

36 

79 

38 

85 
46 

90 
43 

87 
50 

67 

6  2 

67 
64 

74 
37 

88 
47 

96 
51 

78 
46 

65 
51 

63 
49 

70 
49 

81 
43 

91 
50 

94 

53 

76.2 
48.5 

SALINAS   FAA  AP 

MAX 
MIN 

73 
57 

64 
57 

69 
52 

75 
48 

65 
52 

69 
48 

69 

51 

79 
51 

90 
5  1 

65 
6  2 

64 
57 

64 

51 

69 
37 

79 
3  9 

67 
36 

79 
37 

«3 
45 

86 
43 

86 

52 

66 

6  0 

65 
43 

74 

36 

86 
46 

95 
60 

76 

46 

63 

60 

56 
49 

68 
69 

83 
44 

92 
51 

91 
51 

74,5 
47,7 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

89 
51 

86 
48 

75 
52 

87 
45 

91 
46 

88 

4m 

85 
40 

94 
41 

96 
4  7 

93 
47 

33 
64 

82 
43 

78 
33 

80 

34 

79 

3  1 

82 
35 

88 
34 

68 
37 

90 
37 

87 
48 

75 

35 

81 
34 

8  6 
40 

93 
44 

91 
42 

88 
38 

78 
37 

81 
34 

66 
40 

94 

40 

93 
42 

86,0 
40,9 

5  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

63 
56 

62 
56 

64 

56 

63 
60 

63 
56 

65 
55 

66 
57 

67 
55 

65 

67 

62 
53 

64 

56 

6  2 

69 

71 

63 

7  2 

71 

82 

45 

75 
50 

70 

«6 

63 

52 

66 

73 
51 

70 
6  1 

66 
54 

64 

65 

62 
56 

61 
53 

75 
52 

97 

63 

B5 

66 

68.1 

55.0 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

6* 
60 

62 
56 

69 
55 

67 
52 

64 
65 

66 
64 

65 
55 

79 

61 

R7 
6  2 

69 

63 

67 
55 

65 

52 

68 
46 

'1 
67 

66 
42 

75 
45 

79 
4  6 

80 
47 

73 
47 

65 

53 

65 
4  7 

69 
64 

ao 

51 

83 
51 

67 
51 

62 
51 

60 
51 

66 
44 

73 
45 

81 
49 

6! 
50 

70.6 
50.2 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

62 
60 

60 
56 

68 
57 

66 
56 

62 
55 

6- 

55 

67 
57 

76 
57 

85 
69 

67 

55 

6* 

56 

65 
55 

69 
55 

71 
53 

68 
51 

7* 
5  6 

79 

54 

79 

56 

7* 
56 

64 
«6 

64 

'3 

70 
52 

77 

5a 

80 

60 

67 
52 

62 
52 

58 
51 

66 
50 

77 
52 

83 
57 

83 

60 

70.0 
55.2 

SAN  GREGORlO  2  SE 

MAX 
MIN 

68 
56 

65 
55 

68 
50 

70 
43 

66 
50 

68 
64 

63 
53 

76 

45 

8  9 
43 

69 
43 

65 
49 

63 
45 

68 
33 

76 

39 

73 

35 

77 
35 

79 

39 

8  2 
40 

81 
42 

65 
6  7 

61 
39 

68 
36 

62 

43 

85 

41 

63 
44 

64 

48 

59 
46 

65 
65 

80 
37 

68 

45 

84 
46 

71.9 
43.7 

SAN  JCSE 

MAX 
MIN 

76 
63 

69 
62 

75 
58 

75 
53 

72 
56 

71 

51 

70 
52 

84 
50 

B  7 
6  2 

86 
55 

76 
54 

70 
6  2 

70 
46 

73 

46 

71 

60 

77 
42 

80 

45 

80 
45 

'8 
46 

76 

67 

67 
50 

70 
61 

80 
49 

8  3 
49 

80 
62 

68 
61 

63 
52 

69 
52 

74 
43 

79 
46 

61 
46 

75.  1 
50.1 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

72 
57 

7  7 
56 

67 

56 

69 
49 

72 
6  9 

'2 

52 

94 

50 

76 
50 

B  j 

64 

7  7 

53 

66 
53 

65 
52 

68 
66 

67 
52 

79 

42 

76 
43 

81 
50 

86 
55 

)3 
61 

38 
4  9 

6  6 
49 

73 
63 

77 
53 

92 
55 

94 

60 

83 
46 

66 
48 

67 
49 

76 
49 

ee 
54 

94 

67 

77.5 
51.4 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

63 
57 

72 
58 

74 
58 

70 
60 

67 

5.' 

71 

60 

85 
56 

90 
59 

85 
59 

68 
57 

67 

5  2 

68 

50 

73 
46 

66 
5  6 

78 
47 

82 
66 

83 
4  3 

76 

47 

75 

60 

65 

63 

72 
44 

82 
51 

84 
51 

79 
50 

66 
57 

65 

4  a 

67 
48 

78 
48 

84 

52 

8T 
57 

74,8 
53.2 

SANTA  CLARA  UN  I  VERS  I T> 

MAX 
MIN 

76 

62 

68 
61 

75 
53 

76 
53 

72 
56 

5; 

71 
62 

86 
51 

OH 

66 

83 
57 

71 

55 

'  1 

51 

70 
6  7 

73 
47 

70 
6  1 

77 
44 

82 
47 

81 
46 

79 
48 

74 
57 

66 
60 

72 
43 

62 
60 

B5 

60 

79 
6  3 

67 
52 

63 
6  3 

71 
52 

75 
44 

80 
47 

82 

48 

75,5 
51.0 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

77 
54 

73 
54 

7; 
56 

79 
48 

73 
48 

51 

76 
46 

79 
68 

93 
49 

76 
63 

62 
53 

63 
60 

73 
41 

80 
38 

76 

3  7 

79 
41 

76 

40 

91 

4  I 

35 

45 

70 

!  I 

72 

60 

75 
38 

»6 
68 

97 
48 

74 
46 

69 

50 

63 
4  9 

67 
48 

68 
40 

92 
48 

93 
47 

77.4 
66,6 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTEf 

MAX 

75 
58 

64 

56 

6  1 
56 

70 
52 

72 
54 

'3 

6  2 

68 

52 

69 
53 

3  1 

6  7 

88 

56 

77 

55 

65 
53 

68 
43 

1 1 

46 

'5 
44 

72 
43 

79 
51 

81 
49 

32 
50 

80 
69 

68 

51 

6  7 
45 

76 

66 

Bl 

53 

86 
55 

75 
50 

6  2 
51 

61 
50 

68 
47 

79 
47 

83 
54 

73.2 
50.6 

WALNUT  CREEK  2  E5E 

MAX 
MIN 

81 
53 

74 
58 

63 

5  0 

76 
45 

80 
45 

'3 
46 

73 
47 

76 
49 

87 
48 

87 
49 

90 
49 

68 
49 

73 
34 

68 
34 

72 
32 

72 
40 

77 

36 

78 
35 

79 

36 

75 
39 

73 
41 

68 
37 

77 

42 

R0 

41 

81 
41 

81 
66 

68 
46 

70 
44 

75 
36 

76 
39 

82 
40 

76.1 
42.7 

WATSONV I LLE  WATERWORK! 
*          *  * 

MAX 
MIN 

73 
57 

73 
58 

65 
56 

69 
48 

74 
51 

66 
47 

72 
48 

68 
47 

80 
49 

92 
52 

6* 

53 

68 
65 

62 
39 

72 
38 

77 
37 

69 
38 

77 
44 

83 

42 

89 
43 

B6 

50 

65 
42 

67 
38 

72 

44 

B6 
47 

92 
46 

73 

43 

64 

50 

59 
45 

68 
40 

87 
43 

91 
45 

74.  1 
46.3 

SAN  JOAOUIN 

OR  A I V AGE  OS 

ANTIOCH  F I8REB0ARD  ML 

MAX 
MIN 

83 
60 

78 
59 

7  0 

52 

78 
53 

76 
53 

73 
56 

75 
52 

75 
63 

05 

58 

86 
56 

86 
58 

'1 

6  2 

71 

56 

72 
56 

72 
4  7 

76 

59 

6  2 
45 

eo 
45 

81 
46 

77 
60 

76 

63 

69 
51 

76 
55 

7  9 
4B 

83 
54 

B0 
54 

73 
49 

69 
41 

75 
46 

79 
46 

82 

46 

77,0 
52.2 

ANTIOCH   PUMPING   PL  3 

MAX 
MIN 

66 
55 

80 

55 

'4 
-5 

80 
49 

79 
49 

76 
4  J 

77 

50 

78 
48 

03 

60 

87 
49 

90 
51 

7  3 
49 

72 
49 

71 
47 

76 
7H 

74 

45 

79 
39 

79 
39 

81 
41 

79 

66 

77 

52 

71 
40 

79 
45 

61 

40 

84 
47 

03 
6  0 

75 
44 

77 
40 

78 
42 

81 

42 

81 
41 

78.6 
46.0 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

84 
41 

86 

62 

8  2 
58 

76 
54 

83 
56 

84 

59 

83 
58 

79 

55 

06 
66 

93 
57 

89 
56 

8  2 
6  1 

75 
47 

61 
45 

76 

65 

76 

46 

79 

6  6 

7B 
61 

86 
52 

90 

6  1 

75 

46 

69 
44 

71 
44 

84 

49 

89 
58 

90 
60 

83 

55 

78 
51 

76 
49 

81 

50 

86 
53 

80.8 
52.3 

AUBERRY   1  NNF 

MAX 
MIN 

84 

53 

74 

50 

80 
45 

81 
54 

»2 

6* 

77 
47 

83 
49 

8  9 

50 

90      82  72 
57      48  45 
See  Roference  Nc 

67  73 
35  35 
les  Following  Static 

72 
37 

□  lnde 

77 
43 

84 
45 

86 
44 

74 
42 

66 
36 

70 
39 

83 
38 

87 
53 

89 
51 

80 

52 

76 
43 

75 
45 

80 
40 

81 

42 

84 

48 

79.2 
45.4 

-  331  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  ot  Month 

a 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8  |  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

07 
^> 

BAKERSFIELD  WB  AIBP0B1 

MAX 
MIN 

86 

82 

73 

83 

81 

83 
6  7 

76 
c  5 

81 
57 

91 
84 

89 
6  3 

82 
61 

76 
64 

6  9 
48 

3  0 
46 

73 

49 

75 

8  8 

80 
66 

82 
47 

87 
48 

60 
51 

69 

46 

70 
45 

80 
68 

89 

53 

92 

54 

83 
56 

76 

55 

75 
51 

78 
51 

81 

55 

85 
53 

80.3 
53.8 

BALCM  PONEP  HOUSE 

MAX 
MIN 

91 

BO 

77 

') 

ac 

9  0 
6 1 

78 

6  9 

81 

55 

88 
'8 

89 

63 

66 

62 

78 

55 

7  0 
6  1 

71 
47 

70 
46 

71 
47 

76 
4  9 

84 
54 

85 

6  b 

62 
61 

69 
46 

68 
46 

61 

48 

86 

=  8 

84 
59 

81 
58 

77 
56 

72 
52 

79 
52 

80 
55 

81 
56 

78.8 
55,1 

BLACK.ELLS  CORNEA 

MAX 
MIN 

BUTTONWtLLOw 

MAX 
MIN 

s5 
6 1 

89 

9  7 

'6 

86 

85 
55 

88 
5  3 

82 

6  6 

86 
89 

92 
54 

92 
6  0 

87 
51 

79 
52 

72 
38 

79 
7  7 

77 

39 

78 
38 

83 
37 

34 
40 

67 
46 

'8 
43 

72 
39 

75 
40 

8  2 
44 

90 
44 

94 
49 

84 
9  1 

80 
52 

77 
44 

62 
43 

85 
43 

83.0 
47,5 

CAlAvERAS  BIO  TREES 

MAX 
MIN 

6  9 

69 

6  3 
5  7 

9h 

32 

64 
35 

65 

3  9 

6  0 
80 

63 
42 

69 

83 

73 
45 

72 
44 

65 
41 

6  4 

26 

53 
27 

84 

22 

9  2 
2  3 

59 
31 

61 

32 

68 
38 

67 
42 

6  1 
27 

52 
28 

62 
32 

60 
37 

72 
43 

76 
41 

67 
39 

72 
34 

70 
35 

75 
39 

77 
42 

64,6 
36,1 

CAMP  PAROEE 

MAX 
MIN 

34 

93 
s  5 

73 
53 

77 
s*. 

82 

83 
6  2 

"4 
6  1 

74 

54 

94 
67 

89 

6  0 

9  1 

53 

74 
60 

72 

8  1 

69 

40 

74 

8  6 

72 
49 

8  0 
57 

79 
52 

33 
9  1 

83 
63 

7  7 

43 

69 
43 

76 
44 

79 

53 

86 
53 

90 
53 

73 
40 

76 
46 

76 
47 

80 
51 

82 
53 

79.2 
50,6 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  R8 

MAX 
MIN 

8* 
4  5 

84 
6  3 

Tk 

75 

B  1 
6  2 

9- 

90 

83 
4  4 

79 
49 

37 

51 

68 
8  3 

8  9 

53 

79 
4  4 

72 
48 

66 
4  1 

72 
36 

71 

43 

73 
40 

76 
43 

82 
44 

85 

67 

78 
43 

67 
79 

73 
42 

92 
49 

85 

8  0 

90 
46 

79 

46 

77 
43 

75 
45 

78 
46 

79 

48 

79.0 
47,  1 

CHERRY   VALLEY  DAW 

MAX 

Mm 

48 

78 

47 

74 

70 
6  2 

77 
4  2 

76 
9  3 

7  ' 
4  4 

74 
46 

83 

66 

85 
4  6 

83 
45 

79 

32 

6  2 
72 

65 
7  2 

66 
35 

73 
39 

70 
37 

77 
41 

78 
44 

63 
73 

66 
75 

69 
39 

80 
45 

82 
45 

79 
42 

75 
40 

70 
3P 

71 
40 

78 
42 

80 
44 

74.5 
40.9 

COALINGA 

MAX 
MIN 

88 

60 

B2 
5  9 

78 

9  6 

84 
5  6 

87 
55 

37 
69 

83 

52 

85 

50 

92 
6  3 

94 
55 

81 

6  3 

78 
69 

74 
46 

75 
49 

78 
83 

7  6 
42 

80 
41 

81 
42 

79 
45 

02 
59 

70 

40 

'2 
45 

79 
51 

90 

6  1 

91 

50 

91 
49 

82 
47 

78 
46 

81 
47 

84 
45 

65 
45 

82.2 
49.3 

CORCORAN  IRRI6  OIST 

MAX 
MIN 

86 
6  1 

98 
6  1 

83 

55 

76 

55 

9- 
s  9 

87 
99 

99 
52 

78 
51 

87 

53 

89 
55 

9  0 
54 

93 

52 

77 
43 

70 
4  1 

75 

39 

76 
39 

74 

40 

80 
42 

84 
44 

86 
4  7 

73 
88 

70 
38 

79 
42 

8  0 
46 

90 
46 

93 
48 

92 
50 

77 
46 

76 
45 

80 
45 

83 

45 

81.2 
46.1 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

9  5 
ss 

77 
8  1 

80 
46 

84 

6  4 

84 

4  rj 

33 
9  4 

78 
48 

85 
44 

90 
66 

91 
46 

78 

90 

75 
49 

71 

40 

75 
30 

75 
31 

80 
35 

8  0 

33 

84 
36 

83 
34 

61 
62 

7  2 

62 

77 
33 

80 
39 

89 
79 

91 
61 

74 
42 

77 
39 

76 
38 

80 
38 

83 
36 

84 

37 

80.7 
41.7 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

80 
4  3 

77 

70 
39 

76 
3  9 

79 
40 

76 
36 

75 
7  9 

60 
37 

86 
79 

88 
38 

79 
77 

68 
39 

62 
28 

68 
24 

66 
24 

69 
29 

73 

2b 

80 
28 

83 

29  ■ 

70 
48 

64 
27 

68 
26 

80 
71 

85 
36 

65 
36 

78 
34 

74 
32 

73 
31 

82 
33 

85 
34 

82 
34 

76.1 
33.9 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

9  5 
SI 

82 
5  1 

77 
4  9 

82 
50 

83 
99 

92 
45 

9  0 
8  7 

85 
47 

90 
51 

91 
6  1 

69 

47 

78 
49 

71 
37 

78 
76 

72 
38 

8  2 
39 

8  0 
5  0 

84 
44 

84 
42 

81 
57 

74 
79 

7  7 

36 

6  2 
48 

89 
45 

91 
47 

87 
45 

77 
4  2 

77 
41 

84 

41 

83 
41 

85 

44 

61.7 
45,2 

FIVE  POINTS  5  SSw 

MAX 
MIN 

87 
61 

96 
59 

9  0 
55 

80 
55 

a ' 
57 

85 

96 

86 
52 

84 

82 

91 
86 

9  2 
96 

88 
57 

77 
81 

74 

40 

75 
42 

75 
4  1 

78 
41 

8  0 

40 

83 
44 

36 
46 

78 

57 

69 
43 

73 
39 

80 
43 

90 
44 

91 
80 

83 
52 

77 
50 

75 
48 

79 
47 

82 
46 

6  3 

44 

81.5 
49,1 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

38 
1  . 

B2 
9  7 

77 
55 

a  9 
55 

87 

96 

87 
53 

79 
52 

44 

81 

91 

98 

92 
56 

91 

55 

77 

82 

7  1 

49 

74 

43 

75 

76 

76 
3b 

80 

46 

83 
63 

9  6 
43 

75 
53 

71 

44 

72 
38 

81 
44 

68 
48 

91 
46 

79 
4  7 

76 

90 

76 
46 

80 
4  7 

82 
48 

83 
48 

80.9 
48.6 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

98 
96 

99 
54 

83 
9  3 

79 
9  3 

9  9 
9  3 

88 
6  1 

87 
48 

79 

46 

86 

53 

92 

6  7 

92 
6  1 

84 
4  9 

77 
44 

72 

42 

78 
39 

74 

38 

77 
38 

90 
44 

9b 
46 

87 

55 

80 

42 

72 
39 

74 
4  1 

04 

50 

89 
53 

91 
6  1 

81 

89 

78 
45 

78 
45 

82 
50 

84 
50 

82.4 
47,9 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

66 

48 

66 

57 
47 

61 
41 

63 
9  1 

62 

8  2 

61 

47. 

69 
42 

66 

83 

71 
4  6 

69 
44 

70 
4  0 

66 
32 

88 
7  1 

64 

3  1 

52 

70 

56 

30 

60 
37 

68 
43 

70 
64 

87 

74 

53 
34 

62 
38 

70 

45 

71 

45 

70 
89 

65 
45 

63 
4 1 

63 

6  1 

bfc 
43 

69 

45 

63,0 
40,5 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

87 
46 

lb 
5  1 

75 
52 

77 
41 

75 
42 

76 
43 

74 

8  1 

80 

40 

8  9 
80 

84 
42 

77 
4  1 

74 

38 

63 
35 

70 
26 

66 

27 

71 
2  7 

76 
28 

82 
3  0 

85 
3  3 

80 
40 

64 

7  8 

69 
28 

94 

3  3 

85 
39 

86 
40 

78 
3  8 

72 
37 

72 
35 

80 
35 

83 
35 

8  4 
35 

77.2 
37.1 

GRANT  GROVE 

MAX 

Mm 

6* 
49 

65 
44 

57 
42 

57 

9  1 

9  7 
9  1 

59 
4  1 

59 

4  1 

58 
42 

6R 
87 

67 
43 

66 
42 

63 
40 

55 
3  1 

44 
7  1 

52 
32 

49 
31 

52 
3  1 

59 
39 

65 
45 

69 
4  6 

65 
76 

53 
3  7 

63 
62 

66 
47 

69 

46 

67 
46 

64 

45 

60 
41 

61 
82 

66 
45 

65 

47 

60.4 
41.1 

HANFORD 

MAX 
MIN 

86 
58 

82 

56 

79 
53 

84 
99 

85 
54 

85 
53 

83 
50 

8  7 

50 

87 
61 

90 
52 

8) 

51 

80 
4  9 

75 

46 

75 
36 

74 
38 

73 
33 

79 

4  0 

82 
38 

86 
4  1 

77 

6  0 

6  9 
45 

71 
36 

79 

43 

»8 
46 

90 
45 

89 
48 

77 
50 

75 
46 

78 
44 

81 
46 

82 
44 

81,1 
46,7 

hetch  hetchy 

MAX 
MIN 

83 
49 

91 
69 

62 

4  1 

72 
42 

76 
42 

76 
43 

75 
45 

74 
43 

80 

48 

83 
46 

83 

46 

76 
36 

7  2 
7  2 

68 
33 

65 
35 

70 
35 

73 

35 

80 
38 

79 
45 

66 
75 

65 
35 

71 
37 

80 

4  3 

84 
43 

82 
4  1 

73 
39 

74 

39 

74 
39 

79 
40 

81 
39 

75.2 
40,5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

64 
43 

62 
40 

57 
37 

57 
36 

6  0 
!6 

6  0 

37 

57 
37 

66 
40 

70 
40 

69 
42 

6  3 

39 

61 

35 

48 
27 

50 
27 

51 
27 

6  2 
3  1 

66 
3  1 

63 
35 

67 
37 

61 

4  2 

6  2 

29 

61 
33 

6  3 

78 

67 
39 

67 
39 

65 
37 

60 
37 

62 
35 

64 
35 

65 
36 

6e 
37 

61.0 
35.9 

I0PIA 

MAX 

Mm 

82 
58 

80 
98 

74 
47 

79 

51 

9  0 

55 

91 
9  7 

78 
69 

7  4 

56 

85 
53 

86 
61 

65 

60 

73 
48 

68 
4  0 

68 
4  3 

70 
4  3 

69 
45 

77 
49 

80 
8  1 

84 
57 

75 
'  9 

67 
4  3 

68 
41 

76 
5  1 

8  7 

57 

96 
60 

80 
57 

74 

62 

72 
48 

80 
51 

83 
59 

8» 
6  7 

77.8 
52.3 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 

Mm 

85 
68 

83 

69 

79 

6C 

85 
61 

82 
66 

82 

66 

78 
63 

82 
63 

91 
66 

93 
60 

O" 

63 

80 
59 

75 
51 

81 

51 

75 

62 

76 

53 

82 
5  8 

83 
6  3 

96 
63 

80 

63 

77 

6  1 

70 
50 

B2 
53 

9  0 
6  4 

92 

88 
67 

80 
56 

72 
57 

78 
52 

82 
56 

85 
65 

91,9 
59.7 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

88 

55 

96 

60 

78 
52 

83 
57 

81 

55 

79 
9  1 

82 
48 

9  0 

4  4 

91 
80 

89 
66 

85 
82 

80 

4  H 

70 
55 

'1 

4  3 

71 

7b 

73 

7  b 

78 
36 

85 
53 

96 
8  3 

80 

60 

77 

6  7 

76 
42 

85 

6  b 

op 
57 

68 
5  7 

97 
53 

80 
42 

83 
3  8 

83 
46 

84 

50 

67 
4  8 

82.1 
48.9 

KETTLEMAN  CITY   1  SSw 

MAX 
MIN 

87 
65 

93 
69 

82 
56 

77 
56 

84 
59 

85 
58 

83 
56 

(30 
56 

0  2 

>4 

90 

64 

83 
53 

73 
6  2 

74 

50 

7  0 
44 

73 
49 

73 
64 

76 
6  6 

80 
64 

90 
45 

91 
46 

67 

40 

70 
40 

85 
5  2 

88 
5  4 

80 
50 

74 
5  1 

72 

9  6 

80 
50 

60 
50 

84 
52 

86 
4  7 

79,6 
51.2 

kettleman  STATION 

MAX 
MIN 

88 
63 

85 
59 

77 
56 

65 
'  ) 

87 
63 

9  6 
9  9 

80 
56 

85 

'  9 

90 
62 

93 
65 

94 

60 

64 

69 
6  2 

76 
4  7 

77 
50 

76 
49 

80 
80 

84 
65 

85 
5  7 

86 
62 

69 
9  8 

74 
4  4 

82 

6  J 

91 

55 

92 
63 

62 
56 

78 
64 

76 
54 

B0 

57 

84 

57 

P4 

54 

82.0 
55.9 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

85 
57 

84 

-9 

78 
49 

84 
55 

84 

49 

02 

48 

77 
52 

84 

6  2 

90 
50 

91 
60 

74 
9U 

74 
41 

72 

4C; 

75 
44 

75 

6  1 

79 
41 

80 
8  3 

94 

39 

93 
4  7 

80 
43 

83 
4  7 

6  0 
4  3 

72 
35 

76 
45 

83 

09 

81 

76 
44 

77 
44 

77 
44 

80.4 
46.1 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

86 
59 

83 
56 

76 

9.' 

83 

52 

85 
54 

84 

9  ) 

81 
52 

83 
50 

98 
6  8 

69 
53 

67 
52 

7b 
6  3 

71 
4  7 

75 

4  0 

74 

38 

75 
7  7 

79 
46 

82 
42 

84 

78 
6  7 

'5 
50 

73 

81 

87 

90 

84 

'8 

75 

76 

61 
44 

82 

65 

90.7 
48.4 

LEMON  COVE 

MAX 

Mm 

86 
58 

9  2 
59 

•6 

96 

83 

55 

85 
55 

4  7 

96 

88 

55 

«» 

56 

89 

66 

88 

66 

81 
52 

7  6 
4  ' 

68 
45 

74 

4  6 

74 

40 

77 
40 

79 
4  3 

83 
46 

86 
4  3 

74 

55 

69 
7  9 

71 

80 

87 

90 

82 

76 

75 

79 

82 

48 

83 

47 

80.5 
49,2 

LINDSAY 

MAX 

Mm 

89 
59 

85 

61 

r  • 

96 

83 
54 

^6 
54 

49 

44 

78 

6  0 

83 

8  9 

90 
6  6 

63 
55 

'9 

70 

42 

76 
4 1 

7b 

77 
4  1 

8  2 

86 
4  0 

87 

75 

70 

73 

=  1 

67 

91 
46 

82 

76 
4  9 

76 
45 

79 

83 

86 

81,0 
47.7 

LOOI 

MAX 
MIN 

82 
51 

71 
9-. 

78 

6  0 

81 
54 

81 

52 

'4 

80 

75 

49 

85 

6  0 

8  7 
64 

9  1 

55 

72 

61 

72 
'  1 

69 

48 

75 
45 

72 
38 

79 
49 

B0 
61 

82 
42 

80 
40 

78 

56 

68 
47 

77 
37 

81 
47 

p  7 
47 

87 
48 

74 
49 

75 
44 

76 
42 

79 
44 

80 
45 

80 
45 

76.5 
47.8 

LOS  BANOS 

MAX 

Mm 

S6 

57 

78 
57 

77 

9  3 

83 

53 

85 
50 

a- 

•9 
51 

84 
50 

O  T 

8  0 

9  0 

53 

83 

57 

77 
4  1 

74 
5 1 

73 
1  7 

76 
7  6 

77 
42 

81 
40 

82 
40 

82 

77 

79 

75 
3  8 

79 

85 

87 

83 

77 

75 

80 

62 

Bl 
<•  2 

80,4 
47.2 

MADERA 

MAX 

MIN 

89 
5« 

H9 

55 

9  0 
6  7 

Bo 
58 

85 

55 

9  , 
1  1 

89 

50 

80 
51 

88 
6,6 

90 
55 

93 

s  2 

64 

6  2 

77 

'1 

'  7 

76 

77 

82 

85 

87 

'8 

71 
39 

76 
39 

83 

91 

92 
48 

76 
46 

60 
44 

77 

84 

85 

82,5 
47,6 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 

Mm 

manteca 

MIN 

9  ' 

56 

9  1 
99 

'  1 
-  J 

77 
50 

BO 
53 

80 

60 

91 
50 

77 
49 

86 
6  2 

96 
51 

89 
52 

'4 

60 

46 

69 

96 

'  i 
7  7 

72 
42 

78 
47 

77 
38 

80 
39 

77 
43 

76 

48 

68 
37 

77 
40 

78 
4  3 

83 
46 

84 
49 

74 
44 

74 
42 

75 
42 

77 
42 

79 
44 

77.9 
45.9 

MARICOPA 

MAX 

Mi  N 

85 

62 

83 

6< 

7  ' 
9  ' 

8) 

55 

85 
60 

88 

60 

80 
56 

83 
56 

91 

6  7 

91 

6  2 

91 
54 

7  6 

52 

69 
54 

79 
44 

76 

46 

76 
46 

80 
49 

82. 

48 

91 

47 

83 
49 

89 

48 

82 
43 

68 
48 

69 

50 

93 
89 

85 
56 

79 
84 

76 

52 

79 
50 

82 
52 

85 
54 

82.7 
53.0 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

Mm 

87 
58 

B4 

55 

'» 

9  ' 

84 
54 

85 
57 

83 

55 

81 
52 

85 
51 

90 

6  1 

92 
53 

89 
54 

76 

6  2 

73 
48 

76 
40 

74 

3  9 

76 
38 

PI 
41 

83 
44 

84 
44 

79 
55 

74 
48 

75 
37 

80 
46 

P9 
4  O 

91 
47 

86 
51 

76 
46 

76 
44 

60 
44 

82 
46 

83 

45 

81.7 
48,3 

MODESTO 

MAX 

Mm 

84 
55 

T» 

52 

'  1 

48 

82 

52 

3 

9  0 

»  3 

90 

77 
47 

85 
48 

8  9 
6  1 

91      76  73 
52     50  48 

Sea  Re(*r»nco  N< 

70      74  73 
42     32  36 
t»a  Following  Stall 

90 
44 
n  bide 

79 
40 

84 

19 

79 
19 

78 
53 

'0 
44 

77 
36 

81 
45 

87 

46 

88 
46 

75 
47 

77 
42 

77 
40 

79 
41 

81 
43 

61 

43 

79,5 
45.2 

-  332  - 


DAILY  TEMPERATURES  oc«--- 


Station 

Day  0!  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

ie 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

a. 
> 
< 

NEWMAN   2  NW 

MAX 
MIN 

IS 
S7 

82 
51 

77 
50 

82 
52 

8  5 

82 

80 

B« 

86 

90 
55 

a  i 

75 

73 

50 

74 

36 

73 
40 

77 

82 

76 

39 

81 

40 

80 
43 

78 

55 

76 
45 

76 
37 

77 

43 

06 

46 

67 
49 

82 
48 

76 
45 

76 
42 

78 
43 

80 
42 

8  0 
44 

80.1 
46,7 

NORTH  FORK  RANGER  5T A 

MAX 
MIN 

82 
6  1 

B- 

51 

79 

4  7 

69 
4  h 

79 

80 

80 

8  1 

82 

88 

el 

Hi 

65 
3  2 

72 
35 

'0 

39 

71 

39 

78 
4  1 

B3 

4  2 

85 
5  1 

83 
4  7 

65 

35 

69 

3e 

84 
47 

85 
49 

a  7 

46 

60 
44 

74 

4  3 

76 

40 

80 
43 

82 
44 

84 

44 

78.7 
44,2 

OAKDALE    WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

94 
57 

93 
8  3 

91 

50 

90 
50 

88 

8  7 

85 

84 

84 

88 

90 

8  8 
8  1 

B4 

4  0 

80 
3  5 

79 
36 

7fl 

39 

81 
4  7 

79 
4  2 

32 
42 

SO 
4  7 

78 

4  3 

73 
39 

76 
41 

80 
4  7 

87 
49 

9  0 
48 

88 

45 

86 
43 

82 
43 

80 

44 

80 

49 

84,0 
46.6 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

87 
8  3 

B9 

58 

34 
55 

77 
5  7 

83 

07 

85 

88 

89 
6  3 

91 

91 
8  7 

82 
5  1 

7  1 
45 

70 
44 

76 

39 

76 
40 

86 

43 

81 
4  3 

85 

45 

87 
55 

70 
39 

77 

41 

63 
47 

07 

49 

68 

52 

91 
4  9 

82 
51 

77 
48 

78 
47 

79 
45 

88 
48 

82,7 
49,  3 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

86 
58 

B6 
53 

BO 
52 

77 
5  6 

84 

0  7 

86 

77 

84 

88 

90 
5  I 

78 

75 
5  1 

68 
42 

75 
4  3 

76 
44 

74 
4  7 

81 
48 

83 
52 

04 

8  3 

78 
45 

68 
46 

74 

66 

6  1 

61 

fl  7 
61 

90 
51 

73 
48 

77 
45 

74 
47 

78 
49 

84 

50 

80.1 
S0.1 

RORTERVILLE 

MAX 
MIN 

88 

6  1 

89 
62 

85 

6  7 

78 
5  0 

8  5 

98 

85 

«C 
52 

88 

91 

90 
5  1 

85 
5  1 

77 

71 
4  3 

'6 
40 

77 

42 

77 
44 

82 

42 

85 

45 

89 
49 

si 

42 

70 
41 

74 
61 

8  2 
42 

B8 
48 

92 
81 

85 

50 

7B 
46 

75 
47 

81 
49 

84 
48 

82.4 
49.2 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

69 
44 

4  3 

56 
43 

67 
42 

68 
4  2 

5  7 

68 

69 
4  3 

80 

75 

77 
45 

66 
4  1 

53 
4  3 

62 
31 

59 
32 

65 
30 

66 
3  1 

72 
35 

75 
40 

7  7 

46 

57 

3  0 

65 
37 

79 

4  2 

76 
43 

77 
45 

74 

43 

72 

42 

74 

41 

76 
41 

75 

42 

77 

43 

69.7 
40.4 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

MAX 
MIN 

82 
52 

SO 

76 

7  7 

76 

77 
8  1 

7t 

81 
5  0 

05 

83 

81 
56 

74 

49 

65 
38 

66 
3  8 

65 
4  3 

72 
48 

74 

42 

78 
4  7 

79 
45 

76 

54 

64 

38 

76 
40 

Bl 
51 

83 
65 

B2 
59 

79 

55 

73 

46 

73 
45 

80 
60 

81 
53 

86 
56 

76,8 
49,3 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

85 

60 

87 

60 

70 
57 

't 

4  h 

92 

84 

86 

79 

86 

86 

9  1 

70 
56 

74 

5  2 

'0 
4  9 

71 
48 

74 
46 

76 

50 

78 
5  3 

60 
53 

78 
56 

76 
52 

70 
48 

76 
49 

77 
49 

84 
57 

9  0 
68 

73 
50 

77 
49 

76 
51 

79 
51 

80 
53 

78.7 
53.3 

SONORA  RS 

MAX 

84 
5  1 

94 

7S 

75 

80 

85 

83 

79 

84 

88 

9  0 

79 

4  6 

7  3 
37 

67 
3  5 

72 
3  3 

72 
36 

78 
34 

77 
3  8 

82 
38 

63 
4  1 

75 
3  7 

69 
35 

74 
'9 

80 

37 

89 
44 

90 
44 

78 
4  1 

79 
41 

76 
42 

B4 

43 

83 
42 

79.5 
41,9 

SO  ENTRANCE  YOSEM I TE 

MAX 

76 

45 

74 
4 6 

64 
42 

70 
1 6 

72 

74 

68 

'» 

8  4 

84 

79 

68 
4  0 

62 
3  1 

6  2 

29 

6  0 
28 

66 
28 

68 
3  1 

75 
35 

75 
38 

68 
46 

61 
3  1 

70 
33 

3  9 

81 
4  3 

78 
36 

80 
37 

79 

36 

77 
39 

78 
36 

79 
41 

80 
42 

73.1 
37,9 

STOCKTON  WBAP 

MAX 

89 
59 

75 

s  g 

77 
52 

83 

6  3 

82 

so 

89 

90 

94 

76 

75 

55 

7  2 
50 

73 

39 

74 

4  2 

82 
5  1 

79 
4  6 

83 

79 
4  3 

80 
56 

71 
49 

79 
43 

6  0 
48 

B5 

50 

86 
82 

76 

51 

76 
4  7 

78 
45 

80 
46 

82 
46 

83 
47 

90.4 
50,2 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

84 
55 

80 

5  2 

71 

76 

80 

7  9 

7  7 

75 
49 

84 

86 

88 

74 

5  0 

71 

69 
36 

73 
3  8 

71 
4  4 

78 
48 

75 
39 

80 
4  1 

78 
4  5 

■■8 
4  7 

68 
38 

76 
4  3 

79 
4  5 

B3 

4B 

85 
48 

73 
45 

73 
42 

75 
42 

77 
42 

79 
43 

77.3 
46,  1 

TEHACHAPI 

MAX 

77 
54 

66 

7  1 

72 

70 

58 
4  1 

69 
5  0 

80 
40 

9  1 

BO 

71 

6  1 

66 
3  9 

8  0 
33 

63 
30 

65 

2  8 

73 

30 

76 
3  3 

60 
9  1 

71 

4  0 

66 

40 

68 
36 

76 

30 

7B 
34 

76 

34 

77 
3  6 

70 
36 

7* 
42 

78 
34 

81 

3  3 

82 
37 

72.2 
39.2 

TE JON  RANCHO 

MAX 

59 

8  9 

6  4 

52 

4  7 

50 

48 

50 

5  5 

60 

6  3 

46 

43 

60 

65 

6  0 

55 

52 

50 

54 

55 

56 

55,7 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 

84 
62 

8? 
6 1 

81 

so 

84 
8  4 

85 
67 

82 
62 

81 
62 

91 

92 

90 
5  5 

82 
4  9 

78 

55 

7  0 
42 

75 
38 

73 

3  8 

76 
39 

83 

87 
42 

90 
53 

74 

36 

69 
4  3 

78 
42 

B6 
45 

A8 
50 

92 
4  7 

81 
48 

78 

50 

77 
46 

B2 
4  3 

85 
44 

82.0 

TIGER  CREEK  Ph 

MAX 

81 

78 

73 

87 

86 
48 

79 

77 

82 

86 

87 

B4 

73 
4  8 

67 

38 

70 
38 

8  8 
3  7 

78 

3  8 

76 
39 

81 

4  0 

82 
4  3 

77 

5  3 

66 
36 

75 
38 

SO 
4  2 

a  6 
6  8 

85 
50 

82 
48 

76 
4  4 

76 
44 

B2 
4  5 

82 

4  5 

el 

78.8 

TRACY  CARBONA 

MAX 

90 
55 

85 
5  ^ 

76 

8? 

Hi 

50 

84 

83 

78 

88 

87 

9  0 

78 

75 

70 
4  3 

74 

39 

74 

4  0 

79 
4  0 

78 

81 

40 

77 

90 
49 

70 
3  8 

78 
40 

a  1 

84 
45 

85 
45 

78 

6  5 

74 
43 

77 
4  3 

78 

79 
4  3 

79.8 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

81 

70 

77 

82 

B2 
54 

78 

55 

79 
56 

B7 

53 

8  7 

9  2 

80 
88 

74 
55 

71 

53 

73 

49 

74 

39 

80 

46 

79 
41 

80 
41 

76 

43 

75 

60 

70 
50 

BO 
40 

80 
'1 

63 
46 

B5 

4  7 

77 
63 

72 

49 

79 
44 

78 
41 

80 

42 

81 
44 

78.7 

V I  SAL  I A 

MAX 
MIN 

61 

8b 
59 

82 
56 

75 
57 

82 
56 

05 

55 

83 

53 

76 
5  3 

82 
54 

89 

57 

8  ' 

54 

80 
51 

74 
48 

69 
45 

74 
4  1 

73 
43 

74 
45 

78 
46 

82 
48 

B3 
61 

72 

40 

69 
41 

7  0 
43 

79 

61 

85 

52 

6  9 
81 

79 

50 

74 

50 

74 

50 

77 
51 

79 
51 

78.9 
50,4 

WASCO 

MAX 
MIN 

87 
61 

88 
64 

85 
56 

75 
55 

84 

52 

86 

5  5 

85 
56 

SO 

5  2 

84 

55 

89 
57 

90 

57 

B4 

54 

77 
48 

69 

40 

70 
4  1 

76 

4  1 

76 
42 

81 

82 

85 
4  8 

79 
4  1 

71 
40 

73 

BO 
4  7 

88 
4  3 

91 
5  1 

83 
5  2 

77 
48 

75 
4  8 

79 
*  9 

82 

81,0 
49.4 

YOSEM I TE  NATIONAL  PARK 
... 

MAX 

89 

84 

80 

8« 

38 

85 
4  1 

84 

39 

80 
39 

87 
38 

92 

91 

72 
4  0 

62 
37 

58 
31 

48 
2t 

61 
26 

68 

3  7 

67 
2  6 

73 

76 
3  8 

66 

6  2 
30 

66 
2  9 

73 

3  3 

'8 
3  6 

66 
3  9 

82 

34 

8  0 
3  3 

80 
32 

B4 

86 
3  5 

86 
32 

77.1 

SOUTH  COAST 

DR  A  I  MAG E  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

80 
52 

77 
5  7 

73 

5  2 

7 1 

56 

77 
52 

78 
46 

79 
57 

a„ 
55 

90 
5  9 

72 
5  7 

71 

8  7 

75 
58 

73 
54 

0  0 
5  5 

79 

4  8 

79 
43 

64 
5  1 

94 

94 

58 

B7 

5  8 

77 

8  2 

90 

92 
6  8 

94 
6  1 

88 

5  9 

80 

76 
52 

86 

93 

92 

bi 

82.2 
54  1 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

72 

66 

72 
67 

72 
6  3 

71 
63 

70 
63 

65 

73 
64 

80 

5  7 

71 

63 

72 
62 

71 
6l 

72 
58 

7  2 
59 

76 
59 

71 
8  9 

77 
5  7 

7  6 

5  6 

80 

78 

6  1 

68 
5  8 

66 
5  6 

68 

70 

78 

75 
6  3 

B4 

5  8 

68 

68 

68 
5  9 

69 

82 

73.0 
60  3 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

78 
48 

81 
49 

77 
51 

74 
52 

67 
54 

80 
5  1 

BO 
50 

81 

50 

87 

50 

82 

68 
5  7 

72 
56 

76 
64 

73 

52 

7  2 
3  3 

77 
34 

76 

3  5 

83 

87 

93 

85 

77 

81 

B6 

4  0 

86 

90 
4 1 

B9 

81 

76 

97 
42 

92 
4  3 

80.4 

BEAUMONT  PUMPING  PLAN1 

MAX 
MIN 

8  7 
48 

84 

49 

71 
49 

70 
46 

78 
47 

7  9 
55 

79 
46 

79 
46 

89 
5  6 

89 

8  5 

74 

5  0 

B3 

4  6 

69 
4  5 

66 
45 

'9 
42 

74 

3  5 

74 

3  6 

8  0 

8  3 

8  9 

80 

73 

S2 

85 

92 
5 1 

9  1 

87 

85 

88 

87 

89 

81.2 
47.1 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

68 
31 

64 

33 

57 
3  i 

57 
41 

57 
34 

82 
3  0 

65 

29 

69 
31 

66 

31 

66 

64 
38 

67 
3  1 

62 
29 

83 

27 

6  2 

2  2 

57 

2  7 

65 
2  3 

70 
2  3 

74 

2  3 

69 
37 

62 
3  5 

66 

66 

71 

78 

6  9 

67 

69 

70 

64 

65.3 
2  8,9 

BON  I TA 

MAX 
MIN 

75 
5  1 

79 
53 

78 
5  3 

73 
5B 

77 
54 

74 
5  7 

76 
54 

77 
51 

74 

60 

6  9 
57 

74 

58 

74 

56 

75 

5  8 

05 
4  5 

78 
39 

78 

4  3 

88 
3  9 

92 

94 
4  5 

78 

74 

74 
4  9 

B7 

94 

92 

8  9 

86 

76 

71 

76 

91 

83 

79.7 
49,4 

BURBANK  VALLEY  Pmp  plI 

MAX 
MIN 

80 
56 

79 
61 

74 

5  0 

78 
52 

79 
58 

78 

59 

78 
61 

83 
55 

8  9 
5  7 

a  1 

59 

76 

5  9 

72 
5  1 

80 
51 

82 

4  9 

81 
4  4 

82 

4  4 

84 

95 

95 
4  8 

86 

75 
5  1 

84 

95 

95 

94 

89 

84 

74 

91 

96 

91 

83.9 
52,7 

CA8RILL0  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

75 

62 

75 
63 

74 

62 

71 
62 

71 
61 

5  9 
64 

72 
61 

69 
60 

76 
62 

68 

60 

76 

6  0 

69 

61' 

71 
60 

73 
6  9 

72 
5  7 

69 
84 

71 

5  7 

81 

84 

7  0 

70 

63 

'0 

04 

87 

74 

68 

70 

66 

79 
5  7 

75 

5  7 

73.0 
59,4 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

73 
58 

85 
86 

7  1 
58 

70 
51 

80 
49 

82 
81 

85 
53 

80 
49 

93 

5  0 

92 
50 

79 

54 

'5 

56 

75 
4  3 

8  0 

4t 

80 
4  1 

78 
40 

82 
5  2 

8? 

95 

94 

76 

79 

64 

93 

92 

9  2 

•  2 

77 

78 
4  2 

90 
56 

96 

60 

83.2 
30,2 

CAMPO 

MAX 
MIN 

79 
43 

77 
55 

73 
46 

66 
56 

77 
47 

78 
4  5 

81 
49 

83 
47 

84 

47 

75 

5  C 

75 
55 

75 
50 

75 
47 

68 

50 

7  7 
2  9 

76 

29 

79 
3  3 

83 

90 

02 

76 

79 

62 

si 

85 

87 

80 

81 

84 
4  1 

86 
40 

88 
4  1 

79,4 
43,2 

CAnOga  PARK  PIERCE  C0| 

MAX 
MIN 

83 
54 

78 
59 

74 
58 

82 
50 

83 
55 

82 
55 

79 

60 

90 
54 

93 
5  8 

B4 

5  7 

79 
58 

72 
5  2 

80 
46 

77 
4  7 

82 
41 

8  0 

89 

93 

96 

8  6 

76 

96 

93 

95 

91 

9  0 

88 
8  0 

78 

90 
6  5 

96 
45 

95 

52 

85.2 
49.4 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

73 

60 

74 

62 

7t» 
61 

71 
65 

73 
61 

1  1 

64 

70 
65 

69 
6  5 

68 

59 

70 
65 

69 

6  0 

7  1 

6  1 

68 
62 

69 
5  5 

a  1 

71 

7C 

76 
52 

80 

79 
62 

68 
6  5 

67 
55 

68 
55 

73 
9  6 

84 
6  6 

85 
54 

76 
66 

67 
57 

68 

S3 

68 
S3 

75 
52 

72.4 
56.9 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

79 
60 

72 
54 

7  3 
56 

71 
52 

72 
52 

82 
8  5 

78 

59 

72 
55 

08 
8  4 

82 

65 
57 

6  9 

85 

72 
54 

74 

8  6 

79 
4  5 

80 
46 

Bl 
46 

80 
47 

91 
53 

94 

53 

8  2 
45 

88 
50 

95 
57 

91 
66 

92 
56 

86 

64 

76 

50 

71 
51 

85 
S3 

91 
54 

95 
55 

80.  7 
52.9 

CORONA 

MAX 
MIN 

83 
57 

79 
59 

77 
5  9 

78 
55 

80 
56 

82 

88 

76 
60 

08 

52 

90 
56 

A7 
61 

74 
60 

77 
55 

79 
48 

83 
47 

79 

40 

88 
50 

89 
46 

95 
47 

88 
49 

75 

48 

62 
44 

92 

47 

89 
49 

87 
6  0 

81 

50 

74 
51 

89 
47 

96 
48 

95 
49 

83,9 
51.6 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

76 
61 

73 
62 

74 
62 

74 
57 

75 
61 

73 

6  2 

73 
62 

73 
58 

77 
63 

77 
41 

76 
61 

7  2 
57 

74 
55 

83 
50 

83 

8  0 

84 
51 

84 

5C 

8  9 
54 

94 
57 

80 
54 

74 

55 

75 
52 

81 

6  0 

91 

S3 

92 
59 

84 
54 

75 

70 
59 

71 
54 

76 

50 

84 

50 

79,6 
56,2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Station 

Day  of  Month 

■age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

28 

30 

31 

Avei 

MAX 

Mm 

57 

76 
46 

79 
46 

66 
94 

•9 

65 

'8 

46 

76 

63 

77 
42 

9C 
44 

6  9 

44 

85 
44 

62 
38 

73 

63 

61 
30 

71 
31 

67 
30 

68 
31 

79 
31 

80 
37 

87 
41 

82 

4  0 

78 
30 

67 
35 

06 

41 

87 
41 

87 
39 

79 
44 

71 
39 

73 

37 

74 

38 

84 

38 

77.3 
39.8 

CUYAmaca 

MAX 
M1N 

72 
82 

73 
5  3 

6- 
-4 

bt 

47 

56 
46 

67 
39 

7  2 
45 

76 
41 

73 
39 

77 
43 

56 
47 

68 
41 

70 
39 

67 
39 

6  0 

25 

67 
28 

66 

2  9 

72 
3b 

75 
30 

82 
39 

76 

4  6 

72 
30 

70 
38 

76 
41 

74 
41 

78 

39 

80 

36 

77 
40 

75 
39 

78 

37 

81 

35 

71.6 
39.5 

ORY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 
MIH 

79 
5* 

82 
62 

75 
53 

70 

46 

83 

96 

3  0 

51 

96 
47 

81 
4  7 

91 
51 

92 

46 

72 
48 

77 
50 

72 
60 

76 
6  3 

71 

42 

79 
40 

77 
39 

83 
43 

86 
50 

93 
46 

80 
43 

77 
38 

83 
39 

86 
[8 

88 
48 

90 
46 

68 
45 

80 
46 

81 
46 

88 
45 

89 

48 

81.8 
47.2 

EL  CAPITAN  DAM 

MAX 

MTN 

85 
5u 

8* 
89 

8  0 
54 

78 
86 

74 
86 

82 

66 

81 

60 

81 
64 

8  9 

56 

85 
57 

6.8 
59 

77 

6  0 

7  7 

it 

7  6. 
84 

94 

52 

B3 

6  7 

85 
49 

90 
83 

97 

84 

98 
50 

86 
47 

79 
45 

84 
48 

93 
54 

96 
58 

98 

59 

9  1 
49 

81 

53 

77 
43 

89 
48 

97 

60 

84.7 
53.7 

ELSINORE 

MAX 

MIN 

36 
55 

tt 
57 

78 

6  6 

78 
65 

90 
64 

85 

81 

81 
50 

86 

62 

68 
52 

73 
52 

72 
57 

77 
54 

90 
85 

81 
39 

79 
39 

85 
38 

93 
41 

95 

6l 

86 
41 

79 
41 

85 
46 

90 
47 

93 
45 

95 
45 

90 
46 

S3 
45 

82 
44 

92 
44 

95 
47 

95 
48 

63,6 
47,9 

ESCONDIOO 

MAX 
MIS 

76 
5  ' 

76 

62 

75 
57 

'0 

59 

77 
57 

75 
62 

75 

62 

8  0 
53 

»  1 

58 

71 

6  2 

70 
58 

70 

59 

7  2 
57 

79 
63 

77 
46 

78 

43 

8. 
41 

92 
43 

91 
44 

85 
4  9 

75 

50 

77 
49 

86 
45 

91 
49 

90 
48 

83 
48 

7b 

50 

72 
58 

80 
47 

91 
47 

89 
50 

79.4 
52.4 

FONTANA  KAISER 

MAX 
MIN 

12 
66 

78 
51 

77 

52 

83 
60 

66 
64 

85 
65 

82 
62 

91 
60 

96 

63 

90 
65 

78 
63 

76 
62 

»2 

6  b 

86 
6  2 

84 

60 

6  8 
64 

91 
64 

97 

61 

92 
64 

90 
63 

98 
56 

94 
64 

96 
66 

92 
67 

97 
62 

91 
61 

64 

60 

80 
56 

94 

55 

96 
bl 

97 
67 

67.8 
61.0 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 
MTN 

82 
56 

79 
63 

79 
55 

72 
61 

6  " 

56 

79 
63 

'3 
6  6 

85 

86 

79 
61 

69 

6  2 

75 
59 

75 
63 

7b 

59 

8  5 

47 

81 

40 

so 

43 

87 

41 

93 

41 

96 

62 

04 

46 

75 
53 

80 

61 

90 
44 

94 

47 

96 
45 

88 

4b 

7  9 
50 

75 
59 

64 
49 

96 
47 

95 

48 

82.7 
52.1 

OAM 

MAX 
MIH 

8C 
80 

75 

47 

74 
47 

70 

47 

67 
99 

71 
4  6 

77 
47 

77 
47 

93 
45 

03 

48 

62 
51 

*6 

52 

71 
51 

70 

5  0 

65 
31 

7  2 
30 

75 
31 

80 
32 

82 
32 

9  9 
35 

78 

35 

75 
31 

79 

32 

82 
40 

so 

36 

84 
36 

S4 
35 

81 

36 

79 
40 

83 
38 

98 
36 

76.9 
40.8 

tBYLLWILO  RANGER  ST  A 

MAX 
MIN 

'3 
37 

66 
1  1 

62 
29 

56 
3  < 

62 
36 

54 
31 

73 
32 

75 
33 

73 
31 

70 
42 

67 
31 

72 
32 

71 
26 

67 
27 

68 
24 

70 
22 

7  0 
2  2 

79 
29 

33 
30 

75 
34 

69 
32 

75 
30 

80 
27 

79 

3b 

80 
32 

79 
33 

75 
31 

75 
35 

81 
34 

83 

34 

82 
32 

72.7 
31.4 

JULIAN  HVNOLA 

MAX 
MIN 

70 
»  1 

7  0 

52 

7  0 
48 

6  2 

47 

69 
9  6 

74 

47 

tt 
4  ,' 

79 
48 

78 
47 

70 
47 

6' 

50 

69 
43 

67 

47 

64 

5  0 

71 
48 

70 
33 

77 
37 

75 
34 

85' 
60 

76 
78 

68 

35 

72 
32 

7t 

46 

78 
47 

79 
50 

62 
47 

78 
41 

78 
36 

79 
34 

82 

44 

85 
45 

73.9 
44,0 

LAOUNA  BEACH 

MAX 
MIN 

'5 
59 

73 
62 

76 

5a 

73 
56 

72 

6- 

71 

56 

73 
6  I 

7' 
6  3 

7  1 

6l 

72 
52 

8  1 
6  0 

78 
42 

64 

45 

84 
46 

81 
46 

85 
47 

79 

6  0 

70 
51 

70 
46 

72 
46 

88 

50 

86 
52 

86 
49 

76 
53 

70 
36 

72 
49 

71 
46 

76.2 
52.1 

LA  MESA 

MAX 
MIN 

!•: 

'8 
63 

76 

58 

60 

78 
59 

75 

61 

'6 

6  2 

56 

75 

66 

e 7 

6  2 

72 
53 

71 

.61 

73 
59 

84 

6  6 

79 

50 

78 

50 

85 
54 

91 
53 

94 

58 

80 
52 

72 
54 

7b 

52 

88 

61 

92 

66 

94 
56 

57 

76 
64 

72 
58 

79 

52 

93 
57 

89 

60 

80.1 
56.5 

LOMPOC 

MAX 
MIN 

76 
58 

7  0 
58 

7C 
69 

7  3 
6  2 

7  1 
51 

74 
56 

73 
85 

81 
50 

70 
4  7 

78 
64 

73 
6  6 

b  i 
88 

77 
42 

77 
44 

72 
35 

60 
40 

86 
45 

85 

44 

83 
52 

74 

4d 

75 
44 

78 
39 

85 
47 

94 

6b 

82 
48 

66 
45 

69 
55 

69 
54 

75 
47 

90 
52 

9' 
55 

77.1 
49.9 

LONG  BEACH 

MAX 
MIN 

79 
60 

76 
63 

7  8 
66 

75 
58 

81 
60 

75 
60 

75 

60 

78 

5  6 

7b 

6  2 

7  2 

60 

79 
60 

74 
60 

72 
55 

84 
55 

76 
56 

8C 
53 

8' 

56 

94 

5b 

89 

60 

77 
66 

71 

55 

75 
5b 

88 

65 

95 
56 

93 
60 

86 
55 

72 
56 

71 
55 

80 
59 

88 
56 

92 

54 

60.2 
57.6 

LONG  BEACH  MB  AP 

MAX 
MIN 

92 
62 

79 

64 

77 
63 

80 
58 

80 
6  2 

77 
65 

75 
63 

78 

57 

7  9 
65 

78 
66 

76 
63 

75 
6  9 

76 
56 

84 
63 

79 
61 

84 
50 

8b 
6  0 

95 
51 

93 
53 

77 
56 

72 
54 

75 
51 

89 
81 

97 

62 

95 
57 

84 
56 

76 

5  7 

71 
57 

80 
56 

88 
54 

95 
50 

61.5 
56,8 

LOS  ANGELES  *B  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
66 

75 
66 

75 
65 

76 
62 

74 

66 

75 

6  6 

74 

6  6 

74 
62 

76 
67 

74 

6  6 

74 
64 

73 

63 

74 

59 

85 

6  7 

79 

59 

98 
55 

83 
55 

88 
59 

92 
63 

74 

60 

73 

69 

72 
58 

76 
65 

93 
57 

91 
65 

79 
58 

71 

62 

70 
62 

70 
60 

72 
56 

93 
56 

77.8 
61.1 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 
MIN 

77 
65 

76 
66 

7.. 

64 

7* 
60 

78 

66 

76 

77 
64 

78 

62 

81 

6  4 

75 
63 

73 

64 

72 

6  3 

75 
61 

64 
87 

81 

58 

8  6 
6  2 

84 

59 

91 
68 

95 
66 

80 
60 

75 

58 

78 
86 

89 

57 

93 
63 

94 
67 

86 

64 

74 

61 

72 
61 

81 

58 

94 

60 

90 
64 

81.0 
61.4 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 
MIN 

77 
53 

77 
66 

7,". 
50 

69 
52 

69 
86 

75 
86 

74 

50 

S3 

57 

68 
6  8 

87 

8  2 

61 
52 

65 
47 

68 
50 

7  0 
44 

71 
50 

72 
45 

76 
63 

84 
8  8 

87 
61 

89 

61 

98 

4  b 

80 
51 

85 
60 

86 
60 

85 
62 

87 
64 

83 
59 

76 
53 

66 
53 

91 
65 

91 
65 

78.9 
55.0 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 
MIN 

5? 
42 

6  0 
36 

66 
36 

4  8 

36 

48 
38 

52 
38 

5b 
40 

58 
45 

60 

46 

68 

38 

62 
3  9 

58 

4  2 

5b 
38 

46 

25 

64 

32 

52 
30 

52 
3b 

58 
4  2 

68 
42 

66 
42 

56 
40 

55 
38 

55 
42 

66 

4  2 

62 
44 

62 
40 

62 
42 

62 
42 

60 
45 

5b 
48 

56 
48 

57.2 
39.8 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

MAX 
MIN 

67 
45 

60 
41 

6  2 
38 

64 
40 

6  2 
41 

6  7 
63 

71 

4  2 

75 
49 

74 

52 

68 

49 

69 
50 

69 
46 

62 
36 

61 
3  6 

62 
38 

57 
35 

67 
4  0 

76 

48 

75 
53 

69 

4  ) 

bb 
4  2 

70 
41 

75 
57 

74 

56 

73 
57 

72 
55 

67 
55 

67 
50 

72 
56 

7b 
56 

77 
59 

68.6 
46.9 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

Mm 

73 
62 

70 

64 

t2 
63 

69 
60 

70 
58 

6  7 
61 

69 
62 

6  9 
6  1 

69 
62 

71 
6  3 

68 
61 

68 
59 

69 

59 

75 
68 

7  2 

49 

84 

52 

75 
51 

76 
52 

78 
52 

72 
51 

70 

52 

67 
50 

70 
5  1 

79 

6  1 

8  0 

53 

77 
53 

70 

51 

67 
59 

68 
51 

68 
50 

74 

51 

71.8 
55.9 

OCEANSIDE 

MAX 
MIN 

79 
62 

78 

65 

?6 

61 

76 
6  2 

76 

59 

72 
60 

75 
63 

75 
60 

72 
62 

73 
58 

73 
56 

75 
62 

87 
56 

7b 

51 

74 
47 

9C 
51 

90 
53 

81 
57 

77 
52 

76 

54 

72 
52 

74 
60 

61 

53 

82 
57 

76 
53 

73 

54 

73 
6  0 

71 
52 

72 
51 

71 
50 

75.9 
56.1 

OJAI 

MAX 

Mm 

82 
56 

79 

58 

8  0 

6  0 

81 
49 

81 

61 

66 

53 

80 
64 

92 
50 

88 
64 

82 
56 

76 
64 

76 
53 

78 
48 

83 
43 

83 
40 

82 
44 

8' 
4  1 

95 
4  3 

95 

6  4 

91 

4  9 

75 

41 

83 
42 

90 
48 

97 
46 

96 
50 

88 
48 

7b 

51 

75 
45 

86 
44 

97 
51 

98 

48 

84.7 
48,8 

OXNARO 

MAX 

Mm 

76 
57 

71 

59 

72 
62 

72 
81 

'  3 

63 

TO 
58 

73 
58 

7  3 

53 

71 
6  8 

73 
60 

71 

57 

71 
58 

73 
48 

81 

46 

75 

61 

80 

64 

83 
44 

85 
5  7 

90 
59 

79 

4  6 

70 
4b 

72 
44 

77 
45 

93 
52 

81 
54 

74 
48 

69 

52 

66 
50 

68 
52 

72 
44 

85 
51 

75.5 
52.3 

PALOmAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

Mm 

73 
69 

75 

46 

6  0 
42 

60 
44 

6  6 
4  f 

7  0 

43 

72 
47 

79 
52 

80 
81 

78 

46 

66 

66 

72 
50 

62 
39 

63 
37 

6  7 
4  0 

67 
39 

7  0 
38 

78 
48 

82 
51 

84 
52 

74 
52 

77 
63 

75 
50 

78 
53 

78 
52 

77 
4  8 

75 
50 

77 
50 

Bl 

62 

81 
81 

73.2 
47,0 

PAJAOENA 

MAX 

Mm 

79 
60 

7(1 
59 

73 

61 

7  7 

55 

9  1 

59 

78 
57 

76 

60 

84 

6  5 

87 
57 

82 
59 

70 
58 

70 
59 

77 

6b 

82 
49 

81 

48 

94 

46 

64 

50 

93 
8  1 

95 
54 

89 

6  4 

77 
51 

81 
48 

94 
52 

94 
57 

94 
58 

90 
57 

85 
55 

74 

55 

91 
6  1 

97 
55 

93 
55 

83.5 
54,9 

PERRIS 

MAX 

Mm 

82 
50 

76 
66 

rs 

6  3 

76 
53 

86 
51 

84 
47 

79 

55 

93 
49 

96 

50 

87 
57 

69 
57 

75 

69 

75 
52 

74 

52 

79 
36 

78 

2  9 

84 

3  3 

92 
3  2 

95 

40 

8b 
4  3 

79 

4  1 

65 

35 

93 
41 

92 
4  6 

93 
44 

69 

44 

81 
43 

82 
45 

94 
39 

95 
37 

94 
43 

64,4 
45.5 

POMONA 

MAX 

Mm 

83 
59 

77 

6C 

78 
58 

79 
51 

84 
56 

8  2 
67 

77 
61 

89 
53 

9  0 
69 

78 
61 

70 
62 

7  6 
6  ' 

78 
57 

85 
44 

83 
43 

85 

4  2 

89 
41 

97 
43 

98 
47 

86 
49 

80 
49 

83 
45 

96 
48 

98 
50 

98 
49 

91 
49 

B5 
52 

75 
51 

95 
48 

99 
50 

98 
46 

85.7 
51.5 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

Mm 

82 
49 

77 
5  9 

76 

52 

73 
56 

77 
53 

79 
56 

8L 

59 

88 
49 

92 
49 

72 
54 

69 

6  6 

76 

58 

75 
53 

76 
50 

no 
37 

81 
9  3 

86 
4  6 

91 

46 

97 
81 

tt  7 
4  3 

78 
40 

83 

30 

91 
41 

89 

56 

94 
54 

90 
46 

60 
41 

72 
50 

90 
40 

95 
4  8 

95 
50 

82.9 
48.6 

REOLANDS 

MAX 

Mm 

81 
55 

'5 

6L 

74 

59 

74 
6  7 

83 
56 

79 

6  3 

74 
59 

9  0 

53 

9  2 

54 

76 
56 

6  6 

6  0 

72 

5  7 

77 
56 

77 
49 

79 
44 

79 
43 

86 
44 

92 
4  9 

95 
50 

8  3 
6  3 

77 
4  7 

84 

45 

92 
55 

92 
52 

94 
52 

89 
53 

81 
5  J 

77 
51 

93 
50 

94 
54 

97 

63 

83,0 
52.4 

RIVERSIDE  F I  RE  STA  .  i 

MAX 

Mm 

83 
56 

78 
61 

7  1 

bO 

75 

6'. 

84 

5  6 

9  2 

66 

77 
60 

>0 
54 

91 

56 

8  1 

60 

70 
60 

76 
5  | 

77 
56 

79 

86 

3  2 

43 

78 
42 

88 
42 

95 
43 

97 
45 

90 
49 

79 
49 

8  3 
45 

94 
47 

96 
50 

97 
50 

90 
4  7 

81 

50 

74 
51 

95 
48 

97 
49 

95 
48 

84,8 
51.6 

RIVERSIOE  EXP  STA 

MAX 
MIN 

83 

5C 

B2 
59 

'  | 
6. 

77 
51 

7* 
8 : 

82 

6  V 

t<j 
53 

75 

66 

90 

6  9 

90 
53 

67 
55 

6  V 

6  2 

74 
6  1 

75 
44 

79 

4  6 

80 
37 

80 
4  3 

86 
4  3 

93 
48 

95 
4  7 

62 
4  2 

76 
39 

82 
45 

92 
49 

93 
4  7 

94 
48 

88 
46 

80 
45 

74 
44 

93 
49 

95 
49 

82.5 
47.8 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

Mm 

75 
5* 

77 
5* 

6  1 
5. 

73 
52 

78 
56 

7  2 

66 

76 

6  0 

O  | 

66 

0  8 
6  2 

87 
56 

66 

66 

6  5 

51 

69 
49 

78 
6  0 

'6 
66 

7  7 

50 

80 
54 

88 
61 

89 

65 

87 
6  1 

8b 
51 

82 
49 

8b 

58 

89 
63 

89 

88 
65 

81 

56 

77 
53 

87 

57 

92 
68 

90 

64 

80.  7 
56.5 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSI 

MAX 

Mm 

■  5 

55 

77 
57 

'4 

6  1 

76 
57 

82 

55 

8  2 
62 

77 

6 

96 

52 

95 
54 

80 
56 

67 
60 

'6 

5  r 

78 
58 

77 

6  0 

»  1 

39 

79 
42 

88 
4  1 

96 
6  7 

97 
43 

87 
51 

79 

4  6 

88 
43 

92 
50 

96 
52 

96 

92 

83 

79 

94 
48 

95 

50 

94 

52 

64,9 
51.1 

SAnOBERG  wb 

MAX 

Mm 

71 
55 

6! 
49 

6 

4  ' 

69 
52 

66 
53 

69 
54 

71 

55 

78 
56 

79 
65 

74 
49 

72 
47 

6  7 

4t 

51 
37 

55 
36 

6  0. 
46 

63 
43 

88 
49 

'1 
57 

74 
59 

70 
48 

59 
39 

69 
43 

71 
57 

72 

68 

74 
59 

74 
57 

68 
54 

71 
53 

73 

57 

75 
62 

77 
61 

68.8 
51.6 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

78 
63 

75 
65 

'6 

6  I 

73 
6* 

'6 

6* 

'2 
-6 

73 
64 

73 
62 

7  1 
65 

70 

6  2 

72 
62 

7  0 
66 

71 
63 

81 

67 

76 
6  2 

72 
54 

BC 
55 

85 
56 

87 
57 

74 
57 

70 

6  0 

69 
56 

79 
53 

87 
55 

89 

62 

77 

59 

7  0 

61 

71 

62 

71 
57 

77 

55 

76 
56 

75.5 
59.7 

SAN  FERNANOO 

MAX 

Mm 

80 
58 

79 
69 

•■• 

69 

8  0 

51 

76 
57 

8  0 
61 

78 
58 

87 
52 

9  2 

66 

87 
56 

79 
55 

'  < 

56 

77 
50 

77 
51 

63 

58 

81 
49 

86 

58 

85 
6  ' 

95 
63 

84 
49 

6  0 
48 

86 
44 

95 
50 

95 

6" 

94 

59 

90 
52 

9  0 

51 

77 

50 

92 
47 

99 

55 

98 
bl 

84,8 
54,2 

SAN  GABRIEL  F|RE  OEPT 

MAX 

Mm 

1  - 
61 

79 
62 

'8 
62 

78 

«4 

81 
8' 

79 

61 

77 
61 

84 
54 

87 
!  1 

82      73  72 
60      59  57 
S">.  Rolrrcrv  i*  N 

78      83  80 
56      48  46 
>)•«  Following  Stall 

«5  85 
44  45 
n  Index 

95 

45 

95 
61 

87 
60 

'6 
6  2 

81 
47 

94 
47 

96 
6  3 

93 
55 

90 
52 

64 
54 

74 
54 

90 
50 

97 
51 

95 
51 

84.0 
53.5 

-  334  - 


DAILY  TEMPERATURES 

CALIFORNIA 

  OCTOBER  1966 


Station 

Day  ol  Month 

01 

1 

2 

3 

4 

5 

G 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

IE: 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

28 

27 

28 

29 

30 

31 

0 
> 
< 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

88 
49 

77 
57 

78 
55 

78 
56 

87 
67 

87 

46 

84 

55 

97 
4  7 

97 
48 

73 
51 

70 
58 

75 
53 

75 
54 

81 

40 

83 
34 

83 
33 

8' 
3  6 

98 
37 

97 
33 

86 

46 

89 
36 

81 
40 

96 
4  0 

94 

4Q 

96 
49 

■3  4 
45 

85 
42 

84 
43 

95 

41 

9  2 
42 

96 
42 

86,5 
45,8 

SANTA   ANA   FJRE    STAT  I  Of 

MAX 
MIN 

82 
62 

80 
6* 

77 
64 

76 
59 

79 
57 

77 
62 

71 
62 

79 
58 

80 
62 

71 

63 

74 

62 

75 
60 

75 
57 

86 
6  2 

36 
49 

-6 

50 

a  7 
49 

93 
50 

91 
54 

85 
54 

75 
55 

78 
51 

86 
6  2 

94 
64 

34 

54 

90 
84 

83 

56 

72 

36 

79 

53 

85 

52 

93 
51 

82,0 
56,4 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

7  7 

61 

69 
59 

70 
53 

76 
54 

71 
58 

69 
59 

72 
6  5 

90 

56 

70 
62 

76 
59 

73 
57 

72 
52 

76 

47 

3  0 

4  6 

72 

50 

80 

4  7 

75 
47 

92 
48 

3  1 
49 

71 

61 

6  9 
46 

74 
49 

7  2 
52 

31 

50 

87 
50 

81 
61 

70 
57 

77 
56 

73 
5  1 

84 
48 

85 
53 

76.6 
52,7 

SANTA   BARBARA    FAA  8P 

MAX 
MIN 

T7 
59 

70 
61 

69 
55 

71 
64 

7  0 
6- 

70 
67 

71 

6  6 

74 

52 

70 
62 

77 
66 

7  1 

57 

73 
6  2 

73 
47 

77 
4  2 

"0 
40 

'6 

47 

77 
40 

89 
43 

84 

4  5 

6« 
49 

69 
45 

71 
43 

'7 
45 

aa 

4  2 

76 
44 

76 
4  3 

6  3 
6  4 

68 
49 

66 
55 

72 
49 

82 
42 

74.2 
49.6 

SANTA   CATALINA  WB'P 

MAX 
MIN 

70 
60 

65 
58 

64 
57 

65 
56 

68 
58 

67 

57 

68 
6t 

30 
57 

77 
6  7 

6  4 

59 

60 
58 

67 

6  6 

69 
66 

74 

59 

71 

55 

76 
54 

75 

6  5 

88 
69 

39 
'I 

76 
65 

67 

64 

70 
53 

70 

87 
71 

86 
7  2 

76 

57 

64 
63 

62 
54 

64 

53 

91 
72 

89 
76 

74.1 
59.9 

SANTA  MAR  I A  KB  AJRPOR1 

MAX 
MIN 

7  i 
57 

65 
58 

67 
53 

7  1 
49 

68 
52 

72 

64 

73 
4  9 

a  1 

4  7 

7  1 

46 

67 
57 

64 

59 

6b 
45 

7  6 
42 

77 
43 

72 
7  7 

77 
38 

83 
33 

69 
41 

85 
46 

65 

49 

75 
47 

82 
42 

89 
49 

32 
50 

73 

46 

65 

46 

6  6 

50 

69 
47 

73 
42 

96 
48 

93 
45 

75.3 
47.5 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

70 

62 

68 
62 

69 
t  X 

67 
58 

68 
56 

6^ 

53 

68 
5  9 

68 
56 

68 
56 

7 : 

6  i 

68 

65 

71 

6  1 

66 
61 

75 
61 

73 

60 

«5 
66 

83 
59 

77 

5e 

77 
61 

75 
6  3 

6t 
68 

66 
58 

70 
87 

76 
66 

76 
66 

75 
63 

72 

60 

66 
6  0 

67 
58 

71 
36 

73 
57 

71.5 
59.8 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

78 
5* 

7k 

62 

78 
65 

75 

64 

7  7 

54 

73 

59 

76 
88 

79 

59 

76 
56 

76 
60 

76 

52 

74 

5  7 

74 
6  0 

78 

85 
39 

82 
47 

94 

94 
64 

78 
4  7 

73 
43 

62 
45 

93 
50 

94 
64 

93 
61 

9  3 
52 

71 
5  1 

72 
47 

83 
49 

96 
45 

96 
55 

81.1 
52.7 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

77 
5  3 

76 
60 

74 
63 

73 
58 

74 

59 

74 

60 

7  2 

63 

72 

5s 

76 
60 

73 
63 

72 
60 

72 
57 

74 

54 

8  2 
66 

'9 

6  2 

83 
49 

84 

51 

90 
54 

32 

58 

8  1 

6  3 

7e 

63 

73 
51 

80 
60 

94 

84 

89 
53 

90 
64 

76 

58 

66 
56 

70 
54 

77 
53 

90 
54 

78.2 
56.2 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

'a 
61 

73 
56 

67 
57 

76 
53 

75 
54 

77 
6  3 

75 
56 

6  6 

55 

88 
87 

69 
55 

72 
6  8 

68 

55 

77 
48 

78 

67 

6  0 
65 

78 
47 

86 
56 

90 
51 

91 

56 

ao 

67 

82 
49 

85 
46 

9  1 

52 

90 
6  2 

83 
56 

97 
56 

7  7 
54 

73 
47 

86 
54 

93 
61 

93 
6* 

81.0 
54,7 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

HO 
58 

78 
58 

75 
58 

77 
55 

81 
53 

78 
59 

74 

62 

80 

66 

81 
62 

7  0 

60 

73 
58 

74 
65 

76 
6  2 

35 
6  2 

=  5 
50 

86 
61 

8  6 
60 

94 
43 

93 

45 

=  0 
47 

75 
49 

78 

44 

86 
46 

94 
48 

94 
48 

86 
48 

74 

60 

72 
54 

80 
46 

85 
45 

9  3 
47 

81.4 
52.0 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

78 

57 

69 
56 

68 

56 

76 
4  7 

75 
49 

86 

6  0 

7a 

47 

92 
4  8. 

79 

50 

-.8 
6  9 

6  ) 
56 

74 

40 

79 

8  1 

85 
44 

88 
4  0 

93 
53 

30 
47 

80 
44 

79 
61 

83 
47 

92 
53 

95 
83 

96 
48 

74 
44 

72 
47 

74 
45 

90 
42 

96 

56 

97 
56 

81.5 
49.5 

U  C  L  A 

MAX 
MIN 

73 
66 

71 
64 

71 
65 

70 
61 

70 
62 

69 

6  | 

7U 
►  3 

69 

62 

72 
64 

69 

67 

6  9 
61 

67 

60 

68 
63 

75 
6  1 

74 

63 

76 
68 

75 
66 

84 

65 

85 
72 

83 

62 

69 
58 

69 

55 

81 

59 

85 
66 

86 
7  0 

34 

6  6 

78 
60 

68 

60 

74 

56 

80 

62 

83 

66 

74.7 
62.6 

UPLAND  3  N 

MAX 
MIN 

3- 

52 

7  7 
53 

72 
54 

77 
49 

82 
52 

8  5 
50 

76 

54 

90 
49 

9  2 
52 

79 
53 

7  0 

55 

70 

50 

75 
46 

34 

42 

80 
42 

a  1 

40 

85 
45 

93 
44 

3  5 
49 

B5 

6  1 

79 
43 

78 

*6 

93 
5  0 

92 
52 

90 
52 

3  0 
83 

80 
48 

76 
45 

90 
46 

95 
52 

95 
55 

83.5 
49.1 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

7  8 

59 

76 
62 

77 
59 

74 

59 

7  7 
54 

78 
60 

6  m 

55 

56 

60 

55 

52 

57 

55 

6  0 

48 

52 

54 

57 

50 

48 

47 

9  1 
51 

9  3 
5- 

36 

52 

78 

50 

71 
56 

75 
46 

90 
50 

9  8 
54 

53.9 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

63 
44 

75 

44 

72 
43 

7  o 
49 

7  6 
45 

30 

42 

8  2 
43 

33 

43 

8  3 
44 

46 

71 
4  7 

74 

4  3 

7  1 
47 

69 
38 

74 

27 

72 

27 

8  0 
3C 

84 
40 

87 

42 

83 
39 

74 

42 

81 
38 

8  2 
47 

81 
45 

94 
4J 

85 

42 

61 
35 

60 
36 

82 
44 

B5 
43 

87 

39 

79.1 
41,2 

YORBA  LINDA 

MAX 
MIN 

82 
62 

76 
61 

76 
5  3 

83 
65 

'8 
57 

75 
6  0 

83 
53 

84 
69 

70 
68 

75 
64 

'6 

55 

32 
51 

32 

49 

85 
47 

89 
50 

98 
51 

3  5 

65 

8  2 
62 

78 

60 

80 
47 

91 
49 

3  7 
64 

97 
66 

72 
52 

82 

50 

69 
53 

95 
53 

63.5 
53.6 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 

MAX 
MIN 

92 
69 

93 
68 

90 
64 

80 
61 

»5 
62 

84 

53 

88 

60 

93 
63 

36 

62 

97 

62 

36 
87 

83 
6  9 

91 

6  0 

74 
•>i 

72 
44 

75 
46 

77 
4  6 

79 
44 

84 
45 

85 

60 

85 
69 

78 
47 

81 
50 

6  6 

65 

88 
52 

90 
60 

89 

54 

91 
55 

87 
56 

63 
54 

87 
49 

85,9 
55.3 

BARSTOW 

MAX 
MIN 

88 
53 

87 
55 

82 
5? 

80 
4  7 

79 

46 

85 
47 

88 
52 

8  9 
46 

9  0 
49 

89 
50 

85 
48 

85 
80 

83 
51 

72 

35 

75 

3  0 

74 
77 

80 
34 

ao 

36 

34 

36 

a  1 
44 

83 
47 

81 

35 

82 
4  0 

93 
4  1 

85 

40 

87 
40 

67 
47 

84 
44 

85 
42 

86 

40 

86 
39 

83.7 
43.6 

BEAUMONT   1  E 

MAX 
MIN 

82 
50 

76 
60 

7*. 

53 

71 

54 

77 
52 

8  3 
48 

80 
49 

87 

51 

=  8 

55 

85 

66 

65 

6  6 

72 
65 

7  2 
53 

71 

6C 

77 

47 

'5 
38 

8  2 
41 

84 
46 

35 
50 

33 

62 

77 
46 

81 
42 

84 

52 

a  2 

6  2 

85 
57 

86 

52 

81 

46 

82 
49 

85 

55 

91 
55 

90 
54 

80.5 
51.2 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

87 

50 

85 
48 

79 
48 

78 
35 

82 
39 

S3 
43 

85 
42 

86 
42 

a  7 
45 

86 
42 

85 
42 

a  1 
3 '3 

59 

78 

65 
2  2 

70 
23 

67 
75 

78 
27 

80 

30 

76 
29 

78 
36 

76 
38 

60 
30 

79 

39 

82 

40 

82 
35 

7  9 

38 

79 
40 

78 
37 

ao 
35 

81 

36 

84 

36 

79.2 
37.5 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

69 

60 

57 
36 

58 
31 

57 
35 

58 
39 

60 
39 

60 

64 

65 
41 

60 

39 

64 

40 

44 

29 

45 
23 

46 

4  7 

39 

6C 
33 

61 
32 

62 

59 
32 

69 
34 

61 

59 

63 

62 
40 

6  2 
42 

58 
39 

65 
37 

58 

62 

64 

40 

58.7 

BLVTHE 

MAX 
MIN 

92 
65 

9? 
6  0 

90 
63 

84 

59 

85 
59 

90 

6  0 

93 
66 

Q4 

62 

96 

66 

94 

62 

88 

60 

92 
61 

86 
66 

3  2 
55 

62 

43 

82 

43 

84 
42 

92 

44 

91 
45 

92 
6  5 

85 
64 

86 
47 

90 
49 

30 
64 

92 
50 

93 
48 

90 
49 

90 
57 

92 
51 

93 
53 

95 
50 

89.6 
54.5 

BLVThE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
71 

90 
67 

85 

65 

79 
64 

83 

63 

90 

65 

92 
68 

93 
66 

96 
63 

91 
68 

88 
66 

94 
64 

87 
61 

78 
66 

«1 

62 

83 
6  1 

84 

53 

91 

53 

91 

55 

93 

57 

84 

68 

86 
54 

92 
56 

91 

60 

92 
65 

9  2 
54 

90 

55 

88 

60 

94 

55 

95 

60 

97 

60 

89.1 
60.1 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

87 
62 

90 
62 

88 
57 

88 

60 

76 
57 

32 

56 

88 
68 

91 

59 

92 
6  2 

92 
60 

82 
56 

0  7 
55 

91 
66 

38 
6  0 

85 

46 

3  0 
45 

8  2 
46 

95 
44 

31 

47 

3  2 
5  2 

92 
69 

92 
50 

87 
61 

90 
48 

9  0 
63 

32 
53 

92 
52 

•  9 

53 

88 
53 

92 
54 

95 
54 

88,3 
53,8 

BRAWLtY  2  SW 

MAX 
MIN 

90 
63 

90 
63 

89 
67 

89 
62 

7  7 
62 

"4 

61 

91 
62 

93 

6  2 

94 

61 

97 
66 

90 
59 

88 

60 

03 

53 

86 

4  = 

78 
4  3 

83 

62 

85 
45 

86 
45 

92 
43 

93 

61 

89 
64 

88 
49 

89 
48 

32 
61 

91 

50 

95 
50 

95 
51 

92 
37 

84 

52 

92 
54 

95 
54 

89,4 
55.0 

CANTIL 

MAX 
MIN 

88 
58 

85 
60 

8  1 
54 

83 

51 

80 

6  6 

96 

60 

90 
63 

92 
50 

9  2 
4  9 

8  8 
47 

87 
50 

1  3 

6  1 

75 
51 

70 
38 

74 

30 

30 
46 

84 
34 

80 
36 

34 

36 

65 
40 

ao 

4  0 

82 
40 

65 

38 

96 
40 

86 

42 

68 
40 

91 
42 

85 

42 

86 
54 

86 
41 

90 
39 

83.7 
45.7 

DAGGETT  FAA  AjRPoRT 

MAX 
MIN 

87 
61 

83 
61 

76 

59 

79 
58 

79 
55 

81 
6  7 

85 
59 

89 
60 

9  0 

60 

87 
60 

83 
56 

02 

59 

72 

48 

67 
44 

73 

4  2 

73 

48 

77 
46 

80 
47 

81 
46 

87 

6  i 

75 

53 

76 
4  7 

8  2 

51 

82 

50 

84 
48 

85 
49 

84 

56 

62 
55 

84 

50 

66 
52 

8' 
53 

81.4 
52.9 

DEATH  VALLEY 

MAX 
MIN 

101 
74 

99 
79 

9  6 
76 

34 

95 

67 

97 

65 

102 
65 

02 
65 

102 
68 

93 
70 

94 

6  3 

92 

76 

60 

8  0 
47 

83 
60 

88 
56 

90 
50 

88 
51 

86 

55 

at 

6  2 

87 

50 

94 

55 

34 

6  2 

93 
55 

91 

53 

91 

56 

91 
58 

94 
57 

93 
5* 

96 
53 

92.3 
60.1 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

80 
47 

82 
50 

73 
5  3 

72 
40 

71 
39 

74 
4  1 

76 
41 

78 
42 

76 
44 

76 
43 

76 
44 

78 
38 

78 

33 

2  4 

27 

26 

27 

28 

30 

73 
37 

69 
38 

69 
41 

70 
37 

72 
35 

74 
33 

75 
30 

37.3 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

87 
67 

89 

68 

85 
66 

83 
61 

76 
6  3 

80 
62 

86 
64 

89 
68 

91 

67 

91 
70 

B5 
63 

88 

64 

88 
65 

3  2 
66 

72 

65 

79 
54 

79 
57 

82 
58 

88 
61 

88 
60 

89 

61 

83 

62 

63 
61 

67 
61 

87 
61 

89 

60 

89 
61 

86 
59 

87 
62 

91 
64 

92 
64 

85.4 
62.1 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

93 
63 

90 
60 

8  9 
6  7 

84 

6  J 

85 
60 

91 

60 

95 
63 

95 
60 

97 
61 

95 
64 

90 
60 

96 
56 

89 
61 

at 
4  6 

85 
36 

37 
47 

93 
46 

95 

50 

91 
62 

87 
55 

89 
48 

92 
48 

93 
63 

96 
64 

95 
51 

92 
52 

88 

89 

94 
5! 

93 
52 

95 
53 

97 
54 

91.5 
55.8 

FAIRMONT 

MAX 
MIN 

73 
57 

79 
56 

68 
52 

65 
51 

74 
53 

74 

65 

77 
54 

82 
57 

8  3 
58 

84 
61 

79 
53 

7 '3 

50 

71 
48 

60 
38 

62 
38 

66 
4  7 

67 
46 

71 
48 

'5 

50 

77 
52 

'4 

48 

73 
45 

72 
45 

76 

62 

78 
53 

78 

54 

91 
64 

77 
52 

75 
51 

78 
53 

79 
57 

74,4 
51.2 

GOLD  ROCK  Ranch 

MAX 
MIN 

89 
67 

84 
64 

84 
65 

76 
63 

83 
64 

83 
64 

90 
64 

92 
66 

97 
67 

90 
68 

91 
63 

89 
63 

87 
62 

80 

67 

8  2 
55 

81 

53 

8  3 
56 

89 
5? 

92 
62 

87 
58 

87 
6  2 

86 
55 

90 
69 

90 
59 

91 
62 

3  3 
59 

9  4 

6  3 

86 
63 

92 
63 

93 
68 

,4 

66 

86.1 
61.9 

HAIWEE 

MAX 
MIN 

83 
58 

80 
59 

'8 

66 

75 
48 

74 
49 

74 
64 

77 
52 

82 
52 

3  2 
85 

83 

55 

82 
50 

7' 

49 

80 
47 

61 
37 

64 

78 

66 

65 

73 
39 

75 
42 

76 
42 

a0 

73 
42 

75 
4  2 

75 

60 

79 
47 

79 
66 

7  6 
46 

76 
47 

75 
47 

74 
45 

74 
46 

75.6 
47.8 

HAYF 1  ELD  PUMPING  PLAN' 

MAX 
MIN 

86 
61 

87 
61 

83 
64 

81 
59 

76 
57 

80 
68 

87 
60 

89 
59 

9  2 
69 

91 
61 

87 
54 

8b 

56 

86 
53 

80 

6  4 

7  2 
52 

80 
54 

78 

65 

81 
60 

87 
55 

91 
51 

86 
52 

83 
50 

•  3 

51 

88 
53 

86 
49 

90 
45 

3  1 

4  8 

88 
54 

87 
49 

91 
63 

91 
68 

85.4 
56.0 

IMPERIAL 

MAX 
MIN 

89 
6* 

88 
67 

a  7 
7  0 

82 
64 

83 
63 

H  3 
65 

92 
66 

93 
66 

95 
67 

89 
69 

88 
64 

33 

6  4 

87 
63 

77 
63 

a  3 
4  3 

84 
52 

a' 

6C 

91 
83 

92 

66 

89 
56 

«6 
69 

88 
54 

91 
55 

31 
68 

93 
57 

94 

57 

91 
59 

85 
61 

92 
59 

93 
64 

95 
62 

88.9 
60.3 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


Conttn  wd 


Station 

Day  of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

IMPERIAL    FAA  AP 

MAX 

Mm 

M 

9  0 
64 

8H 
61 

77 
62 

36 
61 

91 

62 

95 

63 

96 
63 

97 

88 

67 

89 
6  2 

94 
61 

89 

63 

78 
49 

83 
45 

84 
49 

St 

48 

92 
49 

94 
•■1 

92 

64 

»8 
67 

89 

50 

93 
51 

9  2 
56 

94 

54 

95 
56 

92 
55 

87 
59 

93 
55 

96 
58 

98 

57 

90.1 
57.1 

INDEPENDENCE 

MAX 
MIN 

SB 

52 

78 
68 

'6 

49 

78 
48 

s ; 
4  ) 

87 

48 

84 
46 

82 
46 

81 
44 

62 
34 

30 

67 

74 
34 

76 
38 

76 
3  9 

78 

60 

79 
38 

80 

41 

79 
42 

78 
45 

76 
42 

81 
42 

1N0I0  U  S  OATE  GARDEN 

MAX 

MIN 

91 
64 

92 

67 

92 

6  3 

8  9 
66 

83 
61 

89 
69 

94 

69 

96 
68 

98 

64 

99 

6  2 

85 
67 

38 
6  6 

91 
66 

86 
61 

80 
42 

86 
50 

65 
4  6 

92 

43 

97 
47 

3. 

63 

96 
55 

91 
57 

92 
49 

98 
57 

97 
53 

96 

55 

97 

57 

94 
63 

91 
57 

99 
61 

103 
61 

92.1 
57.4 

1NVCKERN 

MAX 

Mm 

88 

35 

85 
5! 

82 
52 

83 
-3 

80 
52 

83 
63 

88 
49 

91 

5  0 

90 
69 

07 

49 

85 

46 

65 
56 

78 
5  9 

69 

40 

T 1 

29 

73 

41 

92 
35 

84 
34 

85 
35 

85 
49 

79 

45 

82 
36 

83 
42 

95 
65 

87 
43 

86 

40 

84 

45 

82 
43 

84 
44 

88 
40 

66 
40 

63.3 
45.1 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

Mm 

90 
6) 

93 
69 

89 
68 

8  7 
62 

76 
61 

84 
60 

89 

64 

94 

65 

94 

66 

95 

71 

9  0 
6  2 

85 
62 

9  1 
62 

32 

66 

75 
62 

30 
82 

79 
57 

83 
57 

39 
59 

90 
61 

89 

60 

88 
57 

86 
64 

86 
59 

90 
38 

92 
58 

92 
55 

91 
56 

89 

62 

92 
62 

92 
68 

87.8 
60.7 

LAKE  ARROwHEAO 

MAX 
MIN 

68 
66 

6  3 
67 

6H 
46 

6  0 
46 

60 
43 

67 
42 

71 
41 

'4 
64 

76 
47 

71 

48 

70 

43 

70 
42 

62 
34 

61 
37 

62 
32 

69 
37 

66 
39 

75 
40 

'6 
40 

72 
61 

63 

61 

68 
35 

72 
44 

74 

4  6 

75 
43 

72 
45 

67 
48 

69 
45 

69 
42 

'1 
43 

TO 
42 

68.2 
42.5 

LANCASTER 

MAX 

Mm 

8- 

56 

76 

60 

76 
52 

80 
47 

31 

42 

83 
47 

87 
68 

89 
49 

91 
46 

82 

48 

8* 

4  9 

78 
48 

68 

50 

68 
39 

72 
31 

73 
36 

77 

2  9 

81 
33 

82 
32 

82 
44 

'6 

49 

79 
34 

83 
38 

84 

38 

84 
38 

86 
39 

81 

42 

80 
43 

85 

n 

•6 

39 

86 

37 

80.8 
43.0 

LUCERNE  VALLEY  1  S5W 

MAX 

Mm 

MECCA  2  5E 

MAX 

Mm 

89 
64 

90 
63 

3  9 
63 

87 
63 

'8 

60 

91 

60 

92 
65 

92 

6  0 

98 
62 

98 

61 

88 
5  9 

89 
63 

8.8 
62 

87 
56 

84 
65 

84 
49 

89 
4  6. 

94 

46 

9  5 

46 

91 

53 

86 
80 

89 
53 

91 
47 

94 

56 

96 
53 

96 
52 

94 
53 

89 
37 

86 

54 

97 
55 

101 
55 

90,5 
56.6 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 
MIN 

T7 
62 

7  3 
59 

69 
54 

63 
54 

68 

54 

75 
53 

78 
6  2 

a  1 

62 

82 
63 

81 
64 

73 
58 

78 
58 

74 

'1 

'0 

47 

61 
47 

70 
49 

77 
47 

77 
62 

76 

62 

74 
64 

73 
56 

72 
57 

76 
60 

79 
61 

78 
62 

77 
59 

76 
60 

76 
60 

60 
63 

77 
64 

74.6 
57.7 

MOJAVE 

MAX 

Mm 

82 
58 

s; 
S3 

76 

53 

7T 
63 

76 

64 

79 
51 

85 

63 

88 
6  2 

37 
52 

85 
53 

33 
52 

79 

68 

67 
35 

69 
35 

71 
39 

75 

35 

76 

37 

31 
38 

82 

46 

'2 

40 

78 

39 

91 

49 

82 
49 

81 
43 

86 
44 

81 
45 

78 
46 

62 
51 

•  2 
45 

85 

46 

79.2 
47.1 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

Mm 

B3 
58 

8  0 
6  0 

76 

63 

80 
50 

80 

6  4 

80 
84 

82 
55 

88 
64 

86 

60 

8  2 
54 

80 
49 

80 
45 

70 
39 

66 
33 

70 
34 

72 
35 

74 
34 

74 
37 

78 
37 

79 
44 

'4 

39 

82 
44 

94 
4  1 

84 
44 

84 
46 

82 
41 

83 

45 

85 
46 

86 

48 

85 
45 

86 

47 

79.7 
46.3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

Mm 

BO 
99 

77 
59 

72 

51 

64 
53 

6fc 
51 

70 
62 

74 

68 

'7 
67 

76 
64 

75 

45 

67 
51 

71 

55 

69 

39 

58 
44 

64 
41 

62 
49 

65 
44 

65 
46 

73 
83 

74 

52 

72 

64 

67 
44 

75 
52 

71 

49 

69 
45 

65 
47 

74 

52 

77 
57 

77 
52 

77 
59 

67 
48 

70,6 
50.7 

MT  SAN  JACINTO  MSP 

MAX 

Mm 

61 
18 

58 

30 

31 
29 

50 
37 

4  7 
36 

52 

3  0 

56 
32 

58 
33 

58 
39 

52 
37 

59 
33 

5  9 
31 

59 
33 

53 
24 

59 
2  8 

54 

27 

58 
29 

62 
30 

68 
29 

67 
40 

62 
42 

58 

32 

39 

33 

62 
3  2 

63 
32 

63 
28 

63 
29 

60 
34 

58 
39 

61 

30 

60 
33 

58,4 
32.5 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

95 

70 

89 

71 

30 
66 

77 
63 

85 

61 

39 
63 

92 
67 

lU 

66 

95 
66 

9  5 
67 

3' 
62 

90 
63 

80 
58 

73 

52 

78 

52 

■"6 

52 

eo 

53 

96 
52 

38 
63 

89 
61 

94 
60 

84 
51 

95 
57 

87 
65 

91 
55 

99 
66 

99 
54 

85 
60 

90 
60 

91 
60 

90 
59 

86.5 
60.1 

PALMDALE 

MAX 

Mm 

80 
67 

83 
66 

73 
66 

79 
69 

'8 
53 

81 
62 

85 
62 

88 

5  0 

89 
52 

77 
5  2 

33 

55 

77 
51 

70 
50 

67 

40 

74 
37 

74 
38 

76 
37 

91 
37 

3  3 
40 

82 
62 

78 

38 

82 
42 

93 
45 

83 

43 

82 
44 

85 
45 

91 
48 

76 
46 

83 
44 

84 
*T 

86 
43 

80.2 
46,8 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

Mm 

89 
55 

77 
61 

79 

36 

79 

48 

77 

64 

80 
48 

84 
49 

86 

60 

89 
47 

78 

50 

35 
53 

30 

52 

68 

48 

66 
37 

74 
29 

72 
34 

75 
29 

91 
31 

so 

33 

83 

49 

79 
40 

76 
32 

81 
39 

82 

41 

82 
39 

85 
41 

80 
43 

78 
42 

82 
41 

83 

41 

85 
38 

79,6 
43,5 

PALM  SPRINGS 

MAX 

Mm 

93 
61 

90 
60 

89 
59 

82 
57 

87 
57 

94 
61 

99 
57 

99 

61 

102 
62 

97 
67 

8  5 
56 

90 

67 

87 

55 

32 
51 

35 

49 

84 
46 

91 
46 

97 
46 

96 
46 

91 
57 

91 
54 

94 
50 

96 
53 

96 
62 

97 
58 

96 
65 

94 
55 

92 
58 

98 
59 

101 
66 

102 
57 

92.8 
56.1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

90 
'2 

93 
71 

38 
70 

84 
65 

H6 
63 

87 
54 

91 
68 

91 
66 

95 
7  2 

98 
72 

95 
64 

87 
65 

9  0 
66 

33 
57 

73 
64 

82 
54 

77 
54 

81 
56 

86 
58 

91 
60 

89 
62 

85 
59 

87 
58 

86 
63 

89 
59 

91 
59 

95 
60 

94 
62 

90 
63 

91 
63 

91 
63 

86.2 
62.7 

RANDSBURG 

M  A  i 
MIN 

8) 

SO 

8  0 
60 

74 

60 

75 
54 

72 
86 

78 
53 

83 
64 

84 
57 

84 

59 

79 

58 

3  2 

4  9 

67 

52 

62 
44 

63 

42 

66 
52 

75 
45 

71 
49 

79 
52 

77 
62 

73 
50 

76 
46 

76 
55 

78 
66 

81 
54 

81 
55 

76 

57 

76 
59 

78 
57 

79 
56 

81 
56 

76.4 
53.9 

SOUIRREL   INN  2 

MAX 

Mm 

67 
68 

57 
« 

60 
44 

60 
45 

58 
48 

61 

43 

66 

45 

6B 
47 

73 
83 

67 
46 

65 
43 

64 

49 

61 
41 

50 
33 

59 
37 

54 
36 

63 
42 

66 
34 

72 

80 

63 
63 

61 
45 

63 
42 

67 
50 

66 
49 

73 
52 

70 
84 

64 

53 

66 
51 

67 
50 

71 
SO 

69 
51 

66.3 
46.0 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

92 
66 

89 
67 

38 

68 

81 
62 

88 
i-O 

93 
62 

94 

66 

96 

60 

99 

62 

83 

66 

89 
63 

89 
63 

9  6 
65 

91 
60 

94 
43 

86 
66 

90 
47 

95 
48 

92 
49 

87 
64 

88 
61 

90 
55 

98 
60 

95 
56 

96 
53 

95 
52 

91 
54 

90 
58 

97 
56 

101 
57 

101 
61 

91.4 
57.4 

TRONA 

MAX 
MIN 

92 
64 

91 
56 

39 
60 

84 
57 

84 

60 

82 
54 

86 
66 

89 

66 

92 

54 

94 
54 

89 
53 

85 
53 

90 
49 

76 

46 

73 
35 

73 
43 

75 
34 

79 
37 

84 
37 

84 
37 

88 
49 

86 
89 

86 
45 

89 
44 

87 
46 

85 
48 

85 
44 

88 
44 

67 
43 

85.2 
48.9 

TwENTYNINE  PALMS 

MAX 

Mm 

88 
57 

86 
6  3 

33 
56 

79 
68 

'9 
56 

35 
62 

90 

66 

90 

57 

90 
55 

86 
57 

85 
50 

89 
54 

87 
46 

70 
41 

77 
37 

75 
48 

90 
44 

85 
44 

86 

42 

98 

52 

87 
61 

83 
47 

85 
46 

06 

48 

86 
43 

85 
44 

69 
48 

85 
51 

87 
52 

90 
50 

69 

52 

84.6 
50.1 

VALVERMO  RANGER  STA 

MAX 

Mm 

76 

67 

77 
45 

72 
4  2 

73 

41 

71 
43 

16 
40 

78 

8  2 
42 

34 
43 

82 
39 

7a 

42 

76 
46 

76 
33 

63 

67 
24 

66 

30 

72 

36 

78 

37 

76 
32 

74 

29 

76 
38 

78 
41 

78 
33 

80 
39 

80 

40 

73 
38 

78 
38 

79 
36 

81 
60 

76,0 
38.4 

victorvillE  pump  plan' 

MAX 

Mm 

85 
53 

57 

5  2 

60 

5  I 

7  9 

.3 

4  V 

3  8 
49 

8  8 
48 

88 
50 

84 

49 

8* 
4  ; 

94 

50 

72 
37 

69 
31 

74 
34 

72 
34 

7  7 
37 

81 
37 

94 

4  7 

9  4 

46 

75 
35 

77 
42 

82 
41 

84 
39 

86 
43 

8  1 
47 

85 
46 

84 

42 

86 
44 

85 

41 

81.6 
44,4 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

Mm 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

Mm 

SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


Station 

Day  of  month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 
JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  QN0 

T 

T 

S«o  Roforonco  Notoe.  Following  Station  Index 

-   336  - 


EVAPORATION  AND  WIND  c«L,roR„» 


Station 

Day  Oi  Month 

Tolal 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29  1 

30 

31 

NOPTH  COAST 

DRAINAGE  01 

BUTTONS  LANDING 

EVAP 

•  26 

.  36 

.  1  7 

.17 

.  1 1 

.21 

» 

.35 

.  1  7 

•  20 

•  10 

.26 

.33 

.23 

.20 

.24 

.19 

.17 

.14 

.26 

.15 

.30 

•  21 

.15 

.  1  1 

.10 

.06 

.09 

.16 

5.46 

168 

» 

26* 

116 

85 

125 

110 

• 

118 

45 

121 

153 

119 

117 

59 

72 

60 

4  3 

45 

161 

-8 

n 

2581 

MAY 

80 

_ 

81 

'8 

77 

74 

75 

m 

81 

82 

80 

63 

73 

72 

73 

70 

77 

74 

75 

7  ] 

73 

67 

7  7 

7  7 

73 

7  2 

70 

68 

72 

70 

74.2 

min 

56 

56 

55 

54 

50 

49 

_ 

50 

54 

51 

50 

45 

44 

42 

38 

46 

4  i 

4t 

- 

43 

46 

44  - 

4  4 

ft  1 

48 

4  7 

46 

4  e 

J 

♦  7.0 

FEPNDALE  2  NW 

EVAP 

•  07 

•  06 

.10 

.  06 

.06 

.06 

.09 

•  07 

.  1  3 

•  07 

•  05 

.07 

.14 

.06 

.06 

.  36 

.07 

.04 

.07 

.04 

.10 

.01 

.02 

.03 

.''6 

.07 

.04 

.05 

.03 

.04 

.06 

wind 

17 

22 

18 

21 

23 

16 

14 

25 

1  7 

1  6 

32 

20 

25 

28 

24 

24 

60 

21 

1  7 

28 

26 

2  7 

'759 

MAX 

75 

71 

77 

75 

68 

72 

71 

73 

73 

72 

70 

68 

67 

65 

65 

65 

66 

66 

62 

61 

64 

63 

70 

70 

ft* 

70 

68 

65 

65 

65 

70 

66.3 

MI"! 

59 

55 

48 

56 

55 

56 

58 

57 

53 

50 

52 

45 

45 

40 

46 

42 

44 

4) 

44 

48 

44 

<.e 

52 

55 

52 

53 

65 

51 

47 

51 

49 

50.0 

KNIGHTS  VALLEY 

.15 

•  1 6 

.  I'- 

.12 

W I  MC 

- 

• 

* 

* 

» 

ft 

• 

ft 

* 

• 

• 

230 

52 

» 

* 

1 

213 

43 

ll 

24 

'll 

1« 

7 

7 

9 

9 

9 

6 

667B 

MAX 

85 

83 

72 

79 

7P 

76 

78 

76 

7*. 

76 

74 

7  6 

MIM 

45 

45 

41 

51 

51 

49 

45 

44 

46 

51 

5  2 

52 

TRINITY  0AM  VISTA  PT 

EVAP 

.19 

.15 

.15 

.20 

.19 

.15 

.12 

.12 

.15 

.16 

.15 

.11 

.  1  5 

.11 

.12 

.  1  1 

.10 

.10 

.  IC 

.10 

.10 

.08 

.04 

.09 

.08 

.06 

.09 

.05 

.06 

.08 

.06 

3,54 

WIND 

30 

32 

39 

36 

28 

30 

33 

35 

35 

35 

32 

64 

59 

40 

46 

42 

33 

27 

57 

31 

33 

29 

41 

26 

38 

27 

21 

24 

25 

1092 

TULELAKE 

EVAP 

.20 

.21 

.20 

.15 

.15 

.15 

.20 

.15 

.15 

.12 

.12 

.12 

.13 

.12 

.09 

.06 

.  10 

.10 

.22 

.14 

.00 

•  04 

.08 

.10 

.15 

.12 

.08 

.09 

.07 

.08 

3.69 

SACRAMENTO 

BEPRVESSA  LAKE 

EVAP 

•  30 

.20 

1  6 

.19 

•  22 

24 

.20 

.25 

09 

27 

30 

20 

WIND 

85 

99 

64 

49 

38 

58 

71 

39 

25 

38 

108 

116 

MAX 

81 

82 

76 

82 

81 

79 

76 

79 

82 

82 

80 

71 

57 

56 

54 

CHIC0  EXPERIMENT  STA  (A) 

EVAP 

- 

- 

.  1  7 

.15 

.15 

.14 

* 

" 

.57 

.17 

.19 

158 

34 

2  5 

22 

OAvIS  2  wSW 

EVAP 

•  26 

.23 

.18 

.17 

.19 

•  22 

.20 

.13 

.  22 

.23 

.32 

•  22 

WIND 

81 

114 

55 

29 

45 

60 

77 

29 

44 

22 

104 

106 

86 

83 

77 

8 1 

82 

80 

79 

78 

a  \ 

82 

82 

76 

MIN 

58 

54 

61 

54 

S3 

52 

51 

55 

56 

54 

54 

51 

FOLSOM  QAM 

.20 

.26 

.10 

•  1  3 

•  1  5 

.16 

.  1  7 

WI  ID 

79 

8  1 

39 

^7 

1  8 

* 

65 

29 

68 

LAKE  SHORE 

EVAP 

.22 

.16 

.21 

.23 

.18 

.17 

.1* 

.19 

.22 

.17 

.15 

.15 

WIND 

27 

20 

24 

29 

27 

31 

26 

30 

30 

38 

16 

38 

LAKE  SPAULDINS  DAM 

EVAP 

ft 

.75 

.36 

.42 

.22 

.23 

.23 

.19 

.30 

.30 

.30 

.18 

MONT IcELLO  DAM 

EVAP 

.23 

.23 

.15 

.20 

.18 

.18 

.18 

.14 

.19 

.23 

.23 

.12 

26 

3 1 

19 

3 1 

34 

MAX 

86 

87 

79 

86 

82 

84 

83 

79 

06 

84 

85 

71 

59 

58 

58 

56 

56 

56 

55 

55 

6  7 

57 

56 

52 

PLACERVILLE  IF5 

EVAP 

» 

.43 

.08 

.18 

.17 

.15 

ft 

.49 

.17 

.10 

WIND 

• 

33 

16 

16 

10 

10 

• 

58 

14 

14 

SHASTA  DAM 

16 

19 

•  1 8 

•  1  7 

•  1  9 

23 

WIND 

41 

33 

44 

54 

52 

50 

38 

49 

97 

85 

53 

38 

TURNTABLE  CREEK 

. 

*  1! 

* 

16 

* 

26 

.11 

I  nd 

14 

"  ?6 

200 

3 1 

6 

WHISKEYTOwN  RES  (A) 

EVAP 

.23 

.15 

.15 

.24 

.23 

.19 

.14 

.13 

.  1  5 

.23 

.19 

.11 

WIND 

41 

25 

36 

49 

43 

22 

29 

35 

36 

30 

28 

39 

MAX 

83 

79 

76 

73 

75 

75 

74 

76 

?e 

78 

78 

67 

MIN 

58 

62 

53 

54 

49 

51 

52 

56 

55 

52 

52 

50 

NORTHEAST  INTERIOR 

BASIN  03 

FLEMING   FISH   AND  GAMF 

FVAP 

.18 

.18 

.15 

.15 

.09 

WIND 

1 

49 

18 

5 

6 

6 

'l2 

16 

14 

8 

'59 

TAHOE  CITY 

EVAP 

.11 

.07 

.09 

.06 

.13 

.10 

.04 

.04 

.05 

.12 

.03 

.10 

WIND 

21 

25 

28 

93 

32 

67 

26 

28 

56 

3 

28 

50 

*        »  * 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURL  1 NGAM£ 

rVAP 

.12 

.05 

.07 

.11 

.15 

.15 

.05 

.15 

.15 

WIND 

15 

27 

26 

16 

15 

24 

32 

12 

.'4 

1 1 

46 

35 

MAX 

81 

72 

75 

76 

76 

85 

86 

85 

77 

77 

77 

76 

MIN 

64 

60 

52 

57 

58 

55 

59 

54 

53 

58 

56 

53 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.17 

.1' 

.14 

.17 

.20 

.19 

.26 

.14 

.18 

.23 

.21 

.16 

NEWARK  (F) 

FVAP 

ft 

• 

.59 

.16 

.17 

.14 

.22 

ft 

ft 

.56 

.19 

.15 

WIND 

« 

343 

82 

88 

106 

143 

ft 

ft 

227 

98 

92 

•      •  * 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.22 

.24 

.17 

.17 

.15 

.17 

.22 

.16 

.18 

.15 

.25 

.19 

CAMP  PARDEE  (C) 

FVAP 

.19 

.18 

.14 

.12 

.15 

.16 

.15 

.13 

.14 

.18 

.19 

.13 

WIND 

30 

31 

24 

17 

17 

19 

23 

16 

16 

14 

24 

26 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

FVAP 

.24 

.25 

.23 

.18 

.18 

.22 

.29 

.20 

.22 

.25 

.29 

.  19 

WIND 

23 

28 

50 

25 

25 

41 

38 

32 

4  0 

33 

43 

36 

MAX 

86 

85 

82 

81 

83 

83 

82 

75 

0  1 

84 

83 

80 

MIN 

64 

63 

60 

59 

60 

60 

57 

59 

68 

60 

59 

58 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.15 

.15 

.  1  1 

.13 

.13 

.15 

.12 

.12 

.12 

.14 

.13 

• 

KETTLEMAN   CITY    1    SSW  (01 

EVAP 

.31 

.30 

.17 

.33 

.30 

.45 

.25 

.28 

.20 

.45 

.30 

.30 

WI  jD 

94 

68 

79 

41 

65 

72 

100 

53 

47 

130 

79 

109 

KNIGHTS  FERRY   2  SE 

FVAP 

.20 

.38 

.13 

.17 

.21 

.20 

.14 

.16 

.18 

.22 

.17 

v  I  'JO 

22 

22 

24 

14 

13 

24 

26 

19 

10 

9 

16 

24 

See  Reference  Notes 


.25 

.40 

.30 

.21 

.2' 

.20 

.Is 

.17 

.15 

.1' 

.09 

.18 

.  1  5 

.15 

.13 

.19 

.16 

.06 

.07 

6.12 

86 

1*9 

50 

88 

64 

33 

25 

49 

41 

44 

26 

31 

31 

26 

39 

62 

24 

25 

23 

1693 

75 

67 

71 

72 

72 

ll 

73 

72 

71 

65 

70 

68 

'0 

72 

71 

70 

TO 

72 

74 

74.2 

46 

46 

42 

42 

45 

4e 

46 

47 

44 

44 

46 

48 

49 

48 

47 

46 

46 

4  7 

49,4 

.2  3 

.16 

» 

• 

.50 

.16 

.29 

.14 

• 

.30 

.  1  7 

.17 

.12 

.09 

» 

ft 

.41 

4.838 

79 

39 

106 

28 

5f 

45 

69 

28 

39 

26 

24 

85 

1091 

.25 

.51 

.24 

.44 

.27 

.17 

.15 

.16 

.31 

.13 

.28 

.17 

.17 

.22 

.17 

.13 

.13 

.15 

.14 

6,76 

166 

309 

38 

212 

116 

20 

6 

25 

103  88 

54 

22 

22 

79 

52 

27 

13 

27 

1  7 

2164 

72 

69 

72 

67 

70 

73 

74 

68 

71 

62 

73 

76 

78 

76 

74 

74 

73 

72 

72 

75.3 

4<. 

43 

45 

■.7 

44 

47 

48 

50 

47 

42 

43 

52 

63 

50 

44 

48 

47 

49 

49 

49.5 

•  1  6 

.23 

•  23 

.25 

.25 

.15 

.  2C 

.14 

.10 

.14 

.  1  4 

.  1  5 

a  22 

a  15 

•  14 

•  12 

.  1  3 

.  1  3 

5,29 

48 

68 

51 

5  9 

56 

62 

6  3 

29 

4! 

47 

26 

3  7 

39 

19 

35 

1  4 

40 

4  7 

30 

1440 

.20 

.15 

.16 

.14 

.17 

.19 

.  1  1 

.16 

.10 

•  OS 

.11 

.  1  ' 

.  1  1 

.12 

.10 

.10 

.13 

.26 

.16 

4,94 

25 

30 

32 

25 

19 

32 

42 

30 

21 

26 

17 

19 

25 

21 

12 

33 

22 

30 

924 

.21 

.30 

.15 

•  30 

.30 

.18 

.  3C 

.18 

.11 

.15 

.25 

.23 

.28 

.25 

.15 

.15 

« 

.45 

.  30 

7.72 

.1. 

.27 

.16 

.22 

.23 

.16 

.It 

.13 

.20 

.10 

.12 

.16 

.16 

.17 

.12 

.09 

.11 

.  1  1 

.14 

5.27 

37 

57 

41 

25 

15 

14 

17 

36 

14 

16 

1  7 

14 

19 

21 

13 

11 

10 

12 

669 

77 

68 

\l 

71 

74 

76 

75 

68 

74 

66 

75 

78 

77 

76 

74 

74 

7* 

74 

75 

77.3 

47 

46 

45 

47 

47 

47 

48 

49 

46 

45 

63 

62 

52 

51 

47 

30 

49 

50 

51.3 

,19 

.21 

• 

• 

.48 

.19 

.15 

.12 

.09 

• 

• 

.47 

.19 

.09 

.17 

.12 

• 

ft 

.42 

4,66 

56 

60 

• 

* 

118 

23 

17 

20 

3^ 

ft 

131 

39 

9 

32 

38 

• 

ft 

64 

817 

.06 

•  23 

.  19 

.  2  6 

•  2- 

•  28 

.  2  1 

.13 

.19 

.15 

•  12 

.  1  7 

.  20 

.13 

.16 

.14 

,19 

.22 

.  2  6 

6,16 

42 

71 

71 

02 

75 

83 

61 

29 

65 

6C 

46 

59 

62 

36 

56 

55 

53 

62 

88 

1772 

.  2  7 

•  24 

* 

• 

•  79 

•  3  1 

.22 

.  1 1 

.17 

I 

* 

.62 

.  20 

.15 

•  14 

•  12 

• 

.78 

7,06 

40 

70 

* 

* 

177 

62 

30 

14 

22 

• 

144 

26 

20 

18 

21 

* 

ft 

150 

1230 

.  1  4 

•  12 

•  15 

.  1  4 

.15 

.16 

.  1  6 

•  15 

.13 

.09 

•  06 

.  1  2 

.  1  8 

.12 

.11 

.07 

•  11 

.  1  4 

.  1  5 

4,59 

2P 

34 

30 

40 

19 

25 

38 

30 

35 

15 

22 

21 

30 

23 

23 

17 

23 

23 

28 

917 

65 

60 

41 

41 

41 

m2 

45 

45 

44 

44 

43 

43 

46 

52 

50 

49 

48 

47 

47 

4  9 

5  6 

49!o 

.1" 

.15 

.10 

.  1  5 

.08 

.11 

.06 

.21 

.15 

.06 

•  04 

.10 

.14 

.15 

.07 

.10 

.08 

• 

.17 

4,17 

76 

27 

10 

2o 

3 

3 

68 

50 

2 

7 

5 

4 

15 

7 

5 

6 

ft 

8 

533 

.10 

.11 

.09 

.  16 

.05 

.06 

.03 

.06 

162 

12 

18 

114 

41 

32 

30 

41 

45 

29 

35 

67 

42 

9 

113 

1 

79 

18 

101 

1436 

.15 

.09 

.12 

.10 

,05 

.15 

.  1  1 

.05 

.06 

• 

ft 

.12 

.03 

.05 

.05 

.04 

2.17 

60 

27 

19 

35 

19 

20 

15 

19 

30 

28 

16 

9 

1 1 

10 

19 

20 

14 

13 

9 

684 

69 

67 

66 

7  0 

69 

70 

68 

74 

68 

74 

78 

78 

78 

77 

70 

69 

64 

66 

65 

73.6 

40 

46 

45 

»9 

48 

50 

48 

54 

51 

46 

52 

54 

5* 

54 

54 

50 

47 

50 

50 

52.5 

.18 

.21 

.18 

.  16 

.15 

.19 

.20 

.18 

.13 

.15 

.17 

.17 

.19 

.20 

.14 

.11 

.10 

.21 

.16 

5.42 

.2  1 

.26 

• 

.66 

.20 

.18 

.17 

.16 

.21 

.11 

.17 

.16 

.15 

.05 

.  1  1 

ft 

« 

.  34 

5.32 

128 

93 

* 

• 

299 

* 

50 

113 

125 

66 

67 

46 

77 

62 

64 

• 

126 

2497 

.23 

.30 

.15 

.20 

.26 

.15 

.14 

.11 

,26 

.19 

.15 

.15 

.12 

.15 

.11 

.12 

.09 

.13 

.10 

5,40 

.15 

.16 

.1' 

.  1" 

.23 

.17 

.  IB 

.17 

.19 

.13 

.15 

.14 

.13 

.18 

.11 

.11 

.10 

.U 

.13 

4.80 

2ft 

30 

20 

27 

30 

14 

15 

19 

31 

19 

22 

14 

13 

14 

15 

14 

12 

13 

12 

617 

.20 

.28 

.20 

.26 

.16 

.19 

.2C 

.24 

.16 

.16 

.19 

.15 

.22 

.23 

.17 

.17 

.18 

.13 

.15 

6.37 

6  0 

64 

29 

33 

31 

24 

42 

37 

37 

50 

36 

39 

29 

30 

23 

25 

41 

24 

1107 

7ft 

71 

71 

70 

71 

86 

0  3 

75 

75 

71 

70 

85 

0  1 

81 

73 

73 

73 

75 

76 

76.1 

52 

48 

48 

-6 

45 

49 

52 

52 

49 

47 

46 

61 

55 

57 

55 

54 

55 

65 

54 

54.4 

.24 

.11 

.09 

.14 

.09 

.12 

.11 

.09 

.08 

.09 

.10 

.08 

.13 

.05 

.11 

.05 

.10 

.10 

3.45 

.  3  0 

.45 

.21 

.  30 

.15 

.15 

.45 

.45 

.30 

.30 

.30 

.27 

.22 

.15 

.23 

.15 

.15 

.19 

.30 

8.66 

45 

105 

58 

70 

74 

31 

32 

123 

96 

49 

62 

60 

76 

60 

51 

18 

17 

30 

29 

2013 

.10 

.16 

• 

• 

.16 

.14 

.  1  7 

.  1  6 

.14 

.14 

.18 

.12 

.13 

.13 

4.826 

13 

40 

16 

22 

12 

10 

6 

* 

* 

14 

15 

23 

16 

9 

6 

12 

20 

17 

14 

496 
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EVAPORATION  AND  WIND 


California 

OCTOBER  1966 


(JONTINUEO 

Station 

Day  01  Month 

Total 

or 
Avg. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  ! 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

SAN  JOAOUIN 

drainage 

0! 

toot 

(1  1 

EVAP 

.16 

.10 

.18  .22 

•  1 5 

.  1  6 

.  1  4 

*  22 

.  2  I 

t  1  6 

.  36 

.20 

•  17 

.  2  4 

.17 

.  1  3 

.12 

.21 

.20 

•  14 

•  12 

.1" 

.12 

.16 

.14 

.09 

.10 

.07 

•  19 

5.09 

WIND 

66 

A*  28 

*3I 

41  51 

*45 

2S 

'l6 

21 

56 

64 

141 

78 

28 

85 

23 

14 

11 

48 

92 

36 

27 

9 

17 

42 

37 

28 

17 

15 

12 

1246 

MAX 

■  2 

70  79 

»  1 

79 

77 

77 

79 

64 

82 

73 

72 

63 

69 

71 

70 

72 

75 

76 

71 

62 

70 

76 

79 

75 

70 

70 

69 

70 

7  1 

72 

73.8 

M  I  N 

6  C 

55 

53 

" 

5  6 

5  \ 

50 

5  6 

6  7 

60 

55 

8  3 

44 

42 

65 

45 

44 

4  5 

48 

53 

65 

40 

49 

49 

57 

52 

49 

48 

50 

50 

5  0 

50.5 

MANTECA 

EVAP 

.  1  5 

.15  .11 

•0' 

.  1  2 

.  1  3 

.14 

.  1  1 

.  1  1 

.10 

.19 

.  1 1 

.  16 

.23 

.09 

.17 

.21 

.08 

.06 

.08 

.19 

•  1  3 

•  09 

.10 

•  06 

.  1 0 

.06 

.09 

.07 

,06 

.29 

3.62 

NINO 

48 

56 

45 

14 

22 

43 

66 

42 

17 

6 

87 

38 

79 

96 

9 

69 

58 

15 

5 

9 

70 

60 

39 

12 

14 

13 

41 

40 

17 

19 

1ft 

1115 

MAX 

7T 

77 

69 

7C 

73 

73 

72 

69 

72 

74 

73 

70 

66 

60 

59 

60 

63 

64 

63  64 

65 

61 

61 

66 

67 

66 

63 

64 

61 

63 

6  4 

66.9 

MI  N 

59 

56 

53 

55 

64 

52 

52 

54 

56 

64 

8  3 

46 

41 

62 

43 

44 

46 

46 

4  7 

49 

46 

44 

50 

50 

51 

68 

46 

48 

48 

49 

49.5 

OAKDALE  wOODwARD 

p 

.53 

.19 

.  2  1 

.  2C 

.24 

.21 

.  1  6 

.  1  9 

.22 

.28 

.20 

.24 

.23 

.23 

.23 

.16 

.19 

.28 

.17 

.24 

•  20 

.13 

.21 

.19 

.22 

.03 

.26 

.03 

.29 

.16 

6.34 

wINC 

w 

lo 

57 

39 

21 

5  0 

67 

59 

43 

45 

26 

54 

5  1 

66 

140 

21 

70 

67 

31 

2C 

27 

50 

41 

78 

* 

98 

54 

41 

22 

39 

36 

1463 

PANOChE  creek 

EVAP 

,30 

.26 

.22 

,26 

.25 

.25 

.2* 

.24 

.2' 

.26 

.  30 

.26 

.  2  1 

.40 

.26 

•  20 

,26 

,32 

.  2  7 

•  25 

.20 

.30 

.21 

.26 

•  25 

.23 

.21 

.17 

.22 

•  25 

.16 

7,76 

64 

51 

67 

46 

66 

60 

67 

102 

87 

65 

72 

56 

104 

160 

82 

81 

131 

95 

79. 

46 

55 

110 

102 

c8 

72 

5  3 

75 

46 

105 

75 

60 

2380 

MAX 

91 

92 

87 

04 

8  7 

86 

8  5 

86 

88 

6  7 

8  1 

6  2 

70 

75 

84 

75 

77 

78 

78 

78 

80 

72 

79 

81 

84 

80 

77 

77 

79 

78 

81.7 

M I  N 

64  63 

63 

63 

6  3 

6  3 

60 

60 

60 

62 

61 

60 

6  2 

47 

46 

47 

50 

49 

49 

52 

52 

47 

47 

56 

55 

57 

56 

55 

54 

55 

54 

55.5 

SALT   SPRINGS  PWR 

HOUSE 

EVAP 

.21 

.  1  > 

•  14 

.26 

.10 

.29 

.21 

.19 

.71 

.27 

.2  3 

.13 

.15 

.24 

.20 

.21 

.21 

.21 

.  2  3 

•  21 

.06 

.10 

.20 

.20 

.22 

.16 

.13 

.12 

.17 

.24 

.23 

5.86 

SAN   LUIS  0AM 

EVAP 

■  61 

.  3  3 

.'0 

.26 

.25 

.  2  3 

.32 

.  SO 

,25 

,18 

.31 

.33 

.38 

.36 

.27 

.27 

.31 

.  2  1 

.19 

.30 

.30 

•  30 

•  18 

.16 

.18 

.42 

.15 

.22 

.15 

.22 

.15 

8.16 

WIND 

177 

2  32 

248 

1  2  3 

«  " 

8  6 

204 

1  2  6 

39 

45 

2  a  l 

2  49 

1  76 

129 

46 

89 

39 

36 

70 

167 

105 

41 

115 

137 

137 

46 

39 

36 

3470 

85 

85 

73 

80 

R  3 

84 

81 

77 

83 

83 

84 

72 

74 

66 

71 

70 

73 

72 

75 

73 

74 

70 

72 

76 

78 

79 

70 

75 

73 

74 

75 

76.1 

MX  N 

59 

*5 

54 

54 

64 

55 

53 

53 

55 

57 

64 

53 

46 

43 

42 

45 

47 

4ft 

47 

49 

52 

44 

44 

51 

52 

52 

50 

49 

48 

50 

50 

50.4 

tract  pumping  plant  <a> 

EVAP 

.  5  7 

.30 

.18 

.20 

.26 

.  38 

.26 

.22 

.23 

.30 

.37 

.24 

.32 

.30 

.22 

•  37 

.26 

.  1  5 

.  14 

.35 

•  22 

.22 

.15 

.  1  5 

•  19 

.26 

.18 

.17 

.  16 

.14 

.15 

7,37 

W I  NO 

233 

2*S 

97 

102 

1  1  0 

2  39 

243 

68 

40 

53 

248 

206 

14f. 

95 

56 

112 

45 

20 

1  5 

128 

136 

64 

46 

16 

26 

143 

172 

126 

41 

26 

26 

3341 

•     •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING 

PL  (A) 

EVAP 

.26 

■  20 

.14 

•  16 

.14 

.03 

•  19 

.  1  6 

.  33 

.15 

.  10 

.  16 

.  2  7 

.24 

.12 

.14 

.18 

.  1  2 

.08 

.25 

•  16 

.19 

.28 

.24 

.20 

.25 

.15 

.23 

.22 

.22 

5.76B 

WIND 

6 

1 1 

9 

• 

7 

7 

12 

3 

23 

10 

» 

18 

4 

2 

12 

8 

* 

11 

4 

4 

4 

7 

6 

12 

5 

15 

3 

8 

211 

MAX 

81 

80 

74 

BO 

80 

79 

78 

82 

81 

70 

81 

76 

73 

73 

69 

69 

74 

79 

77 

71 

69 

81 

82 

84 

82 

85 

83 

84 

85 

"6 

78.1 

MI  N 

>5 

64 

57 

62 

57 

5  1 

49 

68 

62 

53 

46 

48 

51 

41 

40 

38 

39 

44 

47 

46 

44 

38 

38 

48 

40 

4  1 

40 

38 

46 

44 

43 

66.3 

CACHUMA  0AM 

(B> 

EVAP 

•  09 

.  i  C 

.13 

.  10 

.  1  5 

.  06 

.15 

.  20 

.19 

.15 

.15 

.  1  5 

•  22 

.26 

.27 

.19 

.24 

.  3  1 

.30 

.27 

.15 

•  15 

•  21 

.27 

.30 

.  2  1 

.15 

.  1  1 

.  1  3 

.25 

.29 

6.00 

WIND 

2  0 

39 

35 

29 

33 

22 

45 

41 

10 

31 

40 

4  6 

65 

52 

67 

72 

59 

73 

57 

49 

49 

50 

44 

55 

57 

46 

46 

35 

36 

55 

59 

1434 

MAX 

70 

81 

73 

TO 

76 

72 

73 

74 

79 

79 

76 

74 

72 

72 

68 

74 

70 

70 

75 

74 

73 

69 

69 

75 

72 

74 

71 

68 

72 

76 

75 

73.1 

M I  N 

59 

59 

58 

s  } 

53 

53 

55 

52 

6  3 

57 

57 

55 

'50 

44 

41 

43 

44 

45 

47 

48 

47 

43 

43 

4  9 

5  1 

49 

68 

52 

48 

50 

51 

50.2 

CMULA  VfSTA 

EVAP 

.21 

. 

.41 

.23 

.  1  6 

.  i  e 

•  15 

* 

• 

.66 

.08 

.  1  1 

.  1  5 

.19 

* 

* 

•  68 

•  24 

.23 

.21 

.09 

• 

* 

.42 

.23 

.22 

.15 

.13 

• 

• 

.38 

5.37 

WIND 

68 

• 

167 

1  14 

80 

9  9 

99 

* 

• 

208 

41 

ioc 

96 

83 

* 

* 

214 

65 

40 

42 

53 

152 

38 

44 

65 

84 

• 

205 

2157 

MAX 

80 

81 

'8 

75 

78 

75 

78 

69 

76 

72 

76 

74 

75 

78 

78 

70 

- 

- 

75 

79 

79 

76 

72 

" 

75 

75.9 

MI  N 

59 

59 

60 

59 

69 

61 

: 

58 

58 

56 

58 

51 

I 

45 

46 

47 

50 

60 

- 

- 

46 

51 

61 

51 

55 

50 

53. 8 

RIVERSIDE  ExP  STA 

(B) 

EVAP 

.18 

.24 

•  21 

.  io 

.  16 

.13 

.12 

.  1  8 

.28 

. 

. 

.1  3 

.20 

.27 

.25 

.29 

.38 

.  30 

.15 

.18 

.27 

.17 

.17 

.27 

.  1  6 

.22 

.13 

.12 

.15 

.30 

6.  19B 

WIND 

30 

41 

55 

29 

2  1 

25 

1 

60 

23 

43 

18 

1  9 

2  6 

44 

53 

46 

64 

68 

38 

29 

35 

23 

33 

35 

27 

2ft 

26 

22 

24 

31 

42 

1047 

TwITCMEll  0AM 

EVAP 

.13 

,08 

.07 

.13 

.15 

.15 

.18 

.26 

• 

.30 

.15 

.15 

.  30 

.32 

• 

.47 

.29 

.  32 

.  2  7 

,21 

.20 

.40 

.45 

.33 

.25 

.  1  7 

.17 

.15 

.18 

.32 

.40 

6.93 

WIND 

42 

32 

25 

41 

42 

83 

40 

44 

* 

92 

36 

51 

83 

103 

• 

104 

107 

60 

63 

60 

78 

118 

118 

64 

61 

57 

42 

37 

49 

94 

53 

1849 

MAX 

62 

82 

68 

79 

78 

82 

81 

80 

- 

81 

73 

78 

77 

76 

- 

77 

86 

85 

79 

75 

75 

75 

8 1 

80 

80 

76 

73 

73 

75 

78 

e : 

78.0 

M  I  N 

60 

61 

60 

■32 

55 

55 

55 

53 

* 

55 

61 

68 

50 

48 

■ 

51 

51 

46 

66 

46 

49 

50 

56 

51 

49 

49 

51 

53 

49 

53 

67 

53.1 

•      •  • 

SOUTHEAST  OESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLET 

EVAP 

.54 

.60 

.43 

• 

.  .05 

■  36 

.33 

.40 

.40 

.40 

.  3ft 

.64 

.54 

•  27 

,62 

_ 

.  3  3 

.25 

.26 

•  22 

.26 

.27 

.27 

.28 

.26 

.21 

.  1  5 

•  30 

26 

.2610,52 

WIND 

57 

103 

111 

• 

121 

27 

11 

2  5 

25 

84 

08 

65 

162 

29 

127 

65 

25 

12 

21 

17 

18 

23 

IB 

10 

1  3 

4 

5 

11 

9 

1290 

"At 

92 

93 

92 

88 

90 

91 

91 

91 

93 

88 

84 

94 

71 

74 

74 

77 

82 

as 

83 

72 

75 

79 

81 

81 

80 

83 

76 

78 

78 

79 

83.2 

M 1 N 

70 

66 

65 

* 

,2 

63 

62 

61 

61 

63 

64 

56 

47 

47 

52 

51 

50 

61 

83 

49 

48 

62 

57 

55 

84 

56 

56 

55 

54 

8- 

56.3 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.24 

.  3  0 

.24 

.12 

.20 

.25 

.21 

.25 

.25 

.27 

.26 

.25 

.30 

.23 

.16 

.27 

.  1  8 

.  19 

.18 

.  1  7 

.  18 

.17 

.20 

,20 

.  1  7 

•  19 

.19 

.15 

.24 

.  2  8 

6.52 

WIND 

12 

18 

19 

• 

4 

10 

3 

5 

16 

17 

35 

37 

23 

15 

12 

27 

3 

1» 

1 

5 

7 

3 

2 

16 

2 

4 

6 

316 

MAX 

96 

95 

95 

93 

•  4 

94 

95 

95 

95 

96 

77 

89 

91 

85 

80 

93 

81 

86 

87 

86 

83 

83 

85 

87 

89 

89 

87 

86 

83 

87 

89 

88.1 

MIN 

65 

63 

66 

66 

66 

66 

64 

67 

66 

67 

64 

ft4 

6  2 

52 

40 

50 

52 

6  1 

63 

54 

58 

56 

56 

57 

87 

55 

57 

57 

66 

59 

59 

59.2 

MOJAVE 

EVAP 

.07 

.37 

.27 

.21 

.16 

.16 

.31 

.36 

.25 

.21 

.45 

.83 

.34 

.26 

.38 

.17 

.25 

.  16 

.39 

.41 

.17 

.27 

.14 

.12 

.15 

.21 

.25 

.25 

.26 

.  1  5 

7.74 

WINO 

9 

38 

20 

16 

8 

7 

47 

21 

20 

10 

13 

68 

7<. 

40 

22 

74 

7 

8 

2 

17 

115 

31 

14 

14 

9 

2 

2 

16 

18 

12 

6 

758 

MAX 

8* 

8* 

77 

76 

74 

80 

80 

82 

81 

77 

77 

66 

70 

65 

65 

63 

72 

73 

74 

74 

73 

71 

73 

74 

75 

75 

84 

81 

73 

82 

82 

75.4 

MIN 

62 

59 

53 

65 

65 

64 

5* 

54 

56 

54 

64 

82 

48 

38 

39 

40 

39 

4* 

45 

48 

42 

61 

47 

49 

47 

49 

49 

49 

50 

47 

48 

49.0 

(A)  PAN  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

<e>  PAN  PAINTED    INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

<C>  PAN  IS  OF  COPPER,    AND   PAINTED    INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
CENTERVILLE  Oh 

LOWEST  TEMPERATURE 
BOO  IE 

GREATEST  TOTAL 

PRECIPITATION 

GASOUET  RANGER  STATION 

LEAST  TOTAL 
PRECIPITATION 
269  STATIONS 

GREATEST  1  DAY 

PRECIPITATION 

CA<3R I LLO  NAT  MONUMENT 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
LAvA  BE05  NAT  MONUMENT 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOw 
CEDARv I LLE 


104 
•  1 


DATE 
DATE 


1.63 


DATE 


.3 

T  DATE 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  SOIL  TEMPERATURES  oc^Tdi 


Time 

Day  ol  month 

a 

cn 

and  Depth 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

■  6 

17 

18 

19 

2.0 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

3, 

Aver 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

82 

82 

83 

78 

7t 

76 

78 

78 

79 

82 

77 

77 

75 

72 

68 

70 

<>'. 

69 

69 

71 

71 

70 

7C 

71]  71 

71 

71 

7  i 

7C 

7] 

73. c 

MAX 
MIN 

97 
81 

98 
80 

97 
82 

97 
75 

So 
74 

92 
76 

92 
74 

94 
74 

95 
75 

96 
77 

89 
74 

91 
74 

92 
73 

- 

84 
65 

65 
6  7 

82 

6  6 

85 
65 

85 
66 

87 

66 

82 
69 

66 
67 

65 
67 

85 
68 

85 

68 

68 

68 

7C 

68 

6S 

6! 

88.4 
71.2 

8  INCHES 

9  AM 

85 

85 

85 

84 

81 

81 

82 

82 

82 

83 

81 

81 

80 

78 

76 

76 

75 

75 

75 

76 

75 

76 

75 

76 

75 

76 

7o 

76 

75 

75 

75 

78.5 

MAX 
MIN 

90 
85 

90 
86 

90 
85 

90 
82 

85 
79 

86 
60 

86 
81 

88 
81 

88 
82 

88 
83 

87 
81 

86 
81 

96 
B0 

- 

83 
76 

81 
76 

81 
75 

81 
75 

80 
73 

81 
75 

80 
75 

80 
76 

81 
75 

81 
75 

BO 
75 

81 

80 

8( 

79 

79 

81 

83.6 
78.1 

12  INCHES 

9  AM 

88 

87 

87 

86 

83 

83 

83 

84 

84 

85 

83 

83 

6  3 

81 

79 

79 

7h 

78 

78 

78 

76 

78 

77 

78 

80.9 

20  INCHES 

9  AM 

88 

87 

87 

87 

86 

85 

84 

84 

85 

85 

84 

84 

83 

84 

82 

80 

81 

80 

80 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

79 

78 

It 

82.1 

39  INCHES 

9  AM 

87 

87 

87 

B6 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

84 

84 

84 

84 

84 

83 

83 

82 

82 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

Bl 

83.3 

79  INCHES 

9  AM 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

86 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

85 

HS 

84 

84 

84 

83 

83 

83 

8  3 

84.7 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

90 
73 

87 

70 

83 
67 

84 
67 

84 
67 

83 
66 

83 
66 

80 
65 

82 
67 

84 
67 

84 
67 

80 
65 

76 
62 

72 

60 

76 
58 

71 
61 

72 

57 

74 

59 

74 
58 

72 
63 

75 

59 

68 
55 

74 
6  1 

76 

60 

77 
61 

76 
62 

75 

5  9 

75 
5  6 

73 

72 

72 

77.5 
62.3 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

76 
73 

75 
73 

75 
73 

73 
71 

72 
69 

71 
69 

71 

68 

71 

68 

74 

6  9 

73 
68 

66 
66 

67 

65 

68 
65 

68 
64 

68 
65 

68 
64 

69 
65 

70 
65 

71 
67 

70 
67 

69 
66 

68 
65 

70 
65 

71 
67 

71 
67 

71 

6  8 

70 
67 

69 
66 

69 
65 

69 
66 

69 
66 

70.5 
67.2 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

70 
68 

70 
68 

70 
68 

69 
68 

6  8 
68 

68 
6  8 

68 
68 

69 
68 

69 
68 

68 
65 

67 
65 

6  7 

6  5 

67 

65 

67 
o3 

67 
63 

67 
6  3 

68 

63 

68 
64 

6  8 
65 

69 
66 

69 
67 

69 
66 

69 
66 

69 
6  7 

69 
68 

69 
67 

69 
6  6 

69 
68 

69 
67 

70 
67 

71 

68 

68.6 
66.4 

BRAWLEY  2  SW  -  HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 

24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.     READINGS  AT  9-00  A.   M .   ARE   FROM  MERCURY- I N— GLASS  THERMOMETERS 
DAVIS   1  WSW  -  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  R  A  M 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP  STA  '  1 

STATION   1  -  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

STATION  2  -  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 

FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.  IRRIGATION  WATER  AT  18  INCH  DEPTH  FROM  8  A.M.  10/3/66  TO  10/5/66  AND  10/31/66  TO  11/2/66 
MAX  AND  MIN  FOR   24   HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h. 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

I  . 

11 

Direction 
ol 

fastest  mile 

• 

_  a 

o- 
®  a, 

SI 

PACIFIC  STANDARD 
4   AM      10   AM        4  PM 

TIME 
10  PM 

Trace 

01-09 

10-49 

50-99 

1.00-1.99 

2  00 

and  over 

Total 

3AKERSFIELD  WB  AIRPORT 

36 

1.7 

6.0 

21++ 

14 

14 

53 

39 

28 

44 

1 

n 

0 

0 

1 

BISHOP  WB  AIRPORT 

20 

12 

0 

0 

0 

2.1 

BLUE  CANYON  W6  AIRPORT 

20++ 

6 

13 

28 

0 

0 

0 

0 

0 

2.3 

EUREKA  WB  CITY 

26 

NW 

13 

3 

1 

1 

1 

0 

6 

50 

6.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

30 

1.9 

5.2 

21 

NW 

20 

73 

47 

28 

58 

0 

0 

0 

0 

92 

1.5 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

28 

2.7 

5.5 

23+  + 

9 

14 

79 

54 

50 

76 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

4,1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

26 

4.1 

7.8 

24  % 

N 

16 

69 

53 

59 

70 

2 

1 

0 

0 

0 

3 

4.2 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTFR 

18 

W 

16 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

66 

3.7 

MOUNT    SHASTA   WB  CITY 

3 

0 

0 

3 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

29 

4.7 

6.3 

21+  + 

33 

13  + 

76 

67 

66 

70 

2 

0 

0 

0 

n 

2 

3.4 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

34 

3.1 

7.0 

28 

NW 

12 

48 

33 

21 

41 

1 

0 

0 

0 

1 

91 

?.e 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

24 

1.9 

6.8 

34 

N 

13 

70 

49 

33 

6r 

0 

0 

0 

o 

0 

95 

2.2 

SAND8ERG  WB 

41+  + 

35 

15 

30 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

3.3 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

31 

3.6 

6.4 

20 

NW 

17  + 

72 

59 

62 

75 

0 

1 

0 

1 

0 

0 

2 

73 

4.1 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

29 

6.4 

8.6 

31 

N 

13  + 

79 

66 

54 

70 

5 

0 

0 

5 

3.3 

SAN  FRANCISCO  FED.   OFFICE  13L 

24 

W 

20 

0 

1 

0 

n 

0 

1 

75 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

0 

3 

0 

0 

3 

3.6 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

52 

58 

1 

2 

0 

0 

0 

3 

3.9 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

31 

4.0 

7.7 

26  +  + 

35 

13 

71 

52 

32 

60 

0 

0 

0 

0 

0 

1.7 

%  PEAK  GUST 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


AC  TOft  tSCONDI  FC261BE 
ADELANTO 

A  D  |  N  BANGtB   S»*f  ION 
*LA*0   1  N 
AlOEBPOINT 

AL.ISO  CH  OAT  MT    FC  4*6 

ALPINE 

ALTAOENA 

ALURAS  RANGER  STATION 


MCI  OLA 

,41  Ft  PAQ  UNION  CUL 

AHTIOCH  PU«PING  PL  3 
ANIA 

APaCmE  CAMP 
APPLE  vALLCV 

assjyo  QUAMOE 

ARPOYO  SECO 

ARUOYO  SECO  AS  4080 


AfMELL 

aubebrv  i  nne 
auburn 

aval3n  pleasure  pie» 

avila  beach 

aiusa  city  park  fc  143 

BA9GCN 

oAL^tfl  PASS 

bailey  ridge 
baker 

BAk£B   V  NNW 

ftAtcflSFieti>  -a  airport 

BALCh  POWER  MOUSE 

tt ALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

BARRETT  0AM 

8ARSTOW 

OAR  TON  FLAT 

BATES  HIOCL 

diARTHAP  MEADOW 
a  E A  JMONT 

aEA jmont  pjmping  plant 

a  e a  jmont  i  C 

BEEHIVt  MtAOOW 

dEL  AIR  FC  10  d 

SEN  LOMOND  NO  2 

BENTON  INSPECTION  ST A 

BERKELEY 

dERRYESSA  LAKE 

dESwlC*  7  S 
8IEBER 

„IC  0 ah  RANGER  i I AT I ON 
dlC  SEAR  LAKE 
die  BEAR  LAKE  OA'« 
BIG  BEND  RANGER  STA 
die  OALTON  Jiam  FC223ot 
BIG  PINL  CHEEK 
BIG  PINES  PARK  FC  83B 
910  SU"  STATE  PARK 


I  FU6&E 
BIRMINGHAM   GEN  MOSP 
BISHOP  CR;s.*    INTAKt  Z 
9ISH3P  hB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARtilLt 
BLACK   MOUNTAIN  2  Sw 
SLACKS  MOUNTAIN 
BLACKWtLLS  CORNER 
BLUE  CANYON  Mt)  AIRPORT 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

BLUE  MOUNTAIN 
AlyThC 
AlyThE  T  w 

BL yThE   FAA  AIRPORT 

BOCA 
dOMTA 

dOONVlLLE   MNTNC  STA 

dOfcREGQ  DCSERl  PARK 

dOBREGii  SPRINGS  )  NNt 
BOULDER  C  LOCATELL1  H 

. 

BOUOUET  CANYON 
BOW HAH  OAM 
BRAJLLY 
oRANSCOMd  2  NX 
QRA4LEY   2  Sw 
0"  AY   W  «Sa 

8RCA  CITY 

flREA  DAM 

aRCitwOOD  b  SH 
d»l JGEPOBT 

oRliGLPORT  RANGER  !>TA 
BR  I0GE  VlLLt   4.  NNW 
dROCKWAY  SUMMIT 
BROOKS  FARVMAM  RANCH 
dRuSM  CBEEk  BANGER  STA 
BBUShV  SPBGS  GUARD  STA 
BRYSON 

auc  khobn 

SUCKS  CREEK  PM 
BUCKS  LAKE 
d JENA  VlSlA 

BJLLABOS  OAR   PwO  HOUSC 
BJBBANK  FD  FC2261J 
BJRdANK   VALLEY   PMP  PLT 
U'JRL  I  NGAMC 
BJRNEY 

8  JRN I    RANCH  1 

8 JB TON  RANCH 
BUT  TE  LAKE 
ttUl tONMlLLOM 
CA6AZCN 

CA8BILL0  NAT  MONJMCNl 
CAC'«UMA  OAM 
CAJON  aCST    SUMMI I 
CALAvEBAS  BIG  IBCtS 
RANGE"  STA 
BE  iERvOIR 


CALEKICO  2  NE 
CAL  I  j tt>j A 

CALLAHAN  RANGE"  STA 

CAMP  ANGELUS 
CAMPO 

CAMP  PARDEE 

CAMP  P I  ONE  LB  SU  iHLTB 
CAMP  JAN  LUIS  OBISPO 
C  AMP  TON V| LLC  "S 
C ANd 1    II  |M 

lAhrfY  RANGE"    IT At ION 
I.AI.O&A  PARK   PIERCE  COL 
CAM  IL 
CANTON  OAM 

CARBOM  CAHYON  OILMAN 
CARBON  CANYON  WORKMAN 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

CARMEL  VALLEY 

C  AT  HI Y  S  VY  BULL  RUN  "h 

CAiADE"0 


SAN 
MODOC 

CONTRA  COSTA 
HUMBOLOT 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
MODOC 

SAN  BtRDINO 

TULARE, 
NAPA 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
R1VERS10E 
VENTURA 
SAN  OtRDINO 
SN  LOIS  OBPO 

MONTtREY 
LOS  ANGELES 

TULARE 

TULARE 

FRESNO 

PLACER 

LOS  ANGELES 

S  LUIS  OBISPO 

LOS  ANGELES 

TULARE 


CALAVERAS 
SAN  aEROINO 
SAN  BiRDINO 
KERN 

TEHAMA 
SAN  0IEG0 
SAN  dERDI NO 
FRESNO 

SNlA  jAftdARA 

TULARE 

RIVERSIDE 

R1VLRS10E 

RIVERSIDE 

TUOLUMNE 

LOS  ANGELES 

SANTA  CRUZ 

MONO 

ALAMtl/A 


SISKIYOU 

LASSEN 

TRINITY 

SAN  SEROINO 

SAN  aEROINO 

PLACER 

LOS  ANGELES 


MONO 

SAN  01  EGO 
MENDOCINO 
KERN 

SAN  01  EGO 


SAN  DILGO 
SANTA  cru: 
SAN  DIEGC 
LOS  ANGELES 
NEVADA 
MONTEREY 
MENDOC  INO 
IMPERIAL 

01  SISKIYOU 

06  ORANGE 

ORANGE 

CONTRA  COSTA 
MONO 

mumbolDT 

PLACE" 

YOLO 

BUTTE 

PLACER 

MONTEREY 


in  2^ 

120  57 
122  02 


119  20 
117  1} 

120  34 

121  29 


ue  so 

122  IS 

lie  40 

119  29 


116  59 

116  S8 

119  47 

116  27 

122  OS 

118  29 

122  IS 

122  14 


37  22 
37  22 
37  18 


41  2* 

»a  2] 

13    J  7 

i )  j  r 

33  37 
39  23 
38  13 
32  40 


32  40 
34  35 
39  27 


32  57 
41  34 

33  5S 


LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
SHASTA 
TRINITY 

CONTRA  COSTA 

LASSEN 

KERN 

RIVERSIDE 
SAN  DIEGO 
SN T A  BARBARA 
SAN  BLROINO 
CALAVcRAS 
CALAVtRAS 
ALAf'EDA 

IMPERIAL 

NAPA 

SISKIYOU 

SAN  UlROINO 

SAN  01  EGO 

CALAVERAS 

SIERRA 

SN  LUIS  OBPO 
MO00C 

LOS  ANGELES 

KERN 

PLUMAS 


PLUMAS 
MONTEREY 
MARIPOSA 
Oil  SONOMA 


119  01 

117  02 

123  22 

117  39 


117  56 
121  47 
U9  U 


122  09 

121  20 

120  3S 

121  OS 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


40  0» 

36  29 

37  24 

38  32 


116  59 
lib  28 
120  51 


ZC  50 
7200 
350  HA 


3f 


C  FASSOLD 
FRANK  EdERT 

FOREST  SERVICE 
FRANK  J  CU22ILL0 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 

1DE-ATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  0£PT 
RUBIO  CA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  DIV  OF  HWYS 


ASN 


ANGIOLA  ELEV  +  rfHSE 
PACIFIC  UNJON  COL 
F16REBD  PROOUCTS  CORP 
U    S   dUft  RECLAMATION 
CALIF  01V  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAl/  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  HOAD  OEPT 
M«S«    NORMA  F.  WILLIAMS 
U  S  FOREST  SERVICE 

L>  S  NAT  PARK  SERVICE 
GLADYS  A  OUTRA 
CORPS  OF  ENGlNctRS 
J.   E.  LONG 
DAN  SARdER 
CLINTON  M.  SCOVEL 
MRS  MARSHALL  C  ELLIS 
AZUSA  CITY  PARK 
MRS  LUCILLE  t  WcOOLc. 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

E  BAY  MUNICIPAL  J  UIST 

L  E  METMENY 

L  A  WTR  t  PWR  UtPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G  *    I  COMPANY 

U  S  MLATHER  OUfiEAu 

SAN  DIEGO  WATER  JEPT 

BAR STOW  FIRE  DISTRICT 

CORPS  OF  ENGINE£RS 

U  S  wEATHER  aURc.AU 

CORPS  OF  ENGINEERS 
3EAUM0NT  1RRIG  01ST 
BEAUMONT    IRRIG  OIST 

u  s  hb  observer 

HETCH  METCHY  .i'TR  SUP 
A.   S.  PORTER 
MRS .  ELVA  CESChANc 
BUR. OF  PLT.JU«RANT1NE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY  0  FRYER 

U  S  WEATHER  oUREAU 
EARL  R.  ELZEA 
U  S  FORtST  SERVICE 
BIG  dcAR  LK  F1RL  OIST 
MRS.  MARGIE  A.  KINGSLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALO  M  THRASHER 

oept  wat t r  resources 
u  s  forest  service 
state  park  SERVICE 

los  angeles  co  fco 

CORPS  OF  ENGI Nti RS 
SO.  CALIF.  tulSON  CO 
U  S  «EATH£R  BuftcAU 
UNION  CAR610E  CO 
MftS  MARY  [NCERPI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
DEAN  SAMS 

U  S  WEATHER  dUREAU 
U  S  wE A T HER  BUREAU 

EAST  BAY  MUNIC  UTL  l/IST 
STATE  01V  OF  FSTRY 
STATE  DlV  OF  FSTRY 
FEO  AVIATION  AGtNCY 
RONALL*  tIRoY 
NORMA'!   J.  CLtAVtR 
ERIC   H.  LOOS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
K£RN  CO  F|Rt  OtPT 
CAL  DIV  oEACH  +  PKS 

01    GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  0  LOCATE.LL! 
THE  9IG  JUG 
L  A  WTR  +  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  OIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
A  SR  RESEARCH  SERVICE 
U  S  WEATHER  ouREAu 
BREA  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKE8READ 
SflUCE  L  dOELK 
U  S  FORtST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  JOYCE  A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLING 

CHARLES  A.  GOLLEY 
P  G  ♦  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  UUIEN  SAuE 
?  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  w  J  TAYLOR 
BURBANK  PUBLIC  SERVICE 
CITY 


MRS  MAR  STIRTON 
LASSEN   VOLCANIC  NATl 
BUENA  VISTA  W  S  OIST 
WlLLARO  HAGER 
U  S  NAT  I 
U  S  BUR  RECLAM.A1 
SAN  dERulNO  CO 
CAL  DlV  6EACH 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 

IMPERIAL  IRRIG  OIST 
CITY  OF  CAL I STOGA 

u  s  forest  service 

STATE  DIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

U  S  FORtST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POSTMASTER 
p  G  +  E  Company 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGlNLERS 
P  6  ♦  E  COMPANY 
A  A  COLLINS  JR 

MISS  HA2EL  L  BOROIRA 


PKS 


STATION 


CEC1LV1LLE  5  SE 
CE0ARV1LLE 
CENTERV1LLE  ph 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHATSWORTH  FC  24  0 
CHATSWORTH  RESERVOIR 
CHERRY  VALLEY  DAM 
CHESTER 

chico  experiment  sta 
chiouito  creek 

chittenden  pass 
cmolame  alley  ranch 
chuchupate  ranger  sta 
chula  vista 
citrus  heights 
claremont  pomona  col 
clarks  peak  1  ne 
Clarksburg 

clarks  valley  mudo  r^ 
clear  creek 

clearlake  highlands 
■ cloveroale  3  sse 
!  cloveroale  11  w 

clover  meadows  gs 

coalinga 

coalinga  1  se 

coalinga  14  wnw 

coffee  creek  rs 

cohasset  1  nne 

colbys  fc  53  d 


COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

CuPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   [RftlG  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 


CORRAL  1 TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  FUVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRA3TREE  MEAOOW 
CRA-WFORD„RANCH 

CRESCENT  CITY  1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  FIRE  STA  2 
CROCKETT 
CROWDER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE  FC  283C 
ICULVER  CITY 
CUMM1NGS 
CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA  RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  2  WSW 


DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DEL  MONTE 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
DENAIR    3  NNE 
DE  SABLA 

OESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNEH  MEMORIAL  ST  P*. 

DOUBLEBUNK  MEADOW 
OOWNEY  FO  FC107C 
OOWNIEV1LLE  RANGER  STA 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 


COUNTY 


01 

BUTTE 
YUBA 

LOS  ANGELES 
LJi  ANGELES 
TUOLUMNE 

02  PLUMAS 

02  BUTTE 

OS  MADERA 


DRY  CANYl 
OUDLEYS 


I  RESERVOIR 


DUNN  SIDING 
DJNSMUlR  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
DUTTONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 

PARK  RESERVOIR 
£L  CAPITAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 
ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELIZABETH  LAKE  FC12Bt) 


2402 


SAN  OENITO 

SN  LUIS  OBPO 

VENTURA 

SAN  01  EGO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

YOLO 

GLENN 

SISKIYOU 


HAD  El  - 
FRESNO 
FRESNO 
FRESNO 
TRINITY 
3UTTE 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

SHASTA 

PLACER 

COLUSA 
CONTRA  COSTA 
EL  DORADO 
SlSKIYOU 


RIVERSIDE 
SANTA  CRUZ 
INYO 

MENDOC INO 
MENDOC INO 
LOS  ANGELES 
RIVERS  IDE 
IMPERIAL 
TULARE 
SAN  DIEGO 

DEL  NORTE 
DEL  NORTE 
JtL  NORTE 
SAN  8ERD1NO 
CONTRA  COSTA 
MOOOC 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
MENDOC INO 
SNTA  BARBARA 

SAN  0  I  EGO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
SAN  BERD1NC 
SAN  aEROINO 
SHASTA 
SANTA  CRUZ 


INI  □ 


2432 
2453  02 
2467 
2490 


ELK  1 
ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MOOEN A 
ELSINORE 
ESCOND10O 

NO 


E  T I  WANDA 
E  INA 

lEUREKA  wa  CITY 
EXCHEQUER  RESERVOIR 
E  *E  TER  FAUVER  RANCH 
FAIRFIELD 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

FAIRMONT 

FALLBROOK 

FALL  RIVER  MILL  INTAKE 

FEATHER  FALLS 
FERGUSON  RANCH 
FERNOALE  8  SSW 


F 1 DDLE  TOWN  LYNCH  RANCH 
F IGUEROA  MOUNTAI H 
FILLMORE  1  WNW 
F I vE  POINTS  5  SSW 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FLORENCE  LAKE 

FOLSOM  DAM 

FONT ANA  )  N 

F ON T A N A  KAISER 

FOREST  jLEN 

FORESTHILL  RANGER  STA 

FORKS  OF  SALMON 

FORT  8 1 DWELL 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIAT ION 

FORT  OICK 


INYO 
TEHAMA 
NEVADA 
KERN 

MONTEREY 
STANISLAUS 
STANISLAUS 
BUTTE 

SAN  0IEGO 
LOS  ANGELES 
YUBA 


MENDOCINO 
TULARE 
LOS  ANGELES 
SIERRA 
LASSEN 
03  LASSEN 


RIVERSIDE 
COLUSA 
SAN  01  EGO 

IMPcRIAL 

AMADOR 

LOS  ANGELAS 

DEL  NORTE 

MONO 

SAN  JOAQUIN 
ORANGE 


39  47 

39  29 
34  15 

34  14 
37  se 

40  18 

39  42 
37  30 

36  54 

35  43 
34  48 
32  36 
3B  42 

40  13 


36  09 
36  08 
36  14 
41  05 


3  -  X 
39  20 
39  12 
37  58 
36  53 
41  59 
36  06 
>  54 

33  52 
36  59 
36  29 


119  01 
117  06 
121  18 
117  43 

120  30 

121  32 
L22  24 
123  27 

122  36 


122  42 
121  43 
116  07 

121  41 

122  06 

120  56 

122  01 

121  59 

121  01 

122  20 
119  34 
122  22 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


34  L9 
34  01 
39  50 
34  56 


34  5i 
41  06 
37  01 


36  16 

37  26 
37  34 
39  52 


117 


116  17 

124  12 
1^4  05 
124  12 

117  15 
122  13 
120  44 
117  51 


14|  37  45 
38  53 
15  0? 


R1VEI 


SAN  3EROINO 


HUMBOLDT 
MAR  1  PCS A 
TULARE 
SOLANO 

LOS  ANGELES 
SAN  01  EGO 
SHASTA 

BUTTE 

TEHAMA 

HUMBOLDT 

HUMBOLDT 

AMADOR 

SNTA  BARBARA 
VENTURA 
FRESNO 
LASSEN 


SACRAMENTO 

SAN  BtROINO 

SAN  BEROINO 

TRINITY 

PLACER 

SISKIYOU 

MODOC 

MEN0OC1N0 

MENDOCINO 

DEL  NORTE 


1060C 
1  3B5 
151* 


120  SI 
119  15 

121  52 


116  35 

122  16 

115  27 

122  31 


34  08 
- 1   .■  -:• 


121  26 

121  16 

122  27 
124  20 
124  17 
120  42 

liS  S6 


123  19 
120  08 
123  46 


OBSERVER 


mRs.  Ruby  l.  rose 
u  s  soil  con  service 
p  g  +  e  company 
u  s  forest  service 

LONNlE  oATwAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HtTCH  WTR  SUP 
MRS.  MARCELLA  HILL 
U  S  PLANT   1NTRC  GRDN 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

VICTOR  L  HASK.IN 
WILLIAM  S.  ALLtY 
U  S  FOREST  SERVICE 
WESTERN   SALT  COMPANY 
JAMES  D  GC00R1 DG£ 
F    p  BRACKET  T  OoSY 
CALIF  DEPT  OF  WAT£R  RL 
AMER  CRYSTAL  SUG  CO 
OICK  MUDD 
JOHN  R  JAROINE 

C   IVAN  GLEND INN  I Nj 
ELMER  W  OLSON 
ELWOOD  R.  ZIMMERMAN 
U  S  FORtST  StRvlCt 

coalinga  fire  dept 
union  oil  Company 
mrs  charles  howell 
u  s  forest  service 
walter  roach 
elmesta  d .  bennett 

U  S  FORLaT  SERVICE 
U  S  F  +  W  L  SERVICE 
SOUTHERN  PACIFIC  R  R  C 
P  G  +  E  COMP-NY 
IVAV  J  STEPHENS 
HOWARD  ft  LEE 
w  a  Thrclkel 

PAC  POWER  +  LIGHT  CO 
_  S  WHITEHEAD 
FRANKLIN  K  REED 

CORONA  FIRt  OLPT 
STATE  DIV  L>F  FaTRY 

WATcR  RESOURlES 
GRANT  M  HANCOCK 
S  FOREST  SERVICE 
ILLIAM  o  TEMPLE 
HOWARD  F  BAILEY 
COYOTE  WtLLS  SVC  ST* 
ST  OF  CALIF  SNOW  StlfiVi 
ROBERT  A  CRAWFORD 

PAC  POWtP.  +  LIGHT  CO 
CAL  ulV  ■ 


STATE 

CRESTLINE  FIRE  STA  i 
C+H  SUG-R  REFINING  CO 
CALIFORNIA  i;WR 
U  S  FOREST  SERVICE 
CULVER   CITY  BUS  LINt 
KISS  NA,\Cy  M  INGRAM 
JOHN  S  ROWCLL 

HELIX   IRRIGATION  DIST 
CORPS  OF  EHGlNtLRS 
U  S  FOREST  SERVICE 
COOL  wATcR  RANCH 
FED  AVIATION  AGENCY 
HAfiLcY  NEuERBURG 
PAC  CtMcNT  A SGREGATL 
U.NlVtRSlTY  OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LORcNZEN 

US  N«T  PARK  SERVILE 
PHILIP  cOYD  OEScRT  :iH 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
CALIFORNIA  tlwR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  OEPT 
USN  POSTGRAJ  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
KEN  C.  dRATTON 
P  G  ♦  E  COMPANY 

U  S  FOREST  ScfiVICt 
CORPS  OF  EKfilNLbftS 
P  G  +  E  COMPANY 
CALIF  OlV  b£«OI  +  PKS 
PETER  C.  FRtY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
i;JwNLY  FIRE  t>EPT 
U  S  FORtST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  ROWLAND 

L  A  KTR  +  PWR  OEPT 
W  D  MC  LEAN 
MRS.  NANCY  LYNN  ZQOilM 
EARL  K  WOBSLR 
WALLACE  E.  MARSHALL 
STATE  OF  CALIF-SNOW  SI 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
OftLANO  UNIT  Ml  AS3N 
SAN  DIEGO  WATER  OtPT 

EL  CENTKO  WATER  OEPT 

P  G  +  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STtWART 
CALIF  DEPT  OF  AGR 
SO.  CALIF.  EDISON  CO, 
C   NORMAN  ADAMS 


StATt  DIV  OF  FSTRY. 
DARWIN  M  TING 
ESCON01DO  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LAwRtNCt  E  oUCHNtR 
EUREKA  WOO  MIRANDA 
MERCEO  IRRIG  DIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLlCc  JLPARTMcNT 


A   S  MEND  1 CH I 
MRS  LISA  FEhCUSOM 
MRS  H  S  HIERONYWS 
ROLL  IN  Z  oQYTON 
wENTwORTH  LYKCH 
U  S  FOREST  SiiRVlCE 
VENTURA  Co  F IRE  JEPT 
RAYMOND   THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  *  GAME 
SO  CALIF  EolSON  CO 

U  S  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  W  GETCHELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  B  E  ESLICK 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
L  J  FEE 

CALIF  +  WESTERN  R  R 
U  S  W8  OBSERVER 
BENNY  L.  8EASLEY 


-  340  - 


STATION  INDEX 


era  TiriM 

j  DIVISION 

nr~\i  i mtv 
\s\J  U  IN  1  I 

!  DRAINAGE  I 

U 

5 

LONGITUDE 

ELEVATION  , 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

PRECIP. 

s 

SPECIAL 

FORT  JONES  6  ESC 

3176 

SISKIYOU 

12 

122  43 

3324 

C 

CARL  C  CRAMtR 

FORI  JONES  RANGER  STA 

J]  B2 

01 

S  ISK 1  YOU 

41  36 

122  51 

272C 

4P 

4P 

FORT  ROSS 

38  31 

C  A  CALL 

FREEDOM  a  NNW 

j;  j: 

SANTA  CRUZ 

20 

37  03 

121  49 

1470 

WESTMINSTER  PROJ  INC 

FRENCH  GULCH 

).■-: 

SHASTA 

40  42 

122  36 

1100 

BA 

MRS  CLARA  JONES 

FRESNO  WB  AIRPORT 

J  i  5  7 

S3 

36  46 

328 

C  j 

U  S  WEATHER  BUREAU 

F R 1 ANT   GOVtRNMENT  CAMP 

-  .  t. . 

27 

36  59 

119  43 

410 

U  S  OUR  RECLAMATION 

FULLERION  OAM 

) e  s 

ORANGE 

26 

33  54 

117  53 

340 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

FULLERTON  H 1 L  LCR EST  ftV 

J28B 

36 

ORANGE 

26 

33  53 

117  55 

330 

51 

FULLERTUN  MUN  UT1L  ULPT 

GARBERV I LLt 

Hi-- 

01 

HUMBOLDT 

40  06 

123  48 

i  A 

MRS  N  E  PANCOAST 

GARDEN  VALLEY  2  S 

i  3  :■  a 

38  50 

120  51 

BA 

P  C  KYLE 

gasuuet  ranger  station 

\\\  > 

91 

DEL  NOR  I  £ 

17 

123  58 

384 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GEM  LAKE 

MONO 

37  45 

SO.    CALIF.  ED  1  SON  CO. 

GEORGETOWN 

3  3  81 

EL  DORADO 

38  55 

120  50 

2720 

8A 

c 

WILL  1  AM  BREEOLOVE 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

12 

EL  DORADO 

1 

38  55 

120  47 

3001 

at 

a  A 

U  S  FOREST  SERVICE 

GERBER  RANCH 

> ...  e.  7 

santa  Clara 

37  22 

121  29 

MRS  HILDA  DRAGHI 

GERLE  CREEK  CAMP 

3368 

02 

EL  DORADO 

ie  59 

120  23 

5400 

DEPT  WATER  RESOURCES 

GIANT  FOREST 

05 

TULARE 

36  34 

118  46 

6412 

6A 

C 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

.  ~  . 

06 

SNTA  oARuARA 

32 

34  31 

119  41 

6P 

SANTA   UAfloAMA   h  TR  UEP 

GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

Shasta 

23 

41  01 

122  24 

1650 

BA 

BYRON  F,  CLARKE 

GILLESPIE  FIELD 

i 

36 

SAN  DIEGO 

33 

32  49 

367 

5P 

5P 

SAN  DIEGO  COUNTY 

3*17 

:  * 

santa  Clara 

20 

121  34 

GlLROY  FIRE  DISTRICT 

GILROY  8  NE 

SANTA  CLARA 

37  02 

1050 

WILLIAM   J  KICKHAM 

GILROY  14  ENE 

:! 

SANTA  CLARA 

10 

37  06 

121  20 

135C 

SETM  E  AUSER 

GLENDALE  STAPEN  FC295G 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  09 

118  16 

530 

5P 

RALPH  S T APLNHOK ST 

GLENDORA  WEST  FC  185 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  52 

822 

51 

MRS   L  M  WEST 

GLENNVILLE 

35  43 

lie  42 

3140 

5P 

8A 

KERN  CO  FSTRY  +  F  0 

GLENNVILLE  FULTON  RS 

3*65 

■  '■ 

KERN 

10 

35  44 

118  40 

c 

U  S  FOREST  SLPVICE 

GOLD  ROCK  RANCH 

3*89 

IMPERIAL 

32  S3 

114  52 

485 

5( 

GULO  ROCK  RANCH 

GOLD  Run 

~i-  .  1 

02 

e 

39  10 

120  52 

3240 

GONZALES  9  ENE 

)  S  0  i 

36  33 

121  18 

2350 

c 

MRS  ALT A  M  BOGUE 

GRACE  MEADOW 

os:  y 

05 

TUOLUMNE 

37 

119  36 

HETCH  HlTCHY  WTR  sup 

GRANT  GROVE 

TULARE 

36  44 

660C 

U  S  NAT  PARK  SERVILE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

:>[ 

SISKIYOU 

12 

41  3B 

122  12 

5065 

6P 

MRS   JULIENNE   V  APPLE 

GRASS  VALLEY 

3571 

: 

NEVADA 

39  13 

121  04 

2640 

8A 

6A 

c 

Raymond  shine 

ORATOR  1  w 

1578 

SONOMA 

22 

38  26 

122  53 

225 

6P 

6P 

MRS.    MARTHA  „.    F °,»NkL i  f 

GREENVlEw 

.  i 

SISKIYOU 

12 

41  33 

122  54 

281E 

12M 

MRS  EMMA  R  PERE1RA 

GREENVILLE  RANGER  STA 

ibi  i 

02 

43  08 

120  56 

BA 

U  S  FORtST  SERVICE 

grizzly  flats 

OS 

EL  DORADO 

38  38 

120  31 

3855 

MR S • LAufl A  o.CEDERLOF 

GROVELANO  2 

TUOLUMNE 

37  5C 

120  14 

2825 

c 

DUANE  J  COX 

GROVELANO  RANGER  STA 

us 

TUOLUMNE 

120  06 

31*5 

U  S  FORtST  SERVICE 

GUERNEV ILLE 

22 

38  30 

123  00 

JOSEPH  t  BUTlNtR 

HAINES  CYN  LOWER  FC364 

iVl 

LOS  ANGELES 

34  16 

2450 

S( 

JAMES  P  K INJRED 

HAINES   CYN  UPPER  FC36T 

.  •■ 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  15 

344C 

5P 

JAMES  P  KINDRED 

HA  I  WEE 

3710 

■  7 

INYO 

19 

36  08 

3825 

7A 

L  A  wTR  ♦  PwR  DEPT 

HALF  MOON   6 AY 

SAN  MATEO 

37  28 

122  26 

5P 

SAN  MATEO  DtPT  AGR 

HAMILTON   BRANCH  PM 

J  7  J 

02 

PLUMAS 

8 

40  16 

121  05 

4560 

c 

ALBION  A  SARGENT 

HANFORD 

OS 

KINGS 

36  ZO 

119  40 

242 

5P 

HANSEN  DAM 

3751 

:t 

LOS  ANGELES 

13 

34  16 

118  24 

1130 

c 

CORPS  OF  ENGINEERS 

happy  camp  ranger  sta 

3761 

SISKIYOU 

12 

41  48 

123  23 

8A 

6A 

C  H 

U  S  FOREST  SERVICE 

HARRISON   GULCH  RS 

J  7  -VI 

SHASTA 

.3 

40  22 

122  58 

271C 

c 

u  s  forest  service 

let  3 

02 

8 

121  16 

HAT  CREEK  RS 

SHASTA 

40  48 

334{ 

U  S  FOREST  SERVICE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

■.  i , .. 

21 

40  56 

121  33 

101! 

8A 

P  G  ♦  E  COMPANT 

mayfield  pumping  Plant 

3855 

RIVERSIDE 

33  42 

115  38 

1370 

c 

METRO  WATER  DISTRICT 

HAYFORK  RANGER  STATION 

3859 

TRINITY 

35 

40  33 

123  10 

2340 

BA 

U  S  FOREST  SERVICE 

3B&3 

ALAMEOA 

37  39 

121  58 

935 

c 

MRS  MARY  JO  DRENNAN 

HEALDSBURG 

.16  7  5 

ji 

SONOMA 

38  37 

122  52 

102 

6P 

6P 

HLALDSBURG  FIRt  OEPT 

HEALDSSURG  NO  2 

jS7" 

■1 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

BA 

WALDO  F  JvERSON 

HEMET 

RIVERSIDE 

33 

33  45 

116  57 

BA 

LAKE  HEMtT  MUN  WATER 

HENShAW  OAM 

j 

San  DILGO 

33  14 

2  700 

8A 

BA 

c 

Vl STA   I RR |G  01  ST 

HERNANDEZ  2  NW 

SAN  BEN  1  TO 

2C 

123  55 

2160 

HERNANDEZ    T  SE 

SAN  Bc.NI  TO 

36  18 

MRS  CLORtNE  AkERS 

HESPERIA 

:  ■  :  - 

j7 

SAN  BcROINO 

15 

34  Z5 

117  18 

3195 

SS 

ROY  E  WALTERS 

HETCH  METCHY 

OS 

TUOLUMNE 

37 

37  57 

119  47 

3870 

8A 

C  H 

HETCH  HETCHY  WTft  SUP 

MIDDEN   V ALL E Y  RANCH 

j2 

NEVADA 

8 

39  02 

121  36 

CLARENCE  E  GASSOWAY 

HIGHLAND  LAKES 

ALPINE 

38  30 

119  48 

8650 

DEPT  OF  WTR  RESOJRCES 

HILTS 

01 

SISKIYOU 

12 

42  30 

122  38 

2900 

FfiuIT  GROWERS  SUP  CO 

HOBERGS 

02 

LAKE 

23 

38  51 

122  43 

GEORGt   j  HOoi-RG 

HOCKETT  MEADOWS 

OS 

TULARE 

36  22 

118  39 

8500 

CORPS  OF  ENGINEERS 

HOE  GEES  Ft.  60  A 

-■' 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  13 

11B  02 

2650 

LOulS  LUEBkERT 

<■ 

0i* 

20 

121  24 

5P 

CITY  OF  HOLLISTER 

HOLLISTER  2 

SAN  SEN  I  TO 

36  51 

264 

CITY  uF  HOLL I STER 

HOLLISTER  13  ENE 

-  : 

u4 

SAN  SEN! TO 

l\ 

36  55 

121  14 

2576 

c 

MRS  EOA  C  HUc CELL 

HOKEYOEW  I  WSW 

?4 

j! 

HUMBOLDT 

11 

4C  14 

124  09 

375 

SA 

HOOPA 

31 

HU.MBOlOT 

35 

41  03 

123  40 

3*S 

9  A 

8A 

c 

HOOPA  2  SE 

-  -■: 

0] 

HUWdOLDT 

35 

41  02 

123  39 

BA 

MRS   UuRuTHY   ,:C  COLLUM 

HOPL AND  8  NE 

*J97 

LAKE 

23 

39  CI 

123  30 

2510 

MRS.    JANICE  Mi  WALL 

HOPLANO  LARGO  STATION 

41  CO 

MENUOCINO 

22 

123  07 

St.0 

BA 

CLIFFORD  W  CRAWFORD 

4120 

OS 

TULARE 

36  11 

118  37 

7100 

CORPS  OF  ENGINEERS 

SN  LUIS  OBPO 

3C 

35  C6 

120  23 

715 

c 

HUCKLEBERRY  LAX E 

41*8 

OS 

*j 

119  45 

7800 

HtTLH    Ht-tCHY    WTft  SUP 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCM 

TEHAMA 

40  11 

MRS   I  RENE  GRAVES 

HJMERS  DAM 

05 

CALAVERAS 

34 

38  12 

123  22 

322C 

P  G  +  E  COMPANY 

HUNTINGTON  LAKE 

4  ,  ffi 

21 

37  14 

119  13 

7C2C 

5P 

C  H 

SO  CALIF  ED  1  SON  CO 

418] 

:• 

RIVERS  ILL 

33 

4  3)0 

c 

RlvEHSIOL  CO  PK  DEPT 

HVAHPOM 

*19l 

TRINITY 

35 

40  37 

123  27 

c 
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40  29 

6  LOS  ANGELES 

26 

34  15 

6  ORANGE 

it 

33  56 

■ 

)  FfttSNO 

1  hUMBGlOT 

17 

41  22 

■ 

6500  1 

2  GLENN 

39  45 

6ioe  i 

I  HUMBOLOT 

41  18 

123  32 

5P 

SP 

2  butte 

e 

39  30 

121  34 

11* 

5   MACROS  A 

37  38 

6  VtNTjRA 

33 

34  12 

»  MEIICED 

27 

37  04 

6597 

2  El  0ORA00 

1 

38  45 

344C 

34  20 

■ 

*  SAN  iJENITO 

i ' 

6624  . 

7  LOS  ANGELES 

34  35 

lie  06 

5P 

5P 

118  05 

MID 

MIO 

663> 

7  RlvCA&lOE 

33  49 

■ 

4    SANTA  CLARA 

37  27 

4  !10NT£REY 

24 

36  21 

■ 

6   SAN  QIEGO 

27 

1265 

■ 

27 

6660  1 

2  JUTTE 

23 

39  '.6 

■ 

6668  - 

5  TUOLJMNE 

37 

38  03 

119  40 

7    SAN  OlROINO 

114  10 

7* 

'J 

*  MONTlREY 

A  HON  T  L  R  t  Y 

■ 

4    SN  L'JlS  OBPO 

2  a 

24 

104C 

4  SN  LUIS  OtJPO 

24 

67**  a 

5  K£RN 

10 

34  56 

IK  . 

2  TLMAKA 

23 

40  20 

121  54 

7A 

118  40 

■ 

- 

6  VCNTjftA 

6   LOS  AVGtLES 

■ 

5  TouLv-'NE 

560C 

69:8  i 

6  VENTURA 

PlNNALltS  MAI  MONUM£.NT 

6926  J 

4  SAN  ULNITO 

121  11 

4P 

*P 

6  VENTuftA 

118  45 

Ip> 

4  SN  LulS  OBPO 

■ 

616)  C 

2  EL  DOHADO 

6962  1 

2  EL  DORADO 

■  ■ 

2  EL  DORADO 

1 

1  GLENN 

658C 

697->  C 

2  SHASTA 

.  3 

40  22 

5p 

■ 

6998  1 

2  PLUMAS 

a 

39  45 

7D09  C 

1  MENDOCINO 

17 

38  55 

123  42 

6f 

[.c 

6    SN  T A  UAPQaRA 

120  40 

IIP 

*    SN  L  Jl  S  OBPO 

TOM  . 

6  LOS  ANGElES 

26 

- 

*  COMMA  COSTA 

5  TULARE 

7JB5 

5  TULARL 

700C 

T096  C 

5  TULARL 

35  48 

1  MENDOCINO 

22 

39  18 

7109  C 

1  MENDOCINO 

22 

3«  22 

12  3  08 

4P 

■ 

6  SAN  DIEGO 

117  04 

4P 

■ 

6  RlVLMSJDE 

*   MONT  t  R  t  Y 

2  30! 

7179 

5  TULAHL 

■ 

i  PLUMAS 

6   SAN  ultOO 

1480 

6    SAN  DlECO 

7253 

■  ■  in 

■ 

7259 

5  FfttSNO 

i  1 

36  59 

2  TEHAMA 

23 

122  15 

M10 

MIO 

60  34 

122  23 

6    jAN  UERDIND 

1  319 

A  SAN  MAT  EC 

■ 

7)51 

1  MLND0C1NO 

718 

30' 

1  MUMflCLDT 

*  CONTRA  COSTA 

55 

2  SOLANO 

2: 

31  09 

It 

■ 

6  ftlVLKSlOE 

■ 

J3  57 

117  23 

»P 

5P 

6  R1VER5IUE 

L  ft 

117  20 

1015 

en 

8A 

6250 

7  INTO 

2)9 

IOO01 

- 

2  SHASTA 

2ir 

■ 

7  SAN  ULRuINO 

1  " 

■ 

762J 

5  TUOLUMNE 

17 

38  06 

7900 

7630 

2  SACRAMENTO 

2: 

38  31 

121  30 

1 1 

41  L 

MIL 

>*ACftAMlHO  wB  CITY 

76)1 

2  SACflAi'XNTo 

121  30 

MID 

■ 

j  Tlhama 

3851 

■ 

)  NEVADA 

121  28 

255 

VMNT  "ULNA  *  KM 

1780 

■ 

. 

2  NAPA 

1051 

*  CoNTha  COST A 

76  61 

*  MONTEREY 

.•!!•.»,    1  At  AO 

7669 

a  mOnTEKv 

2, 

36  40 

T672 

a  SN  LUIS  OOPO 

.■A 

)■■  20 

1375 

6    .MA  UARcARA 

120  24 

250 

*A 

- 

120  13 

J7O0 

123  35 

62) 

8* 

8* 

5  CAlAVlRAJ 

120  40 

8)0 

7711 

6  LOS  ANGELES 

117  40 

2)94 

2« 

771* 

*  MONtlHEV 

121  15 

1060 

Of 

4  MONtLREY 

120  54 

*>5 

*  SAN  BENITO 

II 

121  C5 

1333 

6  SAN  BEKDtNO 

i* 

36  01 

117  U 

1123 

bf 

A  "OFtltHEY 

36  24 

121  42 
118  43 

60C 

771* 

)4  45 

402! 

6  LOS  ANGELtS 

34  45 

4311 

"1  L 

) 

117  10 

Hit 

6  LOS  AMGLIlS 

34  06 

117  41 

95! 

VAN  0I*AS   VMfAM  FLAT 

6   LOS  ANjELES 

2l 

117  46 

2720 

K 

35  00 

119  11 

L45C 

JIM 

A    SANTA  CLARA 

r 

37  0) 

121  20 

36! 

IMPERIAL    IRH1G  L>IST 
ANDRE*  MEmlSCmAU 
U  5  FOREST  SERVICE 

MARIN  COUNTY   FIRE  DEPT 
S  SN  JOAQUIN   IR  01ST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U    S    -EATMER  BUREAU 
MRS  LUANA  STR 1 NGEH 
KLAUS  HUCltFELOT 
ANDRtM   J  oLANEY 

OCEANS  IDE  F I  RE  OEPT 
OCEANS IUE  WATER  UtPT 
HALF  HILL  RANCH 
PACIFIC   TEL*T  EL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
DEPT  OF  HTR  RESOURCE5 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  01ST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ORANGE  COVE  CII  ASSN 

CAL  DIV   BEACH   ♦  PARHS 

ORLANO  UNIT  MU  ASSN 

E   J  ANDERSON 

CITY  OF  OROV1LLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

Odd  *  NATL  PAR*.  SERVICE 

CITY  OF  OXNARD 

U   S  3UR  RECLAMATION 

FlOYO  R  POOLE 

£  K  3ARR 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMOAL.E    irrig  OIST 

FED  AVIATION  AGENCY 

PAL"  SPGS  FIRE  OEPT 

ENGINEERING  DEPT 

JAMES  A  UELL 

P ALOMAR  OBSERVATORY 

SUPT.  OF   STREETS  9  PkS 

MISS  LILY  U£RG 

U  S  PUR  OF  RECLAMATION 
PACIFIC  GAS*ELtC  CO 
HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
METRO  WATER  DISTRICT 
hEr&ERT  h  DURHAM 
BAuLSTON  P  MORRISON 
PASAUENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FRANCIS  F  NELSON 


FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  DEPT 
STATL  OIV  OF  FSTRY 
PLTALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
USFS.   DISTRICT  RANI 


RES 


CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  A.  WALTER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  0  +  E  COMPANY 
P  G  *   E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF  PLACERV1LLE 
USFS*  CAL  DEPT  wTR 

JOHN   A,  FREDRICKSON 
PLUMAS   EUREKA    ST.  PK. 
CALIF  Olv  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  COAST  GUARD 


U  S  NAVAL  MAGAZINE 
JOHN  H  OAyBELL 
F.    W.  COLE 
CORPS  OF  ENGINEERS 


HTS  LODGE 

ENGINLLRS 
COMPANY 
RE  OEPT 

ENGlNEtRS 

PALMER 

ENGINEERS 
ST  SERVICE 


POWAY 
CORPS  01 
NELSON 
CORPS  i 
U  S  FOI 
LOUIS  j 
w  A  WIU 


;  NSON 


KERN  CO  FIRE  DEPT 
CORPS  OF  ENGlNttRS 
dUREAU 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  f I  RE  DEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT   ST A  2 
THOMAS  M  JAMLSCN 
FJLSOM  STATt  PRISON 
CALIF  DIV  BEACH 


PKS 


CITY  OF  RICHMOND 

U   S  ARMY  DEPOT 
»lvE«SIUL  FIRE  OEPT 
CITRUS  EXP  STATION 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
OEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CAL  IF   STATE  ENG 
MRS   MARIAN  L  BtRTAGNA 

STATE  DIV  OF  HWYS 
HETCH  HtTCHY  wTR  SUP 

u  s  weather  bureau 

U  S  WEATHER  BUREAU 
U   S   WEATH£R  OURtAU 

university  of  calif 
edwin  l  paulson 
eowin  h  learned 
mr$  clara  6  abreu 
brother  u  benedict 

salina$  rural  f  o 
fto  aviation  agency 
salinas  uam  operators 

JOE  CAORAl  JR 
P  G  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAvERAb  CEMENT  LO 
SO  CALIF  E0ISON  CO 
SAN  ANTONIO  MISSION 
S AN   BERNARDO  RAnCho 

JOHN  M  SHIELDS 
S  S  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  wTR  ♦  T£L  CO 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  WEATHER  dUREAU 
U  S  WEATHER  duREAu 
SAN  OIMAS  FIRE  STA 
0  S  FOREST  SERVICE 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
STATE  DIV  OF  HWYS 


STATION 


SAN  FERNANDO 
SAN  FERNANDO  PH  3 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANC  I  SCO  W3  AP 
S  F  FEDERAL  BUIL01NG 
SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC25BE 
SAN  GABRIEL  F I  RE  DEPT 
SAN  GfltGORIO  2  SE 
SAN 


SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUTTSTA  3SSE 
SAN  JUAN  GUARD  STATION 
SAN  LOIS  DAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SAN   NICOLAS  ISLAND 
ISAN  RAFAEL 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  ANA  RIVER  PH  3 
SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC432 
SANTA  BARBARA 
SANTA   BARBARA   FAA  AP 
SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA   CATAL1NA  W3AP 
SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  FE  DAM 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MARIA   WQ  AIRPORT 

SANTA  MONICA 

rb ANT  A  MONICA  PIER 

santa  paula 
santa  Rosa 
santa  ynez 
santiago  dam 

saugus  p4r  pl  no  1 
sawyers  bar  ranger  sta 

'SCOTIA 

SEARSVl LLE  LAKE 
SEBASTOPOL  4  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEP JLVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELTER  COVE 
SHINGLE  SPRINGS 


2  E 
SIESRA  CITY 

s i  erpav ille  range a  st 

SIGNAL   HILL   FC  415 

SILVERADO   RANGER  STA 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

SLACK  CANYON 

SNO*  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 

SOCA  SPRINGS   I  E 


SONORA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 

SPAORA  PAC  FC  356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPR1NCVILLE  7  ENE 
SPRINGVILLE  RANGER  STA 
SPRlNGVlLLE  TULE  HDwKS 


INN  2 
STANOISH  1  £ 
STANDI SH-H I CkE Y  ST  PK 
POWER  HUUSE 


ATE  LAKES 
IRLIN&  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PL 
OCKTON  W8AP 
OCKTON  FIRE  STATION 
ONYFORD  COOLEY  KANCH 
ONYFORD  ranger  STA 
ON y  GORGE  RESERVOIR 
OJTS  MEADOW 
RAWBERRY  VALLEY 

UEY  RANCH 
LIMIT  MEADOW 
.UNSET  BEACH  STATE  PK 
SURF  2  ENE 
USANA  KNOLLS 
USANV I LLE 


AFT 

AHOE  CITY 
ALflOT  CAMP 
EHACHAPI 

EhAChAPI  AIRPORT 
EJON  RANCHO 
ERMO 

h£  CEDARS 
HE  GEYSERS 
HERMAL   FAA  AIRPORT 
HOUSAND  OAKS 

HREE   MILE  VALLEY 

HfiEE  RIVERS  6  SE 
HREE  RVRS  E01SON  PH  2 
HfiEE  RVRS  EDISON  PH  1 
IGER  CREEK  PH 
OPANGA  PATROL    STA  FC6 
ORRANCE 
RA9UCO  CANYON 
RACY  2  SSE 

racy  carbona 

racy  pumping  plant 
rin1ty  dam  vista  pt 

RON  A 

RUCKEE  RANGER  STATION 
U JUNG A 

UJJNGA  MILL  Cft  FC  470 

ULEFIELD 

OLELAKE 

unnel  ranger  station 
uolumne  meadows 

URLOCK 

URNTABLE  CREEK 
JSTJN  IRVINE  RANCH 
WENTYNINE  PALMS 

WITCHELL  DAM 
ihl  RANGER  STATION 
'UK 1AM 

UK  I  AH  4  WSW 

UNION  OIL  STEARNS  ABS 


ace  i 

8697 
8700 
B702 
8703 
8713 
B716 
8752 

67^? 
8771 
8826 
8832 
BS31 
B873 
B  8  8 1 

B892 
8905 

8909 
B912  0 
8914 

If]  7 

e  <>  i  e 

tj')(.7 
BS7} 

6992 
B  (97 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  FRANC  1  SCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 
RIVERSIDE 

RIVERSIDE 
MADERA 
SANTA  CLARA 
SAN  BENITO 

MERCED 

SN  LUIS  06PO 

SAN  MATEO 

VENTURA 

MARIN 

ORANGE 
SAN  6ER01NO 
SAN  5ER01NO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 
SANTA  CRUZ 

LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  3AfieAftA 
ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SCNOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

HUMJCLDT 

EL  DORADO 


ORANGE 

SONOMA 

MONTEREY 

RIVERSIDE 

MARIPOSA 

NEVADA 

MONTEREY 


VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
MONO 
SAN  FRANC  I  SCO 
MARIPOSA 
SAN  3ERDI NO  . 
INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 


LASSEN 

mendoc i no 
Tuolumne 

FRESNO 
auT  T  c 

SAN  JOAUU1N 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAOU1N 
COLUSA 


SN  LUl S  OBPO 
FRESNO 
SANTA  CRUZ 
SNTA  6 ARB AR A . 
VENTURA 
LASSEN 
LASSEN 


PLACER 
PLACER 
KERN 
KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

RIVERSIDE 

VENTURA 


TULARE 

TULARE 

TULARE 

AMADOR 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SAN  JOAUU1N 

SAN  JOAOUIN 

ALAMEDA 

TRINITY 

SAN  BEROINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

ORANGE 

SAN  BEROINO 

SNTA  b ARB Aft A 

MENDOC I NO 
MENDOCINO 
ORANGE 


118  30 

122  30 

122  23 

122  i 

117  54 

117  52 

lie  06 

122  22 

116  58 

116  58 


3*  07 

35  22 
35  22 


38  21 
37  42 
37  30 


lit  ■ 


3(  oe 

36  12 
39  12 


118  39 

120  14 

117  14 

120  24 


35  00 
37  05 

36  54 


39  S4 

36  22 

16  28 

36  28 

Jfl  27 

34  05 

33  48 

J3  i9 


MIO 
MID 
MID 


1970 
2765 
2035 


120  38 
120  27 
118  29 


122  42 
120  06 
117  43 


120  16 

118  28 

122  25 

124  04 


117  39 
123  08 
120  40 


i  03 

122  27 
120  23 
119  27 

123  00 
119  38 


3535 
4170 
4975 


1940 
8700 
68S5 


5120 
7120 
9580 


2470 
1050 
4070 
6235 
5680 
4030 


35 

121  32 

121  20 

121  15 

121  IS 

122  AO 
122  33 
122  32 
121  56 
121  06 

UJ  23 


120  08 

120  22 

118  27 

118  26 


117  36 
121  25 
121  25 


122  18 
117  *7 
116  02 


5P  5P 
5  P      \  P 


6230 
6000 
3975 
?  H : 
1425 
5300 
5900 
1600 


403S 
69  SC 
S600 


3P  )P 

•  P-  SP 

jp  jp 
„[»  t,P 


FARMERS   INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY  SAN  FRANC  1  SCO 
i  s  weather  bureau 
i  s  WEATHER  BUREAU 
PASADENA  WATER  DEPT 
Oft91N  R.  WATKINS 
CITY  FlRt  DEPARTMENT 
GARY   J.  ARATA 
BYRON  JOHANSEN 

STATE  OlV  OF  FSTRY 
l  S  FOREST  SERVICE 

city  of  san  jose 
mrs  gaye  d  day 
corps  of  engineers 
bur  reclamation 
cal  state  poly  col 
y  f|re  department 
.  weather  bureau 
I NDEPENvtNT  JOURNAL 

SANTA  ANA  FIRE  DEPT 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

LOulS  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA  SwG.  TR. 

FED  AVIATION  AGENCY 
V  STATION  KEYT 
i  S  WEATHER  BUREAU 

univ  OF  santa  Clara 

ROBERT  £  buR TON 

corps  of  engineers 
joseph  c  mc  kusick 
richard  s  pilecki 
,  weather  Bureau 
y  santa  monica 
i  lifeguard  ser 
ventura  co  fire  dept 
rence  s  newberry 
a  ynez  high  schl 
william  d  sappington 

WTR  +  Pwft  DEPT 
,  FJREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMdER  CO 
AUSTIN  CLAPP 

A  NAHMENS 
MRS  GEORGE  w  RUMSO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
l  S  BUR  REClAMAT ION 
MRS  MARILYN  F  MACH1 
THEODORE  9  HEUSNER 

MRS  JANICE  M  SUTTER 
LEE  wITHYCOMoE 

1  S  FOflt-ST  SERVICE 
GEORGE    1  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K  LE1THOLO 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  wTR  CO 

EP1    WATER  RESOURCES 
S  FOREST  SERVICE 

JOHN  N  FRANCIONI 
FLOYD  LONG 
8ERYLWOOD  INVEST  CO 
LAURENCE  W  DICKEY 
STATE  Olv. OF  FORESTRY 
STATE  Olv  OF  H*YS 
U  S  COAST  GUARD 
U  S  NAT  PARK  SERVICt 
S.  CALIF.   EDISON  CO. 
SOUTHERN  CALIF  E3ISON  I 

fl  S  HUTCHISON 
WALTER  ».  HcNNES 
ELMEft  A  SUTTON 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  ♦  E  Company 

SUAJAW   VALLEY    STATE  PK 

LEROY  KEMP 

RAY  C  FRALEY 

CAL  CIV  uCACH  *  PKS 

P  G  +  E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGlNtEftS 
STATE  DIV  i,F  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 
U  S  WEATHER  ouftEAu 
STOCKTON  FIRE  LEPT 
FR£0  H  CCOLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
OHLANO  UMT  VJ  ASSN 
DEPT  WATER  "-ESOURCIS 
MRS>  LILLIAN 

SUEY  RANCH 

DEPT  OF  WTR  RESOJftCES 
CAL  tlV   otACH   ♦  PARk 
U  S  AIR  FORCE 
SUSANA  KN   FJRE  STA 
OAvIO  BAR" 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
STATE  DIV  OF  FST>Y 
CALIF  OuPT  WATLS  Rt> 
KERN  CO  FSTRY  ♦  FO 

OARYL  K  DE  -ALT 
DCPT  WATER  RLSOURCES 
MRS.    ANITA  COWAN  kCOTI 

TEhAChaPI  C'JMNINSS 
TE JON  RANCH  COMPANY 

SULO  E  LAkSU 
OEPT  OF  wAT£R  RESOURCES 
MRS  FAyE  OEWLY 
FED  AV  I  AT  ICN  AGENCY 
VENTURA  CO  FlftL  DLPT 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

GLENN  BAKER 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

P  G  ♦  E  COMPANY 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MJN  AIRPORT 

ORANGE  CO  PARK  OEPT 

AAGE  R  TUGEL 

BANTA   CAR60NA    |R  LO 

U  S  dUft  RECLAMATION 
U  S  UJR  RECLAMATION 
AMERICAN  P  ♦  C  CORP 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS.  VIRGINIA  ST  EVENS 
LOS  ANGLLES  CO  FCD 
KERN  COUNTY  LAND  CO 
TULELAKt  1RR1G  OIST 
U  S  WEATHER  BUREAU 
OtPT   WATER  RESOJftCES 

CARL  A  PEARSON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
THE    IRVINE  COMPANY 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
SANTA   MARIA  VLY  WCD 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  FIRE  DEPARTMENT 
MRS  MAR JOR I E  S  OORY 
UNION  OIL  CO 
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CONTINUED 


STATION  INDEX 


STATION 

INDEX  NO. 

1       DIVISION  1 

COUNTY 

DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE  1 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

UbbhHVLn 

TEMP 

PRECIP 

EVAP. 

SPECIAL 

IU  C    L  * 

9152 

LOS  ANGELES 

33 

36  04 

118  27 

630 

4P 

UCLA 

9158 

28 

34  08 

117  39 

1606 

5P 

5P 

LIBERTY  GROVES  CoftP 

2 ! 

39  11 

123  02 

1524 

6P 

EDGAR  J  SCHUETTE 

U  S  FOREST  SERVICE 

5P 

WESLEY  C  ROSCOE 

E  SAY  MuN  UTL  DIST 

35  53 

120  62 

967 

MISS  MARY  CuRTIS 

V   LLEY                   6  N 

33  18 

117  02 

1675 

JOHNSON  NURSERY 

V AL  Y£RMO  HANGER  STA 

>2  51 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  27 

117  51 

3  705 

3P 

u  s  forest  service 

VAN  NUTS  FC  15U 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

118  27 

695 

.  F 

9273 

01 

!  i 

38  37 

123  01 

VENTURA 

3*  17 

119  18 

45 

BA 

STAR  FREE  PRESS 

37  22 

118  69 

7520 

S 

SO  CALIF   ;01S0N  CO 

9325 

07 

36  32 

117  18 

2859 

8A 

8A 

VICTOR  CO  WATER  OIST 

VIDETTE  MEADOW 

9320 

11 

36  65 

ue  25 

9530 

CORPS  OF  ENGINEERS 

VINCENT  FIRE   STA  FC120 

06 

LOS  ANGELES 

29 

36  29 

118  08 

3135 

L  A  CO  FIRt  UEPT 

)2 

8 

39  69 

120  11 

4945 

FRANK  DOTTA 

V  I  SAL  I  A 

9367 

05 

UL 

36  30 

119  IB 

354 

VISALIA  FlRt  DEPARTMENT 

VlSTA    2  NNE 

937B 

D6 

SAN  DIEGO 

33 

33  14 

117  14 

610 

5P 

5P 

V1S1A  F|RE  DEPT 

VQLCANOV1LLE 

9  3  82 

El  dorado 

38  59 

120  67 

3036 

ERNEST  R  STEWARD 

93B6 

02 

23 

40  57 

122  26 

1359 

C 

MRS   IRENE  M  V0LL4ERS 

9390 

0  2 

40  28 

121  52 

2200 

c 

P  G  ♦   E  COMPANY 

WALLACE  1  SE 

)<•  1. 8 

CAlAvl  ras 

36  11 

120  68 

a  *. 

CLARION   E   VAN  SCHmICk 

WALMAR  SCHOOL 

9*20 

contra  ccsta 

37  67 

122  05 

115 

5( 

122  02 

BA 

RAY    1    WMI TTEMORE 

WALNUT  CREEK.  2  ENE 

9426 

CONTRA  COSTA 

37  54 

122  01 

220 

C 

TOMAS    S  VANASEK 

WALNUT  CREEK  4  e 

9427 

CONTRA  COSTA 

37  56 

121  59 

400 

MRS.    HETTY    3.  FAIRCLOUo 

WALNUT  GROVE 

942B 

02 

38  14 

121  31 

23 

INACTIVL  6/20/61 

WALNUT  PTL  STA  FC102C 

9431 

06 

34  00 

117  52 

688 

L  A  CO  FIRE  DEPT 

WARNER  SPRINGS 

0  6 

SAN  DIEGO 

33  17 

116  38 

3180 

4P 

4f 

WARNERS  RESuRT  CO 

WASCO 

145* 

0^ 

KERN 

1C 

35  16 

119  20 

333 

KERN  CO  F5TRY  ♦  F  D 

WASIQJA  PHOENIX  RANCH 

SNTA  BARBARA 

34  59 

2  J70 

PHOENU  RANCH 

WAT  SONV ILLE  WATERWORKS 

)473 

SANTA  CRUZ 

2C 

36  56 

CITY  OF  WATSJN v 1 LLE 

WAKONA  RANGER  STATION 

I48J 

0! 

MARIPOSA 

37  32 

119  43 

U  S  NAT  PARK  SLRVILt 

WEAVER VlLLE  RANGER  STA 

TRJN1 TY 

43  44 

122  56 

205? 

8A 

U  S  FOREST  SERVICE 

WEEO  FIRE  DEPARTMENT 

01 

12 

41  2( 

122  23 

3693 

BA 

BA 

WEFD  FlflL  OtPART.MENT 

WELOON  1  WSW 

l 

KERN 

10 

35  40 

118  18 

268C 

VERNON  J  BLOUNT 

WENDEL  1.'  SE 

9326 

LASSEN 

60  16 

)P 

ED  FlLlPELLI 

west  eiG  pine  lookout 

westhaven 

west  point  3  sw 

WESTvlLLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  N£ 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WH I SKE Y TOWN  RES 
WHITE   MOUNTAIN  1 
WHITE   MOUNTAIN  2 

WHITE  ROCK 

WHJTTIER  LTY  M  FC  1 06C 

WILLIAMS 

WlLLITS  1  NE 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

WILLOW  CREEK  RANCH 

WILLOWS 

WINCHESTER 

WINTERS 

WOFFORD  HEIGHTS 
WOOOCHUCk  MEADOW 
WOOOFORDS 
WOODLAND  1  WNW 
WRIGHTS 
WRIGHTS  lake 

YORBA  LINDA 
YORKVILLE 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 


SNTA  BARBARA 
FRESNO 

calaveras 

placer 

Tulare 

YUBA 
VENTURA 


COLUSA 
MENDOCINO 
MENDOCINO 
MODOC 


FRESNO 
ALP  I  N  L 
YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENOOC INu 
MARIPOSA 
S! SKI  YOU 


LOS  ANGELES 


36  42 
36  13 
36  23 
39  11 


33  58 

39  09 

39  25 

39  21 


1295 
10150 
12470 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


OBSERVER 


U   S    WEATHER  dUREAU 
BOSTON  RANCH  CO 
w  3  mank£r 

DEPT  WATER  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF  SAMUEL  OA MUN 
VENTURA  CO  FC  DIST 
U  S  3UR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIVERSITY  OF  CALIF 

UR<-  OO-JEAN  PARntR 
WH| 1 T I£R  wATlR  UEPT 
CITY  OF  WILLI»MS 
LOUIS  L  OEHTA1N 
ST At  E    DIV  OF  FSTRY 
HAPOLD  8RIGGS 
HOWARL.  R  allark 
JIM  M  3LACKU0RE 
J    NtwTON   WALL  At.  t 
JAVES  H  JO»GtNS£\ 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS    wRMA  C  oARR 
U  C  »j«  LXTlN  btRV 

U  S  WEATHER  oURlAU 
YOR6A  LlNOA   >ATLR  CO 
MR 5  LOLA  A  HULdER T 
U    *    NAT    PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SlRvICL 


BURBANK  PUBLIC  SERVICE 


1-AMERICAN   2-CALA VERAS   3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    5-COLORADO   6-DESERT    7-EEL    8- FEATHER    9-KAWEAH    10-KERN  11-KINCS 
12-KL  AMATH    1 3-LOS  ANGELES   14-MERCED    15-MOJAVE    16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    18-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT  22-RUSS1AN  23 -SACRAMENTO  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUEN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA    31-SANTA  MARGARITA    32-SANTA  YNEZ    33-SOUTH  COAST    34-STANISLAUS   35-TRINITY    36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
36-WALKER 
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REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
OCTOBER  1966 


Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102, 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  arc  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA    and    Storage-Cage  Precipitation  Data  for  Western  United  States  . 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  *F,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
jr.-  the  Mim»  of  lh<-  negative  departure  of  average  daily  temperatures  from  65*  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  directions 

■ 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m.  ,  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a,  m. ,  P.  S.T.  ,  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.  m.  ,  P.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Daily  Temperature"  table,  "Evaporation 

and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVA POR ATIOH  is  measured  in  the  r.tandard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  In  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

\l  AT  EH  EQUIVALENT  values  published  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table  are  the  water  equivalent  of  snow,  sleet,  or  ice  on  the  ground.    Samples  for  obtaining  measurements  are  taken  from  different  points 
.  |  ..  r i i  i\  ,      ■  .i   tonal  di  ifting  and  other  ■  auses  Ol  Lot  ft)  variability  in  'he  UlOWpftt  k  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

. 

NORMALS  for  all  stations  arc  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+    And  also  on  an  earlier  date  or  dates. 

Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 
•     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 

Gage  is  equipped  with  a  windshield, 
B    Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using    a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing,    if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data.) 
T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 
V     Includes  total  for  previous  month. 
IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 


AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C     Recording  Rain  Gage  Station.    Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.    If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.    Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  in 

the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

C  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

•      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,   however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 

which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.,  of  substations  through  195',  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 


Subscription  Price:  20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  S2.  50  per  year.  (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 

U.  S.  DEPARTMENT  OF  COMMERCE 

JOHN  T.  CONNOR.  Secretary  / 

ENVIRONMENTAL  SCIENCE  SERVICES  ADMINISTRATION 

ENVIRONMENTAL  DATA  SERVICE  ( 
In  Cooperation  with  Department  of  Water  Resources,  State  of^talifomia       ^  C^O  29SZ 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


-;     NOVEMBER  1966 
Volume  70      No.  11 


Temperature 


Average 
Maximum 

•  | 

I  1 
<  £ 

© 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

1 
a 

. 

i 

Date 

Degree  Days 

64.0 

41.1 

52.6 

91 

2. 

33 

26. 

363 

57.7 

44.2 

51.0 

86 

1 

32 

23. 

439 

56.  i  m 

37. 6M 

47,  9M 

80 

2. 

31 

24. 

506 

51.9 

32.8 

42.4 

73 

1 

21 

24 

673 

54.0 

31.6 

42,8 

78 

1 

19 

24. 

660 

64.5 

43.9 

54.2 

- 

.8 

95 

I 

35 

23 

337 

61  .MM 

38.0M 

50. 0M 

81 

5* 

25 

2  5 

444 

59  .  OM 

45. 2M 

52.  1M 

75 

1 

35 

8 

381 

64.  6M 

42. 6M 

5  3.6M 

85 

1 

33 

25 

336 

52.5 

37.6 

45.1 

70 

27 

9. 

592 

58.7 

46.4 

52.6 

1 

.4 

70 

18. 

34 

23 

368 

60.2 

44.2 

52.2 

71 

1 

33 

24. 

378 

55.3 

33.7 

44.5 

2 

,  2 

76 

1 

25 

9. 

60.7 

46.8 

53.6 

75 

1 

35 

23 

332 

59.6 

44.6 

52.1 

70 

1 

32 

25. 

380 

53.  4M 

29. 2M 

41. 3M 

75 

1 

19 

8 

703 

60.5 

48.0 

54.3 

80 

1 

40 

23. 

315 

43.7 

52.3 

8  3 

1 

30 

25. 

376 

56. 5M 

39. 1M 

47. BM 

1 

.2 

75 

1 

29 

25» 

509 

64.3 

45.8 

55.1 

1 

.2 

91 

1 

33 

24 

294 

52.4 

32.6 

42.5 

77 

1 

19 

25 

668 

58.  9M 

43.  5M 

51. 2M 

70 

1 

33 

24 

408 

45.7 

54.9 

86 

2. 

34 

25  . 

304 

58.7 

44.7 

51.7 

76 

1 

32 

24. 

390 

64.3 

41.8 

53.1 

88 

1 

27 

25 

353 

35.2 

48.1 

1 

25 

4°!l 

29.5 

38.3 

72 

2 

8 

25 

794 

48.  7M 

25. 4M 

37. 1M 

71 

2. 

9 

24 

833 

65.1 

45.1 

55.1 

.5 

89 

1 

31 

22 

293 

58.1 

42.7 

50.4 

75 

1 

30 

8 

430 

58.0 

42.0 

50.0 

73 

3. 

31 

22 

443 

63.8 

44.5 

54.2 

.5 

85 

1 

29 

24 

319 

59.0M 

52  .  6M 

76 

2* 

38 

365 

M 

M 

M 

93 

1 

25 

25. 

57.9 

41.9 

49.9 

79 

1 

33 

26. 

445 

63.6 

43.8 

53.7 

.5 

92 

1 

30 

25. 

338 

58. 6M 

40. 6M 

49. 6M 

76 

3. 

32 

25 

456 

65.0M 

47. 8M 

56. 4M 

1 

37 

64.5 

44.2 

54.4 

1 

.2 

89 

1 

29 

24 

314 

55. 9M 

35  . 1 M 

45  .  5M 

80 

22 

28 

577 

60.1 

45.8 

53.0 

.0 

80 

1 

35 

24. 

357 

59.  BM 

50. 3M 

55. 1M 

77 

2* 

42 

22 

293 

64.  1 

42.2 

53.2 

1 

27 

52.0 

38.0 

45.0 

74 

5* 

28 

8 

593 

48.  1M 

73 

9 

23 

849 

63.4 

42.8 

53.1 

.5 

92 

1 

28 

24 

354 

56.6 

34.1 

45.4 

1 

.1 

87 

1 

25 

9 

581 

50.0M 

33.4 

41. 7M 

2. 

18 

61.3 

39.8 

50.6 

90 

1 

28 

25. 

426 

53.5 

34.1 

2 

.1 

79 

23 

25« 

626 

49.5 

.2 

50.7 

25.1 

37.9 

79 

1 

-  3 

24* 

806 

52. 0M 

25. 6M 

38. SM 

.9 

81 

2 

5 

23 

766 

64.9 

44.2 

54.6 

.9 

87 

3. 

33 

23 

319 

63.7 

45.3 

54.5 
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ALDERP0INT 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
CALLAHAN  RANGER  STA 
CECILVILLE  5  SE 

CL0VERDALE  3  SSE 
C0VELO 

CRESCENT  CITY  1  N 
DUTT0NS  LANDING 
ELK  VALLEY 

EUREKA  KB  CITY  R 

FERNDALE  2  NW 

FOREST  GLEN 

FORT  BRAGG 

FORT  BRAGG  AVIATION 

FORT  JONES  RANGER  STA 
FORT  ROSS 
GRATON  1  W 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 
HEALDSBURG 

HILTS 
HOOPA 
KENTFIELD 

KLAMATH  R 
KNIGHTS  VALLEY 

LAKE  PILL5BURY  NO  2 
LAVA  BEOS  NAT  MONUMENT 
MOUNT  HEBRON  RS 
NAPA  STATE  HOSPITAL 
ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

SAINT  HELENA 

SALYER  RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  //R 

UK  I  AH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
W1LLITS  1  NE 
YREKA 

DIVISION 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA  1  SSW 
DAVIS  2  WSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY  ON  PAGE  352 
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UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

88 

1 

26 

25 

0 

0 

8 

0 

8.92 

.0 

0 

VACAVILLE 

63.7 

42.8 

53.3 

.1 

84 

1 

31 

25 

345 

0 

0 

2 

0 

7.33 

5.10 

1.61 

20 

.0 

0 

8 

7 

3 

VOLTA  POWER  HOUSE 

60.7 

42.9 

51,8 

87 

1 

410 

0 

0 

3 

0 

8.78 

5.09 

1.90 

6 

.0 

0 

4 

WHI SKEYTOWN  RES 

60.6 

44,8 

52.7 

93 

1 

32 

24 

390 

2 

0 

1 

0 

17.06 

4.00 

15 

.0 

0 

12 

10 

5 

WILLI  *fl3 

65.0 

54.  1 

91 

1 

34 

26. 

326 

1 

0 

0 

0 

4.65 

2.13 

20 

.0 

0 

6 

2 

2 

WILLOWS 

64.3 

44,7 

54.5 

1.0 

87 

4 

33 

26 

313 

0 

0 

0 

0 

5.41 

3.78 

2.78 

20 

.0 

0 

8 

4 

1 

WINTERS 

64.9 

42,6 

53.8 

86 

2. 

29 

24 

329 

0 

0 

2 

0 

7,37 

2,19 

20 

.0 

0 

8 

7 

2 

WOODLAND   1  wNw 

63.7 

44,  5 

54.  1 

.2 

84 

1 

32 

326 

0 

0 

1 

0 

6.06 

4.64 

1.43 

20 

.0 

0 

9 

6 

1 

D I  V  I  5  ION 

49,2 

1.2 

10.06 

6.48 

3.7 

»       •  # 

NORTHEAST   INTER  I OR 

BASIN  03 

BOCA 

50.9 

21,4 

36,2 

73 

3 

1 

24. 

858 

0 

3 

21 

0 

4.42 

1.05 

16 

14.0 

14 

22 

7 

4 

1 

BOD  IE 

49,0 

15.6 

32.3 

66 

1 

-12 

24 

976 

0 

0 

29 

2 

D  .70 

D  .25 

16 

6.5 

4 

25* 

5 

0 

0 

BRIDGEPORT 

53,7 

18.7 

36.2 

71 

1 

0 

25. 

857 

0 

0 

26 

2 

.95 

.30 

16 

4.0 

1 

25* 

4 

0 

0 

CEDARVILLE 

51.4 

31.6 

41.5 

2.5 

73 

2* 

1 3 

2* 

699 

0 

0 

12 

0 

2.34 

.93 

.46 

16 

2.5 

2 

22 

5 

0 

0 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

48.8 

24.7 

36.8 

73 

2 

5 

839 

0 

3 

23 

0 

8.75 

2.00 

22 

27.0 

27 

22 

11 

5 

5 

DOYLE  5  SSE 

54.7 

30,2 

42.5 

72 

2* 

1  5 

25. 

667 

0 

0 

16 

0 

4,66 

1.47 

16 

2.2 

2 

21 

8 

3 

2 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

53.7 

29.1 

41.4 

72 

1 

15 

23 

700 

0 

0 

19 

0 

2.12 

.51 

28 

7 

1 

0 

FORT  BIDWELL 

51.6 

29.8 

40.7 

2.2 

75 

1 

11 

25. 

719 

0 

0 

18 

0 

3,62 

2.01 

.75 

20 

2.0 

T 

26* 

U 

2 

0 

MEYERS  *  SW 

MONO  LAKE 

53.9 

29.8 

41.9 

69 

1 

16 

23 

689 

0 

0 

20 

0 

2.33 

.65 

16 

6.0 

3 

23 

4 

4 

0 

SOUAW  VALLEY 

50.3 

24,8 

37.6 

76 

2 

0 

816 

0 

0 

20 

1 

14,14 

3.60 

16 

25.0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

52. 9M 

31. 1M 

42. OM 

2.4 

70 

10 

23 

689 

0 

0 

14 

0 

2.93 

1.42 

.92 

16 

7 

2 

0 

47.4 

29.3 

38.4 

3.1 

62 

2 

11 

22 

792 

0 

1 

15 

0 

6.15 

3.00 

1.65 

16 

20.0 

20 

22 

9 

5 

2 

TERMO 

49.2 

26.0 

37.6 

72 

2 

5 

23 

816 

0 

0 

22 

0 

2.15 

.74 

16 

7 

1 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

48.5 

23.2 

35.9 

.9 

73 

2 

-  1 

24 

869 

0 

3 

23 

1 

8,06 

4.96 

2.44 

22 

22.0 

20 

22 

8 

5 

3 

WOODFORDS 

54.3 

33.9 

44.  1 

71 

2 

24 

620 

0 

0 

9 

0 

3.89 

1.19 

16 

6.5 

1 

21 

5 

3 

1 

DIVISION 

39.0 

1.5 

4,48 

2.59 

11.5 

•       •  • 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

69.8 

50.2 

60.0 

92 

40 

23 

158 

1 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 
BURLINGAME 
CARMEL  VALLEY 

64,3 

41.9 

53.1 

94 

2  7 

27 

347 

1 

0 

6 

0 

12.07 

2.68 

20 

.0 

0 

10 

8 

7 

61,8 
63.6 
67.5 

48.7 
45.2 
45.3 

55.3 
54.4 
56.4 

-  .9 

81 

80 
94 

3  8 
34 
34 

25 

26. 

26. 

290 
310 
269 

0 
0 

1 

0 
0 

0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

4,92 
5.12 
3.13 

2.73 

1.21 
1.10 
.74 

15 
20 
7 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

7 
8 
8 

5 
6 
3 

1 
1 

0 

See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


CONTINUED  NOVEMBER  1966 


Station 

Temperature 

Precipitation 

Average 
Maximum 

2  E 

>  £ 
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1 
< 

! 
t 
a 
a 

E 
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1 

X 
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* 
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a 
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o 

"5 
j  £ 
t  z 
a.  E 
a  u: 

a 

I 

s 

6 

□ 

Snow.  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

_ 

| 

Max.  Depth 

c 

6 

Q 

E 
| 

o 

En 

1 .00  or  More 

E  [ 

5  i 

So 

*  1 

5  I 

o  i 

CROCKETT 

65.1 

47.4 

56.3 

82 

3. 

34 

25 

263 

0 

0 

0 

0 

4.88 

3.21 

1.29 

21 

.0 

0 

8 

4 

2 

GILROY 

66.3 

43.3 

54.8 

91 

2 

3  j 

25* 

302 

1 

0 

5 

0 

4.29 

1.13 

16 

.0 

0 

8 

4 

1 

HALF  MOON  BAY 

64.3 

46.1 

55.2 

87 

1 

39 

24, 

294 

0 

0 

0 

0 

5.18 

1.10 

20 

.0 

0 

8 

5 

2 

HOLLISTER 

65.6 

43.8 

54.  7 

• 

.7 

91 

1 

31 

24 

307 

1 

0 

3 

0 

1.75 

.45 

.45 

20 

0 

KING  CITY 

68. 3M 

44.  1M 

56. 2M 

1.6 

91 

1 

30 

25. 

250 

1 

0 

4 

0 

1.75 

1.08 

.72 

20 

.0 

0 

4 

1 

0 

L I VERMORE  2  SSW 

65.0 

43.4 

54.2 

.8 

84 

2 

31 

25 

317 

0 

0 

2 

0 

3.43 

1.97 

.94 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

LOS  GATOS 

64.3 

44.0 

54.2 

.0 

86 

1 

32 

2  5 

319 

0 

0 

1 

0 

7.00 

4.66 

1.81 

20 

.0 

0 

10 

4 

3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

64.5 

45.9 

55.2 

81 

2 

33 

25 

291 

0 

0 

0 

0 

2.92 

1.08 

16 

.0 

0 

6 

3 

I 

MONTEREY 

64.0 

49.2 

56.6 

91 

1 

38 

23 

262 

1 

0 

0 

0 

4.74 

1.05 

6 

1 0 

1 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

65.4 

48.9 

57.2 

85 

1 

39 

23 

239 

0 

0 

0 

0 

3.45 

1.28 

7 

.0 

0 

8 

2 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

63.5 

45.9 

54.7 

90 

2 

33 

24 

334 

1 

0 

c 

0 

5.30 

1.20 

16 

.0 

0 

8 

5 

2 

MOUNT  HAMILTON 

M 

74 

1 

29 

0 

0 

0 

3.95 

1.34 

.0 

0 

NACIMIENTO  DAM 

66.3 

43.9 

55.1 

94 

2 

36 

27 

300 

1 

0 

0 

0 

2.76 

.73 

20 

.0 

0 

7 

2 

0 

NEWARK 

48.2 

56.0 

82 

2. 

38 

25 

268 

0 

0 

0 

0 

2.71 

.95 

7 

7 

o 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

R 

61.6 

50.5 

56.1 

1.4 

76 

1 

38 

25 

263 

0 

0 

0 

0 

3.86 

2.13 

.90 

15 

.0 

0 

7 

4 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

63.6 

44.2 

53.9 

83 

2 

30 

25 

327 

0 

0 

2 

0 

2.93 

.82 

16 

.0 

0 

0 

PASO  ROBLE5 

66.8 

40  .  8 

53,8 

95 

1 

2  5 

o 

o 

2.43 

.75 

7 

.0 

0 

7 

1 

0 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

65.7 

44.1 

54.9 

98 

1 

34 

26 

301 

1 

0 

0 

0 

2.77 

.98 

7 

•  0 

0 

7 

1 

0 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

40.3 

53,7 

94 

1 

27 

24 

339 

1 

0 

6 

0 

2.53 

.61 

20 

•  0 

o 

8 

2 

o 

PISMO  BEACH 

66.3 

49.9 

58.1 

89 

1 

40 

25* 

210 

0 

0 

0 

0 

2,94 

.72 

7 

.0 

0 

7 

3 

0 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

63.5 

51.2 

57.4 

75 

2 

45 

23 

222 

0 

0 

0 

0 

3.82 

1.00 

7 

.0 

0 

7 

2 

1 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

63. » 

43.5 

53.7 

80 

2 

28 

25 

334 

3 

o 

2.96 

.63 

20 

.0 

0 

8 

2 

0 

PRIEST  VALLEY 

63.0 

35.8 

49.4 

86 

1 

24 

25 

464 

0 

0 

11 

0 

3.31 

1.86 

•  96 

20 

.0 

0 

7 

3 

0 

REDWOOD  CITY 

65.1 

45.2 

55.2 

.5 

85 

1 

32 

25 

287 

0 

0 

1 

0 

4.04 

2.36 

1.20 

16 

.0 

o 

7 

4 

2 

RICHMOND 

64,7 

49.4 

57.1 

86 

2* 

39 

24. 

239 

0 

0 

0 

0 

5.93 

1.37 

16 

.0 

0 

9 

5 

2 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

61.0 

42.1 

51.6 

80 

1 

27 

25 

396 

0 

0 

4 

0 

6.47 

1.45 

16 

.0 

0 

9 

6 

3 

SALINAS  2  E 

66.7 

46.8 

56.8 

.7 

94 

1 

34 

26* 

251 

2.23 

1.10 

.46 

7 

.0 

0 

8 

0 

0 

SALINAS  FAA  AP 

64.7 

45.8 

55.3 

95 

1 

34 

26 

295 

1 

0 

0 

0 

2.02 

•  64 

6 

.0 

0 

7 

1 

0 

SAN  ANTONIO  MISSION 

68.5 

38.8 

53.7 

93 

1 

28 

26 

338 

3.55 

1.18 

20 

•  0 

0 

6 

3 

1 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

63.6 

49.  1 

56.4 

85 

1 

39 

23 

263 

0 

0 

0 

0 

4.82 

1.20 

15 

,0 

0 

8 

4 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

61.9 

47.5 

54.7 

- 

,1 

82 

1 

36 

25 

301 

0 

0 

0 

0 

4.79 

3.22 

1.03 

15 

.0 

0 

6 

5 

1 

s  f  federal  building 

R 

62.6 

51.8 

57.2 

1 

46 

25 

241 

0 

0 

0 

0 

4.60 

2.80 

1  .08 

15 

.0 

0 

7 

5 

1 

SAN  GREGORIO  2  SE 

63.9 

44.0 

54,0 

89 

1 

33 

24 

326 

0 

0 

0 

0 

5.90 

1.29 

15 

.0 

0 

8 

6 

2 

SAN  JOSE 

a 
R 

64.7 

46.3 

55.5 

•  0 

83 

1 

33 

25 

278 

3.05 

2.00 

•  62 

7 

.0 

0 

8 

3 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

67.6 

47.4 

57.5 

- 

1.2 

98 

2 

40 

23 

248 

3 

0 

0 

0 

4.40 

2.70 

1.03 

7 

.0 

0 

8 

4 

1 

SAN  MATEO 

64.7 

49.9 

57.3 

80 

2 

35 

24 

225 

0 

0 

0 

0 

3.03 

•  90 

16 

.0 

0 

0 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

64. 9M 

47. OM 

56. OM 

1 

35 

25* 

267 

0 

0 

0 

0 

3.32 

2.21 

•  95 

.0 

0 

8 

2 

0 

SANTA  CRUZ 

65.1 

45.0 

55.1 

.5 

85 

1 

33 

25. 

296 

0 

0 

0 

0 

6.17 

3.41 

1.12 

6 

.0 

0 

9 

6 

2 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

64.2 

46.5 

55.4 

86 

2 

37 

26. 

291 

5.03 

1.41 

16 

.0 

0 

7 

4 

1 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

64.7 

41.1 

52.9 

85 

2 

26 

25 

356 

0 

0 

5 

0 

4.91 

2.96 

1.31 

16 

.0 

0 

7 

5 

1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 

65.2 

45.9 

55.6 

92 

2 

31 

25 

288 

2 

0 

1 

0 

4.77 

1.29 

7 

.0 

0 

8 

4 

2 

DIVISION 

55.3 

1.0 

4.14 

2.41 

.0 

•       »  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 

66. OM 

47. OM 

56. 5M 

3.1 

83 

2 

32 

25 

251 

0 

0 

1 

0 

3.35 

2.21 

.65 

20 

.0 

0 

8 

3 

0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

65.4 

43.7 

54.6 

83 

2* 

32 

0 

0 

1 

0 

3.26 

3.64 

.59 

20 

.0 

0 

e 

2 

0 

ASH  MOUNTAIN 

68.9 

47.1 

58.0 

2.7 

93 

2 

34 

26* 

238 

1 

0 

0 

0 

5.83 

1.31 

9 

.0 

0 

7 

7 

2 

AUBERRY  1  NNE 

64. 2M 

40. 8M 

52. 5M 

1.1 

90 

} 

27 

25 

373 

1 

0 

0 

3.66 

1.44 

,83 

16 

.0 

o 

o 

4 

o 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

R 

67.4 

47.9 

57.7 

1,8 

90 

39 

27* 

222 

1 

0 

0 

0 

.88 

•  39 

.53 

7 

.0 

0 

3 

I 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

63.7 

48.2 

56.0 

84 

35 

26 

277 

0 

0 

0 

0 

4.07 

.80 

22 

.0 

0 

9 

4 

0 

BLACKWELLS  CORNER 
BUTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 

68.  6M 
70.8 
54. 7M 
65.3 

44.5M 
42.5 
34, OM 
46,9 

56. 6M 
56.7 
44.  4M 
56.1 

- 

,1 
1,2 

89 
89 
78 
86 

3* 

32 
28 
23 
36 

26 
25» 

23 

252 
614 
273 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

2 

14 

0 

0 
0 
0 

.74 
.80 
11.19 
4,24 

6.29 
2.22 

.16 
.21 
2.91 
1.37 

21 
8 
16 
16 

.0 
.0 
3.7 
.0 

0 
0 
4 
0 

22 

5 
3 
9 
7 

0 
0 
7 
3 

0 
0 
5 

1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  DAM 
COAL INGA 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DENAIR   3  NNE 

66.5 
59. 5M 
67.0 

43.6 
35  •  2M 
43.0 

55.1 
55.0 

.9 

88 
82 
81 

\ 

31 
2  J 
30 

25* 
2  3 
25 

297 
526 
295 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

4 

1  3 

4 

0 
0 
0 

4.01 
8.14 
.78 

.23 

1.12 
2.71 
.24 

16 
16 
16 

.0 
.0 

0 

4 

0 

21 

7 
6 
3 

3 
5 
0 

1 
3 
0 

69.5 
66.7 

43.5 
39.2 

56.5 
53.0 

,6 

87 
85 

30 
26 

26 
25 

250 
354 

0 
0 

0 
0 

3 

fc 

0 
0 

.67 
2.05 

1.07 

.23 
.51 

20 
16 

.0 
.0 

o 

0 

<. 

8 

0 
1 

o 

0 

DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
FIVE  POINTS  5  SSW 
FRESNO  WB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

R 

61.8 
67.1 
68. 3M 

70.4 

34.3 
43.8 
43. OM 
45.8 
45.6 

48.1 
55.5 
55. 7M 
56.9 
58.0 

1,8 
1.8 

3,1 

85 
89 
85 
88 
91 

I 

2 

23 
3 1 
30 
33 
32 

26* 

27 
25 
25 

498 

274 
238 
217 

0 
0 
0 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

12 

3 
0 

1 

0 

0 
0 
0 

7.68 
5.37 
.29 
1.57 
2.U 

4.18 
2.44 

.62 

2.11 
1.36 
.19 
•  42 
.56 

20 
16 
22 
6 
20» 

o  o  o  o  o 

0 
0 
0 
0 
0 

e 

10 

i 

4 

6 

5 
4 

0 
0 
2 

4 
1 

0 
0 
0 

GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 
HANFORD 
HETCH  HETCHY 

48.3 
63.7 
48.1 
68.8 
59. 9M 

32.7 
35.0 
33.0 
42.4 
36. OM 

40.5 
49.4 
40.6 
55.6 
48. OM 

.0 

3.2 
1.4 

70 
81 
69 
85 
82 

2 
2 
1 
2 
2 

21 

18 

30 
25 

25* 

2  5 

23 
25 
25 

729 
460 
723 
274 
504 

0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 

1 

0 
0 

16 

1 1 

14 

3 
8 

0 
0 
0 
0 
0 

5.83 
2.07 
5,72 
1,28 
6.60 

2.13 

.60 
3.13 

1.43 
1.03 
1.50 
.77 
1.45 

29 
8 
8 
19 
16 

2.0 
.0 
11.5 
.0 
.0 

2 
0 
5 
0 
0 

21 
23 

8 
5 
8 
2 
8 

5 
1 
5 
1 

6 

3 
1 
2 
0 
3 

HUNTINGTON  LAKE 
I DR I A 

KERN  RIVER  PH  NO  1 
KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

47.8 
57.6 

28.6 
44.6 

38.2 
51.1 

1.6 
2.5 

66 
85 

1 

2 

12 
31 

23 
24 

795 
425 

0 
0 

2 
0 

23 
2 

0 
0 

2.21 

1.14 

.56 

20 

13.0 
.0 

7 
0 

22 

6 

2 

0 

69.2 
67.5 
65.7 

53.3 
41.6 
43.5 

61.3 
54.6 
54.6 

2.1 

93 
89 
84 

1 

2* 
1 

42 
27 
31 

27. 
26. 
26. 

168 

322 
311 

1 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
4 
3 

0 
0 
0 

1.28 
1.43 
.62 

.41 

.59 
.47 
.25 

8 

20 
6 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

5 
4 

2 

I 

0 
0 

0 
0 
0 

KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE  GRAND 

69.1 
66. 7M 
67.2 

1 

48.5 
43. 7M 
45.4 

58.8 
55. 2M 
56.3 

3,4 

89 
86 
87 

4 
3 
1 

39 
31 
31 

4 
25 
25* 

191 
296 
254 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
2 
3 

c 

0 
0 

.54 
3.34 
2.07 

.92 

.19 
.83 

7 
20 

.0 
.0 
.0 

0 
0 
0 

2 

0 

0 
0 
0 

See  Reference  Notes  Following 
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CALIFORNIA 
NOVEMBER  1966 

CONTINUED  .  


Temperature 

Precipitation 

Station 

_  E 
%.  = 
S  - 
*  3 
<  s 

Average 
Minimum 

CI 

? 
< 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

0  1 

1  z 

§•  i 
a  J: 

Greatest  Day 

0 

□ 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Mox. 

Min. 

Total 

1    Max.  Depth 

I    on  Ground 

© 

0 
Q 

1    .10  or  More 

I    .50  or  More 

E 

1 

o 
o 



0  I 

S  > 

r.  £ 

'  1 

5  j 

LEMON  COVE 

6B.7 

45.4 

57.1 

2.5 

86 

1 

33 

27* 

237 

0 

0 

0 

0 

1.32 

.08 

.40 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

LINDSAY 

44.5 

3.5 

87 

1 

32 

27 

245 

1 

o 

1.19 

.19 

.41 

20 

.0 

0 

5 

0 

0 

LODI 

64.4 

44.9 

54.7 

3.1 

85 

1 

31 

24 

305 

0 

0 

2 

0 

5.14 

3.76 

1.32 

20 

.0 

0 

9 

5 

1 

LOS  8ANOS 

67.2 

44.3 

55.8 

2.4 

82 

1 

30 

24 

272 

0 

0 

3 

0 

1.67 

.89 

•  86 

20 

.0 

G 

5 

1 

o 

MADERA 

67. 6M 

44.  3M 

56. OM 

2.8 

90 

2 

32 

24* 

268 

1 

0 

2 

0 

1.90 

.98 

.60 

7 

.0 

0 

5 

2 

0 

MANDEVILLE  ISLAND 

2.81 

.84 

MANTECA 

64.0 

43.0 

53.5 

81 

2 

30 

25 

337 

7 

.0 

0 

8 

2 

0 

MARICOPA 

69.3 

46.1 

57.7 

1.2 

91 

1 

37 

26* 

225 

1 

0 

0 

0 

.64 

.12 

.31 

7 

.0 

0 

3 

0 

0 

MERCED  FIRE   STATION  2 

67.8 

44.9 

56.4 

4.2 

86 

1 

31 

25 

254 

0 

0 

3 

0 

1.88 

.80 

•  57 

20 

.0 

0 

5 

2 

o 

MODESTO 

6S.8 

42.3 

54,1 

1.8 

85 

1 

29 

25 

321 

0 

0 

4 

0 

1.68 

.74 

.53 

6 

.0 

0 

6 

1 

0 

NEWMAN  2  NW 

65.8 

43.5 

54.7 

.2 

82 

1 

31 

25. 

305 

0 

0 

4 

0 

1.71 

.93 

.34 

20 

.0 

0 

8 

0 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

39. 6M 

52  •  2M 

87 

1 

27 

24. 

383 

4.17 

1.10 

.94 

19 

.0 

0 

7 

4 

0 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

68.  * 

43.8 

56.1 

3.2 

84 

2 

30 

24 

263 

0 

0 

4 

0 

2.23 

1.09 

.59 

7 

.0 

0 

7 

2 

0 

ORANGE  COVE 

69.9 

45.  1 

57.5 

3.7 

88 

2 

34 

25. 

225 

0 

0 

0 

0 

.94 

-  .17 

.  30 

20 

.0 

0 

4 

0 

PANOCHE  CREEK 

66.9 

45.2 

56.1 

84 

2 

34 

27. 

268 

0 

0 

u 

0 

.53 

.22 

7 

.0 

0 

2 

0 

0 

PORTERV I LLE 

70.4 

45.2 

57.8 

3.4 

89 

2 

34 

27 

219 

0 

0 

0 

0 

1  .44 

.50 

•  u  8 

20 

.0 

0 

3 

0 

0 

POSEY  3  E 

56  .  7M 

32.  8M 

/,4,  y  M 

79 

1 

25 

27. 

606 

3.92 

1.37 

8 

T 

T 

23 

8 

4 

1 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

60.9 

41.7 

51.3 

83 

1 

29 

23 

416 

0 

0 

3 

0 

9.27 

2.11 

16 

2.0 

0 

11 

6 

5 

SAN  LUIS  DAM 

65.7 

48.4 

57.1 

80 

4* 

36 

24 

238 

c 

0 

0 

0 

1.35 

.32 

20 

.0 

0 

5 

0 

SONORA  RS 

6*.  9 

40.0 

52.5 

.5 

89 

3 

29 

25. 

371 

6,87 

3.89 

1.67 

16 

.0 

0 

7 

5 

3 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

55. 5M 

33.4 

44.5M 

79 

2* 

21 

25. 

607 

0 

0 

12 

0 

9,85 

1  .99 

20 

5.8 

7 

7 

B 

STOCKTON  WBAP 

65.  4 

46.1 

55.8 

2.8 

84 

1 

33 

25. 

273 

0 

0 

0 

0 

3.63 

2.46 

.86 

19 

.0 

0 

7 

4 

0 

STOCKTON  FIRE  STATION 

TEHACHAPI 

60.4 

35.2 

47,8 

79 

2 

22 

25 

508 

0 

0 

6 

0 

2.42 

1.46 

7 

.0 

0 

6 

1 

1 

1  L  JUri  KMiHt.MU 

70.  3 

47.8 

59,  i 

3.9 

93 

1 

35 

26 

202 

L 

0 

0 

.98 

-  .13 

.73 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

70.7 

47.4 

59.1 

6.2 

89 

1 

32 

25 

188 

0 

0 

1 

0 

3.72 

2.03 

1.41 

8 

.0 

0 

7 

2 

1 

TIGER  CREEK  PH 

61.2 

41.1 

51.2 

1.5 

85 

2* 

31 

26. 

413 

0 

0 

4 

0 

8.26 

3.65 

1.99 

16 

.0 

0 

11 

7 

2 

TRACY  CARBONA 

66.8 

44.7 

55.8 

84 

4* 

33 

25 

270 

0 

0 

0 

0 

1.69 

•  51 

7 

•  0 

0 

6 

1 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

60.1 

45.2 

54.7 

81 

1 

32 

25 

304 

0 

0 

1 

0 

3.21 

.71 

20 

•  0 

0 

8 

3 

0 

V I  SAL  I A 

67.8 

46.6 

57.2 

2.0 

85 

2 

34 

23 

230 

0 

0 

0 

0 

•  83 

.00 

.25 

20 

.0 

0 

4 

0 

0 

WASCO 

68.5 

45.2 

56.9 

3.0 

87 

2 

35 

27. 

240 

0 

0 

0 

0 

.61 

.08 

.24 

29 

•  0 

0 

2 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

DIVISION 

53.9 

2.4 

3.11 

1.38 

•  6 

ft       t  II 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

71.0 

49.0 

60.0 

92 

2 

37 

26. 

172 

2 

0 

0 

0 

1.93 

.98 

8 

.0 

0 

2 

2 

0 

AVAI  ON   PI  FAMIBF  ptco 

66.3 

54.8 

60.6 

1.5 

88 

1 

48 

23 

144 

0 

0 

0 

0 

1.00 

.01 

.97 

7 

.0 

0 

1 

1 

0 

BARRETT  DAM 

71.5 

40.1 

55.8 

-  .4 

92 

1 

29 

26. 

279 

2 

0 

4 

0 

1.03 

-  .13 

.99 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

70.8 

40.9 

55.9 

96 

3 

26 

23 

300 

3 

0 

4 

0 

1.42 

-  .14 

1.40 

8 

•  0 

0 

1 

1 

1 

BIG  BEAR  LAKE 

55.0 

26.0 

40.5 

70 

2 

11 

24 

727 

0 

0 

24 

0 

1.48 

•  95 

8 

.0 

0 

3 

1 

0 

BON  I TA 

72.3 

45.5 

58.9 

-  .2 

97 

1 

35 

25. 

189 

2 

0 

0 

0 

1.21 

•  28 

.68 

7 

•  0 

0 

4 

1 

0 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT  R 

70.8 

47.1 

59.0 

-  1.4 

97 

1 

37 

25 

199 

2 

0 

0 

0 

4.75 

3.70 

4.24 

7 

•  0 

0 

3 

1 

1 

CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 

67.2 

54.5 

60.9 

94 

1 

46 

25. 

147 

1 

0 

0 

0 

1.30 

.82 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

CACHUMA  DAM 

69.5 

46.5 

58.0 

96 

2* 

33 

23 

231 

3 

0 

0 

0 

3.76 

2.25 

7 

.0 

0 

4 

2 

1 

CAMPO 

69.9 

39.3 

54.6 

86 

2 

22 

26 

310 

0 

0 

5 

0 

•  83 

.51 

8 

•  0 

o 

2 

\ 

0 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

71.6 

45.0 

58.3 

93 

1 

33 

25. 

210 

2 

0 

0 

0 

4.09 

3.51 

7 

.0 

o 

3 

1 

1 

CHULA  VISTA 

67,9 

51.2 

59.6 

1.9 

96 

2 

42 

25 

178 

2 

0 

0 

0 

1.58 

•  77 

1.37 

a 

.0 

o 

2 

1 

1 

CLAREMONT  POMONA  COL 

68.4 

47,4 

57.9 

-  .9 

95 

2 

36 

26 

231 

3 

0 

0 

0 

2.31 

•  88 

1.96 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

CORONA 

71.1 

46.5 

58.8 

.  1 

95 

1 

34 

24 

207 

2 

0 

0 

0 

1.05 

•  06 

.84 

7 

.0 

0 

2 

1 

0 

CULVER  CITY 

71.  6M 

52, 5M 

62. 1M 

100 

1 

44 

26 

116 

2 

0 

0 

0 

3.65 

3.25 

7 

.0 

o 

3 

1 

1 

CUYAMA 

64.8 

36.9 

50.9 

87 

1 

24 

26 

418 

0 

0 

4 

0 

1  .44 

•  58 

7 

.0 

o 

- 

I 

0 

CUYAMACA 

60.9 

34.6 

47.8 

1.3 

83 

1 

20 

25. 

510 

0 

0 

12 

0 

3.12 

•  70 

2.84 

8 

.0 

o 

2 

1 

1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

68.8 

41.2 

55.0 

90 

3. 

33 

26. 

304 

2 

0 

0 

0 

3.42 

2«58 

2.06 

8 

.0 

0 

3 

2 

1 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

75.5 

48.9 

62.2 

98 

1 

41 

26. 

115 

3 

0 

0 

0 

1.76 

1.73 

8 

.0 

0 

1 

1 

1 

ELSINORE 

71. 8M 

43. OM 

57. 4M 

.1 

93 

2 

30 

23 

226 

2 

0 

1 

0 

1.14 

.27 

.90 

7 

•  0 

o 

2 

0 

ESCONOIDO 

70.  4 

46.7 

58.6 

1.3 

93 

1 

35 

26. 

197 

2 

0 

0 

0 

1.27 

.03 

.88 

7 

•  0 

o 

2 

J 

o 

FONTANA  KAISER 

70.2 

50.7 

60.5 

96 

1 

43 

23. 

172 

2 

0 

0 

0 

1.68 

1.36 

7 

•  0 

o 

2 

1 

i 

GILLESPIE  FIELD 

7*.  2 

47.9 

61.1 

96 

1 

35 

26 

126 

2 

0 

0 

0 

1.34 

.84 

7 

•  0 

0 

2 

1 

0 

HENSHAW  DAM 

67.2 

36,7 

52.0 

88 

1 

27 

26. 

388 

0 

0 

5 

0 

2.57 

2.41 

8 

•  0 

0 

1 

1 

1 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

62. 4M 

27. 7M 

45. 1M 

8  0 

2 

12 

23 

591 

0 

0 

24 

0 

1.51 

.83 

8 

•  0 

o 

2 

2 

0 

JULIAN  WYNOLA 

63.5 

38.3 

50.9 

80 

2 

25 

26 

414 

0 

0 

4 

0 

3,38 

1.72 

7 

.0 

0 

2 

2 

2 

LAGUNA  BEACH 

68  •  9M 

48.  6M 

58  .  8M 

-  .2 

93 

1 

39 

24 

197 

2 

0 

0 

0 

2.13 

1.02 

1.86 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

LA  MESA 

72. 6M 

51. 4M 

62. OM 

97 

1 

41 

26. 

116 

2 

0 

c 

0 

.98 

.76 

7 

•  0 

0 

2 

I 

0 

LOMPOC 

67,3 

48.4 

57.9 

91 

2 

36 

26. 

221 

2 

0 

0 

0 

2.42 

1.27 

7 

.0 

0 

5 

I 

1 

LONG  BEACH 

70.9 

53.5 

62.2 

1.1 

98 

1 

45 

24 

109 

1 

0 

0 

0 

1.36 

.28 

1.29 

6 

.0 

0 

I 

1 

1 

LONG  BEACH  WB  AP 

71.1 

51.8 

61.5 

.3 

101 

1 

41 

26 

130 

2 

0 

u 

0 

1.78 

•  75 

1.59 

7 

•  0 

0 

1 

1 

1 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

70.  1 

54.9 

62.5 

1,4 

101 

1 

45 

26 

102 

2 

0 

0 

0 

2.69 

1.60 

2.04 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

71.9 

55.3 

63.6 

,9 

100 

1 

46 

26 

88 

2 

0 

0 

0 

4,07 

2.99 

3.85 

7 

•  0 

0 

2 

1 

1 

MILL  CREEK  NO  2 

68.  * 

47.6 

58.0 

88 

1 

36 

26 

232 

0 

0 

0 

0 

1.27 

-  .21 

.95 

8 

•  0 

0 

2 

1 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

46.2 

31.4 

38.8 

58 

5. 

18 

23 

783 

0 

16 

0 

4.65 

2.40 

7 

7.5 

* 

3 

2 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

56.1 

42.0 

49.1 

75 

1 

27 

8 

473 

0 

0 

5 

0 

6.37 

4.02 

7 

.0 

0 

5 

« 

1 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

66.5 

52.9 

59.7 

.8 

90 

1 

44 

25. 

166 

1 

0 

0 

0 

1.68 

.67 

1.60 

7 

•  0 

0 

1 

1 

1 

OCEANSIDE 

70.2 

51.7 

61.0 

96 

1 

42 

27. 

141 

I 

0 

0 

0 

2.10 

1.89 

7 

.0 

0 

2 

1 

1 

OJAI 

70.2 

44.5 

57.4 

-  ,3 

96 

1 

33 

27 

238 

2 

0 

0 

0 

5.30 

3.81 

4.11 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

OXNARD 

68.7 

48.3 

58.5 

-  ,1 

96 

1 

40 

26. 

206 

2 

0 

0 

0 

2.31 

1.17 

1.18 

7 

.0 

0 

3 

2 

1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

62. 2M 

39. 5M 

50.  9M 

80 

2. 

26 

24 

420 

0 

0 

0 

2.91 

2.44 

8 

.0 

0 

2 

1 

1 

PASADENA 

72.0 

49.3 

60.7 

.5 

97 

1 

40 

26. 

157 

2 

0 

0 

0 

3.76 

2.23 

3.40 

7 

•  0 

0 

2 

1 

1 

See  Reference  Notes  Following 
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Temperature 


Station 

o  E 

• 

fi 

<  S 

B  E 
S  E 
<  S 

0 
< 

PERRIS 
POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLAND5 

RIVERSIDE  FIRE  STA  t  3 

71.5 
72.9 
71.6 
70.3 
72.3 

41.2 
46,9 
42.1 
47.0 
46.7 

56.4 
59.9 
56.9 
58.7 
59.5 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

71.6 
68.4 
71.6 
5*. 9 
69.2 

48.2 
47.3 
45.9 
42.3 
54.5 

59.9 
57.9 
58.8 
48.6 
61.9 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 
SANTA  BARBARA 

72.0 
72.4 
72.7 
72.3 
67.5 

48.6 
47.9 
40.9 
51.8 
49.7 

60.3 
60.2 
56.8 
62.1 
58.6 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 
SANTA  CATALINA  WBAP 
SANTA  MARIA  WB  AIRPORT  R 
SANTA  MONICA  PIER 
SANTA  PAULA 

67.1 
63.9 
66.7 
6S.3 
71, 6M 

47.9 
53.8 
45.8 
55.5 
47. 2M 

57.5 
58.9 
56.3 
61.9 
59. 4M 

TORRANCE 
TUJUNGA 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 
TWITCHELL  DAM 
UCLA 

69.4 
68.1 
71.2 
69.  3M 
68.6 

51.8 
47.2 
49.1 
46.  2M 
57.5 

60.6 
57.7 
60.2 
57. 8M 
63.1 

UPLAND  3  N 
VISTA  2  NNE 
WARNER  SPRINGS 
YORBA  LINDA 

69.1 
70.7 
67.4 

M 

44.5 
47.7 
33.  8M 

M 

56.8 
59.2 
50.  6M 

M 

DIVISION 

57.5 

•      •  * 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNW 
BARSTOW 
BEAUMONT  1  E 

BISHOP  WB  AIRPORT  R 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

72.8 
70.5 
68,6 
63.5 
47, 3M 

45.9 
36.4 
44.5 
29.4 
25. 6M 

59,4 
53.5 
56.6 
46.5 
36. 5M 

BLYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANT  I L 

77,6 
76,6 
77,3 
79,6 
69.2 

45.4 
49,6 
47,4 
45.7 
39.4 

61.5 
63.1 
62.4 
62.7 
54.3 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

DEATH  VALLEY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

68.7 
76.2 
57.1 
75.3 
80.4 

44.8 
50,7 

M 

53.4 
47.7 

56.8 
63.5 

M 

64.4 
64.1 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

60.7 
78,0 
62.1 
75.6 
78.4 

44.0 
54.2 
38.6 
45.2 
51.9 

52.4 
66.1 
50.4 

60.4 
65.2 

IMPERIAL  FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

79.7 

M 

81.7 
68.9 

48.8 

M 

48.3 
36.7 

64.3 

M 

65.0 
52.8 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
MECCA  2  SE 
MITCHELL  CAVERNS 

53.7 
67.0 

80.6 
63.0 

35.4 
36.7 

47.9 
47,0 

44.6 
51.9 

64.3 
55.0 

MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MOUNTAIN  PASS 
MT  SAN  JACINTO  WSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 

66.  3M 

69.4 

61.5 

49,0 

74,4 

40. 3M 

39.2 

41.7 

27.4 

50.2 

53. 3M 

54.3 

51.6 

38.2 

62.3 

PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 
PALM  SPRINGS 
PARKER  RESERVOIR 
RANDSBURG 

65.6 
65.2 
79.8 
76.7 
62,  IN 

40.8 
38.4 
49.1 
53.8 
43. 9M 

53.2 
51.8 
64.5 
65.3 
53. OM 

juuiKKtL   inn  c 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

TWENTYNINE  PALMS 
VALYERMO  RANGER  STA 

53,4 
79,7 
70  •  9N 
72.6 
64.  9r» 

37.6 
47.8 

42!7 
32. 6M 

45.5 
63.8 
5  5  .  41* 
57.7 
48.  8M 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 

70.7 
39.3 
32.0 

38.4 
14,0 
19,3 

54,6 
26.7 
25.7 

DIVISION 

55.1 

t  z 

8.  I 


Precipitation 


1 

Lowest 

Dote 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

I 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

_ 

Max.  Depth 

I 

u 

0 

D 

.  1 0  or  More 

.50  or  More 

1 .00  or  More 

g  • 

gi 

5  t 

a  1 

0  t 

2 

27 

26 

259 

2 

0 

3 

0 

•  95 

,66 

7 

.0 

0 

2 

0 

2 

36 

26. 

171 

2 

0 

0 

0 

2.57 

1.21 

2,08 

7 

.0 

0 

3 

1 

2 

29 

26* 

253 

1 

0 

3 

0 

2.10 

1.05 

7 

,0 

0 

2 

1 

1 

36 

25* 

200 

2 

0 

0 

0 

.70 

-  .40 

.41 

8 

,0 

0 

2 

0 

2 

35 

26* 

177 

2 

0 

0 

0 

.86 

,03 

.54 

7 

,0 

0 

2 

0 

1 

41 

10 

178 

3 

0 

0 

c 

.85 

•  80 

8 

.0 

0 

1 

0 

1 

31 

10 

246 

2 

0 

1 

0 

2.86 

.68 

1.65 

7 

.0 

0 

3 

1 

34 

25 

200 

2 

0 

0 

0 

1.48 

.12 

1.00 

7 

•  0 

0 

2 

1 

2 

30 

23 

489 

0 

0 

1 

0 

5.46 

4.54 

4.62 

7 

•  0 

0 

3 

1 

45 

25» 

113 

2 

0 

0 

0 

.82 

-  .08 

.55 

7 

•  0 

0 

2 

1 

35 

25 

176 

2 

0 

0 

0 

4.14 

2.93 

3.70 

7 

.0 

0 

3 

1 

38 

26 

162 

2 

0 

0 

0 

3.27 

2.87 

7 

,0 

0 

3 

1 

1 

27 

26 

253 

2 

0 

4 

0 

•  88 

-  ,15 

.65 

7 

,0 

0 

2 

1 

43 

2  4 

118 

2 

0 

0 

0 

2.54 

1,35 

2.30 

7 

•  0 

0 

2 

1 

41 

22 

199 

1 

0 

0 

0 

3.31 

1,98 

1.96 

6 

,0 

0 

4 

1 

1 

38 

23 

224 

1 

0 

0 

0 

3.76 

2.46 

7 

,0 

0 

4 

1 

47 

24. 

209 

0 

0 

0 

0 

1.58 

.47 

1.36 

,0 

0 

1 

2» 

33 

25 

268 

2 

0 

0 

0 

2.04 

1.02 

,80 

7 

•  0 

0 

6 

1 

48 

26* 

1 19 

2 

0 

0 

0 

2.99 

2,56 

7 

,0 

0 

3 

1 

37 

26 

184 

2 

0 

0 

0 

3.72 

1,90 

7 

,0 

0 

4 

1 

41 

26 

152 

2 

0 

0 

0 

1.70 

.64 

1.59 

7 

,0 

0 

1 

J 

1 

39 

12 

237 

1 

0 

0 

0 

7.31 

4.71 

7 

,0 

0 

5 

1 

38 

27* 

157 

2 

0 

0 

0 

1.71 

.61 

1.45 

8 

,0 

0 

2 

1 

35 

22 

231 

2 

0 

0 

0 

2.84 

1.22 

6 

.0 

0 

7 

1 

1 

52 

26* 

107 

2 

0 

0 

0 

3.16 

2.60 

7 

,0 

0 

3 

1 

1 

35 

25 

258 

2 

0 

0 

0 

2.10 

1.80 

7 

.0 

0 

3 

1 

1 

38 

26 

190 

2 

0 

0 

0 

1.56 

1,19 

7 

.0 

0 

2 

• 

2 

21 

26* 

440 

0 

0 

1  1 

0 

1.39 

•  23 

1.32 

8 

.  0 

0 

1 

1 

2 

0 

0 

0 

2,32 

1.14 

2,16 

7 

.0 

0 

1 

• 

2,41 

1.14 

.1 

2» 

34 

26* 

186 

2 

0 

0 

0 

,26 

,26 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

3* 

24 

26 

338 

0 

0 

6 

0 

.33 

.26 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

1 

30 

25* 

262 

0 

0 

3 

0 

1.20 

.75 

8 

.0 

0 

2 

1 

0 

1 

20 

26 

549 

0 

0 

22 

0 

.27 

-  .26 

•  15 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

1 

0 

21 

849 

0 

3 

23 

1 

1 

35 

2  5 

125 

1 

0 

0 

0 

•  58 

.36 

.58 

8 

.0 

0 

1 

1 

0 

1 

39 

26» 

97 

1 

0 

0 

0 

.02 

,02 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

37 

26 

109 

2 

0 

0 

0 

.60 

•  60 

8 

.  0 

0 

1 

1 

0 

1 

36 

26» 

101 

2 

0 

0 

0 

.06 

-  .04 

,06 

7 

.  0 

0 

0 

0 

0 

1 

26 

27 

318 

0 

0 

4 

0 

.81 

,58 

7 

.0 

0 

3 

1 

0 

1 

32 

27 

248 

0 

0 

i 

0 

.15 

.15 

7 

.0 

0 

1 

0 

0 

1 

37 

27 

98 

2 

0 

0 

0 

,02 

-  .16 

,02 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

2 

0 

0 

0 

,08 

,06 

20 

T 

0 

0 

0 

0 

1 

83 

1 

0 

0 

0 

,06 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

37 

24 

74 

2 

0 

0 

0 

,06 

-  .03 

.06 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

377 

0 

0 

0 

0 

4.74 

3.65 

2.83 

8 

.0 

0 

3 

2 

2 

1 

42 

26 

60 

1 

0 

0 

0 

.05 

.05 

8 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

30 

27» 

434 

0 

0 

6 

0 

.54 

.08 

.31 

2 

0 

0 

1 
1 

33 

25 

161 

1 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

43 

26* 

58 

1 

0 

0 

0 

.06 

-  .05 

•  04 

.0 

0 

0 

c 

0 

1 

70 

2 

0 

0 

0 

.06 

.06 

7 

•  0 

0 

0 

0 

0 

1 

2< 

28 

0 

0 

0 

.38 

-  .09 

.21 

.0 

0 

2 

0 

0 

\ 

36 

26 

68 

4 

0 

0 

0 

.41 

.11 

.41 

8 

•  0 

^ 

1 

0 

0 

1 

23 

25 

359 

0 

0 

6 

0 

.33 

.31 

7 

•  0 

1 

0 

0 

1 

2 

0 

0 

1  1 

0 

3.64 

1.52 

T 

0 

5 

2 

1 

21 

25 

388 

0 

0 

6 

0 

1.84 

1.41 

•  0 

0 

2 

1 

1 

37 

26 

71 

2 

0 

c 

0 

.13 

.13 

8 

•* 

1 

0 

1 

34 

9 
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0 

0 

0 

1.35 

1.30 

8 

.  c 

0 

1 

1 

1 
1 

29 

25 

343 

0 

0 

2 

0 

1.07 

.84 

7 

.0 

0 

2 

0 

25 

27 

321 

0 

0 

5 

0 

.74 

.70 

.0 

0 

1 

0 

30 

31 

9 

395 

0 

0 

1 

0 

.02 

.02 

6 

.  G 

0 

0 

0 

2 

12 

24 

797 

0 

2 

23 

0 

1.77 

1.20 

7 

6.4 

4 

1 

1 

38 

26 
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I 

0 

0 

0 

4C 

.  32 

7 

•  c 

1 

0 

1 

28 

24 
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0 

0 

5 

0 

1.82 

1.22 

I  .26 

7 

.0 

0 

4 

1 

3 

27 

25 

388 

0 

0 

5 

0 

1.60 

1.38 

.0 

0 

2 

1 

I 

35 

26 

78 

2 

0 

.61 
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.44 
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.0 

0 

2 

0 

2« 
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26 

78 

2 

0 

C 

c 

.99 

.95 
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.0 

0 

1 

0 

2 

33 

22 
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0 

0 

.84 
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.0 

0 

2 

0 

2 

25 

25 
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0 

0 
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0 

3.55 

.27 

1.62 
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T 

0 

5 

2 

2 

1 

35 

26 

82 

2 

0 

0 

0 

.31 

,31 
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.0 

0 

1 

0 

0 

1 

28 

25 
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1 

0 

4 

0 

.40 

.10 

,26 

21 

.0 

0 

2 

0 

0 

1 

32 

24* 

224 

0 

0 

2 

0 

.12 

.12 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

1 

20 

24 
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0 

0 

17 

0 

.00 

-  .76 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

1 

23 

26 
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0 

0 

5 

0 

.52 

.51 
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.0 

0 

21 

1 

1 

0 

2 

-14 

24 

1143 

0 

5 

30 

5 

1.21 

.80 

21 

6.5 

5 

2 

1 

0 

2 

-  5 

24 

1174 

0 

13 

28 

2 

.19 

.10 

23 

10,0 

8 

25* 

1 

0 

0 

.76 

.18 

.5 

.9 
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.7 

2.6 

.  1 


1.6 
.2 


70 
66 

98 
76 

86 
86 
71 

63 
90 

83 
82 
98 
91 
77 

70 
97 
90 
88 
79 

86 
54 
50 
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Station  Index 


CALIFORNIA  -  NOVEMBER  1966 


SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


TEMPERATURE:  The  mean  temperature  for 
November  was  above  normal  in  most  areas, 
with  excesses  as  great  as  3°  in  parts  of  the 
interior  valley.  In  the  northern  and  central 
mountains  and  the  central  coast,  however,  there 
were  small  negative  departures.  Maximum  read- 
ings in  central  and  southern  California  on  the 
first  of  the  month  set  new  records  for  the  date, 
and  in  many  cases  for  the  month  of  November, 
and  for  so  late  in  the  season.  San  Francisco 
equalled  the  previous  record  for  high  temperature 
on  the  2d,  and  Sacramento  set  new  records  on  the 
2d  and  3d.  San  Francisco  also  reported  it  was  the 
warmest  November  since  1950. 

PRECIPITATION:  Following  a  prolonged  dry 
spell  over  most  of  the  State,  rains  began  during  the 
month,  and  in  most  areas  monthly  totals  were  well 
in  excess  of  normal.  Rains  on  the  6th  ended,  for 
the  Red  Bluff  area,  the  longest  dry  spell  on  record. 
The  month  turned  out  to  be  the  third  wettest 
November  of  record  at  Mt.  Shasta  and  Red  Bluff, 
and  the  seventh  wettest  at  Sacramento.  At  Red 
Bluff  it  was  the  wettest  since  1904  and  at  Sacra- 
mento the  wettest  since  1950.  Los  Angeles  set  a 
new  24-hour  precipitation  record  for  November. 

STORMS:  Fires  in  the  San  Fernando  Valley 
area  on  the  2d,  fanned  by  Santa  Ana  winds,  spread 
rapidly  to  threaten  two  hospitals.  Patients  were 


safely  evacuated;  the  buildings  were  saved,  and 
patients  were  returned  later  in  the  day.  Ten 
fire  fighters  were  trapped  and  burned  to  death  in 
this  fire,  and  four  others  burned  to  death  in  a 
brush  fire  on  the  Camp  Pendleton  Marine  Training 
Base. 

Strong  winds  on  the  6th  in  Marin  County,  and  later 
in  the  mountains  of  central  California,  damaged 
utility  lines,  blew  down  trees,  and  damaged  homes. 

On  the  7th,  four  tornadoes  were  reported  in  the 
Los  Angeles  area.  Three  of  them  did  relatively 
little  damage,  but  the  fourth,  moving  northward 
through  the  Lawndale,  Hawthorne,  Lennox,  and 
Inglewood  areas  over  a  path  nearly  9  miles  in 
length,  resulted  in  several  hundred  thousand 
dollars  damage.  No  one  was  killed,  but  several 
persons  were  treated  for  cuts  from  flying  glass. 
Elsewhere  in  southern  California,  heavy  rain  and 
strong  wind  on  that  date  resulted  in  flooding  of 
highways  and  damage  to  utilities  and  billboards. 

Wind  and  rain  on  the  15th  and  16th  in  central 
California  resulted  in  damage  to  utilities  and  farm 
buildings  and  in  local  flooding.  Similar  damage 
was  reported  in  northern  and  central  California 
on  the  19th  and  20th  from  rain  and  wind,  and  snow 
closed  some  mountain  highways. 


C.  Robert  Elford 
ESSA   State  Climatologist 
50  Fulton  Street,  Room  557 
San  Francisco,  Calif.  94102 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


Day  of  Month 


DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGNIN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOONVILLE  MNTNC  STA 
BRANSCOMB  2  NH 

BR  10GEV ILLE  A  NNH 
BURNT  RANCH  1  S 
CALISTOGA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CAZADERO 

CECILVILLE  5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  SSE 

copco  no  i  Dam 

COVELO 


CRESCENT  C1TT   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUNNINGS 
DOS  R10S 
OUTTONS  LANDING 

ELK  VALLEY 
EUREKA  MB  CITY 

ferndale  a  ssw 

FERNDALE  2  NH 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GARBERV1LLE 

GASQUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRATON  1  w 

GREENVIEW 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGER  STA 

HAYFORK  RANGER  STATION 

HEALDSBURG 

HEALDS6URG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEW  2  MSN 
HOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STATION 

IDLEWILD  HWY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTF I  ELD 

KLAMATH 

KNIGHTS  VALLEY 
KORBEL 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MOUNT  HEBRON  RS 

MU1R  WOODS 

NAPA  5  NNW 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAKVILLE   1  WNW 
OCCIDENTAL 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 
ORLEANS 

PETALUMA  FIRE  STA  2 
POINT  ARENA 
POTTER  VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE  ST  PK 
SAINT  HELENA 

SALTER  RANGER  STATION 
SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

S0MES8AR   1  W 

SONOMA 

STANDISH-HICKEY  ST  PK 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 
TULELAKE  / 
UK  I  AH 

UK  I  AH  A  WSW 
UPPER  MATTOLE 

WEAVERV1LLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS  1  NE 
WILLOW  CREEK  RANCH 
YREKA 


DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BLUE  CANYON  WB  A1RP0RT//R 
BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BRUSH  CREEK  RANGER  STA 
8UCKHORN 

bucks  creek  ph 
bullards  bar  pwr  house 
BURNET 

CAMPTONV1LLE  RS 
CANBY  11  SW 


15. 10 
10.00 
9.53 


9. 8* 

IT. AS 
21.55 
16. A3 
13.33 
5.9C 

15.8* 
v. 86 

10, 7C 
9.67 


10.7! 
11.19 
1A.53 
6.A9 
13.03 

5.36 
3.5A 
8. A* 

6.61 

5. It 

16. 1A 
12. Ai 
9,97 

6. A! 
10,51 
12.61 
15.69 


15.97 
16.7C 
11.  5C 
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1.93 

•  84 

.  06 

1.25 

.60 

1*06 

•  70 

T 

.08 

•  12 

.21 

.89 

1.21 

1.64 

.01 

.05 

•  04 

3*02 

1.93 

.76 

T 

.34 

2,52 

•  03 

.01 

1.95 

2.38 

.04 

•  01 

T 

3,26 

1  i  55 

1*05 

•  33 

1.00 

T 

T 

.64 

.70 

T 

1.60 

•  67 

•  59 

.59 

•  06 

.03 

.  h 

.33 

.59 

1.37 

.72 

,02 

.11 

1.11 

.4*. 

.89 

•  27 

.16 

.02 

.  OS 

•  04 

•  01 

•  30 

.83 

•  02 

2,48 

•  14 

.10 

1.36 

.«0 

.02 

.4>, 

.01 

T 

,bb 

.73 

•  10 

2.33 

.30 

.13 

.28 

1.35 

.02 

.5c 

T 

.56 

.73 

•  03 

2.47 

.32 

,11 

1.45 

.89 

.07 

1.5t 

.05 

1.12 

2,44 

T 

.21 

4.10 

.68 

.53 

.51 

•  33 

•  05 

.38 

.08 

.22 

1  ,43 

•  22 

1,42 

•  70 

•  08 

1.34 

•  05 

."t 

.05 

.66 

U06 

1.17 

2,00 

•  13 

1.07 

•  02 

T 

.  33 

1.51 

.60 

1.93 

1.06 

2.26 

1.70 

3,61 

2*2" 

.88 

.10 

1.30 

.01 

T 

.14 

1.59 

.23 

•  05 

1.51 

1  .09 

1.17 

• 

1.58 

•  02 

.05 

.25 

1.65 

.66 

2.51 

1.02 

.75 

•  34 

■  *C 

.35 

,  t  B 

,42 

•  56 

T 

T 

.96 

,81 

,80 

•  12 

.50 

.10 

.06 

r 

•  05 

.6  3 

•  81 

.15 

•  02 

.07 

1.16 

.92 

•  35 

.45 

1.52 

T 

.03 

•  04 

T 

1,02 

2.34 

•  07 

•  04 

.03 

3.47 

1  .76 

1*19 

1.77 

•  02 

•  22 

•  03 

T 

•  26 

.92 

•  01 

2.56 

.27 

.  1  6 

•  78 

.02 

•  11 

L.1C 

.09 

1.45 

•  23 

1.13 

.01 

.60 

1.79 

1.00 

•  06 

1.54 

.01 

.40 

,65 

.57 

.01 

1.45 

1.20 

.44 

T 

1.65 

.  1  o 

.76 

1.07 

.40 

•  16 

.35 

1.23 

•  35 

•  35 

•  02 

2.10 

.92 

•  65 

.07 

1.09 

•  22 

i 

.74 

•  77 

1.22 

1.80 

•  12 

•  07 

3,30 

.89 

1*38 

1.53 

.03 

T 

T 

.11 

•  62 

•  35 

1.32 

•  51 

.37 

* 

■  16 

.71 

•  25 

1.39 

•  46 

•  31 

.88 

.15 

.10 

.79 

1.50 

2,95 

1  ,96 

,37 

2.85 

1.33 

1  »4l 

■  11 

1.37 

.  1  5 

1  .56 

.07 

.or 

2.23 

.9*. 

■  82 

•  44 

1.87 

.14 

i  .<•"> 

.63 

.08 

•  27 

1.53 

■  10 

1«72 

.40 

•  66 

.41 

1.46 

•  02 

.OR 

2.09 

2.53 

.48 

.14 

T 

3.68 

2.61 

1.52 

.23 

. 89 

1.79 

•  03 

1.06 

1.74 

.70 

1.55 

■  16 

.  2  5 

.  1 1 

•  70 

2.45 

.35 

.08 

2.10 

2.07 

1.40 

•  SI 

.44 

•  08 

1  .22 

.23 

.33 

1  .  U 

2,50 

.05 

.42 

3,72 

1  .93 

1.55 

.20 

.21 

•o< 

T 

.06 

1,09 

.08 

1.68 

.54 

.15 

.36 

.36 

.0B 

.02 

•  13 

•  39 

.48 

.28 

1.62 

.05 

.17 

2.72 

•  25 

•  12 

.  )B 

2.91 

2,61 

.12 

T 

U64 

3,02 

1*64 

•  84 

• 

1.26 

a 

3,17 

2,73 

3.11 

.01 

T 

# 

„ 

4.5  7 

2.16 

.75 

•  05 

.  1  5 

.60 

.01 

.22 

,61 

.18 

•  91 

.77 

1.46 

•  01 

.07 

1.64 

2.10 

.90 

•  38 

•64 

1.65 

.76 

.72 

.01 

3.74 

.28 

•  27 

1.19 

T 

T 

•  02 

•  07 

T 

.07 

•  20 

.76 

•  09 

.17 

.58 

•  40 

.80 

.16 

.19 

L.0* 

1.58 

1.78 

3.12 

3,48 

.05 

.34 

5.21 

2.22 

•  62 

1.9Q 

.06 

•  22 

1.01 

.04 

.26 

•  13 

.60 

.56 

1.55 

.16 

•  37 

.63 

•  06 

■■< 

.81 

1.65 

4.00 

1.50 

.01 

•  01 

•  24 

3.83 

1.35 

.77 

.48 

.04 

•  10 

.33 

2.13 

•  40 

.05 

.14 

.24 

•o< 

.03 

•  i  i 

.65 

.01 

2.76 

.21 

•  04 

•  06 

.69 

.02 

.26 

1.27 

T 

T 

T 

2,19 

.59 

•  67 

•  11 

.68 

.49 

•  68 

T 

1.43 

•  48 

•  57 

CARIBOU  POwER  HOUSE 
CENTERvILLE  pm 

challenge  ranger  sta 
Chester 

ChICO  EXPERIMENT  STA 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARKS  valley  mudd  RCH 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COHASSET   1  NNE 

COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 

COLUSA  1  5SN 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
OANA  2  SE 
DAVIS  2  MSH 
DAylS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

OE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOwNIEvlLLE  RANGER  STA 
Dunn  1 gan 

dunsmuir  ranger  sta 

east  park  reservoir 
fairfielo  police  sta 
fall  river  hill  intake 
ferguson  ranch 
folsoh  oam 

foresthlll  ranger  sta 
french  gulch 
garden  valley  2  s 
georgetown 

georgetown  ranger  sta 
gibson  hwy  mntnce  sta 

GOLD  RUN 

GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 
HARRY  ENGLE8RIGHT  DAM 

HAT  CREEK  PH  NO  I 
HIDOEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 
lOwA  HILL 

JESS  VALLEY 

KELSEYV ILLE 

K I L ARC  POWER  HOUSE 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULOING 
LAKE  SPAULOING  DAM 
LAS  PLUMAS 

LELSVILLE  keegan  ranch 

LITTLE  VALLEY 

LOOKOUT  3  WSu 
LOT  ALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MANZANITA  LAKE  / 
MARYSvlLLE 

MC  CLOUD 

MIOOLETOwN 

MINERAL 

MONT  I  CELLO  DAM 
MOUNT  OANAMER 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  / 

NEVADA  CITY 

N1C0LAUS  2 

ONO 

ML  AND 

OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIvER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLAT INA 

POR I 3LA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
REPRESA 

RIO  VISTA 
ROCKLIN 

round  mountain  1  nne 
sacramento  wb  airport 
sacramento  wb  city 

shasta  oam 
shingle  springs 
smingletown  2  e 
sierra  city 

sierraville  ranger  sta 

soda  springs  1  e         / / a 
stonyforo  cooley  ranch 
stonyforo  ranger  sta 
stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 

turntable  creek 
twin  lakes 
upper  lake  7  w 
upper  lake  ranger  sta 
vacav ille 

VINTON 

V0LCAN0V1LLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 
wHISKEvTOWN  RES 

WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 

WOODLAND  I  WNw 


9.32 
13.23 
19.7* 

6.65 

6.5C 


8.61 
12.** 
11.31 

».ei 

6.63 
7.21 


16.15 
11.52 
19.0*. 
'.91 
19.53 

5.12 


10.97 
■J. It. 
6.25 
11.65 
11.99 

20. 
12.96 
I  1.51 
7.93 
10.28 


11.21 
18.  OC 
7.2< 
11.77 


16.1* 
It.Ot 


2.*3 
9.0* 
6.9C 

16.72 
6.8* 

17. 2C 
6.52 
6.5C 

11.32 
15. 9C 
6.9C 
7.7C 
5.65 


20.23 
8.23 


5.7* 
13.26 
7.62 


11. *« 
16.03 
7.6* 


21.56 
6.71 
17.06 

».63 
S.«l 
7.J1 
6.06 


Sww  Roloronc*  Notes  Following  Station  Index 


.19  2.10 
1.66  1.27 
.55  2.96 


.35     .3*  T 
.56  1.36  .02 


,30  1.56  .05 


l.*3  1.62 
.70  1.7* 


.30     .75  .02 


.73     .09  T 
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DAILY  PRECIPITA  TION 


03 

MCA 
BOD  IE 

BR10GEP0RT 
CEDAR  V  I LLE 

DONNER  MEMORIAL  ST  Pi 
DOYLE 

DOYLE  3  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  61DHELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY   INSP  STA 
MEYERS  -  SH 
MEYERS  INSPECTION  STA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SOUAH  VALLEY 
STANDI SH  1  E 
SUSANV1LLE  AIRPORT 

TAMOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
HENDEL  10  SE 
HOOOFOROS 


ALAMO  1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SH 
BRADLEY 
BURL1NGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GILROY 

4ILR0Y  1*  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
H0LL1STER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

LIVERMORE  2  SSH 
LOCKHOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  -  SH 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY  3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NAC I MIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  HB  AIRPORT 

PAICINES  OHRHALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 
PARKF I  ELD 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 
POINT  PIEDRAS  BLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

PRIEST  VALLEY 
REOHOOD  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  AP 
SALINAS  OAM 
SAN  ANTONIO  MISSION 
SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  HB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGOR 10  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SH 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSV ILLE  LAKE 
SOLEOAO 

SPRECKELS  HHY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

HALMAR  SCHOOL 
HALNUT  CREEK  2  ESE 
HALNUT  CREEK  *  E 
HATSONVILLE  HATERWORKS 
HRIGHTS 


Day  of  Month 


5. 

04 

3. 

29. 

12, 

07 

93 

9. 

60 

i. 

55 

I. 

40 

5. 

1? 

5, 

61 

5. 

33 

A 

0! 

3 

13 

A 

OS 

3, 

ia 

* 

88 

6 

33 

<. 

56 

4 

ist 

4 

12 

5 

la 

2 

11 

1 

75 

I 

75 

5 

51 

t> 

43 

3 

43 

2 

61 

7 

00 

12 

23 

4 

62 

2 

.93 

4 

.?4 

4 

.88 

3 

.45 

3.7! 

9 

.30 

3 

.95 

2 

•'6, 

2 

• 7  L 

3 

.86 

2 

.12 

1 

.93 

3 

.5-. 

1 

.85 

2 

.^3 

2 

.7"? 

2 

.53 

2 

.94 

3 

.83 

2 

.96 

1.90 
1.00 


1.3* 
•  74 
.90 


.33  1.00 
•  M  .03 

.1!  .72 


•09     .35  ,0t 


13     14  15 


16     17  16 


22     23     24     25     26     27     28     29  30 


,3*.      .63  .67 
D  .100  .100  .100 
.27  .16 

.07  .0*  .13 
1.19   1.50i  2,00 


.20     .75  ,07 


.10,  1.96  .01 


2.0b  .16 


•03  ,29 
.08  ,92 

,0b  1,65 
T  .7* 
,05'  l«*7 
.22 

.06  1.19 


.10 


1.06 


U21 
.17  1,05 
.16  1.13 
•  17'  ,B7 
.57  1.03 


.*»0 


1.31 
1.00 
1,00 


.31    1.29  .65 

.56     T  ,06 

•  *4  1.0*  .95 
,*2 

2.08.  1.75 


.01 


.67 


•  29 


,89>  .75 

1. 13.  .U 
.20 

•*8  .*8 


.37  1,10 
,90 
.70 


.78 

1.81  .60 

9.20  1.10 

•97  .52 


.06  .73 
.68  1,07 
,02  1.00 


.50 
.25 
.07 
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DAILY  PRECIPITATION 


Continued 


Day  of  Month 


OR* I NAGE  03 
MM10LA 

anTIQCh  ml 
ANTIOCM  PUMPING  PL  3 
ASM  MOUNTAIN 
AuBERRY   1  NN£ 

BakERSF  t£LD  W8  AIRPORT 
6AlCH  POMER  HOUSE 
BLACKwELL-S  corner 

buttonmillom 
calaveras  big  trees 

camp  pardee 

catheys  vy  bull  run  rh 
cherry  valley  0am 

COALlNGA 
COALtNGA   I*  MNW 

corcoran  irr1g  oist 
delano 

oel  puerto  road  camp 
denair  3  nne 

DUDLEYS 

ELECTRA  POmER  HOUSE 
ELLIOTT 

exchequer  reservoir 
f idoletown  lynch  ranch 
five  points  5  ss* 

fresno  mb  airport 

fr  i  ant  government  camp 

giant  forest 

glennville 

grant  grove 

grovelano  ranger  sta 

HANFORD 
HETCm  HETCHY 
HUNTERS  DAM 
I  OR  I  A 

I  ONE 

JOHNSONDALE 
KERL1NGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTlEMAN  CITY  1  SSW 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LEBEC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LONE   TREE  C*NYON 

LOS  8AN05 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MADERA 

MANOEV !LLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOW  LAKE 

MENDOT A  DAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  MOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEnMAN  2  NN 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKDALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCHC  CREEK 

PATHWAY 

pine  flat  dam 

PORTERvILLE 
POSEY  3  E 

SAlT  SPRINGS  n-k  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EH  I  GDI  0  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMlTE 

SPR INGV ILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCK  TON  FIRE  STATION 
SUTTER  H|LL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  HVRS  EDISON  Ph  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEMELD 

TURLOCK 

VI SAL! A 

WALLACE   I  SE 

MA  SCO 
-ESTHAVEN 
-EST  POINT  3  SM 
WHITE  ROCK 
■OFFORO  HEIGHTS 

YOSEMlTE  NATIONAL  PARK 


3.35 
*.<  e 
5.83 


t  .id 
3.ae 

2.05 


1.** 
3.9J 
9.27 


♦  .77 
6.7t 


13     14  15 


.53   l.U  1.31 


.17   1.50  .02 


1.51 
.15 
.15 


1.19 
1.20 


1.02   1.05     .03  .02 


.16   1.37  .50 


.07  .02 
.21  1.99 


1,61  .03 


1.29     .70  .S3 


.03 
.04 
.78 
.18 


.03  .07 

.06  1.18 

.73  .29 

.23  .03 


Oat | NICE  06 

•CtON  ESCONOI  FC261BC 

»US0  CI  OAT  MT  FC  666 

ALPINE 

6UI»0EN« 

•NX* 


1.9! 
3.51 
1.01 


1.93 
6.8B 
.89 
3.33 
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Day  of  Month 
13  ,   1 4   [  15 


ARROYO  SECO  RS  PC  5080 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  EC  U3 
BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

BEL  AIR  PC  10  B 

BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  // 

BIG  OALTON  DAM  FC2238E 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC66DE 
BONITA 

BOUQUET  CANTON 
BREA  CITY 

BURBANK  FD  FC22613 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT  R 
CABRILLO  NAT  MONUMENT  R 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

CHATSWORTH  FC  2*.  D 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT  POMONA  COL 
COLBYS  FC  53  0 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

CULVER  CITY 

CUYAMA 

CUYAMACA 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOWNEY  FD  FC107C 
DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  OAM 
ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELS1N0RE 
ESCONDIOO 
FILLMORE   1  >Nw 
FONTANA  5  N 
FONTANA  KAISER 

FULLERTON  HILLCRE5T  Rv 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 
GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE  STAPEN  FC295G 
GLENDORA  WEST  FC  165 

HAINES  CYN  LOWER  FC36* 
HAINES  CYN  UPPER  FC367 
HEMET 

HENSHAW  DAM 
HOEGEES  FC  60  A 

IDYLLW1LD  RANGER  STA 
JULIAN  WYNOLA 
JUNCAL  DAM 
LA  CRESCENTA  FC  251 
LAGUNA  BEACH 

LAKESIDE  2  ENE 
LA  MESA 

LA  VERNE  HTS  FC  560  B 
LECHU2A  PT  STA  FC  352B 
LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  WB  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

LOS  PRIET05  RANGER  STA 

LYTLE  CREEK  PH 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOORPARK 

MT  BALOY  FC  83G 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  8  // 

NEWBURY  PARK  6  SW 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NIPOMO  2  NW 
0CEANS1DE 
OJAI 

OPIDS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARD 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
PALOS  VEROES  EST  FC63D 
PASADENA 

PERRIS 

P1EDRA  BLANCA  GRD  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POWAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCH1TA 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 
RIVERSIDE  EXP  STA  R 
SALS1PUE0ES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANDBERG  PTL  FC130B 
SANDBERG  WB  //R 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 
SAN  D1MAS  FIRE  WD  FC95 
SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 
SAN  GABRIEL  DM  FC4258E 
SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 
SAN  JACINTO 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 
SANTA  ANITA  FERN  FC32 
SANTA  BARBARA 
SANTA  BARBARA  FAA  AP 


1.*! 
3.A7 
1.-8 


3.-2 
1.76 
7.65 

1.14 
1.27 
5.61 
2.62 
1  .68 

2.33 


.60  1.91 
.19 
.95  2.06 


.06  T 
T  T 


.01  T 
T  .11 
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DAILY  PRECIPITATION 


SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CAT  Al I NA   .  - 
SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  HONK*  PIER 

SANTA  PAULA 
SAuGjS  PMR  PL  NO  1 
SIGNAL  H|LL  FC  *l5 
SOMIS  3  NH 
SPAORA  PAC  FC   35ft  C 

suey  ranch 
susana  knolls 
Thousand  oaks 

TQPANGA  PATROL  ST A  FCft 
TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

TmITCHCLL  0*m 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  ft  H 
VAN  NUTS  FC  136 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 
WARNER  SPRINGS 
UMlTTieR  CTY  H  FC  106C 
YORBA  LINDA 


-.-^ 
l.M 

3.26 
2.60 

2.56 
6.49 
5.*3 
5.21 
UW 

7.31 


1.8« 

U56 
2.66 

U3S 
2.01 


1.90 
1.07 
1.42 
1.76 


•  OTj  1.02 
3.33 
3.30 


1.95 
1.22 


1.39 
4.71 


1.60 

3.30 

1.45 

1.19 
2.54 


Day  of  Month 
13  [  14  I  15 


16     17  18 


28     29  30 


adelanto 
apple  valley 
baker  9  nnw 
Bar.  st  on 
beaumont  1  e 

benton  inspection  sta 
big  pines  park  fc  83b 
bishop  creek  intake  2  / / r 
bishop  mb  airport 
bishop  union  carbide 

BLYTHE 

BLYTHE  FA A  AIRPORT 
BOR R E GO  DESERT  PARK 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAWlEy  2  SH 
CABA20N 
CALEXICO  2  NE 
CANT I L 

COYOTE  WELLS 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 
DEEP  CANYON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  MOUNTAIN 

EL  CENTRO  2  SSW 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAHEE 

hayfield  Pumping  plant 

hesperia 

imperial 

imperial  faa  ap 

independence 

ind10  u  s  date  garden 
inyokern 

inyokern  arm | t age 
iron  mountain 
joshua  tree 

KEE  Ranch  / 

LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 
MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 
MOJAVE 

MOJAVE  2  ESE 
MORONGO  VALLEY 
MOUNTAIN  PASS 

MT    SAN  JACINTO  MSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
NlLAND 

OCOTILLO  WELLS 
palmoalE 

palmdale  faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 

RANOSBuRG 

SNOW  CREEK  UPPER 
SOUIRREL   INN  2 
THERMAL  FAA  AIRPORT 
TRONA 

Tw£NT YNlNE  PALMS 

VALYERMO  RANGE"  STA 
VICTORVILLE  PUMP  PLANT 
■M|TE  MOUNTAIN  I 
wmITE  MOUNTAIN  2 


.51 
3.2C 
1.3C 


1*20 
•  32 
.57 


.03  .40 
•92  .08 


.08 

.35  .09 
.12  .12 


T        .13  T 


S*«  Roloton.o  Noiot  Following  Station  Iad«x 


-  358  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERPOINT 

MIN 

38 

36 

8  5 
38 

8  5 
36 

36 

6  3 
35 

40 

36 

6  1 
34 

63 
36 

6  1 

39 

62 
41 

64 
51 

62 
55 

60 
55 

45 

64 
45 

60 
45 

69 
55 

6  1 

50 

54 

43 

46 
37 

50 

34 

55 
33 

57 
33 

57 
33 

58 
4  1 

54 

41 

52 
47 

68 
46 

64.0 
41.1 

ANGWlN  PAC  UNION  COL 

MIN 

70 

61 

7g 
63 

75 
42 

42 

50 
42 

40 

45 

40 

6  1 
39 

41 

50 
45 

54 
50 

5  3 

50 

54 

49 

41 

42 

5  5 
42 

60 
49 

54 

49 

5  1 
39 

46 

32 

4  7 

32 

5  1 

38 

51 
37 

53 
36 

53 
39 

50 
41 

52 
42 

53 
45 

57.7 
44.2 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

fi  n 
35 

80 

33 

7b 

33 

75 
32 

78 
31 

6  2 
37 

40 

35 

32 

52 
32 

60 

40 

56 
48 

58 
49 

56 
49 

42 

41 

56 

43 

60 
37 

40 
32 

42 

34 

48 
31 

49 
32 

44 
34 

53 
37 

48 
43 

49 
43 

59 
40 

58.1 
37.6 

CALLAHAN  RANGER  5TA 

MIN 

30 

28 

12 
29 

69 
28 

60 
31 

58 
31 

28 

29 

25 

29 

39 

40 

5  6 

44 

5  9 
45 

43 

33 

38 

39 

46 

39 

4  3 

33 

39 
27 

35 
22 

3  5 
21 

38 

25 

39 
29 

4  1 

30 

45 
34 

46 
36 

52 
34 

51.9 
32.8 

CECILVILLE  5  SE 

MIN 

78 
36 

74 
36 

74 
35 

35 

36 

29 

27 

22 

4  8 

23 

5 1 
29 

52 
36 

58 
39 

42 

57 
42 

5  1 
40 

32 

31 

56 
36 

56 
45 

49 
)4 

40 

2  6 

36 
26 

4  1 
19 

45 
19 

46 

20 

49 
29 

48 

23 

45 
35 

58 
31 

53 
34 

54,0 
31.6 

CLOVERDALE  3  S5F 

MIN 

51 

51 

8  8 
54 

47 

70 
40 

5  8 
40 

An 
60 

46 

42 

38 

6  5 
39 

65 
40 

62 
53 

61 
48 

59 

50 

5  fa 
54 

43 

6  1 
44 

60 
47 

63 
49 

60 

48 

61 
43 

53 
36 

58 

35 

58 
36 

6  1 
36 

62 
36 

6  2 
38 

57 
36 

54 

46 

59 
50 

64.5 
43.9 

COVELO 

MIN 

8  1 
31 

8  0 
36 

30 

8 1 
31 

70 
3  5 

31 

28 

28 

32 

36 

54 
48 

63 
53 

6  1 

52 

56 
52 

64 

40 

59 
38 

56 
41 

66 
48 

60 
5  6 

57 
3s 

41 
34 

60 
25 

62 

34 

56 
29 

50 
31 

51 
44 

60 
44 

61.9 
38.0 

CRESCENT  CITY   1  N 

MIN 

50 

43 

6  6 
44 

42 

57 
49 

55 
45 

43 

35 

40 

45 

5  7 

50 

57 
53 

5  7 
53 

5  6 

50 

46 

5  0 

7  0 
49 

65 

54 

50 

42 

55 
37 

5  7 
38 

60 
37 

54 

38 

53 

46 

58 

4C 

55 
48 

58 
44 

62 

50 

59.0 
45.2 

DUTTONS  LANDING 

MIN 

46 

40 

84 

50 

65 
34 

66 
45 

58 
46 

47 

41 

41 

38 

38 

65 
50 

6  4 
54 

36 

47 

45 

44 

56 

46 

36 

35 

58 
33 

58 

35 

58 
38 

57 

40 

63 
47 

64.6 
42,6 

ELK  VALLEY 

MIN 

3* 

33 

57 
34 

56 
33 

30 

5  1 

40 

47 

33 

27 

27 

40 

45 

5  9 

50 

59 
51 

56 
50 

50 

42 

36 

37 

47 

41 

4  5 

32 

36 
32 

38 
34 

4Q 

30 

45 
28 

46 
38 

45 

33 

46 
40 

54 
40 

56 
42 

52.5 
37,6 

EUREKA  WB  CITY 

MIN 

51 

47 

6  5 
46 

57 
43 

48 

44 

41 

42 

38 

44 

50 

54 

57 

56 

48 

46 

55 

56 

54 

47 

40 

5 1 

40 

5  1 
34 

52 
35 

54 
36 

55 
45 

59 
40 

59 
49 

64 
46 

63 
57 

58.7 
46.4 

FFBNDAf  F    7  Nu 

MIN 

71 
44 

39 

69 
37 

35 

56 
40 

5  5 
45 

37 

37 

35 

40 

49 

55 

62 
55 

55 

6  3 
55 

44 

51 

54 

55 

47 

5  3 
45 

50 
39 

53 
33 

54 

33 

55 
35 

55 
45 

59 
40 

55 
49 

65 
43 

64 

60.2 
44.2 

FnBFcT    r  FN 

MIN 

28 

27 

27 

25 

70 
26 

70 

26 

36 

31 

25 

30 

36 

5  1 
43 

45 

5  5 
47 

47 

37 

36 

38 

40 

43 

32 

49 

30 

29 

40 

27 

4 1 
28 

30 

4  7 

33 

50 
34 

44 
38 

53 

55.3 
33.7 

run  i   dk ntm 

MAX 
MIN 

75 
52 

46 

50 

47 

54 
47 

5  5 
49 

42 

6  1 
44 

39 

59 

42 

44 

59 

52 

63 

56 

56 

6  2 
56 

48 

48 

54 

68 
58 

54 

59 
45 

39 

35 

36 

37 

58 
38 

59 
43 

60 
45 

58 
48 

61 

60.7 
46.8 

run  1    DKAuu  AV1ATIUN 

MIN 

70 
45 

6  3 
41 

43 

47 

53 
48 

5  7 
43 

60 
37 

38 

34 

37 

49 

6  1 
54 

62 
56 

6  1 
56 

53 

46 

43 

50 

54 

49 

42 

39 

32 

33 

32 

60 
41 

62 
40 

50 

53 

64 

59.6 
44.6 

FOOT      IDNF5    DlNf.FD    c  T  « 

MIN 

25 

24 

7  2 
24 

20 

63 
26 

5  8 
34 

30 

19 

21 

27 

6  2 
40 

27 

54 
31 

29 

32 

45 

31 

33 

28 

21 

2  7 

31 

39 
24 

62 
32 

33 

39 

55 

53.4 
29.2 

FncT  Bn<^5 

MAX 
MIN 

80 

*e 

72 
51 

51 

50 

63 
47 

58 

45 

tt 

40 

41 

5A 
42 

44 

54 

54 

55 

55 

45 

5  0 

56 

56 

50 

49 

42 

40 

45 

50 

42 

6  0 
44 

6 1 
49 

63 
54 

62 

60.5 
48.0 

(JKA  |  UCt    1  N 

MAX 
MIN 

8  3 
39 

82 
40 

6  6 
50 

48 

54 
43 

58 
51 

to 

36 

34 

37 

49 

5  9 
55 

55 

5  8 
55 

57 

60 
45 

46 

47 

57 

52 

42 

34 

32 

30 

30 

33 

32 

46 

52 

59 

60.8 
♦  3.7 

MAKKT    LAWK   NANGLR  5TA 

MAX 
MIN 

75 
42 

72 
40 

70 
40 

69 
35 

72 
38 

59 
37 

36 

5  1 
31 

29 

30 

59 
42 

56 
48 

58 
50 

5  7 
50 

49 

58 
42 

42 

42 

43 

45 

3I 

35 

30 

30 

29 

38 

42 

53 

56.5 
39.1 

HEALD5BURG 

MAX 
MIN 

91 
43 

8? 
46 

7  3 
54 

7  1 
49 

5  7 
45 

6  1 
51 

73 
45 

7  1 

40 

68 
38 

65 
39 

49 

55 

56 

5  8 
55 

5  7 

44 

6  2 

46 

49 

57 

51 

44 

36 

34 

33 

34 

36 

36 

49 

54 

63 

64.3 
45.8 

HILTS 

MAX 
MIN 

77 
35 

74 

32 

72 
33 

72 
33 

70 
33 

61 

37 

46 
30 

30 

50 
27 

48 

30 

30 

42 

45 

49 

43 

35 

32 

33 

38 

39 

3  3 

39 
28 

22 

22 

19 

21 

2  6 

29 

38 

50 

52.4 
32.6 

HOOPA 

MAX 
MIN 

70 
45 

69 

42 

68 
41 

67 
39 

68 

39 

55 
43 

55 
36 

t>  b 
36 

51 
36 

59 
42 

58 
52 

55 

56 

68 
54 

46 

-5 

48 

55 

51 

43 

39 

37 

33 

34 

37 

38 

45 

62 

58.9 
43.5 

KENTF I  ELD 

MAX 
MIN 

86 

50 

86 
52 

8  1 
*7 

69 
45 

71 
43 

60 
51 

57 
44 

68 
40 

6 1 
38 

68 
39 

6  3 
46 

59 
53 

61 
52 

59 
55 

58 

6 1 
48 

46 

48 

55 

57 

45 

39 

35 

5  6 
34 

34 

37 

39 

47 

48 

62 

64.  1 
45.7 

KLAMATH 

MAX 
MIN 

76 
49 

63 
46 

72 
46 

62 
43 

55 
48 

56 
44 

58 
38 

56 
34 

5  3 
37 

59 
42 

59 
50 

5  7 
54 

60 
56 

60 
55 

59 
48 

62 
57 

49 

49 

49 

5  7 
49 

5  3 

41 

8JJ 

38 

53 

32 

5  3 
32 

55 
34 

45 

36 

47 

44 

62 
50 

58.7 
44.7 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 
MIN 

88 

44 

87 
38 

75 
40 

75 
42 

75 
39 

63 
40 

70 
43 

70 
34 

66 

33 

69 
33 

59 
45 

58 

55 

59 

55 

5  7 
55 

5  9 
55 

62 
55 

41 

44 

54 

50 

45 

56 
32 

5  g 
28 

60 
28 

60 
27 

31 

32 

46 

45 

60 

64,3 
41,8 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 
MIN 

88 
28 

87 
26 

82 
32 

86 
26 

71 

26 

56 
42 

65 
30 

65 
26 

29 

63 
29 

42 

57 
47 

58 
50 

48 

48 

59 
36 

5*, 

35 

43 

57 
46 

55 
40 

4  5 
35 

50 
30 

5  3 
27 

52 
25 

55 
25 

58 
27 

5  2 

30 

40 

56 
44 

56 
41 

60.9 
35.2 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

71 
35 

72 
36 

66 
36 

64 
32 

62 
36 

56 

32 

38 

30 

40 

24 

23 

4 1 
31 

35 

46 
37 

42 

4  1 

41 

5 1 
30 

33 

31 

37 

34 

2  9 

37 
20 

3  8 
1  1 

3  1 
11 

2  5 
6 

32 
13 

20 

30 

39 
33 

49 
34 

47.1 
29.5 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 
MIN 

71 
19 

71 

20 

6a 

22 

66 

21 

62 
22 

58 
29 

37 
23 

39 
15 

4  1 

19 

42 
28 

48 
28 

38 

40 

52 
32 

29 

50 
29 

31 

5  4 
35 

31 

35 
15 

37 
11 

38 
9 

40 
12 

30 

33 

39 
31 

31 

46 
29 

48.7 
25.4 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

MAX 
MIN 

89 
46 

87 
49 

75 
50 

69 
49 

62 
42 

57 
50 

72 
46 

67 
48 

65 
39 

39 

59 
50 

54 

51 

52 

41 

64 
48 

6  5 
42 

7  I 
48 

67 
56 

63 
56 

56 
45 

56 
31 

62 
35 

60 
33 

60 
32 

60 
35 

59 
39 

56 
48 

65 
54 

66 
46 

65.1 
45.1 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 
MIN 

75 
48 

64 

40 

70 
46 

62 
38 

57 
46 

58 
45 

57 
38 

55 
30 

54 

33 

58 
41 

6  1 
48 

60 
52 

50 

54 

45 

5  7 
42 

60 
44 

6  5 
48 

62 
53 

56 
44 

5  0 
41 

47 

37 

53 
33 

55 
34 

53 
35 

55 
45 

57 
35 

51 
45 

54 
43 

59 
48 

58.1 
42.7 

ORLEANS 

MAX 
MIN 

72 
42 

73 
43 

73 
41 

72 
37 

62 
40 

60 
44 

58 
39 

60 
36 

54 
34 

56 
37 

56 
46 

62 
51 

60 
33 

50 

50 

57 
47 

44 

5  7 
45 

59 
44 

52 
43 

4  6 

40 

48 
31 

50 
32 

5  J 
34 

5 1 
38 

5  3 
42 

5  3 
44 

57 
44 

55 
44 

57 
43 

58.0 
42.0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 
MIN 

85 
41 

83 
43 

74 
48 

69 
52 

58 
49 

56 

52 

71 
41 

68 
36 

66 
35 

41 

51 

53 

52 

55 

60 
57 

46 

44 

48 

64 
57 

61 
54 

5  7 
43 

57 
35 

58 
32 

62 
29 

6  1 

30 

60 
34 

55 
33 

54 
47 

62 
52 

61 
44 

63.8 
44.5 

POINT  ARENA 

MAX 
MIN 

76 
49 

76 
49 

60 

50 

54 
48 

54 
44 

63 
41 

59 
44 

57 
39 

58 
41 

48 

5  2 
49 

50 

54 

55 

55 
47 

56 

50 

62 
54 

6  1 
50 

53 
46 

56 
39 

56 
39 

57 
39 

58 
38 

60 
41 

56 
41 

60 
48 

61 
49 

65 
50 

59.0 
46,1 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 
MIN 

93 
37 

82 
42 

84 

34 

78 
35 

58 
44 

67 

30 

64 
36 

46 

53 

40 

57 
39 

6  3 
46 

60 
54 

58 
45 

56 
26 

58 
25 

58 

25 

61 

33 

59 
31 

60 
44 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 
MIN 

79 
40 

77 
40 

73 

40 

72 
38 

72 
38 

59 
44 

50 
40 

58 
37 

56 
35 

56 
36 

50 
40 

55 
39 

60 
54 

58 
54 

5  8 
43 

59 
46 

56 
46 

56 
46 

65 
53 

59 
50 

53 
43 

46 

36 

49 
35 

46 

33 

46 

33 

48 

33 

56 
43 

54 

45 

51 
47 

57 
49 

57.9 
41.9 

SAINT  HELENA 

MAX 
MIN 

92 
44 

88 

50 

73 
49 

72 
49 

57 
41 

59 
48 

69 
45 

67 
37 

67 
35 

65 
36 

57 
46 

61 
54 

61 
54 

59 
54 

60 
56 

63 
45 

62 
43 

69 
44 

60 
55 

59 
48 

53 
42 

57 
34 

60 
32 

62 
30 

61 

30 

62 
34 

56 

34 

53 
47 

62 
51 

60 
48 

63.6 
43.8 

SALYER  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

75 
39 

76 
38 

76 
37 

72 
36 

72 
38 

56 
40 

54 
37 

56 
38 

59 

33 

50 
35 

56 
42 

54 
48 

62 
51 

63 
41 

65 

53 

57 
46 

58 
45 

58 
46 

60 
50 

61 

40 

60 
37 

43 
37 

47 
34 

50 
32 

46 
40 

52 
38 

52 
37 

50 
45 

58 
44 

58.6 
40.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


Station 


SAN  RAFAEL 
SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
SCOTIA 

SHELTER  COVE 
SONOMA 

TRINITY   DAM   VISTA  PT 

TULELAkE 

UK  I  AH 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS  1  NE 
yREKA 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


0  2 


ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

BOWMAN  DAM 

BROOKS   FARNHAM  RANCH 
BURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA  1  SSW 
DAVIS  2  WSw 

DEER  CREEK  POWER  MOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOWNIEVILLE  RANGER  STA 
EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FOLSOM  oam 


MAX 

M I N 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
"IN 


MAX 
MIN 


"AX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 

MIN 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


MAX 
MIN 


8»  8! 

54  55 


69  87 
41  42 


80  77 
37  36 


80  77 
*8  *6 


77  77 
56  55 


87  86 
40  40 


74  72 
42  40 


73  69 

22  22 


92  88 
42  41 


87  85 
29  27 


72  72 
33  33 


90  87 
32  32 


79  71 

34  32 


78 
55 


90 


H2 
24 


71 
35 


MAX  83 
MIN  54 


MAX 

MIN 


MAX 
MIN 


max 
MIN 


"Ax 

MIN 


MA. 

M[N 


5  r 


B  1 

37 


79  69 
51  49 


74  69 
49  49 


74  74 
36  36 


68  74 
47  42 


69  53 
53  50 


77  72 
44  51 


70  70 
39  41 


68  66 

21  25 


83 1  80 
48  40 


79,  79 
28  26 


68  65 

32  30 


80  79 
36  30 


79  73  72  70 
32     32     37  28 


20     20  19 


87  87 
50  58 


83  87  76 
48     52  48 


73  70 
54  54 


86  85 
39  49 


81  75 
22  23 


70  74 
24  28 


85  82 
43  41 


82  83 
43  49 


89  85 

30  33 


85  79 
49  48 


82  76 
41  48 


81  83 
47  52 


86  83 
42  47 


83  75 
42  48 


82  81  81 
52     46  49 


•a    ao  /a 

55      54  46 


82  79 
34  36 


66  56 
43  51 


56  60 
47  50 


76  64 
38  32 


65  55 
44  46 


54  56 
49  49 


60  57 
43  50 


74  58 
41  37 


60  50 
25  32 


69  57 
37  45 


81  65 
29  33 


64  59 
31  32 


72  54 
30  44 


68  64 
34  35 


65 
39 


86  86  76 
56      58  47 


52  41 
20  25 


79  75  69 1  60 
47      49     47  *7 


79  65  55 
46     44  44 


58     44 I  44 


68  52 
40  32 


70  62 
49  47 


45 
32 


77  66 
38  38 


62  57 
24  24 


78  72  53 
42     44  50 

80     72  64 


79  67 
33  35 


82  67 
39  45 


71  59 
45  52 


75  65 
45  46 


9  10 


70  67 
45  42 


52  56 
34  29 


50  58 
34  28 


63  62 
36  29 


49  45 
33  26 


75  66 i  60  57 
*5     41     37  52 


72  60 
46  40 


57     64  60 


Day  Oi  Month 


67  66 
42  42 


67  63 
35  39 


56  48 
28  33 


54  56 

37 1  40 


59  55 
50  48 


67  64 
33  33 


40  46 

20'  33 


67  64 
34  38 


56  52 
25  27 


45  43 

25,  28 


13  14 


is :  16 


43  45 
15  20 


46  45 
18  16 


67  63 
45  40 


60  66 
45  45 


53  54 
34  34 


44  48 
32  30 


68  63 

43  40 


38  46 
26  23 


44  44 
24  25 


67  64 

35  35 


47  50 
21  21 


63  62 
37  35 


65  63 
46  38 


65  63 
27  26 


60  59 
41  38 


63  62 
45  38 


65  61 

45  39 


62  64 
52  51 


57  63 

50  55 


52  54 
43  41 


56  52 
37  43 


55 
45 


A, 

40 


50 
34 


51 

32 


64  66 
39  42 


67  66 
43  48 


46  43 
36  36 


48  42 
36  38 


65  65 
37  46 


46  51 
27  32 


52  49 
30  36 


64  62 
35  46 


55  48 
27  37 


59  65 
38  40 


65  65 
29  37 


60  62 
37  37 


70  70 
50  50 


64  65 
53  53 


62  60 
54  56 


57  52 
42  49 


66  62 
57  56 


55  57  56 
50     54  55 


51  56 
40  39 


48  49 
32  38 


61  69 
50  47 


57  57 
53  46 


54  50 
39  42 


62 
45 


50  56 
39  40 


65  65 
48  52 


64 
45 


57  50 

4e!  *° 


65!  62 
55!  46 


63  61 
50  52 


51  51 
46  47 


54  54 
43  30 


59  57 
53  53 


55  53 
47  48 


54 

47  45 


58  56 
51  52 


59  60 
46  45 


601  62 
55  44 


57  57 
42  43 


59  55 
45  46 


61 

52 


57 
-1 


63  59 
47  52 


50  48 
30  39 


60  59 
54  55 


60  58 
35  37 


62  63 
51  55 


64  69 
46  49 


65  68 
44  48 


52  52 
37  37 


62  61 
47  55 


64  68 
42  44 


45 
36 


61 
47 


56 
48 


53  53 
42  43 


62  64 
51  51 


59  62 
42  51 


55  54 
39  30 


49  50 
38  42 


56  60 
40  50 


57  59 
35  35 


47  55 

28  26 


60  61  62 
48     47  47 


19  20 


55     52  50 


40     37  43 


56     51  63 


50     47  46 


67  62 
58  52 


52  51 
36  34 


68  63 
59  51 


61  60 
54  50 


54  53  47 
47     44  36 

52     48  36 


61  58 
55  48 


52 
41 


56  56 

38  28 


53  59 
32 


62 
52 


65  61 
51  51 


54  54 

32  42 


59 
46 


53 
40 


59 
52 


68  63 
49  48 


64  56  57 
49     50  39 


44      44  37 


59 
50 


66  60 
53  45 


62  64 
32  29 


51  52 
35  35 


59  59 
30  28 


38  40 
30  30 


23  25 
9  10 


58  59 
29  28 


40  48 
29  29 


42  38 

22  20 


55  57 
28  28 


42  42 
23  23 


56  55 
33  34 


55  58 
31  34 


41  45 

23  28 


38  40 

23  23 


38  40 
15  13 


37  35 
12  14 


60  61 

30  29 


37  38 
10  9 


56  57 
31  30 


55  55 
37  36 


53  56 
26  25 


57  57 
35  36 


54  55 
36  33 


27    28    29     30  31 


46  50 

30  27 


55  57  56 
35     32  34 


42  41 

30  26 


51  54 
28  27 


57  60 
36  33 


62  55 
33  32 


32 
-  1 


45  46 

24  25 


57  59 
49  49 


42  39 
24  13 


57  58 
35  37 


59  59 
39  39 


45  53 
29  29 


41  45 
16  22 


41  39 
29  29 


59  60 
35  31 


56  56 
37  34 


59  59 
34  38 


56  62 
36  34 


52  58 
34  30 


58  57 
33  31 


58  57 
35  36 


57  59 
39  40 


47     54  44 


49 

40 


52 
49 


59 
53 


46     50  49 


53  46 
31  38 


40  52  55 
29     31  24 


59  63 
46  47 


53  58 
39  44 


47  51 
37  41 


46  48 
36  40 


55  59 
47  49 


43  40 
27  37 


41  49 
31  32 


54  62 
44  49 


60 
47 


55  50  60 
44     44  46 


50  53 
33  45 


56  60  59 
40     51  40 


50     54  54 


48  51 

56  62 
44  47 


See  Relerence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

o 

01 

3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MAX 
MIN 

57 

81 

59 

8  3 
58 

78 

49 

76 
49 

68 
42 

45 
40 

58 
40 

58 
36 

67 
38 

57 

41 

62 
43 

58 
40 

51 

41 

54 

41 

46 
42 

60 
37 

46 

30 

46 
31 

53 
32 

58 
34 

53 
43 

54 
40 

60.9 
42.0 

UAT    C D C F *     Du    un  1 
HA 1    LNCCK    KM  NU  1 

MAX 
MIN 

82 

25 

8 1 

23 

7  5 
24 

76 
23 

66 

25 

63 

30 

37 
29 

43 

24 

48 

22 

52 
27 

50 
37 

49 
36 

59 

61 
39 

63 
45 

60 
31 

51 
31 

50 
30 

53 
29 

55 
38 

52 
32 

44 
23 

39 
14 

40 

15 

42 
13 

42 
27 

48 
21 

43 
27 

47 
34 

52 
35 

54.1 
26.4 

ret    w*i  1  rv 
Jcii    VflLL  t T 

MAX 
MIN 

7  3 
32 

72 
29 

7  1 
31 

70 
26 

68 
30 

64 

30 

50 
30 

39 
22 

42 
18 

44 
23 

42 

32 

48 

36 

52 
41 

55 
40 

50 
41 

46 

32 

46 

32 

52 

34 

53 
39 

48 

37 

36 
29 

38 

23 

35 

4 

40 

6 

45 
10 

4^ 

2  9 

55 
23 

48 
37 

53 
40 

57 

51.4 

28.9 

LAKEPORT 

MAX 
MIN 

83 
39 

82 
36 

80 
44 

80 
36 

73 
35 

58 
44 

66 
40 

60 
31 

64 
30 

62 
35 

59 
44 

61 

50 

60 
51 

57 
51 

60 
5< 

59 
37 

58 
36 

61 

45 

60 
53 

57 
»4 

51 
39 

50 
29 

54 

27 

53 
25 

56 
25 

56 
31 

5- 

32 

53 
42 

56 
45 

57 
42 

61.4 
39.1 

LAKESHORE 

MAX 
MIN 

90 
46 

90 
42 

88 
44 

85 
49 

65 
41 

57 

42 

65 
39 

64 
37 

63 

34 

59 
37 

56 
48 

5b 
45 

57 
53 

55 
52 

56 
52 

59 
40 

56 
43 

56 
46 

56 
50 

54 

44 

46 

40 

46 
34 

53 
32 

56 
38 

57 
35 

55 
35 

58 
31 

46 
45 

52 
46 

53 
40 

60.5 
42,  1 

LAKE  5PAULDING 

MAX 
MIN 

78 
45 

7* 
36 

72 

40 

71 
47 

63 
31 

55 
32 

45 
31 

50 
28 

50 
26 

48 
30 

47 
35 

55 
38 

54 

34 

51 
34 

45 
39 

46 
34 

43 
36 

57 
36 

52 
34 

44 

32 

32 
32 

40 
18 

40 

20 

41 

26 

46 
17 

45 

23 

50 
23 

47 
34 

50 
39 

56 
29 

51.6 
32.1 

LAKE  SPAULOING  DAM 

MAX 
MIN 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

84 
S8 

84 
51 

80 
50 

77 
46 

73 
49 

68 
49 

66 
48 

67 
46 

65 
45 

64 
47 

59 
50 

65 
52 

65 
55 

60 
49 

60 
54 

63 
48 

61 

52 

69 
51 

61 

52 

61 
51 

54 
48 

56 

40 

59 
38 

60 
39 

58 
41 

5  6 
44 

56 
41 

56 

4e 

59 
52 

59 
46 

64.3 
48.0 

MANZAN1TA  LAKE 

MAX 
MIN 

71 

37 

78 
34 

fee 

38 

67 
41 

66 
35 

59 
35 

38 
29 

42 
24 

39 
27 

51 

27 

46 
33 

43 

32 

47 
39 

48 
39 

45 
38 

44 

30 

43 
29 

44 

30 

48 
32 

-.5 
33 

37 
26 

32 
12 

31 
16 

35 
13 

40 
13 

46 
17 

39 

22 

47 
24 

46 
33 

44 
29 

47.6 
28.9 

MARYSVILLE 

MAX 
MIN 

85 
".5 

84 
47 

84 
52 

78 
42 

77 
42 

68 
43 

55 
40 

68 
43 

65 

35 

65 
40 

66 
48 

62 
46 

72 
50 

65 
48 

62 
53 

60 
49 

65 
46 

67 
46 

70 
50 

62 
50 

64 
44 

56 
35 

57 
33 

56 
32 

59 
31 

59 
3  6 

59 
35 

56 
37 

55 
45 

57 
45 

65.3 
43,1 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

62 
35 

83 

30 

77 
35 

77 
34 

75 
31 

58 
32 

37 
27 

51 

24 

51 

25 

49 
30 

47 
34 

49 
36 

48 

37 

49 
37 

49 
45 

50 
33 

46 
34 

48 

38 

50 
32 

40 
25 

38 

16 

*2 
16 

45 
16 

46 

22 

46 

25 

51 

26 

47 

25 

52 
34 

53,0 
29,8 

MINERAL 

MAX 
MIN 

73 
43 

76 
33 

74 

38 

72 
38 

67 
29 

60 
34 

48 

32 

46 

22 

45 

26 

56 
31 

49 
36 

43 
37 

48 
42 

47 
40 

45 

40 

45 
32 

46 
33 

43 
34 

49 
40 

45 
36 

30 

20 

13 

14 

16 

21 

23 

28 

35 

30 

MONTICELLO  DAM 

MAX 
MIN 

89 
50 

85 
48 

'  84 
49 

81 
45 

78 
45 

64 
46 

56 
47 

68 

44 

63 
43 

65 
41 

64 
42 

59 
52 

67 
51 

61 
54 

61 

55 

60 
47 

64 

46 

63 
47 

63 
49 

65 
54 

60 
42 

52 
35 

56 
35 

56 
35 

61 
34 

59 
27 

57 
37 

55 
42 

54 
46 

63 
47 

64.4 
44,6 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

MAX 
MIN 

74 
39 

74 

35 

68 
36 

66 

33 

57 
34 

44 

32 

42 
26 

44 
31 

47 

27 

48 

31 

44 
37 

49 
44 

48 
46 

48 
45 

50 
45 

46 

48 

40 

46 
43 

49 
44 

44 
36 

36 
33 

36 
22 

36 
21 

32 
20 

37 
19 

43 
28 

55 
27 

43 
36 

51 
40 

52 
35 

46.8 

NEVADA  CITY 

MAX 
MIN 

79 
37 

78 
37 

80 
41 

73 

32 

75 
33 

66 
37 

45 
41 

56 
33 

55 
29 

54 
30 

56 
38 

54 
44 

60 
40 

58 
37 

55 
42 

51 
42 

53 
43 

50 
38 

58 
41 

57 
47 

52 
39 

45 
30 

45 
26 

47 
24 

47 

25 

47 
25 

49 

28 

56 
29 

55 
44 

54 
34 

57,0 
35.5 

ORLAND 

MAX 
MIN 

93 
56 

8  1 

*e 

85 
49 

87 
39 

66 
42 

67 
46 

56 
48 

67 
47 

63 
45 

65 
39 

64 

44 

57 

50 

62 
53 

63 

52 

57 

52 

60 
45 

64 
43 

63 
45 

66 
51 

57 
52 

60 
44 

56 
33 

55 
36 

57 
37 

58 
34 

58 
35 

56 
34 

57 
39 

51 
46 

57 
43 

64,3 

OROVILLE 

MAX 
MIN 

86 
48 

84 

48 

88 
53 

78 
44 

75 
45 

69 
50 

61 

50 

67 
42 

65 
41 

63 
45 

64 
53 

64 

53 

69 
56 

65 

50 

62 
56 

61 
50 

63 
52 

63 
50 

69 
52 

62 
55 

62 
49 

55 
48 

56 
32 

57 
31 

56 
32 

57 
39 

57 
37 

56 
48 

57 
51 

59 
50 

65,1 

PARADISE 

MAX 
MIN 

90 
63 

6} 
61 

85 

54 

82 

53 

80 
47 

70 
44 

58 
41 

62 

41 

62 
41 

59 
40 

60 
44 

54 

43 

60 
49 

59 
42 

55 
49 

53 
42 

57 
43 

56 
45 

62 
48 

54 
48 

52 
41 

46 

32 

50 
33 

55 
37 

56 
38 

55 
37 

55 
35 

60 
43 

53 
44 

57 
39 

61.3 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

78 

42 

80 
46 

82 
51 

76 

39 

74 
40 

72 
38 

66 
40 

62 
41 

57 
33 

57 
35 

60 
40 

58 
45 

62 
42 

62 
40 

60 
45 

57 
45 

58 
46 

53 
42 

63 
44 

65 
49 

56 
41 

52 
31 

49 
30 

47 
28 

50 
28 

52 
28 

56 

29 

56 
29 

61 
45 

57 
41 

61.4 

PLACERVILLE  IFG 

MAX 
MIN 

84 
59 

85 
59 

79 
61 

74 
54 

68 
44 

62 

40 

59 
43 

59 
42 

56 
40 

60 
40 

60 
44 

64 
45 

63 
46 

57 
46 

53 
49 

57 

42 

53 
45 

64 
44 

63 
46 

52 
45 

49 
36 

49 
32 

47 

32 

51 

32 

54 
35 

52 
35 

57 
35 

57 
41 

58 
43 

58 
40 

60.2 

43  2 

PLATINA 

MAX 
MIN 

86 

40 

79 
35 

88 
41 

80 
36 

67 
33 

65 
39 

61 
41 

58 
30 

59 

29 

56 
33 

53 
40 

50 
40 

51 
49 

61 
47 

53 
48 

52 
35 

49 

42 

52 
45 

55 
46 

51 
40 

42 
34 

56 
26 

52 
29 

53 
27 

53 
27 

53 
27 

53 
26 

48 

40 

51 

35 

49 
35 

57.9 

36  6 

PORTOLA 

MAX 
MIN 

74 
28 

76 
23 

72 
27 

66 
24 

64 
24 

58 
34 

51 
30 

46 
28 

54 
24 

54 
27 

49 
36 

59 
32 

56 
31 

56 
43 

50 
41 

50 
33 

52 
40 

56 

30 

57 

30 

5  2 
33 

3  6 

29 

35 
12 

32 
2 

34 
2 

32 
4 

38 
17 

34 
13 

41 

26 

53 
35 

49 

25 

51.3 
26.1 

OUINCY  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

83 
25 

81 

23 

78 
27 

72 
22 

76 

22 

69 
41 

43 
33 

48 

33 

57 

23 

52 
26 

60 
34 

55 
42 

64 
40 

61 
45 

53 
44 

51 
38 

57 
38 

50 
35 

57 
36 

56 
46 

49 
33 

40 
28 

46 
24 

46 

22 

46 
21 

46 

22 

48 

2  9 

42 
34 

47 
37 

62 
36 

56.5 
32.0 

RED  BLUFF  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

91 
56 

85 
50 

87 

52 

85 

47 

68 
46 

57 
50 

67 
49 

61 
51 

65 
45 

64 
45 

58  - 
52 

64 

5? 

65 
59 

62 
57 

63 
58 

63 
51 

62 
48 

65 

54 

63 
57 

61 

50 

57 
47 

57 
37 

61 

37 

62 
37 

59 
35 

60 
42 

59 
36 

53 
49 

57 
51 

59 
47 

64.7 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

MAX 
MIN 

94 
59 

87 
55 

90 
57 

66 
61 

75 
48 

64 
47 

66 
47 

62 
44 

68 
46 

62 
46 

60 
48 

55 
49 

60 
49 

60 
54 

59 
50 

61 
45 

62 
49 

61 
49 

60 
49 

56 
46 

51 
44 

50 
35 

57 
36 

60 
36 

58 
36 

59 
45 

60 
35 

53 
47 

55 
49 

55 
43 

63.6 
46.9 

ROCKLIN 

MAX 
MIN 

83 
37 

83 
39 

87 
45 

80 
36 

75 
36 

66 
43 

54 
45 

64 
36 

65 
38 

67 
36 

64 

38 

65 
37 

67 
38 

6* 
40 

64 
44 

63 
48 

67 
43 

65 
49 

69 
47 

63 
50 

63 
42 

60 
33 

56 
25 

53 
25 

55 
27 

57 
26 

5  6 

30 

55 
36 

60 
44 

60 
47 

65.1 
38.8 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

83 
45 

84 
48 

81 
50 

73 
43 

64 
47 

55 
50 

66 
49 

64 
47 

59 
37 

65 
41 

61 

50 

69 
52 

63 
49 

65 
47 

61 
57 

63 
52 

65 
51 

67 
48 

61 
54 

64 
49 

58 
46 

55 
36 

55 
36 

56 
33 

56 
33 

57 
35 

54 

36 

60 
47 

61 

52 

60 
52 

63.5 
45.9 

SACRAMENTO  WB  CITY 

MAX 
MIN 

86 
52 

86 

52 

84 
58 

77 
49 

66 
50 

56 
52 

66 
52 

64 
46 

64 
43 

68 
46 

64 
53 

72 
56 

65 
54 

67 
50 

63 
58 

66 
54 

68 
56 

70 
50 

63 
58 

65 

50 

61 
49 

56 
44 

57 
39 

57 
38 

60 
36 

61 

41 

55 

40 

54 
48 

64 
54 

60 
53 

65.5 
49.5 

SHASTA  DAM 

MAX 
MIN 

84 
67 

87 

56 

60 
57 

82 
64 

79 

53 

66 
46 

51 
46 

62 
45 

57 
47 

62 
48 

60 
47 

52 
48 

55 
41 

67 
52 

57 
52 

65 
49 

57 

50 

56 
50 

56 
53 

55 
51 

53 
43 

55 
37 

47 
40 

51 

42 

55 
41 

54 
43 

55 

41 

57 
42 

51 
44 

54 
45 

60.8 
46.0 

SIERRA  CITY 

MAX 
MIN 

85 

39 

79 
42 

73 
46 

76 
35 

65 

36 

41 
31 

52 
30 

51 
33 

60 
31 

57 
35 

46 

39 

59 
36 

57 
41 

58 
41 

49 
36 

49 

36 

48 

36 

55 
34 

57 
39 

45 

32 

38 

23 

44 

23 

44 
24 

47 
23 

47 

25 

49 
29 

52 
34 

51 
36 

54 
34 

54.8 
33,8 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

78 
29 

76 
26 

76 
33 

67 
20 

69 

26 

64 

33 

42 
34 

51 

32 

47 

20 

54 
25 

57 
38 

60 
34 

58 
42 

51 
37 

50 
39 

55 

30 

60 
34 

59 
39 

45 
29 

39 
15 

39 
-  1 

32 
-  1 

40 
-  1 

31 

2 

41 

10 

42 

11 

51 

34 

55 

23 

53,2 
24,7 

SODA  SPRINGS  I  E 

MAX 
MIN 

66 
44 

72 
35 

67 
38 

65 
36 

60 
32 

54 

32 

33 
30 

38 

23 

39 
20 

50 
25 

42 
32 

35 
31 

47 
31 

45 
37 

47 
33 

37 
30 

36 
31 

38 
30 

46 

32 

45 

32 

33 
26 

28 
6 

32 
10 

28 
12 

35 
8 

38 
10 

39 
19 

46 
19 

43 
36 

47 
24 

44,4 
26,9 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

87 
45 

85 
42 

87 
48 

85 
41 

73 
39 

60 
46 

/  66 
46 

62 
42 

64 
35 

62 
39 

57 
45 

58 
50 

63 
50 

62 
49 

63 
54 

60 
42 

59 
41 

61 
51 

59 
52 

56 
48 

56 
39 

53 
32 

56 
29 

57 
29 

56 
30 

56 
34 

56 
32 

53 
45 

56 
41 

57 
43 

63.0 
42,0 

STRAWBERRY  VALLEY 

MAX 
MIN 

79 
50 

77 
43 

75 
45 

76 
47 

63 
40 

50 

34 

54 
34 

55 
31 

54 

30 

53 
35 

47 
39 

54 
45 

54 
42 

52 
37 

46 
43 

48 
39 

45 
42 

54 
37 

50 
39 

46 
38 

38 
32 

44 
27 

47 
26 

50 
24 

50 
25 

50 
29 

57 
28 

50 
39 

52 
45 

56 

33 

54,2 
36,6 

TURNTABLE  CREEK 

MAX 
MIN 

88 
67 

90 
55 

81 
57 

85 
63 

81 

43 

65 
43 

57 
44 

63 
45 

63 
46 

56 
51 

57 
46 

56 
47 

56 
48 

56 
43 

47 
35 

47 
36 

58 
38 

49 
45 

53 
45 

TWIN  LAKES 

MAX 

MIN 

72 
40 

70 
31 

65 
42 

37 
26 

42 

25 

53 
23 

48 
26 

48 
31 

46 

32 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

88 

35 

84 
34 

61 

43 

82 
40 

33 

78 

65 
31 

66 

30 

65 
34 

44 

58 

58 
42 

60 
36 

58 
39 

62 
47 

46 

61 

61 
29 

56 
27 

58 
26 

31 

59 

61 
47 

57 
49 

VACAVILLE 

MAX 
MIN 

84 
41 

81 
45 

83 
48 

77 
38 

68 
37 

55 
51 

65 
48 

65 
44 

62 
38 

65 
36 

64 
51 

70 
50 

65 
49 

61 
47 

61 

45 

63 
48 

65 
45 

64 
46 

62 
52 

63 
52 

59 
43 

55 
34 

57 
38 

57 
32 

58 
31 

56 
34 

54 

35 

52 
37 

64 
41 

57 
47 

63.7 
42.8 

VOLTA  POWER  HOuSE 

MAX 
MIN 

87 
58 

85 

50 

64 
56 

84 
53 

80 
46 

60 

46 1 

62 
42 

61 
33 

61 

37 

57 
40 

54 
43 

54 
47 

59 
48 

58 
49 

57 
49 

57 
43 

54 
42 

tl\ 

\ 

59 
50 

55 
45 

50 
39 

47 
32 

54 
32 

56 

30  | 

55 
33 

53 
41 

59 
34 

1 

53 
41 

53 
45 

53 
38 

60.7 
42.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


Day  Of  Month 


Station 

g 

7 

3 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16  | 

17  J 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

WHISKEYTOWN  RES 

MAX 
MIN 

93 
58 

90 
52 

83 
5  5 

87 

83 
4  6 

64 

54 

64 

59 

63 

59 

51 

55 
5  1 

56 
51 

54 
5  1 

55 
43 

59 
44 

58 
49 

57 
51 

54 
50 

53 
42 

47 

35 

42 
36 

55 

32 

55 
36 

55 
37 

56 
37 

57 
39 

47 
45 

52 
43 

HILL  I AMS 

MAX 
MIN 

91 
48 

86 

84 

81 

81 

70 

66 

66 

64 

63 

63 
4  3 

61 
50 

61 

50 

65 

50 

60 
5  L 

62 
50 

65 
44 

65 
4  4 

64 
44 

61 

54 

61 

47 

55 
35 

53 
35 

57 
37 

58 
34 

56 
34 

57 
35 

57 

40 

58 

47 

58 
46 

WILLOKS 

MAX 
MIN 

83 
45 

83 
47 

86 
51 

87 
41 

86 
43 

68 

48 

57 
49 

68 
47 

63 
46 

63 
40 

63 
45 

57 
51 

63 
53 

63 
52 

58 
53 

60 
48 

63 
43 

63 
46 

66 
52 

56 
52 

59 
46 

56 
35 

54 
38 

56 
36 

56 
34 

57 
33 

58 
34 

57 
40 

58 

47 

58 
45 

■inters 

MAX 
MIN 

86 
42 

66 
44 

83 

69 

85 
42 

77 
37 

74 

49 

57 
46 

66 
44 

65 
40 

63 
36 

65 
45 

61 
51 

69 
46 

65 
48 

63 
52 

48 

45 

45 

49 

59 
50 

42 

56 
33 

55 
37 

5  7 
29 

58 
31 

58 
33 

58 

33 

54 
43 

53 
43 

59 
42 

hOODLANC  1  «NH 

•         •  • 

MAX 
MIN 

84 
42 

82 
47 

A3 
5ft 

82 
40 

76 
38 

71 

45 

54 
50 

64 

46 

62 
4  1 

60 
38 

64 
45 

63 
50 

69 
51 

64 

50 

62 
52 

59 
50 

62 
46 

63 
47 

63 
51 

61 
53 

64 
46 

57 
36 

53 
40 

55 
34 

56 

32 

57 
35 

59 
36 

53 
47 

53 
47 

57 
45 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

80CA 

MAX 
MIN 

70 
1 4 

71 
\  t 

73 
20 

65 
1  5 

65 
\  13 

60 
1  7 

40 
3  3 

47 

29 

44 
i  5 

55 
20 

54 
36 

47 
34 

58 

27 

58 
34 

59 
37 

50 
33 

51 

33 

52 
25 

57 
23 

58 
38 

48 

27 

37 
6 

36 
1 

29 
1 

31 
3 

30 
4 

41 
12 

36 
15 

SO 
34 

55 
26 

800  IE 

MAX 
MIN 

66 
12 

65 
16 

56 
3  s 

57 
25 

5  7 

45 

32 

46 

18 

35 

22 

49 

46 
2  1 

52 
26 

56 
1  6 

53 
17 

51 
17 

54 
16 

46 
31 

48 

11 

52 
8 

51 
16 

42 
26 

38 
6 

42 
16 

34 
6 

39 
-12 

39 
-11 

48 
6 

53 
5 

42 
28 

54 
29 

51 
15 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

71 
1 2 

70 
\  3 

61 

3  0 

63 
10 

64 
1  0 

55 

48 

25 

44 
1  7 

5  2 

5 

57 
1  5 

56 
3  3 

61 
1  7 

61 
17 

59 
32 

58 
24 

55 
36 

55 
18 

59 
11 

61 
17 

52 
35 

43 
18 

45 
25 

34 
0 

35 
7 

36 
0 

46 
10 

48 
12 

53 
28 

58 
32 

50 
18 

CEOARVILLE 

MAX 
MIN 

73 
36 

73 
33 

70 

35 

68 

32 

63 
34 

6  3 
32 

38 
33 

48 
2ft 

40 

2  1 

43 

25 

48 

38 

50 

38 

54 
4  3 

56 
44 

61 
44 

56 
37 

51 
36 

50 
34 

50 
36 

54 
41 

54 
32 

44 
28 

40 

20 

33 
13 

35 
16 

39 
16 

45 

25 

44 

33 

45 
34 

53 
33 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

70 
24 

73 
26 

70 
26 

70 
22 

64 

23 

59 
2*. 

48 
25 

44 

28 

42 

20 

51 

23 

50 
35 

47 
36 

55 
32 

53 
40 

53 
3  7 

44 
33 

44 
33 

48 
26 

54 
29 

44 
31 

41 
27 

32 
11 

36 
7 

32 
6 

24 
5 

36 
12 

42 
15 

41 
21 

46 

35 

49 

26 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

72 
33 

72 
29 

69 
3  i 

68 
2  7 

6  5 
3  3 

68 
4  1 

48 

35 

54 

27 

46 
1  5 

50 
1  9 

56 
36 

57 
42 

63 
36 

62 
44 

62 
44 

55 
41 

54 
35 

55 
32 

57 
35 

62 
41 

52 
29 

43 
24 

43 
15 

37 
U 

36 
15 

37 
16 

48 

23 

45 
25 

45 
35 

57 
30 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

72 
24 

67 
24 

67 
2  g 

66 
22 

64 

2t, 

58 
3  5 

53 
32 

47 

2  3 

48 
1  7 

55 
31 

55 
40 

60 
4  0 

61 
34 

63 
40 

55 
4  1 

55 
36 

55 
36 

56 
29 

64 
28 

53 
31 

46 

32 

40 
23 

38 
15 

39 
16 

39 
16 

49 
28 

46 

20 

42 
35 

55 
39 

43 
33 

FORT  B I  DWELL 

MAX 
MIN 

75 
2s 

72 

27 

69 

29 

67 
2e 

59 
2  7 

51 

3  3 

43 
34 

44 

2  6 

38 
1  7 

44 
34 

45 

3  7 

59 

40 

53 
40 

59 
43 

59 
45 

53 
35 

53 
33 

50 
32 

59 
30 

52 
41 

52 
33 

40 
26 

33 
18 

36 
11 

36 
11 

46 
31 

49 

22 

49 

22 

51 
30 

53 
30 

MEYERS  4  SW 

MAX 
MIN 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

69 

30 

65 

31 

51 

38 

57 

27 

6  4 

26 

54 

40 

48 
35 

46 

29 

50 
1  8 

56 
28 

59 

32 

60 

30 

60 
32 

64 
37 

62 
37 

56 
36 

54 

30 

57 
36 

62 
30 

55 
37 

47 
27 

46 

30 

39 
16 

38 
19 

36 
17 

46 
21 

42 
24 

56 
36 

57 

35 

55 
29 

SOUAN  VALLEY 

MAX 
MIN 

70 
28 

76 
28 

74 

35 

65 

23 

63 

2  5 

61 
24 

38 
32 

43 

30 

43 
1  9 

54 
23 

50 
34 

44 
36 

55 
34 

53 
4  2 

53 
38 

46 

33 

44 

34 

45 

27 

54 
32 

55 
34 

39 
26 

33 
17 

38 
1 

35 
0 

38 
2 

42 

2 

45 
10 

49 
13 

50 
37 

53 
24 

5USANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

70 
30 

70 

28 

69 
35 

68 

27 

60 

2B 

61 

38 

53 
28 

45 
22 

45 

20 

54 
38 

54 
42 

56 
36 

63 
39 

62 
46 

56 

40 

54 
37 

52 
38 

53 
34 

57 
37 

42 

50 

38 
21 

37 
10 

38 
12 

38 
14 

47 

33 

45 

22 

43 
35 

54 
38 

43 
31 

TAHOE  CITY 

MAX 
MIN 

61 

34 

62 
32 

57 

39 

58 
29 

55 
30 

60 
3  3 

36 
34 

45 

30 

41 
24 

46 
29 

48 

34 

42 
36 

53 
34 

59 
35 

52 
40 

45 
33 

45 
35 

47 

29 

50 
33 

54 
36 

44 
26 

33 
11 

40 
15 

32 
12 

37 
14 

38 

22 

42 
19 

46 
35 

44 
37 

51 
29 

TERMO 

MAX 
MIN 

69 
31 

72 
17 

70 
23 

63 
20 

6Q 
19 

48 

32 

49 

28 

41 
16 

46 
12 

49 
31 

47 
36 

52 
38 

53 
36 

58 

40 

49 
41 

48 

31 

47 

32 

50 
31 

49 
35 

46 
26 

37 
25 

33 
11 

33 
5 

35 
6 

40 
6 

44 
30 

46 
19 

40 
34 

54 
36 

47 
28 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

70 
26 

73 

25 

'2 
29 

63 
22 

64 

23 

60 
2  7 

36 

32 

43 

29 

42 

23 

49 

23 

49 

33 

43 
36 

53 
34 

54 
36 

55 
35 

44 
33 

44 

32 

46 
28 

52 
26 

56 
28 

44 
28 

35 
12 

31 
1 

31 
•  1 

30 
1 

36 
3 

41 

3 

42 
10 

46 
34 

50 
23 

NOOOFOROS 

•          •  • 

MAX 
MIN 

67 
39 

'1 
6g 

63 
(.7 

62 
34 

64 
37 

55 

33 

53 
36 

43 

30 

48 
2  1 

57 
34 

59 

62 

61 

60 

57 

63 
37 

55 
40 

59 
3  3 

61 
39 

49 

33 

40 
29 

43 
28 

35 
15 

37 
1 4 

43 
16 

47 
29 

51 
27 

54 
36 

58 
44 

51 
34 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  0* 

AVILA  BEACH 

MAX 

MIN 

92 
53 

B8 

55 

72 
5  7 

66 

52 

6  2 
48 

60 

48 

62 

50 

63 

52 

70 
4  6 

66 
*»2 

65 
5  0 

76 

78 
50 

66 

70 

61 
59 

72 
58 

77 
48 

62 
46 

70 
59 

68 

50 

64 
51 

69 
40 

68 
42 

74 
44 

78 

63 
42 

65 
50 

73 
54 

75 
55 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 
MIN 

94 
38 

83 
40 

75 
39 

68 
5  1 

5  8 
4  3 

57 
t,  1 

60 
45 

57 
38 

62 
4  1 

70 
30 

71 
39 

67 

65 

64 

60 

62 
54 

61 
40 

55 
4  8 

62 
5 1 

62 
5 1 

64 

58 
39 

56 
32 

68 
29 

64 
28 

65 

56 

58 

45 
52 

63 

BERKELEY 

MAX 

MIN 

81 

53 

76 
56 

66 
5  1 

61 
52 

56 
5  1 

55 
46 

63 
46 

62 
45 

61 
44 

60 
45 

61 

5  1 

65 
64 

63 
52 

64 
5  3 

63 

61 
51 

63 
50 

69 
50 

63 
57 

61 
51 

57 

56 
42 

56 
40 

56 
4  1 

58 

36 

59 
4 1 

57 

60 
46 

60 
51 

60 
50 

BURL  I NGAME 

MAX 
MIN 

80 
47 

76 

-9 

'1 
48 

66 
44 

61 
4  7 

57 
50 

66 
48 

64 
42 

61 
39 

61 
41 

6  2 
49 

68 
42 

65 
48 

67 

50 

67 
4  3 

64 
51 

65 
46 

69 
48 

65 
57 

60 
51 

63 
46 

62 
41 

59 
37 

60 
36 

56 
34 

58 
34 

57 
39 

56 
48 

62 
53 

60 
47 

CARMEL  VALLEY 

MAX 
MIN 

94 
55 

89 
57 

6  9 

42 

66 

47 

66 
45 

55 
49 

65 
46 

64 
46 

68 
3  7 

68 
40 

67 

4  7 

69 

64 

72 

63 

63 
52 

69 

75 

63 

66 
52 

62 

63 

62 

62 
34 

65 
36 

69 

64 

68 

65 

69 

CROCKETT 

MAX 

MIN 

82 
53 

82 
55 

8  2 
5  1 

70 
53 

67 
5  I 

58 
52 

58 
49 

68 
43 

68 
4  1 

65 
45 

61 

48 

64 

68 
50 

66 
5  0 

67 

66 
52 

62 
47 

66 

50 

66 
52 

66 
57 

64 

62 
40 

58 
36 

60 
3  5 

61 
34 

62 

58 

53 

59 

62 

GILROY 

MAX 
MIN 

86 
43 

91 
44 

"3 

-3 

71 
49 

69 
45 

63 
50 

55 
48 

62 
48 

64 
37 

64 
36 

69 
36 

65 
50 

70 

66 
45 

69 

62 
54 

64 

52 

67 
42 

72 

63 
53 

65 

63 
42 

58 

32 

58 
3  1 

39 
31 

62 
32 

62 

59 

65 
52 

63 
42 

half  moon  bay 

MAX 
MIN 

87 
54 

73 
42 

62 
»9 

63 
49 

6  2 
-.8 

61 
49 

64 
45 

67 
4  3 

64 
39 

63 
40 

64 

65 

65 

66 

65 

62 
53 

64 

70 

50 

65 

64 
50 

65 

59 

60 
40 

59 
3  9 

58 
40 

60 

61 

64 

63 
5 1 

61 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

91 
44 

83 
45 

69 
63 

71 
47 

62 
42 

58 

52 

59 
50 

63 
43 

66 

35 

70 
34 

64 
42 

68 

64 

66 

64 

63 
53 

69 
53 

72 
4  I 

62 
42 

57 
5  3 

64 

60 

58 
34 

62 
3  1 

62 
32 

61 

32 

65 
34 

66 
42 

63 
52 

66 
50 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

91 
41 

89 
45 

8  1 
40 

67 
51 

67 

4', 

64 
4  4 

65 
5 1 

63 
4  7 

70 

67 

67 

67 
45 

69 

5  2 

68 

50 

66 

69 

4  8 

75 

72 

68 

62 

59 

60 

61 

62 

3 1 

62 

69 
50 

64 

69 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

81 

50 

B- 
48 

H  1 
"•6 

74 
47 

73 
44 

61 

50 

56 
48 

63 
44 

64 
36 

66 
36 

6  8 
41 

64 

70 

66 

65 

63 
52 

64 
47 

66 

71 

65 

62 

60 

56 
37 

56 
36 

57 
3 1 

60 

58 

53 

63 

60 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

86 
45 

79 
*8 

71 
46 

69 
50 

62 

5  0 

57 
4B 

62 
45 

62 
40 

67 
37 

65 
37 

65 
45 

71 
45 

67 
46 

64 

50 

65 
55 

64 
46 

65 
45 

72 
46 

65 
54 

61 
51 

56 
45 

56 
39 

56 

33 

57 

33 

59 

32 

62 
34 

56 
35 

63 
47 

62 
48 

61 
44 

MARTINEZ   FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

80 
46 

81 

50 

79 

50 

73 
49 

66 

52 

59 
53 

56 
49 

66 
42 

63 

39 

65 
41 

62 

47 

65 
53 

69 
49 

65 
49 

67 
55 

65 
51 

63 
47 

68 
48 

65 
52 

65 
53 

64 
44 

62 
39 

55 
36 

58 
34 

57 
33 

58 
37 

57 
38 

54 
42 

58 
48 

70 
50 

MONTEREY 

MAX 
MIN 

91 
62 

81 
61 

64 

50 

61 
52 

58 

50 

57 

SI 

62 
49 

61 
50 

66 
46 

64 
46 

62 
50 

65 

50 

60 
47 

68 

51 

61 
55 

61 
51 

65 
52 

70 
51 

63 
54 

63 
52 

62 
49 

58 
46 

58 
38 

60 

40 

63 
42 

62 
43 

60 
43 

67 
51 

63 
49 

65 
44 

S<m>  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

• 

07 

id 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

MAX 

65 

53 

8  2 
55 

80 
55 

64 

50 

62 
50 

57 
52 

60 
53 

63 
52 

60 
44 

64 
43 

65 
45 

61 

4; 

67 
49 

59 
49 

62 
52 

66 
57 

62 
55 

66 
48 

67 
50 

69 
49 

62 
50 

62 
51 

69 
39 

60 
41 

62 
45 

64 
44 

41 

66 
45 

66 
51 

64 
51 

65.4 
48.9 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MAX 

87 
63 

90 
66 

83 
63 

82 
47 

76 
50 

67 
45 

59 
41 

62 
43 

61 
44 

65 
46 

64 
46 

56 
46 

69 
51 

61 

47 

62 
50 

56 
45 

58 
-6 

61 
46 

65 
53 

57 
"8 

56 

41 

5 1 
35 

55 
35 

54 
33 

59 
36 

59 
41 

4  2 

59 
44 

55 
42 

54 

63.5 
45.9 

MOUNT  HAMILTON 

MAX 

74 

61 

68 
55 

63 
53 

55 
37 

47 
34 

51 
36 

55 
40 

49 
39 

56 
42 

46 
38 

48 
38 

5  7 
4  3 

54 
45 

4  8 
38 

39 
30 

42 
29 

5 1 
32 

42 

5  3 
40 

57 
46 

NACIMIENTO  DAM 

MAX 

62 
50 

94 
48 

84 

52 

60 

50 

63 

44 

63 
44 

64 
43 

60 
41 

61 
42 

67 
42 

68 
46 

67 
4  1 

68 
44 

64 
43 

63 
45 

63 
48 

6  1 
47 

68 
-3 

70 
44 

72 
46 

6  3 
44 

60 
44 

60 
40 

67 
38 

59 
38 

6  3 
37 

62 
36 

5  2 
40 

59 
50 

62 

66.3 
43.9 

NEWARK 

MAX 
MIN 

82 
5". 

82 
53 

74 
54 

68 
53 

67 
53 

59 
5  2 

54 
47 

65 
46 

62 
43 

69 
44 

63 
46 

61 

49 

68 
49 

64 
51 

63 
52 

63 
55 

67 

50 

65 
51 

72 
53 

62 
56 

60 

50 

59 
44 

58 
41 

53 
39 

55 
38 

59 

40 

59 
-0 

52 
44 

62 
49 

64 

63.7 
48.2 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
52 

74 

52 

62 
51 

62 
55 

57 
54 

56 

52 

67 
51 

61 
48 

60 
46 

59 
46 

62 
53 

64 

55 

62 
52 

64 
54 

62 
59 

62 
52 

64 

52 

68 
51 

63 
59 

62 
56 

60 
52 

55 
43 

5fc 
45 

58 
44 

56 
38 

6  3 
42 

56 
46 

60 

50 

59 
53 

57 

61.6 
50.5 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

MAX 
MIN 

ai 

46 

83 
45 

75 
45 

64 
46 

65 
47 

61 
52 

56 
49 

62 
39 

61 
36 

64 
39 

60 
43 

65 
47 

67 
41 

62 
44 

64 
54 

64 

52 

62 
42 

67 
45 

70 
49 

62 
54 

65 
48 

60 
40 

55 
35 

56 

32 

57 
30 

58 

35 

62 
39 

56 
52 

62 
49 

60 

63,6 
44.2 

PASO  ROBLE5 

MAX 
MIN 

95 
35 

84 
37 

77 
35 

71 
42 

66 
37 

58 
48 

61 

52 

63 
52 

65 
35 

70 
33 

64 
41 

67 
41 

69 
32 

67 
46 

69 
50 

76 
55 

69 
53 

74 
37 

72 
46 

64 

56 

60 
40 

62 
44 

59 
31 

60 
30 

60 
25 

6  1 
26 

54 
29 

60 
45 

63 
45 

65 
43 

66.8 
40.8 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

MAX 
MIN 

96 
42 

87 
40 

80 
42 

71 
43 

67 
43 

55 
53 

61 

52 

61 
44 

66 
40 

67 
39 

62 
44 

66 
46 

68 
40 

65 
49 

68 
53 

63 
59 

67 

50 

71 
43 

70 
47 

64 

50 

60 
45 

56 
43 

57 
36 

59 
35 

59 
35 

61 
34 

52 
35 

61 
49 

62 
46 

66 
45 

65.7 
44.  1 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

94 
44 

88 
48 

61 
43 

74 
41 

70 
37 

62 
41 

56 
48 

64 
38 

66 

32 

70 
34 

65 
36 

71 
38 

68 
38 

65 
44 

62 
49 

62 
51 

67 
48 

74 
39 

69 
53 

63 
47 

59 
41 

59 
40 

57 
30 

60 
27 

63 
28 

64 

30 

62 
31 

60 
49 

66 
46 

67 
37 

67.0 
40,3 

PISMO  BEACH 

MAX 
MIN 

89 
49 

81 

57 

74 
56 

74 
56 

67 
50 

58 
55 

56 

53 

62 
53 

64 
4  2 

62 
46 

64 
S2 

69 
46 

60 
46 

64 
48 

66 
43 

60 
58 

69 
57 

75 
47 

68 

52 

65 
56 

64 

52 

60 
51 

60 
40 

60 
40 

65 
40 

66 
44 

67 
45 

66 
55 

65 

55 

65 
49 

66.3 
49,9 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

MAX 

72 
53 

75 
53 

62 
54 

63 
51 

59 
52 

59 
54 

61 
51 

63 
48 

64 
47 

64 
48 

63 

50 

65 
49 

59 
49 

63 
52 

63 
56 

63 
56 

66 
55 

66 
54 

65 
53 

6  5 
55 

62 
53 

61 
47 

6  0 
45 

62 
46 

64 
48 

63 
47 

61 
4  8 

62 
55 

64 
53 

66 
5  3 

63.5 
51.2 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

MAX 
MIN 

76 
41 

80 
44 

72 
45 

67 
43 

60 
42 

56 
51 

65 
47 

65 
40 

66 
35 

64 
36 

66 
48 

71 
48 

67 
45 

68 
43 

65 

55 

64 

50 

68 
45 

65 
45 

67 
51 

66 
52 

66 
46 

58 
36 

55 
36 

57 
32 

56 
28 

58 
32 

54 
40 

53 
47 

62 
50 

58 
52 

63,9 
43.5 

PRIEST  VALLEY 

MAX 
MIN 

86 
33 

82 
34 

80 
34 

78 
31 

78 

30 

60 
42 

55 
45 

60 

29 

65 
29 

58 
35 

64 
31 

68 
31 

60 
38 

60 
38 

62 

40 

59 
50 

60 
46 

69 
35 

67 
35 

59 
47 

50 
38 

53 
41 

52 
29 

51 

25 

58 

24 

57 
25 

59 
26 

54 
44 

62 
40 

63 
46 

63.0 
35,8 

REDWOOD  CITY 

MAX 
MIN 

65 
45 

79 
45 

70 
45 

68 
47 

61 

48 

57 
50 

65 
48 

65 
40 

68 
37 

63 
40 

64 
46 

69 
48 

65 
46 

67 

50 

6fc 
57 

65 
52 

67 
45 

72 

46 

65 
60 

66 
54 

64 
46 

56 
40 

59 
36 

60 
34 

60 
32 

61 
36 

56 
37 

61 
49 

64 

50 

62 
47 

65.1 
45,2 

RICHMOND 

MAX 
MIN 

66 
54 

86 
53 

78 
52 

63 
54 

65 

52 

57 

53 

58 

47 

69 
49 

67 
45 

65 
44 

64 
47 

62 

55 

66 
54 

63 
56 

61 
58 

65 
54 

66 

50 

66 

52 

70 
57 

65 
58 

63 
46 

60 
41 

57 
39 

59 
39 

58 
40 

61 
40 

59 
44 

55 
48 

62 
49 

64 
5  l 

64,7 
49,4 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

60 
43 

75 
♦3 

70 
42 

69 
48 

59 
48 

53 
49 

61 

45 

61 

40 

64 
31 

64 
36 

61 

50 

65 
52 

63 

65 
43 

60 
55 

60 
49 

62 

41 

63 
41 

61 
42 

60 
50 

56 
46 

53 
33 

53 
35 

54 
34 

54 
27 

55 
30 

56 
30 

56 
47 

57 
45 

57 
44 

61,0 
42,1 

SALINAS  2  E 

MAX 
MIN 

94 
51 

85 
51 

68 
49 

65 

53 

61 
51 

57 
52 

65 
50 

63 
51 

66 

40 

66 
39 

66 
46 

68 
48 

:; 

45 

68 

52 

65 

55 

64 
53 

70 
52 

75 
46 

66 

52 

70 
51 

69 
47 

58 
46 

62 

35 

63 
34 

64 

39 

65 
34 

56 

40 

64 
51 

63 
51 

69 
4  1 

66.7 
46.8 

SALINAS  FAA  AP 

MAX 
MIN 

95 
51 

85 
49 

62 
48 

63 
52 

60 
51 

58 
51 

63 
50 

61 
44 

64 
41 

65 
39 

64 
46 

65 
47 

61 
44 

65 

53 

63 
55 

62 
53 

67 
49 

73 
47 

65 
52 

66 
47 

63 
50 

56 
39 

67 
35 

59 
35 

61 
37 

61 
34 

56 
39 

62 
51 

61 
45 

66 
40 

64.7 
45,8 

SAN  ANTONIO  MISSION 

MAX 
MIN 

93 
41 

90 
44 

82 
39 

80 
35 

75 
33 

69 
31 

60 
44 

64 
41 

66 
33 

71 
35 

66 
37 

68 
36 

68 
38 

68 

41 

68 
40 

64 
56 

75 
43 

72 
37 

67 
42 

65 

43 

63 
43 

58 
46 

58 

30 

60 
33 

63 
30 

68 

28 

64 
37 

56 
47 

67 
37 

66 
43 

68.5 
38.6 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

MAX 
MIN 

65 
66 

74 

57 

64 
51 

58 
53 

58 
53 

55 

50 

66 
47 

60 
54 

60 
54 

59 
52 

60 
52 

63 
56 

62 
57 

64 
59 

68 
45 

69 
44 

66 
42 

70 
43 

72 
43 

70 
44 

68 
4  1 

62 
43 

57 
39 

60 
40 

59 
42 

60 
42 

57 
4! 

57 
48 

62 
55 

60 
53 

63.6 
49.1 

SAN  FRANC  I  SCO  WB  AP 

MAX 
MIN 

62 
50 

75 
51 

64 
49 

62 
47 

58 
51 

55 
50 

65 
50 

61 
43 

62 
41 

59 
43 

61 
52 

66 
53 

65 
50 

66 
53 

64 
54 

60 
51 

66 
48 

69 
5  0 

63 
57 

63 
53 

6  1 
47 

54 

42 

55 
39 

57 

38 

56 
36 

57 
40 

54 
41 

59 

49 

60 
49 

59 
48 

61.9 
47.5 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

MAX 
MIN 

66 
59 

80 
63 

65 
51 

63 
52 

56 
51 

55 
49 

65 
50 

61 
49 

64 

50 

62 
51 

60 

52 

68 
56 

62 
53 

65 
56 

63 
53 

62 
53 

64 
53 

70 
54 

64 
57 

61 
49 

60 
52 

57 
47 

57 
48 

58 
47 

60 
46 

57 
47 

56 
48 

59 
50 

59 
55 

59 

54 

62.6 

SAN  GREGORIO  2  SE 

MAX 
MIN 

69 
45 

77 
45 

64 

37 

64 
47 

57 
47 

55 
47 

63 
46 

61 

42 

64 

34 

62 
35 

64 
45 

70 
49 

64 
45 

64 
46 

62 
57 

63 
47 

65 
45 

71 
48 

64 
56 

61 
5  1 

59 
45 

59 
40 

56 
36 

60 
33 

62 
36 

62 
34 

61 
40 

63 
49 

64 
47 

66 
45 

63.9 

SAN  JOSE 

MAX 
MIN 

63 
47 

8  1 
49 

73 

48 

68 
52 

64 

52 

59 
52 

64 
48 

64 
41 

66 
39 

64 
39 

61 
47 

70 
51 

67 
49 

66 
51 

63 
57 

64 

52 

63 
47 

73 
47 

68 
55 

65 
53 

62 
49 

56 
40 

56 
35 

56 
34 

58 
33 

60 
35 

59 
37 

62 
49 

63 
54 

62 
47 

64.7 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

MAX 
MIN 

96 
55 

98 
55 

92 
52 

71 

47 

67 
49 

62 
50 

58 
50 

57 

51 

60 
43 

68 
42 

65 
41 

62 
45 

68 
45 

65 
46 

65 
50 

69 

55 

61 

54 

70 
47 

73 
47 

71 
48 

65 
45 

60 
46 

59 
40 

60 
45 

63 
45 

63 
42 

66 
42 

63 
41 

65 
52 

65 

52 

67.6 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

78 

50 

80 

52 

74 

49 

66 
56 

60 
52 

56 
51 

66 
49 

64 
53 

65 

40 

61 
45 

63 
56 

67 
56 

65 
58 

68 
59 

65 
62 

64 
57 

66 

57 

72 
51 

65 
55 

65 
53 

62 
52 

58 
42 

58 

39 

60 
35 

60 
36 

63 
41 

63 
39 

61 
51 

64 
54 

61 
46 

64.7 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

MAX 
MIN 

65 
49 

78 
50 

70 

50 

59 
50 

65 
48 

64 

42 

67 
42 

64 
42 

65 
48 

71 
51 

67 
49 

66 
53 

64 
57 

64 
53 

67 
49 

72 

48 

65 
57 

65 
53 

61 
49 

58 
42 

57 
37 

58 
35 

60 
35 

61 
38 

56 
39 

63 
49 

64 
54 

62 
48 

64,9 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

85 

48 

8  3 
51 

69 
45 

66 
52 

62 
46 

54 

40 

67 
48 

62 
45 

66 
38 

66 
38 

63 
48 

67 
54 

64 

45 

65 
53 

62 
55 

64 

53 

66 
45 

71 
43 

71 
46 

62 
46 

63 
48 

61 

42 

61 
37 

63 
33 

59 
33 

62 
35 

61 

37 

61 

50 

63 
51 

63 
44 

65.1 
45.0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

MAX 
MIN 

85 
55 

86 
53 

77 
53 

67 
51 

65 
50 

56 

50 

54 
46 

65 
44 

65 

42 

64 
41 

65 
43 

62 
49 

68 

50 

65 
50 

65 
52 

63 

50 

64 
46 

66 
47 

71 
51 

62 
53 

64 
46 

58 
41 

57 
39 

57 
37 

56 
37 

60 
37 

62 
39 

56 
44 

60 
47 

60 
50 

64.2 
46.5 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

MAX 
MIN 

83 
40 

85 
41 

78 
42 

76 
38 

70 
41 

60 
52 

54 
46 

64 
39 

63 

33 

66 
34 

65 
36 

64 
49 

69 
43 

68 
45 

69 
51 

64 

50 

64 
43 

66 
43 

66 
47 

64 
53 

63 
45 

60 
34 

55 
32 

55 
31 

56 
26 

59 
32 

59 
32 

55 
40 

59 
47 

62 
45 

64,7 
41,1 

WATSONVILLE  WATERWORKS 
•          ft  ft 

MAX 
MIN 

9 1 
47 

92 
49 

85 
48 

59 
52 

61 
51 

58 
51 

56 
49 

64 
47 

60 
39 

66 
38 

65 
47 

63 
51 

66 
46 

64 
48 

66 
55 

62 
53 

64 
49 

66 
44 

71 
50 

63 
54 

65 

49 

61 
42 

58 
36 

59 
34 

65 
31 

63 
35 

63 
39 

60 
44 

60 
52 

61 
44 

65.2 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 

MAX 
MIN 

82 
46 

8  3 
49 

79 
52 

73 
42 

47 

64 
51 

60 
49 

68 

50 

68 

43 

64 
42 

65 
50 

65 
51 

71 
49 

65 
46 

69 
55 

66 
54 

64 

50 

67 
49 

66 

50 

62 
53 

64 
44 

63 
41 

56 
42 

60 
32 

56 
38 

59 
38 

53 
47 

62 
50 

70 
53 

66.0 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

MAX 
MIN 

43 

47 

48 

44 

42 

50 

54 
45 

65 
47 

64 
40 

65 
36 

66 
43 

66 
48 

72 
46 

64 
44 

67 
48 

68 
47 

64 
49 

65 
46 

67 
50 

60 
52 

63 
44 

63 
36 

57 
39 

56 

36 

57 
32 

58 
34 

59 
34 

52 

40 

61 
46 

64 

53 

65.4 
43.7 

ASH  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

67 
56 

9  3 
61 

88 
59 

85 
53 

60 
51 

80 
45 

58 
47 

67 
49 

62 
47 

59 
43 

63 
44 

68 

44 

66 
46 

75 
50 

75 
51 

69 
54 

68 

52 

69 

53 

72 
54 

80 
54 

65 
44 

61 
44 

59 
40 

55 
35 

56 
34 

55 
34 

56 
38 

62 
41 

67 
46 

62 
41 

66.9 
47.1 

AUBERRY  1  NNE 

MAX 
MIN 

90 
45 

85 
52 

60 
39 

59 
38 

61 
37 

64 

43 

65 
41 

72 
38 

70 
45 

62 
47 

60 
51 

65 
46 

73 
44 

74 
46 

63 
50 

58 
40 

52 
40 

54 
32 

55 
30 

54 

27 

55 
28 

64 
31 

61 
47 

63 
43 

67 
36 

64.2 
40.8 

3AKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

90 
49 

84 
51 

83 
51 

75 
52 

76 
49 

65 
50 

67 
52 

63 

50 

63 
47 

65 
44 

69 
47 

66 
47 

73 
47 

69 
51 

71 
51 

69 
55 

71 
51 

73 

50 

80 
47 

66 
57 

64 
49 

59 
43 

52 
43 

55 
43 

56 
42 

59 
39 

53 
39 

67 

50 

64 
47 

54 
45 

67.4 
47.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  363  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


Station 

Day  Of  Month 

Q 

a 

4 

•!■ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BALCM  POKER  HOUSE 

MAX 
MIN 

84 
57 

80 
98 

78 
58 

75 
53 

76 
54 

71 
51 

62 
49 

60 
51 

57 
54 

60 
45 

63 

5  0 

61 
46 

67 
47 

68 

52 

65 
51 

62 
53 

65 
50 

65 
46 

71 
51 

70 
53 

62 
44 

55 
44 

50 
36 

50 
36 

51 
37 

50 
35 

59 
40 

57 
50 

58 
49 

59 
45 

63.7 
48,2 

BLACHELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

83 
51 

88 
49 

89 
49 

75 
45 

73 
43 

63 
52 

64 
39 

65 
36 

68 
45 

68 
43 

70 
41 

73 
50 

64 
47 

65 
57 

71 
47 

72 

44 

77 
47 

81 
47 

69 
42 

65 
48 

58 
34 

55 
38 

58 
32 

58 
34 

55 
39 

66 
50 

69 
*9 

58 
47 

68,6 
44.5 

BUTTONWILLO* 

MAX 
MIN 

86 
44 

88 
44 

8  9 
50 

86 
43 

79 
41 

80 
45 

63 
53 

66 
53 

66 

40 

68 
36 

71 

41 

72 
40 

70 
38 

75 
45 

70 
47 

75 
52 

70 
47 

72 
43 

78 
43 

84 

50 

67 
43 

68 
46 

63 
36 

57 
41 

56 
34 

60 
28 

61 
30 

55 
34 

61 
41 

67 
46 

70,8 
42.5 

CALAVERAS  BIG  TREES 

MAX 
MIN 

78 
44 

78 
42 

78 
43 

68 
41 

69 
35 

6  7 
39 

40 
32 

46 

32 

51 
27 

50 
29 

56 
32 

49 
34 

58 
35 

59 
35 

56 
38 

48 
38 

47 

39 

47 

33 

65 
35 

55 

40 

47 
32 

37 
30 

36 
24 

43 
23 

44 

23 

50 
26 

52 
31 

51 

42 

56 
32 

54,7 
34,0 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

82 
53 

84 

55 

86 
56 

78 
45 

76 
46 

67 
48 

53 
50 

68 
47 

62 
41 

61 

43 

67 
44 

60 
46 

69 
51 

68 
47 

65 
48 

62 
51 

62 
50 

63 
51 

72 
55 

71 
54 

60 
48 

61 
42 

56 
36 

46 
37 

57 
38 

57 
39 

56 
42 

54 
44 

67 
47 

66 
50 

65,3 
46,9 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 
MIN 

81 
4  7 

81 
47 

88 
52 

82 
45 

76 
42 

75 
45 

63 
50 

66 
49 

58 

4  0 

62 
39 

64 
46 

66 
41 

65 
40 

70 
39 

71 
51 

65 
53 

59 
53 

67 
45 

71 
53 

74 
53 

64 
45 

60 
45 

55 
32 

54 
31 

55 
31 

54 
32 

57 
33 

63 
37 

63 
50 

65 
42 

66,5 
43.6 

CHERRY  VALLEY  0AM 

MAX 
MIN 

82 
47 

81 
43 

78 
47 

70 
39 

74 

39 

70 

34 

52 
30 

57 

35 

60 
35 

61 

37 

59 
42 

53 
39 

49 

40 

55 

30 

62 
36 

54 

40 

51 

32 

46 

21 

48 

22 

48 
27 

50 
30 

56 

30 

53 
40 

58 

30 

59.5 
35.2 

COALINGA 

MAX 
MIN 

78 
45 

80 
46 

81 
47 

75 
45 

69 
43 

66 
48 

64 

35 

64 
46 

62 
36 

69 

38 

70 
*6 

70 
42 

76 
41 

71 

60 

72 
50 

64 
56 

61 
47 

77 
44 

75 
46 

67 
55 

63 
42 

57 
41 

55 
35 

58 
31 

59 
30 

58 

32 

56 
32 

64 
48 

66 
45 

62 
48 

67.0 
43.0 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

MAX 
MIN 

83 
44 

8  5 

45 

8  7 
45 

81 
43 

75 
42 

7  8 
47 

62 
52 

67 
54 

64 

36 

67 
37 

68 
45 

70 
40 

70 
42 

74 
47 

69 

50 

72 
54 

70 
49 

72 
44 

77 
46 

79 

55 

69 
44 

65 
49 

59 
37 

57 
33 

57 
32 

59 
30 

59 
31 

61 
34 

63 
46 

67 
50 

69.5 
43.5 

OENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

85 
38 

81 
38 

78 

99 

75 

43 

73 
34 

60 
45 

65 
45 

63 
41 

65 
29 

70 
31 

68 
40 

71 

39 

70 
38 

70 
39 

64 
51 

63 
51 

68 
49 

67 
42 

72 
44 

69 
35 

63 
42 

59 
40 

56 
34 

56 
28 

59 
26 

59 

2  6 

54 

29 

65 
45 

68 
46 

64 
46 

66.7 
39.2 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

85 
32 

82 
33 

75 

4C 

76 

30 

75 
29 

6  5 
34 

57 
40 

59 
37 

58 
29 

61 
30 

59 
38 

61 

32 

66 

31 

65 
35 

58 
41 

53 
46 

56 
47 

66 
33 

67 
35 

57 

41 

56 
37 

46 
33 

47 
25 

53 
23 

52 
23 

55 
23 

61 
26 

57 
42 

62 
46 

65 
39 

61.8 
34.3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

88 
42 

89 
48 

7  9 
46 

79 

38 

73 
43 

66 
51 

68 
43 

65 
47 

63 
38 

67 
37 

64 
47 

69 
4? 

69 
45 

66 
43 

60 
53 

63 
51 

60 
53 

72 
4  6 

72 
49 

66 
52 

60 

44 

58 
40 

56 
34 

59 

32 

59 
31 

60 
32 

59 
35 

68 
48 

69 
55 

66 
43 

67,1 
43,6 

FIVE  POINTS  5  SSN 

MAX 
MIN 

85 
45 

80 
48 

73 
47 

76 
43 

6  7 
4  7 

64 
49 

66 
38 

67 
36 

66 
46 

69 
43 

73 
40 

70 
46 

77 
46 

66 
56 

72 
52 

76 
43 

82 
50 

74 
47 

64 
43 

59 
48 

55 
34 

58 
32 

58 
31 

59 
33 

64 

30 

60 
34 

68 
45 

63 
46 

68.3 
43.0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

88 
45 

85 
47 

83 
4  6 

77 
45 

78 
43 

60 
49 

67 

54 

63 
46 

65 
38 

67 
41 

69 
46 

68 
44 

71 
44 

70 
49 

69 
55 

66 
56 

71 

53 

74 
46 

77 
51 

69 
56 

64 
47 

58 
45 

56 
36 

57 

34 

57 
33 

58 
34 

59 
36 

65 

52 

66 
49 

61 
52 

67.9 
45.8 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

85 
54 

91 

50 

85 
49 

84 
47 

79 

47 

79 
44 

78 
50 

69 
52 

63 
39 

65 
40 

68 
42 

70 
41 

69 
45 

73 
48 

74 
51 

68 
54 

66 
55 

71 
53 

76 
51 

76 
54 

70 
46 

64 
49 

56 
35 

56 
33 

58 

32 

56 
33 

58 

34 

60 
37 

68 

52 

70 
49 

70.4 
45.6 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

69 
46 

70 
45 

64 
44 

6  0 
40 

61 

39 

61 
3  4 

38 

32 

42 
33 

36 
30 

37 
30 

44 

31 

47 
31 

51 

33 

54 
36 

55 
39 

51 
36 

47 

32 

47 

2  9 

51 

32 

55 
37 

45 

29 

35 
30 

33 
21 

35 
21 

39 
21 

36 
22 

41 

2  6 

46 
34 

47 
34 

49 

32 

48.3 
32.7 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

79 
37 

81 

38 

78 
38 

76 
37 

76 
32 

55 
30 

55 
45 

53 
42 

56 
35 

58 
32 

62 
34 

62 
31 

71 
33 

72 
37 

65 
36 

60 
41 

63 
37 

72 
31 

75 
34 

67 
48 

56 
34 

54 

32 

47 

32 

52 
27 

51 
24 

54 

25 

66 

2  6 

67 
44 

58 
42 

66 

33 

63.7 
35.0 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

69 
48 

68 
48 

6  4 
44 

60 
40 

59 

41 

59 
34 

36 
31 

43 
31 

36 

29 

36 
29 

45 
32 

46 
31 

53 
36 

52 
39 

53 
39 

51 
38 

46 

33 

45 

30 

52 
36 

55 
36 

43 

26 

34 
27 

32 
le 

36 
19 

35 
20 

36 
23 

47 
31 

53 
35 

47 
33 

51 
34 

48.1 
33.0 

HANFORD 

MAX 
MIN 

Bl 
42 

65 
44 

'9 
43 

75 
44 

77 

40 

74 
44 

70 
44 

TO 
52 

67 
35 

67 
36 

70 
4  5 

68 
40 

71 
41 

70 

4  I 

70 
50 

69 
51 

74 

50 

75 
42 

80 
45 

71 

56 

70 
43 

58 
45 

57 
35 

56 
33 

57 
30 

59 
31 

56 

32 

59 
45 

67 
44 

61 
50 

68.6 
42.4 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

8  1 
41 

82 

4? 

'8 
46 

71 
36 

74 
39 

76 
42 

64 

39 

57 

32 

55 
35 

60 
36 

63 
36 

62 
35 

62 
36 

55 

43 

50 
39 

55 
32 

61 
34 

62 
42 

54 
35 

45 
31 

45 

26 

45 
25 

47 
28 

46 

29 

54 
35 

53 
43 

57 
35 

59.9 
36.0 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

66 

37 

64 
37 

61 

40 

60 
34 

59 
32 

54 
31 

41 

30 

39 

30 

37 

25 

45 
29 

45 

33 

51 
29 

52 
29 

53 
32 

49 
36 

45 

32 

47 

29 

50 
27 

54 

30 

48 

32 

36 

20 

32 
25 

32 
12 

35 
13 

33 
14 

46 
18 

51 
28 

47 
35 

46 
31 

54 
29 

47.8 
28.6 

IDRIA 

MAX 
MIN 

84 

60 

85 
61 

'1 
58 

71 
52 

70 

50 

60 
44 

47 
40 

49 
44 

51 
40 

51 
41 

55 
44 

55 
43 

63 
46 

60 
46 

55 
47 

50 
45 

51 
45 

60 
46 

61 
55 

56 
48 

49 
40 

44 
38 

39 
32 

48 
31 

44 
35 

55 
37 

63 
36 

61 
48 

60 
42 

60 
41 

57.6 
44.6 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

MAX 
MIN 

93 
63 

BR 
69 

83 
65 

77 
61 

83 

61 

70 
52 

66 
55 

57 
51 

63 

50 

64 
49 

70 
53 

66 
50 

74 
50 

70 
61 

72 

54 

69 
56 

75 
56 

80 
58 

86 
61 

72 
56 

72 
51 

58 
48 

50 
46 

55 
43 

57 
42 

59 
42 

55 
42 

67 
50 

63 
52 

61 
49 

69.2 
53.3 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

89 
56 

89 
51 

81 
4  4 

79 
45 

79 

41 

69 

45 

56 
47 

57 
46 

61 
47 

62 
36 

68 

38 

69 
37 

72 
41 

73 
46 

71 
41 

68 
44 

68 
43 

70 
46 

74 
38 

64 
52 

60 
36 

56 
44 

57 
32 

57 
30 

58 

27 

58 
27 

64 
40 

58 
48 

65 
39 

72 
38 

67.5 
41.6 

KETTLEMAN  CITY   1  SSW 

MAX 
MIN 

84 

50 

83 
53 

76 

50 

73 
43 

73 
4  2 

58 
43 

62 
48 

58 
42 

6  1 
39 

63 
43 

63 
42 

64 

42 

72 
46 

70 
50 

68 

50 

63 
48 

67 
45 

74 

46 

80 
47 

68 

50 

65 
49 

63 
45 

52 
39 

54 

32 

56 
31 

58 
31 

54 

35 

66 

35 

66 
45 

56 
45 

65.7 
43.5 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

MIN 

86 

50 

88 

50 

80 
50 

89 
39 

78 
47 

67 

50 

65 
5  2 

64 

54 

64 

44 

67 
46 

69 
49 

68 
45 

72 
48 

69 
53 

66 
62 

63 
59 

70 
45 

76 

52 

60 
52 

80 
56 

65 
47 

56 
49 

56 
40 

62 
44 

61 
40 

60 
40 

57 

41 

68 
49 

66 
53 

62 
50 

69.1 
48.5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 
MIN 

Bl 
42 

86 
42 

8  6 

45 

76 

74 
41 

56 
43 

70 
52 

64 
47 

62 
38 

68 
39 

68 
43 

71 
42 

69 
42 

68 
42 

64 
45 

62 
54 

67 
56 

72 
45 

72 
51 

70 
56 

63 
46 

57 
43 

52 
34 

57 

32 

58 
31 

59 
33 

57 
33 

68 
48 

53 

57 
48 

66,7 
43,7 

LE  grand 

MAX 
MIN 

87 
46 

8  1 
47 

79 
45 

75 
44 

75 
42 

67 
47 

66 

54 

64 
58 

64 

38 

67 
38 

68 
47 

69 

43 

70 
43 

69 
45 

66 
54 

65 
56 

61 
54 

72 
45 

74 

55 

70 
56 

62 
47 

60 
46 

57 
34 

58 
31 

60 
31 

59 
32 

58 
38 

64 
49 

68 
45 

61 
50 

67.2 
45.4 

LEMON  COVE 

MAX 
M I N 

86 
47 

8  5 
53 

8  0 
48 

77 
46 

78 
44 

60 
41 

70 
51 

61 

52 

65 
44 

65 
41 

70 
47 

68 
42 

73 
41 

'2 

"8 

71 
47 

72 
54 

72 
51 

78 
48 

78 
46 

69 
54 

64 
44 

56 
46 

55 
38 

57 
38 

57 
36 

60 
33 

62 
33 

64 
48 

69 

52 

65 
45 

68.7 
45.4 

L I NU  5 A  Y 

MAX 
M|N 

8  7 
45 

85 
43 

77 
45 

77 
45 

79 

44 

6  2 

44 

66 
52 

63 
53 

66 
43 

67 
40 

72 
45 

69 
41 

73 
41 

73 
47 

74 
49 

70 
53 

73 
48 

77 
43 

60 
44 

69 
57 

64 
44 

61 
46 

58 
36 

58 
37 

58 
35 

61 
34 

56 
32 

58 
48 

65 
53 

65 
45 

68.9 
44.5 

LODI 

MAX 
MIN 

85 
45 

8? 
46 

78 
47 

74 
45 

66 
4  2 

54 

50 

66 
50 

62 
46 

61 
35 

66 
38 

63 

46 

71 

46 

66 
46 

63 
43 

6  1 
55 

65 
53 

67 
51 

70 
47 

60 
53 

65 
55 

61 

48 

56 
39 

54 

35 

56 
31 

59 

32 

59 
34 

53 
35 

64 
48 

62 
52 

62 

53 

64.4 
44,9 

LOS  BANOS 

MAX 
MIN 

82 
42 

75 
47 

81 
46 

73 
45 

72 
43 

60 
50 

64 
52 

65 
47 

66 
36 

68 

37 

70 
46 

70 
45 

68 
41 

'1 
49 

65 
53 

64 
56 

68 
48 

74 
42 

70 
49 

72 
53 

65 
47 

61 
47 

57 
35 

59 
30 

60 
31 

61 

33 

54 
32 

72 
48 

68 
48 

62 
52 

67,2 
44,3 

maoer  a 

MAX 

MIN 

90 

48 

83 
48 

83 
43 

78 
41 

76 
47 

59 
50 

68 
51 

64 
38 

65 
39 

66 
43 

69 
44 

70 
45 

71 

48 

69 
52 

66 
51 

63 
53 

69 
46 

74 
47 

69 
47 

64 
47 

59 
34 

56 
32 

59 
32 

60 
34 

59 
36 

56 
38 

65 
49 

69 
50 

56 
51 

67,6 
44,3 

MANDEVILLE  ISLAND 

MAX 
MIN 

MANTEC  A 

MAX 

MIN 

79 
42 

8  1 
45 

76 
47 

79 
43 

70 
39 

67 
43 

55 
51 

64 
47 

61 
36 

61 
37 

63 
40 

63 
45 

67 
48 

64 

44 

64 
48 

60 
54 

63 
49 

66 
4-6 

66 
49 

66 
55 

66 
49 

62 
39 

55 
37 

53 
31 

55 
30 

56 
33 

57 
32 

52 
32 

64 
46 

63 
52 

64,0 
43,0 

hid i rnoi 

M*>»  1  t.  UM  A 

MAX 
MIN 

91 
52 

86 

54 

84 
50 

77 
51 

69 
46 

66 
45 

62 
49 

63 
48 

65 
43 

68 
41 

71 
44 

68 
45 

75 
47 

74 
47 

74 
46 

73 
47 

70 
51 

76 
46 

83 
48 

74 

55 

67 
46 

64 
45 

53 
41 

56 
41 

58 
37 

60 
37 

54 

38 

70 
46 

66 
47 

61 
49 

69.3 
46.1 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MIN 

86 
46 

82 
44 

80 

47 

77 
45 

75 
42 

7  2 
49 

66 
52 

64 
51 

66 
36 

69 
38 

69 
46 

70 
46 

70 
45 

70 
46 

66 
52 

63 
55 

67 
54 

73 
46 

68 

52 

70 
55 

66 
48 

62 
46 

56 
36 

56 

32 

58 
31 

59 
33 

57 

32 

65 
40 

68 
51 

62 
48 

67.8 
44,9 

MODESTO 

MAX 
MIN 

85 
42 

78 
44 

'9 
45 

73 
43 

69 
40 

55 
45 

64 
47 

63 
45 

64 
34 

68 

35 

65 
42 

70 
42 

69 
44 

69 
42 

61 
51 

64 
51 

66 
46 

72 
43 

70 
52 

70 
52 

64 
45 

56 
40 

56 
35 

57 
31 

59 
29 

59 
31 

55 
32 

66 
45 

64 
46 

60 
49 

65,6 
42.3 

NEHMAN  2  NW 

MAX 
MIN 

82 
42 

76 
45 

80 
47 

77 
43 

70 
44 

62 
47 

63 
51 

62 

47 

65 
35 

67 
37 

67 
46 

70 
*5 

68 
40 

69 
44 

64 

53 

63 
58 

67 
47 

71 
43 

67 
47 

67 
52 

62 
45 

57 
45 

55 
35 

57 
31 

56 
31 

58 
32 

54 

32 

67 
45 

66 
48 

60 
48 

65.8 
43,5 

See  Reference  Noles  Following  Station  Index 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  OI  Month 

age 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

nun  1  n    rUKR    NANUtn  JlA 

MIN 

87 
♦7 

48 

8  1 
41 

76 
40 

79 
37 

50 
42 

62 
46 

59 
36 

56 
36 

63 
38 

65 
38 

1° 

72 
45 

61 
41 

57 
45 

36 

78 
42 

76 
39 

60 
4  0 

56 
38 

46 
29 

45 
27 

54 

27 

63 
35 

65 
43 

65 
43 

58 
48 

60 
36 

69 

37 

64,8 
39.6 

nAtnfli  f  unnnu&Dn  niH 

MIN 

82 
47 

52 

8  3 
47 

82 
47 

79 
39 

78 

45 

76 

46 

70 
44 

68 
39 

64 
37 

68 
45 

65 
-8 

70 
46 

69 
43 

6c 
55 

65 
53 

53 

65 
48 

69 
53 

68 
44 

67 
48 

65 
43 

63 
31 

60 
30 

58 
31 

58 
31 

58 
35 

57 
43 

65 
36 

65 
50 

68.4 
43.6 

no  fiNfiF  CrtUF 
UNMNUC  LUVC 

MAX 

MIN 

64 

*8 

88 
48 

8  6 
45 

83 
46 

77 
44 

79 

34 

79 
43 

66 
53 

64 

40 

61 

40 

63 
39 

72 

44 

70 
45 

76 
50 

72 
51 

69 

55 

53 

7  1 

48 

77 
50 

77 

55 

69 
44 

64 

50 

59 
37 

58 
36 

58 
34 

56 

35 

59 

35 

60 
50 

61 

53 

66 
48 

69,9 
45,1 

MAX 
MIN 

8  3 
51 

53 

7  7 
53 

60 
46 

72 
44 

74 

45 

59 
52 

60 
50 

62 
40 

64 
42 

67 
44 

67 
45 

65 
42 

69 
46 

66 
4t 

67 
53 

60 
51 

69 
44 

74 
47 

74 
52 

71 

47 

65 
48 

57 
36 

55 
34 

56 
34 

59 
35 

6C 

34 

54 
49 

69 
47 

65 
47 

66,9 
45.2 

DAD  TEQwII  1  F 

MAX 

MIN 

85 

46 

89 
46 

88 
47 

79 
46 

78 
44 

60 
46 

63 
52 

69 

52 

62 
44 

67 
41 

67 
45 

70 
43 

69 
42 

76 
49 

72 
5C 

54 

48 

72 
43 

79 
44 

83 
56 

6  9 
45 

66 
49 

61 

37 

58 

40 

59 
38 

58 

35 

61 

34 

59 
42 

60 
52 

66 
45 

70,4 
45.2 

MAX 
MIN 

79 
41 

76 
39 

74 
38 

68 

60 
30 

47 
36 

44 
30 

4  1 

30 

46 

30 

54 

34 

58 
31 

63 
36 

65 
36 

60 
39 

35 

36 

62 
31 

66 
36 

63 
35 

57 

33 

39 
32 

41 

28 

42 

2a 

46 

25 

47 

25 

60 

2  5 

56 

32 

57 

32 

64 
34 

56,7 
32.6 

F  A  i  T    FODTU^.t    DuD    uni  IFF 

MAX 
MIN 

8  3 
56 

8 1 

57 

78 
52 

77 
49 

72 
50 

68 

40 

55 
39 

56 
41 

56 
34 

58 
38 

57 

44 

62 
43 

65 
43 

64 
43 

60 
44 

41 

59 
46 

66 
40 

64 
42 

56 
44 

50 
36 

43 
32 

47 
29 

5  2 
35 

52 
33 

54 
32 

56 
36 

56 
44 

58 
47 

62 
40 

60.9 
41.7 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

79 

53 

80 

56 

76 
57 

60 
52 

73 
47 

65 
51 

59 
53 

62 
51 

65 
49 

63 
42 

65 
46 

66 
51 

69 
47 

69 
51 

67 
56 

56 

53 

66 
47 

71 
50 

71 

52 

69 
49 

63 
49 

57 

39 

55 
36 

56 
37 

57 
39 

56 
38 

54 
38 

66 

50 

65 
56 

65.7 
48.4 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

83 
42 

85 
44 

89 
47 

79 
38 

76 
40 

75 

44 

50 
47 

62 

41 

64 
35 

59 
36 

64 
41 

63 

40 

67 

1  39 

65 
40 

65 
46 

46 

49 

56 
41 

68 
44 

72 
44 

6  2 
42 

54 
39 

53 
31 

55 
29 

59 
29 

58 
30 

56 
32 

65 
34 

63 
48 

66 
40 

64.9 
40,0 

SO  ENTRANCE  Y05EMITE 

MAX 
MIN 

79 
40 

79 
39 

75 
40 

70 
36 

66 
37 

55 
36 

46 
35 

49 

36 

48 

32 

56 
30 

52 
32 

60 
33 

58 
34 

58 
36 

58 
40 

52 
40 

52 
37 

2  9 

60 

30 

50 
38 

43 
31 

37 
32 

39 

2  2 

45 
21 

47 
21 

48 

24 

55 

30 

52 
41 

56 

37 

63 
33 

55.5 
33.4 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

84 
47 

78 
47 

82 
50 

73 
45 

6  9 
43 

56 
50 

67 
51 

64 
47 

62 
36 

67 
41 

65 

49 

71 
45 

67 
48 

65 
44 

62 
56 

65 
55 

52 

72 
49 

66 
54 

68 
52 

64 

50 

57 
40 

5  5 
38 

56 
33 

57 
33 

59 
35 

54 
36 

66 
49 

64 

55 

61 

52 

65.4 
46.  1 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

TEHACHAP I 

MAX 
MIN 

78 
4* 

79 
44 

74 

38 

74 
33 

72 
31 

60 
31 

50 
35 

46 

34 

54 

36 

54 
Jl 

58 
36 

62 
33 

66 
35 

69 
38 

63 
35 

59 
38 

45 

63 
35 

69 
34 

72 

33 

55 
38 

45 
36 

49 

33 

50 
27 

50 
22 

49 

25 

54 
37 

60 
42 

54 

42 

65 
35 

60.4 
35.2 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

93 
54 

88 
58 

88 
52 

78 
56 

8  1 

52 

70 
43 

61 
53 

57 
47 

63 
45 

70 
43 

70 
42 

69 
45 

74 
45 

70 
50 

76 
48 

73 
54 

52 

60 
51 

84 

53 

74 

55 

65 
49 

59 
45 

53 

44 

57 
42 

59 
37 

62 
35 

56 
37 

76 

5U 

65 
52 

66 
46 

70.3 
47,8 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

MAX 
MIN 

89 
48 

88 
48 

87 
50 

82 
46 

80 
54 

80 
42 

68 
47 

69 
52 

62 
52 

65 
43 

68 
52 

68 
52 

76 
45 

75 

50 

74 
51 

54 

49 

78 
44 

80 
43 

79 
59 

67 
47 

63 
50 

55 
51 

56 
38 

57 
32 

60 
34 

61 
34 

62 
51 

63 
51 

66 
53 

70,7 
47.4 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

85 
43 

85 
48 

76 
50 

74 

40 

71 
44 

70 
46 

60 
44 

61 
41 

58 
34 

62 
37 

60 
44 

64 

43 

64 
41 

62 
40 

5  7 
47 

5  5 
46 

50 

64 
43 

62 
42 

56 
40 

52 
40 

46 
36 

49 
31 

52 
31 

52 
31 

52 
31 

60 
34 

56 
46 

58 
50 

58 
39 

61.2 
41,1 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

80 
43 

84 
44 

78 
47 

84 

43 

73 
43 

70 
50 

55 
51 

62 
45 

65 
45 

72 
45 

73 
43 

77 
48 

74 
52 

72 
44 

64 
46 

53 

48 

69 
45 

67 
51 

63 
53 

65 
49 

66 
41 

57 
36 

56 
40 

56 

33 

58 

35 

58 
36 

52 
35 

62 
46 

66 
48 

66.8 
44.7 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

81 
43 

78 
47 

80 
47 

74 

52 

65 
49 

56 
49 

62 
48 

65 
49 

64 
38 

65 
38 

67 
50 

70 
47 

66 
44 

64 
46 

63 
52 

52 

48 

64 

45 

64 
48 

65 
51 

64 
47 

57 
42 

57 
39 

57 
38 

58 
32 

57 
3  5 

53 
33 

55 
42 

65 
53 

56 
52 

64.1 
45.2 

VI  SAL  I  A 

MAX 

MIN 

81 
49 

85 

49 

84 
46 

76 
50 

74 
47 

76 
45 

61 
53 

67 
53 

63 
42 

63 
42 

64 
47 

66 
45 

66 
45 

71 
51 

70 
51 

72 
56 

70 
52 

70 
49 

73 
51 

75 
56 

69 
47 

63 
51 

59 
34 

55 
38 

56 
37 

56 
36 

58 

36 

59 
39 

64 
51 

65 
48 

67.8 
46.6 

WASCO 

MAX 

MIN 

84 
47 

87 

45 

81 
47 

81 

47 

76 
45 

78 
46 

64 

52 

70 
52 

63 
42 

66 
39 

68 
44 

70 
54 

67 
44 

65 
48 

65 
50 

73 
55 

70 
51 

71 
46 

75 
47 

80 
51 

68 
45 

64 
48 

61 

38 

56 
38 

57 
39 

58 
35 

60 
35 

53 
39 

58 
44 

66 
44 

68.5 
45.2 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
#          #  • 

MAX 
MIN 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

91 
60 

92 
60 

85 
55 

71 
55 

72 

48 

64 
55 

62 
50 

58 
48 

65 
44 

65 
44 

67 
44 

70 
45 

77 
51 

72 
47 

70 
48 

66 
46 

70 
50 

79 
48 

80 
52 

7  3 

53 

65 
56 

63 
45 

6  1 
47 

6  1 

37 

62 
38 

68 
37 

76 
45 

76 

54 

73 
55 

77 
51 

71.0 
49,0 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 

MIN 

88 

65 

78 
62 

66 

59 

66 
58 

66 
63 

67 
62 

65 

53 

60 
51 

61 
53 

69 
51 

64 

53 

62 
52 

65 
53 

64 
54 

67 
55 

67 
53 

57 

69 
54 

66 
55 

6  4 
57 

66 
53 

62 
53 

60 
48 

6  1 

5  0 

63 
49 

64 
51 

6b 
52 

67 
61 

65 
56 

67 
51 

66.3 
54.8 

BARRETT  DAM 

MAX 
MIN 

92 
47 

84 
57 

90 
41 

61 
44 

71 
41 

75 
42 

59 
48 

62 
48 

57 
44 

65 
38 

64 

38 

68 
36 

71 

37 

74 

37 

79 
38 

72 
38 

48 

70 
36 

8 1 
37 

fl  1 
38 

75 
41 

6  5 
43 

59 
46 

59 
30 

63 
29 

62 
29 

68 
30 

77 
36 

80 
49 

75 
36 

71.5 
40.1 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

93 
58 

93 
59 

96 
51 

86 
41 

89 
39 

76 
36 

72 

33 

55 
38 

60 
36 

61 
35 

60 
35 

61 
37 

70 
42 

86 
46 

79 
42 

7  1 
40 

56 
43 

40 

75 
46 

47 

69 
43 

63 
38 

26 

56 

30 

6 1 
31 

59 
29 

65 
35 

67 
51 

7  2 
53 

74 
45 

70,8 
40.9 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

6? 
38 

70 
24 

64 

29 

57 

27 

62 
22 

55 
28 

52 
32 

40 
26 

49 

25 

49 

21 

56 
27 

60 
25 

61 
24 

58 
26 

59 
26 

55 
28 

56 

34 

21 

21 

37 

33 

34 

17 

11 

14 

17 

59 

20 

6 1 
37 

31 

59 
24 

55.0 
26,0 

BONITA 

MAX 
MIN 

97 
45 

96 
49 

78 
53 

72 
58 

73 
48 

64 
57 

68 

52 

66 
49 

69 

4  6 

70 
41 

70 
41 

71 
42 

70 
39 

70 

41 

7  1 
52 

70 
55 

50 

44 

80 

43 

6  9 
45 

6  6 
45 

67 
43 

44 

35 

35 

70 
37 

79 
37 

75 
49 

49 

68 
40 

72.3 
45.5 

BUR BANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

97 
63 

91 
52 

82 
52 

70 
56 

70 
49 

63 
56 

60 
53 

62 
44 

66 
45 

67 
41 

67 
46 

70 
42 

77 
44 

70 
46 

70 
4U 

45 

58 

79 
47 

80 
47 

73 
53 

6  5 
44 

63 
47 

6  2 
38 

36 

37 

66 
36 

70 
40 

70 
55 

72 
46 

77 
44 

70.8 
47.1 

CABRILLO  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

94 
61 

87 
68 

57 

67 
55 

66 
59 

63 
59 

62 
56 

64 
53 

65 

53 

65 
52 

65 

52 

61 

53 

69 

58 

64 

52 

64 
56 

58 

56 

54 

72 
54 

54 

56 

51 

52 

46 

46 

47 

7  1 

51 

57 

58 

62 

50 

67.2 
54.5 

CACHUMA  DAM 

MAX 
MIN 

96 
55 

96 
58 

91 
44 

76 
46 

70 
46 

66 
46 

58 
51 

56 
47 

58 
42 

67 
41 

67 
46 

66 

52 

69 

44 

74 

50 

68 
46 

55 

54 

7  1 
47 

76 
47 

56 

45 

46 

33 

41 

39 

35 

40 

49 

49 

68 
42 

69.5 
46.5 

CAMPO 

MAX 
MIN 

81 
48 

86 
55 

82 
39 

75 
37 

76 
37 

57 
50 

59 
40 

55 
45 

60 
45 

62 
32 

65 
32 

74 
34 

79 
41 

79 
35 

7  5 
35 

35 

50 

77 
35 

79 
36 

7  7 
38 

64 

52 

41 

58 
40 

26 

24 

65 
22 

6  7 
4  I 

80 
46 

49 

79 
40 

69.9 
39.3 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

93 
63 

92 
45 

84 
43 

71 
51 

71 
45 

68 

" 

si 

53 

55 
42 

67 
44 

67 
38 

68 
44 

72 
45 

80 
42 

75 
44 

7  3 
44 

65 
57 

7  i 
60 

80 
47 

62 
43 

50 

44 

44 

34 

33 

33 

35 

36 

55 

42 

80 
42 

71.6 
45.0 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

74 
54 

96 
58 

91 
57 

68 
61 

67 
55 

67 
59 

64 
58 

67 
55 

64 
53 

66 
48 

64 
50 

66 
49 

65 
48 

66 
46 

6  5 
56 

57 

57 

69 
50 

67 
50 

50 

7  1 
49 

49 

50 

43 

42 

43 

44 

45 

54 

66 
46 

67.9 
51.2 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
MIN 

92 
58 

95 
58 

91 

50 

73 
53 

69 
54 

62 
52 

55 
41 

52 
41 

63 
42 

64 
43 

65 
45 

66 
47 

69 
48 

80 
47 

69 
47 

51 

55 

66 
51 

54 

52 

46 

42 

43 

36 

38 

36 

43 

52 

49 

72 
47 

68.4 
47,4 

CORONA 

MAX 

MIN 

95 
64 

93 
50 

79 
47 

69 

54 

69 
49 

64 
54 

60 
54 

55 
43 

65 
44 

62 
41 

68 
43 

68 
46 

77 
42 

71 
44 

68 
48 

64 

52 

83 
59 

78 
47 

8 1 

44 

78 

49 

47 

40 

40 

3! 

37 

69 
35 

42 

55 

48 

77 
44 

71.1 
46.5 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

100 
56 

98 
60 

82 
57 

67 
59 

68 
55 

64 
57 

63 
55 

58 
46 

69 
50 

69 
46 

68 
54 

69 
49 

72 
49 

69 
54 

68 
53 

66 
57 

72 
59 

74 
56 

81 

52 

72 
57 

66 
49 

66 
49 

66 
45 

66 
45 

71 
44 

74 

50 

74 
56 

72 
49 

72 
49 

71.6 
52.5 

IUYAMA 

MAX 
MIN 

87 
39 

85 
40 

84 
37 

79 
36 

75 
34 

79 
36 

58 
46 

54 
41 

56 
34 

60 
32 

64 
35 

63 
35  | 

62 
34 

71 
39 

62 
37 

66 
42 

62 
42 

64 
38 

72 
38 

74 
53 

63 
37 

57 
34 

54 
34 

48 

37  | 

52 
25 

57 
24 

55 

"1 

57 
45 

67 
37 

57 
37 

64.6 
36.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


Continued 


Station 


CUVAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

ELSINORE 

ESCONDIDO 

FONTANA  KAISER 

GILLESPIE  FIELD 

HENSHAw  DAM 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

JUL  IAN  WYNOLA 

LAGUNA  BEACH 

LA  MESA 

LOMPOC 

LONG  BEACH 

LONG  BEACH  W8  AP 

LOS  ANGELES  KB  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MILL  CREEK  NO  2 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

OCEANSIOE 

OJAI 

OXNARD 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

PASADENA 

PERRIS 

POMONA 

RAMONA  SPAULDING 
REDLANDS 

RIVERSIDE  FIRE  STA  a  3 

RIVERSIDE  EXP  STA 

SAN  ANTONIO  CYN  MOuTM 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

SANOBERG  WB 

SAN  OIEGO  WB  AIRPORT 

SAN  FERNANDO 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

SAN  JACINTO 


Day  Of  Month 

« 

01 

a 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26  J 

27 

28 

29 

30 

31 

1 

MAX 

MIN 

83 
40 

73 
46 

76 
39 

74 

40 

64 

29 

69 
37 

55 
36 

5  0 

3  6 

6  1 

32 

5 1 
28 

29 

34 

30 

32 

70 
31 

68 

59 

6  1 

30 

65 

32 

70 
41 

65 
43 

52 
34 

64 

34 

40 

20 

45 

20 

50 

55 

58 

39 

71 
41 

69 

35 

60  a  9 
34,6 

MAX 
MIN 

90 
54 

88 
48 

90 
42 

79 
44 

7  3 
37 

75 
38 

59 
52 

44 

46 

6 1 
35 

36 

40 

40 

43 

72 
42 

70 

61 

69 
42 

76 
41 

78 
41 

61 
43 

61 
43 

60 
35 

60 
33 

59 

65 

69 

66 
41 

65 
40 

72 
40 

68.8 
41.2 

MAX 
MIN 

98 
59 

93 
55 

96 
46 

8  0 
48 

75 
51 

76 

52 

63 
50 

68 
51 

6  5 
47 

70 
49 

68 

47 

49 

46 

73 
49 

7* 

70 

76 
51 

84 
51 

65 
52 

72 
55 

70 
46 

65 

52 

66 
41 

67 

66 

73 

81 
48 

82 
51 

77 
45 

75.5 
48.9 

MAX 
MIN 

9  3 
45 

8  3 
45 

76 
66 

78 
48 

65 
54 

6  0 
50 

5  2 
45 

6  2 

6  8 
39 

43 

44 

8  1 
40 

42 

73 
48 

66 

50 

73 

79 
45 

81 
44 

69 
46 

67 
41 

63 
36 

64 

30 

65 
34 

65 
35 

66 

74 
35 

76 
52 

77 
45 

81 

41 

71,8 
43.0 

MAX 
MIN 

93 
49 

92 
48 

80 
48 

70 
59 

70 
52 

6  3 
58 

62 
51 

6  1 
68 

66 

66 

42 

6  8 
43 

6  8 
41 

»2 

53 

68 
53 

66 

71 

76 
45 

80 
45 

64 
47 

66 
54 

63 
41 

61 
41 

63 
35 

65 

68 
35 

75 

38 

76 
50 

72 
50 

76 
43 

70,4 
46,7 

MAX 
MIN 

96 
61 

95 
60 

86 

55 

69 
55 

68 
5  1 

67 
56 

62 
52 

6  1 

50 

6  5 
66 

67 
47 

48 

69 
49 

50 

49 

69 
46 

65 

67 

69 
55 

67 
51 

61 
49 

71 
53 

67 
44 

68 

43 

63 
44 

64 

67 
49 

63 
5  1 

75 
45 

75 
60 

81 
61 

70,2 
50.7 

MAX 
MIN 

96 
46 

95 
-5 

76 

5C 

74 

60 

7  3 

5  0 

64 
60 

67 
54 

5  2 

7  1 
••6 

44 

61 

7  2 
46 

45 

7  3 
54 

72 
53 

71 

75 

8  1 
49 

84 
44 

70 
46 

70 
55 

66 
46 

66 
49 

67 
36 

66 

72 
35 

79 
37 

80 
51 

75 
50 

80 
44 

74.2 
47.9 

MAX 
MIN 

88 
44 

8  1 
51 

8  5 
36 

78 
42 

68 
36 

76 
37 

65 
39 

-1 

39 

34 

38 

35 

35 

35 

74 
36 

70 

61 

67 
37 

76 
36 

77 
39 

66 
40 

69 
31 

55 
36 

55 
28 

58 

56 
27 

63 
29 

66 
42 

73 
43 

65 
39 

67,2 
36.7 

MAX 
MIN 

76 
44 

80 
34 

72 
32 

68 
32 

68 
:2 

69 
24 

66 

26 

6  2 

26 

4  9 

20 

20 

23 

27 

28 

72 

2b 

58 
25 

64 
3  1 

68 

22 

70 
25 

59 
30 

56 

22 

46 
31 

49 
12 

45 
1 5 

61 
16 

65 
2  5 

70 
35 

65 
45 

64 

50 

62,4 
27.7 

MAX 
MIN 

75 
46 

8  Q 
48 

7  5 
44 

65 
41 

72 

60 

63 

36 

60 

36 

33 

33 

34 

34 

43 

69 
40 

60 

63 

69 
37 

73 
40 

65 
41 

55 
44 

48 

39 

53 
38 

52 

30 

56 
27 

59 
25 

60 
26 

73 
46 

67 
45 

70 
42 

63.5 
38.3 

MIN 

48 

54 

55 

5? 

6  8 
55 

6  7 

5  0 

57 

»5 

-5 

4- 

46 

46 

*9 

66 
48 

65 

70 
58 

66 

53 

70 
47 

66 
51 

67 
49 

64 
44 

62 
41 

63 
39 

63 
41 

65 
40 

65 
4  I 

73 
55 

71 

51 

70 
45 

66.9 
48.6 

MAX 

MIN 

58 

59 

56 

59 

55 

59 

55 

52 

69 

48 

48 

4  1 

47 

54 

71 
53 

70 

74 

78 

51 

8  1 

52 

69 
50 

69 
55 

65 

65 
50 

65 
41 

66 

71 
41 

79 
4  5 

79 
55 

72 
52 

75 
49 

72.6 
51.4 

MIN 

50 

58 

54 

47 

5  6 

52 

51 

-2 

42 

47 

44 

49 

54 

71 

50 

66 

73 

77 
48 

73 
49 

68 
58 

65 
48 

63 
49 

62 
36 

60 
40 

62 
37 

68 
36 

63 

42 

70 
53 

69 
53 

63 
44 

67.3 
48.4 

MIN 

60 

60 

60 

60 

56 

60 

56 

59 
69 

5  0 

52 

51 

54 

7  1 

52 

73 
54 

71 

55 

71 
60 

78 

55 

73 
53 

67 
58 

70 
52 

64 
51 

65 
49 

65 
45 

67 
47 

65 
46 

71 

5  0 

74 
60 

73 
55 

70 
47 

70.9 
53.5 

MIN 

54 

59 

57 

c6 

56 

61 

65 
53 

69 

69 

II- 

51 

50 

74 
47 

52 

70 
53 

69 
62 

72 
6  1 

7  7 
55 

77 

52 

66 
59 

7  0 
48 

65 
48 

63 
44 

66 
44 

66 

67 
41 

71 

45 

74 
60 

74 
50 

71 
47 

71.1 
51.8 

MIN 

L59 

63 

60 

66 

60 

6  8 
5  9 

6  0 

■2 

50 

53 

51 

55 

53 

53 

57 

69 
56 

68 
62 

71 

62 

57 

55 

59 

53 

53 

63 
48 

47 

65 
48 

68 
45 

74 
5  1 

60 

54 

71 
51 

54^9 

MIN 

64 

67 

61 

60 

58 

60 

63 

69 

5! 

51 

54 

50 

55 

53 

70 
54 

68 
60 

74 

62 

78 
57 

83 
57 

67 
60 

66 
54 

65 
52 

65 
48 

65 
47 

67 
47 

70 
46 

75 
54 

76 
62 

74 
57 

78 
55 

71,9 
55.3 

MIN 

62 

61 

58 

65 

68 

46 

47 

40 

40 

42 

42 

68 

5* 

56 

73 
53 

66 

61 

49 

7  1 

49 

75 
54 

74 
55 

7  1 
40 

58 
38 

55 
37 

57 
39 

57 
41 

62 
36 

67 
48 

7  j 

55 

71 
49 

74 
54 

66.4 
47.6 

MAX 
MIN 

5 6 
42 

5  8 
44 

': 

54 
35 

3  8 

3  0 

25 

32 
28 

24 

20 

32 

32 

32 

6  2 
38 

50 
38 

53 

52 

54 
34 

52 
32 

46 

38 

36 
2  8 

34 

22 

34 
18 

26 

20 

29 

42 

22 

44 

26 

46 
34 

55 
34 

52 
40 

46.2 
31.4 

MAX 
MIN 

75 
57 

73 
59 

b  B 

52 

67 
51 

52 

37 

38 

39 
2  7 

32 

36 

56 

38 

42 

48 

49 

6  2 
49 

57 
44 

52 
42 

6  3 
44 

63 
48 

59 
40 

41 
35 

40 
29 

40 
30 

44 
31 

46 

33 

56 
33 

56 
45 

56 
44 

59 
44 

62 
50 

56.1 
42.0 

MIN 

56 

8  2 
53 

67 

58 

68 

55 

56 

43 

67 

51 

50 

68 
48 

57 

65 
54 

66 
58 

67 
57 

6  5 
54 

50 

64 

55 

65 
51 

65 
49 

62 
47 

62 
44 

62 
44 

60 
50 

65 
45 

70 
56 

65 
57 

66 
50 

66  5 
52.9 

MIN 

53 

92 
59 

7q 
58 

7  3 

62 

57 

61 

58 

52 

48 

z 

48 

48 

48 

11 

56 

69 
56 

67 
58 

71 
57 

6  7 

52 

69 
49 

67 
51 

66 
55 

66 
46 

66 
46 

65 
42 

65 
42 

70 
44 

66 
42 

73 
55 

69 
53 

71 
48 

70,2 
51,7 

MAX 
MIN 

96 
49 

9  2 
50 

75 
45 

7  ] 
45 

66 

56 

58 

50 

5  6 
66 

46 

40 

4  3 

44 

79 
43 

42 

70 
45 

67 
56 

70 
58 

76 

46 

80 
42 

69 
54 

65 
42 

65 
42 

65 

36 

64 
36 

66 
35 

70 
34 

63 

33 

64 

54 

72 
42 

76 
42 

70,2 
44.5 

MAX 
MIN 

96 

55 

90 
61 

7  <. 

51 

48 

6  3 
50 

65 

54 

59 
67 

46 

44 

46 

*7 

45 

50 

66 
47 

68 
55 

70 
56 

72 
49 

76 
47 

61 
54 

65 
47 

64 

45 

62 
40 

63 
41 

65 
41 

67 
40 

71 

42 

55 

68 
45 

72 
46 

68.7 
48.3 

MAX 

MIN 

80 

5S 

BO 
49 

79 
47 

70 
66 

fc  5 
39 

6  3 
32 

42 

32 

50 
31 

41 

42 

46 

65 
47 

62 
43 

56 
42 

43 

7 1 
46 

45 

5  7 

35 

52 
31 

30 

52 
26 

46 
29 

57 
28 

58 
38 

39 

65 
43 

70 
43 

62  2 
39.5 

MAX 
MIN 

97 
61 

93 
58 

8  3 
53 

70 
56 

50 

55 

53 

46 

45 

44 

47 

7  3 
46 

48 

48 

67 
48 

65 
55 

74 

57 

61 

50 

33 

47 

46 

42 

41 

66 
40 

68 

40 

72 
44 

58 

49 

80 
49 

49I3 

MAX 
MIN 

9  1 

51 

94 
39 

81 
43 

7<, 
61 

77 
67 

6  2 
51 

56 
52 

5  3 
60 

6  3 
39 

35 

37 

7  1 

42 

3a 

38 

70 
43 

64 
50 

69 
52 

8  1 

39 

8  3 
39 

73 
44 

46 

35 

38 

65 
29 

64 
29 

68 

27 

73 
34 

50 

73 
44 

81 

35 

71.5 
41.2 

MAX 
MIN 

9  6 
54 

97 
46 

84 

47 

77 

51 

55 

56 

53 

5  3 
4  2 

42 

41 

44 

7  2 
47 

8  1 

43 

44 

70 
51 

66 
56 

70 
58 

47 

55 

50 

50 

41 

43 

36 

68 
37 

69 
36 

72 
39 

55 

46 

82 
41 

46.9 

MAX 

MIN 

HI 

50 

94 
57 

80 
42 

7  3 
53 

7d, 
61 

59 
5  6 

63 
65 

6  1 
69 

39 

37 

38 

36 

42 

38 

71 

39 

66 
48 

72 

50 

40 

40 

70 
42 

52 

36 

39 

30 

65 

29 

69 

29 

76 
37 

46 

46 

79 
40 

42.1 

MAX 

MIN 

92 
59 

9  1 

52 

5! 

66 
on 

53 

72 
57 

54 

59 
53 

58 
46 

6  5 
43 

39 

43 

7  u 

42 

8U 
45 

45 

70 
44 

61 

52 

66 
56 

45 

*7 

49 

49 

43 

42 

36 

63 
36 

69 
38 

72 

41 

55 

50 

80 
46 

47!o 

MAX 
MIN 

93 
59 

93 
49 

8  3 
46 

71 
52 

7j 
52 

6  1 
66 

60 
56 

5  6 
66 

62 

40 

66 

67 

43 

43 

6B 
50 

64 
54 

69 
57 

45 

46 

48 

53 

41 

43 

35 

67 
36 

71 

35 

75 

40 

55 

47 

80 
43 

72  3 
46.7 

MAX 
MIN 

96 
64 

94 

-9 

94 
48 

76 
51 

70 
52 

70 
54 

66 

6  0 
66 

*  5 

64 

41 

45 

47 

44 

46 

74 
44 

69 
46 

64 

52 

47 

50 

52 

54 

45 

46 

42 

65 

42 

66 
42 

70 
42 

56 

49 

74 
49 

4e!2 

MAX 

MIN 

93 
68 

9  2 

67 

5? 

7  2 
46 

76 
66 

7  1 
48 

54 
49 

50 
40 

50 

40 

31 

33 

47 

55 

54 

68 
47 

66 
46 

62 
52 

51 

54 

56 

44 

38 

37 

58 
39 

60 
39 

63 
40 

70 
46 

46 

50 

77 
53 

il'.t 

MAX 

MIN 

96 
61 

93 
w 

81 
-> 

69 
53 

76 

51 

64 
54 

59 
53 

56 

45 

61 

37 

4  2 

46 

42 

43 

72 
48 

63 
53 

67 

55 

Hi 

43 

49 

51 

58 

41 

42 

35 

64 

34 

68 

35 

73 
36 

78 

54 

51 

82 

43 

71  6 
45^9 

MAX 
MIN 

73 
61 

74 

59 

70 
55 

66 
■  3 

7  1 
63 

6  3 

39 

43 
34 

1,  3 

33 

34 

54 
38 

39 

40 

46 

62 
50 

59 
45 

56 
45 

54 
43 

46 

52 

39 

35 

43 
33 

30 

45 

34 

48 
34 

51 
34 

48 
43 

5 1 
42 

56 
42 

60 
49 

I2U 

MAX 
"IN 

97 
57 

90 
61 

71 
61 

69 
63 

6  8 
61 

65 
62 

67 
56 

65 

56 

67 
53 

50 

5  2 

50 

51 

59 

69 
58 

68 

62 

70 
58 

54 

50 

55 

67 
56 

66 
51 

63 

50 

62 
45 

63 
45 

68 
47 

73 
47 

72 
58 

68 
36 

63 
51 

69  «2 

54.5 

MAX 
MIN 

97 
72 

93 
70 

88 
46 

70 
34 

70 
46 

66 
54 

60 
30 

55 
45 

66 

44 

45 

71 
44 

54 

46 

73 
46 

66 
51 

73 
54 

51 

51 

50 

65 
44 

6  3 
45 

62 
42 

63 
38 

69 
35 

68 
42 

68 
44 

69 
57 

75 
46 

80 
47 

4o!6 

MAX 
MIN 

96 
55 

92 
51 

86 
51 

71 
57 

72 

51 

63 
86 

61 
54 

55 

66 

69 
45 

69 
43 

69 
47 

73 
46 

78 
45 

72 
45 

68 
47 

66 
33 

75 
58 

80 
48 

83 
47 

76 
54 

68 
47 

65 
44 

65 
41 

65 
40 

67 
39 

68 
38 

72 
42 

73 
55 

76 
48 

78 
46 

72.4 
47.9 

MAX 
MIN 

95 
54 

94 

42 

83 
40 

72 
48 

83 
45 

62 

52 

60 
46 

58 

43 

65 
60 

66 

35 

68 

36 

73 
36 

82 
38 

SO 
38 

75 
36 

62 
44 

70 
54 

80 
38 

83 
40 

69 
42 

66 
42 

67 
47 

63 
32 

60 
28 

65 

29 

67 

27 

76 

33 

78 
51 

76 
41 

83 
47 

72.7 
40.9 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30  31 

1 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 

101 

93 

83 

73 

70 

65 

63 

59 

70 

70 

70 

70 

75 

68 

7C 

67 

73 

74 

80 

73 

68 

65 

65 

67 

72 

71 

70 

74 

74 

75 

72 

.  3 

MIN 

60 

54 

58 

60 

58 

59 

56 

47 

47 

47 

49 

-8 

48 

52 

51 

57 

60 

59 

51 

55 

52 

48 

47 

43 

44 

44 

45 

56 

51 

49 

51 

.  8 

SANTA  BARBARA 

MAX 

9* 

88 

55 

69 

66 

63 

61 

1  60 

66 

67 

65 

67 

66 

71 

67 

7C 

65 

59 

70 

68 

62 

65 

67 

62 

65 

66 

64 

65 

66 

66 

70 

67 

.5 

|  MIN 

5* 

52 

57 

57 

56 

50 

48 

48 

50 

49 

49 

54 

51 

5A 

55 

5  2 

49 

54 

47 

49 

41 

45 

42 

43 

43 

48 

47 

46 

47 

49 

.7 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

MAX 

91 

89 

66 

66 

62 

62 

61 

64 

66 

65 

66 

67 

68 

67 

66 

6- 

66 

70 

68 

63 

65 

65 

61 

62 

64 

63 

64 

71 

67 

69 

67 

.  1 

MIN 

46 

49 

52 

48 

56 

57 

51 

50 

47 

46 

49 

45 

46 

50 

46 

56 

5  3 

52 

47 

51 

45 

44 

38 

44 

41 

40 

41 

52 

46 

44 

47 

.9 

SANTA  CATALINA  MBAP 

MAX 

89 

87 

69 

62 

59 

60 

56 

53 

61 

60 

58 

60 

70 

62 

57 

58 

64 

68 

76 

62 

56 

59 

55 

56 

59 

62 

69 

72 

62 

73 

63 

,9 

MIN 

77 

66 

54 

54 

54 

53 

49 

49 

50 

52 

52 

52 

54 

51 

54 

54 

55 

57 

55 

54 

5  2 

50 

-7 

47 

48 

50 

54 

57 

53 

58 

53 

.8 

SANTA  MARIA  MB  AIRPORT 

MAX 

92 

92 

69 

64 

60 

61 

58 

61 

66 

63 

61 

66 

62 

68 

69 

65 

69 

73 

77 

66 

6  2 

60 

60 

62 

65 

66 

61 

69 

64 

67 

66 

,  7 

MIN 

46 

52 

48 

50 

51 

56 

52 

44 

40 

40 

46 

44 

50 

51 

49 

57 

50 

45 

46 

5  4 

44 

40 

34 

36 

33 

35 

38 

54 

47 

41 

45 

.6 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 

100 

99 

79 

65 

66 

65 

63 

60 

66 

66 

66 

66 

67 

65 

67 

65 

66 

63 

67 

t,5 

6* 

64 

62 

64 

63 

70 

72 

68 

68 

67 

68 

,  3 

MIN 

60 

61 

59 

59 

59 

58 

59 

50 

52 

55 

55 

55 

55 

56 

57 

58 

59 

58 

58 

59 

56 

53 

49 

49 

48 

46 

5  1 

56 

55 

55 

55 

.5 

SANTA  PAULA 

MAX 

94 

92 

75 

H 

76 

55 

69 

76 

76 

69 

74 

67 

68 

66 

71 

77 

79 

69 

69 

67 

67 

65 

67 

60 

71 

67 

71 

77 

71 

•  fi 

MIN 

54 

64 

48 

47 

«e 

48 

45 

45 

41 

45 

4* 

-6 

-2 

57 

59 

52 

50 

53 

46 

45 

39 

39 

38 

37 

43 

57 

46 

44 

47 

.2 

TORRANCE 

MAX 

98 

96 

80 

68 

64 

65 

65 

58 

66 

68 

65 

65 

70 

6  5 

66 

65 

70 

73 

70 

70 

65 

64 

64 

62 

65 

66 

70 

73 

70 

73 

69 

,  4 

MIN 

56 

59 

55 

60 

54 

58 

56 

47 

49 

46 

50 

46 

49 

51 

53 

56 

60 

56 

56 

55 

49 

49 

44 

46 

43 

41 

47 

58 

52 

48 

51 

.6 

TUJUNGA 

MAX 

92 

88 

75 

69 

68 

58 

54 

49 

63 

67 

65 

69 

77 

71 

70 

63 

70 

75 

79 

64 

63 

60 

61 

61 

64 

65 

70 

68 

71 

75 

68 

.  1 

MIN 

68 

58 

53 

52 

48 

51 

44 

40 

41 

42 

41 

39 

48 

54 

47 

47 

54 

48 

50 

51 

4  1 

40 

45 

40 

40 

40 

46 

54 

47 

46 

47 

.2 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

MAX 

100 

91 

72 

75 

70 

6* 

62 

60 

77 

68 

68 

70 

72 

70 

70 

67 

7  0 

7» 

80 

70 

67 

67 

6. 

65 

65 

67 

70 

75 

74 

74 

71 

MIN 

55 

51 

51 

52 

52 

57 

57 

55 

59 

43 

47 

46 

45 

51 

47 

57 

55 

52 

47 

50 

5  2 

44 

43 

4  0 

36 

42 

36 

54 

47 

45 

49 

',  1 

TWITCHELL  DAM 

MAX 

97 

94 

73 

63 

59 

61 

66 

66 

64 

69 

68 

6, 

70 

64 

71 

74 

78 

65 

62 

61 

62 

66 

65 

69 

71 

73 

69 

•  3 

MIN 

53 

50 

47 

44 

51 

50 

39 

40 

48 

43 

40 

42 

47 

56 

55 

45 

44 

56 

45 

48 

35 

36 

37 

50 

50 

47 

46 

.2 

UCLA 

MAX 

94 

92 

86 

66 

66 

62 

59 

58 

64 

64 

64 

66 

71 

66 

66 

64 

6  6 

73 

77 

75 

64 

62 

6  2 

62 

62 

66 

67 

71 

69 

71 

68 

.6 

MIN 

72 

76 

58 

59 

58 

59 

55 

52 

54 

54 

55 

54 

58 

55 

56 

58 

60 

56 

62 

60 

56 

55 

52 

5  2 

52 

52 

5  6 

62 

58 

56 

57 

.5 

UPLAND  3  N 

MAX 

92 

90 

77 

68 

72 

6  2 

59 

53 

62 

64 

66 

66 

76 

72 

66 

60 

70 

76 

79 

66 

62 

60 

61 

62 

65 

63 

73 

77 

70 

76 

69 

•  1 

MIN 

60 

54 

47 

47 

44 

51 

47 

38 

36 

39 

49 

48 

42 

43 

42 

43 

52 

43 

46 

47 

42 

37 

36 

36 

35 

36 

41 

56 

46 

47 

44 

.5 

VISTA  2  NNE 

MAX 

97 

93 

82 

70 

68 

64 

62 

60 

66 

67 

66 

67 

71 

66 

69 

65 

7  1 

75 

78 

75 

72 

63 

62 

63 

64 

66 

74 

77 

71 

74 

70 

MIN 

54 

56 

52 

58 

51 

56 

51 

46 

44 

43 

45 

45 

45 

51 

52 

54 

52 

47 

47 

47 

50 

42 

41 

39 

39 

38 

43 

49 

49 

44 

47 

,7 

WARNER  SPRINGS 

MAX 

82 

85 

78 

71 

75 

67 

55 

51 

59 

60 

64 

71 

74 

77 

72 

65 

66 

74 

76 

75 

61 

55 

55 

56 

58 

60 

66 

63 

70 

76 

67 

,  4 

MIN 

49 

57 

36 

36 

36 

39 

35 

38 

31 

28 

30 

30 

30 

33 

32 

35 

38 

33 

33 

35 

37 

30 

27 

22 

21 

21 

34 

41 

33 

.6 

VORBA  LINDA 

MAX 

98 

93 

73 

70 

58 

55 

71 

70 

76 

65 

73 

7  9 

81 

6  8 

66 

66 

»          #  # 

MIN 

72 

58 

55 

58 

53 

44 

45 

47 

47 

56 

58 

49 

49 

51 

53 

44 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  OT 

BAKER  9  NNW 

MAX 

90 

90 

84 

84 

80 

82 

77 

73 

63 

61 

65 

70 

70 

74 

76 

79 

75 

78 

74 

75 

66 

70 

68 

62 

63 

64 

6- 

65 

69 

70 

72 

MIN 

58 

50 

52 

52 

46 

53 

52 

50 

43 

37 

44 

46 

43 

43 

47 

53 

55 

46 

45 

53 

48 

49 

4  1 

37 

34 

34 

35 

40 

47 

41 

45 

9 

BAR STOW 

MAX 

84 

8  l 

84 

80 

82 

77 

62 

64 

60 

67 

73 

67 

70 

'5 

79 

74 

74 

74 

73 

70 

67 

63 

60 

59 

63 

65 

62 

62 

72 

71 

70 

MIN 

45 

39 

42 

49 

37 

42 

4, 

38 

34 

28 

36 

35 

34 

33 

36 

41 

4  1 

39 

34 

45 

35 

36 

29 

25 

26 

24 

26 

42 

35 

34 

36 

4 

BEAUMONT  1  E 

MAX 

83 

80 

80 

75 

79 

72 

57 

50 

60 

62 

6» 

67 

71 

77 

76 

66 

66 

72 

79 

75 

62 

56 

59 

62 

61 

65 

64 

71 

71 

74 

68 

MIN 

62 

59 

48 

49 

40 

50 

46 

42 

44 

36 

39 

40 

52 

43 

40 

46 

52 

42 

45 

47 

46 

40 

35 

30 

30 

32 

50 

53 

46 

46 

44 

5 

BISHOP  WB  AIRPORT 

MAX 

82 

79 

79 

75 

73 

67 

54 

58 

60 

63 

60 

64 

60 

67 

66 

71 

66 

66 

63 

61 

58 

47 

50 

53 

58 

56 

55 

65 

62 

63 

MIN 

35 

33 

42 

35 

28 

32 

43 

31 

24 

23 

33 

28 

28 

27 

30 

39 

28 

25 

27 

-4 

30 

22 

28 

21 

21 

20 

21 

31 

26 

27 

29 

<. 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

62 

59 

59 

55 

50 

47 

32 

57 

46 

49 

42 

48 

51 

50 

48 

48 

45 

51 

49 

34 

28 

27 

34 

45 

5* 

46 

50 

55 

47 

3 

MIN 

38 

42 

38 

31 

45 

31 

25 

26 

26 

30 

32 

40 

40 

27 

27 

26 

22 

25 

0 

6 

3 

6 

4 

21 

25 

24 

35 

22 

25, 

6 

BLYTHE 

MAX 

92 

87 

88 

84 

84 

83 

79 

72 

67 

70 

73 

75 

78 

78 

80 

76 

78 

81 

82 

76 

83 

63 

7  0 

69 

69 

70 

70 

72 

78 

78 

77 

MIN 

51 

49 

48 

50 

49 

52 

53 

55 

49 

36 

40 

41 

41 

44 

45 

46 

48 

49 

46 

49 

57 

46 

4  2 

36 

35 

3  6 

37 

40 

46 

43 

45 

4 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 

93 

86 

86 

85 

82 

83 

75 

70 

66 

67 

71 

78 

79 

60 

76 

79 

81 

60 

76 

6  2 

71 

69 

68 

67 

69 

72 

75 

79 

76 

76, 

MIN 

65 

56 

51 

56 

54 

55 

57 

56 

48 

40 

42 

46 

50 

48 

50 

50 

52 

52 

49 

51 

56 

51 

49 

40 

39 

39 

41 

45 

50 

48 

49, 

6 

80RREG0  SPRINGS  3  NNE 

MAX 

97 

90 

8  6 

84 

84 

82 

81 

68 

66 

67 

70 

74 

76 

60 

6  1 

9  i 

78 

81 

61 

82 

75 

74 

70 

70 

69 

67 

71 

72 

77 

62 

77, 

3 

MIN 

58 

51 

47 

53 

49 

51 

48 

50 

44 

39 

43 

44 

45 

43 

46 

49 

52 

50 

48 

57 

56 

50 

46 

42 

38 

37 

43 

41 

53 

46 

47, 

4 

BRAWLEY  2  SW 

MAX 

96 

9  5 

8  9 

87 

82 

84 

61 

74 

73 

69 

73 

74 

77 

61 

65 

64 

79 

80 

84 

BS 

8  0 

82 

72 

70 

73 

71 

72 

74 

80 

61 

79, 

6 

MIN 

57 

50 

48 

50 

49 

48 

52 

50 

44 

37 

39 

41 

42 

43 

44 

46 

49 

46 

47 

47 

57 

50 

46 

40 

36 

36 

37 

45 

49 

45 

45, 

7 

CANT  I L 

MAX 

81 

82 

81 

8  2 

70 

65 

63 

60 

63 

tl 

69 

70 

72 

77 

73 

71 

69 

73 

6  6 

65 

59 

60 

60 

61 

63 

62 

62 

70 

72 

69, 

2 

MIN 

54 

40 

40 

38 

33 

40 

50 

40 

40 

34 

33 

35 

35 

37 

40 

50 

52 

4  2 

36 

50 

49 

40 

32 

40 

28 

29 

2  6 

47 

37 

34 

39, 

4 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

79 

78 

78 

70 

64 

62 

59 

66 

69 

66 

70 

74 

76 

72 

72 

7  0 

72 

68 

66 

62 

58 

59 

60 

63 

61 

63 

70 

69 

68, 

7 

MIN 

55 

48 

51 

50 

49 

50 

51 

46 

39 

38 

43 

42 

42 

43 

47 

51 

52 

47 

44 

52 

44 

41 

36 

36 

36 

37 

3  2 

49 

46 

45 

44, 

6 

OFATH    VAI  1  FY 

90 

85 

78 

74 

68 

70 

72 

66 

75 

76 

74 

8  0 

80 

82 

79 

76 

79 

77 

74 

68 

70 

71 

67 

67 

66 

75 

74 

76. 

2 

MIN 

74 

55 

56 

54 

51 

53 

63 

57 

54 

43 

47 

45 

46 

49 

50 

54 

52 

49 

46 

57 

59 

50 

53 

46 

44 

38 

37 

49 

45 

45 

50, 

7 

DFFP    ^PPINfi*,   roi  1  Pr.c 

7 1 

7  1 

69 

68 

62 

59 

51 

52 

58 

52 

54 

58 

59 

59 

59 

56 

58 

57 

55 

56 

46 

40 

44 

48 

53 

53 

52 

61 

57 

57, 

1 

MIN 

38 

32 

42 

38 

36 

29 

42 

34 

22 

23 

38 

26 

27 

25 

26 

26 

26 

25 

24 

25 

FAdl  F  uDllNTATM 

MAX 

89 

62 

84 

81 

75 

70 

70 

65 

61 

68 

74 

77 

80 

60 

76 

79 

BI 

60 

74 

76 

69 

65 

66 

66 

69 

70 

75 

76 

75. 

3 

MIN 

69 

62 

59 

59 

58 

58 

55 

52 

51 

46 

47 

49 

51 

51 

53 

55 

55 

57 

56 

54 

59 

52 

51 

46 

46 

46 

46 

49 

53 

53. 

4 

MAX 

94 

90 

88 

85 

67 

88 

'74 

73 

70 

73 

77 

81 

80 

86 

81 

84 

64 

85 

85 

64 

74 

71 

72 

7  2 

75 

76 

80 

Bo 

82 

82 

80. 

4 

MIN 

56 

53 

50 

50 

49 

52 

53 

54 

48 

39 

42 

45 

45 

44 

47 

51 

49 

49 

48 

62 

56 

42 

40 

37 

36 

40 

40 

49 

52 

46 

47. 

7 

FAT  DMOklT 

MAX 

80 

79 

7  1 

74 

71 

78 

52 

47 

49 

52 

59 

58 

59 

63 

68 

66 

58 

51 

64 

70 

56 

52 

52 

49 

50 

55 

59 

53 

60 

65 

60. 

7 

MIN 

55 

53 

53 

56 

53 

46 

44 

39 

36 

37 

44 

42 

45 

43 

49 

48 

46 

45 

46 

45 

40 

40 

37 

34 

33 

36 

40 

40 

47 

45 

44. 

0 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 

92 

87 

8  7 

61 

83 

81 

74 

71 

66 

70 

74 

76 

77 

83 

85 

79 

60 

82 

65 

83 

60 

79 

69 

70 

70 

70 

72 

72 

82 

60 

78. 

0 

MIN 

74 

63 

57 

56 

56 

62 

57 

52 

50 

43 

44 

46 

50 

59 

53 

53 

57 

57 

59 

56 

54 

60 

49 

44 

52 

42 

49 

57 

56 

56 

54. 

2 

MAX 

80 

78 

72 

76 

72 

73 

64 

47 

56 

54 

59 

58 

62 

61 

64 

66 

66 

70 

64 

63 

58 

59 

57 

57 

49 

49 

60 

54 

57 

56 

62. 

1 

,"'N 

46 

43 

44 

48 

42 

42 

44 

40 

34 

34 

34 

38 

38 

39 

46 

51 

41 

38 

37 

38 

42 

39 

32 

31 

30 

30 

30 

32 

36 

36 

38. 

6 

"ATfitLU   KUMKJNG  PLANT 

MAX 

92 

89 

8  7 

85 

83 

81 

73 

68 

64 

64 

69 

70 

73 

77 

81 

63 

76 

80 

80 

82 

79 

75 

69 

65 

66 

67 

69 

70 

73 

77 

75. 

6 

MIN 

75 

48 

49 

51 

45 

46 

46 

48 

48 

35 

38 

40 

39 

40 

41 

44 

48 

48 

42 

46 

48 

45 

42 

36 

33 

43 

41 

48 

49 

49 

45. 

2 

IMPERIAL 

MAX 

94 

88 

87 

83 

83 

80 

76 

76 

69 

71 

75 

75 

60 

84 

65 

60 

80 

82 

63 

79 

62 

72 

69 

71 

69 

70 

73 

76 

80 

81 

78. 

4 

MIN 

60 

56 

57 

55 

53 

55 

58 

59 

50 

43 

45 

47 

49 

50 

50 

51 

54 

55 

53 

53 

63 

52 

52 

46 

44 

43 

45 

51 

55 

52 

51. 

9 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

95 

90 

69 

84 

85 

81 

75 

72 

70 

72 

76 

76 

61 

84 

65 

80 

83 

85 

84 

80 

83 

74 

71 

75 

71 

73 

75 

79 

81 

62 

79. 

7 

MIN 

57 

52 

54 

52 

51 

53 

55 

52 

46 

40 

43 

44 

45 

47 

48 

46 

52 

52 

50 

50 

60 

54 

46 

42 

40 

40 

41  | 

49 

53 

48 

48. 

8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 

Continued  _  


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Aver 

INDEPENDENCE 

MAX 

84 

81 

75 

79 

75 

55 

62 

57 

64 

66 

67 

68 

67 

64 

61 

58 

52 

59 

55 

61 

MIN 

49 

4  0 

43 

50 

35 

39 

29 

29 

33 

35 

40 

34 

33 

31 

29 

29 

25 

24 

32 

33 

INDIO  u  S  DATE  GARDEN 

MAX 

101 

98 

91 

87 

90 

88 

79 

71 

72 

73 

74 

74 

81 

85 

87 

87 

79 

84 

88 

86 

74 

80 

72 

77 

75 

75 

78 

74 

84 

87 

81 

.7 

MIN 

66 

46 

48 

56 

52 

53 

50 

48 

49 

39 

42 

43 

45 

48 

46 

49 

60 

5  4 

49 

46 

5  3 

57 

4  8 

47 

39 

36 

39 

50 

45 

45 

48 

,  3 

INYOKERN 

MAX 

86 

81 

ai 

80 

81 

74 

56 

62 

59 

63 

65 

66 

70 

72 

75 

7* 

75 

75 

72 

67 

65 

62 

58 

56 

62 

61 

64 

64 

68 

71 

66 

.9 

MIN 

38 

40 

42 

47 

47 

46 

36 

35 

30 

37 

34 

33 

35 

42 

43 

42 

35 

35 

43 

45 

42 

26 

29 

23 

24 

25 

40 

34 

33 

36 

.  7 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

LAKE  ARROWHEAD 

M4X 

70 

69 

64 

62 

61 

55 

42 

42 

43 

46 

51 

55 

60 

62 

57 

57 

54 

57 

59 

54 

48 

40 

40 

43 

*2 

48 

52 

61 

59 

58 

.7 

MIN 

49 

42 

44 

40 

38 

39 

38 

31 

30 

28 

32 

35 

35 

41 

36 

39 

40 

3  3 

36 

45 

3  1 

28 

30 

24 

25 

26 

32 

40 

40 

34 

35 

.4 

LANCASTER 

MAX 

86 

8  1 

81 

78 

82 

6  2 

58 

55 

58 

66 

67 

65 

67 

67 

75 

67 

67 

66 

71 

68 

57 

57 

57 

52 

59 

63 

56 

62 

69 

68 

67 

.0 

MIN 

36 

36 

39 

41 

3- 

36 

38 

41 

35 

32 

4  0 

35 

36 

36 

40 

4  1 

47 

38 

35 

41 

4  1 

40 

32 

28 

21 

32 

29 

45 

41 

35 

36 

.  7 

LUCERNE  VALLEY   1  SSW 

MAX 

MIN 

MECCA  2  SE 

»AX 

98 

97 

88 

82 

87 

85 

80 

71 

65 

73 

70 

78 

75 

85 

86 

81 

65 

82 

86 

83 

77 

80 

76 

75 

75 

76 

75 

60 

84 

82 

80 

.6 

MIN 

70 

50 

48 

53 

52 

53 

48 

4  6 

51 

38 

42 

43 

45 

45 

45 

49 

53 

53 

48 

49 

52 

49 

48 

47 

38 

37 

40 

48 

47 

48 

47 

.9 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

76 

76 

74 

71 

69 

63 

58 

49 

49 

54 

57 

60 

66 

69 

69 

65 

66 

68 

68 

63 

63 

56 

53 

54 

5* 

58 

61 

64 

66 

66 

63 

.0 

MIN 

64 

62 

59 

56 

5  9 

49 

44 

36 

34 

39 

41 

44 

47 

52 

49 

50 

51 

49 

50 

51 

49 

41 

36 

37 

37 

37 

42 

42 

50 

53 

47 

.0 

MOJAVE 

MAX 

86 

85 

81 

76 

Bl 

71 

52 

55 

58 

63 

68 

63 

67 

71 

75 

67 

66 

66 

73 

60 

55 

54 

56 

60 

56 

59 

62 

65 

70 

66 

.3 

MIN 

41 

-1 

43 

45 

*0 

40 

35 

33 

38 

37 

40 

40 

37 

39 

45 

51 

54 

41 

53 

47 

43 

37 

33 

29 

30 

33 

39 

46 

39 

40 

.  3 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

86 

84 

85 

83 

84 

84 

62 

70 

73 

65 

63 

65 

62 

71 

76 

71 

70 

74 

73 

70 

72 

55 

56 

60 

58 

62 

54 

65 

62 

67 

69 

.4 

MIN 

44 

50 

52 

42 

4  7 

39 

47 

36 

38 

37 

38 

39 

29 

39 

3  8 

42 

43 

40 

47 

43 

32 

38 

36 

39 

28 

34 

25 

32 

40 

41 

39 

,2 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

65 

53 

57 

6] 

6  4 

66 

65 

62 

60 

58 

56 

59 

66 

70 

69 

67 

60 

61 

63 

65 

60 

58 

56 

56 

57 

60 

56 

60 

61 

71 

61 

.5 

MIN 

39 

42 

44 

44 

37 

4  2 

45 

41 

31 

33 

36 

37 

41 

40 

35 

44 

40 

45 

42 

56 

43 

46 

36 

42 

41 

42 

40 

43 

48 

57 

41 

.7 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

56 

63 

5  4 

48 

5  2 

46 

38 

41 

46 

49 

55 

51 

55 

54 

55 

51 

51 

54 

54 

47 

48 

45 

35 

32 

31 

45 

51 

54 

57 

51 

49 

.0 

MIN 

40 

29 

3  5 

29 

2  8 

27 

26 

20 

21 

22 

25 

28 

25 

30 

27 

29 

32 

24 

27 

38 

36 

33 

18 

12 

13 

21 

25 

35 

41 

26 

27 

,4 

NEEDLES  FAA  AIRPORT 

MAX 

90 

84 

8? 

79 

6  2 

80 

73 

66 

62 

66 

72 

72 

76 

76 

79 

78 

80 

78 

78 

74 

76 

71 

69 

66 

65 

65 

69 

70 

75 

78 

74 

.4 

MIN 

67 

55 

56 

53 

53 

57 

57 

51 

43 

41 

45 

45 

4  9 

48 

50 

54 

56 

50 

52 

55 

56 

53 

46 

42 

39 

38 

44 

47 

47 

54 

50 

.  2 

PALMOALE 

MAX 

83 

81 

80 

77 

80 

68 

55 

54 

57 

63 

65 

63 

66 

67 

73 

64 

64 

68 

70 

69 

55 

54 

54 

54 

68 

64 

55 

63 

68 

66 

65 

.6 

MIN 

47 

43 

42 

47 

41 

49 

47 

42 

36 

34 

45 

38 

39 

39 

46 

50 

52 

40 

34 

47 

39 

43 

32 

28 

32 

32 

32 

45 

45 

37 

40 

.6 

PALMDALE   FAA  AIRPORT 

MAX 

81 

78 

82 

76 

81 

62 

55 

57 

57 

65 

68 

63 

65 

66 

75 

65 

66 

67 

69 

69 

58 

57 

54 

51 

58 

61 

55 

64 

67 

65 

65 

.2 

MIN 

43 

36 

42 

42 

37 

50 

42 

42 

37 

33 

43 

36 

36 

37 

42 

50 

43 

39 

35 

45 

38 

42 

31 

29 

27 

29 

28 

65 

39 

34 

38 

.4 

PALM  SPRINGS 

MAX 

98 

91 

88 

88 

89 

80 

84 

68 

71 

70 

71 

76 

82 

85 

84 

80 

82 

84 

83 

78 

76 

71 

72 

72 

73 

73 

74 

82 

86 

84 

79 

.8 

MIN 

54 

54 

53 

50 

50 

50 

46 

50 

41 

45 

43 

47 

48 

46 

52 

55 

51 

51 

53 

53 

44 

45 

44 

40 

35 

44 

54 

50 

52 

49 

.  1 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

91 

91 

87 

87 

84 

84 

82 

73 

66 

62 

68 

73 

73 

77 

62 

85 

8  0 

80 

79 

79 

82 

78 

69 

69 

69 

66 

63 

69 

75 

78 

76 

.7 

MIN 

67 

60 

59 

62 

58 

56 

61 

54 

50 

46 

48 

50 

52 

52 

54 

58 

57 

56 

55 

57 

61 

53 

50 

46 

44 

43 

45 

48 

56 

53 

53 

.8 

RANDSBURG 

MAX 

77 

76 

72 

75 

65 

53 

50 

53 

58 

64 

63 

65 

68 

70 

66 

66 

63 

66 

60 

53 

49 

50 

54 

59 

56 

59 

62 

66 

62 

.1 

MIN 

55 

54 

57 

51 

40 

44 

41 

35 

36 

41 

41 

44 

47 

49 

51 

5  2 

44 

45 

49 

40 

33 

34 

35 

34 

40 

45 

45 

47 

4  3 

.9 

SOUIRREL  INN  2 

MAX 

69 

70 

63 

62 

60 

53 

50 

42 

40 

48 

50 

54 

63 

57 

55 

53 

56 

57 

60 

51 

44 

40 

39 

40 

41 

50 

59 

60 

54 

61 

53 

.4 

MIN 

50 

53 

49 

35 

36 

34 

27 

30 

26 

32 

34 

47 

46 

41 

40 

41 

40 

35 

40 

36 

29 

29 

33 

25 

29 

38 

42 

42 

40 

37 

.6 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

97 

89 

85 

94 

86 

79 

73 

71 

?2 

71 

72 

79 

83 

85 

82 

78 

84 

86 

82 

74 

79 

73 

73 

75 

73 

75 

73 

81 

85 

83 

79 

,7 

MIN 

58 

50 

46 

57 

50 

53 

51 

49 

44 

39 

42 

43 

44 

46 

46 

51 

59 

52 

49 

52 

54 

54 

46 

42 

36 

35 

39 

47 

48 

49 

47 

.6 

TRONA 

MAX 

90 

89 

79 

82 

80 

84 

62 

58 

64 

62 

66 

68 

72 

70 

74 

77 

77 

76 

77 

72 

72 

65 

60 

62 

61 

62 

62 

64 

70 

70 

.9 

M  I  N 

53 

44 

4? 

45 

40 

47 

50 

41 

40 

34 

34 

40 

37 

39 

44 

49 

50 

43 

38 

36 

38 

35 

33 

28 

29 

31 

32 

42 

36 

39 

,9 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

88 

84 

82 

80 

79 

76 

70 

69 

62 

66 

71 

69 

72 

76 

72 

75 

77 

75 

76 

73 

72 

67 

62 

63 

64 

67 

65 

69 

75 

79 

72 

.6 

MIN 

60 

44 

48 

48 

43 

44 

45 

42 

43 

32 

38 

39 

38 

40 

41 

48 

50 

44 

42 

52 

47 

43 

36 

32 

34 

37 

34 

47 

44 

43 

42 

,7 

VALTERMO  RANGER  STA 

MAX 

T) 

77 

78 

78 

75 

75 

59 

55 

55 

59 

60 

63 

70 

71 

70 

64 

64 

68 

67 

62 

61 

51 

53 

58 

57 

61 

65 

61 

64 

.9 

MIN 

-9 

33 

32 

33 

3  3 

32 

39 

30 

30 

25 

29 

29 

33 

37 

36 

35 

31 

35 

43 

26 

33 

25 

20 

38 

25 

38 

32 

30 

32 

.6 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

66 

85 

82 

83 

80 

83 

69 

57 

56 

56 

66 

6, 

68 

71 

75 

76 

69 

71 

82 

63 

84 

72 

64 

57 

58 

56 

63 

63 

65 

70 

70 

,7 

MIN 

45 

40 

46 

42 

37 

47 

48 

37 

34 

30 

40 

37 

36 

38 

39 

44 

45 

39 

39 

44 

40 

41 

36 

28 

28 

23 

29 

40 

44 

36 

38 

,4 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

52 

54 

52 

49 

45 

45 

33 

33 

33 

18 

39 

28 

48 

45 

40 

41 

39 

40 

45 

43 

40 

28 

27 

22 

18 

34 

39 

46 

42 

42 

39 

,3 

MIN 

18 

26 

29 

16 

16 

24 

16 

15 

13 

19 

17 

18 

15 

16 

20 

26 

17 

14 

20 

27 

5 

-  2 

-  4 

-14 

•  12 

-  2 

13 

16 

21 

18 

14 

.0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

46 

50 

46 

42 

35 

36 

27 

24 

26 

36 

38 

28 

36 

34 

32 

33 

31 

31 

36 

34 

22 

27 

20 

16 

12 

20 

34 

36 

33 

38 

32 

.0 

MIN 

37 

35 

30 

22 

25 

19 

16 

16 

18 

20 

20 

22 

20 

22 

26 

22 

22 

21 

23 

20 

11 

10 

10 

-  5 

0 

5 

18 

26 

26 

23 

19 

,3 

CALIFORNIA 

NOVEMBER  1966 


EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
4  STATIONS 

101 

DATE 

01 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE  MOUNTAIN  1 

-  14 

DATE 

24 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
HONEYDEW  2  WSw 

30.26 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
3  STATIONS 

.00 

GREATEST  I  DAY  PRECIPITATION 
LECHU2A  PT  STA  FC  352B 

7.14 

DATE 

07 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 

45.2 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
SODA  SPRINGS  1  E  //R 

35 

DATE 

22 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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CALIFORNIA 
NOVEMBER  1966 


Day  of  month 


at  anon 

] 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

.  .  . 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 

*5 

5 

T 

T 

T 

T 

1.0 

•      #  » 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

11,9 

,  I 

6 

1.5 

2 

1.3 

2 

1.0 

1 

T 

5  ■  4 

5 

1.3 

14 
3.1 

11 
2.9 

10 
2.B 

10 
2.7 

8 

2.5 

7 

2.3 

6 

2.1 

I 

T 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

4.0 

6.0 

CHESTER 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

T 

T 

5.5 
6 

1.0 

6 

5 

5 

5 

4 

3 

1 

T 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

T 

T 

3.5 

3 

2 

2 

2 

T 

2 

1 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.5 

3 

1 

T 

T 

6.0 
6 

8.5 

15 

15 

15 

14 

10 

8 

7 

3 

2 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,3 
T 

3.0 

3 

3 

2 

T 

T 

T 

T 

M I NERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

8.0 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

6 

2 

T 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

1*2 
1 

3.5 
T 

T 

2 

T 

T 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3 

5 

4 

4 

4 

3 

2 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

5.0 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4 

2 

SODA  SPRINGS  I  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

14.0 
I* 

1* 

13 

11 

5 

1.0 

6 

6 

5 

5 

is.  e 

24 

11. 4 

35 

33 

29 

26 

21 

18 

STRAWBERRY  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

TWIN  LAKES 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

14 

It      ft  4 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

7.0 

7 

7.0 
14 

11 

10 

8 

8 

7 

6 

2 

T 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
T 

3.0 
1 

1 

1 

1 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.2 
2 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

FORT  B I  DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

2.0 
T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

6.0 

3 

SQUAW  VALLEY 

SNOWFALL 

SN  ON  GNO 

ft 

1.0 

6.0 

6.0 

12.0 

SUSANVILLE  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

TAHOE  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

6.5 

7 

13.5 

20 

19 

18 

16 

15 

14 

11 

2 

T 

WUUUr  UKU3 

SN  ON  GND 

T 

1.5 
1 

5.0 

T 

T 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.7 

4 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

'  2 

3.0 

2 

1 

T 

T 

.( 

1.! 

.2 

] 

4.0 
■ 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

3.0 

1.0 

T 

8.0 

7 

T 

6 

4 

4 

4 

2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.3 

3.5 

ft        -ft  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 

.5 

1.0 

.5 

MT  BALDY  NOTCH 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

7.0 

See  Reterence  Notes  Following  Station  Index 
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Continued   ■  " 

Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

.      .  . 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  0' 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

SQJlRREL  INN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

T 

WHITE  MOUNTAIN  1 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

1 

T 

2.0 

2 

4.0 
5 

3 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

WHITE   MOUNTAIN  2 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 
T 

T 
T 

T 
T 

4.0 
4 

4 

4 

6.0 
8 

8 

8 

4 

4 

T 

4 

T 

4 

4 

CALIFORNIA 
NOVEMBER  1966 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Time 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

.5 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

73 

70 

69 

69 

69 

69 

70 

67 

65 

61 

62 

63 

63 

64 

64 

65 

66 

66 

65 

65 

69 

66 

64 

61 

59 

59 

59 

61 

64 

63 

65.0 

MAX 
MIN 

66 
70 

66 
67 

64 
67 

83 
67 

80 
66 

83 
66 

80 
68 

76 
65 

76 
61 

75 
58 

75 
59 

75 
60 

76 
60 

77 
61 

76 

62 

78 
63 

76 
64 

78 
64 

79 
63 

79 
63 

70 
66 

78 
65 

75 
63 

74 
59 

73 
57 

71 

56 

70 
56 

70 
60 

74 
62 

76 
61 

77.0 
62.7 

8  INCHES 

9  AM 

76 

75 

74 

73 

73 

73 

73 

72 

70 

68 

68 

68 

68 

68 

69 

69 

69 

70 

70 

69 

71 

70 

69 

67 

65 

65 

64 

65 

67 

67 

69.5 

MAX 
MIN 

81 
76 

61 
75 

80 
74 

79 
72 

76 
72 

77 
72 

77 
72 

77 
72 

77 
70 

74 
68 

73 
67 

72 
68 

73 
68 

73 
68 

74 
68 

73 
68 

73 
68 

73 
69 

74 
69 

74 
69 

73 
69 

74 
70 

73 
69 

72 
66 

71 

65 

69 
64 

69 
64 

68 
64 

70 
65 

71 
67 

74.0 
68.9 

12  INCHES 

9  AM 

78 

76 

77 

76 

76 

76 

75 

75 

73 

72 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

68 

68 

68 

69 

70 

72.3 

20  INCHES 

9  AM 

79 

76 

7H 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

75 

74 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

71 

71 

70 

71 

71 

74.0 

39  INCHES 

9  AM 

60 

80 

80 

79 

79 

79 

79 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

75 

75 

75 

74 

74 

74 

74 

76.7 

79  INCHES 

9  AM 

83 

83 

6  3 

62 

82 

62 

82 

82 

62 

81 

81 

82 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

81 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

80 

79 

81.1 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

73 
57 

74 
56 

72 
61 

72 
56 

70 
55 

67 
57 

57 
54 

62 
50 

58 

49 

60 
49 

62 
54 

60 
56 

64 
55 

61 
53 

59 
57 

59 
54 

62 
53 

63 
53 

61 

55 

56 
54 

58 
51 

55 
45 

55 
43 

53 
42 

52 
41 

53 
42 

54 
42 

50 
48 

51 

50 

56 
50 

60.4 
51.5 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

72 
68 

71 

67 

69 
67 

67 
66 

66 
64 

64 
63 

63 
59 

59 
56 

57 
55 

57 
55 

57 
55 

57 
55 

58 
55 

56 
55 

58 
56 

60 
57 

61 
56 

61 
58 

63 
59 

61 
59 

61 

59 

59 
57 

59 
57 

57 
55 

57 
54 

56 
53 

56 
53 

59 
56 

60 
57 

59 
57 

60.7 
58.2 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

67 

66 

66 
64 

67 

65 

67 
67 

67 
65 

65 
64 

64 
64 

64 
63 

63 
61 

62 
60 

61 
60 

60 
59 

60 
59 

60 
58 

60 
59 

61 

60 

62 
61 

64 
61 

64 
63 

63 
61 

63 
62 

62 
61 

62 
60 

61 

59 

59 
58 

59 
56 

60 
59 

59 
59 

60 
59 

60 
59 

62.4 
61.1 

BRAWLEY  2  SW 

DAVIS   2  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS 
STATION  1 
STATION  2 


HOLTVI LLE  SILTY  CLAY,  BARE  GROUND,  EXPOSED  TO  SUN,  LEVEL  SURFACE ,  MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9,00  A.   M.     READINGS  AT  9,00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  8  A.  M. 
RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH , 

RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON  18-INCH  DEPTH  FROM  8  A.   M.   10/31/66,   OFF  8  A.   M  11/2/66' 
MAX  AND  MIN  FOR  24  HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  370  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1966 


Day  Of  Month 

Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

■2  °< 

»      •  i 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

DUTTONS  LANDING 

EVAP 

.16 

.21 

.14 

.10 

.11 

.08 

.07 

.08 

.10 

.16 

.00 

ft 

• 

.10 

.02 

.03 

.05 

.05 

.06 

.05 

.05 

.07 

.04 

■ 

.08 

.06 

• 

.08 

.00 

.02 

1.97 

MIND 

40 

57 

0 

177 

76 

181 

68 

47 

40 

41 

56 

ft 

* 

187 

77 

40 

47 

150 

125 

109 

34 

• 

71 

29 

• 

119 

109 

41 

2067 

MAX 

74 

73 

7] 

67 

69 

57 

56 

68 

65 

60 

63 

- 

- 

68 

60 

62 

66 

64 

65 

60 

60 

54 

61 

- 

57 

57 

- 

57 

54 

63 

62.7 

IN 

4£ 

5  ] 

43 

52 

54 

52 

48 

48 

49 

55 

48 

4C 

39 

38 

36 

39 

47 

51 

46.5 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

.03 

.04 

.05 

.05 

.03 

.07 

.03 

.04 

.05 

.02 

.00 

.05 

.01 

.01 

.00 

.06 

.06 

.07 

.02 

.09 

.04 

.00 

.01 

.02 

.03 

.01 

.01 

.02 

.01 

,03 

.96 

WIND 

28 

14 

18 

21 

17 

33 

30 

45 

26 

28 

27 

30 

45 

72 

55 

68 

106 

94 

64 

69 

33 

35 

39 

24 

20 

32 

24 

33 

1215 

MAX 

7C 

6E 

64 

63 

6C 

58 

58 

51 

5! 

55 

60 

7C 

7C 

64 

64 

60 

60 

62 

63 

59 

55 

49 

52 

51 

52 

54 

54 

52 

61 

61 

59.4 

MIN 

42 

41 

50 

55 

55 

47 

49 

50 

56 

49 

44 

39 

37 

38 

38 

37 

4  1 

48 

47 

52 

46.  1 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.14 

.09 

.12 

.12 

.11 

.01 

.13 

.10 

ft 

• 

.13 

,00 

.00 

.00 

.00 

.05 

.05 

.07 

.00 

.05 

.03 

.02 

ft 

.03 

.05 

.05 

.00 

•  03 

.02 

.00 

1.40 

WIND 

15 

9 

11 

13 

7 

26 

9 

23 

19 

9 

6 

3 

6 

6 

25 

23 

64 

18 

9 

8 

7 

10 

7 

15 

54 

6 

24 

480 

MAX 

76 

72 

7C 

7C 

66 

57 

69 

66 

6C 

62 

60 

60 

61 

63 

60 

62 

59 

62 

61 

59 

59 

56 

56 

56 

56 

59 

55 

52 

63 

62 

61.6 

MIN 

48 

42 

54 

55 

55 

42 

50 

56 

56 

46 

39 

39 

38 

38 

39 

39 

47 

50 

50 

47.5 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.11 

.08 

.10 

.12 

.09 

.03 

.03 

.13 

.02 

.04 

.00 

.02 

.01 

.00 

.00 

.04 

.02 

.02 

.00 

.00 

.00 

.03 

.02 

.05 

.02 

.02 

.03 

.00 

.01 

.03 

1.07 

! 

5 

11 

5 

MAX 

TO 

70 

67 

66 

65 

57 

63 

62 

58 

59 

57 

57 

59 

56 

61 

59 

56 

58 

57 

56 

48 

51 

53 

51 

51 

52 

52 

49 

51 

56 

57.6 

MIN 

43 

42 

43 

42 

42 

48 

42 

41 

40 

42 

50 

52 

54 

54 

44 

47 

44 

48 

54 

47 

42 

39 

39 

38 

38 

40 

40 

45 

47 

43 

44.3 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

EVAP 

.09 

.07 

.07 

.07 

.09 

.08 

.03 

.04 

.05 

.03 

.00 

.00 

.00 

.00 

.02 

.02 

•  02 

.02 

.02 

.02 

.03 

.01 

.01 

.00 

,02 

.02 

.02 

.00 

.00 

•  02 

.87 

WIND 

32 

24 

24 

31 

26 

21 

18 

36 

26 

14 

26 

5 

18 

49 

26 

33 

23 

22 

51 

37 

24 

22 

31 

29 

18 

11 

33 

48 

32 

27 

817 

TULELAKE 

EVAP 

.09 

.06 

.07 

ft 

.11 

.00 

.02 

.04 

.02 

. 

_ 

. 

. 

_ 

- 

- 

- 

_ 

_ 

_ 

. 

. 

_ 

_ 

. 

_ 

. 

_ 

_ 

_ 

•      »  • 

SACRAMENTO 

UNA.NAut  U( 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

.18 

.17 

.08 

.18 

.07 

.10 

.10 

.22 

.18 

.14 

.09 

.04 

.06 

.11 

.00 

.00 

.06 

.04 

.05 

.10 

.09 

.09 

.05 

.05 

.09 

.10 

.05 

.00 

.06 

»04 

2.59 

132 

50 

74 

126 

27 

132 

5C 

1724 

MAX 

73 

73 

74 

70 

69 

63 

64 

65 

66 

57 

61 

64 

63 

63 

64 

57 

62 

62 

61 

57 

56 

55 

53 

53 

53 

68 

65 

50 

55 

54 

61.7 

MIN 

50 

48 

49 

48 

47 

47 

45 

43 

42 

42 

43 

49 

49 

52 

52 

49 

47 

48 

48 

52 

50 

48 

32 

34 

36 

35 

39 

39 

45 

40 

44.9 

CHICO  EXPERIMENT  STA<A) 

EVAP 

.IE 

.12 

.09 

.11 

ft 

* 

.30 

.08 

.08 

.03 

ft 

ft 

* 

.16 

* 

.07 

.04 

.04 

" 

- 

ft 

.02 

.05 

ft 

.07 

• 

• 

.04 

.01 

•  01 

1.61B 

WIND 

19 

38 

195 

27 

12 

257 

109 

102 

40 

32 

58 

20 

19 

1477 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

.16 

.16 

.16 

.15 

.11 

.13 

.07 

.14 

.24 

.06 

.07 

.06 

.09 

.07 

.01 

.05 

.06 

.06 

.02 

.02 

.02 

.04 

.07 

.06 

.07 

.05 

.03 

.03 

.03 

•  02 

2.31 

14 

1 34 

134 

111 

73 

198 

39 

27 

128 

65 

14 

56 

37 

2372 

MAX 

73 

74 

71 

70 

68 

65 

52 

66 

60 

59 

63 

60 

67 

62 

58 

59 

55 

65 

64 

57 

61 

55 

57 

56 

56 

57 

57 

51 

50 

59 

60.9 

MIN 

49 

50 

51 

46 

45 

51 

50 

45 

40 

44 

44 

50 

92 

48 

55 

52 

50 

50 

50 

52 

46 

39 

37 

39 

39 

39 

39 

45 

50 

50 

46.6 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.14 

.21 

•  15 

.11 

.09 

.08 

.00 

.05 

,07 

.08 

.07 

.06 

.06 

.05 

.00 

.00 

.00 

.05 

.06 

.00 

,00 

.00 

.04 

.03 

.06 

.08 

.01 

,02 

.00 

•  08 

1.65 

WIND 

33 

53 

34 

26 

17 

86 

106 

20 

24 

40 

20 

25 

17 

24 

41 

124 

19 

34 

27 

138 

127 

78 

19 

24 

37 

29 

44 

33 

71 

12 

1382 

LAKESHORE 

EVAP 

.16 

.15 

.13 

.11 

.06 

.04 

.07 

.08 

.07 

.06 

.05 

- 

- 

- 

. 

. 

.02 

.02 

- 

.03 

.07 

,05 

.03 

.02 

.01 

.01 

•  02 

W 1  ND 

76 

16 

26 

21 

26 

13 

8 

10 

78 

103 

27 

14 

15 

76 

03 

74 

17 

3* 

47 

17 

16 

15 

1013 

MONT  I  CELLO  DAM 

EVAP 

.14 

.15 

.13 

.12 

.10 

.06 

.01 

.06 

.15 

.07 

.06 

.02 

.06 

.05 

,00 

,00 

.05 

.03 

.03 

.03 

.01 

.03 

.05 

.04 

.03 

.04 

.01 

.00 

,00 

1.56B 

16 

1  - 

26 

12 

26 

42 

11 

64 

1 5 

MAX 

76 

74 

71 

71 

70 

66 

67 

69 

66 

60 

63 

58 

69 

61 

60 

6 1 

61 

62 

60 

57 

50 

57 

55 

56 

56 

56 

52 

54 

63 

62.2 

MIN 

50 

49 

49 

49 

48 

48 

50 

45 

42 

41 

43 

50 

54 

54 

54 

51 

49 

49 

50 

53 

45 

39 

36 

33 

33 

37 

40 

42 

47 

52 

46.1 

PLACERVILLE   I FG 

EVAP 

.15 

.18 

.17 

.08 

ft 

ft 

.23 

.07 

.06 

.04 

ft 

ft 

ft 

.11 

04 

,07 

.  1C 

.05 

. 

_ 

. 

. 

.04 

ft 

.09 

ft 

ft 

.23 

.01 

.08 

2.08B 

WIND 

38 

33 

27 

22 

ft 

ft 

96 

12 

17 

9 

ft 

• 

ft 

51 

*15 

58 

6 

14 

ft 

ft 

210 

50 

19 

• 

51 

ft 

ft 

50 

70 

864 

SHASTA  DAM 

EVAP 

.28 

.27 

.19 

.27 

.20 

.15 

.04 

.12 

.13 

.11 

.04 

.00 

. 

_ 

_ 

_ 

.03 

.00 

.00 

_ 

.00 

.00 

.05 

.10 

.11 

.07 

.04 

.00 

.03 

2.70B 

MIND 

80 

71 

62 

87 

54 

47 

58 

62 

73 

50 

30 

18 

24 

52 

78 

102 

25 

31 

33 

105 

114 

40 

84 

104 

106 

34 

41 

29 

44 

*27 

1768 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.38 

.22 

.18 

.34 

ft 

ft 

.25 

.13 

.17 

.09 

.01 

.02 

.00 

.03 

• 

ft 

ft 

ft 

.43 

.00 

.00 

WIND 

82 

28 

21 

72 

ft 

ft 

99 

56 

67 

28 

ft 

ft 

ft 

32 

39 

39 

16 

6 

• 

ft 

103 

26 

76 

ft 

ft 

• 

ft 

271 

28 

13 

1102 

uuiucvTnuu    Dec  (A) 
WHlSKfcYIUWN  I"1 

EVAP 

•  1 9 

.14 

.19 

04 

03 

08 

08 

02 

,oc 

•  OC 

* 

.00 

.10 

•  OC 

.00 

.00 

,00 

.00 

.03 

•  04 

,04 

08 

.03 

•  00 

08 

~ 

1.6)6 

WIND 

36 

27 

*31 

33 

*22 

*33 

*18 

'li 

*34 

22 

*12 

19 

34 

37 

55 

56 

24 

26 

27 

63 

53 

22 

12 

27 

22 

17 

19 

14 

10 

17 

833 

ft         ft  ft 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

BURLINGAME 

EVAP 

•  06 

.0! 

.05 

.01 

.12 

•  07 

.20 

ft 

,15 

•  00 

•  00 

.00 

- 

1 . 1 3B 

WIND 

12 

10 

13 

"li 

*14 

57 

40 

20 

16 

"is 

24 

34 

"l4 

39 

49 

61 

1* 

*15 

*32 

118 

*66 

*27 

16 

15 

16 

*16 

12 

9 

33 

829 

MAX 

65 

46 

65 

63 

63 

57 

60 

61 

62 

56 

59 

61 

61 

60 

62 

62 

61 

64 

64 

63 

67 

64 

51 

52 

51 

51 

51 

50 

58 

57 

59.6 

MIN 

50 

50 

51 

49 

49 

51 

50 

46 

42 

44 

51 

53 

51 

52 

57 

54 

50 

51 

56 

54 

49 

44 

44 

45 

38 

39 

41 

48 

50 

51 

48,7 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.11 

.28 

.13 

.12 

.26 

.24 

.05 

-  „ 

.09 

.12 

.06 

,05 

.10 

.08 

,06 

•  03 

.01 

.10 

.10 

.03 

.08 

ft 

ft 

.17 

.03 

.06 

.05 

.03 

. 

.04 

2.66B 

NEWARK  (F) 

EVAP 

.15 

.13 

•  OS 

.08 

07 

,12 

,  08 

.04 

•  10 

.11 

.14 

•  08 

.08 

.16 

.05 

.11 

.03 

.06 

2,44 

WIND 

50 

33 

25 

*7E 

ft 

* 

265 

*77 

38 

"°7 

ft 

ft 

208 

174 

154 

35 

66 

104 

» 

345 

125 

79 

• 

160 

50 

ft 

202 

122 

60 

2594 

«      •  ft 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE  05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.11 

.10 

.11 

.12 

.08 

.03 

.00 

.09 

.15 

.08 

.05 

.05 

.11 

.03 

,03 

.04 

ft 

.07 

.04 

.04 

.04 

.08 

.03 

• 

.06 

.06 

.05 

.06 

.02 

.06 

1.79 

CAMP  PARDEE  <C> 

EVAP 

.15 

.16 

■  1C 

.10 

.01 

.01 

.04 

.09 

.0<i 

•  OS 

.05 

.08 

.08 

.03 

.00 

.04 

.03 

.08 

.05 

.06 

.07 

.03 

.03 

.03 

.03 

.03 

.01 

.02 

.04 

1.82 

WINC 

1 1 

14 

1  ] 

1  3 

31 

14 

IE 

17 

32 

e 

9 

19 

51 

45 

31 

g 

1  1 

18 

4 

16 

21 

46 

11 

552 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

.2] 

.23 

.18 

.20 

.16 

.15 

.05 

.12 

.09 

.11 

.04 

•  08 

•  17 

.16 

.12 

.11 

•  05 

•  07 

,06 

•  04 

•  06 

•  04 

.04 

.09 

3.16 

WINC 

47 

46 

26 

27 

22 

23 

129 

*6< 

49 

"is 

*33 

"is 

*3S 

*30 

30 

90 

30 

60 

60 

87 

104 

87 

20 

18 

16 

14 

30 

52 

83 

31 

1385 

MAX 

76 

77 

72 

73 

69 

70 

74 

73 

66 

63 

6! 

67 

66 

70 

74 

63 

64 

69 

70 

68 

67 

62 

59 

58 

57 

57 

57 

54 

60 

66.3 

MIN 

55 

54 

54 

53 

52 

5  2 

52 

53 

46 

49 

53 

53 

55 

53 

53 

50 

42 

40 

40 

4 1 

41 

51 

56 

49.7 

HETCH  HETCHY 

EVAP 

.10 

.09 

.08 

.08 

.11 

.08 

.01 

ft 

.07 

.02 

ft 

.10 

,01 

.04 

.03 

. 

. 

* 

- 

" 

- 

" 

- 

* 

~ 

" 

" 

~ 

" 

" 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW(D) 

EVAP 

.18 

.15 

.15 

.20  .30 

.00 

.00 

.15 

.15 

.07 

.12 

.15 

.00 

,15 

.15 

.10 

.15 

.15 

.17 

.01 

.12 

.35 

.12 

.06 

.05 

.13 

.00 

.10 

.06 

00 

3.51 

WINC 

28 

61 

42 

5J  76 

91 

87 

71 

26 

34 

45 

27 

46 

80 

125 

48 

55 

43 

97 

183 

81 

50 

92 

ee 

0 

75 

56 

119 

70 

*40 

1989 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

EVAP 

.13 

.29 

.14 

« 

.35 

.09 

.03 

.05 

.09 

.07 

.06 

.08 

.07 

.06 

ft 

.04 

.02 

.06 

.08 

.10 

.11 

.08 

.06 

.02 

.04 

.03 

.03 

.02 

.05 

.05 

2.30 

WINC 

11 

19 

7 

ft 

23 

15 

44 

17 

20 

12 

6 

8 

* 

16 

43 

8 

2 1 

81 

« 

120 

5 

17 

. 

26 

67 

3 1 

647 

LODI  <E) 

EVAP 

.16 

.09 

.  12 

.07  .10 

.09 

.07 

.13 

.07 

.07 

.02 

.07 

.06 

.05 

.00 

.13 

.05 

.04 

.11 

.28 

.05 

.09 

.04 

.02 

,05 

.03 

.03 

.02 

.03 

.03 

2.17 

WINC 

16 

11 

21 

33 

28 

87 

72 

65 

33 

15 

16 

13 

9 

24 

55 

64 

20 

20 

42 

148 

74 

40 

33 

11 

16 

14 

14 

37 

81 

26 

1138 

MAX 

73 

69 

65 

68 

61 

50 

62 

60 

55 

60 

60 

67 

60 

57 

57 

63 

64 

65 

62 

56 

56 

56 

52 

54 

54 

53 

48 

53 

55 

60 

59.2 

MIN 

5C 

52 

51 

48 

48 

49 

50 

47 

40 

40 

50 

50 

50 

48 

54 

53 

51 

49 

51 

52 

45 

43 

38 

36 

38 

38 

38 

47 

50 

54 

47.0 

MANTECA 

EVAP 

.07 

.06 

.08 

.12 

.05 

.05 

.00 

.08 

.09 

.06 

.03 

.03 

.04 

.03 

.02 

.00 

.04 

.04 

.05 

.02 

.05 

.05 

.03 

.02 

,03 

.04 

.02 

.04 

.00 

.02 

1.26 

7 

6 

16 

8 

37 

65 

49 

66 

15 

9 

6 

11 

10 

19 

60 

7 

15 

46 

82 

51 

42 

25 

20 

23 

6 

8 

U 

66 

32 

827 

MAX 

64 

6! 

64 

69 

61 

60 

52 

59 

57 

54 

55 

61 

61 

59 

58 

58 

61 

61 

62 

58 

62 

58 

54 

47 

49 

48 

49 

46 

57 

60 

57.6 

MIN 

49 

49 

49 

48 

46 

46 

50 

48 

41 

41 

42 

49 

49 

48 

48 

54 

52 

49 

49 

52 

49 

45 

39 

35 

37 

35 

37 

38 

46 

53 

45.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
NOVEMBER  1966 


Station 

Day  Ot  Month 

Is"  t.  [J 

.p  °  .5 

1 

2 

_ 
3 

4 

_ 
5 

b 

_ 

q 

10 

U 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

H  < 

•      •  • 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  09 

OAK0ALE  WOODWARD  DAM 

EVAP 

.04 

.  1 1 

•  17 

« 

* 

.20 

.  1  0 

.09 

.06 

•  10 

•  05 

•  05 

•  08 

.04 

.01 

« 

.30 

.08 

.01 

.01 

•  07 

•  03 

# 

« 

,20 

2.29B 

MIND 

1  2 

10 

359 

59 

2  j 

30 

1  9 

87 

33 

128 

220 

33 

66 

117 

370 

223 

144 

20 

11 

1 1 

18 

34 

27 

319 

35 

2546 

PANOCHE  CREEK 

EVAP 

.IT 

.21 

.15 

.20 

.13 

.12 

.00 

.09 

.15 

.13 

.07 

.11 

.09 

.12 

.07 

ft 

.04 

.15 

.OS 

.02 

*  i. 

.07 

.10 

•  ic 

.04 

.11 

.10 

.00 

.04 

.06 

2.93 

MINC 

57 

72 

64 

54 

67 

36 

59 

94 

110 

75 

36 

68 

42 

34 

29 

38 

36 

41 

2c 

94 

76 

61 

59 

63 

67 

60 

41 

14 

82 

69 

1748 

MAX 

76 

7  3 

74 

59 

67 

70 

66 

67 

7  1 

69 

78 

70 

72 

67 

75 

67 

7<j 

671  72 

68 

68 

62 

62 

55 

73 

78 

70.2 

M  I  N 

54 

55 

54 

54 

53 

53 

55 

57 

47 

47 

47 

53 

51 

48 

58 

58 

54 

54 

53 

58 

55 

54 

45 

44 

44 

42 

45 

48 

50 

52 

51.4 

SALT  SPRINGS  PwR  MOUSE 

EVAP 

.21 

.23 

.13 

.20 

.18 

,04 

.00 

.05 

,06 

.06 

.02 

.04 

.03 

.04 

.00 

- 

.02 

.03 

.00 

•  09 

•  07 

.02 

.03 

.08 

.00 

.06 

1.97B 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.20 

.18 

.16 

.20 

.19 

.20 

* 

.13 

.11 

.15 

.14 

.15 

.20 

.05 

.10 

.02 

.09 

.14 

.12 

.09 

•  02 

.12 

.03 

• 

.11 

.08 

WIND 

40 

31 

31 

242 

53 

225 

119 

168 

89 

58 

83 

193 

33 

no 

77 

64 

20 

34 

°27 

107 

123 

85 

37 

34 

31 

37 

21 

13 

167 

46 

2414 

MAX 

7  1 

7] 

54 

62 

65 

61 

65 

71 

65 

65 

62 

64 

65 

68 

62 

65 

61 

60 

57 

57 

56 

51 

63 

64 

MIN 

50 

49 

46 

5C 

49 

43 

43 

43 

49 

4q 

49 

53 

55 

53 

48 

48 

53 

48 

46 

40 

38 

36 

38 

34 

39 

48 

53 

46.9 

TRACT  PUMPING  PLANT  (A) 

EVAP 

.16 

.15 

.20 

.14 

.15 

•  13 

.04 

.21 

.10 

.09 

.12 

.08 

.05 

.05 

.03 

.11 

.04 

.05 

.  04 

.  30 

•  12 

.06 

.11 

.  1  1 

.06 

.06 

.04 

.11 

.06 

.00 

2.97 

WIND 

2a 

20 

59 

158 

137 

191 

58 

103 

55 

19 

72 

35 

17 

40 

53 

79 

32 

23 

22 

171 

107 

55 

62 

68 

25 

24 

19 

40 

157 

35 

1964 

•      *  ft 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

BEAUMONT  PUMPING  PL  (A) 

EVAP 

36 

.  n 

.16 

•  1* 

•  02 

•  02 

•  1 5 

•  18 

.05 

.  1 1 

.11 

.12 

•  09 

.04 

•  09 

•  07 

•  08 

.05 

.01 

.00 

.06 

•  14 

.10 

.10 

.13 

.02 

.02 

2.91B 

WIND 

g 

3 

j2 

3 

8 

3 

14 

2 

2 

2 

3 

3 

13 

7 

3 

6 

4 

16 

1 

2 

1 1 

3 

2 

166 

MAX 

8C 

6s 

58 

59 

72 

6C 

64 

66 

67 

65 

62 

63 

65 

66 

63 

61 

61 

59 

55 

55 

55 

47 

!° 

64.8 

MIN 

I: 

44 

45 

37 

36 

31 

29 

32 

34 

33 

38 

39 

40 

43 

42 

41 

45 

41 

43 

43 

44 

42 

38 

34 

35 

53 

41 

47 

45 

39.9 

CACHUMA  DAM  (B) 

EVAP 

.22 

.12 

•  Oi 

•  OC 

•  0  3 

.07 

•  06 

•  06 

•  08 

.07 

•  07 

♦  08 

•  09 

•  05 

,03 

•  08 

•  10 

•  15 

•  03 

.08 

.07 

.04 

•  09 

•  09 

.08 

•  10 

,09 

.07 

2.86 

WIND 

*6" 

•is 

47 

33 

32 

34 

71 

37 

39 

47 

33 

30 

26 

26 

40 

40 

18 

35 

42 

90 

35 

45 

41 

39 

61 

53 

32 

69 

68 

26 

1306 

MAX 

7* 

75 

72 

69 

66 

63 

56 

52 

52 

60 

63 

63 

66 

67 

64 

66 

61 

66 

67 

68 

62 

58 

53 

53 

56 

57 

57 

53 

59 

64 

62.1 

MIN 

49 

49 

5] 

4i 

52 

47 

42 

43 

44 

49 

49 

52 

46 

48 

54 

48 

48 

49 

48 

46 

38 

38 

36 

40 

41 

5 1 

45 
43 

46,4 

CHULA  VISTA 

EVAP 

36 

•  IS 

.14 

.24 

.13 

•  11 

•  12 

# 

• 

# 

♦  36 

•  10 

•  11 

,09 

,12 

ft 

ft 

.25 

.13 

.10 

. 

•  2  3 

•  29 

•  10 

.10 

3.62 

WIND 

* 

4( 

*7< 

74 

85 

• 

147 

144 

60 

59 

ft 

* 

226 

65 

53 

80 

67 

* 

* 

153 

66 

50 

* 

150 

» 

• 

169 

25 

58 

1853 

MAX 

7  t 

74 

7C 

7j 

59 

66 

69 

66 

67 

70 

67 

72 

~ 

71 

69 

65 

65 

65 

65 

69.3 

MIN 

51 

52 

55 

58 

56 

- 

54 

52 

51 

47 

: 

47 

55 

55 

56 

51 

49 

48 

46 

40 

: 

: 

41 

48 

48 

50.6 

RIVERSIDE  EXP  STA  (B) 

EVAP 

.33 

.36 

.23 

.12 

.08 

•  07 

.10 

. 

.01 

.09 

.07 

.07 

.07 

•  20 

.09 

.15 

.03 

.05 

•  13 

•  04 

.02 

.10 

.16 

.09 

.09 

.09 

.09 

.10 

.09 

.08 

3.316 

WIND 

52 

57 

27 

28 

25 

21 

77 

92 

13 

20 

23 

32 

13 

17 

32 

20 

13 

14 

32 

20 

13 

39 

42 

26 

28 

36 

21 

20 

13 

23 

891 

twitchell  dam 

EVAP 

.32 

•  30 

.10 

.20 

.03 

•  01 

.05 

.05 

•  04 

.05 

.05 

,05 

•  05 

.15 

•  05 

•  05 

•  06 

.16 

.04 

.06 

.04 

• 

• 

.35 

.05 

.11 

.02 

.13 

2.57 

WIND 

5« 

63 

8T 

82 

49 

39 

45 

44 

24 

31 

48 

29 

40 

26 

38 

25 

48 

43 

29 

32 

56 

ft 

192 

47 

66 

5  3 

86 

1377 

MAX 

79 

75 

69 

! 

52 

59 

64 

70 

69 

67 

70 

68 

69 

69 

67 

71 

70 

69 

66 

67 

65 

60 

• 

! 

63 

60 

58 

70 

69 

66.7 

MIN 

51 

48 

51 

- 

50 

55 

53 

47 

48 

54 

50 

46 

47 

50 

58 

58 

49 

48 

56 

55 

53 

40 

- 

41 

40 

50 

55 

50 

50.2 

ft      ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

basins  07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

♦  50 

.30 

.  1  8 

•  24 

•  20 

•  39 

•  25 

.  2  1 

.  32 

.17 

.16 

•  15 

•  15 

•  15 

.14 

•  1  5 

•  18 

•  11 

.  16 

•  27 

•  30 

.26 

.26 

.22 

.16 

•8 

.12 

.11 

.12 

.10 

6.23 

WIND 

74 

24 

B 

13 

6 

124 

131 

49 

119 

17 

16 

4 

1 1 

10 

6 

18 

20 

6 

22 

45 

119 

76 

102 

59 

17 

22 

g 

5 

7 

1142 

MAX 

81 

7? 

73 

74 

73 

72 

64 

63 

64 

66 

65 

67 

68 

67 

68 

68 

73 

7  1 

67 

68 

68 

66 

66 

62 

62 

6 1 

58 

57 

65 

66 

67.5 

MIN 

60 

54 

54 

52 

51 

53 

56 

54 

43 

43 

47 

45 

47 

50 

50 

53 

54 

52 

50 

55 

53 

49 

43 

43 

43 

40 

39 

47 

43 

48 

49.0 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAF 

.20 

.23 

.15 

.15 

.15 

.15 

.16 

.10 

.12 

.08 

.08 

.08 

.08 

•  11 

.09 

.07 

.14 

.15 

.09 

•  11 

•  05 

.19 

.09 

•09 

.10 

.12 

.10 

.07 

.09 

.10 

3.49 

WIND 

3 

6 

11 

1 

12 

6 

20 

2 

5 

5 

0 

3 

3 

1 

12 

3 

19 

33 

ft 

4 

16 

10 

11 

7 

6 

5 

1 

1 

7 

215 

MAX 

86 

88 

84 

81 

81 

ei 

77 

66 

73 

72 

72 

71 

74 

76 

76 

77 

72 

78 

78 

77 

75 

65 

71 

68 

66 

65 

63 

73 

73 

74.4 

MIN 

60 

56 

56 

57 

58 

58 

55 

53 

50 

47 

50 

51 

52 

54 

54 

55 

57 

57 

56 

56 

53 

50 

48 

46 

45 

45 

43 

53 

52 

52.7 

MOJAVE 

EVAP 

.28 

.26 

.15 

.26 

.20 

.21 

ft 

.09 

ft 

.33 

.15 

.13 

.10 

.09 

•  14 

.19 

.24 

.12 

ft 

•  13 

.07 

.31 

.21 

.11 

.15 

.14 

.13 

» 

ft 

.20 

4.39 

WIND 

2* 

6 

3 

26 

6? 

30 

* 

55 

19 

14 

24 

64 

MAX 

81 

78 

79 

78 

66 

62 

63 

63 

63 

64 

67 

65 

67 

64 

66 

65 

60 

55 

59 

56 

63 

58 

56 

64 

67 

65 

65.2 

MIN 

49 

46 

45 

46 

44 

45 

44 

42 

41 

43 

42 

43 

45 

47 

49 

49 

44 

42 

42 

40 

38 

38 

38 

37 

38 

36 

47 

43 

43.0 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(8)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<F>  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 


See  Relerftnce  Notftfl  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


ACTON  E  SCONQ I    FC261 BE 

LOS  ANGELES 

ADELANTO 

002* 

0  : 

SAN  BERDINO 

'is 

3*  35 

117  25 

28*5 

AD  1 N   RANGER    STAT [ON 

0029 

02 

MODOC 

Zl 

4]  12 

120  57 

*193 

5P 

SP 

CONTRA  COSTA 

AlDERPOl NT 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

LOS  ANGELES 

SAN  01EG0 

ALTADENA 

ALTURAS  RANGER  STATION 

ANG IOL A 

TULARE 

ANGWIN  PAC    UNION  COL 

0212 

01 

1  7 

38  3* 

122  26 

1815 

8A 

ANTIOCH  F I BRE80ARD  Ml 

0227 

CONTRA  COSTA 

:  7 

121  *6 

2B 

10A 

A N T 1 OC H  PUMPING   PL  1 

05 

CONTRA  COSTA 

37  59 

R I  VERS  I DE 

APACHE  CAMP 

VENTURA 

APPLE  VALLEY 

SAN  BERDINO 

ARROYO  GRANDE 

SN  LUIS  08PO 

ARROVO  SECO 

MONTEREY 

Ht 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 

LOS  ANGELES 

ASH   MOUNT A  1 N 

ATLAS  ROAD 

0372 

01 

NAPA 

1  H 

38  25 

122  15 

I  7  IS 

ATWELL 

037* 

TULARE 

•> 

36  28 

118  *0 

6*80 

AUBERRY  1  NNE 

SP 

SP 

AUBURN 

AVALON   PLEASURE  PIER 

LOS  ANGELES 

S  LUIS  OBISPO 

AZUSA    CITY    PARK    FC  1*3 

LOS  ANGELES 

BADGER 

BADGER  PASS 

MAR  1 POSA 

BAKER 

0*36 

0  7 

SAN  BERDINO 

6 

35  16 

116  0* 

9*0 

0*37 

07 

SAN  BERDINO 

35  23 

116  07 

10*5 

8A 

8A 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

10 

BEARTRAP  MEADOW 

06 

R I  VERS IOE 

2B 

33  56 

116  58 

261  3 

8ft 

BEAUMONT    PUMPING  PLANT 

J  h  0  7 

06 

RIVERSIDE 

33  59 

116  58 

30*5 

7A 

'I 

'p 

11  ol 

BEL  AIR  FC   10  6 

BEN  L0M0N0  NO  2 

BERKELEY 

8E  RR  YE  SSA  LAKE 

BIEBER 

0731 

02 

LASSEN 

2] 

*1  07 

121  08 

*130 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

0738 

01 

TRINITY 

35 

*0  *5 

123  15 

1260 

8A 

8A 

B IG  BEAR  LAKE 

SIC  BEAR  LAKE  DAM 

SAN  BERDINO 

BIG  BEND  RANGER  STA 

BIG  DALTON  DAM  FC223BE 

BIRMINGHAM  GEN  HOSP 

0 1 1 B 

LOS  ANGELES 

1  > 

3*  11 

118  30 

722 

8ISHOP  CREEK    INTAKE  2 

0  8  !  1 

07 

INYO 

19 

37  15 

118  35 

815* 

07 

INYO 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

07 

BLACK   MOUNTAIN    2  SW 

0* 

SANTA  CLARA 

BLACKS  MOUNTAIN 

02 

LASSEN 

BLACKWELLS  CORNER 

05 

BLUE  CANYON  MB  A  1 RPOR  T 

02 

PLACER 

Blue  creek  mtn  lo 

01 

DEL  NORTE 

05 

CALAVERAS 

BLYThE 

092* 

07 

RIVERSIDE 

S 

33  37 

11*  36 

268 

CP 

SA 

8LYTHE    7  W 

0925 

07 

RIVERSIDE 

s 

33  37 

11*  *3 

390 

07 

RIVERS 10E 

MID 

MID 

03 

NEVADA 

03 

MONO 

06 

SAN  OIEGO 

01 

MENDOC 1  NO 

07 

KERN 

07  SAN  DIEGO 

BORREGO  SPRINGS   3  NNE 

07 

SAN  DIEGO 

BOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

SANTA  CRUZ 

* 

37  09 

122  12 

2175 

BOULEVARD 

]  0  0  9 

3  7 

SAN  0  I  EGO 

b 

32  *0 

116  17 

3350 

06 

LOS  ANGELES 

02 

NEVADA 

MONTEREY 

MENDOCINO 

SRAmlEy  2  SW 

IMPER 1 AL 

ORANGE 

06 

ORANGE 

BRENTWOOD  6  SW 

1060 

05 

CONTRA  COSTA 

27 

37  53 

121  *7 

325 

BR IDGEPORT 

1072 

03 

MONO 

38 

38  15 

119  1* 

6*70 

SP 

5P 

MONO 

3RIDGEVILLE  4  NNW 

01 

HUMBOLDT 

03 

PLACER 

02 

BRUSH  CREEK  RANGER  STA 

02 

BUTTE 

02 

PLACER 

0* 

MONTEREY 

BUCKHORN 

02 

SHASTA 

BUCKS  CREEK  PH 

1159 

02 

e 

39  55 

121  20 

1760 

BUCKS  LAKE 

1  !tl 

02 

8 

39  5* 

121  12 

5200 

0* 

SAN  BENITO 

02 

06 

LOS  ANGELES 

06 

LOS  ANGELES 

SAN  MATEO 

TRINITY 

0* 

CONTRA  COSTA 

BUTTE  LAKE 

1237 

3  2 

LASSEN 

23 

*0  3* 

121  16 

606C 

BUTTONWILLOW 

12** 

OS 

KERN 

10 

35  2* 

119  28 

269 

8A 

B  A 

CABAZON 

0  7 

RIVERSIDE 

04 

SAN  DIEGO 

SNT A  BARBARA 

0  7 

SAN  BERDINO 

05 

CALAVERAS 

0^ 

0* 

ALAMEOA 

uT 

IMPERIAL 

CALISTOGA 

1312 

0] 

1  7 

38  35 

122  35 

36* 

6P 

CALLAHAN  RANGER  STA 

1316 

SISKIYOU 

12 

*1  IB 

122  *8 

3136 

5P 

5P 

CAMP  ANGELUS 

1369 

SAN  BERDINO 

28 

3*  09 

116  59 

5770 

CAMPO 

SAN  DIEGO 

i 

32  37 

116  28 

2630 

5P 

5F 

CAMP  PARDEE 

UZI 

OS 

38  15 

120  51 

658 

8A 

8A 

CAMP  PIONEER  SKJ  SHLTfl 

02 

SIERRA 

39  38 

120  3* 

5565 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

35  20 

120  *1 

615 

■-a 

CAMPTONVlLLE  rs 

i*6; 

02 

YUBA 

B 

39  27 

121  03 

2775 

BA 

CANBY  11  SW 

02 

MO00C 

21 

*1  22 

121  03 

*soo 

8A 

canby  ranger  station 

1476 

MODOC 

*1  27 

120  52 

*312 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

0( 

LOS  ANGELES 

l  3 

118  3* 

790 

*P 

CANT  I L 

1*81 

07 

KERN 

35  18 

2010 

6P 

fcP 

CANYON  DAM 

1*91 

02 

PLUMAS 

8 

*0  10 

121  05 

SP 

sp 

CARBON  CANYON  GILMAN 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

117  *7 

1625 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

152( 

34 

SAN  BERDINO 

33  58 

117  47 

1180 

CARIBOU  POWER  HOUSE 

0  2 

B 

*0  05 

121  09 

2986 

5P 

CARMEL  VALLEY 

06 

MONTEREY 

36  29 

121  ** 

*25 

5P 

SP 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  Rh 

1  Sflfl 

os 

MAR  1 POSA 

27 

37  2* 

120  03 

1*25 

9  A 

CAZADERO 

1  6  02 

01 

SONOMA 

22 

38  32 

123  08 

10*0 

SP 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


J  C  FASSOLD 
FRANK  EBERT 
U  S  FOREST  SERVICE 
FRANK    J   CUZZ I LLO 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
T  I DEWATER  OIL  CO 
ALPINE  FIRE  DEPT 
RUBIO  CANON  L*W  A  SN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE    OIV  OF  HWYS 

ANGIOLA  ELE V  ♦  WHSE 
PACIFIC  UNION  COL 
F1BRE80  PRODUCTS  CORP 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
KERN  CO  ROAO  CAMP 
APPLE  VALLEY  RANCHOS 
COUNTY    ROAO  DEPT 
MRS.   NORMA  F .  WILLIAMS 
U  S  FOREST  SERVICE 

U  S  NAT   PARK  SERVICE 
GLAOYS  A  DUTRA 
CORPS  OF  ENGINEERS 
J.   E.  LONG 
DAN  BAPBEP 
CLINTON  H.  SCOVEL 
MRS   MARSHALL   C  ELLIS 
AZUSA  CITY  PARK 
MRS  LUCILLE  E  WEDDLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

E  BAY  MUNICIPAL  U  DIST 

L   E  METHENY 

L  A  WTR  +  PWR  DEPT 

U  S  WEATHER  BUREAU 

P  G  +  E  COMPANY 

U    S   WEATHER  BUREAU 

SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

BAR  STOW  FIRE  DISTRICT 

CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  WEATHER  BUREAU 


CORPS  OF 
BEAUMONT    IPPIG  DIST 
BEAUMONT    |  RR I G  OIST 
U  S  WB  OBSERVER 
HETCH  HETCHY    WTR  SUP 
A*   S.  PORTER 
MR 5 •  EL VA  OESCHANE 
BUR. OF  PLT. QUARANTINE 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
HARVEY   0  FRYER 

U  S  WEATHER  BUREAU 
EARL  R.  ELZEA 
U  S  FOREST  SERVICE 
BIG  BEAR  LK  FIRE  DIST 
MRS.  MARGIE  A.  KINGSLEY 
U  S  FOREST  SERVICE 
GERALO  M  THRASHER 
DEPT  WATER  RESOURCES 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE   PARK  SERVICE 

LOS  ANGELES  CO  FCO 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SO.  CALIF.  EDISON  CO 
u  s  weather  Bureau 
union  carbide  co 
mrs  mapy  incerpi 
u  s  weather  bureau 
oean  Sams 

u  s  weather  bureau 
u  s  weather  bureau 

east  bay  munjc  utl  dist 
state  oiv  of  fstry 
state  oiv  of  fstry 
fed  aviation  agency 

RONALD   K 1 Rfl Y 
NORMAN  J.  CLEAVER 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIV  OF  HWYS 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
C AL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

Dl   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELLI 
THE  BIG  JUG 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
NEVADA   IRRIG  DIST 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
WILLIAM  C  JOHNSTON 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
u  s  weather  Bureau 
8REA  FIRE  DEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  fi  CAKEBREAD 
BRUCE  L  BOELK 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  ALBERT  R  HUNT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS   JOYCE    A  FARNHAM 
U  S  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  RESOURCE 
ERNEST  A  WEFERLING 

CHARLES  A.  GOLLEY 
P  G  +  E  COMPANY 
ELMER  L  CRITTENDEN 
RANCHO  OWEN  S ABE 
P  G  +  E  COMPANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 
BURBAN"    PUBLIC  SERVICE 
CITY  OF  BURLINGAME 
MRS  RUTH  C  ESTES 
PAUL  F  KAUT 

MRS   MAR    ST  I R  TON 
LASSEN  VOLCANIC  NATL  PK 
BUENA  vISTA  W  S  DIST 
WILLARD  H AGE R 
U   S   NAT    PARK  SERVICE 
U  S  BUR  RECLAMATION 
SAN  BERDINO  CO  FCO 
C AL  DIV  BEACH  ♦  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S   F   WATER  OEPT 

IMPERIAL    IRRIG  DIST 
CITY  OF  CALISTOGA 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OIV  OF  HWYS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  BAY  MUN  UTL  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 

L  A  PIERCE  COLLEGE 

POSTMASTER 

P  G  ♦   E  COMPANY 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CORPS  OF  ENGINEERS 

P  g  +  E  Company 

A  A  COLLINS  JR 

WM  H  ALISON 

MISS  HAZEL  L  80ROTRA 


cecilville  5  se 
cedarv i lle 
centerville  ph 
challenge  ranger  sta 
chatsworth  fc  2*  d 
chatsworth  reservoir 
cherry  valley  dam 
CHESTER 

CHico  experiment  sta 

CHIOulTO  CREEK 

CHITTENDEN  PASS 
CHOLAME   ALLEY  RANCH 
CHUCHUPATE   RANGER  STA 
CHULA  VISTA 
CITRUS  HEIGHTS 
CLAREMONT    POMONA  COL 
CLARKS  PEAK   1  NE 
CLARKSBURG 

CLARKS  VALLEY  MUOO  RCl 
CLEAR  CREEK 


CLEARLAKE 
CLOVERDALE 
CLOVEROALE 
CLOVER 
COAL  I NGA 
C0AL1NGA  1  SE 
COALINGA  1*  wNW 
COFFEE  CREEK  RS 
COHASSET   1  NNE 
COLBYS  FC  53  D 

COLD  SPRINGS  CAMP 
COLEMAN  FISHERIES  STA 
COLFAX 

COLGATE  POWER  HOUSE 
COLUSA  1  SSW 
CONCORD  3  E 
COOL 

COPCO  NO  1  DAM 
CORCORAN   IRRIG  OIST 
CORNING  HOUGHTON  RANCH 

CORONA 
CORRAL1TOS 
COTTONWOOD  CREEK 
COVELO 

COVELO  EEL  RIVER  RS 
COVINA  TEMPLE  FC  193 
COYOTE  CANYON 
COYOTE  WELLS 
CRABTREE  MEADOW 
CRAWFORD  RANCH 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CRESCENT  CITY  MNTC  STA 
CRESTLINE  FIRE   STA  2 
CROCKETT 
CROWOER  FLAT 
CRYSTAL  LAKE   FC  283C 
ICULVER  CITY 
CUMM I NGS 
CUYAMA 

CUYAMACA 

CUYAMA  RANCH 

CUYAMA   RANGER  STATION 

DAGGETT  1  ENE 

DAGGETT    FAA  A|RPO«T 

DANA  2  SE 

DAVENPORT 

DAVIS  2  WSW 

DAVIS  CREEK 

DAY 

DEATH  VALLEY 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

DEER  CREEK  FLAT 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DELANO 
I  DEL  MONTE 

OEL  PUERTO  ROAO  CAMP 
1 DENAIR   3  NNE 

DE  SABLA 

, DESCANSO  RANGER  STA 
DIAMOND  BAR   HORSE  CAMP 
DOBBINS  COLGATE 
DONNER  MEMORIAL  ST 

DOS  RIOS 

double8unk  meadow 
oowney  fd  fc107c 
downieville  ranger  sta 

ooyle  5  sse 


DRY  CANYON  I 
DUDLEYS 
DUNN  1 GAN 
DUNN  SIDING 
DUNSMUIR  RANGER  STA 
DUSY  BENCH 
OUT  TONS  LANDING 
EAGLE  MOUNTAIN 
EAST  PARK  RESERVOIR 
EL  CAP  I  TAN  DAM 

EL  CENTRO  2  SSW 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

ELK  VALLEY 

ELLERY  LAKE 

ELLIOTT 

EL  MOOENA 


E  T I WANDA 

i'EUREK A  WB  CITY 

XCHEQUER  RESERVOIR 
EXETER  FAUVER  RANCH 
AIRFIELD 

AIRFIELD  POLICE  STA 
A  I RMONT 
ALLBROOK 

ALL  RIVER  MILL  INTAKE 

EATHER  FALLS 
ERGUSON  RANCH 
ERNDALE   8  SSW 
ERNDALE   2  NW 
I0DLETOWN  LYNCH  ranch  ■ 
IGUEROA  MOUNTAIN 
ILLMORE  1  WNW 
IVE  POINTS  5  SSW 
LEMING  F ISH  AND  GAME 
LORENCE  LAKE 

OLSOM  0AM 
ONTANA  5  N 
ONTANA  KAISER 
OREST  GLEN 

ORESTHILL  RANGER  STA 
ORKS   OF  SALMON 
ORT  B I DWELL 
ORT  BRAGG 

ORT    BRAGG   AVIAT I  ON 
ORT  OICK 


INDEX  NO.  1 

DIVISION  ! 

COUNTY 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSER 
TIME 
TAI 

PRECIP 

16  0S 

SISKIYOU 

|j 

*1  06 

123  03 

2980 

e  p 

6P 

0  3 

MODOC 

*1  32 

162* 

02 

21 

39  *7 

121  40 

522 

4P 

4P 

39  29 

121  13 

2560 

HA 

3*  15 

06 

13 

3*  1* 

912 

1697 

05 

TUOLUMNE 

37  58 

119  55 

4765 

8fl 

8A 

1700 

32 

■3 

*0  IB 

121  1* 

*525 

1715 

0? 

2  3 

39  *2 

121  47 

205 

4P 

1737 

r;S 

MAOERA 

."'7 

37  30 

119  23 

7290 

1739 

0* 

SAN  BEN  I  TO 

36  5* 

121  36 

125 

SA 

0* 

SN  LUIS  OBPO 

21 

175* 

05 

1  'i 

3*  *8 

119  01 

526C 

32  36 

117  06 

BA 

1773 

SACRAMENTO 

38  *2 

121  18 

131 

9P 

26 

8  A 

L7B3 

8 

*0  13 

120  30 

5910 

178* 

02 

2  3 

38  25 

121  32 

14 

8A 

flA 

01 

01 

S  I  SK I  YOU 

*1  *3 

123  27 

975 

02 

LAKE 

2  3 

38  58 

122  38 

1  360 

1138 

01 

SONOMA 

11 

11 

01 

SONOMA 

2; 

38  *6 

123  13 

1820 

18** 

09 

37  32 

7002 

186* 

05 

36  09 

120  21 

671 

6P 

1  tbl 

05 

27 

36  08 

120  21 

663 

1869  05 

36  1* 

120  3* 

SP 

1886 

01 

3S 

*1  05 

122  42 

2500 

1B91 

02 

121  43 

3180 

:  B9< 

06 

13 

3*  18 

118  07 

3675 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

1  901 

02 

SHASTA 

„a 

1912 

02 

8 

39  06 

120  58 

2411 

6p 

..i 

02 

e 

39  20 

121  11 

585 

4P 

19*6 

02 

23 

39  12 

122  01 

sp 

6P 

0* 

CONTRA  COSTA 

37  58 

121  59 

195 

BA 

1985 

02 

EL  DORADO 

] 

38  53 

121  01 

1525 

HA 

i  990 

01 

S  I  SK I  YOU 

*1  59 

122  20 

2703 

IP 

2012  05 

36  06 

200 

8A 

BA 

2027 

02 

23 

39  6* 

122  22 

487 

8A 

2031 

RIVERSIDE 

33  52 

117  34 

710 

6P 

20*8 

SANTA  CRUZ 

\\ 

2  C  6  9 

07 

IS 

36  29 

lie  u 

10600 

2081 

MENDOC 1  NO 

123  15 

1385 

208* 

MENDOC 1  NO 

39  50 

123  05 

151* 

2090 

26 

3*  05 

117  52 

575 

so 

2103 

RIVERS  IDE 

33  26 

116  30 

2275 

2111 

0  7 

IMPERIAL 

32  ** 

115  58 

260 

211* 

OS 

TULARE 

10 

118  21 

10700 

2139 

07 

SAN  DIEGO 

32  53 

116  17 

1500 

21*7 

01 

DEL  NORTE 

17 

*1  *6 

124  12 

40 

4P 

*P 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

2150 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41  *6 

124  12 

5( 

216* 

07 

SAN  BEROINO 

3*  15 

117  15 

*900 

2177 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

1 

8A 

SA 

218* 

01  MODOC 

12 

*1  53 

120  44 

51  75 

219B 

06 

LOS  ANGELES 

26 

3*  19 

117  51 

5370 

SP 

06 

LOS  ANGELES 

3*  01 

118  23 

3P 

)P 

221B 

01 

123  38 

1265 

SP 

2236 

SNTA  BARBARA 

3*  56 

119  37 

2255 

8A 

a  a 

SAN  DIEGO 

25 

32  59 

116  35 

4650 

BA 

SN  LUIS  OBPO 

3*  69 

2170 

22*9 

SNTA  BARBARA 

it 

3*  51 

119  29 

27*9 

2255 

07 

SAN  BERDINO 

3*  52 

116  52 

1975 

2257 

07 

SAN  BERDINO 

3*  52 

1915 

M|0 

1  D 

2269 

SHASTA 

21 

41  06 

3320 

flu 

2290 

0* 

SANTA  CRUZ 

37  01 

273 

9A 

229* 

02,  YOLO 

2  3 

121  46 

60 

8A 

2296 

MODOC 

21 

41  ** 

120  22 

4750 

BA 

2306 

21 

41  13 

121  23 

3650 

2319 

INYO 

* 

36  28 

116  52 

-  194 

*P 

*P 

2327 

07 

RIVERSIDE 

2131  07 

INYO 

6 

37  22 

117  59 

5225 

5P 

5P 

02  TEHAMA 

23 

40  01 

121  50 

1910 

233* 

02 

39  18 

120  51 

3700 

3P 

iP 

2  3*6 

)S 

9 

35  *7 

119  15 

323 

BA 

MONTEREY 

36  36 

121  52 

2369 

STANISLAUS 

37  25 

121  23 

1125 

6P 

STANISLAUS 

37  3* 

120  47 

137 

SP 

SP 

2*02 

BUTTE 

39  52 

121  37 

2713 

4P 

SAN  DIEGO 

33 

32  51 

116  37 

3500 

8A 

2*32 

06 

LOS  ANGELES 

2*58 

e 

39  20 

121  12 

155C 

*P 

*P 

2*67 

NEVADA 

39  19 

120  14 

5937 

8A 

8A 

2*90 

01 

MENDOC 1  NO 

39  43 

123  21 

927 

2*92 

TULARE 

10 

35  57 

lie  36 

2*9* 

: ' 

LOS  ANGELES 

33  56 

118  08 

116 

SP 

2500 

02 

SIERRA 

8 

39  34 

120  50 

2895 

8A 

250* 

03 

18 

40  02 

120  06 

I0P 

03 

LASSEN 

18 

39  57 

120  05 

4385 

7A 

2516 

06 

LOS  ANGELES 

34  29 

118  32 

1515 

8/ 

BA 

2539 

MARIPOSA 

1* 

02 

23 

38  S3 

121  58 

61 

9A 

JS70 

SAN  BEROINO 

15 

35  03 

116  26 

1610 

2572 

02 

SI  SKI  YOU 

23 

*1  13 

122  16 

2*20 

2577 

0  5 

FRENSO 

37  06 

116  35 

9470 

17 

38  12 

122  18 

20 

8  A 

2598 

% 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

'  A 

26*0 

02 

COLUSA 

39  22 

122  31 

1205 

8A 

AA 

2709 

06 

SAN  OIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

8A 

2713 

07 

IMPERIAL 

115  34 

5F 

SP 

272B 

AMADOR 

16 

38  20 

■  7JJ 

2735 

06 

LOS  ANGELES 

3*  36 

116  3* 

2075 

SP 

27*9 

01 

DEL  NORTE 

42  00 

123  43 

1711 

SP 

SP 

2756 

03 

38 

37  56 

119  1* 

9645 

MID 

.'760 

05 

SAN  JOAQUIN 

38  14 

121  12 

92 

.'7  7'. 

06 

ORANGE 

33  48 

117  47 

2805 

06 

RIVERSIDE 

28 

33  *0 

117  20 

MIC 

6P 

2862 

SAN  OIEGO 

33  07 

117  05 

2863 

SAN  DIEGO 

33  07 

117  05 

2B95 

SAN  BERDINO 

[! 

3*  08 

117  31 

1390 

2899 

SISKIYOU 

2910 

01 

HUMBOLDT 

17 

*o  *e 

12*  10 

43 

MIO 

MID 

2920 

MARIPOSA 

37  35 

120  16 

486 

SP 

2922 

0  5 

TULARE 

36  21 

119  0* 

2933 

02 

SOLANO 

38  15 

15 

293* 

02 

SOLANO 

23 

38  15 

122  03 

19 

SP 

SP 

29*1 

07 

LOS  ANGELES 

15 

ue  26 

3060 

6A 

295B 

SAN  DIEGO 

33  21 

117  15 

5*2 

296* 

;  2 

SHASTA 

*1  01 

121  28 

3340 

»P 

02 

BUTTE 

8 

39  36 

121  16 

3020 

02 

TEHAMA 

*0  21 

122  27 

80C 

3025 

HUMBOLDT 

*0  30 

12*  20 

14*5 

fla 

)O30 

HUMBOLDT 

*0  36 

124  17 

10 

5P 

SP 

3038 

05 

38  32 

120  42 

2140 

6A 

06 

SNTA  BARBARA 

1050 

VENTURA 

3*  2* 

118  56 

435 

3083  05 

FRESNO 

36  21 

120  09 

285 

6P 

6  P 

1011 

LASSEN 

*0  22 

120  19 

*ooo 

SP 

FRESNO 

37  16 

118  58 

73*4 

3113 

02 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

■  flA 

31  18 

SAN  BERDINO 

3*  11 

117  27 

1972 

(P 

SAN  BERDINO 

3*  05 

117  30 

*P 

3130 

123  20 

«J 

313* 

o\ 

39  01 

120  50 

3200 

8a 

3151 

01 

SISKIYOU 

41  16 

123  19 

12*0 

TA 

3157  03 

MODOC 

4498 

SP 

SP 

3161 

01 

MENOOC I  NO 

123  48 

80 

flA 

316* 

MENDOC I  NO 

123  49 

61 

IIP 

3173 

OEL  NORTE 

41  52 

124  09 

RS.   RUBY  L.  ROSE 
S  SOIL  CON  SERVICE 
G   ♦   E  COMPANY 
I  S  FOREST  SERVICE 
LONNIE  BATWAY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
HETCH  HETCH  WTR  sup 
irs.  marcella  hill 
i  s  plant  intro  grdn 
i  dept  of  wtp  resources 

victor  l  hask1n 
william  s.  alley 
u  s  forest  service 
western  salt  company 
james  0  goodr i dge 
>  brackett  obsy 
i  calif  dept  of  water  res 
amer  crystal  sug  co 
dick  mudo 
john  r  jaroine 

ivan  glen01nning 

lmer  w  olson 
elwood  r.  zimmerman 

1  s  forest  service 

oa  l i nga  fire  oept 
union  oil  company 
mrs  charles  howell 

i  s  forest  service 
walter  roach 
elmerta  b.  bennett 

forest  service 
,  f  +  w  l  service 
southern  pacific  p  r  i 

e  company 
ivan  j  stephens 
howard  r  lee 
1  b  threlkel 
pac  power  ♦  light  co 
.  s  whitehead 
franklin  k  reed 

corona  fire  dept 
state  oiv  of  fstry 
i  dept  water  resources 
grant  w  hancock 
'  s  forest  service 
william  b  temple 
,  howard  f  bailey 

wells  svc  sta 
st  of  calif  snow  survey 
robert  a  crawford 

pac  power  *  light  co 
cal  div  beach  +  pks 
state  div  of  hwys 
crestline  fire  sta  no  2 
c+h  sugar  refining  co 

.  CAL I FORNI A  DwR 

,  FOREST  SERVICE 
CULVER  CITY  BUS  LINE 
MISS    NANCY  M  INGRAM 
S  ROWELL 

HELIX    IRRIGATION  DIST 
ORPS  OF  ENGINEERS 
S  FOREST  SERVICE 
COOL   WATER  RANCH 
FED   AVIAT [ON  AGENCY 
HARLEY  NEUERBURG 
PAC  CEMENT  AGGREGATE 
UNIVERSITY   OF  CALIF 
RICHARD  F  HUGHES 
HERMAN  L  LOREN2EN 

US   NAT    PARK  SERVICE 
PHILIP  BOYD  DESERT  Rh 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
CALIFORNIA  DWR 

'  E  COMPANY 
DELANO  FIRE  OEPT 
USN  POSTGRAD  SCHOOL 
STANISLAUS  COUNTY 
KEN  C.  BRA T TON 
E  COMPANY 

OREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 

E  COMPANY 
CALIF  DIV  BEACH  .  PKS 
PETER  C.  FREY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
DOWNEY  FIRE  OEPT 

,  FOREST  SERVICE 
JUNIUS  M  DIXON 
FRANK  M  ROWLAND 

A  WTR  +  PWR  OEPT 

D  MC  LEAN 
IRS.  NANCY  LYNN  GOODMAi 
EARL  K  WOBSEP 
WALLACE   E.  MARSHALL 
STATE    OF    CALIF-SNOW  SY 
DAN  STEELE 

METRO  WATER  DISTRICT 
ORLAND  UNIT  WU  ASSN 
SAN  DIEGO  WATER  OEPT 

EL  CENTRO  WATER  OEPT 

■  E  COMPANY 
ARTHUR  L.  STEWART 
DEPT  OF  AGR 
SO,  CALIF.  EDI  SON  CO. 

I  AOAMS 
HOME  R    F    W  ANN  AMAK  E  P. 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
DARWIN  M  TING 
ESCON0I0O  FIRE  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
E  BUCHNER 
EUREKA  WBO  MIRANDA 
MERCED  IRRIG  OIST 
CHARLES  0  COULTER 
SOLANO  CO  SURVEYOR 
POLICE  DEPARTMENT 
.  A  WTR  *  PWR  DEPT 
i  S  SOIL  CON  SERVICE 
1  G  *  E  COMPANY 

S  MENDICH] 
IRS  LISA  FERGUSON 
IRS"   M  S  HJfRONYMUS 
ROLL  I N  Z  BOYTON 
WENTWORTH  LYNCH 
U  S  FOREST  SERVICE 
VENTURA  CO  F IRE  OEPT 
RAYMOND    THOMAS  RANCH 
CAL  DEPT  FISH  +  GAME 


SO  I 


EDIS 


CO 


i  s  BUR  RECLAMATION 
ROLAND  w  GETCMELL 
KAISER  STEEL  CORP 
MRS  8  E  ESLICK 

,  FOREST  SERVICE 
FOREST  SERVICE 
I  FEE 

CALIF    .   WESTERN   R  R 

i  S  WB  OBSERVER 
BENNY  i.  BEASLEY 
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STATION  INDEX 


COUNTY 


»0*1    JONES   6  (IE 

fOftf  JONES  RANGER  ST* 
rout  Ross 

FBECOOM  S  NNW 

frenCh  GULCH 

I  WB  A  |  fl POP T 
FB|ANT   GOVERNMENT  CAHP 
FuLLCRTON  DAM 
FULtCRTON  hillCREST  "V  | 

GAflflERVILLE 

garden  valley  2  s 
c-asquet  ranger  station  j 

■  lake 
>eo*ge  town 

.eo«ge10wn  ranger  st* 

ERLE  CR£Ek  Canp 

FOREST 
.IB»Al  TAR  0AM  NO  .' 
,1BS0N  MKT  MNTNCC  STA 


LLCSPIE  FIELD 
LOOT 


LBOT  8  NE 
L*OT  1*  ENE 
ENOALE  STAPEN  FC295G 

iRA  WEST  fc  ias 
ENNVlLLE 

ENNV1 LLE    FULTON  PS 
j  GOLD  BOCK  BANCM 
| 001 0  PUN 

G0N7Ai.ES  9  ENE 

GPACE  ME ADOM 

GRANT  GROVE 

GRASS  LAKE  MNTNC  STA 

GRASS  VALLEY 

G»AS5   VALLEY   NO.  2 

G*A  TON    I  M 

GREEN VIEW 

GREENVILLE  BANGER  STA 
GRUZLV  HATS 


)t.*9 


GROVEL AND  2  I  3669  0 

GROVELAND  RANGER  STA       I  3672  0 

GuERnEv iLLf.  !  3683  0 

INES  ON  LO»ER  FC36*  (370310 

INES  CyN  UPPER  FC36T     370*' 0 

IWEE  3710  0 


lAL  F    MOON  BAY 
'AMlLTON  BRANCH  PH 
lANfORO 
■ANSEN  DAM 

'  RANGER  STA 
APR  I  SON  GULCH  PS 
'Ry  ENGLEBfllGHT  DAM 
CREEK  RS 
CREEK  PH  NO  1 
IAYFIELD   PUMPING  PLANT 
IATFOPK   RANGER  STATION 
IAYWAR0  6  ESE 
lEALOSBURG 
lEALOSBURG  NO  2 

IEME1 

I  DAM 


*>  0' 
3725  0 
37*7  0 
JTSl  0 

i  3  76,1  j  0 
3791  0 
3  8  00. 0 


3859,  0 
3863|  0 
3BTSi  0 
38781  0 


ANTA  CRUZ 

HAST  A 

RESNO 

RESNO 
ORANGE 
ORANGE 
HUMBOLDT 

EL  DORADO 
OEL  NORTE 
MONO 

EL  DORADO 
EL  DORADO 
SANTA  CLARA 
EL  DORAOO 
TULARE 

SNTA  BARBARA 


SAN  01  EGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
KERN 

IMPERIAL 
PLACER 

san  benito 
TuOlumnc 
TULARE 
SISKIYOU 

NEVADA 
NEVADA 

SISKIYOU 

EL  DORADO 


LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
INYO 

SAN  MATEO 

PLUMAS 

KINGS 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

SHASTA 

NEVADA 

SHASTA 

RIVERSIDE 

TRINITY 

ALAMEDA 

SONOMA 

SONOMA 


lERNANOEZ 
iERNANDEZ 
lESPERJA 
iETCh  HETChy 
UDOEN  VALLEY  RANCH 
I  LAKES 

HOBERGS 

HOCKETT  MEADOWS 
mOEGEES  FC  60  A 
HOLLISTER 
MOLL  I  STEP  2 
hOLL I ST£R  10  ENE 
hOnEydEM  2  WSw 
hOOPA 

MOOPA  2  SE 

•  8  NC 

HOPLANO  LARGO  STATION 
MOSSACK 

hUCKlEBERAY  LAKE 

| HUNTER  OIST  GRAVES  RCH 

l HUNTERS  OAK 
MUNI INGTON  LAKE 
HURKEY  CREEK  PARK 

hyampom 

IDlCuILO  MWY   MNTNC  STA 

IORIA 

IDYLLMlLO  BANGER  STA 
I  IMPERIAL 

IMPERIAL  f A A  AP 
I  INDEPENDENCE 

INDEPENDENCE  ONION  VLY 
I INDIO  U  S  OATE  GARDEN 

INYOKERN 
;  I NYOKERN  ARM | T AGE 

IOWA  MILL 

\ IRON  MOUNTAIN 
JESS  vALUtV 
JOHNSONOAlf 

joshua  ruee, 

JJLIAN  WVNOLA 
JJNCAL  DAM 
KAISER  MFAOOWS 
Kf[  RANCH 

KELLOGG 
KELSEYVILLE 

KENTFIELO 
KERLINGER 

KCRN  RIVCR   INTAKE  NO  3 
fKEBN  RIVER  PH  NO  I 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

kettliman  city  i  s: 
IKETTLEMAN  station 
1 K  I  L  ARC  POWER  HOUSE 

KING  C I  TV 


KNEELANO  10  SSE 
KNIGMls  FERRY  2  IE 
KNIGHTS  VALLEY 
K0R8E L 

KVfliJBi    S I RAWH  E  PR  Y 
LA  CRtSCCNTA   FC  2)1 
LAFAYETTE   2  NNE 
1  'LACUNA  BEACH 
LAGUNA  BEACH  2 
I  HONDA 


PtHSBURY  NO  2 

epo«T 

SA6RINA 
E SHORE 
ESIDE  2  ENE 

SOLANO 


j  3896' 06  RIVERSIDE 
l  391*1  06!  SAN  DIEGO 
392S! 0*i  SAN  BENITO 
3928  0*  SAN  BENITO 
393*  07  SAN  BERDINO 


*025  0 
4035 

I  407* 
I  *082 
*08* 
*097 
-1  oo 

*  1 20 


*I81  0 

*19l|  0 
*202  0 
*20*  0 


NEVADA 
ALPINE 
SISKIYOU 
LAKE 


SAN  BEN 
SAN  BEN 
HUM90L0 
HUMBOLO 


INYO 
INYO 

RIVERSIDE 

KERN 

KERN 

AMADOR 

PLACER 

SAN  BERDINO 

TULARE 

SAN  BERDINO 

SAN  DIEGO 

SNTA  BARBARA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

SONOMA 

LAKE 

MAR  IN 

SAN  J0A0U1N 

TUL ARC 

KERN 

KERN 

KINGS 

KINGS 

SHASTA 

MONTEREY 

OEL  NORTE 


HUMBOLO T 
EL  DORADO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
ORANGE 

ORANGE 
SAN  MATEO 

ALPINE 

SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

TRINI TV 

LAKE 

LAKE 

INYO 
SHASTA 
SAN  DIEGO 
' OL  A  NO 


TULARE 

SN  LUIS  OBPO 
TUOLUMNE 
TEHAMA 
CALAVERAS 

RIVERSIDE 
TRINITY 
OEL  NORTE 

SAN  BENITO 


OBSERVATION 
§    I     TIME  AND 


2  *3 

2  51 

3  14 


,  2* 

1  2* 

.  :  * 

6  09 

23  *0 

23  v= 

23  00 

23  07 


CARL  C  CRAMER 
U  S  FOREST  SERVICE 
C  A  CALL 

westminstfr  proj  inc 
mrs  clara  jones 
jus  weather  bureau 
u  s  bur  reclamation 
corps  of  engineers 
fullerton  mun  util  oept] 
mrs  n  e  pancoast 

R  C  KVLE 

U  S  FOREST  SERVICE  , 
SO.  CALIF.  EOISON  CO.  ' 
w ILL  I  am  BBEEDLOvE 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   HILOA  DRAGHI 

S  DERT  WATER  RESOURCES 
U.  S  NAT  PARK  SERVICE 
SANTA  BARBARA  WTR  DEP 
BYRON  F .  CLARKE 

SAN  01EG0  COUNTY 
GILROY  F I  BE  DISTRICT 
!  WILLIAM   J   K I CK HAM 

I  SETH  E  AUSER 

RALPH  STAPENMORST 
'  MRS  L  M  WEST 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
U  S  FOREST  SERVICE 
GOLO  ROCK  RANCH 
JOHN  F  WALL 

MRS  ALTA  M  BOGUE 
HETCM  HETCHY  WTR  SUP 
U   S   NAT    PARK  SERVICE 
MRS  JULIENNE  V  APPLE 

CLOSED  9/13/66 
CITY  OF   GRASS  VALLEY 
MRS.  MARTHA  0.  FRANKL1 
MRS   EMMA   P   P£RE IRA 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS. LAURA  B.CEDERLOF 

OUANE  J  CO* 
U  S  FOREST  SERVICE 
JOSEPH  E  BUTTNER 
JAMES  P  KINDRED 
JAMES  P  KINDRED 
L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 
SAN  MATEO  OEPT  AGR 
ALBION  A  SARGENT 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
CORPS  OF  ENGINEERS 

U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
P  G  +  E  COMPANY 
METRO  WATER  DISTRICT 
U  S  FOREST  SERVICE 
MRS   MART    JO  DRENNAN 
HEALDSBURG  FIRE  OEPT 
WALDO  F  IvERSON 


MAX  D  LEY 

MRS   CLORENE  AKERS 

ROY  E  WALTERS 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
CLARENCE  E  GASSOWAY 
OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
FRUIT  GROWERS  SUP  CO 
GEORGE  G  HOBERG 

CORPS  OF  ENGINEERS 
LOUIS  LUEBKERT 
CITY  OF  HOLLISTER 
CITY  OF  HOLLISTER 
MRS  EDA  C  MU8BELL 
MRS   ANNE    M  ADAMS 
BUR    INDIAN  AFFAIRS 
MRS  DOROTHY  MC  COLLUM 
WAYNE  T08IN 
ANTHONY  LUCCHETTI 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MRS  LURLINE  R  BROWN 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
MRS   IRENE  GRAVES 
P  G  ♦   E  COMPANY 
SO  CALIF  EDISON  CO 
RIVERSIDE  CO  Pk  OEPT 
MRS  FRANCES  V  MOSS 
STATE    DIV  OF  HWYS 
NEW   I DR I  A  MINE  *  CHEM 

U  S  FOREST  SERVICE 
IMPERIAL  I RR I G  Dl  ST 
FED  AVIATION  AGENCY 
L  A  WTR  ♦  Pwfl  DEPT 
L  A  WTR  ♦  PwR  OEPT 
AGR  RESEARCH  SERVICE 
KERN  CO  FIRE  OEPT 


METRO  WATER  OIST 
WALTER  CANTRALL 
U  S  FOREST  SERVICE 
ERNEST  h  vETTER 
CHARLES  VILINEK 
JOHN  K  CHASE 
SO  CALIF   EDISON  CO 
KEE  RANCH 

mrs  Ruth  r  Rubinow 

CO  FARM   +   HOME  AOV 

HENRY  H  MULLER 
PAC  COAST  AGGREGATES 
MRS  LILA  LOFBERG 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
STANDARD  OIL  CO  CAL 
P  G  *   E  COMPANY 
P  G  *  E  COMPANY 
STATE   OIV  OF  FSTRY 
HAROLD  OEL  PONTE 

MRS.   EDRA  L.  MOORE 
RAYMOND  WILLMS 
mrs.  Frances  E.  Swank 
0ENN1S  L  EMMONS 
HABRY  STEVENSON 
CRESCENT A  VLY  CO  W  0 
ROSS  R  SANBORN 
SEWAGE  DISPOSAL  PLANT 
L  B  WATER  DISTRICT 
JAMES  C  ALLEN 

OEPT  WATER  RESOURCES 
LAKE    ARROWHEAD   F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUP 
LEONARD  M  MILLER 
PAUL  G.  RESSLER 
GEORGE  R  TURNBULL 
SOUTHERN  CALIF.  EDISON 
U  S  BUR  RECLAMATION 
HELIX    IRRIG  OIST 
LAWERENCE  FAFEK 


LAKE  SPAULDING 

LAKE   SPAULOING  DAM 

LAKE  WOHLFORD 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PANZA  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  FC  560  B 

LAYTONVILLE 
LE8EC 

LECHUZA  PT  STA  FC  3S2B 
LEESV 1 LLE  KEEGAN  RANCH 
LE  grand 

LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
L IGHTS  CREEK 
LINDSAY 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

LITTLE    TUJUN&A   GOLD  CR 

LITTLE  VALLEY 

LIVERMOflE  2  SSW 

LOCK WOOD  2  N 

LOO  I 

LOMPOC 

LONE  PINE  CTNWOOD  PH 
LONE  TREE  CANYON 
('LONG  BEACH 
LONG  BEACH  WB  AP 


STATION 


COUNTY  5 


los  alamos 

los  angeles  wb  airport 

los  angeles  civic  ctr 

los  banos 

los  banos  arburua 

los  gatos 

los  gatos  *  sw 

los  prietos  ranger  sta 
lost  hills 
lower  *.  i bbe y  ridge 
lower  0tay  reservoir 
loyal ton 

lucerne  valley  1  ssw 
lucia  willow  springs 
lytle  cr  foothill  blvd 
lytle  creek  ph 
lytle  creek  ranger  sta 

madeline  mntnc  sta 

MADERA 

mad  river  ranger  sta 
mahnke 
mammoth  pass 
mammoth  pool 
manoe v  i lle  island 

MANTECA 

MAN2ANA  SCHOOL 
MANZ  AN  I T A  LAKE 

MARE  ISLAND 

MARICOPA 

MARIPOSA 

MARKLEEV I LLE 

MARTINEZ   3  S 

MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MARYSV 1LLE 

MATHER 

MC  CAR THY  POINT 

MC  CLOUD 

MEADOW  LAKE 

MECCA  2  SE 

MEDICINE  LAKE 

MENDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MEYERS  *  SW 

MEYERS   INSPECTION  STA 

MICHIGAN  BLUFF 
MIDDLE  TOWN 
MlLFORO  LAUFMAN  RS 
MILL  CREEK  NO  2 
MILL  CREEK  INTAKE 
MILO  5  NE 
MINERAL 
MINERAL  KING 
MIRANDA  *  SE 
MITCHELL  CAVERNS 

MITCHELL  MEADOW 
MODESTO 
MODESTO  2 
MOJAVE 

MOJAvE   2  ESE 

MONACHE  MEAOOWS 

MONO  LAKE 

MONTAGUE   3  NE 

MONTEREY 

MONT | CELLO  DAM 


MORAINE  CREEK 
MORENA  DAM 
MORGAN  HILL  2  E 
MORGAN  HILL  6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRO  BAY  FIRE  DEPT 
MORRO  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 

MT  BALDY  FC  85G 

MT  BALDV  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

MT  GIVENS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

MOUNT  MADONNA 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

MOUNT   SHASTA  SLOPE 
MOUNT    SHASTA   WB  CITY 
MOUNT    TAMALRAIS   2  SW 
MOUNT  WILSON  FC   338  B 
MUIR  WOOOS 
MUM30  BASIN 
NAC1MIENT0  oam 


NEEDLES 

NEE0LES  FA A  AIRPORT 
NEVA0A  CITY 

NEWARK 

NEWBURY  PARK   *  SW 
NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 
NEWHALL  RANGER  STA  C 
NEWMAN  2  NW 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
NICOLAUS  2 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


NEVADA 
NEVADA 

SAN  DIEGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
-4N  LUIS  OBPO 
PL  B  MAS* 
BUTTE 
SI SK  J  YOU 
LOS  ANGELES 


01'  MENDOCINO 
Ob  ([SN 

06| LOS  ANGELES 

021 COLUSA 
MERCEO 
el  doraoo 

TULARE 
PLUMAS 

Tulare 
PLUMAS 


LOS  ANGELES 

LASSEN 

ALAMEDA 

MONTEREY 

SAN  JOAQUIN 

SNTA  BARBARA 

INYO 

SAN  JOAQUIN 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 

SIERRA 
MODOC 
KERN 

SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES  | 
LOS  ANGELES 
051 MERCEO 

05  MERCED 

0*| SANTA  CLARA  1 
0*   SANTA  CLARA 

06  SNTA  BARBARA  | 
OS  KERN 

05  TUOLUMNE 
06]  SAN  DIEGO 
02  SIERRA 

07  SAN  BERDINO 
0*j  MONTEREY 

06  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 
06  SAN  BERDINO 


2  8 


LASSEN 
MADERA 
TRINITY 
LAKE 
MONO 
MADERA 
SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAOUIN 
SANTA   BARBARA  30 
SHASTA 

17 


KERN 
MAR  1 POSA 
ALPINE 

CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
YUBA 
TUOLUMNE 
02]  TEHAMA 

SISKIYOU 

RIVERSIDE 

SISKIYOU 

FRESNO 

MERCED 

MERCED 

PRC  ..j, 

EL  DORADO 
EL  DORAOO 

PLACER 

LAKE 

LASSEN 

SAN  BERDINO 

SAN  BERPI NO 

TULARE 

TEHAMA 

TULARE 

HUMBOLDT 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

STANISLAUS  ' 

STAN] SLAUS 

KERN 

KERN 

TULARE 


VENTURA 
TULARE 
SAN  DIEGO 
SANTA  CLARA 
SANTA  CLARA 

SAN  BERDINO 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 

L  DORAOC 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 
SANTA  CLARA 


PLUMAS 
SANTA  CUZ 
RIVERSIDE 


TRINITY 

SAN  LUIS  OBPI 

NAPA 

MENDOC INO 

SAN  BERDINO 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 


6    5  8 

.0  27 
■i  SI 


120  38 

120  38 

1  IT  00 

117  01 

118  09 
120  10 

120  S9 

121  29 


122  26 

120  IS 

121  01 
119  02 


118  03 

121  23 

118  12 

118  09 


120  SI 

120  S6 

121  SB 

122  02 


119  S3 
56 

120  15 
1  16  57 

121  27 
117  20 
117  27 
117  29 

120  28 

123  32 

122  *7 
119  02 


122  "8 

122  06 

; .'  2  c  f 

121  36 


119  26 
116  I 
121  37 

120  22 
120  29 
120  29 
120  52 


^  :  ■- 
*1  *5 


*156i 
*960 
1500 
S30 
2350  I 
1550 
*975 


16*0 
3585 
1600 


5060 

*iao 

2720 


1165 
6*70 
63*2 

l&SO 
1122 
(.860 
29*0 

3*10 
*91 1 


2735 
2680 
7900 


121  39 
116  3* 
120  51 


;  i  >? 
9500 
*206 
6250 

6  'M? 

1800 
8*17 


122 

122  32 
120  53 
122  18 

122  16 

123  3* 


♦  E  COMPANY 

♦  E  COMPANY 
ESCONOIDO  MTL  WTR  CO  | 
LA  MESA  F|RE  OEPT 

SO  CALIF  EDI  SON  CO 

.  MAE  E.  MARTENS 
MICHAEL  C  LIBBEY 

♦  E  COMPANY 

NAT  PARK  SERVICE  1 
LOUIE  A.  AMASON 

EDWARD  E  DOWNING 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

i  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
MERCED  CO  FIRE  DEPT 
I  VAN  R  LEHMAN 
KAWEAH   LEMON  CO 
■   CALIF   OEPT   OF    WATER  RES 

FRANK   OE  CHAINE 
.  DEPT  OF  WTR  RESOURCES  , 

CORPS  OF  ENGINEERS 

MRS   KATHERINE    E    H | ND  S 

M    I    OU ART  E  RMAN 
ARCHIE  M  WEFERLING 
CITY  OF  LODI 
LOMPOC  WATER  TREAT.  PL. 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
EDWARD  C  GERLACH 
JOHN  W  TEEO 
JUS  WEATHER  BUREAU 

CHARLES  H  GRAY 
CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 
JUS  WEATHER  BUREAU 

LA  CO  AIR  POL  CON  DIST  ' 
ROGER  C  R ICE 
AR8URUA  RANCH 
CITY  OF  LOS  GATOS 
ISADOR  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
SJ  HETCH  HETCHY  wTR  SUP 
SAN  DIEGO  WTR  DEPT 
ROLLO  LARSEN 
MRS    FRANCE   PR ] T  CHARD 
STATE    DIV   OF  HWYS 

i  BERNARDINO  FCO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
1  S  FOREST  SERVICE 

STATE  DIV  OF  HWYS 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 

IRS   M  £  MAHNKE 
,  DEPT  WATER  RESOURCES 
■I  SO.  CALIF.  EDISON  CO. 
ZUCKERMAN-MANDEVILLE 
SPRECKELS  SUGAR  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 

U   S   NAVAL  SHIPYARD 
SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 
MRS  GABR I ELLE  WILSON 
ELOISE   B  FAIRBANKS 
MABGABET    S  PLUMMER 
ERIC  JAMES  BENSON 
CITY  F  I  RE  DEPARTMENT 
•MARYSVI LLE  FIRE  DEPT 
CITY   SAN  FRANCISCO 

.  u  s  weather  bureau 

ROYCE  c  WHEELER 
RADIO  STATION  KRFM 
R.  L.  JEFFBEDO 
i  u  s  weather  bureau 

FRANK    F  MOJTOZA 
CITY  OF  MERCED 
MERCED  IRRIG  DIST 
HORACE  C  SWATZEL 
J.   BRIAN  HAYES 
STATE  OF  CALIFORNIA 

R  M  POWELL 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

U  S  FOREST  SERVICE 

SO  CALIF  EDISON  CO 

SO  CALIF  EDISON  CO 

MRS  ETHEL  WALKER 

U    S    NAT    PARK  SERVICE 

COBPS  OF  ENGINEERS 

EUREKA  WBO 

CAL  OIV  BEACH  *  PKS 

CORPS  OF  ENGINEERS 
MODESTO  IRRIG  OIST 
CITY  OF  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 
KOOL  RADIO  STATION 
CORPS  OF  ENGINEERS 

BRUCE  A.  KOSENA 
ROBERT  J  RENARD 
U  S  BUR  RECLAMATION 

VENTURA  COUNTY  F I  RE  DEP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIFGO  WATER  CO 
MRS  THELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 
U  S  SOIL  CON  SERVICE 

JAMES   A  FREEMAN 
MORRO  BAY  F  P  OIST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MOUNTAIN   PASS  MINE 

JUDITH  M.  RADY 

MT  BALDY  SKI   LIFT  INC 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARK 

SO. CALIF.   EDISON  CO. 

LICK  OBSERVATORY 

U  S  FOREST  SERVICE 

CALIF.  DEPT.  OF  WATER 

JACK    I  SCHELL 

MT  SAN  JACINTO  STATE  PI 

DEPT  WATER  RESOURCES 

u  s  weather  bureau 

CALIF  DIV  BEACH  *  PKS 

U  S  WB  OBSERVER 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

DEPT  WATER  RESOURCES 

MONTEREY  CO  FCWCD 

fl.  M.  JOflGENSEN 

NAPA  ST  HOSP.FIRE  DEPT 

MAS  ON  I T  E  CORPORATION 

CITY  OF  NEEDLES 
FED  AVIATION  AGENCY 
CITY  OF  NEVADA  CITY 
LESLIE  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 

RICHARO   A  SMITH 
NEWPORT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 


-  374  - 


STATION  INDEX 


OCEANSIDE  PUMPING  PL 
OCOHLLO  WELLS 
OILFIELDS  JOAQUIN  RDG 
OJA1 

ON  I  IN  VALLEY 


ORANGE  COVE 

ORlCK    PRAIRIE   CREEK  PC 

ORLANO 

ORLEANS 

OROVILLE 

OROV1LLE  BRIDGE 

OROVILLE  RANGER  ST A 

OSTRANOER  LAKE 

OXNARO 

PACMECO  PASS 

PACIFIC  MOUSE 
PACOIMA  DAM  FC  35  A-E 
PAICINES  OhRwaLL  RANCH 
PALMDALE 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

PALM  SPRINGS 

PALO  ALTO  CITY  HALL 


STATION 


NIGHTINGALE 
NIL AND 
NIPOMO  2  NW 
NORTH  FORK   RANGED  STA 
NOVATO  6  WNW 
OAK DALE  WOODWARD  OAM 
K  NOLL  RANGER  ST  A 
OAKLAND  WB  AIRPORT 
OAK V  I  LLC    1  WNW 
OAK VI LLE  *  SW  *  2 

OCC  IDENTAL 


PARADt  SE  MEADOW 
PARKE"  RESERVOIR 
PARKF I ELD 

PASADENA 

PASKENTA  RANGER  STA 
PASO  ROBLES 

PASO  ROBLES  5  NW 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PATT I  WAY 
PAYNES  CREEK 
PEAR  LAKE 
PEPPERD I NE  S  CAMP 
PERK IS 

PETALUMA   FIRE    STA  2 
PIEDRA  BLANCA  GRO  STA 
I NE  CANYON  PS  FC321E 

P I NECREST  SUMMIT   P  S 
PINE  FLAT  DAM 
PINE  MOUNTAIN 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PIRU  2  ESE 
PISMO  BEACH 

RIVER  POWER  HOUSE 
PLACEPV1LLE 
PLACER V ILLE    I FG 
PLACER V  I LLE  DISP  PLANT 


PLASKETT 
PLAT INA 

PLUMAS  EUREKA  STATE  Pi 
POINT  ARENA 

ARGUELLO  LIGHT  STA 
POINT  PlEDfiAS  BLANCAS 
POMONA 

PORT  CHICAGO 
PORTERVI LLE 
PORTOLA 


PORTUGUESE  MEADOW 
POSEY  3  E 

POTTER  VALLEY  3  SE 
POTTER  VALLEY  PH 
POWAY  VALLEY 
PRADO  DAM 
PRIEST  VALLEY 
ASPEN 
RANGER  STATION 
5PAULDING 


RANDSBURG 
RATTLESNAKE  CREEK 

BLUFF  WB  AIRPORT 
REDDING  1  SE 
REDOING  FIRE  ST A  NO  2 
REDLANDS 
REDWOOD  CITY 
PEDWOOO  VALLEY 
REPRESA 

RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
IRICHMONO 
RIC  VI STA 

RIVERSIDE  F|RE  STA  P  1 
RIVERSIDE  ExP  STA 
ROBERT  SON  FLAT 
ROCK  CHEEK 
ROCKLIN 

ROSE  MARIE  MEADOW 
ROUND  MEADOW 


round  mountain  1  nne 
running  springs  1  e 
saches  springs 
sacramento  wb  airport 
'sacramento  wb  city 
saddle  camp  ranger  i>t  a 

SAGcHEN  CREEK 
SAINT  HELENA 
SAINT  HELENA  4  WSW 
SAINT  HELENA  T  NE 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  I 


SAL  1 1 


DAM 


sals1puedes  gaging  sta 
salt  springs  pwr  house 
salyer  ranger  station 
san  andreas  2  s 
san  antonio  cyn  mouth 
san  antonio  mission 

SAN  ARDO 
SAN  BENITO 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 
SAN  CLEMENTE  DAM 
SANDBERG  PTL  FC130e 
SANDBERG  WB 
SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  WO  FC95 
SAN  D I  MAS  TANBAPK  FLAT 
SAN  EMIGDIO  RANCH 


COUNTY 


RIVERSIDE 
IMPERIAL 
SN  LUIS  OBPO 

MARIN 

STANISLAUS 

SISKIYOU 

ALAMEDA 

NAPA 


SONOMA 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 

r    F  -N'. 

VENTURA 

PLUMAS 

SHASTA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

FRESNO 
HUMBOLDT 
GLENN 
HUMBOLDT 


EO 


EL  OORADO 
LOS  ANGELES 
SAN  BENITO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
RIVERSIDE 
SANTA  CLARA 
MONTEREY 

LOS  ANGELES 

SAN  BENITO 
FRESNO 
BUTTE 
TUOLUMNE 
5 AN  BERDINO 
MONTEREY 
MONTEREY 
LOS 


SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
KERN 

TULARE 

RIVERSIDE 


TUOLUMNE 

FRESNO 

VENTURA 

SAN  BENITO 

VENTURA 

SN  LUIS  OBPO 

SHASTA 

EL  DORADO 

EL  DORADO 

EL  DORADO 


SHASTA 
PLUMAS 
MENDOCINO 
SNTA  BARBARA 
SN  LUIS  OBPO 
LOS  ANGELES 
CONTRA  COSTA 
TULARE 
PLUMAS 

TULARE 

TULARE 

MENDOC I  NO 

MENDOCINO 

SAN  DIEGO 

RIVERSIDE 

MONTEREY 

TULARE 

PLUMAS 

SAN  DIEGO 

SAN  DIEGO 


FRESNO 

TEHAMA 

SHASTA 

SHASTA 

SAN  BERDINO 

SAN  MATEO 
01  MENDOCINO 
02|  SACRAMENTO 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

SOLANO 

RIVERSIDE 

RIVERSIDE 

PLACER 

INYO 

PLACER 

FRESNO 

TULARE 


75B0  02 
7600' 07 
7623 
7  6  30 
7633 
7637 
76*1 
7643 

76*6 
76*9 


SAN  BERDINO 

TUOLUMNE 

SACRAMENTO 

SACRAMENTO 

TEHAMA 

NEVADA 


NAPA 

CONTRA  COSTA 
MONTEREY 
MONTEflY 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA 
AMADOR 
TRINITY 
CALAVERAS 


LOS 
MONTEREY 


SAN  BENITO 
5AN  BERDINO 
MONTEREY 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
LOS 


15  31 
20  30 

19  50 
22  43 

20  52 
22  SI 
22  12 


22  "59 
17  23 
IT  21 
16  09 
20  2* 

19  15 

20  S3 
22  37 
IS  06 
IT  S3 

19  10 
2*  01 

22  12 

23  32 

21  3* 
21  3* 


0  30 

a  z* 

1  22 

a  06 
a  os 

6  32 

2  08 
21  30 

6  52 
ft  ,  .■" 


0  91 

22  51 
22  53 
0  *2 
3  *2 
0   -  ? 


20  42 
B  32 
0  5T 


a  A3 

2  15 

22  23 

2  24 


2  28 
2  32 
22  22 


23  35 

20  AO 
17  40 

21  15 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


MR    CHARLES    S  HALE 
IMPERIAL    I  PR  I G  DIST 
ANDREW  MEHLSCHAU 

U  S  FOREST  SERVICE 
MARIN   COUNTY    FIRE  OEPT 
S  SN  JOAQUIN   IP  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U  S  WEATHfR  BUREAU 
DOUGLAS  STELLING 
KLAUS  HUCKFELOT 

ANDREW   J  BLANEY 
OCFANS1DE  FIRE  OERT 
OCEANSI0E  WATER  DEPT 
HALF    HILL  RANCH 
PACIFIC  TEL*TEL  CO 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
DEPT  OF  WTA  RESOURCES 
MRS  BEATRICE  RYAN 
LONG  BEACH  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 

ORANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PARKS 

ORLANO  UNIT   WU  ASSN 

E   J  ANDERSON 

CITY  OF  OROVILLE 

ROBERT  E  SKINNEP 

STATE  OIV  OF  FSTRY 

OWR  +  NATL  PARK  SERVICE 

CITY  OF  OXNAPD 

U  S  BUR  RECLAMAT I  ON 

FLOYO  R  POOLE 

E  K  8 A  PR 

JOHN  P  OHRWALL 

PALMDALE    IRPIG  DIST 

FED  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  DEPT 

ENGINEERING  DEPT 

JAMES  A  BELL 

PAL  OMAR  OBSERVATORY 

SUPT.  OF  STREETS  *  PK  S . 

MISS  LILY  BERG 
U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
PACIFIC  6AS+ELEC  CO 
HETCH   HETCHY   WTR  SUP 
METRO  WATER  0ISTR1CT 
HFRBERT  H  DURHAM 
PAULSTON  P  MORR I  SON 
PASADENA  WATER  OEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 

FRANCIS  F  NELSON 
FEO  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.    MARY   M,  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CAL IF  OEPT  WATER  RES 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
PETALUMA  FIRE  DEPT 
VENIURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  DEPT 

USFS.  DISTRICT  RANGER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  A.  WALTER 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦   E  COMPANY 
P  G  *   E  COMPANY 
INST   F  ST  GENETICS 
CITY  OF  PL ACER V ILLE 


USFS*  CAL  DEPT  WTR 
JOHN  A.   FREDR I CK  SON 
PLUMAS   EUREKA    ST.    PK . 
CALIF  OIV  OF  FORESTRY 
U  S  COAST  GUARD 

u  s  coast  guard 
j  e  aoamson 
u  s  naval  magazine 
john  h  daybell 

F,   W.  COLE 

CORPS  OF  ENGINEERS 
PANORAMA   HTS  LODGE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
P  G   +   E  COMPANY 
POWAY  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOU1 S  8  SPAUL01NG 


KERN  CO  FIRE  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
u  s  weather  Bureau 
CITY  OF  REDDING 
REDDING  FIRE  DEPT 
REDLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  FIRE  DEPT  STA  2 
THOMAS   M  JAMESON 
FOLSOM  STATE  PRISON 

CALIF  DIV  BEACH  ♦  PK S 
CITY  OF  RlCHMONO 
U  S  ARMY  DEPOT 
RIVEPSIOE  FIRE  OEPT 
CITRUS  EXP  STATION 
OEPT  OF  WATER  RESOURCES 
DEPT  WATER  RESOURCES 
RAYMOND  H  JOHNSON 
SO  CALIF  EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 

MRS    MARIAN  L    BERT AGNA 
STATE    OIV  OF  HWYS 
HETCH  HETCHY   WTR  SUP 

u  s  weather  Bureau 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  B  A6REU 

BROTHER  U  BENEDICT 
SALINAS    RURAL    F  0 
FED  AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DAM  OPERATORS 
JOE  CABRAL  JR 
P  G  ♦   E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
SAN   ANTONIO  MISSION 

SAN  BERNARDO  RANCHO 
JOHN  M  SHIELDS 

g  COUNTY  HOSPITAL 
R  ♦  TEL  CO 
I  BE  OEPT 

her  bureau 
her  bureau 
fire  STA 
SERVICE 

KERN  COUNTY 


CALIF 
L  A  CO 
U  S  WEA 


CO 


STATION 


SAN  FELIPE  HIGHWAY  sTi 

SAN  FERNANDO 

SAN  FERNANDO  PH  3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

SAN  GABRIEL  Dm  FC25BE 

SAN  GABRIEL  F[fl£  DEPT 
SAN  GREGORIO  2  SE 

SAN  JACINTO 

SAN  JACINTO  RANGER  STA 
SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 
SAN  JOSE 

SAN  JUAN  BAUT I  ST A  3SSE 
SAN  JUAN   GUAPD  STATION 
SAN  LUIS  OAM 
SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
i  'SAN  MATEO 
SAN  NICOLAS  ISLAND 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ANA    F I  RE  STATION 

SANTA  ANA   R 1 V  E  R    PH  3 

SANTA  ANA   RIVER    PH  \ 

i  AN  T  A  ANITA    FERN  FC432 

SANTA  BARBARA 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

SANTA  BARBARA    TV  PEAK 

SANTA  CATALINA  W8AR 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 

SANTA  CRUZ 

SANTA  F£  OAM 

SAKTA  MARGARITA  2  Sw 

SANTA  MARGARITA  BOOST 

SANTA  MAR  I  A   WB  AIRPORT 

.'SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAUL  A 

SANTA  ROSA 

SANTA  YNEZ 

SANTIAGO  OAM 
SAUGUS  PWR  PL  NO  I 
SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
i'SCOTIA 
SE AflSV I LLE  LAKE 
SE6ASTOPOL  *  SSE 
SECRET  VALLEY 
SEPULVEDA  DAM 
SHASTA  DAM 
SHELTER  COVE 

SHINGLE  SPRINGS 

ERRA  CITY 

ERRAVILLE  RANGER  STA 
GNAL    HILL    FC  415 
LVERADO  RANGER  STA 
AGGS  SPGS  LAS  LOMAS 
ACK  CANYON 

SNOW  CREEK  UPPER 

SNOW  FLAT 


SONOMA 

SONORA  PS 

SONOPA  JUNCTION 

S  E  FARALLON 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

SOUTH  FORK  CABIN 

SOUTH  LAKE 
SPADRA  PAC  FC   356  C 
SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
SPPINGVILLE  7  ENE 
SPR INGV ILLE  RANGER  STA 
TULE  HOwKS 


SQUIRREL   INN  2 

STANDISH  1  E 

S  T A  NO  I SH-H I CK  EY   ST  PK 

ANI5LAUS  POWER  HOUSE 
ATE  LAKES 
IRLING  CITY  RS 
OCKTON  DISPOSAL  PL 
OCKTON  wBAP 

ockton  fire  station 
onyfopd  cooley  ranch 
onyford  ranger  sta 
ony  gorge  reservoir 
outs  meadow 


SUNSET 


'  ENE 


STATE 


SUSANA  KNOLLS 
SUSANVILLE  AIRPORT 
SUSANVlLLE    1  WNW 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 
SWAIN  MOUNTAIN 


AHOE  CITY 
ALBOT  CAMP 
EHACHAPI 
EHACHAPI 
EJON  RANCHO 
ERMO 

HE  CEDARS 
HE  GEYSERS 
HERMAL    FAA  AIRPORT 

HOUSAND  OAKS 

HREE  MILE  VALLEY 

HREE  RIVERS  6  SE 

HREE  RVRS  EDISON  PH  2 

HREE  RVRS  EDISON  PH  1 

IGER  CREEK  PH 

OPANGA  PATROL  STA  FC6 

ORRANCE 

RABUCO  CANYON 

RACY  2  SSE 

RACY  CARBON A 

RACY   PUMPING  PLANT 

RIN1TY  DAM  VISTA  PT 

RONA 

RuCKEE  ranger  STATION 
UJUNGA 

UJUNGA  MILL  CR  FC  *70 

ULEFIELD 

ULELAKE 

unnel  ranger  station 
uolumne  meaoows 

UflLOCK 

URNTABLE  CREEK 
UST|N   IRVINE  RANCH 
WENTYNI NE  PALMS 
WIN  LAKES 
WITCHELL  OAM 
IHL   RANGER  STATION 
'UK  I  AH 


WSW 


83*9 
-  351 
<■  "'M 

e  :•■  b  b 
g  i  re 

B  •  BC 
8390 

8*06 

8*36 

8**6 

8*5S 

8460 

8*63 

84T* 

84T9  07 

S4B7  03 

8*90 

8*99 
8510 
8544 
B554 

esse 

8560 

asse 

8591 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SANTA  CLARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  FRANCISCO 
SAN  MATEO 
SAN  FRANCISCO 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
SAN  MATEO 


SANTA  CLARA 

ORANGE 
MERCED 

H  LUI '  OBPO 
SAN  MATEO 


8839 
8873 
6881 
8885  01 
9992  07 


B  g  -  S 


MAR  IN 

ORANGE 
SAN  BERDINO 
SAN  BERDINO 
LOS  ANGELES 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
SN  LUIS  OBPO 
SNTA  BARBARA 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
VENTURA 
SONOMA 

SNTA  BARBARA 

ORANGE 

LOS  ANGELES 

SISKIYOU 

HUMBOLDT 

SAN  MATEO 

SONOMA 

LASSEN 

LOS  ANGELES 

SHASTA 

HUMBOLDT 

EL  DORADO 

SHASTA 

SIERRA 

SIERRA 

LOS  ANGELES 

ORANGE 

SONOMA 

MONTEREY 

RIVERSIDE 

MAR IPOSA 


VENTURA 
SONOMA 
TUOLUMNE 
MONO 
SAN  FRANCISCO 
MARIPOSA 
SAN  BERDINO 

INYO 

LOS  ANGELES 

MONTEREY 

TULARE 

TULARE 

TULARE 

PLACER 

SAN  BERDINO 

LASSEN 

MENDOC I  NO 

TUOLUMNE 

FRESNO 

BUTTE 

SAN  JOAQUIN 
SAN  JOAQUIN 


COLUSA 
COLUSA 
GLENN 
SHASTA 

YUBA 

SN  LUIS  OBP 

FRESNO 

SANTA  C°UZ 

SNTA    BAR  BAR 

VENTURA 

LASSEN 

LASSEN 

AMADOR 

PLUMAS 

KERN 

PLACER 

PLACER 

KERN 

KERN 

KERN 

LASSEN 

PLACER 

SONOMA 

R I  VERS 10E 


PLUMAS 
TULARE 
Tulare 
tulare 
amadop 

LOS 


'  AN 


TRINITY 

SAN  BERDINO 

NEVADA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

KERN 

SISKIYOU 

TULARE 

TUOLUMNE 

STANISLAUS 

SHASTA 

SAN  BERDINO 
ALPINE 

SNTA  BARBARA 
TULARE 
MENDOCINO 
MENDOC I  NO 


121  20 
118  28 
118  30 

122  30 
122  23 
122  25 
117 

117  52 

US  06 

122  22 


117  52 
117  06 
117  03 


1970 
.■'CIS 


118  30 

119  05 
122  42 

120  06 


121  51 

120  38 

120  22 

lie  10 


123 

119  i 

122  27 

120  23 
119  27 

123  00 
119  38 


I  3  7  S 
3535 
41  70 


1  09S 
1930 
1730 


121  20 

121  15 

121  18 

122  40 
122  33 
122  32 
121  56 


119  28 

120  OS 
1Z0  22 
IIS  27 
118  26 
118  45 
120  27 
120  21 


1060 
IC  30C 
3518 


1025 
6230 
6000 
3975 
3960 
1*25 
5  300 
5900 


STATE  DIV  OF  HWYS 
FARMERS  INS  GROUP 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CITY    SAN    FRANC  I  SCO 

u  s  weather  bureau 
u  s  wfather  bureau 

PASADENA  WATER  DEPT 
0R8IN  R .   wA T K |NS 

city  f | re  department 
gary  j.  arata 

Byron  johansen 
STaTF  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF   SAN  JOSE 
WALTER  R.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMATION 
CAL    STATE  POLY  COL 
CITY   FIRE  DEPARTMENT 
U  S  WEATHER  BUREAU 

INDEPENDENT  JOURNAL 
SANTA    ANA    FIRE  DEPT 
SO  CALIF    FOI SON  CO 
SO  CALIF  EDISON  CO 
LOUIS  LUEBKERT 
SANTA    FJAR9ARA    SWG.  TR 
FED   A  V  I  A  T ION  AGENCY 
TV    STATION  KEYT 
U  5  WEATHER  BUREAU 
UN|V  OF    SANTA  CLARA 

ROBERT  E  BURTON 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOSEPH  C  MC  KUSICK 
RICHARp  S  PJLECKI 
U  S  WEATHER  BUREAU 
CITY    SANTA  MONICA 
S  M  LIFEGUARD  SEP 
VENTURA  CO  FIRE  DEPT 
CLARENCE   S  NEWBERRY 
SNTA    YNEZ   HIGH  SCHL 

WILLIAM  0  SAPPINGTON 
L  A  WTR  ♦  PWR  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
PACIFIC  LUMBER  CO 
AUST IN  CLAPP 
GEO   A  NAHMFN5 
MRS  GFORGF  W  RUM90 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  BUR  RECLAMAT ION 
MRS   MARILYN   F    M ACH | 

THFOOORE    9  HEUSNER 
MRS    JANICE   M  SUTTER 
L  EE  w | THYCOM8E 
U  S  FOREST  SERVICE 
GEORGE    I  OSBORNE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
JOHN  K    LE I THOLD 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PALM  SPRINGS  wTfl  CO 
.  OERT  WATER  RESOURCES 

U  S  FOREST  SERVICE 
JOHN  N   FRANC  I ON  I 
FLOYD  LONG 
BERYLWOOD   INVEST  CO 
LAURENCE   W  DICKEY 
STATE  DIV. OF  FORESTRY 
STATE  DIV  OF  HWYS 
S  COAST  GUARO 
S   NAT    PARK  SFRVICE 
CALIF.   EDISON  CO. 

SOUTHERN  CALIF  EDISON  C 

.  HUTCHISON 
WALTER  R.  M£ NNE  S 
ELMER  A  SUTTON 

FOPEST  SERVICE 

*  E  Company 

AW  VALLEY  STATE  PK 
LEROY  KEMP 

'  C  FRALEY 
CAL  DIV  BEACH  +  PKS 

♦  E  COMPANY 
PS  OF  ENGINEERS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
CITY  OF  STOCKTON 

s  weather  Bureau 
STOCKTON  FIRE  OEPT 
FRFD  H  COOLEY 

FOREST  SERVICE 
ORLANO  UNI T  WU  ASSN 
DEPT  WATER  RESOURCES 

MRS.  LILLIAN  MAGRUOER 
SUEY  RANCH 
.  OEPT  OF  WTR  RESOURCES 
DIv  BEACH  +  PARK 
AIR  FORCE 
SUSANA   KN   FIRE  STA 
OAVIO   B ARR 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
.  CALIF  OERT  WATER  RES 

KERN  CO  FSTRY  +  FO 
DARYL  K  DE  WALT 
OEPT  WATER  RESOURCFS 

.    ANl TA   COW AN  SCOTT 
TEHACHSPI  cummings 
TE JON   RANCH  COMPANY 
SULO  E  LAKSO 
.  DEPT  OF  WATER  RESOURCES 
MRS   FAYE  OEWEY 
FED  AVIATION  AGENCY 

VENTURA  CO  F 1  BE  OEPT 
.  CALIF  OEPT  WATER  RES 
GLENN  BAKER 

1  CALIF  EDISON  CO 
SO  CALIF   EDISON  CO 

*  E  Company 
CO  FIRE  DEPT 

TORRANCE  MUN  AIPPORT 
ORANGE  CO  PARK  DEPT 
AAGE  R  TUGEL 

6 ANT  A    CARBON A    |R  CO 

i  s  bur  Reclamation 

l  S  BUR  RECLAMATION 

american  p  *  c  corp 
'  s  forest  service 
'rs.  virginia  stevens 
los  angeles  co  fcd 
kern  county  land  co 
tulelake  irrig  0  i  st 
.  weather  bureau 

\  dept  water  resources 
l  a  pearson 
bur  reclamation 
the  irvine  company 
nat  park  service 

♦  e  company 
santa  maria  vl y  wcd 

forest  service 
y  fire  department 
mrs  marjorie  s  oory 


STATION  INDEX 


l  OIL  STEARNS  abs 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


upper  MATTOLE 
UPR  SAN  LEANORO  MI.TER 
I  UPPER  TRES  P[NOS 
VACAV I  LLC 
VALLETON 

1  VALUE*  CENTER  6  M 

| VALY£RNO  RANGER  STA 
j  VAN  NU>S  'C  158 
| VtNAOO 
1  VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

VICTORVILLE   PUMP  PLANT 

VlOETTE  MEADOW 

VINCENT   FIRE    5  T A  FC120 

VINTON 

VISALIA 
VISTA   2  NNE 
VOlCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOL  T A  POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 
■ALMAR  SCHOOL 
walnut  CREEK  ;  ESE 

WALNUT   CREEK    2  ENE 
WALNUT  CREEK  *  E 

WALNUT  GROVE 

WALNUT  PTL  ST A  FC102C 

WARNER  SPRINGS 

WASCO 

wasioja  phoenix  ranch 
w  at  son v  i  ll  e  waterworks 
wawona  ranger  station 
wtavfrville  ranger  sta 
weed  f ire  department 
weldon  !  wsw 


91  38  i 
9152  l 
9158  I 
916T  I 

my  l 

917T  i 
9185  I 
9169  I 
1200  ■ 


9229  ' 
9291  < 
7260  ■ 

)2es 

9301 
9325 
9328 
9345 
9351 

| 9367  05 
9378 
93821 02 
938b1 02| 
9390 
9*18 
9*2  0 
9*23 
>  *  2 1 
9427 

'  0? 


9452  ( 

9*58  i 

9*73  I 

9*82  l 

9*90  I 


ORANGE 

LOS  ANGELES 

SAN  BER01NO 

LAKE 

LAKE 

HUMBOLDT 
ALAMEDA 
SAN  BENITO 
SOLANO 
MONTEREY 

SAN  DIEGO 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  BERDINO 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 

TULARE 
SAN  DIEGO 
EL  DORADO 

SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COST A 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 

SACRAMENTO 
LOS  ANGELES 
SAN  DIEGO 
KERN 

SNTA  BARBARA 
SANTA  CRUZ 

TRINITY 
SISKIYOU 
KE*N 


18  27 
23  01 

19  i" 
IS  59 


1* 
47 

122  26 
21  52 

20  sa 

122  05 
122  02 

21  59 


T520 
2B5B 
950  0 

>  n  5 

U  9  m 


3036 
1  359 
2200 


2050 
3593 
2680 


UNION  OIL  CO 
UCLA 

LIBERTY  GROVES  CORP 
EDGAR  J  SCHUETTE 
i  S  FOREST  SERVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  BAY  HUN  UTL  DIST 
ELflON  FANCHER 
VACAVILLE  FIRE  DIST 
MISS  MARY  CURTIS 

JOHNSON  NURSERY 

i  s  FOREST  SERVICE 
AN  NUYS  PUBLISH  CO 
JOHN  B  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 

CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
l  CO  FIRE  DEPT 
UK  OOTTA 

.ALIA  FIRE  DEPARTMENT 
VISTA  FIRE  DEPT 
ERNEST  R  STEWARD 
MRS    IRENE  M  VOLLMERS 

♦  E  COMPANY 
CLARION   E    VAN  SCHAIClf 
M I L  TON  H.    BR  I N TON 
I  WMITTEMORE 


MRS.   BETTr  B*   F  A I  9C  LOuti 


INACTIVE  ' 
A   CO  F|BE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  +  F  0 
phoen i v  Ranch 

CITY   OF   WATSONV ILLE 
t  NAT  PARC  SERVICE 
'  S  FOREST  5ERVICE 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
VERNON  J  BLOUNT  


STATION 

INDEX  NO.  i 

DIVISION 

COUNTY 

DRAINAGE  t 

U 

3 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

TEMP. 

phf:cip 

SPECIAL 

WENOEL  10  SE 

LASSEN 

40  16 

120  04 

4035 

3P 

ED  FILIPELLI 

WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

9532 

06 

32 

119  40 

6280 

S 

WESTHAVEN 

FRESNO 

36  13 

BOSTON  RANCH  CO 

WEST  POINT  3  SW 

95B3 

05 

CALAVERAS 

16 

38  23 

120  3* 

2365 

7/ 

M  8  HANKER 

WESTV1 LLE 

9597 

02 

PLACER 

] 

39  11 

120  39 

5290 

s 

DEPT  WATER  RESOURCES 

WET  MEADOW 

9602 

TULARE 

U 

36  21 

US  34 

8950 

s 

CORPS  OF  ENGINEERS 

WHEATLAND  2  NE 

9605 

02 

YUBA 

8 

39  02 

121  23 

113 

ESTATE  OF  SAMUEL  DAMON  1 

WHEELER  SPRINGS  2  SSW 

9615 

VENTURA 

33 

34  29 

119  18 

675 

VENTURA  CO  FC  DIST 

WHISKEYTOWN  RES 

9621 

32 

SHASTA 

23 

40  37 

122  32 

1295 

BA 

8A 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MONO 

37  30 

116  11 

10150 

BA 

8A 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE   MOUNTAIN  2 

96  1  | 

07 

MONO 

37  35 

118  u 

12470 

SA 

UNIVERSITY  OF  CALIF 

WHITE  ROCK 

9<  39 

05 

1( 

121  09 

353 

WHITTIER  CTY  h  FC  106C 

LOS  ANGELES 

33  58 

WHITTIER  WATER  OEPT 

9677 

02 

COLUSA 

39  09 

122  09 

Bi 

8« 

8* 

CITY  OF  WILLIAMS 

WILLITS  1  NE 

MENDOC I  NO 

LOUIS  L  BERTAIN 

WILLITS  HOWARD  FOR  RS 

9685 

01 

MENDOCINO 

39  21 

123  19 

1925 

STATE  D1V  OF  FSTRY 

WILLOW  CREEK  RANCH 

9691 

01 

MODOC 

12 

41  50 

120  49 

5200 

8A 

HAROLD  BRIGGS 

WILLOWS 

9699 

02 

GLENN 

25 

39  32 

122  12 

140 

8A 

8A 

HOWARD  R  ALLARD 

W  INCHESTER 

9722 

06 

RIVERSIDE 

33  43 

117  05 

1475 

c 

JIM  M  BLACKMORE 

WINTERS 

9742 

02 

YOLO 

23 

38  32 

121  58 

135 

BA 

8A 

J   NEWTON  WALLACE 

WOFFORD  HEIGHTS 

9754 

0; 

KERN 

35  43 

118  27 

2700 

JAMES  H  JORGENSEN 

WOODCHUCK  MEADOW 

9773 

05 

11 

ue  54 

WO0DF0RDS 

03 

ALPI NE 

3 

30  47 

567] 

MRS  WILMA  C  BARR 

WOODLAND    1  WNW 

-<7  91 

02 

i ; 

121  48 

91 

91 

U  C  AGR  E*T£N  SERv 

WRIGHTS 

9814 

SANTA  CLARA 

37  08 

121  57 

1600 

5P 

MARVIN  E  WARE 

WRIGHTS  LAKE 

9816 

02 

EL  DORADO 

1 

38  51 

120  14 

6800 

U  S  WEATHER  BUREAU 

YOP8A  LINDA 

:  ■ 

ORANGE 

26 

117  49 

415 

5P 

YORBA  LINDA  WATER  CO 

9851 

MENDOCINO 

17 

38  5* 

123  14 

1100 

MRS  LOLA  A  HULBERT 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

9B55 

09 

MARIPOSA 

14 

37  45 

119  35 

3970 

Sf 

SP 

U   S   NAT   PARK  SERVICE 

9866 

01 

SISK I  YOU 

12 

41  43 

122  3B 

2625 

SA 

u  S  FOREST  SERVICE 

CLOSED  STATION 

GRASS  VALLEY 

3571 

02 

NEVADA 

8 

39  13 

121  04 

2640 

SA 

96 

CLOSED  9/13/66 

NEW  STATION 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

3573 

02 

NEVADA 

8 

39  13 

121  0* 

2400 

8A 

c 

CITY  OF  GRASS  VALLEY 

t  DRAINAGE  CODE:  1 -AMERICAN  2-CALAVERAS  3-CARSON  (-CENTRAL  COAST  S-COLORADO  6-DESERT  7- EEL  e-FEATHER  9-KAWEAH  10-KERN  11-KINGS 
*  12-KLAMATH   13-LOS  ANGELES  1 4-MERCED   1S-MOJAVE  16-MOKELUMNE    17-NORTH  COAST    18-N.  E.  INTERIOR   19-OWENS  20-PAJABO 

21-PIT  22-RUSS1AN  23 -SACRAMENTO  24-SALINAS  2S-SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL  27-SAN  JOAQUIN  2B-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA  3 1-SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ  33-SOUTH  COAST  34-STANISLAUS  3S-TRINTTY  36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
36-WALK  ER 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h.) 

Relative   humidity  averages  - 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

1 

Hi 

'  Jrl 
<  -a  i 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

Fastest 
mile 

Direction 
ol 

fastest  mile 

Date  oi 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
A   AM      10  AM        A  PM 

TIME 
10  PM 

Trace 

.01-09 

10-49 

66-09 

1.00-1.99 

200 
and  over 

Total 

BAKEOSFIELD  WB  AIPPORT 

2 

1.3 

5.2 

26  +  + 

A 

19 

78 

65 

50 

70 

1 

3 

2 

1 

0 

u 

7 

6.3 

BISHOP  WB  AIRPORT 

39 

26 

1 

2 

1 

0 

0 

a 

4 

5.3 

blue  canyon  wb  airport 

37  +  + 

17 

16 

62 

2 

2 

1 

2 

4 

3 

14 

7.5 

EUREKA   WB  CITY 

30 

SE 

18  + 

1 

5 

5 

3 

3 

1 

18 

42 

7.8 

FRESNO  WB  AIRPORT 

14 

1.2 

5.1 

20 

E 

28  + 

88 

73 

55 

82 

2 

4 

4 

0 

0 

0 

10 

67 

5.3 

LONG   BEACH  Wb  AIRPORT 

28 

1.1 

A. 9 

18  +  + 

10 

U7 

8A 

68 

62 

78 

4 

3 

0 

0 

1 

0 

8 

5.9 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

27 

1.9 

7.7 

22  * 

w 

22  + 

78 

63 

68 

75 

5 

1 

1 

0 

0 

1 

8 

5.7 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

17 

E 

07 

1 

0 

1 

0 

0 

1 

3 

50 

4.9 

MOUNT    SHASTA  WB  CITY 

80 

3 

6 

2 

4 

3 

1 

19 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

19 

2.7 

6.9 

26  +  + 

15 

28  + 

79 

76 

70 

77 

5 

2 

3 

4 

0 

0 

14 

6.9 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

16 

2.3 

10.0 

44 

SE 

20 

69 

60 

53 

67 

4 

4 

4 

1 

2 

1 

16 

43 

7.6 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

19 

1.9 

6.6 

33 

SE 

19 

86 

73 

63 

83 

2 

2 

3 

3 

2 

0 

12 

61 

7.0 

SAN0BER&  WB 

35  +  + 

21 

06 

58 

51 

5A 

59 

u 

1 

2 

0 

0 

1 

5.7 

SAN  OIE&O  WB  AIRPORT 

31 

2.8 

6.5 

33 

S 

07 

82 

63 

68 

5 

3 

1 

1 

0 

0 

10 

72 

4.6 

SAN   FRANC  I  SCO   Wh  AIRPORT 

IB 

2.5 

6.9 

44 

SSE 

19 

77 

70 

65 

74 

7 

2 

1 

4 

1 

0 

15 

6.9 

SAN  FRANCISCO  FEO.  OFFICE  BL 

31 

SW 

15 

0 

3 

2 

4 

1 

0 

10 

47 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

4 

6 

0 

0 

1 

0 

11 

6.5 

SANTA  MARIA   WB  AIRPORT 

72 

71 

89 

2 

5 

5 

1 

0 

0 

13 

5.9 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

17 

1.8 

7.6 

28  +  + 

15 

U6 

85 

76 

61 

80 

3 

3 

3 

4 

0 

13 

6.7 

%  PEAK.  GUST 


-  376  - 


REFERENCE  NOTES 

w^rT'L'™  ™g™?'"e        CUma,e  ^S^'T1*  may  be  °bt™">  by  "rtting  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist.  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  Street.  San  Francisco.  California  94102. 
or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are-     T™B,nt,„.      T  ■„„     .  j 

^speeTd^X^ 

AP.  and  Sandberg  WB.  which  are  taKen  a,  6:0™.^.".!^  ^^,£^,*3Sm'*p1r7  "tnl  ■■"EZZ^  "^t^^l^  WB 
and  Wind"  table,  and  snowfall  in  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  endtn gVt  time      o^ervlt"':  P"«P'">"°«    «a»le.    Daily  Temperature   table.  "Evaporation 

SS^Z^rr^^^  *  —  — -  «"  "Evaporation  and  Wind"  table.    Ma,  and  Mm  in  "Evaporation  and  Wind"  table 


>  observations,    consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack 


SNOWFALL:  Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table 
sleet,  and  ice. 


apparent  inconsistencies  in  the  record. 

e  snow  and  sleet.  Entr 


NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW.  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:      Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  wiU  be  carried  only  in  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  found  in  the  annual  issue  of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

-     No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 
+     And  also  on  an  earlier  date  or  dates.  ' 
++     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data. 

*     Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Gage  is  equipped  with  a  windshield. 
B     Adjusted  to  a  full  month. 

D     Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfaU. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data    if  carried  for  this  statu 
have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R     Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure, 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  caee  in 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.    Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month, 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

f      Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,    however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 
building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW,  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402, 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  locations,  elevations,  exposure,  etc.  ,  of  substations  through  195',  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 
the  address  shown  above. 

Subscription  Price:      20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,    $2.  50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary. )   Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,   Washington,  D.  C.  20402. 
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WEAVERV I LLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WILLITS   1  NE 
YREKA 

DIVISION 


SACRAMENTO 
DRAINAGE 


02 


ADIN  RANGER  STATION 
ALTURAS  RANGER  STATION 
AUBURN 

BERRYESSA  LAKE 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT//R 

BOWMAN  DAM 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 
BURNEY 
CANYON  DAM 
CENTERVILLE  PH 

CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 
CLARKSBURG 
CLEARLAKE  HIGHLANDS 
COLFAX 

COLUSA   1  SSW 
DAVIS  2  WSW 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 


See  Reference  Notes  Following 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 

CONTINUED  


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highest 

n 

a 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 

5! 
O 

1 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

1 

§ 
J 

5 

a 

|    .  1 0  or  More  | 

2 
I 

° 

1.00  or  More 

V  j 

°  \ 

•  J 

o  a 

EAST  PARK  RESERVOIR 

53.9 

35.1 

44.5 

.2 

63 

18 

24 

28 

628 

j: 

^ 

o 

2.79 

-  1.20 

.94 

3 

.0 

0 

7 

2 

0 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

54,0 

40.3 

47.2 

65 

30 

26 

28 

546 

0 

6 

4.  39 

1.53 

2 

.0 

o 

* 

3 

2 

FOLSOH  DAM 

51.4 

40.0 

45,7 

64 

26 

27 

590 

0 

0 

4 

0 

3.82 

1.23 

.  0 

n 

7 

1 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

M 

M 

M 

65 

20 

26 

28. 

0 

0 

0 

10,34 

2.32 

6 

.0 

9 

9 

GRASS  VALLEY  NO*  2 

54.9 

33.0 

44.0 

68 

20 

22 

27 

643 

0 

0 

1  3 

8.77 

1,96 

2 

.0 

0 

8 

6 

4 

HAT  CREEK  PH  NO  I 

45.4 

23.9 

34,7 

1  .0 

53 

1 

12 

28 

935 

0 

2  < 

3,38 

.45 

1.24 

3 

3.0 

3 

8 

J 

1 

JESS  VALLEY 

43.2 

23.7 

33,5 

58 

19 

-  3 

27 

974 

0 

3 

2  9 

1.80 

.12 

.32 

6 

16.0 

9. 

9 

0 

LAKEPORT 

53.9 

33.4 

43,7 

60 

31 

2  1 

27 

655 

0 

0 

16 

0 

5.51 

•  36 

1.32 

2 

.  0 

- 

10 

2 

LAKESHORE 

53.4 

35.1 

44,3 

63 

1 7 

24 

26 

638 

0 

0 

10 

0 

12.47 

5.30 

4 

.0 

10 

5 

LAKE  SPAULD I NG 

46.8 

25,8 

36.3 

.7 

59 

20 

16 

28 

881 

0 

1 

30 

0 

12.54 

1.42 

3,75 

5 

42.0 

25 

8 

10 

7 

5 

LAKE   SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

MANZANITA  LAKE  // 

40.6 

23.0 

31.6 

55 

16. 

8 

24 

1021 

0 

4 

30 

0 

5.66 

1,28 

3 

3  3.0 

24 

10 

1  2 

2 

MARYSVILLE 

52.  1 

38,0 

45.1 

1  «  9 

61 

15 

28 

28 

612 

0 

0 

6 

0 

4.81 

.  93 

1,86 

3 

.  0 

Q 

3 

2 

MC  CLOUD 

47,3 

26.6 

37.0 

.3 

60 

19* 

16 

27 

862 

0 

0 

30 

011.85 

3.11 

2,83 

4 

6.8 

3 

3 

11 

6 

4 

M I NERAL 

40.6 

25,0 

32.8 

•  6 

54 

20 

9 

27 

989 

1 

3  1 

_ 

8,52 

-  .64 

2.90 

5 

20.0 

1  0 

5 

2 

MONTICELLO  DAM 

53,9 

40  ,  3 

47.  1 

62 

31 

29 

28 

548 

5,16 

1.83 

5 

.  0 

Q 

5 

3 

2 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY  //R 

44,4 

29,6 

37.0 

1  ■  1 

63 

1 6 

20 

27. 

860 

0 

0 

0 

6,92 

•  70 

4 

9.2 

* 

_ 

8 

2 

NEVADA  CITY 

49,5 

30,7 

40.  1 

1  .  2 

58 

22. 

16 

28. 

762 

0 

0 

20 

0 

10,79 

1.42 

2.47 

5 

.0 

1  0 

4 

ORLAND 

53.0 

38,7 

45.9 

.3 

62 

22 

26 

28 

587 

0 

0 

2.97 

-  .90 

1  .37 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

OROVILLE 

52.3 

41,2 

46.8 

61 

1 

27 

26 

557 

0 

0 

4.34 

1.18 

5 

.0 

5 

8 

3 

1 

O  A  D  A  r\  1  CC 

HAKAU I  it 

53.2 

35,3 

44.3 

64 

IB 

27 

28 

635 

0 

0 

1  2 

9.55 

3.03 

5 

e  0 

8 

4 

PLACERVILLE 

51.0 

33,5 

42.  3 

•  5 

62 

20 

23 

28. 

697 

0 

0 

I  3 

0 

7.03 

•  14 

1.98 

6 

•  0 

8 

3 

PLACERVILLE   I FG 

53.4 

38,6 

46.0 

66 

19 

28 

27 

584 

0 

0 

5 

0 

7.43 

,0 

D  1    ft  T  T  fi  A 

HL  A ' 1 NA 

52.2 

31.6 

41.9 

66 

31 

22 

27. 

710 

0 

0 

2  0 

6.69 

1.12 

4 

.0 

0 

9 

7 

2 

portola 

40.5 

21.2 

30.9 

.9 

53 

20 

6 

28 

1051 

0 

2 

3  0 

0 

4.47 

.91 

1.62 

5 

17,0 

1  2 

8* 

8 

■j 

1 

quincy  ranger  station 

44.9 

27.8 

36.4 

1  .2 

54 

31 

17 

28. 

882 

0 

0 

2  6 

0 

9.16 

2.29 

2.65 

5 

10 

3 

red  bluff  wb  airport  r 

55.3 

41.6 

48.5 

1.4 

68 

31 

30 

26 

506 

0 

0 

2 

0 

3.08 

-  1.13 

1,50 

2 

•  0 

° 

6 

1 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 

55.1 

39.5 

47.3 

•  2 

69 

31 

30 

25 

541 

0 

0 

3 

0 

7.92 

•  66 

2.56 

2 

,0 

9 

3 

Li  r.r  w  i     t  > 

51.0 

35.5 

43.3 

2.0 

61 

11* 

22 

27 

667 

" 

0 

8 

0 

3.73 

-  .40 

1.30 

6 

.0 

0 

7 

4 

1 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT  R 

51.2 

41,0 

46.  1 

.  3 

60 

30* 

26 

27 

580 

0 

0 

0 

3.53 

•  29 

1.04 

2 

,0 

0 

6 

1 

3AtK*MtN  1  U    WO    L  I  1  T  H 

52.5 

43,  1 

47.8 

•  5 

64 

3 

34 

30. 

525 

0 

0 

0 

0 

3.33 

-  ,22 

.94 

2 

6 

0 

SHASTA  DAM 

51.6 

39,7 

45.7 

59 

22* 

31 

25 

591 

0 

0 

3 

0 

12.07 

5.27 

5 

.0 

0 

9 

4 

SIERRA  CITY 

47. 1M 

29. 3M 

38. 2M 

56 

20* 

23 

27» 

824 

0 

0 

27 

0 

12.32 

3.30 

5 

4.5 

6 

9 

4 

41.6 

19.8 

30.8 

_ 

.9 

51 

1 

8 

28 

1053 

0 

2 

3  0 

5.40 

.91 

1.78 

5 

12 

6 

7 

4 

2 

37, 9M 

19.  1M 

28.  5M 

54 

20 

5 

27 

1123 

0 

6 

31 

0 

10.80 

2.85 

5 

58.6 

7  A 

8* 

12 

~\_ 

4 

55.8 

36.3 

46.1 

.9 

69 

31 

25 

28. 

580 

0 

0 

10 

0 

2.97 

-  1.07 

1.23 

2 

.0 

0 

8 

2 

1 

STRAWBERRY  VALLEY 

49.8 

31.0 

40.4 

64 

18 

23 

28 

755 

0 

0 

20 

0 

13.54 

3.45 

5 

5.5 

6 

5 

9 

8 

6 

TURNTABLE  CREEK 

52. 4M 

39. 4M 

45. 9M 

59 

22* 

31 

25 

0 

0 

2 

0 

14.33 

.0 

0 

M 

M 

M 

0 

0 

10,45 

2.90 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

M 

M 

M 

64 

17* 

21 

27 

0 

0 

13 

0 

7,14 

.0 

0 

VACAV 1 LLE 

52.5 

40,  1 

46.3 

.2 

62 

3 

27 

28 

571 

0 

0 

6 

0 

5,98 

.49 

2.03 

5 

.0 

0 

7 

4 

2 

VOLTA  POWER  HOUSE 

55.5 

36.1 

45.8 

69 

31 

26 

28. 

586 

0 

0 

8 

0 

4,03 

-   1  .54 

.80 

3 

T 

0 

9 

3 

0 

UUT  ^VCVTAuN  DCC 
nniDFifcTIUWnt  "Lj 

52.5 

38.4 

45.5 

66 

18 

30 

22 

598 

0 

0 

4 

0 

12.06 

4.66 

5 

.0 

0 

8 

6 

3 

WILLIAMS 

52.3 

39.2 

45.8 

61 

22. 

27 

28 

589 

0 

0 

7 

0 

2.07 

.83 

3 

.0 

0 

4 

1 

0 

WILLOWS 

52.8 

39.0 

45.9 

- 

•  3 

62 

22 

28 

28 

583 

0 

0 

5 

0 

2.79 

-  .94 

1.26 

3 

.0 

0 

5 

2 

1 

WINTERS 

52.8 

36.8 

45.8 

62 

31. 

27 

28 

588 

0 

0 

5 

0 

4.87 

1.55 

3 

.0 

0 

6 

4 

2 

wnoni  ant  i  uNu 

51.2 

40.5 

45.9 

1.0 

60 

4 

27 

28 

584 

0 

0 

6 

0 

3.23 

•  35 

1.05 

3 

.0 

0 

5 

3 

1 

I  r  1  J  ]  UN 

41.9 

•  1 

6.82 

.39 

6.1 

ft             ft  * 

NORTHEAST  INTERIOR 

O.  A  C  T  Ju                                                  /\  i 

□  **  j  i  ri  yj 

41.3 

14.6 

28.0 

51 

21* 

•  1 

26 

1142 

0 

3 

30 

2 

4.55 

1.45 

6 

13.0 

1  0 

6 

6 

3 

2 

bOC  I  c 

39.2 

7.5 

23.4 

50 

19. 

-  6 

27 

1263 

0 

8 

31 

7 

3.47 

1.05 

5 

34.5 

27 

30 

6 

3 

1 

BRIDGEPORT 

44.9 

14.4 

29.7 

56 

20 

-  5 

27 

1087 

0 

2 

31 

2 

3.27 

1.35 

6 

3.3 

1 

28* 

4 

2 

2 

CEOARv I LLE 

42. OM 

25.  5M 

33. 6M 

1.6 

53 

21. 

14 

28 

960 

0 

2 

27 

0 

1.87 

.18 

.67 

5 

9.3 

7 

6 

6 

1 

0 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 

39.0 

17.0 

26.0 

48 

13 

0 

28* 

1140 

0 

3 

31 

2 

9.28 

2.32 

6 

50.0 

34 

8 

U 

5 

5 

nn vi  p  n  tec 

40.2M 

22.6M 

31.4M 

53 

14* 

a 

28 

1032 

0 

4 

28 

0 

4  50 

1.41 

6 

15.7 

10 

7* 

9 

3 

2 

F  L  FM  I  HC    F  I  SH    AND   fi  AMP 

38.0 

24.5 

31.3 

46 

2» 

14 

28 

1037 

0 

7 

29 

0 

2.29 

1.19 

6 

10 

6 

4 

1 

1 

FORT  BIDWELL 

42.6 

24.4 

33.5 

1  .  1 

54 

20. 

12 

29 

973 

0 

2 

30 

0 

1.75 

-  .32 

.39 

5 

10.0 

3 

9 

7 

0 

0 

MEYERS  *  SW 

MONO  LAKE 

43.7 

2  3.0 

33.4 

55 

1 

10 

27 

974 

o 

\ 

30 

o 

6.16 

2.25 

5 

3 

2 

4 

3 

3 

SQUAW  VALLEY 

41.1 

17.2 

29.2 

54 

1 

-  1 

28. 

1106 

0 

1 

31 

2 

15.74 

3.60 

6 

45 

10* 

8 

6 

5 

SUSANvILLE  AIRPORT 

37.1 

24.9 

31.0 

- 

1.9 

46 

4« 

12 

26 

1049 

0 

8 

27 

0 

2.33 

-  .23 

.74 

6 

6 

2 

0 

TAHOE  CITY 

38  ,  8M 

19.2M 

29.0M 

20 

1107 

0 

3 

30 

2 

1.32 

.28 

5 

5 

7* 

0 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

39.0 

16.2 

27.6 

.9 

49 

21 

-  2 

27 

1151 

0 

5 

31 

2 

6.79 

1.13 

1.65 

6 

32.5 

2  2 

9* 

9 

5 

3 

WOODFORDS 

45.4 

25.8 

35.6 

56 

20* 

14 

29. 

903 

0 

0 

26 

0 

5.85 

2.16 

5 

6.0 

3 

6 

5 

4 

3 

DIVISION 

30.4 

.7 

4.94 

1.59 

19.4 

•       •  # 

CENTRAL  COAST 

DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

66.9 

43.6 

55.3 

78 

19 

33 

31 

296 

0 

0 

0 

0 

BEN  LOMOND  NO  2 

61.  8M 

37. 1M 

49. 5M 

73 

20 

24 

31 

471 

0 

0 

14 

0 

11.13 

3.93 

5 

.0 

0 

7 

5 

4 

BERKELEY 

55.5 

42.7 

49.1 

2.1 

62 

30 

35 

26 

486 

0 

0 

0 

0 

4.48 

.18 

1.44 

2 

.0 

0 

8 

3 

1 

BURL INGAME 

56.5 

41.7 

49.1 

63 

3 

30 

28 

485 

0 

0 

1 

0 

4.08 

1.25 

5 

.0 

0 

9 

2 

2 

CARMEL  VALLEY 

63.6 

40.9 

52.4 

78 

17 

28 

28 

382 

0 

0 

3 

0 

4.89 

2.35 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  380  - 
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CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 


Temperature 


Station 

Average 

Averoge 
Minimum 

■ 

> 
< 

£ 
5 

1 

z 

i 

Highest 

0 

Q 

Lowest 

« 
3 
a 

« 

o 

2! 
o 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

o 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Min. 

Total 

Man,  Depth 
on  Ground 

a 

.  1 0  or  More  1 

.50  or  More  j 

1  .00  or  More 

°  ] 
S< 

5  j 
"* 

5  i 

.S| 

o  a 

CROCKETT 

5  3.9 

42.4 

48.2 

66 

31 

30 

28 

516 

0 

0 

2 

0 

3.53 

•  09 

1.17 

3 

.0 

0 

5 

4 

1 

GILROY 

5  7  •  b 

37,0 

47.4 

66 

lit 

25 

28 

536 

0 

0 

7 

0 

5.69 

1.98 

6 

.0 

0 

5 

3 

3 

HALF  MOON  BAY 

59  .4 

42.  1 

50.8 

65 

1 1 

33 

2  7 

433 

0 

0 

0 

0 

3.62 

1.13 

^ 

.0 

0 

8 

2 

1 

HOLLISTER 

58  .  5 

37.4 

46.0 

2.3 

67 

8 

24 

28 

520 

0 

0 

10 

0 

3.94 

1*27 

1  .76 

.0 

o 

5 

3 

I 

KING  CITY 

62. 6M 

36. 3M 

49  ,  5M 

i  3 

72 

19 

20 

29 

473 

0 

0 

6 

0 

3.20 

1.10 

1.36 

.0 

0 

6 

2 

1 

L I VERMORE  2  SSW 

54  •  0 

38.8 

46.4 

_ 

1.1 

62 

5 

25 

28 

571 

0 

0 

7 

0 

2.35 

•  5 1 

•  77 

6 

.  0 

j: 

]! 

1 

u 

LOS  GATOS 

57*0 

38.5 

47.8 

- 

1  ■  1 

66 

10 

26 

28 

527 

0 

o 

9 

o 

4.06 

2.19 

1  .49 

2 

•  0 

0 

3 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5  3  .  9 

4  1.6 

47.8 

63 

2 

29 

28 

527 

0 

0 

5 

0 

3.67 

•  97 

.0 

0 

* 

u 

MONTEREY 

59*  9 

52,4 

68 

j  7 

36 

0 

0 

0 

0 

4.18 

1.58 

* 

.  o 

0 

3 

2 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

61.2 

42.3 

51,8 

70 

19* 

33 

29  ♦ 

403 

0 

0 

0 

3.56 

1*68 

.0 

0 

5 

3 

1 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 

5b  •  3 

40.9 

48.6 

75 

20 

34 

28. 

499 

0 

0 

0 

0 

4.01 

1  .04 

3 

.0 

0 

3 

1 

MOUNT  HAMILTON 

M 

M 

M 

0 

2.86 

2.59 

1  •  58 

5 

.  0 

0 

1 

NACIMIENTO  DAM 

58  •  3 

38.8 

48.6 

70 

20 

27 

27 

503 

0 

0 

7 

0 

7,90 

5  .00 

.  0 

0 

2 

NEWARK 

56,  2M 

43  .  5M 

49. 9M 

65 

1 1 

3 1 

26 

463 

0 

0 

0 

2,28 

•  85 

0 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

R 

55.* 

45.2 

50.3 

•  6 

65 

30 

34 

2  6 

447 

0 

0 

3.51 

m 

.07 

•  85 

2 

!o 

0 

7 

3 

0 

PALO  ALTO  CITY  HALL 

5  6  •  6  M 

40  .  5M 

48. 6M 

65 

11 

2  7 

28 

497 

0 

0 

0 

2.23 

1*03 

6 

.  0 

0 

5 

*^ 

PASO  ROBLES 

59*1 

35.7 

47.4 

70 

19 

22 

28. 

539 

1  1 

8.60 

5*25 

6 

.  0 

0 

i 

PASO  ROBLES  FAA  AP 

58*2 

38.1 

48.2 

69 

19 

28 

28. 

515 

0 

0 

6 

0 

6.79 

3  »07 

.  o 

0 

f 

PINNACLES  NAT  MONUMENT 

61*0 

34.  3 

47.7 

73 

1 8 

22 

2  8 

528 

0 

0 

10 

0 

3.25 

I  •  44 

, 

.0 

0 

2 

1 

PISMO  BEACH 

POINT  PIEDRAS  BLANCAS 

6  1  «4 

47.0 

54.2 

75 

12 

41 

27 

327 

0 

0 

0 

0 

6,32 

2*26 

6 

.  0 

0 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

54  •  1 

39.0 

46.6 

3* 

28 

564 

0 

0 

c 

5 

0 

Q 

7 

2 

o 

PRIEST  VALLEY 

56*8 

29.9 

43.4 

73 

19 

1 6 

28 

661 

0 

0 

23 

0 

8  •  2  7 

4.38 

5*10 

REDWOOD  CITY 

5  7,8 

* 

10 

29 

2  6 

476 

0 

0 

3 

0 

.56 

5 

*0 

3 

2 

RICHMOND 

56.3 

44.3 

50.3 

63 

31* 

32 

26 

447 

0 

0 

4.64 

1.27 

3 

.0 

0 

8 

4 

1 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

52.0 

38.1 

45.1 

58 

30. 

23 

28 

611 

0 

0 

6 

0 

4.29 

1.26 

5 

.0 

0 

7 

3 

1 

SALINAS  2  E 

62.0 

41.3 

51.7 

■  1 

73 

19 

27 

28. 

406 

o 

3.73 

.93 

1.79 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

SALINAS  FAA  AP 

59.0 

39.6 

49.3 

69 

19 

26 

28 

478 

0 

0 

5 

0 

3.62 

1.58 

.0 

0 

5 

3 

1 

SAN  ANTONIO  MISSION 

61.  5 

34.3 

47,9 

72 

19* 

22 

27 

524 

0 

0 

10 

0 

10.63 

6.35 

6 

.0 

0 

5 

3 

3 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

R 

56.8 

48.4M 

52  ,  6M 

62 

30* 

40 

25 

377 

0 

0 

0 

0 

3.74 

1.08 

2 

.  0 

0 

1 

SAN  FRANCISCO  WB  AP 

R 

5*. 8 

43.1 

49.0 

- 

1.1 

61 

30* 

32 

28 

489 

0 

0 

1 

0 

3.96 

.13 

1.19 

2 

.0 

0 

7 

4 

i 

S  F  FEDERAL  BUILDING 

R 

55.9 

46.7 

51.3 

1.2 

63 

30 

41 

20. 

417 

0 

0 

0 

0 

3.87 

- 

.40 

.96 

2 

.0 

0 

8 

3 

0 

SAN  GREGOR 1 0  2  SE 

60  .  1 

39.7 

49.9 

7 1 

19 

28 

28. 

461 

0 

0 

5 

0 

4,45 

1.32 

5* 

•? 

i; 

| 

SAN  JOSE 

56.9 

41.2 

49.1 

1.4 

65 

10 

28 

28 

487 

o 

4 

o 

2,17 

.45 

.63 

5 

.  0 

0 

6 

0 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

62.7 

41.6 

52.2 

1.9 

75 

20 

34 

31 

393 

0 

0 

0 

0 

7,70 

3.13 

2.65 

6 

.  0 

0 

<* 

SAN  MATEO 

58.1 

47.5 

52.8 

66 

1 0 

36 

3 1 

370 

0 

0 

0 

2.70 

1.02 

.0 

0 

6 

2 

1 

Santa  clara  university 

57.2 

42.3 

49.8 

,  2 

68 

10 

31 

28 

465 

0 

0 

2 

2.77 

- 

.15 

.93 

2 

.0 

0 

6 

2 

0 

SANTA  CRUZ 

60.9 

39.9 

50.  4 

- 

.2 

70 

18 

27 

27 

442 

0 

0 

2 

0 

6.87 

.25 

2.65 

5 

.  0 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 

55.8 

41.4 

48.6 

63 

11. 

32 

27. 

502 

0 

0 

2 

0 

4.18 

.92 

3 

•9 

7 

WALNUT  CREEK  2  ESE 

54.3 

38.  1 

46  *  2 

63 

23 

28 

576 

0 

0 

7 

0 

3.54 

•  72 

.88 

Q 

.0 

0 

6 

3 

0 

UAT^flMUTI  1  F  UATFRunDtfC 
W«  1  9vl>VlLLt    WM  1  t"WUKs3 

59.  1 

39.3 

* 

66 

28 

- 

83 

0 

0 

5.17 

2.09 

5 

.0 

0 

6 

3 

3 

DIVISION 

49.4 

.1 

4.61 

.59 

.0 

•       #  # 

SAN  JOAQUIN 

L»KM  1  !■!  A  Lit  LO 

ANTIOCH  F I BREBOARD  ML 

54.  1M 

41.  6M 

47. 9M 

.9 

64 

4 

31 

28. 

495 

0 

0 

4 

0 

2.66 

.13 

.90 

6 

.0 

0 

5 

2 

0 

ANT  I OCH  PUMPING  PL  3 

52.7 

39.6 

46.2 

63 

4 

27 

29. 

576 

0 

0 

6 

2.53 

1.05 

6 

.  0 

: 

ASH  MOUNTAIN 

55.2 

35.7 

*?•;! 

?  *  }, 

66 

28 

0 

0 

8 

0 

15.65 

10.70 

7.33 

.  0 

0 

7 

AUBERRY   1  NNE 

5*. 6 

33.1 

4  3.9 

1  •  o 

68 

l  o 

22 

77 

0 

0 

13 

0 

9.36 

4.44 

4.23 

. 

1.0 

0 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

52.2 

40.3 

46.  3 

2*5 

69 

29 

28 

572 

0 

0 

4 

0 

1.58 

.61 

.63 

.0 

0 

4 

1 

0 

BALCH  POWER  HOUSE 

51.6 

38.4 

45.0 

59 

6 

30 

29. 

611 

0 

0 

0 

15.14 

5.45 

6 

.0 

0 

J* 

^ 

BLACKWELLS  CORNER 

52.7 

37.9 

45.3 

68 

6 

27 

26 

603 

0 

0 

1.49 

.43 

4 

.  0 

0 

0 

0 

BUTTONWILLOW 

53.2 

38.4 

45.8 

71 

26 

0 

0 

5 

0 

•  69 

•  37 

3 

.  0 

0 

10* 

0 

0 

CALAVERAS  BIG  TREES 

49.3 

27.4 

* 

63 

20* 

16 

27. 

818 

0 

1 

0 

12.48 

2.90 

3.09 

3 

3.5 

2 

8 

5 

5 

|"  AMD  DflDTrC 

50.7 

40.0 

45.4 

2  •  1 

65 

31 

^7 

0 

0 

4 

0 

4.71 

1.28 

1.33 

£ 

.0 

0 

8 

4 

1 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

51.8 

35.9 

43.9 

65 

17. 

26 

28 

650 

0 

0 

10 

0 

5.13 

1.95 

6 

.0 

0 

CHERRY  VALLEY  DAM 

51. 5M 

29.  1M 

40.  3M 

67 

20 

15 

27 

750 

0 

0 

2  <* 

0 

13.91 

4.29 

5 

7.0 

6 

E 

COAL INGA 

53.1 

38.0 

1.7 

66 

24 

597 

0 

0 

5 

0 

3.91 

2.61 

1.98 

D 

,0 

0 

5 

2 

2 

CORCORAN   IRRIG  DIST 

50.5 

40.1 

45.3 

65 

~_ 

27 

1A 

0 

0 

5 

0 

2.95 

.30 

1.20 

!o 

DENAIR   3  NNE 

50.7 

36.9 

43.8 

— 

2*3 

64 

1 0 

23 

77 

49 

0 

0 

2.63 

.62 

2 

0 

5 

4 

0 

DUDLEYS 

54. 7M 

28, 5M 

41.  6M 

.2 

68 

19 

16 

27 

718 

o 

0 

7.88 

.70 

?*7C 

6 

^*0 

26 

g 

3 

3 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

53. B 

37.0 

45.4 

- 

1.9 

63 

11* 

25 

27 

599 

0 

6  .  46 

1.37 

1.75 

6 

Q 

3 

FIVE  POINTS  5  SSW 

51.3 

39.7 

45.5 

65 

26 

3  \ 

596 

0 

0 

6 

0 

1.86 

.65 

6 

.0 

0 

4 

2 

0 

FRESNO  WB  AIRPORT 

R 

50.4 

40.0 

45.2 

1.8 

62 

10* 

26 

28 

0 

0 

5 

0 

3.04 

1.07 

.99 

.0 

0 

4 

4 

0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

51.2 

39.1 

45.2 

62 

11* 

27 

29 

608 

0 

^ 

o 

4.13 

1.80 

6 

.0 

0 

4 

4 

1 

GIANT  FOREST 

41.7 

27.5 

34.6 

_ 

•  2 

53 

1 

12 

27 

936 

0 

4 

22 

0 

28.02 

19.65 

12.90 

6 

6.0 

3 

26 

6 

4 

4 

GLENNVILLE 

56.2 

29.6 

42.9 

70 

19 

19 

28. 

679 

0 

0 

2i 

0 

8.74 

4.38 

6 

.5 

0 

4 

3 

GRANT  GROVE 

45.1 

28.6 

58 

20* 

10 

27 

863 

0 

3 

19 

0 

23.33 

10.09 

6 

6.5 

4 

5 

7 

4 

4 

HANFORD 

50.9 

37.7 

44*  3 

i  •  8 

62 

26 

Q 

o 

o 

2.57 

1.10 

1.19 

5 

.0 

0 

5 

1 

1 

HETCH  HETCHY 

50. 9M 

30.  5M 

40. 7M 

.6 

58 

20 

18 

27 

747 

0 

0 

20 

0 

8.47 

2.07 

3.26 

6 

0 

6 

5 

3 

HUNTINGTON  LAKE 

44.6 

23.3 

34.0 

.7 

57 

13* 

7 

27 

956 

0 

2 

30 

0 

5.14 

2.10 

2.60 

18.0 

11 

5 

IDRIA 

56.9 

37.5 

47.2 

•  6 

69 

19 

26 

27 

543 

0 

0 

6 

0 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

KERN  RIVER  PH  NO  1 

52.5 

41.7 

47.1 

4.3 

65 

6* 

33 

23 

547 

0 

0 

0 

0 

3.54 

1.77 

1.82 

6 

.0 

0 

3 

3 

1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

2.01 

.94 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

49.6 

39.2 

44.4 

63 

7. 

32 

28. 

633 

0 

0 

2 

0 

6 

.0 

0 

1 

0 

KETTLEMAN  STATION 

51.7 

40.5 

46.1 

68 

6 

28 

31 

579 

0 

0 

2 

0 

1.56 

.52 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

5U.8 

40.3 

45.6 

66 

10 

24 

27 

593 

0 

0 

6 

0 

4.01 

1.26 

1.24 

6 

.0 

0 

6 

3 

2 

LE  GRAND 

50.7 

40.3 

45.5 

•  8 

64 

10 

27 

28. 

597 

0 

0 

5 

0 

3.70 

1.65 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

Precipitation 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  381  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 

CONTINUED  


Temperature 

Precipitation 

Slofion 

Average 
Maximum 

Minimum 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Doys 

Total 

Departure 
From  Normal 

Greatest  Day 

Q 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

1    Max.  Depth  1 

-o 

a 

6 

0 

£ 
a 

|    .10  or  More  | 

1    .50  or  More 

|    1.00  or  More 

SJ 

si 

5  i 

as 

5  i 

si 

o  1 

LEMON  COVE 

51.2 

38.5 

44.9 

-  2.6 

63 

5 

27 

28 

616 

0 

0 

6 

0 

6.23 

3.82 

3.14 

6 

.0 

0 

4 

3 

2 

LINDSAY 

51,- 

40.1 

45.8 

-  1.1 

64 

10 

28 

28 

587 

0 

0 

5 

0 

5.68 

3.64 

3.57 

6 

.0 

0 

5 

3 

2 

LODI 

51.2 

40.8 

46.0 

.2 

62 

10. 

28 

27 

586 

3.59 

.44 

.82 

6 

.0 

0 

8 

3 

0 

LOS  6ANOS 

53.5 

40.4 

47.0 

.3 

64 

10* 

26 

28 

554 

0 

0 

7 

0 

2.88 

1.27 

1.25 

6 

.0 

0 

4 

3 

1 

MADERA 

50. 4M 

39, 7M 

45.  1M 

-  1.5 

65 

4 

28 

29. 

609 

0 

0 

5 

0 

3.29 

1.36 

1.32 

6 

.0 

o 

4 

3 

1 

MANDEVILLE  ISLAND 

587 

2.71 

.81 

MANTECA 

51.  * 

40.3 

45.9 

61 

1 

27 

28 

0 

0 

5 

0 

5 

.0 

0 

6 

2 

0 

MARICOPA 

52.8 

36.6 

44.7 

-  4.4 

71 

6 

25 

26 

623 

0 

0 

1  0 

.65 

-  .27 

.32 

6 

•  0 

0 

2 

0 

0 

merced  fire  station  2 

52. OM 

40. 1M 

46.  1M 

.1 

65 

10* 

24 

28 

581 

0 

0 

5 

0 

2.65 

.63 

.91 

6 

.0 

0 

5 

3 

0 

MODESTO 

51.2 

37.8 

44.5 

-  1.5 

63 

3 

26 

28. 

629 

0 

0 

6 

0 

2.26 

-  .15 

.54 

5 

.0 

7 

2 

0 

NEWMAN  2  NW 

51.9 

39.1 

45.5 

-  1.4 

61 

10* 

26 

29. 

596 

0 

0 

5 

0 

2.38 

.30 

.82 

5 

.0 

0 

4 

2 

0 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

59. 2M 

32. 6M 

45. 9M 

70 

20 

21 

27 

579 

0 

0 

15 

0 

12.46 

5.93 

4.35 

6 

.0 

0 

6 

4 

4 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

52.6 

39.8 

46.2 

.2 

64 

1 

25 

27 

576 

2.52 

.07 

.88 

6 

.0 

0 

7 

2 

0 

ORANGE  COVE 

51.0 

39.9 

45.5 

-  1.5 

66 

1 

29 

26 

602 

0 

0 

4 

0 

5.43 

2.95 

2.62 

6 

.0 

c 

5 

3 

2 

PANOCHE  CREEK 

51.2 

40.1 

45.7 

63 

1 1 

26 

3 1 

593 

0 

0 

7 

0 

2.49 

1*12 

6 

.0 

g 

1 

PORTERVILLE 

52.6 

39.9 

46.3 

-  1.3 

65 

3. 

28 

28 

572 

0 

0 

5 

0 

5.60 

3.70 

2.34 

6 

.0 

0 

4 

4 

2 

POSEY  3  E 

50.9 

29.8 

40.4 

63 

19 

14 

27 

757 

0 

0 

22 

0 

15.62 

6.89 

5 

T 

T 

26 

4 

SALT  SPRINGS  PWR  HOUSE 

53.2 

36.3 

44.8 

63 

31. 

23 

26 

625 

Q 

Q 

7 

o 

10.09 

2.80 

5 

2.0 

0 

10 

4 

3 

SAN  LUIS  DAM 

52.2 

40.8 

46.5 

62 

7 

29 

31 

564 

0 

0 

5 

0 

3.04 

1.27 

6 

.0 

0 

5 

3 

1 

SONORA  RS 

53.* 

33.1 

43,3 

-  2.7 

67 

17 

23 

27 

665 

0 

0 

16 

0 

7.57 

1.96 

1.74 

6 

.0 

o 

8 

5 

4 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

50.9 

27.1 

39,0 

65 

21 

14 

28. 

797 

0 

0 

27 

0 

16.07 

5.49 

.0 

0 

6 

4 

4 

STOCKTON  WBAP 

51.6 

42.1 

46,9 

1.0 

63 

10 

28 

28 

555 

0 

0 

4 

0 

3.86 

1.20 

1.30 

4 

.  0 

o 

7 

3 

1 

52.0 

39.3 

45.7 

-  .1 

62 

11* 

26 

28 

591 

0 

0 

7 

0 

3.70 

.91 

1.30 

6 

.0 

0 

7 

3 

1 

TEHACHAPI 

53.4 

31.2 

42.3 

64 

20. 

13 

27 

695 

0 

0 

15 

0 

3,87 

1.40 

6 

2.0 

0 

4 

4 

2 

TEJON  RANCHO 

55.5 

38.1 

46.8 

-  1.9 

70 

1 

27 

28 

558 

0 

0 

4 

0 

2.30 

.50 

1.25 

7 

.0 

0 

4 

1 

1 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

56.5 

40.4 

48.5 

1.4 

68 

1 

26 

28 

505 

0 

0 

3 

0 

11.99 

8.12 

7.90 

6 

•  0 

0 

6 

3 

3 

TIGER  CREEK  PH 

50.0 

34.8 

42.4 

-  .6 

57 

1 

25 

28. 

694 

0 

0 

11 

0 

11.20 

3.37 

2.83 

5 

.0 

n 

10 

6 

3 

TRACY  CARBONA 

52.5 

40.6 

46.6 

62 

5. 

28 

28 

565 

0 

0 

5 

0 

1.77 

.64 

6 

.0 

0 

5 

1 

0 

TRACY  PUMPING  PLANT 

52.6 

39.7 

46.2 

63 

2 

27 

28 

577 

0 

0 

6 

0 

2.93 

.79 

5 

.0 

0 

5 

3 

0 

VISALIA 

WASCO 

52. 3M 

40. OM 

46. 2M 

-  1.1 

66 

6 

26 

29 

576 

0 

0 

4 

0 

1.70 

.67 

.62 

3 

•  0 

0 

4 

1 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

48.7 

26.6 

37.7 

.0 

56 

14. 

15 

29. 

837 

0 

0 

28 

0 

10.87 

3.77 

4.05 

6 

1.0 

1 

28* 

7 

4 

3 

DIVISION 

44.3 

-  .8 

6.18 

2.60 

.5 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

65.1 

43.8 

54,5 

75 

19* 

30 

28 

321 

0 

0 

2 

0 

8,64 

3.24 

5 

.0 

0 

6 

4 

3 

AVALON  PLEASURE  PIER 

64.2 

50.9 

57.6 

1.8 

73 

11 

44 

27 

223 

0 

0 

0 

0 

10,01 

7.65 

5.89 

5 

.0 

0 

5 

4 

2 

RfiRRF  T  T    n  AM 

65.9 

35.4 

50,7 

.4 

82 

1 

24 

29 

437 

0 

0 

12 

0 

9.78 

6.75 

3.43 

7 

•  0 

0 

5 

4 

4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

62.2 

36.7 

49.5 

81 

1 

24 

28 

473 

0 

0 

8 

0 

12.50 

9.29 

4.11 

6 

.0 

0 

6 

6 

5 

BIG  BEAR  LAKE 

48.5 

22.7 

35,6 

60 

18 

7 

27 

902 

0 

0 

28 

0 

19.07 

9.43 

6 

3.9 

0 

6 

4 

4 

BON  I TA 

68.5 

39.4 

54.0 

.  1.3 

80 

16 

25 

28 

335 

0 

0 

5 

0 

4.04 

1  .99 

1.80 

5 

.0 

0 

6 

3 

1 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT  R 

67.2 

41.5 

54.4 

•  1.2 

78 

18 

31 

28. 

320 

0 

0 

2 

0 

2.94 

.23 

1.58 

3 

.0 

0 

4 

3 

1 

CiRRIl  1  (~)    WAT    MOIM!  IMC"  fci  T  D 

62.9 

50.6 

56.8 

73 

16 

41 

29 

249 

0 

0 

0 

0 

2.74 

1.29 

5 

.0 

0 

6 

1 

1 

CACHUMA  DAM 

64.5 

40.3 

52.4 

76 

20 

28 

29 

382 

0 

0 

5 

0 

3.02 

1.17 

3 

.0 

0 

4 

4 

1 

CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 

67.4 

39.8 

53.6 

78 

18 

32 

28* 

345 

0 

0 

2 

0 

3.08 

1.10 

3 

.0 

0 

5 

3 

1 

CHULA  VISTA 

64. OM 

46, OM 

55. OM 

.6 

71 

14 

35 

31. 

304 

0 

0 

0 

0 

2.12 

•  26 

•  90 

5 

.0 

0 

5 

1 

0 

CLAREMONT  POMONA  COL 

66.  6M 

41. 7M 

54.  2M 

•  8 

77 

1 

32 

28 

330 

0 

0 

1 

0 

9.49 

6.09 

.0 

0 

CORONA 

66.6 

42.5 

54.6 

.7 

78 

18 

31 

27 

316 

0 

0 

1 

0 

6.14 

3.75 

2.05 

5 

.0 

0 

4 

3 

3 

CULVER  CITY 

70. 4M 

47.6M 

59, OM 

80 

19. 

35 

27 

179 

0 

0 

0 

0 

5.34 

2.30 

3 

.0 

0 

CUYAMA 

59.1 

30.3 

44,7 

70 

20. 

16 

27 

624 

0 

0 

23 

0 

1.97 

1.01 

6 

.0 

0 

3 

1 

1 

CUYAMACA 

52.1 

33.1 

42,6 

.9 

68 

1 

20 

25 

686 

0 

0 

14 

0 

18.07 

12.02 

6.04 

7 

2.0 

2 

26 

b 

5 

4 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

63.2 

37.6 

50.4 

77 

1 

25 

28 

445 

0 

0 

6 

0 

4.19 

1,63 

1.79 

3 

.0 

0 

5 

4 

2 

EL  CAP  I  TAN  DAM 

69.5 

44.5 

57.0 

81 

1 

35 

31* 

238 

0 

0 

0 

0 

9.65 

3.87 

6 

.0 

0 

5 

4 

4 

ELSINORE 

67.2M 

37. 8M 

52. 5M 

.2 

78 

19 

26 

27 

381 

0 

0 

0 

8.67 

6,24 

2.19 

3 

.0 

0 

5 

5 

5 

ESCONDIDO 

66.7 

41.1 

53.9 

.9 

78 

16 

29 

29* 

338 

0 

0 

4 

0 

7.65 

4,44 

3.58 

5 

•  0 

0 

4 

4 

3 

FONTANA  KAISER 

69.5 

49.7 

59.6 

81 

18. 

37 

28* 

180 

0 

0 

0 

0 

7,72 

.0 

0 

GILLESPIE  FIELD 

69.5 

40.5 

55.0 

6  0 

16 

26 

29 

301 

0 

0 

3 

0 

4.43 

2.22 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

HENSHAW  DAM 

61.1 

32.9 

47,0 

78 

1 

25 

28* 

549 

0 

0 

16 

0 

13.42 

4.41 

7 

.0 

0 

5 

4 

4 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

55  •  7M 

28. 3M 

42, OM 

72 

1 

15 

27 

724 

0 

0 

0 

D18.05 

6.66 

5 

2.0 

0 

6 

4 

4 

JULIAN  WYNOLA 

57. 2M 

39. 7M 

48. 5M 

73 

1 

22 

27 

506 

0 

0 

6 

0 

12.72 

4.45 

5 

.0 

0 

5 

5 

4 

LAGUNA  BEACH 

65.  6M 

42. 6M 

54.  1M 

-  1.2 

73 

16 

32 

27 

330 

0 

0 

1 

0 

4.77 

2,64 

2.25 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

LA  MESA 

67.9 

45. 7M 

56.  BM 

79 

16 

34 

29 

259 

0 

0 

0 

0 

4.96 

2.72 

5 

.0 

0 

LOMPOC 

64.8 

40.9 

52.9 

78 

19 

28 

28* 

370 

0 

0 

5 

0 

2.06 

.92 

3 

.0 

0 

4 

2 

0 

LONG  BEACH 

67.4 

49.1 

58.3 

1.2 

79 

18. 

39 

27 

203 

0 

0 

0 

0 

5.30 

2.76 

2.88 

5 

.0 

0 

5 

2 

2 

LONG  BEACH  WB  AP 

67.1 

45.4 

56.3 

.3 

77 

18. 

34 

27 

265 

0 

0 

0 

0 

3.91 

1.94 

1.64 

3 

.0 

0 

5 

2 

2 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT  R 

66.4 

48.6 

57.5 

.6 

76 

15 

40 

29. 

224 

0 

0 

0 

0 

3.67 

1.28 

1.49 

5 

.0 

0 

5 

3 

1 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

69.8 

51.5 

60.7 

2.5 

83 

19 

42 

29. 

145 

0 

0 

0 

0 

5.26 

2.39 

1.81 

5 

.0 

0 

5 

4 

3 

MILL  CREEK   NO  2 

61.  7M 

43. 6M 

52. 7M 

75 

1 

29 

27 

377 

0 

0 

1 

0 

16.92 

13.50 

6.58 

6 

.0 

0 

5 

5 

5 

MT  BALDY  NOTCH 

45.0 

29.4 

37.2 

55 

21. 

10 

29 

857 

0 

1 

17 

0 

16.74 

6.45 

6 

.0 

0 

4 

4 

4 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 

53.1 

39.0 

46.1 

67 

13 

22 

26 

580 

0 

0 

7 

0 

16.88 

6.82 

6 

.0 

0 

4 

4 

4 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

63.7 

46.8 

55.3 

-  .3 

71 

16 

40 

28 

295 

0 

0 

0 

0 

4,44 

2.26 

2.20 

5 

.0 

0 

3 

2 

2 

66.6 

46.7 

56.7 

78 

12 

35 

29 

252 

0 

0 

0 

0 

3.46 

1.68 

5 

.0 

0 

4 

2 

2 

OJAI 

67.3 

37.9 

52.6 

-  .1 

79 

19 

27 

28. 

378 

0 

0 

6 

0 

10.03 

6.20 

4.12 

6 

,0 

0 

4 

4 

3 

OXNARD 

66.9 

43.7 

55.3 

.1 

76 

16. 

33 

28. 

292 

0 

0 

0 

0 

3.73 

.53 

1.86 

3 

•  0 

0 

4 

3 

1 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

55. 4M 

35. OM 

45. 2M 

66 

1 

21 

27 

610 

0 

0 

1 1 

0 

23.73 

7.92 

6 

T 

0 

5 

5 

5 

PASADENA 

68.8 

44.7 

56.8 

1.3 

82 

19 

35 

27 

252 

0 

0 

0 

0 

6.25 

2.33 

2.99 

3 

,0 

0 

4 

3 

3 

See  Reference  Notes  Following 
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Station  Index 


CLIMATOLOGICAL  DATA 

CALIFORNIA 


Temperature 

Precipitation 

lotion 

Average 
Maximum 

Average 
Minimum 

Average 

Departure 

From  Normal 

Highesr 

□ 

_ 

8 
i 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normol 

Greatest  Day 

1 
a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

1 
c 

on  Ground  J 

Dale 

.  1 0  or  Mare  | 

50  Or  More 

1 .00  or  More 

k  ■ 

SJ 

*  i 
R  1 

5  t 

o  J 

PERR I S 

66.5M 

35. 5M 

51. 0M 

76 

19 

26 

28* 

427 

o 

Q 

o 

3.67 

2.09 

3 

.0 

0 

4 

2 

2 

POMONA 

66*1 

40.1 

54.1 

2.8 

80 

19 

29 

27 

330 

o 

o 

A, 

0 

8.64 

5.26 

2.79 

5 

.0 

0 

5 

3 

3 

RAMON A  SPAUlDING 

5  5  .  Ly 

39.3 

52.6 

77 

13 

20 

27 

376 

o 

o 

7 

o 

7.72 

3.37 

5 

•  0 

o 

6 

3 

REOLANOS 

65.  7 

41.8 

53.8 

1.1 

78 

19 

31 

27 

342 

o 

o 

1 

o 

8.07 

5.66 

2.64 

6 

.0 

Q 

o 

4 

3 

RIVERSIDE  FIRE  5TA  .  3 

67.  5 

41.8 

54.7 

1.4 

8  1 

19 

32 

31 

314 

0 

0 

1 

0 

4.88 

2.73 

2.08 

3 

•  0 

o 

3 

2 

RIVERSIDE  EXP  ST  a  p 

68*9 

43.1 

56.0 

84 

19 

34 

27 

277 

Q 

o 

5.53 

1.47 

.0 

0 

6 

4 

3 

SAN  ANTON  10  CYN  MOUTH 

64.5 

46.0 

55.3 

77 

1 

32 

28 

295 

o 

Q 

I 

o 

21.14 

16.21 

8.55 

.0 

0 

5 

4 

4 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

39.5 

5  3  •  2 

80 

19 

30 

o 

n 

o 

9.14 

5.83 

4.23 

5 

3 

3 

SANDBERG  MB  //R 

47  .  8 

36.2 

42  •  0 

#  7 

6 1 

20 

22 

27 

703 

Q 

o 

1  0 

o 

1  .68 

.  56 

6 

.7 

26 

5 

Q 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

65.7 

46.7 

57.2 

,  \ 

75 

1 3 

38 

29. 

236 

0 

0 

0 

0 

3.22 

1.17 

1.34 

.  0 

o 

5 

3 

cam    Ff DNAMDn 

66.6 

49.1 

58.0 

2.4 

76 

19 

36 

25 

211 

o 

4.92 

1.62 

1.70 

3 

.0 

0 

4 

3 

3 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

69.1 

42.8 

56.0 

81 

19 

31 

27 

271 

o 

o 

2 

o 

6.19 

2.89 

3 

.0 

0 

4 

3 

3 

SAN  JACINTO 

66.  5 

35.6 

51*1 

B  I 

77 

19. 

22 

29 

427 

o 

o 

o 

4.69 

2.42 

2.15 

3 

.  0 

o 

3 

2 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

45.8 

57  •  1 

2.0 

79 

16. 

31 

27 

241 

o 

o 

i 

o 

6.21 

3.38 

2.56 

5 

o 

o 

4 

3 

3 

SANTA  BARBARA 

65.2 

43.2 

54.  2 

_  5 

75 

18 

34 

27 

329 

0 

0 

0 

0 

5.63 

2.14 

2.42 

2 

.0 

o 

4 

3 

2 

Santa  Barbara  faa  ap 

63.6 

41.5 

52.6 

72 

16 

31 

26 

376 

o 

5.11 

2.12 

2 

.0 

0 

4 

3 

3 

Santa  catalina  wbap 

61.9 

52.3 

57.1 

1.0 

72 

19 

44 

27 

240 

o 

n 

o 

o 

5.00 

2.43 

2.95 

.0 

0 

5 

2 

2 

Santa  mar i a  wb  a i rport  r 

62.2 

37.5 

49.9 

2.5 

73 

19 

23 

28 

463 

o 

o 

5 

o 

2.86 

•  28 

1.04 

2 

•  0 

o 

3 

3 

1 

67.4 

51.8 

59.6 

78 

18. 

42 

28 

162 

0 

0 

0 

0 

4.11 

1.79 

5 

.0 

0 

4 

2 

2 

SANTA  PAULA 

68.7M 

42, 9H 

55.8M 

80 

19* 

29 

26 

278 

0 

0 

0 

6,66 

2.82 

3 

.0 

0 

4 

4 

3 

67.1 

'45.9 

56.5 

L.2 

77 

15 

36 

29. 

256 

0 

o 

o 

0 

4,44 

2.09 

2.16 

5 

.0 

0 

4 

2 

2 

Ti  i  li  iMr.  a 

66.  5 

M 

M 

78 

19* 

0 

0 

5,36 

1.75 

6 

.  0 

o 

4 

4 

3 

TlJ^TlN    iRvtNF    RANf  H 

68.3 

42.6 

55.5 

1.1 

77 

16 

32 

2  8* 

286 

0 

0 

2 

0 

5,45 

2»97 

1  .70 

3 

.  0 

o 

5 

4 

3 

TWITCHELL  DAM 

64  •  1 M 

42.  8M 

53  .  5M 

77 

19 

30 

29 

351 

0 

0 

1 

0 

5,75 

2.85 

6 

.0 

o 

4 

3 

3 

UCLA 

64.6 

54.6 

59.6 

74 

19 

42 

27 

173 

0 

0 

0 

0 

5,55 

2.03 

3 

.0 

0 

4 

3 

3 

UPLAND  3  N 

64.4 

41.9 

53.2 

75 

19 

30 

27 

356 

o 

g 

I 

o 

12.67 

4.61 

3 

.0 

0 

4 

4 

3 

VISTA  2  NNE 

67  •  0 

43.9 

55.5 

77 

19 

32 

31. 

269 

o 

o 

I 

o 

5.98 

2.54 

5 

.0 

o 

6 

4 

2 

WARNER  SPRINGS 

60.  2 

M 

M 

73 

19 

22 

27 

o 

o 

0 

6.53 

3,77 

2.01 

5 

•  0 

o 

4 

4 

4 

YORBA  LINDA 

M 

M 

M 

33 

27 

0 

0 

0 

6.91 

3,89 

2.67 

5 

.0 

o 

4 

3 

3 

n  t  \J  T  ^  T  (IN 

53.2 

.1 

7.45 

4.26 

.1 

#        #  * 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

61.1 

36.5 

48.8 

78 

7 

26 

25 

493 

o 

o 

Q 

o 

.33 

.25 

.0 

0 

1 

0 

0 

BARSTOW 

61.6 

29.9 

45.8 

74 

16 

28 

586 

o 

o 

2  3 

o 

.46 

.27 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

RPAIIMPiNT    1  P 

42.6 

51.3 

Is 

20 

26 

o 

o 

2 

o 

10.88 

4.19 

3 

.0 

o 

6 

5 

4 

* 

_  ' 

18 

13 

28 

771 

o 

o 

28 

o 

5.79 

4.61 

2.28 

6 

.0 

o 

4 

3 

3 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

41. OM 

6. 

3 

ZT 

1025 

0 

3 

29 

0 

BLYTHE 

68.  1M 

39. 0M 

53. 6M 

.2 

82 

D 

29 

25 

359 

o 

o 

5 

o 

.16 

-  .37 

.09 

27 

.0 

0 

0 

0 

0 

Hi  yTHF    PA4    4 1 DOnBT 
OL  T  inc.    r           H  1  nrU"  1 

68.0 

42.3 

55.2 

81 

Q 

31 

25 

311 

o 

o 

2 

o 

.19 

.12 

26 

.0 

0 

1 

0 

0 

I?*? 

to*? 

2 

28 

31. 

o 

Q 

o 

.57 

•  35 

7 

.0 

o 

1 

0 

o 

PiDAUt  PV  7 

55.6 

* 

87 

5 

26 

28 

303 

o 

o 

5 

0 

T 

•  .42 

T 

26» 

•  0 

0 

0 

0 

0 

CANTIL 

In  s 
• 

30.6 

45.6 

7 1 

15 

28 

593 

0 

0 

21 

0 

1.05 

•  80 

6 

.0 

o 

2 

1 

0 

ftAl^r.CTT     C  n  ft      >  TDDriOT 

DAuuc 1  I    r AA    A  I KKUn 1 

59.9 

35.4 

47.7 

74 

1 

2  1 

28 

529 

o 

o 

I  i 

o 

.30 

.15 

3 

.0 

0 

1 

0 

0 

ntiTw   L'4i  i  r  v 
Uf*  1  "    V  A  L  L  t  T 

67. OM 

40. 9M 

54. 0M 

.9 

82 

5 

28 

25 

351 

o 

o 

2 

o 

.08 

-  .19 

.08 

6 

.0 

0 

0 

0 

0 

pictd   cod  T  Mr.  c   r'rii  i  pre 

1 

10 

o 

o 

29 

o 

3.68 

2.51 

6 

•  0 

o 

3 

3 

1 

C4f,|  p  MOUNTAIN 

66.  7 

46  .  1 

56.4 

78 

1 

35 

31 

261 

o 

o 

o 

o 

.24 

.  12 

27* 

.0 

0 

2 

0 

0 

EL  CENTRO  2  SSW 

72.5 

41.2 

56.9 

•  i 

95 

29 

31* 

270 

1 

0 

3 

0 

T 

-  .45 

T 

30* 

•  0 

o 

0 

0 

o 

PA  1  DMfiMT 
r  Ml KHUN  1 

53.5 

37.1 

45.3 

.5 

68 

26 

27 

604 

o 

o 

7 

o 

2.75 

-  .29 

1.20 

3 

.0 

0 

4 

3 

1 

68.9 

48.  1 

58.5 

62 

37 

31* 

207 

0 

0 

0 

0 

.04 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

53.1 

33.3M 

43  .  2M 

1  •  4 

zZ 

1 

23 

t^7 

o 

o 

1  5 

o 

6.50 

5.34 

3.13 

6 

.0 

o 

4 

4 

3 

67.9 

40.6 

54.  3 

79 

2 

28 

2  5 

o 

g 

o 

3  3 

.10 

26* 

.0 

o 

3 

o 

0 

IMPERIAL 

70.  3 

44.5 

57.4 

L«5 

82 

6 

32 

2  8 

248 

0 

0 

1 

0 

•  00 

* 

.  00 

.  0 

o 

0 

o 

o 

IUDCDIAI       IT  A  A  An 

1MHLK1AL    r  A  A  Ar 

71.5 

41.7 

56.6 

83 

28 

28 

280 

3 

Q 

T 

T 

30* 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  ndependence 

M 

M 

M 

63 

16 

28 

o 

o 

o 

9.90 

8.73 

5.72 

6 

.0 

0 

3 

3 

3 

74.4 

40.  3 

57.4 

1.6 

85 

1 

27 

31 

242 

g 

o 

o 

.16 

.06 

26 

.0 

o 

0 

o 

o 

I nyokern 

59.7 

28.9 

44  .  3 

72 

1 

17 

o 

o 

26 

o 

1.29 

.76 

7 

.0 

o 

3 

I 

0 

IRON  MOUNTAIN 

66*6 

45.5 

56.1 

80 

7. 

36 

7fl 

?7A 

0 

0 

0 

0 

.14 

•  05 

4* 

.0 

0 

0 

0 

o 

LAKE  ARROWHEAD 

46.1 

31.0 

38.6 

57 

1 3 

19 

2T 

812 

2  2 

o 

27.87 

11.14 

6 

1.0 

I 

26 

4 

4 

4 

LANCASTER 

56.0 

28.5 

42.3 

68 

15 

29 

693 

o 

o 

2  i 

o 

.73 

,36 

3 

.0 

0 

2 

0 

0 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

•  07 

.07 

MECCA  2  5E 

73.7N 

39.8 

56. 8M 

7 

26 

3 1 

268 

I 

o 

I 

o 

3 

•  0 

0 

0 

0 

0 

MITCHELL  CAVERNS 

56.3 

39.2 

47.8 

68 

24 

29 

529 

0 

0 

7 

0 

.97 

.45 

3 
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CALIFORNIA  -  DECEMBER  1966 
SPECIAL  WEATHER  SUMMARY 


Temperatures  averaged  below  normal  over  much 
of  the  San  Joaquin  Valley,  the  central  coast, 
and  parts  of  the  Sierras  but  were  above  normal 
elsewhere.  Monthly  departures,  for  the  most  part, 
were  small  though  negative  values  of  2.5*  were 
reported  at  Bakersfield  and  Santa  Maria,  and  a 
positive  value  of  the  same  size  was  observed 
at  the  Los  Angeles  Civic  Center.  The  minimum 
at  San  Diego  on  the  28th  and  29th  equalled  the 
record  low  for  those  dates,  while  the  minimum 
at  Santa  Maria  on  the  28th  was  the  lowest 
temperature  ever  recorded  in  December  since 
the  office  was  opened  in  1943. 

Except  for  the  north  coast  and  parts  of  the 
Sacramento  Valley  precipitation  totals  were 
greater  than  normal  over  most  of  the  State. 
In  the  north  coastal  ranges  amounts  were  heavy 
for  a  few  days  the  first  part  of  the  month, 
but  light  amounts  the  rest  of  the  month  produced 


a  subnormal  monthly  total.  Within  a  limited 
area  over  the  southern  Sierra  Nevada,  the  southern 
Coast  Range,  and  portions  of  the  southern  Cali- 
fornia mountains  rainfall  was  excessive  during  the 
first  few  days  of  the  month.  Serious  flooding 
occurred  on  some  of  the  streams  in  this  area; 
at  least  six  lives  were  lost.  Long  Beach  reported 
the  wettest  December  since  1951,  and  Mt.  Shasta 
reported  the  second  wettest  November-December 
period  in  the  79  years  of  record  at  that  station. 

Minor  flooding  was  reported  on  some  north  coast 
streams  and  in  the  Salinas  Valley.  The  Tule 
and  Kern  Rivers  carried  peak  flows  more  than 
twice  as  great  as  had  ever  previously  been 
measured,  and  flood  damage  was  extensive. 
Losses  in  the  flood  area  are  measured  in  tens 
of  millions  of  dollars,  mostly  to  highways, 
bridges,  and  homes. 


C.  Robert  Elford 
ESSA  State  Climatologist 
50  Fulton  Street,  Room  557 
San  Francisco,    Calif.  94102 
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DAILY  PRECIPITATION 

CALIFORNIA 

 DECEMBER  1966 
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.03 
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T 
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T 
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1.24 
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.04 
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.03 
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.01 
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2.12 

• 
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12.70 

1.30 

2.31 

1 .50 
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T 
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.92 
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1.91 
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.03 

.05 
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•  34 

.10 

WILLITS  I  NE 

8.28 
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.  1  5 

•  36 

.05 

.03 

•  27 

•  02 

WILLOW  CREEK  RANCH 
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T 
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.56 

.05 

•  30 
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4.57 
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1.81 

.10 

.73 

.  34 

BUCKHORN 

BUCKS  CREEK  PH 

12.75 

1.15 
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10.97 

.86 
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1.46 

.fi'J 

•  10 

•  05 

•  30 

T 

T 

.03 

.11 

•  08 

•  05 

6*36 

.76 

.61 

1.90 

•  06 

.97 

.08 

.01 

.06 

.18 

.72 

.01 

.18 

.6*. 

•  16 

5.51 

.25 

L.32 

.30 
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.07 

.47 

.56 

•  22 

12.06 

1.35 

2.60 

•  89 

.63 

4.68 

.03 

7 

.24 

.76 

•  02 

•  07 

.05 

.46 

7 

.04 

7 

2.07 

.08 

.03 

•  83 

.33 

.42 

•  23 

.03 

•  06 

.02 

.01 

.02 

•  01 

2.791 

.02 

.  1 

t.26 

.06 

.56 

.  38 

•  24 

.02 

•  18 

•  02 

4.87 

.11 

.37 

1.53 

T 

L.4] 

.81 

.03 

T 

.57 

7 

.  '1 

7 

T 

T 

7 

7 

7 

T 

•  01 

7 

7 

CARIBOu  POWER  MOUSE 
CENTERVILLE  PM 
CHALLENGE  RANGER  STA 
CHESTER 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

CITRUS  HEIGHTS 
CLARKSBURG 

CLARIS  VALLEY  MuOD  RCH 

HIGHLANDS 
COhASSET   1  NNE 

COLEHAN  FISHERIES  STA 
COLF AX 

COLGATE  PO.ER  HOUSE 

COLUSA  1  SSW 

COOL 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 
DANA  2  SE 
DAVIS  2  OS* 
DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

DE  SABLA 
DOBBINS  COLGATE 
DOwNIEV ILLE  RANGER  STA 
DUNNIGAN 

OUNSHUIR  RANGER  STA 

EAST  PARK  RESERVOIR 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FALL  RIVE"  HILL  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FOLSOH  DAM 

FORESThILL  RANGER  STA 
FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

GIBSON  HwY  HNTNCE  STA 
GOLD  RUN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

HARRY  ENGLEBR IGHT  DAM 
MAT  CREEK  PH  NO  1 
HIDDEN  VALLEY  RANCH 
HOBERGS 

HUNTER  D1ST  GRAVES  RCH 

IOWA  HILL 
JESS  VALLEY 
KELSEYVILLE 
KILARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 

LAKESHORE 
LAKE  SPAULDING 
LAKE  SPAULDING  OAM 
LAS  PLUMAS 

LEESV1LLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MANZANITA  LAKE  // 

MARYSV1LLE 
MC  CLOUD 
M I  DOLE  TOWN 
MINERAL 

MONTICELLO  OAM 

MOUNT  DANAMER 

MOUNT  SHASTA  HB  CITY  //R 

NEVADA  CITY 

NICOLAUS  2 

OHO 

ORLAND 
OROVILLE 
OROVILLE  BRIDGE 
PACIFIC  HOUSE 
PARADISE 

PASKENTA  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  MOUSE 

PLACERVILLE 

PL  ACER  V  I LLE   I FG 

PLAT1NA 
PORTOLA 

0U1NCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT  R 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROCKLIN 

ROUND  MOUNTAIN  1  NNE 
SACRAMENTO  we  AIRPORT  R 

SACRAMENTO  MB  CITY  R 
SHASTA  OAM 
SHINGLE  SPRINGS 
SH I NGLE TOWN  2  E 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E  //« 
STONVFORD  COOLEY  RANCH 
STONVFORD  RANGER  STA 
STONY  GORGE  RESERVOIR 

STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 
UPPER  LAKE  7  w 
UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 
VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

WHISKEYYOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINYERS 


•»  following  Siaiion 
3S6  - 


DAILY  PRECIPITATION 


Day  of  Month 


o 

H 

1  1 

2 

3 

4    |    5  | 

6 

7  | 

8 

9 

10  | 

11 

12 

13  | 

14 

15 

16      17  18 

19  |  20  |  21 

22  23 

24 

25 

26 

27 

28  29 

30 

31 

3.23 

.06 

•  39 

1.05 

.58 

.73 

.03 

.31 

.05 

.03 

• 

4.55 

.03 

.38 

.85 

1.16 

1.45 

.46 

T 

.19 

.03 

7 

X 

.10 

T 

3.27 

•  39 

■  42 

1.08 

1.35 

.02 

.01 

7 

1.87 

•  03 

.26 

.11 

7  .67 

.20 

.02 

.08 

T 

.23 

T 

.19 

T 

•  09 

.02 

.01 

.20 

1.38 

1.30 

2.10 

2.32 

1.00 

.22 

.05 

.25 

•  16 

.10 

.20 

3.00 

•  05 

•  45 

I 

.22  1.28 

•to 

T 

.05 

.20 

.15 

7 

.10 

•  ' 

.78 

.12 

.15 

.25 

T 

T 

1.56 

•  • 

7.40 

.06 

.06 

.04 

2.29 

.01 

•  04 

.45 

.01  .24 

1.19 

.07 

.02 

.02 

.13 

.02 

.01 

.01 

.07 

1.75 

.12 

.21 

.22 

.39 

.10 

7 

.27 

.08 

•  06 

T 

.23 

.02 

7 

.09 

7 

4.16 

1.00 

.06 

.52  1.74 

.46 

.10 

.12 

.12 

2.19 

.10 

.43 

.06  .89 

.49 

T 

T 

.09 

7 

.13 

T 

7 

9.18 

.37 

1.53 

.79 

•05  2.50 

2.93 

.20 

.10 

7 

.52 

T 

.07 

T 

.07 

.03 

.02 

6.16 

.01 

1.40 

.26 

2.25 

2.20 

.04 

7 

6.77 

•  86 

L.12 

.56 

.17  2.09 

1.36 

.17 

7 

.11 

.17 

.06 

.08 

1.72 

.5; 

.200  .90 

7 

T 

.07 

.03 

15.7* 

1.30 

3.05 

3.40 

3.60 

3.44 

.54 

.18 

.23 

2.33 

.15 

.52 

.20 

.05  .30 

.74 

.01 

.04 

.04 

.28 

1.32 

.04 

.15 

.20 

7  ,28 

.26 

7 

7 

.  1  3 

.01 

.15 

.02 

.08 

7 

7  . 

6.79 

.02 

.80 

1.15 

1.60 

1.65 

.98 

.18 

.16 

.12 

.11 

.02 

2.25 

.40 

.  38 

.32 

.95 

.20 

5.85 

.24 

1.02 

.56 

.02  2.16 

1.77 

.01 

.04 

.03 

3.93 

.08 

.27 

1.02 

1  *89 

.83 

.31 

.10 

.40 

T 

7 

.02 

.01 

T 

11.13 

.73 

3.25 

.11 

1.78  3.93 

1.05 

.28 

T 

4.48 

.46 

1.44 

.58  .88 

.29 

.46 

•  02 

.15 

.20 

7 

7 

7 

11.89 

1.29 

.32 

2.60 

3.20 

».08 

.38 

.02 

5.96 

.08 

.33 

1  .90 

.02  1.57 

1.22 

.23 

.22 

.36 

.01 

.02 

4.06 

.26 

1.07 

.13 

.15  1.25 

%8 

.18 

.  1  3 

•  43 

4.03 

.16 

•  24 

.75 

.92 

1  .06 

.38 

.03 

•  43 

.01 

.03 

.02 

2.51 

•  04 

■  05 

.53 

.57 

1.02 

.15 

.04 

•  11 

7.65 

.17 

2.11 

.01  1.76 

3.17 

.43 

.01 

5.58 

.15 

1  .08 

1.81 

'.96 

.33 

.  1  3 

.12 

2.64 

.03 

•  14 

.  "9 

.55 

.75 

.21 

.03 

•  39 

.03 

.02 

T 

J.  53 

.05 

.12 

1.17 

.59 

.82 

.09 

.06 

T 

.61 

.02 

6.14 

.48 

.41 

.80 

3.03 

1.20 

7 

.06 

•  16 

5.69 

.04 

.15 

U30 

T  1.77 

1^96 

.35 

.03 

.07 

5.99 

.21 

1.65 

T  1.81 

1.66 

.27 

.11 

.06 

T         7  7 

3.62 

.18 

1.13 

.16 

.38  .95 

.44 

.18 

7 

T 

.20 

4.87 

T 

•  56 

.79 

.21  1.14 

t.l0 

.07 

7 

T 

3.9* 

.15 

1.76 

.03 

3.20 

•  48 

.27 

.13  .81 

I  .  36 

.15 

4.16 

.13 

.26 

1.23 

.88 

1.13 

7 

T 

.51 

.01 

.01 

5.15 

.20 

1.4C 

•  22 

.72  1.42 

.54 

.26 

.06 

.25 

.06 

2  .35 

.01 

.08 

.44 

.31 

.77 

.41 

.03 

.29 

.01 

.  9  1 

4.06 

.03 

1.49 

.04 

.37  1.21 

'!73 

.06 

.02 

.11 

9.00 

• 

4.30  • 

ft 

4.70 

.05 

4.34 

.40 

1.30 

.20  1.22 

.37 

.34 

T 

T 

.46 

3.67 

.05 

.16 

.97 

.01  .84 

.91 

.13 

.03 

.53 

.04 

.03 

7 

4.01 

.04 

.08 

1.5J 

1.19 

.93 

.05 

.05 

.09 

.02 

3.56 

.10 

.95 

.60 

1.68 

.2  3 

4.90 

.06 

1.28 

.49  2.10 

.97 

4.01 

.08 

.12 

1  .04 

.80 

.96 

.38 

.18 

.43 

.02 

7.90 

■  04 

1.32 

Its 

5.00 

.76 

.0  3 

2.28 

■  14 

.  39 

.52 

.85 

.17 

.05 

.16 

3.51 

.11 

.85 

.48  .69 

T 

T 

7 

5.54 

•  12 

.95 

1.02 

..74 

.63 

.08 

2.23 

.07 

.12 

.03 

T 

5.79 

.13 

1.27 

.09 

.38  1.60 

;!o2 

.27 

6.31 

.  1 1 

■  24 

•  60 

4.10 

1.26 

T 

8.60 

.50 

.90 

.08  1.85 

5.25 

7 

.02 

T 

7  • 

6.79 

1.15 

.67  1.90 

3.07 

3.25 

.04 

.  34 

.  3  3 

6.32 

.07 

1.21 

1.67  1.11 

2.26 

T 

.02 

.0  1 

2.70 

.14 

.53 

.21  .'2 

.34 

.13 

•  40 

T 

T 

7 

8.2* 

.07 

•  76 

.97 

.28  .86 

5.10 

.14 

•  05 

•  01 

.04 

3.56 

.  10 

1.07 

.01 

7 

4,64 

.27 

•  36 

1.27 

.86 

.95 

.26 

.  1  1 

7 

.55 

T 

T 

•  06 

4.29 

.24 

•  98 

T 

.33  1.26 

.58 

.42 

T 

.42 

7 

3.73 

•  07 

.73 

•24  .80 

1.79 

.10 

T 

3.62 

.08 

•  65 

T 

•30  .84 

1.58 

.17 

7 

T 

7 

T 

10.61 

•  02 

1.95 

2.20 

'  ' 

7 

10.63 

.0* 

1.07 

•  45 

.32  2.40 

e!s5 

3.6* 

.65 

.45 

1.85 

.69 

6.41 

.05 

1.45 

.79 

3.47 

•  43 

.22 

3.74 

.19 

1.08 

.03 

.53  .85 

.39 

.10 

•  06 

.51 

•  04 

3.96 

•  14 

1*19 

X 

7 

T 

7 

3.87 

,44 

•  96 

.04 

.53  .80 

.42 

.10 

•  12 

.44 

.02 

7 

•  01 

.01 

.05 

4.45 

•  22 

1.32 

.02 

.76  1.32 

.39 

.11 

■  03 

.01 

•  20 

T 

T 

7 

T 

7 

J 

J 

2.17 

T 

.61 

.03 

.14  .63 

.52 

.10 

•  14 

7 

T 

T 

7.70 

.06 

2.07 

1.73 

2.65 

1.19 

2.70 

•  12 

.78 

.16  1.02 

.26 

.06 

.03 

.27 

7 

2.77 

•  93 

.04 

.28  .73 

.49 

.13 

.17 

6.87 

•  70 

1.30 

.03 

1.06  2.65 

.75 

.23 

.03 

.12 

14.93 

,07 

1.55 

1  .66 

.27  4.10 

7.22 

.06 

7 

15.94 

.17 

3.30 

2.55 

7.90 

1.97 

.05 

7 

7 

4.93 

.20 

.19 

1.14 

1.07 

1.37 

.21 

.42 

.02 

.31 

2.88 

.10 

.51 

.25 

1.75 

.27 

T 

«.1S 

7 

.18 

.92 

7  .74 

.82 

.71 

.35 

.46 

T 

3.54 

•  06 

.16 

.80 

.76 

.88 

.40 

•  07 

•  38 

7 

7 

T 

7 

2.95 

•  04 

.13 

.74 

7  .62 

.78 

.32 

T 

.32 

7 

7 

7 

5.17 

.05 

•  30 

1.00 

2.09 

1.45 

•  10 

.12 

•  06 

9.82 

.56 

4.02 

.08 

.81  2.73 

1.20 

.20 

•  22 

WOODLAND    1  WNM 


03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDAR v I L  L£ 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 
DOYLE 

DOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  FISH  AND  GAME 
FORT  BIDWELL 

GEM  LAKE 

LONG  VALLEY    INSP  STA 
METERS  *  SW 
MEYERS   INSPECTION  5TA 
MONO  LAKE 

SAGEHEN  creek 
SECRET  VALLEY 
SOUAH  VALLEY 
STANDI SH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAMOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 
WENDEL  10  SE 
WOODFORDS 


ALAMO  I  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG  SUR  STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL  I NGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLEY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GEKBEH  RANCH 
SXLROY 

GILROY  14  ENE 
HALF  MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HULL  1  STEP 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

L I VERMQRE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  *  SW 
MARTINEZ  3  SSE 

MARTINEZ  FIRE  STATION 
MONTEREY 
MORGAN  H ILL  2  E 
MORRO  BAY  F IRE  DEPT 
MQRRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACI MIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  MB  AIRPORT 

PAICINES  OHRwALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PALOMA 

parkf i  eld 
paso  robles 

paso  robles  faa  ap 
pinnacles  nat  monument 
pismo  beach 
point  piedras  blancas 
port  Chicago  naval  dep 

priest  valley 
redwood  city 
richmond 

saint  marys  college 
salinas  2  e 

salinas  faa  ap 

salinas  dam 

san  antonio  mission 

SAN  ARDO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  Wd  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  06I5PO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

SANTA  MARGARITA  2  SW 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVI LLE  LAKE 
SOLEDAD 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDP.0  FILTER 

WALMAR  SCHOOL 
MALNUT  CREEK  2  ESE 
WALNUT  CREEK  *  E 
WATSONV I LLE  WATERWORKS 
WRIGHTS 


en  loltowing  Station  Lndei 
387  - 


DAILY  PRECIPITA  TION 


Continued 


DRAINAGE  09 
angIOla 

ANTIOCm  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCM  PUMPING  PL  J 
ASM  MOUNTAIN 
AUBEARY    1  NNE 

BAKERSF I  ELD  W8  AIRPORT 
BALCH  POWER  HOUSE 
BLACKWELLS  CORNER 
BOTTONW ILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 

CAMP  PARDEE 

CATMEYS     ■   BULL  RUN  RH 
CHERRY  VALLEY  OAM 
COALINGA 
COALINGA  14  MNW 

CORCORAN  IRRIG  DIST 
DELANO 

OEL  PUERTO  ROAO  CAMP 
DEN A I R  3  NNE 
OUOlEYS 

ElECTRA  POMER  HOUSE 
ELLIOTT 

EKCHEOUER  RESERVOIR 
FIDDLETOMN  LYNCH  RANCH 
FIVE  POINTS  5  SSW 

FRESNO  MB  AIRPORT 
FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 
GIANT  FOREST 
GLENNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVELANO  RANGER  STA 

MANFORO 

HETCH  HETCHY 

HUNTERS  DAM 

IORIA 

IONE 

JOHNS 1NDALE 
A ER LINGER 

KERN  RIVER  INTAKE  NO  3 
KERN  RIVER  PH  NO  1 

KERN  RIVER  PH  NO  3 
KETTLEMAN  CITY   1  SSM 
KETTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 
LE6EC 

LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINOSAY 
LOO  I 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  BANOS 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MAOCRA 

MANOEV ILLE  ISLAND 

MANTECA 
MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 
MEADOM  LAKE 

MENDOTA  OAM 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NH 

NORTH  FORK  RANGER  STA 
OAKOALE  WOODWARD  DAM 
ORANGE  COVE 
PANOCHE 
PANOCME  CREEK 

PATHWAY 
PINE  FLAT  DAM 
P0RTERV1LLE 
POSEY  J  E 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

SAN  ANDREAS  2  S 
SAN  EM  I  GO  ID  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSfcMITE 

SPRINGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
SUTTER  HILL  RANGER  STA 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANY 

TULEF I ELO 

TURLOCK 

VISALIA 

WALLACE   1  SE 

WASCO 
WESTHAVEN 
WEST  POINT  ]  SW 
WHITE  ROCK 
wOFFORD  HEIGHTS 

YOlEH | TE  NATIONAL  PARK 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESCONDI  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

ALPINE 

ALTADENA 

*NZA 


2.95 
2.46 
Z.J- 
2.6  3 


26.02 
6.74 
23.33 

6.36 
2.5T 
6.47 
11.47 


3.70 
4.20 
6.23 


2.65 
3.03 
2.26 


12.48 
2.  52 
3.43 


5.60 
15.62 
10.09 


11.99 
11.20 
1.77 


4.23 

I. '01 
2.09 
9.56 
3.66 
11.03 

10.67 


Day  of  Month 


62   1.64  .05 


.47  1.05 
.06  2.96  7.33 
.03  2.63  4 


1.01  1.95 

4.29  3.69 

.23  1.05  1.96 

.25   1.70  4.36 


.36  1.96  2.61 

.21   1.20  1 

.66  1.00 

.73  1.61 

1.42  1 


T         .72  1.60 
.06  5.6112.90 
1.52  4.36 
.16  4.3310.09 


.23  2.55  3.47 
.16   1.30  2.60 


.22     .90  1.65 

.63  1.45 

.06  2.20  3.14 

.13   1.00  3.57 


.30     .71  1.13 


1.16  1.66 
.21  .43 

.04  1.14 


.02   3.01  4.33 
.43 

1.23  2 

.13     .63  1.42 

T         .36  1.12 


.12   1.42  3.64 

.50  2.34 

3.22  6.89  3.53 

.11  2.80  2.66 


.84 

.92   1.98  2.19 

.66  1.26 

1.04  2.60  6.04 


3.45  3. 
.68  3.24  2. 
.20  1.61  2. 
.90   1.36  2. 


1.29 
.08 

.08  .01 
2.38  .01 


.'9 
1  .05 


.21 
1.62 

.17 
1.82 


13     14  IS 


16      17  18 


T        .02  T 


25     26     27  28 
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Day  of  Month 


Station 

Tota 

1    |  2 

3 

4 

5 

6 

7  |  8  [  9 

10  |  11  |  12 

13  |  14  |  15 

16  |  17 

16 

iq     9n  01 

13        4U  2il 

00    \   00    \  OA 
2.Z       ZJ  2.4 

oc 

40 

26 

J  L 

97 

oa 

40 

31 

ARROYO  SECO  RS  FC  5090 

9*65 

.25 

*.*0 

T 

2.19 

2.65 

.16 

AVALON  PLEASURE  PIER 

10«01 

.02  .49 

2.05 

•  58 

5.89 

.96 

AZUSA  CITY  PARK  FC  L43 

7*6) 

2.18 

•  48 

1.30 

2.26 

1.38 

01 

BARRETT  DAM 

9*78 

T 

1.12 

1.61 

3.32 

3**3 

* 

.17 

_  * 
* 

BEAUMONT 

10.33 

1.76 

2.42 

1.50 

2.54 

1 .49  T 

• 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

12«50 

i.se 

2.20 

1.44 

4.11 

2.6T 

•  50 

T 

BEL  AIR  FC  10  B 

7.01 

.63 

2.36 

.02 

U74 

2.11 

.15 

BIG  BEAR  LAKE 

19.01 

4.10 

•  02 

2.86 

9.43 

2.31 

814  BEAR  LAKE  DAM  // 

22**0 

2.*7 

2.50 

2.23 

7.83 

7.01 

29 

T 

07  * 

BIG  OALTON  0AM  FC223BE 

17.81 

.07 

6.00 

3.34 

7.05 

1*35 

BIO  TUJUNGA  DAM  FC*6DE 

12.8A 

.15 

4,44 

T 

2.17 

5.80 

.28 

80NITA 

*t0* 

•  34 

**6 

1.80 

.57 

.30 

.37 

BOUQUET  CANYON 

5.17 

•  76 

1.75 

•  07 

•  98 

1.61 

8REA  CITY 

5.39 

2.11 

.03 

1.20 

1.65 

.40 

BURBANK  FO  FC22613 

2.2* 

•  20 

.20 

•  79 

.75 

.30 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT  R 

.  .  >* 

.20 

1.58 

T 

.64 

.52 

T 

CABS  I LLO  NAT  MONUMENT  R 

2.7* 

.  36 

•  36 

1.29 

.22 

.32 

T 

T 

.03 

.1* 

T  . 

3.02 

.01 

1.17 

T 

•  62 

.64 

.58 

CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

3.08 

•  10 

I. 10 

•  02 

.94 

•  80 

.12 

CHATSWORTH  FC  2*  D 

A.59 

1.88 

1.21 

.99 

.51 

CHULA  VISTA 

2,12 

•  36 

.90 

.  19 

.49 

.02 

.16  . 

9.*9 

2.67 

•  6.79 

.03 

C0L8YS  FC  53  0 

13.  *8 

•  0* 

4.61 

1.86 

6.05 

.90 

CORONA 

6.1* 

1.75 

T 

2.05 

1.90 

•  4* 

I 

COVINA  TEMPLE  FC  193 

6.92 

2.43 

T 

2.76 

1.63 

.06 

T 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

16.12 

•  16 

6.55 

6.42 

CULVER  CITY 

5.3* 

.21 

2.30 

, 

1.83 

.82 

.16 

CUYAMA 

1.9T 

.39 

.08 

1.01 

.49 

CUYAMACA 

18.07 

.28 

2.59 

2.77 

5.75 

6.0* 

•  64 

DESCANSO  RANGER  STA 

1**2* 

.34 

1.70 

2.55 

4.10 

5.22 

.11 

•  22  . 

DOWNEY  FD  FC107C 

A. 22 

•  02 

1.95 

1.45 

•  76 

•  04 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

*.  19 

1.79 

.11 

.63 

Ul* 

.52 

EL  CAPITAN  DAM 

9.65 

.05 

1*11 

2.41 

3.67 

2.20 

.07 

•  1 2 

,02  • 

ELIZABETH  LAKE  FC1Z8B 

6.70 

•  35 

2.35 

1.39 

2.60 

.01 

ELS I MORE 

8.67 

2.19 

1.29 

1.66 

1.99 

1.54 

ESCONDIDO 

7.65 

1.28 

.06 

1.96 

.72 

.03 

6.99 

2.84 

U26 

2.02 

.87 

FONTANA  5  N 

15.26 

.10 

5.60 

T 

4.50 

•..64 

.42 

FONTANA  KAISER 

7.72 

3.60 

1.63 

1.95 

.54 

T 

T 

FULLERTON  HRLCREST  RV 

*.99 

2.22 

.02 

2.00 

.75 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

9.38 

.52 

2,78 

3.72 

.03 

GILLESPIE  FIELD 

*.*3 

.26 

.23 

2~.  2  2 

!s9 

.75 

.08 

GLENDALE  STAPEN  FC295G 

5.31 

.25 

2.29 

.03 

1.00 

l.'O 

.04 

GLENDORA  NEST  FC  169 

9.92 

.05 

3.89 

T 

3.03 

2.73 

.18 

.02 

HAINES  CYN  LOWER  FC36* 

8.10 

.16 

3.39 

•  0* 

1.49 

2.76 

.26 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

10.57 

.21 

4.43 

.05 

1.94 

5*61 

2.16 

1.06 

.8* 

1.4* 

.  1 1 

HENSHAW  DAM 

13**2 

.40 

2.50 

2.35 

3.66 

*.*1 

•  02 

.01 

•  07  • 

HOEGEES  FC  60  A 

2*. 62 

12.1* 

.09 

2.43 

9.71 

.29 

IDYLLWILO  RANGER  STA 

>18.05 

3*85 

.3* 

6.66 

5.29 

1.71 

0  .20 

JULIAN  WYNOLA 

12*72 

1.72 

•  67 

3.73 

•  06 

juncal  dam 

12.*5 

•  63 

3.70 

.12 

1.72 

6.24 

.0* 

LA  CRESCENTA  FC  251 

10.57 

.26 

5.30 

T 

2.33 

2.65 

•  03 

LACUNA  BEACH 

*.77 

2.25 

.0* 

2.10 

.22 

.15  T 

.01 

LAKESIDE  2  ENE 

6.26 

•  03 

.75 

1.35 

2.30 

1.75 

.08 

LA  MESA 

*.96 

.55 

.30 

.09 

LA  VERNE  MTS  FC  560  B 

10.51 

3.50 

3.32 

3.27 

•  *2 

LECHUZA  PT  STA  FC  3526 

7.*6 

.56 

2.95 

•  0* 

1.68 

1.90 

.33 

LOMPOC 

2.08 

.10 

.92 

.05 

.38 

.63 

T 

LONG  BEACH 

5.  30 

.22 

1.63 

•  10 

2.88 

.47 

LONG  BEACH  MB  AP 

3*91 

T  .37 

1.64 

•  32 

1.37 

.  2  1 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT  R 

3,67 

.73 

.95 

.21 

1.49 

.29 

L05  ANGELES  CIVIC  CTR  R 

5.26 

1.06 

1.35 

.11 

1.81 

.93 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

6.91 

2.52 

• 

.66 

3.49 

.02 

LYTLE  CREEK  PH 

21.87 

8.20 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

15.38 

4.55 

1.53 

1.60 

3.35 

4.34 

.01 

MILL  CREEK  NO  2 

16.92 

4.48 

1.25 

3.15 

6.58 

1**2 

.04 

MOORPARK 

6.16 

T 

2.65 

.01 

.90 

1.94 

.66 

MT  BALDY  FC  850 

2 1  «*3 

4.54 

1.70 

1.50 

6.26 

7.*3 

MT  BALDY  NOTCH 

16.7* 

T 

6.00 

T 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  ft 

.08 

5.97 

2.21 

6.82 

1.80 

NEWBURY  PARK  A  SW 

*.9! 

2.85 

.43 

1.22 

.*5 

NEWHALL  SOLEDAD  FC  32C 

5.07 

.09 

L*90 

1.17 

1.65 

.26 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

*  ** 

I.T9 

T 

2.20 

..3 

.02 

NIPOMO  2  Nw 

**3* 

•  0* 

1.58 

1 .43 

0CEANS1 DE 

1.14 

T 

1.68 

.19 

.*5 

OJAI 

10*03 

.70 

2.19 

•  08 

2.92 

4.12 

.02 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 

20*10 

.31 

6.98 

3.76 

6.68 

.37 

OXNARD 

3  73 

.02 

1.86 

T 

.7* 

.88 

.23 

PACOIMA  DAM  FC  33  A-E 

7,91 

.31 

2.96 

•  02 

1.77 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

23,73 

2.66 

1*62 

5.96 

7.92 

5.35 

T 

PALOS  VEROES  EST  FC*3D 

3,21 

1.03 

.11 

.86 

.74 

.*7 

PASADENA 

6.25 

.05 

2.99 

1.45 

1.50 

.26 

PERRIS 

67 

2.09 

.01 

1.05 

.15 

.37 

PIEDRA  BLANCA  GRD  STA 

9**0 

2.12 

•  4* 

.61 

1.83 

.02 

PINE  CANYON  PS  FC321E 

*•  5*1 

.05 

1.57 

.0* 

.46 

2.35 

.06 

PIRU  2  ESE 

1.85 

•  06 

1.20 

1.49 

.73 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 

2**3 

.05  1.02 

.2* 

.66 

.26 

POMONA 

6* 

T 

2.61 

•  01 

2.79 

2.37 

.** 

01       01  01 

.42 

•  01 

POWAY  VALLEY 

.03 

.52 

•  52 

02 

RAMONA  SPAULOING 

7*7" 

.01 

.84 

.32 

3.37 

1.88 

1.03 

.20 

.07 

RANCH  I T A 

•  ** 

REDLANDS 

8*07 

2.13 

.13 

2.01 

2.64 

.72 

RIVERSIDE  FIRE  STA  •  3 

88 

2.08 

.02 

1.50 

.60 

.06 

.40 

RIVERSIDE  EXP  STA  R 

5 "  5' 

1.36 

.80 

1 .09 

1  .47 

SALSIPUEOES  GAGING  STA 

**2C 

1.92 

.28 

•  90 

1.10 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

6.94 

.10 

2.93 

8.55 

2.62 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

9. 1* 

T 

2.68 

.05 

4.23 

2.01 

.17 

SANOBERG  PTL  FC130B 

• 

• 

1.41 

.11 

SAND6ERG  MB  //R 

1*6( 

•  *2 

.28 

•  13 

•  07 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT  R 

T 

.52 

.40 

1.3* 

.73 

.23 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

8.5* 

1.44 

1.33 

1.15 

3.14 

1.35 

.13 

SAN  FERNANDO 

4.92 

T  .30 

1.70 

T 

1.66 

1.20 

.06 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

11.09 

.0* 

4.63 

•  02 

2.90 

3.00 

.*8 

.02 

SAN  GABRIEL  DM  FC*25BE 

19.0* 

.13 

7.26 

T 

3.58 

7.31 

.76 

SAN  GABRIEL  FIRE  OEPT 

6.19 

T 

2.89 

.01 

1.66 

1.43 

.20 

SAN  JACINTO 

**69 

2.15 

.08 

1.56 

.54 

.20 

.16 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

6.21 

2.38 

•  02 

2.56 

1.02 

.23 

SANTA  ANA  RIVER  PH  1 

17.0* 

17.04 

SANTA  ANITA  FERN  FC*32 

19. *2 

9.11 

*.08 

6.23 

SANTA  BARBARA 

5.63 

2.*2 

T 

.87 

1.67 

.47 

SANTA  BARBARA  FAA  AP 

5.11 

2.12 

.01 

.41 

1.52 

1.05 
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Continued 


Day  of  Month 


1 


SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  CATAL1NA  nBAP 
SANTA  MAR  I A  MB  AIRPORT 
SANTA  MONICA 
SANTA  MONICA  PIER 

SANTA  PAULA  6.68 
SAuGuS  PwR  PL  NO  I  5. ST 

SIGNAL  "ILL  FC  MS  3.»6 
SOMIS  3  NH 
SPAORA  PAC  FC  356  C 

SuET  RANCH 

SUSANA  KNOLLS  6.57 

THOUSAND  OAKS  *.20 

TOPANGA  PATROL  STA  FC6  9.63 
TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 
TMITCHELL  OAH 
UNION  OIL  STEARNS  ABS 
UCLA 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUTS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 
WALNUT  PTL  STA  FC102C 

WARNER  SPRINGS  6. S3 

WHITTIER  CTY  H  FC  I06C  5.15 

TORBA  LINDA  6.91 


ADELANTO 
APPLE  VALLEY 
BAKER    •  NNW 
BARSTOM 
BEAUMONT   1  E 

BENTON    INSPECTION  STA 
BIG  PINES  PARK   FC  8)8 
BISHOP  CREEK   INTAKE  2  / /R 
BISHOP  MB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

8LYTHE 

BLYTHE  FAA  AIRPORT 
BORREGO  DESERT  PARK 
BORREGD  SPRINGS  3  NNE 
BOULEVARD 

BRAMLEY  2  SM 
CABAZON  6.26 
CALEXICO  2  NE 
CANT IL  1.05 
COYOTE  WELL5 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
OEATH  VALLEY 
DEEP  CANTON  LABORATORY 
DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
DUNN  SIDING 

EAGLE  HOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSM 

FAIRMONT  2.75 
GOLD  ROCK  RANCH 

HA  I  WEE  6.50 

HATFIELD  PUMPING  PLANT 
HESPERIA 
IMPERIAL 
IMPERIAL  FAA  AP 
INDEPENDENCE  9.90 

1NDIO  U  S  DATE  GARDEN 
1NTOKERN  1.29 
1NTOKERN  ARMJTAGE 
IRON  MOUNTAIN 
JOSHUA  TREE 

KEE  RANCH  / 
LAKE  ARROWHEAD 
LANCASTER 

LUCERNE  VALLEY   1  3SW 
MECCA  2  SE 

MITCHELL  CAVERNS 

MOJAVE  1.15 

MOJAVE  2  ESE  1.17 

MORONGO  VALLEY  6.02 

MOUNTAIN  PASS  2.35 

MT  SAN  JACINTO  pSP 
NEEDLES  FAA  AIRPORT 
NIGHTINGALE 
N I  LAND 

ocotillo  wells 
palmdale 

palmoale  faa  airport 
palm  springs 
parker  reservoir 
randsburg 

snow  creek  upper 
souirrel  inn  2 
thermal  faa  airport 

TRONA 

TwENTTNINE  PALMS 

VALTERMO  RANGER  STA 
V1CT0RV1LLE  PUMP  PLANT 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


2.00  2.00 

.01  .20  1.28 
.01  1.0* 

.63  1.55 

■  61  1.39 

2.B2 
.02  2.16 
.01  1.61 
2.60 
2.60 


.01  1.70 
.80  3.82 
.01  1.76 


.37  1.60 
1.92 
.06  2.03 


.30  1.95 

.27  2.95 
.02  .92 

.03  2.23 

.01  1.79  .6* 


.06  1.63 

1.10  2.12 
.02  2.60  1.97 


,02  1.73  3.26 


,01  2.16 


.37 


.03  1.03  1.75 

.63  1.63  1 

.08  1.05  2.85 
.96  2.32 

T       1.90  1.30 

T       3.09  6.30 

2.70  3.03 

.86  1.20 

.81  1.23 

.07  ,67 


.26  2.56  2.61 


.16  2.08  2.28 


.03  .03 

.20  .12 

.07  .03 

.66  1.33 


T  1.27 
T 

.02  .02 


.02  .16 

1.62 

.03  T 
T  .33 

T 

2.78 
.03  T 


3.13 
10 


.38  3.18  6.71 


11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22     23     24  25 


.16     .07  .03 


27     28  !  29  I  30  31 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  DECEMBER    2  -  7  ,  1966 
Reports  from  weather  observing  stations  not  published  In  Cllmatological  Data  or  Hourly  Precipitation  Data,  California 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 


Amador  county 


LAT1T1DE  LONGITUDE  ELEV. 


TIME 


DAILY  AMOUNTS 


CALAVERAS  COUNTY 
WI LSEYVI LLE  -  SCHAADS  RESORT 

FRESNO  COUNTY 
AU BERRY 

BIG  CREEK  NO.  1  PH 
BIG  CREEK  NO.  2  PH 
BIG  CREEK  NO.  3  PH 
BIG  CREEK  NO.  4  PH 

CLOVIS  4  NNE 
COAL  I NGA 

COALINGA  FEED  YARD 
COAL  I NGA  5  ESE 
COALINGA  7  SW 


37  05 
37  12 
37  12 
37  09 
37  08 

36  S3 
36  09 
36  13 
36  07 
36  06 


119  29 

119  It 

119  18 

119  23 

119  29 

119  40 

120  22 
120  21 
120  18 
120  29 


2000 
4860 
29  70 
1430 
1010 

400 
670 

1000 
600 

1000 


.35 
.44 

.00 


.00 
.00 
.00 


.75         1.90         1.48  BERNARD  B.  FITZE 

.79         1.51         1.24  F.  J.  BELLEMIN 


EFFIE  A.  SCHAAD 


FERN  NORTHROP 
SO.  CAL.  EDISON  CO. 
SO.  CAL.  EDISON  CO. 
SO.  CAL.  EDISON  CO. 
SO.  CAL.  EDISON  CO. 


1 .46 
2.04 
2.26 
.42 


TOM  SYKES 

U.  S.  BUR.  RECLAMATION 
FEED  YARD 
J.  C.  CONN  RANCH 
FREEMAN  RANCH 


COALINGA  8  SW 

COALINGA  12  SW 

COALINGA  13  WSW 

COALINGA  14  W 

COALINGA  16  WNW 

COALINGA  10  NW 
COALINGA  18  NW 
LAKE  WILSON 
PLEASANT  VALLEY 
REEDLEY 

SANGER  2  N 
SELMA 

SHAVER  LAKE   3  NNE 

INYO  COUNTY 

BIG  PINE  PH 
BIG  PINE  13  SE 
BISHOP  CREEK  PLANT  NO. 
LITTLE  LAKE  1  NW 
LONE  PINE 

LONE  PINE   5  NW 
LONE  PINE   13  SE 
NORTH  HAIWEE  RESERVOIR 
T 1  NEMAHA  RESERVOIR 

KERN  COUNTY 

ARVIN 

BACKUS  RANCH 
BELLEVUE 
BITTERWATER 
BOREL  PH 

CANFIELD  RANCH 
BUENA  VISTA 
C I TRUS 

EIGHTH  STANDARD  RANCH 
FREMONT 

GREENHORN  MTN .  PARK 
ISABELLA  RESERVOIR 
KEENE 

KERN  RIVER  INTAKE  NO.  1 
MC  KITTRICK  FIRE  STN. 

MOJAVE  1  N 
MOODY  RANCH 
POSO  RANCH 
ROSE  DALE 
WEST  ANTELOPE 
WOODY 

KINGS  COUNTY 

A  VENAL 
AVENAL 

AVENAL  6  SSW 
AVENAL  8  SW 
AVENAL  12  SSE 


1  E 


CORCORAN 
RIVERDALE 
STRATFORD 

LOS  ANGELES  COUNTY 

ACTON  CAMP 
ALTADENA  2  E 
ARCADIA  2  N 
ARTESIAN  SPRINGS 
AZUSA  1  N 

AZUSA  VALLEY  WATER  CO. 
BAILEY  DEBRIS  BASIN 
BEVERLY  HILLS 
BRADBURY 
BRAND  PARK 

CALABASAS 
CAMP  RINCON 
CAMP  STURDEVANT 
CAMP  VALCREST 
CASTAIC  2  S 

CHATSWORTH 

CHATSWORTH-TWIN- LAKES 
CHERRY  SUMMIT 
CLEAR  CREEK 
DEVILS  CANYON 

DEVILS  GATE  DAM 
EAST  SPUNKY 
EATON  WASH  DAM 
EL  MONTE 

FAIR  OAKS  DEBRIS  BASIN 


36  02 
36  00 
36  07 
36  09 
36  15 

36  14 

36  19 

37  01 
36  08 
36  36 

36  36 

36  34 

37  09 


37  08 

36  58 

37  16 

35  75 

36  36 

36  41 
36  25 

36  14 

37  04 


35  12 

34  57 

35  20 
35  33 
35  35 

35  17 
35  21 
35  02 
35  06 
35  36 

35  44 
35  39 
35  13 
35  31 
35  18 

35  04 
35  06 
35  37 
35  26 
33  54 
35  42 


36  00 
36  00 
35  56 
35  38 

35  48 

36  05 
36  23 
36  11 


34  27 
34  10 
34  25 
34  34 
34  09 

34  07 
34  10 
34  04 
34  09 
34  11 

34  09 
34  14 
34  13 
34  21 
34  27 

34  16 
34  17 
34  35 
34  17 
34  20 

34  11 
34  34 
34  10 
34  05 
34  12 


120  27 
120  28 
120  35 
120  37 
120  37 

120  31 
120  35 

118  58 
120  16 

'119  27 

119  33 
119  37 
119  18 


118  20 
118  13 
118  35 

117  56 

118  04 

118  05 

11B  02 

117  56 

118  14 


118  49 

lie  ii 

119  05 

120  05 

lie  31 

119  09 

119  19 

118  58 

119  02 

117  55 

118  33 
lie  29 

lie  34 
lie  40 

119  34 

lie  11 

118  58 

119  16 
119  08 
lie  26 
118  51 


120  09 

120  09 

120  10 

120  13 

120  05 

119  34 
119  50 
119  50 


118  12 

lie  06 
lie  oi 
lie  22 

117  54 
117  53 

lie  04 
lie  24 

117  58 

lie  16 
lie  3e 

117  52 

lie  02 

117  59 

lie  37 

118  36 
118  36 
118  24 

lie  io 
lie  37 

lie  io 
lie  22 
lie  05 
lie  03 
lie  oe 


1350 
30  64 

leoo 

3000 
1880 

1450 
4400 
6560 
600 
350 

370 
306 
5380 


5400 
3825 
7100 
3500 
3661 

3675 
3775 
3850 
3650 


445 
2645 

369 
1500 
2260 

334 
310 
660 
338 
3300 

6050 
2660 
2375 
2010 
1051 

2875 
405 
3  70 
380 
3100 
1630 


750 
750 
1565 
1700 
712 

200 
300 
280 


2625 
975 
1100 
3685 
710 

620 
1180 
290 
935 
1250 

924 
1510 
3275 
5920 
1060 

980 
1275 
2995 
3150 
3340 

1090 
3610 

eeo 

275 
1565 


.77 
.08 

.95 


.07 

1.15 

3.62 
.22 
.29 

.93 
.  74 

1.20 


.62 
1.16 

.75 
1.19 


.20 
.00 
.28 
.00 
1.10 


.26 


.00 
.50 
.00 


.06 
.02 
.00 


.60  .00  .0 

.60 

(STORM  TOTAL  6.2) 

.48  .00  .6 

.01  .70  .0 

.20  .66  .1 

.00  .62  .0 


4.62 
2.34 
4.50 


1.14 
.38 
1.40 


.20 
1.11 
.13 


5.07  9.38 

.25  1.45 

1.64  1.74 

1.26  2.69 

.78  1.75 

3.38  3.83 


2.40 
5.31 
3.87 
.96 
1.07 


1 .05 


5.10 
4.15 
4 .  50 


.  38 
.32 
.20 
.51 

4.95 

.14 

.15 
.16 
.19 


10.87 
5.20 
1.40 


1.93 
1.92 
2.66 


2.99 
5.46 
2.14 
2.85 


1 .20 
6.94 
2.55 


.20 
.00 
.00 


.12 
T 

.00 
.02 


ROBERTS  RANCH 
DOC  MORRISON 
KAV1ERS  RANCH 
ROY  POWERS  RANCH 
MURIETTA  CONSTRUCTION 

CARMEL  8 1 RDWELL 

ATLAS  MINERALS 

PAC.  GAS  AND  ELECTRIC  CO. 

FRESNO  COUNTY  FIRE  DEPT. 

HARRY  C .  RENOUD 


1.56  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

.00  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

.00  SO.  CAL.  EDISON  CO. 

.16  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

.92  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

.23  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

1.36  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

.14  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

1.76  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 


.29  KERN  CO.  FIRE  DEPT. 

.10  GEORGE  L.   TURCOT T 

.27  KERN  COUNTY  LAND  CO. 

T  STANDARD  OIL  CO. 

.86  SO.  CAL.  EDISON  CO. 

.16  KERN  COUNTY  LAND  CO. 

.20  KERN  COUNTY  LAND  CO. 

.70  KERN  COUNTY  LAND  CO. 

.16  KERN  COUNTY  LAND  CO. 

.60  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

4.70  KERN  COUNTY  PARK  DEPT. 

2.53  CORPS  OF  ENGINEERS 

2.00  JACK  WHITE 

.11  SO.  CAL.   EDISON  CO. 

.42  KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 

.00  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

.15  KERN  COUNTY  LAND  CO. 

.60  KERN  COUNTY  LAND  CO. 

.36  KERN  COUNTY  LAND  CO. 

.41  LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

2.15  CALIFORNIA  DIV.  FORESTRY 


R.  R.  HALLEY 
MILTON  0.  WILEN,  D.O.S. 
LESLIE  SAGASER  RANCH 
JERRY  SAGASER  RANCH 
ORCHARD  RANCH 

S.   S.  WHITEHEAD 
RAY  R0U5H 
C.   E.  SHORT 


JOHN  V.  HEDGECOCK 

LA  COUNTY  FIRE  DEPT. 

WM.  S.  BARNUM 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

ANN  COFFIN 

LA  COUNTY  FCD 

LA  COUNTY  FCD 

F.  E.  POWER 

LA  COUNTY  FCD 

LA  COUNTY  FCD 

TOM  FARMER 
E.   KENYON  DE  VORE 
LOUIS  LUEBKERT 
R.  0.  STAVIG 
TOM  DIXON 

DAVID  GORTON 

D.  C.  CULBREATH 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

LA  SCHOOL  DEPT. 

CHARLES  E.  DWYER 

RICHARD  E.  GARRISON 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

JOHN  C.  BARR 

EL  MONTE  FIRE  DEPT. 

LA  COUNTY  FCD 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  DECEMBER  2  -  7  ,  1966 

CALIFORNIA 

Reports  from  weather  observing  stations  not  published  In  Cllmatologlcal  Data  or  Hourly  Precipitation  Data.  California  DECEMBER  19»6 


DAILY  AMOUNTS 


LOS  ANGELES  COUNTY  -  CONTD. 

FISH  CREEK  GAGING  STN . 

FLINTR IDGE 

GLENOALE 

GLENDALE  2  N 

GLENDORA 

GLENOORA  6  NNE 
GLENDORA  9  N 
HANCOCK  PARK 
HENN1GER  FLATS 
HOL10AY  MILL 

INGLEWOOO 

LA  CRESCENTA 

LA  CRESCENTA  0.9  ENE 

LA  HARBRA  HEIGHTS 

LA  MIRADA 

LA  MIRADA 

LA  PUENTE 

LA   TUNA  CANYON 

LEONA  VALLEY 

LITTLE  ROCK  CREEK 

LIVE  OAK  DAM 
LOOM  IS  RANCH 

LOS  ANGELES  CITY  COLLEGE 
LOS  ANGELES  DWR  OFFICE 
LOS  ANGELES  0.3  E 

LOS  ANGELES  6  S 
LOS  PINETOS 
MINT  CANYON 
MONTANA  RANCH 
MONTE  NIDO 

MONTEREY  PARK 

MT.  DISAPPOINTMENT 

MOUNT  ST.  MARYS  COLLEGE 

NEWHALL  RANCH 

NICHOLS  DEBRIS  BASIN 

PACOIMA  CANYON 
PALMDALE  13  S 
PALOS  VERDES 
PICKENS  OEBRIS  BASIN 
PICO  RIVERA 

PUDD INGSTONE  DAM 
PUENTE  HILLS 
RALSTON 
ROGERS  CANYON 
SAN  01  MAS  DAM 


SAN  D I  MAS  GUARD  STN. 
SAN  FRANC  I  SOU  I  TO  PH  »2 
SAN  PEDRO 
SANTA  ANITA  DAM 

SAUGUS  10  NE 

SAUGUS-LOCKHEEO 
SAWPIT  0AM 
SHORTCUT  CANYON 
SPRING  CAMP 
SPUNKY  SUMMIT 

SYCAMORE  CAMP 

TORRANCE 

TUJUNGA  CANYON 

UPPER  FRANKLIN  CANYON  RES. 

MADERA  COUNTY 

CRANE  VALLEY 
MADERA  3  NW 
RED INGER  LAKE 

MARIN  COUNTY 

SAN  AN S ELMO 
TERRA  LINDA 
TIBURON 

WOOOACRE  VILLAGE 

MARIPOSA  COUNTY 

BEAR  VALLEY 
HORN  I TOS 
MARIPOSA 

MONO  COUNTY 

LEE  VINING  CREEK  POOLE  PLANT 
LEE  VINING  4  SE 
LONG  VALLEY 
MAMMOTH  LAKES  2  SE 
RUSH  CREEK  PLANT 

MONTEREY  COUNTY 

ANSBERRY  RANCH 
ARROYO  SECO 
BIG  5UR 

BIG  SUR  MAINTENANCE  STN . 
CASTROV I LLE 

CASTROVI LLE 
COLD  SPRING 
FOREST  LAKE 
GREENFIELD 

GREENFIELD  MAINTENANCE  YARD 

JORGENSEN  RANCH 

KING  CITY  MAINTENANCE  YARD 

LOCKKOOO 

LOS  PADRES  DAM 

MONTEREY  TREATMENT  PLANT 

PARKF IELD  RANGER  STN. 
PEBBLE  BEACH 
PT.   LOBOS  RESERVE  S.P. 
PRIEST  VALLEY  MA  INT,  STN. 
RANCHO  SAN  LUCAS 

RANCHO  TULARCITOS 
SALINAS  ROAD  DEPT. 
SALINAS  LAND  CO. 
SALINAS  MAINTENANCE  STN. 
SALINAS  3.7  NE 


34'36' 
34  11 

34  10 
34  11 
34  04 

34  14 
34  16 
34  04 
34  12 
34  21 

33  58 

34  14 
34  14 
33  57 
33  53 

33  53 

34  05 
34  14 
34  35 
34  29 

34  08 
34  21 
34  05 
34  02 
34  03 

33  57 

34  21 
34  31 

33  51 

34  05 

34  02 
34  15 
34  05 
34  24 
34  06 

34  21 
34  23 

33  46 

34  13 

33  59 

34  06 
34  00 
34  35 
34  10 
34  09 


34  27 
34  11 
34  16 
34  13 
34  35 

34  25 

33  52 

34  18 
34  07 


37  17 

36  58 

37  09 


37  58 

>e  00 

37  53 

38  00 


37  34 
37  30 
37  29 


37  37 
37  54 
37  35 
37  36 
37  46 


36  02 

36  14 

36  15 

36  15 

36  46 

36  46 

36  13 

36  36 

36  19 

36  19 

36  14 

36  13 

35  56 

36  24 
36  36 

33  54 

36  34 

36  31 

36  12 

36  02 

36  27 

36  40 

36  14 

36  42 

36  45 


118"40' 
118  12 
118  15 
118  16 
117  51 

117  48 

117  51 

118  21 
118  05 

117  41 

118  21 
118  13 
118  14 
117  58 
lie  01 

lie  oi 

117  54 

lie  20 

118  11 

lie  oi 

117  45 

118  03 
118  17 
118  15 
118  14 

118  15 

118  25 

118  22 

118  07 

118  42 

118  08 

118  06 

118  29 

118  44 

116  24 

116  21 
118  09 
118  22 
118  14 
118  36 

117  48 

118  00 
118  16 
117  54 
117  46 


117  46 

118  31 
118  42 

116  01 
118  32 

118  34 

117  59 

118  04 

117  59 

118  23 

117  58 

118  20 
lie  16 

ue  25 


119  32 

120  03 
119  27 


122  33 

122  33 

122  27 

122  36 


120  07 
120  14 
119  58 


119  05 

116  42 

119  00 
IIP 


120  59 

121  28 
121  47 
121  47 
121  45 

121  45 

121  41 

121  56 

121  15 

121  14 

121  26 

121  07 

121  04 

121  40 

121  51 

120  27 

121  57 
121  56 

120  43 

121  00 

121  39 

121  38 

121  10 

121  39 

121  36 


1670 
1345 

760 
1200 

785 

1600 
2200 
175 
2550 
8130 

135 
2225 
1668 


450 
1160 
29  30 
3280 

1510 
4325 
342 
325 
306 

121 
3925 
2300 


30  5 
5725 
1025 
675 
h7B 

3220 
5600 
1200 
1600 
155 

1030 
840 

3600 
770 

1  3  50 


1235 
1376 
4425 
4655 
3520 

4000 


2050 
820 
2000 


7800 
6850 
6600 
8930 
7245 


ft  30 
800 
450 
310 


3500 
302 
2  80 
250 

620 
340 
968 
1040 


MIDN. 

1  .40 

.60 

.30 

1 .30 

1 .60 

.00 

C.  C.  CARTER,  JR. 

5P 

.23 

2 .44 

- 0  c' 

1 . 53 

1 .43 

.00 

RAMSE Y— R I TCHTER- Z I MMER 

6P 

.22 

2  .00 

.01 

.91 

.97 

GEORGE  F ,  8ICKLEY ,   JR . 

bP 

.17 

2.36 

.00 

1.18 

.88 

.00 

LA  COUNTY  FCO 

5P 

.00 

4.16 

.00 

.00 

.00 

5.64 

E.  E.  BREWER 

5P 

.05 

4.60 

.00 

2  ,66 

4.94 

.30 

LA  COUNTY  FCO 

5P 

.08 

5.60 

.01 

2 . 48 

5.  56 

.11 

TED  TRAVIS 

5P 

.49 

2.06 

.  00 

1 .73 

1  .79 

LA  COUNTY  FCD 

bP 

.11 

5.37 

.00 

2.11 

4.04 

*31 

LA  COUNTY  FORESTRY 

bP 

.05 

3.53 

.03 

1.64 

3.76 

.47 

DAN  0.  BURNS 

5P 

.  30 

1 .80 

.02 

2,11 

.71 

.13 

INGLEWOOO  FIRE  DEPT. 

5P 

.27 

5 . 71 

.04 

2.33 

3.10 

.  16 

R.   T.  SIENS 

5P 

.30 

5.28 

.02 

2.25 

2 . 70 

.12 

ROBERT  L.  GREGG 

5P 

.04 

2.89 

.02 

1.86 

.62 

.05 

B.  RETT1G 

7A 

.00 

1 .85 

.38 

.88 

1.04 

.83 

STANDARD  OIL  CO. 

5P 

.00 

2.23 

.00 

1  . 50 

.60 

.05 

STANDARD  OIL  CO, 

8A 

.  75 

1 . 50 

1.28 

1 .02 

.95 

.00 

ROBERT  WALLIN 

5P 

.16 

.00 

.61 

.94 

.07 

LA  COUNTY  FCD 

bP 

T 

1.94 

T 

.66 

2.52 

.21 

HELEN  C.  CAR LIN 

SP 

,00 

.58 

.00 

.10 

.65 

.24 

LA  COUNTY  FCD 

bP 

.02 

t  "I3 

.00 

o-> 

•™ 

LA  COUNTY  FCD 

bP 

.00 

DORIS  TRUJILLO 

8A 

1  *88 

98 

#39 

1  *  14 

"  73 

00 

JAMES  VERNON 

6A 

T 

* 

3.15 

1.46 

.53 

DEPT.  WATER  RESOURCES 

bP 

.30 

2.20 

.02 

1.58 

1.18 

.05 

LA  WATER  DEPT. 

bP 

.17 

1  .94 

.0^ 

2.10 

.92 

.04 

GENE  SWAKER 

5P 

2.05 

LA  COUNTY  FCD 

*13 

2*80 

*05 

2  83 

*00 

MINT  CAWYON  FIRE  DEPT. 

5P 

*25 

2.17 

.02 

.00 

*43 

.00 

E.  W.  SMEATON 

bP 

.72 

3.68 

.03 

1,22 

2.77 

.07 

LA  COUNTY  FIRE  DEPT. 

5P 

.22 

2.32 

.07 

1.55 

1.11 

.04 

MONTEREY  PARK  FIRE  DEPT. 

5P 

.20 

6.37 

.00 

2.88 

5.70 

.36 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

5P 

.75 

2.90 

.00 

1 .82 

3.02 

.10 

MARTIN  BAELLINGER 

bP 

.26 

1.89 

.00 

1.62 

.70 

.81 

NEWHALL  FARMING  CO. 

bp 

.49 

2.11 

.00 

1.96 

1.41 

.14 

LA  COUNTY  FCD 

5P 

.60 

6.70 

.00 

3.26 

7.44 

.30 

JIM  CHAMPION 

*P 

.33 

3.47 

.02 

4.11 

6.25 

.82 

WM.  KALTRITER 

bP 

.14 

2.73 

.83 

2.52 

.32 

.21 

RAY  MC  CARRELL 

bP 

.33 

5.82 

.02 

2.46 

2.97 

.13 

LA  COUNTY  FCD 

bP 

.02 

2.12 

.00 

1.56 

.83 

.04 

LA  COUNTY  FCO 

sP 

.00 

2.58 

T 

3.18 

1.76 

.16 

GEORGE  H.  SHEPHERD 

SP 

.14 

3.53 

.02 

2.23 

2.20 

.0-4 

E  .  B ,  MC  GREGOR 

Ml  DN 

1.32 

2.67 

.05 

1.91 

1.65E 

.00 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

bP 

.08 

6.07 

.00 

3.20 

3.84 

.28 

JAMES  R.  R I TTENHOUSE 

bP 

T 

5.53 

.00 

3.54 

6.91 

.76 

BILL  R.  MC  CARTY 

" ']'' 

1 .45 

6 . 50 

4  .64 

U.  S.   FOREST  SERVICE 

5P 

1*98 

00 

1 . 55 

1 . 38 

.  0  3 

J.   L.  COX 

7A 

T 

1*70 

.3b 

1.42 

.52 

.19 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

bP 

.  1  5 

5.50 

T 

2.93 

3.24 

.21 

DONALD  G.  RAINES 

7A 

.01 

1.99 

.13 

.72 

1.51 

.73 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

"t » 

\  '\t 

1 .32 

1.22 

.00 

SAMUEL  MILLER 

*M 

3 .06 

4. 30 

.  30 

JAMES  T .  MC  GOWAN 

5P 

30 

5  65 

0 

3 .62 

6  .16 

LA  COUNTY  FCD 

5P 

.10 

7*25 

.00 

3.34 

5.33 

.40 

LA  COUNTY  FCD 

MIDN 

.72 

2.10 

.10 

1.32 

1.54E 

.00 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

bP 

.00 

1.88 

.00 

1.00 

2.59 

.32 

LA  COUNTY  FCO 

■  ' 

.28 

.00 

SO.  CAL .  EDISON  CO. 

bP 

*14 

2  55 

*0 

2 . 58 

.31 

LA  COUNTY  FCD 

SP 

.46 

2*16 

.02 

1.13 

1.98 

.04 

LA  WATER  DEPT. 

i4p 

2  .00 

2.81 

■ 1 1 

4.12 

6  .94 

.  0  3 

PAC .  GAS  AND  ELEC.  CO. 

.02 

.  7? 

.00 

.55 

1 .  32 

.42 

JIM  VAN  BUREN 

5P 

1 .15 

.94 

.01 

3 . 30 

3 .92 

.04 

SO.  CAL.  EDISON  CO. 

7A 

.78 

3.40 

.26 

3.25 

1.01 

.28 

PAUL  PIRDOM 

8A 

.81 

2.44 

.37 

2.63 

1.31 

.19 

MICHAEL  PECHNER 

<M 

.62 

1 .05 

■ 1  c' 

.68 

.68 

.30 

H.  TOPHAM 

2P 

3.36 

.11 

.  8h 

2.17 

.62 

.45 

PHILLIP  H.  CHAPMAN 

8A 

.43 

1 .59 

.00 

1.16 

2.06 

1.12 

H.   T.  TRA8UCC0 

.  28 

.00 

.86 

1 .60 

.55 

ROY  MC  DONNELL 

■ " 

1  .80 

,00 

1 .47 

2  .81 

.81 

T.   R,  MC  SWAIN 

5P 

1.36 

.96 

.00 

3.20 

4.17 

.  0  2 

SO.  CAL.  EDISON  CO. 

T 

1.16 

1 . 76 

.18 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

"«;<? 

'°° 

1 .18 

3.06 

.  bl 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

7ft 

\ 

2  .48 

.57 

LA  WATER  AND  POWER  DEPT. 

5P 

1  26 

Q 

"ftft 
' 

2.64 

.00 

SO.  CAL.  EDISON  CO. 

.00 

* 

2,10 

.00 

MRS.  ANSBERRY 

( 5  TORM 

11 .63) 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

flA 

( 5  TORM 

TOTAL 

11.15) 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

8A 

.33 

• 

6.09 

4.04 

.28 

CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 

8A 

.31 

» 

" 

2.59 

1.66 

.26 

MRS.  S.  M.  BR ON SON 

RA 

.37 

.59 

.  00 

1 .32 

1 .61 

.34 

MONTEREY  BAY  PACKING  CO. 

(STORM 

TOTAL 

23.00) 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

.06 

.74 

.01 

.66 

2.14 

.21 

U.  F.  MC  ELROY 

7A 

8A 

.05 

.00 

.00 

.90 

1.60 

.30 

FRANK  UMBARGER 

AM 

1  .30 

.00 

2.20 

» 

5.70 

.00 

MRS.  OE  ETTA  CLINE 

8A 

.00 

.00 

1.15 

1  .44 

.31 

TOM  VELASCO 

.00 

1.10 

.75 

.00 

3.50 

.00 

FRANK  F ,  GILLETT 

8A 

.12 

1 .66 

.02 

1.12 

4.65 

.60 

U.  F.  MC  ELROY 

8A 

.51 

T 

.60 

1.83 

.18 

T 

CITY  OF  MONTEREY 

1 .78 

4.00 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

6A 

.04 

1.01 

.00 

.55 

2.06 

.06 

R.  J.  REYNOLDS 

5P 

1.08 

.04 

.20 

1.42 

1.40 

.30 

CALIF.  DIV.   PARKS  AND  BE 

8A 

.13 

• 

• 

2.20 

4.10 

1.62 

CALIF.   DIV.  HIGHWAYS 

7A 

T 

1  .10 

T 

.57 

2.12 

.96 

JULIUS  G.  TRESCONY 

7A 

.05 

1.03 

.00 

.47 

2.38 

.47A 

JOHN  M.  MARBLE 

8A 

.14 

.00 

.00 

1.15 

2.05 

.24 

JESS  NIELSON 

7A 

.70 

.57 

.00 

.00 

1.90 

.00 

T.  W.  THWAITS 

8A 

.10 

• 

* 

1.16 

2.02 

.32 

CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 

8A 

1.10 

.00 

1.20 

2.05 

.20 

.19 

C.  S.  NELSON   (KAISER  1 

-  392  - 


SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 

STORM  OF  DECEMBER  2  -  7  ,  1966 
Report,  from  weather  observing  stations  not  published  In  Cltmatologlcal  Data  or  Hourly  Precipitation  Data,  California 


DAILY  AMOUNTS 


LOCATION 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEV. 

» 

TIME 

2 

3 

* 

5 

6 

7 

OBSERVER 

MONTEREY  COUNTY  -  CONTD. 

36  32 

121  44 

29 

SAN  ANTONIO  DAM 

35  50 

120  57 

789 

8 

8A 

.03 

lilO 

.00 

.56 

3.00 

!65 

MONTEREY  COUNTY  FCD 

SAN  AROO  MAINT.  YARD 

i°° 

.00 

JULIUS  WITTMANN 

SAN  LUCAS  MAINT.   STN . 

36  08 

121  01 

410 

_ 

BA 

.13 

1  !l4 

1.76 

.40 

CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 

SAN  MIGUEL  CANYON  M.  S. 

36  51 

121  41 

80 

8 

8A 

.02 

.00 

.00 

2.63 

1.83 

.23 

LYLE  STEVENS 

SEASIDE  MAINTENANCE  YARD 

36  36 

121  51 

20 

8 

8A 

.00 

.00 

.00 

1.11 

1.85 

.20 

ROCCO  LIOHO 

SOLEDAD  4  SE 

36  24 

121  17 

220 

7A 

.00 

.60 

.00 

.25 

1.40 

.30 

MAJOR  FARM,  INC. 

SOLEDAO  MAINTENANCE  STN. 

* 

CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 

SPRECKELS 

36  37 

121  39 

65 

8 

8A 

!39A 

» 

.45 

2.00 

.35 

SPRECKELS  SUGAR  CO. 

THE  INDIANS 

36  07 

121  28 

2085 

8 

- 

(STORM 

TOTAL 

16.79) 

U.   S.  FOREST  SERVICE 

UNIV.  OF  CALIF.  -  CARMEL 

36  23 

121  33 

1750 

8 

8A 

.93 

.00 

.65 

2.77 

.77 

DR.   JOHN  DAVIS 

WILLOW  SPRINGS  MAINT.  STN. 

35  53 

121  27 

355 

8A 

.12 

» 

» 

4.70 

2.25 

1 .32 

CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 

ORANGE  COUNTY 

ANAHEIM 

33  49 

117  55 

147 

8 

8A 

.00 

1.98 

.47 

1 .54 

1 .24 

.62 

ORANGE  COUNTY  FCD 

CAPISTRANO  BEACH 

33  28 

117  41 

20 

8 

8A 

.00 

1.03 

1 .06 

1.77 

.59 

.20 

ORANGE  COUNTY  FCD 

CORONA  DEL  MAR  2  NE 

33  37 

117  51 

300 

8 

8A 

.00 

1.32 

.73 

1 .91 

.78 

.24 

ORANGE  COUNTY  FCD 

COSTA  MESA 

ORANGE  COUNTY  FCD 

EL  TORO 

33  58 

117  41 

455 

8 

BA 

.00 

1 .72 

1.21 

1.57 

1.10 

.73 

ORANGE  COUNTY  FCD 

EL  TORO  INDUSTRIAL  FARM 

33  40 

117  42 

520 

8 

BA 

.00 

1  .55 

.89 

1.56 

1.13 

.54 

INMATE  CLERK 

FULLERTON 

33  52 

117  54 

163 

8 

8A 

.00 

1 .86 

.30 

1  .26 

1.42 

.46 

CURTIS  J.  HUNT 

FULLERTON  AIRPORT 

33  52 

117  58 

100 

8 

8A 

.00 

1.87 

.29 

.95 

1 .08 

.28 

ORANGE  COUNTY  FCD 

GARDEN  GROVE 

HUNTINGTON  BEACH  1  N 

33  41 

118  00 

75 

8 

BA 

.00 

1.27 

.53 

U75 

.78 

.  1  3 

ORANGE  COUNTY  FCD 

IRVINE 

33  41 

117  46 

200 

8 

8A 

.00 

* 

• 

• 

4.72 

.49 

ORANGE  COUNTY  FCD 

LA  HABRA 

33  56 

117  57 

285 

3 

8A 

.00 

2.45 

.59 

.94 

1 .95 

.73 

STATION  PERSONNEL 

LAMBERT  RESERVOIR 

33  42 

117  43 

470 

8 

8A 

.00 

1 .47 

.80 

1.74 

1 .28 

.41 

ORANGE  COUNTY  FCD 

MOD  J  E  S  KA 

2.11 

5.15 

3.15 

MRS.  NELSON  MC  ARTHUR 

OLIVE  HEIGHTS 

33  50 

11.7  51 

225 

- 

8A 

.00 

* 

# 

4.65 

1.89 

.80 

MR.  POOD 

ORANGE 

33  47 

117  50 

215 

8 

8A 

.00 

1.67 

.76 

1 .58 

1.50 

1.65 

BILL  MEERS 

SAN  CLEMENTE 

33  26 

117  37 

2  60 

8 

MIDN 

.15 

2.14 

.36 

2.98 

.72 

.00 

SAN  CLEMENTE  POLICE  DEPT. 

SANTA  ANA 

33  45 

117  52 

180 

8 

8A 

.00 

1.60 

.55 

1.70 

1.11 

.54 

ORANGE  COUNTY  FCD 

SANTIAGO  PEAK 

33  43 

117  32 

5660 

8 

BA 

.00 

3.17 

6.08 

• 

» 

20.53 

ORANGE  COUNTY  FCD 

SEAL  BEACH  1  NNE 

33  45 

118  06 

5 

8 

8A 

.00 

1.38 

.25 

1.57 

.49 

.14 

ORANGE  COUNTY  FCD 

SILVERADO  2  E 

33  45 

117  36 

1600 

2 

6A 

.00 

4.00 

1.70 

3.10 

6.00 

3.80 

B.  FELDER 

TUSTIN 

33  45 

117  49 

130 

8 

8A 

.00 

1 .66 

.61 

1.60 

1.47 

.60 

ORANGE  COUNTY  FCD 

VILLA  PARK  DAM 

33  49 

117  46 

572 

8 

8A 

.00 

2  .10 

.97 

1.65 

1.95 

1.10 

G.  YOUNGBERG 

WESTMINSTER 

33  45 

117  59 

38 

8 

8A 

.oo 

1.25 

.48 

1.73 

.66 

.27 

ORANGE  COUNTY  FCD 

YORBA  RESERVOIR 

33  52 

117  49 

300 

8 

8A 

.00 

1.65 

.64 

1.57 

1.95 

.96 

ORANGE  COUNTY  FCD 

RIVERSIDE  COUNTY 

ANZA 

33  33 

116  40 

3920 

8 

BA 

.00 

.56 

.90 

1.36 

2  .65 

1.82 

F.  ZAMBRANDO 

BEAUMONT  1  E 

33  56 

116  57 

2600 

8 

8A 

.00 

1 .43 

2.62 

1 .50 

2.50 

1.62 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

BEAUMONT  3  N 

33  59 

116  58 

2860 

3 

8A 

.00 

1.21 

2.61 

1.55 

3.21 

2.82 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

CAL IMESA 

J.  W.  TURNER 

CATHEDRAL  CITY 

33  47 

116  28 

320 

3 

8A 

.00 

.20 

.46 

!oo 

!37 

.47 

a!  c.  SMITH 

CATHEDRAL  CITY  5  NE 

33  49 

116  24 

2  40 

8 

8A 

.00 

.16 

.23 

.02 

.02 

.09 

CLAUDE  HUSE 

CHINO  SUBSTATION 

34  01 

117  43 

645 

8 

5P 

.00 

1.92 

T 

2.40 

2.00 

.22 

SO.  CAL.   EDISON  CO. 

CORONO  2  N 

33  56 

117  33 

638 

3 

8A 

.00 

1.02 

1 .49 

1 .28 

1.16 

.71 

R.  GRAHAM 

CORONA  4  SE 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

DESERT  HOT  SPRINGS 

33  58 

116  30 

1080 

3 

7A 

.00 

!28 

.98 

'.21 

.52 

.33 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

DESERT  HOT  SPRINGS  1  NNE 

33  58 

116  30 

1243 

e 

8A 

.00 

.40 

.59 

.26 

.45 

.24 

RIVERSIDE  COUNTY  FCD 

DESERT  HOT  SPRINGS  4  SW 

33  55 

116  33 

875 

3 

7A 

.00 

.37 

.55 

.29 

.65 

.65 

C.   L.  KASTL 

EDGE  MONT 

33  55 

117  17 

1555 

3 

8A 

.00 

1.22 

1 .29 

.70 

1.41 

.62 

C.  MARTINEZ 

ELSINORE  3  W 

33  41 

J     N  CAUGHELI 

ELSINORE   3  SSW 

33  38 

117  21 

1319 

8 

8A 

.00 

1 .20 

1 .52 

1 .44 

1  !70 

2.50 

d!  SEALS 

GLEN  AVON 

34  01 

117  30 

253 

3 

BA 

.00 

1 .48 

1.93 

.90 

1 .85 

1.03 

D.  WOODS 

HEMET  2  E 

33  45 

116  56 

1695 

3 

8A 

.00 

.78 

1.11 

.94 

1.27 

1 .28 

H,  E.  SMITH 

HEMET   3  WSW 

33  44 

117  01 

1509 

3 

SA 

.00 

.76 

1.09 

.95 

.93 

1 .07 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

HEMET  11  S 

33  35 

116  56 

JOHN  SANCHEZ 

HIGHGROVE 

34  01 

117  20 

945 

3 

8A 

.00 

l.oi 

1 .25 

.90 

2.80 

.58 

C.  H.  VOGE 

HOME  LAND 

33  45 

117  06 

1600 

3 

6A 

.00 

.98 

1.84 

.57 

.70 

.54 

E.  CADWELL 

HOMELAND  2  NE 

33  46 

117  05 

2110 

3 

BA 

.00 

2.58 

.00 

1.26 

.56 

.27 

MRS.  H.   S.  BANKS 

INDIO 

33  43 

116  13 

8 

3 

7A 

.00 

.05 

.16 

.00 

.01 

T 

S.  OGBURN 

INDIO  4  WNW 

33  45 

116  17 

J 

1 

MR.  SILVER 

LA  QUI  NT A 

33  40 

116  17 

85 

3 

7A 

.00 

.0  3 

.08 

T 

.09 

.02 

J.  CONSOL 

LA  SIERRA 

33  55 

117  29 

720 

3 

8A 

.00 

1.04 

.92 

.96 

.98 

.26 

RIVERSIDE  FIRE  DEPT. 

NUVIEW  1  NE 

33  49 

117  08 

1467 

8 

8A 

.00 

.85 

1.34 

.78 

.58 

.38 

J.  R.  CROCKETT 

PALM  VILLAGE  1  WSW 

33  43 

116  24 

275 

3 

7A 

.00 

.15 

.14 

.15 

.22 

.10 

CALIF.   DIV.  FORESTRY 

PEDLEY  1  W 

33  59 

.  80 

1 . 70 

.67 

R .    DUN AG AN 

PERRIS  5  S 

33  42 

117  14 

1590 

3 

8A 

.00 

.93 

1 .49 

.82 

1 .04 

.72 

R .  KOERNER 

PERRIS  8  NW 

33  50 

117  21 

1520 

8 

8A 

.00 

.83 

.89 

.67 

.68 

.51 

E.  J.   KING ,  JR. 

PERRIS  RESERVOIR 
RIVERSIDE  1  W 

33  50 
33  58 

117  12 

1450 

8 

9A 

.00 

.90 

1.15 
.82 

.53 
.75 

.37 
1 .53 

.36 
.54 

MR.  MANN 

LELAND  E.  FRANCOIS 

RIVERSIDE  1  NNW 

34  00 

117  23 

820 

8 

8A 

.00 

U67 

.88 

.88 
.65 

2.03 

.55 

RIVERSIDE  COUNTY  FCD 

RIVERSIDE  2  NNW 

34  00 

117  24 

776 

7A 

.00 

1.32 

.91 

1.98 

.54 

N.  ANIGOSHI 

RUBIDOUX  3  NW 
SAN  TIMOTEO 
SUNNYMEAD 
SUNNYMEAD  3  NNW 
SUNNYMEAD  4  N 

34  01 
33  58 

33  59 

34  00 

117  27 
117  07 
117  15 
117  16 
117  14 

900 
1840 
1641 
1910 

8 
8 
3 
8 

8A 

8A 
8A 
8A 

.00 
.00 
.00 
.00 

1.50 
3.42 
1.10 
1 .43 

.80 
.00 
1  .26 
1.21 
1.65 

.83 
1.97 
.72 
.80 
1 .55 

1.87 
3.22 
1.70 
2.67 
3.54 

.74 
.42 
.66 
.  78 
1.21 

R.  H.  S ALMOND 
MRS.   J.  A.  DE  WITT 
CALIF,   DIV,  FORESTRY 
RIVERSIDE  COUNTY  FCD 
MARIE  A.  MAN TON 

TEMECULA 
WOODCREST  1  WSW 

33  30 
33  53 

117  09 

1020 

1.27 

1 .32 

1 .62 

2.13 

1 .75 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

117  22 

1580 

8 

8A 

.00 

.99 

.76 

.60 

.  78 

.43 

RIVERSIDE  COUNTY  FCD 

SAN  BENITO  COUNTY 

FREMONT  STATE  PARK 
HOLLISTER  MAINTENANCE  STN. 
PINNACLES  MAINTENANCE  STN. 
SAN  JUAN  BAUTISTA  MISSION 
WILKINSON  RANCH 

36  46 
36  51 
36  30 
36  51 
36  07 

121  29 
121  25 

120  09 

121  32 
121  07 

2500 
300 

1050 
200 

2000 

- 

8 

* 

BA 
8A 
SA 
8A 
8A 

1.80 
.14 
.14 

!B2 

97 

• 

10 
.00 

00 

* 

1 .46 
.73 

3.62 
1 .30 
1 .42 
1 .48 
1.86 

.63 
1 .73 
1 .67 
2.13 

.33 

.25 
.53 
.25 
.50 
.13 

ELMER  C.  JONES 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
CALIF.  DIV.  FORESTRY 
F.  H.  WILKINSON 

SAN  BERNARDINO  COUNTY 

ALTO  LOMA  3  S 

34  08 

117  35 

116  48 

117  13 

116  53 

117  24 

1865 
6688 

5500 
6800 
1100 

8 
8 

6P 
8A 

.00 

3.84 
•  94 

3.29 
.90 

4.65 
2.53 

.35 
2.44 

.00 
.00 

MR.  FORNEY 
G.  HUSTON 

ANGELUS  OAKS 

34  10 

BA 
BA 

.00 
.00 

5.72 

4. IS 

3.70 

13.30 

7.37 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

ARROWHEAD  RANGER  STN . 

34  15 

® 

T 

.86 

4.46 

.85 

W.   R.  HORNBEAK 

BIG  BEAR  CITY 
BLOOMINGTON 

34  16 
34  04 

8 
8 

1*87 
* 

.67 

2.15 

1.10 

T 

DUTY  PERSONNEL 

34  19 
34  17 

117  29 
117  20 

3118 
3280 
655 

1220 

.30 

^25 
.31 

1  45 

.22 

1 .80 

2.11 

.00 

CALIF.   DIV.  HIGHWAYS 

CAJON  JUNCTION 
CEDAR  SPRINGS 

8 
8 

MIDN 
7A 
7A 
7A 

3*67 
187 

.23 
.10 

3.45 
3.17 

7.32 
3.32 

.00 
.00 

J.   K.  SMITH 
CHINO  FIRE  DEPT. 

CHINO  A  NE 

34  59 

117  43 

8 

l!74 

.13 

2.78 

3.61 

.00 

SAN  BER.  COUNTY  FIRE  DEPT. 

CHINO  A  NW 

.00 

1.62 

.93 

.95 

2.88 

1.14 

COUNTY  PERSONNEL 

COLTON  HIGHWAY  YARD 

34  04 

117  21 

5 

34  04 

117  20 
117  19 
117  18 
117  17 

940 
990 
4920 
5160 
1500 

a 

5P 

MIDN 

VARIOUS 

6P 

8A 

.00 

3.22 

.00 

2.88 

1 .50 

.01 

SO.  CAL.  EDISON  CO. 

COLTON  SUBSTATION 

8 

.35 

2.00 

.05 

3.40 

1.42 

.00 

SAN.  BERN.  COUNTY  FCD 

COLTON  FIRE  DEPT. 
CRESTLINE 

34  04 
34  14 

5 
8 

4.65 
.05 

2.60 
7.64 

.00 
.09 

4.82 
5.59 

10.10 
10.75 

1.98 
.46 

COUNTY  HIGHWAY  DEPT. 
NORMAN  TANGUAY 

CRESTLINE 

34  14 

.00 

2.68 

1.10 

1.60 

4.77 

8.03 

U.   S.  FOREST  SERVICE 

DEL  ROSA  RANGER  STN. 

34  10 

117  16 

117  24 

2000 
1512 
1390 
5560 
1279 

IP 

MIDN 
SA 

5P 
3P 

.00 
.26 
.00 

6.72 

.21 

5.47 

5.93 

.00 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

OEVORE  FIRE  STN. 

34  13 

8 

2.39 

.07 

4.78 

2.30 

.00 

SAN  BERN.  COUNTY  FCD 

EAST  HIGHLANDS 

34  07 

117  10 

8 

2.88 

1.02 

1.20 

3.40 

2.37 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

ET1 WANDA  2  S 

34  08 

117  31 

8 

8.00 

.00 

7.40 

9.50 

1.85 

SO.  CAL.  EDISON  CO. 

FALLSVALE 

34  05 

116  55 

a 

395°- 

2.18 

.00 

1.83 

2.40 

1.34 

FONTANA  HERALD  NEWS 

FONTANA 

34  06 

117  26 

5 

SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 

STORM  OF  DECEMBER  2  -  7  ,  1986 
Reports  from  weather  observing  stations  not  published  In  Cliinatologtcal  Dsts  or  Hourly  Precipitation  Data,  Callfornls 


LATITUDE         LONGITUDE  ELEV. 


DAILY  AMOUNTS 


SAN  BERNARD INO  COUNTY  -  CONTO. 

FONTANA  POWER  HOUSE 
FONTANA  TREATMENT  PLANT 
FONTANA  YARDS 
FOREST  HOME 
GUASTI 

MESPER1A  5  SSE 
H1GR0VE  2  S 
LAKE  ARROWHEAD 
LAKE  GREGORY 
LAS  F LORES  RANCH 

LUCERNE 

LYTLE  CREEK  INTAKE 
MENTONE 

MILL  CREEK  RANGER  STN. 
MIRA  LOMA  1  E 

MONTE  VISTA 
OAK  GLEN 

ONTARIO  FIRE  DEPT. 
ONTARIO  POWER  HOUSE  •  1 
PATTON 

PILOT  ROCK  CONS.  CAMP 
RECHE  CANYON 
RECHE  CANYON  -  CRAM 
REDLANDS  -  ROTH 
REDLANOS  COUNTRY  CLUB 

REOLANOS  4  ESE 
SAN  ANTONIO  HEIGHTS 
SAN  BERNARDINO 
SAN  BERNARDINO  1  S 
SAN  BERNARDINO  3  N 

SAN  BERNARD  INO  3  SW 
SAN  BERNARDINO  10  SE 
SAN  BERNARD  INO  10  SW 
SAN  BERNARD  I  NO  13  SE 
SIERRA  POWER  HOUSE 

SKY  FOREST 
SUMMIT  VALLEY 
UPLAND 
WRIGHTWOOO 
YUCAIPA 


3*  10 
34  07 
34  03 
34  04 
34  02 


34  22 
34  14 
34  04 
34  06 
34  02 


34  16 
34  01 
34  01 
34  02 
34  01 


03 


34  10 

33  59 

34  13 
34  11 


34  18 
34  04 
34  22 
34  02 


117  24 
117  23 
117  37 

116  34 

117  35 

117  15 
117  20 
117  11 
117  15 
117  19 

116  51 

117  29 
117  07 
117  06 
117  31 

117  41 

116  57 

117  38 
117  40 
117  12 

117  17 
117  17 
117  16 
117  12 
117  08 

117  07 
117  39 
117  14 
117  17 
117  16 

117  15 
117  15 
117  24 
117  27 
117  40 

117  11 
117  21 
117  38 
117  29 
117  02 


1623 

960 
1273 
5700 

9  79 

2940 
949 
5593 
4540 
3160 

4250 
2725 
1763 
2950 
827 

965 
4700 
1003 
2400 
1375 

3688 
2030 
1360 
1282 
2080 

2000 
1901 
1073 
1475 
1042 

1580 
2540 
2079 
2023 

3i;o 

5593 
3280 
1609 
6038 
2810 


KIDN 
•HON 
»IDN 


.70 
.40 
1 .80 
.00 


3.70 
2.02 
2.04 


.80 

7.03 
1.19 
3.00 
1.70 

1.85 
4.93 
3.04 
6.94 
2.87 

3.90 
1.89 
1 .08 
2.25 
2.30 


2.66 
5.01 
5.10 
5.60 


5.12 
2.77 
2.55 


.04 
1.04 
.06 
.07 


.03 

.04 

1.10 
.75 

1.83 
T 

.27 

3.37 
.00 
1.48 


1.12 
3.07 
9.75 


2.56 
.61 
3.94 
3.28 

4.20 
1.15 
3.63 
4.26 
3.94 

1.60 


1.45 
10.85 
7.40 


4.21 
5.36 
4.64 
7.8a 


4.22 
2.44 

3.26 


1.01 
1.07 
.00 
.00 


.00 
.00 
4.10 


8.03 
3.23 
4.90 


.80 
2.21 
1.00 
1.13 


SO.  CAL.  EDISON  CO. 
FONTANA  SEWAGE  PLANT 
SAN  BERN .  COUNTY  FCD 
SAN  BERN.  COUNTY  FCD 
SAN  BERN .  COUNTY  FCD 

J.   K.  SMITH 
HIGHGROVE  STEAM  PLANT 
SAN  BERN.  COUNTY  FCD 
BURT  HEISER 
J.  K.  SMITH 

PERMANENTE  CEMENT  CO. - 

SO.  CAL.  EDI  SON  CO.  8TH i  10.21 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

SAN  BERN.  COUNTY  FIRE  DEPT. 

MONTCLAIR  FIRE  DEPT. 
SAN  BERN.  COUNTY  FCD 
ONTARIO  FIRE  DEPT. 
SO.  CAL.  EDISON  CO. 

F.  F.  GEORGE 

KEITH    K.  SCHRADER 
SAN  BERN.  COUNTY  FCD 
CHARLES  CRAM 
SAN  BERN.  COUNTY  FCD 
H .  P.  HINCKLEY 

SAN  BERN.  COUNTY  FCD 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

R.  E.  MC  COLLUM 

0.  H.  BR0D1E 

SAN  BERN.  COUNTY  FCD 

U.  S.  FOREST  SERVICE 

GAIL  WILMUTH 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 

G.  W.  GETCHELL 

SO.  CAL.  EDISON  CO. 

THOMAS  A.  NEFF 
A.  F.  RENTFRO 
TOMMY  CHAPPEL 
WRIGHTWOOO  FIRE  DEPT. 
CALIF.  DIV.  FORESTRY 


SAN  OIEGO  COUNTY 


SAN  LUIS  OBISPO  COUNTY 

ARROYO  GRANDE 
ATASCADERO  GOLF  CLUB 
ATASCADERO  MAINTENANCE  STN. 
ATASCADERO  1  S 
ATASCADERO  2.4  W 

ATASCADERO  6  NE 
BAYWOOD  PARK 

BAYWOOD  PARK  WATER  DIST. 
CAMBRIA  1  W 
CANYON  RANCH 

COOPER  RANCH 
CRESTON  8  SE 
DOVER  CANYON 
ERNST  RANCH 
GERST  RANCH 

GRAYSON  OWEN  RANCH 
GROVER  CITY 
HEARST  CASTLE 
HIGHLAND  FARMS 
LINN  RANCH 

MORRO  BAY 
MORRO  BAY  1  N 
N1P0M0 

PASO  ROBLES  MAINTENANCE  STN . 
PASO  ROBLES  3  S 

PASO  ROBLES  9  E 

PASO  ROBLES  12  W 

PIEORAS  BLANCAS  LIGHTHOUSE 

P020 

SAN  LUIS  OBISPO  M.  S. 

SAN  LUIS  OBISPO  RANGER  STN 
SAN  LUIS  OBISPO  4  S 
SAN  MIGUEL  FLOUR  MILL 
SAN  MIGUEL  WATER  WORKS 
SANTA  MARGARITA  BOOSTER  STN 

SHANDON 

SHANOON  MAINTENANCE  STN. 
SHANDON  1  NE 
SHANDON  3  NE 

SIMMLER  MAINTENANCE  STN. 

SODA  LAKE 
TAYLOR  RANCH 
WPEDEN  RANCH 
TCMPLETON  11  W 
YORK  MOUNTAIN  WINERY 

SANTA  BARBARA  COUNTY 

BETTERAVIA 
BUELLTON 

BUELLTON  MAINTENANCE  STN . 
BUELLTON  6  S 
CARP  INTER IA 

CARP1NTER I A 
CARP 1NTERI A  3  NW 
CARPINTER 1 A  RESERVOIR 
CATEN  TREATMENT  PLANT 
COLO  SPRINGS  DEBRIS  DAM 

CONFAGL IA  RANCH 

CUYAMA  MAINTENANCE  STN. 

DEL  MAR  RANCHO 

DOS  PUEBLOS  RANCH 

EL  CAP  I  TAN  BEACH 


35  07 

35  29 

35  29 

35  28 

35  29 

35  32 
35  20 
35  20 
35  35 
35  32 

35  23 
37  28 
35  35 
35  38 
3  5  40 


35  41 

35  22 
35  23 
35  06 
35  38 
35  35 

35  38 
35  38 
35  40 
35  18 
35  16 


35  43 
35  39 
35  40 
35  42 
35  21 

35  13 

35  44 

35  25 

35  33 

35  33 


34  55 
34  37 
34  37 
34  32 
34  24 

34  24 
34  25 
34  25 
34  2  7 
34  27 

34  44 
34  59 
34  27 
34  26 
34  28 


120  34 
120  39 
120  39 
120  40 
120  43 

120  34 
120  51 

120  50 

121  07 
120  20 

120  06 
120  25 
120  51 
120  35 
120  52 

120  03 

120  37 

121  10 
120  16 
120  43 

120  51 
120  51 
120  30 
120  41 
120  42 

120  33 

120  53 

121  17 
120  23 
120  39 

120  42 
120  42 
120  41 
120  42 
120  38 

120  23 
120  23 
120  22 
120  20 
120  00 

119  56 

120  22 
120  07 
120  52 
120  49 


120  31 

120  12 

120  12 

120  11 

119  32 

119  31 
119  34 
119  30 
119  43 

119  37 

120  14 
119  48 

119  32 

120  57 
120  01 


140 
8  50 
900 
915 
996 


1200 

2046 
1595 
1  160 
900 
1500 


1600 
2100 
850 


J30 

700 

700 


240 
100 
616 
640 
1153 

1650 
1020 
1056 
1091 
2040 

1975 
1700 
2060 
1340 
1330 


160 
360 
400 

>20 


240 
500 
550 

680 
1850 
100 
160 


.00 
.00 
.00 
.00 
.10 


1.34 


.00 


1.03.  .00  .53 

.10         3.15  .00 

1.21  .00  1.67 

(STORM  TOTAL  9.73) 
.05  »  • 


1.80 


.00  .65 
.03  • 
.87  .00 


.82  .30 
(STORM  TOTAL 
.00  1.09 


.02 


.00 


.00 

.00 
.00 
.00 

.00 


1.44 

.70 
1.77 

.61 
2.85 
1.20 

3.65 
2.69 
1.11 


1.10 
2.83 
5.15 
4.83 
8.00 

6.02 


6.00+  2.20 

6.00  .00 

.35  .00 

6.00  1.48 


1 .58 
.03 

2.31 
T 

1.25 

.03 
1.45 
.24 
.32 
1.88 

1.20 
.45 
.00 
.35 
.94 

.60 


.00  1.85 

.00  •  • 

.00  2.40  .00 

.00  2.00  .00 

.00  1.90  .00 


3.25 

3.47 
3.05 
3.86 
3.90 
8.27 


1 .40 
7.60 
10.45 


1 .35 
.87 
.80 
.91 

2.05 

1.73 
2.05 
2.30 
2.39 
3.02 

1 .34 
1.80 
1 .85 
1.63 
1 .86 


L.  C.  ASH 
G.  E.  HENDERSON 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
CHARLES  PAOOOCK 
EARL  S.  ROBERTS 

JIM  KEELER 
MADELYN  ECCLESTON 
JOE  SHERIDAN 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
JAMES  SINTON 

R.  W.  COOPER 
EO  IVERSON 
LOUIS  BERGMAN 
HAROLD  STEINBECK 
M.  E.  GERST 

JOHN  BRYAN 

GROVER  CITY  POLICE  DEPT. 
NORMAN  ROTAN2! 
PEGGY  HAHL 
0.  C.  LINN 

CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
WM.  BROCK 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
U.   S.  FOREST  SERVICE 

RICHARD  ERICKSON 
EDWARD  J.  DODD 
U.  S.  COAST  GUARD 
U.   S.  FOREST  SERVICE 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 

CALIF.  DIV.  FORESTRY 
HOMER  L.  WADHAMS 
WM.   VAN  HORN 
RANDOLPH  STUART 
SLO  COUNTY  FCD 

GEORGE  S.  WHITE 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
STANDARD  OIL  CO. 
CLAYTON  LONGFELLOW 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 

DEWEY  WERLING 
GEORGE  S.  WHITE 
HENRY  WREDEN 
NICK  MAROUART 
W.  S.  YORK 


UNION  S^AR  CO. 
SB  COUNTY  FIRE  DEPT. 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
SB  COUNTY  PARK  DEPT. 
C.  C.  BENEDICT 

SB  COUNTY  FIRE  DEPT. 

BALDWIN 

SB  COUNTY  FCD 

EMPLOYEES 

SB  COUNTY  FCD 

SB  COUNTY  FCD 
CALIF.  DIV.  HIGHWAYS 
ANDY  BRYDON 
DOS  BUEBLOS  RANCH 
CALIF.  DIV.  PARKS 
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SUPPLEMENTARY  PRECIPITATION  DATA 


STORM  OF  DECEMBER  2  -  7  ,  1966 

CALIFORNIA 


CONTINUED 

Reports 

from  w 

observing  stat 

one 

not  published  i 

n  Climatol 

ogtcal  Data  or  H 

>urly  Prec 

lpltst 

ion 

Data,  Califor 

nla 

DAILY 

AMOUNTS 

LOCATION 

LATI TUDE 

LONG  1  TUDE 

ELEV 

TIME 

_ 

3 

5 

, 

7 

OBSERVER 

SANTA  BARBARA  COUNTY  -  CONTD. 

GAV I OTA  BEACH 

34 

28 

120 

14 

.00 

.90 

.00 

1 

25 

.33 

SB  COUNTY  PARK  DEPT. 

GIBRAL.TER  DAM 

34 

32 

119 

41 

1400 

BA 

.00 

2.88 

.00 

1 .00 

1 

.24 

3.19 

SB  CITY  WATER  DEPT. 

GOLE  TA  1  N 

34 

27 

119 

50 

A 

2.41 

.00 

.  Bl 

2 

10 

.60 

ARTHUR  ALFSEN 

GOLETA  2  NE 

34 

27 

119 

47 

160 

8A 

*00 

2.45 

T 

.80 

2.33 

.70 

SB  COUNTY  PARK  DEPT. 

GOLETA  1  E 

34 

26 

119 

49 

20 

2 

7A 

.00 

2.00 

.00 

.60 

1 

85 

J.  RICHARDS 

GOLETA  2  E 

34 

26 

119 

48 

50 

• 

• 

2 

.19 

SB  COUNTY  WATER  DIST. 

GOLETA  1  W 

34 

26 

119 

50 

1  5 

8A 

"on 
* 

2.00 

.00 

1 

.70 

"to 
.  30 

NORTH  AMERICAN  WEA.  CONS, 

GOLETA  2.5  W 

%1 

»s 

8A 

2.92 

.00 

2 

.02 

SB  COUNTY  FCD 

GOLETA  4  W 

\a 

1  lO 

40 

2 

RA 

"oo 

*82 

1 

.50 

40 

GOLETA  3  NW 

7  7 

119 

5Z 

120 

2 

8A 

.00 

3.05 

.00 

.84 

2 

.25 

.84 

DAVID  GIORGI 

GOLETA  4  NW 

34 

29 

119 

53 

410 

3.54 

- 

0.  HOVE 

GOLETA  BEACH 

34 

25 

119 

50 

10 

"n  n 

2.18 

.00 

1 

.70 

SB  COUNTY  PARK  DEPT. 

GOODCHILD  RANCH 

J  ^ 

90  3 

2.14 

.00 

3 

.21 

MR .  GOODCH I LD 

GUADALUPE   1  W 

■an 

40 

8A 

*00 

25 

.66 

*29 

UNION  OIL  CO. 

KGUD  TOWER 

XL 

119 

" 

2350 

8 

8A 

!oo 

4.70 

.00 

l'.30 

5 

.50 

3.80 

OPERATORS 

LOMPOC  MAINTENANCE  STN. 

34 

36 

120 

28 

00 

*t 

* 

.25 

it 

LOMPOC  4  NE 

34 

41 

120 

26 

240 

* 

.75 

.00 

' 

,47 

'** 

SB  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOS  ALAMOS 

V* 

7* 

in 

580 

ftA 

1 .80 

.00 

37 

1.33 

SB  COUNTY  FIRE  DEPT. 

LOS  FLORES  RANCH 

1  7 " 

650 

8A 

"oo 

43 

1 

.35 

80 

SB  COUNTY  FCD 

LUIS  RANCH 

u 

43 

120 

22 

920 

6 

BA 

.00 

1 .42 

.00 

.  32 

1 

.27 

.43 

SB  COUNTY  FCD 

MONTEC ITY 

34 

26 

119 

38 

3.25 

.00 

l  *ot 

2 

65 

MONTEC I  TO  WATER  DEPT . 

MONTECITO  2  E 

34 

26 

119 

36 

350 

7A 

"or 

• 

3.28 

2 

.60 

1.05 

B .  BARRE TT 

MONTEC I  TO  4  NE 

3** 

L19 

33 

.  _ 

5.39 

.00 

1  *L 

3 

65 

MONTECITO  WATER  CO. 

MONTECITO  1.5  NW 

3* 

*2 

J  *' 

\[ 

500 

8A 

00 

1  15 

3 

.05 

99 

ORCUTT  1.5  E 

34 

52 

- 20 

25 

480 

2 

8A 

.00 

i!si 

.00 

.42 

1 

.48 

1 72 

j]  PARKER 

ORCUTT  4  E 

34 

52 

120 

22 

16>r! 

jj 

to 

1.65 

.00 

1 

53 

't 

N,  SANDER 

PENDOLA 

34 

31 

119 

34 

nn 

4.04 

.00 

*AB 

1 

.68 

U .  S .  FOREST  SERVICE 

REFUGIO  BEACH 

VL 

J  ^° 

04 

10 

BA 

"oo 

1.35 

.04 

An 

1 

.55 

40 

SB  COUNTY  PARK  DEPT . 

SAN  MARCOS  PASS 

** 

1 19 

2200 

BA 

'  0  c 

1  17 

2 

.33 

4  09 

U .  S .  FOREST  SERV ICE 

SANTA  BARBARA 

25 

119 

4n 

100 

8 

8A 

.00 

2.71 

!oo 

!75 

1 

.94 

.64 

SB  COUNTY  FCD 

SANTA  BARBARA  BOTANICAL  GAR. 

34 

27 

119 

43 

710 

3.05 

.00 

3 

.07 

0 .   E  .  EMERY 

SANTA  BARBARA  GOLF  COURSE 

34 

26 

119 

44 

250 

8A 

00 

2.15 

.00 

2 

CO 

^  *4A 

SANTA  BARBARA  MAINTENANCE  S. 

2  5 

1 1  9 

*i 

_ 

_ 

RA 

'  n 

* 

*  ^ 

2 

.53 

"fin 

SANTA  BARBARA  2  N 

a* 
Vl 

?? 

119 

**\ 

700 

8A 

'  00 

3*15 

90 

2 

51 

78 

SB  CITY  FIRE  DEPT . 

SANTA  BARBARA  3  N 

34 

28 

119 

42 

1250 

2 

8A 

!oo 

3.24 

.00 

.96 

3 

23 

1  .48 

M.  C.  RICHTER 

SANTA  BARBARA  4  W 

34 

26 

119 

46 

240 

2.33 

.00 

78 

2 

0  4 

LA  CUMBRE  MUTUAL  WATER 

SANTA  BARBARA  4  WNW 

34 

26 

119 

45 

■  3 

V 
■ 

• 

* 

2 

53 

'an 

CALIF     DIV  HIGHWAYS 

SANTA  BARBARA  5  WNW 

34 

27 

119 

46 

8A 

2.23 

.00 

60 
.60 

2 

.15 

'In 

S8  COUNTY  ROAD  DEPT 

SANTA  BARBARA  4  NW 

34 

27 

119 

45 

300 

7A 

'oo 

2.50 

.01 

2 

.40 

60 

SANTA  BARBARA  7.5  NW 

34 

30 

119 

47 

2400 

2 

BA 

.01 

5.60 

.00 

1.20 

2 

.75 

4.35 

DANA  SMITH 

SANTA  BARBARA  11  NW 

34 

29 

119 

48 

1200 

8 

BA 

.00 

4.82 

.00 

1.23 

3 

.85 

2.49 

JIM  MAITLAND 

SANTA  BARBARA  15  NW 

34 

33 

119 

55 

880 

2 

8A 

.00 

3.70 

.00 

1.00 

.93 

2.95 

TMS  RANCH 

SANTA  MARIA  MAINTENANCE  STN. 

34 

57 

120 

27 

204 

SA 

.00 

• 

1.54 

1 

.20 

.80 

CALIF.   DIV.  HIGHWAYS 

SANTA  MARIA  1  W 

34 

57 

120 

27 

200 

8 

8  A 

.00 

1.13 

.00 

.23 

1 

.27 

.75 

SB  COUNTY  FCD 

SISOUOC  4  E 

34 

50 

120 

12 

550 

8 

8A 

.00 

1.70 

.00 

3.40 

2 

00 

1.35 

SISOUOC  RANCH 

DECEMBER  1966 
REMARKS 


SISOUOC  5  SSE  34  48  120  16  1400  8  8A  .00  1.86  .00  .95  2.02  1.02  UNION  OIL  CO. 

SISOUOC  16  E  34  50  120  01  1100  8  8A  .00  1.50  .00  .50  3.50  2.00  SB  COUNTY  FCD 

SUMMERLAND  2  NE  34  26  119  35  525  2  6A  .00  3.60  .00  1.05  2.55  1.15  FRANK  FLOYD 

SANTA  CRUZ  COUNTY 


BONNY  DOON  QUARRY 
UNIV/CALIF  SANTA  CRUZ  MAIN 
UNIV/CALIF  SANTA  CRUZ  LOWER 
UNIV/CALIF  SANTA  CRUZ  UPPER 

TULARE  COUNTY 


37  61 
36  59 

36  59 

37  01 


122  12  273 

122  04  670 

122  03  368 

122  05  1171 


3.40  1.27  .65 

1.59  3.00  .72 

1.24  2.55  .81 

1.70  3.92  .97 


.00  FREDERICK  A.  TACKE 

.08  RAY  COLLETT 

.15  RAY  COLLETT 

.40  RAY  COLLETT 


CAMP  NELSON  36  08  118  37  4700  -  -  .00  4.20  .00  6.00  12.00  7.00  FRANK  COUNTS 

CUTLER  1.8  ESE  36  30  119   16  363  -  7A  .10  1.40  .00  1.65  3.96  .70  N.  H.  ROY 

DELANO  4.4  N  35  50  119  15  302  3  8A  .53  .00  .20  1.35           .83  .00  JOEL  G .  MC  NUTT 

DINUBA  36  32  119  23  333  1  8A  .90  .00  .84  1.86           .55  -  JIM  INGLE 

EXETER    .7  N  36  18  119  08  401  2  3P  .14  .79  .00  1.20  2.64  .04  EXETER   IRRIG.  DIST. 

EXETER  2.2  S  36  16  119  08  368  2  3P  .11  .69  .00  1.08  2.79  .04  EXETER   IRRIG.  DIST. 

EXETER  4.9  NE  36  21  119  05  446  2  3P  .19  .54  .00  1.62  2.57  .06  EXETER   IRRIG.  DIST. 

HOCKETT  MEADOWS  36  22  118  39  8500  -  8A  .20  3.10  .00  4.10  17.00  6.40  U.  S.  ENGINEERS 

KAWEAH   INTAKE  0  1                                           36  27  118  47  2580  8  5P  .09  2.56  .00  4.51           •  8.30  SO.  CAL.   EDISON  CO. 

KAWEAH   INTAKE  »  3                                          36  31  118  48  2170  8  SP  .44  2.53  •  •              •  •  SO.  CAL.   EDISON  CO. 


KAWEAH  PM  «  1 
KAWEAH  PM  0  3 

PORTERVILLE  2  SE 
PORTERVILLE  5  NE 
SPR INGVI LLE  7  N 

SUCCESS  DAM 
TERMINUS  DAM 
TERRA  BELLA  1  E 
TULE  INTAKE 

TULE  POWER  HOUSE 
WOOD LAKE  9  SW 
WOOOVILLE  2.5  E 


36  28 
36  29 
36  01 
36  02 
36  13 

36  03 
36  25 

35  58 

36  10 

36  03 
36  22 
36  04 


118  52 
118  50 
118  59 
118  20 
118  48 

118  55 

119  00 
119  01 

lie  42 
lie  47 

119  12 
119  11 


1140 
1370 

520 
400 
1760 

590 
065 
519 
2450 

1240 
373 
350 


.55 
.00 
.02 


.07 

.0  5 
.10 


1.47 
1.96 
.69 


.00 
.00 
.40 


.53  2.30 

.88  1.84 

2.60  7.20 

.74  2.53 

1.34  3.20 

.38  2.16 

6.55  11.50 

4.10  6.27 

.92  1.03 

2.00  1.95 


2.45 
1 .30 
1 .50 


SO.  CAL.  EDISON  CO. 
SO.  CAL.  EDISON  CO. 
VANDAL  I A   IRRIG.  DIST. 
SAUCELITO  IRRIG .  DIST. 
V.  W.  MC  GINNIS 

U.   S.  ENGINEERS 

U.  S.  ENGINEERS 

TERRA  BELLA  IRRIG.  DIST. 

SO.  CAL.   EDISON  CO. 

SO.  CAL.  EDISON  CO. 
CLYDE  SNOW 
EARL  W.  LARSEN 


TUOLUMNE  COUNTY 

PINECREST  SUMMIT  RANGER  STN  38  15  120  00  5600  8  8A  .98         2.15  .00         3.02         1.82  .67  U.   S.  FOREST  SERVICE 


VENTURA  COUNTY 

BALCOM  CANYON 
BARD  RANCH 
BARO  RESERVOIR 
BORCHARD  RANCH 
CAMARILLO 

FERNDALE  RANCH 
FILLMORE  STATE 
FILLMORE  6  N 
FILLMORE  9  E 
FRAZIER  PARK 
HALL  CANYON 
LOCKWOOD 
MAT  I  LI JA  CANYON 
MOORPARK  3  NNW 
OAK  RIDGE  SUMMIT 


OXNARD  -  COUNTY  YARD 

OZENA  RANGER  STATION 

SANTA  PAULA 

SANTA  PAULA 

SANTA  SUSANA  AIRPORT 

SATICOY 
SEA  CLIFF 
SELBY  RANCH 
SIMI  HILLS 
SOMIS  5  WNW 

SOUTH  MOUNTAIN  SUMMIT 
STEWART  CANYON 
TAPO  CANYON 
THOUSAND  OAKS 
WHEELER  CANYON 


ISH  HATCHERY 


34  19 
34  17 
34  15 


34  49 

34  17 
34  44 
34  30 
34  19 
34  22 


34 


34  16 

34  17 
34  21 
34  26 
34  14 
34  17 

34  20 
34  28 
34  20 
34  10 
34  24 


lie  56 
119  00 
116  50 
116  56 
119  01 

119  06 
116  53 
116  53 
118  46 

118  58 

119  16 
119  06 
119  23 
116  54 

118  45 

119  12 
119  21 
119  04 
119  04 

118  42 

119  09 
119  25 
119  21 

118  42 

119  04 

119  01 

119  15 

118  43 

118  50 

119  09 


800 
510 
1030 
685 
123 

960 

470 
2750 

720 
4700 

190 
5150 
1540 
1050 
2660 

35 
3500 
250 
440 
920 


660 
1675 
520 

2250 
920 

1525 
900 
900 


MIDN 
MIDN 
MIDN 
MIDN 
MIDN 

MIDN 
MIDN 
MIDN 
MIDN 

MIDN. 
MIDN. 
MIDN. 
MIDN. 
MIDN. 


MIDN. 
MIDN. 
MIDN. 


YiIDN. 
*IDN. 
*IDN. 
viION. 
YiIDN. 


1 .70 
1.20 
1.00 
1 .00 


2.65 
1.25 

.00 

1.56 
.77 
3.39 
1.70 
2.06 

1.14 


1.60 
2.67 
.26 
1.67 


2.62 
1.63 
1.00 
2.65 


.66 
.59 
.78 


.32 
.21 
1.39 


.00 
.05 
.21 

.50 
.37 
1  .19 
T 

.45 

3.07 
1.11 
.52 
.25 
1.03 


1.47 
.69 
2.06 


1.09 
2.20 
1.34 


1.93 
2.93 
.66 
2.05 


1.70 
1.92 
1.06 

.46 
.63 
3.25 
1.74 
3.06 

1.64 


.00 

.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 
.00 

.00 
.00 
1.00 

1.11 

.00 
.00 


.00 
.00 
.00 
.00 
.00 


L.  0.  HUDDLESTON 
VENTURA  COUNTY  FCD 
A.   L.  ALGAR 
VENTURA  COUNTY  FCD 
ADOHR  FARMS 

VENTURA  COUNTY  FCD 

CALIF.  DEPT.   OF  FISH  AND  GAME 

SHELL  OIL  CO. 

CAMULOS  RANCH 

KERN  COUNTY  FIRE  DEPT. 


FCD 


VENTURA  COUNTY 
REX  RECORD 
VENTURA  COUNTY  FCD 
GEORGE  H.  MERRI KEN 
NEWT  TABER 

VENTURA  COUNTY  FCD 
U.  S.  FOREST  SERVICE 
J.  W.  ALLEE 
EVERETT  T.  GAMAGE 
CHESTER  FOSTER 

VENTURA  COUNTY  FCD 
JIM  WHEELER 
VENTURA  COUNTY  FCD 
J.  R.  GLANTZ 
JOHN  DEBONI 

SHELL  OIL  CO. 
VENTURA  COUNTY  FCD 
R.  M.  HAMMERLEE 
VENTURA  COUNTY  FCD 
CURRY  V.  MC  CARTY 


Column  marked  Time  shows  hour  of  observation  PST. 
Column  marked  H   shows  diameter  of  collector  portlo: 


Data  : 
Envlr 


ured  from  cooperating  agencies  and  individuals  and  published  as  ri 
nental  Data  Service  to  check  the  accuracy  of  the  reported  data.  Us 


ved.  It  has  not  been  possible  for  the 
should  be  alert  to  possible  errors. 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

DECEMBER  1966 


Day  Of  Month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

•         •  • 

NORTH  COAST 

 - 

DRAINAGE  01 

ALOERP01NT 

MAX 

62 

62 

51 

53 

57 

50 

53 

55 

5  1 

62 

6  1 

5  7 

5  8 

5  1 

6  3 

53 

56  (  6 

MIN 

46 

49 

42 

45 

44 

43 

43 

43 

42 

43 

45 

47 

61 

44 

41 

40 

40 

38 

38 

39 

36 

30 

30 

29 

29 

28 

29 

26 

30 

34 

33 

38.7 

ANGWIN  PAC  UNION  COL 

MAX 

52 

52 

49 

49 

50 

45 

48 

4  7 

48 

46 

50 

54 

5  8 

54 

55 

60 

59 

58 

46 

57 

4  8 

45 

5  0 

4  5 

48 

45 

60 

51.0 

MIN 

46 

-5 

41 

44 

43 

40 

40 

37 

38 

41 

43 

44 

43 

40 

40 

41 

45 

46 

42 

35 

35 

36 

31 

31 

34 

34 

34 

30 

32 

39.0 

BIG  BAR  RANGER  STATION 

MAX 

58 

57 

60 

45 

47 

46 

50 

46 

5  1 

50 

50 

5  1 

50 

54 

52 

52 

54 

45 

47 

40 

49"8 

MIN 

42 

38 

33 

34 

33 

38 

36 

38 

36 

36 

45 

4  I 

37 

37 

35 

35 

36 

27 

27 

26 

25 

25 

30 

»*.4 

CALLAHAN  RANGER  STA 

53 

4  7 

46 

5  0 

4  7 

44 

45 

48 

4  3 

4  7 

5  9 

5  7 

39 

4  0 

44 

3  9 

45 

43 

38 

53 

40 
40 

45 

37 

39 

3  9 

40 

45 

45 

45.0 

MIN 

37 

30 

31 

39 

30 

2  8 

30 

30 

29 

3  5 

31 

36 

38 

26 

25 

26 

25 

27 

25 

30 

23 

20 

28 

20 

21 

22 

18 

19 

24 

24 

21 

27,4 

CECILVILLE  5  SE 

MAX 

52 

38 

39 

45 

41 

44 

40 

45 

4  1 

5  0 

58 

52 

53 

55 

49 

48 

52 

51 

45 

4  3 

40 

40 

4  7 

40 

48 

53 

47,4 

MIN 

36 

28 

27 

31 

28 

26 

2  6 

2  6 

27 

30 

2  8 

33 

26 

26 

27 

25 

27 

2  6 

30 

21 

20 

29 

25 

27 

24 

14 

18 

24 

25 

24 

26.3 

CLOVEROALE  3  SSE 

61 

6  2 

56 

58 

5  8 

50 

5  4 

55 

54 

56 

5  7 

60 

53 

57 

46 

45 

45 

53 

57 

53 

55 

5 1 

5  3 

57 

54 

55 

54,6 

MIN 

50 

49 

43 

45 

46 

43 

43 

41 

41 

40 

41 

39 

46 

43 

36 

39 

38 

37 

36 

37 

36 

38 

39 

38 

37 

32 

31 

29 

31 

40 

32 

39.2 

COVELO 

MAX 

60 

50 

5  1 

53 

4  3 

51 

5  1 

5  1 

52 

54 

55 

54 

55 

5  3 

54 

51 

53 

54 

52,5 

MIN 

45 

38 

40 

40 

39 

39 

38 

38 

38 

34 

33 

33 

31 

3  1 

31 

30 

22 

24 

26 

22 

22 

25 

27 

26 

25 

31.9 

CRESCENT  CITY  1  N 

MAX 

58 

56 

56 

5^ 

55 

52 

52 

57 

60 

6  1 

63 

6  1 

5  9 

57 

59 

55 

58 

58 

59 

55 

55 

56.9 

MIN 

52 

48 

47 

44 

42 

45 

42 

45 

51 

47 

54 

46 

44 

45 

38 

36 

47 

41 

36 

36 

29 

31 

33 

36 

32 

42.0 

DUTTONS  LANDING 

6  0 

55 

57 

60 

58 

52 

58 

56 

5  7 

5  5 

56 

55 

5  1 

60 

54 

5  1 

50 

47 

45 

45 

53 

48 

56 

5  1 

53.8 

MIN 

43 

'5 

44 

4V 

40 

46 

46 

36 

41 

40 

44 

39 

46 

46 

4  1 

43 

40 

40 

40 

40 

39 

36 

36 

34 

31 

35 

40.8 

ELK  VALLEY 

56 

6  2 

50 

50 

4  5 

4  4 

42 

5  0 

4  3 

60 

42 

41 

42 

46 

4  5 

41 

4  8 

4  5 

38 

43 

41 

47.0 

MIN 

45 

41 

60 

43 

32 

32 

36 

36 

34 

41 

36 

43 

39 

33 

35 

33 

32 

32 

30 

36 

30 

25 

30 

30 

37 

27 

21 

24 

29 

28 

30 

33.5 

-     '  i.  i    _4    r  1  TV 

61 

52 

5  6 

59 

5  1 

55 

53 

55 

56 

6  3 

6  7 

6  1 

5  3 

52 

56 

5  3 

52 

55 

56 

57 

53 

50 

50 

48 

5  2 

5 1 

5 1 

55.2 

MIN 

50 

48 

47 

47 

45 

48 

4  4 

45 

45 

54 

55 

55 

49 

45 

42 

44 

42 

45 

46 

43 

38 

37 

42 

38 

42 

35 

32 

36 

40 

42 

39 

43.8 

FERNDALE   2  NW 

62 

58 

56 

59 

5  5 

57 

56 

5  5 

6  2 

5  7 

5  7 

57 

5  3 

5  3 

55 

5  7 

5  5 

5  1 

51 

50 

5  3 

56.2 

MIN 

49 

-8 

65 

50 

45 

44 

42 

43 

44 

50 

52 

50 

-.9 

44 

40 

39 

39 

36 

45 

44 

35 

32 

44 

38 

44 

34 

29 

32 

38 

40 

35 

42.0 

r UK t  5 1  ULtN 

55 

48 

39 

48 

49 

43 

4  5 

44 

4  7 

43 

4  5 

51 

5  7 

46 

49 

50 

50 

50 

48 

47 

47 

4  5 

40 

36 

40 

39 

46.3 

MIN 

38 

36 

30 

32 

34 

35 

34 

35 

34 

34 

38 

39 

44 

36 

29 

31 

32 

29 

30 

29 

22 

22 

25 

17 

19 

23 

27 

23 

30.6 

r  UK  1    OH *UU 

6  3 

62 

54 

6  0 

57 

51 

57 

57 

56 

5  7 

64 

6  3 

62 

58 

56 

57 

5  4 

56 

59 

54 

57 

59 

55 

57 

5  5 

54 

54 

53 

52 

55 

57.0 

MIN 

53 

51 

47 

50 

48 

43 

44 

43 

44 

48 

50 

54 

54 

45 

42 

43 

41 

41 

43 

48 

39 

39 

41 

37 

36 

41 

31 

31 

35 

42 

37 

43.3 

rUK |     DHHUU    *V 1  ft  1  | UN 

62 

55 

60 

5  7 

5  1 

58 

57 

57 

56 

63 

6  3 

61 

58 

59 

56 

53 

58 

5  8 

54 

59 

58 

55 

58 

57 

5  4 

56 

52 

58 

37.3 

MIN 

53 

48 

48 

51 

45 

41 

43 

43 

45 

48 

49 

54 

50 

43 

38 

38 

39 

41 

48 

47 

34 

37 

41 

35 

42 

39 

31 

39 

45 

35 

43.0 

5  3 

64 

45 

46 

4  3 

4  1 

46 

47 

40 

46 

46 

57 

5  3 

4  2 

38 

37 

36 

39 

3  7 

45 

4  0 

34 

50 

46 

45 

40 

42 

40 

43 

48 

43.7 

MIN 

40 

30 

30 

38 

2  8 

27 

29 

29 

29 

31 

31 

33 

37 

29 

29 

26 

28 

29 

2  8 

30 

22 

23 

24 

22 

20 

18 

18 

19 

22 

20 

20 

27.1 

FORT  ROSS 

58 

5  5 

61 

55 

56 

57 

56 

56 

55 

59 

62 

61 

6  1 

5  8 

53 

55 

59 

51 

52 

58 

50 

57 

57 

59 

56 

55 

53 

54 

55 

60 

59 

56.6 

MIN 

52 

48 

47 

50 

48 

47 

46 

43 

45 

49 

51 

52 

51 

46 

42 

44 

42 

42 

45 

45 

41 

37 

46 

40 

41 

34 

37 

38 

41 

40 

40 

44.2 

GRATON  1  w 

60 

56 

59 

55 

56 

56 

57 

57 

5  5 

58 

6  7 

55 

5  2 

56 

52 

52 

50 

46 

46 

47 

53 

52 

4  7 

55 

55 

56 

52 

5  3 

55 

6  3 

59 

54.6 

MIN 

52 

51 

45 

47 

46 

46 

40 

41 

42 

46 

46 

47 

47 

45 

41 

41 

39 

39 

40 

40 

42 

36 

35 

38 

34 

29 

28 

26 

33 

36 

31 

40.4 

HAPPY   CAMP   RANGER  STA 

53 

5  5 

47 

4  7 

50 

40 

40 

4  3 

40 

46 

5  3 

6  5 

50 

44 

41 

46 

46 

44 

46 

42 

44 

47.  1 

MIN 

45 

40 

36 

39 

36 

32 

33 

35 

31 

32 

39 

41 

39 

38 

37 

36 

36 

28 

29 

31 

25 

25 

25 

34.3 

hEALDSBURG 

64 

5  6 

6  1 

55 

57 

59 

60 

57 

54 

58 

62 

56 

54 

62 

52 

54 

53 

46 

45 

48 

55 

55 

50 

60 

54 

58 

57 

56 

56 

65 

65 

56  3 

MIN 

53 

5  0 

45 

5  0 

48 

46 

44 

43 

43 

48 

49 

46 

46 

45 

39 

42 

39 

40 

39 

41 

42 

38 

39 

37 

38 

36 

31 

29 

35 

44 

33 

42^0 

HIlTS 

MAX 

55 

52 

38 

4  5 

4  7 

40 

40 

43 

4  3 

39 

4  5 

4  7 

50 

4  7 

49 

5  1 

5  1 

45 

42 

35 

45 

44 

4  8 

45 

39 

39 

36 

39 

43 

37 

44 

♦4  0 

MIN 

35 

37 

33 

35 

31 

29 

28 

32 

30 

32 

31 

33 

34 

31 

30 

28 

26 

27 

27 

2  8 

23 

23 

24 

23 

28 

27 

20 

20 

23 

31 

21 

28,4 

HOOPA 

MAX 

6  3 

6  1 

45 

52 

55 

48 

49 

47 

51 

58 

56 

6  7 

5  5 

56 

54 

54 

50 

54 

49 

48 

56 

47 

53 

52 

51 

47 

47 

46 

42 

50 

52.1 

MIN 

45 

".3 

40 

44 

41 

42 

42 

41 

4  2 

43 

46 

49 

44 

42 

4  1 

4  1 

38 

39 

41 

37 

32 

33 

39 

40 

35 

32 

29 

32 

35 

34 

39.5 

KENTF I  ELD 

MAX 

58 

59 

58 

5  9 

58 

53 

56 

57 

57 

56 

5  7 

58 

5  1 

59 

53 

52 

5  1 

46 

45 

47 

5  3 

46 

46 

59 

33 

57 

55 

52 

56 

65 

54  ' 

MIN 

50 

51 

47 

51 

50 

4  7 

44 

44 

43 

46 

44 

45 

48 

45 

41 

43 

4  1 

40 

4  1 

40 

42 

40 

41 

39 

36 

36 

31 

29 

34 

40 

35 

62.1 

KLAMATH 

MAX 

59 

54 

56 

5  6 

55 

51 

5  1 

55 

54 

62 

58 

65 

57 

60 

62 

55 

57 

60 

55 

57 

58 

55 

55 

57 

52 

52 

50 

54 

46 

54 

55 

MIN 

50 

44 

44 

48 

42 

42 

41 

43 

4  2 

49 

47 

50 

49 

44 

43 

39 

38 

40 

38 

39 

38 

33 

41 

46 

43 

31 

29 

31 

34 

35 

34 

40..9 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 

58 

5  5 

59 

59 

56 

55 

56 

56 

56 

59 

62 

56 

55 

59 

59 

55 

57 

58 

59 

53 

60 

55 

50 

55 

53 

55 

54 

54 

53 

60 

64 

MIN 

51 

48 

43 

42 

45 

48 

43 

43 

39 

45 

45 

48 

47 

44 

36 

38 

37 

35 

35 

35 

40 

36 

34 

39 

34 

27 

26 

24 

34 

28 

29 

It'.t 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 

55 

49 

49 

54 

48 

49 

50 

50 

49 

59 

50 

56 

54 

54 

56 

56 

55 

57 

57 

58 

56 

54 

55 

53 

53 

51 

47 

48 

50 

61 

57 

53.3 

MIN 

41 

40 

36 

32 

37 

37 

36 

33 

32 

39 

37 

44 

42 

33 

30 

3  1 

29 

28 

29 

29 

30 

20 

26 

26 

23 

16 

17 

17 

23 

23 

21 

30.3 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

MAX 

51 

4  6 

36 

40 

39 

37 

39 

41 

39 

39 

48 

46 

49 

44 

42 

46 

42 

46 

52 

54 

47 

38 

42 

37 

35 

34 

35 

30 

37 

37 

40 

41  5 

MIN 

3". 

31 

2  6 

30 

22 

21 

23 

2  8 

20 

28 

27 

34 

38 

24 

24 

25 

24 

29 

29 

34 

18 

19 

24 

16 

20 

17 

19 

15 

25 

21 

24 

24,8 

MOUNT  HEBRON  RS 

MAX 

MIN 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

MAX 

6  1 

5  8 

58 

59 

54 

5  8 

58 

59 

53 

54 

62 

56 

57 

55 

53 

54 

47 

57 

50 

49 

56 

50 

58 

55 

52 

52 

65 

58 

55,9 

MIN 

5  2 

5  2 

46 

48 

47 

46 

46 

43 

43 

46 

46 

45 

47 

47 

40 

38 

39 

38 

39 

40 

39 

32 

37 

40 

33 

29 

32 

29 

32 

34 

33 

40,6 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

MAX 

60 

5 1 

50 

49 

5  1 

5  6 

56 

5  6 

60 

56 

56 

57 

54 

55 

59 

55 

53 

52 

55 

52 

53 

51 

51 

47 

5  1 

45 

51 

53 

53.7 

MIN 

48 

,4 

42 

46 

42 

4  2 

42 

43 

41 

40 

46 

47 

47 

44 

42 

35 

36 

39 

36 

43 

31 

35 

38 

35 

39 

28 

27 

29 

32 

31 

30 

36,7 

ORLEANS 

MAX 

58 

5  3 

53 

54 

50 

48 

47 

48 

46 

52 

46 

50 

50 

56 

54 

53 

53 

50 

51 

50 

49 

50 

50 

55 

53 

53 

46 

46 

48 

52 

50 

50,9 

MIN 

41 

40 

i9 

40 

39 

3  8 

39 

40 

37 

40 

42 

42 

41 

41 

42 

43 

38 

39 

38 

33 

31 

32 

35 

36 

34 

33 

28 

28 

31 

33 

34 

37.0 

PETALUMA  FIRE  STA  2 

MAX 

6  0 

58 

6  1 

56 

59 

58 

59 

57 

55 

60 

5  5 

5  I 

5  5 

58 

55 

53 

50 

46 

45 

46 

54 

50 

48 

53 

52 

55 

55 

5  3 

52 

66 

65 

54.9 

MIN 

52 

51 

43 

46 

48 

47 

42 

44 

43 

48 

40 

45 

47 

48 

42 

42 

40 

39 

40 

40 

42 

37 

36 

33 

33 

33 

27 

26 

33 

41 

31 

40.6 

POINT  ARENA 

MAX 

5  5 

5  7 

56 

5  7 

60 

6  1 

59 

59 

59 

57 

55 

60 

61 

54 

56 

54 

55 

56 

54 

55 

5  1 

52 

54 

52 

56.5 

MIN 

52 

*1 

49 

54 

-6 

4  5 

44 

49 

44 

50 

54 

54 

44 

43 

43 

4  1 

42 

46 

44 

47 

45 

43 

46 

40 

35 

34 

36 

42 

44 

42 

44.8 

POTTER  VALLEY  PH 

MAX 

53 

54 

5  2 

5  8 

57 

62 

63 

62 

64 

63 

66 

60 

58 

55 

54 

5  3 

54 

65 

56.1 

MIN 

50 

46 

43 

4  6 

40 

36 

40 

43 

41 

37 

31 

32 

30 

31 

30 

26 

34 

29 

29 

21 

28 

28 

27 

34.7 

RICHARDSON  GROVE  ST  PK 

MAX 

60 

54 

50 

52 

55 

49 

50 

46 

50 

50 

55 

57 

59 

57 

51 

50 

50 

58 

50- 

49 

53 

49 

49 

50 

44 

49 

47 

47 

51 

47 

52 

51.4 

MIN 

49 

4fl 

44 

45 

43 

43 

42 

42 

-3 

44 

47 

46 

51 

45 

43 

41 

40 

40 

40 

39 

37 

33 

34 

35 

39 

30 

29 

29 

32 

35 

35 

40.2 

SAINT  HELENA 

MAX 

60 

55 

60 

53 

56 

58 

55 

56 

56 

57 

62 

59 

51 

61 

62 

58 

49 

49 

56 

47 

58 

55 

51 

57 

44 

56 

57 

56 

52 

64 

56 

55.7 

MIN 

51 

69 

43 

47 

46 

46 

45 

42 

42 

48 

43 

46 

48 

42 

35 

35 

35 

37 

37 

40 

40 

32 

33 

39 

32 

28 

29 

26 

34 

33 

30 

39.1 

SALTER  RANGER  STATION 

MAX 

60 

58 

50 

48 

48 

45 

49 

56 

62 

52 

57 

53 

55 

53 

48 

50 

47 

52 

46 

47 

42 

MIN 

44 

40 

38 

40 

39 

41 

40 

45 

45 

43 

40 

38 

35 

40 

39 

29 

30 

30 

28 

29 

33 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

DECEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

-age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

IB 

17 

ie 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

SAN  RAFAEL 

MAX 
MIN 

59 
53 

59 
53 

60 
46 

60 
51 

58 
48 

58 
47 

58 
46 

58 

44 

57 
44 

57 
49 

59 
42 

55 
46 

58 
47 

61 
49 

60 
46 

54 
45 

53 

44 

50 
43 

48 
41 

49 
40 

55 
4  3 

53 

44 

49 
40 

54 

41 

56 

39 

57 

35 

53 
33 

56 
36 

67 
45 

66 
39 

56.6 
44.0 

SANTA  ROSA 

MAX 
MIN 

62 
54 

57 

52 

63 
45 

55 
47 

57 
47 

60 
46 

57 
42 

57 
41 

56 
43 

61 
46 

60 
48 

54 
47 

53 
47 

60 
43 

54 

39 

52 

43 

54 
39 

49 
39 

47 

39 

49 
40 

56 
42 

60 
39 

46 

37 

59 
34 

52 
35 

56 

29 

56 
27 

54 
27 

54 
33 

66 
36 

61 

32 

56.2 
40.7 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

52 
39 

51 
33 

50 
32 

46 
34 

43 
33 

43 
34 

45 
35 

43 
36 

45 

33 

44 
31 

45 

30 

51 

33 

56 
40 

45 

34 

52 
32 

54 

32 

51 

32 

54 

31 

53 

30 

50 
31 

50 
27 

50 
26 

47 

24 

49 

29 

52 
30 

5  2 
31 

57 

22 

43 

22 

47 

26 

38 
27 

50 
26 

46.7 
30.8 

SCOTIA 

MAX 
MIN 

66 
51 

60 
49 

51 
43 

57 
46 

59 
43 

49 

44 

55 
43 

55 
43 

52 
45 

54 
49 

63 
52 

60 

52 

66 
52 

56 
45 

60 
42 

59 
42 

54 
40 

58 
41 

60 

40 

50 
44 

51 
38 

55 
37 

54 

3  8 

52 
39 

54 

38 

50 
36 

50 
30 

50 
30 

52 
36 

50 

44 

54 

39 

55.4 
42.4 

SHELTER  COVE 

MAX 
MIN 

SONOMA 

MAX 
MIN 

60 
49 

57 

50 

61 

45 

58 
46 

57 
49 

56 
47 

57 
41 

56 
39 

56 
42 

59 
49 

56 
47 

54 
43 

53 
47 

59 
46 

56 

36 

55 
34 

49 

39 

49 

40 

50 
41 

47 

40 

47 
4  2 

53 
30 

47 

36 

55 
40 

49 
30 

56 
2  6 

54 
27 

52 
25 

55 
31 

65 
32 

57 
2  9 

54,9 
39.4 

TRINITY  DAM  VISTA  PT 

MAX 
MIN 

50 
42 

50 
39 

41 

33 

43 
34 

43 
34 

41 

35 

45 
35 

44 

33 

44 

31 

37 
32 

41 

35 

44 

36 

49 
43 

45 

37 

47 
34 

45 
34 

45 
35 

45 
34 

42 
34 

41 
34 

43 
31 

41 

30 

46 

30 

40 

32 

41 

3  2 

47 

23 

37 

22 

35 
23 

40 
25 

40 

29 

41 

30 

43.0 
32.7 

TULELAKE 

MAX 
MIN 

49 
39 

42 

3  2 

39 
26 

45 
33 

42 
16 

34 
2] 

41 
29 

39 
30 

3  8 
27 

44 

32 

49 
31 

51 

3  3 

47 
34 

45 
27 

52 
26 

45 
24 

46 

22 

49 

29 

53 
22 

46 

30 

42 
15 

48 

20 

41 

30 

4  0 

23 

36 

23 

33 
24 

33 
15 

3C 
14 

39 

24 

41 

20 

45 
17 

43.0 
25.5 

UK  I  AH 

MAX 
MIN 

62 
52 

56 

46 

55 
45 

5* 
49 

54 
45 

53 
43 

55 
43 

55 
40 

52 
42 

56 
46 

57 
45 

62 

52 

59 
50 

61 
44 

65 
35 

61 

35 

67 
33 

68 
35 

65 
35 

57 
36 

60 
35 

52 
34 

55 
36 

56 
30 

55 
35 

54 

2  6 

53 
26 

56 
27 

55 
31 

63 
32 

66 
31 

58.1 
38.7 

WEAVERVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

55 
42 

52 
39 

44 

34 

44 
40 

43 
35 

44 

35 

46 
34 

47 

35 

49 
31 

39 
31 

40 
34 

45 
38 

51 
43 

50 
36 

54 

33 

47 

32 

46 

31 

46 

30 

44 

30 

43 
31 

50 
32 

54 
24 

49 
24 

45 
31 

51 
26 

47 

20 

44 

21 

43 

19 

47 

22 

47 

25 

46 

26 

46.8 
31.2 

WEED  FIRE  DEPARTMENT 

MAX 
MIN 

58 
36 

50 
34 

39 
31 

41 
36 

41 
37 

42 
29 

43 

29 

43 

30 

44 

36 

43 
33 

48 
37 

51 
38 

53 
44 

46 

32 

44 

27 

47 

22 

44 

26 

49 
2  7 

45 

25 

50 
26 

43 
27 

39 
22 

53 
23 

43 

23 

36 
26 

36 
2  4 

35 
14 

34 

14 

39 
24 

43 

2  8 

40 
24 

43.9 
26.5 

WILLITS  1  NE 

MAX 
MIN 

59 
50 

55 
47 

53 
43 

54 
47 

'  52 
42 

50 
41 

50 
40 

52 
36 

50 
39 

57 

44 

55 
41 

60 
49 

57 
46 

59 
41 

56 
36 

56 
35 

60 
33 

56 
32 

57 
33 

55 
38 

56 
31 

57 
2  8 

56 
35 

53 
33 

50 
31 

50 
23 

51 

23 

54 

25 

52 
26 

62 
29 

65 
28 

55.3 
36.4 

YREKA 

*           •  tt 

MAX 
MIN 

55 
36 

56 
39 

40 
33 

49 
35 

49 

31 

49 
27 

41 
30 

49 

32 

47 

33 

42 
33 

47 

33 

50 
36 

53 
36 

50 
31 

47 

29 

47 

28 

42 
27 

35 
30 

38 
29 

34 
29 

42 

23 

36 
21 

45 

21 

45 

25 

44 

2  5 

39 
24 

40 
23 

37 

23 

42 
25 

38 

26 

44 

24 

44.3 
28.9 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ADIN  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

50 

27 

43 
28 

40 

23 

46 
30 

43 
27 

40 

25 

40 

25 

39 
26 

39 

23 

42 
25 

49 

19 

52 

29 

48 

28 

46 

24 

53 
23 

51 

25 

53 
23 

56 

25 

55 
26 

51 

23 

51 
15 

45 
23 

45 

26 

36 
12 

36 
15 

34 

20 

33 
5 

36 
9 

37 
18 

41 

15 

45 
15 

44.4 
21.8 

ALTURAS  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

59 
37 

50 
31 

43 
32 

38 
30 

45 

29 

40 

27 

40 
28 

39 
30 

40 
24 

36 
26 

49 

28 

50 
37 

54 
35 

47 

22 

50 
24 

52 
21 

50 
21 

46 

20 

55 

20 

57 
25 

55 
16 

46 
15 

40 
19 

37 

20 

42 

46.6 
25.8 

AUBURN 

MAX 
MIN 

60 
46 

63 
49 

53 
42 

58 
40 

54 
44 

50 
41 

48 
42 

50 
40 

57 
40 

51 

40 

63 
42 

61 

39 

55 
39 

50 
41 

58 
39 

53 
37 

56 

33 

51 

33 

5  1 

33 

46 

32 

42 

33 

*1 
32 

50 
31 

52 
31 

42 

33 

42 
30 

52 
28 

48 
26 

49 

28 

45 

32 

60 
31 

52.0 
36.4 

BERRYESSA  LAKE 

MAX 
MIN 

61 
46 

60 
50 

55 
51 

58 
44 

57 
44 

50 
45 

57 

44 

56 

43 

57 
44 

54 
45 

55 
45 

55 
45 

54 
47 

57 
46 

56 
42 

55 
41 

52 
41 

56 
39 

51 

39 

49 

36 

40 
39 

61 

38 

45 
36 

47 
36 

52 
35 

53 
33 

54 

39 

52 
31 

55 
32 

52 
39 

60 
36 

54.1 
41.1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

45 

35 

40 

32 

37 
31 

39 
31 

39 
30 

37 
30 

32 
29 

34 
28 

42 
30 

45 

34 

50 
41 

52 
41 

45 
35 

56 
33 

62 
43 

54 
41 

56 
43 

60 
45 

62 
47 

50 
36 

46 
36 

51 

36 

40 

32 

45 
31 

37 

22 

33 

22 

38 
21 

45 

29 

42 
31 

45 

28 

53 
37 

45.7 
33.5 

BOWMAN  DAM 

MAX 
MIN 

46 

42 

45 
32 

42 
30 

40 
30 

41 

30 

35 
29 

35 
27 

36 
26 

40 
25 

42 

32 

51 

32 

53 
32 

51 
32 

48 
28 

53 
35 

56 

34 

53 
34 

51 
33 

53 
35 

52 
32 

49 

32 

5  3 
30 

47 

30 

47 
27 

43 
24 

30 

22 

36 
16 

43 
26 

40 

30 

41 

27 

50 
33 

*5.3 
30.0 

BROOKS  FARNHAM  RANCH 

MAX 
MIN 

56 
50 

57 
50 

56 
42 

62 
43 

58 
44 

58 
40 

59 
40 

56 

40 

55 
40 

54 

38 

58 
46 

53 
45 

57 

45 

61 

32 

55 

39 

50 
36 

51 
39 

58 
36 

6  2 
3  6 

46 

28 

55 
27 

55 
25 

54 

30 

53 
23 

53 

32 

56 
29 

61 
26 

56.2 
37.1 

BURNEY 

MAX 
M]N 

47 
36 

51 

38 

42 
28 

45 
31 

40 

30 

43 
32 

46 
33 

46 
36 

43 
27 

38 
31 

38 

33 

40 
34 

48 

36 

49 
28 

46 

22 

5  2 
23 

47 
21 

50 
22 

46 

2  0 

52 

22 

50 
19 

48 
15 

*7 
16 

36 

27 

32 
22 

37 
14 

39 
12 

36 
13 

40 
17 

37 
19 

46 
15 

43.6 
25.0 

CANYON  DAM 

MAX 
MIN 

41 

32 

40 
32 

40 
32 

32 
32 

40 

30 

41 

29 

38 
28 

36 

25 

42 
30 

35 
30 

4  2 
29 

42 
29 

40 
30 

40 
23 

38 
22 

40 

25 

40 

21 

♦0 
23 

40 
23 

42 
24 

40 

17 

34 
16 

39 
26 

37 
20 

37 
24 

32 

9 

36 
10 

30 
16 

40 

22 

50 
18 

38.8 
24.4 

CENTERV1LLE  PH 

MAX 
MIN 

58 
48 

56 
50 

56 
42 

58 
46 

54 

42 

55 
41 

56 

41 

58 
38 

56 
36 

56 
36 

57 
36 

57 
41 

54 
44 

63 
35 

57 
33 

55 
36 

56 
29 

48 
35 

49 

35 

46 

35 

66 
32 

59 
31 

49 

36 

46 

29 

45 

28 

56 
25 

55 
24 

52 
24 

51 
30 

65 
26 

65 
27 

55.4 
35.3 

CHESTER 

MAX 
MIN 

40 
31 

37 
31 

41 

30 

37 
32 

40 
31 

40 

29 

37 
30 

42 
31 

39 

22 

43 

32 

39 

28 

52 
30 

41 

27 

40 
24 

45 
16 

41 

16 

43 
15 

42 
15 

41 
15 

47 
17 

42 
18 

39 
13 

40 
13 

38 
20 

36 
15 

35 
21 

34 
9 

36 
8 

33 
17 

41 

22 

49 
15 

40.4 
21.8 

CHICO  EXPERIMENT  STA 

MAX 
MIN 

56 
53 

55 
52 

59 
44 

55 
47 

51 
46 

54 

44 

55 
45 

56 
42 

53 
42 

56 
47 

54 
40 

52 
49 

50 
46 

58 
37 

54 
41 

47 
43 

46 

39 

45 
40 

43 
40 

42 
39 

62 
39 

50 
39 

45 
39 

48 
31 

44 

35 

54 
26 

50 
25 

4  6 

30 

44 
31 

59 
28 

56 
31 

51.8 
39.7 

CLARKSBURG 

MAX 
MIN 

60 
51 

56 
52 

57 
44 

60 
52 

52 
46 

55 
43 

57 
39 

56 
41 

59 
44 

51 
47 

52 
46 

58 
43 

51 
45 

49 
39 

42 
39 

42 
39 

46 

40 

45 
40 

24 

53 

48 
26 

48 

30 

45 

32 

51.9 
41.1 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

MAX 

MIN 

57 
49 

59 
44 

52 
43 

53 
47 

51 
44 

45 
41 

50 
41 

52 
41 

53 
37 

52 
43 

52 

36 

60 
42 

62 
46 

59 
41 

55 
33 

60 
'31 

61 

29 

60 
29 

63 
29 

59 

29 

56 
30 

63 
29 

60 
28 

59 

28 

56 
26 

57 
25 

52 
21 

50 
21 

52 

23 

52 
30 

60 
25 

55.9 
34.3 

COLFAX 

MAX 
MIN 

50 
45 

50 
44 

51 
39 

47 
36 

48 

35 

47 
36 

43 

39 

51 
37 

48 

36 

56 
39 

61 
37 

62 
41 

51 

35 

56 
38 

61 
35 

62 
39 

64 

39 

66 
37 

68 

40 

59 
39 

63 
34 

62 
29 

62 
29 

52 

29 

40 
27 

49 

2  6 

47 

27 

48 

24 

46 
34 

60 
31 

63 
31 

54.7 
35.1 

COLUSA  1  SSW 

MAX 
MIN 

57 
51 

56 
50 

59 
41 

54 
46 

55 
48 

58 
48 

61 
45 

51 
38 

55 
41 

55 
46 

52 
41 

52 
45 

50 
45 

60 
45 

50 
41 

46 
41 

51 
40 

50 
40 

44 
42 

42 
39 

59 
39 

45 
38 

46 
38 

49 
29 

41 

31 

53 
30 

51 
32 

48 

26 

43 
31 

58 

30 

59 
32 

51.9 
39.6 

DAVIS  2  NSW 

MAX 
MIN 

59 
52 

55 
50 

57 
45 

60 
44 

57 
50 

51 
45 

56 
42 

57 
39 

57 
42 

53 
48 

56 
42 

50 
46 

50 
47 

51 
46 

59 
43 

51 
43 

45 

40 

46 
41 

44 

40 

42 
39 

43 
39 

49 

39 

44 

39 

44 
31 

50 
29 

43 

33 

52 
37 

51 
25 

46 
31 

45 
31 

58 
29 

51.1 
40.3 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

OE  SABLA 

MAX 
MIN 

46 

43 

47 
41 

47 
36 

43 
39 

45 
38 

46 

33 

43 
36 

45 
34 

44 

32 

56 
36 

56 
33 

57 
40 

51 
37 

56 
33 

59 
32 

60 
36 

63 
33 

63 
34 

62 

34 

55 

35 

60 
33 

57 

33 

50 
26 

49 
28 

47 
24 

44 

22 

48 
24 

46 

30 

54 

30 

61 

30 

52.1 
33.2 

DOBBINS  COLGATE 

MAX 
MIN 

53 
48 

52 
48 

52 
41 

48 

39 

49 
42 

56 
41 

50 
39 

62 
40 

53 

40 

59 
37 

55 
36 

57 

40 

32 

50 

52 
26 

48 

26 

58 
28 

60 
27 

DOWNIEVILLE  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

50 
33 

48 
41 

49 

33 

40 
32 

39 

33 

40 
34 

43 
31 

48 
31 

49 
31 

46 

32 

46 
31 

46 

31 

42 
29 

«5 
29 

45 
28 

52 
27 

43 

26 

48 
24 

43 

22 

50 
25 

43 
28 

EAST  PARK  RESERVOIR 

MAX 
MIN 

56 
47 

60 
50 

52 
42 

55 
47 

54 
40 

49 

42 

42 

33 

39 

42 

39 

43 

5 1 

45 

58 
37 

5  7 

33 

60 

32 

59 
34 

63 
31 

60 
33 

56 

33 

48 

30 

59 

27 

53 
28 

43 

29 

55 
29 

36 
25 

50 
27 

49 
24 

52 
27 

52 
30 

58 
29 

53.9 
35.1 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

MAX 
MIN 

59 
51 

58 

50 

63 
40 

57 
44 

56 
46 

58 
46 

59 
43 

58 
42 

55 
41 

58 
48 

54 
45 

50 
46 

52 
46 

62 
48 

55 
40 

50 
44 

48 

39 

46 
41 

44 
39 

43 
39 

53 

40 

45 
41 

46 
39 

58 
35 

50 
31 

58 
29 

56 
29 

50 
28 

46 

32 

65 
34 

58 

32 

54,0 
40.3 

FOLSOM  DAM 

MAX 

MIN 

61 
51 

55 
51 

57 
45 

61 
47 

56 
46 

51 
44 

50 
43 

55 
43 

56 
41 

54 

43 

64 
44 

58 
45 

53 
45 

52 
45 

57 
43 

50 
42 

50 
39 

'5 

38 

43 
38 

42 
37 

42 

37 

43 
37 

44 
34 

47 

38 

45 
34 

45 

33 

53 
26 

49 

32 

50 
31 

46 
31 

56 

37 

51.4 
40. 0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

DECEMBER  1966 


StiHon 


GEORGETOWN  RANGER  STA 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

MAT  CREEK  PH  NO  1 

JESS  VALLEY 

LAKEPORT 

LAKESHORE 

LAKE  SPAULDING 

LAKE  SPAULDING  DAM 

LAS  PLUMAS 

MAN2 AN  I T A  LAKE 

MARYSV1LLE 

MC  CLOUD 

MINERAL 

MONT  I  CELLO  DAM 

MOUNT  SHASTA  NB  CITY 

NEVADA  CITY 

ORLAND 

OROVILLE 

PARADISE 

PLACERVILLE 

PLACERVILLE  IFG 

PLATINA 

PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  HB  AIRPORT 
REDDING  FIRE  STA  NO  2 
ROCKLIN 

SACRAMENTO  KB  AIRPORT 
SACRAMENTO  NB  CITY 
SHASTA  DAM 
SIERRA  CITY 

JIERRAV1LLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 
TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 
VACAVILLE 


Day  Of  Month 

raqe 

2 

3 

4 

5 

5 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  |  26 

27 

28  | 

29 

30 

31 

At. 

MAX 
MIN 

56 
64 

47 

4  3 

49 

36 

44 
36 

45 

37 

41 

34 

48 

34 

59 

60 

51 

56 

60 

62 
41 

65 

59 

26 

50 

45 

45 
27 

47 
32 

MAX 
M|N 

57 
39 

49 
66 

50 
4  1 

52 
36 

48 

40 

44 

3  7 

47 

40 

44 

52 

49 

60 

35 

63 

51 
35 

60 
3  3 

63 

63 

66 

6b 
33 

68 
33 

58 

30 

65 

61 

52 
29 

56 
27 

40 
24 

49 

2  2 

51 

23 

49 
25 

50 
29 

58 

29 

54,9 
33.0 

MIN 

53 
38 

49 

3  5 

4  2 

25 

51 
3  1 

51 
3  3 

44 

3  1 

46 

30 

48 

45 

41 

45 

43 

50 

49 

2  5 

39 
2  i 

52 

4  2 

50 

50 
20 

5  1 

23 

51 

19 

49 

49 

37 
23 

36 
21 

39 
15 

39 
13 

36 

42 
19 

42 
19 

46 

14 

45.4 
23.9 

"IN 

51 
33 

45 

32 

40 

28 

40 

30 

39 
28 

40 

2  6 

33 
2  9 

36 
2  6 

38 
16 

47 

31 

55 
27 

52 
37 

43 

32 

44 

22 

51 

23 

5  2 
26 

55 
27 

55 
28 

58 
27 

50 

3  0 

44 
24 

45 
19 

42 
25 

40 
21 

31 

25 

30 
18 

32 
-  3 

35 

4 

35 
19 

38 
12 

42 
12 

43.2 
23.7 

MAX 

MIN 

57 

48 

53 

54 

37 

52 

5  2 

52 

53 

53 

51 

52 

55 

58 

57 

52 
35 

55 
30 

58 

56 

57 

54 
29 

55 
33 

54 
30 

56 

51 

54 

28 

54 
28 

51 
22 

45 
21 

49 

54 
27 

56 

27 

60 
26 

53.9 
33.4 

MIN 

55 
4  9 

51 
37 

50 
37 

50 

46 

50 
40 

54 
38 

48 
35 

48 

34 

44 

3  6 

46 
36 

51 
40 

54 
46 

51 
43 

60 
37 

60 
36 

59 

33 

63 
34 

6  2 
33 

56 

3  2 

55 
36 

62 
41 

59 
28 

44 

34 

58 
32 

39 
29 

50 
24 

49 
26 

57 
27 

46 

29 

59 

30 

62 
29 

53.4 
35.1 

MAX 
MIN 

MIN 

44 

33 

44 

3  2 

41 

2  9 

36 

41 

37 

30 

33 

41 

38 

45 

53 

55 

47 

27 

51 

2  5 

56 

30 

57 

58 

57 

56 
26 

59 

26 

47 
27 

55 

54 

49 

22 

39 
19 

31 
19 

41 
18 

47 

40 

44 

23 

55 

23 

46.8 
25.8 

MIN 

MAX 
MIN 

47 
29 

39 

35 

35 

3o 

31 

33 

31 

33 
2  0 

38 
2  7 

39 
24 

46 

2  7 

45 
3  3 

40 
1  9 

2h 

55 

50 

55 

52 
23 

5  3 
26 

44 

26 

48 

49 

35 
8 

39 
10 

30 
16 

29 
13 

34 

38 

37 

22 

40 

22 

40,6 
23.0 

MAX 
MIN 

58 

57 

56 

60 

56 

52 

56 

58 

59 

53 

59 
4  i 

59 

51 

44 

52 
4  1 

61 
<»  1 

48 

48 

47 

45 
38 

44 
37 

43 
35 

51 

46 

44 
33 

44 

30 

46 
29 

54 

30 

52 

49 

33 

46 
31 

60 
30 

52.1 
38.0 

MAX 
MIN 

53 

55 

44 

45 

43 

40 

44 

39 

40 

39 

40 
3  j 

42 

45 
3  i 

45 

2  9 

51 
29 

59 

53 

60 

60 
26 

59 
28 

54 
21 

52 

54 

50 
20 

41 

23 

40 
19 

40 
16 

39 

47 

44 

23 

50 
23 

47.3 
26.6 

MAX 

MIN 

50 

41 

36 

35 

3e 

34 

36 

3* 
2  9 

35 
2 5 

36 
2  9 

39 
2  7 

43 

29 

47 
3  i 

40 
25 

39 
2  b 

47 

49 

52 

50 
25 

54 
26 

47 
25 

43 

41 

35 
IT 

37 
16 

33 

14 

33 
9 

32 

4  2 

2  i 

38 
24 

43 
24 

40.6 
25.0 

MAX 
MIN 

56 

57 

55 

60 

56 

49 

57 

56 

59 

55 

54 

60 
*,  5 

55 
45 

56 
44 

60 
39 

54 
4  1 

50 

53 

50 
39 

50 
38 

44 

36 

57 

46 

46 

39 

55 
35 

47 
32 

52 
34 

55 

53 

52 
37 

62 
35 

53.9 
40,3 

MAX 
MIN 

47 

40 

38 

40 

39 

45 

40 

42 

38 

42 

46 

48 

45 

46 

2  9 

48 

55 

50 

63 

60 
29 

45 
34 

41 

28 

52 

40 

36 

2  0 

36 
21 

35 

27 

34 

20 

42 

45 

45 

32 

53 
30 

44.4 
29.6 

MAX 
MIN 

5  2 

4B 

49 

4R 

46 

45 

45 

44 

47 

46 

54 

54 

55 

48 

3  2 

51 

30 

54 

54 

56 

5  7 

30 

58 
31 

54 

28 

58 

54 

45 
27 

46 

25 

39 

22 

43 
18 

43 

42 

46 

23 

51 
26 

49.5 
30.7 

MAX 
MIN 

56 

57 

54 

58 

52 

51 

57 

59 

53 

52 

52 

55 

54 

50 

60 

55 
4  1 

46 

59 

46 
40 

44 

39 

45 
34 

62 

47 

47 
34 

52 
33 

51 

30 

54 
36 

52 

52 

47 
32 

61 

29 

53.0 
38.7 

MAX 
MIN 

61 

57 

56 

6  0 

54 

51 

54 

57 

57 

56 

59 

56 

51 

51 

60 

48 

52 

47 

44 

40 

44 

40 

49 
39 

54 

44 

44 
36 

43 
36 

46 

27 

54 
28 

50 

49 

52 
31 

60 
33 

52.3 
41.2 

MAX 
MIN 

55 

50 

49 

53 

47 

45 

-6 

49 
3  7 

5  2 
38 

50 
4  5 

58 
3  7 

62 
36 

57 
38 

49 

36 

60 
37 

57 

61 

64 

5  3 

30 

6  1 
32 

5  ; 

32 

63 

57 

49 

32 

52 
29 

40 
28 

50 
30 

48 
27 

51 
29 

49 
31 

58 

33 

53.2 
35.3 

MAX 
MIN 

57 

51 

51 

52 

52 

47 

47 

47 

50 

3  6 

52 
39 

59 

37 

60 

55 
36 

54 
34 

53 
32 

53 

56 

55 

54 
32 

62 
34 

55 

30 

48 

48 

48 

28 

42 
29 

41 

25 

46 

23 

42 
23 

44 
2  7 

45 
28 

56 

27 

51.0 
33.5 

MAX 
MIN 

51 

4B 

49 

47 

4  0 

43 

45 

42 

52 

52 

62 

65 

63 

56 

56 
3  g 

59 
3  7 

61 

62 

65 

6  8 

48 

58 
43 

54 
38 

61 

52 

49 
30 

39 
30 

46 

29 

48 
28 

46 

46 

55 
34 

5$ 
33 

53.4 
38.6 

MAX 
MIN 

50 

4  6 

46 

4  4 

44 

49 

47 

47 

43 

42 

50 

49 

52 

57 

60 

62 

63 
3  1 

64 

30 

58 

29 

53 

32 

62 
29 

57 

45 

51 
28 

47 
29 

47 

26 

46 

22 

54 

50 

65 
29 

66 

29 

52.2 
31.6 

MAX 
MIN 

48 

39 

41 

40 

42 

40 
3  1 

36 

37 

39 

51 

39 

45 

49 

41 

43 

41 

4  1 

39 

40 

16 

5  3 
19 

46 
19 

38 

43 

41 
16 

38 
17 

32 
17 

30 
7 

36 

33 

36 
24 

39 

12 

40.5 
21.2 

MAX 
MIN 

46 

49 

45 

47 

47 

38 
3  2 

40 

40 

48 

43 

52 

40 

49 

46 

44 

48 

41 

40 

41 
27 

40 
2  8 

47 
25 

48 

48 

52 
24 

45 
26 

43 
23 

47 
17 

40 

43 

40 
22 

54 
18 

44.9 
27,8 

MAX 
MIN 

60 

57 

58 

54 

54 

59 

56 

55 

51 

5  3 

56 

58 

53 

63 

58 

49 

*>3 

63 

47 

4  7 

42 

4  7 
41 

65 
38 

49 
4 1 

49 

59 
35 

42 
35 

57 
35 

55 
34 

60 

49 

63 
34 

68 

32 

55.3 
41.6 

MAX 
MIN 

59 

55 

53 

52 

5  1 

57 
4  1 

53 
4  5 

51 

49 

50 

54 

56 

56 

63 

56 

55 
36 

59 
3  3 

55 
36 

50 
39 

46 
38 

65 
37 

56 
34 

49 

59 
37 

48 

30 

59 
31 

53 
32 

58 

51 

62 
35 

69 
34 

55.1 
39.5 

MAX 
MIN 

58 

55 
4C 

57 

61 

56 

52 

50 

55 

58 

53 

61 

57 

52 

5  2 

56 

49 

50 

46 

4  3 
34 

42 

34 

42 
34 

45 

45 

45 
35 

45 
28 

45 

23 

53 
22 

48 

46 

26 

45 
25 

56 
24 

51,0 
35,5 

MAX 
MIN 

56 

5  2 

57 
47 

60 

53 
(,  7 

54 
4  7 

54 

56 

5  6 

52 

60 

53 

51 

52 

58 

51 

50 

47 

44 

4  3 

39 

4  3 

39 

46 
40 

45 

44 

47 

32 

44 
35 

54 
32 

49 
28 

51 

46 

32 

60 
33 

51 
33 

51.2 
41.0 

MAX 
MIN 

57 

58 
5  I 

64 

55 
50 

57 

58 

59 

59 

54 

60 

58 

52 

54 

60 

52 

51 

48 
42 

44 
42 

4  3 

40 

44 
41 

49 
41 

47 
42 

44 

49 
34 

45 
37 

53 
34 

50 
34 

47 

46 

59 
34 

52 
36 

52.5 
43.1 

MAX 
MIN 

53 

55 

57 

49 

49 

46 

51 

49 

47 

45 

49 

52 

54 

47 

57 

57 

56 

59 
36 

50 
37 

54 
37 

52 
38 

59 
32 

57 

45 
37 

53 
31 

40 
32 

49 
37 

48 

54 

48 
38 

56 
42 

51.6 
39.7 

MAX 
M]N 

55 

43 
35 

43 

43 

45 

37 

38 

38 

45 

47 

51 

52 

52 

42 

50 

55 
3  1 

53 
3  0 

55 
33 

5  6 
30 

56 
28 

55 
2  9 

54 

48 
25 

50 
23 

40 

23 

36 
23 

39 

47 

42 
29 

47 
28 

47.1 
29.3 

MAX 
MIN 

51 
2  5 

44 

3  a 

44 

32 

44 

45 

36 

42 

4  0 

45 

44 

49 

43 

47 

49 

43 

44 

2  0 

43 
1  5 

44 

1 5 

40 
14 

41 
16 

50 
18 

41 
1  4 

40 

48 
16 

32 
14 

38 
16 

34 
13 

33 

33 

32 
19 

36 
11 

41.8 
19,8 

MAX 
MIN 

50 
24 

33 
30 

34 

25 

33 
25 

35 
27 

33 
28 

32 
23 

27 

22 

31 
16 

42 
20 

44 

20 

37 
18 

41 
18 

45 
21 

19 

46 
19 

5  3 

22 

54 
21 

44 

20 

36 
13 

47 
15 

38 
14 

13 

15 

25 
5 

27 
8 

34 
17 

35 
18 

33 
18 

37.9 
19.1 

MAX 
MIN 

63 
51 

55 
46 

it 
40 

54 
45 

54 

44 

56 
4  2 

5  9 
44 

53 

34 

52 
39 

51 

44 

59 
40 

54 
46 

53 
45 

59 
37 

59 

33 

58 

32 

65 

33 

59 
33 

50 
37 

49 
37 

62 
31 

52 
29 

44 

35 

56 
29 

50 
29 

52 
25 

52 
26 

55 
25 

53 
34 

62 
30 

69 

30 

55.8 
36.3 

MAX 
MIN 

41 
40 

43 
39 

44 
35 

4  0 

32 

44 

3  i 

41 

37 
3  3 

40 

33 

43 

30 

49 

55 

56 

47 

55 

61 

57 

3  2 

61 
3  1 

64 

3  3 

63 

33 

55 
32 

56 
31 

57 
29 

50 

50 
27 

38 

25 

41 

25 

43 
25 

50 

45 

52 
27 

57 
27 

49.8 
31.0 

MAX 
MIN 

MAX 

53 

46 

54 

39 

50 

44 

49 
40 

52 

4  0 

51 
41 

47 

36 

45 
38 

49 
39 

53 
47 

56 
45 

48 
43 

57 

41 

58 
40 

38 

59 
37 

52 
40 

59 
34 

57 
34 

31 

52 

49 
38 

54 
39 

48 

35 

52.4 
39.4 

MIN 

MAX 
MIN 

58 
48 

53 
44 

41 

40 

49 
41 

49 

40 

52 
39 

51 

39 

63 
42 

59 

44 

57 

36 

64 

30 

59 
31 

64 

30 

54 

34 

62 
30 

58 

27 

56 

25 

54 
21 

55 
22 

54 

24 

61 

27 

MAX 

MIN 

58 

49 

56 
50 

62 
43 

57 
42 

57 
48 

57 
45 

56 
45 

58 
44 

54 

42 

54 

47 

52 
41 

50 
47 

52 
41 

61 
47 

55 
40 

50 
43 

46 
40 

46 
41 

44 

39 

43 
38 

52 
41 

46 
41 

45 

39 

54 
30 

46 
30 

54 
28 

52 
39 

49 
27 

46 

32 

61 

33 

55 
30 

52.5 
40,1 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER 


Station 

Day  Of  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

VOLT A  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

53 
46 

52 

44 

92 
37 

48 
41 

47 
35 

53 
38 

50 
38 

90 
38 

45 

36 

50 
40 

53 
34 

37 

44 

55 

4  1 

61 

34 

65 
36 

63 
36 

66 
37 

66 
40 

63 
37 

61 
36 

61 
38 

60 
31 

56 
29 

51 
28 

50 
28 

47 

26 

48 
3  i 

54 

28 

54 

39 

60 
29 

69 
39 

55.5 
36.1 

WHI SKEYTOWN  RES 

MAX 

MIN 

51 
49 

54 
48 

50 
39 

49 
43 

47 
42 

47 

40 

55 
40 

49 

36 

46 

38 

44 

39 

47 
42 

50 
45 

52 
45 

50 
40 

58 
38 

60 
36 

59 
4  1 

66 
43 

60 
34 

59 
36 

49 
36 

63 
30 

55 
32 

47 
37 

92 
31 

40 

3  3 

50 
31 

51 

33 

55 
36 

53 
37 

56 
38 

52.5 
38.4 

WILLIAMS 

MAX 

MIN 

56 
42 

59 
51 

55 
45 

60 
45 

96 
48 

53 
45 

56 
46 

60 
35 

50 
38 

» 

44 

55 

4  1 

55 
45 

53 
46 

51 
42 

61 

40 

45 

41 

47 
40 

52 
4  1 

46 
4  1 

44 

39 

41 

36 

61 
36 

43 
39 

46 

32 

52 
33 

53 

32 

53 
32 

51 
27 

49 
31 

45 

3  1 

59 
29 

52.3 
39.2 

WILLOWS 

MAX 
MIN 

56 
47 

59 
50 

54 
43 

56 
41 

56 
46 

SI 
44 

56 
36 

60 
35 

52 
39 

52 
45 

53 

39 

54 
40 

53 
46 

50 
43 

61 

40 

50 
40 

47 

38 

59 
36 

46 

40 

45 

40 

47 

35 

62 
39 

44 

39 

46 

31 

55 
36 

46 

41 

54 
36 

52 
26 

51 
31 

46 

32 

61 
29 

32.9 
39.0 

WINTERS 

MAX 
MIN 

58 
49 

55 
49 

56 
43 

61 
42 

56 
46 

52 
43 

58 
42 

58 

42 

57 
40 

55 
43 

55 
39 

54 

40 

52 

44 

52 

44 

62 
40 

51 

40 

46 
37 

47 

38 

45 
38 

44 

37 

43 

36 

54 

38 

45 
37 

46 
31 

53 
31 

48 

29 

54 
41 

53 
27 

51 

33 

53 
34 

62 

30 

52.8 
38.8 

WOODLAND    1  WNW 

#            »  » 

MAX 
MIN 

57 

5  1 

55 
52 

56" 

4  1 

60 
45 

55 
50 

52 
45 

57 

44 

59 

41 

56 
43 

53 
45 

56 
43 

50 
45 

51 

47 

51 
47 

59 
44 

51 
43 

45 
4  1 

47 
4  1 

44 

40 

43 
39 

44 
40 

50 
40 

45 

40 

46 

30 

48 
3  1 

45 

32 

52 
3  7 

51 
27 

46 
31 

45 

33 

56 
29 

51.2 
40.5 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

MAX 
MIN 

47 

27 

42 
33 

42 
27 

41 

25 

41 
31 

34 

30 

36 
25 

37 
16 

41 

10 

42 
19 

47 

21 

45 
1  3 

49 
13 

46 
17 

43 
15 

46 

1  5 

47 

1 1 

49 
1  1 

44 

10 

51 
10 

51 
1  L 

36 
1  2 

40 
1  1 

45 
7 

42 
5 

37 
6 

30 

0 

30 
_  i 

34 

2 

30 
14 

36 

4 

41.3 
14.6 

BOD  IE 

MAX 
MIN 

42 
16 

39 
29 

39 
9 

32 
11 

37 

25 

39 
16 

31 
12 

32 
15 

45 
10 

45 
19 

50 
6 

49 

5 

49 
6 

43 
9 

45 
4 

46 

6 

45 
5 

47 

o 

50 
6 

47 
5 

45 

1  2 

40 
_  7 

39 
-  1 

38 

o 

32 
-  2 

22 
9 

25 

m  g 

24 
-  5 

34 

8 

26 
11 

37 
3 

39.2 
7.5 

BRIDGEPORT 

MAX 
MIN 

49 

22 

44 

31 

43 
27 

43 

13 

41 

29 

46 

31 

36 

22 

45 

23 

46 

13 

52 
16 

44 
17 

52 
15 

55 

20 

45 

16 

49 
14 

51 
1  5 

51 
1  5 

52 
1  1 

54 
1 1 

56 

1  3 

42 
14 

42 
1  J 

52 
9 

43 
7 

44 
4 

31 
6 

30 
•  5 

35 
•  3 

39 

4 

33 
19 

46 

5 

44,9 
14.4 

CEDARVILLE 

MAX 
MIN 

50 
35 

45 
35 

43 

32 

47 
34 

42 
29 

38 
28 

38 
21 

40 
31 

39 
23 

47 

26 

53 
39 

51 

26 

44 
26 

43 

26 

42 
25 

44 
27 

44 

24 

45 
25 

53 
24 

40 
2  1 

42 
2  1 

39 
1  9 

38 
24 

36 

2  3 

29 
2  1 

31 

14 

36 
1  7 

39 

22 

37 
19 

42.0 
25.5 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

MAX 
MIN 

45 
26 

45 
26 

39 

29 

37 
29 

39 
3  1 

34 

30 

35 

27 

33 

25 

35 
1  5 

40 
15 

42 
24 

46 

19 

48 

20 

40 
2  1 

43 
2  1 

44 

i  8 

44 

1  4 

46 
1  5 

42 
I  3 

46 
14 

47 
14 

36 
1  5 

37 
1  5 

38 
9 

34 

9 

42 
9 

26 

o 

27 
0 

33 
7 

31 
1  5 

35 
6 

39.0 
17.0 

DOYLE  5  SSE 

MAX 
MIN 

53 
3  I 

48 

36 

46 

33 

46 

31 

45 
33 

39 

30 

41 

27 

42 
25 

47 
18 

44 
20 

46 

25 

38 
25 

42 
23 

53 
24 

44 

23 

39 
24 

38 
19 

31 
19 

29 
20 

26 
23 

28 

20 

37 
21 

36 
21 

36 

20 

40 

22 

34 
1  6 

39 
8 

37 

9 

36 
16 

42 
15 

40.2 
22.6 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

MAX 
MIN 

48 

33 

46 

34 

46 
3  1 

45 
31 

45 

32 

40 
28 

45 
16 

46 
28 

36 
17 

42 
27 

36 
24 

35 
31 

44 
28 

42 

23 

42 
23 

35 
22 

29 
24 

29 
23 

29 
26 

26 
25 

28 
25 

31 

25 

39 
19 

37 
27 

36 

20 

36 
23 

33 
20 

34 
14 

32 
20 

40 

25 

43 
15 

38.0 
24.5 

FORT  BIDWELL 

MAX 
MIN 

48 

36 

48 

32 

41 

32 

48 

32 

46 

29 

38 
28 

36 

30 

36 

30 

36 

22 

45 

31 

48 

26 

54 

32 

54 
26 

47 

29 

48 

24 

43 

2  3 

45 

23 

46 

2  3 

49 

22 

5  4 

22 

44 

20 

41 
1  7 

38 

20 

37 
1  6 

38 
2  1 

32 
26 

31 
18 

33 
1  3 

36 
12 

36 

22 

38 
1  7 

42.6 
24.4 

MEYERS  4  SW 

MAX 
MIN 

MONO  LAKE 

MAX 
MIN 

55 

30 

50 
32 

46 
29 

44 

27 

43 
3  1 

46 

33 

45 
29 

43 
24 

46 
21 

43 
29 

44 

23 

43 
24 

45 
26 

44 
24 

43 
23 

51 
25 

43 
2  3 

46 
24 

47 

22 

49 
24 

45 
25 

40 

20 

49 
19 

41 

20 

42 
17 

34 
15 

30 
10 

37 
13 

38 
15 

35 
17 

46 
16 

43.7 
23,0 

SOUAW  VALLEY 

MAX 
MIN 

54 

26 

39 
31 

41 

28 

35 
29 

40 
29 

38 

29 

34 

26 

33 
29 

36 
12 

41 

25 

45 

22 

48 
19 

50 
22 

43 
19 

43 
15 

42 
16 

51 
16 

48 
10 

47 
11 

46 

19 

47 
14 

41 

11 

44 

13 

41 

10 

43 
10 

36 
15 

29 
-  1 

33 
-  1 

35 
8 

33 
1  1 

35 
9 

41.1 
17.2 

SUSANVILLE  AIRPORT 

MAX 
MIN 

44 

39 

46 

36 

44 

32 

46 

33 

37 
35 

37 
31 

40 

22 

40 

31 

35 
19 

42 
28 

39 
24 

33 
28 

41 
29 

43 
25 

42 
24 

41 
21 

30 
22 

29 
20 

26 
23 

28 

23 

28 
24 

31 

24 

39 

21 

35 

29 

41 
18 

35 

22 

30 
16 

32 
12 

34 
17 

38 
26 

41 

15 

37.1 
24.9 

TAHOE  CITY 

MAX 

MIN 

TERMO 

MAX 
MIN 

42 
32 

39 
26 

39 
19 

38 

29 

37 
28 

40 

23 

36 
14 

35 
26 

35 
13 

43 
26 

37 
22 

47 

26 

43 
30 

40 
20 

41 

23 

41 
19 

46 
17 

44 

15 

45 
14 

49 

21 

38 
17 

32 
19 

34 
18 

30 
24 

33 
15 

28 
-  2 

37 
-  2 

36 
18 

39 
10 

41 

12 

38.8 
19.2 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

MAX 
MIN 

46 

25 

36 

32 

42 
27 

39 
29 

39 
30 

33 
29 

34 
27 

32 
21 

38 
9 

41 

20 

44 
21 

42 
21 

46 
23 

46 

17 

40 
14 

41 
14 

43 
15 

44 
12 

39 
13 

47 
16 

49 
14 

37 
15 

35 
12 

44 

9 

36 
8 

37 
15 

2  7 
-  2 

In 

.2: 

32 
5 

29 
13 

38 

2 

39,0 
16.2 

WOODFORDS 

It          ft  ft 

MAX 
MIN 

53 
37 

45 
34 

44 

33 

43 

23 

42 

32 

37 

30 

39 
27 

44 
28 

49 

26 

55 
33 

56 

32 

55 
32 

53 
36 

43 
27 

43 
26 

46 

26 

52 
30 

5  2 
29 

54 

23 

56 
26 

46 

24 

39 

ie 

49 

20 

41 

22 

42 

20 

33 
16 

33 

14 

36 
14 

41 
14 

35 
25 

51 

20 

45.4 
25.8 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 

MAX 
MIN 

65 

60 

65 
4  6 

65 
4  5 

60 
5  2 

63 
59 

65 
42 

65 
45 

68 

40 

72 
42 

72 
4  2 

75 
45 

66 
43 

70 
47 

72 
45 

73 
42 

70 
42 

75 
45 

76 
40 

64 
38 

67 
44 

66 
38 

65 
42 

60 
46 

63 
45 

64 
41 

62 

39 

62 

34 

65 
43 

66 
41 

67 
33 

66.9 
43.6 

BEN  LOMOND  NO  2 

MAX 

MIN 

52 

58 
5  2 

57 

49 

56 
49 

58 

94 
4  3 

70 
38 

58 
39 

62 
43 

59 
38 

63 

42 

66 

39 

65 
38 

70 
43 

68 
45 

67 
32 

69 

32 

72 
28 

73 
33 

67 
27 

66 
29 

57 
29 

56 
27 

56 
30 

58 

27 

62 
26 

59 
24 

61.8 
37.1 

BERKELEY 

MAX 
MIN 

59 

57 
5  1 

59 
47 

S3 
90 

57 
48 

56 
47 

55 
47 

55 
45 

57 
44 

60 
48 

61 
46 

58 

45 

57 
47 

58 
48 

54 
44 

56 

39 

59 
41 

56 
40 

53 
37 

50 
38 

55 
40 

51 
36 

49 

39 

53 
40 

51 
39 

55 
38 

51 
37 

50 
35 

53 
39 

62 
42 

57 
42 

55,5 
42,7 

BURLINGAME 

MAX 
MIN 

62 

61 

63 

59 

62 

61 

59 
47 

58 
44 

56 
4  3 

61 
46 

59 
48 

58 
46 

59 
47 

59 
46 

56 
41 

55 
43 

55 
39 

53 
37 

51 
40 

51 

36 

55 
33 

55 
37 

55 
36 

55 
41 

54 
36 

44 

33 

53 

34 

52 
30 

56 
34 

59 
49 

57 
36 

56.5 
41.7 

CARMEL  VALLEY 

MAX 

MIN 

63 

61 

62 

55 

55 
5  2 

62 

60 
43 

60 
4  3 

64 

39 

66 
46 

69 
46 

73 
44 

65 

44 

66 
45 

71 

40 

66 
43 

78 

42 

75 
43 

76 
47 

60 
36 

62 
39 

65 
39 

62 
37 

60 
41 

55 
33 

55 
31 

60 
29 

56 
26 

59 
33 

64 

39 

69 
36 

63.8 
40.9 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

59 

61 

59 

64 

4  5 

59 

5  2 

53 

57 
47 

59 
45 

57 
4  5 

54 
47 

54 
46 

53 
47 

51 
47 

54 
47 

60 
43 

53 
46 

50 
42 

49 
41 

46 

40 

43 

39 

47 
40 

51 
4  1 

44 
41 

46 

42 

54 
35 

49 
33 

59 
3  3 

57 

30 

49 

32 

53 
36 

66 

38 

53.9 
42.4 

GILROY 

MAX 
MIN 

66 

58 

60 

61 

58 

61 

60 

5e 

37 

58 
37 

60 
42 

66 
44 

62 
42 

56 
42 

60 
45 

60 
37 

60 
37 

58 
35 

57 
34 

61 
34 

55 
34 

50 
34 

55 
31 

58 
34 

56 
38 

54 
31 

50 
30 

55 
26 

57 
25 

46 
26 

55 
35 

62 
29 

57.8 
37.0 

HALF  MOON  BAY 

MAX 
MIN 

61 

60 

60 

60 

6  0 

59 

60 

60 
4  5 

59 
45 

61 
46 

65 
45 

62 

44 

61 
46 

59 
47 

60 
44 

59 
43 

60 
42 

59 
40 

59 
40 

56 

40 

57 
39 

56 
38 

57 
38 

58 
36 

56 
35 

59 

34 

57 
33 

58 

35 

60 
37 

63 
38 

63 
40 

59.4 
42.1 

HOLLISTER 

MAX 
MIN 

58 

58 

62 

55 

59 

63 

60 
41 

67 
37 

59 
37 

66 

4  1 

63 
4  3 

60 
40 

62 
50 

61 

49 

59 

36 

59 

34 

61 
33 

63 

32 

59 
31 

50 
35 

56 
38 

57 

30 

56 

32 

57 

37 

31 

30 

54 
29 

54 
27 

53 
24 

55 
30 

54 

34 

61 

30 

58,5 
37.4 

KING  CITY 

MAX 
MIN 

68 
50 

63 
4 1 

68 

62 

59 

64 

59 

59 
38 

61 
36 

65 

42 

67 
42 

65 
38 

67 
37 

64 
43 

63 
42 

66 
37 

67 
35 

69 
33 

72 
34 

'0 
"33 

57 
39 

63 
32 

61 
39 

58 

37 

57 
26 

55 

23 

54 

22 

55 

20 

61 

29 

60 
21 

62.6 
36.3 

LIVERMORE  2  SSW 

MAX 
MIN 

57 
47 

60 
52 

61 

43 

60 
40 

62 
50 

53 
45 

54 
45 

56 
43 

55 
40 

56 
41 

59 
43 

59 
44 

55 
45 

61 
45 

55 
36 

51 
40 

51 

40 

54 
36 

50 
36 

45 
37 

49 
38 

50 
37 

45 
37 

46 
34 

54 

30 

50 
31 

54 
32 

50 
25 

49 

27 

53 
31 

59 
31 

54.0 
38.8 

LOS  GATOS 

MAX 
MIN 

61 
47 

60 
52 

62 
42 

53 
47 

60 
49 

55 
48 

98 
42 

58 
38 

60 
40 

66 
46 

63 
45 

5S 
41 

63 
44 

59 
48 

56 

32 

57 
37 

57 
34 

56 
32 

54 
32 

49 
36 

57 
41 

53 
31 

56 
34 

55 
35 

52 
33 

S3 
32 

51 
28 

51 
26 

57 
32 

59 
40 

62 
31 

57,0 
38.5 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

58 
51 

63 
51 

59 
43 

62 
44 

58 
51 

53 
46 

56 
46 

60 
47 

59 
44 

54 
47 

53 
46 

92 
47 

51 

46 

96 
47 

59 
42 

51 
45 

56 
44 

49 
42 

46 
40 

43 
39 

47 

39 

51 

41 

46 
40 

46 
39 

93 
35 

52 
31 

56 
30 

54 

29 

47 

30 

59 
33 

62 

32 

53,9 
41,6 

See 


Reference  Notes  Following  Station  Index 

-  399  - 


DAILY  TEMPERATURES 


Continued 


CALIFORNIA 
DECEMBER 


Station 


MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

oakland  hb  airport 

palo  alto  city  hall 

paso  robles 

paso  r08les  faa  ap 

pinnacles  nat  monument 

pismo  beach 

point  piedp.as  blancas 

port  Chicago  naval  dep 

priest  valley 

REDWOOD  city 

RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SAN  ANTONIO  MISSION 
S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  WB  AP 
S  F  FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLARA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUZ 

UPR  SAN  LEANDRO  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESE 
WATSONVILLE  WATERWORKS 


SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 


05 


ANTIOCH  FIBREBOARD  ML 
ANTIOCH  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY  1  NNE 


Day  01  Month 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

If) 

11 

12 

13 

14 

15 

1G 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25  | 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MAX 
MIN 

50 

S  9 
54 

6  1 

4  5 

46 

64 

52 

60 
51 

57 
47 

59 
45 

59 
43 

63 

50 

63 
47 

64 
49 

63 
46 

61 
48 

63 
41 

6  4 

50 

68 

44 

67 
42 

67 
48 

53 
48 

6  1 
42 

59 

40 

56 
44 

58 

40 

54 
41 

55 

40 

54 

37 

52 
36 

56 
40 

60 
44 

61 
43 

59.9 

MAX 
MIN 

52 

62 
53 

62 
48 

t  1 
45 

6  1 

50 

6  3 
55 

60 
42 

58 
43 

59 
42 

5B 
36 

67 
43 

64 
45 

69 
44 

60 
■•5 

61 
4* 

70 
42 

66 
42 

67 
42 

70 
4A 

67 
40 

57 
42 

56 
38 

59 
38 

56 
42 

53 
39 

57 
AO 

56 
34 

55 
33 

56 
33 

60 
41 

En 

59 

61.2 
42.3 

MAX 

MIN 

46 

5  2 
47 

5  1 

42 

57 
42 

52 
43 

5  1 
4* 

47 
41 

50 
38 

5  2 
39 

52 
42 

58 
43 

66 
49 

67 
42 

63 
41 

55 
41 

60 

40 

67 

44 

66 
47 

70 
52 

75 
44 

52 
36 

54 
36 

57 
36 

52 
36 

52 
38 

AS 
34 

51 

36 

47 
34 

53 
36 

57 
40 

54 
40 

56.3 
40,9 

MAX 
MIN 

5  9 
34 

4  1 

35 

48 

35 

38 
33 

37 
32 

32 

54 

58 

47 

49 
43 

54 

41 

51 
45 

59 
49 

55 
47 

65 
41 

52 
36 

56 
A5 

MAX 
MIN 

*e 

60 

49 

6  0 
49 

60 

42 

59 
42 

6  1 
52 

60 
41 

58 
40 

59 
40 

60 
42 

66 
38 

60 
41 

62 

41 

60 
41 

54 
46 

64 

41 

64 
40 

66 

34 

68 
38 

70 
40 

5A 
42 

50 
3A 

60 
36 

52 
AO 

52 
32 

50 
32 

A5 
27 

51 

28 

51 

28 

52 
30 

56 
30 

58.3 
38.6 

MAX 
MIN 

53 

60 
49 

49 

57 
49 

5t, 

48 

55 
48 

59 
46 

57 

45 

5  9 
45 

65 
47 

60 
44 

56 

47 

61 
49 

59 
43 

54 
43 

53 
A3 

52 
40 

52 

4  0 

49 

AO 

50 
41 

5A 

41 

46 

37 

52 
31 

51 
32 

54 
35 

62 
36 

56.2 
43.5 

MAX 
MIN 

54 

5  e 

55 

5  9 
49 

58 
52 

58 

5  2 

56 

50 

57 
50 

55 
49 

5  5 
48 

6  1 

52 

56 

50 

54 

48 

57 

49 

57 
49 

55 

45 

52 
46 

55 
64 

53 
44 

52 
42 

50 

41 

62 
43 

52 
41 

50 
39 

51 

44 

52 
39 

55 
38 

37 

53 
34 

51 
37 

65 
41 

57 
40 

55.4 
45.2 

MAX 
MIN 

50 

5  2 

41 

6  3 
46 

6  1 
53 

6  3 
49 

56 
44 

58 
40 

56 
42 

54 
45 

65 

46 

59 
48 

55 

48 

62 
48 

58 
38 

6  1 
41 

53 
37 

55 

35 

52 
34 

50 
39 

50 
A3 

56 
34 

49 
34 

30 

54 
28 

52 
27 

49 

30 

55 
33 

56.6 
40.5 

MAX 
MIN 

63 

AO 

60 
52 

60 
42 

54 

37 

61 
-9 

62 
53 

55 
39 

57 
40 

62 
36 

61 

39 

65 
38 

64 

36 

60 
36 

55 
40 

63 
43 

67 
32 

64 
34 

67 
31 

70 
31 

63 
31 

52 
39 

61 

30 

59 
33 

49 

38 

50 
28 

5A 
31 

53 
22 

52 
22 

56 
26 

54 
34 

59 
25 

59.1 
35.7 

MAX 
MIN 

61 
46 

61 

52 

60 
44 

58 
42 

63 

54 

64 
47 

57 
42 

58 
42 

60 
39 

65 
42 

60 
41 

64 
36 

58 
39 

54 
44 

60 
40 

66 

36 

64 
38 

66 

35 

69 
35 

57 
35 

50 
35 

59 
35 

48 

36 

48 

35 

50 
30 

53 
32 

52 
28 

52 
28 

54 

29 

52 
35 

60 
29 

56.2 
38.1 

MAX 
MIN 

MAX 

65 

39 

56 

48 

62 
37 

5  1 
36 

56 
46 

59 
47 

54 
36 

55 
34 

60 

33 

67 
41 

62 
37 

70 
37 

65 
37 

64 
38 

67 
26 

70 
34 

71 
33 

73 
32 

70 
35 

58 

34 

60 
35 

65 
26 

60 
31 

58 
38 

52 
29 

53 

26 

53 
24 

55 
22 

59 
26 

59 
39 

63 
28 

61.0 
34,3 

MIN 

MAX 
MIN 

5a 

53 

60 
55 

61 

47 

59 

48 

61 

52 

61 

50 

61 
46 

61 
45 

60 
46 

63 
47 

66 
49 

75 
48 

61 
49 

64 

50 

64 
46 

64 
46 

64 

47 

66 

50 

66 
50 

59 
46 

60 
48 

61 
AA 

61 
45 

62 
47 

57 
45 

58 
A3 

58 
Al 

56 
43 

57 
A3 

60 
45 

59 
43 

61.4 
47,0 

MAX 
MIN 

6  3 
49 

59 
50 

63 
39 

58 
40 

58 
49 

57 
45 

58 
42 

57 
39 

55 
42 

54 
48 

54 

44 

52 

44 

58 
46 

60 
49 

58 
37 

5  1 
44 

5  1 

42 

5  1 
40 

44 
39 

46 

37 

52 
AO 

47 
35 

45 
36 

56 
36 

47 
30 

56 
27 

52 
25 

48 

2  3 

52 
30 

62 
29 

52 
30 

54.1 
39,0 

MAX 
MIN 

57 
38 

53 
42 

56 
42 

48 

32 

54 

43 

57 
4  4 

56 
29 

54 

30 

56 
29 

64 

35 

60 
33 

65 
29 

62 
29 

54 
41 

60 
29 

62 
26 

6  1 
28 

68 
27 

7  3 
28 

6  1 
27 

53 
30 

62 
25 

59 
24 

47 
30 

49 

27 

49 

25 

46 
18 

50 
16 

5A 
19 

54 
28 

57 
22 

56.6 
29.9 

MAX 
MIN 

6  3 
49 

60 
53 

65 
44 

54 

47 

56 
51 

57 
49 

59 
44 

57 
41 

59 

43 

68 
49 

63 
49 

57 
46 

61 
48 

59 
45 

56 
39 

55 
41 

57 
38 

55 
39 

53 
36 

5  1 

38 

59 
AO 

54 
35 

53 
35 

57 
41 

54 
35 

56 
31 

56 

30 

53 
29 

56 
33 

64 
37 

62 
34 

57.8 
40,9 

MAX 
MIN 

60 
53 

60 
56 

57 
50 

63 
52 

59 
53 

55 
47 

57 
47 

60 
46 

59 

46 

60 
49 

60 
47 

63 
48 

63 
48 

59 
50 

61 
44 

55 
45 

50 
43 

57 
42 

49 
41 

48 

39 

52 

41 

55 
Al 

47 

40 

48 
43 

57 
39 

54 
39 

55 
35 

53 
32 

50 
35 

55 
40 

63 
39 

56,3 
44,3 

MAX 
MIN 

56 

52 

56 
52 

57 
44 

55 
44 

56 
49 

52 
43 

54 
40 

53 
38 

54 
38 

51 
47 

55 
41 

55 
43 

57 
40 

55 
43 

54 
36 

49 

41 

51 

38 

47 

38 

42 
37 

46 
38 

52 
36 

46 

34 

42 
35 

53 
39 

52 
38 

52 

26 

49 
24 

46 

23 

53 
27 

58 

30 

53 

26 

52.0 
38.1 

MAX 
MIN 

63 
44 

58 
51 

63 

42 

5  5 
44 

65 
53 

62 

53 

57 
43 

59 
52 

60 
43 

(.7 

49 

67 
46 

67 
42 

65 
41 

65 

45 

64 

44 

66 

A3 

7  1 

38 

7  1 

38 

7  3 
45 

62 
39 

61 
41 

63 
36 

61 

37 

60 
38 

53 
32 

56 
32 

55 

27 

55 
27 

52 

41 

63 
38 

63 
35 

62.0 
41,3 

MAX 
MIN 

56 
44 

58 
51 

60 
42 

56 
45 

57 
51 

62 
42 

56 
42 

56 
37 

57 
42 

64 
49 

62 
43 

64 

4  2 

61 
41 

62 
46 

62 
43 

62 
43 

67 
38 

67 
41 

69 
A3 

52 
39 

58 

39 

60 
35 

58 
37 

56 
36 

49 

32 

53 
32 

54 
27 

53 
26 

sa 

30 

61 
37 

62 
34 

59.0 
39.6 

MAX 
MIN 

62 
40 

58 
48 

59 

37 

53 
35 

58 
47 

63 
51 

56 
36 

59 
34 

58 
35 

69 
40 

68 

37 

68 
35 

67 

35 

61 
34 

65 
42 

66 
34 

68 
34 

72 
31 

72 
33 

69 
33 

54 
34 

65 
30 

61 

30 

59 
37 

55 
28 

56 

27 

56 
22 

53 
23 

55 
25 

60 
30 

61 

25 

61,5 
34,3 

MAX 
MIN 

58 
56 

59 

56 

56 

50 

59 

50 

56 
51 

58 

52 

56 
5  2 

59 

5  2 

60 
53 

61 

54 

56 
48 

61 
53 

62 
54 

60 
52 

6  1 

52 

55 
47 

54 

46 

5  3 
44 

52 
4  2 

57 

41 

52 
45 

A9 
42 

58 
41 

56 
40 

55 
50 

55 
50 

51 
47 

53 
A7 

62 
44 

61 

50 

56.8 
46.4 

MAX 
MIN 

61 
5* 

60 
50 

60 
46 

59 
50 

57 
51 

56 
48 

57 
48 

55 
47 

54 
44 

59 

50 

57 
47 

53 
49 

59 
47 

56 
44 

53 
43 

53 
43 

5  3 
41 

51 
AO 

50 
41 

50 
41 

54 

42 

48 

39 

46 
39 

55 
40 

53 
37 

55 
3A 

52 
36 

51 
32 

54 
35 

61 

42 

56 
37 

54.8 
43.  1 

MAX 
MIN 

6  1 
56 

60 
53 

6  1 

51 

59 
51 

57 

50 

56 

48 

58 
51 

56 

49 

55 
49 

61 
48 

60 
50 

53 
49 

56 
48 

59 
51 

55 
46 

55 
45 

53 
45 

49 

43 

50 

41 

5  1 
41 

53 
43 

52 
A3 

49 
44 

57 
45 

55 
44 

56 
A2 

54 
45 

51 
42 

56 
64 

63 
46 

60 
45 

55.9 
46.7 

MAX 
MIN 

59 
47 

59 

50 

61 
43 

57 
48 

59 
51 

56 

47 

56 
44 

57 
39 

60 
42 

65 
48 

68 
46 

66 
44 

62 

43 

60 
43 

64 
41 

68 
39 

68 
37 

67 
45 

71 

38 

54 
35 

58 
36 

59 
33 

55 
38 

58 
35 

53 
33 

55 
29 

54 
28 

54 
28 

56 
32 

60 
36 

62 
31 

60.1 
39.7 

MAX 
MIN 

63 
5i 

60 
54 

63 
44 

58 
48 

55 
51 

55 

49 

58 
46 

59 
42 

62 
42 

65 
49 

62 
48 

59 
44 

63 
47 

61 
46 

57 
38 

56 
41 

53 
39 

54 

35 

54 

39 

52 

40 

58 
42 

55 
33 

51 
36 

52 
41 

51 
34 

53 
32 

52 
29 

50 
28 

55 
32 

60 
41 

59 
33 

56.9 
4  1.2 

MAX 
MIN 

73 
49 

62 
51 

60 

46 

62 
41 

59 
45 

63 
53 

62 
44 

60 
44 

59 
41 

63 
39 

68 

40 

67 
44 

69 
44 

62 
45 

60 
46 

72 
AO 

72 
42 

70 
42 

72 

41 

75 
39 

69 

39 

55 
37 

67 
38 

57 
42 

50 
AO 

57 
38 

56 
36 

52 
36 

54 
35 

56 
40 

58 
34 

62.7 

41.6 

MAX 

MIN 

64 
56 

62 
52 

63 

49 

58 
51 

62 
53 

55 
49 

59 

50 

58 
48 

58 

50 

66 
47 

62 
48 

58 

51 

60 
49 

59 

55 

57 
48 

57 

*2 

59 
46 

55 
50 

55 
42 

56 
46 

58 
46 

53 
47 

50 
A7 

57 
44 

55 
52 

56 
-8 

54 
41 

52 
48 

58 
41 

62 
39 

61 
36 

58.1 
47.5 

MAX 

MIN 

62 
51 

60 
54 

63 
45 

57 
49 

59 
52 

56 
49 

59 
46 

58 
43 

60 
43 

66 

50 

61 
49 

55 
45 

63 
48 

60 

48 

58 

40 

53 
43 

55 

41 

55 
36 

52 
AO 

55 
40 

58 
42 

53 
35 

54 
36 

53 
40 

50 
37 

55 
3A 

53 
32 

51 
31 

57 
34 

60 
41 

60 
35 

57.2 
42.3 

MAX 
MIN 

56 

40 

59 

50 

61 
45 

60 
45 

60 

53 

5  8 

53 

58 

45 

59 
38 

58 
43 

65 

48 

67 
44 

66 
43 

62 
49 

64 

44 

66 

35 

64 
38 

67 
36 

70 
36 

6  7 
39 

6  1 

39 

59 
36 

59 
33 

57 
38 

58 

35 

56 
3A 

57 
33 

56 
27 

57 
33 

55 
35 

62 
39 

61 

32 

60.9 
39.9 

MAX 
MIN 

63 
51 

59 
52 

57 
47 

62 
45 

57 
48 

53 
45 

55 
45 

58 
42 

55 
43 

58 
44 

63 

46 

61 
44 

58 
44 

60 
45 

59 
43 

54 
42 

57 
41 

57 
40 

56 
39 

46 
38 

48 
37 

56 
39 

48 
36 

50 
38 

55 
36 

50 
32 

55 
32 

53 
33 

50 
33 

53 
37 

61 

40 

55.8 
41.4 

MAX 
MIN 

61 
49 

62 
5  3 

57 
42 

63 
43 

57 

50 

54 
46 

56 
39 

59 
37 

57 

40 

56 

43 

54 

39 

54 
45 

52 
47 

60 
46 

58 

35 

51 

41 

5  2 
35 

5  3 
36 

50 
40 

4  5 

39 

49 
37 

54 
34 

47 
38 

45 
38 

57 
30 

50 
26 

50 
24 

55 
23 

49 

28 

55 
29 

60 
28 

54.3 
36.1 

MAX 
MIN 

61 
52 

56 
52 

60 
42 

60 
43 

59 
45 

60 
52 

59 

42 

52 
38 

57 

40 

60 
43 

65 
46 

65 
43 

66 
44 

62 
44 

61 
40 

63 
38 

62 
36 

63 
36 

65 
37 

61 
37 

52 
39 

55 
33 

60 
38 

59 
38 

56 

33 

53 
33 

52 
29 

55 
28 

55 
31 

55 
33 

62 
32 

59.1 
39,3 

MAX 

MIN 

60 
50 

58 
51 

60 
44 

64 
44 

60 
48 

55 
46 

58 
45 

60 
43 

57 

44 

54 

46 

57 
43 

53 
48 

51 
*7 

56 

46 

61 

40 

50 
45 

64 

5 1 
42 

5  i 

40 

43 
38 

45 
39 

50 
37 

42 
39 

55 
31 

31 

31 

34 

37 

32 

54.1 
41.6 

MAX 

MIN 

59 
48 

57 
51 

61 
41 

63 
41 

60 
49 

54 
46 

57 
43 

61 

39 

58 
41 

54 
43 

57 
42 

52 
48 

51 

47 

55 
46 

60 
40 

49 

44 

48 

43 

50 
4 1 

44 

39 

42 
36 

44 
38 

50 
37 

47 

39 

44 

32 

53 
35 

A5 
30 

55 
35 

50 
27 

47 
27 

47 
30 

61 
29 

52.7 
39.6 

MAX 

65 

39 

6  2 
40 

54 
44 

56 

40 

57 
45 

60 
5  1 

59 
44 

50 
36 

55 
36 

57 
40 

61 

41 

65 
36 

60 
35 

60 
35 

53 
34 

59 
35 

66 

36 

56 
33 

57 

33 

58 

34 

63 

33 

A3 
30 

60 
30 

55 
35 

42 
31 

A3 
33 

40 
31 

47 
28 

49 

29 

49 

30 

51 
30 

55.2 
35,7 

MAX 
MIN 

56 
42 

53 
-8 

57 
36 

53 
35 

53 

42 

56 

45 

52 
33 

53 

30 

57 
37 

62 
38 

65 
36 

55 

33 

58 

32 

51 

31 

6* 

30 

67 

33 

63 

32 

65 
30 

68 

37 

65 
38 

47 
35 

60 
25 

59 
33 

38 

33 

39 
33 

A2 
31 

43 

22 

47 

23 

43 
23 

47 
24 

54 

26 

54.6 
33.1 

See  Relerence  Notee  Following  Station  Index 
-  400  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

DECEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

BAKERSFIELD  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

61 

63 

62 

59 

64 

69 
4  8 

58 

57 
43 

57 
38 

63 
39 

49 

49 

49 

47 

56 
43 

47 

37 

45 

4  1 

44 
40 

44 
39 

45 
38 

43 
40 

51 
38 

43 
36 

4  3 
39 

46 
4  I 

50 
36 

50 
31 

50 

29 

47 
31 

49 
36 

57 
30 

52.2 
40.3 

8ALCH  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

57 

56 

57 

50 

50 

59 
48 

52 
43 

48 

36 

53 

40 

57 

57 
42 

56 

39 

53 
3  7 

52 

51 

36 

56 
39 

57 
4  1 

52 
35 

55 
40 

55 
42 

54 

39 

52 
35 

53 
38 

50 
36 

41 

35 

42 
33 

42 
30 

44 

30 

44 

30 

44 
3  1 

46 

32 

51.6 
38.4 

BLACK  WELL  S  CORNER 

MAX 
MIN 

67 
5  1 

63 

63 
4  2 

61 

65 
53 

66 

39 

60 
39 

58 

3  5 

61 
3  6 

61 
39 

61 

57 
4  1 

50 
41 

50 

53 
36 

46 

40 

44 

38 

45 
35 

44 
38 

42 
37 

43 
36 

42 
38 

42 
39 

44 
38 

48 

28 

51 

27 

47 

28 

48 

28 

50 
32 

47 
28 

52 
29 

52.7 
37.9 

BUTT0NW1LL0W 

MAX 
MIN 

59 
50 

58 

66 
50 

64 

65 

71 

53 

70 

41- 

62 
45 

56 
3  3 

59 
35 

65 
3  7 

50 
45 

48 
43 

46 

38 

50 
43 

57 
36 

46 
4  1 

45 
39 

44 

38 

*2 

36 

42 
36 

43 
38 

47 

37 

41 

37 

45 
39 

50 
38 

53 
26 

50 
27 

5  1 
26 

50 
27 

51 

26 

53.2 
38.4 

CALAVERAS  BIO  TREES 

MAX 
MIN 

60 
34 

60 

45 

30 

46 

43 
3 1 

46 
3  1 

45 

30 

34 
2  6 

41 

37 
30 

53 
30 

50 
29 

58 

30 

44 

55 
3  1 

59 
30 

57 
2  8 

60 
29 

63 
3  1 

63 
3  1 

52 
2  8 

59 
27 

57 

27 

46 

2  3 

49 

2  3 

31 
16 

3  6 
16 

36 
17 

43 
18 

46 

2  5 

46 

27 

49.3 
27.4 

CAMP  PARDEE 

MAX 
MIN 

62 
5  1 

54 
5 1 

58 

60 

56 

51 

50 

54 
42 

55 

53 
43 

65 

60 
4  3 

49 
43 

55 

52 

54 
40 

49 
38 

44 

38 

41 

38 

40 
38 

41 

36 

42 
37 

45 
35 

42 
37 

47 
3  3 

44 

33 

52 
31 

46 
32 

54 
34 

46 
32 

50 
32 

50.7 
40,0 

CATHEYS  VY  BULL  RUN  RH 

MAX 
MIN 

65 
*6 

57 
5  1 

55 

58 

54 

58 
48 

56 
34 

55 
3  5 

53 

40 

56 

61 

38 

63 
3  7 

50 
39 

57 
4  1 

46 
36 

53 
34 

65 
3  1 

47 

3  3 

46 
30 

46 

31 

50 
35 

42 

3  3 

50 
28 

48 
37 

40 
36 

40 

32 

45 
29 

46 

26 

47 

28 

47 
30 

47 
29 

51.8 
35.9 

CHERRY  VALLEY  DAM 

MAX 
MIN 

63 
36 

44 
3  8 

44 
3  1 

45 
2  8 

42 

30 

45 
3  1 

46 
2  7 

38 
22 

43 

2  7 

47 
3  1 

54 

30 

54 
33 

61 

35 

48 

3  1 

58 
3  1 

60 
32 

62 
32 

62 
35 

65 
36 

67 
34 

57 

30 

57 
30 

58 
2  8 

53 

26 

52 

16 

37 
1  5 

41 
18 

44 

27 

50 

27 

47 

27 

51.5 
29.  1 

COAL  I  NO A 

MAX 
MIN 

65 
46 

62 
50 

60 
4  5 

54 

65 

50 

66 
46 

61 

36 

61 

3  5 

56 
36 

63 
42 

51 

40 

52 

40 

53 
40 

49 
4  1 

56 

46 

56 
43 

47 

40 

46 

40 

45 
39 

44 

37 

45 
39 

42 
36 

41 

35 

42 
38 

46 
34 

49 

33 

55 
27 

50 
24 

56 

27 

53 

2  / 

55 
26 

53.1 
38.0 

CORCORAN  IRR1G  DIST 

MAX 
MIN 

55 
5  1 

61 

5  3 

60 
46 

63 

62 
4  8 

65 
55 

64 
39 

58 
38 

56 
40 

60 
40 

52 
46 

47 
44 

47 

48 
4  5 

46 
45 

50 
36 

45 

40 

44 

40 

42 
38 

41 

38 

41 

38 

43 

39 

42 
38 

40 
37 

45 

40 

47 

39 

49 

29 

50 
27 

46 
2S 

4e 

32 

47 

27 

50,5 
40,1 

DENAIR  3  NNE 

MAX 
MIN 

56 

50 

57 
35 

63 
37 

53 
40 

56 
48 

53 

40 

57 
34 

57 

32 

54 

3  5 

64 
45 

54 
48 

52 
46 

51 
42 

51 
39 

49 
44 

48 
3  7 

45 
40 

45 
39 

43 
37 

42 
35 

45 
39 

44 

37 

43 
36 

50 
35 

52 
34 

46 
34 

50 

23 

50 
24 

47 
25 

45 
28 

50 
26 

50,7 
36.9 

DUDLEYS 

MAX 
MIN 

56 
35 

49 
43 

53 
37 

47 

3  7 

49 
39 

63 

40 

45 
30 

49 
26 

52 
29 

60 
33 

57 

29 

65 
29 

63 

30 

56 
29 

62 

26 

67 
27 

63 
2  7 

67 

29 

68 
29 

59 

29 

54 
25 

60 
25 

56 
24 

45 

22 

40 

2  1 

40 
16 

45 
19 

43 
21 

52 
26 

5* 
23 

54,7 
28,5 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

60 
50 

55 

50 

60 
4  1 

55 

4  1 

58 
46 

52 
48 

55 
43 

56 
40 

54 

39 

63 
46 

63 
40 

56 
39 

56 
40 

55 
40 

56 
38 

55 
31 

54 
34 

49 
35 

55 
35 

48 

35 

44 

35 

48 

33 

52 
32 

48 

34 

47 
34 

54 
29 

50 
25 

51 
28 

48 
29 

57 
2  8 

55 
28 

53.8 
37.0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

61 
49 

59 
47 

62 
45 

56 
42 

58 

50 

65 

50 

59 
38 

56 
40 

58 
38 

59 

58 
46 

54 
45 

44 

49 
4  3 

46 
43 

50 
4  3 

46 
43 

45 
42 

43 
42 

42 
37 

44 
40 

44 

39 

42 

38 

45 
39 

46 

32 

49 
34 

46 
31 

48 

27 

50 
28 

45 
27 

49 

26 

51.3 
39.7 

FRESNO  WB  AIRPORT 

MAX 

MIN 

56 
52 

58 
52 

62 

55 

60 
52 

60 
46 

58 
39 

57 
37 

57 
40 

62 
43 

52 

4  1 

50 
4  7 

49 

48 

49 
38 

45 
38 

45 
42 

44 
4  1 

42 
39 

43 
37 

44 

41 

44 

39 

42 

38 

43 
40 

46 

48 

34 

49 
29 

49 
26 

47 

29 

46 

32 

52 
30 

50,4 
40.0 

FRIANT  GOVERNMENT  CAMP 

MAX 
MIN 

60 
5  1 

58 

52 

58 
43 

62 
43 

56 
46 

61 

52 

61 

34 

55 
35 

57 
35 

57 
42 

62 
42 

55 
45 

50 

44 

51 

46 
44 

51 
37 

45 

36 

45 
38 

44 
39 

44 

38 

45 
40 

44 
39 

46 
36 

42 

36 

42 
3  8 

43 

38 

46 

32 

50 
29 

49 
27 

48 

30 

46 

30 

51.2 
39.1 

GIANT  FOREST 

MAX 
MIN 

53 

33 

48 

34 

40 

32 

35 

23 

38 
26 

43 

32 

44 
28 

32 
2  2 

33 
2  2 

41 
3  1 

45 

3  2 

47 

33 

50 
35 

49 
3  1 

40 
32 

48 

34 

47 

33 

46 
35 

52 
35 

52 
33 

47 

30 

44 

30 

44 

30 

44 

28 

40 
26 

38 

14 

24 

12 

27 
13 

31 
1  7 

34 
1  9 

36 

1  9 

41.7 
27.5 

GLENNVILLE 

MAX 
MIN 

59 
32 

53 
41 

53 
39 

48 

29 

56 
44 

55 
52 

55 
36 

46 
38 

6  2 
27 

64 
30 

64 
30 

67 
3  1 

64 

31 

58 
28 

60 
28 

68 
28 

63 
30 

68 
29 

70 
30 

65 
29 

56 
28 

64 
26 

62 
26 

46 
20 

39 

22 

37 
30 

40 
19 

48 
19 

46 

20 

45 
24 

58 

22 

56.2 
29.6 

GRANT  GROVE 

MAX 
MIN 

56 

35 

46 

35 

39 

30 

36 
2  3 

39 
26 

45 
35 

43 

25 

30 

20 

39 

22 

49 

30 

50 
35 

50 
36 

57 
38 

51 

32 

49 

3  3 

54 

37 

53 
35 

54 

3  7 

58 
38 

58 
36 

51 

30 

47 

30 

50 
30 

47 
27 

41 

26 

39 
14 

24 
10 

29 

14 

35 
19 

41 

24 

37 
24 

45.1 
28.6 

HANFORD 

MAX 
MIN 

60 
46 

58 
52 

62 
44 

58 

42 

56 
43 

62 
42 

56 
38 

57 
37 

57 
37 

61 
41 

55 
39 

53 
39 

50 
42 

49 
42 

51 
4  3 

47 

33 

45 

40 

44 

39 

42 
37 

44 

36 

43 

36 

43 
35 

41 
36 

43 
38 

46 
40 

50 

36 

50 
27 

46 

27 

50 
27 

45 

27 

51 

26 

50.9 
37,7 

HETCH  HETCHY 

MAX 
MIN 

55 
35 

49 
4  1 

48 

34 

49 
28 

47 

32 

51 

32 

50 
32 

45 
28 

41 

28 

52 
34 

50 
34 

54 

35 

52 
35 

53 
3  3 

56 
3  1 

54 
32 

56 

31 

55 
34 

57 
37 

56 
34 

57 

30' 

53 
32 

55 
27 

53 
28 

50 
24 

42 
1  6 

41 
19 

43 
24 

46 
26 

54 

26 

50.9 
30.5 

HUNTINGTON  LAKE 

MAX 
MIN 

49 
26 

40 
30 

38 
28 

33 
1  2 

36 

25 

42 

33 

34 

17 

35 
I  3 

48 

22 

51 
2  9 

52 

2  8 

57 

26 

57 
2  9 

50 

51 
2  8 

51 
26 

54 

26 

55 
2  7 

56 
28 

52 
2  7 

44 

48 

22 

46 

2  3 

42 
1  9 

37 
19 

30 
1  2 

29 
7 

35 
16 

42 

24 

37 

2  3 

53 
2  3 

44.6 
23.3 

IDRIA 

MAX 
MIN 

63 
38 

62 
36 

55 
37 

57 
36 

58 

35 

56 
45 

50 
35 

50 
35 

49 
33 

62 
40 

59 
40 

66 
4  3 

61 
42 

53 
41 

56 
36 

67 
46 

66 
45 

68 
4  3 

69 

51 

65 
47 

49 
39 

62 
35 

54 

3  5 

55 
34 

51 

32 

54 
32 

45 
26 

45 
29 

54 

28 

48 
34 

54 
3  1 

56.9 
37.5 

KERN  RIVER  PH  NO  I 

MAX 
MIN 

65 
48 

63 
54 

62 
52 

56 
48 

58 
51 

65 
55 

56 
46 

54 
45 

56 
47 

64 
45 

59 

44 

49 
41 

50 
45 

48 

40 

57 
4  1 

49 
38 

44 

39 

43 
38 

43 
35 

57 

37 

43 

39 

52 
3  7 

55 
3  3 

40 
37 

44 

46 

38 

49 

35 

48 

34 

46 

35 

46 

39 

59 
40 

52.5 
41.7 

KERN  RIVER  PH  NO  3 

MAX 
MIN 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

MAX 
MIN 

63 
47 

58 
46 

57 
43 

60 
46 

58 

44 

61 
51 

63 
42 

54 

38 

52 
35 

53 
37 

56 
40 

50 
40 

47 
40 

47 
41 

49 
4  3 

54 
43 

46 
40 

45 
40 

42 
36 

41 

40 

41 

37 

4  1 

40 

42 

42 

48 
32 

46 
32 

48 
35 

48 

45 

49,6 
39,2 

KETTLEMAN  STATION 

MAX 

MIN 

64 

50 

64 

52 

62 
48 

56 
46 

62 
50 

68 
49 

60 
44 

58 

44 

58 
42 

61 

43 

51 

44 

50 
44 

50 
42 

49 
42 

54 
44 

54 
42 

46 
4  1 

46 

39 

42 
38 

41 
3  6 

43 

3  8 

43 
37 

41 
34 

44 
3  7 

47 
34 

49 

36 

47 

" 

48 
32 

50 

43 

51 

2  8 

51.7 
40.5 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

MAX 

MIN 

56 

53 

58 

53 

62 
40 

56 
41 

53 
52 

53 

50 

58 
39 

57 
37 

53 
40 

66 
43 

59 
46 

53 
46 

56 
46 

50 
45 

50 
45 

50 
4  I 

44 

3  9 

43 
4  1 

43 

40 

43 
3  9 

43 

39 

42 

4  1 

44 

47 
3  8 

45 
40 

46 
37 

46 
24 

51 

47 

45 
29 

53 

50.8 
40.3 

LE  GRAND 

MAX 
MIN 

56 
52 

57 
54 

63 
42 

53 
43 

57 
49 

61 

49 

58 
37 

56 
38 

55 
41 

64 

44 

57 
47 

53 
46 

51 
44 

49 
44 

46 

43 

47 
4  1 

46 
42 

43 
40 

43 
39 

43 
37 

45 
40 

44 
39 

43 
3  7 

43 

40 

46 

39 

49 
3  8 

49 

2  7 

50 
27 

47 
2  9 

45 

30 

50 
29 

50.7 
40.3 

LEMON  COVE 

MAX 
MIN 

59 
48 

61 
48 

62 
50 

62 
44 

63 
48 

62 
52 

54 
43 

50 
35 

55 
35 

62 
38 

56 
37 

50 
4  3 

53 
42 

50 

41 

54 
4  3 

44 

30 

43 

43 
38 

43 
37 

44 
3  8 

40 
38 

49 
3  6 

42 

41 

43 

46 

50 

30 

49 

48 

51 
3  1 

57 
32 

51.2 
38.5 

LINDSAY 

MAX 
MIN 

61 
52 

59 
51 

63 

52 

58 

43 

58 

50 

61 

52 

55 
44 

55 
39 

58 
37 

64 

39 

52 
38 

48 

45 

52 
44 

46 

55 
42 

45 

33 

44 

42 

44 

44 

43 

48 

4  2 

42 

45 

50 

52 
3  1 

48 

49 

51 

56 

51.4 
40.1 

LODI 

MAX 

56 
52 

57 
53 

62 
42 

52 

53 
49 

54 
46 

56 
42 

58 
39 

54 
4  1 

62 

53 

51 

52 

59 

50 

49 
45 

46 
42 

43 
4  ; 

43 
4  o 

42 
38 

44 
40 

43 
4  1 

45 
39 

52 
36 

45 
36 

54 
32 

47 

26 

49 
29 

45 
29 

59 
31 

51 
3  l 

51.2 
40.8 

LOS  BANOS 

MAX 

58 
52 

58 
52 

64 
40 

55 
41 

56 
53 

56 
50 

59 
37 

59 
36 

59 
39 

64 
46 

58 
43 

55 
49 

55 
47 

53 
43 

53 
45 

52 
46 

50 
45 

46 
43 

47 
40 

44 

39 

46 
4  1 

49 
40 

43 

4  0 

55 
4  1 

49 

54 

30 

51 

2  7 

52 

48 

55 
31 

50 

53.5 
40.4 

MADERA 

MAX 

56 
51 

58 

44 

65 
44 

56 
47 

60 
53 

62 
38 

60 
37 

56 

39 

55 
43 

64 
45 

53 
47 

48 
44 

46 
43 

47 
44 

48 
40 

46 
4  1 

45 
40 

43 
39 

42 
3  7 

42 

43 

42 

42 

42 

47 

46 

30 

49 

50 

47 

45 

50,4 
39,7 

MANDEV ILLE  ISLAND 

MAX 

MANTECA 

MAX 
MIN 

61 
51 

55 
52 

57 
43 

60 
44 

57 
43 

55 
46 

53 
42 

58 

40 

56 
39 

54 
41 

60 
46 

53 
48 

53 

47 

55 
45 

56 
45 

50 

49 

4  2 

46 
4  1 

45 
39 

42 
38 

42 

46 

42 

44 

50 

46 

53 

47 

47 

47 

51 

51.4 
40.3 

MARICOPA 

MAX 
MIN 

64 
47 

68 

50 

62 
47 

56 
43 

66 

46 

71 
49 

66 
45 

56 
42 

56 
29 

55 
29 

50 
30 

50 
39 

49 
39 

50 
38 

55 
41 

45 
39 

44 
37 

45 
33 

43 

33 

43 

30 

42 
36 

46 
37 

41 
36 

50 
36 

46 
35 

49 

2  5 

49 
27 

50 
28 

54 
31 

56 
27 

60 
28 

52.8 
36.6 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 
MIN 

57 
51 

56 
53 

65 
43 

56 
43 

57 
49 

60 
49 

59 
36 

58 
42 

56 

40 

65 
49 

62 
49 

53 
46 

50 
44 

54 
46 

50 
45 

49 
41 

48 

41 

45 

38 

43 
38 

43 
34 

45 
37 

45 
35 

43 
37 

46 
43 

48 

35 

49 

26 

51 
24 

48 
28 

47 
29 

51 
27 

52.0 
40.1 

MODESTO 

MAX 
MIN 

55 
49 

57 
45 

63 
39 

52 
43 

54 
48 

54 

40 

59 
37 

57 
36 

57 
37 

62 
44 

53 
45 

55 
45 

54 
43 

53 

42 

50 
43 

49 
41 

47 
40 

46 

39 

42 
36 

43 
35 

45 

36 

42 
36 

43 
35 

53 
37 

46 
35 

52 
29 

46 

26 

49 
26 

47 
28 

49 
28 

50 
28 

51.2 
37.8 

See  Reierence  Notea  Following  Station  Index 
-  401  - 


DAILY  TEMPERATURES  ca^«SSm 


Station 

Day  Ol  Month 

■ 

* 

1   |  2 

3 

4 

s 

6 

7 

8  9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

2G 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

N£  KHAN   2  NN 

MAX 

M]N 

56 
49 

57 
49 

6  1 
4  0 

56 
40 

55 
48 

65 

57 
36 

57 
36 

56 
39 

61 
45 

55 

43 

55 
47 

52 
45 

53 
43 

52 
42 

50 
44 

48 
42 

46 
42 

45 
39 

43 
38 

47 
40 

46 
39 

42 
36 

54 
37 

49 
34 

53 
35 

50 
28 

49 
26 

46 
26 

51 
30 

47 
28 

51.9 
39.1 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

69 
37 

57 
40 

37 

5  3 

32 

5  5 
37 

58 
36 

50 
29 

52 
31 

64 
34 

66 
35 

67 
37 

6  1 
32 

56 

33 

66 
34 

67 
36 

66 
35 

66 

37 

70 
36 

65 
28 

55 
30 

63 
31 

63 

21 

4  1 

27 

49 
24 

45 
27 

59.2 
32.6 

OAKDALE  WOODWARD  DAM 

MAX 
MIN 

6* 

52 

61 
51 

42 

6  1 
45 

60 
39 

59 
46 

5  5 

43 

56 
42 

56 
42 

5  3 
45 

6  3 
48 

6  1 

45 

58 

45 

57 
44 

59 

45 

5  1 
41 

49 
41 

46 

40 

47 
39 

45 
37 

45 
37 

45 
39 

42 
37 

44 
38 

50 
37 

49 
34 

47 
25 

47 
28 

49 
28 

47 

30 

46 
30 

52.6 
39.8 

ORANGE  COVE 

MAX 
MIN 

66 

5: 

59 
51 

46 

44 

49 

54 

6  1 

39 

54 
3  6 

50 
38 

55 
42 

62 
39 

5  8 
46 

4b 
44 

49 
42 

46 
44 

52 
34 

43 
39 

4  3 
39 

43 
38 

43 
37 

43 
38 

43 
39 

47 

37 

42 
37 

42 
40 

43 
39 

48 

30 

50 
29 

48 

30 

47 
33 

50 
32 

51.0 
39.9 

PANOCHE  CREEK 

MAX 
MIN 

55 

48 

52 

50 

42 

42 

5  8 
50 

54 
51 

62 
42 

59 
39 

58 
41 

56 
44 

63 
47 

55 

46 

5  1 
45 

49 
44 

53 
45 

50 

44 

48 
42 

46 
41 

44 

39 

42 

36 

42 
38 

45 
38 

42 
36 

42 
38 

50 
31 

46 
32 

50 
31 

48 

27 

48 

31 

50 
32 

50 
26 

51.2 
40.1 

PORTERVILLE 

MAX 
MIN 

65 
49 

6  5 

52 

6  5 
50 

44 

62 

50 

62 
55 

6  3 
45 

58 
41 

55 
38 

58 
41 

64 

39 

54 
43 

46 

43 

5  3 
43 

49 
44 

54 
34 

46 

36 

43 
39 

43 
38 

44 
37 

44 
38 

43 
38 

49 

3  6 

42 
36 

43 
38 

45 
39 

50 
31 

51 
28 

49 
30 

49 
31 

5 1 
30 

52.6 
39.9 

POSEY  3  E 

MAX 

MIN 

52 
35 

46 
37 

4  6 

18 

44 

36 

50 
35 

50 
39 

40 

31 

40 
30 

53 

29 

55 
31 

59 
31 

6  1 
32 

58 
31 

59 

32 

60 
31 

60 
29 

58 

33 

60 

32 

63 
33 

58 

33 

52 
30 

56 
30 

5  5 

30 

47 

27 

45 
26 

40 
24 

34 
14 

42 
18 

40 
21 

4  5 

21 

49 
23 

50.9 
29.8 

SALT  SPRINGS  PWR  MOUSE 

MAX 
MIN 

58 
42 

45 

39 

50 
35 

47 
35 

47 
34 

4  7 

35 

4  1 

33 

45 
31 

51 
33 

52 
38 

56 
38 

58 
42 

54 

36 

59 
39 

62 
42 

60 
38 

63 

44 

62 

47 

63 
47 

58 
45 

57 
37 

58 
42 

55 
35 

54 
30 

5  1 

30 

4  1 

23 

47 
26 

46 
24 

47 
30 

51 
35 

63 
37 

53.2 
36,3 

SAN  LUIS  DAM 

MAX 
MIN 

56 
48 

58 

49 

60 
-5 

6  1 
45 

59 
45 

55 
44 

62 
43 

58 
44 

59 

42 

56 
44 

6  1 
46 

55 
46 

54 
47 

54 
44 

52 
43 

49 
45 

48 
43 

4  7 
42 

45 
40 

42 
39 

43 
39 

46 

39 

42 
39 

44 
39 

52 
32 

46 

35 

53 
30 

50 
31 

48 

32 

48 

33 

52 
29 

52.2 
40.6 

SONORA  RS 

MAX 
MIN 

64 
42 

51 
47 

5  3 
36 

5  7 
37 

5  3 
44 

55 
46 

55 
34 

50 

32 

54 

34 

52 
39 

64 
36 

6  1 

35 

62 

35 

58 
33 

5  1 
31 

54 

33 

6  7 

32 

59 
30 

57 
32 

6  I 
33 

59 
30 

39 

28 

50 
29 

58 

30 

4  1 

30 

44 

2  8 

45 
23 

45 
24 

48 

27 

44 
29 

45 

26 

53.4 
33.1 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

MAX 
MIN 

53 
35 

45 

38 

44 
34 

38 
27 

42 

32 

47 

38 

41 
28 

43 

2  4 

49 

26 

45 

32 

50 
30 

60 
29 

51 

32 

55 
29 

59 
29 

59 
24 

6  3 
30 

60 

29 

6  1 

28 

62 
28 

65 

22 

59 
27 

60 
28 

57 

25 

42 

25 

38 

14 

38 
14 

42 
14 

45 

22 

47 

22 

59 
25 

50.9 
27.1 

STOCKTON  WBAP 

MAX 
MIN 

56 

53 

59 
-8 

62 
41 

5  3 

44 

56 

52 

54 

48 

59 
43 

57 
41 

55 

40 

6  3 

50 

54 

50 

52 

50 

54 
49 

57 
47 

50 
45 

46 
46 

47 
45 

46 
43 

44 
41 

44 
40 

46 

41 

45 
41 

46 

41 

51 
37 

46 
39 

55 
35 

47 
31 

48 
28 

4  7 
31 

52 
33 

48 
32 

51.6 
42.1 

STOCKTON  FIRE  STATION 

MAX 

MIN 

6  2 
51 

56 

52 

5  6 

41 

6  1 
44 

54 
47 

54 

45 

5  i 
40 

59 

39 

56 

40 

54 
43 

62 
45 

55 
47 

52 
41 

54 
46 

56 

44 

50 

43 

48 
4  2 

49 
40 

45 

36 

44 

32 

49 
39 

4  5 
38 

4  3 

38 

45 
33 

50 
36 

46 

32 

55 
28 

47 

26 

47 

30 

4  7 

30 

55 
29 

52.0 
39.3 

TEHACHAPI 

MAX 
MIN 

57 

29 

54 
4  2 

5  1 

32 

46 

29 

5  7 

43 

56 
46 

48 
33 

49 
34 

50 
25 

56 
29 

58 

35 

54 
34 

60 
34 

56 
35 

57 
40 

56 
35 

58 
37 

64 
38 

6  2 
37 

64 
27 

58 

29 

55 
37 

52 
34 

50 
18 

49 
18 

48 

25 

39 
13 

46 

22 

46 

27 

45 
28 

52 
22 

53.4 
31.2 

TEJON  RANCHO 

MAX 
MIN 

70 
43 

68 
5  0 

60 
50 

58 
41 

56 
54 

66 
56 

60 
44 

54 
45 

60 
35 

66 
40 

59 
39 

50 
39 

56 
37 

49 

36 

57 
40 

5  i 

36 

54 

38 

55 
37 

52 
36 

54 

35 

56 
36 

59 
33 

50 
28 

42 
35 

48 

33 

56 

33 

48 
28 

47 
27 

48 
28 

47 
36 

61 

33 

55.5 
38.1 

THREE  RVRS  E0IS0N  PH  2 

MAX 
MIN 

66 

53 

61 
51 

59 

52 

61 

42 

6  1 
51 

62 
50 

6  1 

50 

65 
40 

60 
43 

6  3 
44 

64 
38 

62 

40 

55 
44 

55 
39 

58 

42 

6  1 
35 

57 
35 

52 
35 

51 

42 

5  i 
42 

56 
38 

55 
41 

54 

39 

52 
38 

43 
38 

42 

39 

46 

33 

56 
26 

50 
30 

52 
33 

58 
28 

56.5 
40,4 

TIGER  CREEK  PH 

MAX 
MIN 

57 

48 

45 

52 
37 

5  i 
37 

50 

41 

4  g 

42 

46 

39 

44 

34 

50 
36 

52 
42 

5  3 
37 

52 
37 

52 
38 

54 
35 

50 
34 

5  3 
36 

5  i 

35 

5  3 
37 

5  3 
37 

56 
38 

55 
32 

32 

5  \ 
31 

5  i 

30 

42 
27 

40 
27 

25 

42 

25 

45 
29 

52 
29 

50 
30 

50.0 
34,8 

TRACY  CARBONA 

MAX 
MIN 

60 
49 

5  7 

50 

56 
48 

62 
45 

62 
50 

55 
45 

55 
42 

60 
41 

58 

39 

55 
42 

56 
46 

53 

49 

51 

46 

57 
45 

57 
39 

50 
44 

5  0 
43 

44 

45 

38 

38 

37 

38 

43 
36 

45 
37 

54 
31 

53 
31 

50 
28 

48 
29 

46 

33 

58 
30 

52.5 
40.6 

TRACY  PUMPING  PLANT 

MAX 

MIN 

57 
49 

63 

49 

6  1 
38 

52 

40 

62 
49 

56 

45 

59 
45 

58 
44 

55 
40 

56 
48 

54 

41 

5  1 
47 

57 
46 

58 
46 

5  i 
39 

49 
44 

42 

41 

39 

43 

49 
39 

36 

4  4 

39 

53 
35 

50 
30 

55 
30 

5  J 
29 

4  6 
27 

46 
34 

60 

30 

48 
28 

52.6 
39.7 

VISALIA 

MAX 
MIN 

MASCO 

MAX 
MIN 

55 

50 

62 

52 

62 
49 

63 
44 

62 
47 

66 
53 

65 
43 

60 
42 

57 
36 

57 
38 

63 
40 

50 
45 

48 

44 

48 
40 

48 
43 

55 
36 

46 
41 

44 

40 

43 
39 

43 
37 

44 
38 

54 
37 

41 
38 

44 

40 

47 
40 

48 

30 

50 
27 

48 
26 

48 
34 

49 

30 

52.3 
40.0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 
•          e  • 

MAX 
MIN 

45 

30 

43 

38 

46 

35 

39 
26 

4  1 

27 

50 
33 

45 

29 

44 

25 

51 
27 

55 
31 

53 

30 

56 

31 

52 
30 

56 
29 

54 

27 

55 
28 

54 
27 

5 1 
32 

52 
32 

5  i 

26 

5  5 
26 

26 

52 
23 

5  i 

25 

42 
21 

4  3 
18 

15 

15 

42 
15 

45 
22 

53 
23 

48.7 
26.6 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

MAX 
MIN 

68 
47 

65 
43 

59 
54 

64 

55 

60 
54 

60 
57 

59 
48 

58 
41 

66 

40 

69 
43 

70 
44 

73 
46 

73 
47 

;  3 

47 

75 

47 

72 
45 

7  3 
47 

74 
46 

7  5 
45 

69 
45 

63 
43 

40 

69 
43 

63 
41 

58 
37 

60 
47 

55 
33 

56 
30 

57 
32 

53 
37 

59 
34 

65.1 
43.8 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

66 
49 

66 
58 

64 

55 

63 
55 

66 
61 

70 

59 

61 
51 

60 
50 

61 

50 

65 

50 

7  3 

50 

70 
51 

64 
51 

60 
51 

68 
52 

69 
47 

66 

52 

6  9 
50 

66 
51 

60 
48 

64 
52 

65 
50 

64 

50 

6 1 
49 

62 

52 

60 
48 

59 
44 

60 
46 

63 

46 

62 
51 

61 
48 

64,2 
50.9 

BARRETT  DAM 

MAX 

MIN 

82 
37 

71 

36 

64 

37 

56 
54 

63 
54 

6  1 
58 

60 
47 

57 
39 

58 

34 

56 
33 

7  I 

34 

72 
35 

75 
35 

77 
36 

72 
36 

73 
36 

72 
36 

72 
36 

75 
32 

75 
32 

70 

32 

62 
32 

7  i 

30 

68 

30 

64 
30 

60 
30 

54 

29 

54 
25 

56 
24 

57 
25 

51 
33 

65,9 
35.4 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 

MAX 

MIN 

81 
43 

68 
36 

58 

46 

54 

39 

56 
41 

58 
52 

56 
41 

54 

37 

54 

32 

67 
35 

66 
38 

64 

35 

62 
43 

67 
40 

67 
40 

72 
38 

66 
41 

66 
42 

72 
41 

74 
41 

7  i 

39 

62 
36 

65 

32 

63 
29 

62 
29 

6  1 

33 

49 
25 

49 

24 

51 

27 

5  3 
34 

59 
30 

62.2 
36.7 

BIG  BEAR  LAKE 

MAX 
MIN 

5  7 

2  8 

51 

30 

5*. 

37 

4  1 

2  8 

46 

33 

46 
42 

44 

23 

47 

27 

54 

21 

54 
24 

55 
21 

57 

22 

5  7 
23 

47 

27 

52 
22 

56 
23 

5  5 
24 

23 

20 

5 1 
19 

26 

19 

47 
16 

47 
17 

43 
15 

43 
20 

33 
7 

38 
U 

36 
19 

38 
19 

38 
18 

48.5 
22.7 

80NITA 

MAX 
MIN 

63 
47 

68 
45 

65 
55 

68 
57 

6  3 
57 

64 

58 

6  3 
50 

65 

41 

67 
37 

70 

35 

74 

39 

7  g 

39 

77 
38 

76 
31 

6  7 
37 

37 

7  3 
38 

40 

34 

35 

37 

36 

33 

65 
34 

6  5 
38 

43 

32 

25 

64 

26 

58 
36 

65 
30 

68.5 
39.4 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 

MAX 
MIN 

70 
45 

58 
47 

55 

6 1 
47 

6  2 
53 

59 

44 

65 
48 

67 

38 

38 

40 

41 

41 

4  1 

40 

41 

4  1 

41 

42 

71 
41 

46 

39 

38 

37 

40 

31 

34 

31 

35 

39 

35 

67.2 
41.5 

CABR1LLO  NAT  MONUMENT 

MAX 
MIN 

60 

49 

62 
52 

60 
56 

61 
57 

62 
58 

62 
60 

62 
54 

62 

50 

63 
46 

62 
50 

52 

55 

7  i 

56 

6  5 
51 

49 

7  3 
49 

54 

55 

53 

49 

49 

50 

46 

49 

6  3 
47 

58 

52 

59 
43 

57 
43 

5  8 
41 

55 
46 

59 
45 

62,9 
50.6 

CACHUMA  DAM 

MAX 

M|N 

73 

44 

64 

49 

61 
5  3 

65 
43 

57 
49 

63 
56 

63 

44 

59 

43 

62 
33 

6  5 
36 

67 

40 

69 
39 

7  I 

40 

6  3 
39 

68 
4U 

7  2 
43 

7  2 
45 

7  ^ 
44 

46 

7  6 
44 

45 

38 

7  i 
36 

60 
40 

6  1 

30 

59 
37 

56 

29 

57 
32 

58 
28 

58 

35 

60 
30 

64.5 
40.3 

CAMPO 

MAX 
MIN 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

MAX 
MIN 

68 
40 

59 
51 

66 
56 

62 
48 

6  3 
52 

6  3 
59 

64 

38 

65 
40 

67 
36 

73 
35 

7  I 

41 

75 

42 

70 

41 

72 
39 

7  3 
45 

7  3 
36 

7  2 
35 

76 
37 

38 

7  2 
36 

43 

35 

72 
33 

32 

63 
34 

58 

42 

58 
33 

6  3 

32 

62 
35 

60 
35 

66 
36 

67.4 
39.8 

CHULA  VISTA 

MAX 
MIN 

61 
52 

62 
53 

63 
56 

65 
58 

66 
61 

64 
61 

63 
58 

61 
47 

63 
43 

64 
44 

6  5 
43 

70 
42 

45 

7  i 
45 

44 

45 

45 

48 

43 

43 

47 

42 

41 

42 

42 

36 

57 
35 

58 
38 

57 
35 

64,0 
46.0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

MAX 
MIN 

77 
45 

59 
48 

56 

48 

60 
39 

60 
40 

40 

43 

7  1 

45 

45 

46 

44 

43 

43 

7  1 
44 

75 
45 

45 

70 
45 

70 
41 

41 

39 

40 

41 

33 

32 

35 

39 

37 

66.6 
41.7 

CORONA 

MAX 

MIN 

68 
42 

64 

5* 

64 
54 

59 
48 

64 
54 

64 

60 

63 

48 

61 
36 

67 
39 

69 
38 

72 
44 

70 

42 

72 
42 

71 
40 

72 
47 

76 
49 

73 
46 

78 
44 

77 

41 

68 
37 

62 
43 

71 

35 

71 

38 

68 

34 

56 
37 

60 
45 

57 
31 

60 
36 

62 
39 

60 

37 

65 
38 

66.6 
42.5 

CULVER  CITY 

MAX 
MIN 

64 
51 

61 
57 

64 
M 

6  3 

55 

63 
61 

66 
47 

67 
51 

73 
46 

73 

48 

79 

50 

76 
51 

75 

50 

74 

46 

80 
50 

79 
52 

77 
51 

76 
43 

80 
48 

67 
43 

68 
50 

74 
44 

75 
45 

71 
45 

64 
35 

62 
37 

66 
39 

67 
45 

66 
41 

70.4 
47.6 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

DECEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

age 

1 

2 

3 

4 

6 

8 

9 

10 

1 1 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Avei 

CUYAMA 

MAX 

66 

62 

60 

58 

57 

61 

62 

52 

47 

57 

62 

67 

63 

61 

62 

70 

66 

67 

68 

70 

67 

57 

65 

60 

58 

50 

45 

45 

52 

51 

44 

59 

MIN 

33 

40 

47 

32 

43 

53 

35 

39 

26 

29 

31 

31 

31 

32 

28 

32 

34 

28 

30 

30 

29 

27 

25 

25 

22 

24 

16 

17 

21 

25 

21 

30 

3 

CUYAMACA 

MAX 

66 

61 

53 

49 

51 

52 

58 

45 

47 

49 

59 

55 

56 

61 

64 

54 

56 

58 

58 

58 

6  2 

55 

53 

45 

42 

39 

38 

41 

41 

44 

42 

52 

i 

MIN 

35 

41 

45 

42 

42 

49 

35 

33 

26 

28 

42 

37 

31 

37 

36 

36 

33 

33 

36 

2B 

31 

37 

30 

25 

20 

32 

21 

25 

24 

27 

25 

33 

1 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

MAX 

77 

66 

58 

63 

54 

60 

62 

59 

60 

61 

66 

64 

67 

66 

67 

66 

67 

66 

69 

73 

72 

66 

66 

66 

62 

60 

51 

51 

57 

57 

57 

63. 

2 

MIN 

39 

40 

52 

39 

42 

54 

37 

37 

37 

34 

36 

43 

37 

37 

37 

46 

40 

44 

46 

36 

35 

39 

34 

32 

20 

29 

26 

25 

36 

36 

30 

6 

EL  CAPITAN  OAM 

MAX 

81 

65 

70 

61 

66 

63 

63 

63 

65 

7X 

74 

75 

78 

79 

75 

76 

79 

76 

77 

79 

71 

64 

73 

74 

67 

64 

60 

61 

63 

63 

58 

69, 

5 

MIN 

44 

44 

52 

57 

57 

61 

50 

48 

43 

44 

45 

47 

46 

47 

46 

40 

4e 

46 

40 

45 

4* 

42 

42 

37 

42 

44 

39 

36 

35 

35 

35 

5 

ELSINORE 

MAX 

73 

66 

66 

67 

64 

61 

62 

62 

66 

69 

71 

73 

75 

7  3 

73 

74 

71 

76 

78 

70 

64 

71 

59 

57 

56 

56 

61 

63 

67 

2 

MIN 

39 

38 

46 

49 

46 

47 

45 

35 

36 

34 

40 

38 

36 

37 

40 

36 

36 

37 

38 

34 

41 

30 

38 

43 

26 

27 

32 

31 

37 

6 

ESCONOIDO 

MAX 

65 

65 

61 

65 

63 

61 

63 

63 

65 

69 

75 

74 

73 

72 

76 

76 

72 

75 

76 

66 

63 

70 

67 

66 

62 

56 

60 

59 

61 

60 

62 

66 

7 

MIN 

44 

53 

57 

57 

55 

55 

50 

40 

39 

38 

49 

38 

38 

39 

39 

36 

40 

39 

38 

37 

42 

35 

34 

34 

39 

48 

31 

29 

2V 

38 

32 

41, 

1 

FONTANA  KAISER 

MAX 

72 

62 

59 

60 

60 

60 

61 

67 

72 

73 

75 

76 

60 

79 

81 

77 

79 

81 

72 

73 

70 

77 

77 

71 

57 

61 

60 

70 

6  2 

66 

64 

69 

5 

MIN 

52 

55 

57 

52 

51 

54 

54 

44 

45 

57 

52 

50 

61 

58 

57 

60 

55 

54 

51 

50 

46 

46 

45 

44 

40 

37 

41 

37 

41 

45 

49 

49, 

7 

GILLESPIE  FIELD 

MAX 

64 

70 

63 

68 

64 

64 

63 

66 

71 

73 

75 

79 

79 

76 

79 

60 

75 

77 

79 

70 

67 

74 

71 

66 

6  5 

61 

63 

63 

64 

58 

66 

69 

5 

MIN 

47 

50 

52 

59 

58 

62 

53 

41 

36 

37 

37 

38 

36 

39 

38 

38 

38 

38 

34 

34 

40 

39 

33 

33 

39 

48 

32 

27 

26 

37 

36 

40, 

5 

HENSHAW  DAM 

MAX 

78 

66 

59 

55 

56 

59 

59 

53 

56 

59 

66 

62 

64 

70 

67 

63 

65 

68 

69 

69 

64 

60 

63 

63 

65 

58 

49 

49 

52 

55 

49 

61, 

1 

MIN 

32 

31 

34 

48 

49 

48 

42 

33 

33 

29 

32 

41 

33 

32 

33 

40 

33 

33 

28 

27 

28 

33 

26 

2  6 

25 

30 

26 

25 

26 

28 

34 

32.9 

1DYLLWILD  RANGER  STA 

MAX 

72 

55 

46 

47 

50 

52 

54 

55 

69 

62 

6  3 

63 

68 

62 

56 

60 

59 

58 

53 

45 

44 

37 

51 

55, 

7 

MIN 

26 

25 

36 

25 

32 

30 

33 

34 

39 

32 

31 

31 

33 

29 

31 

31 

29 

26 

15 

16 

18 

2  6 

22 

28, 

3 

JULIAN  WYNOLA 

MAX 

73 

56 

51 

53 

54 

54 

52 

5  2 

52 

60 

57 

56 

63 

67 

59 

56 

59 

62 

63 

67 

60 

57 

57 

59 

56 

45 

47 

52 

57, 

2 

MIN 

33 

34 

47 

46 

47 

51 

40 

3  7 

34 

32 

36 

44 

48 

34 

46 

48 

46 

46 

45 

31 

35 

43 

41 

40 

39 

36 

22 

30 

LACUNA  BEACH 

MAX 

64 

61 

61 

63 

63 

63 

64 

67 

69 

72 

72 

69 

66 

64 

73 

70 

67 

69 

64 

65 

64 

62 

63 

60 

66 

66 

63 

65, 

6 

MIN 

48 

58 

50 

57 

60 

46 

41 

41 

41 

42 

43 

43 

43 

41 

40 

4  1 

41 

42 

39 

41 

41 

39 

32 

33 

34 

35 

35 

42, 

LA  MESA 

MAX 

63 

67 

62 

66 

62 

62 

62 

65 

69 

70 

68 

77 

77 

73 

76 

79 

76 

76 

78 

69 

64 

72 

70 

69 

65 

60 

61 

62 

63 

57 

64 

67, 

9 

MIN 

47 

51 

57 

57 

57 

60 

51 

45 

43 

44 

44 

46 

45 

46 

46 

46 

-8 

44 

44 

40 

41 

40 

4  4 

50 

38 

35 

34 

41 

38 

LOMPOC 

MAX 

6* 

61 

66 

63 

65 

63 

61 

62 

63 

65 

68 

69 

61 

69 

75 

74 

73 

75 

76 

67 

60 

64 

61 

60 

61 

57 

58 

59 

62 

61 

64 

64, 

8 

MIN 

45 

55 

50 

45 

54 

61 

41 

44 

36 

37 

43 

39 

39 

44 

43 

43 

44 

43 

43 

43 

45 

37 

41 

32 

38 

26 

28 

30 

33 

33 

LONC  BEACH 

MAX 

63 

61 

64 

61 

63 

65 

69 

66 

67 

72 

77 

79 

71 

67 

75 

77 

69 

79 

70 

61 

63 

72 

66 

66 

64 

63 

61 

64 

63 

67 

65 

67, 

4 

MIN 

5* 

59 

56 

53 

55 

58 

51 

45 

47 

48 

53 

52 

52 

49 

52 

47 

52 

50 

48 

48 

50 

48 

42 

44 

49 

50 

39 

40 

41 

46 

45 

49. 

1 

LONG  BEACH  W6  AP 

MAX 

63 

63 

64 

62 

64 

65 

64 

64 

67 

70 

75 

77 

71 

68 

77 

75 

70 

77 

74 

65 

64 

72 

66 

63 

61 

62 

61 

61 

63 

66 

63 

67, 

1 

MIN 

55 

58 

54 

54 

58 

57 

47 

44 

42 

43 

46 

47 

46 

46 

46 

39 

46 

45 

43 

43 

49 

42 

43 

40 

47 

42 

34 

35 

36 

43 

36 

45. 

LOS  ANGELES  MB  AIRPORT 

MAX 

64 

63 

64 

63 

63 

63 

62 

65 

69 

67 

74 

73 

73 

70 

76 

75 

72 

73 

74 

60 

64 

67 

71 

66 

61 

61 

56 

56 

62 

66 

61 

66, 

4 

MIN 

55 

58 

55 

50 

55 

56 

51 

47 

46 

47 

50 

51 

52 

49 

51 

50 

51 

43 

47 

45 

52 

47 

45 

44 

48 

49 

41 

40 

40 

47 

42 

48. 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

MAX 

64 

62 

64 

64 

65 

65 

64 

66 

71 

73 

77 

80 

77 

75 

80 

76 

75 

79 

83 

70 

66 

76 

75 

69 

64 

62 

61 

61 

64 

66 

67 

69, 

8 

MIN 

56 

58 

58 

54 

57 

59 

52 

48 

49 

50 

54 

55 

56 

51 

53 

55 

55 

54 

53 

52 

54 

49 

51 

49 

50 

47 

42 

42 

42 

48 

44 

51. 

MILL  CREEK  NO  2 

MAX 

75 

63 

57 

55 

57 

57 

55 

54 

61 

62 

73 

68 

69 

68 

66 

66 

70 

71 

72 

68 

64 

64 

62 

53 

49 

51 

52 

52 

55 

61. 

7 

MIN 

51 

39 

49 

42 

48 

55 

43 

35 

40 

44 

40 

48 

54 

48 

48 

49 

50 

53 

52 

44 

45 

45 

40 

38 

29 

33 

34 

35 

33 

43. 

MT  BALDY  NOTCH 

MAX 

48 

48 

38 

36 

42 

42 

39 

44 

46 

52 

55 

52 

52 

52 

52 

53 

54 

53 

55 

54 

55 

41 

46 

44 

44 

36 

24 

34 

34 

33 

36 

45. 

0 

MIN 

42 

33 

34 

28 

2e 

38 

29 

29 

26 

33 

34 

38 

35 

40 

40 

33 

34 

36 

3B 

32 

32 

30 

2  6 

26 

24 

16 

14 

22 

10 

12 

18 

29. 

* 

MOUNT  WILSON  FC  33a  B 

MAX 

59 

55 

45 

42 

48 

47 

46 

45 

55 

56 

60 

64 

67 

56 

58 

58 

59 

65 

64 

61 

56 

57 

54 

52 

50- 

42 

39 

43 

46 

43 

51 

5). 

1 

MIN 

45 

38 

40 

35 

35 

45 

34 

29 

37 

41 

45 

46 

50 

48 

45 

44 

45 

47 

50 

46 

41 

40 

41 

39 

38 

22 

24 

27 

29 

26 

30 

39. 

0 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

MAX 

64 

65 

62 

61 

63 

63 

63 

63 

65 

67 

70 

69 

67 

65 

60 

71 

65 

66 

64 

61 

64 

65 

60 

63 

62 

60 

59 

60 

62 

64 

61 

63. 

7 

MIN 

49 

55 

57 

51 

60 

60 

48 

44 

43 

64 

46 

44 

47 

45 

48 

41 

47 

45 

45 

45 

51 

41 

46 

4  2 

46 

46 

44 

40 

46 

42 

42 

46. 

8 

OCEANS  1 DE 

MAX 

62 

66 

63 

67 

63 

64 

66 

65 

65 

67 

72 

78 

70 

68 

65 

76 

70 

70 

71 

67 

66 

64 

65 

64 

65 

62 

63 

64 

67 

66 

65 

66. 

6 

MIN 

51 

56 

58 

56 

59 

62 

53 

45 

44 

43 

41 

48 

47 

46 

46 

45 

48 

46 

45 

43 

47 

42 

41 

41 

43 

52 

36 

36 

35 

45 

36 

46. 

' 

OJAI 

MAX 

69 

58 

69 

57 

59 

61 

63 

65 

6e 

70 

73 

73 

67 

72 

77 

74 

73 

77 

79 

74 

64 

74 

71 

69 

62 

59 

60 

60 

61 

65 

63 

67. 

3 

MIN 

*1 

46 

57 

42 

54 

58 

40 

37 

34 

35 

40 

39 

39 

37 

35 

37 

39 

37 

36 

39 

38 

35 

30 

33 

32 

37 

27 

27 

29 

33 

31 

OXNARO 

MAX 

66 

61 

65 

61 

62 

65 

64 

64 

68 

69 

75 

66 

67 

70 

76 

76 

72 

75 

75 

65 

64 

69 

70 

65 

65 

60 

63 

61 

62 

66 

65 

66. 

9 

MIN 

47 

53 

56 

46 

46 

58 

42 

39 

39 

43 

50 

49 

49 

42 

49 

52 

47 

45 

46 

43 

41 

38 

40 

41 

37 

39 

33 

33 

36 

37 

38 

43. 

P ALOMAR  MT  OBSERVATORY 

MAX 

66 

60 

48 

47 

50 

50 

47 

46 

56 

60 

59 

6* 

6  5 

62 

58 

60 

65 

65 

65 

61 

56 

57 

57 

55 

54 

41 

45 

45 

46 

53 

55. 

4 

MIN 

45 

40 

40 

37 

39 

46 

31 

30 

32 

30 

38 

40 

41 

38 

38 

38 

39 

41 

47 

36 

35 

35 

33 

32 

29 

21 

22 

23 

26 

27 

PASADENA 

MAX 

7  1 

59 

62 

59 

60 

60 

62 

64 

71 

72 

77 

79 

72 

75 

79 

77 

75 

80 

8  2 

74 

65 

74 

74 

70 

65 

60 

60 

62 

61 

64 

67 

68. 

e 

MIN 

-6 

53 

57 

47 

52 

60 

44 

40 

41 

42 

45 

45 

46 

45 

45 

45 

45 

46 

46 

44 

49 

43 

44 

41 

44 

46 

35 

36 

37 

40 

36 

44, 

7 

PERR I S 

MAX 

70 

70 

65 

60 

63 

62 

62 

63 

66 

65 

69 

70 

73 

70 

74 

74 

73 

75 

76 

70 

62 

71 

71 

70 

56 

55 

57 

58 

63 

63 

66. 

5 

MIN 

36 

36 

47 

41 

48 

4  8 

43 

33 

33 

31 

41 

36 

34 

35 

38 

33 

39 

34 

34 

31 

36 

29 

26 

30 

35 

34 

29 

26 

28 

39 

35. 

5 

POMONA 

MAX 

74 

60 

60 

60 

61 

60 

62 

64 

70 

73 

76 

76 

70 

74 

79 

77 

74 

79 

60 

70 

65 

74 

73 

70 

61 

60 

61 

61 

62 

62 

65 

68. 

1 

MIN 

43 

46 

56 

47 

53 

59 

49 

37 

37 

36 

37 

35 

4  0 

39 

40 

39 

39 

39 

39 

38 

44 

39 

37 

35 

39 

43 

29 

31 

30 

36 

32 

40. 

1 

RAMONA  SPAULDING 

MAX 

70 

65 

59 

63 

61 

60 

59 

60 

67 

70 

71 

73 

77 

73 

71 

73 

74 

75 

76 

69 

62 

69 

71 

66 

61 

56 

57 

59 

60 

56 

61 

65, 

9 

MIN 

38 

40 

54 

54 

54 

57 

50 

36 

34 

33 

47 

45 

-6 

36 

46 

44 

40 

47 

41 

33 

36 

32 

35 

33 

31 

36 

20 

30 

28 

30 

29 

39. 

3 

REDLANDS 

MAX 

69 

63 

59 

57 

62 

63 

61 

60 

66 

69 

71 

73 

73 

74 

72 

72 

73 

76 

78 

71 

62 

71 

71 

66 

54 

55 

56 

58 

60 

56 

63 

65. 

7 

MIN 

45 

51 

49 

46 

57 

59 

50 

37 

39 

36 

40 

41 

42 

42 

42 

40 

41 

42 

43 

40 

44 

39 

38 

36 

35 

43 

31 

33 

34 

39 

39 

41. 

e 

RIVERSIDE  FIRE  STA  0  3 

MAX 

68 

63 

61 

62 

62 

64 

61 

62 

69 

70 

72 

74 

74 

74 

72 

74 

72 

79 

61 

72 

62 

74 

75 

71 

59 

61 

57 

61 

62 

59 

66 

67, 

5 

MIN 

43 

53 

56 

47 

57 

59 

51 

39 

38 

37 

42 

42 

39 

40 

41 

40 

40 

42 

39 

38 

44 

37 

35 

35 

37 

45 

34 

37 

36 

40 

32 

41. 

6 

MAX 

80 

66 

63 

62 

62 

65 

64 

64 

62 

70 

72 

75 

77 

77 

76 

74 

76 

76 

84 

80 

75 

64 

74 

74 

70 

56 

59 

57 

60 

62 

60 

68. 

9 

MIN 

44 

45 

53 

48 

52 

57 

50 

40 

40 

40 

46 

47 

43 

41 

43 

44 

46 

44 

45 

42 

43 

36 

40 

36 

38 

44 

34 

36 

40 

40 

36 

43. 

1 

SAN  ANTONIO  CYN  MOUTH 

MAX 

62 

56 

55 

58 

58 

55 

56 

64 

68 

68 

71 

72 

71 

74 

72 

71 

75 

75 

73 

69 

68 

66 

67 

64 

54 

53 

54 

56 

54 

61 

64. 

5 

MIN 

52 

44 

52 

47 

48 

55 

42 

39 

41 

46 

47 

52 

48 

52 

53 

49 

53 

51 

55 

49 

46 

45 

48 

48 

46 

40 

36 

32 

35 

36 

38 

46. 

0 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

67 

63 

59 

61 

61 

61 

63 

61 

67 

70 

72 

73 

73 

74 

73 

74 

73 

77 

80 

74 

65 

72 

71 

68 

56 

56 

56 

61 

63 

64 

64 

66. 

6 

MIN 

41 

52 

55 

46 

51 

58 

52 

37 

36 

36 

39 

38 

36 

37 

41 

38 

38 

39 

39 

36 

36 

37 

35 

34 

32 

46 

34 

34 

30 

30 

30 

39. 

5 

3ArmQLHV3  WB 

47 

50 

42 

50 

51 

40 

38 

44 

51 

-9 

51 

56 

51 

50 

52 

52 

56 

57 

61 

52 

50 

46 

45 

46 

33 

34 

39 

40 

45 

46 

47. 

8 

MIN 

40 

39 

37 

36 

41 

34 

31 

31 

37 

32 

40 

41 

41 

40 

41 

42 

41 

45 

48 

43 

40 

41 

39 

34 

31 

23 

22 

27 

25 

28 

31 

36. 

2 

CAM   nlcf.fi    u  a  iteenoT 
OAPt    UltUU    no  AJHPORT 

MAX 
MIN 

52 

65 
55 

63 
59 

63 
59 

64 
60 

65 
58 

63 
55 

65 
49 

67 
46 

67 
45 

71 
47 

73 
48 

75 
48 

69 
50 

65 
47 

74 
48 

72 
50 

69 
49 

74 
45 

"65 
46 

64 
50 

65 
47 

67 
47 

62 
46 

62 
48 

60 
48 

61 
41 

60 
38 

61 
38 

59 
48 

62 
43 

65. 
48. 

7 
7 

SAN  FERNANDO 

MAX 
MIN 

70 
43 

58 
52 

64 

55 

63 
44 

62 
52 

63 
54 

65 
48 

62 
47 

65 
44 

70 
49 

68 

55 

69 
56 

70 
55 

73 
48 

73 
56 

72 
57 

72 
56 

73 
58 

76 
60 

75 
55 

66 
46 

74 
39 

69 
52 

65 
50 

63 
36 

58 
43 

59 
41 

64 
42 

64 
45 

62 
39 

65 
45 

66. 
49. 

8 
1 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

MAX 
MIN 

72 
48 

60 
55 

64 
56 

62 
48 

63 
53 

62 
60 

65 
46 

64 

39 

71 
40 

72 
39 

76 
41 

76 
42 

73 
43 

75 
42 

78 
43 

76 
44 

74 
44 

60 
41 

81 

42 

76 
41 

65 
47 

74 
39 

74 
39 

69 
37 

63 
44 

62 
45 

60 
31 

62 
32 

62 
34 

64 

39 

67 
34 

69. 
42. 

1 
8 

See  Reference  NoUA  Following  Station  Index 
-  403  - 


DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER 


 — 

Day  Ot  Month 

rage 

Station 

1 

2 

3 

4  1 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SAN  JACINTO 

MAX 
MIN 

73 
3  7 

63 
45 

69 
51 

60 

46 

61 
53 

61 
57 

60 
50 

60 
40 

69 
32 

70 
33 

70 
32 

72 
32 

73 

34 

Tl 

35 

74 
35 

74 
3  2 

72 
35 

77 

33 

77 
32 

71 
31 

64 
39 

71 

30 

72 
29 

68 

28 

58 
26 

56 
40 

56 
25 

57 
24 

59 
22 

58 
34 

64 
30 

66,5 
35.6 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

MAX 
MIN 

64 

52 

65 
55 

62 
58 

62 
50 

63 
57 

63 
61 

65 

50 

65 
44 

71 
43 

72 

43 

?9 
46 

74 
45 

73 
45 

72 
47 

74 

45 

79 

41 

73 
45 

75 
43 

78 
44 

68 
43 

67 
49 

71 
43 

69 
47 

66 
41 

63 

46 

64 

45 

63 
31 

62 
36 

65 
39 

64 
45 

66 
40 

68*3 
45.8 

SANTA  BARBARA 

MAX 
MIN 

62 
52 

61 
5  6 

67 
-.9 

60 
52 

61 
57 

62 

45 

65 
45 

66 
42 

66 

40 

67 
45 

70 
43 

69 
43 

66 
43 

69 
44 

74 
43 

73 
43 

69 
42 

75 

43 

68 
41 

55 
44 

61 
41 

70 
41 

67 
41 

66 
41 

6  1 
42 

62 
36 

58 
34 

61 
37 

61 
39 

63 
37 

65 
38 

65.2 
43.2 

SANTA  BARBARA   FAA  AP 

MAX 
MIN 

66 
47 

62 
53 

64 
49 

60 
48 

62 
57 

63 
50 

64 

48 

66 
45 

61 

39 

63 
40 

67 

4  3 

68 

40 

63 
40 

65 

41 

70 

41 

72 

41 

66 
-2 

70 

40 

70 
39 

59 
37 

61 
42 

63 
37 

62 
37 

64 
38 

60 
37 

6  1 
42 

57 
37 

60 
31 

59 
32 

61 
38 

62 
34 

63.6 
41.5 

SANTA  CATALINA  WBAP 

MAX 
MIN 

61 
51 

58 
55 

56 

53 

60 
52 

59 
57 

60 
51 

55 
49 

57 
46 

6  0 
49 

64 
51 

70 
59 

69 
59 

70 
56 

7  0 
59 

71 
59 

68 
61 

66 
58 

70 

59 

72 
60 

66 
50 

56 

50 

67 
49 

65 
50 

59 
51 

58 
48 

52 
46 

54 
44 

53 
45 

57 
46 

55 
47 

59 
48 

61,9 
52.3 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

66 

52 

61 
55 

63 
44 

59 

43 

63 
57 

6  2 
46 

58 
36 

61 

4  0 

61 

33 

63 
36 

67 

39 

69 
36 

60 
39 

69 
39 

70 
36 

72 
38 

67 

39 

70 
37 

73 
39 

58 
34 

58 
38 

61 
34 

57 
35 

57 
32 

59 
35 

55 
34 

56 
25 

56 

23 

59 
26 

59 
33 

61 
28 

62.2 
37.5 

SANTA  MONICA  PIER 

MAX 
MIN 

66 
57 

61 
58 

63 
58 

62 
55 

63 
57 

63 
56 

63 
53 

63 
54 

64 
48 

67 

49 

78 
53 

71 
57 

71 
57 

68 

53 

71 
54 

76 
54 

76 

55 

78 
53 

76 
53 

69 

52 

68 
55 

64 
46 

67 
48 

65 
47 

65 
47 

63 
50 

61 
45 

59 
42 

63 
44 

73 
49 

70 
46 

67.4 
51.8 

SANTA  PAULA 

MAX 
MIN 

67 
42 

59 

50 

66 
41 

59 
46 

61 
51 

64 
42 

6  5 
39 

68 
37 

72 
44 

74 
54 

75 

50 

71 
49 

75 
45 

75 
46 

75 
53 

80 
47 

BO 
52 

71 
49 

64 
41 

74 

35 

72 
48 

70 
43 

65 
35 

60 
37 

62 
29 

64 
31 

66 
32 

69 
34 

68.7 
42,9 

TORRANCE 

MAX 
MIN 

72 
66 

61 
57 

63 
59 

61 
49 

64 
55 

63 
60 

63 
48 

64 
44 

6e 
43 

69 

44 

76 
45 

75 
49 

72 
49 

70 
44 

77 
44 

75 
48 

7  1 
46 

72 

44 

75 
47 

70 
4* 

63 
49 

69 
4* 

7  1 
42 

66 

41 

62 
45 

60 
48 

58 
36 

60 
36 

61 
36 

64 
42 

65 
37 

67,  1 
45.9 

TUJUNGA 

MAX 
MIN 

77 

65 

61 

57 

58 

59 

60 

63 

65 

68 

73 

74 

73 

76 

71 

74 

76 

78 

78 

72 

63 

71 

70 

70 

59 

54 

55 

56 

62 

60 

63 

66.5 

TUSTIN   IRVINE  RANCH 

MAX 
MIN 

70 
67 

69 
54 

6  4 

57 

62 
57 

62 
57 

62 
60 

65 
50 

63 
39 

68 

40 

70 

41 

74 

42 

72 
43 

73 

41 

71 
42 

72 
41 

77 
37 

72 
40 

74 

40 

75 
40 

73 
38 

72 
43 

67 
39 

70 
40 

68 

38 

63 
40 

65 
42 

63 
32 

63 
32 

67 
34 

65 
40 

66 
36 

68.3 
42.6 

TWITCHELL  DAM 

MAX 
MIN 

65 
46 

60 
54 

65 

48 

59 
49 

62 
53 

63 
55 

60 
44 

60 
42 

64 
38 

69 

42 

72 
44 

64 
44 

68 
38 

71 
44 

73 

44 

70 
64 

77 
44 

63 
42 

60 
43 

66 
39 

60 
37 

61 
41 

56 
35 

60 
34 

61 

30 

56 
38 

64,  1 
42.8 

UCLA 

MAX 
MIN 

68 

53 

5  8 
56 

60 
58 

62 
56 

60 
56 

61 

55 

61 

54 

63 
55 

66 
54 

64 

56 

67 

60 

72 
61 

71 

62 

70 
60 

72 

60 

72 
61 

70 

60 

72 
60 

74 
60 

72 
56 

64 

54 

62 
52 

60 
50 

62 
53 

6  1 
46 

61 

43 

58 
42 

57 
48 

61 
49 

61 

50 

60 
50 

64,6 
54.6 

UPLAND  }  N 

MAX 

MIN 

65 
62 

58 
54 

59 
55 

58 

45 

59 
55 

59 
56 

58 
47 

56 
38 

65 
36 

67 
38 

69 
42 

71 
43 

74 

42 

69 
44 

74 

46 

70 
43 

70 
43 

72 
43 

75 
46 

71 
4  2 

62 
43 

69 
39 

68 
38 

69 

36 

57 
34 

57 
42 

55 
30 

58 
33 

59 

33 

59 
37 

64 
34 

64.4 
41.9 

VISTA  2  NNE 

MAX 
MIN 

68 
i,  3 

65 

5  1 

61 

65 
5  3 

62 
56 

62 
58 

61 
49 

62 
42 

66 
4  1 

66 
45 

74 
46 

76 
51 

74 
46 

72 
43 

75 
46 

76 
47 

72 
4  3 

75 
46 

77 
45 

71 
44 

71 
42 

69 
37 

6  8 

38 

63 
36 

62 

4  1 

56 
45 

59 
33 

60 

34 

62 
32 

61 
41 

62 
32 

67.0 
43.9 

WARNER  SPRINGS 

MAX 
MIN 

69 

59 

5  5 

58 

58 

56 

55 

55 

59 

66 

6* 
34 

65 
37 

68 

37 

66 

32 

66 
39 

66 
35 

64 
36 

68 
37 

73 
34 

67 
29 

60 
32 

60 
32 

62 
30 

61 
2  8 

57 
24 

51 
38 

49 

22 

50 
23 

54 

25 

46 

27 

55 
32 

60.2 

YORBA  LINDA 

t          ft  II 

MAX 
MIN 

46 

40 

39 

38 

38 

36 

33 

38 

39 

40 

43 

SOUTHEAST  DESERT 
BASINS  07 

BAKER  9  NNN 

MAX 
MIN 

70 
-5 

75 
47 

69 
51 

61 
44 

59 
46 

70 
57 

78 
47 

62 
37 

60 
35 

59 

35 

59 

35 

60 
33 

58 

33 

57 

36 

60 
35 

63 
34 

62 
34 

60 
34 

64 

34 

62 
32 

60 
34 

61 

35 

60 
29 

58 
31 

56 

26 

59 

32 

56 
36 

53 
30 

52 
30 

55 
38 

57 
27 

61.1 
36.5 

8ARST0W 

MAX 
MIN 

74 

32 

67 
44 

62 
51 

58 

34 

69 
61 

69 

46 

63 

36 

60 
37 

58 
27 

61 

28 

60 

28 

62 

28 

61 

28 

65 

30 

63 

30 

62 

26 

62 
29 

65 
27 

67 
29 

67 

27 

65 
34 

62 
29 

59 

23 

60 

22 

60 

22 

59 
32 

52 
20 

54 

16 

54 
18 

53 
30 

58 
21 

61.6 
29.9 

BEAUMONT  1  E 

MAX 
MIN 

69 
43 

61 
45 

55 

50 

55 

42 

58 

42 

57 

55 

56 
45 

56 
39 

56 

35 

56 
40 

63 
46 

64 

50 

64 

50 

66 

40 

64 
50 

64 

50 

63 
49 

66 
55 

70 

52 

71 

39 

65 
42 

64 
44 

62 
45 

60 
42 

56 

29 

50 
36 

52 
26 

50 
34 

55 
34 

53 
34 

55 
37 

42!° 

BISHOP  NB  AIRPORT 

MAX 
MIN 

59 
26 

58 
37 

57 

32 

46 
27 

h6 

36 

45 
35 

53 
27 

54 

23 

52 
25 

54 

27 

54 

28 

56 
28 

50 
26 

57 

26 

60 
27 

56 

26 

61 

25 

65 
28 

63 
26 

53 
24 

57 
26 

57 
24 

53 
20 

53 
22 

49 
18 

41 

27 

43 
23 

50 
13 

53 
28 

44 
27 

58 
24 

53.5 
26.2 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 
MIN 

55 
25 

46 

27 

43 
27 

35 
26 

34 

26 

55 
33 

35 

23 

37 

22 

50 

22 

24 

52 
24 

49 

27 

49 

31 

42 
28 

43 
34 

50 
31 

46 

32 

40 

20 

40 
18 

40 
26 

35 
15 

33 
22 

24 
12 

27 
3 

40 
15 

33 
18 

30 
10 

44 
12 

41,0 
22.6 

BLYTHE 

MAX 
MIN 

75 
42 

76 
57 

70 
47 

75 
54 

82 
65 

73 
55 

68 

42 

65 
37 

65 
36 

70 
36 

72 
39 

71 

38 

71 

37 

72 
40 

72 
35 

69 
36 

73 
35 

72 
34 

71 
34 

68 
37 

70 
33 

70 
37 

67 
37 

66 
29 

59 
42 

57 
31 

57 
31 

57 
31 

51 
33 

58 
30 

68.1 
39.0 

BLTTHE  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

76 
46 

75 
45 

76 
58 

69 

52 

74 
61 

81 

63 

71 
52 

67 
43 

66 
43 

65 
39 

71 

42 

72 

44 

70 
42 

72 
39 

72 
46 

72 

42 

71 
38 

73 
41 

72 
38 

74 

39 

68 

39 

70 
36 

66 
36 

67 
40 

64 
31 

59 
42 

56 
36 

55 

35 

57 
35 

50 
34 

58 

32 

4°!° 

BORREGO  SPRINGS  3  NNE 

MAX 
MIN 

80 

44 

81 

49 

74 
57 

72 
58 

72 
58 

74 

58 

76 
54 

67 
47 

68 

38 

66 
35 

66 
36 

70 
41 

72 
39 

73 

39 

72 
40 

72 
36 

74 
39 

70 

38 

74 
38 

78 
39 

76 

41 

66 
37 

70 
35 

70 
34 

68 
35 

66 

33 

63 
31 

60 
28 

59 
28 

62 
37 

52 
28 

40*3 

BRAWLEY  2  SM 

MAX 
MIN 

82 
43 

8  1 
43 

76 
56 

78 
54 

87 
59 

79 

59 

81 

55 

73 
44 

69 
36 

71 
34 

68 

36 

74 
38 

74 

37 

75 
3  r 

75 
37 

74 
37 

74 

37 

74 
36 

75 
34 

77 
33 

74 
40 

65 
35 

72 
35 

69 
35 

69 
31 

68 
49 

64 
30 

61 
26 

59 
29 

61 

32 

52 
27 

39!° 

CANTIL 

MAX 
MIN 

71 

33 

65 
49 

63 
50 

65 
34 

60 
50 

64 

50 

60 
44 

56 

46 

59 
28 

60 

27 

63 
28 

61 

30 

52 
28 

64 

28 

62 
28 

65 
26 

60 
27 

66 

2  6 

66 
28 

62 
25 

66 

30 

65 
28 

60 
23 

62 
21 

60 
21 

46 

36 

55 
21 

52 
15 

53 
18 

55 
32 

57 

20 

3o'.l 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 

MAX 
MIN 

74 
45 

63 
51 

61 
47 

54 
41 

72 
49 

71 
51 

59 
46 

59 

40 

56 
31 

57 

32 

60 

34 

60 
36 

60 
31 

63 
36 

62 
35 

61 

33 

61 
34 

65 
36 

65 
37 

64 
36 

62 
38 

61 

33 

57 
28 

57 
27 

62 
33 

51 
31 

50 
25 

51 
21 

52 
28 

52 
29 

56 
24 

35*4 

DEATH  VALLEY 

MAX 

MIN 

71 
44 

72 
44 

79 
6  5 

74 

50 

82 

52 

80 
64 

72 
53 

65 
43 

63 
41 

65 
38 

65 
38 

62 
39 

59 
36 

63 
36 

71 
37 

66 
36 

66 
34 

66 
34 

68 

35 

65 
34 

68 
41 

71 

33 

64 
31 

58 
2  8 

62 
42 

61 
44 

59 
38 

62 
39 

65 
42 

63 
36 

40.9 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

MAX 
MIN 

58 

24 

55 

24 

51 
35 

42 
27 

51 

32 

45 

35 

46 

29 

46 

25 

43 

25 

48 

24 

51 

26 

52 
27 

42 
26 

51 
24 

51 

26 

50 
24 

55 

25 

56 

25 

56 
24 

50 

22 

50 
25 

49 

23 

45 
17 

46 
21 

42 

16 

36 
19 

35 
17 

10 

46 

53 
11 

23l* 

EAGLE  MOUNTAIN 

MAX 

MIN 

78 
53 

74 
5* 

69 
54 

71 
51 

66 

50 

71 
61 

77 
53 

67 
51 

65 

46 

63 
41 

64 
43 

68 
48 

71 

47 

72 
47 

70 
47 

66 
47 

70 
48 

71 

47 

73 
48 

76 
46 

70 
46 

65 

46 

67 
43 

64 
41 

65 
42 

63 

42 

56 
39 

54 

36 

53 
36 

55 
40 

53 
35 

66.  7 
46.1 

EL  CENTRO  2  SSW 

MAX 
MIN 

84 

44 

78 
45 

60 
58 

ao 
59 

8  0 
45 

95 
65 

74 

57 

70 
50 

71 

39 

69 
34 

73 
39 

74 
40 

75 

40 

75 
39 

74 

39 

74 

38 

73 

40 

74 
40 

79 
38 

77 
37 

68 

38 

71 

38 

68 
36 

72 
37 

72 
34 

67 
51 

68 

34 

58 
29 

60 
30 

53 
36 

62 
29 

72  .  5 
41.2 

FAIRMONT 

MAX 

MIN 

68 
46 

63 
45 

54 
45 

53 
42 

52 
40 

56 
50 

53 
36 

48 

35 

50 
33 

49 

32 

52 
33 

52 
37 

55 
39 

60 
38 

55 
41 

55 
40 

55 
39 

53 
39 

60 
41 

64 
40 

64 
40 

56 
39 

55 
35 

52 
33 

51 

35 

55 
30 

38 
26 

41 

29 

44 
28 

48 
31 

48 

32 

53.5 
37.1 

GOLD  ROCK  RANCH 

MAX 
MIN 

80 
50 

73 
51 

77 
59 

76 
56 

74 

50 

82 
63 

74 

52 

67 
45 

66 
45 

65 
48 

69 
50 

70 
52 

74 

54 

73 
47 

71 
53 

71 
52 

72 
50 

73 
51 

7, 

49 

78 
41 

68 
46 

70 
47 

66 

50 

66 
50 

68 

44 

61 
46 

57 
38 

57 
39 

56 
37 

52 
39 

57 
37 

68.9 
48,  1 

HAItiEE 

MAX 

MIN 

64 

37 

63 
3  7 

60 
46 

56 
36 

49 

36 

60 
46 

57 
37 

54 

33 

50 
33 

48 

33 

48 

33 

50 
34 

49 

32 

52 

32 

52 

33 

53 
33 

58 

32 

52 
32 

54 

33 

55 
31 

56 
31 

58 
34 

52 
28 

52 
29 

48 

28 

55 

55 

41 

23 

47 

52 

45 
27 

53.1 
33.3 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

MAX 
MIN 

76 

40 

79 
42 

69 
56 

72 
42 

63 
52 

72 
61 

76 
48 

69 
4  6 

66 
45 

63 
33 

65 
49 

69 

48 

72 
36 

74 
35 

72 
41 

69 

41 

70 
35 

71 
44 

75 
41 

74 
34 

74 
37 

66 

40 

69 
41 

66 
29 

65 
28 

69 
40 

56 
36 

54 

33 

59 
41 

55 
34 

51 
29 

67.9 
40.6 

IMPERIAL 

MAX 

MIN 

80 

49 

75 

49 

79 

„ 

76 
61 

79 

61 

82 
69 

74 
56 

6  9 
46 

68 
41 

67 
40 

72 
41 

73 
45 

73 
42 

74 
43 

72 
43 

73 
44 

72 
42 

75 
43 

77 
40 

75 

42 

65 

42 

71 

42 

67 
41 

69 

40 

69 
37 

62 
51 

60 
35 

59 
32 

60 
33 

51 

37 

62 
33 

70,3 
44.5 

See  Reference  NolM  Following  Station  Index 
-  404  - 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 

DECEMBER  1966 


Station 

Day  Of  Month 

Average 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

IMPERIAL  FAA  AP 

MAX 

82 

76 

80 

79 

79 

8  3 

74 

70 

69 

66 

73 

74 

75 

77 

74 

74 

7  3 

6  I 

59 

6  1 

5  1 

6  2 

71. 

5 

MIN 

4* 

48 

58 

61 

62 

67 

54 

44 

39 

36 

39 

41 

41 

40 

60 

40 

41 

39 

3B 

36 

4  0 

38 

36 

36 

34 

43 

33 

26 

31 

34 

31 

41. 

7 

INDEPENDENCE 

MAX 

63 

60 

60 

48 

46 

53 

52 

55 

52 

55 

56 

5  9 

59 

56 

5  5 

5  3 

45 

46 

5  7 

MIN 

33 

33 

30 

43 

32 

27 

28 

29 

28 

29 

30 

29 

28 

27 

26 

32 

24 

22 

18 

19 

30 

1NDI0  U  S  DATE  GARDEN 

MAX 

85 

79 

71 

70 

69 

75 

61 

73 

7  3 

73 

72 

76 

77 

76 

80 

8  0 

8  1 

8  0 

71 

80 

7  5 

7  5 

70 

68 

65 

66 

57 

7*. 

4 

MIN 

*7 

51 

54 

47 

57 

60 

64 

50 

37 

36 

42 

37 

35 

37 

44 

36 

40 

35 

34 

38 

40 

38 

33 

34 

31 

40 

32 

28 

30 

34 

27 

40. 

3 

INYOKERN 

MAX 

72 

65 

6  3 

57 

65 

64 

6  1 

55 

55 

57 

59 

59 

53 

60 

62 

6  1 

50 

59, 

7 

MIN 

31 

44 

45 

30 

44 

51 

39 

26 

26 

26 

27 

27 

26 

28 

29 

25 

27 

26 

26 

24 

3  2 

28 

2  1 

25 

22 

3  1 

29 

17 

19 

24 

2  0 

28, 

9 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 

80 

78 

66 

69 

6  3 

76 

80 

69 

64 

6  1 

62 

6  8 

66 

7  2 

7  3 

70 

72 

7  1 

67 

6  2 

6  5 

5  7 

55 

66, 

6 

MIN 

50 

51 

52 

46 

49 

62 

55 

46 

46 

47 

46 

5  1 

50 

43 

43 

46 

4? 

44 

45 

44 

45 

45 

51 

39 

38 

38 

38 

36 

38 

40 

38 

45, 

5 

LAKE  ARROWHEAD 

MAX 

49 

50 

46 

50 

48 

48 

49 

49 

52 

53 

48 

46 

50 

42 

43 

38 

32 

35 

37 

36 

45 

46. 

1 

MIN 

40 

39 

42 

37 

36 

46 

35 

29 

26 

26 

29 

28 

32 

34 

31 

26 

31 

3  0 

30 

31 

37 

30 

2  8 

26 

24 

25 

19 

25 

26 

28 

26 

31. 

0 

LANCASTER 

MAX 

68 

58 

60 

54 

62 

63 

52 

52 

55 

55 

56 

59 

54 

62 

42 

56. 

0 

MIN 

33 

39 

45 

37 

37 

43 

39 

34 

26 

26 

27 

28 

27 

34 

22 

28 

27 

26 

25 

24 

35 

2  7 

23 

23 

20 

2  7 

19 

16 

15 

31 

2  2 

28, 

5 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

MAX 

MIN 

MECCA  2  SE 

MAX 

82 

7  3 

75 

78 

7  3 

95 

72 

72 

67 

7  1 

74 

75 

76 

77 

73. 

7 

MIN 

44 

46 

47 

47 

59 

69 

45 

*1 

38 

35 

37 

40 

36 

37 

43 

38 

40 

36 

35 

35 

4  1 

37 

35 

35 

33 

38 

33 

33 

36 

38 

28 

39. 

8 

MITCHELL  CAVERNS 

MAX 

68 

63 

60 

48 

6  1 

60 

50 

54 

5*. 

56 

62 

62 

6  1 

6  1 

61 

56. 

3 

MIN 

49 

43 

44 

39 

44 

50 

41 

28 

34 

40 

42 

44 

43 

45 

44 

42 

41 

44 

46 

42 

4  1 

51 

39 

39 

36 

29 

25 

26 

24 

29 

29 

39 

2 

MOJAVE 

MAX 

65 

60 

62 

62 

60 

6  1 

55 

56 

54 

54 

59 

59 

55 

59 

59 

59 

57. 

2 

MIN 

39 

45 

48 

39 

46 

50 

43 

29 

30 

32 

32 

30 

37 

33 

31 

31 

24 

31 

24 

36 

32 

27 

25 

20 

32 

24 

19 

22 

28 

22 

32. 

0 

MOJAVE  2  ESE 

MAX 

68 

64 

65 

66 

68 

66 

58 

60 

55 

56 

59 

60 

54 

60 

60 

55 

59. 

4 

MIN 

36 

38 

39 

40 

42 

45 

37 

40 

28 

28 

30 

30 

28 

35 

30 

29 

31 

28 

3  0 

26 

30 

31 

29 

30 

28 

29 

20 

18 

20 

30 

33 

31. 

3 

MOUNTAIN  PASS 

MAX 

61 

58 

57 

56 

54 

57 

55 

48 

46 

46 

49 

49 

60 

55 

4  g 

50 

5  i 

5  5 

55 

5  9 

58 

42 

49 

38 

47 

36 

3  g 

3  7 

39 

50. 

0 

MIN 

57 

46 

40 

36 

49 

40 

33 

29 

30 

29 

29 

36 

38 

37 

32 

29 

37 

41 

39 

41 

43 

39 

10 

15 

1  1 

21 

15 

19 

20 

25 

23 

32. 

0 

MT  SAN  JACINTO  WSP 

MAX 

56 

49 

4  2 

43 

4  3 

42 

42 

48 

49 

50 

50 

50 

50 

49 

47 

48 

49 

49 

41 

38 

43 

J7 

2  g 

J5 

44. 

0 

MIN 

31 

39 

32 

31 

31 

36 

29 

28 

23 

31 

23 

24 

25 

29 

25 

26 

27 

25 

25 

23 

21 

21 

17 

18 

16 

18 

4 

15 

13 

15 

13 

23. 

7 

NEEDLES  FAA  AIRPOR' 

MAX 

77 

75 

66 

62 

70 

79 

69 

63 

58 

62 

66 

66 

65 

68 

67 

66 

65 

69 

70 

70 

63 

63 

61 

6  3 

6  1 

56 

54 

53 

5  3 

44 

53 

63. 

8 

MIN 

47 

52 

47 

51 

58 

61 

52 

41 

44 

36 

44 

45 

43 

42 

51 

46 

41 

43 

47 

41 

42 

45 

44 

39 

33 

43 

34 

37 

36 

35 

31 

43. 

7 

PALMDALE 

MAX 

66 

60 

59 

55 

64 

56 

52 

54 

54 

55 

57 

55 

60 

6  1 

5  9 

58 

61 

62 

61 

61 

60 

48 

50 

46 

5  2 

52 

5  3 

56. 

9 

MIN 

39 

48 

52 

46 

50 

41 

35 

28 

26 

29 

31 

30 

33 

32 

30 

37 

30 

3  2 

30 

40 

32 

26 

25 

30 

22 

20 

20 

30 

23 

32. 

7 

PALMDALE  FAA  AIRPORT 

MAX 

69 

60 

6  1 

54 

6  3 

56 

5^ 

53 

54 

55 

56 

55 

60 

60 

5  8 

59 

56 

56 

60 

47 

5  ^ 

5  2 

5  3 

56. 

9 

MIN 

35 

48 

46 

41 

51 

43 

35 

32 

28 

26 

27 

29 

27 

32 

27 

27 

27 

26 

27 

26 

34 

27 

23 

22 

23 

21 

17 

15 

22 

26 

21 

29. 

4 

PALM  SPRINGS 

MAX 

67 

62 

70 

67 

7  5 

74 

7  (, 

60 

75 

75 

56 

59 

70, 

0 

MIN 

48 

49 

49 

46 

46 

59 

49 

43 

41 

39 

45 

44 

39 

41 

45 

42 

43 

4  2 

44 

40 

45 

42 

41 

36 

36 

45 

34 

37 

39 

36 

30 

42. 

5 

PARKER  RESERVOIR 

MAX 

79 

7  9 

74 

70 

66 

7  g 

72 

66 

60 

6  1 

6  7 

6  7 

68 

67 

68 

68 

66 

70 

70 

69 

69 

6  5 

62 

6  3 

64 

61 

54 

55 

54 

40 

65. 

9 

MIN 

51 

53 

56 

50 

54 

63 

55 

45 

45 

45 

45 

46 

47 

45 

46 

46 

46 

44 

45 

44 

45 

46 

48 

43 

37 

39 

37 

36 

37 

39 

33 

45. 

5 

RANDSBURG 

MAX 

65 

56 

55 

60 

62 

60 

56 

52 

5  I 

49 

55 

55 

59 

56 

56 

56 

56 

61 

62 

5  6 

57 

5  6 

55 

51 

54 

52 

4  2 

44 

44 

46 

49 

54. 

7 

MIN 

45 

48 

49 

41 

44 

42 

37 

36 

35 

34 

37 

39 

36 

39 

40 

39 

39 

40 

43 

40 

4  0 

40 

36 

34 

34 

31 

25 

27 

30 

32 

29 

37, 

5 

SOUIRREL  INN  2 

MAX 

46 

45 

4  1 

49 

46 

39 

5  i 

52 

4  7 

57 

56 

55 

5  3 

55 

5  6 

52 

5  i 

56 

50 

47 

52 

47 

45 

34 

32 

35 

36 

35 

45 

*7, 

3 

MIN 

44 

37 

36 

35 

35 

41 

33 

27 

30 

33 

32 

34 

41 

39 

34 

35 

38 

35 

37 

43 

38 

33 

35 

33 

29 

22 

17 

22 

23 

25 

25 

32. 

9 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

MAX 

70 

78 

7  2 

72 

7  [ 

7  f, 

7  g 

77 

76 

79 

T9 

78 

79 

78 

78 

67 

78 

7  4 

74 

68 

66 

63 

64 

6  5 

60 

62 

72, 

9 

MIN 

46 

47 

51 

52 

60 

63 

58 

44 

36 

35 

41 

39 

36 

38 

37 

38 

38 

3  7 

34 

36 

41 

37 

31 

32 

32 

37 

27 

32 

33 

37 

26 

39, 

e 

TRONA 

MAX 

7  3 

66 

62 

69 

60 

66 

56 

5  7 

57 

58 

57 

50 

56 

56 

61 

5  ft 

59 

56 

58 

56 

57 

64 

55 

59 

6 1 

53 

50 

53 

56 

59. 

7 

MIN 

39 

38 

37 

36 

42 

54 

48 

33 

32 

31 

31 

32 

30 

29 

31 

33 

2  9 

30 

29 

2  9 

32 

31 

30 

25 

24 

31 

26 

21 

26 

30 

26 

32. 

l 

TWENTYNINE  PALMS 

MAX 

65 

60 

56 

6  1 

64 

66 

64 

67 

66 

64 

66 

7  0 

7  2 

7  o 

65 

6  3 

60 

6 1 

5  7 

5  i 

51 

52 

49 

58 

63. 

l 

MIN 

41 

44 

50 

40 

51 

60 

39 

43 

33 

31 

39 

35 

34 

37 

42 

33 

33 

34 

36 

34 

39 

34 

29 

26 

31 

33 

» 

25 

38 

32 

22 

36. 

5 

VALYERMO  RANGER  STA 

MAX 

70 

60 

5  5 

50 

5  3 

54 

56 

58 

60 

58 

58 

55 

61 

63 

64 

60 

57 

5  6 

54 

60 

5  6 

4,  t. 

46 

5  1 

5  i 

55 

57. 

5 

MIN 

31 

30 

45 

28 

44 

51 

25 

25 

21 

22 

24 

23 

23 

29 

25 

23 

24 

25 

26 

23 

23 

25 

19 

17 

18 

18 

11 

1  1 

20 

25 

19 

24. 

9 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

MAX 

71 

71 

62 

63 

59 

63 

69 

56 

55 

57 

57 

60 

61 

59 

63 

63 

63 

60 

65 

67 

67 

64 

63 

60 

57 

62 

45 

47 

51 

52 

52 

60. 

1 

MIN 

36 

42 

30 

34 

30 

22 

1  3 

1  9 

30 

->  4 

30. 

8 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MAX 

47 

40 

34 

34 

36 

34 

30 

32 

30 

29 

36 

36 

36 

36 

34 

36 

40 

42 

42 

37 

36 

36 

35 

35 

26 

22 

10 

26 

30 

24 

28 

33, 

3 

MIN 

24 

27 

7 

1 

21 

14 

17 

10 

5 

22 

14 

15 

12 

12 

12 

14 

10 

10 

13 

1 

5 

0 

3 

•  1 

0 

-  6 

-13 

3 

10 

5 

1* 

9. 

1 

WHITE  MOUNTAIN  2 

MAX 

36 

30 

29 

18 

24 

26 

22 

22 

26 

28 

29 

27 

35 

36 

35 

34 

33 

35 

36 

35 

29 

28 

29 

20 

10 

14 

17 

20 

28 

27, 

2 

MIN 

28 

16 

5 

5 

9 

16 

5 

4 

14 

16 

13 

12 

18 

20 

18 

17 

16 

IB 

18 

8 

14 

11 

13 

0 

-  6 

-  4 

5 

8 

10 

11. 

3 

EXTREMES 


HIGHEST  TEMPERATURE 
2  STATIONS 

95 

DATE 

07. 

LOWEST  TEMPERATURE 
WHITE  MOUNTAIN  1 

-  13 

DATE 

27 

GREATEST  TOTAL  PRECIPITATION 
JOHNSONDALE 

30.61 

LEAST  TOTAL  PRECIPITATION 
2  STATIONS 

.00 

GREATEST  1  DAY  PRECIPITATION 
JOHNSONDALE 

14.94 

DATE 

06 

GREATEST  TOTAL  SNOWFALL 
WHITE  MOUNTAIN  2 

85.5 

GREATEST  DEPTH  OF  SNOW 
WHITE  MOUNTAIN  2 

93 

DATE 

07 

See  Reference  Note*  Following  Station  Index 
-  405  - 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 


Day  of  month 


Station 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

26 

29 

30 

31 

•      *  * 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

FOREST  GLEN 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

HAPPY   CAMP  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.5 
1 

1.0 

1 

T 

TULELAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

,3 
T 

T 

T 

1.0 

1 

T 
T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 
T 

T 

T 

T 

YREKA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

.5 

T 

T 

•        •  • 

SACRAMENTO 

DRAINAGE  02 

ALTURAS  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GNO 

1.0 
1 

3.0 
3 

.5 

1 

1.0 
1 

BLUE  CANYON  WB  AIRPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

T 

T 

9.3 
T 

13.0 
4 

1.7 

1.1 
11 
4.0 

6.4 
12 
4.6 

,9 

18 
5.3 

1.7 
18 
5.3 

14 
5.4 

13 
4.6 

12 
4.6 

11 
4.2 

11 
4.3 

10 
4.2 

10 

3.  a 

9 

3.5 

9 

3.2 

8 

3.2 

f 

3.0 

7 

2.8 

6 

2.3 

6 

2.3 

5 

2.1 

,  I 

5 

2.0 

5 

2.0 

4 

i.i 

4 
1.6 

4 

1.6 

3 

1.3 

3 

1.3 

CANYON  DAM 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 
* 

A 

5.0 
9 

12.0 
15 

8.0 

24 

1.0 

23 

.5 

21 

1.0 

21 

1.0 

20 

17 

16 

15 

14 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

.3 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

13 

CHESTER 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

7.5 
8 

3.0 
8 

4.0 
11 

4.0 

12 

5.0 

15 

1.0 

15 

T 

14 

1.0 
15 

.5 

13 

13 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

11 

10 

T 

10 

10 

T 

9 

9 

T 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

9 

JESS  VALLEY 

SNOWFALL 

SN  ON  GND 

2.0 
T 

1.0 

6.0 

4 

T 

4 

1.5 

4 

1.0 
4 

T 

2 

2 

T 

1.0 
1 

T 

.5 

1.5 

2 

1.5 

3 

3 

3 

T 

2 

2 

2 

MANZANITA  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

1.0 

2 

11.0 
13 

2.0 
15 

4.0 
16 

4.0 

20 

1.5 

20 

1.5 

22 

1.0 

23 

2.5 

24 

21 

19 

17 

2.0 
19 

18 

18 

17 

17 

16 

16 

15 

15 

15 

2.0 
17 

16 

.5 

17 

16 

16 

16 

16 

16 

MC  CLOUD 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3,0 

3 

1.0 
1 

T 

T 

T 

1.0 
1 

1.5 

2 

T 

,3 

T 

T 

MINERAL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1 

3.0 
> 

1.5 

5 

5.0 

4.0 
13 

T 

13 

1.0 

13 

2.0 
14 

2.0 
14 

13 

12 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

9 

9 

9 

1  *C 

10 

10 

T 
10 

10 

10 

10 

10 

to 

MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 
WTR  EOUIV 

3.0 

1 

X 

T 
T 

7 

T 

3.8 
T 

,2 

1 

1  .4 

1 

T 

T 

T 

OUINCY  RANGER  STATION 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

SIERRA  CITY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

T 

4.0 
4 

T 

3 

.5 

1 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

- 

1 

12 

11 

- 

- 

- 

5 

4 

2 

.3 

SODA  SPRINGS  1  E 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4  ■  5 

22 

11.5 
34 

- 

25.0 
61 

9.0 

70 

4.5 
74 

74 

69 

- 

- 

64 

64 

63 

63 

63 

- 

59 

60 

58 

59 

57 

- 

- 

4.1 

61 

58 

59 

59 

- 

31H»Wt3t"KT  VMLLfc' 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.5 

6 

3 

1 

T 

T 

T 
T 

T 

(Kin   L*i  t) 

SNUWr  ALL 
SN  ON  GND 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

10.0 
10 

2.0 
8 

T 

e 

8 

7 

6 

6 

5 

5 

4 

4 

4 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

3 

3 

T 

3 

3 

BRIDGEPORT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 

1 

1.0 

1.0 
1 

1 

1 

T 

.3 

T 

T 

DOYLE  5  SSE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

10.4 
10 

2.7 

10 

9 

7 

T 

6 

4 

3 

2 

1 

1 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

2.6 

2 

T 

2 

1 

1 

T 

1 

- 

FORT  B I  DWELL 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

T 

3.0 

2 

2.0 
2 

T 

2.0 
2 

1.0 

3 

T 

1 

T 

T 

2.0 

2 

T 

2 

T 

T 

MONO  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

3.0 

3 

■ 

- 

2 

.5 

2 

T 

SQUAw  VALLEY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2 

36 

40 

45 

45 

45 

45 

43 

41 

39 

35 

33 

30 

29 

27 

27 

26 

25 

25 

24 

24 

24 

25 

25 

25 

24 

23 

22 

SlJSANVII  1  t  AtRDrtDT 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

2 

2.0 

1 

2 

2 

1 

T 

T 

"l 

'*] 

SAN  JOAOUIN 

DRAINAGE  05 

CALAVERAS  BIG  TREES 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

1.0 
1 

.5 

1 

1.0 

2 

2 

2 

1 

T 

T 

1.0 

1 

1 

1 

GLENNV1LLE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

.5 

GRANT  GROVE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

4.0 

4 

T 
T 

T 
T 

2.5 

3 

3 

2 

2 

HETCH  HETCHY 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

HUNTINGTON  LAKE 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

5.0 
5 

1.0 

A 

T 

A 

9.0 
11 

6 

6 

6 

6 

T 

6 

6 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

S 

5 

5 

5 

5 

5 

3.0 
8 

8 

8 

8 

8 

e 

TEHACHAPI 

SNOWFALL 
SN  ON  GND 

2.0 

T 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  406  - 


Continued 


SNOWFALL  AND  SNOW  ON  GROUND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 


Day  of  month 


YOSEMITE  NATIONAL  PARK 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


1.0 
1 


SOUTH  COAST 
DRAINAGE 


06 


BIG  BEAR  LAKE  DAM 
CUYAMACA 

IDYLLW1LD  RANGER  STA 
PALOMAR  MT  OBSERVATORY 
SANDBERG  MB 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


2.0 

2 


SOUTHEAST  DESERT 
BASINS 

MITCHELL  CAVERNS 
SOUIRREL  INN  2 
WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


SNOWFALL 
SN  ON  GND 


9.0 
10 


316.0 
70 


9.0 

93 


34 
82 


32 
74 


29 
5<> 


.5 
T 


3.0 

30 


SUPPLEMENTAL  DATA 


Station 

Wind 
(Speed  -  m.p.h 

) 

Relative   humidity  averages 
percent 

Number  of  days  with  precipitation 

Percent  of 

possible 

sunshine 

Average 
sky  cover 
sunrise  to  sunset 

Resultant 
Direction 

Resultant 
Speed 

Average 

« i 

Direction 
oi 

fastest  mile 

Date  of 
fastest  mile 

PACIFIC  STANDARD 
4   AM      10   AM        4  PM 

IME 
10  PM 

Trace 

60-10 

10-49 

66  —OS 

100-199 

2.00 
and  over 

3 

0 
H 

BAKERSFIELD  WR  AIRPORT 

3 

0.3 

4.8 

29++ 

35 

06 

85 

80 

71 

83 

4 

1 

3 

1 

0 

0 

9 

7.7 

BISHOP   W8  AIRPORT 

57 

1 

1 

1 

0 

1 

2 

6 

BLUE   CANYON   WB  AIRPORT 

40++ 

21 

02 

53 

1 

1 

4 

1 

2 

3 

12 

6.7 

EUREKA  WB  CITY 

42 

S 

04 

2 

3 

6 

4 

0 

1 

16 

52 

7.3 

FRESNO  WB  AIRPORT 

13 

1.5 

4.9 

30 

NW 

06 

97 

94 

83 

94 

12 

2 

0 

4 

0 

0 

18 

29 

8.1 

LONG  BEACH  WB  AIRPORT 

28 

1.5 

5.5 

2  3++ 

33 

26+ 

75 

60 

52 

69 

1 

0 

3 

0 

2 

0 

6 

4.8 

LOS  ANGELES  WB  AIRPORT 

31 

1.0 

9.6 

39  » 

sw 

06 

66 

52 

65 

67 

0 

0 

2 

2 

0 

5 

4.8 

LOS  ANGELES  CIVIC  CENTER 

27 

N 

26 

0 

0 

1 

1 

0 

5 

66 

3.7 

MOUNT   SHASTA  WB  CITY 

82 

6 

3 

4 

2 

1 

17 

OAKLAND  WB  AIRPORT 

10 

2.6 

6.6 

35++ 

15 

02 

83 

77 

73 

81 

5 

1 

4 

3 

0 

13 

6.2 

RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

16 

1.3 

8.8 

45 

SE 

04 

77 

72 

60 

74 

8 

2 

4 

1 

0 

16 

40 

7.9 

SACRAMENTO  WB  AIRPORT 

13 

1.1 

7.1 

33 

SE 

04 

90 

85 

77 

88 

9 

2 

3 

2 

0 

17 

35 

8.1 

SANDBERG  WB 

53++ 

22 

06 

53 

51 

50 

50 

0 

1 

4 

1 

0 

6 

5.4 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

26 

1.3 

6.5 

29 

N 

30 

78 

61 

61 

79 

1 

0 

2 

2 

0 

6 

75 

4.5 

SAN  FRANCISCO  WB  AIRPORT 

10 

1.3 

6.8 

48 

S 

02 

83 

76 

69 

80 

6 

1 

3 

3 

0 

14 

6.6 

SAN  FRANCISCO  FED.  OFFICE  BL 

36 

SW 

02 

i 

2 

5 

3 

0 

11 

48 

SANTA  CATALINA  WB  AIRPORT 

0 

1 

3 

0 

1 

6 

4.2 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

68 

67 

87 

0 

2 

0 

2 

0 

5 

4.5 

STOCKTON  WB  AIRPORT 

14 

3.1 

8.2 

35++ 

14 

02 

91 

88 

80 

89 

8 

2 

4 

2 

0 

17 

8.4 

%  PEAK  GUST 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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EVAPORATION  AND  WIND 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 


Station 

Day  Oi  Month 

3  *•  o) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

£°< 

•      •  • 

NORTH  COAST 
DRAINAGE 

01 

DUTTONS  L AND  I NG 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  I  N 

.06 
-» 
59 
51 

.00 
84 
59 
52 

.06 

108 
54 
46 

.04 
89 
62 
48 

.00 
150 
54 
49 

.00 
44 
52 
46 

.03 

87 
59 
45 

.03 

80 
58 
43 

.04 

39 
56 
43 

.06 
74 
54 
45 

.05 

57 
57 
46 

.01 

57 
58 
47 

.02 
80 
52 
46 

.00 
39 
52 
46 

.05 

33 
62 
44 

.05 
111 
56 
42 

.03 

103 
53 
41 

.04 
78 
55 
41 

.03 
103 
51 
40 

.03 
118 
49 
40 

.01 
42 
43 
39 

.05 
99 
53 
39 

.04 
94 
52 
38 

• 
« 

* 
« 

ft 

.05 

111 
55 
35 

ft 
ft 

.06 

96 
51 
35 

.02 

23 
47 
36 

.05 
54 

.91 
2101 
54.4 
43.2 

FERNDALE  2  NW 

EvAP 
WIND 
MAX 
MI  N 

.06 

57 
60 
51 

.02 
47 
59 
49 

.02 
58 
56 
44 

115 
55 
49 

60 
56 
46 

.01 
46 
55 
45 

.03 
37 
54 

44 

.04 

25 
54 
44 

,03 
59 
53 
45 

.02 
63 
60 
48 

.01 

51 
6  0 
51 

.04 

35 
64 
52 

.08 

51 
62 
52 

.04 
23 
60 
46 

.03 

25 
58 
42 

.01 
15 
56 
42 

.02 
28 
55 
43 

.01 

34 
58 
43 

.02 
15 
57 
46 

.01 

60 
55 
46 

.03 

17 
52 
38 

.01 
17 
51 
38 

.03 

33 
55 
44 

.02 
35 
53 
40 

.00 

42 
52 
45 

.02 

30 
50 
38 

.02 
26 
49 
37 

.02 

24 
50 
37 

.00 
24 
50 
41 

.02 
29 
55 
42 

.02 

17 
53 
39 

.746 
1200 
55.4 
44.2 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 
WIND 
MAX 
M I  N 

.00 
13 
61 

.03 
24 
62 

.02 
14 
59 

.00 
41 
59 

.02 
29 
57 

.01 
14 
56 
46 

.00 
27 
55 
45 

.01 
6 
56 
46 

.00 

20 
55 
44 

.02 
38 
56 
47 

.02 

11 
60 

ft 

6 
60 
50 

.01 

13 
58 
49 

ft 

6 
60 
46 

.03 

6 
58 
43 

.02 
7 
59 
45 

.02 

3 
60 
46 

.02 
4 
60 
46 

.03 
5 
60 
42 

.02 
5 
52 
49 

.04 
10 
57 
44 

.02 

26 
55 
43 

.00 
6 

52 
40 

.03 

3 
50 
44 

.02 

4 
51 
39 

.03 
16 

50 
36 

.02 
19 
49 
36 

.02 
6 
49 
36 

.01 
6 
48 
36 

.04 

47 
52 
37 

.03 
9 
54 
38 

.54 

444 
55.6 
44.3 

LAKE  PILLS8URY  NO 

2 

EvAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
3 
56 
49 

.00 
1 
55 
47 

.00 

3 
50 
43 

.00 
11 

51 
49 

.00 
14 
50 
45 

.02 
5 
50 
44 

.01 
7 

50 
42 

.02 
7 
49 
40 

.01 
4 
48 
40 

.02 
4 
53 
44 

.02 

2 
51 

44 

.02 
1 
56 
44 

.01 

3 
55 
48 

.02 
6 
54 
41 

.05 

3 
52 
40 

.02 
1 
52 

41 

.02 
3 
52 
40 

.01 
1 

52 
40 

.02 
1 

53 
45 

.03 
5 
52 
41 

.02 
7 
52 
40 

.02 
3 
50 
38 

.02 
7 
52 
36 

.03 
8 
51 
39 

.03 
13 
48 

37 

.05 
8 

45 
35 

.02 
3 
43 
35 

.02 
2 
43 
34 

.01 

14 
42 
35 

.02 

12 
47 
35 

.01 

3 
47 
37 

.58 
165 
50.4 
41.0 

TRINITY   DAM  VISTA 

PT 

EVAP 
WIND 

.02 
34 

.02 

20 

.01 
11 

.02 

26 

30 

.01 

20 

.01 

40 

.01 
44 

.04 

23 

.00 
36 

.00 

57 

.00 

20 

.01 

15 

.02 
23 

.03 

24 

.01 

20 

.01 

23 

.01 

12 

.01 
8 

.00 
7 

.01 

22 

.00 
33 

.00 
42 

.00 
14 

.02 

30 

25 

20 

17 

21 

19 

20 

.35B 
756 

SACRAMENTO 
DRAINAGE 

02 

BFRRYESSA  LAKE 

WINC 
MAX 

.03 
32 
59 
46 

.00 
75 
58 
51 

.26 

113 
52 
46 

.04 

104 
57 
46 

.06 
151 

50 
47 

.06 

36 
49 
45 

.04 

65 
50 
43 

.04 

83 
54 
41 

H 

34 
54 
42 

50 
51 
44 

.04 

34 
55 
43 

.00 
32 
56 
46 

.03 
49 
54 
47 

.00 
55 
53 
46 

.04 

50 
57 
43 

.04 
ft 

55 
42 

.10 
ft 

51 
42 

.07 
128 
55 
40 

.25 

61 
51 
39 

.02 
57 
48 
40 

.02 
36 
45 
40 

.02 

20 
44 
40 

ft 

102 
54 
37 

.08 
65 
46 
38 

.02 
43 
50 
37 

.10 

50 
52 
36 

.15 

109 
49 
35 

.07 
62 
48 
35 

.15 

60 
46 

.02 
38 
46 
41 

.15 

79 
52 
37 

1.90 
1893 
51.6 
41.8 

CHICO  EXPERIMENT 

STA  (  A) 

EVAP 

102 

.08 

132 

• 

• 

331 

.02 

30 

.04 

101 

.04 

59 

.02 
18 

ft 
ft 

ft 
ft 

ft 

65 

.02 
51 

.04 

17 

.01 

25 

.03 

22 

ft 
ft 

ft 
ft 

.03 
69 

.01 
18 

.02 
27 

.Oi 

33 

•  00 

32 

ft 

ft 

ft 
ft 

• 
• 

.07 
113 

.01 

21 

.02 

39 

•  01 

28 

.05 

32 

.646 

1365 

DAVIS  2  WSw 

EVAP 
WIND 
MAX 

.03 
71 
57 
52 

.00 

161 
54 
50 

.00 
198 
54 
46 

.06 
94 
61 
45 

.01 
323 
50 
47 

.03 
97 
51 
46 

.01 
79 
57 
43 

.05 
81 
56 
39 

.04 

15 
56 
40 

.00 
40 
51 
48 

.03 

90 
58 
45 

.02 

13 
51 
49 

■  01 

25 
51 
48 

.02 
111 
51 
47 

.06 

76 
60 
46 

.02 
20 
52 
46 

.02 

32 
48 
43 

.02 
43 
47 
44 

.00 
4 
45 
42 

.01 

23 
44 
42 

.00 
35 
43 
41 

.05 
44 
54 
43 

.02 
31 
45 
41 

.00 
39 
44 
37 

.03 

32 
50 
37 

•  01 
150 
41 
33 

.12 
221 
51 
34 

.07 

64 
50 
36 

.02 
54 
47 
37 

.01 
101 
43 
35 

•  14 

140 
54 
38 

.91 
2507 
50.8 
42.6 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

.00 
40 

.02 
106 

.00 

150 

.08 
67 

.00 
208 

.00 
31 

.08 
64 

.10 
92 

.06 

34 

.00 

36 

.08 

37 

.04 

30 

.04 
18 

.02 
37 

.03 

18 

.02 
14 

.01 
16 

.01 

28 

.00 
14 

.00 
16 

.00 
13 

.01 

37 

.00 
14 

.02 

23 

.00 
18 

.00 

51 

.04 
62 

.04 

33 

.02 
23 

.02 

37 

.08 
49 

.82 
1416 

LAKESHORE 

EVAP 

53 

55 

52 

125 

22 

43 

74 

.02 
9 

.04 

17 

26 

21 

.02 
0 

.02 

27 

.04 

17 

.04 

24 

.03 

22 

.03 

23 

.03 

23 

.03 
19 

.02 
18 

.08 
44 

.03 
14 

.03 
14 

.03 

34 

.00 
14 

.01 

28 

.03 

26 

.03 
14 

.02 
18 

.02 

22 

.01 

21 

919 

MONTICELLO  DAM 

EVAP 

MAX 
MIN 

.01 
11 
57 
S2 

.00 
17 
57 
52 

.00 
37 
54 
45 

.03 
29 
59 
45 

.00 
78 
52 
48 

.00 
6 
51 
47 

.00 
21 
56 
44 

.03 
26 
55 
41 

.03 

12 
56 
41 

.00 
26 
56 
44 

•  01 
9 
54 
48 

.04 
12 
60 
48 

.03 
23 
59 
48 

.00 
14 
56 
47 

■  05 
7 

60 
43 

.03 
29 
56 
42 

.02 
18 
53 
42 

.03 
9 

57 
42 

.04 
26 

54 
42 

.04 
18 
55 
41 

.01 

13 
46 
39 

.03 

32 
56 
38 

.02 

26 
49 

40 

•  01 
14 
46 

40 

.03 
9 

55 
39 

ft 

15 
45 
32 

•  08 

39 
49 
30 

ft 

14 

50 
30 

.07 

15 
50 
30 

•  01 

14 
47 
37 

.09 

32 
53 
34 

.74 
651 
53.6 
41.6 

PLACERVILLE  ifg 

EVAP 
WIND 

29 

61 

• 

• 

188 

16 

.02 
70 

.03 
12 

.00 
8 

ft 
ft 

ft 

.11 

80 

.00 

6 

.04 
41 

.04 
12 

.05 

21 

. 

ft 

ft 
ft 

.15 

65 

.04 

5 

.05 

35 

.05 
10 

.05 
1  5 

ft 
ft 

ft 
* 

* 
* 

ft 

140 

ft 

8 

ft 

54 

.19 

20 

.04 

33 

1.07B 
929 

WIND 

.00 

25 

.09 
87 

.04 

40 

.02 
74 

128 

.08 

26 

.03 
80 

.02 
78 

.00 

39 

.00 
49 

.09 

82 

.00 
19 

.00 
26 

.00 
47 

.06 
85 

.04 
17 

.04 

39 

.05 
24 

.01 

10 

.04 
11 

.04 
68 

.13 
84 

.03 

27 

.03 
71 

.07 
61 

.00 

22 

.06 
64 

.08 

102 

.07 
54 

.02 

24 

.00 
44 

1.206 
1607 

turntable  creek 

EVAP 
WIND 

.00 
18 

• 

96 

• 

117 

.00 

26 

.02 

37 

.02 

33 

.02 

23 

.17 

21 

.02 

66 

.00 

20 

.00 
13 

.00 

27 

.10 

87 

.00 
ft 

.07 
49 

.00 
ft 

.07 

20 

.03 
9 

.06 
35 

.14 
79 

.06 
13 

ft 
ft 

» 

ft 

ft 
ft 

.12 

223 

.15 

108 

.01 

25 

.02 

42 

.06 

26 

1.316 

1235 

Wh 1 SKE YTOWN  RES 

(A) 

EVAP 
W I  ND 

.07 
31 

.00 
38 

.00 
25 

.00 
59 

.00 
101 

.05 
14 

.09 
37 

.00 
36 

.02 
11 

.00 
13 

.00 

10 

.05 

20 

.00 
16 

.03 
19 

.00 

16 

.05 
16 

.04 

22 

.04 
18 

.00 
6 

.00 
9 

.00 
27 

.10 

23 

.02 

23 

.07 

33 

.00 

32 

.00 

19 

.03 

26 

.02 

20 

.03 

23 

.03 

37 

.03 

21 

.77 
801 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE 

04 

BURL  I NGAME 

EVAP 

MAX 
MIN 

35 
59 
52 

61 
59 
52 

36 
52 
46 

43 
55 
48 

*58 

55 
48 

•  00 

22 
54 
50 

.00 

54 
46 

.00 
46 

*14 

55 
46 

*35 

58 
49 

7 

55 
49 

*12 

54 
48 

16 
55 

36 
56 
49 

*21 

55 
49 

20 
51 
44 

12 
51 
41 

•  05 

u 

50 
40 

ft 

17 
48 
46 

ft 

21 
47 
42 

.11 
45 
56 
43 

ft 

11 
48 
46 

ft 

22 
47 
40 

ft 

4 
50 
43 

ft 

28 
50 
39 

ft 

12 
47 
38 

.07 
10 
47 
37 

13 
47 
37 

10 
46 
37 

23 
51 
41 

8 

50 
38 

.496 

700 
52.2 
44.3 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

.07 

.00 

.06 

m 

.17 

_ 

.08 

.07 

.03 

.02 

.09 

.02 

.03 

.04 

.03 

.04 

.07 

.06 

.02 

.04 

.04 

.02 

.02 

.03 

.03 

.03 

.04 

.06 

.03 

.03 

.07 

1.436 

NEWARK 

(F) 

EVAP 
WIND 

.05 
95 

.06 
125 

.05 
184 

ft 
ft 

.05 
357 

.00 
77 

.02 
116 

.03 
71 

.04 
51 

.04 

105 

ft 
ft 

.09 

201 

.05 

100 

.03 
67 

.04 
90 

.07 
185 

.03 
148 

ft 
ft 

.09 
275 

.04 

153 

.02 
54 

.07 
156 

.03 
134 

« 

ft 

ft 

.12 

243 

.05 
60 

.04 

.01 

82 

.09 
78 

1.21 
3211 

•        «  • 

SAN  JOAQUIN 
DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PL  3 

EVAP 

.04 

.01 

.07 

.04 

.01 

.00 

.03 

.06 

.04 

ft 

.02 

.01 

.03 

.02 

.02 

.04 

•ft 

.04 

.02 

.01 

.01 

.02 

.02 

.04 

.04 

.11 

.25 

.04 

.03 

.08 

1.196 

CAMP  PARDEE 

<C> 

EVAP 
WIND 

.02 
13 

.02 
17 

.05 
41 

.03 
15 

.00 
60 

.00 
8 

.00 
12 

.01 
11 

.03 

13 

.02 

23 

.02 
14 

.02 
16 

.02 
1  1 

.03 

28 

.03 
11 

.03 
15 

.02 
13 

.00 
12 

*1C 

*10 

"u 

*15 

"l2 

"lB 

02 
8 

22 

*16 

*12 

*14 

1  1 

.02 
13 

57 
508 

FR I  ANT  GOVERNMENT 

CAMP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.03 
24 
61 
55 

.04 
37 
37 
54 

.05 
111 
56 
49 

.04 
41 

62 
47 

.06 
130 
54 
47 

.10 
108 
58 
54 

.15 

109 
61 
42 

.03 
14 
56 
41 

.03 
36 
56 
41 

.02 
25 
54 
44 

.07 
28 
60 
45 

.03 
21 
55 
45 

.01 

16 
52 
47 

.03 

30 
50 
45 

.01 
16 
48 

45 

.01 
13 
52 
43 

.01 
12 
47 
43 

.01 

13 
47 
42 

•  02 
12 
46 
42 

.  00 
15 
45 
4 1 

.00 
24 
46 
41 

•  01 

19 
44 
4 1 

.02 
19 
48 
41 

.  00 
30 
44 
40 

.00 
23 
43 
40 

30 
44 

•  02 
23 
49 
38 

.03 

23 
50 
37 

.02 
15 
50 
36 

•  03 

10 
47 
37 

•  03 
44 
46 

37 

.97 
1071 
51.4 
43.2 

KETTLEMAN  CITY  1 

SSW(D) 

EVAP 
WIND 

.01 
70 

.02 
140 

. 

40 

* 

44 

.24 
44 

.19 

145 

.00 
148 

.15 

50 

.00 

29 

.06 

90 

.10 
44 

.00 
51 

.04 

50 

.00 
71 

.00 
31 

.04 
29 

.13 
49 

.00 
39 

.00 
44 

.00 
45 

.00 
41 

.00 

44 

.00 

59 

37 

.00 
30 

.04 

76 

.07 
54 

.05 
68 

.03 

38 

.06 
45 

.02 
79 

1.296 
1826 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

WIND 

.06 
27 

.01 
36 

60 

.04 
11 

.08 

25 

ft 

« 

110 

.02 
10 

.00 

5 

.04 
8 

.03 
• 

.03 

12 

.02 
ft 

■  01 

25 

.03 
4 

.01 

4 

.01 
6 

.01 

2 

•  00 

2 

.01 

2 

.01 
11 

.01 
7 

.01 
8 

.01 

3 

'21 

• 

11 

.15 

20 

*10 

2 

.788 

431 

LOOI 

(E) 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
73 
54 
52 

.07 
104 
52 
50 

.07 
56 
58 
41 

.08 
104 
48 
44 

.05 
125 
51 
48 

.01 
54 
51 
46 

.05 
34 
51 
42 

.05 

24 
52 
39 

.01 

22 
50 
41 

.02 
46 
59 
47 

.03 
43 
52 
48 

.01 
19 

50 
48 

.04 
53 
51 
46 

.04 
34 
57 
47 

■  04 

41 
46 
44 

.02 
19 
49 
45 

.02 
14 
45 
42 

.03 
34 
42 
41 

.01 

26 
42 

40 

.00 
27 
41 
39 

.01 
33 
41 
40 

.03 
44 
41 
39 

.00 
37 
42 
3B 

.02 
37 
48 
38 

.00 
53 
41 
38 

.09 
91 
49 
36 

.03 

31 

34 

.02 
19 
45 
34 

.01 

32 

33 

.03 

38 
50 
35 

.03 

42 

34 

.96 

1409 

41.6 

MANTECA 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

.04 
33 
60 
32 

.01 
59 
54 
52 

.01 
70 
54 
45 

.04 
26 
55 
43 

.02 
114 
50 
45 

.00 
26 
52 
48 

.02 
31 
51 
44 

.02 

20 
52 

*2. 

.03 

15 
52 

4? 

.03 
29 
51 
42 

.03 
31 
58 
48 

.02 
12 
52 
48 

.02 
21 
53 
46 

.03 
39 
52 
46 

.02 
24 
52 
46 

.02 
34 
48 
45 

.02 
18 
48 
44 

.02 
16 
46 
43 

.02 
12 
44 
41 

.00 

41 
39 

.00 

42 
39 

.01 
20 
43 
39 

.02 
20 
41 
40 

.00 

42 
39 

*60 
47 
38 

.02 
36 
45 
37 

60 
46 
36 

23 
44 
34 

21 
42 
33 

°29 

43 
35 

*32 
43 
36 

1003 
46.5 
42.3 

OAK  DALE  WOODWARD 

DAM 

EVAP 
WIND 

.00 
205 

142 

298 

107 

439 

82 

68 

72 

57 

136 

56 

33 

68 

111 

112 

40 

19 

79 

13 

no 

31 

146 

78 

51 

115 

152 

67 

28 

62 

100 

147 

3226 

panocme  creek 

EVAP 
-  !  ND 
Max 
MIN 

.0? 

32 
62 
55 

.00 
20 
68 
55 

.05 
81 
61 
48 

.00 
45 
66 
47 

.03 
92 
63 
52 

.02 
31 
60 
55 

.17 

101 
69 
48 

.05 
40 
60 
47 

.00 
54 
60 
47 

.08 

34 
61 
47 

.04 

29 
67 
54 

.02 
35 
61 
53 

.00 
23 
65 
53 

.05 

42 
56 
52 

.00 

27 
65 
52 

.02 

23 
62 
52 

.06 
B 
56 
49 

.02 
39 
57 
49 

•  00 
21 
53 
48 

•  00 
19 
51 
47 

•  00 
42 
49 
46 

.00 
25 
51 
47 

.00 
21 
47 
45 

.00 
41 
49 
45 

.00 
35 
46 
43 

.02 
61 
47 
42 

•  11 

63 
56 
40 

•  05 

72 
52 
38 

.06 
ft 

52 
36 

•  00 
ft 

53 
43 

.00 
150 
55 
40 

•  90 
1306 
37.4 
47.6 

Salt  springs  phr 

HOUSE 

EVAP 

.02 

.01 

.01 

.01 

.00 
S*. 

.05 
R.l. 

.02  .04 
enc«  Noloi 

.09 
Foil 

.06 
>wtng 

.05 
Statl 

.14 

on  In< 

.05 

IftX 

.07 

.12 

.12 

.06 

.06 

.13 

.06 

.01 

.04 

.02 

.09 

ft 

.10 

.08 

.05 

1.77B 

-  408  - 


EVAPORATION  AND  WIND 


CONTINUED 


Day  Of  Month 

~H  ».  oS 

Station 

°  °$ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      •  • 

SAN  JOAQUIN 

DRAINAGE 

05 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.05 

.00 

.10 

.06 

.02 

.00 

_ 

.06 

.03 

.07 

.05 

.05 

.04 

.03 

.02 

.01 

.03 

.02 

.01 

.00 

.00 

.00 

.00 

.03 

.05 

.01 

.05 

. 

.09 

.04 

.07 

1.02B 

MIND 

20 

32 

122 

38 

141 

41 

95 

74 

30 

30 

25 

18 

24 

30 

13 

21 

26 

20 

18 

12 

21 

43 

23 

23 

19 

53 

94 

31 

35 

24 

23 

1219 

MAX 

58 

54 

55 

60 

51 

51 

53 

53 

56 

56 

63 

56 

56 

56 

51 

49 

47 

44 

44 

46 

44 

44 

56 

45 

50 

51 

51 

47 

51 

51.5 

MIN 

49 

49 

45 

45 

45 

50 

41 

42 

42 

43 

48 

49 

52 

46 

45 

45 

44 

44 

42 

40 

40 

41 

40 

40 

38 

37 

35 

34 

33 

35 

36 

42.4 

TRACY  PUMPING  PLANT 

(A) 

EVAP 

.00 

.18 

_ 

.06 

.13 

« 

.05 

.09 

.02 

.04 

.04 

.03 

.05 

.02 

.02 

.02 

.01 

.02 

.01 

.01 

.04 

.04 

.02 

.04 

.02 

.06 

.  15 

.03 

.03 

.07 

.04 

1.3BB 

WIND 

65 

133 

70 

165 

113 

98 

82 

86 

35 

45 

36 

33 

57 

32 

32 

49 

31 

47 

53 

43 

33 

64 

39 

39 

50 

80 

77 

36 

37 

37 

30 

1827 

.      •  • 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE 

06 

BEAUMONT  PUMPING  PL 

(A) 

EVAP 

.20 

.08 

_ 

_ 

_ 

m 

- 

- 

.10 

.01 

.05 

.16 

.03 

.11 

•  1 1 

.23 

.10 

.13 

.11 

.09 

.10 

.05 

.10 

.10 

.02 

.10 

ft 

• 

« 

.20 

.34 

3.12B 

WIND 

13 

7 

2 

5 

5 

8 

30 

11 

13 

10 

7 

11 

5 

14 

4 

18 

2 

4 

2 

1 

2 

3 

5 

1 

3 

4 

3 

4 

1 

23 

224 

MAX 

67 

62 

56 

53 

56 

69 

55 

55 

58 

58 

5  6 

56 

5\ 

MIN 

41 

41 

43 

44 

42 

44 

49 

43 

44 

43 

43 

33 

40 

40 

39 

39 

38 

39 

39 

39 

38 

37 

37 

37 

36 

36 

31 

30 

33 

34 

35 

36.9 

CACHUMA  DAM 

(B) 

EVAP 

.06 

.04 

.16 

.08 

.06 

.01 

.00 

.07 

.11 

.05 

.05 

.06 

.07 

.05 

04 

•  10 

•  09 

.09 

.10 

.11 

.05 

.05 

.07 

.06 

.05 

.07 

.09 

.07 

.07 

.08 

.07 

2.13 

WIND 

35 

40 

70 

46 

115 

60 

132 

113 

68 

31 

34 

39 

48 

39 

45 

52 

50 

51 

51 

50 

26 

44 

44 

45 

34 

58 

63 

52 

56 

59 

46 

1696 

MAX 

63 

60 

55 

53 

57 

60 

57 

59 

59 

57 

60 

61 

59 

MIN 

46 

49 

52 

44 

44 

52 

40 

40 

37 

37 

39 

40 

40 

39 

39 

41 

42 

41 

42 

41 

» 

39 

39 

42 

36 

38 

13 

33 

33 

35 

36 

40.4 

CHULA  VISTA 

EVAP 

•  06 

•  06 

.04 

.06 

.06 

• 

.26 

.  09 

.07 

'It 

2  44B 

WIND 

39 

47 

• 

192 

177 

194 

204 

*87 

56 

« 

• 

116 

36 

*30 

31 

42 

ft 

99 

38 

45 

34 

45 

* 

316 

110 

59 

72 

*47 

2174 

MAX 

65 

61 

_ 

65 

66 

62 

63 

65 

63 

- 

- 

64 

65 

65 

64 

63 

_ 

66 

63 

63 

62 

62 

_ 

- 

62 

61 

56 

55 

55 

51 

62.0 

MIN 

49 

52 

_ 

52 

58 

59 

53 

45 

42 

- 

- 

41 

43 

43 

44 

43 

_ 

41 

41 

41 

41 

42 

_ 

_ 

41 

38 

34 

34 

35 

35 

43.6 

RIVERSIDE  EXP  STA 

<B> 

EVAP 

.19 

.08 

.15 

m 

.10 

.06 

.09 

.07 

.06 

.09 

.12 

.12 

.07 

.11 

.12 

.12 

.11 

.15 

.11 

.09 

.07 

.11 

.09 

.10 

.03 

.13 

.12 

.10 

.15 

.12 

3. 246 

WIND 

22 

33 

99 

16 

44 

35 

46 

35 

25 

36 

31 

24 

29 

16 

28 

22 

29 

41 

38 

33 

19 

" 

33 

21 

57 

37 

57 

57 

58 

56 

56 

1  156 

TwITCHELL  DAM 

EVAP 

.05 

.07 

.01 

.02 

.03 

.03 

.10 

ft 

.17 

.06 

.06 

.12 

.13 

.10 

.10 

ft 

.22 

.15 

.04 

.04 

ft 

.15 

ft 

.26 

.12 

.08 

•  13 

.12 

.09 

2  .62B 

67 

98 

8  i 

78 

64 

85 

48 

40 

89 

83 

49 

48 

33 

51 

174 

2  1  7 

75 

66 

64 

77 

69 

1991 

MAX 

65 

64 

69 

66 

60 

60 

65 

61 

60 

63 

65 

65 

64 

65 

63 

63 

_ 

66 

64 

62 

61 

_ 

60 

56 

55 

55 

56 

56 

61.9 

MIN 

50 

56 

55 

49 

51 

59 

45 

45 

40 

- 

41 

44 

44 

45 

44 

43 

44 

_ 

43 

43 

47 

40 

— 

41 

- 

40 

37 

37 

38 

41 

44.7 

•      ft  ft 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS 

07 

DEATH  VALLEY 

EVAP 

.09 

.12 

.48 

.15 

.15 

.33 

.13 

.13 

.11 

.12 

.10 

.06 

.07 

.04 

.06 

.11 

.07 

.06 

.08 

.10 

.09 

.13 

.14 

.15 

.13 

.27 

.21 

.21 

.23 

.21 

.16 
61 

4.51 

WIND 

13 

13 

206 

28 

58 

177 

67 

13 

12 

22 

15 

17 

7 

8 

13 

15 

6 

9 

6 

8 

ft 

79 

26 

22 

140 

115 

83 

106 

89 

1441 

MAX 

65 

61 

68 

64 

66 

66 

62 

74 

73 

60 

58 

57 

54 

69 

59 

56 

57 

58 

56 

60 

62 

55 

53 

66 

54 

66 

56 

56 

MIN 

47 

48 

58 

48 

52 

62 

51 

45 

47 

40 

41 

42 

39 

39 

40 

40 

30 

39 

39|  39 

42 

38 

37 

37 

39 

36 

37 

39 

42 

'7 

42.3 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

EVAP 

.08 

.09 

.05 

.00 

.03 

• 

.14 

.21 

.08 

.05 

.05 

.08 

.04 

.05 

.07 

.09 

.05 

.05 

.08 

.07 

.00 

.06 

.07 

.05 

.06 

.03 

.  1  1 

.07 

.03 

.10 

.03 

1.97 

WIND 

1 

6 

1 

2 

17 

16 

58 

36 

6 

3 

6 

12 

2 

1 

2 

1 

3 

0 

1 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

4 

7 

11 

1 

5 

3 

212 

MAX 

73 

71 

65 

64 

67 

67 

76 

69 

66 

63 

61 

69 

77 

76 

64 

66 

77 

62 

62 

63 

63 

63 

64 

60 

59 

58 

61 

55 

55 

65 

53 

65.0 

MIN 

53 

53 

55 

54 

56 

58 

56 

50 

45 

44 

44 

46 

45 

45 

46 

44 

44 

43 

43 

44 

44 

45 

42 

40 

40 

40 

4  0 

40 

38 

45 

38 

45.6 

(A)  PAN  PAINTED  INS  IDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED   INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(E)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 
<F>  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 

and  Depth 

Time 

Day  ol  mc 

nth 

rage 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

IS 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave: 

BRAWLEY  2  SW 

4  INCHES 

9  AM 

62 

62 

67 

66 

69 

71 

68 

63 

59 

57 

57 

58 

57 

57 

57 

56 

56 

55 

54 

55 

56 

55 

54 

53 

52 

58 

52 

49 

49 

51 

47 

57.5 

MAX 
MIN 

76 
60 

75 
60 

71 

65 

74 
65 

77 
67 

76 
70 

76 
65 

76 
61 

75 
57 

73 
55 

71 

55 

72 
57 

71 

54 

71 

54 

71 
54 

70 
53 

70 
53 

69 
53 

70 
52 

70 
52 

70 
56 

68 
53 

70 
53 

66 
52 

67 
51 

67 
58 

68 
51 

65 
48 

63 
48 

62 
51 

57 

46 

70.2 
55.8 

8  INCHES 

9  AM 

67 

66 

67 

68 

69 

71 

70 

68 

65 

63 

63 

63 

63 

62 

62 

62 

61 

61 

60 

61 

60 

60 

60 

59 

58 

59 

59 

57 

55 

55 

54 

62.2 

MAX 
MIN 

72 
67 

71 

66 

69 
66 

71 
68 

72 

66 

72 
70 

73 
70 

72 
67 

71 
65 

70 
63 

68 
63 

68 
63 

68 
63 

66 
62 

67 
62 

67 
62 

67 
61 

66 
61 

66 
60 

66 
60 

65 
60 

64 
59 

64 
59 

64 
59 

64 
58 

63 
59 

64 
57 

62 
56 

61 
55 

60 
55 

58 
53 

66.9 
61.8 

12  INCHES 

9  AM 

70 

69 

70 

70 

71 

72 

72 

70 

69 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

65 

64 

64 

64 

64 

64 

b3 

63 

62 

62 

62 

61 

59 

59 

58 

65.5 

20  INCHES 

9  AM 

71 

71 

71 

71 

71 

72 

72 

72 

71 

70 

69 

69 

68 

68 

68 

68 

67 

67 

66 

66 

66 

66 

66 

65 

b5 

64 

65 

64 

63 

62 

62 

67.6 

39  INCHES 

9  AM 

74 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

73 

72 

72 

72 

72 

71 

71 

71 

70 

70 

70 

70 

70 

69 

69 

69 

69 

68 

68 

68 

66 

71.1 

79  INCHES 

9  AM 

79 

79 

79 

79 

78 

79 

79 

76 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

78 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

77 

76 

76 

76 

76 

76 

76 

75 

75 

77.4 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

56 
53 

55 
52 

54 
48 

56 
48 

51 

50 

52 
48 

55 
46 

53 
44 

54 

46 

52 
49 

54 
48 

52 
50 

52 
49 

51 
49 

55 
48 

52 
48 

50 
46 

49 
46 

48 
46 

47 
44 

46 
44 

51 
45 

47 

44 

46 
38 

48 
40 

43 
37 

45 
37 

44 
35 

43 
37 

42 
37 

46 
36 

50.0 
44.8 

RIVERSIDE  CITRUS  EXP 
STA 

STATION  1 

12  INCHES 

MAX 
MIN 

58 
56 

58 
57 

57 

56 

56 
55 

55 
53 

56 
55 

55 
54 

54 
52 

53 
50 

53 
50 

53 
50 

53 
51 

53 
51 

53 
51 

54 
51 

54 
51 

54 
52 

55 
52 

5b 
53 

55 
53 

54 
53 

53 
31 

53 
51 

53 
51 

51 

4, 

51 
49 

49 
47 

48 
45 

48 
45 

49 
46 

49 
46 

53.3 
51.2 

STATION  2 

18  INCHES 

MAX 
MIN 

57 
56 

56 
55 

S7 
56 

58 
57 

58 
57 

58 
57 

59 
58 

59 
57 

58 
56 

56 
55 

56 
55 

56 
55 

55 

54 

56 
54 

55 
54 

55 
53 

55 
54 

56 
54 

58 
55 

58 
56 

58 
56 

57 
55 

57 
55 

56 
54 

54 

52 

54 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

53 
52 

54 
52 

56.1 
54.6 

BRAWLEY  2  SW 

DAVIS    2  WSW 

RIVERSIDE  CITRUS 
STATION  1 
STATION  2 


-  HOLTVI LLE  S1LTY  CLAY     BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN ,   LEVEL  SURFACE ,   MAXIMUM  AND  MINIMUM  READINGS  FROM  THERMOGRAPH  COVERING 
24  HOURS  ENDING  AT  9^00  A.   M.      READINGS  AT  9:00  A.   M.   ARE  FROM  MERCURY- I N-GLASS  THERMOMETERS. 

-  SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE .     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

-  RAMONA  SANDY  LOAM  -  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.  DATA 
FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH.      IRRIGATION  WATER  ON   18   INCH  DEPTH  FROM  8  A.M.   12/1/66   TO  12/3/66.     MAX  AND  MIN  FOR  24 
HOURS  ENDING  AT  MIDNIGHT. 


See  Reference  Noteft  Following  Station  Index 
-  409  - 


CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 
DELAYED  DATA 


Temperature 

Precipitation 

No.  of  Days 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Station 

H 

E 

Degree  Days 

Max. 

Min. 

o  I 

a 

-s 

Average 
Minirrrurr 

Average 

Departui 

From  No 

Highest 

□ 

Lowest 

Date 

?  J 

™j 

li 

Total 

Departu 
From  Nc 

(5 

S 

Q 

Total 

1 

6 

a 

10  or  M 

50orM 

1 .00  or  / 

•    •  • 

MARCH  1966 

KNIGHTS  VALLEY 

62  •  5M 

34. 4M 

48. 5M 

81 

30 

20 

3 

519 

0 

0 

0 

1.28 

.66 

9 

.0 

0 

4 

1 

0 

MAT 

LAKE   SPALLDING  DAM 

69  •  8 

43.6 

56.7 

79 

24. 

32 

1 

250 

0 

0 

1 

0 

1.03 

1.00 

10 

0 

1 

1 

SAN  LUIS  DAM 

8  1  .4 

53.1 

67.3 

102 

21 

44 

16 

51 

6 

0 

0 

0 

.28 

.24 

9 

.0 

0 

1 

0 

0 

JUNE  1966 

AVALON  PLEASURE  PIER 

68.  1 

60.6 

64,  4 

1  .8 

73 

27. 

54 

1 

35 

0 

0 

u 

0 

.00 

-  .06 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

62  ,6M 

43.  8M 

53. 2M 

74 

33 

7 

350 

0 

0 

0 

0 

T 

16+ 

T 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

93.  OM 

56. 5M 

74.  8M 

108 

15  + 

44 

2 

9 

20 

0 

0 

0 

.04 

.04 

7 

.0 

0 

0 

0 

0 

POSEY  3  E 

73.4 

41.5 

57.5 

89 

14 

34 

1 

222 

0 

0 

0 

0 

.27 

.27 

16 

.0 

0 

1 

0 

0 

TURNTABLE  CREEK 

87 .  9M 

54.  3M 

71. 1M 

110 

16 

39 

7 

49 

0 

0 

0 

.15 

.0 

0 

1 

0 

0 

*       *  * 

JULY  1966 

D  C  n  *  C.L  C  T 

M 

M 

M 

47 

4 

0 

0 

0 

0 

.09 

.08 

.09 

30 

.0 

0 

0 

0 

BURL  I NGAME 

78.2 

51.4 

64.8 

91 

31 

46 

4 

33 

1 

0 

0 

0 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

CLAREMONT   POMONA  COL 

M 

58. 2M 

M 

52 

14. 

0 

0 

0 

.00 

.02 

.00 

.  0 

0 

o 

o 

FIVE  POINTS  5  SSW 

M 

M 

M 

.28 

.28 

30 

.0 

0 

I 

o 

o 

I DYLLw I LD  RANGER  STA 

85.6 

45.5 

65.6 

93 

18 

36 

2 

34 

9 

0 

0 

0 

.29 

.  16 

30 

.0 

0 

1 

o 

o 

LAKE  MLLSBURY  NO  2 

89,5 

42.7 

66.  1 

102 

22 

36 

2 

52 

.00 

.00 

0 

0 

0 

0 

LAS  PLUMAS 
"ILL IAM5 

92.8 
93.8 

57.0 

78.4 
75.4 

<• .  i) 

105 
103 

23 
23 

54 
52 

12 
14* 

0 
0 

22 
23 

0 

0 

0 
0 

0 
0 

.02 

.00 

.02 
.05 

30 
31 

.0 

.  o 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

•       *  » 

"ROCKETT 

86.  1 

55.3 

70.7 

100 

7 

52 

23* 

3 

1  1 

n 

0 

0 

.12 

.  10 

.12 

31 

.0 

o 

1 

0 

0 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 

85.8 

48.  I 

67.0 

1.8 

92 

17  + 

38 

31 

38 

12 

0 

0 

0 

.00 

-  .05 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MADERA 

61.9 

80.7 

2.9 

107 

3 

51 

31 

0 

.'8 

0 

0 

0 

.00 

-  .01 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

MT  BALDY  NOTCH 

75.5 

53.7 

64.6 

83 

7 

38 

31 

64 

0 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

SAN  MATEC 

78.6 

90 

6 

47 

27 

8 

1 

0 

0 

0 

.06 

.06 

31 

.0 

0 

0 

0 

0 

TWENTY-NINE  PALMS 

105. OM 

71 .  7M 

88  .4M 

112 

9+ 

58 

31 

0 

31 

0 

0 

0 

.14 

.14 

.14 

2 

0 

0 

1 

0 

0 

VACAVILLE 

96.5 

55.8 

76.2 

2.0 

108 

17 

49 

23 

0 

24 

n 

0 

0 

.16 

.15 

.16 

31 

.0 

0 

1 

0 

0 

YOSEMITE  NATIONAL  PARK 

95.0 

51.2 

73.1 

2.  S 

103 

6 

40 

30 

9 

26 

c 

0 

c 

T 

-  .06 

T 

1 

.0 

0 

0 

0 

0 

•       •  » 

SEPTEMBER  1966 

COAL INGA 

89.8 

55.8 

72.8 

1.8 

103 

4 

45 

13 

4 

14 

0 

0 

0 

.09 

.01 

.07 

IB 

.0 

0 

0 

0 

0 

FIVE  POINTS  5  SSW 

56.  1M 

72. 3M 

101 

4 

49 

14 

0 

0 

0 

0 

.05 

05 

.0 

0 

0 

0 

0 

I  nl  T  \JK  t»N 

93.2 

55.4 

74.3 

101 

23 

42 

15 

1 

22 

0 

0 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

KNIGHTS  VALLEY 

M 

M 

M 

103 

29 

34 

14 

0 

0 

0 

.47 

.43 

18 

.0 

0 

1 

0 

0 

MADERA 

89.9 

55.3 

72.6 

.6 

101 

6 

46 

16* 

1 

14 

0 

0 

0 

.09 

-  .03 

.09 

18 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

79.5 

41.6 

60.6 

.5 

95 

4 

31 

11 

151 

5 

0 

2 

0 

.51 

-  .40 

.26 

17 

.0 

0 

2 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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CLIMATOLOGICAL  DATA 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 
DELAYEO  DATA 


Temperature 

Precipitation 

Station 

Average 
Maximum 

o  | 

<  S 

Average 

Departure 
From  Normal 

Highest 

a 

1 

Date 

Degree  Days 

No.  of  Days 

Total 

Departure 
From  Normal 

a 
o 

a 

Snow,  Sleet 

No.  of  Days 

Max. 

Min. 

Total 

Max.  Depth 
on  Ground 

1 

|    .  1  0  or  More 

|    .50  or  More 

1 .00  or  More 

i  i 

•si 

merced  fire  station  2 

90.7 

55.8 

73.3 

1.2 

101 

6 

47 

L9 

0 

0 

0 

.07 

18 

o 

o 

o 

PLACERV1LLE 

82.8 

49.6 

66.2 

•  5 

96 

6 

40 

14 

48 

'j 

o 

o 

.03 

-  .38 

.03 

19 

.0 

0 

0 

0 

0 

SANTA  CRUZ 

49.3 

.  7 

97 

28 

41 

13* 

60 

1 

0 

u 

.15 

-  .12 

.  1  1 

20 

.0 

0 

1 

0 

0 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

84.2 

46.4 

65.3 

99 

30. 

36 

12 

66 

7 

0 

0 

0 

.90 

.88 

18 

•  0 

0 

Q 

OCTOBER  1966 

BLACKWELLS  CORNER 

82.  9M 

50.  Oh 

66.5M 

97 

38 

13 

45 

4 

0 

0 

0 

.00 

,00 

•  o 

0 

0 

0 

0 

DEEP  CREEK   POWER  HOUSE 

71.1 

53.1 

.6 

80 

31* 

16 

361 

& 

0 

11 

0 

.00 

-  3.54 

.0 

0 

0 

0 

0 

GRASS  VALLEY  NO  2 

10 

0 

0 

2 

0 

.00 

o 

o 

o 

o 

o 

LAKE  PILLSBURY   NO  2 

80.3 

31.0 

55.7 

92 

9 

21 

13 

282 

2 

0 

18 

0 

T 

T 

21 

.0 

0 

0 

0 

0 

MC  CLOUD 

72. 3M 

32. 2M 

52. 3M 

.8 

82 

11 

22 

18. 

387 

0 

0 

1  3 

0 

T 

-  3.49 

T 

6 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  1 

47.6 

22.0 

34.8 

55 

19+ 

16 

16 

929 

0 

0 

31 

0 

.03 

.03 

2 

0 

0 

0 

0 

0 

WHITE  MOUNTAIN  2 

40.7 

27.0 

33.9 

48 

25+ 

12 

17+ 

957 

0 

1 

27 

0 

.00 

.00 

.0 

0 

0 

0 

0 

NOVEMBER  1966 

IRON  MOUNTAIN 

76.5 

51.1 

63.6 

93 

1 

40 

26 

89 

2 

0 

0 

0 

.22 

.22 

8 

.0 

0 

1 

0 

0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


MARCH  1966 
KNIGHT*  VALLEY 

APRIL  1966 
DANA  2  SE 


MAY  1966 

BREA  CITY 
COOL 

DANA  2  SE 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LEESV ILLE  KEEGAN  RANCH 


JUNE  1966 

A VALQN  PLEASURE  PIER 
BISHOP  UNION  CARBIDE 
BRAOLEY 
BREA  CITY 
CamPTONV I LLE  R5 

COOL 

COYOTE  WELLS 
DANA  2  SE 
FIVE  POINTS  5  SSw 
GARBERV ILLE 

HOBERGS 
LOYALTON 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
N  I  LAND 

PASKENT A  RANGER  STA 

PAYNES  CREEK 
POSEY   3  E 

SANTA  BARBARA  TV  PEAK 
SANTA  MONICA 
SEARSv ILLE  LAKE 

SHINGLETOHN  2  E 
SOMESBAR   1  W 
TURNTABLE  CREEK 
VENTURA 
WHITE  ROCK 


JULY  1966 

BERKELEY 
BREA  CITY 
6URLINGAME 
CANBY  ii  sw 
CLAREMONT  POMONA  COL 

DOS  RIOS 
DUNN  I  CAN 

FIVE  POINTS  5  SSW 
HOOPA  2  SE 

HOPLANO  LARGO  STATION 

IOLEWILD  HWY  MNTNC  STA 
1DYLLM ILD  RANGER  STA 
KEE  RANCH  / 
LAKE  P ILLSBURY  NO  2 
LAS  PLUMAS 

LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
MATHER 

MIRANDA  SPENGLER  RANCH 
PAYNES  CREEK 
SMINGLETOWN  2  E 

SOMESBAR   1  M 


AUGUST  1966 

BLACK  MOUNTAIN  2  5W 

BREA  CITY 

BR  1  DOE V ILLE  A  NNW 

CHITTENDEN  PASS 

COOL 

crockett 

oeer  creek  power  house 

DOS  R I  OS 

EXCHEQUER  RESERVOIR 

fernoale  a  ssw 

GOLD  RUN 

HOPLANO  LARGO  STATION 

JOHNSONDALE 

KELSE Yvl LLE 

LEESV I LLE  KEEGAN  RANCH 

LOYALTON 
MAOERA 

MT  BALOY  NOTCH 
NEwBuRY  PARK  4  Sw 

oak  v i lle  1  wnh 

paynes  creek 
san  mateo 
somesbar  1  w 
turlock 

TwENTYNINE  PALMS 

VACAVILLC 
VENTURA 

YOSEHITE  NATIONAL  PARK 


SEPTEMBER  1966 

BLACK  MOUNTAIN  2 
BREA  CITY 
COALINGA 
COOL 

DOS  R I  OS 

OUNN I GAN 
FERNDAcE  S  SS- 
FIVE  POINTS  5  SSW 


9      10      11      12     13     14     15      16     17     18  |  19     20     21     22     23     24     25     26  27 


•  22     »0*  .66 


•  2 

•30  *Ot 

i,hb  .a 


•09     .04  ,ZC 


*2     T  .0 


.16  .071  T 


.02     .02  .01 


... 


.05  .16 


S««  rol*f«nc«  nolo,  lollowing  Slalion  lnd»i 
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DAILY  PRECIPITATION 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 
DELAYED  DATA 


Day  of  Month 


HERNANDEZ  2  NW 
HQNEYDEW  z  WSW 
HOPLAND  LARGO  STATION 
INYOKERN 
JOHNSONDALE 

KERLINGER 
KNIGHTS  VALLEY 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS  *  SW 
LOYALTON 

MADERA 

MC  CLOUD 

MERCED  FIRE  STATION  2 
MUIR  WOODS 
OAKVILLE    1  WNW 

PAYNES  CREEK 

PIT  RIVER  POWER  HOUSE 

PLACERVILLE 

SANTA  CRUZ 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 


OCTOBER  1966 

BLACKWELLS  CORNER 
DEER  CREEK  POWER  HOUSE 
DOS  RIOS 
DUNNIGAN 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

GREENVILLE  RANGER  STA 
LAKE  P ILLSBURY  NO  2 
LEESVILLE  KEEGAN  RANCH 
LOS  ALAMOS 
MC  CLOUD 

PAYNES  CREEK 
VENTURA 

WHITE  MOUNTAIN  1 
WHITE  MOUNTAIN  2 


NOVEMBER  1966 

IRON  MOUNTAIN 
JOHNSONOALE 
OAKVILLE   1  WNW 
SEARSV ILLE  LAKE 


2      3       4       5       6  7 


13     14     15      16     17     18     19     20     21  !  22     23  I  24     25     26  27 


.09 
.26 

.07  T 
.0* 

.07     .20  T 

.13 
.49 


.03 


.33  LOS 
.99     .OB  T 
.30     .42  T 


DAILY  SOIL  TEMPERATURES 


Station 
and  Depth 

Day  of  month 

rage 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

.4 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

SEPTEMBER  1966 

DAVIS  2  WSW 

4  INCHES 

MAX 
MIN 

90 
71 

92 
74 

95 
76 

96 
77 

97 
77 

96 
76 

92 
74 

88 
71 

90 
72 

91 
72 

90 
72 

90 
70 

87 
70 

85 
68 

85 
69 

8B 
70 

90 
73 

90 
76 

87 
72 

89 
72 

87 
71 

90 
72 

90 
71 

89 
71 

89 
71 

87 
71 

87 
73 

67 
74 

90 
74 

93 
74 

87. C 
70.] 

SANDY  LOAM  —  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     MAX  AND  MIN  DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH  FOR  24  HOURS  ENDING  AT   8  A.  M. 


S©«  Reference  NotM  Following  Station  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 
DELAYED  DATA 


DayOt  Month 

0 

Station 

2 

1  2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

Ave 

MARCH  1966 

1 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 
MIN 

55 
28 

52 
26 

53 
.'0 

49 

I  26 

56 
36 

63 
43 

59 
44 

56 
45 

55 
40 

68 

1  36 

68 
3  4 

62 
36 

66 
45 

63 
35 

5x 
31 

53 
36 

63 
25 

61 

26 

65 

33 

71 

32 

74 
36 

73 
32 

64 

74 
42 

81 

62.5 

34.4 

MAY  1966 

LAKE   SPAULD I NG  DAM 

MAX 
MIN 

72 

32 

78 
38 

77 
36 

71 
47 

69 
47 

68 

33 

71 
38 

71 
42 

62 
43 

54 
42 

60 
38 

65 
43 

66 
45 

66 
41 

66 
39 

67 
34 

74 
40 

79 
52 

79 
53 

78 
48 

75 
48 

67 
46 

75 

50 

79 
51 

78 

50 

76 
51 

73 

52 

68 

50 

62 
44 

62 

57 
36 

69.8 
43.6 

SAN  LUIS  DAM 

*         •  • 

MAX 

MIN 

87 
5* 

89 
56 

92 

86 

76 

79 
52 

78 

85 
53 

70 

s' 

72 

77 

85 

8  0 

76 
-b 

74 
44 

83 
52 

88 

95 

96 

102 

68 

83 

88 

93 

94 

85 

71 

67 

64 

72 

61.4 
53,1 

JUNE  1966 

AVALON  PLEASURE  PIER 

MAX 
MIN 

66 
54 

66 
56 

64 
57 

64 
56 

64 
58 

65 
55 

66 
62 

65 
61 

69 
6  3 

66 
63 

68 
63 

67 
65 

68 
61 

71 
63 

69 

65 

6  9 
61 

69 
61 

69 
57 

68 
64 

68 
64 

69 
60 

69 
60 

72 
59 

73 
61 

73 
63 

73 
63 

73 
61 

67 
62 

67 

62 

66 
58 

68.  1 

60,6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

MAX 

MIN 

45 
it 

45 
35 

49 

AO 

53 
42 

54 
38 

60 
42 

55 
33 

52 
38 

52 
39 

62 
42 

6  7 
48 

68 
46 

72 

48 

72 

48 

74 
48 

73 
48 

70 
5  - 

66 
48 

67 
46 

64 

65 
4  I 

70 

7  1 

69 

65 

67 

62.6 
43.6 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

» 

46 

79 
44 

80 
48 

84 

50 

89 
52 

87 
64 

81 
51 

89 
58 

BP 

59 

89 
58 

90 

50 

94 
49 

103 
58 

[08 

64 

7  0 

105 

60 

9  8 
62 

100 

62 

104 
64 

101 
60 

95 
57 

93.0 
56.5 

POSEY  3  E 

MAX 
MIN 

71 
34 

60 
35 

63 
36 

62 
35 

65 
37 

68 
37 

73 
39 

64 
40 

65 

42 

73 

41 

78 
43 

80 
45 

87 
45 

8  9 
44 

80 
-2 

85 
44 

84 
43 

82 
39 

80 
43 

81 
52 

7  9 
4  9 

73 
46 

67 
43 

68 
42 

68 
43 

70 
41 

72 
42 

73 
41 

71 
43 

72 
40 

73.4 
41.5 

TURNTABLE  CREEK 
.        .  . 

MAX 

71 

50 

65 
50 

62 

8  1 

69 

70 
5  7 

86 

86 

91 

91 

5  3 

105 
67 

110 
73 

104 
64 

103 

98 

93 

85 

95 
59 

97 
67 

93 
69 

90 
65 

87.9 
54.3 

JULY  1966 

BERKELEY 

MAX 
M  |  N 

68 

53 

75 
49 

77 

5  3 

72 
47 

65 
5  0 

64 
51 

64 

56 

63 

53 

71 

53 

64 

54 

65 
57 

65 

55 

67 
53 

70 
52 

70 
54 

73 
53 

75 
55 

BURL  I NGAME 

MAX 

BO 
48 

BO 
47 

85 

4  7 

81 

82 
4  7 

74 
52 

71 

5  5 

7  0 

50 

71 
5  1 

76 
8  1 

74 

54 

67 
66 

72 

85 
55 

88 

48 

70 
59 

77 

50 

79 

6  9 

77 
57 

79 

84 
50 

84 

49 

80 
49 

80 
49 

83 
48 

85 
48 

78 
46 

75 
51 

73 
53 

72 
54 

91 
60 

78.2 
51.4 

CLAREMONT  POMONA  COL 

MAX 
M  I  N 

57 

54 

5  3 

53 

58 

57 

6  1 

56 

56 

55 

52 

54 

58 

59 

58 

57 

59 

57 

63 

62 

6  3 

64 

60 

60 

62 

58.2 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

MAX 
MIN 

AO 

36 

84 

4  0 

87 

3  9 

91 

39 

9( 
48 

86 
47 

82 
46 

8  0 
49 

84 
4  6 

84 

4  2 

81 

43 

81 

37 

81 

90 
41 

90 
40 

91 

42 

9  3 
49 

89 
48 

89 
42 

86 
49 

81 
52 

83 

52 

85 

89 

50 

91 

9  0 
50 

90 

83 

55 

80 

82 

45)5 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 
MIN 

85 
41 

81 
36 

89 
37 

93 
42 

94 

4  0 

90 
40 

82 
37 

7  8 
44 

74 

3  8 

81 
41 

84 
4  0 

78 
42 

60 
44 

81 
41 

85 
41 

86 

38 

90 
42 

92 
46 

94 
44 

97 

46 

101 
48 

102 
48 

100 
46 

93 
44 

93 
45 

96 
47 

95 
41 

93 
45 

99 
46 

95 
53 

94 
42 

89.5 
42.7 

LAS  PLUMAS 

MAX 
MIN 

92 
64 

65 
68 

88 
59 

91 
62 

96 

6  4 

94 
62 

91 
55 

86 
60 

83 
60 

84 

60 

86 
60 

81 

5  4 

85 
58 

85 
57 

90 
59 

93 
63 

92 
63 

95 
66 

98 
68 

98 
67 

96 
69 

102 
72 

105 
74 

100 
70 

98 

66 

100 
66 

98 
67 

99 
66 

98 
66 

94 
70 

94 
68 

92.8 
64.0 

WILLIAMS 

MAX 
MIN 

94 
56 

95 
54 

93 

55 

94 
55 

95 
54 

97 
54 

90 
52 

8  7 
53 

B4 
54 

86 
56 

85 
54 

86 

55 

87 
57 

87 
52 

9  0 
55 

92 
53 

94 
57 

96 
60 

99 
65 

99 
60 

1  0  0 
62 

102 
65 

103 
62 

101 
59 

100 
58 

97 
60 

98 
57 

97 
58 

100 
57 

98 
57 

S3 
60 

93.8 
57,0 

IT          »  » 

AUGUST  1966 

CROCKETT 

MAX 
MIN 

94 

55 

95 
53 

89 

52 

87 

54 

9A 
54 

9  0 
57 

100 
55 

92 
56 

97 
56 

87 
56 

80 
85 

73 
54 

83 

56 

81 

54 

88 

56 

95 

97 
60 

97 
58 

88 
5  A 

77 
5A 

77 
54 

76 

" 

77 

52 

86 
55 

82 
56 

79 

57 

85 
55 

93 
57 

86 
53 

75 
58 

70 
56 

66.  I 

55.3 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

88 
52 

90 
56 

90 
54 

91 
50 

90 
50 

92 
48 

92 
49 

92 
5  2 

9  0 
50 

91 

50 

84 

49 

87 
-9 

87 

50 

88 
4  7 

89 

51 

90 
52 

92 
56 

91 
56 

87 
50 

66 

45 

84 
47 

85 
45 

84 
43 

84 
43 

79 
45 

79 
42 

82 
42 

79 
46 

78 
45 

64 

39 

75 
38 

85.6 
48. L 

MADERA 

MAX 

MIN 

95 

103 

107 
70 

104 

6?, 

105 
64 

102 
63 

106 
73 

105 
64 

105 
6  6 

104 

62 

10  3 

62 

101 
61 

99 
62 

100 
64 

10L 

64 

105 
67 

10  6 
71 

104 
70 

105 
67 

103 
58 

97 
57 

97 
56 

98 
59 

100 
57 

95 

L" 

93 
58 

66 
54 

1  « 

:r 

97 
55 

83 
52 

81 
51 

99.5 
61.9 

MT   bALDY  NOTCH 

Max 

MIN 

73 
5  A 

7,' 

58 

74 
54 

78 
54 

56 

58 

58 

62 

6  0 

56 

66 

54 

54 

55 

80 

58 

82 
60 

62 
58 

78 

60 

76 
48 

46 

7  0 

48 

76 
52 

78 
54 

76 
50 

72 

50 

70 

52 

72 
50 

72 
48 

72 
60 

66 
42 

6C 

36 

75.5 
53.7 

SAN  MATEO 

MAX 
MIN 

B6 
53 

BO 

51 

74 
51 

8s 
57 

78 
51 

90 
68 

83 
55 

78 

5  4 

72 
64 

69 
61 

75 

6  3 

73 
58 

73 
58 

75 
55 

80 

88 

59 

89 
57 

84 

6  6 

79 
55 

69 

63 

68 
56 

73 
55 

77 

53 

75 
6  3 

74 
54 

80 
53 

87 
-7 

87 
58 

77 
6? 

82 
65 

77 
64 

78.6 
56.7 

TWENTYNINE  PALMS 

m«x 
MIN 

105 
75 

103 
73 

107 
75 

110 
77 

112 
77 

107 

77 

109 
76 

110 
75 

1  12 

72 

110 

107 
73 

105 
7L 

106 
74 

104 
73 

lol 
74 

re 

75 

105 
7  2 

103 
79 

103 
68 

104 
70 

104 
68 

104 
72 

104 
69 

106 
70 

104 
69 

100 
6  3 

102 
67 

102 
67 

99 
63 

9t 
68 

105.0 
71.7 

VACAVILLE 

MUX 

MIN 

104 

6  0 

103 
b  2 

98 
56 

106 
58 

104  106 
54  59 

104  102 
57  59 

02 
56 

100 

5  7 

96 

57 

97 
53 

95 
54 

97 

5  2 

104 

55 

104 
66 

108 
67 

108 
6» 

97 
57 

90 
51 

88 

53 

89 
51 

95 
49 

93 
5  1 

89 
57 

85 
51 

95 
52 

91 
51 

87 
53 

74 

55 

85 
53 

96.5 
55.8 

YOSEMITE   NATIONAL  PARK 

MAX 
MIN 

74 

57 

99 

41 

97 

60 

101 
58 

102 
61 

LOS 
55 

101 

62 

LOO 
52 

I  00 
56 

99 

55 

96 
51 

9  7 
51 

96 
52 

96 

53 

98 

54 

100 
54 

99 
55 

100 
57 

100 
57 

94 
53 

95 
6  0 

95 
47 

98 
47 

98 
47 

93 
47 

87 
42 

94 
41 

93 
41 

85 
47 

75 
40 

82 
4  3 

95.0 
51.2 

SEPTEMBER  1966 

COALINGA 

M»X 

MIN 

1 1 

57 

98 
55 

LOO 
62 

103 
64 

0) 
•  I 

99 
6  2 

90 
61 

89 

55 

89 
58 

93 
56 

8  6 

56 

83 

79 

8  0 

86 
47 

95 
51 

95 
50 

9  0 

80 

80 

85 

92 

91 

88 

85 

85 

89 

97 

88 

87 

89.8 
55.8 

FIVE  POINTS  5  SSW 

MAX 
MIN 

101 
56 

100 
57 

9  8 
61 

93 
58 

8  4 

57 

68 
58 

78 
6  6 

80 
49 

85 
60 

92 
54 

95 
53 

91 
55 

82 
54 

83 
55 

A9 
6  7 

88 
56 

89 
58 

87 
6  0 

"  ** 

6  7 

87 
56 

85 
56 

86 

60 

88.4 
56.  1 

IitOKERN 

MAX 
MIN 

48 

94 
55 

16 
56 

100 
57 

LOO 
57 

99 

5S 

96 
59 

99 

5  3 

LOO 
55 

99 
58 

91 
58 

88 

57 

84 

6  0 

34 
4  3 

90 
42 

95 
47 

98 
47 

96 

78 

90 

95 

99 

101 

100 

95 

90 

84 

89 

87 

89 
58 

55)4 

KNIGHTS  VALLEY 

MAX 
MIN 

82 

34 

88 
37 

9  1 
36 

43 

70 
43 

89 
43 

78 
48 

82 
43 

81 
45 

82 
48 

80 

48 

84 
49 

89 
80 

96 
76 

98 
82 

103 
49 

80 
44 

MADERA 

MAX 

MIN 

»4 
57 

89 

60 

96 

60 

99   100  101 
61     63  59 

96 

57 

85 

55 

87 
54 

88 

55 

92 
56 

84 

■>' 

84 

50 

88 
49 

„ 

46 

86 
46 

95 
58 

97 
54 

76 
54 

83 
54 

86 

54 

94 
56 

93 
54 

92 
56 

88 
56 

86 
54 

85 
65 

91 
57 

96 
58 

92 
60 

89.9 
55.3 

MC  CLOUD 

MAX 
MIN 

79 
41 

62 
42 

92 
45 

95 

4  8 

92 
42 

87 

42 

81 

42 

76 
34 

82 

37  1 

79 
41 

67 

31 

68 

35 

63 
32 

70 
34 

78 
41 

79 
44 

64 
47 

80 
50 

85 
49 

67 
43 

75 
38 

74 

40 

74 
44 

74 
48 

73 
43 

74 
39 

82 
44 

91 
46 

93 
47 

SB 
39 

79.5 
41.6 

See  Reference  Nolo*  Following  Slatlon  Index 
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DAILY  TEMPERATURES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 
DELAYED  DATA 


Station 

Day  Oi  Month 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

MERCED  FIRE  STATION  2 

MAX 

MIN 

91 
53 

97 
61 

100 
60 

99 
60 

100 
62 

101 
54 

90 
57 

85 
56 

90 
57 

91 

55 

88 

50 

81 
46 

79 
47 

BO 
49 

87 
48 

93 
52 

95 
52 

94 
63 

82 
49 

95 
54 

92 
56 

9  2 
60 

88 
68 

90 
6  0 

84 

5B 

84 

55 

87 
57 

90 
57 

98 
58 

99 
58 

PLACERVILLE 

MAX 
MIN 

78 
47 

85 
47 

89 
54 

9  ft 
56 

95 
58 

59 

86 

50 

75 
44 

8  0 

4a 

84 
47 

83 
51 

7  3 
42 

7  2 
44 

6  7 

40 

7  3 
42 

8 1 
46 

47 

54 

54 

49 

51 

49 

48 

52 

49 

50 

48 

55 

57 

51 

SANTA  CRUZ 

MAX 
MIN 

71 
54 

67 
53 

71 
5  1 

87 
50 

68 
54 

65 

55 

74 
57 

81 
45 

82 
50 

78 
46 

78 
48 

78 

41 

75 
41 

83 
43 

82 
44 

88 
47 

87 

51 

77 
52 

71 
46 

74 

50 

77 
47 

84 
46 

82 

48 

75 
51 

80 
49 

79 
48 

82 
44 

97 

50 

66 
58 

78 
60 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 
*        •  • 

MAX 
MIN 

85 
43 

88 
45 

95 
49 

96 
54 

99 
54 

98 

5  0 

85 
47 

85 

-7 

84 
49 

86 
45 

86 
46 

68 
36 

67 
39 

67 
38 

76 

45 

82 
47 

84 
46 

73 
38 

82 
42 

84 

52 

75 
49 

93 
49 

80 
46 

85 

48 

77 
44 

77 
53 

79 
44 

89 
43 

99 
50 

99 
53 

BLACKWELLS  CORNER 

MAX 
MIN 

97 
63 

80 
55 

77 

55 

79 
58 

82 
56 

85 

50 

80 
52 

84 

55 

90 
58 

92 
58 

88 
50 

a  1 

50 

70 
38 

80 

41 

78 

44 

80 

44 

67 
45 

85 
58 

83 
43 

74 
39 

75 
45 

86 
46 

87 

50 

90 
50 

80 

48 

7  9 
46 

79 
47 

83 
49 

68 
49 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

MAX 
MIN 

79 
43 

77 
*1 

72 
37 

73 
36 

73 
38 

73 
38 

78 
38 

78 
37 

80 
42 

79 
42 

74 

40 

68 
40 

58 
28 

62 
28 

63 
27 

67 
26 

t  B 
29 

72 
29 

7  0 

30 

66 
44 

6  0 
30 

67 

30 

74 
37 

76 
37 

76 
36 

74 
36 

67 

32 

66 
32 

67 
33 

68 
33 

80 
40 

ORASS  VALLEY  NO.  2 

MAX 
MIN 

84 

50 

80 
49 

73 
43 

74 
41 

78 
42 

78 
45 

79 
45 

76 
45 

83 
45 

89 
46 

86 
49 

70 
46 

66 
32 

65 

34 

70 
32 

69 
33 

76 
36 

71 
35 

BO 
36 

74 
39 

69 
36 

63 
35 

75 
38 

81 
43 

86 
43 

S3 
43 

77 

40 

74 

36 

78 
36 

62 
40 

83 
41 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

MAX 
MIN 

84 
40 

62 
37 

83 
37 

85 
35 

82 
3  5 

84 
37 

87 
38 

88 
36 

92 
36 

89 
36 

76 
34 

68 
33 

68 
21 

7  2 
23 

75 

23 

60 
28 

82 
25 

82 
24 

74 
27 

66 
35 

63 
29 

72 
28 

68 
32 

86 

32 

84 
31 

81 

30 

74 
28 

80 
26 

85 
28 

87 
28 

,1 

29 

MC  CLOUD 

MIN 

no 
46 

73 
38 

77 

36 

B  1 
34 

78 
36 

75 
38 

75 
36 

77 
38 

82 

35 

68 
31 

57 
25 

58 

23 

66 
22 

66 
26 

68 
27 

72 
22 

75 
26 

69 
29 

62 
26 

80 
30 

56 
36 

77 

34 

79 
34 

75 
36 

7  0 
31 

7  0 
3  1 

75 
34 

77 
35 

78 

4  1 

WHITE  MOUNTAIN  1 

MIN 

54 
28 

53 
32 

52 

23 

44 
18 

4  7 
18 

44 
24 

46 

24 

48 
2  4 

54 
24 

55 
25 

44 

19 

48 
27 

44 

22 

34 
17 

40 

20 

40 
16 

4  1 

18 

48 
17 

55 

22 

54 

28 

42 
25 

43 

22 

48 

20 

49 

20 

49 
22 

54 
29 

54 

20 

50 
20 

46 
17 

48 
16 

48 

22 

WHITE   MOUNTAIN  2 
ft        *  » 

MAX 
MIN 

46 
31 

48 

30 

43 
29 

39 
25 

39 
25 

36 
26 

37 
27 

38 
28 

47 
3  2 

46 

2  9 

43 
30 

40 

29 

38 

14 

35 
14 

38 
2  1 

30 
12 

34 

12 

42 
30 

43 
32 

44 
28 

33 
24 

37 
25 

40 
29 

44 
31 

46 
33 

46 

35 

42 

33 

40 
27 

45 
36 

40 
30 

42 
28 

NOVEMBER  1966 

IRON  MOUNTAIN 

MAX 
MIN 

93 
68 

9  0 
60 

88 
55 

87 
55 

82 
55 

84 
57 

80 
54 

72 
54 

77 
46 

65 
43 

6  8 
44 

70 
47 

75 
48 

79 
49 

82 
51 

75 
54 

76 
52 

81 
53 

79 
51 

80 
54 

78 

56 

72 

52 

68 
55 

66 
42 

69 
41 

68 
40 

68 
43 

69 
51 

76 
51 

77 
53 

90.7 
55.8 


82.8 
49.6 


78.6 
49.3 


71.1 
35.1 


40,7 
27.0 


76.5 
51.1 


EVAPORATION  AND  WIND 


Day  Of  Month 

Station 

~2  -  $ 

&  °i 

1 

2 

3 

4 

5 

e 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

•      #  * 

MARCH  1966 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

.10 

.19 

.05 

.07 

.16 

.06 

.03 

.00 

.01 

.07 

.06 

.06 

.08 

.11 

.07 

.12 

ft 

ft 

.11 

.15 

.08 

.16 

WIND 

55 

77 

29 

45 

54 

16 

26 

* 

75 

23 

19 

18 

39 

45 

# 

ft 

84 

4C 

22 

69 

18 

22 

* 

* 

ft 

ft 

104 

941B 

MAX 

58 

57 

58 

56 

59 

66 

65 

60 

58 

73 

75 

60 

75 

71 

65 

64 

69 

- 

67 

66 

71 

76 

79 

83 

67.1 

MIN 

39 

37 

34 

39 

40 

42 

50 

50 

48 

46 

40 

46 

55 

52 

41 

45 

39 

39 

4C 

41 

= 

44 

43.3 

MAY  1966 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

.10 

.15 

.22 

.12 

.27 

.20 

.13 

.00 

.28 

.30 

.30 

.24 

.30 

.38 

.43 

.43 

.40 

.37 

.39 

.29 

... 

.34 

.45 

.42 

.36 

.30 

.19 

.20 

8.77B 

SAN  LUIS  DAM 

EVAP 

.44 

.36 

.46 

.43 

.43 

.34 

.35 

•  43 

.39 

.23 

.23 

.30 

.49 

.48 

.41 

.44 

.46 

.51 

.58 

.63 

.66 

.49 

.48 

.55 

.56 

.65 

.60 

.49 

.42 

.421  .38 

14.13 

WIND 

287 

192 

135 

141 

201 

297 

216 

280 

176 

127 

172 

173 

345 

386 

225 

208 

204 

286 

375 

429 

385 

2  99 

192 

MAX 

97 

98 

102 

90 

92 

94 

86 

89 

73 

75 

80 

86 

88 

81 

81 

77 

86 

89 

92 

91 

97 

72 

87 

88 

91 

91 

82 

74 

70 

71 

80 

85.5 

MIN 

38 

40 

42 

44 

44 

43 

56 

53 

52 

52 

53 

53 

51 

46 

48 

48 

5C 

51 

55 

58 

5C 

49 

52 

54 

56 

53 

50 

47 

49 

46 

49 

49.5 

ft       •  # 

JUNE  1966 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

.15 

.22 

.11 

* 

• 

.51 

.24 

.01 

.20 

.20 

ft 

« 

.61 

.10 

.36 

.25 

•  1C 

« 

ft 

.41 

.2C 

.25 

ft 

ft 

1.76 

.28 

.20 

.38 

6.54 

WIND 

16 

19 

22 

ft 

ft 

79 

60 

11 

10 

2 

• 

ft 

36 

16 

105 

91 

41 

ft 

ft 

168 

109 

56 

* 

ft 

ft 

ft 

297 

35 

43 

62 

1278 

JULY  1966 

BURLINGAME 

EVAP 

.30 

.18 

.25 

.25 

.25 

.20 

.15 

.15 

.15 

.15 

.19 

.15 

.17 

.22 

.23 

.25 

.20 

.30 

.22 

.24 

.21 

.30 

.15 

.25 

... 

.25 

.19 

.20 

.15 

.15 

6.60 

WIND 

16 

16 

16 

11 

16 

10 

18 

9 

8 

15 

19 

12 

16 

MAX 

94 

89 

92 

93 

94 

91 

79 

82 

89 

84 

86 

76 

82 

90 

88 

88 

89 

90 

91 

90 

91 

91 

94 

95 

93 

92 

92 

91 

89 

86 

91 

89.1 

MIN 

60 

59 

59 

61 

63 

62 

59 

60 

61 

58 

61 

61 

58 

60 

58 

5a 

59 

61 

62 

60 

63 

63 

62 

61 

60 

62 

62 

62 

6^ 

61 

6! 

60.7 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.32 

.31 

.31 

.34 

.36 

.36 

.32 

.21 

.24 

.25 

.30 

.29 

.30 

.32 

.30 

.34 

.32 

.34 

.32 

.32 

.35 

.38 

.40 

.40 

.36 

.31 

.32 

.35 

.39 

.  30 

.25 

9.98 

WIND 

46 

44 

31 

31 

25 

37 

42 

40 

37 

36 

40 

49 

46 

46 

35 

41 

32 

37 

31 

31 

29 

34 

38 

34 

28 

28 

s 

29 

32 

16 

2C 

1083 

MAX 

89 

86 

90 

93 

93 

91 

87 

85 

84 

85 

88 

87 

88 

87 

89 

91 

92 

94 

95 

11 

93 

91 

91 

93 

95 

95 

92 

w 

90.4 

MIN 

56 

52 

54 

63 

58 

58 

54 

55 

54 

56 

56 

56 

59 

57 

56 

56 

6C 

a 

60 

60 

62 

58 

57 

58 

60 

59 

65 

57.7 

*      ft  ft 

OCTOBER  1966 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

EVAP 

.26 

.29 

.21 

.14 

.15 

.16 

.16 

.16 

.19 

.15 

.13 

.20 

.14 

.14 

.15 

.09 

.13 

.14 

.11 

.13 

.11 

.12 

.11 

,. 

.  10 

.11 

.09 

.  10 

.12 

4.50 

WIND 

26 

48 

7 

9 

14 

22 

'11 

21 

10 

18 

24 

29 

27 

18 

10 

7 

15 

10 

9 

17 

28 

18 

12 

1C 

9 

7 

•:i 

i? 

4 

9 

492 

MAX 

82 

80 

79 

77 

77 

78 

79 

79 

80 

76 

75 

67 

65 

66 

67 

70 

70 

6f 

60 

65; 

61 

63 

74 

72 

:i 

67 

69 

69 

72 

71.5 

MIN 

54 

52 

51 

50 

50 

51 

50 

51 

51 

51 

50 

47 

40 

40 

40 

40 

41 

42 

43 

46 

44 

40 

47 

47 

46 

44 

42 

43 

43 

44 

46.0 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
-  415  - 


STATION  INDEX 


STATION 

d 
z 

Q 

:"; 

e 

DIVISION 

COUNTY 

LATITUDE 

o 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

§j 
P 

PREC1P. 

< 

& 

SPECIAL 

A C  TON  ESCONDI  FC2619E 

LOS  ANGELES 

118  17 

ADtLANTO 

002* 

SAN  BERD1 NO 

117  25 

A0I1  RANGE*  STATION 

MOOOC 

21 

41  12 

123  57 

*I93 

5P 

0* 

CONTRA  COSTA 

* 

3T  52 

410 

7j 

huh&OlDT 

123  3f 

LOS  ANGELES 

ss 

8A 

SAN  8ERD1NO 

ANGIOL A 

TULARE 

119  29 

ANG*IN  PAC   UNION  COL 

0212 

NAP  A 

122  26 

AN  T  1 OCH  f  !  )RMO*Bti  "L 

0227 

?! 

CONTRA  COSTA 

27 

28 

10A 

CONTRA  COSTA 

27 

37  hi 

121  ** 

60 

0A 

RIVERSIDE 

8A 

VENTUfi A 

SAN  bERDINO 

4P 

S.N  LUIS  OBPO 

OA 

ARROYO  SECO 

WON T£RE T 

5P 

C 

LOS  ANGELES 

1223 

lie 

8A 

8A 

AtLAS  ROAb 

0372 

NAPA 

122  15 

1  715 

AUELL 

0374 

:  J 

TULARE 

9 

3f  2B 

118  *<" 

05 

27 

37  06 

5P 

32 

1297 

Ti 

LOS  ANGELES 

"IC 

3P 

S  LUIS  OBISPO 

32 

40 

AZuSA  CITY  PARK  FC  1*3 

06 

LOS  ANGELES 

117  5* 

05 

303: 

C 

MAP  I POSA 

■jailEy  RIDGE 

05 

CALAVERAS 

5io: 

04)6 

07 

SAN  6EROI"0 

lit,  0* 

9AAEB   9  MIM 

San  9ER0INO 

e 

31  23 

116  37 

IC*1 

8A 

BA 

till 

09 

KERN 

IC 

35  25 

v,I0 

BAlCh  POw£P  HOUSE 

FRESNO 

*p 

4P 

BAIL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

TEMA"A 

65O0 

BARRETT  SAM 

06 

SAN  DIEGO 

3  - 

1623  7A 

OARS  TOW 

07 

SAN  9ERDIN0 

1  5 

21fr2 

u 

05:  FRESNO 

11B  53 

)T*0 

SNTA  9 AP B A R*. 

tics] 

JtARTRAP  MtADO" 

0996 

05 

TULARE 

116  hi 

6800 

HE  AJWONT 

06 

RIVERSIDE 

28 

\lt  ll 

2tl3 

8A| 

c 

9EA1JWONT  PUMP! NO  PLANT 

0697 

96 

RIVERSIDE 

28 

33  59 

3^*5 

7A 

'» 

07 

RIVERSIDE 

lib  1 P 

2635 

0617 

05 

TUOLUMNE 

31 

65C0 

3£L  -l"  EC  IC  b 

0619 

06 

LOS  CNGELES 

'.85 

s 

BE*  LOMOND  \0  2 

3676 

SANTA  CR'JZ 

371 

50  5<^ 

061*  07 

5461 

8ERk£lEy 

ALAMEDA 

17: 

9t 

c 

0705 

. 

HESWICK  7  S 

01 

SIS<1Y0U 

122  1* 

61*0 

BIEM* 

0731 

02 

LASSEN 

121  -8 

*1  30l 

oJG   6AC   RANGER  STATION 

0738 

01 

TP 1 N 1 T  Y 

35 

60  45 

123  15 

1260 

8/ 

BA 

I  " 

C741 

96 

SAN  dt  RD 1  NO 

28 

3*  15 

5P 

810  dEAR  LAKE  DAM 

07*2 

06 

SAN  dtROINO 

6815 

9P 

k  h 

016  SEND  RANGER  STA 

PLACER 

5739 

BA 

0798 

06 

LOS  ANGELES 

157S 

9P 

0767 

INYO 

1CC6: 

SIC   °|NES   RAHr    EC  83i' 

0779 

LOS  8HCCt.ES 

6562 

9P 

c 

3 10  SUR  ST ATi   PAG  * 

0790 

0* 

MO  N  T  E  R  E  T 

121  t! 

BIG  TUJUNCA  DAM  FC46DE 

0798 

LCS  ANGELES 

2117 

9P 

9IhW|NGHAM  GEN  mOSP 

0818 

06 

LOS  ANGELES 

119  30 

722 

aiSMOP  cree«  intake  a 

INYO 

\l 

37  15 

ne  35 

815* 

MIO 

f 

•i  |  'jMjP   Hb  AIRPORT 

INYO 

37  22 

\\\  l\ 

MOP 

... 

MIO 

aiSHOP  UNION  'ic-itJi 

GB24 

07 

939C 

3P 

IP 

HL ACK   MOUNT A |h  ^ 

SANTA  CLARA 

}7  19 

122  I" 

■  ■ 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

02 

LASSEN 

720C: 

9LACkwEllS  CORNER 

0879 

05 

KtfiN 

644 

10A 

10A 

dLUi   CANTON          A | RPCR T 

C897 

. 

PLACER 

S28C 

KID 

MIO 

C  KJ 

dLUE  CRCEk  mtn  LC 

■ 

CI 

DEL  NORTE 

ll  \l 

BLUE  MOUNTAIN 

0908 

■  5 

CALAVERAS 

6C7C 

SLYTmE 

092<> 

PIVERSIDE 

11*  \l 

26P 

*D 

9LTTHE  T  m 

0925 

07 

RIVERSIDE 

1 

3-»  37 

11*  43 

3'C 

c 

BLtThE  F6A  AIRPORT 

07 

RIVERSIDE 

5 

33  37 

395 

C9)l 

'  i 

5M2 

it 

8A 

■ 

MONO 

8370 

5P 

0968 

06 

SAN  OIEC-0 

105 

5P 

9P 

jognville  mntnc  sta 

C973 

91 

MENDOC INC 

142 

0979 

KERN 

246? 

c 

DORR EGO  OESEPT  paRk 

07 

7*"> 

60PPEGO  SPRINGS  )  NNE 

C9B6 

1 

SAN  01  EGO 

625 

BOULDER  c  locatclli  R 

10C9 

J* 

SANTA  C»ur 

122  12 

2175 

c 

SAN  DIEGO 

32  *C 

3350 

9A 

bOLJuET  canyon 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34  i5 

lie  2' 

MID 

UJd-IAN  DAM 

i  c  J  a 

02 

NEVADA 

5341 

5P 

9C 

c 

aBAOLET 

<• 

MONTEREY 

BA 

dRANSCOMB  2  NW 

1046 

MENDOCINO 

1480 

BA 

9°a*lEy  2  Sw 

■  no 

c 

loss 

. 

S | SK 1  YOU 

B*t A  CITY 

1056 

■ 

1*5 

8A 

■  ■■ 

1C57 

ORANGE 

275 

bPENTWOOO  6  Sw 

1060 

0! 

CONTRA  COS  T A 

121  47 

325 

c 

. 

0  J 

MONO 

3< 

38  15 

: : ' '; 

6*70 

5P 

9°  1  OGE  P0PT    PAS','  R   ST  A 

03 

MONO 

31 

3«  17 

6S60 
-  5t 

fl°l3'.lf  VILLf    4  NNW 

MJH3OL0T 

bPOCKWAT   S JMM  I  T 

.  ■'■ 

■ 

PLACER 

7293 

BROOKS  FARNHAm  RANCH 

1112 

02 

11  a 

U'uSh  CREEK  RANGER  iTA 

1130 

:; 

GUT  IE 

3560 

; 

BRUSHT   SPRCS   GUARD  *TA 

1133 

PLACER 

488? 

■ 

114? 

"ONTEPtY 

125 

: 

BUCKHflRN 

1149 

■ 

SHASTA 

3771 

■ 

1159 

PLUMAS 

121  20 

I  763 

■ 

02 

PLUM»i 

( 

■ 

121  12 

■     ■  ■ 

c 

=  Jt  NA  Vl'-TA 

04 

SAN  dENlTO 

■ 

35  46 

1640 

: 

lie: 

01 

1  BOO 

HJA9ANK   'D  FC22A13 

1192 

LOS  ANGELES 

683 

5P 

J J' 9ANK   VALLEY  PWP  PL  T 

1  1 

Of 

LOS  ANGELES 

655 

''  1 

Z  J 

SAN  MATEO 

10 

4P 

121* 

'127 

-a 

lU'NT    RANCH   1  S 

TRINITY 

2153 

01 

1216 

CONTRA  COS  T A 

560 

1237 

LASSCN 

121  18 

UJt ToNhILLOw 

12** 

KZ*H 

3*  24 

119  28 

269 

1299 

07 

RIVERSIDE 

1 

33  55 

1815 

'.AB^ILLO  NAT  MONUMENT 

1292 

SAN  OICGO 

32  *0 

410 

91 

1293 

06 

SNTA  (lAPlARA 

33 

791 

8* 

: 

■ 

1272 

SAN  BE  RD 1  NO 

4TH0 

1277 

CALAVERAS 

*A76 

3*  12 

33*: 

t 

.  At,  AvEPA'j    Rl  *■(  RvO  I  R 

1281 

0» 

AL  A.MED  A 

11 

7A 

■ 

1288 

07 

IMPERIAL 

1 1 

1312 

1 

364 

6  0 

1316 

i ; 

41  18 

122  48 

3136 

1  369 

0( 

SAN  HERD I  NO 

34  59 

5770 

c 

06 

SAN  01  EGO 

75)0 

98 

90 

i .. ;  .i 

. 

CALAVCRAS 

16 

38  15 

498 

81 

OH 

8* 

CAfP  PIONEER   SKI  SHLTP 

1*33 

si:rra 

• 

SN  LUIS  OBPO 

1 

615 

1*62 

: 

■ 

1*79 

C«NBY  RAN  til  ft   STAI  ION 

.'1 

*1  27 

4312 

■ 

LOS  ANGELES 

I 

118  3* 

7  70 

C  ANT | L 

1 

3*  18 

2  110 

CANYON  DA* 

■ 

PLUMAS 

■ 

40  K 

CAPOON   CANYC'l  OILMAN 

19)1 

33  59 
31  58 

CAR 3 ON  CANYON  WORKMAN 

■ 

SAN  OEROINO 

1  mo 

; 

40  05 

2">86 

CARMH.  VALLEY 

425 

5( 

■ 

I  JO  1» 

■>r 

c 

1602 

',0NOVA 

38  32 

123  38 

9i 

J  C  F ASSOLD 
FRANK  E8E°T 

U  S  FOREST  SERVICE 

FRANK  J  CU22 ILLO 
MRS.  ROSE  M.  WEBB 
TIDF-ATER  OIL  CO 
ALPINE  F|re  OEPT 
RU910  CANON  L*'*  ASN 
U  S  FOREST  SERVICE 
STATE  3IV  OF  MWYS 

ANGIOLA   ELEV   ♦  WHSt 
PACIFIC  UNION  COL 
FIRPESC  PRODUCTS  CC=P 
,j  t  qijp  PECLAMATlOf; 
CALIF  3IV  CF  FORESTRY 
KERN   CO  ROA ?  CA-O 
APPLE    VALLEY  RANCHOS 
COUNTY  ROAD  ^EPT 
IMPS  KARON  A  GOULD 
U  !  fopest  SEKVICC 

U    S   NAT    PARK  SERVICE 


1  DAN  3AR3E° 
CLINTON  H.  SCOVEL 

MARSHALL  C  ELLIS 
|  A2US*  CITY  P-RK 
MRS  LUCILLE  UEDCLE 
U  S  NAT   PARK  SERVICE 

E  SAY  MUNICIPAL  U  01 S 
L  r  "*F  TME  "Y 
L  A  WTR  ♦  PwR  DERI 
u  ;  -»EaThe^  i'jREA'j 
P  G  *  E  COMPANY 
U  <  WEATHFR  sjreau 
S AN  DIEGO  *ATER  CEPT 
6ARST0W  F|RE  DIeT>ICT 
CORPS  OF  £-|GINEE^S 
U  S   VEA7MEP  3L'PECU 

j  CORPS  OF  ENGINEE'S 

3EAUM0NT  I  PR  I G  01  ST 
BEAUMONT    |RP|G  OliT 

■V3  03se-v;r 

CH  HE T""HY   .-.TP  SUP 
POeTE' 


MRS. 


.  DES' 


.OF  plt.ouarcstp: 
'JNIV|°  =  ITy  of  calif 

i)  S  VIE  A  THE  R  iJURE«'J 
FARL  P.  ELZ;- 
U  S  FOPEST  SERVICE 
9IG  5EAR  LK  rlPE  OIS 
MRK.  *ACGIE  *.  KING' 
■J  S  FOREST  SERVIC 
jEPALD  M  Trt^ASMcR 
DERT  WATER  ^ESOU°CES 
ij  <  FOPE'-T  <;t°VlC£ 
STATE  park  SERVICE 


LOS  • 


iGELES  CO  FCO 


CALI 


irJ^EA' 


UN|C\'  CAR9I0E 
VRS    MAR "  INCCRPI 
U  5  VEATHE-R  3'JREAU 
DEAN  SAVS 

U  S  «£AlHER  BJPEAJ 
U    1   WEATHER  duOcAU 

EAST   3AY  HUN1C  'JTL  DI 
STATE  DIV  CF  FST5Y 
STATE    31V   OF  FSTRY 
FED   AV I  AT  I  ON  AGENCY 
RONALO  *1R3Y 
BOOIE  HISTORICAL  STA  PK 
ERIC  H.  LOOS 
STATE  DIv  OF  HV.YS 
KERN  CO  F]R£  Ot °T 
CAL  01V  'JEACH  ♦  PKS 

PI   GIORGIO  FRUIT 
VINCENT  D  LOCATELLI 
The  dIG  JJG 
L  A  rfTR  +  P«R  DE°T 
■IEVADA   I  Aft  tO  DIST 
STATE  01 V  3F  FSTPY 
WILLIAM  c  JOHNSTO'I 
AiR  RESEARCH  SERVICE 
U  5  KgATH£*  VJREau 

r*  RF  A    F|RT  OEPT 

CORPS  OF  ENGINEERS 
VERNON  R  C  AK  ^  ORE  AO 
eRuCE  L  -OELK 
»J  S  FOREST  SERVICE 
f.-Rt   A L IE 0 T  R  KUM1 

'•RS  JOYCE  A  PAltNHAM 
U  s  FOREST  SERVICE 
DEPT.  OF  WATER  R£S0U°C 
ERNEST    A  wCFfRLIN') 

CMftPLES  A.  C-OLLEY 
p  C  ♦  E  Company 
EL'*E°  L  CRJTTE-J3EN 
RiNCHO  OUIEN  SA9F 
P  G  ♦  E  CC'PANY 
CHIEF  W  J  TAYLOR 

PUL'LIC  SERVICE 
OF  SURL 


RUTm 


STES 


'  KAy T 

MRS  MAR  STIPTON 
LASSEN  VOLCANIC  NATL  « 
'? U E N A  VISTA  v;  s  DIST 
wlLLARD  HAGEC 

U  1  NAT  PARK  SERVICE 
U  1  JUR  RECLAMATION 
SAN  9ER0INO  CO  FCD 
CAl  DlV  HEACh  *  PKS 
U  S  FOREST  SERVICE 
S  F  WATER  DEPT 

Imperial  jPR | G  DIST 
CITY  OF  CAL I S  TOGA 
U  S  FOREST  '-ERVICE 

STATE  *3IV  OF  H>.'VS 
ARCHIE  C  LEACH 
E  !3A Y  MUN  uTL  OIST 
U  S  FOREST  -ERVICE 
STATE  OF  CALIFORNIA 
U  5  FOREST  SCRVfCE 
MRS  VIRGINIA  L  MILLER 

U  S  FOREST  SERVICE 
L  A  PIERCE  COLLEGE 
POKT'IAITER 
P  G  ♦  E  COMPANY 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CORPS  OF  ENGINEERS 
i   *    E  COMPANY 

COLLINS  JR 
M  ALISON 
MISS  HAZEL  L  BOROTRA 


STATION 

0 

Z 

0 

COUNTY 

;   DRAINAGE  I 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

OBSERVER 

DIVI! 

TEMP. 

'  PRECIP. 

i 

£ 

SPECIAL 

CECILV1LLE   5  SE 

1606 

:i 

SISKIYOU 

12 

41  06 

123  03 

2980 

6P 

MRS.  RU3Y  L.  ROSE 

CEOARVILLE 

1614 

03 

18 

41  32 

129  10 

46  70 

BA 

8A 

U  S  SOIL  CON  SERVICE 

32 

39  *T 

121  40 

522 

iP 

CHALLENGE    RANGER  STA 

1653 

" 

YueA 

"57 

ij  S  FOREST  SERVICE 

CHATSwORTH  FC  2*  0 

1680 

LOS  ANGELES 

13 

34  15 

116  36 

LONNIE  8ATWAY 

CHATSwORTh  RESERVOIR 

06 

LOS  ANGELES 

34  14 

118  37 

C 

CORPS  OF  ENGINEERS 

CHERRY    VALLEY  DAM 

1697 

09 

TUOLUMNE 

37 

37  58 

119  SS 

4765 

MFTCH  HETCH  WTfi  SUP 

CHESTER 

1  TC  .) 

32 

PLUMAS 

8 

40  18 

121  14 

?P 

5P 

»  IES  R  KENDALL 

CH1CO  EXPERIMENT  STA 

.  ' 

32 

8UTTE 

23 

39  42 

295 

*e 

C 

U  S  PLANT   INTOO  G9DN 

CHIOUITO  CREEK 

1737 

MAO ERA 

27 

37  30 

119  23 

7290 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

CHITTENDEN  PASS 

1739 

20 

36  SA 

121  36 

125 

VICTOR  L  HASK1N 

CHOLAME  ALLEY  RANCH 

1743 

04 

sn  luis  oepo 

24 

35  43 

120  15 

1790 

C 

WILLIAM   S.  ALLEY 

05 

It 

3*  48 

119  31 

5260 

c 

U  5  FOREST  SERVICE 

CHULA  VISTA 

1756 

SAN  DIEGO 

8A 

-  ^ 

WESTERN   SALT  COMPANY 

CITRUS  HEIGHTS 

1773 

02 

SACRAMENTO 

23 

38  42 

Ul  1" 

138 

JAMES  D  GOODR1DGE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

1779 

LOS  ANGELES 

it 

34  06 

117  43 

1201 

8A 

8* 

F  P  9RACKETT  OSSY 

CLARKS  PEAK  1  NE 

17B3 

02 

PLUMAS 

40  13 

120  30 

5910 

CALIF  DEPT  OF  WATER  PE: 

CLARKS9URG 

02 

YOLO 

23 

36  25 

121  32 

SA 

BA 

AMER  CRYSTAL  SUG  CO 

CLARKS  VALLFY  MUOD  rch 

1785 

02 

23 

122  24 

PICK  MUDD 

CLEAR  CREEK 

1799 

01 

SISKIYOU 

12 

123  27 

971 

JOHN  R  JA9DINE 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

02 

LAKE 

3R  58 

1Z2  38 

BA 

c 

C    IVAN  GLENCINNING 

CLOVERDALE   3  SSE 

1838 

SONOMA 

22 

38  46 

122  99 

320 

BA 

ELMER  W  OLSON 

01 

2: 

38  *6 

123  13 

1820 

c 

ELwOOC  R.  ZIMMERMAN 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1844 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

COALINGA 

05 

FRESNO 

:  ■ 

34  99 

120  21 

7  In 

6P 

6P 

COALINGA  FIRE  DEPT 

COALINGA   1  SE 

1967 

FRESNO 

36  08 

123  21 

663 

c 

UNION  OIL  CC"RANY 

COALINGA   1*  WNW 

05 

FRESNO 

27 

36  14 

120  J* 

16*0 

SP 

*RS  CHARLES  HOWELL 

COFFEE  CREtK  RS 

1886 

01 

TRINITY 

41  35 

122  42 

2130 

c 

U  S  FOREST  SERVICE 

COHASSET  1  NNE 

02 

9UTTE 

23 

391  57 

121  *3 

HALTER  ROACH 

COL9YS  FC  53  C 

36 

LOS  ANGELES 

3*  IB 

118  07 

3671 

ELMERTA  9.  2ENNETT 

COLO  SPRINGS  CAMP 

04 

MONTEREY 

36  13 

121  41 

3280 

s 

U  S  FOREST  SERVICE 

COLEMAN  FISHERIES  STA 

1907 

02 

SHASTA 

Z  J 

4C  24 

122  08 

429 

V  S  F  +  w  L  SERVICE 

02 

( 

30  06 

120  58 

24J.B 

6P 

H 

SOUTHERN  PACIFIC  R  R  CC 

COLGATE  POWER  HOUSE 

1916 

YUBA 

P  G  ♦  E  CO"PANY 

COLUSA  1  SSW 

32 

COLUSA 

2] 

39  12 

122  CI 

6C 

6P 

I  VAN  J  STEPHENS 

CONCORD  3  £ 

1962 

CCNTPA  COSTA 

191 

8A 

"OWARD  R  LEE 

COOL 

1985 

32 

EL  DORADO 

1 

39  53 

121  i-l 

1525 

8/ 

W  P.  THRELKEL 

COPCO  NO  1  DAM 

SISKIYOU 

12 

*1  59 

122  20 

2"»n3 

RAC  POWER  ♦  LIGHT  CO 

C JR  COR AN   IRRI&  DIST 

2C12 

05 

KINGS 

119  3* 

23C 

BA 

BA 

: 

S  S  WHJTEHEAO 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

02 

TEH Af A 

23 

122  22 

FRAN<LIN  K  SEEO 

CORONA 

06 

RIVERS  IDE 

28 

33  52 

117  34 

710 

*P 

*P 

CORONA  FI»E  OEPT 

COPRALITOS 

2:*e 

SANTA  CRUZ 

20 

36  59 

121  48 

264 

: 
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41  76 

05 

FRESNO 

2' 

37  14 

702C 

5P 

SO  CALIF   EDISON  .0 

HURKEV  CREEK  PARK 

4161 

06 

RIVERSIDE 

33  41 

4373 

c 

HYAMPOM 

4191 

31 

3! 

43  37 

123  27 

1260 

c 

IDLtWlLD  HWY  MNT'lC  STA 

4202 

01 

DEL  NCRTE 

;  7 

41  5* 

123  46 

1250 

5P 

I  JF:  I  fl 

27 

36  25 

120  40 

2661 

IDYLUWI LL  RANGER  STA 

4211 

06 

R I  VERS  IDE 

33 

33  45 

lib  43 

SP 

:  h 

IMPERIAL 

4223 

37 

IMPERIAL 

32  SI 

115  34 

6P 

6P 

IMPERIAL    IR3IG  DIST 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

31 

ivptfil AL 

< 

32  60 

115  3ft 

56 

MID 

"IC 

FED  AVIATION  AGENCY 

INDEPENDENCE 

4232 

INYO 

36  48 

116  12 

3950 

7A 

118  20 

: 

INOIO  U  S  DATE  GARDEN 

4259 

T 

RIVERS  IDE 

33  44 

116  16 

il 

Bt 

INYOF.ERN 

427B 

07 

KERN 

I 

3?  39 

1  17  49 

2  44 'J 

'.p 

KERN  CO  F|R£  DEPT 

1NYOKERN   ARM  I T AGE 

4260 

07 

KERN 

35  41 

222c 

'MO 

I  ONE 

4283 

05 

am a dor 

u 

3«!  21 

1?3  '6 

BA 

IOWA  HILL 

<.  j  ■• ' 

02 

PLACER 

39  36 

120  ^2 

2  840 

■■ 

EM«ET  T  F .   HI LL 

1  RON  "OUNTAIN 

4297 

37 

SAN  BEF01N0 

34  ce 

922 

c 

METRO  WATER  DIST 

JESS  VALLEY 

4374 

02 

MOCOC 

21 

41  16 

123  18 

5300 

SP 

WALTER  CANTRALL 

JOHNSONDALE 

4389 

05 

31  58 

118  32 

ftS60 

6A 

JOSHyA  TREE 

4405 

37 

SAN  Hi RDI NO 

1 

3ft  01 

116  19 

27P.0 

5P 

JULIAN  UYNOLA 

06 

SAN  DIEGC 

25 

33  06 

366C 

SS 

: 

JUNCAL  dam 

fc*22 

06 

SNTA  BARbAfiA 

3ft  29 

2375 

'■- 

KAISER  MEADOWS 

37  19 

911- 

KEE  RANCH 

4467 

0' 

SAN  KtPDIND 

lib  32 

Si 

KELLOGG 

01 

SONOMA 

2; 

3"  ftD 

122  40 

1930 

9A 

KELStYvlLLE 

5  2 

: 

3S  69 

122  6? 

1  385 

K;NTF1EL0 

*5C0 

MARIN 

i  i 

37  67 

122  33 

9A 

9A 

" 

KERL 1 NGER 

*S08 

05 

SAN  JCAOUIN 

l  7 

37  ftl 

121  26 

172 

Si 

PAC  COAST  AGGREGATES 

KERN  RIVER   INTAKE  NO  3 

4S1  t 

36  67 

'KERN  RIVER  PH  NO  1 

4520 

05 

; 

35  28 

118  47 

970 

5R 

4523 

. 

3«.  ft7 

lie  26 

2  733 

5P 

SO  CALIF   EDISON  CO 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

4534 

0^ 

36  00 

310 

6* 

BA 

KETTLEMAN  STATION 

4536 

i; 

36  Cft 

12C  06 

6« 

6P 

KILARC  POWER  HOUSE 

4544 

02 

Shasta 

ft"  41 

121  52 

2649 

11  A 

KING  CITY 

4S55 

04 

MONTEREY 

2< 

36  12 

121  ?8 

320 

5( 

f. 

KLAMATH 

*577 

-■. 

124  :2 

25 

5 

M 1 1 

c 

KNEELAND  10  SSE 

0] 

HUMBOLDT 

123  64 

2356 

: 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

05 

ST  AN  I SL AUS 

i- 

37  48 

120  39 

315 

tt 

BA 

BA 

RAYMOND  WILLMS 

KNIGHTS  VALLEY 

4593 

: ' 

SONOMA 

22 

38  37 

5' 

5f 

KOR3EL 

46  2 

3] 

HUM90LOT 

4"  52 

123  17 

145 

6P 

KYB'JRZ  STRAW3ERRY 

3; 

EL  DORADO 

■ 

38  48 

120  09 

5700 

51 

: 

LA  CRESCENT A  FC  251 

LOS  ANGELES 

1 

113  15 

1565 

LAFAYETTE  2  NNE 

CONTRA  COSTA 

122  06 

535 

9i 

ROSS  R  SANBORN 

'LAGUNA  BEACH 

ORANGE 

31 

33  33 

117  47 

4* 

LACUNA  BEACH  2 

01 

ORANGE 

3 

33  33 

117  ft8 

21C 

c 

LA  HONDA 

SAN  MATEO 

3'  19 

122  16 

670 

6( 

LAKE  ALPINE 

ALPINE 

:-■ 

3"  29 

120  CI 

76O0 

□EoT    vaTER  RESOURCES 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

0 

SAN  Bt RDI NO 

. 

34  15 

117  11 

SZO1 

5 

LAKE  ARROWHEAD  F  D 

LAKE  ELEANOR 

46  1 

TUOLUMNE 

3 

37  se 

119  53 

4662 

hetch  hetchy  wtr  sup 

LAKE  MOUNTAIN 

0 

T«IN1 TY 

40  01 

123  24 

316' 

LEONARD  H  MILLER 

LAKE  P  1  LLSBUR Y  NO  2 

IW 

01 

LAKE 

39  25 

122  69 

174C 

5 

5 

PAUL  G.  RESSLER 

LAKEPOHT 

OJ 

LAKE 

2 

39  02 

122  55 

5 

it 

GEORGE  R  TURN3ULL 

LAKE  SA3R1NA 

47C5 

: 

INYO 

i 

37  13 

116  37 

906? 

SOUTHERN  CALIF.  £01  SON 

LAKE SHORE 

47C9 

3 

SHASTA 

2 

ft^  53 

122  23 

H 

8( 

6F 

U  S  BUR  RECLAMATION 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

■■ 

SAN  01  EGO 

2 

3?  ^2 

116  '3 

9 

HELIX   I RR I G  DIST 

LAKE  SOLANO 

4712 

03 

: 

38  29 

122  00 

181 

: 

L AWERtNCE  FAFEK 

LAKE  SPAULDING 

4713 

3. 

NEVADA 

39  19 

120  38 

515( 

5 

P  G  ♦  E  COMPANY 

LAKE    SPAULDING  DAM 

LAKE  WOHLFO"»0 

LA  MESA 

LANCASTER 

LA   PAN2A  RANCH 

LA  PORTE 

LAS  PLUMAS 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
LA  VERNE  HTS  =C  56:  B 
LAYTONVILLE 

LE6EC 

LECHUZA  PT  STA  FC  352c! 
LEESV I LLE  KEEGAN  RANC" 
L£  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LIGHTS  CREEK 


LITTLE  VALLEY 
LIVERMORE  2  S5W 
LOCKWOOD  2  H 
LOCI 

LONE  PINE  CTNWOOD  1 
LONE  TREE  CANYON 
LONG  BEACH 
LCNJ  ^EACh  MS  AP 
LJNG  VALLEY   I»iSO  S 


LO<  ALAMOS 

LOS  ANGELES  we  AIRPORT 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTS 

L3S  dANOS 

LJC   3ANOS  A0BURUfl 

LOl  GATOE 

LOS   GATOS  4  SM 

LOS  PRIETOS  RSNCER  STA 

LOST  HILLS 
LOWES  KtouEY  RIDCt 
LOWER  OTAY  RESE'VOIt 
LOY ALTON 

LJCERNt    VALLEY    1  SiW 
LJCIA  WILLOW  SP'INGS 
LYTLE  CR  FOOTHILL  ULVO 
LYTLE  CREEK  Ph 
LYTLE  CREEK  RANGER  STA 
■■'ADELINE  KNTNC  STA 

MADERA 

MAD  RIVER  RANGER  STA 
■1AHNKE 

" AHMOT H  »ASS 
vflVMOTH  POOL 

ISLANO 


'ANTE 


'ARKLEEVILLE 

'ART  INEZ   3  S 
"tfiTlNEZ  3  SSE 
'AFTINEZ  F|PE  STATION 

:ARYSVILLE 


MEADOW  LAKE 

MECCA  2  SE 

MEDICINE  LAKE 

MEN JOT A  0AM 

MERCED  FJRE   STATION  2 

MERCED  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 
MEYERS  4  SK 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MICHIGAN  £ LUF F 

"ICOLETOWN 
MILFORD  LAUFMSN  P S 
MILL  CREEK  NO  2 
"ILL  CREEK  INTAKE 
M1LO  5  N£ 
MINERAL 
MINERAL  KING 
HI  RAND A  ft  SE 
MITCHELL  CAVE'NS 
MITCHELL  MLAOOW 

MOCESTO 
MOOESTO  2 
MOJAVE 

HOJAVE  2  ESE 
MONACKE  MEADOWS 

MQ60  LAKE 
MONTAGUE  3  NE 
MONTEREY 
MONTICELLO  DAM 
MOCRPARK 

MOP A  I NE  CREEK 


MORE 


DAM 


MORGAN  HILL    2  Z 
MORGAN  HILL   6  WNW 
MORGAN  HILL  SCS 
MORONGO  VALLEY 
MORRC  2AY  FIRE  OEPT 
-10RRC  BAY   3  N 
MOUNTAIN  PASS 
K!  BALUY  FC  B55 

MT  BALDY  NOTCH 

MOUNT  DANAHER 

MOUNT  UIAoLO  N  GATE 

MT  GIVtNS 

MOUNT  HAMILTON 

MOUNT  HEBRON  RS 

MT    HOUGH   SNOW  COURSE 

MOUNT  MADONNA 

MT  SAN  JACINTO  *ISP 

,-iOUNT   SHASTA  SLOPE 

MOUNT  SHASTA  W3  CITY 

MOUNT    TAMALPAIS    2  SW 

MOUNT  WILSON  FC    338  a 

MJI9  WOODS 

MJM3C  fiASIN 

MAC) M I ENTO  DAM 

NAPA  S  NNW 

NAPA  STATE  HOSPITAL 

NAVARRU   1  NW 

NEEDLES 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 
NEVADA  CITY 
NEWARK 

NEWBURY  PARK   ft  SW 

NEWHALL  S0LE0A0  FC  32C 

NEWHALL  RANGER   STA  C 

NEWMAN  2  NW 

NEWPORT  d EACH  HAR DOR 

NICOLAUS  2 

NIGHTINGALE 


COUNTY 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

>  M  ■ 
C    5!  = 


NEVADA  / 
SAN  0  I  EGO 
SAN  DIEGO 
LOS  ANGELES 
SN  LUIS  OBPO 
PLUHAS 
BUTTE 
S I SK I  YOU 
LOS  ANGELES 


EL  DORADO 

PLL'MAS 
TULARE 
PLUMAS 


SNTA  t  AC  BAR a 
INYO 

SAN  J-'AOUIN 
LOS  ANGELES 


KERN 
SfJT  A  BAPt-ARfl 
LOS  A\GELES 
LCS  ANGtLES 

merce: 

MERCED 
SANTA  CLARA 
SAfiT A  CLARA 
SNTA  jARBAR- 

KERM 
TUOLUMNE 
SAN  DIEGO 
SIERRA 

SAN  d'R&INO 
MONTEREY 
SAN  oER^lNO 
SAN  BE  RD I  NO 
SAN  6CRDINO 
LASSEN 


MADE  I 


3K  37 

39  01 

3?  37 

30  41 

34  26 

35  53 
34  06 
3ft  12 


SAN  JOAOUIN 
SANTA  BARBARA 

SAL ANC 

K£RN 
MARIPOSA 
ALPINE 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 
Y'JBA 
TUOLl/'.riE 

SISKIYOU 

FRESNO 
■*1VCRS1DE 
SI  SKI YCU 
FRESNO 
MERCED 
MEPCEC' 
FRESNO 
EL  DORADO 
EL  DORADO 
PLACER 


LASSEN 
SAN  AERDINO 
SAN  BERD I  NO 
TULARE 

TULARE 

HUMSOLDT 
SAN  BEROrNO 


SISKIYOU 
MONTEREY 
NAPA 
VENTuPA 

TULARE 

san  diego 
santa  clara 
santa  clara 
santa  Clara 
$ an  berd i  no 
sn  luis  08po 

SN  LUIS  08P0 
SAN  3ERD1NO 
SAN  BERD 1  NO 

SAN  BERDINO 
EL  DORADO 
CONTRA  COSTA 
FRESNO 
SANTA  CLARA 
SISKIYOU 
PLUMAS 
SANTA  CRUZ 
RIVERSIDE 


SISKIYOU 
MAR  IN 

LOS  ANGELES 
MAR  IN 
TRINITY 

SAN  LUIS  OBPO  . 
NAPA 


ALAMEDA 

VENTURA 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

STANISLAUS 

ORANGE 

SUTTER 

RIVERSIDE 


36  ' 
32  ftl 

37  08 
37  09 
ii  08 
34  03 
36  22 

26 
16 


41 

41  19 
37  St, 
3ft  14 
37  5ft 
ftl  12 


35  ' 


22 


2  150  1 
1560 
4975 
506 
ft773 
1235 
1640 


11"4 

3  7  93 

34     3P(  ; 

3ft  c'-1 
5C60 


125|    6Rf  7A 


21  37 
20  22 
120  29 


16  66 
18  46 
121  3ft 


21  CO 

121  CO 

18  10 

13  09 


4515 
3e03 
3  330 


1166 
6470 

6  3ft2 
365? 


ft9ftS 
1*90 

4911 
7976 


7930 
6450 
2640 


12  19 

12  36 

19  04 

122  34 


5P  5P 
6P  6P 


7736 
3408 
2100 
9500 
4236 
4260 


3544 
1476 
6739 


♦   £  COMPANY 
ESCONDIDO  MTL  WTR  CO 

I  MESA  F|PF  OEPT 
50  CALIF  EDISON  CO 

"    .  MAE   E.  .MARTENS 
MICHAEL  C  L I  OBEY 
+   E  COMPANY 


L  A  CO  FIRE  DEPT 
MATTHEW  J  KEEGAN 
"ERCED  CO  FIRE  DEPT 

KAWEAH  LEMON  CO 
CALIF   DEPT   OF    WATER  RE< 
FRANK    DE  CHAINE 
DEPT  OF  WTR  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 


CITY  OF  LODI 
L3M»0C  WATER  TREAT.  PL. 
WTO  +  pwp  DEPT 
ARt>  C  GESLACM 
JOHN  w  TEED 
1  s  wEATMER  BUREAU 
CHARLES  h  GRAY 

CHARLES  SHEPHERD 
BURRELL  REED 
LAUREN  PAYNE 

S  WEATHER  BUREAU 
A  CO  A1P  POL  CON  DIST 
ROGER  C  RICE 
ARUURUA  RANCH 

Y  OF  LOS  GATOS 
1SADOR  MILLER 

'  S  FOREST  SERVICE 

KERN  CO  FSTRY  ♦  F  D 
HETCH  HETCHY  WTR  SUp 

I  DIEGO  WTR  OEPT 
ROLLO  LAR5EN 
MRS  FRANCF  PRJTCHARD 
STATE  OIV  OF  HWYS 
SAN  BERNARDINO  FCD 
I  SO  CALIF  EDISON  CO 
U  5  FOREST  SERVICE 
I  STATE  DIV  OF  HWYS 

STATE  DIV  OF  FSTRY 
U  S  FOREST  SERVICE 
•>R*  M  E  MAHNKE 
,  DEPT   WATER  RESOURCES 

SO.   CALIF.  EDISON  CO, 
I  ZUCKE^MAN-MAIDE V  I LLE 
SPofCKELS  SUGAR  CO. 
CORPS  OF  ENGINEERS 

NAT  PARI  SERVICE 
NAVAL  SHIPYARD 

SIGNAL  OIL  AND  GAS  CO 

GASRIELLE  WILSON 
ELCISE  B  FAIRBANKS 
MARGARET    5  PLUMMffl 

e°ic  james  8enson 

y  fire  department 
mar ys v  i l  l  e  fire  oept 
y  san  franc  i  sco 
weather  bureau 

gino  l  zanni 

radio  station  krfm 
l.  jeffpedo 
weather  bureau 
ernest  mangos 

y  of  merced 
merced  irpig  dist 
horace  c  swm2el 

brian  hayes 
state  of  california 

POWELL 

STATE    DIV  OF  FSTRY 
S  FOREST  SERVICE 
1  CALIF  EOTSON  CO 
S3  CALIF  EDISON  CO 
MRS  ETHEL  WALKER 

NAT  PARK  SERVICE 
CORPS  OF  ENGINEERS 
FUREKA  WBP 
CAL  DIV  8EACH  ♦  PKS 
CORPS  OF  ENGINEERS 

MODESTO  IRRIG  DIST 
CITY  0*  MODESTO 
KERN  CO  FIRE  DEPT 

KDOL  radio  station 
CORPS  of  engineers 

K  PRESTON 
BRUCE  A.  KOSENA 
ERT  J  RENARD 
BUR  RECLAMATION 
VENTURA  COUNTY  F I  RE  DEP 

CORPS  OF  ENGINEERS 
SAN  DIEGO  WATER  CO 
MRS  TMELMA  F  DOWNER 
MANUEL  V  ROSE 

SOIL  CON  SERVICE 
JA«ES  A  FREEMAN 
■'OPPO  1AY  F  e  0 1  ST 
STANDARD  OIL  OF  CALIF 
MOUNTAIN    CASS  MINE 
JUDITH  Mi  RADY 

BALOY   <KI    LIFT  INC 
STATE  OIV  OF  FSTRY 
CAL   DIV  BEACH  ♦  PARK 
SO. CALIF.   EDISON  CO. 
K  OBSERVATORY 
,  FOREST  SERVICE 
CALIF.  OEPT.  OF  XAT£R 
CK    I  SCHELL 
SAN  JACINTO  STATE  Pi 
DEPT   WATER  RESOURCES 

1  S  WEflTHE"  BUREAU 
CALIF  DIV  3EACH  *  PKS 
s  wB  OBSERVER 
S  NAT  PARK  SERVICE 
DEPT  WATER  RESOURCES 
MONTEREY  CO  FCWCD 
H.  JORGENSEN 
A  ST  HOSP.F IRE  OEPT 
MASON  1 TE  CORPORATION 

Y  OF  NEEDLES 

FED  AVIATION  AGENCY 
JTY  OF   NEVADA  CITY 
E  SL  I  E  SALT  COMPANY 
RANCHO  SIERRA  VISTA 
CO  FJRE  OEPT 
FOREST  SERVICE 
RICHARD   A  SMITH 
IcwPOPT  HARBOR  OEPT 
RECLAMATION  DIST  1001 
I  CHARLES  S  HALE 


-  417  - 


STATION  INDEX 


STATION 


NIL *H0 
NOMM  Fl 


■ 

■ 

OA«vIllE  4  in  m  I 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

■ 

i 

<  PALO  ALTO  C  1 1  Y  HALL 


■ 

PABAQ I  St  "LACOW 

■ 

■  ■  . 

■ 


■ 

■ 

_  ■ 

.  ■ 

Pt t ALU MA  '  IRt    STA  2 

PINE   CANYON  PS  FC32U 

■ 

■ 

1  PINNACLES  NAT  MONUMENT 

RIVtR   PCW£R  MOUSE 
PlAIEPvILL'- 
">LACC"V1LLL  IFO 
RLACCRVI  LLE  &ISP  PLANI 

■ 

■  ■ 

PLU«AS  EUREKA  STAl£  PK 

POINT  ARENA 

PI    ARG"Jt  LLu  LIGHT  STA 

PUlNT   P|£jWAS  9LANCAS 

PJMONA 

CHICAGO  N  A  v  A  L  DEP 

■ 

■  ■ 

■ 

PO-AY  VALLt* 

"KST  VALLEY 

■  ■ 

GUlNCV  DANGER  SfAMCN 

■ 

■ 

: 

■ 

■ 

■ 
■ 

■ 

■ 

■ 

■ 


694  J  I 

6943  : 

6946  I 
6960  I 


*  T  AN  I jL  AyS 

SISKIYOU 

ALAMEDA 


SAN  DIE  SO 

FR£5NC 
vENluRA 

PLJMAS 
SHASTA 
LOS  ANGELES 


HjM30L&t 

■ 

HU^eOLOT 


EL  DORADO 

LOS  ANCELES 
SAN  3ENIT0 
LOS  ANGELES 
LOS  ANGELES 
31VERSIDE 
■  SANTA  CLARA 

|  W*er 

. 

■  06  LOS  ANGELES 

■  05  SAN  BENITO 

FRESNO 

aum 

TUOLUMNE 

[N 

MONT  ERE  Y 
MONTEREY 
.  ANGELES 


SN  LUIS  03P& 


ViRSIL-E 
SONOMA 
'ENTURA 
LOS  ANGELES 
TUOLUMNE 

FRESNO 
VENTURA 
SAN  BENITO 
VENTURA 

sn  lui s  09po 
Shasta 

wO»ADO 
EL  DOR ADC 
EL  DORADO 
GLENN 

SHASTA 
PLU*AS 
MENOOCJNQ 
SNT  A  3ARBAP" 
„U!S  06PO 
i  LOS  ANGELES 
i  CONTRA  COSTA 
TUL  ABE 
PLUMAS 
TULARE 

TULARE 
MENDOC  1  NO 
*£N0OC I1C 
SAN  DIEGO 
RIVERSIDE 
MONTI P  r  Y 
TULARE 
PLU-AS 
■ 

! 


■ 


HE"N 

ShA' TA 

SAN  BEPOINO 

SAN  MA1£0 

MENDOCINO 

S AC  R A vf  N  T  C 

HUMBOLDT 

CONTRA  COSTA 

RIVERSIDE 
R|VtRSUv 
PLACER 
INYO 

BEPOINO 
TUOLUMNE 

■  ■ 

■  ■ 


■ 

■ 

H 

i 

■ 

TR|N|1Y 

■ 

■ 

MONTEREY 


I 

■ 

■ 

■ 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


PI  12 
22  32 
21  34 


20  30 
IB  24 


in  w> 

UJ  28 


22  51 
22  S3 


22  01 
l*  CI 
10  29 


750     SP  S° 


<.?y   sp  5P 


2596  5Pl  5' 
2*17  ■110'  Mil 
Ml      SP  SP 


5*45     IP  IP 


37C      HA,     BA,  9AK 


;  I  >0 
7230 
3409 
H5-0 


1015 
(.253 
9670 


IMPERIAL  IRRIG  DIST 
ANQPEW  MEHLSCHAU 
U  S  FOREST  SERVICE 
MAR  1 N  COUNTY  F!P£  OEPT 
S  SN  JOAOU1N    |R  DIST 
U  S  FOREST  SERVICE 
U   S    WEATHER  6UftEAU 


OCEANS  I OE  F I  RE  OEPT 
OCEANS  I DE  WATER  DEpT 
HALF  MILL  PANCH 
PACIFIC  TEL+TEL  CO 
VENTUPA  CC  F|0£  DEPT 
DEPT  OF  WTP  RESOURCE'S 
■43 S  BEATRICE  RYAN 
LONG  JEACh  SCH  DIST 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CHANGE  COVE  CIT  ASSN 

CAL  OlV  3EACH  ♦  PARKS 

O^LANJ  UNIT  HU  ASSN 

E  J  ANDERSON 

CITY  OF  O°0vlLLE 

ROBERT  E  SKINNER 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

OWP   +  NATL  PARK  SE^VIC. 

CITY  OF  OKNARO 

U  s  Bun  reclamation 

floyo  r  poole 

E  K  BAOR 

JOHN  P  OHPWALL 

PALMDALE    JPRIG  0 1  ST 

F  CD  AVIATION  AGENCY 

PALM  SPGS  FIRE  OEPT 

E  NG  1  N££R  1  NC-  DEPT 

JAMES   A  SELL 

P ALOMAR  OSSEPvATORY 

SUPT.  OF   STREETS  S  PKS 

"ISS  LILY  BERG 

U  S  BUR  OF  RECLAMATION 
PACIFIC  GAS*ELEC  CO 
HETCH  HE  T CHY  wTR  SUP 
METRO  WAT FR  DISTRICT 
HERBERT  h  DURHAM 
RAULSION  P  mORP ison 
PASADENA  WATER  DEPT 
U  S  FOREST  SERVICE 
CITY  OF  PASO  ROBLES 
FPaNCIS  F  NELSON 

FED  AVIATION  AGENCY 
HUDSON  RANCH 
MRS.  MARY  M.  WRIGHT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
CALIF  DEPT  WATER  RES 
STATE  DIV  OF  FSTRY 
PET ALUMA  FIRE  DEPT 
VENTURA  COUNTY  FCD 
L  A  CO  FIRE  DEPT 
USFSt  DISTRICT  RANGER 

CORPS  OF  ENGINEERS 
EVERETT  A,  WALTER 
'J  S  NAT  PARK  SERVICE 
CAMULOS  RANCH 
POLICE  DEPARTMENT 
P  G  ♦  F  Cf'PANY 
P   r-   +    E  COMPANY 
INST  FST  GENETICS 
CITY  OF   PLACER VI LLE 
U  S  F  S+  CAL  OEPT  WT R 

JOHN   A.  FREDBKKSON 

PLUMAS  EU°EK A   ST.  PK, 

CALIF  DIV  OF  FORESTRY 

U  S  COAST  GUARD 

U  S  COAST  S'JARD 

J   £  AOAMSON 

U  S  NAVAL  "AGAZINT 

JOHN  h  DAYBELL 

F.  W.  COLE 

CORPS  OF  £NSIN££.'S 


P    G    ♦    F  CC'RANY 

POWAV  fire  OEPT 
CORPS  OF  ENGINEERS 
NELSON  H  PALMER 
CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  FOREST  SERVICE 
LOUIS  3  SPAULOING 
V   A  WILKINSON 

KEPN  CO  F | RE  OEPT 
S|  CORPS  OF  ENGINEERS 
U  S  WEATHER  DURE au 
CITY  OF  REODINC 
REOC1NG  F|C£  DEPT 
'EOLANDS  DAILY  FACTS 
CITY  F|RE  DEPT   STA  2 
THPMAS  M  JAMESON 

*  PKS 

CITY  OF  RICHMOND 
U  S  AR«Y  DEPOT 
RIVERSIDE  FJRE  DEPT 
1 1TRUS  EXP  S  T AT  ION 
DEPT  OF  *f A T £ R  RESOURCES 
CEPT   WATER  RESOURCES 
9 A YVOND  M  JOHNSON 
S3  CALIF   EDISON  CO 
CALIF   STATE  ENG 

»N  L  B£RT  AG'IA 

STATE  OIV  OF  HWYS 

TCMY  wTR  SUP 
HER  BUREAU 
HER  3UREAU 
HER  SUREA'J 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
EDWIN  L  PAULSON 
EDWIN  H  LEARNED 
MRS  CLARA  $  ABRE'J 
ftRCTHER  U  BENEDICT 

SALINAS  RURAL  F  D 
FED   AVIATION  AGENCY 
SALINAS  DA"  OPERATORS 
JOF  CA8RAL  JR 
P  C  ♦  E  COMPANY 
U  S  FOREST  SERVICE 
CALAVERAS  CEMENT  CC 
SO  CALIF   E0ISON  CO 
SAN   ANTONIO  MJSSION 
SAN  BERNARDO  RANCHC 

JOHN  M  SHIELDS 
S  B  COUNTY  HOSPITAL 
CALIF  VTR  +  TEL  CO 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
U  S  WEATHER  BUREAU 
U  S  WEATHER  BUREAU 
SAN  kHMAS  F)RE  STA 
U  S  FOREST  SERVICE 

K  F  PN  COUNTY   LAND  CO 
STATE    ^|V   OF  HWYS 


INDEX  NO.  J 

DIVISION 

mi  INT  Y 

L>vU  11  1  I 

DRAINAGE  1 

LATITUDE 

LONGITUDE 

ELEVATION 

OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 

uuoLn v  en 

=  i 

SPECIAL 

SAN  FERNANDO  PH  J 

LOS  ANGELES 

CORPS  OF  ENGINEERS 

S  F  RICHMOND  SUNSET 

7767 

04 

SAN  FRANCISCO 

I 

37  46 

122  30 

32 

C 

CITY    SAN   FRANC  1  SCO 

.  ' 

* 

37  37 

122  23 

i  J 

u  s  wEATHfR  bureau 

's  f  federal  building 

u  s  weather  bureau 

SAN  GASRIEL  CANYON  PH 

LOS  ANGELES 

PASADENA   WATER  OEPT 

SAfl  GABRIEL  DM  FCi2SlE 

orbin  r.  watkins 

4F 

4P 

CITY    FJRE  DEPARTMENT 

SAN  GREGOPIO  2  S£ 

SAN  MATcO 

TP 

7R 

SAN  JACINTO 

R 1  VERS  IDE 

<i YRON  JOHANSEN 

SAN  JACINTC  RANGER  STA 

R 1  VERS  I DE 

SAN  JOAQUIN  EXP  RANGE 

MADERA 

U  S  FOREST  SERVICE 

SAN  JOSE 

7821 

04 

SANTA  CLARA 

9 

37  21 

121  54 

67 

:  j 

city  of  San  jose 

SAN    JUAN   6AUTISTA  3SEE 

7834 

06 

2C 

36  49 

121  31 

620 

: 

WALTER  R.  WRIGHT 

33  36 

COPPS  OF  ENGINEERS 

'$AN  MATEO 

5R 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

it  s  WEATHER  3uR£AU 

I NDEPENOEnT  JOURNAL 

S  *NTA  ANA  RIVER  PH  J 

SAN  BERDINO 

SO  CALIF  EOISON  CO 

SANTA   ANA   3IVER   PH  1 

SAN  CERUINO 

2E 

34  09 

117  "3 

2761 

SO  CALIF  ECISON  CO 

SANTA  ANITA  F£9N  FCfc32 

7997 

06 

34  13 

118  M 

2C3Z 

LOul S  LUEBKERT 

SANTA  BARBARA  SWG.  TR. 

F£0  AVIATION  AGENCY 

MID 

MID 

U  S  WEATHER  BUREAU 

jA^TA  Clara  univ£";i*' 

5R 

UNJV  OF    SANTA  CLARA 

SANTA  CRUZ 

P'w^ERT  E  BURTON 

Santa  Margarita  2  5H 

SN  LUIS  OBPO 

120C 

JOSEPH  C  MC  KUSICK 

SANTA  /ARGARJTA  BOOST 

7933 

OA> 

SN  LUIS  09P0 

24 

3";  22 

120  38 

119C 

RICHARD  S  PILECKI 

SANTA  MARIA    W?  AIRPORT 

7946 

06 

SNTA  5AP3ARA 

30 

34  54 

120  27 

C  J 

U  S  WEATHER  BUREAU 

SAp;TA  MONICA 

CITY    SANTA   MON I CA 

'SANTA  MONICA  PI£P 

LOi  ANGELES 

15 

S  m  LIFEGUAPC  SER 

SANTA  PAULA 

263 

VENTURA  CO  FIRE  DEPT 

•67 

5P 

CLARENCE   S  N."W9£RRY 

600 

SNTA  YNE 2  HIGH  SCHL 

955 

2105 

sawyers  oar  ranger  sta 

SISKIYOU 

2169 

U  S  FOREST  SERVICE 

'SCCTIA 

8 

CI 

HUMBOLDT 

4"  29 

124  "6 

139 

S 

°AC|FIC  LUMSER  CO 

8068 

0*. 

\ 

37  24 

122  14 

350 

145 

740 

lC76j  6A 

8A 

shelter  cove 

232 

SP 

5R 

•'Oe,    M/.C|LYN   F  MACH1 

1375 

THEODORE  5  hEUSNER 

3535 

sierra  city 

SIERRA 

4170 

LEE  WITHYCOMBE 

SIERPAWLLL   RANGER  STA 

8218 

02 

SIERRA 

( 

39  35 

120  22 

4975 

Bf 

:  m 

U  S  FOREST  SERVICE 

SIGNAL  HILL  FC  41S 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  4e 

116  10 

: 

GEORGE   I  OSBORNE 

3ILV£PAOC  PAN'ER  STA 

l<\9t 

CORPS  OF  ENGINEERS 

JOHN  K  LE 1 THOLD 

1733 

1  940 

6A 

873C 

CEPT    rfAT£e  RESOURCES 

68S5 

195 

SJMES6AR  1  W 

SISKIYOU 

41  23 

520 

FLOYD  LONG 

SOMIS   3  NW 

8349 

06 

VENTURA 

3: 

34  17 

119  03 

510 

BERYL WOOD   INVEST  CO 

SONOMA 

6351 

SONOMA 

17 

39  17 

122  2' 

70 

SP 

LAURENCE  W  DICKEY 

SONORA  PS 

1769 

0A 

STATE  OIV. OF  FORESTRY 

SQNOfiA  JU-NCT10N 

STATE  OIV  OF  HWYS 

S   E  FAPALLON 

SAN  FRANC  I  SCO 

123  16 

35 

U  S  COAST  GUARD 

5120 

VP 

4P 

U   S   NAT   PARK  SERVICE 

SAN  BE  RD 1  NO 

7120 

S*  CALIF.   EDISON  CO. 

9580 

580 

R  S  HUTCH] SON 

SPRECKELS  HWY  3R|DGE 

MONTEREY 

60 

WALTER  R.  HENNES 

SPRINGVILL:  7  ENE 

s 

0? 

TULARE 

t 

36  10 

118  42 

2470 

ELMER  A  SUTTON 

SPRINGVILCE  RANGER  STA 

8460 

05 

36  08 

lie  <«e 

1050 

U  S  FOREST  SERVICE 

4070 

; 

P  G  ♦  E  COMPANY 

6235 

SOUIPREL    INN  2 

SAN  3ERD1N0 

5680 

51 

LEROY  KEMP 

403C 

8A 

RAY    C  FRALEY 

85C 

8A 

CAL  DIV  BEACH  ♦  PKS 

STATE  LAKES 

10300 

STIRLING  CITY  BS 

BUTTE 

3516 

STATE  DIV  OF  FSTRY 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

85*«. 

C5 

SAN  JOAQUIN 

;t 

37  56 

121  20 

11 

; 

CITY  OF  STOCKTON 

8558 

05 

:  7 

37  54 

121  15 

22 

MID 

J 

3015 

1168 

'J  S  FOREST  SERVICE 

791 

SP 

5P 

5300 

DEPT  WATER  RESOURCES 

3808 

SP 

390 

SUH-IIT  MEADOW 

FRESNO 

6240 

DEPT  OF  WTR  RESOURCES 

SUNSET  SE6CH  STATE  PK 

8683 

04 

SANTA  CRUZ 

20 

3^  54 

121  50 

65 

c 

CAL  DIV  3FACH  ♦  PARK 

6697 

06 

3: 

34  41 

1 20  34 

105 

z 

1065 

SUSANA  KN  FIRE  STA 

4146 

"1 ; 

1586 

SA 

STaTE  DIV  OF  FSTRY 

6160 

CALIF  DEPT  WATER  RES 

1025 

6230 

8' 

TALBOT  CAMP 

PLACER 

60C0 

OEPT  WATER  RESOURCES 

T£hac«:pi 

6826 

35 

KERN 

I, 

3*  oe 

119  27 

3975 

H  S 

MRS.    ANITA   COWAN  SCOTT 

8632 

05 

K 

35  08 

118  26 

3960 

c 

TEHACHAP 1   CUMM I NGS 

1425 

6P 

TEJON   PANCH  COMPANY 

S300 

590: 

MRS   FAME  DEWEY 

RIVERSIDE 

"If 

MIO 

91( 

5900 

THREE  RIVERS  6  SE 

TULARE 

220! 

GLENN  BAKER 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

■  u<, 

05 

TULARE 

36  26 

lie  53 

2P 

SO  CALIF  EDISON  CO 

8917 

05 

3S  28 

us  52 

: 

SO  CALIF  EDISON  CO 

p  5  *■  E  Company 

LOs  ANGELES 

IK 

970 

SAN  JOAQUIN 

105 

140 

OA 

61 

6C 

TRINITY  L'AM  VISTA  PT 

TRINITY 

2500 

BA 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TRCNA 

9035 

07 

SAN  BERDINO 

35  47 

117  23 

1695 

It 

AMERICAN  P  +  C  CORP 

9043 

03 

NEVADA 

39  20 

120  11 

596C 

%i 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

1  3 

34  15 

IU  17 

1  790 

Ot 

i  3 

34  23 

115  05 

4645 

: 

05 

35  09 

119  =1 

295 

9C53 

41  58 

121  26 

4035 

SP 

5p:  h 

9061 

01 

i : 

36  22 

118  17 

895C 

9063 

Tuolumne 

37  53 

119  20 

8600 

DEPT  WATER  RESOURCFS 

9073 

OS 

37  29 

120  51 

115 

TURNTABLE  CREEK 

02 

SHASTA 

23 

122  16 

1067 

8A 

8A 

a* 

U  S  BUR  RECLAMATION 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

9087 

06 

ORANGE 

3  1 

33  44 

117  47 

118 

ip 

3P 

THE   IRVINE  COMPANY 

IWtNTYNINE  PAL^S 

9099 

01 

SAN  BERDINO 

34  oe 

116  02 

1975 

5P 

5P 

U  S  NAT  PARK  SERVICE 

9105 

ALPINE 

38  42 

120  03 

31 

3P 

P  6  ♦  E  COMPANY 

Tw I TCHtLL  DAM 

9111 

06 

SNTA  BARBARA 

3t 

34  59 

120  19 

582 

4P 

4P 

SANTA  MARIA  VLY  WCD 

UHL  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

35  53 

118  39 

3680 

: 

U  S  FOREST  SERVICE 

9  1  1 ! 

01 

MENDOCINO 

39  09 

123  12 

623 

5P 

5P 

CITY  FIRE  DEPARTMENT 

01 

MENDOCINO 

22 

39  OB 

123  16 

1900 

MRS  MAR J OR  IE  S  DORY 

UNION  OIL  STEARNS  AHS 

9130 

3< 

ORANGE 

26 

33  56 

117  52 

710 

6A 

UNION  OIL  CO 

-  Ill  - 


CONTINUE D 


STATION  INDEX 


COUNTY 


'UCLA 
UPLAND  3  N 

upper  lake  7  w 
upper  lake  ranges  sta 
upper  mattole 
upr  san  leandro  filter 
:r  tres  pinos 

VACAvILLE 
VALLETOM 

VALLEY  CENTER  6  N 

VALYERMO  RANGER  STA 

I  NUYS  FC  15B 
VENADO 
VENTURA 

VERMILION  VALLEY 

VlCTORvlLLt    PUMP  PLANT 

V1DETTE  MEADOW 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VIKTOK 

VISALIA 


VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLT  A   POWER  HOUSE 
WALLACE  1  SE 
WALMAR  SCHOOL 
WALNUT  CREEK  2  E  SE 
WALNUT  CREEK  2  ENE 
WALNUT  CREEK  4  £ 
WALNUT  GROVE 

WALNUT  PTL  STA  FC1 JJC 
WARNER  SPRINGS 
WASCO 

WASIOJA  PhOeNIX  RANCH 

watsonville  waterworks 
wawona  ranger  station 
weavepvill£  ranger  sta 
weed  fire  cepartwent 
weldon  1  wsw 
wenoel  1.  se 


9189 

S2c: 

9221 
9219 

9251  I 

9260 

9273 

928S 

93CI 

9325 

532  6 

9345  i 

9351 

9367  . 

9378  | 

9362 

9386 


9426 
94  27 
9428  . 


LAKE 


ALAMEDA 
SAN  BEN1 TO 
SOLANC 
MONTEREY 
SAN  OIEGC 

LOS  ANGELES 

LOS  ANGELES 

SONOMA 

VENTURA 

FRESNO 

SAN  i^RDlNC 

FRESNO 

LOS  ANGELES 

PLUMAS 
TULARE 

SAN  DIEGO 
EL  DORADO 
SHASTA 
SHASTA 
CALAVERAS 
CONTRA  COST A 
CONTRA   COST  A 
CONTRA  COSTA 
CONTRA  COSTA 


I  LOS  ANGELES 
SAN.  OIEGO 
KERN 

S'lTA  6AR3AKA 
SANTA  CRUZ 
MAR [ ROSA 
TRINITY 
SISKIYOU 

LASSEN 


39  2? 
35  53 
33  18 


19  27 
17  39 

23  02 
22  55 

24  11 

22  10 
21  02 
21  57 

20  42 
17  C2 

17  51 
19  27 

23  01 

19  IB 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


3965 
2050 
5  c  i  > 
26B0 


LIBERTY  GPOVES  CORP 
EOGAP  J  SCHUETTE 
U  S  FOREST  SEPVICE 
WESLEY  C  ROSCOE 
E  9 AY  MUN  UTL  DIST 
ELOON  FANCHER 
VACAVILLE    F I  RE  DIST 
MISS   MARY  CURTIS 
JOHNSON  NuPSEPY 

U  S  FOREST  SERVICE 
VAN  NUYS  PUSH  SH  CO 
JOHN  3  HARPER 
STAR  FREE  PRESS 
«D  CALIF  EDISON  CO 
VICTOR  CO  WATER  DIST 
CORPS  Or  ENGINEERS 
L  A  CO  FIRE  OEPT 
FRANK  DOTTA 

FIRE  DEPARTMENT 


VIS 


*|RE  DEI 


CLOSED  11/1/66 

f°S    IRENE  M  VOLL4ERS 

O  G  +  E  COMPANY 

CLA0.10N  e  van  schaick 

*ILT0N  H.  6RINTON 

RAY  I  VHITTEMORE 
I  TOMAS  S  VANASEK 

"I»S.  SETTY  3.  FAjeCLOUC 
j         INACTIVE  4/20/61 

L   A  CO  PIPE  DEPT 
WARNERS  RESORT  CO 
KERN  CO  FSTRY  +  F  D 
PHOEN I  X    0  ANCM 
CITY  OF  WAT  SONV I LLE 
U  S  NAT  PARK  SERVICE 
U  S  FOREST  SERVICE 
WEFD  F I  RE  DEPARTMENT 
VEPNCN  J  BLOUNT 
ED  FlLIPELLI 


WEST 


3  SU 


WESTvlLLC 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  I 
WHEELER  ! 

•whiskeytown  res 
white  mountain  1 
whjte  mountain  2 

white  rock 

WHITTIER  CTY  h  fc  1.6C 
LL1AMS 


WIGHTS  LA«-E 
YOPBA  LINOA 
YORK v I LL  E 

YOSEM1TE  NATIONAL  l 

CLOSED  STATION 
VOLCANOVILLE 

NEW  STATION 
HELL  HOLE 


OBSERVATION 
TIME  AND 
TABLES 


SNTA  BARBARA 

FRESNO 

CALAVERAS 

PLACER 

TULARE 

VENTURA 
SHASTA 
MONO 
MONO 

SACRAMENTO 


MENOOC I  NO 
MENDOCINO 
MODOC 


FPCSNu 
YOLO 

SANTA  CLARA 
EL  DORADO 
ORANGE 
MENDOCINO 
MAR  IPCS A 

5 1 SK I  YOU 


EL  DORADO 


34  4? 

36  13 

38  23 

39  11 

36  21 

39  02 
34  29 

40  37 

37  30 

37  35 

38  34 


lil  23 

119  19 

122  32 

119  11 

119  14 

121  05 


122  C9 

123  21 
123  19 

20  45 

122  12 

117  05 

121  56 


38  51 
33  54 
38  54 


1295 
10150 
1247Q 


1349 

i  : c 
5200 


1100 

397?l 

262Sj 


S  WEATHER  BUREAU 
BOSTON  RA'ICH  CO 
I  6  MANKER 

DEPT  WATEo  RESOURCES 
CORPS  OF  ENGINEERS 
ESTATE  OF   SAMUEL  DAMCN 
VENTURA  CO  FC  DIST 

BUR  RECLAMATION 
UNIVERSITY  OF  CALIF 
UNIv£BSITY  OF  CALIF 

MRS.  SO-JEAN  PARKER 
WH[ TT IER  WATER  OEPT 

Y  OF  WILLIAMS 
LOUIS   L    BERT A  I N 
STATE    DIV  OF  FSTRY 
HAROLD  BPIGGS 
HOWARD  R  ALLARD 
l|M  M   3L ACKMQRE 

NEWTON  WALLACE 
AMES  H  JORGENSEN 

CORPS  OF  ENGINEERS 
'P5   WlLMA   C  QAflR 

C  AGR  EKTEN  SEHV 
APVIN  E  WARE 
1  c  WEATHER  BUREAU 
YORPA  LINOA  WATER  CO 
MRS  LOLA  A  HULBEDT 

FOPEST  SERVICE 


CLOSED  11/1/66 


PLACER  CO  WTR  AGENCY 


J     DRAINAGE  CODE      1  -AMERICAN    2-CALAVERAS    3-CARSON    4-CENTRAL  COAST    S-COLORADO   6-DESERT    7- EEL    8- FEATHER    9-K AWEAH    10-KERN  11-K1NCS 
12-KLAMATH   13-LOS  ANGELES  14-MERCED  1S-MOJAVE   16-MOKELUMNE   17-NORTH  COAST   18-N.  E.  INTERIOR   19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT  22-RUSSIAN  23 -SACRAMENTO  24-SALINAS  2 5 -SAN  DIEGO  26-SAN  GABRIEL   27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA  29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA   3 1 -SANTA  MARGARITA  32-SANTA  YNEZ  33-SOUTH  COAST   34-STANISLAUS  35-TRINITY  36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER 


AUGUST  1965 


FEBRUARY  1966 


MAY  1966 
JUNE  1966 


DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
OAILY  SO] L  TEMPERATURES  TABLE 

EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
DAILY  PRECIPITATION  TABLE 
EVAPORATION  AND  WIND  TABLE 
CLIMATOLOGICAL  DATA  TABLE 

OAILY  TEMPERATURE  TABLE 


CORRECTIONS 

COOL 


<:ooi. 

RIVERSIDE  CITRUS 
STA 

FOLSOM  DAM 
WHISKEYTOWN  RSVR 

PANOCHE  CREEK 
STANISLAUS  P  H 
MO  J  AVE 

PALM  SPRINGS 
PALM  SPRINGS 


TOTAL  .00.  AMOUNT  ON  11TH  0,  12TH  0 
TOTAL  .59,    AMOUNT  ON  11TH  .04,  12TH 


WIND  MOVEMENT  ON  18TH,  37,  TOTAL  1469 
DELETE  EVAPORATION  DATA 

AVERAGE  M I  I N I MUM  WATER  TEMPERATURE  60.3 
MONTHLY  TOTAL   .70,    AMOUNT  ON  TTH  .07 


AVERAGE  MINIMUM   TEMPERATURE   71.3,  AVERAGE 
TEMPERATURE  90.7,   DEPARTURE  FROM  NORMAL  +.1, 
LOWEST  TEMPERATURE  62  ON  13TH,    TOTAL  DEGREE 
DAYS  0 

MINIMUM  TEMPERATURE  ON  31ST  67,  AVERAGE  71.3 


SEPTEMBER  1966  OAILY  ' 


TEMPERATURES  TABLE 


DAVIS  2  WSW 


-  419  - 


REFERENCE  NOTES 


CALIFORNIA 
DECEMBER  1966 


Additional  Information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  557  Federal  Office  Building.  50  Fulton  Street,  San  Francisco,  California  94102, 
or  to  any  Weather  Bureau  Orfice  near  you.     Additional  precipitation  data  are  contained  In  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storage-Gage  Precipitation  Date  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS:  Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:  Temperature  in  BF,  precipitation  and  evaporation  in  inches  and  wind  movement  in  miles.  Monthly  degree  day  totals 
are  the  sums  of  the  negative  departures  of  average  daily  temperatures  from  65"  F.    In  "Supplemental  Data"  table  directions  entered  in  figures  are  tens  of  degrees.    Resultant  wind  is  the  vector  sum  of  wind  direction* 

and  apeeds  divided  by  the  number  of  observations. 

OBSERVATION  TIME:  The  Station  Index  shows  observation  times  in  local  standard  time.  During  the  summer  months  some  observers  take  the  observations  on  daylight  saving  time.  Snow  on  ground  in  the  "Snowfall 
and  Snow  on  Ground"  table  Is  at  observation  time  for  all  except  Weather  Bureau  and  FAA  stations.  For  these  stations  snow  on  ground  values  are  at  4:00  a.  m,  ,  P.  S.  T. ,  except  for  Bishop  WB  AP,  Blue  Canyon  WB 
AP,  and  Sandberg  WB,  which  are  taken  at  6:00  a.  m.  ,  P.S.T..  and  Mt.  Shasta  WB  City  at  8:00  a.m.,  P.  S.  T.     Data  in  the  "Extremes"  table,  "Daily  Precipitation"  table.  "Dally  Temperature"  table,  "Evaporation 

and  Wind"  table,  and  snowfall  In  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  when  published,  are  for  the  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  "Evaporation  and  Wind"  table.    Max  and  Min  in  "Evaporation  and  Wind"  table 

refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

fATEF  EtjnvALfcNi  pubii  hi  i  n  the   Snowfall  and  Snow  on  Ground   tabl<   ire  thi  vatei  equivalent  of  snow,  sleet,  oi  tee  on  the  (round,    Sample ■  for  ..blaming  measurement!  are  taken  from  different  points 

for  successive  observations,   consequently,  occasional  drifting  and  other  causes  of  local  variability  in  the  snowpack  may  result  in  apparent  inconsistencies  in  the  record. 

SNOWFALL:      Entries  of  snowfall  in  the  "Climatological  Data"  table,  the  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  in  the  "Seasonal  Snowfall"  table,  include  snow  and  sleet.    Entries  of  snow  on  ground  include  snow, 

sleet,  and  ice, 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  standard  normals  based  on  the  period  1931-1960. 
DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:     Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12  SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 

SEASONAL  TABLES:     Monthly  and  seasonal  snowfall  and  heating  degree  days  for  the  12  months  ending  with  the  preceding  June  data  will  be  carried  in  the  July  issue  of  this  bulletin. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  only  In  the  June  and  December  issues  of  this  bulletin. 
INTERPOLATED  VALUES  for  monthly  precipitation  totals  may  be  four.  J  in  the  annual  issue   of  this  publication. 
IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record  in  the  "Supplemental  Data"  table,  "Daily  Precipitation"  table,  "Evaporation  and  Wind"  table,  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table,  and  the  Station  Index. 

No  record  in  the  "Climatological  Data"  table  and  the  "Daily  Temperature"  table  is  indicated  by  no  entry. 

*  And  also  on  an  earlier  date  or  dates, 

■*■*■     Highest  observed  one  minute  windspeed.    This  station  is  not  equipped  with  an  instrument  to  measure  fastest  mile  data, 

*  Amount  included  in  following  measurement,  time  distribution  unknown. 
//     Cage  Is  equipped  with  a  windshield. 

B     Adjusted  to  a  full  month. 

D    Water  equivalent  of  snowfall  wholly  or  partly  estimated,  using   a  ratio  of  1  inch  water  equivalent  to  every  10  inches  of  new  snowfall. 

M     One  or  more  days  of  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  "Daily  Temperature"  table  for  detailed  daily  record.    Degree  day  data,  if  carried  for  this  station, 

have  been  adjusted  to  represent  the  value  for  a  full  month. 

R    Amounts  from  recording  gage.     (These  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T     Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V     Includes  total  for  previous  month. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

AR     This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  after  rain. 

C  Recording  Rain  Gage  Station.  Hourly  precipitation  values  are  processed  for  special  purposes,  and  are  published  later  in  the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin.  If  daily  amounts  are  published  in 
"Climatological  Data"  bulletin  they  are  from  a  separate  non-recording  gage,  except  where  indicated  by  reference  'R'.  Such  amounts  may  differ  from  amounts  published  from  the  recording  gage  In 
the  "Hourly  Precipitation  Data"  bulletin. 

G  "Soil  Temperature"  table. 

H  "Snowfall  and  Snow  on  Ground"  table.   Omission  of  data  in  any  month  indicates  no  snowfall  and/or  snow  on  ground  in  that  month. 

J  "Supplemental  Data"  table. 

S  Storage  precipitation  station.    Precipitation  measurements,  made  at  irregular  Intervals  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

SS  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  observation  made  near  sunset. 

VAR  This  entry  in  time  of  observation  column  in  Station  Index  means  variable. 

*  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod-covered  ground,  however,  this  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter  located  on  the  roof  of  a 

building. 

Stations  appearing  in  the  Index,  but  for  which  data  are  not  listed  in  the  tables,  were  either  missing  or  received  too  late  to  be  included  in  this  issue. 

General  weather  conditions  in  the  U.  S.  for  each  month  are  described  in  the  publications  MONTHLY  WEATHER  REVIEW.  MONTHLY  CLIMATOLOGICAL  DATA  NATIONAL  SUMMARY,  and  STORM  DATA,  all  of 
which  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402. 

Information  concerning  the  history  of  changes  In  locations,  elevations,  exposure,  etc. ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State,  price  $1.  25.  Similar 
Information  for  regular  Weather  Bureau  stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  price  15  cents.    These  publications  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents  at 

the  address  shown  above. 

Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual;  $2.50  per  year.     (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.)  Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to  the  Superintendent 
of  Documents.    Remittance  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office.  Washington,  D.  C.  20402. 
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7  3 

7 

78.7 

72 

1 

65.4 

55.9 

67.8 

' ; 

76. 8M 

66 

4 

62.« 

51.  5M 

67.6 

1.3 

72 

5 

-  4.9 

77.4 

1.7 

t  c 

9 

-  5.- 

58.5 

49.8 

60.6 

2,8 

t,4, 

0 

-  5.9 

68.5 

1.1 

61 

1 

50.6 

-  2.2 

41.3 

56.6 

6  2 

►  5 

66.0 

59 

0 

49.9 

40.2 

68.1 

f  1 

5 

75.6 

tt 

2 

59.2 

50.3 

70.5 

'2 

78.0 

71 

2 

64.2 

51.3 

64.3 

2.5 

59 

1 

.3 

53. 6M 

2.9 

41.9 

b  0  .  '.■ 

69.2<'l 

7M 

55. IM 

It, 2 

1.0 

re 

4 

-  4.3 

83.2 

2.4 

It 

2 

.6 

68.0 

.9 

56.2 

55.7 

6 1 1 

0 

o5.2 

!  ' 

49.6 

38.3 

74.3 

74 

9 

-   ...  1 

78.9 

1.9 

?  i 

3 

-  .2 

64.  1 

54.2 

59,5 

,2 

62 

,7 

-  3.b 

67.8 

3.2 

t  3 

.5 

52. 3M 

*6 

41. 4M 

55.4 

,3 

5 

-  3.6 

65.3 

4.2 

57 

•  6 

50.2 

1.9 

72.3 

1  ) 

.0 

78.0 

72 

.0 

65.0 

54.5 

61.0 

.7 

f,. 

.9 

-  3.1 

bB.8 

2,1 

61 

#5 

.0 

52.5 

41.4 

63.1 

•  2 

65 

.9 

-  4.0 

70.0 

2.0 

'  1 

7 

-  2.1 

53.* 

-  US 

46.3 

74.7 

•  1 

74 

.7 

-  5.6 

78.7 

.9 

V 

7 

-  1.0 

64.2 

-  .1 

54.3 

76.0 

7  ? 

,5 

61.6 

75 

.2 

65. 9M 

56.1 

69.9 
66.8 

69 

,3M 

78. 4M 

1  1 

.5 

64.1 

52.6 

•  5 

',K 

.4 

-  5.3 

73.6 

1.9 

2 

-  .5 

58.0 

.9 

50.3 

71.4 

73 

.9 

78.6 

70 

•5 

c.3.6 

51.7 

47,7 
45. OM 
42.  IM 
36,2 


46.9  . 
42, 2M 
49. 5M: 


49.1 
38. 5M 
50,2 


50.  7M| 
46.4MI 
45.6 


50. 3M 
48.5 

3  • .  a 


36.2 
45.9 
36.6 


31.1 
45.8 
46. 5M 
45.1 
44.9 


45,1 
37.0 
32.8 


59.5 
55. IM 

52.9m 

56.9  M 


51. 9M 
52.8 
51.7M 


63.  8M 
60.  OM 
56.0 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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August 


September 


PLAT  I7jA 
PORTOLA 

ouincy  ranger  station 
red  bluff  wb  airport 
redoing  fire  st  a  no  2 

RGCKLIN 

SACRAMENTO  we  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
ShASTA  DAW 
SIERRA  CITY 

SIERRAVILLt  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS   1  E 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  vALLlY 

turntable  creek 

TwIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VOL  T  A  POWER  HOUSE 

whISKEYTOwN  RES 

WILLIAMS 

wlLLOwS 

WINTERS 

WOODLAND   1  WNw 


03 

BOCA 
bODIE 

BRIDGEPORT 
CEOARHLLL 

OONNER  MEMORIAL  ST  PK 

DOYLE  5  SSE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FuRT  b I  DWELL 

MEYERS  4  Sw 

MONO  LAKE 

SOOAW  VALLEY 
SGSANVlLLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TWUCKEE  RANGER  STATION 


WUODFOROS 
DIVISION 


A V 1 L A  BEACH 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 
BURL  1 NGAME 
CaRMEl  VALLEY 

CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY 
HULL  I  ST  ER 
KING  CITY 

LlvtRMORE  2  SSw 
LOS  GATOS 

MART  INEZ  F IRE  STAT  I  ON 
MONTEREY 

MORRO  BAY  F IRE  OEPT 

MOUNT  DIABLO  N  yATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  OAM 
NEWARK 

OAKLAND  wb  AIRPORT 

PALO  ALTO  CITY  hALL 
PASO  ROBLES 
PASO  RCBLES  FAA  AP 
PINNACLES  NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 

POINT  PIEDRAS  bLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAvAL  UEP 
PRIEST  VALLEY 
REDwOOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SwLINAS  2  E 
SALINAS  FAA  AP 
SAN  ANTONIo  MISSION 
S  F  RICHMOND  SUNSET 

SAN  FRANCISCU  "J  AP 
S  F   FEDERAL  BUILDING 
SAN  GREGORIO  2  SE 
SAN  JOSE 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 
SAN  MATEO 

SANTA  CLAFA  UNIVERSITY 
SANTA  CRUi 

UPR  SAN  LEANORU  FILTER 
WALNUT  CREEK  2  ESL 

WATSONVILLE  WATERWORKS 


S«N  JOAQUIN 
DRAINAGE 


ANTIOCH  FIBREbuAHD  ML 
ANT IOCH  PUFP ING  PL  3 


37.2m 

26.5 

33.6 


24. 5» 

46.4 
42.5 
4  1.9M 


20.8 
16.6 
19. 8M 


w7.9 
47. ti 
44.6 


w5.C      -  2.6 


46.7  [ 
46. A     -  2*4 
48*8 
47.0     -  3.3 

AO. 3     -  2.5 


21.8 
18.3 
22.2 


53.2 

48.  8 
51.8 

50.1 
50.1 

52.7 
SO. A 
48. 4 
47.7 
49.8 

48.5 

48.5 


22. 7M 
33.1 


54.2 
47.3 
49.6 


49.1 
48.1 
49.0 

49. 1  - 

48.2  j -  2.7 

46. 1  - 

48.0  I  - 
48.3 
50.9 
50.0 

46.3 
39. 6M  - 
46.5 
48.8 
50.9 


53.2 

'  •  .: 

55.6 
54.1 


34.2 

40. 1M 
42.8 
41.5 
34. 8M 
41.4 

34.0 
42.8 
35.3 
36.8 
32. 6M 

42. 6M1 


58.8 
52.9 
53.0 
53.9 


SO. 4 
53.5 
55. OM 


66.8 

60.  9 
62.9 
66,0 
63.9 
53.4 

47. 1M 


43.9 
49. 4M 
42.1  I 


61.6 
61.2 
54.2 
59.5 


55. OM 

62.0 

60.8 


69.4 
68.8 
68.5 
67.9 


59.0 
56.6 
60.5 
57. 4M 


58.0     -  3.6 


74.9 
74.6 
62.9 

57.7 
52.8 
73.7 


58.5     -  1.7 


54.1 
56.1 
53.2  - 

62.2 

57. u  - 


71.6 
67.8 
60.  7M 

56.6 
69.5 
65.6 


69. 6M 
60.6 
63.8 
77,6 


73,3  i  -  4.7 


55.2M|  • 
69,  8M 
73.1  . 


75.4 
74.7 
74.2 
73.9 


57.0 
55.5 
59.0 
68.2 
SB. 7 


67.7 
66.4 
68.8 
58.9 
57.4 

72.5 


56.5     -  3.4 


75. 3M 

65.3 

68.4 


66.7     -  1.2 


79.5 
68.9 
6  3  .  1 M 


78.9 
78.6 
TB  .4 
7  7.[, 


71.0 
65.3 


59.2 
54.8 
73.1 


52.5 
48.3 
52.8 
63.  1M 
48.8 

62.7 
61.8 
61.0 


55.6 
62.2 
54.9 
56.1 


62.5 
57.2 


64. 5M 
63. OM 
66.1 


69.0 
62.8 
60.9 


62. SM 
67.2 
65.8 
66.0 


6  6  .  4  M 
68.0 
64.0 


Sew  Relerenco  Notes  Following  Station  Index 


58. 1M 

50.2 
47.4 
64.4 

5  7.'-' 


59.7 
64.2 
6*.>t 
66.0 


51.3 
49. 9M 
.9  49.8 


47.1 
51.0 
46.4 
46.3 
46.7 

53.  3M 

47.5 


62.1 

59.8 
61.7 
63.8 
64.1 
62.7 


61.1 
63.5 
61. 6M 


-  1.0 
1.4 


54.1 
54.5 
53.8 
54.  1 


36.2 
.3  41.5 
36.8 


53.9 
53.8 
54.9 


28.0 
23.4 
29.7 
33. 8M 
28,0 

31. 4M) 

31.3 

33.5 


-1.- 

50.8 
48,0 
49, 5M 

46.4 
47.8 
47.8 


49.9 
49.1 
52.2 


63.8 
62.7 
53. OM 


41.9 
37.8 
42.5m 
50.  7M 
41.7 

S0.2M 
50.  2M 
48.9 


44. 8M 
42.7M  - 

51.  2M 

45.9 


58.  9M 
60.6 
59.8 
57. 6M 

56.3 
58. 9M 
55. 4M 


56.  8M 
59.5 
56,  8M 


58.8 

59. 7M 
60. OM 
56.9 
56.9 
57.8 

55.9 
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ASH  MOUNTAIN 
AU6ERRY    1  NNE 
BAKERSF I  ELD  wB  AIRPORT 
8ALCH  POWER  HOUSE 
BLACK A ELLS  CORNfcR 

BuTTONWILLOW 
CALAVERAS  BIG  TREES 
CAMP  PARDEE 

CATHETS  VY  BULL  RUN  Rh 
ChERRY    VALLEY  DAM 

CUALINGA 

CuRCORAN   IRRIG  OI5T 
DENAIR   3  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

FIVE  POINTS  5  5SW 

FRESNO  WB  AIRPORT 

FR  I  ANT   GOVERNMENT  CAMP 

GIANT  FOREST 

GLENNV I LLt 

GkANT  GROVE 
HANFORD 

HETCH  hetchy 

HUNTINGTON  LAKE 
IDRIA 

KERN  KIVER   PH  NU  1 
KtRN  RIVER  PH  Nu  3 
K.ETTLEMAN  CITY   1  SSw 
KtTTLEMAN  STATION 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

Lt  GRAND 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LODI 

LOS  BANOS 

MADERA 

MANTECA 

MARICOPA 

MERCED  FIRE  STATION  2 
MODESTO 

NEWMAN  2  Nw 

nurth  fork  ranger  sta 
oakdale  woodward  dam 
orange  cove 
panoche  creek 

porterville 

POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  Pwh  HOUSE 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE   YOSEM I TE 

STOCK  TON  wBAP 

STOCKTON   FIRE  STATION 

TEHACHAPI 

TE JON  RANCHO 

THREE  RVRS  EDISON  PH  2 

TIGER  CREEK  PH 

TRACY  CARbONA 

TRACY   PUMPING  PLANT 

VI  SAL  I  A 


DRAINAGE  06 
ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 
8t AUMQNT   PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKE 

BONITA 
BURBANK    VALLEY   PMP  PLT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 
CAMPO 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 
CHULA  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 
CORONA 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CUYAMACA 

DRY  CANYON  RESERVOIR 
EL   CAPITAN  DAM 
ELSINORE 

ESCONDIDO 

FONT ANA  KAISER 

GILLESPIE  HELD 

HtNSHAW  DAM 

I  DYLLw I LD  RANGER  STA 

JULIAN  WYNOL A 
LAGUNA  BEACH 
LA  MESA 
LOMPOC 
LONG  BEACH 

LONG  BEACH  wB  Ah 
LUS  ANGELES  wb  AlKPyRT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
MILL   CREEK    NO  2 
MT    BALD Y  NOTCH 


53.8 
*9.0 

«.4.e 


February 

9 

I  s 
I  I 


47.0     -  2. 

47.4 
47.2  - 
47.4 
30,0  - 


43.9     -  1.3 


47.7 

37.5MI 
25.8 


48.6 
47.1 
47.5 


44,8     -  .9 


44.3     -  2.5 


42.7 
51.9s 
53. 6M 


2.5 
3.0 


55.6 
54.8 
58.4 
56.  8H 
55.4 

55.3 
50.2 
52.2 
56. 1 
55.4 

57.5 
42.7 
49.9 
55.7 
51.8 

43.1 
54.1 
54.3 
46.8 
56.1 

56.9  I 
50.6 
5  5.4 
54. 8M 
57.0 


59.2 
55. OM 
57. 3M 


Apnl 


70.6 
63.8 
65.5 


65.3 
63.0 
64.8 


63.6 
57.6 
62.0 


59. 9M 
62. 1M 
58.8 


May 


66.  1 
57.8 
67.0 

70.  2m! 
70.9 
70.0 
54.1 


53.1 
70.8 
60.8 


1.2 
2.9 


J.  9 
3.0 


75.6 
71.  2M 
78.0 


74.8 
63. 5M 
54.  5 


74.7 
74.1 
71.1 


71.2 

76.  1 
57.5 
67.2 
73.7 
69.6 

60.8 
73.9 
71.7 
64.5 


7  3.0 
73.3 
75.3 


69.2 
64.4 
68. 5M 


68.8 
70.3 
73.2 


July 

August 

September 

October 

e 

in 
1 

S 

■ 

1 

• 

• 

* 

B 

« 

s 

9 

i 

1 

1 

1 

s, 

1 

8. 

1 

2. 

tS 

s 

« 

a 

(5 

_ 

8 
e 

a 

a 
« 

a 

0 
H 

Q 

i — -i 

74.2 

1*2 

M 

78.9M 

i 

tt 

69.8 

2 

.3 

62  *  3M 

* 

81. A 

2 

9 

84.7 

3 

.0 

8 

- 

1 

.7 

67.  1 

79,5 

82.6 

67.0 

" 

" 

7s 

3M 

66.5M 

79  1 

62  3 

7  - 

'7 

1 

63.* 

_ 

5 

3 

67. OM 

.2 

"'  " 

2 

_ 

«. 

50.4 

-  3 

1 

.  *  . 

74.8 

* 

0 

79.2 

.1 

7t 

- 

1 

.8 

64.9 

- 

.2 

63.1 

8  •  8M 

72.9 

64 

57.7M 

0 

* 

78  4 

82  5 

2 

.9 

72 

8 

•  8 

6 

78.9 

82.1 

72 

9 

6*.  7 

72.5 

- 

5 

75.8 

1.2 

- 

.B 

61.2 

-  1 

.  5 

1*0 

3 

2 

.2 

7 1' 

1 

.6 

55.0 

'  1 

1.0 

* 

** 

77  "q 
* 

1 

,9 

71 

4M 

63.  j 

*  1 

HI  5 

72 

3M 

1  6 
* 

78.2 

3 

1 

81.0 

2 

• 1 

72 

8 

_ 

1 

64.8 

Z 

77.5 

81.3 

>3 

65.2 

2  8 

ba't 

• 

67.0 

3 

8 

58 

>6 

51.8 

2 

•  3 

68.5 

72.0 

65 

2 

57.2 

62  2 

65  0 

57 

2 

76.6 

_ 

3 

9 

80.1 

2 

. 
'■ 

72 

2 

7 

63.9 

.  J 

*  ft 

67.9 

- 

3 

7 

72.4 

- 

1 

•  6 

57, 9M 

1 

.2 

I  *  B 

58.5 

2 

z\ 

61.9 

5 

55 

; 

.« 

48.5 

1 

" 

.8 

76.3 

3 

7 

B0.6 

2 

.2 

70 

6 

z 

,3 

65.  1 

1 

■9 

2 

8*.  6 

b7  6 

,2 

78 

4 

2 

.2 

70  8 

79.4 

U2.1 

73 

65.5 

80.3 

84.4 

74 

8 

65.4 

81  .  5f 

76 

2 

68.9 

73. 8M 

7C*  S 

78,  3 

71 

0 

63. 3M 

75  1 

78  4 

* 

72 

1 

5 

64  6 

77.2 

z 

5 

1 

79.7 

72 

2 

z 

2 

8 

64.9 

_ 

-■ 

* , 

76.9 

- 

3 

7 

80.0 

72 

6 

- 

64.4 

,4 

, '  , 

7C*9 

1 

70 

5 

1-9 

63.2 

2 

1  .  7 

75.8 

3 

0 

7ft 'fc 

78.6 

1 

,7 

72 

1 

1 

0 

63.8 

* 

76  9 

3 

BO  7 

2 

9 

72 

6 

6 

65  1 

72.0 

75.6 

70 

2 

61.9 

i  n 

82. 5M 

- 

3 

8 

85. 3M 

1 

4 

74 

6 

- 

3 

B 

67.9 

- 

77  ,  1M 

1 

60.  6M 

3 

73 

3 

1 

2 

65.0 

.  1 

72.6 

■ 

3 

7 

76.2 

2 

70.0 

■ 

8 

62.4 

* 

73  9 

1 

3 

70 

8 

2 

1 

72.2 

76"  M 

66 

0 

61*5 

72,9 

- 

4 

8 

77.3 

' 

7  I 

6 

- 

** 

65.3 

2 

■ 

77,6 

2 

9 

bl  .0 

2 

8 

72 

6 

1 

1 

66,0 

1 

7 

73,9 

7B.6 

71 

6 

65.1 

78,9 

- 

2 

2 

B1.9 

2 

8 

73 

0 

- 

1 

4 

&5.8 

t> 

5M 

71.8 

76.  1 

68 

z 

63.1 

75.5 

79.  RC 

73 

2 

66.0 

72.3 

76.6 

68 

3 

3 

3 

60.7 

8  3M 

60 

9 

55  5 

* 

74,6 

_ 

3 

6 

78.4 

2 

2 

71 

9 

_ 

65.3 

1 

• 

71.5 

- 

3 

0 

74.7 

2 

1 

69 

5 

- 

3 

61.7 

- 

L 

7°"  'm 

71"  M 

64 

3K 

55"7M 

78.6 

- 

1 

6 

BO. 7 

2 

3 

73 

1 

66.0 

2 

2.7 

72.1 

1 

9 

76.  1 

3 

1 

69 

3 

** 

61.9 

2 

i 

72.9 

76.6 

71 

0 

62.6 

72.5 

77.8 

72 

6 

64.2 

.5 

78.0 

- 

1 

a0.6 

7 

72 

7 

- 

2 

5 

64.7 

-  1 

4 

•  2 

79,7 

■ 

3 

7 

82.8 

I 

7 

73 

7 

* 

1 

65.2 

'■ 

1.0 

69.1 

- 

2 

4 

73.  1 

2 

J 

65 

8 

3 

56.4 

1 

1.1 

73.9 

3 

~ 

77.8 

2 

70 

1 

62.6 

' 

76  9 

73 

6  8 

1  8 

65.8 

69,0 

2 

■ 

67 

1 

66.7 

3 

) 

74.5 

- 

1 

•v 

77.1 

I 

0 

70 

8 

- 

2 

1 

62. 4M 

-  1 

9 

75,0 

11  *  a 

71 

5 

64.2 

62.4 

63.9 

56 

9 

47  ,  1M 

* 

68.7 

71.7 

1 

** 

6B 

3 

8 

* 

68.3 

2 

0 

67,3 

70.6 

67 

66.2 

66.7 

72.6 

9 

66.7 

72.5 

74.7 

68 

9 

61.3 

74.8 

77.4 

72 

4 

66,  8M 

_ 

1 

70. 5M 

66 

& 

i 

64*-7 

2 

; 

H 

66.8 

1 

2 

0 

74% 

} 

77.7 

3 

4 

73 

i 

1 

2 

67. 8M 

5 

68.  1 

7  1  »4M 

69 

5M 

67.4 

70.8 

74.0 

65 

* fj 

70.2 

_ 

t 

72.  2 

5 

65 

3 

55.6 
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67 

4 
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65.6 

67.9 
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72.3 

67 
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■  0 

65.9 

2 

1 
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1 

2 

67 

3M 
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64.2M 

a 

71.5 

74.3 

71 

5M 

68.  3M 

60.6 

63.9 

64 

4M 

63.5 

2.2 

72.3 

1,5 

74,5 

3 

2 

71 

1 

.■ 

68.9 

3 

i 

1.8 

73.6 

2 

0 

76.3 

0 

72 

1 

1 

69.2 

2 

7 

1.8 

68.2 

71.9 

2 

69 

6 

1 

1 

69.5 

4 

2.2 

74.4 

1 

- 

76.6 

5 

73 

4 

1 

5 

71.2 

3 

B 

78.1 

79.* 

74 

7 

67.0 

63.7 

64.6 

57 

0 

48.5 

i  67,9 

70.5 

62 

9 

57.8 

.3 

66.4 

I 

□ 

69,9 

i 

7 

66 

5 

2 

63.9 

• 

55.8 
55.9 
40.5 

58.9 
59.0 
60.9 


58. 0~ 
52. 5h 
57.7 
56.0 


40.6 
55.6 
48. OK 


54.6 
58.8 
55. 2K 


52.  f 
56.1 
57.5 
56.1 


51.3 
57.1 
52.5 


43.8 

41.6M 

45.4 

45.5 
45.2 
45.2 
.0  34.6 


40. 7M 
34.0 
•  5|  47. 


5  .  1 K  - 


44.7 
46. 1M 
44.5 


39.0 
46,9 
45.7 
42.3 


6.2 


48.5 
42.4 
46.6 


54.5 
57.e. 
50.7 
49, 7M 
35.6 

54,0 
54,4 
56,8 
52.4 


53.6 
55. OM 
54. 2M 


59.6 
55.0 
47.0 
42. OM 

48. 5M 
54.  1M 
56.  8M 


57.5 
60.7 
52. 7M 


1.5 

: .  1 

.'.  ' 

i.o 
.  i 

1.9 
1.4  l 

.6  : 

i 
i 

2.9  I 
1.1  I 


63.8 
66. 2M 
61. OM 


62.7 

62.  8M 
60.6 
65. 6M 

63.  1M 
60.9 

61.5 

61.1 
63.4 
61.7 


58.1 
62. 7M 
58.9 

51. 1M 
62.0 
60,6 
54.6M 


63. 6M 
6  2.0M 
61. OM 


56.6 
54.2 
60.9 
65.1 
64.  1M 

62.7 
67.3 
63.9 
57.6 
51. OM 

57. 2M 
60. 2M 
63.7M 
58.  1M 


See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Tebie  l-Coiitinued 


AVERAGE  TEMPERATURES  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


July 
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A  Special  Weather  Summary  describing  unusual  weather  in  1966  was  included  each  month  in  this  publication 


See  Reference  Nolee  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


April 


July 


Auguat 


DRAINAGE  01 
ALDERPOINT 

ANGwlN  PAC  UNION  COL 
BIG  BAR  RANGER  STATION 
BOONVILLE  MNTNC  STA 
BRANSCOMB  2  NW 

BR1DGEVILLE  4  NNw 
BURNT  RANCH    1  S 
CAL1ST0GA 

CALLAHAN  RANGER  STA 
CA2A0ER0 

CECILVILLE   5  SE 
CLEAR  CREEK 
CLOVEROALE  3  SSE 
COPCO  NO  1  DAM 
COVELO 

CRESCENT  CITY   1  N 
CRESCENT  CITY  7  ENE 
CUMMINGS 
00S  R10S 
DUTTONS  landing 

ELK  VALLEY 
EUREKA  we  CITY 
FERNDALE  8  SSw 
FERNDALE  2  NW 
FOREST  GLEN 

FORKS  OF  SALMON 
FORT  BRAGG 
FORT  BRAGG  AVIATION 
FORT  DICK 

FORT  JONES  RANGER  STA 

FORT  ROSS 
GARBERVILLE 

GASUUET  RANGER  STATION 
GRASS  LAKE  MNTNC  STA 
GRATON    1  m 

6REENV IE* 

GUERNEVILLE 

HAPPY  CAMP  RANGEH  STA 

HAYFORK   RANGER  STATION 

HEALOSBURG 

HEALOSBURG  NO  2 
HILTS 

HONEYDEw  2  MSM 
MOOPA 

HOOPA  2  SE 

HOPLAND  LARGO  STA1I0N 

10LEWIL0  HWY  MNTNC  STA 

KELLOGG 

KENTFIELO 
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KNIGHTS  VALLEY 
KORbEL 

LAKE  P I LLSBURY  NU  2 
LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 
MAD  RIVER  RANGER  STA 

MARE  ISLAND 

MIRANDA  SPENGlER  RANCH 
MOUNT  HEBRON  RS 
MUIR  WOODS 
NAPA  S  NNW 

NAPA  STATE  HOSPITAL 
OAK  KNOLL  RANGER  STA 
OAK V  I LLE    1  wNw 
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ORICK  PRAIRIE  CREEK  P*. 
ORLEANS 
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POTTER   VALLEY  PH 
RICHARDSON  GROVE   ST  PK 
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SALYER   RANGER  STATION 

SAN  RAFAEL 

SANTA  ROSA 

SAWYERS  BAR  RANGEH  STA 
SCOT  I A 

SHELTER  COVE 

SKAGGS  SPGS  LAS  LjMAS 

SOME  SbAft    1  W 

SUNUMA 

STANDI SH-H1CKEY   ST  PK 
TRINITY  DAM  V 1 STA  PT 
TULtLAK  E  / 
UK  I  AH 

UK  I  AH  h  WSW 

UPPER  MATTOLE 
WEAVERV ILLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPAPTMtNT 
W1LLITS    1  NE 
wlLLOw  CREEK  RANCH 

YftEKA 
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ALTURAS  RANGER  STATION 
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66 

:  3 

671 

[  I 

96 

1  s 

46 

2  3 

7  S 

i  t> 

7  2 

2. 

2  0 

i  i 

*3 

3. 

50 

- 

10 

."  3 

l  b 

44 

2 

1  3 

3^ 

9 

88 

'V 

22k 

2 

75 

;  1 

u9 

8 

3^ 

93 

2  2 

19 

00 

6 

8 

isp 

OB 

..  B 

3  2 

1 

00 

1  1 

35 

2 

s*. 

6 

53 

1  z 

bl* 

1  b 

09 

* 

7  8 

:  8 

2  5 

11 

33 

2 

el 

1' 

70 

19 

30 

99 

16 

73 

lb 

32 

l 

66 

2  I 

82; 

1  2 

10; 

16 

<»0 

6 

00 

2  0 

52 

1  0 

*J 
42 

12 

b  "7 

12 

72 

2  3 

l  ^ 

lb 

2 

60 

18 

I  i 
82 

64i 

b  1 

5 

69, 

63 

P 

.02 

7 

28 

15 

8  3 

17 

7* 

1- 

.70 

* 

94 

b 

.00- 

.  9 

.3S[ 

1  1 

•  66| 

2 

.43 

lb 

.33 

9.03 

1 

.99 

L  i 

.69 

10 

8 

.62 

2 

( 

1  1 

.35 

.24 

a; 

i  <• 

:« 

i  t. 

•  61 

7 

■  SO 

2  l 

•  55 

7 

■  41 

.60- 

.42 

. 

•  7b| 

2 

.25 

11 

.00 

.40 

.77 

e 

.  38 

1 

•  04 

;  3 

.10 

12 

.73 

1 

.52 

3 

.50 

.31 

H 

.08 

2 

.35 

1 .  It 

2.71. 
1  .74 
1.22 


1.751 
.00 
.77 


5.  68 
7.01 
7.81k  3 
•-.63-  3.47 


3.85! 

4.30-  5.2 
2.06 

4.83k  1.2 
4.72 
5.50 
.51 

6.4ok  .1 
5..- 3 
7.61 

5.56-  1.53 


5.78 
2.40.  5.84 
3.15 
6.29-  1.05 


6.53-  2.09 


12.09 

14.921 
7.17k-  1.60 
4.94-  1.01 


6.571  1.32 


3.71-  1.33 
3.34] 
14.33 
1.81 

3.27r-  1.80 
7.49 
l  r.94 


1.50-  1.29 


2.71-  1.66 
1.49k  1 


1.34.  1.33 
2.04 
1.39 
2.13|-  1 

2.21 

2.18k 

1.60 


1.49- 

2. Ill 


1.49- 

1.74 
2.9  3 
10.15 


1.34-  3.55 


16.53 
9.82 
9.75! 


1.41-  1.60 


1.97- 

.90 
1.25k 


3.14-  1.13 


3.10-  1.39 


5.02-  2.31 


3.87-  2.46 


12.50 

8.11  1 

.55r  2.77 
3.79 
2.69-  ; 
8.22 

.90-  3.44 


1.331 
2.3B- 
3.23 


1.96 
1.31 


r M 


1.02 
1.77 


10.33-  2.18 
3.35-  2.33 
1.50 


3.88-  2.47 


10.77 
3.07k  1.12 


i  .62 

1.15-  .47 
4.29-  2.78 


1.211 
.57k 
1.63-  3.75 


1.35 

.29- 
1.47* 

1.99: 

2.23L 
1.58k 


'.01 


1.53-  l.C 


1.26 

,67k 
1.31-  1.72 


.231 
.22-  1.33 
.27 


.18 

.381 

.16-  1.11 

2.921 
.16 
•47k  1.69 

.13k  1.07 


2.50 
.51 

1.67 


.59 


.10- 

.34 

.05- 


.35- 
.18- 
.05 


.56 

■ooj- 

.00. 


.34 

.251 


.00 


.40 


.12- 


.79- 
.45-  1.02 


Sm  Releienc©  Notes  Following  Slallon  lndox 


3)95! 
1.59 


::: 

■is 

.13 


10.  7T 
1  1.92 
7.47 
11.96 
19.53 

15.10 
10.00 
9.5} 


10.32 
9.42 
7.97 


.01 

1.59 
3.45 

.05-  * 

.00-  I 

.00 

2.33 
1.02-  2.17 


2.64 
.20 

3.5S 
T      -  2.16 

.04 


12.72  8.62 


17.48 
21.55 

16. 43!  7.99 

13.33|  8.34 


1.36. 
T 

.15 

.50 


1.79 
1.06j. 

.00. 

.00 

.04. 

.00 


6.88{ 
12.91 
11.07 


13.53 
12.59- 
10.90 


16.70 
.52- 


17.32  10.71 


7.45 
9.3C 


1  1  .26 

5. Ill 

6.16- 
10.71 
16.80: 

9.64 

5.0* 
9.90 

1  3.26 
7.51 

10.12 


49.66 
39.81 
35.95 
37.4. 
L  77.11 

E  57.91 
48.11 
31.32 
16.22 
80.90 

31.15 
71.51 

47.68  7.16 
E  16.89 
39.65 

70.63 
V3.75 

64.431-  6.51 
-8.99  1.90 
18.61 

81.54 

40.31  1.8. 

52.66 

41.85 

56.11-  3.87 


37.38- 
34.41 
64.50 
21.46 


1.63  41.19 


2.85 

E 

2.2C 


20.66 
12.87 
12.19 


14.951 
9.98 
10.12 
14.33 

9.21 
8.77 
9.46 
2.01 
10.81 

3.72 


49.89 
50.80 
80.68 


6.61  4.34 


7.84 
6.76 


11.33 
15.97 
16.78 
11.50 


51.95  .73 

21.46^-  2.64 
36.66 

42.73-  1.32 
66.92 

32.37-  .74 
42.24 
37.67i 

29.18-  .07 
39.  64 

.99j    49.85  1.35 

61.16 
57.59 
25.62 


.16. 


.)--   2.3  3 


2.9J|  .93 
9.94]  5.52 


1.49 
6.61- 
0.81 


4.53 
6.04 


15.58-  2.18 
39.46!  .14 


12.03 

9.89>  2.93 
27.39-  7.71 
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Tab!*  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


January 


6EHKYESSA  LAKE 
BIG  BEND  BANGER  ST  A 
BLUE  CANYON  ■  B  AIRPORT//R  6.7*- 
BOWMAN  OAM  5.70^- 
BROOKS  FARNHAM  RANCH  2.97>- 

BNUSM  CREEK  RANGER  ST  A 
BuCKhORN 

bucks  cheek  ph 
Bull aros  bar  pwr  mouse 

BURNET 

CAMPTON v 1 LLE  RS 

canby  n  sw 

CANBY  RANGE"  STATION 
CANYON  DAM 
CARIBOU  POWER  HOUSE 

CENTERV ILLE  Ph 

challenge  ranger  st  a 
Chester 

CmICO  EXPERIMENT  ST A 

c  1  thus  heights 
clarksburg 

Clark s  valley  mudo  RCm 
clearlake  highlands 
cohasset  1  nne 

coleman  fisheries  sta  2.33; 

COLFAX  5-62|-  3.60 

COLGATE  POwER  HOUSE  5.6*- 

COLUSA  1   SSW  1.63-  1.35 

COOL  3.92, 

CORNING  HOUGHTON  RANCH  3 •  1  o| 

PANA  2  SE 
DAVIS  2  WSW 
DAVIS  CREEK 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE  5.52-  7. 

DE  SABLA  9,80- 

DOBBINS  COLGATE  5,021-  2. 

OOWNJEVILLE  RANGER  STA  ^  *-■« 
OUNNIGAN 

DUNSMUIR  RANGER  STA  11.16 
EAST   PARK  RESERVOIR  3.6*- 

FAIRFIELO  POLICE  STA 
FALL  HJVER  KILL  INTAKE 
FERGUSON  RANCH 
FOLSO*  DAM 

FORESTHILL  RANGER  STA 

FRENCH  GULCH 
GARDEN  VALLEY  2  S 
GEORGETOWN 

GEORGETOWN  RANGE*  STA 
GIBSON  HWY  MNTNCE  STA 

GOLD  RUN 
GRASS  VALLEY 
GRASS  VALLEY  NO.  2 
GREENVILLE  RANGER  STA 
HARRISON  GULCH  RS 

marry  ENGLEBRIGHT  DAM 
HAT  CREEK  PH  NO  1  1.81k 

HIOOEN  VALLEV  RANCH  3. 89 

HOBfeRGS  12.81 

HUNTER  DIST  GRAVES  RCh  3.29| 

IOWA  HILL  4*57 
JESS  VALLEY  1.05*- 
KELSEYVILLE  5.30| 

KlLARC  POWER  HOUSE 
LAKEPORT 

LAKE SHORE 

LAKE  SPAULDING  7.00U  5,20 

LAKE  SPAULDING  DAM 
LAS  PLUMAS 

LEESVlLLE  KEEGAN  RANCH 

LITTLE  VALLEY 
LOOKOUT  3  WSW 
LOYALTON 

MADELINE  MNTNC  STA 
MANZ AN  I T A  LAKE  / 

MARTSVILLE 
MC  CLOUD 
M I OUt E TOWN 
MINERAL 

MONT  I  CELLO  DAM 
MOUNT  DANAHER 

MOUNT   SHASTA  wB  CITY     //R  B.95 
NtVAOA  CITY  8.3*-  1.78 

NICOLAUS  2  1.86-  i.*5 

ONO 

OR LAND 

oroville 
oroville  bridge 
pacific  house 
paraoise 

paskenta  ranger  sta 
paynes  creek 

pit  river  power  house  1*.16 
placehville  3.50- 
placerville  ifg  i  3.80 


12.80 
6.101- 
3*79 


PLAT  I N A 

PORTOL A 

QUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 
REDOING  FIRE  STA  NO  2 

REPRESA 
RIO  VISTA 
ROOLLIN 

ROUND  MOUNTAIN   1  NNE 


E  e.*s 
•79r 

3.59m 
1.58- 
6.65- 

2,*5- 
2.70 
2.5*- 
1*.I1 


5.16-  6.29 


.63^ 


.60. 

.18 

.69- 


Z.Be 
3.67 
5.95 


-.30-  : 

3.22-  • 
2.81- 
3.06 
3.67 

2.091 
1.78k  ] 
Z.44 
4.36.  7.43 
5.99.  5.32 


6.12 
3.11- 


2.69-  1.7 
4.15 


V 


3.5". 
3.69-  2.02 
'.80.  4 
1.79-  1.-0 


3.2*-  1.69 


1.90 

3.41 
1.92 
1.06 
2.49 
2.43 


1.55-  ' 
3.10 
2.01-  2.01 

.91-  2.38 

.481 

.  1  • 


.95 
3.00 

2.37f-  3.46 
1.70 

1.691 
.72 

3.01 

.III 
1.78 
2.41k 
2.88- 

2.53-  3.43 


3.64 
2.01k  5.25 


1.99.  2. 
1.55 

2.38-  1. 


3.12k  5.26 


1.65 
1.30. 

2.00| 
1.281 
.  7V 

2.99 
1.37. 

.58-  2.33 
3.99 

1.23k  2.13 

4.74 
4.72k  4. 

1.98-  5. 


1.67 
2.58-  1.68 
2.67k  5 
.36-  1.99 


6.47 
1.70- 
1.81 


.98-  1.59 
2.72-  2.66 

.71-  1.99 
2.48-  2.42 


.62k 
.19 


.491 
3.28 
3.54 
3.29 

.22 

4.01 


1.28 
I.  ft 
1.09 


I  .82 
3.68 
1.83 

.81- 
1.09 

.52 


2.62.  I 
J.Slf 

.24|-  1.00 
1.09 


2.45 

.54u 

.941 
-.1'-  1.13 
3.07k  2.11 

3.12U  . 
3.44 

.00 
1.39 

.17L  ,. 


.65 
1.28 
2.07 
2.40 


2.58.  2.12 


1.53 
1.69 
1.57 
.24 


.04 
1.68 

.98. 
1.13k 
1.79 
1.77. 

.52 

1.69 


.25.  1.39 
1.31 
1.26.  1.01 


1.51 

•  66 
1.33- 
2.02h  1.19 

.68.  1.15 
3.70 

.70k  1.24 
.29 
.84.  1.14 
4.42 


M.y 


1.06-  2.04 


.25k  1.74 
.45k  2.00 
.25-  .44 


.03 


.21-  1.04 

•  09k 
.07U 

•  00 


1.56 

.54-  1.47 

.06-  1.07 

.Ol|-  1.73 


S«c  Rotorenco  Notu  Following  Station  Index 


.00! 
.02k 
7  " 


.  - 

.09 
.16- 


August 


.00- 

T 

.  31 

•  OOi- 


In 


September 


.06^ 


.00 
.19- 
.03 


:::: 


1.03| 
.52! 
.03k 


.07k 
.10- 
.24- 


3.39 
2.28 


.00-  2.37 

•°? 

.01-  1 

.00-  1 


.00-  1.13 
T    U  3.49 

.od 

.    9-    J.  P.' 

.00 

.00 


1.06 
.00-  1.3C 


T  k  1.37 
.00-  2.27 


1.13 
1.07 


November  December 


7.79 
18.22 
15.S6| 
17.72j  10.70 

6.81  5.06 

19.06 

18.07 
16.68 
9.54 


13.21  9.25 


3.23 
9.74 
6.65 
8.50 
8.041 


7.VJ 

10.28 
4.66 
11.21 
18.00 
7.24 


6.90  4.87 
16.72;  11 

6,84 
17.20  11.71 

8.52 


8.50 


7.35 
10.75 
5.24 


8.34 
20.23 
8.2J 
8.81 


5.74  3.69 
13.26  9.12 
7.42  5.13 


7.11  4.96 


13.77 
12.35 
12.77 
3.52- 


2.34| 


2.11 
1.93 
.65 


20.77 
52.18 

49.41-10.96 
50.86-15.91 
17.43-  2.57 

55.84 

E  52.28 
50.90 
27.84 

46.2l{-13.55 
E  17.32 
13.55 

31.43-  6.94 
30.80 

38.21-  4.97 
52.  7} 

25.12-  6.97 
23.42.  2.64 
18.31 


20.75 
48.74 
20.53 

37.20-  9.50 
32.88-  7.22 
12.54-  3.17 
E  24.37 


18.54 


14.30  2.61 


6.69- 

13.56! 

3. 46 
12.67 

2.7«-  1.2C 


-.67 
3.82 
8.91 

4,71 
6.54 
8.41 
10.34 
13.20 

9.48 


E  19.88 

14.99-  1.47 
21.  99 

50.82-16.26 
52.22-10.27 

32.51-  8.64 
52.671 
14.06 
59.25 

16.44-  2.50 


31.70 

29.20 
15.13- 
28.32 

19.35 

35.04 


9.40E  5.74-  3.70E  37.51-13.04 


•  93 

1 1.85] 
9.58 
8.52-  .64 


6.92  .'0 
10.79  1.42 


42.24-  9.26 


35.43-  1.29 


4.35-  .87 


3.00 
8.19 
16.12 


17.60 
E  26.06 

71.16 

25.51-14.76 
E  27. IS 

E  30.54 

16.60-  3.87 

33.48-  6.51 

20.04-  2.01 

36.22-  2.52 

16.77-  5.40 
13.24 

17.57-  5.58 
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Table  2-Conbnued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


SACRAMENTO  Wb  AIRPORT 
SACRAMENTO  Wb  CITY 

Shasta  oam 
shingle  springs 

ShINGlETOWN  2  E 

sierra  city 

sierraville  r anglr  st a 
soda  springs  1  e  //r 
stirling  city  rs 
stonyford  cooley  ranch 
ston yford  ranger  sta 

stony  gorge  reservoir 
strawberry  valley 
turntable  creek 
twin  lakes 

UPPER  LAKE  7  w 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VINTON 

VOLCANOVILLE 
VOLLMERS 

VOLTA  POWER  HOUSE 

WHlbKEYTOWN  RES 

WILLIAMS 

WILLOWS 

WINTERS 

WOODLAND    1  WNW 


bOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

DONNER  MEMORIAL   ST  PK 
DOYLE 

OOYLE  5  SSE 

ELLERY  LAKE  / 
FLEMING  F I SH  AND  bAME 
FONT  BIDWELL 

GtM  LAKE 

LONG  VALLEY    InSP  STA 
MEYERS  4  SW 
MEYERS   INSPECTION  STA 
MUNO  LAKE 

SAGbHEN  CREEK 
SECRET  VALLEY 
SQUAW  VALLEY 
STAND1SH  1  E 
SUSANVILLE  AIRPORT 

TAHOE  CITY 
TERMO 

TkUCKEE  RANGER  STATION 
wENUEL    10  SE 
WOODFORDS 


ALAMO   1  N 
ARROYO  GRANDE 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 

BIG  SUR   STATE  PARK 

BLACK  MOUNTAIN  2  SW 
BRADLEY 
BURL INGAME 
BURTON  RANCH 
CALAVERAS  RESERVOIR 

CAMP  SAN  LUIS  OBISPO 
CARMEL  VALLfcY 
CHITTENDEN  PASS 
CONCORD  3  E 
CROCKETT 

DAVENPORT 
GERBER  RANCH 
GlLROY 

GILROY  1*  ENE 
HALF   MOON  BAY 

HERNANDEZ  2  NW 
HULL  I STER 
KING  CITY 
LAFAYETTE  2  NNE 
LA  HONDA 

L  I VERMORE  2  SSW 
LOCKWOOD  2  N 
LOS  GATOS 
LOS  GATOS  4  SW 
MARTINEZ   3  SSE 

MARTINEZ  FIRE   STA1  I  ON 
MONTEREY 
MORGAN  HILL  2  E 
MORRO  BAY  FIRE  OEPT 
MORRO  BAY   3  N 

MOUNT  DIABLO  N  GA1E 
MUUNT  HAMILTON 
NACIM1ENT0  DAM 
NEWARK 

OAKLAND  WB  AIRPORT 


1.27 
2. Ilk  1.47 
13.69 
3.76 
2.651 

4.91 


2.881- 
14.771 
1.22 
2.18-  1.39 


1.60r  1.70 


5.18r  1.62 


3.16 
1.04 
2*42 


2.28 
3.50 


1.09k  2.34 


2.7C 
1.62 
5.83 
4.76 
3.54h  5.09 


1.92 
1.7* 
2.69- 

3.491 
I. IB 
1.61 
L.4  2 


1.23 

1.18k  1.39 


1.05-  1.96 
1.33 

1  .9  lU  3.92 


2.32 
1.43 
I  .58 
1.52 


1.04-  <t. 

1.53 

1.54 

2.15r  1. 


February 


3.04-  .36 


3.20-  1.67 


3.92- 


1.74-  1.53 


1.76^  2.04 
.22 
.69-  1.28 


.071 

2.071 

.181 
5.70 

•  34 

.47^-  2.04 

1.98r  3.34 

.56 
1.62-  3.42 


1.40i-  1.71 


1.13 
1.2  5 
1.92 
1  .  5  0 


.14k-  2.22 
.22k  2.24 

3.81 

1.17 

3.32| 

4.09 

1.05f-  1.79 
4.27| 
3.37 
2.56 
.33r  2.01 


1.17k  1.50 

.66 
2.36k  3 
5.31 
2.49 


2.43-  2.56 


1.72 
4.85 
.31 


1.91k  2.94 


l.OOr-  1,66 
.391 
.94h 


4.66 

.321 

•5T 
1.90-  2.05 

.S3 
1.35-  2.67 


.M 

.67-  2.52 
.31-  5.55 


1.87 
.94 

1.67: 


•  3sL  1.17 
4.63 
2.26 

2.82-  1.01 

2.00! 


1.50- 


1.15 
.12 

.73U  .2 


1.09 
.28 
2.64 


1.06- 

1.011 
.56 


.24 
.75 
.331 
.54. 


.33. 
.00 
.25- 


1.26 
.99- 

.35 


1.5*h  .76 


.10k 
.13 


40(-  1.29 


.  74 

1.85 
.60-  .54 


•24- 


T 

.  34 

•  ook 

.Oik 

.38 

.ook 

•  24 

.05 

.15 

.00 

.56 

•  oak 

.00 

.00 

.06 

.00 

.10 

.02 

.10 

■  07 

T 

.03 

.05 

.06 

.03 

.46 

.01 

.20 

•  03 

.03 

.04 

.05 

.04 

.2? 

.01 

.  1  ) 

■  11 

.15 

.03 

•  10 

•oS 


.04! 
T 

.10- 


.06- 

.06 

.07 

.osU 
.id 


•iT 


.06 
.lo 

•H 

_  7 1 


.00- 
•°9" 


11 

5.73. 
5.48^ 
16.44] 
n.  )9 

11.-4 


.0* 

.00 
.03 
.12-  1.14 
•  00 
.49- 

.08-  ] 

T 

.02 


.OOj-  I 
.001-  1.78 


.00 
.00 
.00 
.00 


.00- 
.00 
.00-  1.09 


1 

£. 

3.51 
3.33W 
12.07 
5.68 
5.13) 

12.12 


2.97|-  1,01 
13.54 
14.33 

10.45  : 

7.86 

7.14 
5.98 
2.73 


13.78- 
13.69;. 
57.531 


16.24-  2.92 

60.49 

63.80 

35.34j-ll.13 


8,85 
66.07 


11.46! 
13.721-  3. 
19.28 


3.23-  .35 


30.271-  5.58 


2.00 
2.01 

:  .41 


7.561 
2.29! 
1.75- 


7,99 
12.35 
18.5  7- 

8.17 
12.47- 


5.04 
3.29 
12,07 
4.92 
9.60 


2.19 

9.18 
6.16 

6.77 
[  1.72 
15.74 
2.03 
2.33- 


6.79  1.13 


5.10  1.75 


3.93 

3.82 
11.13 

4.48 
11. 89  3.79 


15. 4H-  3.94 


19.61J-  2.77 
31.72-  9.13 


3.69 
5.69 
5.99 
3.62 


1.97 
4.66 


2.35r 
4.55 
4.06- 
9.00 


2.86- 
7.90 
2.28 
3.51- 


14.87 
10.51 

15. 59^  1.82 

21.32 
11.85 
14.65 
14.581 
18.31 

11. 

8.93 

6.67- 
17. 2d 
2l.7(J 

9.00 
10.55 

16.36-11.75 

33.2? 

16.78| 

12.  97 
14.85 
13.14 
10.80 
11.92 

10.02 

12.72-14,48 
13.46 
9.01 
13.11-  4.82 


See  Reference  Nolee  Following  SUHon  Index 
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T«bU  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


August 


PMCINES  OhRWALL  RANCH 
PALO  ALTO  CITY  HALL 
PAlQMA 

parkfield 
paso  robles 

paso  robles  faa  ap 
pinnacles  nat  monument 
p1sm0  beach 

POINT  PIEDRAS  BLAnCaS 
PORT  CHICAGO  NAvAl  DEP 

P«IEST  VALLEY 
REOwOOO  CITY 
RICHMOND 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 

SALINAS  FAA  Ap 

SALINAS  OAM 

SAN  ANTONIO  MISSION 

SAN  AHOO 

SAN  CLEMENTE  DAM 

S  F  RICHMOND  SUNSET 
SAN  FRANCISCO  wB  AP 
S  F  FEDERAL  BUlLOING 
SAN  GREGOR 1 0  2  St 
SAN  JOSE 

san  luis  obispo  puly 
san  mateo 

Santa  Clara  univeksity 
santa  cruz 

SANTA  MARGARITA  2  So 

SANTA  MARGARITA  BOOST 
SEARSVILLE  LAKE 
SOLtDAD 

SPRtCKELS  HWY  BRIDGE 
UPR  SAN  LEANDRO  F 1LTER 

HALHAR  SCHOOL 

WALNUT  CREE*   2  ESE 

WALNUT  CREEK    -  E 

"AT SON V 1 LLE  WATERWORKS 

MRIGHTS 


ang i Ola 

ANT10CH  FIBREBOARO  ML 
ANTIOCh  PUMPING  PL  3 
ASH  MOUNTAIN 
AUBERRY    I  NNE 

BAKERSF IElO  MB  AIRPORT 

balch  power  house 
blackwells  corner 
buttonwillow 
calaveras  big  trees 

camp  pardee 

catheys  vy  bull  run  rh 
cherry  valley  dam 

COALING* 
COALlNGA    1*  WNW 

CORCORAN   IRHIG  DIST 
DELANO 

DEL  PUERTO  ROAD  CAMP 
UENA  J  R   )  NNE 
DUDLEYS 

ELECTRA  POWER  HOUSE 
ELLIOTT 

EXCHEQUER  RESERVOIR 
F100LET0WN  LYNCH  RANCH 
flVfc  POINTS  5  SSw 

FRESNO  wB  AIRPORT 

F  R  I  ANT  government  camp 

GIANT  FOREST 
GLCNNVILLE 
GRANT  GROVE 

GROVEL  AND  RANGER  STA 
HANFORD 
HETCH  METCHY 
HUNTERS  DAM 
IDA  I A 

[ONE 

johnsondalE 
kerlinger 

kern  river  intake  no  3 
kern  river  ph  no  1 


KERN  RIVER  Ph  NO 
KtTTLEMAN  CITY  1 
KtTTLEMAN  STATION 

knights  ferry 

LEBtC 


LE  GRAND 
LEHMAN  RANCH 
LEMON  COVE 
LINDSAY 
LOO  I 

LONE  TREE  CANYON 

LOS  6AN0S 

LOS  BANOS  ARBURUA 

MAOtRA 

MAN  T  EC A 

MARICOPA 
MARIPOSA 
MATHER 


2.70-  1.31 
3.27-  i.:e 
3.86 
:  .  .*- 


1.68H  1.19 
2.17k  f  - 
2.21 

2.45 
3.47-  2.49 
L.26 
1.69- 


2.9H 
2.34H  1.95 
1*63, 
1.77 
«-.!3-  ! 


2.2*-  1.90 


1.26-  ! 
1.81-  1.79 
3.01 
2.93 
1.17-  1.48 


3.26 

2.3*1 

1.13-  1.5S 
4.72|-  1.09 
L.  18 


.5,1 
.92- 


4.33-  4.4l 


2.00-  1.75 


74 

.66- 

.75 

1.35-  1 

35 

l.5ll 

.91 

1.56 

1.10 

1.37 

-  3 

18 

2.21- 

.6* 

i .'. : 

-  2 

87 

2.93- 

.96 

.70 

-  ? 

1.1. 

.00 

1.35 

2.61 

.27 

.561 

.97 

.71 

2.8".-  7.42:  3.93- 


5.67 
1.46 


2.70-  2.97 


.531-  1.50 

•  73| 
2.45k  5.40 
1.521 
1.53 


.54-  1.65 
1.00' 
3.26-  • 
1.99 
2.65 

.  .  in 

.71- 
2.62-  3.23 
3.  )6 

.85k  2. 


1.051-  1.41 


1  .08 
1.  16 
1.65- 


1.62 

.72-  1.93 

.  Iv-  1  .  12 

1.59-  1.29 


•  01k  1.95 
.08 
1.26k  5.62 
.48 
.97 


.10-  1.24 

.89-  4.13 
1.03 

.28-  2.32 


1.28 
.06k  1.67 


.121  1.79 
•  45' 


.ooL 

.40k 
.40 
.73- 
1.16. 


1.63 

1.17 


1  .49 
.50 


-1. 


•1'h 


.20k  . 

.1'-  1. 

.05.  1.17 


... 
.76 
1.69 


.001 
.00 

.25 

.12- 

•lT 

.30 

•  06k 

•  00k 
.21 


.07-  . 
.00 

:,|  • 

.39 

•  37i-  . 

•  30, 
.05 

.28-  1. 


.40-  2.01 
•  33U 


.10- 


I. 00 
.30 
.05 


.00- 


.if 


.02- 
..■8 
.00- 
.  1  2- 


■°3 

.00 

.  1  3 

•  11- 

.01- 

.20 

.12 

•  09 
.19 


.36- 
.03- 


.05 
...3- 


Soo  Roloronco  Nolon  Following  Slatton  Index 


.00. 

.oo 

.00- 

.oa- 

.03' 


2.43 

Z.A 
2.53! 
2.94 
3.82 
2.96 


5.93 
6.4  7 
2.23 


3.23 
3.55 
2.20 
3.  7u 


1.3  2 
1.19 
5.14 


5.54 
2.23 
5.79 


74 

4.7S 

3.22 

bg 

4.8C 

2.8C 

5.9C 

5< 

3.0! 

2.0C 

7C 

4.4C 

2.7C 

3.03 

57 

3.32 

2.21 

33 

6.17 

3.41 

7.70|  3.13 


2.63 
1.09 


i.17 
3.54- 
2.95 
5.17 


10. 70 

9.  iel 

15. -.8 


13.15-  6.11 


9.06-  5.08 


15.98-  2.71 
16.45-  4.33 
19.63 
6.6Q-  4.51 

16.74.. 

12*64 

10.15-  3.86 
21.98-  9.27 
5  .  S  L 

t'6.65 

18.63-  9.04 
6.60 

9.721-  3,95 
17.51 

I*. 60 

14.03-  6.26 
11.  81 

14,85* 

33.78-11.96 


3.35  2.21 


.80 
11.19 


3.3-  . 
2.66- 
2.53 
15.65  10.70 


10.03-  3.31 


4.2J 
4.01! 


1.58 
15.14 
1.49] 
.69 

12.48  2.9d£ 


13.91 
3.91 
7.80 


20.02-  5.25 

4.6J-  1.74 
26.03 
3.16 
3.4)J 
35.6ll-17.95 

15.343-  5.18 
12.98 
E  30.20 

.82]-  .46 
E   13. IT 

5.23 
5.0S 
B.6U 

8.40-  3.91 
22.67-15.84 


5. 83  2.13 


3.131 
1.14 


3.04  1.07 

4.13 
28.02  19.65 

8.74 
23.33 


2.571  1 

8.47]  i 
11.47 

5.141  2.10 


5.68 

H 


3.29  1.36 


6.07-  5.07 

9.33 
43.74-  .66 
15.14 
37.1"J 

24.81 

5.75-  2.37 
24. 36-10. ao 

30.02 

10.89-  4.97 
15.28 
5.4J 

8.29-  2.74 


4.2^ 
4.23 

12.75; 

10.12 

7.93j-  4.97 

17.951 
9.81-  4.25 
9.3T-  2.25 

13.19|-  3.09 


7.55-  3.20 
9.98; 

3.66-  2.05 
18.39-11.56 
21.29 


430  - 


Table  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


MEADOW  LAKE 

MtNDOTA  DAM 

MERCED  FIRE   STATION  2 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

MODESTO 

NEWMAN  2  NW 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAK  DALE  WOODWARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PANOCME 

PANOCHE  CREEK 
PAT  T I W  A Y 
PINE  FLAT  DAM 
PORTER VI LLE 
POSEY   3  E 

SALT    SPRINGS  PwR  HOUSE 
SAN  ANOREAS  I  S 
SAN  EMI GD 10  RANCH 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
SPR 1 NGVILLE  7  ENE 
STANISLAUS  POWER  HOUSE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

T  EhaChap I 

TEJON  RANCHO 

THREE  RVRS  ED  I  SON  PH  2 

TIGER  CREEK  Ph 

TRACY  CARBONA 

TRACY  PUMPING  PLANT 

TULEFIELD 

TURLOCK 

VI  SAL  I  A 

WALLACE   1  SE 

WASCO 

WESTHAVEN 

WEST  POINT  3  SW 

WHITE  ROCK 


DRAINAGE  06 

ACTON  ESC0ND1  FC261BE 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  **6 

ALPINE 

ALTADENA 

ANZA 

ARROYO  SECO  RS  FC  508D 
ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 
AVALON  PLEASURE  PIER 
AZUSA  CITY  PARK  FC1*3B 
BARnESON  park 

BARRETT  DAM 
BEAUMONT 

BEAUMONT  PUMPING  PLANT 
BEL  AIR  FC  10  B 
BIG  BEAR  LAKE 

BIG  BEAR  LAKE  DAM  f, 
BIG  DAL TON  DAM  FC2238E 
BIG  TUJUNGA  DAM  FC*6DE 
BONITA 

BOUQUET  CANYON 
BREA  CITY 

BuRBANK   FD  FC226  B 
BURBANK   VALLEY  PMP  PLT 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 

CAMPO 

CANOGA  PARK   PIERCE  COL 
CHATSWORTH  FC   2*  D 
CMUL A  VISTA 
CLAREMONT   POMONA  COL 

COLbYS  FC  53  D 
CORONA 

COVINA  TEMPLE  FC   193  B 
CRYSTAL  LAKE   FC  283C 
CULVER  CITY 

CUYAMA 
CU Y  AM AC  A 

DESCANSO  RANGER  STA 
DOwNEY  FD  FC107C 

dry  canyon  rtser vqi k 

el  capitan  dam 
elizabeth  lake  fc1286 
elsinore 
escondido 

FILLMORE   1  wNW 

FONTANA   5  N 
F ONT ANA  KAISER 
FULLERTON  ARROUES  RCH 
FULLERTON  H 1 LLCRcST  RV 
GIBRALTAR  DAM  NO  2 

GILLESPIE  FIELD 
GLENDALE   STAPEN  I-C295G 
GLENDORA  WEST  FC  185 
HAINES  C Yn  LOwER  FC364 
HAINES  CYN  UPPER  I-C367 


1.2*- 

.19 
l.*6|- 

l.l*r 
l.67p 
2.10r 


1.33f-  .5*. 

1  .0* 

.75k  l.*0 
2.51 


2.45] 
2.28 
2.0*1 
1.60r 
1.28p  1 

3.32 
.79 
1.29k 
1.13k  2.75 
..ill  4 


2.37-  1.42 
•9*r  .27 
•50h  .78 

3.35 

2.6«k  1.91 


1.0*-  5.31 


February 


.36H  1.87 
.50 

1.05p  1.06 

1.47k  .41 

2.93r  3.40 

1.171  1.15 

.56.  1.93 


.90k  3. 

.ool 

.24k  I. 
.63k  3. 


1.43- 
1.12- 
1.39k 


1.2*.-  3.5*. 

•  85 
1.23-  .90 


1.02 

.9Sk  2.67 
1.32k  1.82 
1.19 


1.24 
1.20k  2 
1.36-  .58 
.90-  2.83 


1.47k 

1.19 

1.02i 


3.71- 
2.611- 
•  9ok 


1.05 

.74-  1.10 
1.00-  1.94 
1.92 


2.95 
1.75- 
1.95- 


2.03. 
2.15k  1.90 
3.69-  4.46 

1.06| 

1.191 

1.23 
.94-  1.15 
.44-  1.54 

1.76-  1.71 
.80-  .42 
.92. 

2.83 

2.0  3-  2.14 

.65 
3.06-  3.58 


1.77k 
1.33! 

•  93k 
1.79k 


1.78f-  1.82 

1.5lk  2 

1.84-  2.15 

1.72k  2 


3.67-  3.53 


1.52-  .74 


1.40; 

1.36 
1.46.  2.13 


.29 

1.021 
4.73-  2.86 
2.50k  2 
1.15k  2 
1.5lk  1.16 

2. Ill 
1.30 

.53-  2 
1.56-  1.67 


•  86 
1.42 

l.20k  2.65 
2.04k  2 
1.60-  3 
1.78-  4 


•  47 

.05-  1.12 
.20k  1.66 
.00 

.25.  1.57 

.2  3-  1.35 
.36.  4.81 
.23.  1.92 
.11-  1.97 


.65 
.18.  1,87 
•32.  1.83 


49f  1.53 
18.  3.14 
49-  5.46 


.44-  2 

.06-  1.05 

.05k  1.05 
1.14, 

■43k  3.08 


•  20 


.20- 
.34 

1.311 


•22h  1.67 

.92k  2.16 
.35 

1.66k  1.16 

.90-  2.01 

.61-  2.67 

.25k  2.41 

1 . 32 


1.70- 


.0*. 


.60r  1.93 
.42^  1.74 
.09 
.30 


1.46.  t 

.78-  1 

.15-  1 

1.92 
.101 

.45k  1.38 

.45k  2 


1.22H 
.45k 

•!?F 


T  k  1*19 
1.03 


.35 
1.33k 

1.70 
1.04 
1.59 
•  27k 


.  3". 
.-2 
.00 
.46. 


.01 


-  1.02 


.38.  1.48 

.ook 

.00. 
1.971 
.81-  1.34 


1.53-  1.76 


.65k 


.03 


T     U  1,67 

.0  3-  1.6  3 

.li-  L.86 

•  00k  1.55 
.00 


.  1-- 

.07- 
.00 

.00- 


1.06 


.00 
.31- 


3.*9 
.18-  2.54 
.05k 

.ook 


.06- 
.00 


loot  1. 

.0*-  1. 


May 


.30r 


.00- 

:t 

.07^ 
.08- 
.26k 
.6b! 


,061- 
.29- 
.U5 


.0* 
.-.5 
.06- 
.07- 


.04- 
.37 


.00- 
•  22 
.01k 


.00- 


.00- 

.12k 
.00- 
.00- 


.00k 

.00 
.00k 


.00- 

.00 
T  k 


.00- 
T  \- 

.OOk 


August 


.00- 
.00- 


.00 
.00- 
.  0  0 


.00- 


.00- 
.00- 
.00- 
.00- 


September 


;  - 

H 


.01- 

T  - 
.03. 
.08 
.0  3- 


i 

_£  

.00 

.00 

.00- 


.00- 

.ooL 

.00 


.ool 

.00-  1.61 

J 

.00 

:i 


.0  0- 


!od- 
•00U 


.07- 

.06 

.2  5- 

.11- 
.1- 

.05 


3.50T 

.70 
1.88 

.57 
1.68 


4.17) 
2.23 
.94- 


1.44 
3.92! 


Mi 

6.87 

9.65 
4.77 
6.  76 
J. 63 
3.99 

5.98 
2.42 

.9a- 

3.72 


i 

9.78 
2.84  1.53 


2.52 
5. -J 
).13 


'.75-  2.63 


4.31 

•  HE     6.60-  3.18 
13.33 
9.40-  1.66 
t  28.06 


7.57]  1.96 

16.07 
19.75i 

7.7<J 

3.86  1.20 


11.99  6.12 


2.34 
.08 
.06 


7.12  3.63 


3.19  1.45 


3.37  31.88 


.92       4.55-  2.32 


6.14.     2.56     13.65-  5.76 


1.93 
3.57 
1  .08 


9.65  5.67 


2.75  1.30 


9.78  6.75 
10.33  1 
12. 50  < 

7.01 
19.07 


3.76  .'.55 
4.75  3.7C 


3.65 

1.44 
3.12 
2.60 
3.49 
3.42 


1.97 
18.07 
14.24 

4.22 


8.6T  6.24 
7.65!  4.44 


2.06 
3.98 
1.95 


9.92 
8.10 
10.57 


17.73-  3.15 
18.441-  5.82 


See  Reference  Not—  Following  Station  Index 
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TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


T«bl.  2-Conimu«J 


F.bruary 


April 


.ocT 


.001- 

.00: 


HEMET 

hEnShaw  dam 
hqEGEES  FC  60  * 
ioyllwild  hanger  STA 

JUL  I  AS  nYNOLA 
JUNCAL  DAM 

LA  CRESCENTA  FC  251  B 
LAGuN A  BEACH 
LAKESIDE  2  EN£ 
LA  MESA 

LA  vERNE  MTS  FC  560  8 

LECMUZA  PT  STA  FC  352B 

L0MP0C 

LOnG  BEACH 

LONG  BEACH  Me  AP 

LOS  ALAMOS 

LOS  ANGELES  *B  AIRPORT 
LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 
LOS  PRIETOS  RANGER  STA 
LTTLE  CREEK  Ph 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

MILL  CREEK  NO  2 

MOQRPAflK 

MT  BALDT  FC  85G 

MT   BALD Y  NOTCH 

MOUNT  WILSON  FC  338  B  // 
NEWBURY  PARK  u  S« 
NEwhALL   SOLEDAD  FC  32C 
NEWPORT  BEACH  HARBOR 
N1P0M0  2  Nw 

OCEANS I  DC 

OJAI 

OLlNDA 

OPIOS  CAMP  FC  57  BE 
OXNARO 

pacoima  dam  fc  33  a-e 
palomar  mt  observatory 
palos  verdes  est  fc*>3d 
Pasadena 

PERRIS 

PIEDRA  BLANC A  GRO  STA 
PINE  CANYON  PS  FC321E 
PIRU  2  ESE 

PT  ARGUELLO  LIGHT  STA 
POMONA 

POwAY  VALLEY 
RAMONA  SPAULDING 
RANCHITA 
REDLANOS 

RIVERSIOE  FIRE  STA  *  3 

RIVERSIDE  EXP  STA 
SALSIPUEDES  GAGING  STA 
SAN  ANTONIO  Cyn  MOUTH 
SAN  BERNARDINO  CO  hOSP 
SANOBERG  PTL  FC130B 

SANDBERG  HB  / 
SAN  DIEGO  wb  AIRPORT 
SAN  DIMAS  FIRE  wD  FC95 
SAN  FERNANDO 
SAN  GABRIEL  CANYON  Ph 

SArt  GABRIEL  DM  FC25BE 

san  gabriel  fire  dept 
san  jacinto 

santa  ana  fire  station 
santa  ana  river  ph  i 

santa  anita  f £rn  k*32 
santa  barbara 
Santa  Barbara  faa  ap 
santa  barbara  tv  peak 
Santa  catalina  wbap 

santa  maria  mb 
santa  monica 
santa  monica  pier 
santa  paul a 

SAUGUS  PwR  PL  NO  I 

ShElL  ABSORPTION  PLANT 
SIGNAL  MILL  FC  MS 
S0MI5  3  NW 
SPAURA  PAC  FC   356  C 
SUEY  RANCH 

SUNL AND 

SUSANA  KNOLLS 

THOUSAND  OAKS 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

TORRANCE 

TUJUNGA 

TUSTIN    IRVINE  RANCH 

TwITCMELL  DAM 

UNION  OIL   STEARNS  ABS 

UCLA 

UPLAND  3  N 
VALLEY  CENTER  6  N 
VAN  NUYS  FC  15B 
VENTURA 

VINCENT  FIRE  STA  FC120 

VISTA  2  NNE 

WALNUT  PTL   STA  FC102C 

wARNER  SPRINGS 

"M| I T ICR  CTY  H  FC  106C 

Y0R6A  LINDA 


•  1*.-  1.37 

•  92r  3.M 


.o4" 

•  94j-  2.29 
.I6h  1.70 

.68-  1.8  7 
.29h  .72 
.98-  2.82 
.15-  2.36 

•  Oil-  3 

.0* 


•02-  1.62 
.OOf  1.91 
.891-  2.03 


2.06 
1.<.8 
1  .82 


67U 
86-  1.29 
M-  2.53 


.69- 
,<.0- 
.64 
.  )8 

.09 
.18 


.M-  1.36 
.65^  2.19 
.121 


1.54 
1.97 

i.oa 


.06-  2.68 


1  .26- 
.80h 
.31- 


•  CO 
.I3h 


.00-  1.13 

.00 
.25 

.oor 

.031-  1.70 
•  00 


.31 
■05k  1.31 

.ooL 


.05-  1.56 
.OOh  l.*7 
.06L  1 


.02-  1.<.7 


.00-  1.30 
.OOh  1.10 

.oou 


..'J-  1 

.00-  1.29 
.05-  1.21 


.20- 

.36 

.03 

.02^- 

.02-- 


.ooh 
•ooh 


•  OOh 

•  02h 
.00 
.00- 


.00- 
.01- 
.01- 


T  h 
.OOk 
-Oik 


•  oq- 

•  oo}- 
.  ■'  - 
•ooU 


.00, 


.07- 
.Olr- 


.00 


.22r- 

.03- 
T  - 
.10- 
.3* 
.25 

.26 


.12- 
.03- 
.  '7 


.08 

Io3- 

.01- 
.  0- 

.041- 

.06- 


.79 

.03- 

.06- 


.-1 
.00 
.  I-- 


52     2.13  1.02 


5.61 
13.-2 
2-. 62  17. 
E1B.05 
12.72 

12. «S 
10. 5T  6. 
4.7T  2.64 


79     2.45  1.00 


10.51  i 
7.4tt 
2.08 
5.3d  I 
.751     3.91!  1.9* 


2.02 

2.691  1.60 
4.071  2.99 


4.50  1.47 
4.661  1.92 


3.61 
1.17 


3.93 
2.91 
1.27 
3.76  2.23 


2.5T  1.21 


5.26  2.39 
6.91: 
21.67  15.96|E 

15.38  S. 62 
16.92  13.50 

6.16 
21. 43  15 
16.7- 

it.es 

5.07  1 


'.91 

23. 7i 
3.21  .sa 


9.  36 
2  3.21 

36. 49-  2.01 

26.95 

26.39 

23.18 

19.25-  4.57 
9.46-  3.01 
13.78 
10.17 

16.74-   ; .  <-0 
19.78 
7.22 

9.90-  3.10 
9.04-  .80 

8.08-  7.05 

9.36-  3.27 

12.91-  1.7? 

14.27 

33.11  1.65 

25.lf,-10.5S 
23.80  2.87 
13.70 

32.42-  .06 
29.28 

29.73 
11*64 

14.57-  3.17 
8.78-  3.09 
10.95 


34.12 
9.18-   5.5  7 


13.75-  6.50 


.70-     .40  6.0 


.06 
1.13 
2.93 


1.6«-  .81 
3.22  1.17 
8.54 

1.62 


1.59    11.09  6.63 


17.04  12.79 


14.-2 
i.63 
5.11 
7.25 


6.-9 

5.4  3 
'.2  1 


7.31 
1.71 
2.84 


-.57 

9.65 


2.47]  1.46 


2.41  1.14 


.13 

19.75 
12.23 
15.36 
8.57 
14.59 


29.98 
14.763- 
11.04- 


14.33- 
12.61- 
18.92- 


30.76 
11.53- 
12.03 
1  3.02 
10.02- 

7.461- 


8.68 
12.84 
13.00 

9.591 


14.20 
12.27 

18.62-  5.40 
9.13-  3.42 


t  12.07 


13.23 

10.61-  5.24 
8. 77V  5.45 


11.34 
12.03 
13.02- 
10.54j- 
12.891- 


13.96-  2.94 
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Table  2 -Continued 


TOTAL  PRECIPITATION  AND  DEPARTURES  FROM  NORMAL 


Station 

January 

February 

Much 

April 

0 

i 
I 

• 

a 

J 

f 
• 

S 

a 
a 

n 
i 
£ 

« 
« 

a 
n 

R 
I 
a. 

1 

5QUTHE AST  DESERT 

BASINS  07 

A0ELANT0 

.3* 

E  .52 

00 

APPLE  VALLEY 

.  LB 

.88 

139 

.oc 

BAKtR   9  NNW 

T 

.37 

.05 

T 

6ARST0W 

•  13 

.52 

.00 

BEAUMONT    1  E 

1.03 

1.10 

.78 

' 

BENTON    INSPECTION  STA 

T 

.01 

BIG  PINES  PAR*   FC  838 

1.491- 

.08 

3.41-  ; 

.05 

1 1  i  T 

.39 

.00 

BISHOP  CREEK    INTAKE  2 

•  22 

.10 

.  16 

BISmOP  wB  AI RPOH  T 

R 

•oc 

.  >9 

.01 

.97 

•  55 

T 

.  -6 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

" 

BLYTHE 

.97 

.49 

.09 

.  3  9 

76 

.  ib 

00 

•  13 

BLYTHE  FAA  A  I RPOH  T 

1.08 

.02 

.15 

•  03 

BQRREGO  DESERT  PARK 

.49 

.12 

.46 

•  00 

BQRREGO  SPRINGS  3  NNE 

.13 

.10 

.43 

•  00 

8UULE V ARD 

1.92 

1.51 

- 

.74 

- 

T 

BRAwLEY  2  Sw 

.43 

.10 

•  o&L 

.29 

■  30 

•  06 

CABAZON 

.71 

.78 

.93 

.02 

CAlEX ICO  2  NE 

.31 

.27 

.u 

,00 

.18 

CQYUTt  WELLS 

.15 

.39 

.00 

* 

DAGGETT   FAA  AJRPUkT 

.03 

.27 

.25 

DEATH  VALLEY 

.06 

.13 

.04 

.20 

.00 

.  1  7 

T 

.lb 

•  22 

.04 

.48 

.00 

DEEP   SPRINGS  COLLEGE 

.11 

.04 

.05 

.00 

Dunn  s i d i ng 

T 

.20 

.  IB 

.00 

EAGLE  MOUNTAIN 

•  20 

.00 

.00 

EL  CENTRO  2  SSW 

•29r 

.10 

.21 

.20 

•  OB 

.00 

,12 

FA I RMON  T 

1.2  ir 

.93 

.90k- 

•  26 

.20r- 

•  12 

T 

: 

*  1  3 

GOLD  ROCK  RANCH 

.66 

.02 

.59 

.00 

HAIwEE 

T 

•  99 

T 

■  12 

•  00k 

.65 

•  00k 

HA  Y  F I  ELD  PUMP  I NG  PLANT 

•  11 

.06 

■  41 

.00 

HESPERI A 

.57 

.94 

.41 

.00 

I MP£R I AL 

.32- 

•  05 

.10k 

.  3  3 

.18 

•  00 

•  OOt- 

•  1  *. 

IMPERIAL   FAA  AP 

.29 

.09 

.14 

•  00 

1 NDEPENjENCE 

.  U  C 

.  1  B 

T 

•  82 

T 

•  )fi 

.00 

.  3  b 

IND10  U  S  DATE  GARDEN 

.05 

- 

.45 

.24- 

.18 

.08 

•  17 

•  ooL 

•  10 

INYOKERN 

.13 

.02 

.00 

,00 

I N YUKERN  ARM  I T  AGc 

.23 

T 

.00 

.00 

1 RON  MOUN TAIN 

.79 

.62 

.15 

,00 

JOSHUA  TREE 

•  09 

.07 

.36 

,00 

KEE  RANCH 

// 

.20 

.41 

.27 

.00 

LAKE  ARROWHEAD 

1*94 

4.16 

1.36 

.30 

LANCASTER 

.57 

.70 

.16 

.00 

LUCERNE  VALLEY   L  SSw 

•  IS 

.15 

.20 

•  00 

MECCA  2  SE 

T 

•  11 

.16 

,00 

MITCHELL  CAVERNS 

.06 

.62 

.68 

T 

HOJAVE 

.55 

.23 

.15 

,00 

MOJAVE  2  ESE 

.00 

.78 

•  01 

.00 

MORONGO  VALLEY 

.41 

.55 

.49 

.00 

MOUN  TAIN  PASS 

.00 

MT   SAN  JACINTO  WSP 

1.78 

1.38 

2.10 

.00 

NEEDLES  FAA  A  I RPOH  T 

.17 

.99 

.58 

.00 

Nl GhT INGALE 

.82 

.45 

.60 

.04 

N 1  LAND 

.22 

.00 

.20 

.00 

OCOTILLO  WELLS 

.15 

.07 

.13 

•  00 

PALMDALE 

.  35 

.38 

.88k 

.91 

. 

.28 

.ooi- 

PALMDALE   FAA  A|RPuRT 

.43 

.82 

.08 

•  00 

PALM  SPRINGS 

.28 

.98 

.15 

...» 

.31 

1 

•  00k 

■  25 

PARKER  RESERVOIR 

•  34 

.83 

.16 

,00 

RANDSBURG 

•  36 

.31 

.15 

.00 

SNOw  CREEK  UPPER 

1.07 

.30 

.72 

.65 

I.llh 

.86 

•  ooi- 

.77 

SOUTH  FORK  CABIN 

SQUIRREL    INN  2 

2.57 

..99 

5.18 

1.76 

1.96 

..56 

.40 

i.  19 

Thermal  FAA  airport 

.01 

.01 

.07 

.00 

TRONA 

.39k 

.37 

.05 

.82 

T 

•  50 

•  oou 

. :  0 

TwENTYNINE  PAlMS 

.21 

.53 

.54 

.00 

VALYERMO  RANGER  SIA 

.55 

1.41 

1.90 

.30 

.72 

.70 

.00 

.61 

VlCTORVILLE  f-UMP  PLANT 

.27 

.52 

.00 

WHITE  MOUNTAIN  1 

.50 

:  .85 

T 

I  .25 

WHITE  MOUNTAIN  2 

.75 

■  .90 

:  .10 

I  ,40 

DIVISION 

.45 

.9) 

.59 

.90 

.35 

.68 

.03 

.C,4. 

May 


.00 
.03- 

.00 

•  ook 


.00 
.00- 
.00 


.11       T     k  .07 


T  - 
.61 
1.26 
•  35! 
.10 


.00- 
T 

.03- 


T 
.00- 


.13- 
.28 
.  70 
T  - 

.15 
.23 
.-7 
.  10 
.  1  3- 

.  1-- 

.00 


.17 


.04- 

.00 

.00- 


1.05 
1.09 
.62 


.00!- 

.25 

.00 


1.02 
T  - 


.87-   1.06  3.55 


Division  averages 


annual    Issue  include  delayed  and  corrected  data  and  may  differ 


.20f-  .16|  .211-  .11  .37L  .08 
slightly  from  values  published    In  m 


.74 
.95 
.02 

1.77 
.40 

1.08 
.17 
.00 


.79 


12.97 
6.70 
5.79 


4.7<J  2.34 


7.81 
23.09 
11.80 

6.53 


3.73 
3.50 
5.08 


11.29-  3.37 


3.65 
.08 


■  24 
T  - 

.04 
6.50 

1.18 


.06- 
.06 
.38- 


.49 
8.73 


.25 
1.58 


1.5 

.71 

1.31 
7.3- 

20.33!  13.12 


3.66 
3.1! 
9.06 


4.84E  13.11 


.151 


2 

53 

.23 

1  1 

00 

2 

26 

2 

1 

40 

1 

23 

79 

- 

.99 

16 

4 

50 

2 

24 

2 

63 

1 

63 

1.02 

10 

0  8 

- 

4.94 

3 

45 

7 

40 

1.65 

1 

61 

27 

1 

61 

1.23 

1 

42 

10 

75 

5.78 

2 

08 

- 

1.30 

1 

79 

75 

3 

69 

2 

58 

3 

72 

40 

51 

29 

3.T2 
1.15 


.21  3.61|  2.16 
ithly  Issues. 


.54- 
.12 

.8  1- 

•'3 
.10- 


5.*.*. 
2.21 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3   


Station 

Highest 

Dale 

Lowest 

Date 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16  or 
below 

20'  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp.  | 

Date 

Temp 

Date 

|  Temp. 

Dale 

j  Temp. 

Date 

j  Temp. 

Date 

j  Temp. 

Date 

j  Temp. 

Date 

|Temp. 

Date 

|  Temp. 

•      *  • 

NORTH  COAST 

DRAINAGE  01 

ALDERP01NT 

10T 

6-15 

26 

1-22. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-18 

28 

3-17 

32 

10-13 

3  2 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

311 

210 

ANGwIN  PAC  UNION  COL 

102 

6-15 

25 

3-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

26 

3-17 

32 

11-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

250 

610  BAR  RANGER  STATION 

107 

8-16 

20 

1-22. 

NONE 

1-22 

2  0 

2-17 

24 

4-28 

28 

4-28 

28 

10-13 

29 

10-14 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

169 

168 

CALLAHAN  RANGER  STA 

10* 

7-29 

2 

1-  1 

3-17 

15 

3-17 

1  5 

4-20 

24 

6-  3 

27 

5-23 

32 

9-12 

2  9 

10-13 

2* 

10-13 

24 

12-22 

20 

NONE 

280 

176 

132 

112 

CECILVILLE  b  SE 

98 

8-16. 

14 

12-27 

3-  3 

15 

3-17 

1  7 

3-17 

17 

4-29 

28 

6-  4 

3  1 

9-14 

32 

10-13 

22 

10-13 

22 

1 1-23 

1  9 

12-27 

14 

299 

251 

210 

167 

102 

CLOVERDALE  3  SSE 

loe 

6-15 

28 

1-21. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

28 

3-  5 

32 

12-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

COVELO 

104 

9-30 

18 

1-21* 

NONE 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-22 

28 

6-  3 

31 

10-12 

2  7 

10-12 

27 

10-13 

23 

NONE 

NONE 

224 

204 

131 

CRESCENT  CITr   1  N 

88 

9-28 

29 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

31 

12-27 

2  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

DUTTONS  LANDING 

101 

6-15 

25 

1-24 

NONE 

NONE 

NONE 

1-24 

25 

4-  8 

32 

12-28 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

ELK  VALLEY 

100 

8-15. 

18 

3-  3. 

NONE 

3-  3 

18 

3-17 

24 

4-19 

27 

6-  4 

31 

10-12 

32 

10-14 

26 

12-27 

21 

NONE 

NONE 

285 

178 

1 30 

EUREKA  WB  CITY 

78 

4-  3 

31 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

32 

12-27 

3t 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

FERNDALE  2  NW 

82 

9-  29 

29 

12-27+ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

31 

10-18 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

215 

FOREST  GLEN 

104 

8-16 

12 

3-  3. 

3-  4 

16 

3-  4 

16 

3-23 

23 

4-29 

28 

6-  4 

30 

7-  2 

30 

10-13 

23 

10-13 

23 

12-27 

17 

NONE 

298 

204 

167 

28 

FORT  BRAGG 

85 

9-29 

28 

3-  3* 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

28 

3-17 

32 

12-27 

3  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

FORT  BRAGG  AVIATION 

77 

9-28 

27 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

2  7 

3-17 

31 

10-14 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

211 

FORT  JONES  RANGER  STA 

102 

8-16. 

7 

I-  1 

3-  4 

1 6 

3-17 

17 

4-27 

2  i 

6-  3 

28 

6-  4 

3  1 

9-12 

28 

9-12 

26 

10-14 

1  7 

10-14 

17 

NONE 

211 

170 

101 

100 

FORT  ROSS 

92 

9-28 

31 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GRATON   1  v. 

101 

6-14. 

24 

1-  1 

NONE 

NONE 

1-  I 

24 

3-  3 

26 

3-21 

30 

11-23 

32 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

247 

mAPPY  CAMP  RANGER  STA 

108 

7-30. 

19 

1-20 

NONE 

1-21 

20 

2-17 

24 

3-23 

28 

4-29 

32 

10-13 

32 

10-14 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

205 

167 

HEALDSBURG 

106 

9-29. 

28 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

2  8 

3-  4 

3  1 

12-27 

3  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

HILTS 

99 

7-30 

5 

1-  1 

3-  3 

1 4 

3-17 

1  7 

4-19 

2  3 

4-29 

2  7 

6-  3 

32 

9-12 

3  2 

10-14 

25 

11-23 

22 

11-25 

19 

NONE 

253 

218 

166 

101 

HOOPA 

106 

6-15 

23 

1-20 

NONE 

NONE 

1-22 

24 

2-14 

27 

3-17 

31 

10-14 

3t 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

211 

KENTFItLD 

104 

6-15 

29 

12-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

31 

12-27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

HL AMATh 

90 

9-29 

28 

1-21. 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

26 

3-17 

30 

11-23 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

251 

KNIGHTS  valley 

20 

3-  3. 

3-  3 

20 

3-  3 

20 

3-20 

26 

3-24 

32 

11-22 

32 

11-23 

2  6 

12-28 

2  4 

NONE 

NONE 

300 

246 

243 

LAKE  P  ILLSBURY  NO  2 

104 

6-14 

1  1 

1-20 

1-22 

1  5 

3-  3 

1  7 

3-20 

24 

6-  3 

2  B 

6-  4 

3  1 

9-12 

30 

10-13 

2  1 

10.13 

2  1 

12-22 

20 

NONE 

294 

207 

132 

100 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

96 

7-30 

8 

1 1-25 

3-18 

13 

4-19 

18 

4-27 

21 

6-  4 

28 

6-  4 

28 

7-  2 

32 

10-13 

26 

10.14 

23 

11-22 

20 

U-23 

1  1 

250 

217 

170 

131 

28 

MOUNT  HEBRON  RS 

93 

7-30 

4-27 

15 

4-29 

17 

5-15 

24 

6-25 

2  8 

6-25 

2  8 

7-  3 

28 

7-  3 

26 

9-12 

2  3 

10-14 

1  3 

10-14 

13 

170 

168 

120 

8 

a 

NAPA   STATE  HOSPITAL 

105 

6-14 

27 

3-  3. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

2  7 

3-20 

32 

11-22 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

247 

ORICK  PRAIRIE  CREEK  PK 

93 

9-30. 

25 

1-19 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

28 

4-29 

3  1 

10-13 

3o 

12-26 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

167 

ORLEANS 

111 

6-14 

2  1 

1-20 

NONE 

NONE 

1-20 

2  1 

2-17 

2  8 

3-23 

30 

10-14 

29 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

205 

PETALUM  FIRE  STA  2 

100 

9-29. 

26 

12-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

26 

3-18 

31 

11-23 

32 

12-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

250 

POINT  ARENA 

95 

9-28 

31 

3-  3» 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

POTTER  VALLEY  PH 

108 

6-14 

2 1 

1 2-28+ 

NONE 

NONE 

3-  3 

22 

3-20 

28 

4-20 

32 

10-13 

30 

10-14 

28 

- 

NONE 

NONE 

■ 

206 

176 

R I  CHARD SON  GROVE  ST  PK 

108 

6-15 

28 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

28 

3-17 

32 

12-26 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

SA INT  HELENA 

106 

8-  6. 

24 

3-  3. 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3-17 

28 

3-17 

28 

11-23 

32 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

284 

251 

SALYER  RANGtW  STATION 

106 

6-15 

23 

1-22. 

NONE 

NONE 

1-22 

23 

2-18 

2  8 

3-23 

32 

10-14 

30 

12-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

313 

205 

SA.%  RAFAEL 

102 

6-15 

31 

3-17. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  ROSA 

104 

9-29 

24 

1-  2 

NONE 

NONE 

1-  2 

24 

3-17 

28 

3-20 

32 

U-23 

3  2 

12-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

248 

SAWYERS  BAR  DANGER  STA 

10-13 

28 

10-13 

2  6 

10-22 

23 

NONE 

NONE 

• 

scot i a 

95 

9-30 

29 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-17 

32 

12-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

SHELTER  COVE 

" 

■ 

• 

" 

~ 

NUNE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

~ 

~ 

SONOMA 

106 

6-14 

24 

3-  3* 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3-17 

28 

3-20 

30 

10-15 

3  1 

11-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

209 

TRINITY  DAM  vISTA  PT 

100 

7-30 

21 

2-13. 

NONE 

NONE 

3-17 

22 

3-22 

28 

3-24 

31 

10-13 

30 

11-  8 

28 

12-26 

23 

NONE 

NONE 

284 

231 

203 

TULEL AKE 

94 

8-16. 

4 

1-  1 

3-23 

1  5 

4-20 

19 

4-29 

21 

6-  4 

25 

6-24 

32 

7-  2 

32 

9-12 

26 

10-13 

22 

10-14 

16 

10-14 

16 

205 

177 

167 

100 

8 

UK  I  AH 

111 

6-14 

24 

1-21. 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

3-17 

28 

3-17 

28 

10-14 

32 

11-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

211 

wEAVERV I LLE  RANGER  STA 

104 

7-30 

1 1 

1-20 

2-14 

1  6 

3-17 

20 

3-23 

2  3 

6-  3 

2  8 

6-  4 

3  1 

9-12 

31 

10-13 

23 

10-13 

23 

10-14 

20 

NONE 

211 

204 

132 

100 

wEEO  FIRE  DEPARTMENT 

97 

7-30 

7 

1-  1 

3-17 

15 

3-22 

19 

3-23 

2  2 

4-29 

28 

6-  4 

29 

9-12 

30 

10-14 

22 

10-14 

22 

1 1-24 

20 

12-27 

14 

2  6  5 

247 

205 

168 

100 

MlLLITS  1  NE 

102 

6-14 

22 

2-13. 

NONE 

NONE 

3-  3 

23 

3-17 

26 

5-  2 

3 ; 

10-13 

27 

10-13 

2  7 

10.14 

2  3 

NONE 

NONE 

225 

210 

164 

YREKA 

102 

7-30 

8 

1-  1 

1-20 

1  5 

3-17 

19 

3-17 

19 

4-20 

28 

6-  3 

32 

10-13 

29 

10-14 

25 

U-23 

2  3 

NONE 

NONE 

251 

177 

132 

^Af"DAMfctUTn 

-  i  .  »• 

ADIN  RANGER  STATION 

98 

7-29 

-  3 

11-24. 

4-19 

13 

4-29 

20 

4-29 

20 

6-  4 

26 

6-24 

30 

7-  2 

26 

7-  2 

26 

10-14 

22 

10-15 

19 

11-  8 

15 

203 

169 

168 

28 

6 

Li   TIlDAt.    DAM!. CD     CTAT  ln«i 

104 

7-30 

-  5 

1-  1 

4-20 

15 

4-29 

20 

4-30 

24 

6-  4 

25 

6-25 

32 

7-  2 

30 

9-  9 

2o 

10-10 

22 

10-15 

12 

10-15 

12 

176 

169 

163 

97 

7 

AUBURN 

104 

9-18. 

28 

12-29. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

2  8 

3-  5 

32 

12-20 

32 

12-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

290 

105 

8-  8. 

28 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

28 

3-  4 

32 

11-23 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

264 

BLUE   CANYON   i»B  AIRPORT 

87 

9-29. 

14 

3-  3 

3-  3 

14 

3-  3 

14 

3-17 

2  I 

4-19 

28 

4-19 

28 

10-13 

30 

11-22 

23 

11-22 

23 

NONE 

NONE 

250 

217 

177 

BOwMAN  DAM 

89 

6-14 

4 

3-  3 

3-17 

14 

3-20 

19 

3-20 

19 

4-20 

28 

4-2  1 

31 

10-13 

30 

11-22 

19 

11-22 

19 

11-22 

1  9 

NONE 

247 

247 

216 

175 

BROOK S  FARNHAM  RANCH 

111 

8-  7 

21 

1-21 

NONE 

NONE 

3-  4 

24 

3-20 

28 

4-20 

32 

10-15 

31 

1 1-25 

27 

12-28 

23 

NONE 

NONE 

299 

250 

178 

BURNEV 

7-30 

-  2 

1-  1 

4-19 

1  6 

4-20 

1  9 

4-29 

2  2 

6-  5 

28 

6-25 

30 

7-  2 

30 

10-  3 

27 

10-13 

1  8 

10-13 

18 

10-14 

15 

1  78 

176 

167 

120 

7 

CANYON  DAM 

8-  1  ♦ 

4 

2-13 

3-20 

1  1 

3-23 

20 

4-20 

2  3 

6-  2 

2  8 

6-  4 

32 

- 

- 

10-14 

24 

11-22 

20 

U-23 

12 

246 

244 

177 

- 

- 

CEnTERVIlLE  PH 

i 

m 

6-15 

22 

3-  3. 

NONE 

NONE 

3-  4 

24 

3-20 

28 

4-19 

32 

1 1-22 

32 

12-25 

28 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

298 

260 

217 

CHESTER 

95 

7-29. 

-  3 

3-  3 

3-20 

12 

4-20 

20 

4-29 

23 

6-  5 

28 

6-22 

32 

7-  2 

3  i 

9-10 

26 

10-15 

1  6 

10-15 

1  6 

10-15 

1  6 

209 

178 

169 

97 

10 

chico  experiment  sta 

111 

6-14 

24 

1-20 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

3-  3 

2  6 

3-20 

32 

11-23 

31 

12-26 

2  6 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

246 

CL  AflK  SBUR6 

105 

6-15 

24 

12-26 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

2  8 

3-  4 

28 

11-25 

31 

- 

12-26 

2  4 

NONE 

NONE 

- 

266 

CLEARLAKE  h[ GHL ANDS 

8-  8. 

16 

1-21 

1-21 

16 

3-17 

20 

3-17 

20 

4-29 

27 

5-  5 

32 

10-14 

32 

10-15 

27 

1  1-25 

24 

NONE 

NONE 

253 

169 

162 

inn 
100 

8-17. 

22 

3-  4 

NONE 

NONE 

3-  4 

22 

3-  4 

22 

3-20 

32 

11-22 

32 

12-25 

2  7 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

299 

296 

247 

COLUSA   1  SSw 

107 

8-17. 

25 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

27 

3-  4 

27 

11-25 

29 

12-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

266 

DA V  I S  i  WSh 

106 

6-15 

25 

12-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

26 

3-  4 

26 

11-25 

32 

12-28 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

266 

DEER  CREEK  POwER  HOUSE 

nf 

8-17. 

10 

3-  3* 

3-  4 

1  * 

3-  4 

1  4 

3-20 

24 

4-20 

27 

6-  3 

32 

9-14 

3  2 

10-13 

2  6 

1 1.25 

24 

12-26 

20 

NONE 

297 

250 

176 

103 

DE  SABLA 

100 

9-29. 

2 1 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

2  1 

3-20 

27 

4-20 

32 

10-13 

30 

1 1-23 

2  7 

12-26 

24 

NONE 

NONE 

298 

246 

176 

dobb ins  Colgate 

106 

8-  4 

26 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

28 

3-17 

31 

U-23 

32 

12-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

251 

DOwNIEVlLLE  HANGER  STA 

96 

9-30. 

14 

3-  3 

3-  4 

16 

3-  4 

16 

3-  5 

21 

4-20 

2  8 

4-21 

31 

10-13 

30 

10-15 

2  8 

12-27 

24 

NONE 

NONE 

297 

176 

175 

F  A^T    DbLv  DCtCQlinili 
C" J     r NtstwvulK 

106 

6-15 

21 

1-21 

NONE 

NONE 

3-17 

2  4 

3-20 

28 

3-23 

32 

11-22 

31 

1 1-23 

2  8 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

266 

248 

244 

FAIRFltLD  POLICE  STA 

103 

6-15. 

26 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

1-21 

26 

3-  4 

30 

11-24 

32 

12-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

341 

265 

FOLSOM  DAM 

107 

6-15 

26 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

1-20 

28 

3-  3 

30 

11-24 

32 

12-27 

2  b 

NONE 

NONE 

NONE 

341 

266 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

100 

8-  8. 

22 

3-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

22 

3-17 

28 

3-21 

32 

11-22 

30 

12-24 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

282 

246 

GRASS  VALLEY 

104 

8-  5 

19 

3-  3 

NONE 

3-  3 

19 

3-  4 

21 

3-17 

25 

3-21 

31 

GRASS  VALLEY  NO*  2 

10-13 

3  2 

11-12 

28 

1  1-24 

2  2 

NONE 

NONE 

HAT  CREEK  PH  NO  1 

101 

7-30 

0 

1-  1 

3-17 

16 

4-19 

20 

4-20 

22 

6-  4 

27 

6-25 

32 

7-  2 

32 

10-13 

2  1 

10-13 

2  1 

10-14 

19 

U-23 

14 

25  1 

178 

176 

131 

7 

JESS  VALLEY 

96 

7-29 

-  5 

2-13 

3-22 

16 

4-27 

it 

4-27 

1  8 

6-  4 

2  7 

6-24 

32 

7-  3 

io 

10-  3 

28 

10-14 

18 

10-14 

18 

U-23 

4 

246 

170 

170 

121 

9 

LAKEPOHT 

108 

8-  7 

21 

12-27. 

NONE 

NONE 

3-  3 

21 

3-20 

28 

4-20 

3  2 

10-13 

29 

11-23 

27 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

298 

248 

176 

LAKESHONE 

114 

6-14 

20 

1-10 

NONE 

1-10 

2  0 

3-  3 

21 

3-20 

2  7 

4-20 

32 

11-23 

32 

12-22 

26 

12-26 

2  4 

NONE 

NONE 

298 

277 

217 

LAKE  SPAULOlNG 

87 

9-  5. 

-  2 

3-  3 

3-20 

16 

3-20 

16 

4-21 

24 

4-21 

24 

9-12 

30 

9-14 

27 

10-15 

2  4 

11-22 

18 

12.28 

16 

263 

247 

177 

146 

LAKE  SPAULOlNG  DAM 

89 

8-18. 

5-  1 

32 

10-  7 

2  6 

10-  7 

26 

159 

LAS  PLUMAS 

108 

6-14 

30 

1-20 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

32 

NONE 

NONE 

MANZAN 1 T A  LAKE 

90 

7-30 

-  9 

1-  1 

3-21 

13 

3-25 

19 

4-20 

2  4 

6-  4 

2  8 

6-  4 

26 

7-  2 

3  2 

10-13 

24 

10-13 

24 

11-22 

12 

11-22 

12 

246 

242 

176 

131 

28 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1966 


Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

Station 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
be-low 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20°  or  below 

24°  or  below 

28  or  below 

t 

o 

Q 
A 

Highes 

Date 

Lowest 

Date 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 
Temp. 

© 

13 

Q 

Temp 

Date 

Temp. 

5 

MARYSV ILLE 
MC  CLOUD 
MINERAL 

MONT ICELLO  DAM 
MOUNT  SHASTA  WB  CITY 

109 
101 

92 
108 

97 

8-18 

8-15 

8-18. 

6-15 

8-15. 

27 

-  1 

27 
6 

1-22 
1-  1 
3-  3 

1 1-26. 

1-  1 

NONE 
3-17 
3-20 
NONE 
3-17 

15 
12 

16 

NONE 
3-20 
3-20 
NONE 
3-17 

20 
12 

16 

NONE 
4-20 
4-20 
NONE 
4-19 

22 
22 

21 

3-  3 

6-  4 
6-  4 

3-  4 

4-  20 

28 
27 
25 
28 
25 

3-  4 

6-  4 

6-24 
3-17 
6-  4 

31 

2  7 
32 
32 
30 

11-24 

7-  2 
7-  2 
11-26 
9-12 

3  2 
3  2 
29 

2  7 

3  2 

12-28 

10-  13 

9-1'. 

11-  26 
10-14 

28 
25 
26 
2  7 
2  3 

NONE 
10-14 
10-15 

NONE 
10-14 

23 

20 

2  3 

NONE 
11-23 

10-  15 
NONE 

11-  24 

16 

20 
20 

NONE 
11-23 
11-23 

NONE 
NONE 

16 
1  3 

251 
248 

248 
209 

252 

177 
178 

178 

300 
131 
102 
267 
177 

265 
28 
8 

254 
100 

NEVADA  CITY 

ORLANO 

OROVILLE 

PARADISE 

PLACERVlLLE 

98 
110 
110 
106 
101 

8-18 
6-15 
6-15 
8-18 
8-  7. 

18 
22 
27 
25 
19 

12-28. 
1-21 

12-26 
3-  3» 
3-  3 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

3-  3 
NONE 
NONE 
NONE 
3-  3 

19 
19 

3-17 
3-  3 
NONE 
NONE 
3-  4 

24 
24 

23 

4-20 
3-  4 
NONE 
3-  3 
3-20 

28 
26 

25 
28 

4-21 
3-  4 
3-  3 
3-  3 
3-22 

31 

26 
32 
25 

30 

10-  13 
12-26 

11-  23 
11-22 
11-22 

27 
3e 
3  2 
32 
31 

10-  13 
12-28 
12-26 
12-26 

11-  24 

2  7 
2  6 
27 
28 
2t! 

1  1-24 

NONE 
NONE 
NONE 
12-27 

24 
2  3 

12-27 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

18 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

299 

252 
298 

176 

299 

298 
249 

175 
297 
265 
264 
245 

PLACERV  ILLE  IFG 
PLAT  I NA 
PORTOLA 

OUINCY  RANGER  STATION 
RED  BLUFF  WB  AIRPORT 

102 
103 
100 
10* 
110 

6-  15 
8-  70 
8-15 

7-  30 

8-  6. 

23 

16 
-14 

10 
24 

3-  3 
1-19 
1-  2 
1-21* 
1-21 

NONE 
1-19 
3-20 
3-  4 

NONE 

16 
16 
14 

NONE 

3-  4 

4-  20 
3-  5 
NONE 

19 
17 

20 

3-  3 

3-  18 

4-  29 
4-27 
1-21 

23 
21 
22 
24 
24 

3-  4 

4-  19 
6-22 

5-  2 
3-  4 

27 
25 
28 
2  8 
26 

3-  17 

4-  27 
6-25 
6-22 
3-17 

32 
3  2 
3  2 
32 
30 

11-  22 
10-13 

7-  3 
7-13 

12-  28 

i. 
2  7 
30 
3. 
30 

12-27 
10-13 
7-15 
9-14 

NONE 

2  6 
27 
28 

28 

NONE 
12-22 
10-15 
10-14 

NONE 

2  2 
15 
20 

none 

NONE 
10-15 
10-14 

NONE 

15 

20 

NONE 
NONE 
10-15 
NONE 
NONE 

15 

209 

178 

223 

279 
169 
170 

296 
177 
23 
135 

250 
169 
8 
21 
286 

REDDING  FIRE  STA  NO  2 
ROCKLlN 

SACRAMENTO  «B  AIRPORT 
SACRAMENTO  WB  CITY 
SHASTA  DAM 

110 
109 
107 
107 
110 

8-  6. 
8-  9. 
8-  6. 
8-  6. 
8-  8 

26 
19 
28 
32 
30 

1-  1 
1-20 
12-27. 
1-20 
3-  2 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-20 
NONE 
NONE 
NONE 

19 

NONE 
3-  3 
NONE 
NONE 
NONE 

23 

1-  1 
3-  3 
3-  3 
NONE 
NONE 

2  6 
23 
28 

3-  4 
3-22 
3-  4 
1-20 
3-  3 

31 

3^ 
30 
32 
3  2 

12-25 

10-14 

12-24 
NONE 
12-22 

3l 

2  9 

3  2 

32 

NONE 

11-  23 

12-  27 

NONE 
NONE 

25 
26 

NONE 
12-26 
NONE 
NONE 
NONE 

2  3 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

298 

265 
299 

296 
206 
295 

294 

SIERRA  CITY 

SIERRAVILLE  RANGER  STA 
SODA  SPRINGS  1  E 
STONY  GORGE  RESERVOIR 
STRAWBERRY  VALLEY 

95 
97 
86 
109 
9* 

6-  14 

7-  30 
7-30 
6-14 
9-29. 

7 

-14 
-  9 

23 
13 

1-  2 
1-  2 
3-  4. 
1-21 
3-  3 

3-  4 

3-  17 

4-  19 
NONE 
3-  3 

16 
15 
16 

1  3 

3-  4 

4-  27 
4-20 
NONE 
3-  4 

16 

20 
1  7 

18 

3-  17 

4-  27 
4-21 
3-  3 
3-20 

21 
20 
22 
24 
23 

4-19 
6-  3 
6-  2 

3-  17 

4-  20 

28 
26 
2  8 
27 
2  6 

6-  3 
6-  4 
6-22 
3-20 
6-  2 

3  2 
30 
30 
31 
32 

9-14 
7-15 
9-12 
11-22 
10.15 

32 
31 
29 
3  2 
29 

11-  22 
9-12 
9-14 

12-  26 
11-22 

23 
2  8 
26 
2  5 
27 

11-22 
10-13 
10.13 
NONE 
1  1-24 

2  3 
2  3 
2  1 

2  4 

NONE 

10-  14 

11-  9 
NONE 
NONE 

18 

20 

NONE 
11-22 
11-22 
NONE 
NONE 

1  5 
8 

250 
217 

170 
203 

250 
169 
175 

249 

217 
101 
104 
284 
216 

103 
41 
82 
247 
135 

TURNTABLE  CREEK 
TWIN  LAKES 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

VACAVILLE 

VOLTA  POWER  HOUSE 

no 

82 

111 
103 

8-11. 
8-  1 

6-14 
8-  8. 

28 
-13 

21 
26 
20 

1-  1 
3-  3 
12-27. 
1-21 
3-  3 

NONE 
4-21 
NONE 
NONE 
NONE 

16 

NONE 
4-21 
NONE 
NONE 
3-  3 

16 

2  0 

NONE 
5-  1 
3-  3 
NONE 
3-  3 

24 
22 

20 

1-  1 

6-22 
3-21 
3-  3 
3-20 

28 
28 
27 
27 
2  8 

3-  5 

4-  20 
3-  4 
3-20 

32 

32 
29 
2  8 

9-14 
9-  8 
1  1-24 
10-13 

2  2 
31 
32 
31 

NONE 
9-14 
10-14 
12-26 
12-24 

22 
2o 
2  8 
26 

NONE 
9-14 

NONE 
NONE 

2  2 

lo-u 

NONE 
NONE 

20 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

173 

136 

6* 

207 
298 
279 

141 
265 
207 

WHI SKEYTOWN  RES 
WILLIAMS 
WILLOWS 
WINTERS 
WOODLAND  1  WNW 

107 
107 
110 
108 
109 

8-  8. 
8-18. 
6-15 
8-18. 

e-ie 

27 
26 
24 
27 
25 

3-  4. 
1-22 
1-21 
12-28. 
3-  3. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
1-21 
NONE 
NONE 

24 

3-  4 
3-  3 
3-  4 
1-18 
3-  4 

27 
27 
27 
27 
26 

3-17 
3-17 
3-17 

3-  4 
3-  4 

30 
31 
31 
29 
26 

11-  24 

12-  24 
12-24 

11-24 

11.25 

3  2 
32 
31 
29 
32 

NONE 
12-28 
12-28 
12-28 
12.28 

2  7 
28 
27 
2  7 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

300 
299 
344 
299 

252 
282 
282 
265 
266 

NORTHEAST  INTERIOR 
BASIN  03 

BOCA 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
CEDARVILLE 

CONNER  MEMORIAL  ST  PK 

96 
90 
93 
100 
90 

7-30 
7-29 
7-29 
7-30 
7-29 

-25 
-20 
-23 
8 

-10 

1-  2 

2-  11. 

1-  2 

2-  13. 
2-13 

4-  20 
6-  2 

5-  1 
3-17 
3-25 

14 
15 
16 
1  3 
16 

5-  1 

6-  3 
5-12 
4-19 
4-27 

20 
17 
19 

20 
20 

6-24 
6-25 
6-11 
4-19 
6-  3 

22 
24 
24 
20 
2  1 

6-25 
6-30 
6-25 
4-27 
6-24 

28 
27 
28 
28 
28 

6-30 
6-30 
6-26 
6-  3 
6-25 

30 
27 
32 
32 
31 

7-  1 
7-  1 
7-  1 
10-13 
7-  3 

29 
26 
32 
31 
28 

7-  3 
7-  1 
7-  3 

10-14 

7-  3 

22 
26 
23 
2b 
26 

7-  3 
7-  3 
7.  3 
10-15 
10.13 

22 
15 
23 
2  1 
24 

9-14 
7-  3 
9-14 
11-23 
10-14 

17 
15 
15 

20 
20 

10-  5 
7-  3 
9-14 

11-  24 
U-22 

16 
15 
15 
13 
1  1 

168 
31 
136 
252 
242 

136 
30 
125 
218 
170 

9 
8 
22 
179 
132 

8 
1 
8 

170 
9 

1 
1 

5 

132 
8 

DOYLE  5  SSE 

FLEMING  FISH  AND  GAME 

FORT  B I  DWELL 

MEYERS  *  SW 

MONO  LAKE 

103 
100 
96 
90 
95 

7-30 

7-  29 

8-  16. 
7-29 
7-28 

4 

-  1 

3 

-  9 

5 

1-  2. 
1-  2 
3-  3 
3-  4 
1-  1 

3-22 
3-22 

3-  17 

4-  19 
3-  4 

15 
15 
10 
1  3 
12 

3-23 

3-  23 

4-  20 
4-20 
4-20 

20 
20 
20 
19 
20 

4-27 
4-20 

4-  27 

5-  1 
4-27 

24 
24 
22 
23 
24 

4-29 
6-  2 
6-  4 
6-11 
4-27 

27 
26 
28 
27 
24 

6-  3 
6-  2 
6-  4 
6-24 
5-12 

29 
26 
28 
30 
29 

9-12 
9-11 
10.  3 
7.13 
9.14 

3  2 
30 
3  2 
31 
30 

10-14 
10-  4 
10.  4 

10-13 

21 
27 
27 

28 

10.14 
10.14 
10.13 

10.14 

21 
16 
21 

23 

11-  9 
10-14 

10-  14 

11-  9 

15 
18 
16 

18 

11-  9 
11-23 

10-  14 

11-  23 

15 
15 
16 

16 

232 
246 
211 

264 

231 
205 
177 

203 

170 
177 
169 

170 

168 
124 
122 

169 

101 
101 
121 
19 
125 

SOUAw  VALLEY 
SUSANV1LLE  AIRPORT 
TAHOE  CITY 
TERMO 

TRUCKEE  RANGER  STATION 

93 
101 
88 
97 
93 

7-  30 

8-  10 
7-30 
7-29 
7-30 

-10 
•  6 

0 

-15 
-  8 

3-  3. 

1-  1 
3-  3 

2-  13 

3-  3. 

3-23 
3-17 

3-  20 

4-  29 
4-20 

15 
12 
1  1 
16 
16 

4-20 
4-20 

3-  23 

4-  30 
4-27 

17 

20 
20 
20 
19 

6-  4 
4-27 
4-27 
6-  4 
4-29 

21 

22 
22 
2  1 
23 

6-24 
4-29 
6-  3 
6-  5 
6-24 

28 
25 
27 
26 
2  8 

6-24 
6-  4 
6-  4 
6-24 
6-25 

28 
30 
31 
32 
30 

7-  3 
10.  3 
9-14 
7.  2 
7.  3 

29 
32 
27 

215 

28 

9-14 
10-14 
9-14 
7-  2 
7-  3 

24 
19 
27 
28 
2  8 

9-14 
10.14 
10.13 
9.  9 
9-14 

24 
19 
23 
2  4 
2  3 

10-15 
10-14 
1  1-22 
10-14 
10-14 

18 
19 
1  1 
18 
17 

11-23 
1  1-23 
11-22 
10-15 
10-15 

1 
10 
11 
10 
15 

245 
251 
247 
169 
176 

178 
177 
244 
167 
170 

102 
170 
169 
97 
138 

82 
168 
103 

27 
9 

9 
121 
102 
8 
8 

WOODFORDS 

97 

7-29 

7 

3-  3. 

3-  4 

10 

4-21 

20 

4-21 

20 

4-27 

27 

4-28 

30 

10*13 

25 

10-13 

25 

10-14 

2- 

11-23 

15 

11-23 

15 

264 

216 

176 

169 

168 

»       *  . 

CENTRAL  COAST 
DRAINAGE  04 

AVILA  BEACH 
BEN  LOMOND  NO  2 
BERKELEY 
BURL INGAME 
CARMEL  VALLEY 

100 
101 
93 
101 
101 

10-31 
6-14 
9-28 
6-13 
9-28 

33 
21 
32 
30 
24 

12-31. 

2-15. 

1-  2 
12-28. 

1-18 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
2-15 
NONE 
NONE 
1-18 

21 
24 

NONE 
3-17 
NONE 
NONE 
3-  3 

2  8 
28 

NONE 
6-  2 
1-  2 
3-  3 
3-21 

31 
32 
32 
32 

NONE 
10-13 

NONE 
12-28 
12.26 

30 

30 
31 

NONE 
10-17 
NONE 
NONE 
12-28 

27 
26 

NONE 
12-31 
NONE 
NONE 
NONE 

24 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

319 

214 

300 

133 

300 
280 

CROCKETT 
GILROY 

HALF  MOON  BAY 
HOLLISTER 
KING  CITY 

101 
106 
69 
100 
104 

6-15. 
6-15 
10-  9. 
6-14 
6-14 

28 
23 
32 
23 
20 

1-  2 
1-21 
3-  3. 
1-21 
12-29 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-23 
NONE 

1-  21 

2-  15 

2- 

23 
24 

1-  2 
3-  4 
NONE 
3-  3 
3-  4 

28 
28 

26 
27 

3-  3 
3-  4 
3-  3 
3-17 
3-17 

31 
28 
32 
32 
29 

12-28 
11-23 
NONE 
1 1-24 
10-15 

30 
32 

31 
32 

NONE 
12-27 

NONE 
12-27 
12-25 

26 

27 
26 

NONE 
NONE 
NONE 
12-28 
12-27 

24 
23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
12-29 

2  0 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

341 
315 

296 

299 
296 

300 
264 

252 
212 

L IVERMORE   2  SSw 
LOS  GATOS 

MARTINEZ  FIXE  STATION 
MONTEREY 

MORRO  BAY  FIRE  DEPT 

107 
102 
10* 
94 
101 

6-15 

6-14. 

6-14 

9-28 

9-29 

25 
26 
29 
34 
32 

12-28. 
12-28 
12-28. 
1-  2 
1-21. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

3-  3 
3-  3 

NONE 
NONE 
NONE 

25 
28 

3-20 
3-  4 
3-  3 
NONE 
1-21 

31 
30 
30 

32 

11-25 

11-  25 

12-  26 
NONE 
NONE 

31 

32 
31 

12-28 
12-27 
NONE 
NONE 
NONE 

25 
26 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

300 
299 

250 
266 
298 

MOUNT  DIABLO  N  GATE 
MOUNT  HAMILTON 
NACIMIENTO  DAM 
NEWARK 

OAKLAND   WB  AIRPORT 

107 
90 

109 
97 
92 

8-  7 
8-  8. 

8-  8 
6-15. 

9-  27. 

28 
20 
24 
30 
34 

3-  3» 

3-  4. 

2-13. 
1-  2 
12-28 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
3-  4 
NONE 
NONE 
NONE 

20 

NONE 
3-  4 
2-13 
NONE 
NONE 

20 
24 

3-  3 
3-17 
3-  4 
NONE 
NONE 

28 
28 
27 

3-  4 
3-21 
3-21 
3-  3 
NONE 

32 
30 
32 
32 

NONE 

11-  22 

12-  25 

NONE 

30 
32 

NONE 

12-27 
NONE 
NONE 

27 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

298 

246 
279 

PALO  ALTO  CITY  HALL 
PASO  ROBLES 
PASO  ROBLES  FAA  AP 
PINNACLES   NAT  MONUMENT 
PISMO  BEACH 

100 
105 
111 
107 
100 

6-14 
8-  5. 
6-14 

8-  6 

9-  28 

26 

20 
22 
21 
32 

1-21 
1-18 
1-18 
1-21. 
12-28. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
1-18 
NONE 
NONE 
NONE 

20 

NONE 
3-  4 
3-  3 
3-  3 
NONE 

24 
24 
23 

1-24 
3-25 
3-17 
6-  1 

NONE 

28 
28 
27 
2  8 

3-  4 

4-  21 
3-25 
6-  1 
1-23 

30 
32 
32 
28 
32 

11-24 
10-14 

10-  19 

11-  9 

12-  28 

3  2 
2V 
3  1 
32 
32 

12-27 
10-17 
12-27 
1  1-24 

NONE 

2  8 
2  8 
28 
2  7 

NONE 
12-27 

NONE 
12-27 

NONE 

2  2 
24 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

2  98 
299 

337 
206 
2  85 
176 

265 
176 
208 
161 
339 

POINT  PIEDRAS  bLANCAS 
PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 
PRIEST  VALLEY 
REDWOOD  CITY 
RICHMOND 

78 
105 
104 
104 

95 

4-14 
6-14 
6-14 
6-13 
9-29. 

37 
23 

14 

28 
32 

3-  3 
12-28. 
1-21 
1-21 
12-28 

NONE 
NONE 
3-  3 
NONE 
NONE 

16 

NONE 
NONE 
3-  4 
NONE 
NONE 

18 

NONE 
1-21 
3-21 
NONE 
NONE 

24 
24 

NONE 

3-  18 

4-  29 
1-21 
NONE 

28 
26 
2  8 

NONE 
3-20 
6-  3 
3-17 
NONE 

32 
32 
32 

NONE 

11-  24 

9-12 
U-25 

12-  28 

32 
3t 
32 
3. 

NONE 
11-25 
10-14 

NONE 
NONE 

26 
27 

NONE 
12-26 
11-25 

NONE 
NONE 

23 
24 

NONE 
NONE 
12-27 
NONE 
NONE 

1  8 

NONE 
NONE 
12-28 
NONE 
NONE 

16 

300 

2  98 

341 

249 

252 
168 

249 
101 
25  3 

SAINT  MARYS  COLLEGE 
SALINAS  2  E 
SALINAS   FAA  AP 

103 
99 
9'7 

6-14 
9-28 
9-28 

22 
27 
26 

1-21 
12-28* 
12-28 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

3-  3 
NONE 
NONE 

23 

3-  4 
3-  3 
1-20 

27 
28 
27 

4-20 
3-17 
3-17 

32 
31 
31 

11-  9 

12-  25 
12-25 

31 

32 

32 

U-25 
12-27 
12-27 

27 
2  7 
2  1 

12-27 

NONE 
NONE 

24 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

299 

266 
299 
341 

203 
283 
283 

See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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Table  3— Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1966 


Last  spring  minimum  of 


Station 

Highest 

Date 

Lowest 

Date 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24°  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20°  or 
below 

16°  or 
below 

o 
01 

s 

0 

J! 

c° 
o 

0 
$ 

xt 

c° 

C9 

28°  or  below 

32°  or  below 

Date 

Temp. 

© 
Q 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Date 

1  Temp.  | 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

 .    

SAN  ANTONIO  MISSION 

1  10 

h- 

B. 

19 

1 

-20 

NONE 

2-  9 

20 

3-  3 

22 

3- 

22 

27 

6- 

2 

31 

10 

-15 

31 

1 1 

-26 

2b 

12-27 

22 

NONE 

NONE 

2  99 

249 

135 

S  F   RICHMOND  SUNSET 

« 

9-28 

36 

1 

-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FRANC  I SCU   »B  AP 

9  5 

6-13 

30 

1 

-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

31 

12 

-28 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

95 

9-28 

39 

3 

-  i 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

9  3 

9- 

26 

28 

12 

-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

28 

3- 

20 

32 

12 

-26 

29 

12 

-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

281 

SAN  JOSE 

99 

6- 

14 

28 

12 

-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

2 

28 

3- 

3 

30 

12 

-26 

32 

12 

-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

360 

298 

SAN  LUIS  OBISPO  POLY 

9  8 

1  1- 

2. 

32 

3 

-  4. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  MATEO 

97 

9- 

tf>. 

3- 

1 

-  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

Santa  clara  university 

100 

6- 

14. 

30 

3 

-  3. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

30 

12 

-27 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

SANTA  (.RUZ 

97 

9-28 

26 

1 

-21 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

28 

3- 

17 

32 

1  2 

-27 

27 

12 

-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

285 

UP  ft  SAN  LEANORO  FILTER 

90 

t 

1  9 

28 

1 

-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

2 

28 

3- 

5 

30 

12 

-26 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

— j a i  ui  iT    roccB     ,>  etc 
waLfiU  I    t,Htfc>>    c  tit 

104 

_ 

1 5 

22 

1 

-21 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3- 

17 

28 

3- 

22 

32 

10 

-15 

32 

1  1 

-25 

26 

12-27 

2A 

NONE 

NONE 

99 

253 

207 

«AT50NVlLLE  WATERWORKS 

.    .  . 

96 

9> 

29 

28 

12 

-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

28 

3- 

17 

32 

1  1 

-25 

3  1 

12 

-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

253 

DRAINAGE  OS 

ANTIOCH  FIBREBOARD  mL 

104 

6- 

15. 

2  7 

1 

-18 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

18 

27 

3- 

A 

29 

1  1 

-25 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

266 

ANTlOCh  PUMP  I NG  PL  3 

1  06 

6- 

15 

2* 

1 

-21 

NONE 

NOME 

1-21 

24 

3- 

4 

27 

3- 

A 

27 

1  1 

-25 

32 

12 

-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

266 

ASH  MOUNTAIN 

10B 

'  - 

1  6  ♦ 

25 

1 

-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

4 

26 

3- 

17 

32 

1  2 

-22 

30 

12 

-28 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

358 

260 

AUBERRY   1  NNE 

10* 

8  - 

6* 

22 

i : 

-27. 

NONE 

NONE 

2-11 

29 

3- 

17 

27 

3- 

1  7 

27 

1  1 

-23 

32 

1  1 

-25 

27 

12-27 

22 

NONE 

NONE 

319 

253 

251 

BAKERSFIELD  mB  AIRPORT 

1  L  0 

H- 

9 

2  9 

12 

-28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

32 

12 

-27 

3  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

BAlCh  POhER  HOUSE 

1  ut 

6- 

15 

26 

1 

-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

2 

28 

3- 

4 

32 

12 

-27 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

6L ACKWELL S  CORNER 

2  6 

3 

-  2. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

2 

26 

3- 

21 

32 

11 

-25 

32 

12 

-25 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

249 

BUTTONHLLO* 

1  OB 

6- 

16 

24 

1 

-18* 

NONE 

NONE 

1-18 

24 

3- 

4 

2  7 

3- 

4 

27 

11 

-26 

28 

11 

-26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

267 

267 

CAlAvERAS  BIG  TREES 

92 

8- 

7 

1  1 

2 

-  8 

3-  4 

14 

3-17 

20 

4-20 

29 

9- 

21 

28 

6- 

3 

29 

9 

-13 

3  1 

10 

-13 

26 

10-15 

22 

12-26 

16 

12-26 

16 

297 

284 

178 

175 

102 

CAMP  PARDEE 

108 

8- 

7. 

30 

3 

-3* 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

30 

12 

-27 

3  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

CATHEYS  VY   BULL   RUN  RH 

10- 

'- 

16. 

3 

-  3 

NONE 

NONE 

3-  3 

22 

3- 

17 

28 

3- 

17 

28 

1  1 

-23 

32 

12 

-23 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

28  1 

251 

CHERRY   VALLEY  DAM 

9  7 

6- 

6  . 

9 

3 

-  3 

3-  4 

16 

3-  4 

16 

4-19 

24 

9- 

20 

26 

9- 

21 

30 

10 

-13 

32 

11-23 

21 

12-26 

16 

12-26 

16 

297 

297 

218 

175 

COALINGA 

107 

B- 

9 

2  3 

1 

-21 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

3- 

A 

27 

3- 

1  7 

31 

1 1 

-29 

3  1 

12 

-27 

2  7 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

341 

298 

252 

CORCORAN  IRRIG  OIST 

1  09 

H- 

10. 

25 

1 

-21. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

28 

3- 

9 

28 

1 1 

-25 

32 

12 

-28 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

266 

DENAIR  3  NNE 

106 

6- 

1  9 

2  3 

1  2 

-27 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

3- 

4 

25 

3- 

A 

25 

10 

-19 

30 

1  1 

-24 

28 

12-27 

23 

NONE 

NONE 

341 

265 

224 

DUDLEYS 

99 

6* 

12 

1 

-  2 

3-  3 

1  6 

3-  4 

ie 

3-21 

24 

6- 

3 

28 

6- 

3 

26 

9 

-13 

30 

10 

-  1  3 

28 

10-14 

24 

12-27 

16 

12-27 

16 

299 

298 

207 

132 

102 

ELECTRA  po»'ER  HOUSE 

107 

6- 

1  5  . 

24 

1 

-20 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

3- 

9 

28 

3- 

17 

30 

1  1 

-29 

32 

12 

-27 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

252 

FIVE  POINTS  5  SSW 

106 

8- 

9. 

23 

1 

-18 

NONE 

NONE 

1-18 

23 

3- 

9 

28 

3- 

4 

28 

1  1 

-29 

32 

12 

-26 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

265 

FRESNO  MB  AIRPORT 

1  06 

7- 

23« 

25 

I 

-25* 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

26 

3- 

17 

31 

12 

-2  7 

29 

12 

-26 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

265 

FRIANT   GOVERNMENT  CAMP 

1  10 

" 

29 

3 

-  3. 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3- 

5 

28 

3- 

21 

32 

11 

-2  5 

32 

12 

-29 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

249 

GIANT  FOREST 

90 

B- 

7 

5 

3 

-  3 

3-  4 

12 

3-  5 

19 

4-20 

22 

9- 

21 

2  8 

5- 

31 

32 

9 

-19 

31 

1  1 

-23 

21 

11-23 

21 

12-26 

14 

12-26 

1  4 

297 

296 

217 

216 

106 

GLENNVILLE 

1 0  0 

8- 

6 

17 

1 

-22. 

I.ONE 

3-  4 

20 

3-17 

22 

9- 

21 

27 

6- 

3 

32 

9 

-19 

32 

10 

-14 

28 

11-25 

24 

12-24 

20 

NONE 

295 

253 

176 

103 

GRANT  GROVE 

8  - 

6- 

7. 

6 

3 

-  3 

3-  4 

10 

4-19 

20 

4-20 

24 

9- 

20 

24 

5- 

31 

31 

9 

-19 

31 

1  1 

-21 

26 

11-23 

1  8 

11-23 

1  8 

12-26 

14 

297 

218 

217 

2  15 

106 

HANFORD 

lob 

8- 

9 

23 

1 

-20 

NONE 

NONE 

1-20 

23 

3- 

9 

28 

3- 

9 

28 

1  1 

-25 

30 

12 

-27 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

266 

HETCH  HETCHY 

95 

8- 

1  8  . 

14 

3 

-  3 

3-  3 

19 

3-  4 

17 

3-  4 

1  7 

3- 

17 

28 

4- 

20 

30 

10 

-19 

32 

1  1 

-23 

26 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

296 

251 

177 

HUNTINGTON  LAKE 

83 

. 

6. 

0 

3 

-  3 

4-19 

13 

4-20 

17 

4-23 

24 

5- 

12 

26 

6- 

3 

30 

9 

-13 

31 

10 

-13 

27 

11-21 

20 

11-21 

20 

11-23 

12 

218 

215 

212 

159 

102 

I  OR  I A 

103 

7- 

18 

25 

3 

-  3. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

27 

3- 

17 

32 

1  1 

-23 

32 

12 

-27 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

2»l 

KERN  RIVER   PH  NO  1 

1  0  9 

6- 

7 

32 

1 

-15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

15 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

KERN  RIVER  Ph  NO  3 

106 

8- 

6. 

20 

1 

-21 

NONE 

1-21 

20 

2-14 

22 

3- 

3 

25 

3- 

22 

32 

11 

-23 

32 

11 

-25 

27 

NONE 

267 

246 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW 

108 

8- 

18* 

22 

1 

-26 

NONE 

NONE 

1-26 

22 

3- 

3 

28 

3- 

9 

29 

1  1 

-29 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

265 

KETTLEMAN  STATION 

110 

6- 

9 

28 

12 

-31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

32 

12 

-28 

32 

12 

-31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

KNIGHTS  FERRY  2  SE 

106 

6- 

15 

23 

1 

-21. 

NONE 

NONE 

3-  4 

24 

3- 

17 

27 

3- 

2  2 

31 

1 1 

-29 

32 

12 

-27 

29 

12-27 

2* 

NONE 

NONE 

298 

285 

247 

LE  GRAND 

104 

7- 

23 

25 

3 

-  3. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

2  9 

3- 

17 

1 1 

-29 

31 

12 

-27 

2  7 

252 

LEMON  COVE 

108 

6- 

19 

27 

12 

-26. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

27 

3- 

4 

31 

12 

-16 

30 

12 

-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

267 

LINDSAY 

106 

6- 

15 

26 

3 

-  4. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

26 

3- 

17 

32 

1  1 

-27 

32 

12 

-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

255 

LODI 

105 

6  - 

1  9 

24 

1 

-20 

NONE 

NONE 

1-20 

24 

3- 

4 

26 

3- 

17 

32 

1  1 

-29 

31 

12 

-27 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

29b 

252 

LOS  BANCS 

106 

8- 

2* 

23 

1 

-17 

NONE 

NONE 

1-21 

24 

3- 

4 

27 

3- 

4 

27 

11 

-29 

30 

12 

-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

265 

MADERA 

109 

6- 

15 

27 

1 

-24 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

28 

3- 

2  0 

3t. 

11 

-23 

32 

12 

-28 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

246 

MANTECA 
MAR  I COPA 

MERCED  FIRE  STATION  2 
MODESTO 

105 

6- 

1  5 

27 

i; 

-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

02 

2  8 

3- 

04 

32 

11 

-24 

31 

12 

-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

329 

265 

109 

P- 

9+ 

n 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

27 

ii 

12-  9 

29 

12 

-26 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

106 

7- 

23* 

24 

12 

-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

1  1 

28 

3- 

29 

11 

-29 

32 

12 

-27 

28 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

319 

265 

1  L  7 

6- 

19 

26 

-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

1 1 

2  8 

3- 

A 

3  1 

10 

-19 

32 

12 

-2  7 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

319 

224 

NEWMAN   2  ... 

NORTH  FORK  RANGER  STA 

OAKDALk   WOOOwARD  DAM 

ORANGE  COVE 

PANOCHE  CREEK 

106 

6- 

19 

23 

1 

-21 

NONE 

NONE 

1-21 

23 

3- 

4 

28 

3- 

4 

2b 

11 

-24 

31 

12 

-27 

2b 

NONE 

One 

ONE 

298 

265 

102 

8- 

20 

3 

-  3 

NONE 

3-  3 

20 

3-  4 

24 

3- 

17 

28 

20 

32 

10 

-1  3 

32 

11 

-23 

27 

- 

NONE 

NONE 

m 

251 

176 

107 

6- 

15 

3* 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3- 

17 

2  8 

3- 

20 

3  1 

1 1 

-2  3 

3  1 

12 

-27 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

248 

107 

B- 

8. 

?o 

* 

4. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

2  8 

3. 

1  7 

32 

12 

-2  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

285 

105 

8- 

3 

7 

24 

1 

-18 

NONE 

NONE 

1-18 

24 

2- 

1  1 

27 

3- 

A 

31 

12 

-25 

31 

12 

-28 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

296 

PORTERVILLE 
POSEY  3  E 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 
SAN  LUIS  DAM 
SONORA  RS 

106 

6- 

16. 

27 

1 

-18 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

28 

3- 

A 

2  8 

12 

-2  7 

3  1 

12 

-28 

2b 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

298 

92 

8- 

A 

9 

3 

-  2 

3-  3 

12 

3-  4 

19 

3-  6 

2  2 

9- 

20 

2  8 

9- 

23 

3  2 

10 

-19 

31 

1  1 

-23 

2b 

12-26 

24 

12-27 

19 

12-27 

14 

299 

298 

295 

217 

17* 

9  6 

8- 

9. 

17 

3 

-  3 

NONE 

3-  3 

17 

3-  3 

1  7 

3- 

A 

26 

3- 

21 

31 

11 

-22 

3  2 

12 

-26 

2  3 

12.26 

23 

NONE 

NONE 

298 

297 

246 

106 

6- 

1 5 

26 

1 

-26. 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

26 

26 

3- 

4 

31 

12 

-2  5 

3. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

1  06 

8- 

16. 

21 

3 

-  3 

NONE 

3- 

22 

3- 

22 

1  1 

-2  3 

12 

-22 

2g0 

275 

246 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 
STOCKTON  WBAP 
STOCKTON  FIRE  STATION 
TEmACHAPI 

tejon  hancho 

106 

I  6 

9 

3 

-  3« 

3-  4 

16 

3-  4 

16 

3-  4 

16 

9- 

19 

26 

6- 

3 

3  1 

9 

-  19 

3  1 

10 

-15 

2b 

11-23 

22 

12-26 

1  9 

12-26 

1  4 

297 

297 

264 

179 

103 

6- 
6- 

1A 
15 

26 

7  5 

1 
1 

-21 
-20. 

NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

2- 
3- 

1  1 

3 

2  7 
26 

3- 
3- 

17 
4 

32 
32 

12 
11 

-2  ? 
-24 

31 
3  1 

12 
12 

-26 
-27 

2  b 
2  b 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

320 
299 

285 
265 

9  6 

8- 

6. 

1  1 

12 

-27 

NONE 

3-  4 

2  0 

3-  4 

2  0 

3- 

17 

2  6 

9- 

23 

32 

10 

-15 

30 

10 

-16 

28 

11-25 

2  2 

12-24 

18 

12-27 

13 

295 

266 

213 

175 

2  7 

12 

-28 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

21 

28 

3- 

17 

31 

12 

-2  3 

2  b 

12 

-23 

2  b 

NONE 

NONE 

NONE 

336 

281 

THREE  RVR5  EDISON  PM  2 
TIGER  CREEK  Ph 
TRACY  CAHBONA 

tracy  pumping  plant 
VI  sal  I  a 

106 

6- 

15 

29 

2 

-11 

NONE 

NONE 

2-11 

24 

3- 

3 

26 

3- 

9 

29 

11 

-25 

3t 

12 

-28 

2  6 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

266 

101 

8- 

9. 

3 

-  3 

NONE 

3-  3 

23 

3- 

9 

27 

3- 

21 

32 

11 

-2  3 

3  1 

12 

-25 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

247 

1'.  ' 

8- 

19 

27 

2 

-14. 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

2  8 

3- 

9 

2  b 

12 

-2  6 

3  1 

12 

-28 

2  B 

NONE 

NONE 

NONE 

297 

1  ..9 

6- 

1A 

2  ) 

1 

-18 

NONE 

NONE 

1-18 

2) 

3- 

9 

25 

3- 

9 

2  5 

11 

-25 

!. 

12 

-2  8 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

266 

106 

6- 

15 

2  9 

1 

-23. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

3  2 

12 

•29 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

300 

"ASCO 

YOSEMITE   NATIONAL  PAhk 

110 

lo  ) 

6- 
8- 

1' 

6 

1- 

12-29 
1-  2. 

3-  - 

15 

NONE 
3-  A 

15 

NONE 
3-  4 

15 

1- 

3- 

2  5 
22 

27 
26 

3- 
6- 

4 

3 

30 
32 

12 
10 

-27 
-13 

30 
3  1 

12 
10 

-28 
-14 

2  7 

26 

NONE 
12-23 

23 

NONE 
12-26 

18 

NONE 
12-27 

1  5 

298 

297 

294 

337 
206 

298 
132 

SOUTH  COAST 

DRAINAGE  06 

ALPINE 

AVALON  PLEASURE  PIER 
BARRETT  DAM 

BEAUMONT   PUMPING  PLANT 
BIG  BEAR  LAKt 

LOO 
90 

9- 
4- 

c  3 
1  5 

2H 
93 

3-  3 
3-  6. 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

3-  3 

NONE 

2  8 

3-  3 

NONE 

2B 

12-28 
NONE 

30 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

300 

103 

lo) 

9- 
6- 

2- 
15 

2- 

2  2 

12-29. 
3-  3 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

2-  15 

3-  4 

2  9 
23 

2- 
3- 

20 
4 

28 
23 

3- 
3- 

10 
5 

3  2 
32 

11-24 
U-23 

30 
26 

12-28 
1  1-23 

25 
2  6 

12-29 
12-28 

24 
2  9 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

317 
299 

311 

269 

259 
263 

MB 

8- 

7. 

-  6 

2-  9 

3-  4 

4 

4-20 

18 

4-28 

2  9 

4- 

30 

2  8 

17 

3  2 

9-  1 

32 

10-14 

2  7 

10-15 

2  2 

U-23 

1  7 

1  1-24 

1  1 

265 

217 

170 

167 

76 

BON  I TA 

bURBANK    VALLtY   PMP   PL  T 
CABRILLO  NAT  MONUMENT 
CACHUMA  DAM 

97 
» 

11- 
11- 

1 
1 

1  5 

2  5 

31 

9  1 

12-28 

12-28. 

12-29. 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

3-  * 

NONE 
NONE 

31 

12-14 
12-26 

NONE 

31 
3  1 

12-28 

NONE 
NONE 

.i 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 

285 

1'  . 

6- 

2  8 

12-29. 

NONE 

NONE 

NONE 

1- 

?9 

28 

3- 

3 

32 

12-25 

30 

12-29 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

339 

297 

First  fall  minimi'm  of 


Number  of  days 
between  dates 


See  Reference  Notes  Following  SlaHon  Index 


Table  3 — Continued 


TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 


CALIFORNIA 
1966 


of 

Number  of  days 

Last  spring  minimum  of 

first  fall  minimum 

between  dates 

16°  or 

20°  or 

24°  or 

28°  or 

32 

J  or 

32°  or 

28°  or 

24°  or 

20°  or 

16°  or 

t 

S 

* 

Station 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

below 

a 

-S 

JU 

Ja 

A 

ghes 

a> 
15 

iwosl 

© 

1 

imp 

>mp. 

trap,  j 

15 

a 
E 

a 

S 

a> 

Q. 
E 

© 

>mp 

15 

(mp. 

1 

E 

© 

■mp. 

o 

0 

o 

o 

0 

X 

Q 

Q 

l§ 

E- 

(5 

E- 

Q 

Q 

* 

a 

&s 

Q 

E- 

Q 

H 

".1 

CN 

S3 

CAMPO 

100 

9 

-2  3 

16 

1-22 

1-22 

16 

2-14 

20 

3-  3 

24 

4-22 

27 

6- 

3 

32 

10- 

15 

2  9 

1  1  -24 

26 

11-25 

2  4 

NONE 

NONE 

267 

216 

134 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

10* 

9 

-23. 

25 

2-14 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

26 

3- 

26 

12- 

24 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

295 

CHULA  VISTA 

96 

11 

-  2 

35 

12-31. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CLAREMONT  POMONA  COL 

29 

3-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

29 

12- 

26 

3. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

CORONA 

102 

9 

-23 

28 

3-  3. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

2  8 

3- 

3 

28 

12- 

27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

CULVER  CITY 

100 

1  1 

-  1 

35 

12-27. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

CUYAMA 

103 

8 

-10. 

16 

12-27 

NONE 

3-  4 

19 

3-17 

23 

3-25 

28 

4- 

22 

32 

10- 

14 

30 

1 1-25 

25 

11-26 

24 

12-27 

16 

12-27 

16 

298 

254 

245 

175 

CUYAMACA 

6 

-16 

3-  3. 

3-  3 

15 

3-  3 

1  5 

3-  4 

3-  5 

28 

5- 

12 

32 

10- 

15 

25 

10-15 

11-24 

1 1-24 

2  0 

NONE 

266 

265 

224 

156 

DRY  CANYON  RESERVOIR 

105 

6 

-15 

25 

12-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

27 

3- 

4 

27 

12- 

24 

3t 

12-25 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

295 

EL  CAP1TAN  DAM 

103 

9 

-24 

30 

2-13 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

14 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

ELSINORE 

106 

8 

-  5 

23 

1-22 

NONE 

NONE 

2-14 

24 

3-  4 

2  7 

3- 

4 

27 

11- 

.i 

30 

12-27 

2  6 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

264 

E5C0N0ID0 

95 

8 

-  2. 

28 

2-14. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

2  8 

3- 

4 

31 

12- 

2  7 

3  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

FONTANA  KAISER 

102 

9 

-16. 

30 

3-  4 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

GILLESPIE  FIELD 

96 

1  1 

-  1. 

26 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

28 

3- 

4 

29 

12- 

27 

3^ 

12-28 

2  7 

NONE 

NONE 

NONE 

317 

298 

HENSHAW  DAM 

104 

6 

-15 

13 

3-  3 

3-  3 

13 

3-  3 

13 

3-  3 

13 

3-10 

28 

4- 

22 

32 

10- 

15 

31 

11-24 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

259 

176 

IDYLLWILD  RANGER  STA 

95 

8 

-  5 

3 

3-  3 

3-  4 

12 

3-  4 

12 

4-21 

23 

5-31 

27 

6- 

8 

3  1 

9- 

12 

30 

10-13 

26 

10-15 

24 

11-  9 

2  0 

11-23 

1  2 

264 

250 

177 

135 

96 

JULIAN  WYNOLA 

98 

6 

-14 

20 

2-15* 

NONE 

2-15 

20 

3-  4 

22 

4-20 

28 

4- 

2  1 

30 

10- 

22 

32 

U-25 

27 

12-27 

2. 

NONE 

NONE 

298 

219 

184 

LAGUNA  BEACH 

93 

1  1 

-  1 

30 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

30 

12- 

27 

3. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

LA  MESA 

97 

1  1 

-  1 

34 

12-29. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOMPOC 

97 

10 

-31 

28 

12-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

32 

12- 

2  4 

3  2 

12-27 

2  8 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

LONG  BEACH 

98 

11 

-  1 

39 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LONG  BEACH  WB  AP 

101 

1  1 

-  1 

34 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  wB  AIRPORT 

101 

1  1 

-  1 

37 

1-21 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

100 

11 

-  1 

39 

1-23. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

MILL  CREEK  NO  2 

103 

6 

-15 

29 

12-27,. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

29 

12- 

27 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

MT  BALDY  NOTCH 

83 

8 

-  7 

8 

1-17 

3-  4 

10 

3-  4 

10 

4-20 

24 

5-10 

28 

6- 

8 

30 

10- 

14 

2  5 

10-14 

25 

11-  9 

24 

11-10 

20 

12-26 

16 

297 

251 

203 

157 

126 

MOUNT  WILSON  FC  338  B 

90 

6 

-14 

14 

3-  3 

3-  3 

14 

3-  3 

14 

3-  4 

23 

4-19 

28 

5- 

10 

32 

11- 

6 

27 

11-  8 

27 

12-26 

22 

NONE 

NONE 

297 

203 

182 

NEWPORT  BEACH  HARBOR 

90 

1  1 

-  1 

28 

2-26 

NONE 

NONE 

NONE 

2-26 

28 

2- 

26 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OCEANSIDE 

96 

1  1 

-  1 

31 

2-  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

9 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

OJAI 

103 

9 

-23 

27 

12-28. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

28 

3- 

4 

30 

12- 

23 

30 

12-27 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

294 

OXNARD 

97 

t, 

-15 

31 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PALOMAR   MT  OBSERVATORY 

94 

8 

-17. 

16 

3-  3 

3-  3 

16 

3-  3 

16 

3-  4 

23 

3-  5 

28 

4- 

20 

31 

11- 

7 

32 

11-24 

2  6 

12-27 

21 

NONE 

NONE 

298 

264 

201 

PASADENA 

98 

9 

-23 

34 

L- 

3. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

PERRIS 

107 

6 

-14 

24 

3-  3. 

NONE 

NONE 

3-  3 

24 

3-  4 

26 

3- 

4 

26 

10- 

16 

29 

11-26 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

267 

226 

POMONA 

103 

9 

-23 

27 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

27 

3- 

4 

29 

12- 

2  7 

2  9 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

RAMONA  SPAULDING 

102 

9 

-23 

20 

12-27 

NONE 

NONE 

2-14 

24 

3-  3 

25 

••- 

2  2 

31 

10. 

2  2 

30 

12-27 

20 

12-27 

20 

12-27 

20 

NONE 

316 

299 

183 

REDLANDS 

105 

6 

-13 

30 

1-22. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

31 

12- 

2  7 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

RIVERSIDE  FIRE  STA  *  3 

103 

9 

-23 

28 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

28 

3- 

4 

31 

12- 

31 

3  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

302 

RIVERSIDE  EXP  STA 

104 

6 

-14 

29 

2-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

5 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN   ANTONIO   CYN  MOUTH 

102 

6 

-14 

31 

U-10. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

31 

11- 

10 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

252 

SAN  BERNARDINO  CO  HOSP 

107 

9 

-23 

28 

2-14. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

28 

3- 

4 

29 

12- 

2  5 

3^ 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

284 

296 

SANDBERG  MB 

96 

B 

-  5 

21 

3-  2. 

NONE 

NONE 

3-  3 

22 

3-17 

26 

3- 

21 

30 

11- 

23 

30 

12-26 

23 

12.26 

23 

NONE 

MnfjE 

247 

SAN  DIEGO  WB  AIRPORT 

97 

11 

-  1 

38 

12-29. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  FERNANDO 

104 

9 

-23 

31 

2-14 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

14 

3  1 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

316 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

98 

9 

-23. 

31 

12-27. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

2- 

14 

32 

12- 

27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SAN  JACINTO 

109 

7 

-22 

22 

12-29. 

NONE 

NONE 

3-  4 

23 

3-  4 

23 

3- 

17 

30 

11- 

23 

3. 

1  1-24 

28 

12-28 

24 

NONE 

NONE 

299 

265 

251 

SANTA  ANA  FIRE  STATION 

101 

1  1 

-  1 

31 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

12- 

27 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  BARBARA 

97 

4 

-15 

34 

12-27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NUNE 

300 

SANTA   BARBARA   FAA  AP 

95 

4 

-15 

30 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

30 

12- 

2  8 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA   CATALINA  WBAP 

94 

8 

-26 

40 

3-  2 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  MARIA   wB  AIRPORT 

98 

9 

-28 

23 

12-28 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

27 

3- 

4 

29 

12- 

24 

32 

12-27 

25 

12-28 

23 

NONE 

NONE 

299 

295 

SANTA  MONICA  PIER 

1  1 

-  1 

3-  4. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SANTA  PAULA 

98 

4 

-15 

25 

3-  3. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

25 

3- 

3 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

SUNLAND 

30 

2-19 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

32 

_ 

_ 

- 

TORRANCE 

98 

11 

-  1 

36 

12-29. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUJUNGA 

. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

TUSTIN  IRVINE  RANCH 

100 

1  1 

-  1 

29 

3-  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

29 

12- 

27 

3. 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

299 

TWITCHELL  DAM 

98 

9 

-28. 

28 

1 

■22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

26 

3- 

3 

2  9 

12- 

2  9 

30 

NONE 

30  1 

UCLA 

94 

11 

-  1 

42 

■27 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

UKLANU    3  N 

105 

29 

3- 

■  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

4 

30 

12- 

2  7 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

VISTA  2  NNE 

97 

11 

-  1 

30 

3- 

■  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

30 

12- 

29 

32 

NONE 

27 

NONE 

NONE 

NONE 

265 

207 

301 

WARNER  SPRINGS 

103 

6 

-14 

16 

1- 

■22 

1-22 

16 

3-  3 

17 

3-  4 

23 

3-22 

28 

6- 

2 

32 

10- 

15 

27 

10-15 

1  1-24 

22 

NONE 

NONE 

YORBA  LINDA 
ft       •  » 

100 

9 

-16 

30 

3- 

■  3 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

3- 

3 

30 

NONE 

NONE 

NON 

NONE 

NONE 

SOUTHEAST  DESERT 

BASINS  07 

BAKER  9  NNW 
BARSTOW 

116 

8 

-  6 

25 

1. 

■  22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-25 

28 

3- 

4 

31 

12- 

20 

32 

12-25 

26 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

267 

334 

291 

110 

8 

-  6. 

16 

12-28 

NONE 

3-  4 

19 

3-  4 

19 

3-  5 

27 

4- 

20 

31 

10- 

15 

30 

U-10 

28 

11-26 

24 

12-27 

20 

16 

250 

178 

BEAUMONT   1  E 
BISHOP  WB  AIRPORT 
BISHOP  UNION  CARBIDE 

105 
106 
83 

8 
8 
8 

-  5 

-  6 
-10 

23 
12 
0 

1-22 

3-  4. 

11-21 

NONE 

3-  4 

4-  19 

12 
9 

NONE 

3-  4 

4-  20 

12 
19 

1-22 
4-20 
4-22 

2  3 
22 
22 

2-14 

4-  20 

5-  12 

27 
22 
2  7 

3- 
5- 

4 
2  1 
31 

30 
29 
31 

11- 
10. 
9- 

24 
14 
13 

30 
22 
32 

12-27 
10-14 
10-14 

2  6 
22 
23 

NONE 
10-14 
10-14 

22 
23 

NONE 
11-26 

20 

NONE 
12-28 

:  3 

299 

267 

177 
175 

177 
1  « 

265 
176 
105 

BLYTHE 

115 

6 

-14 

27 

2-14. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

27 

3- 

4 

30 

12- 

25 

29 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

296 

BLYTHE   FAA  AIRPORT 
BORREGO  SPRINGS  3  NNE 
BRAWLEY  2  SW 
CANTIL 

117 
114 
115 
112 

6 
7 
7 
8 

-14 
-25 

-  7 

-  5 

30 
23 
26 
15 

2-12 
1-22 

12-28. 

12-28 

NONE 
NONE 
NONE 
1-21 

It 

NONE 
NONE 
NONE 
2-14 

19 

NONE 
1-22 
NONE 
3-  4 

23 
24 

NONE 
3-  4 
1-22 
.3-23 

28 
26 
27 

2- 
3- 
3- 
3- 

14 

4 

4 

23 

3  1 
28 
32 
2  7 

12- 
12- 
12- 
10- 

25 
2  7 
2  5 
15 

31 
31 
31 
30 

NONE 
12-28 
12-28 
11-25 

26 
28 

NONE 
NONE 
NONE 
12-23 

23 

NONE 
NONE 
NONE 
12-28 

15 

NONE 
NONE 
NONE 
12-28 

15 

341 

317 

294 

340 
247 

314 

296 
206 

DAGGETT  FAA  AIRPORT 
DEATH  VALLEY 

no 

121 

8 
8 

-  5 

-  7. 

21 
28 

12-28 
12-25. 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

3-  4 

NONE 

23 

3-  4 
1-24 

23 
2  8 

3- 
2- 

5 

14 

32 
31 

11- 

12. 

27 
24 

32 
31 

12-23 
12-25 

28 
28 

12-28 
NONE 

21 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

299 

294 
335 

267 
313 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 
EAGLE  MOUNTAIN 
EL  CENTRO  2  SSW 

99 
112 
118 

6 

7 
7 

-  5 
-19. 

-  6 

5 
31 
27 

1-  2 
1-23 
1-  3 

3-  4 

NONE 
NONE 

14 

4-22 
NONE 
NONE 

20 

4-22 
NONE 
NONE 

20 

4-23 
NONE 
1-23 

25 
2  8 

1- 
3- 

25 
23 

4 

32 
31 
31 

NONE 
12-28 

2  9 

NONE 
NONE 

10-18 

NONE 
NONE 

NONE 
NONE 

12-25 
NONE 
NONE 

16 

179 

299 

FAIRMONT 

GOLD  ROCK  RANCH 

HAIWEE 

HAYFIELD   PUMPING  PLANT 
IMPERIAL 

102 
112 
103 
112 
115 

8 
7 
8 
7 
7 

-  6 
-18. 

-  7. 
-19. 

-  6 

26 
33 
20 
24 
30 

12-27. 
3-  3. 
3-  3« 
1-22 
1-22. 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
3-  3 
NONE 
NONE 

20 

NONE 
NONE 
3-  5 
1-22 
NONE 

22 
24 

3-21 
NONE 
3-  5 
2-14 
NONE 

27 

22 
25 

3-  21 
NONE 

4-  20 
3-  4 

2-14 

27 

32 
29 
32 

12-10 
NONE 

11-  23 

12-  24 
12-28 

32 

3  2 
29 
32 

12-27 
NONE 
12-2  3 
12-25 
NONE 

26 

28 
2d 

NONE 
NONE 
12-28 
NONE 
NONE 

23 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

298 

281 

293 
314 

264 

217 
295 
317 

IMPERIAL   FAA  AP 

INDEPENDENCE 

INDIO  U  S  DATE  GARDEN 

INYOKERN 

IRON  MOUNTAIN 

118 
104 
115 
110 
116 

7 
8 

1 
8 
8 

-  6 

-  9. 

-  7 

-  6. 

-  6. 

28 
15 
25 
16 
30 

12-28. 
3-  4. 

2-  14. 

3-  4 
2-14. 

NONE 
3-  4 
NONE 
3-  4 

NONE 

15 
16 

NONE 
3-  4 
NONE 
3-  4 
NONE 

15 
16 

NONE 
3-  5 
NONE 
3-  4 
NONE 

23 
16 

2-14 
4-20 

2-  14 

3-  22 
NONE 

28 
28 
25 
28 

3- 

4- 

3- 
3- 
2- 

4 

20 
4 
22 
14 

31 
28 
30 
28 
30 

12-28 
10-15 
12-25 
10-15 

NONE 

28 
3o 
31 
29 

12-28 

12-28 
11-23 

NONE 

2  8 

2  8 
26 

NONE 
11-28 

NONE 
11-25 

NONE 

24 

2  3 

NONE 
12-28 

NONE 
12-26 

NONE 

18 
17 

NONE 
NONE 
NONE 
NONE 
NONE 

299 
299 

268 
266 

317 

317 
246 

299 
178 
296 
207 

LAKE  ARROWHEAD 

89 

a 

-  5 

15 

1 

•  2 

2-  9 

16 

3-  4 

18 

3-  4 

18 

3-  5 

28 

4- 

22 

32 

10-15 

32 

11-10 

28 

1  1-24 

24 

12-27 

1  9 

NONE 

298 

265 

250 

176 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TEMPERATURE  EXTREMES  AND  FREEZE  DATA 

Table  3— Continued 


Station 

Date 

Lowest 

© 
Q 

Last  spring  minimum  of 

First  fall  minimum  of 

Number  of  days 
between  dates 

16°  or 
below 

20°  or 
below 

24"  or 
below 

28°  or 
below 

32°  or 
below 

32°  or 
below 

28°  or 
below 

24°  or 
below 

20'  or 
below 

16°  or 
below 

16°  or  below 

20 1  or  below 

24 '  or  below 

28°  or  below 

rj 
O 

s> 

0 
CO, 

Date 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp 

Date 

|  Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

Date 

Temp. 

LANCASTER 

8-  5 

1 5 

12-29 

NONE 

3-  4 

20 

3-  4 

20 

3-23 

27 

4-20 

3  } 

10-15 

31 

11-24 

2  b 

11-25 

2  i 

12-25 

2  0 

12-28 

1 1 

296 

2  6 1 

178 

LUCERNE   VALLEY    1  SS» 

- 

3-  2 

20 

3-  4 

21 

3-  5 

26 

11-10 

30 

1  1-24 

27 

12-31 

;» 

NONE 

304 

264 

MECCA  2  SE 

114 

8-  4. 

26 

2-14. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

26 

3-  4 

32 

12-31 

28 

12-31 

28 

NONE 

NONE 

NONE 

320 

302 

MITCHELL  CAVERNS 

101 

8-  5 

24 

12-29 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  3 

26 

3-  4 

29 

12-  8 

28 

12-  8 

28 

12-29 

24 

NONE 

NONE 

280 

279 

MOJAVE 

101 

8-  6. 

19 

12-28. 

3-  1 

•  5 

3-  1 

•  5 

3-  1 

.  5 

3-  4 

26 

4-19 

32 

11-25 

29 

12-18 

24 

12-16 

24 

12-25 

20 

NONE 

299 

292 

289 

220 

MOJAVE  2  ESt 

109 

8-  5 

1 7 

1-21 

NONE 

2-14 

20 

3-  4 

22 

3-23 

27 

3-23 

2  7 

11-13 

29 

1 1-25 

28 

12-27 

20 

12-2  7 

20 

NONE 

316 

298 

247 

235 

MOUNTAIN  PASS 

- 

3-  2 

22 

4-20 

29 

11-  9 

31 

12-23 

10 

12-23 

10 

12-23 

10 

12-23 

10 

- 

296 

203 

MT   SAN   JACINIO  WSP 

8C 

7-18 

-  1 

3-  3. 

3-  4 

8 

3-26 

20 

4-24 

24 

5-13 

28 

6-  1 

30 

10-  2 

30 

10-14 

24 

10-14 

2* 

11-  8 

20 

11-24 

12 

265 

227 

173 

154 

123 

NEEOLES  FAA  AIRPORT 

1  i  9 

6-  5 

27 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

27 

3-  4 

32 

12-31 

31 

NONE 

NONE 

NONE 

NONt 

302 

PALMDALE 

:  -  o 

8-  5 

20 

12-29. 

NONE 

NONE 

3-  4 

22 

3-  4 

22 

3-23 

30 

11-23 

32 

11-24 

28 

12-27 

22 

12-26 

20 

NONE 

298 

265 

245 

PAlMOAlE   FAA  AIRPORT 

109 

8-  5 

15 

12-28 

NONE 

3-  4 

19 

3-  4 

19 

4-20 

28 

4-20 

28 

10-15 

29 

11-25 

27 

12-23 

23 

12-27 

17 

12-28 

15 

298 

294 

219 

178 

PAlM  SPRINGS 

119 

6-14 

27 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

27 

3-  3 

32 

12-31 

30 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

303 

PARKER  RESERVOIR 

i  . 7 

6-15 

32 

1-22 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

1-22 

32 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

NONE 

RAnCSBURO 

: .  - 

6-  5. 

25 

12-27. 

NONE 

NONE 

NONE 

3-  4 

27 

3-  4 

27 

12-26 

31 

12-27 

25 

NONE 

NONE 

NONE 

298 

297 

SOjIRREL  INN  2 

89 

8-  6 

10 

3-  3 

3-  3 

i : 

3-  4 

2  0 

3-  4 

20 

4-20 

28 

4-20 

28 

11-  8 

27 

11-  8 

27 

12-26 

22 

12-27 

17 

NONE 

298 

297 

202 

202 

Thermal  faa  airport 

7-  6 

26 

2-14. 

NONE 

NONE 

NONE 

2-14 

26 

3-  4 

30 

12-23 

31 

12-27 

27 

NONE 

none 

NONE 

316 

294 

TRCNA 

1  13 

8-  7. 

16 

2-13 

2-13 

16 

3-  5 

20 

3-19 

21 

3-19 

21 

3-20 

32 

11-25 

28 

11-25 

28 

12-25 

24 

NONE 

NONE 

281 

251 

250 

TWENTY NINE  PALMS 

i  12 

8-  9. 

21 

1-22 

NONE 

NONE 

3-  4 

24 

3-  4 

24 

3-  5 

30 

11-10 

32 

12-24 

2o 

12-31 

22 

NONE 

NONE 

302 

295 

250 

VALTERMO  RANGER  STA 

11  2 

8-  6. 

10 

2-  9 

3-  4 

15 

3-  4 

15 

3-17 

24 

4-21 

27 

5-31 

32 

10-15 

24 

11-24 

20 

12-27 

1 1 

298 

265 

212 

VICTORVILLE  PUMP  PLANT 

1  :& 

8-  60 

18 

12-28 

NONE 

3-  4 

20 

3-  4 

20 

3-  4 

20 

4-20 

32 

10.15 

31 

11-24 

28 

1  1-26 

23 

12-27 

19 

NONE 

298 

267 

265 

178 

WHITE  MOUNTAIN  1 

73 

8-  9. 

-14 

11-24 

5-30 

16 

6-  2 

20 

6-23 

2  4 

6-25 

27 

6-25 

27 

7-  3 

26 

7-  3 

26 

8-30 

22 

9-12 

20 

9-14 

13 

107 

102 

68 

8 

8 

«HITE  MOUNTAIN  2 

8-  9. 

-14 

3-  3 

5-12 

14 

5-31 

18 

6-  7 

23 

6-22 

26 

6-25 

31 

7-  2 

32 

8-30 

27 

8-31 

24 

9-13 

1  8 

9-14 

14 

125 

105 

85 

69 

7 

SOIL  TEMPERATURES 


January  February  March 


Station 

and 
Depth 


BRAWLEY  2  Sw  <A> 
4  INCHES 
8  INCHES 
12  INCHES 
20  INCHES 
39  INCHES 
79  INCHES 
DAVIS  2  WSW  (6) 

4  INCHES 
RIVERS  IDE  CITRUS  EXP 
STATION  1  <C> 

12  INCHES 
STATION  2  (01 
16  INCHES 


55.5  60/50 


9i00  AM 
9i00  AM 
9i00  AM 
9 iOO  AM 


57.  ( 

55.: 
S3  .  5 

r  i .  9 


50  55 
6;  58 
65/62 
74/70 


71/46 
65/51 
83  57 
63/56 


62.1  63/62 
69.3  f70/69 


68.8 
66.7 
67.2 
66.3 
65.! 
69.2 


B6/51 
76/57 
73/61 
7?  82 
68/63 
70/69 


Apn] 


79  . 

77.2 

76.2 

74.4 

71.1 


93  64 
B4/71 
79/74 
77/71 
73/68 
73/70 


May 


67.4 

65  . 

83.9 

81.5 

76.7 

!+.( 


103/72 
92/77 
87/80 
85/77 
80  74 
7  7    7  3 


93.8 
90.6 
89.3 
B6.  7 
61.7 
78.2 


111/76 
98/83 
93/86 
90/84 
84  80 
BO/77 


100.9116/84 


96.3 
94.7 
92.2 
86.5 
81.7 


102  91 
97/93 
94/90 
88. 84 
83/80 


102/74  88.4 


August  September         October  November        December  Annual 


103.4118/86 


7  8.  t 
97.3 
95.2 
89.9 
84.6 


103  4  2 
99/94 
96/93 
91/88 
86/83 


94.8 
87.5 
92.0 
91.3 
88.9 
86.0 


112/71 
98/85 
94/88 
93/88 
90/87 
86/86 


79.8 
80.9 
80.9 
82.1 
83.3 
B4.7 


46  65 
90/74 
88/77 
88/78 
87/80 
86/63 


69.9 
71.5 
72.3 
74.0 
76.7 
81.1 


86/56 
81/64 
78/68 
79/70 
80/74 
83/79 


64.4 
65.5 
67.6 
71.1 
77.4 


77/46 
73/53 
72/58 
72/62 
74/68 
79/75 


«] 


CP) 

<C) 
I  D) 


HOLTVILLE  SILTY  CLAY,   BARE  GROUND,   EXPOSED  TO  SUN,   LEVEL  SURFACE.     DATA  FOR  THE  4-  AND  B-1NCH  DEPTHS  FROM  THERMOGRAPH.     MONTHLY  AVERAGES  AT  THESE 

DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES.     DATA  FROM  OTHER  DEPTHS  ARE  FROM  MERCURY- I N— GLASS  THERMOMETERS.     MONTHLY  AVERAGES  FROM 

THESE  DEPTHS  ARE  AVERAGES  OF  SINGLE  READINGS  AT  TIME  SHOWN. 

SANDY  LOAM  -  UNDER  BARE  GROUND  SURFACE.     DATA  FROM  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 

RAMONA  SANDY  LOAM  UNDER  THE  EAST  SKIRT  OF  A  VALENCIA  ORANGE  TREE,   SHADED  AND  UNDER  REGULARLY   IRRIGATED  SOIL.     DATA  FROM  AIR  AND  SOIL  THERMOGRAPH. 
MONTHLY  AVERAGES  AT  DAVIS   1  WSW  AND  RIVERSIDE  CITRUS  EXPERIMENT  STATION  ARE  AVERAGES  OF  DAILY  MAXIMUM  AND  MINIMUM  VALUES. 
EXTREMES  ARE  THE  HIGHEST  AND  LOWEST  OBSERVED  AT  THE  TIME  INDICATED  OR  THE  HIGHEST  MAXIMUM  AND  THE  LOWEST  MINIMUM  AVAILABLE. 


See.  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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Table  4 


TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1966 


Station 

Jan. 

Feb. 

Mai. 

A  r 

May 

June 
une 

July 

ug. 

Sept 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

»      *  * 

NORTH  COAST  DRAINAGE 

01 

OUTTONS  LANDING 

EVAP 

1 . 60 

2 . 09 

3.03 

5.55 

7.17 

10.37 

9  30 

8.33 

7  69 

5.46 

63.47 

WIND 

1380 

1454 

1344 

- 

2881 

3817 

3826 

3565 

3240 

2581 

2067 

2101 

MAX 

55.0 

59.1 

68.3 

80.0 

78.5 

83.3 

83.  1 

83.6 

81.6 

74.2 

62.7 

54.4 

72.0 

MIN 

37.9 

39.8 

44.1 

49 . 8 

51.0 

53.0 

54.2 

54.2 

53.3 

47.9 

46.5 

43.2 

47.9 

FERNDALE  2  NW 

EVAP 

B 

.  89 

1 . 29 

1 . 87 

3.30 

4.06 

5.18 

4.41 

4.00 

3  74 

1.94 

32.38 

WIND 

1723 

1469 

1558 

1046 

1097 

986 

900 

957 

841 

759 

1215 

1200 

13751 

MAX 

54.0 

57.6 

61.8 

72.1 

74.7 

81.4 

79.5 

78.0 

78.7 

68.3 

59.4 

55.4 

68.4 

MIN 

41.8 

42.3 

45.3 

50.2 

51.0 

56.  1 

57.4 

55.9 

56.0 

50.0 

46.1 

44.2 

49.7 

KNIGHTS  VALLEY 

EVAP 

48 

1  79 

- 

_ 

_ 

_ 

1 .  40 

.  5  4 

_ 

WIND 

889 

957 

B 

9.41 

- 

- 

- 

_ 

B  667 

480 

444 

MAX 

52.4 

57.8 

67.1 

- 

- 

- 

- 

- 

61.6 

55.8 

- 

M  I  N 

37 . 6 

40  6 

43  3 

LAKE  PILLSBURY  NO  2 

5.89 

8.99 

9.81 

4.50 

1 . 07 

.  5fi 

60.25 

WIND 

8 

124 

655 

828 

971 

1154 

1062 

1083 

837 

691 

492 

211 

165 

8273 

78.0 

87.9 

90.4 

71.5 

57 . 6 

50.4 

72.1 

MIN 

39!  3 

44!  4 

48. 7 

55^0 

56.  3 

57!7 

60.  2 

54!5 

46.0 

44.3 

41.0 

48.8 

TRINITY  DAM  VISTA  POINT 

EVAP 

- 

- 

- 

5.81 

8. 19 

8.41 

10.41 

10.06 

6.30 

3.54 

.87 

B 

.35 

WIND 

1161 

1537 

1364 

1168 

1375 

1240 

1130 

1092 

817 

756 

TULELAKE 

EVAP 

- 

- 

- 

_ 

8.40 

7.64 

9.38 

8.76 

6.43 

3.  69 

_ 

- 

_ 

SACRAMENTO  DRAINAGE 

02 

BERRYESSA  LAKE 

EVAP 

2.30 

2.12 

4.10 

7.21 

9.85 

11.44 

12.80 

12.93 

8.85 

6.  12 

2.59 

1.90 

82.21 

WIND 

1726 

1532 

1501 

1766 

1820 

2119 

2058 

1840 

1695 

1724 

1893 

MAX 

51.5 

55.9 

66.5 

80.4 

85.1 

88.9 

89.7 

90.4 

84.4 

74.2 

61.7 

51.6 

73.4 

MIN 

38.  6 

39.4 

44.4 

51.6 

53.9 

57.4 

58.0 

60.2 

56.4 

49.4 

44.9 

41.8 

49.7 

CHICO  EXPERIMENT  STATION  (A) 

EVAP 

B 

1.30 

2.33 

3.22 

6.66 

8.72 

9.55 

10.70 

9.77 

B 

7.62 

B  4.83 

B 

1.61 

B 

.64 

66.95 

WIND 

1387 

1272 

1425 

1444 

1630 

1384 

1550 

1209 

1172 

1091 

1477 

1365 

16406 

DAVIS  2  WSW 

EVAP 

2.00 

2.55 

4.58 

9.52 

10.82 

12.94 

12.50 

12.0* 

9. 19 

6.76 

2.31 

.91 

86.11 

DEP 

.71 

.59 

.68 

3.63 

2.44 

2.81 

1.45 

2.12 

1.09 

1.50 

- 

.24 

- 

.49 

16.29 

WIND 

2925 

2758 

2563 

3438 

3342 

3001 

2987 

2317 

2166 

2 164 

2372 

2507 

32540 

MAX 

53.2 

58.  6 

69 . 5 

78.8 

84.2 

88.2 

88.9 

90.3 

85.  1 

75.3 

60  9 

50  8 

73.7 

MIN 

38.2 

40.4 

44.6 

50.8 

53.  1 

56.9 

56.8 

58.9 

56.6 

49.5 

46.6 

42^6 

49.6 

FOLSOM  DAM 

EVAP 

1.46 

1.55 

3.47 

6. 46 

8.60 

10.18 

10.80 

11. 18 

7.65 

5.29 

1.65 

.82 

69. 11 

WIND 

1653 

1469 

1378 

1706 

1730 

1769 

1800 

1625 

1530 

1440 

1382 

1416 

18898 

LAKESHORE 

EVAP 

B 

1.05 

B 

1.78 

B 

3.66 

6.02 

7.60 

8.23 

9.77 

10.27 

7.37 

4.94 

- 

- 

_ 

1.19 

.64 

1.34 

1.80 

_ 

WIND 

663 

561 

862 

1 

1015 

1005 

895 

824 

1013 

919 

_ 

LAKE  SPAULDING  DAM 

EVAP 

B 

8.77 

10.37 

13. 16 

9.09 

7.72 

MONT  I  CELLO  DAM 

EVAP 

B 

1.32 

1.60 

3.58 

6.  11 

B 

7.50 

10.03 

10.75 

10.93 

7.85 

5.27 

B 

1.58 

.74 

67.26 

WIND 

B 

580 

667 

757 

744 

740 

759 

813 

778 

781 

669 

636 

651 

8575 

59  3 

70  2 

82.7 

87  7 

92.7 

93  0 

94.3 

88  6 

77.3 

62  2 

53  6 

76.4 

MIN 

38.3 

38i3 

44.6 

51.8 

55!  1 

58.6 

59.7 

62.0 

58!2 

51.3 

46!  1 

4K6 

50.5 

PLACERVILLE  IFG 

EVAP 

- 

B 

3.30 

5 . 93 

6.52 

8.  14 

8.38 

9.61 

6.74 

4.  66 

B 

2.08 

B 

1.07 

985 

1310 

964 

770 

838 

813 

817 

929 

_ 

SHASTA  DAM 

EVAP 

B 

1.88 

B 

1.87 

3.38 

6.  17 

8.29 

8.57 

10.36 

10.69 

7.66 

6.  16 

B 

2.70 

B 

1.20 

68.93 

DEP 

07 

•  27 

.  18 

.32 

.  47 

1.50 

2. 17 

-        .  49 

.  86 

.  97 

.  10 

.  60 

-     4. 34 

WIND 

1818 

1261 

1771 

1823 

1680 

1548 

1651 

1684 

1640 

1772 

1765 

1607 

20020 

TURNTABLE  CREEK 

EVAP 

B 

1.93 

B 

1.92 

3.40 

7 . 00 

- 

6.54 

9.00 

10.08 

7.39 

- 

B 

1.31 

DEP 

- 

.35 

- 

1.00 

- 

.82 

1.16 

- 

-  2.31 

- 

1.76 

.20 

— 

1.78 

1.08 

- 

- 

1.48 

- 

WIND 

1350 

916 

1102 

1427 

1080 

1278 

1021 

983 

1222 

1230 

1102 

1235 

13946 

WH ISKEYTOWN  RES  (A) 

EVAP 

1.  18 

B 

1.55 

3.35 

_ 

- 

- 

- 

- 

7.14 

4.59 

B 

1.63 

.77 

- 

WIND 

889 

844 

883 

B  1089 

1109 

1661 

1203 

1177 

B 

1097 

917 

833 

801 

12503 

NORTHEAST   INTERIOR  BASIN  03 

BOCA 

EVAP 

- 

- 

B 

8.54 

8.70 

11.11 

10.  43 

" 

DEP 

1.51 

.07 

.  64 

.89 

_ 

WIND 

- 

- 

- 

_ 

2018 

1331 

1509 

1138 

1201 

- 

- 

- 

FLEMING  FISH  &  GAME 

EVAP 

_ 

- 

_ 

6.54 

8.23 

8 .  64 

10.24 

6.79 

4. 17 

- 

- 

WIND 

- 

- 

— 

B  1641 

1146 

814 

827 

586 

546 

533 

— 

— 

TAHOE  CITY 

EVAP 

- 

- 

- 

_ 

5.75 

6.55 

8 

8.06 

B  7.50 

3.97 

_ 

- 

_ 

DEP 

_ 

2.  18 

2.  16 

_ 

_ 

*      *  * 

WIND 

- 

- 

- 

1747 

1086 

905 

1166 

988 

1381 

1436 

_ 

CENTRAL  COAST  DRAINAGE 

04 

BURL INGAME 

EVAP 

.87 

1.48 

:  .93 

4.  69 

5.89 

7 .  49 

6.  60 

6,55 

e. 

5.10 

2.17 

B 

1.  13 

B 

.49 

45 . 59 

696 

780 

612 

908 

727 

880 

684 

829 

700 

MAX 

52.9 

58*5. 

72.9 

82.2 

82.3 

90.4 

89.  1 

67.1 

83.5 

73.6 

59.  6 

52.2 

73.7 

MIN 

40.4 

55.7 

59.5 

60.  7 

60.2 

58.3 

52.5 

48 . 7 

44.  3 

52.6 

NACIMIENTO  DAM 

EVAP 

1.40 

1.95 

4.  18 

7.39 

8.88 

10.99 

11.07 

11.03 

7.82 

5.42 

B 

2.66 

B 

1.43 

74.22 

NEWARK  <F> 

EVAP 

1.77 

2.37 

4.45 

6.94 

8.23 

9.71 

9  .  07 

8.98 

7.  46 

5.32 

2.44 

1.21 

67.95 

DEP  t 

.32 

.  40 

.83 

1.92 

1.29 

1.80 

.78 

1.59 

1.45 

1.28 

.34 

- 

.14 

11.86 

WIND 

2559 

2698 

3201 

3305 

3811 

3700 

3738 

3101 

3213 

2497 

.594 

3211 

3762  8 

#       *  * 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE 

05 

ANTIOCH  PUMPING  PLANT  3 

EVAP 

1.51 

2.03 

4.63 

6.97 

9. 19 

11.20 

11.06 

10.29 

8.  16 

5 . 40 

1.79 

B 

1.19 

DEP 

.14 

- 

.04 

-  .30 

.47 

.00 

.23 

- 

1.  16 

.11 

.02 

.09 

- 

.44 

- 

.22 

-     l!  18 

CAMP  PARDEE  (C) 

EVAP 

1.18 

1.29 

2.55 

5.  66 

8.25 

10.  41 

10.64 

10.43 

6.91 

4.80 

1.82 

.57 

64.51 

DEP 

.48 

.  09 

.18 

1.  47 

1.06 

.70 

- 

1.26 

.06 

- 

.53 

.78 

.30 

- 

.20 

3.  13 

WIND 

589 

541 

584 

591 

744 

900 

895 

767 

735 

617 

552 

5D8 

8023 

FR I  ANT  GOVERNMENT  CAMP 

EVAP 

1.75 

2.52 

5.34 

9.34 

12.66 

14.65 

14.51 

14.66 

0.00 

6.37 

3.18 

.97 

94.95 

DEP 

.36 

.43 

1.39 

3.02 

2.12 

.55 

1.91 

.  40 

1.22 

.07 

.23 

.  4f 

4.98 

WIND 

898 

924 

1281 

1411 

1564 

1833 

1614 

1517 

1345 

1107 

1385 

1071 

15950 

MAX 

55;8 

62.2 

73.  1 

84.3 

88.3 

90.0 

91.6 

93.  7 

85.7 

78. 1 

66.3 

51.4 

76.7 

MIN 

38.7 

41.0 

47.  1 

53!2 

57.6 

60.3 

62.7 

65.6 

60.2 

54.4 

49.7 

43.2 

52.8 

See  Reference  Notes  Following  Station  Index 
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TOTAL  EVAPORATION  AND  WIND  MOVEMENT 


CALIFORNIA 
1966 


Table  4  CONT INUED 


 ¥  ¥  * 

SAN  JOAQUIN  DRAINAGE  05 

HETCH  METCHY 

KETTLEMAN  CITY  1  SSW  (0) 
KNIGHTS  FERRY  2  SE 

looi  ce> 


CAKOALE  WOODWARD  DAM 


PANOCHE  CREEK 


SALT  SPRINGS  POWER  HOUSE  (0) 
SAN  LUIS  DAM 


TRACY   PUMPING  PLANT  (A) 


#       *  ♦ 

SOUTH  COAST  DRAINAGE  06 


BEAUMONT  PUMPING  PLANT  (A) 


CACHUMA  DAM  (B) 


CHULA  VISTA 


RIVERSIDE  EXP  STATION  (8) 


TWITCHELL  DAM 


SOUTHEAST  DESERT  BASIN  07 
DEATH  VALLEY 


INDO  U  S  DATE  GARDEN 


EVAP 
WIND 

EVAP 
WIND 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 

M :  ■ 

EVAP 

DEP 

WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 

M  1 1 1 

EVAP 
DEP 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 


EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 

DEP 

WIND 

MAX 

MIN 

EVAP 
DE  P 
WIND 

EVAP 
WIND 
MAX 
M  1  N 


EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 

EVAP 
WIND 
MAX 
MIN 


1.81 
1996 


1.46 
.39 

1096 


50.0 
38.4 

1.59 
.31 
2770 

1.78 
1725 
57.1 
42.8 

1.82 
.23 

1.51 
1595 
55.6 
39.  1 

2.05 
1536 


2.37 
1699 


1609 
61.1 


3.05 
.56 
1044 


2358 
59.9 


3.55 
1069 
60.4 
40.5 

2.45 
333 
63.3 
42.7 


Feb. 

Max. 

Apr. 

May 

June 

Inly 

Aug. 

Sept. 

Oct 

Nov. 

Dec. 

Annual 

- 

8  7.86 

8.91 

8.  37 

5.  68 

3.  45 

- 

- 

2  83 

6.26 

11.  15 

B  14.40 

15.55 

16.  47 

17.78 

10.90 

8.  66 

3.51 

B 

1.29 

110. 61 

2043 

2367 

2511 

2  636 

2577 

2458 

2308 

2248 

2013 

1989 

1826 

26972 

1 . 49 

3  24 

B 

6.06 

8.74 

10.  42 

B  1 1 . 49 

10.  77 

7 . 59 

B  4.82 

2.30 

B 

.78 

68.  79 

329 

357 

B 

500 

788 

934 

1026 

840 

804 

496 

647 

431 

7466 

2.15 

4.36 

7.73 

9.  28 

10.99 

10.  59 

10.59 

7  .  64 

5 . 09 

2.  17 

.96 

73.01 

_  3  ' 

.  69 

1 . 84 

.  59 

.  50 

.  84 

.  79 

.  27 

.  72 

.  26 

.  04 

5 . 49 

1108 

1271 

1714 

1780 

1814 

8  1682 

1670 

1511 

1246 

1138 

1409 

17439 

58.4 

69.5 

79. 1 

83.5 

86.3 

89.0 

89.7 

84.0 

73.8 

59.2 

48. 1 

72.7 

40.  6 

45.  8 

51.6 

54.3 

57.5 

58.  1 

60.  1 

56.7 

50.  5 

47.0 

41.6 

50.2 

1 . 48 

3.  54 

7.01 

9.  49 

11.54 

11.54 

10.  17 

6.  33 

3.  62 

1.26 

.61 

67.64 

1066 

1222 

1474 

2013 

2245 

2135 

1538 

1392 

1115 

827 

1003 

16928 

54. 1 

64.3 

78.0 

82.9 

86.  8 

88.9 

90.3 

79 . 5 

66.9 

57.6 

48.5 

70.7 

40 .  6 

44. 7 

51.6 

54.  1 

57 . 0 

57 .  1 

60 .  1 

56.2 

49 . 5 

45.8 

42.3 

49.8 

2 . 00 

3.  95 

7.36 

10.22 

12.55 

12.52 

B  13.63 

8.  87 

6.  34 

B 

2.29 

- 

_ 

!33 

.  67 

2.04 

1.  12 

.  49 

-  1.85 

1.32 

.  57 

1.23 

.00 

- 

2021 

1355 

1373 

1958 

1852 

1850 

1746 

1508 

1463 

23668 

2.53 

5.75 

9.50 

12.85 

14.66 

14.00 

13.66 

10.70 

7.76 

2.93 

.90 

97.02 

2017 

2239 

2508 

2541 

2737 

2190 

2175 

2288 

2380 

1748 

1306 

25854 

63.9 

76.  3 

87.6 

91.4 

95.  6 

96.7 

99.0 

90.  9 

81.7 

70.2 

57.  4 

80.7 

45.5 

51.4 

56.7 

60.  3 

60.  8 

62 .  6 

65.7 

61.7 

55.5 

51.4 

47.  6 

55.2 

1.65 

3.  58 

B 

6.98 

B  7.48 

8.  18 

9.34 

10.54 

7.27 

5.  86 

' 

1.97 

B 

1.77 

66.  44 

.53 

.02 

1.53 

.73 

.02 

-  1.57 

.08 

-  1.11 

.  56 

1.00 

.51 

-  2.21 

2.77 

5.30 

14.  13 

B  18.54 

B  18.90 

18.54 

12.21 

8.  16 

3.  33 

B 

1.02 

2270 

3024 

_ 

5735 

B  7140 

6895 

5571 

4737 

3470 

2414 

1219 

60.6 

72.3 

80.4 

85.5 

86. 1 

87  .  3 

90.  9 

85.0 

76.1 

63.8 

51.5 

74.6 

41.  1 

45.9 

51.3 

49.5 

53.5 

55.2 

58.  3 

55.6 

50.4 

46.  9 

42.4 

49.  1 

2.77 

5.  62 

10.39 

12.87 

16.  45 

15.49 

16.  45 

11.50 

7.37 

2.97 

B 

1.38 

105.31 

1936 

2992 

4067 

5954 

642  6 

5013 

472  6 

3341 

1964 

1827 

2.30 

3     4. 96 

3 

6.65 

7 . 09 

8.  29 

10.70 

9.  80 

7.  49 

B  5.76 

B 

2.91 

E 

2.82 

1.22 

-  .06 

1.01 

.97 

l!57 

-  1.55 

-  1.39 

1.70 

1.01 

2.12 

1 . 04 

381 

482 

489 

32 1 

301 

B  342 

2  83 

B  253 

211 

166 

224 

4007 

43.4 

- 

91.0 

93.  1 

92.9 

86.5 

78.1 

64.8 

55.5 

38.4 

~ 

54.5 

57.6 

59.6 

51.7 

46.3 

39.9 

38.9 

2.88 

4.61 

■  . 

7.02 

9.  10 

8.97 

9.  30 

6.72 

6.00 

2.86 

2.13 

68.  48 

1760 

1554 

B 

1597 

131 1 

1339 

1084 

1434 

1306 

1 69  6 

58.4 

69.0 

76.2 

78.9 

83.6 

85.0 

87.  1 

80.7 

73.1 

62.1 

56.  1 

72.1 

38. 1 

45.7 

50.4 

52.7 

54.9 

56.1 

58.0 

55.0 

50.2 

46.  4 

40.4 

48.7 

3.36 

4.82 

6.00 

5.96 

6.  73 

7.59 

8.  47 

6.  52 

5.  37 

3.62 

B 

2.44 

63.  67 

.02 

.  14 

.11 

1.09 

.  49 

.  12 

1.10 

.  61 

.  53 

.04 

.34 

.  32 

2156 

2777 

3110 

3106 

2886 

3066 

3064 

2802 

2157 

1853 

2174 

30960 

64.2 

70.2 

75. 1 

75.  1 

79.3 

81.7 

85.2 

79.5 

75.9 

69.3 

62.0 

73.2 

40.7 

46.9 

51.9 

55.9 

59. 1 

60.9 

63.8 

57.5 

53.8 

50.6 

43.6 

52.0 

3.52 

5.56 

3 

7.02 

6.  75 

8.95 

11.21 

10.56 

7.98 

B     6.  19 

B 

3.31 

B 

3.24 

77.34 

.68 

1.  12 

1.41 

.06 

1.26 

2.04 

2.14 

1.33 

1.  36 

.08 

.77 

12.53 

976 

1039 

1230 

1306 

1371 

1412 

1254 

1155 

1047 

891 

1156 

13881 

2.90 

5.72 

6.71 

6.57 

9.01 

8.82 

8.  83 

6.93 

6.95 

2.57 

B 

2.62 

71.07 

1830 

2125 

1841 

1686 

1673 

167  1 

1660 

1574 

1849 

1377 

e 

1991 

21365 

62.8 

74.2 

79.2 

80.  6 

86.  6 

86.4 

86.  5 

83. 1 

7B.0 

66.7 

61.9 

75.5 

41.2 

47.  1 

51.9 

53.5 

55.  6 

55.9 

58.4 

56.5 

53.  1 

50.2 

44.7 

50.7 

5.74 

9.45 

B 

15.22 

B  20.50 

21.61 

B  26.15 

19.88 

16.55 

10.52 

6.23 

4.51 

159.91 

1560 

1282 

2005 

2843 

2680 

3349 

2461 

1901 

1290 

1142 

1441 

23023 

67.5 

80.4 

89.5 

93.7 

96.  6 

97.6 

97.4 

91.3 

83.2 

67.5 

61.3 

82.2 

43.7 

49.7 

56.3 

63.8 

66.  3 

68.4 

69.9 

65.  1 

56.3 

49.0 

42.3 

55.9 

3.85 

6.74 

10.35 

12.87 

13.73 

14.  64 

13. 17 

10.  22 

6.  52 

3.49 

1.97 

100. 00 

489 

620 

1133 

1070 

970 

725 

533 

480 

316 

215 

212 

7096 

71.9 

84.0 

93.4 

98.8 

101.8 

106.4 

108.4 

99.6 

88.  1 

74.  4 

65.0 

87.9 

46 . 3 

53.6 

58.9 

63.  3 

68. 5 

72 . 5 

74.5 

68. 4 

59 . 2 

52.7 

45.8 

58.9 

B  14.12 

B  17.31 

B  18.82 

18.84 

B  11.13 

7.74 

4.39 

: 

1092 

1806 

1504 

1435 

696 

758 

84.5 

87.0 

88.8 

90.2 

83.9 

75.4 

65.2 

- 

52.9 

55.9 

57.8 

59.5 

56.7 

49.0 

43.0 

(A)  PAN  PAINTED  INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(B)  PAN  PAINTED  INSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(C)  PAN  IS  OF  COPPER,  AND  PAINTED   INSIDE  AND  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(D)  PAN  IS  OF  STAINLESS  STEEL. 

(EJ  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  ALUMINUM  PAINT. 

(F)  PAN  PAINTED  OUTSIDE  WITH  GRAY  ENAMEL. 

(G)  PAN   IS  OF  STEEL  PLATE,   PAINTED  WITH  ALUMINUM  INSIDE  AND  OUTSIDE. 


See  Reference  Nolea  Following  Station  Index 
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STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

DrainaqeJ 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Refer 

Index  No. 

bounty 

Latitude 

Longitude 

Elevation 

Years  ol 
record 

Opened 
or  closec 
_  dunng  yr 

Refer 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

tables 

Temp. 

Precip. 

Month 

Month  "1 

to 

ACTON  ESCONDI  FC2619E 

ie 

LOS  ANGELES 

2- 

34  3C 

us  n 

292C 

7C 

catmeys  vy  bull  Run  rh 

158 

1 

MAR  I POSA 

i  142 

3 

7 

A3ELANT0 

0024 

3' 

Sam  BEPDINC 

1  £ 

14  3' 

117  2' 

284' 

2 

CAZADERO 

16  3 

3 

38  3 

123  3 

9  104 

2 

1 

2 

AD  I N  RANGER  STATION 

MODOC 

1  \ 

1   2  3 

CECILVlLLE  5  SE 

1  t  : 

3 

SISKIYOU 

1 

i  41  C 

5  123  0 

3  298 

I  1 

)  1 

? 

1   2  3 

ALAMO  1  N 

0064 

CONTRA  COSTA 

37  52 

122  0< 

41C 

CEOARV I LLE 

1  61 

12  3 

ALDERPO I  NT 

C08B 

•1 

1 

40  ll 

123  S( 

43' 

i 

: 

CENTF.RVILLE  PH 

1 

1  2  3 

ALISO  CN  OAT  MT  FC  446 

011S 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  IS 

118  3 

2361 

2" 

CHALLENGE   RANGER  STA 

165 

2 

ALPINE 

0136 

36 

SAN  DIEGO 

? 

32  5C 

116  4( 

1  7  3' 

l' 

1< 

CHATSwORTH  FC  24  0 

It? 

1 

1 

1  34  1 

5  118  3 

i  95 

3 

ALTA3ENA 

0144 

06 

LOS  ANGELES 

: 

34  11 

1  19  Of 

1123 

4 

chats worth  reservoir 

1  66 

3 

1 

C 

alturas  ranger  station 

161 

"2 
31 

MODOC 

21 

41  2S 

120  3; 

436' 

n 

CHERRY  VALLEY  DAM 

169 

3 

i 

[ 

1  2  3 

AmBO  y 

1  76 

SAN  BE»DIN0 

34  34 

115  4' 

63' 

170 

1 

=i  i 

s 

1    2  3 

ANGI3LA 

0  2  14 

15 

TULARE 

r 

35  59 

119  2<i 

205 

tf 

ChICO  EXPERIMENT  STA 

171 

3 

2 

39  4 

121  4 

f  20 

9 

7  1 

b  I 

ANGW I N  PAC  UNION  COL 

)  2 1  2 

"1 

NAPA 

!  7 

38  3* 

122  2t 

191c 

i* 

2 

1  2  3 

CHIQUITO  CREEK 

173 

3 

MADERA 

2 

37  1 

119  2 

729 

1    2  34C^ 

ANTIOCN  FJ8RE30ADD  :^L 

CONTRA  COSTA 

1  2  3 

CHITTENDEN  PASS 

:  7  3 

SAN  BENITO 

2 

36  5 

121  3 

12 

2 

3 

2 

anTiocm  pumping  PL  3 

3  2  32 

05 

CONTRA  COSTA 

2  7 

37  59 

121  44 

6C 

i 

1 

l 

174 

3' 

C 

ANZA 

C235 

36 

R  1  VERS  IDE 

33 

33  33 

116  4f 

391' 

2 

CHUCHuPATE  RANGER  STA 

175' 

.1 

1 

34  4 

C 

APACHE  CAVP 

3239 

36 

VE  NTURA 

30 

34  52 

119  20 

4965 

CHULA  VISTA 

1751 

j 

4 

1  2  34 

APPLE  VALLEY 

37 

SAN  BERD1N0 

15 

14  31 

117  13 

2935 

CITRUS  HEIGHTS 

177 

3 

SACRAMENTO 

ARROYO  GRANDE 

34 

SN  LUIS  OBPO 

35  07 

120  34 

105 

CLAREMONT  POMONA  COL 

177S 

0 

LOS  ANGELES 

ARROYO  SECO 

3322 

MONTEREY 

24 

36  14 

121  29 

800 

CLARKS  PEAK   1  NE 

1  76 

Ok 

S 

ARROYO  SECO  RS>  FC  509D 

0327 

36 

LOS  ANSELES 

13 

34  13 

118  1C 

1223 

5C 

Clark  sburg 

1  791 

o; 

3 

1    2  3 

ASH  MOUNTAIN 

0343 

05 

TULARE 

76  29 

118  5C 

1708 

4i 

4, 

CLARks  valley  mudd  rch 

178! 

3 

2 

39  3 

122  2 

41 

ASSOC  OIL  ANAHEIM  NO  1 

It 

ORANGE 

33  55 

117  53 

340 

2' 

JUN 

2 

CLEAR  CREEK 

179? 

1 

SI  SKI  YOU 

1 

41  4 

123  2 

97 

2 

ATLAS  ROAO 

1 1 

c 

CLEARLAKE  HIGHLANDS 

02 

LAKE 

2 

36  5 

122  3 

136 

I  1 

1  2  3  C 

ATWELL 

3374 

os 

TULARE 

36  29 

119  4C 

6490 

183 

SONOMA 

1  2  3 

AUOERPY   1  NNE 

0379 

35 

FRESNO 

37  C6 

1.19  29 

2006 

41 

'1 

C 

AU3URN 

33B3 

02 

PLACER 

i 

38  54 

121  04 

96 

CLOVER  MEADOWS  GS 

1  844 

ji 

2 

37  3 

AVALON  PLEASURE  »IER 

0395 

06 

33 

33  21 

iib  i<; 

3 

i» 

56 

COAL  I NGA 

1    2  3 

AV [LA  3EACM 

0403 

34 

S  LUI S  08 I S PC 

IS  1C 

120  44 

32 

COALINGA  1  SE 

1  «6l 

0' 

66 

C 

AZUSA  CITY  PAR K  FC143B 

06 

LOS  ANGELES 

26 

34  08 

117  14 

610 

61 

186' 

0! 

7 

2 

2 

3ADGER 

0422 

05 

36  38 

119  01 

3030 

COFFEE  CREEK  R*L 

1  836 

3 

C 

BADGE0  PASS 

3425 

35 

"APIPOSA 

14 

37  40 

119  4C 

7303 

COHASSET  1  NNE 

1891 

3; 

:■ 

39  5 

121  4 

31  8( 

3A 1 LE Y  RIDGE 

C433 

9! 

OLAVERAS 

1  '- 

38  24 

120  19 

5100 

COL8YS  FC  53  D 

1896 

06 

LOS  ANGELES 

1 

34  n 

ue  o 

367 

2 

SAN  SEEDING 

35  16 

116  04 

940 

c 

COLD  SPRINGS  CAMP 

1905 

3  4 

MONTEREY 

36  1 

121  4 

328C 

BAKER  9  NNW 

0431 

0" 

SAN  9E°0INO 

\ 

35  23 

116  37 

134' 

13 

13 

COL  EMAN  FISHERIES  STA 

1907 

32 

2 

BAKERSFIELC  WB  AjRPCRT 

35 

KERN 

1C 

15  25 

119  33 

475 

76 

19]2 

02 

241 

1    2  3 

BALCH  POWER  HOUSE 

05 

11 

36  55 

119  "5 

1723 

41 

COLGATE  POWER  HOUSE 

,  ■■'  J ' 

02 

3ALL  MOUNTAIN  LOOKOUT 

346  B 

32 

23 

39  56 

122  47 

6500 

COLUSA    1  SSW 

1948 

3  2 

1    2  3 

3ARNES0N  DARK 

3539 

06 

ORANGE 

26 

33  56 

117  11 

575 

2  5 

CONCORD   3  E 

1  962 

04 

3ARRETT  DAM 

'514 

36 

5 AN  DIEGO 

33 

32  41 

116  40 

1623 

52 

1985 

3  2 

121  0 

BAR  STOW 

0519 

37 

SAN  3ERDINC 

;  s 

34  54 

117  32 

2162 

54 

COPCO  NO  1  DAM 

1990 

31 

12 

BARTON  fLflT 

3534 

35 

FRESNO 

11 

UB  53 

3763 

CORCORAN   IRRIG  DI ST 

IE 

■ 

BATES  PIDGE 

0543 

36 

SNTA  8AR3ARA 

3C 

34  55 

119  55 

5165 

CORNING  HOUGHTON  RANCH 

2027 

"'2 

TEHAMA 

23 

39  54 

122  22 

ll 

2 

BE AfiTRAP  MEADOW 

TULARE 

CORONA 

2031 

16 

RIVERSIDE 

2  6 

33  5J 

117  34 

711 

5 

6 

1  2  3 

3EAU"10NT 

0636 

06 

R I VER  S I DE 

28 

33  56 

116  5t 

2613 

73 

CORRAL  I TOS 

2048 

04 

2C 

3EAUMONT  PUMPJ'IG  PLANT 

0607 

36 

R 1  VERS  1 DE 

2s 

33  59 

116  58 

3045 

e 

56 

7 

COTTONWOOD  CREEK 

2069 

1  9 

It  29 

1,?  I 

1  060C 

BEAUMONT  1  E 

3639 

37 

Rl vEPSI DE 

6 

33  56 

116  58 

2605 

27 

27 

2081 

; , 

BEEHIVE  MEADOW 

C617 

35 

tuolumne 

17 

36  00 

119  47 

6530 

COVELO  EEL  RIVER  PS 

208' 

■  i 

3EL  AIR  FC  1C  P 

C619 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  C5 

118  27 

585 

31 

COV 1 NA   TEMPLE    FC    1 93  8 

209C 

06 

!(■ 

34  05 

117  52 

575 

3( 

3EN  LOMOND  NO  2 

0676 

04 

SANTA  CRUZ 

37  06 

122  35 

375 

2 

2 

COYOTE  CANYON 

2  1  3  '■ 

3-7 

3ENTDN  INSPECTION  STA 

0684 

37 

MONO 

19 

37  51 

118  29 

5461 

COYOTE  WELLS 

17 

I MPER I AL 

3ERKELEY 

0693 

4 

ALAMEDA 

3T  52 

122  15 

299 

BO 

S3 

CRABTREE  MEADOW 

l : 

36  34 

116  21 

1070C 

BERFYESSA  LAKE 

0705 

32 

23 

38  33 

122  14 

480 

8 

9 

1  2  34 

CRAWFORD  RANCH 

;■  i 

0  7 

SAN  DIEGO 

6 

32  53 

116  17 

I50< 

C 

BESWICK  7  S 

S| SKI  YOU 

S 

CRESCENT  CITY  1  N 

01 

DEL  NORTE 

1  7 

41  46 

124  12 

66 

7' 

1   2  3 

9IEBEP 

0731 

32 

2  . 

41  07 

121  08 

4133 

CRESCENT  CITY  7  ENE 

i  148 

01 

17 

124  05 

12( 

3IG  8AR  RANGER  STATION 

3736 

01 

TRINI TY 

35 

43  45 

123  15 

1260 

1  ■ 

23 

CRESCENT  CITY  MNTC  STA 

2150 

31 

DEL  NORTE 

1  7 

41  46 

124  12 

50 

BIG  BEAR  LAKE 

0741 

06 

SAN  BERDINC 

28 

34  15 

116  55 

6745 

6 

CRESTLINE  LAKE  GREGORY 

Z163 

37 

SAN  8ERDINO 

1  S 

34  14 

117  16 

BIG  BEAR  LAKE  DAM 

0742 

06 

SAN  BERDINC 

:a 

34  14 

116  58 

6815 

CRESTLINE   FIRE   STA  2 

2164 

-'7 

1  5 

34  15 

117  15 

BIG  BEND  RANGER  STA 

0747 

02 

G 

39  18 

120  31 

5739 

CROCKETT 

2177 

14 

CONTRA  COSTA 

38  02 

122  13 

3IG  DALTON  DAM  FC2233E 

C  7  5  1 

36 

LOS  ANGELES 

34  10 

117  49 

157? 

CROWDER  FLAT 

2164 

21 

MOOOC 

12 

41  53 

120  44 

5175 

-3IG  PINE  CREEK 

3767 

19 

37  08 

US  29 

CRYSTAL  LAKE  FC  283C 

2198 

36 

LOS  ANGELES 

26 

14     1  1 

117  51 

1  ?70 

7 

3IG  PINES  PARK  FC  83B 

0779 

LOS  ANGELES 

6 

■>4  23 

117  41 

6862 

39 

•CULVER  CITY 

■3  6 

LOS  ANGELES 

34  01 

115   2  3 

75 

51 

5: 

BIG  SUR  STATE  PARK 

0793 

34 

MONTEREY 

4 

36  15 

121  47 

235 

52 

2 

CUMMINGS 

221 E 

01 

MENDOCINO 

7 

39  50 

123  3B 

1265 

39 

2 

BIG  TUJUNGA  DAM  FC46DE 

LOS  ANGELES 

13 

34  18 

118  11 

2317 

27 

2 

C  U YAM A 

06 

SNTA  BARBARA 

30 

34  56 

119  37 

2255 

20 

22 

1  2  3 

BIRMINGHAM  GEN  MOSP 

)81fl 

36 

LOe  ANGELES 

13 

34  11 

118  30 

722 

CUYAMAC A 

?  2  1 9 

06 

SAN  DIEGO 

:c 

32  19 

116  31 

4650 

6  7 

79 

BISHOP  CREEK  INTAKE  2 

0819 

37 

19 

37  15 

118  35 

CUYAMA  RANCH 

2248 

"  f 

SN  LUIS  OSPO 

30 

34  59 

119  40 

21  70 

B I  SHOP  W3  AIRPORT 

0822 

07 

19 

37  22 

118  22 

CUYAMA  RANGER  STATION 

2  2  - 

06    SNTA  BARBARA 

30 

34  51 

BISHOP  UNION  CARBIDE 

-:  - 

07 

19 

37  22 

118  43 

9390 

t 

9 

DAGGETT  1  ENE 

j  2  5 c 

07 

SAN  5EP0IN0 

6 

34  52 

116  5( 

1975 

SLACK  MOUNTAIN  2  SW 

C850 

04 

SANTA  CLARA 

37  18 

122  10 

2330 

12 

DAGGETT   FA A  AIRPORT 

2257 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34  52 

116  47 

1915 

23 

27 

BLACKS  MOUNTAIN 

0867 

32 

40  46 

121  12 

7200 

DANA   2  SE 

2269 

02 

SHASTA 

21 

41  06 

BLACKWELLS  CORNER 

0875 

35 

1  " 

35  37 

119  52 

DAVENPORT 

2290 

04 

SANTA  CRUZ 

BLUE   CANYON  Wfi  AIRPORT 

0897 

32 

a 

39  17 

120  42 

5280 

23 

27 

DAVIS  2  WSW 

02 

YOLO 

23 

38  32 

121  46 

60 

95 

95 

34 

BLUE  CREEK  MTN  LO 

C900 

31 

DEL  NORTE 

12 

123  46 

4608 

i 

DAVIS  CREEK 

2296 

02 

MODOC 

21 

41  44 

120  22 

4750 

2 

BLUE  MOUNTAIN 

0  9  3  8 

35 

CALAVERAS 

30  21 

123  22 

6070 

i 

DAY 

2306 

02 

MODOC 

21 

41  13 

121  23 

3650 

C 

09Z4 

37 

R 1  VERS  1 DE 

5 

33  37 

114  36 

268 

57 

58 

DEATH  VALLEY 

2319 

:  7 

INYO 

1  94 

51 

55 

C925 

'  7 

R I  VERS  I DE 

5 

33  37 

114  43 

390 

DEEP  CANYON  LABORATORY 

2327 

37 

RIVERS  IDE 

33  39 

116  23 

1  200 

BLYTH.E   FA  A  A  I  R  PORT 

0927 

07 

5 

33  37 

114  43 

395 

25 

75 

DEEP  SPRINGS  COLLEGE 

2331 

07 

INYO 

6 

37  22 

117  59 

5225 

14 

0931 

03 

36 

39  23 

123  06 

5532 

DEER  CREEK  FLAT 

2  i  i  1 

32 

TEHAMA 

23 

1910 

BOD]  E 

33 

38 

38   1  3 

119  31 

9  370 

33 

i 

DEER  CREEK  POWER  HOUSE 

,  a  i  4 

02 

NEVADA 

e 

39  18 

120  51 

3700 

58 

60 

SON  I T  A 

.  ■-<  6  5 

k 

32  40 

117  02 

105 

51 

DELANO 

2346 

05 

KERN 

35  47 

119  15 

BOONV ILLE  MNTNC  STA 

97? 

j ; 

DEL  MONTE 

"  4 

MONTEREY 

0979 

07 

?'  "0 

117  39 

2460 

del  Puerto  roao  camp 

2369 

3  5 

STANISLAUS 

27 

37  25 

121  23 

1125 

30RREGO  DESERT  PARK 

0983 

>7 

SAN  DIEGO 

t 

33  16 

116  25 

765 

21 

2 

DENAIR   3  NNE 

2389 

STANISLAUS 

17 

37  34 

120  47 

137 

67 

68 

1   Z  3 

30RREGO  SPRINGS  3  NNE 

Sain  DIEGO 

3  3    1  7 

116  21 

625 

22 

22 

1   Z  3 

DE  SABLA 

32 

BUTTE 

:  ? 

39  52 

121  37 

2713 

60 

63 

1  2  3 

SOULDER  C  LOCATELLI  R 

1005 

14 

I 

37  09 

122  12 

2175 

DESCANSO  RANGER  STA 

2406 

06 

SAN  DIEGO 

32  51 

116  37 

BOULEVARD 

:  ■ .  9 

07 

SAN  DIEGO 

t 

32  40 

116  17 

3353 

40 

DIAMOND  BAR  HORSE  CAMP 

243; 

3b 

LOS  ANGELES 

26 

->.  '    ■  r> 

i :  7  io 

740 

BOUOJET  CANYON 

1.-13 

36 

LOS  ANGELES 

2  9 

34  35 

118  22 

3055 

DOB8INS  COLGATE 

24i? 

02 

YUBA 

e 

39  ZO 

121  12 

1550 

'2 

63 

BOWMAN  DAM 

1018 

32 

e 

39  27 

120  40 

5347 

83 

DONNER  MEMORIAL  ST  PK 

2467 

13 

NEVADA 

36 

}<)  19 

13  0  14 

1  2 

13 

3RADLEY 

1034 

34 

MONTERE  y 

24 

35  52 

120  48 

543 

18 

3  49 

31 

MENDOCINO 

39  43 

123  21 

927 

4  5 

3RANSCOM8  2  Nw 

let 

31 

MtNDOC 1  NO 

39  41 

123  40 

14B0 

DOUBLEBUNK  MEADOW 

3  5 

TULARE 

]  : 

35  57 

lie  36 

6200 

3RAWLEY    2  SW 

i :  4  a 

h 

32  57 

115  33 

-  100 

17 

DOWNEY   FD  FC 1 07C 

.  - 

LOS  ANGELES 

33 

33  56 

l ie  oe 

116 

41 

BRAY  10  WSW 

i  -6 : 

31 

SISKIYOU 

1  2 

41  34 

122  08 

5759 

oownieville  ranger  sta 

2530 

02 

SIERRA 

8 

19  3*. 

120  50 

2B95 

40 

8REA  CITY 

1056 

36 

ORANGE 

2  6 

33  55 

117  54 

345 

25 

I 

DOYLE 

2504 

3  3 

LASSEN 

18 

4  3  02 

1  i  3    -  6 

4240 

7 

2 

8REA  DAM 

1057 

36 

ORANGE 

It 

33  *3 

117  16 

C 

DOYLE  5  SSE 

2506 

0  3 

LASSEN 

1  9 

39  17 

120  05 

4?P5 

.  : 

10 

1  2  3 

3RENTW00D  6  SW 

1060 

35 

325 

dry  canyon  reservoir 

2  516 

:' 

LOS  ANGELES 

2  9 

34  29 

118  32 

1  1 1  5 

3R I DGFPOPT 

1072 

03 

3  S 

38    1  5 

119  14 

6473 

17 

DUDLEYS 

2539 

1 5 

MARIPOSA 

37  45 

120  06 

3000 

14 

56 

BRIDGEPORT  RANGER  STA 

1076 

'■  3 

38 

38  17 

119  17 

6563 

DUNNIGAN 

2  566 

3  2 

YOLO 

23 

38  53 

121  58 

63 

3R I CGE V I LLE  4  NNW 

ics: 

01 

40  32 

123  49 

2053 

12 

Dunn  siding 

257< 

SAN  9ERDINO 

1  5 

35  03 

116  26 

3R0CKWAY  SUMMIT 

1096 

3  3 

39    1  6 

120  04 

7233 

dunsmuir  Ranger  sta 

2  5  7  2 

32 

2  3 

41  13 

122  16 

2420 

56 

3R0CKS   FAcNhA'1  °«NCh 

1112 

j  2 

23 

DUSY  BENCH 

2  57  - 

-'5 

FRENSO 

1 1 

37  06 

116  11 

9470 

3RUSH  CREEK  RANGER  STA 

1  1  i'. 

3Z 

8 

39  1,1 

121  20 

3563 

31 

DUTTONS  LAND  1 NG 

2580 

"1 

NAPA 

I  7 

38  12 

122  18 

20 

5 

1  1 

BRUSHY    SPRGS  GUARD  STA 

1133 

1 

EAGLE  MOUNTAIN 

2598 

17 

RIVERSIDE 

33  48 

115  27 

973 

3  3 

33 

3RYS0N 

04 

MONTEREY 

24 

35  48 

121  05 

925 

C 

EAST  PARK  RESERVOIR 

32 

COLUSA 

2  3 

39  22 

122  31 

1205 

56 

16 

1  2  3 

BUCKHORN 

1  149 

3  2 

SHASTA 

21 

40  52 

[21  M 

3800 

2 

EL  CAPITAN  DAM 

2709 

06 

SAN  DIEGO 

25 

32  53 

116  49 

600 

31 

1  2  3  C 

07 

IMPERIAL 

3UCKS  LAKE 

ELECTRA  POWER  HOUSE 

2  72  0 

05 

AMADOR 

715 

ELIZABETH  LAKE  FC128B 

2735 

36 

LOS  ANGELES 

2075 

ELK  VALLEY 

2749 

11 

DEL  NOPTE 

:  t 

42  00 

123  43 

17U 

3URBANK  FD  FC2Z6  B 

ELLERY  LAKE 

2756 

3  3 

MONO 

38 

37  56 

119  14 

9645 

276  0 

'5 

SAN  JOAQUIN 

1 21  12 

92 

EL  MODENA 

2  77S 

Jt 

ORANGE 

2  5 

117  1,7 

ELSINORE 

2805 

06 

RIVERSIDE 

30 

33  40 

117  20 

1285 

6  8 

69 

BURNT  RANCH  1  S 

1215 

31 

TRINITY 

35 

4  0    4  1 

123  28 

2153 

'- 

2 

EL S I NORE  4  SSE 

2812 

36 

RIVERSIDE 

2* 

33  37 

117  19 

1305 

FEB 

C 

BURTON  RANCH 

34 

CONTRA  COSTA 

u 

37  52 

122  35 

560 

13 

2 

ESCONOIDO 

; a-  2 

16 

SAN  DIEGO 

31 

33  07 

117  05 

\  ' 

6» 

60 

1  2  3 

1237 

E5CONOIDO  NO  2 

2863 

>6 

SAN  DIEGO 

3  1 

33  07 

117  05 

E  T  I  w  A  N  0  A 

2  89  5 

3  6 

SAN  BEROINO 

28 

34  08 

117  31 

1  390 

116  47 

1  815 

4"1 

2699 

01 

SISKIYOU 

]  .■ 

4i  :s 

122  54 

2912 

SAN  DIEGO 

33 

"Eureka  ws  city 

2910 

31 

HUMBOLDT 

1  7 

124  10 

0.1 

BO 

32 

781 

11 

2920 

05 

MARIPOSA 

37  35 

120  16 

1272 

37 

34  23 

117  '4 

4760 

E  *  E  TJR   FAUVER  RANCH 

2  92  2 

TULARE 

36  21 

1  19  04 

439 

FAIRFIELD 

2933 

SOLANO 

23 

36  15 

122  03 

15 

1280 

35 

34 

3?  12 

120  22 

3343 

FAIRFIELD  POLICE  STA 

SOLANO 

2  i 

38  15 

122  03 

15 

l 

CALAVERAS  RESERVOIR 

i ..  ; 

4 

ALAMEDA 

1  1 

3?  29 

121  49 

B05 

7 

2 

FAI RMONT 

2941 

LOS  ANGELES 

15 

34  43 

118  26 

3060 

41 

57 

1  2  3 

CALExiCO  2  NE 

IMPERIAL 

45 

2 

fall Brook 

16 

SAN  DIEGO 

C 

1  3  1  2 

31 

17 

38  35 

122  35 

364 

'5 

FALL   RIVER  MILL  INTAKE 

2964 

SHASTA 

41  01 

121  26 

3  340 

3  1 

12 

4i  ie 

122  49 

31  36 

1  3 

2  3 

FEATHER  FALLS 

2994 

02 

BUTTE 

8 

39  36 

121  16 

2  »65 

1  369 

2? 

34  09 

116  59 

5770 

FERGUSON  RANCH 

3020 

12 

TEHAMA 

23 

40  21 

122  27 

800 

1 1 

.    2  4 

33 

32  37 

116  28 

2  630 

17 

79 

FERNDALE  8  SSW 

3025 

■■; 

HUMBOLDT 

17 

40  30 

124  20 

1445 

1428 

35 

: <■ 

38  15 

120  51 

658 

-}■-■ 

40 

2  7 

FERNOALE  2  NW 

3030 

ii 

HUMBOLDT 

40  36 

124  17 

10 

4 

12 

3 

39  38 

120  34 

5565 

FIODLETOWN  LYNCH  RANCH 

)0  3  6 

3  5 

AMADOR 

1  6 

38  32 

120  42 

2140 

31 

■  4 

35  20 

120  41 

615 

24 

F  IGUEROA  MOUNTAIN 

36 

SNTA  BARBARA 

32 

34  44 

120  00 

3200 

1462 

32 

e 

39  27 

121  03 

2  715 

'4 

FILLMORE    1  WNW 

-lb 

VENTURA 

29 

34  24 

11B  56 

' 

2 

CANBY  11  SW 

1475 

3  2 

MOOOC 

21 

41  22 

121  03 

4500 

2 

FIVE  POINTS  5  SSW 

3083 

FRESNO 

I  1 

36  21 

120  09 

285 

i  e 

21 

1    2  3 

CAN8Y  RANGER  STATION 

1476 

12 

MODOC 

21 

41  27 

120  52 

4312 

14 

3087 

LASSEN 

1  B 

40  22 

120  19 

4000 

5 

7 

1  2  34 

CANOGA  PARK  PIERCE  COL 

1484 

06 

LOS  ANGELES 

13 
6 

34  11 

118  34 

790 

17 

17 

1  2  3 

FLORENCE  LAKE 

3093 

35 

FRESNO 

3  7 

37  16 

116  58 

7344 

C 

CANT  I L 

1488 

37 

KERN 

35  18 

117  59 

2010 

10 

11 

1  2  3 

FOLSOM  DAM 

3113 

32 

SACRAMENTO 

38  42 

121  09 

350 

11 

11 

1  1 

1  2  34 

CANYON  DAM 

1497 

02 

PLUMAS 

B 

40  10 

121  05 

4555 

40 

5  3 

1  2  3 

FONT ANA  5  N 

3118 

06 

SAN  8ERDIN0 

28 

34    1  1 

117  27 

1972 

1  2 

2 

CARBON  CANYON  GILMAN 

1518 

06 

ORANGE 

26 

33  55 

117  47 

1625 

C 

FONTANA  KAISER 

3120 

-  5 

SAN  BEROINO 

28 

34  05 

117  30 

1090 

1  2  3 

CARBON  CANYON  WORKMAN 

i'.z: 

06 

SAN  BERDINO 

26 

33  58 

117  47 

11  BO 

C 

FOREST  GLEN 

3130 

01 

TRINITY 

40  23 

123  20 

2  34  1 

31 

12  3 

CAR  I  SOU  POWER  HOUSE 

1522 

32 

PLUMAS 

e 

40  05 

121  09 

I  9  - 1 

-> 

2 

FORESTHILL  RANGER  STA 

3134 

12 

PLACER 

1 

39  01 

120  49 

3190 

27 

2 

CARMEL  VALLEY 

1534 

04 

MONTEREY 

36  29 

121  44 

425 

q 

1  2  3 

FORKS  OF  SALMON 

3151 

01 

SISKIYOU 

12 

41  16 

123  19| 

1240 

5 

2 

STATION  INDEX 


tUiUHWUL  1 

station 

Index  No. 

Division  No.  , 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yi. 

Meter 
tables 

Elevation 

Temp. 

Q- 
U 
G 
PL, 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

FOOT  6I0WELL 

mT 

03 

MOOOC 

18 

41  51 

120  nP 

4498 

1  2  3 

root  BRAGG 

3161 

31 

MENDOCINO 

1 1 

39  27 

123  48 

1  2  3  C 

FORT   BRAGG  AVIATION 

31 

1  T 

39  24 

61 

26 

FORT  DICK 

111  J 

01 

DEL  NORTE 

\7 

41  52 

124  09 

46 

2 

FQRT  JONES  b  E SE 

3176 

01 

S 1 SK I  YOU 

12 

41  35 

3324 

c 

F0"T  JONES  RANGER  STA 

3182 

01 

12 

41  36 

2720 

I  2  3 

FORT  R055 

3191 

01 

SONOMA 

17 

38  31 

123  15 

116 

1  7 

1    2  3 

FREEDOM  8  NNW 

3232  34 

SANTA  CRU2 

21 

37  03 

121  49 

1470 

FRENCH  GULCh 

3242 

02 

SHASTA 

23 

4C  42 

122  39 

1103 

FRESNO  W8  AIRPORT 

3297 

3  5 

FRESNO 

27 

119  43 

328 

79 

89 

FRIANT    GOVERNMENT  CAMP 

J261 

35 

FRESNO 

27 

36  59 

119  43 

410 

28 

1    2  34 

FULLERTON  ARROUES  «Cm 

3279 

06 

ORANGE 

33  54 

117  55 

315 

JU'i 

2 

FULLERTON  CAM 

3285  36 

ORANGE 

26 

33  54 

FULLERTON  M1LLCREST  Rv 

1288 

06 

OPANGE 

26 

33  53 

117  55 

330 

GARBERVlLLE 

33:  ■ 

31  HUMBOLDT 

40  06 

GARDEN  VALLEY  2  5 

me 

02 

EL  DORADO 

1 

39  50 

120  51 

1940 

GASQUET  RANGfcR  STATION 

3357 

31 

OEL  NORTE 

1  7 

41  52 

123  58 

384 

3369 

33 

MONO 

3e 

37  45 

119  08 

9970 

GEORGETOWN 

13  Bl 

02 

EL  OOPADO 

1    38  55 

120  5C 

2720 

75 

GEORGETOWN  RANGER  STA 

3384 

Ji 

EL  DORADO 

120  47 

3001 

4 

23 

GERBER  RANCH 

3387 

34 

santa  Clara 

121  29 

2140 

6 

2 

GERLE  CREEK  CAMP 

3388 

02 

EL  OORADO 

120  23 

5400 

S 

G 1  ANT  FOREST 

3397 

09 

TULARE 

36  34 

6412 

46 

GIBRALTAR  DAM  NO  2 

i*;  2 

SNTA  BARBARA 

34  31 

1550 

1 

GIBSON  HWY  HNTNCE  STA 

34051  32 

SAN  DIEGO 

122  24 

1650 

3 

GILLESPIE  FIElO 

3410  06 

SAN  DIEGO 

116  58 

367 

7 

3417 

• 

Santa  clara 

194 

9 

GILfiOT  S  NE 

3419 

04 

SANTA  CLARA 

121  27 

1050 

GILROT  14  ENE 

3422 

04 

SANTA  CLARA 

121  20 

1350 

10 

GLENDALE  STaPEN  FC295G 

3450 

06 

LCS  ANGELES 

118  16 

530 

57 

GLENOORa  WEST  FC  169 

06 

LOS  ANGELES 

117  52 

822 

2 

GLENNVl LLE 

3463 

15 

KERN 

1 18  42 

3140 

15 

12  3 

GLENNVlLLE  FULTON  RS 

)46S 

09 

KERN 

10 

35  44 

GOLD  ROCK  RANCH 

37 

IMPER IAL 

32  53 

485 

3 

GOLD  RUN 

349  . 

02 

PLACER 

68 

GONZALES  9  ENE 

3902 

04 

SAN  BENITO 

GRACE  MEADOW 

1529 

35 

TUOLUMNE 

GRANT  GROVE 

3551 

TULARE 

33 

31 

S 1 SK I  YOU 

5  ■:  i 

3571 

02 

NEVADA 

GRASS  VALLEY  NO.  2 

.1     7  ] 

02 

121  04 

2400 

1 

1  2  3  C 

SRATON  1  W 

j  57  a 

31 

SONOMA 

122  53 

225 

70 

1  2  3 

GREENVI Ew 

3614 

01 

SI SK 1  YOU 

12 

41  33 

2  I 

Greenville  Ranger  sta 

3621 

12 

6 

40  09 

44 

2  c 

GR I ZZLY  FLATS 

j  e  4  a 

35 

El  ooraoc 

120  31 

3955 

GROVElAND  2 

3669 

05 

Tuolumne 

GROVELAND  RANGER  STa 

if  72 

05 

TUOLUMNE 

GUERNEVlLLE 

36S  ■ 

31 

SONOMA 

115 

HAINES  CVN  LOWER  FC364 

3703 

LOS  ANGELES 

HAINES  CYN  UPPER  FC367 

3704 

LOS  ANGELES 

HA1WEE 

3710 

117  57 

3B25 

43 

1  2  3 

HALF    MOON  BAY 

»71  * 

34 

SAN  MATEO 

122  26 

60 

It 

1  2  3 

HAMILTON  BRANCH  PH 

3725  02 

8 

40  16 

121  05 

3  5 

:  . 

36  20 

68 

36 

118  24 

1103 

01 

1 110 

02 

SHASTA 

122  58 

2710 

3  2 

NEVADA 

121  16 

590 

?e2 : 

32 

121  30 

3346 

3B24 

02 

121  33 

3015 

HAYFIELD  PUMPING  PLANT 

07 

P I  VERS  1 DE 

115  38 

1370 

33 

1  2  3  C 

HAYFORK  RANGER  STATION 

01 

123  10 

2340 

2 

04 

ALAMEDA 

4 

37  39 

121  59 

935 

01 

SONOMA 

22 

38  37 

122  52 

102 

73 

90 

01 

SONOMA 

io; 

3  2 

120  21 

4950 

■6 

RIVERSIDE 

116  57 

1  63C 

06 

SAN  DIEGO 

2700 

24 

24 

3925 

04 

SAN  BENITO 

2160 

3928 

04 

SAN  BEN  1  TO 

120  42 

2765 

MESPERIA 

3935 

37 

117  18 

3195 

2 

HETCH  HETCHY 

3939 

05 

119  47 

3870 

56 

1  2  34C 

3946 

02 

B 

39  02 

! 

HIGHLAND  LAKES 

3934 

09 

1( 

3987 

01 

S 1 Sk 1  YOU 

4010 

32 

4012 

09 

TULARE 

4017 

06 

LOS  ANGELES 

4022 

04 

SAN  BENJTO 

4025 

HOLLISTER  10  ENE 

4033 

04 

121  14 

2578 

C 

HONEYOEW  2  NSW 

4074 

01 

HUMBOLDT 

124  09 

375 

7 

2 

4082 

01 

3! 

41  03 

8 

4084 

01 

31 

41  02 

9 

32 

4100 

91 

123  01 

55C 

27 

4120 

TULARE 

118  37 

7100 

4144 

06 

SN  LUIS  OBPO 

120  23 

71! 

C 

4148 

Tuolumne 

7800 

4166 

02 

122  33 

770 

HUNTERS  OAM 

4170 

120  22 

3220 

2 

HUNTINGTON  LAKE 

4176 

0! 

FRESNO 

119  13 

7020 

5 : 

1       3  C 

4181 

It 

RJVERSIOE 

33 

33  41 

4390 

4191 

91 

TRINITY 

31 

40  37 

123  27 

1260 

C 

4202 

OEL  NORTE 

123  46 

1250 

26 

3^ 

4204 

SAN  BENITO 

120  40 

2650 

IOvllwILO  RANGER  STA 

4211 

RIVERSIDE 

116  43 

3397 

26 

3! 

I MP£  R I AL 

4223 

IMPERIAL 

IMPERIAL  FAA  AP 

4224 

07 

IMPERIAL 

51 

9 

INDEPENDENCE 

4232 

07 

INYO 

81 

INDEPENDENCE  ONION  VL Y 

4239 

07 

INYO 

119  20 

9175 

C 

INDIO  U  S  DATE  -GARDEN 

4259 

RIVERSIDE 

116  15 

11 

Bf 

89 

7 

1  2  34 

1 N TOK E  0  N 

4278 

97 

KERN 

( 

33  39 

1  8 

INYOKERN  Afi '41  T AGE 

4280 

KERN 

35  41 

222( 

Zt 

4283 

AMADOR 

38  21 

7 

4288 

91 

PLACER 

1 

39  06 

2 

4297 

97 

SAN  flEROINO 

6 

34  09 

1  2  3  C 

4374 

02 

MODOC 

21 

41  16 

26 

12  3 

4389 

M 

TULARE 

1C 

15  38 

12 

2 

4403 

07 

SAN  BERD1NO 

6 

34  09 

7 

2 

JULIAN 

4412 

96 

SAN  DIEGO 

33 

33  05 

116  36 

4219 

c 

JULIAN  HVNOLA 

4418 

36 

SAN  DIEGO 

33 

33  06 

116  39 

3690 

n 

17 

1  2  3 

4422 

06 

SNTA  BARB ASA 

32 

34  29 

26 

6442 

39 

FRESNO 

27 

17  IB 

446  " 

07 

SAN  BEROINO 

6 

34  10 

20 

2 

4480 

01 

SONOMA 

2.' 

38  40 

27 

2 

4488 

12 

LAKE 

Z  1 

38  39 

3? 

2 

KENTf | ELO 

4900 

H 

MARIN 

i  ' 

37  57 

79 

1  2  3 

KE  RL 1 SGER 

4908 

35 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  41 

19 

2 

4918 

13 

TULARE 

10 

39  57 

1  3 

SEP 

2 

■KERN  RIVER  Ph  HO  1 

4920 

09 

KERN 

10 

35  28 

118  47 

970 

■■» 

63 

1  2  3 

KERN  RIVER  ph  NO  3 

4923 

35 

KERN 

10 

33  47 

119  26 

2701 

20 

20 

1    2  3 

KE'TLEmAN  CITY  1  SSW 

4934 

09 

KINGS 

1  1 

36  00 

I  19  39 

310 

11 

1  1 

1  1 

1    2  34 

1    2  3 

4936 

09 

KINGS 

11 

36  04 

120  05 

508 

24 

26 

1 

t;  44 

02'  SHASTA 

2 

40  41 

121  92 

264fl 

2 

4331 

34 

MONTEREY 

24 

36  12 

121  08 

320 

if 

8C 

1  2  3  C 

4577 

31 

DEL  NORTE 

1  i 

41  31 

124  02 

29 

17 

2* 

1  2  3  C 

KNEfLANO  13  SSE 

4987 

01 

HUMBOLDT 

40  38 

123  54 

2356 

C 

KNIGHTS  F(RRt  2  St 

4990 

:3 

STANI SLAUS 

34 

(7  48 

120  39 

311 

1 

7 

1    2  34 

KNIGHTS  VALLEY 

*i  i  j 

31 

SONOMA 

22 

39  37 

122  40 

49C 

3 

3 

1  2  34 

KORBEL 

460; 

91 

HUMBOLDT 

i 

4.  92 

123  57 

141 

2 

KVflu»I  STRAWBERRY 

3  2 

EL  DORADO 

i 

39  48 

120  09 

37O0 

C 

LA  CR£  SCENT  A  FC  251  B 

4<  H 

)« 

LOS  ANGELES 

13 

34  13 

118  14 

1561 

'7 

2 

L AFAYf TTE  2  NNC 

4<  1 

■  4 

CONTRA  COSTA 

37  55 

122  06 

531 

11 

2 

•LA '(UNA    tlC  ACH 

.  " 

)« 

ORANGE 

33  33 

117  47 

31 

39 

31 

1  2  3 

LAGUNA  BEACH  2 

4630 

36 

ORANGE 

3 

33  33 

117  49 

lie 

C 

LA  HONDA 

466 

34 

SAN  MATEO 

17  H 

122  It 

67C 

11 

2 

LAKE  ALPINE 

4644 

3^ 

ALPINE 

34 

38  21 

120  01 

750C 

3 

LAKE  ARROWHEAD 

4671 

3T 

SAN  BEROINO 

1* 

14  11 

117  11 

3201 

it 

2« 

1  2  3 

LAKE  ELEANOR 

4679 

09 

TUOLUMNE 

91  98-  119  53 

4662 

9 

Station 

Index  No. 

Division  No. 

County 

Drainage! 

Latitude 

Longitude 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
during  yr 

Meter 

to 
tables 

Elevalior 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

LAKE  MOUNTAIN 

4690 

V  1 

TRINITY 

\ 

40  01 

123  24 

3164 

C 

LAKE  PI LLSBUP Y  NO  2 

LAKE 

3 

1    2  34 

L  A  K.  E  PO  R  T 

4701 

02 

23 

39  02 

122  55 

1  :<,? 

21 

65 

LAKE    SAUR 1 NA 

4705 

07 

:  9 

37  13 

ue  37 

lake  shore 

02 

23 

40  5  3 

122  23 

1075 

20 

20 

19 

LAKESIDE  2  ENE 

4711 

36 

SAN  DIEGO 

25 

32  52 

116  53 

445 

13 

LAKE  SOLANO 

4712 

02 

I  i 

36  29 

122  00 

180 

LAKE  SPAULDING 

4713 

NEVADA 

6 

39  19 

120  38 

5156 

59 

72 

12  3 

LAKE   SPAULWlNG  DAM 

4714 

02 

NEVADA 

8 

39  20 

120  38 

4960 

5 

9 

1  1 

1  2  34 

LAKE  WOHLFORD 

4726 

06 

SAN  DIEGO 

33 

33  10 

117  00 

1500 

LA  MESA 

4735 

06 

SAN  DIEGO 

33 

32  46 

117  01 

530 

32 

33 

1  2  3 

LANCASTER 

LOS  ANGELES 

1  2  3 

la  panza  Ranch 

4767 

04 

L     1       I-;  ■' " 

24 

35  23 

120  10 

1550 

LA  PORTE 

4773 

02 

8 

39  41 

120  59 

4975 

LAS  PLUMAS 

4812 

32 

8 

39  41 

121  29 

506 

1  3 

53 

LAVA  BEDS  NAT  MONUMENT 

4838 

1 

S I SK I  YOU 

12 

41  44 

121  31 

4770 

a 

4840 

36 

26 

34  07 

117  45 

1235 

2 

L AYTONVILLE ^     '  " 

4851 

01 

MENDOC 1  NO 

39  42 

123  29 

1640 

C 

4863 

05 

10 

34  50 

119  52 

3595 

26 

2 

LEChuZA  PT  STA  FC  3528 

> 

^  3 

34  05 

118  53 

1600 

34 

2  C 

LEE SV I LLE  KEEGAN  RANCH 

32 

COLUSA 

23 

39  09 

122  26 

13  30 

7 

2 

LE  GRAND 

MERCED 

65 

67 

1  2  3 

LEHMAN  RANCH 

4886 

05 

EL  OORADO 

6 

38  36 

121  01 

600 

5 

2 

LEMON  COVE 

9 

36  23 

119  02 

513 

72 

1    2  3 

LIGHTS  CREEK 

02 

8 

40  14 

120  43 

S 

TULARE 

9 

?6    1  1 

119  04 

395 

53 

53 

112  3 

LITTLE  LAST  CHANCE  VY 

4977 

02 

8 

39  50 

120  13 

5730 

i 

LITTLE  TUJUNGA  GOLD  CR 

36 

LOS  ANGELES 

13 

34  19 

119  IB 

2750 

LITTLE  VALLEY 

<  -.  ■■  e 

02 

Z  1 

40  54 

121  11 

4180 

6 

2 

LIVERMORE  2  SSW 

4997 

ALAMEDA 

37  39 

121  47 

545 

95 

96 

12  3 

LLANO  SHAWNEE  HILL  RCH 

50C  Z 

07 

LOS  ANGELES 

15 

34  28 

117  45 

3620 

46 

51 

1  2  3 

LOCK WOOD  2  N 

MONTEREY 

1104 

23 

2  c 

5  ■  3  Z 

OS 

SAN  JOAOUIN 

16 

38  07 

121  17 

40 

65 

1    2  34 

LOMPOC 

5064 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

14  39 

120  27 

99 

:■: 

20 

LONE  P 1 NE  CTNWOOD  PH 

>  -> 

07 

19 

36  27 

1 19  03 

3790 

C 

LONE  TREE  CANYON 

S  C  74 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  37 

121  23 

420 

2 

ALONG  BEACH 

!  32 

36 

LOS  ANGELES 

1  3 

33  46 

118  12 

34 

46 

12  3 

LONG  BEACH  WB  AP 

5033 

06 

LOS  ANGELES 

13 

33  49 

118  09 

34 

B> 

12  3 

LONG  VALLEY    JNSP  STA 

93 

19 

39  41 

120  01 

506* 

7| 

2 

LOOKOUT    3  WSW 

5093 

MOOOC 

21 

41  12 

121  12 

4180 

2 

LOPAINE 

'  ■'=•* 

KERN 

10 

35  18 

118  26 

2720 

LOS  ALAMOS 

SNTA  BARBARA 

565 

58 

2 

LOS  ANGELES  W8  ai pport 

5114 

36 

LOS  ANGELES 

1  i 

33  56 

118  23 

'  97 

31 

31 

1  2  3  C 

LOS  ANGELES  CIVIC  CTR 

5119 

36 

LOS  ANGELES 

13 

34  03 

119  14 

270 

69 

1  2  3  C 

LOS  BANOS 

5118 

35 

MEPCED 

27 

37  03 

120  51 

125 

94 

1  2  3 

LOS  BANOS  AR8UPUA 

5119 

95 

27 

36  53 

120  56 

860! 

17 

2 

LOS  GATOS 

5 : 2  3 

04 

santa  clapa 

37  14 

121  59 

365 

B 

82 

LOS  GATOS  4  Sw 

5125 

04 

santa  clara 

37  H 

122  02 

2215 

9 

2 

LOS  PRIETOS  RANGER  STA 

5147 

06 

SNTA  BARBARA 

32 

34  33 

119  47 

1029 

24 

2 

LOST  HILLS 

5151 

95 

10 

35  37 

119  41 

295 

LOWER  KIB6EY  R IDGE 

9160 

3$ 

TUOLUMNE 

37 

38  01 

119  53 

6500 

S 

LOWER  OTAY  RESERVOIR 

SAN  DIEGO 

540 

LOYALTON 

517] 

02 

1 

39  41 

120  15 

4936 

7 

2 

LUCERNE  VALLEY  1  SSW 

5182 

07 

SAN  BE'DINO 

6 

34  26 

116  57 

334? 

: ' 

IB 

12  3 

LUCIA  WILLOW  SPRINGS 

5184 

MONTEREY 

35  53 

121  27 

355 

C 

LYTLE  CR  FOOTHILL  QLVD 

5212 

16 

SAN  BEROINO 

28 

34  06 

117  20 

1  163 

C 

LYTLE  CREEK  PH 

5215 

96 

SAN  3EROINO 

28 

34  12 

117  27 

61 

LYTLE  CREEK  RANGER  STA 

5 1 1  a 

96 

SAN  BEROINO 

28 

34  14 

117  29 

45 

2  c 

MADELINE  MNTNC  STA 

5231 

32 

LASSEN 

:i 

41  04 

120  28 

7 

2 

5233 

27 

«,■ 

120  04 

268 

67 

67 

MAO  RIVER  RANGER  STA 

5244 

31 

TRINITY 

1  7 

4C    2  7 

123  32 

2775 

»! 

2 

2  395 

c 

MAMMOTH  PASS 

97 

MONO 

1  9 

37  3- 

119  02 

9500 

MAMMOTH  POOL 

5288 

3S 

MADERA 

37  21 

m  11 

3390 

MANDEV I LLE  ISLAND 

s;  it 

35 

SAN  JOAQUIN 

27 

'5  02 

121  34 

10 

.  1 

11 

1    2  34 

MANTECA 

5303 

35 

SAN  JOAQUIN 

.'7 

37  47 

121  12 

2 

2 

2 

1  2  34 

MANZANA  SCHOOL 

5308 

'Jt 

SANTA  8 A R 8 A R A 

? 

120  90 

12*3 

C 

HANZAN1TA  LAKE 

5311 

3: 

SHASTA 

23 

121  34 

5850 

17 

18 

1    2  3 

MARE  JSLANO 

5333 

M 

SALANO 

17 

38  06 

122  16 

52 

2 

MAPKOPA 

5338 

05 

KERN 

:  ■- 

35  05 

119  23 

665 

55 

1  2  3 

MARIPOSA 

5346 

95 

MARIPOSA 

?7 

37  29 

!  .  ■  ^ 

2011 

=  a 

2 

MARKLEEVI LLE 

ALPINE 

5546 

C 

MARTINE2   3  S 

5371 

04 

CONTRA  COSTA 

,7  5fl 

122  08 

225 

c 

MARTINEZ   3  SSE 

■  4 

CONTRA  COSTA 

37  58 

122  06 

243 

1  1 

2 

MARTINEZ  FIRE  STATION 

5377 

34 

CONTRA  COSTA 

33  01 

122  08 

26 

21 

21 

1  2  3 

MAR YSV1LLE 

32 

e 

39  09 

121  36 

64 

95 

95 

'•4  . 

05 

TUOLUMNE 

37 

37  53 

119  51 

13 

2 

MC  CARTHY  POINT 

5444 

2 

2  3 

40  11 

121  41 

S 

MC  CLOUD 

5449 

32 

S 1 SK I  YOU 

21 

41  16 

122  08 

96 

56 

1  2  3  C 

MEADOW  LAKE 

5496 

35 

2  ' 

37  05 

119  26 

44  8' 

19 

2 

MECCA  2  SE 

RIVERSIDE 

33  33 

116  "3 

-  175 

'  : 

56 

1   2  3 

MEOICINE  LAKE 

SISKIYOU 

t* 

6726 

S 

MENDOTA  DAM 

552J 

35 

2  7 

36  47 

120  22 

166 

73 

2 

MERCED  F|RE  STATION  2 

5532 

05 

1  4 

37  18 

120  29 

169 

93 

?* 

1  2  3 

MERCED  2 

05 

14 

37  ]5 

120  29 

170 

C 

MERCEY  HOT  SPRINGS 

5550 

)5 

27 

36  42 

120  52 

1  165 

29 

5571 

03 

El  DORADO 

36 

38  49 

120  01 

6470 

9 

9 

1  2  3 

MEYERS    INSPECTION  STA 

5572 

EL  OORADO 

36 

36  51 

120  01 

6342 

1  1 

2 

MICHIGAN  BLUFF 

55S( 

92 

PLACER 

1 

39  03 

12C  44 

3650 

C 

MIDOLETOWN 

599fl 

02 

23 

.0  (.s 

122  37 

1122 

28 

2 

MILFORD  LAUFMAN  RS 

5 1  I  ' 

LASSEN 

1  8 

120  21 

(,9f 

C 

MILL  CREEK  NO  2 

0< 

SAN  BEROINO 

t„  ... 

2940 

45 

64 

1  2  3 

MILL  CREEK  INTAKE 

5632 

'• 

SAN  BEROINO 

.10 

34  05 

116  56 

4945 

C 

5669 

3* 

36  17 

119  46 

3405 

C 

M  INERAL 

5679 

32 

TEHAMA 

40  21 

121  36 

4911 

60 

42 

1  2  3  C 

MINERAL  KING 

51  1 

35 

36  26 

119  35 

7975 

MIRANDA  4  SE 

5711 

31 

HUMBOLDT 

4     ;  ; 

123  47 

263 

C 

MIRANDA   SPENGLER  RANCH 

5713 

1 1 

HUMBOLOT 

1 

40  12 

123  46 

370 

27 

SEP 

2  C 

MITCHELL  CAVERNS 

5721 

3  7 

SAN  8ERDIN0 

34  56 

115  32 

e 

8 

1  2  3 

MITCHELL  MEADOW 

5723 

1  1 

If  45 

119  43 

9700 

S 

MODESTO 

STANISLAUS 

1  7 

37  39 

121  00 

91 

96 

1  2  3 

MODESTO  2 

5741 

35 

STANI SLAUS 

17 

121  00 

92 

C 

MOJAVE 

5756 

3  7 

( 

35  03 

lie  ic 

2735 

3 

3 

1   2  34C 

MOJAVE  2  ESE 

5791 

KERN 

35  02 

118  09 

2680 

1  2  3 

MONAChE  MEAOOWS 

TULARE 

1  " 

36  1  3 

116  10 

7900 

S 

MONO  LAKE 

5779 

33 

3K 

38  00 

119  09 

6l>5 

1  7 

17 

1    2  3 

MONTAGUE  3  NE 

578! 

01 

SI  SKI  YOU 

1  I 

4 :  4* 

122  28 

2640 

C 

MONTEREY 

MONTEREY 

121  54 

385 

11 

r 

1  2  3 

MONT  I  CELLO  OAM 

5818 

02 

NAPA 

2  3 

38  30 

122  07 

505 

9 

9 

9 

1  2  34 

MOORPARK 

5823 

36 

VENTURA 

33 

34  17 

118    1  1 

580 

.  1 

2 

MORAINE  CREEK 

9632 

3  5 

TULARE 

1  1 

36    -  1 

lie  34 

9B40 

MORENA  DAM 

SAN  0IEGO 

3075 

C 

MORGAN  HILL  2  E 

9844 

06 

SANTA  CLARA 

37  0( 

121  3" 

225 

34 

2 

MORGAN  HILL  6  WNw 

3946 

"4 

Santa  clara 

2 

37  09 

121  46 

660 

C 

MORGAN  hill  SCS 

5693 

SANTA  CLARA 

2  - 

37  08 

121  39 

35: 

c 

MORONGO  VALLEY 

SAN  BERDINO 

34  03 

116  34 

2580 

23 

2 

MORRO  SAY  FIRE  DEPT 

586( 

- 

SN  LUIS  08PO 

35  22 

120  51 

115 

7 

1  2  3 

MORRO  SAY  3  N 

S  ■-■  6  J 

34 

SN  LUIS  OBPO 

35  23 

120  51 

670 

7 

2 

MOUNTAIN  PASS 

07 

SAN  BEROINO 

( 

35  28 

115  32 

4910 

8 

1 1 

1  2  3 

MT   BAlDy  FC  85G 

5  :>  J  - 

36 

SAN  BEROINO 

2  8 

34  14 

117  39 

4275 

2  C 

MT   8AL0Y  NOTCH 

9901 

06 

SAN  BERDINO 

2' 

34  17 

117  37 

7735 

5 

1  2  3 

MOUNT  DANAHER 

EL  DORADO 

3408 

23 

2  C 

MOUNT   DIABLO  N  GATE 

991! 

94 

CONTRA  COSTA 

37  5; 

121  5< 

2100 

14 

15 

1  2  3 

MT  GIVENS 

35 

FRESNO 

27 

37  17 

119  05 

9590 

C 

MOUNT  HAMILTON 

5933 

04 

santa  Clara 

37  20 

121  39 

4206 

72 

1  2  3 

MOUNT   HEBRON  RS 

9941 

■: 

SI  SKI  YOU 

12 

41  47 

122  00 

4250 

14 

24 

1  2  3 

MT  HOUGH  SNOW  COURSE 

9996 

32 

B 

40  02 

120  53 

6760 

S 

MOUNT  MADONNA 

5973 

34 

SANTA  CPU2 

2T 

37  01 

121  43 

1800 

C 

MT   SAN  JACINTO  MSP 

5976 

R 1  VERS  1 DE 

6 

33  42 

116  33 

8417 

2 

2 

1  2  3 

MOUNT   SHASTA   SKI  BOWL 

9980 

o: 

SISKIYOU 

23 

41  22 

122  12 

7841 

8 

JAN 

2 

MOUNT  SHASTA  SLOPE 

5982 

02 

S I SK 1  YOU 

23 

41  22 

122  14 

7500 

MOUNT   SHASTA  W9  CITY 

5983 

92 

SISKIYOU 

23 

41  19 

122  19 

3544 

53 

79 

1   2  3  C 

MOUNT   TAMALPA I S  2  SW 

5996 

91 

MAP  IN 

17 

37  54 

122  36 

1475 

C 

MOUNT  WILSON  FC   33B  B 

6036 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34  14 

lie  04 

5709 

26 

27 

1    2    3  C 

MUIR  WOODS 

6027 

31 

MARIN 

17 

37  54 

122  34 

171 

' 

2 

MUM60  BASIN 

6032 

91 

TRINI TV 

35 

41  12 

122  32 

5700 

NAC1MIENTO  DAM 

6056 

04 

SAN  LUIS  OSPO 

2" 

35  46 

123  53 

770 

9 

9 

9 

1  2  34 

NAPA 

6069 

01 

NAPA 

17 

36  19 

122  17 

16 

91 

2 

NAPA  5  NNW 

6067 

91 

n 

38  22 

122  19 

1 

2 

•NAPA   STATE  HOSPITAL 

-. 

01 

NAPA 

17 

36  17 

122  16 

6C 

71 

1  2  3 

STATION  INDEX 
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NAVARRO    1  NW 

6105 

01 

MENDOCINO 

IT 

39  10 

123  3* 

220 

c 

NEEDLES 

SAN  BERDINO 

5 

C 

6116 

07 

SAN  BERDINO 

3*  *6 

114  37 

913 

70 

76 

1   2  3 

NEVADA  CITV 

6136 

02 

39  16 

121  01 

2600 

73 

103 

61'.*. 

37  31 

122  02 

10 

20 

25 

25 

61*9 

36 

3*  09 

118  58 

780 

11 

6162 

06 

3*  23 

118  32 

12ft3 

39 

6164 

3*  22 

118  31 

1  342 

6 1 6  S 

05 

17  21 

121  03 

ioe 

78 

NEWPORT  6EACH  HARBOR 

617' 

06 

ORANGE 

33  36 

117  53 

8 

44 

45 

N1C0LAUS  2 

619* 

02 

SUTTER 

8 

36  56 

121  33 

0 

4 

2 

NIGHTINGALE 

RIVERSIDE 

6 

2 

07 

I  MP£R I AL 

33  17 

115  31 

55 

25 

6207 

06 

35  0* 

120  3C 

360 

7 

NORTH  FORK   RANGER  STA 

6252 

05 

37  14 

119  30 

2630 

51 

63 

6290 

01 

38  08 

122  43 

370 

C 

6335 

35 

37  52 

120  52 

215 

69 

49 

t-  .A  ,■  - 

01 

SI SKItOU 

41  50 

122  51 

1963 

2» 

6335 

34 

122  12 

6 

6351 

31 

18  27 

122  25 

170 

29 

OAKVlLLE  <•  SW  1  2 

6356 

01 

NAPA 

17 

38  2* 

122  28 

16B5 

c 

OCCIDENTAL 

SONOMA 

17 

2 

6377 

06 

33  12 

117  23 

84 

14 

14 

6379 

06 

33  13 

117  21 

30 

OCOT I LLO  WELLS 

6  i a  ) 

13  07 

116  08 

24 

OILFIELDS  JOAQUIN  RDG 

6395 

15 

36  18 

120  24 

3623 

K  -  -  ' 

3*  27 

119  15 

753 

61 

6*32 

36 

CRANGE 

33  55 

117  51 

490 

25 

ON  1  ON  VALLEY 

64!  - 

02 

39  48 

120  53 

6530 

^" 

02 

*0   2  9 

122  37 

980 

15 

OPIDS  CAMP  FC  57  9t 

6*65 

LCS  ANGELES 

2t 

34  15 

ue  06 

*250 

45 

2  C 

ORANGE  COUNTY  RESVR 

36 

ORANGE 

26 

C 

ORANGE  COVE 

6*76 

05 

36  37 

119  18 

431 

35 

■• 

OR  1 CK  PRA 1RIE  CREEK  p> 

6*96 

01 

*1  22 

124  01 

161 

30 

30 

ORLAND 

6506 

: 

39  *5 

122  12 

254 

83 

84 

*'  c 

01 

*1  IB 

1,23  32 

28 

66 

OROVI LLE 

6521 

02 

19  3ft 

121  3* 

171 

13 

13 

OROV1LLE  BRIDGE 

6525 

39  31 

121  3* 

165 

19 

6526 

02 

39  32 

121  34 

300 

OSTRANOER  LAKE 

6552 

15 

MAR  I POS A 

37  38 

119  33 

8600 

OXNARO 

6569 

36 

VENTURA 

33 

3*  12 

119  11 

49 

43 

44 

1    2  3 

PACHECO  PASS 

MERCED 

27 

C 

6597 

32 

36  45 

120  30 

3*40 

25 

PACOlMA  DAM  FC   33  A-E 

6632 

3*  20 

118  2* 

1500 

51 

6610 

0* 

121  22 

950 

2* 

662* 

3*  35 

118  C6 

2596 

34 

35 

6627 

07 

34  36 

ue  05 

2517 

23 

23 

bt  )5 

07 

33  *9 

116  32 

411 

71 

37  27 

122  "8 

23 

13 

36 

36  21 

121  30 

1835 

27 

PALOMAR  MT  OBSERVATORY 

6657 

36 

SAN  0 1  EGO 

33 

33  21 

116  52 

5545 

25 

25 

1  2  3  C 

PALOS  VERDES  EST  FC43D 

LOS  ANGELES 

33 

2 

6675 

35 

SAN  BENITO 

36  36 

120  50 

1265 

17 

•  -  7^ 

05 

36  *1 

120  35 

370 

6689 

39  46 

121  38 

1780 

9 

9 

6688 

05 

36  03 

119  4C 

7700 

6699 

37 

3*  17 

11*  10 

738 

33 

33 

670  3 

34 

35  53 

120  26 

1482 

59 

6706 

36  00 

120  28 

359ft 

6719 

06 

34  C9 

113  09 

B64 

59 

68 

PASkENTA  RANGER  STA 

6726 

02 

TEHAMA 

23 

39  53 

122  32 

755 

26 

2  C 

PASO  ROSLES 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

1  2  3 

6736 

3* 

35  *1 

123  45 

1040 

Paso  robles  faa  a° 

67*2 

3* 

35  *C 

120  38 

803 

23 

23 

PATT 1 WA  f 

675* 

3*  56 

119  23 

3868 

51 

PAYNES  CREEK 

6761 

32 

40  20 

121  5* 

1840 

11 

PEAR  LAKE 

6767 

35 

36  36 

lie  40 

9700 

PEPPERD1NE5  CAMP 

6803 

02 

*1  27 

120  1* 

6300 

6816 

06 

R I  VERS  I DE 

33  *7 

117  1* 

1470 

5 

5 

PETAL UM A  FIRE    STA  2 

6826 

01 

SONOMA 

36  1* 

122  38 

16 

53 

76 

PIEDRA  6LANCA  CRD  STA 

6862 

36 

VENTURA 

29 

3*  3* 

119  10 

3065 

7 

2 

PINE    CANYON  PS  FC321E 

LOS  ANGELES 

29 

35 

2 

6893 

05 

38  15 

120  OC 

5600 

6B96 

35 

'6  *9 

119  20 

610 

3 

(  g  )B 

36 

3*  38 

119  22 

4680 

\C". 

t  5  1 

06 

3*  36 

4200 

APH 

'  ■■  2  ' 

14 

'6  29 

121  U 

1  307 

29 

'3 

69*C 

36 

3*  24 

118  45 

730 

6 

69*3 

04 

35  08 

123  38 

80 

17 

17 

69*6 

02 

40  59 

121  59 

1456 

22 

PLACERV 1 LLE 

6963 

02 

EL  DORADO 

1 

38  ** 

120  48 

1893 

76 

90 

1  2  3 

PL ACER V  I LLE  IFG 

EL  DORADO 

1 

10 

I  2  34 

696* 

12 

18  44 

120  51 

15*6 

6  9  7  2 

31 

122  51 

6580 

,  g  -  c 

02 

40  2  2 

122  53 

2260 

5 

5 

6998 

02 

39  45 

120  42 

5165 

----- 

M£  NDOC I  NO 

38  55 

123  *2 

210 

9 

'"■It 

36 

H  34 

120  40 

76 

25 

7024 

15  4C 

121  17 

59 

26 

7050 

06 

3*  04 

117  46 

835 

5* 

54 

PORT  CHICAGO  NAVAL  DEP 

7C70 

04 

CONTRA  COSTA 

4 

IB  CI 

122  01 

50 

21 

21 

12  3 

PORTE  Rv I LLE 

TULARE 

1   2  3 

7065 

12 

39  46 

120  28 

4836 

4? 

52 

7093 

35 

118  3* 

7000 

7096 

35  46 

118  36 

4960 

5 

5 

7138 

39  18 

123  0* 

1100 

7109 

39  22 

123  0* 

1015 

24 

55 

7111 

32  57 

117  0* 

500 

7123 

06 

33  53 

117  36 

560 

7150 

7* 

120  42 

2  309 

19 

65 

QUAKING  ASPEN 

7179 

)5 

TULARE 

1C 

*6  C7 

119  32 

7200 

S 

QUINCY  RANGER  STATION 

PLUMAS 

8 

1    2  3 

7231 

36 

33  0* 

116  51 

1460 

It 

1! 

72** 

06 

33  1* 

116  32 

4110 

23 

7253 

37 

35  22 

117  39 

3570 

28 

29 

- :  -- 

05 

36  59 

119  *3 

9900 

7273 

05 

37  21 

119  52 

1280 

5 

FEB 

7292 

02 

*0  09 

122  15 

3*2 

88 

95 

7295 

4ft  34 

122  23 

470 

REDDING  F|R£   STA  NO  2 

7 : ; » 

32 

40  35 

122  24 

590 

91 

92 

REDLANOS 

7336 

06 

SAN  9ERDINO 

28 

3*  03 

117  11 

1316 

74 

76 

1  2  3 

REDWOOD  CITY 

SAN  MATEO 

* 

36 

36 

1  2  3 

7351 

■  1 

39  16 

123  12 

716 

7370 

32 

38  *2 

121  10 

305 

7*0* 

31 

*0  02 

123  47 

500 

5 

7*1* 

nu 

37  56 

122  21 

55 

16 

16 

7**6 

02 

19  09 

121  41 

22 

7*70 

36 

33  57 

117  23 

640 

rt 

7*73 

36 

33  58 

117  20 

1015 

11 

LO 

11 

7*92 

">5 

19  ir 

123  3*7 

6251 

ROCK  CREEK 

7510 

07 

INYO 

19 

37  27 

118  44 

9673 

: 

ROCKLIN 

PLACER 

1 

1  2  3 

ROSE  MARIE  MEADOW 

7560 

35 

37  19 

116  52 

1CO0O 

7579 

0! 

35  5B 

118  21 

90ftO 

758C 

121  56 

2117 

12 

7600 

3*  12 

7623 

3? 

18  06 

119  cl 

790ft 

it  3  ■ 

02 

38  31 

121  30 

17 

35 

35 

•SACRAMENTO  Wo  CITY 

7633 

02 

36  35 

121  33 

19 

89 

118 

7637 

02 

*0  10 

122  49 

3850 

SAGEHEN  CREEK 

76*1 

03 

NEVADA 

36 

39  26 

120  1* 

6337 

13 

2 

SAINT  HELENA 

01 

1  7 

38  3i" 

122  29 

255 

59 

59 

1  2  3 

SAINT  HELENA  4  WSW 

17 

38  3ft 

122  32 

1780 

C 

SAINT  HELENA  7  NE 

02 

23 

36  34 

122  22 

1050 

C 

SAINT  MARYS  COLLEGE 

7661 

04 

CONTRA  COSTA 

37  50 

122  06 

623 

23 

24 

1  2  3 

SALINAS  2  E 

7668 

34 

MONTEREY 

2* 

121  37 

60 

8 

1  2  3 

SALINAS  FAA  AP 

7669 

34 

MONTERY 

2* 

36  *0 

121  36 

93 

1  2  3 

SALINAS  DAM 

7672 

34 

SN  LUIS  OBPO 

2* 

35  2C 

12C  20 

1375 

24 

2 

SALSIPUEDES  GAGING  STA 

7681 

36 

SNTA  BARBARA 

12 

34  35 

120  2ft 

250 

23 

2 

SALT  SPRINGS  PwR  HOUSE 

7689 

35 

AMAOOR 

16 

38  3C 

120  13 

3700 

2  P 

35 

21 

1    2  34 
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SALYER  RANGER  STATION 

J  t  --  E 

01 

TRINITY 

35 

4  •  53 

123  35 

623 

10 

23 

12  3 

SAN   ANDREAS    2  S 

CALAVERAS 

2 

38  10 

120  4C 

830 

33 

2 

7711 

06 

LOS  ANGELES 

34  10 

117  4C 

2  39* 

3< 

it 

12  3 

7714 

monTE  R£ y 

36  01 

121  15 

1060 

12  3 

7716 

34 

MONTEREY 

36  01 

120  54 

435 

7 

2 

SAN  BENITO 

7719 

3  4 

SAN  BENITO 

36  3] 

121  05 

1355 

c 

7723 

06 

SAN  BERDINO 

14    "  " 

117  16 

1  125 

75 

12  3 

7731 

34 

36  26 

121  42 

7734 

Of 

34  45 

118  4! 

4025 

V 

SAND3ERG  WB 

773-: 

14  45 

*517 

34 

34 

•SAN  0IEGO  W6  AJRPORT 

7740 

16 

SAN  DIEGO 

33 

32  44 

117  10 

1  3 

1  1 

1  2  3  C 

SAN  DIMAS  FIRE  WD  FC95 

LOS  ANGELES 

2* 

3*  06 

117  46 

2 

7750 

6 

LOS  ANGELES 

2* 

2720 

C 

7753 

-5 

35  00 

119  11 

2 

7755 

34 

37  01 

1.1  21 

365 

7759 

C6 

LOS  ANGELES 

34    1  7 

118  29 

965 

SAN  FERNANDO  pm  3 

7762 

7b 

LOS  ANGELES 

1  : 

34  19 

1  1  8  30 

12  50 

C 

S    F  RICHMOND  SUNSET 

7767 

SAN  FRANCISCO 

37  46 

122  30 

32 

1  2  3  C 

7769 

:  4 

SAN  MATEO 

122  2: 

1  2  3  C 

•S  F  FEDERAL  BUILDING 

7772 

04 

SAN    FRANC  1 SCC 

37  4: 

122  25 

1  2  3  C 

SAN  GABRIEL  CANYON  PH 

7776 

36 

LOS  ANGELES 

26 

34  09 

117  5* 

7*4 

49 

2 

SAN  GABRIEL  DM  FC*25BE 

LOS  ANGELES 

2i 

34  12 

1 17  52 

14BI 

25 

2  C 

SAN  GABRIEL  FIRE  DEPT 

778! 

06 

LOS  ANGELES 

118  06 

450 

:u 

28 

12  3 

SAN  GREGORIO  2  SE 

7807 

3* 

SAN  MATEO 

17  in 

122  22 

275 

;  2 

12  3 

SAN  JACINTO 

781C 

06 

R I VERSIDE 

33  47 

116  56 

1535 

7; 

76 

12  3 

7813 

H 

R 1  VERS  I DE 

33  47 

116  59 

1560 

7817 

35 

'7  Zb 

119  44 

1100 

C 

7*:; 

04 

37  21 

121  5* 

67 

6C 

93 

1    2    3  C 

SAN   JUAN  BAUT1STA  3SSE 

7834 

SAN  BENITO 

121  31 

620 

SAN  JUAN  GUARD  STATION 

7837 

36 

ORANGE 

33  36 

117  31 

730 

SAN  LUIS  DAM 

7B46 

3  5 

MERCED 

27 

37  03 

121  0* 

277 

1    2  34 

SAN  LUIS  081SPO  POLY 

SN  LUIS  OBPO 

35  18 

120  40 

315 

1  2  3  C 

7B64 

14 

SAN  MATEO 

37  32 

122  18 

21 

73 

71 

7870 

■'. 

33  14 

119  27 

565 

rase 

37  56 

122  32 

1 ' 

91 

7888 

3b 

13  1,5 

117  52 

115 

?C 

7891 

.  '. 

14  06 

117  06 

1970 

7894 

06 

SA '■  BERO]  NC 

117  03 

2  7(,' 

7897 

3b 

LOS  ANGELES 

34  1: 

UB  0] 

20  J5 

21 

7902 

36 

34  25 

5 

a; 

-■' 

SANTA  BARBARA  Faa  AP 

-  ■■■  j < 

36 

S  NT  A  BARBARA 

33 

34  26 

119  50 

9 

26 

26 

1  2  3 

SANTA  BARBARA   TV  PEAK 

7909 

36 

SNTA  BARBARA 

32 

34  32 

119  67 

4000 

13 

2 

SANTA    CATALINA  WBAP 

LOS  ANGELES 

12  3 

7912 

- 1* 

Santa  clara 

37  2] 

121  56 

B( 

es 

r?ie 

SANTA  C°U2 

C 

SANTA    MARGARITA    2  SW 

T  9  3  c 

SN  LUIS  OBPO 

2 

SANTA  MAR&ASITA  BOOST 

7  9  ?  3 

34 

SN  LUIS  OBPO 

35  22 

120  31 

SANTA  MARIA  WB  AIRPORT 

SNTA  BARBARA 

1  2  3  C 

SANTA  MONICA 

- ',  ^.  ■■ 

LOS  ANGELES 

•SANTA   MONICA  PIER 

7953 

06 

LOS  ANGELES 

33 

3*  00 

118  30 

15 

28 

1  2  3 

SANTA  PAULA 

7957 

06 

VENTURA 

29 

34  21 

119  05 

263 

1! 

4C 

1  2  3 

SANTA  ROSA 

SONOMA 

22 

12  3 

SANTA  YNEZ 

7976 

SNTA  BARBARA 

c 

SANTIAGO  OAM 

1 9  8  7 

ORANGE 

33  41 

117  43 

855 

19 

C 

SAUGJS  PwR  PL  NO  1 

LOS  ANGELES 

34  35 

118  27 

2105 

3* 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

B025 

31 

S] SKI  YOU 

41   1 8 

123  08 

2169 

28 

1  2  3 

0045 

01 

HUMBOLDT 

40  29 

12*  06 

139 

41 

41 

SE  APSV 1 LLE  LAKE 

-  *.e 

04 

SAN  MATEO 

37  24 

122  1* 

350 

41 

SEBASTOPOL  4  SSE 

6072 

31 

36  21 

122  49 

145 

SECRET  VALLEY 

607* 

33 

LASSEN 

I  9 

40  31 

123  16 

4440 

2 

SEPULVEOA  Dam 

:  f 

LOS  ANGELES 

1  i 

34  10 

C 

SHASTA  DAM 

6135 

32 

bO  43 

122  25 

1076 

24 

24 

22 

1  2  34C 

8158 

36 

33  57 

117  54 

6B0 

18 

J.J  ■! 

8162 

01 

40  02 

124  04 

232 

5 

shingle  springs 

B173 

02 

EL  DORADO 

38  40 

120  55 

1  375 

^.4 

SHINGLETOWN  2  E 

11  1 5 

02 

4ft  30 

121  51 

3535 

e 

SIERRA  C ITY 

6207 

32 

39  3* 

120  38 

4170 

15 

16 

6218 

02 

39  35 

120  22 

*975 

5* 

•  7 

6230 

36 

33  46 

118  10 

100 

SILVERADO  RANGER  STA 

-  2  4  3 

06 

ORANGE 

26 

33  45 

117  39 

1095 

C 

SKAGGS  SPGS  LAS  LOMAS 

01 

SONOMA 

22 

38  41 

27 

2 

SLACK  CANYON 

8276 

04 

MONTEREY 

36  0  5 

120  4C 

1  733 

SNOW  CREEK  UPPER 

8317 

RIVERSIDE 

33  52 

116  41 

1940 

47 

SNOW  FLAT 

H(ic 

05 

37  50 

119  30 

8700 

SODA  SPRINGS  1  E 

9332 

02 

NE VAOA 

39  19 

120  22 

6B95 

7 

SOLEDAO 

8338 

0* 

MONTEREY 

121  20 

U 

SOMESBAR  1  W 

S 1 SK I  YOU 

520 

SOM I S  3  NE 

'  -  -  A 

VENTURA 

485 

01 

VE  NTURA 

34  17 

119  03 

51C 

;  1 

SONOMA 

6351 

31 

SONOMA 

17 

38  17 

122  27 

70 

15 

34 

1  2  3 

SONORA  RS 

'  ^ 3 

TUOLUMNE 

37 

37  59 

120  23 

1749 

56 

79 

1  2  3 

50NORA  JUNCTION 

03 

S   E  FARALLON 

SAN  FRANC  1  SCO 

SO  ENTRANCE  YOSEMITE 

8380 

05 

MAR  I POSA 

119  35 

512C 

SOUTH  FORK  CABIN 

SAN  BERDINO 

SOUTH  LAKE 

SPADRA  PAC  FC  356  C 

LOS  ANGELES 

117  49 

680 

I  • 

SPRECKELS  HWY  BRIDGE 

<, 

MONTEREY 

121  41 

SPR 1  NOV  1  LLE   7  ENE 

SPR I NGVI LLE   RANGER  STA 

6460 

05 

TULARE 

9 

36  08 

118  48 

1050 

C 

SPR I  NOV  I LLE  TULE  HOWKS 

8463 

05 

TULARE 

9 

36  12 

118  39 

4070 

C 

SQUAW  VALLEY 

PLACER 

36 

8 

1  2  3 

SQUIRREL   INN  1 

SAN  BERDINO 

15 

squirrel  inn  2 

-  C  7  -1 

■3  7 

SAN  BERDINO 

117  14 

5680 

56 

64 

ST AND ISH  1  E 

S487 

I E 

40  2  2 

120  24 

4030 

S 

STANDISh-hICKEY  ST  PK 

01 

MENDOC1 NO 

39  53 

123  ftft 

650 

STANISLAUS  POWER  HOUSE 

3  4  r: 

05 

TUOLUMNE 

38  oe 

120  22 

1  060 

STATE  LAKES 

a  c  1  ■: 

05 

36  56 

118  35 

10300 

STIRLING  CITY  R  S 

121  32 

351  8 

STOCKTON  DISPOSAL  PL 

9554 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  20 

11 

C 

•STOCKTON  W9AP 

B55B 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  54 

121  15 

22 

1  8 

1  « 

1  2  3 

STOCKTON  F|RE  STATION 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  56 

121  18 

U 

94 

i  )C 

STONYFORD  COOLEy  RANCH 

s  t  -.p 

39  1  5 

122  ftO 

3015 

7 

39  23 

122  33 

1168 

37 

STONY  GORGE  RESERVOIR 

122  32 

791 

40 

40 

STOUTS  MEADOW 

5300 

STRAWBERRY  VALLEY 

02 

39  34 

121  06 

3606 

22 

25 

SUEY  RANCH 

SN  LUIS  OBPO 

35  00 

120  23 

390 

SUMMIT  MEADOW 

37  05 

119  13 

6240 

SUNL AND 

8660 

06 

LOS  ANGELES 

1  3 

34  16 

118  16 

1460 

17 

17 

JUL 

1  2  3 

SUNSET   BEACH  STATE  PK 

1  1  B  : 

04 

SANTA  CRU2 

20 

36  5* 

121  50 

85 

C 

SURF  2  ENE 

SNTA  BARBARA 

SUSANA  KNOLLS 

VENTURA 

SUSANVILLE  airport 

LASSEN 

]  9 

SUSANVILLE    1  WNW 

SUTTER  HILL  RANGER  STA 

AMADOR 

1  f> 

SWAIN  MOUNTAIN 

121  06 

1  C  2 

TAHOE  CITY 

57 

TALBOT  CAMP 

6771 

32 

PLACFR 

1 

39  12 

120  22 

6000 

S 

TEHACHAPI 

B826 

KERN 

1C 

35  06 

118  27 

1  2  3 

TEHACMAP1  AIRPORT 

i  B  3  2 

05 

KEPN 

10 

35  08 

118  26 

3960 

TE  JON  RANCHO 

B839 

05 

35  02 

118  45 

1425 

t,4 

66 

TERMO 

8873 

03 

LASSEN 

18 

40  52 

120  27 

5300 

- 

4 

THE  CEDARS 

-  -:  a  1 

72 

PLACER 

39  15 

120  21 

5900 

THE  GEYSERS 

8885 

01 

36  48 

122  *9 

1600 

THERMAL  FAA  AIRPORT 

8892 

37 

RIVERSIDE 

33  36 

116  10 

-  120 

17 

17 

THOUSAND  OAKS 

8905 

36 

VENTURA 

34   i  1 

118  51 

810 

1C 

three  mile  valley 

8909 

32 

PLUMAS 

39  5* 

120  34 

5900 

three  rivers  6  se 

8912 

05 

TULARE 

5 

36  22 

111  61 

2200 

C 

three  rvrs  eoison  ph  2 

8914 

05 

TULARE 

36  26 

118  53 

950 

55 

57 

1   2  3 

THREE  RVRS  EDISON  PH  1 

8917 

05 

TULARE 

36  26 

118  52 

1  143 

C 

T  IGER  CREEK  ph 

8928 

05 

AKADOR 

16 

38  27 

120  29 

2355 

35 

60 

1  2  3  C 

TOPANGA  PATROL   STA  FC6 

8967 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34  05 

118  36 

7*5 

39 

2 

TORRANCE 

8973 

36 

LOS  ANGELES 

33 

33  48 

118  20 

110 

35 

1  2  3 

TRABUCO  CANYON 

B992 

06 

ORANGE 

?  3 

33  39 

117  36 

970 

C 

TRACY  2  SSE 

8997 

75 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  43 

121  25 

105 

C 

TRACY  CARBONA 

05 

SAN  JOAQUIN 

27 

37  42 

121  25 

1*0 

17 

54 

1    2  3 

TRACY  PUMPING  PLANT 

9001 

75 

ALAMEDA 

27 

37  *e 

121  35 

61 

1  -: 

11 

:  1 

1  2  3* 

STATION  INDEX 


Station 

Index  No. 

0 

z 

County 

U 
B 
Q 

Latitude 

Longitude 

1  Elevation 

Years  of 
record 

Opened 
or  closed 
durina  vr 

Refer 
to 

Division 

Temp. 

Precip. 

Evap 

Month 
opened 

Month 
closed 

TRINITY  OA*  ViSTA  PT 

902* 

01 

Tfi INITv 

35 

40 

46 

122  46 

2500 

5 

7 

1  2  34 

TRONA 

TRUCKF.E  RANGER  STATION 

9041 

5  3 

It 

39 

20 

120  11 

5960 

a: 

84 

1  2  3  C 

9047 

T( 

15 

lie  it 

1770 

i 

1 

1   2  3 

TUJUNCA  MILL  CP  FC  47C 

9049 

06 

23 

118  05 

4645 

C 

TULCFIELO 

9052 

05 

35 

C9 

119  01 

295 

2 

9053 

01 

SISKIYOU 

41 

58 

121  28 

4035 

35 

1  1 

1  2  34C 

TUNNEL  "ANGER  STATION 

9061 

35 

TULARE 

10 

36 

22 

118  17 

8950 

TUOLUMNE  MlA^owS 

9063 

3  5 

TUOLUMNE 

37 

37 

53 

119  20 

5 

TURLOCK 

9073 

STANISLAUS 

14 

37 

29 

120  51 

115 

2 

turntable  c»eek 

9083 

02 

SHASTA 

23 

40 

46 

122  18 

1067 

20 

20 

19 

1  2  34 

TUSTIN  IRVINE  RanCm 

ORANGE 

33 

TwENTyNINE  pal^s 

9099 

07 

SAN  8ERDINO 

34 

Of" 

116  02 

1975 

32 

32 

1  2  3 

twin  lakes 

9105 

3 1 

ALPINE 

1 

38 

120  03 

7829 

33 

47 

12  3 

twitcmell  oam 

9111 

SNTA  BARBARA 

3C 

120  19 

582 

4 

4 

1    2  34 

UML  RANGER  STATION 

9120 

05 

TULARE 

35 

53 

118  39 

3680 

C 

9122 

Jl 

ME  ND  IC  )  NO 

22 

19 

09 

123  12 

623 

73 

69 

1    2  3 

9124 

01 

MENDOCINO 

22 

39 

CP 

123  16 

1900 

2 

UNION  OIL   STEARNS  ASS 

9i3a 

06 

ORANGE 

26 

33 

56 

117  52 

710 

24 

2 

*U  C  L  A 

9152 

06 

LOS  ANGELES 

33 

34 

04 

118  27 

430 

34 

34 

1  2  3 

UPLAND  3  N 

9ise 

->b 

SAN  BEROINO 

28 

34 

08 

117  39 

1605 

7 

I  2  3 

UPPER    LAKE    7  W 

LAKE 

23 

UPPER  LAKE  RANGER  STA 

9173 

02 

LAKE 

23 

39 

1C 

122  55 

1  347 

47 

64 

1    2  3 

ypPFR  MATTOLE 

9177 

01 

MU"BOL0T 

17 

40 

15 

124  11 

255 

2 

UPP  San  leandro  filter 

j  i  a  5 

ALAMEDA 

37 

122  10 

8 

1    2    3  C 

JPP£R    TRES  PINOS 

9189 

34 

SAN  BENITO 

2C 

36 

121  02 

2050 

C 

VACAVI LLE 

9Z0t 

02 

SOLANO 

23 

36 

22 

121  57 

105 

75 

67 

1  2  3 

VALLE  TON 

9221 

34 

MONTEREY 

24 

35 

c  J 

120  42 

957 

C 

VALLEY   CENTER    *  N 

9  2  2  9 

06 

SAN  OIEGO 

33 

33 

18 

117  02 

1675 

25 

2 

VALYERMO  RANGER  STA 

9251 

37 

LOS  ANGELES 

15 

34 

27 

117  51 

3705 

48 

1  2  3 

VAN  NUYS  FC  159 

9260 

06 

LOS  ANGELES 

13 

34 

11 

118  27 

695 

41 

2 

VENAOO 

9 1  7  3 

01 

SONOMA 

22 

38 

37 

123  01 

1260 

C 

VENTURA 

9295 

06 

VENTURA 

33 

1  7 

119  IB 

81 

2 

VERKlLlON  valley 

13  0  ] 

05 

FRESNO 

27 

37 

22 

118  59 

7520 

VlCTORVlLLE  Pump  plant 

9325 

07 

SAN  3ERDINO 

1  5 

34 

32 

117  IB 

285(3 

30 

30 

1  2  3  C 

VIDETTE  MEADOW 

OS 

FRESNO 

11 

36 

45 

118  25 

9600 

S 

VINCENT  F|RE  STA  FC120 

9345 

06 

LOS  ANGELES 

29 

34 

29 

III  08 

3135 

39 

2 

VlNTON 

9351 

3; 

PLUMAS 

39 

120  11 

17 

2 

VI  SAL  1  A 

9367 

TULARE 

9 

36 

119  19 

3^4 

88 

1    2  3 

VISTA  2  NNE 

g  |  |  g 

06 

SAN  DIEGO 

3  i 

33 

14 

117  1*. 

510 

1    2  3 

VOLCANOVILLE 

9382 

02 

EL  DORADO 

1 

38 

59 

120  47 

3036 

13 

NOV 

2 

VOLLMERS 

9386 

02 

SHASTA 

23 

40 

57 

122  26 

1369 

29 

2  C 

VOLT A  POWER  MOUSE 

9390 

02 

SHASTA 

23 

26 

121  52 

2200 

23 

1    2    3  C 

WALLACE   1  SE 

9418 

05 

CALAVERAS 

2 

38 

120  58 

214 

35 

2 

WALMAR  SCHOOL 

9420 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

57 

122  f>5 

115 

2 

WALNUT   CREEK  2  ESE 

(423 

04 

CONTRA  COSTA 

53 

122  02 

245 

31 

67 

1  2  3 

WALNUT  CREEK  2  ENE 

>42fi 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

54 

122  01 

220 

C 

WALNUT  CREEK  4  E 

9427 

04 

CONTRA  COSTA 

37 

121  59 

400 

10 

WALNUT  GROVE 

9426 

02 

SACRAMENTO 

23 

3 

121  31 

23 

INAC 

1    2  3 

WALNJT  PTL   STA  FC102C 

06 

LOS  ANGELES 

26 

117  52 

468 

25 

2 

Station 


§     County  ^ 


Years  of  Opened 
record     or  closed 
--  —   -.during  yr 


WARNER  SPRINGS 

WASIOJA  PHOENIX  RANCH 
WAT  SONV I LLE  WATERWORKS 
WAWONA  RANGER  STATION 
WE AVER V I LLE  RANGER  STA 
WEED  FIRE  DEPARTMENT 
WE L DON   1  WSW 
MENDEL  10  SE 
WEST  BIG  PINE  LOOKOUT 

WESTHAVEN 
WEST  POINT  3  SW 
WE  ST V I LLE 
WET  MEADOW 
WHEATLAND  2  NE 
WHEELER  SPRINGS  2  SSW 
WH 1 SKE Y TOWN  RES 
WHITE    MOUNTAIN  1 
WHITE    MOUNTAIN  2 
WHITE  POCK 

WHITTJER  CTY  H  FC  1C6C 

WILDROSE  RANGER  STA 

WILLIAMS 

WILLITS   1  NE 

WJLLITS  HOWARD  FOR  PS 

WILLOW  CREEK  RANCH 


WINCHESTER 
WINTERS 

WO F FORD  HE IGHTS 

WOODCHUCK  MEADOW 

WOODFORDS 

WOODLAND  1  WNW 

WRIGHTS 

WRIGHTS  LAKE 

YOR8A  LINDA 

YORKVILLE 

YOSEM I TE  NATIONAL 

VREKA 


9447 
9452  l 
945  8 
9473  i 
9482 
9490 
9499 
9512  1 
9526 
9532 

9560 
9583  i 
9597  i 
9602  I 
9605 
9615 
9621  i 
9632 
9633 
9639 

9660  i 

9671 

9677 

9684  ' 

9685  ' 
9691 
96  99 

9722 
9742  i 
9754  i 

9773 
9776  ' 
9781 
9814  i 
9816 
9847  i 
9B61 
98551  I 
9e66 


SAN  OIEGO 
KERN 

SNTA  8AR9ARA 
SANTA  CRU? 
MAPI POSA 
TRINITY 
SISKIYOU 
KERN 

SNTA  6AR3ARA 

FRESNO 
CALAVERAS 
PLACER 
TULARE 

VENTURA 
SHASTA 
MONO 
MONO 

SACRAMENTO 

LOS  ANGELES 

INYO 

COLUSA 

MENDOCINO 

MENOOCINO 

MODOC 

GLENN 

RIVERSIDE 

YOLO 

KERN 

FRESNO 
ALPINE 
YOLO 

SANTA  CLARA 

EL  OOPAOO 

ORANGE 

MENOOCINO 

MARIPOSA 

SISKIYOU 


33  17 
35  36 

34  59 


M  40 
4C  16 
?4  42 


39  11 

16  21 

39  02 
14  29 

40  37 
37  30 

37  35 

38  34 

33  58 

36  15 

39  09 
39  25 
39  21 

41  50 
39  32 
33  43 
38  32 
35  43 

37  C2 

38  47 
38  41 

37  08 

38  51 
33  54 
38  54 
37  45 

12.  41 


19  40 

22  56 
22  23 


18  02 

17  14 

22  09 

23  21 
23  19 
20  45 
22  12 

17  Of 


21  49 
.  1  c^ 

20  14 

17  49 

2  3  14 

19  }<> 

22  38 


^      £*   %  a.  a-%\m-o 

O  V     0  5 

2  8-  2-3 


Z  365 
5290 
8950 
106 
=  7* 
12  96 
1  0160 
12470 


Refer 

to 
tables 


1  2  3 
1  2  3 


1  2  3 
1  2  3  C 


J    DRAINAGE  CODE:     1  -AMERICAN   2-CALA VERAS  3-CARSON   4-CENTRAL  COAST   5-COLORADO  6-DESERT  7 -EEL   8- FEATHER    9-KAWEAH    IQ-KERN  11-KINGS 
12-KL AMATH    13-LOS  ANGELES   14-MERCED   15-M0JAVE    16-MOK ELUMNE   17-NORTH  COAST    18-N.  E.  INTERIOR    19-OWENS  20-PAJARO 
21-PIT  22-RUSSTAN   23-SACR AMENTO  24-SALINAS  25-SAN  DIEGO   26-SAN  GABRIEL   27-SAN  JOAQUIN  28-SANTA  ANA   29-SANTA  CLARA 
30-SANTA  MARIA   31-SANTA  MARGARITA   32-SANTA  YNEZ   33-SOUTH  COAST    34-STANISLAUS  35-TRINITY   36-TRUCKEE  37-TUOLUMNE 
38-WALKER 


NEW  NAME 

BEL  AIR  FC-106 
BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 
CHO LAME  ALLEY  RANCH 
LA  CRESCENTA  FC  251  6 
MOORPARK 


CHANGES    IN  STATION  NAME 


FORMER  NAME 


BEL  AIR  FC-10 
BURBANK  US  AP 
CHOLAME  HATCH  RANCH 
LA  CRESCENTA  FC  251 
MOORPARK  1  SSE 


DATE 


1966 


FEBRUARY  7 
SEPTEMBER  28 
JULY  21 
OCTOBER  1 

JULY  29,  1965 


ANGIOLA 

ARROYO  SECO  RS  FC  50BD 
AUBERRY  1  NNE 
BEL  AIR  FC-10B 
BOD  IE 

BRIDGEPORT 
BUCKHQRN 

BURBANK  VALLEY  PMP  PLT 
BUTTONWILLOW 
CAMPTONVILLE  RS 

CARBON  CANYON  WORKMAN 
CHESTER 

CHOLAME  ALLEY  RANCH 

DANA  2  SE 

DELANO 

DOBBINS  COLGATE 
FAIRFIELD  POLICE  STA 
FORT  JONES  RANGER  STA 
GRATON  1  W 
KANFORD 

LA  CRESCENTA  FC251B 
LAVA  BEOS  NAT  M 
MODESTO  NO  2 
MOORPARK 

MOUNTAIN  PASS 
N  I  LAND 

OAKVILLE   1  WNW 
RAYMOND  10  N 
SAINT  MARYS  COLLEGE 
SAN  FERNANDO 
SAN  LUIS  DAM 

SAN  MATEO 

SANTIAGO  DAM 

SAWYERS  BAR  RANGER  STA 

SHELTER  COVE 

SOUTH  EAST  FARALLON 

SOUTH  FORK  CABIN 
STANISLAUS  PH 
STIRLING  CITY  RS 
TEHACHAP I  AP 
TUJUNGA 


RELOCATION  AND  CHANGES  OF  EQUIPMENT 

STANOARD  RAIN  GAGE  MOVED  80  FEET  SW 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  NNW 
EQUIPMENT  MOVED  700  FEET  NNW 

RAIN  GAGE  MOVED  80  FEE T  W  AND  TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVEO  150  FEET  W 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  16  FEET  SE 
RAIN  GAGE  MOVED  500  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  .6  MILE  SSE 
EQUIPMENT  MOVED  150  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED  260  FEET  WSW 

EQUIPMENT  MOVED  1600  FEET  NE 
EQUIPMENT  MOVED  .2  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  3.5  MILES  NW 
EQUIPMENT  MOVED  .25  MILE  W 
EQUIPMENT  MOVED  100  FEET  NE 

STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  4  FEET  ESE  AND  TEMPERATURE  EQUIPMENT  MOVEO  70  FEET  S 
EOU1PMENT  MOVEO  50  FEE T  NW 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  S 
EQUIPMENT   105   YARDS  WNW 
EQUIPMENT  MOVEO  250  FEE T  NE 

EQUIPMENT  MOVEO  1800  FEE T  SE 
EQUIPMENT  MOVED  300  FEET  N 
EQUIPMENT  MOVED   .9  MILE  WNW 
EQUIPMENT  MOVED  .75  MILE  NNW 
EQUIPMENT  .8  MILE  E 
EQUIPMENT  MOVED  60  FEET  ESE 

STANOARD  RAIN  GAGE  MOVED  500  FEET  E 
EQUIPMENT  MOVED  .4  MILE  NNE 
EQUIPMENT  MOVED  200  FEET  W 
EQUIPMENT  MOVED  180  FEET  S 
EVAPORATION  PAN  MOVEO  4  FEET  E 

EQUIPMENT  MOVED  2.2  MILES  SSE 

PUBLICATION  OF  PRECIPITATION  DATA  DISCONTINUED 
PUBLICATION  OF  TEMPERATURES  AUTHORIZED 
EQUIPMENT  MOVED  ,5  MILE  N 
EQUIPMENT  MOVED  500  FEET  NW 

CHANGE  FROM  DAILY  PRECIPITATION  REPORTS  TO  STORAGE  GAGE  OATA 
EQUIPMENT  MOVED  500  FEET  SW 

PUBLICATION  OF  DAILY  PRECIPITATION  DISCONTINUED 
EQUIPMENT  MOVED  .5  MILE  NE 
STANDARD  RAIN  GAGE  MOVED  80  FEET  SE 


APRIL  13 

OCTOBER  1,  1963 
JULY  19 
FEBRUARY  7 
APRIL  12 

JUNE  5 
DECEMBER  12 
SEPTEMBER  28 
AUGUST  16 
AUGUST  23 

MARCH  16 
OCTOBER  25 
JULY  21 
DECEMBER  13 
MARCH  11 

JULY  28 
AUGUST  10 

SEPTEMBER  11,  1965 
OCTOBER  11 
JANUARY  1 

OCTOBER  1 
MARCH  15 
NOVEMBER  30 

JULY  29,  1965 
MARCH  3 
JANUARY  13 


JUNE  30 
JUNE  30 
SEPTEMBER  1 
AUGUST  25 
APRIL  6 

MARCH  1 

JANUARY  1963 
JULY  1 
AUGUST  15 
SEPTEMBER  28 
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REFERENCE   NOTES  CALIFORNIA 

1966 

Additional  information  regarding  the  climate  of  California  may  be  obtained  by  writing  to  the  Weather  Bureau  State  Climatologist,  557  Federal  Office  Building,  50  Fulton  Street,  San  Francisco 
California  94102,  or  to  any  Weather  Bureau  Office  near  you.  Additional  precipitation  data  are  contained  in  "HOURLY  PRECIPITATION  DATA  CALIFORNIA"  and  "Storaee-Ga'ee  Precipitation 
Data  for  Western  United  States". 

DIMENSIONAL  UNITS.      Unless  otherwise  indicated,  dimensional  units  used  in  this  bulletin  are:      Temperature  in  °F,  precipitation  and  evaporation  in  inches,  and  wind  movement  in  milea. 

EVAPORATION  is  measured  in  the  standard  Weather  Bureau  type  pan  of  4-foot  diameter  unless  otherwise  shown  by  footnote  following  the  Evaporation  and  Wind  table.    Max  and  Min  in 
Evaporation  and  Wind  table  refer  to  extremes  of  temperature  of  water  in  pan  as  recorded  during  24  hours  ending  at  time  of  observation. 

NORMALS  for  all  stations  are  climatological  normals  based  on  the  period  1931-1960.     "DEP"  in  Table  4  refers  to  departures  from  long-term  means  based  on  periods  varying  from  10  to  29 
years  which  are  used  in  place  of  normals.    Except   $   indicates  standard  normals  used  for  Newark  departures. 

DIVISIONS,  as  used  in  this  publication,  became  effective  with  data  for  January  1941. 

STATION  NAMES:      Figures  and  letters  following  the  station  name,  such  as  12SSW,  indicate  distance  in  miles  and  direction  from  the  post  office. 
DELAYED  DATA  AND  CORRECTIONS  will  be  carried  in  the  June  and  December  issues  of  Climatological  Data. 

IN  THE  DATA  TABLES  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

No  record. 

+  Also  on  earlier  date  (dates)  or  months. 

*  Amount  included  in  following  measurement. 
//         Gage  is  equipped  with  a  windshield. 

B  Adjusted  to  a  full  month. 

E  Amount  is  wholly  or  partially  estimated. 

M         One  or  more  days  record  missing;   if  average  value  is  entered,  less  than  10  days  record  is  missing.    See  monthly  Climatological  Data  for  detailed  daily  record. 
R  Amounts  from  recording  gage.     (The  amounts  are  essentially  accurate  but  may  vary  slightly  from  the  amounts  to  be  published  later  in  Hourly  Precipitation  Data. ) 

T  Trace,  an  amount  too  small  to  measure. 

V  Includes  total  for  previous  month.     V  in  annual  column  means  total  is  for  a  two-year  period. 

IN  THE  STATION  INDEX  THE  SYMBOLS  AND  LETTERS  WHEN  USED  INDICATE  THE  FOLLOWING: 

#  Thermometers  are  generally  exposed  in  a  shelter  located  a  few  feet  above  sod  covered  ground,    however,  the  reference  indicates  that  the  thermometers  are  exposed  in  a  shelter 
located  on  the  roof  of  a  building. 

C  Data  for  recording  rain  gage  stations  processed  for  special  purposes  and  published  in  Hourly  Precipitation  Data.     Length  of  record  for  recorder-only  stations  may  be  found  in 

the  annual  issue  of  Hourly  Precipitation  Data. 

G  Soil  temperatures  published. 

S  Storage  precipitation  station.     Precipitation  measurements,  made  at  irregular  intervals,  will  be  published  later  in  "Precipitation  Data  from  Storage-Gage  Stations"  Bulletin. 

Years  of  record  as  shown  in  the  Station  Index  are  approximate  since  gaps  in  records  may  not  have  been  considered  in  arriving  at  the  totals  shown. 

Information  concerning  the  history  of  changes  in  location,  elevations,  exposures,  etc.  ,  of  substations  through  1957  may  be  found  in  the  publication  "Substation  History"  for  this  State.  That 
publication  may  be  obtained  from  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington,  D.  C.  20402,  for  $1.  25.  Similar  information  for  regular  Weather  Bureau 
stations  may  be  found  in  the  latest  annual  issue  of  Local  Climatological  Data,  obtained  as  indicated  above,  price  15  cents. 


Subscription  Price:     20  cents  per  copy,  monthly  and  annual,   $2.  50  per  year.    (Yearly  subscription  includes  the  Annual  Summary.  )    Checks  and  money  orders  should  be  made  payable  to 
the    Superintendent  of  Documents.    Remittances  and  correspondence  regarding  subscriptions  should  be  sent  to  the  Superintendent  of  Documents,  Government  Printing  Office,  Washington, 
D.  C.  20402. 
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